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INTRODUCTION 


.  *  *  This  publication  presents  summations  of  data  collected  through 
*th5e  survey  "Degrees  and  other  Formal  Awards  Conferred  Between 
July  1, 1978,  and  June  30, 1979V. 

The  survey-is  part  of  the  Higher  Education  General  Information 
Survey  (HEGIS  XII)  conducted  by  the  National  Center  for  ' 
Education  Statistics. 

Institutions  receiving  Federal  financial  assistance  in  the  50l  States, 
the  District  of  Columbia,  an.*  outlying  areas  of  the  United  States 
were  surveyed  for  this  study. 

Racial,  ethnic,  and  sex  data  were  included  by  the  Office  for  Civil 
Rights  under  authorization  of  Section  80.6(b)  of  the  regulations 
implementing  Title  VI  of  the  Civil  Rights  Act  of  1964  and  similar 
provisions  implementing  Title  IX  of  the  Education  Amendments  of 
1972.  .  •  *  a 

Requirements  for  reporting  and  definitions  of  terms  are  found  in 
•  the  Instruction  Sheets  for  the  survey  instrument  (Appendix  A), 
technical  notes  are  covered  in  Appendix  B. 

For  further  information  regarding  the  survey  and  the  availability 
of  data  file  tapes  and  microfiche,  write  or  call: 

Office  of  Special  Concerns 
Office  for  Civil  Rights 
400  Maryland  Ave.,  S.W. 
Washington,  D.C.  20202 
(202)  245-0015 
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OEGAEES  CONFEfAEQ  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE? 

STATE"  ANO  NATION  .1976-79 


ETHNICITY*  ANO. SEX:  INSTITUTION, 
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ALASKAN  NATIVE 
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ALABAMA 

AL    ALABAMA  ACM  UNIVERSITY 
'  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

^AL    ALABAMA  STATE  UNIVERSITY 
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12 
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.  MALE  0  *0 

AL    TUSKEGEE  INSTITUTE 

TOTAL  0  *0 
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.  MALE  0  -0 
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1 
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219  82*3 
171  56.4 

400  99*8 
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12 
15 

55 
30 
25 

20 
8 
12 

23 
12 
11 

12 
7 
5 

105 
49 
56 

5 
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0 

19 
10 
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5.7 
6*9 
5.0 

1.7 
2.1 
1.4 

6.0 
4.6 
7.6 

10.3 
11.4 
9.2 

8.2 
7.9 
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11.1 
9.6 
13.0 
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8.3 
.0 

12*4 
14.1 
11*0 


142  94*7 
92  97*9 
£0  89*3 


7*8 
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4*3 
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29 
22 
7 

1 
0 
1 

2 
1 
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5.5 
7.9 
2.7 

2.9 
.0 
4.2 

1.9 
1.8 
2.0 


11  7.6 
7  9.6 
4  5.6 

133  97.8 
81  100.0 
52  94.5 

109 
80 
29 
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67 
71 

26 
15 
11 

64 
16 
48 

432 
266 
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98.2 
98.8 
96.7 

12.6 
14.0 
11.5 

9*9 
16.5 
'  6*4 

16*9 
23*9 
15*4 

a 

87*4 
95*3 
77.2 


72 
37 
35 

1 
0 
1 


12*7 
13*9 
11.6 

•  2 

•  0 
.7 


442  93.6 

161  93.1 
261  ,  94.0 

3il61  97.5 

1.366  97*6 

1,795  97*4 

312  94*0 

166  95*4 

146  92*4 


200 
93 
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133 
81 

52 


89*3 
88.6 
89.9 

90*5 
91*0 
89*7 


839  88*9 

464  90*4 

375  67.0 

54  90.0 

54  90.0 
0  *0 

133  86*9 

61  85.9 

72  87*8 


♦  7 

•  0 
1.8 


106  92.2 
39  86.7 
67  95.7 


0 
0 
0 
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255 
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•  0 
.0 
.0 

94.5 
-92.1 
97.3 
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22  91.7 
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1 
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.9 


107  18*8 
10  3*8 
97  32*0 


569 
266 
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o 
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2 

3.  6 

55 

0 

•  0 
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•  0 

81 

0 

•0 

30 

0 

.0  * 
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0 

•  0 

477 

0 

•  0 
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1 

•  4 
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1 

1.1 

91 

0 

•0 
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67 

0 
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59 
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494' 
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TABLE  1. 


8ACHELC*»S    OtGREES  CONFERREO  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  By  RACEi  ETHNICITY f  ANO  SEX: 

STATE  ANO  NATION  1978-79 


INSTITUTION! 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


ALABAMA 

AL    UNIVERSITY  OF  ALABAMA 


1  Ul  AL                       <J           •  W 

1  75 

7.  3 

3 

.0 

r  tn*  l  t                u        .  u 

97 

8.9 

0 

MA  LE                0  *0 

78 

5.9 

o 

♦  0 

TOTAL  0"*" 

160 

13.6  ' 

7 

%  .6 

FEMALE                0       .  0 

122 

17*9 

4 

•  6 

MLE                0  .0<> 

38 

7.6 

3 

.6 

AL    U  ALABAMA  IN  HUMSvlLLE 

TOTAL                0  .0 

10 

2.2 

3 

.7 

FEMALE                0  .0 

7 

2.8 

3 

1.2 

,    MALE                0  .0 

.  3 

1.4 

0 

.0 

AL    UNIVERSITY  OF  MONTE VALLO 

TOTAL                 0  .0 

26 

5.3 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

16 

5.3 

0 

.0 

HALE                 0  KO 

10 

5.3 

0 

.0 

AL     U  OF  NORTH  ALABAMA 

i 

TOTAL                 0  .0 

32 

4.6 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

19 

5.0 

0 

•  .0 

MALE    *             0  .0 

13 

4.2 

0 

.0 

AL    U  OF  rtOUTH  ALABVHA 

TOTAL                 4  .5 

61 

7.5 

6 

.7 

FEMALE                 2        .5  * 

39 

9.2 

«  3 

.7 

MALE                 2  .5 

22 

5.6 

3 

.8 

AL      i    STATE  TOTALS  (        29  INSTITUTIONS! 

TOTAL  --.12—  .1-  2,730  -16.7- 

FEMALE  9    '  .1  lf630  20.5 

HALE  3  .0  1,100  13.1 


ALASKA 

AK    SHELDON  JACKSCN  COLLEGE 
TOTAL  3    42.9  * 

FtMALE  *  1  25.0 

•MALE  2  66.7 

AK     U  ALASKA   FAIRBANKS  CAMPUS 
T OT AL  !"  10  5.3 

FEMALES  7  9.3 

MALE  *  3  2.7 

AK    U  ALAS  ANCHORAGE  CAMPUS 
TOTAL  7  4.2 

FEMALE  *  *  3.8 

MALE  3      4.8  ,5 

AK     U  ALAS  STHESTN  SEMQR'C 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

1.6 
4.0 
.0 

4.2 
2.9 
6.3 

.0 
.0 
.0 


. 


20 
18 


0 
0 
0 

4 
1 

3 

0 
0 

,  0 
0 

I 


.3 
.2 


.0 
.0 
•  0 


2.  1 
1.3  . 
2.7 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


TOTAL 

WHITE 

NON-RE  S10EI 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN*  ' 

k 

TOTAL 

NUMBER 

NUMBER 

X 

NUMBER 

% 

NUMBER 

X 

NUMBER  " 

(*  0 

♦C. 

175 

7.3 

o 

2, 198 

91.2 

36 

1*5 

2i409 

0 

.0 

97 

8.9 

985 

90.  5 

6 

•  6 

*  lt068 

0 

.0 

78 

5.9 

1 1 213 

91.8 

30 

2.3 

It  321 

1 

.1 

168 

14.2 

1*006 

85.3 

6 

.5 

It  180 

1 

.1 

127 

18.6 

553 

81.2 

1 

•  1 

631 

0 

.0 

41 

8.2 

453 

90*8 

5 

1.0 

499 

5 

1.1 

18 

3.9 

433 

94.1 

9 

2*0 

460 

1 

.4 

11 

4.5 

F  235  , 

95.1 

1 

.4 

247 

4 

1.9 

7 

3.3 

'  198 

93.0, 

8 

3.8 

213 

f  o 

.0 

26 

5.3 

451 

92.0 

13 

2.7 

*  490 

0 

.0 

16 

5.3 

280 

93.3 

4 

1.3 

300 

o 

.0 

10 

5.3 

171 

90*0 

9 

4.' 

190 

o 

.0 

32 

4.6 

653 

94*8 

4 

.6 

689 

0  ' 

.0 

19 

5.0 

361 

94.5 

2 

♦  5 

382 

0 

.0 

13 

4.2 

202 

95*1 

2 

.7 

'  307 

1 

.  1 

72 

8.8 

733 

89.9 

10 

1.2 

815 

0 

.0 

44 

10.4 

378 

69.2 

i 

.5 

424 

1 

.3 

28 

7.2 

355 

90.8 

8 

2*0 

391 

 50  

.1 

2f830 

17.3 

13,217  6C.9 

298 

1.8 

16f345 

17 

.2 

1 ,676 

21.0 

6i238 

78.3 

52 

.7 

T7t  966 

33 

111  54 

1  3.  8 

6,979 

83*3 

t 

246 

2.9 

8,379 

Q 

.0 

3 

42.9 

4 

57.1 

0 

.0 

7 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

2 

66.7 

1 

33.3 

0 

.0 

3 

0 

.0 

17 

9.1 

169 

90.4 

1 

.5 

187 

0 

.0 

11 

14.7 

64 

85.3 

0 

.0 

75 

0 

.0 

6 

5.4 

105 

9*.  8 

1 

.9 

112 

2 

1.2 

16 

9.6 

150 

€9.8 

1 

•  6 

167 

1 

1.0 

8 

7.7 

95 

91*3 

1 

1.0 

104 

1 

1.6 

8 

12.7 

55 

87*5 

0 

.0 

63 

•  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


100.0 
100.0 
100.0 


.0 
.0 
.0 


AK         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  20  5.4 

FEMALE  12  6.3 

MALE  8  4.4 


INSTITUTIONS! 
10  2.7 
6  3*2 
*  2.2 


1.1 
.5 
1.7 


.5 
.5 
.6 


36 
20 
16 


9<7 
10.5 
8.9 


332  89.7 
169  88.9 
163  90.6 


.5 
.5 

.6  * 


370 
190 
180 


ARIZONA 

AZ     ARIZONA  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.2 
.0 


A2     OEVRY  INST  OF  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  0 

MALE*  0  .0 

AZ     GRAND  C ANY CN  COLLEGE 
TOTAL   *  2  1.0 

FEMALE  1  1.4 

MALE  1  *8 

AZ    NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 
TOTj.L  54  3.6 

FEMAI.E  29  4*3 

MAL~  25  3.0 

AZ    PRESCOTT  CENTER  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


AZ     STHWSTN  4AP7  8IBLE  C 

TOTAL  0  .0 

FEMALE     ■  0        .0  . 

MALE  0  *0 

AZ    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 

TOTAL*  53  1.5 

FEMALE  30  1*8 

MALE  23  1.3 


AZ 


STATE  TOTALS  t 


TOTAL 

FEMALE 
MALE 


117 

67 
50 


1.2 
1.4 
.9 


52 

1.1 

49 

1.1 

198 

4.4 

25 

1.2 

14 

'.6 

90 

4.1 

27 

1.1 

35 

1.5 

108 

4.5 

1 

.6 

« 

3 

1.9 

9 

5.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

n 

.6 

3 

1.9 

•  9 

5.6 

9 

4.5 

1 

.5 

13 

6.4 

4 

5;4 

0 

.0 

4 

5.4 

5 

3.9 

1 

♦  8 

9 

7.0 

15 

1.0 

10 

.7 

79 

5.2 

7 

1.0 

1 

.1 

}b 

5.3 

8 

1.0 

9 

1.1 

%3 

5.2 

0 

.0" 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.0  - 

0 

.0 

.  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

44 

1.3 

63 

1.8 

195 

5.6 

24 

1.4 

35 

2.1 

97 

•  5.3 

20 

1*1 

28 

1.6 

98 

5.5 

TITUTICNSI 

121 

1.2 

126 

1*3 

494 

5.0 

60 

1  *3 

50 

*  l.i 

227 

4.9 

61 

1.2 

76 

1  .4 

267 

5.1 

307 

6.8 

.n237 

93.2 

0 

.0 

136 

6.3 

\2f034 

93.7 

0 

.0 

171 

7.2 

\*203 

92.8  # 

0 

.0 

13 

8.1 

147 

91.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

13 

8.  1 

147 

91.9 

0 

.0 

25 

12*4 

175 

86*6 

2 

1*0 

9 

12.2 

65 

87.8 

0 

.0 

16 

12.5 

11C 

85.9 

2 

L6 

158 

10.5 

1(350 

89.5 

0 

♦  0 

73 

1C.7 

608 

89.3 

0 

.0 

85 

10.3 

742 

89.7 

0 

.0 

0 

.0 

16 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

•0 

0 

.0 

23 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

100.0 

0 

.0 

355 

10.3 

2,996 

86:8 

101 

2.9 

186 

1,462 

87.3 

26 

1.6 

169 

^9.5 

1*534 

86.3 

75 

4.2 

858 
404 
454 


B 


7 
7 

6.6 


8t9*4  90.3 
4fl92  90.7 
4,752  89.9 


103 
26 
77 


1.0 
•6 
1.5 


4,544 
2,170 
2f374 

160 
0 

160 

202 
74 
128 

If  508 
681 
827 

16 
12 
4 

23 
11 
12 

3,452 
lf674 
r,17B 


9,905 
4f622 
5f283 


9 

ERLC 


I 


T^U    BACHELOR'S    O^COM^O  .  .-..J--.  ~^J&™~  "  ~  ,NST,TUT,°N' 


AMERICAN  IHOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUM86R 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESICEN* 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 

I  ,  NUMBER 


ARKANSAS 

AR^ ARKANSAS  BAPTIST  COLLEGE 
TOTAL  0  '.0 

FEMALE  0  -0 

MALE  .    0  *.0 

AR    ARKANSAS  COLLEGE 

TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -° 

AR    ARKANSAS  STATE  U  MAIN  CAM 
TOTAL  .    3  »3 

FEMALE  0  -° 

MALE  3  -7 

AR    ARKANSAS  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL  2  .6 

FEMALE  *  -7 

MALE         '  *     I.  -5 
AR    CENTRAL  8APTC ST  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  •<> 

MALE  0  »t> 

AR    COLLEGE  OF  THE  CZARKS 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  -5 

MALE  0  .0 

AR    HAROING  COLLEGE  MAIN  CAM 
TOTAL  2 
FEMALE  1  •* 

MALE  I"  «5 

AR    HENDERSON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  ©  -° 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  *° 

AR    HENOR IX  COLLEGE 

TOTAL  *  -J 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  «° 

AR    JOHN  BRONN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0 

MALE  0  -0 

AR    OUACHITA  BAP T  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  •<> 

AR    PHILANDER  SMITH  COLLEGE 


45  90*.0 
IS  100.0 
30     8*. 7 


7 
3 
4 

70 
44 
26 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AR    ST  HN  ARK 

TOTAL 
.  FEMALE 
MALJ 
AR    U  OF 
TOTAL 
ft  FEMALE 
^  MALE 
AR    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  -0 
0  .0 

•  o  »o 

MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 
5        .3  • 

2  .3 

3  ..3 
ARK  AT  LITTLE  ROCK 


AR    U  OF  ARK  MEOL  SCI 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


.2 
.4 
.0 

CAMPUS 
.0 
.0 
-.0 


AR    U  OF  ARKANSA S-MCNT1 CELLO 
TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  -J 

MALE  D  .0 

AR    U  OF  ARKANSAS  PINE  BLUFF 
TOTAL  •«  0  .0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  .0 

AR    U  OF  CENTRAL  ARKANSAS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE     N  0  .0 


12.1 
8.3 
18.2 

8.1 
9.7 
6.3 

2.3 
.7 
3.4 


.0 
.0 
•  Or 

6.9 

si 

9.6 


7  1.4 

•  3  1.1 

4  1.8 

94  23.1 

71  28.2 

23  14.8 


8 

4.0 

3 

3.0 

5 

5.2 

1 

.9 

0 

.0 

1 

1.8 

1.1 

?.4 

1 

.6 

10 

6.2 

80.8^ 

63 

36 

100.0 

27 

64.3 

35 

15.8 

22 

18.5 

13 

12.6 

32 

2.1 

14 

2.3 

18 

2.0 

43 

8.M 

26 

10.5 

17 

6.1 

3 

1.6 

3 

2.5 

0 

.0 

18 

8.4 

11 

9.6 

7 

6.9 

341 

88.6 

211 

89.8 

130 

86.7 

49 

7.7 

31 

7.7 

18 

7.7 

0 

A 

•  u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*o 

0 

.0 

1 

1 

1 

.2 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

.4 

0 

.0 

2 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

2.0 

3 

3.0 

1 

<  1.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

AR         STATE  TOTALS 
TOTAL  13 
FEMALE  5 
MALE  8 


{         19  INSTITUTIONS) 


.2 
.1 
.2 


842 
4  97 
345 


12 

14, 
10 


Q 
o 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

25 
6 
19 

I 
0 
2 

5 
4 
1 

I 
0 

L  . 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


41 
15 

26 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.6 
1.0 
2.1 

.4 
.0 
.7 

3.0 
3.4 
2.1 

.5 
.0 
1.0 

.0 
.0 
.0 

.2 
.2 
.0 


.6 
>  .4 
.8 


0 
0 
0 

0 
0 

.  0 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

1 
1 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 

1 

2 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


11 

4 
7 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.1 

.2 
.0 

.3 
.7 
.0 

.0 
*0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.2 
.0 
.5 

.0 
.0 

♦  0 

40 

.0* 
.0 

1.7 
U7 
1.8 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


45 
15 
30 


90.0 
100.6 
85.7 


7 

12.1 

51 

3 

8.3 

33 

4 

18.2 

18 

75 

s:7 

790 

46 

10.2 

407 

29 

7.0 

383 

1 1 

3.2 

332 

2.1 

137 

8 

3.9 

195 

0 

.0 

14 

0 

.0 

0 

0 

.0 

14 

7 

6.9 

9«» 

2 

4.1 

47 

5 

9.6 

47 

12 

2.5 

468 

4 

1.5 

256 

8 

3.6 

212 

94 

23.1 

313 

71 

28.2 

181 

23 

14.8 

132 

12  6*1 

6  5.9 

6  6.2 

3  2.6 

1  1.7 

2  3.6 


11 
1 

10 


3.4 
.  6 
6.2 


63  8C.8 
36  100.0 
27  64.3 


35 
22 
13 


15.8 
18.5 
12.6 


.2 

65 

4.3 

.2 

23 

3.8 

.2 

42 

4.6 

b 

.6 

49 

9.3 

.0 

27 

1C.9 

1.!  % 

22 

7.9- 

.0 

8 

4.d 

.0 

7 

5.9 

.0 

1 

2.  1 

.0 

l'> 

8.8 

.0 

•  11 

5.6 

.0 

8 

7.9 

.0 

341 

88.6 

.0 

211 

89.8 

.0 

130 

66.7 

.0 

50 

7.8 

.0 

.  32 

7.9 

.0 

18 

7.7 

5  10.0 
0  .0 
5  14.3 


87.9 
91.7 
81.8 

91.3 
89.  6 
93.0 

96.6 
97.9 
96.1 

100.0 
•  0 


93.1 
95.9 
9C.4 

96.9 
97.7 
95.9 

76.9 
71.8 
85.2 


186  93.9 
95  94.1 
91  93.8 


112 

55 
53 

30  8 
156 
152 

0 
0 
0 


97.4 
98.3 
96.4 

96.6 
99.4 
93.8 


.0 
.0 
.0 


187  84.2 

97  81.5 

90  87.4 

,43*  94.2 

589  96.1 

84  5  92.9 


477 
221 

256 

158 
112 

46 

196 
103 
93 


90.3 
99.1 
91.4 

95.2 

94.  r 

97.9 

91.2 
90.4 
92.1 


28 
22 
6 

588 
371 
217 


.2 
•  1 
.2 


907  13.5 
521  15.3 
366  11.7 


,741 

,886 
,855 


7.3 

i:0 

92.2 
92.1 
92.3 


85.6 
64.6 
86.6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

w.0 


.0 
.0 
.0 

0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

15 
0 
15 

0  * 
0 

'10 

24 
1 

23 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

16 
2 
14 

0 
0 
0 


.5 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0' 

.0 
.0 
.0 

19.2 
•  0 
35.7 

.0 
.0 
.0 

1.6 
.2 
2.5 

.4 
.0 
.7 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.2 
.9 
9.3 

.0 
.'0 
.0 


60  .9 
5    *  .1 
55  l.V 


SO 
*5 
35 

58 
36 
22 

865 
453 
412 

343 
;40 
203 

14 
0 
14 

101 

49 
52 

483 
262- 
2^1 

407 
252 
155 

198 
101 
97 

115 

60 
55 

*  319 
157 
162 

78 
36 
42 

222 
119 
103 

;»5i3 

613 
910  , 

528 
240 
280 

166 
119 
47 

215 
114 
101 

335 
235 
150 

638 
,  403 
235 


6t708 
3,412 
3i  296 


CALIFORNIA 

CA    AMERICAN  CCNSV  THEATRE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
CA    ARMSTRONG  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEhALE  0  *° 

HALE  0  *-° 


.0 
.C 
.0 

4.8 
.0 
6.7 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

4.8 
.0 
6.7 


1 
1 

0 

10 

5 
5 


1C0.0 
100.0 
.0 

47.6 
83.3 
33.3 


0 
0 
0 

10 

1 

9 


.0 
.0 

47.6 
16.7 
60.0 


1 
1 

0 

21 

6> 
15 


ERIC 
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TABLE  1. 


BACHELOR'S    DEGREES  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACEt  ETHNICITY*  ANO  SEX: 
i  STATE  AND  NATION    197B-79  °. 


TITUTION  t 


AMERICAN  IhCIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISriNIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


kHlTE 
NtJN-HiSPANIC 


NUMBER 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


CALIFORNIA 


CA    MT  CTR  COLLEGE  OF  OESIGN 

TOTAL  0  .0 

~  FEMALE  0  .0 

MALE  ;     0  .0 

CA    AZ USA  PACIFIC  CCLLEGE 
TOT  A'.      *  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    BETHANY  BIBLE  COLLEGE 


•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


.0 
•  0 
♦0 

6  CRAFTS 
1*5 
1*4 
1*1  ' 


o-TOT  AL  0 
FENALc  0 
MALE  0* 
CA    BI  OLA  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
'CA    CAL  BAPTIST  COLLEGE 
TOTAL  1  *  *7 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  o  1.2 

CA    CALIFORNIA  CHRISTIAN 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CA    CAL  COLLEGE  ARTS 
TOTAL  3 
FEMALE  2 
MALt  1 
CA    CAL  COLLEGE  POOIATRIC  MEO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0     " .0 

MALE  0  .0 

CA    CALIFORNIA. INST  Of  ARTS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  INST  OF  TECHNOLOGY 
TOTAL  2      1  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  1.1 

CA    CAL  LUTHERAN  COLLEGE 
TOTAL  0  *0- 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0. 

CA    CALIFORNIA  MARITIME  ACAD 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  '  .0 

CA    CAL  ST  CGLLEGE-BAKERSFLD  * 
TOTAL  31  6*8 

FEMALE  20 
MALE  11 
CA    CAL  STATF  C-SN  ECRNAROINO 
TOTAL  7  1.2 

FEMALE  "  4 
HALE  3 
CA    CAL   ST  COLLEGE-STANISLAUS 
TOTAL  8  1.5 

FEMALE  1  *4 

MALE  7  2.5 

CA    CAL  POLY  ST  U-SN  LUIS  OB 
TOTAL  44  1.6 

FEMALE  17 
MALE  27 
CA    CAL  STATE  POLY 
TOTAL  37 
FEMALE  9 
~*UflP  28 
CKL  S 


CA 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


STATE  O-CHICO 
14 
9 
5 


7.2 
6.1 


1.3 

.1.0 


1.6 
1.7 
L-POMCNA 
1.9 
1.3 
2.2 


•  6 
.7 

•  4 


CA    CAL  STATE  L-OGMINGUE?  HLS 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
CA    CAL  STATE 
TOTAL  . 
FEMALE 
MALE 


13  1.2 

6  1*1 

T  1.3 
U-FRESNO 

16  .7 
6  .6 

10 


CA    CAL  STATE  L-FULLERTON 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


29  1*0 
15  1.0 
14  l.C 


CA    CAL  STATE  0-HAYHARO 


a  TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.7 
.7 
•6 


ca  cal  State  l-long  beach 


TOT  AL 
FEMALE 
MALE 


31 
14 
17 


.7 
.7 
.9 


1 

.4 

21 

8.4 

11 

4*4 

33 

13.2 

.  "  200 

80*0 

17 

6.8 

250 

1 

l.t 

9 

10*1 

1 

1.1 

11 

•12.4 

75 

64*3  • 

3 

3.4 

89 

0 

•  0 

12 

7.5 

10 

6*2 

22 

13.7 

125 

77*6 

1 4 

8.7 

161 

T 

2.3 

7 

2*3 

9, 

3.0 

23 

7.6 

267 

86*1 

13 

4.3'  * 

303 

""4 

^2.3 

1 

.6 

6 

3.5 

11 

6.4 

158 

91*9 

3 

1.7 

1  79 

3 

2.3 

6 

4.6 

.  3 

2*3 

12 

9.2 

109 

83*2 

10 

7.6 

131 

1 

1.2 

0 

♦  0 

5 

6.0 

6 

7.2 

76 

91*6 

1 

1  2 

83 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

6.9 

2 

6.9 

27 

93.  1 

0  0 

,  .*o 

29 

1 

1*9 

0 

♦  0  " 

3 

5.6 

4. 

7.4 

49 

90*7 

1 

1*9 

6 

1.2 

4 

.6 

5 

1.0 

15 

3.0 

,*78 

96*4 

3 

•  6 

496 

6 

2.4 

3 

1.2 

3 

1.2 

12 

V.9 

234 

95*1 

0 

.  0 

246 

0 

•0 

1 

•  4 

2 

.8 

3 

1.  2 

244 

97*6 

3 

1.2 

6 

4.4 

5 

3.7 

5 

3.7 

17 

12.5 

114 

83*8 

.  3.7 

136 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

5.5 

3 

5.  5 

51 

92*7 

1 

1.8 

55' 

6 

7.4 

5 

6.2 

2 

2*5 

14 

17.3 

63 

"77*8 

v  4 

4.9 

81 

0 

•  0 

0 

.0 

*  0 

.0 

0 

♦  0  . 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

0  « 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

•8 

3.3 

11 

4.6 

7 

2.9 

29 

12.1 

198 

82*5 

13 

5*4 

240 

5 

3.4 

7 

4.7 

4 

2.7 

16 

12.2 

124 

83*8 

6 

'4*1 

148 

3 

3.3 

4 

4.3 

3 

3.3. 

11 

^♦0 

74 

80*4 

7 

7.6 

92 

1 

2.7 

2 

5.4 

0 

•0 

3 

8*1 

34 

SI. 9 

0 

.0 

•37 

0 

•  0 

2 

66.7 

0 

•  0 

2 

66.7 

1 

33*3 

0 

-  .0 

3 

1 

2.9 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2*9 

33 

97*1 

0 

•  0 

24 

3 

2.6 

2 

1.7 

4 

3*5  o 

9 

7.8 

105 

91*3 

1 

*.9 

115 

1 

2.1 

1 

2.1 

0 

.0  * 

2 

4*2 

46 

95*8 

0 

•  0 

48 

2 

3.0 

1 

1.5 

4 

6*0  ( 

7 

10*4 

-59 

88.1 

1 

K5 

67 

4 

2.1 

27 

13.8 

3 

1.5 

36 

18*5 

159 

81.5 

0 

.0 

195 

0 

♦  0 

4 

22.2 

1 

5.6 

t 

27*8 

lr 

72.2 

0 

.0 

1 8 

4 

2*3 

23 

13.0 

2 

1.1 

31 

17*5 

146 

82*5 

0 

.0 

177 

4 

1.8 

0 

.0 

3 

1.4 

7 

3.2 

208 

95*9 

2 

♦  9 

217 

1 

.9 

0 

.0 

1 

♦  9 

1.  7 

113 

96*6 

2 

1.7 

117 

3 

3.0 

0 

.0 

2 

2.0 

V  '5 

5.0 

95 

95.0 

0 

♦  0 

100 

1 

1.1 

3 

3.3 

0 

.0 

4 

4.3 

88 

95*7 

0  " 

.0 

92 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

♦  0 

6 

1 

1.2  * 

3 

3.5 

0 

•  0 

4 

4.  7 

82 

95*3 

0 

.0 

86 

16 

3.5 

10 

8 

2.2 

41 

8.9 

98 

21.4 

351 

76*5 

10 

2.2 

459 

9 

3.2 

2.9 

26 

9.4 

63 

22.7 

208 

74*8 

7 

2.5 

278 

7 

3.9 

2 

1.1 

15 

8.3 

35 

19.2 

143 

79*0 

3 

1.7 

181 

59 

9.9 

9 

1.5 

76 

12^8 

151 

2*.4 

440 

73*9 

4 

♦  7 

595 

28 

9.4 

6 

2.0 

39 

13.1 

77 

25.9 

220 

74*1 

0 

.0 

297 

31 

10.4 

3 

1.0 

37 

12.4 

74 

24.8 

220 

73*8 

4 

1.3 

298 

18 

3.4 

15 

2.8 

42 

7.9 

83 

15.6 

437 

82*1 

12 

2.3 

532 

7 

2.8 

6 

2.4 

19 

7.5 

33 

13.  1 

217 

86*1 

2 

.8 

252 

11 

3.9 

9 

3.2 

23 

8.2 

50 

17.9 

220 

78*6 

10 

3.6 

280 

*23 

.9 

114 

4.3 

59 

2.2 

240 

9.0 

2.389 

89.5 

41 

1.5 

2,670 

9 

•  8 

3  J. 

2.9 

18 

1.7 

11 

7.1 

982 

92*5 

5 

.5 

If  062 

14 

.9 

83 

5.'2 

41 

2.5 

165 

1C.3 

If  407 

87*5 

36 

2.2 

If  608 

38 

1.9 

67 

3.4 

127 

6.5 

269 

13.7 

1,506 

76*8 

185 

9.4 

lf960 

16 

2.4 

13 

1.9 

43 

6.4 

81 

12.  1 

561 

83*6 

29 

4.3 

671 

22 

1.7  * 

54 

4-2 

84 

6."  5 

188 

14.6 

945 

73.H 

156 

If  269 

25 

1.0 

43 

1.7 

85 

3.5 

167 

6.6 

2,257 

91.7 

38 

US 

2.462 

12 

1.0 

23 

1.9 

25 

2.1 

o  69 

5x7 

If  126 

93*7 

7 

•  6 

If  202 

13 

1.0 

20 

1.6 

60 

4.8 

98 

7.  J 

If  131 

69*8 

31 

2.5 

If  260 

369 

35.1 

80 

7.6 

69 

6.6 

531 

50.6 

517 

49*2 

2 

•  2 

If  050 

199 

37.9 

35 

6.7 

31 

5.9 

271 

51.6 

253 

48*2 

1 

.2 

525 

170 

32.4 

45 

8.6 

38 

7.2 

260 

49.5 

264 

50*3 

1 

.  2 

525 

c  7 

2.5 

143 

6.4 

215 

9.6 

431 

19.2 

1,731 

77*3 

78 

3.,5 

2.240 

if 

3.4 

64 

6.1 

87 

6*3 

18.5 

827 

79*1 

26 

2,5 

1.046 

1.8 

79 

6.6 

126 

10*7 

238 

19.9 

904 

75*7 

52 

4.4 

If  194 

53 

1.8 

86 

3.0 

2  07 

7.2 

375 

13.0 

2,46* 

85*7 

35 

1.2 

2,874 

27 

1.9 

41 

2.8 

94 

6.5 

177 

12.2 

1,251 

86*5 

18 

1.2 

If  446 

26 

1.8 

45 

3.2 

113 

7.9 

198 

13*9 

1.213 

64*9 

17 

1.2 

1.426 

128 

9.3 

94 

6.9 

61 

4*4 

292 

21.3 

1,014 

74*0 

65 

4.7 

1.371 

63 

r.3 

°43 

6.3 

21 

3.1 

132 

19*5 

518 

76*4 

28 

4.1 

678 

65 

•  .4 

51 

7.4 

40 

5.6 

160 

23*1 
i 

496 

71*6 

37 

5.3 

693 

174 

4.2. 

338 

8.1 

226 

5.4 

769 

18*5 

3,264 

78*6 

120 

2.9 

4.153 

94 

4.5 

172 

8*.  2 

.  106 

5.1 

386 

18*5 

1.664 

79*7 

38 

1.8 

2f088 

80 

3.9 

166 

A.O 

120 

5.8 

383 

18*5 

77*5 

82 

4.0 

2.065 

ERIC 


JB  


r  TABLE  U     BACHELORS    OECPIEES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HICHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY.  AND  SEX: 
*  STATE  AND  NATION  1.9JB-79 


INSTITUTIONt 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HI  SPAN I C  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


CALIFORNIA  -  ^ 

CA    GAL  VST ATE  U-LOS  ANGELES 
TOTAL]  20  .8 

FEMALE/     ,  9  .7 

HAL*     v         II  .9 
CA    CAL/  STATE  U-NORTHRl  OGI 
TOTAL  68  2.3 

„    FEMALE         v     39-  2.5 

SLE  -  29  2.0 

L  STATE  U-S ACRAMENTO 


/TOTAL  33 

EMALE  16 

MALE  '  17 
CA    HUMBOLDT  STATE 

TOTAL  12 

FEMALE  * 
MAL  E 

CA    SAN  DIEGO  STATE 

TOTAL  22 

FEMALE  9 

MALE  13 


1.4 
1.3 
1.4 


8    •  1.1 


CA    SaN  FRANCISCO  STATE  U 


TOTAL  29. 

FEMALE  15 

MALE  1* 

CA    SAN  JOSE  STATE' 


t 


47 

25 
22 


TOTAL 
FEMALE 
*  MA  LE 
C A  '  SONOMA 
TOTAL 
FEMALE 

MALE  * 
CA    CHAPMAN  COLLEGE 
TOTAL  12 
FEMALE  7 
MALE  5 


1.0 

).2 
1.3 
1.1 


ATE  UNIVERSITY 


CA    CHRISTIAN  HERITAGE  C 


TOTAL 
FEMALE 
MAL  E 
CA  CLAREMONT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0,  .0 

0  '  .0 

0  .0 
MEN*S>  COLLEGE 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


CA    HARVEY  MUOD  COLLEGE 

TOTAL*  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0  „ 

CA    PIT2ER  COLLEGE  * 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

ca  pomona  college 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    SCRIPPS  COLLEGE  * 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  &     0  .0 

MALE  0  .0 

CA    COGSWELL  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    COLEMAN  COLLEGE  ' 

TOTAL  0  .0 

F5MALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    COLLEGE  OF  NOTRE  DANE 


TOTAL 
FEMALE 
MAL  E 

ca  dom;nican 

TOTAL 
FEMALC 
MA'lE 
CA  COMINICAN 
TOTAL 
FEMALE 

MALE  -  -  - 

CA    FRESNO  PACIFIC  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

fEMACE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    GOLDEN  GATE  UNIVERSITY 
TOTAL     .    .  ** 
FEMALE  I  !•* 

MALE  3  1.4/ 

CA    HEALD  ENGR  COLL f GE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .0        .0  * 


34i  13.1 
209  15.4 
132  10.6 


422  16.3 
213  15.7 
209     16. 6 


no 

3.6 

148 

4.9 

60 

3.9 

76 

4.^ 

50 

3.4 

72 

4.9 

129 

5.3 

159 

6.6 

65 

5.4 

82 

6.8 

64 

5.3 

77 

6.3 

8 

.7 

35 

2.8 

4 

•  8 

13 

2.6 

4 

.5 

22 

3.0 

ft 

2.4 

126 

3d 

53 

2.7 

58 

"  2.9 

45 

2.1 

68 

3.*2 

221 

6.8 

526 

16.  1 

132 
89 

156 
84 
72 

a 

10 

11 

78 
42 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

C  OF  SAN  RAFAEL 

0  .0 

0  .0 

0  .0 
SCH  PHIL  I 

1  10.0 

0  .0 

1  11.1 


THEO 


7.2 
6.2 

4.0 
4.3 
3.7 

2.2 
1.9 
2.7 

9.5 
9.7 


294 
232 

382 
207 
175 

24 
10 
14 

26 
18 


9.9 
10.7 
9.1 

2.5 
1.9 
3.4 

3.2 
4.2 


36 

9.3 

8, 

2.  1 

1 

1.0 

3 

3.0 

0 

.0 

2 

4.9 

1 

1.7 

1 

1.7 

8 

4.1 

4 

2.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

4.4 

4 

2.2 

1 

1.2 

6 

7.2 

0 

.0 

0 

1 

1.3 

6 

7.9 

10 

6.3 

1 

.6 

10 

9.4 

,  1 

♦  9 

0 

.0  . 

0 

.0 

15 

4.8 

23 

7.4 

9 

5.9 

12 

7.8 

6 

3.8  , 

11 

7.0 

3 

2.1 

6 

4.1 

*3 

2.1 

6 

4.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

6.5 

8 

25.8 

0 

.0 

0 

.0 

2 

7.1 

8 

28.6 

i 

3.2 

4 

12.9 

0 

.0 

1 

14.3 

1 

4.2 

3 

12.5 

14 

8.3 

9 

5.4 

iO 

9.1 

9 

8.2 

4 

6.9 

0 

♦0 

1 

1.4 

2 

2.8 

1 

1.6 

0 

•o° 

0 

♦0 

2 

18.2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1.3 

I 

1.3 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

3.1 

1 

3.1 

25 

8*9 

24 

8*6 

7 

10.0 

6 

8.6 

18 

8.6 

18 

8.6 

0 

.0 

2 

11*8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

•HISPANIC 
NUHBEA  *  * 


TOTAL 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NCK-RES10ENT 
ALIEN 


TOTAL 


-NUMBER' 


4 

447' 

17*2 

2  14 

15.6 

233 

18*8 

161 

5*3 

80 

5.2 

Bl 

5.5 

108 

4*4 

48 

4.0 

60 

4.9 

17 

1.4 

5* 

1.0 

.12 

1*6 

218 

5.3- 

%108 

5*4 

no 

5.2 

138 

4.2 

62 

3*4 

76 

\  5.3 

♦ 

223 

£.8 

1  06 

5.5 

117 

6*1 

36 

3.8 

15 

2.8 

21 

**1 

33 

-4.0 

13 

3.0 

20 

5.2 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

4 

2.0 

0 

.0 

4 

2.2 

5 

6.0 

0 

♦  G 

5 

6.6 

10 

6.3 

6 

5.7 

4 

7.5 

10 

3.2 

3.3 
3.'2 

6.2 
6.2 
.0 

.0 
.0 
♦0 


3  9.7 

1  s  14.3 

2  8*3 


1*8 
♦  9 
3*4 

1.4 
1*6 
*0 


1  10.0 

0  .0 

1  11*1 


2 
2 
0 

14 

'  4 
10 

1 

a 
1 


2*7 
4*7 
*0 

5.0 
5*7 
4*8- 

5.9 
*0 
5*9 


1*230 

47.4 

645 

47*7 

585 

47*1 

467 

16*1 

255 

16*5 

m  232 

15*8 

429 

17*7 

211 

17*4 

*  218 

18.0 

72 

?  ' 

26 

5.2 

46 

6.3 

464 

11.2 

228 

11*4 

11*1 

914 

2^*0- 

503 

27*6 

411 

28*6 

808 

2C*9 

422 

21.8 

386 

20.0 

66 

9.1 

36 

6.7 

v  50 

12.1 

149  18.2 

80  18*5 

69  17*9 

4  4*0 

2  4*9 

2  3*4 


16 
0 
16 

12 
0 
12 

21 
17 
4 

48 
26 
22 

18 
18 

0 

10 
0 
10 


8  25*8 

2  28*6 

6  25.0 

26  15*5 

20  18*2 

6  .10.3 

4  5*6 

2  3.3 

2  18*2 


2 
0 
2 

4 
2 
2 

67 
18 
49 

3 
0 
3 


t  "''  number- 


1,238 
673 
565 

2,445 
If 269. 
•  It  176 

1,916 
974 
942 

If  143 
467 
676 

3f624 
1,753 

i,:7i 

o 

2f250 
1 ,261 

,  969 

2,873 
If  459 
If  414. 

845 
493 
352 

654 
351 
303 

95 
39 
56 

176 
14 
162 

71 
7 
64 

135 
87 
46 

254 
124 
130 

120 
120 
0 

20 
3 

17 

23 
5 
18 

115 

82 
33 

64 
57 
7 

3 
1 
7 

71 
41 

30 

201 
51 
150 


8.1 
.0 
8.7 

14*5 

•  0 
15*8 

13*2 
16*0 
7*5 

15*4 
17*0 
13*9 

12*4 
12*4 

•  0 

32*3 

•  0 
35.7 


20*0 
♦  0 
22.2 

5.3 
4.7 
6.3 

23.9 
25.7 
23.3 

17*6 
.0 
17*6 


NUMBER^ 

x — 

NUMBER'  . 
t 

47*7 

127 

4.9 

2*595 

49*7 

35 

2.6 

1,353 

^5*5 

92 

7.4 

1,242 

80*9 

90 

3.0 

3,022 

81*9 

26 

1.7 

If  550 

79*9 

6* 

4.3 

1,472 

78*9 

82 

3*4 

2,427 

80*3 

28 

2.3 

1,213 

77 16 

54 

4.4 

1,214 

92*9 

15 

1.2 

1,230 

94*2 

*  3 

•6 

496 

92*  1 

12 

1.6 

73\ 
\  V- 

87*8 

40  " 

1.0 

4,128 

88*0 

12 

•  6 

If  993 

37.6 

28 

1.3 

2,135 

69*0 

98 

3.0 

3/262 

70.3 

39 

2.1 

If  823 

67.3 

59 

4.  1 

1,439 

74*3 

184 

4.8 

3,865 

75*5 

52 

2.7 

1,933 

73*2 

132 

6  .8 

1,932 

89*2 

16 

1.7 

947 

92*3 

5 

.9 

534 

a  c  9 
00*  c 

j  1 

2.7 

413 

00.0 

\  15 

1.8 

818 

81*3 

.2 

432 

78*5 

14 

3.6 

386 

96*0 

0 

•  0 

99 

95*1 

0 

.0 

41 

96*6 

c 

♦  0 

58 

89*3 

5 

2.5 

197 

100. 0 

0 

♦  0 

14 

88.5 

5 

2.7 

1  83 

85*5 

0 

.0 

83 

100*0 

0 

•  0 

7 

84.? 

0 

♦  0 

76 

64*9 

3 

1.9 

»  159 

82.1 

2 

1.9 

106 

90.6 

1 

1.9 

53 

81*7 

9 

2.9 

311 

81.0 

3 

2*0 

153 

82*3 

t) 

3.8 

158 

82.8 

7 

4*8 

145 

82.8- 

7 

4*8 

145 

0 

oO 

0 

64*5 

1 

3*2 

31 

100*0 

0 

•0 

3 

60.7 

1 

3.6 

28 

74*2 

0 

.0 

31 

71.4 

0 

•  0 

7 

75*0 

0 

♦0 

24 

68*5 

27 

16*1 

168 

74*5 

8 

7*3 

no 

O 

30  .V 

19 

32*  8 

58 

88.9 

4 

5*6 

72 

93*4 

2 

3.3 

61 

63*6 

2 

18  .2 

U 

80*0 

0 

♦  0 

10 

100*0 
77*8 

0 
0 

•  0 

•  0 

1 

9 

94*7 

0 

.0  * 

75 

95.3 

0 

•  0 

43 

93*8 

0 

•0 

32 

71*8 

12 

4.3 

280 

72*9 

1 

1.4 

70 

71*4 

11 

5.2 

210 

35.3 
.0 
35.3 


47.1 
.0 
'  47.1 


17 
0 
17 


1  © 

ERIC 


<3 


TABLE  1. 


8ACHUQR*S    DECREES  CONFERRE0  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  8Y  MCEt  ETHNIC  IT  Y  i  AND  SEX.  INSTITUTION* 

STATE  AND  NATION  1974-79 


-AHERILAN  1NUUN 
ALASKAN *NATIVE 


 BT*CK — 

NON-Hl$PANIG  PACIFIC  ISLANDER 


"ASIAN  CR 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN  + 


y 

TOTAL 


NUMBER 


NUMBER 


CALIFORNIA 


CA    HOLY  FAMILY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE*  -  -  —  0  *0 

CA    HOLY  NAMES  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    IMMACULATE  HEART  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  •  0  .0 

MALE  p     0  .0 

CA     INTERNATIONAL, COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  .  0.0 
MALE  0  .0 

CA    JOHN  F  KENNEDY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    LIFE  BIBLE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA     LINCOLN  UNIVERSITY 
d   TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    LOMA  LINOA  UNIVERSITY 
TOTAL  1  .2 

FEMALE  1  .3 

MALE  '  0  .0 

CA    LOS  ANGELES  BAPT  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    LOS  ANG  C  OF  CHIROPRACTIC 
TOTAL  1  1*7 

FEMALE  0  .0 

MALE     »  1  2*0 

CA    LOYOLA  MARYMOUNT  U 
TOTAL  2  .3 

FEMALE  1  *3 

HALE  1  .3 

CA     MELOOYLAND  SCH  THEOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    MENLO  COLLEGE 

TOTAL  *  0.0 
FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    MILLS  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
M**iE 
CA    MM  TREY 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
CA  MOUNT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CA  NATIONAL 
TOTAL 
FEMALE 
•  MALE 


INST  FORGN  STUDIES 
0      **0  , 
.   0  .0 

0  _.0 
SNT  MARY'S  COLLEGE 

1  *7 
I  ,7 

0  .0 
UNIVERSITY 

3  *6 

1  ..9 

2  .5 


CA    NEW* COLLEGE  OF  CALIFORNIA 
TOT  At  '    0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    NORTHROP  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0     "  .0 

CA    OCCIDENTAL  COLLEGE 

TOTAL  0        *0  - 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    OTIS  ART  INST  LCS  ANG  CO 
'  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    PACIFIC  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL  .      5  2*0 

FEMALE  °    2  1.0 

MALE  <    3  4*8 

CA    PACIFIC  -OAKS  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

•  0 


• 


0 
0 
0 

5* 
30 
24 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

18 
16 

0 

2 
0 
2 

3 
3 
0 

29 
11 
18 

13 
9 
4 

2 
1 
1 

19 
12 
7 

0 
0 
0 

71 
61 
10 

2 
2 
0 


A 


.0 

•  0 
.0 

7*9 
10*4 
6*1 

3.1 
.0 
3*4 

.0 
.0 
.0 

7.9 
7.9 

•  0" 

7.4 
.0 
16.2 

2.2 
2.2 

•  0 

5.3 
10.3 
4.1 

19.7 
32.1 
10.5 

1.6 

50. 0 
.9 

5.0 
6.5 
3.6 


•  0 

•  0 

•  0 

26.1 
31*9 
16.1 

4.9 
5.7 
.0 


ER 

% 

NUMBER 

NUMBER 

• 

* 

NUMBER 

NUMBER 

NUMBER 

1* 

12*5 

I 

12*5 

2* 

25.0 

i 

6 

75*0 

.  .0 

.0  ; 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

♦    *       o  „ 

1 

12*5 

1 

12 .5 ' 

2 

25.0 

6 

1C  A 

#5.  U 

o 

.  0 

1  • 

3 

3*6 

8 

9*5 

IB 

21.4 

56 

66*7 

10 

11.9 

•4 

3 

3*6 

6 

10*3 

18 

23.1 

56 

71*6  ' 

'4 

5*1 

76 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

♦0 

6 

100.0 

6 

2 

1*9 

19 

17.9 

35 

33.0 

69 

65*1 

2 

1.9 

10* 

2 

2-3 

16 

18*6 

29 

33*7 

56 

.65*1 

1 

1.2  * 

•6  ■ 

0 

3 

15.0 

6 

30.0 

1 3 

it  A 

o  3.  u 

1 

5.0 

20 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

7 

67*5 

1 

12.5 

6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  o  • 

6 

100*0 

0 

50 

.  4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

1 

50  •  0 

^ 

50  .  0 

2  ^ 

0 

.0 

1 

8.3 

2 

16*7 

10 

63*3 

0 

•  0 

•12  ' 

0 

.  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

0 

•  0 

1 

12.5 

2 

25*0 

6 

75*0 

o 

.  0 

| 

0 

•  0 

4 

5**3 

9 

12*0. 

65 

86*7 

1 

1.3  ' 

75 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

9*5% 

19 

90*5 

0 

•  0 

21 

0 

♦  0 

4 

7.4 

7 

13*0 

46 

85*2 

^ 

1.9 

54 

1 

8.3 

0 

♦  0 

4 

33*3 

1 

6.3 

7 

58.3 

12 

0 

•  0 

0» 

.0 

1 

25*0 

0 

.0 

3 

75.0 

4 

1 

12.5 

0 

.0 

3 

37*5 

1 

50.0 

g" 

47 

7.9 

34 

5.7 

127 

A  A.  7 

19 

3.2 

593 

21 

6.0 

16 

5.1 

64 

16.2 

275 

76.3 

12 

3.  4 

351 

26 

10.7 

16 

6.6 

63 

26*0 

172 

71*1 

y 

2.9 

242 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

3.1 

60 

93*6 

2 

3.1 

64 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

3.6 

25 

96*2 

■  0 

•  0 

26 

0 

•  0 

0  *0 

1 

2.6 

J  9 

Q9  1 

2 

5.3 

*  38 

1 

1.7 

5  8*6 

7 

12.1 

50 

66.2 

1 

1.7 

58 

0 

•  0 

0 

;o 

0 

•  0 

7 

67*5 

1 

12.5 

8 

1 

2.0 

5 

10*0 

7 

14.0 

43 

86*0 

0 

.  0 

i; 
%* 

681 

32 

4.7 

91 

13*4 

179 

26*3 

466 

66*4 

36 

5.3 

13 

4*5 

41 

14*2 

85 

29*4 

189 

65*4 

15 

5.2 

269 

19 

4.8 

50 

12*6 

94 

24*  0 

277 

7C*  7 

2 1 

#»t 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

3.1 

26 

67*5 

3 

9.4 

32 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

*0 

1 

.3*4 

25 

66*2 

3 

10  .  3 

29 

o 

.0 

0 

*  *0 

0 

♦  0 

41 

63*7 

6 

16.3 

49 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

.0 

12 

85*7 

2 

14.3 

14 

0 

.0 

0 

♦o  . 

0 

.  0 

29 

62*9 

6 

17*1 

35 

12 

5.3 

9 

4.0 

41 

18.1 

174 

76*7 

12 

5.3 

227 

12 

5.3 

9 

4.0 

41 

18.1 

174 

76*7 

12 

5.3 

227 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

Q 

♦  0 

o 

0 

•  0 

*  2 

7.4 

4 

14*8 

20 

74.1 

3 

11.1 

27 

0 

•  0 

1 

6.3 

1 

6.3 

13 

61.3 

2 

12.5 

14 

0 

•  0 

1 

9.1 

3 

27*3 

7 

63.  6 

1 

9.1 

U 

7 

5.1 

14 

10.2 

25 

18*2 

110 

80*3 

2 

1.5 

137 

7 

5.2 

12 

6.9 

23 

17*0 

110 

61.5 

2 

1.5 

135- 

0 

•  0 

2 

100.0 

2 

100*0 

0 

.0 

Q 

.  0 

2 

10 

1  .6 

19 

3.5 

61 

11*2 

474 

67.3 

6 

1.5 

543 

2 

1.9 

3 

2.6 

17 

15*9 

89 

63*2 

1 

♦9 

107 

6 

1.6 

16 

3.7 

44 

10*  1 

365 

66.  3 

■j 

1.6 

436 

0 

•  0 

3 

4.5 

16 

24*2 

49 

74*2 

1 

1.5 

44 

*  26 

0 

•  0 

1 

3.6 

10 

35*7 

16 

64*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

5.3 

6 

15*6 

3 1 

81*6 

2.6 

36 

3 

2.7 

1 

♦  9 

6 

5*4 

41 

36*6 

65 

58.0 

112 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

50*0 

0 

.0 

1 

■k  50.0 

2 

3 

2.7 

1 

♦9 

5 

4.5 

4 1 

37*  3 

64 

58  .2 

110 

2,6 

7.3 

19 

5.0 

66 

17.3 

303 

79*3 

13 

3.4 

362 

13 

7.0 

-9 

4.9 

34 

16*4 

146 

60*0 

3 

1.6 

185 

15 

7.6 

10 

5.1 

32 

16*2 

1 55, 

76*7 

■  10 

5.  1 

197 

2 

9r.5 

1 

4.6 

3 

14*3 

14 

66*7 

4 

19.0 

21 

0 

♦  P 

1 

7.7 

1 

7*7 

10 

76*9 

2 

15.4  " 

13 

2 

25.0* 

0 

.0 

2 

25*0 

4 

50*0 

2 

25.0 

6 

14 

5.5 

6 

2.4 

96 

37*9  . 

156 

61*7 

1 

.4 

253 

12 

6.3 

4 

2.1 

79 

41*4 

112 

51 

0 

•  0 

191 

2 

3.2  ' 

.  2 

3.2 

17 

27*4 

44 

71*o 

1 

1.6 

42 

0 

•  0  6 

3 

7.3 

5 

12*2 

34 

82/9 

2 

4.9* 

<l 

0 

♦  0 

3 

8.6 

5 

14*3 

29 

tf*9 

\  1 

2*9 

35 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

5 

1 

16*7 

6 

to 

6 

TaYiE  I."'  MCHEttMS  0ECAE6S  CONFEaVed-.V  INSTITUTIONS*  DP  MICHE.  EOUCATloV  tV  MCf.  EW.ICITY.  AND  SEX.  INSTITUTION. 
I*,Lt  1     -  •  -      STATE  AM  NATION  197.-79 


Y 


American  incian 
auskan  native 

NUjfcfR    4  ^  *  NUMBER 
CALIFORNIA 

CA    PAcftlC  UNION  CQUfCE 

,  TOT  At       *       o       .o  ; 
*  FEMALE  0  .0 

KAL&  j»  *  0  .0 
CA    PATTEN  8IBLE  COLLEGE 

TOTAL     ,  0       .0    *  * 

FENACE    „    •       0       .0  . 
MATE  0  .0 

CA    PEPPWOINE  UNIVERSITY 
TOTAL  V  *6 

FEMALE  0  .0 

HALE  *  1*1 

CA    HUNT  LONA  COLLEGE 
TOTAL  0    '  .0 

FEMALE      **        0  ,0 
MALE.  0  .0 

CA    SAINT  JOHN'S  COLLEGE 
TOTAL  0  .  .0 

FEMALE  0  .  .0 

MALE  0  .0 

CA    SNT  MARY'S  COLLEGE  OF  CAL 


'  •LACK*'*  ASIAN  DR   *  * 

NON-HISPANIC  PACIHC  ISLANDER 

%  .      NUMBER    '  t 


5 

2 

•  I 
0 
I 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  5 
.3 
.9 


CA    SAINT  PATRICK'S  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ,0 

%.     MALE  .0  .0 

CA    SAN  FRANCISCO  ART  INST 
TOTAL  2  1*2 

FEMALE  0.  .0 

MALE  2  2.0 

CA    SAN  FRANCISCO  CCNSV  MUSIC 
TOTAL  1  2.6 

FEMALE  0  »0 

MALE  **  4*3 

CA    SAN  JOSE  BIBLE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

CA    SIMPSON  COLLEGE 

70TAL  0  ,0 

FEMALE  0    J  *0 

»  HALE  0  .0 

CA    SOUTHERN  CAL  COLLEGE 


TOTAL        *       0  .0 
FEMALE  0  »° 

MALE  0  .0 

CA    STHN  CAL  C  OF  OPTOMETRY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  , 

CA    STHN  CAL  INSTITUTE  ARCH 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    STANFORO  UNIVERSITY 
TOTAL  5  .3 

FEMALE  1  »2 

MALE  * 
CA    US  INTERNATIONAL  U 
TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  CAL-8ERKELEY 
TOTAL  21  *4 

FEMALE  11  ♦* 

MALE  10  »4 

CA    U  CF  CAL- 0 AVIS 

TOTAL  15  »5 

FEMALE  7  .5 

MALE  B; 
CA    U  0?  CAL-IRVINE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CA    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

CA 


CAL-LCS  ANGELES 
17  *4 
6  .3 

  11  .5 

U  0?  CAL-RIVERSIDE 
TOTAL        »       2  ,3 
FEMALE  1  *3 

MALE  1 
CA    U  OF  CAL-SAN  OIEGO 
TOTAL  .7  #5 

FEMALE  *  *7 

MALE  3  •* 

CA    U  OF  CAL-SAN  FRANCISCO 

TOTAL  0  *0 

.FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


2*2 
2*3 
2*2 

10*0 
♦  0 
25*0 


10 
7 

".3 

.  0 
0 
0 


4*4 
.  8.0 

2*2 

•0 

♦  0 

♦  0 


90 

13*  3 

36 

5.3 

61 

L9*5 

18 

5*6 

29 

8.0 

18 

4.9 

3  .8 

o 

.0 

3 

4*3 

0 

"  .0 

3 

3,2 

0  " 

•  0 

1 

4.5 

o 

4  .0 

0 

n 

o 

♦  0 

1 

4*5 

0 

.0 

37 

A  A 
0*0 

16 

2.6 

22 

O*  3 

2.  7 

15 

6.7 

7 

3.1 

»o v 

rr    m  u 

12.  5 

0 

.  0  <4 

Q 

"  .0 

0 

.0 

1 

12.5 

\ 

c  ♦  J 

1.7 

1 

1*3 

1.3 

3 

3.1 

2 

2.0 

1 

•5  A 

? 

13.2 

1 

A  7 

20.0 

0 

♦  0 

2 

6.7 

2 

6.1 

£0* 

0 

o 
♦  u 

25*0 

2 

6.9 

•  0 

1 

1.6 

3*  1 

0 

•  u 

3*7 

1 

2.7 

1 

2*7 

1 

1*7 

^ 

2.5 

2*5 

0 

•  0 

1 

1*3 

0 

o 

1 

5*3 

0 

♦  0 

Q 

♦  0 

0 

•° 

1 

5*6 

0 

.  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

75 

4.6 

99 

6*  1 

3 1 

4.8 

43 

6*7 

44 

4.5 

56 

5*8 

9 

5.4 

2  *4 

3 

4.9 

1*6 

6 

5*7 

3 

2*6 

165 

3.3 

656 

17*  1 

95 

4  »3 

397 

16  *0 

70 

2.5 

459 

16*5 

50 

r.fl 

227 

6*1 

19 

1.4 

113 

6*2 

31 

2.2 

114 

6*0 

45 

2.9 

104 

6*6 

26 

3.5 

35 

4*7 

19 

2.3 

69 

6*4 

186 

4.2 

547 

12*4 

115 

5.1 

2  66 

12*6 

71 

3.3 

/ 

261 

12*1 

47 

i.3 

26 

3.8 

27 

7.7 

11 

3:2 

20 

5.1 

17 

4*3 

0 

•  0 

49 

3*7 

0 

♦  o 

26 

4*6 

0 

.0 

23 

3*1 

10 

3.0 

60 

16*2 

9 

4*1 

33 

14*9 

1 

.9 

27 

25*0 

HISPANIC 
K  UMBER. 


7 
3 
4 

0 
0 

.0 

20 
7 
13 

9 
5 
4 

5 
0 
5 


TOTAL 
MINORITY 

* 

NUMBER 

t  


fcHlTE 
.  NON-HISPANIC 

X  NUMBER 


NON-RESICENT 
ALT  EN      ,  . 

NUMBER  % 


TOTAL 
NUMBER 


'3*1 
3*4 
2*9 

♦  0 
*0 
*0 

3*0 
2*2 
.  3*6 

4*3* 
'4*3 
4*3 

22*7 

♦  0 
22*7 


22      9*7  , 
12  13*6 
10  7*2 


ICO 


♦0 
1\^5*0 

150  22*2 
66  27*5 
64  17*6 

17  8*1 
10  8*5 
*  7  7*5 


27*3 
27*3 


191 
74 
117 


84*5 
JB4.1 
'  84*6 


9  -90*0 
6  100*0 
3  75*0 


527* 
227* 
300 

192 
107 
85 

16 

0 

/16 


77*"B 
72*5 
62*4 

9r*5 

91*4 

72*7 
♦  0 
72*7 


29 
19 
10 

5.2 
5*6 
4*4 

65 
51 
34 

15*1 
15*1 
15*1 

447 
-  276 
169 

79*4 
62*2 
75*1 

0 
0 
0 

.0  .* 
♦  0 
•0 

I 
0 
1 

12*5 
•  ♦0 
12*5 

7 
0 
7 

87*5 
•  0 
87*5 

3 
0 
3 

1*7 

•  0  . 
3*1 

12 
2 

10 

6*9 
2*7 
10*2 

144- 
66 
78 

83*2 
88*0 
79*6 

1 
0 
1 

2*6 
•  0 

6 

4 
4 

21*1 
26*7 
17*4 

26 
10 
16 

73*7 
66*7 
78*3 

0 
0 
0 

•  *0 
*0 
•  0 

3 
1 
2 

9*1 
25*0 
6.9 

30 
3 
27 

90*9 
75*0 
93*1 

2 
0 

2  • 

3*1 

5 
1 
4 

7*8 
3*7 
10*8 

59 
26 
33 

92*2 
96*3 
89*2 

7 
4 

3 

6*0 
10*0 
3*9 

10 
6 
4 

8.6 
15.0 
5.3 

99 
32 
67 

85.3 
80*0 
88*2 

1 

0 
1 

5*3 
*0 
5*6 

2 
0 
2 

10*5 
•  0 
11*1 

17 
1 
16 

89*5 
100*0 
88*9 

0 
0 
0 

.0 

•  0  ■ 

•  0  . 

0 
0 
0 

*0 
*0 
♦  0 

29 
4 
25 

87*9 
60*0 
89*3 

82 
36 
46 

5*1 
5*6 
4*7 

261 
111 
150 

16*1 
17*2 
15*4 

1,322 
521 
601 

31*7 
60*7 
62*3 

4 
3 
1 

2*4 
4*9  • 
♦  9 

17 
7 

*  10 

10*2 
11*5 
9.4 

60 
32 
48 

47*9 
52*5 
45*3 

98 
43 
55 

2*0 
1*9 
2*0 

1.140 
546 
594 

22*6 
24*7 
21** 

3,748 
1,640 

2,ioe 

75*0 
74*2 
75*6 

50 
24 
26 

1*6 
U7 
1*6 

342 
163 
179 

12*2 
11*9 
12*5 

2,405 
1,194 
1,211 

85*9 
87*0 
64*8 

33 
16 
17 

2*1 
2*1 
2*1 

190 
76 
112 

12*1 
10*4 
13*6 

*  1,307 
643 
664 

83*1 
85*6 
80*8 

163 
74 
89 

3*7 
3*3 
4*1 

91S 
461 
432 

20*7 
21*2 
20*  1 

3.373 
1,748 
1,62  5 

76*3 
77*0 
75*5 

51 
19 

32 

6*6 
5*4 
6*1 

128 
58 

70 

17*2 
16*6 
17*7 

608 
266 

320 

61*6 
62*5 
80*6 

59 
21 
36 

4*5 
3*7 
5*T 

115 
51 
64 

*  6*6 
9.0 
8.6 

1,171 
507 
664 

69*5 
69*6 
89*5 

12 
5 
7 

3*6 
2*3 
6*5 

62 
47 
35 

24*6 
21.2 
32*4 

246 
174 
72 

74*5 
78*4 
66*7 

13 
•2 
11 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


5*8 

2*3 
6*0 

.  *o 

•  0 
.0 

•  0 

•  .0: 

.0 


1  ,s 

0  »0 

1  1*1 

s 

or  *o 

0  *0 

0  *0i. 


31 
9 
22 

0 
0 
0 

17. 

7 
10 


5.5 
.  2.7 
9.6 

•  *0 
•  0 
.0 
1 

9.6 

9.3 
10.2 


2  553 
1  6.7 
1  4.3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

7 
2 
5 

0 
0 
0 


♦  0 
•0 

♦  0 

6.0 
5.0 
6.6 

% 

♦  0 

♦0, 

.0 


4  i2.r 

1  10 .0 

3  10.7 

36  2.2 

14  2.2 

22  2.3 


70 
22 
46 

106 
23 
65 

a*. 

36 

i 

76 
30 
46 


41.9 
36.1 
45.3 

2.2 
1.0 
3.0 

1.9 
1.2 

c?;7 

4.8 
4.0 
5.4 


134  3*0 
40  1*6 
94  4*4^ 


9 
3 
6 

22 
6 
14 

2 
1 
1 


1*2 
.9 
1*5 

1.7 
1.4 
1.9 

♦  6 
.5 
.9 


226 
66 
136 

10 
4 
4 

67.7- 
313 
*364 

210 
117 
93 

22 
0 
22 

563 
331 

225 

9 

0  > 
8 


36 
15 

23  v, 

33 
4 
29 

64  % 

27 

37 

116 
40 1 
76 

\  IB 

33 
5 
28 

1,619 
646 
973 

167 
61 
106 

4,996 
2.209 
2,787 

2,801 
1,373 
1,428 

1,573 
751 
622 

4,420 
2.269 
2.151 

*745 
349 
396 

1.308 
566 
742 

330 
222 
106 


ERLC 


.TABLE  I.    BACHELORS*  DECREES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  STHNICITY*  AND  SEXt 
Y  STATE  AND  NATION    1978-79  , 


INSTITUTION, 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TO  TAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NCS-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


.NUMBER 


CALIFORNIA 


CA    U  OF  CAL  "SANTA  BAR  BAR  A^ 
TOTAL  7  .2 

FEMALE  4  .3 

MALE  3  .2 

CA    U  OF  CAL-SANTA  CRUZ 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    UNIVERSITY  OF  JUOAISM 
TOTAL  >  0  .0 

FEMALE  0     -  .0 

HALE  0'  .0 

CA     UNIVERSITY  OF  LA  VERNE 

TOTAL  2  *4 

.    FEMALC  0  *0 

MALE  ,2        .6  - 

CA    UNIVERSITY  OF  THE  PACIFIC 
TOTAL  4  *6 

FEMATE  2  .6 

*      MALE  2  *6 

CA    UNIVERSITY  OF  REDLANOS 
TOTAL  0        *0  ' 

FEMALE  0  .0 

MAL'E  0  ■•0 

CA    UNIVERSITY  OF 'SAN  DIECO 


0  *0 
0  .0 

  o  *o* 

SAN  FRANC  I  SCO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CA    U  OF 
TOTAL, 
FEMALE 
HALE 
CA  UNIVERSITY 
TOTAL  - 
FEMAL 

CA    U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 
"TOTAL-  18  *7 

FEMALE  5  .5 

MALE  13       .9  . 

CA    M  OF  WEST  LOS  ANGELES 
1        TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

»Ile  0  .0 

CA    WEST  COAST  BIBLE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

TENALE,  0  .0 

MALE  0  .0 

-  CA    WEST  COAST  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  9  .0 

MALE  .  0  .0 

CA    W  COAST  U»  ORANGE  CO  CTft 
TOTAL  C  '*0 

FEMALt  0  .0 

HALE  0  .0 

T.A    WSTN  STATES  CCLtCGE  ENGft 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    WSTN  ST  U  C-LAW  CRANGE  CO 


2  2*4 
0  *0 
2'  4*2 
LAW  SAN  OIEGO 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
CA    NSTS  ST  U 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  >       *  0 
CA    WESTMONT  COLLEGE 
TOTAL  1 
FEMALE  1 
HALE  »  0 

CA    WH1TTIER  CCLLESE 

TOTAL  l"       •  * 

FEMALE  1  .6 

HALE  0  .0 

CA    WOODBURY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


0 

♦  0 

♦  0 

♦  5 
1.1 

♦  0 


NUMBER 


34 

1.2 

117 

4*2 

14 

1*0 

50 

3*6 

20 

1.4 

67 

4*8 

q 

•  0 

17 

1*4 

0 

•  0 

8 

1*3 

0 

♦e 

9 

1*5 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

46 

8*8 

10 

1*9 

11 

5*4 

2 

1.0 

35 

u:o 

8 

-  2.5 

27 

3*9 

76 

11*0 

13 

3.7 

47 

13*2 

14 

4.2 

29 

8*7 

126 

9.7 

33 

2*5 

52 

9.5 

16 

2*9 

74 

9..9 

17 

2*3 

5 

1.5** 

6 

1*8 

4 

2.5 

2 

'  1*3 

"  1 

♦  5 

4 

2*2 

107 

9.4 

94 

6*2 

59 

9.6 

45 

46 

6.9 

49 

*9.0 

y 

•6 

24 

2.9 

•  6 

10 

2.8 

3 

.6 

14 

2.9- 

138 

5.5 

311 

12*4 

87 

6.4 

142 

13*7 

51 

3*5 

169 

11*5 

'  3 

18.8 

0 

•  0 

2 

16.7 

0 

♦  0 

1 

25*.0 

0 

♦  0 

0 
0 

.0 
.0 

^0  c 
^  0 

.0 
♦  0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

3 

7-9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

9*1 

0 

.0 

0 

^  -0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

20.0 

1 

10*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

20.0 

1 

10*0 

0 

"    .0  " 

'   *  3 

3*6' 

0 

♦  0 

1 

2*9 

0 

.0 

2 

4*2 

2 

5.0 

0 

♦  0 

2 

12.5 

0 

•  0 

0 

\0 

0 

•  0 

2 

1.1 

*  6 

3*2 

1 

1.1 

3 

3*2 

1 

1.1 

3 

3*2 

14 

5*8 

11 

4*5 

10 

6.1 

.2 

1*6 

4 

3.4 

"9 

7*6 

5 

5*4 

1 

i.r 

3 

10*3 

I 

3*% 

c  2 

3*2 

0 

*0 

CA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  650 
FEMALE v  299 
MALE  351 

CCLQRAOO 


114  INSTITUTIONS) 

*B  3,792      4*6  1 

•8  2,088  5*3 

•8  1,704  4*0 


CO    ADAMS  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


•  0 

•  0 

.0" 


•4 

•  0 


5.949 
2,877 
*  3,072 


2.2 
4*1 


NUMBER 

X 

NUMBER 

t 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

1 00 

3*6 

258 

9*  2 

2  ,459 

87*6 

90 

3*2 

2,807 

57 

4*1 

125 

8*9 

1,250 

89*3 

25 

1*8 

1,400 

43 

3*1 

133 

9.5 

,  1,209  ■ 

85*9 

65 

4*6 

1 ,107 

57 

74 

6.  1 

1, 132 

92*9 

12 

1*0 

1,2U 

3? 

5*2 

40 

6.6 

564 

92*5 

0 

1*0 

610 

25 

4*1- 

34 

5.6 

568 

93*4 

6 

1*0 

606 

0 

♦  G 

0 

•  0 

*, 

66*7 

2 

33*3 

6 

0 

•  0 

0 

*0  . 

4 

80*0 

1 

20*0 

5 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

1 

100*0 

1 

87 

16*7 

145 

27*  8 

344 

66*0 

32 

6*1 

521 

64 

31*7 

77 

38*  1 

120 

59*4 

5 

2*5 

202 

23 

7*2\ 

68 

21*3 

224 

7C*2 

27 

8*5 

319 

27 

3**  9 

134 

19*  4 

512 

74*2 

44 

6*4 

690 

13 

3*7 

75 

21*1 

265 

74*4 

16 

4*5 

356 

\  14 

4*2 

59 

17*7 

247 

74*0 

28 

8*4 

334 

73 

5*6 

232 

17*9 

1 ,  0>v  * 

82*1 

0 

•  0 

1,4299 

18 

3*3 

8* 

15*7 

46?. 

84.3 

0 

.0 

548 

55 

7*3 

146 

19*4 

605 

8C*6 

0 

•  0 

7,51 

25 

7*4 

36 

1 0*  6 

293 

86*2 

11 

5*2  . 

340 

14 

8*9 

20 

12*7 

136 

86*1 

2 

1*3  " 

156 

M 

6*0 

16 

8*8 

157 

86*3 

9 

4v9 

162 

\bo 

7*0 

295 

25*8 

759 

66*3 

90 

7*9 

1,144^ 

50 

8*3 

164 

27*2 

411 

68*3 

27 

4*5  " 

602 

30 

5*5 

131 

24*2 

348 

64*2 

63 

21*6 

54?.- 

31 

3*7 

63 

7*  5 

750 

89*  1 

29 

3*4 

842 

14 

3*9 

28 

7*9 

317 

89*0 

11 

3*1 

356 

.  17 

3*5 

35 

7*2 

433 

89*1 

18 

3r7 

466 

1  K*. 
I  Oo 

o*  c 

623 

24*9 

1  ,678 

67*  1 

2U0 

8.0 

2,501 

65 

6*3 

299 

28*9 

681 

65*7 

56 

5*4 

1,036' 

91 

6*2 

32* 

22*1 

997 

68*1 

144 

"  9*8 

1,465 

5 

31*3 

9 

5C*  0 

0 

50.0 

0 

.0 

16 

4 

33*3 

6 

50*0 

6 

50*0 

0 

.0 

12 

I 

25*0 

2 

50*0 

2 

50*0 

0 

.0 

4 

3  * 

18*8 

c->3 

18*8 

13 

81*3 

0 

♦  0 

16 

2 

40*0 

2 

40*0 

3 

60*0 

0 

.0 

5 

1 

9*1 

1 

9*  1 

10 

90*9 

0 

»  0 

11 

1 

2*6 

4 

10*5 

23 

60*5 

11 

28*9 

38 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

60*0 

2 

40*0 

5" 

1 

'3*0 

4 

12*  1 

20 

6C*6 

'  V 

27*3 

33 

\  0 

♦  0 

0 

♦  0 

13 

86*7 

2 

13*3 

15 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

*0 

0 

*0 

13 

86*7 

2 

13*3 

15 

c 

5 

5C*  0 

3 

30,  0 

2 

20*0 

10 

0 

*0 

0 

*0 

0 

t  *o 

0 

.♦0 

0 

2 

20*0 

5 

50*0 

3 

30*0 

2 

20*0 

10 

5 

6*0 

Id 

1 2*0 

73 

88*0 

0 

•  0 

63 

?. 

5*7 

3 

6*6 

32 

91*4 

0 

•  0 

35 

3 

6*3 

7 

14*6 

41 

85*4 

0 

•  0 

4B 

1 

&  ♦  p 

3 

7*5 

37 

92*  5 

0 

•  0 

40 

0 

.0 

2 

12*5 

14 

87*5 

0 

r  *0 

I6f. 

i 

4.2 

1 

4*2 

23 

95*8 

0 

•0 

*24 

4 

2.1 

13 

7*0 

173 

92*5 

1 

.5 

187 

3 

3,2 

8 

8*5 

86 

91*5  . 

0 

.0 

94 

1 

1.1 

5 

5.4 

87 

93*5  * 

1 

1*1  «■ 

93 

36 

14*9 

J  62 

25*6 

172 

71*  1 

8 

3.3 

242 

22 

17*9 

35 

28*5 

87 

70*7 

1 

•  8  5 

123 

14 

11*8 

2f 

22*7  • 

'  85 

71*4 

7 

5.9 

119 

3 

3*3 

9 

9*8 

33 

35*9 

50 

54*3 

92  ; 

2 

*.  6*9 

6 

20*  7 

12 

■  4)  .4 

11 

37*9 

29 

1 

'  1*6 

3 

4*8 

21 

33*3 

39 

61*9 

6? 

4,^276 

5.2 

14,667 

17*8 

64*940 

78*8 

2,769 

3.4 

82^,376 

1,977 

5.0 

7,241 

18*3 

31,423 

79*6 

805 

2:0 

39,469 

•  2,299 

5.4 

7,426 

17*3 

33,517 

JT 

78*1' 

1  ,964 

4.6 

42,907 

45 

19*4 

51 

22,0 

181 

78*0  « 

0 

~"  .0  ' 

\  232 

18 

16*2 

18 

16*2 

93 

83*8 

0 

•  0 

*      111  * 

27 

22*3 

33 

27*3 

88 

72*7 

0 

•0 

121 

ERIC 
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>TA$t<lv   BkCHBJX?*  DEGREES  CONFERRED  lY^I NSti TUTIOJS  ^HIW^WCAT ION ,*  MC€.  ntilClfv.  .,*fcsef.  INSTITUTION, 


.AMERICAN  INDIAN. 

alaskan; native 
numser  "% 


BLAC*  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC  < 


-TOTAL  . 
.  MINORITY 


CO    COLORADO  COLLEGE 

,TOTAL    '           :0^  .0 

"   FEMALE              .0  .0 

HALE                0.  ..0 

ac0  colorado  school  of  mines^  „ 

wac~:'T>  0"  .0 

>      FEMfcLE  0  .0 

HALE  ,\r  0  .0 

CD    COLORADO  STATE  UNIVERSITY 
*TOTAL'  .7  .3 

FEMALE  ;2.  .2 

,  ,    HALE*   ,  :       5  .3. 
CO-  COLO  TECHNICAL. COLLEGE 
'  .TOTAL      '  0  \  .0 

FEMALE  0    V  «0 

-HALE,  ,  ,;0  \,.0 

CCO    COLORADO  WOMEN'S  COLLEGE 

'/total;  0  \.o 

FEMALE,  0  \0 

*\  "\male  .  ..    o<  _  :p 

.  CO- RJRT  LEWIS  COLLEGE  \ 
.TOTAL  J  2.1 

FEMALE'       _Ai$-  3.6- 
HALE     .  w    1  2  .  UO 
CO-  INTERMOUNTAIN  BI8LE  .C 
"  -TOTAL,  0  >0. 

FEMALE  0  .0 

'   MALE  \  .  .    ;0\  -   »0  .  . 
CO    LORE TTO  HEIGHTS  COLLEGE 
"  .TOTAL    '"       '  i3  1.6 
FEMALE.  -   3  1.9 

MALE  ,/0  ,.0 

CO    MESA  COLLEGE 

.TOTAL  1  1.3. 

FEMALE    "  0  .0 

MALE:         ,     ,2,  1.9 
CO    METROPOLITAN  ST  COLLEGE 
TOTAL  14  1.1 

FEMALE  11  1.8 

MALE  '3     •  .5 

CC    REGIS  COLLEGE 

,  TOT  A  L      v  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.    -HALE  0-  .0 

co  rockhont  college 
:total  .o 

FEMALE  '0,  .0 

.    MALE  '0«  .0 

CO    SAINT  THOMAS  ^SEMINARY 
TOTAL        a       0  iO 
•FEMALE-  *    0  .0 

.    MALE  .      0  .0 

CO  U  OF  COLORADO  AT  BOULOER 
,     TOTAL  6  .2 

V»  FEMA  LE  4  .3 

MALE        ,       2  .1 
5*rfi  YCC    U  OF  -COLO  COLO  SPRINGS 
~  0>  ..0 

0  .0 

0  .0 
COLO  AT  OENVER 

%4,  .7 

1  .3 
.  3  1.0 

CO   U  OF  COLO  MEOICAL  CENTER 
.TOTAL-  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*  HALE  „-~0.~ — .0  

^CO^WIVERSI  TY'OPrOENVER 
TOTAL  '  '  3  ..4 

FEMALE-  '    2'  .5 

; tMALE    .         "  I  .2 
CO    U  OF  NORTHERN  COLORADO 
TOTAL  B  .4 

FEMALE  3  .3 

MALE  5  .6 

CO- U  OF  SOUTHERN  CCLORAOO 
"    TOTAL  4  *B 

'  FEMALE  2  1.1 

MALE     ,  2        .6  . 

>C0    WESTERN  BIBLE, CCLLEGE 
TOTAL,  "  0'  .0 

FEMALE^  0  .0- 

,    MALE  .0     .  .0 

CO    WESTERN  ST  COLLEGE  COLO 
TOTAL"  2  .4 

-FEMALE  0  .0 

MALE      f.       2  .8 
CO    YESH-TORAS  CHAIN  TALHUO 
TOTAL  '  0  .a 

FEMALE,  0  .0 

.MALE      -~~     -0.      ,.0 — . 


HALE 

TCO    U  OF 
'  ^TOTAL 
FEMALE 
HALE 


X 


BER* 

•1 

NUMBER 

1 0 

2.4" 

i  .u 

5  . 

2.4 

3 

1.5 

5 

2.3 

1 

•  5 

1 

.3 

• 
1 

.  j 

0 

.0 

0 

.0 

1  . 

.4 

'  1 

.4 

14  * 

•  5 

#9 

7 

.6 

12 

1.0 

•  7 

•  > 

12 

•  8 

.0 

Q 

.0  > 

? 

•  0 

0 

•  0  * 

0 

•  0  • 

0 

*.o 

3 

3.6 

2 

2.4 

3 

3.6 

2 

2.4 

0 

.0 

0 

.0 

3 

'  .9 

1 

.3 

*0" 

;o" 

0 

•  0 

3 

1.5 

1 

•5 

0  < 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

o-  A  .o  . 

0 

.0 

o 

•  0 

6 

3.2 

5 

2.7 

4 

2.5 

9  4 

2.5 

2 

6.7 

3.3 

2 

1.3 

0  v 

0 

•  0 

3^ 

2.8 

2 

1.9 

78 

6.2 

1.0 

*  33 

5.3 

7 

1.1 

*5 

7.1 

.9 

,5 

3.1 

•  0 

1 

.1.  9 

0 

•  0 

'4 

3.8 

•  0 

•  0 

0 

.  0 

•  o 

•  0 

0 

•  0* 

0 

•  0 

0 

.0 

0  — 

-  .0 

1 

4.8 

0 

•  0 

0 

•  0: 

0 

•  0 

4.8 

0 

•  0 

37 

1.2 

>  66 

2.1 

20 

1.4 

33 

2.4  ' 

17 

.9 

33 

1.8 

11 

3.6 

6 

1.9 

9 

6.2 

2 

1.4 

2 

1.2 

«>4 

2.5 

17 

2.8 

9 

1.5 

13 

4.5 

3 

1.0 

4 

1.3 

<?  6 

1.9 

8 

3  .9 

9 

4.3 

e 

4.3 

9 

4.8 

 o~ 

~  ^.0- 

 ^o- 

-  .0 

14 

1.7 

10 

1.2 

8 

2.1 

4 

1.1 

6 

1.3 

6 

1.3' 

34 

1  .8 

15 

.8 

14 

1.3 

11 

1.0 

20 

2.5 

4 

.5 

14 

2.9 

6 

1.2 

4 

2.2 

1 

•  6 

10 

3.2 

5 

1.6, 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

q 

,  .0 

0  . 

•  0 

3 

.7 

0 

•  0 

1 

.5 

0 

•  0 

2 

.8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

..o 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

NBER 

—3- 

8 

1.9 

22 

5.2 

5 

2.4 

13 

6.3 

3 

'1.4 

Q 

3. 

1.0 

5 

1.6 

1 

3.1 

1 

3.1 

2 

.7 

1.4 

107 

4.1 

152 

5.8 

20 

1.7 

41 

3.4 

87 

0.  1 

ill 
lit 

7.  7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

3 

3.6 

8 

9.6 

3 

3.6 

8 

9.6 

0 

•  0 

0 

n. 

7 

2.1 

18 

5.3 

4 

2.9 

9 

6.5 

$ 

1.5 

9 

4.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

..0  c 

0 

•  0 

0 

.  0 

5 

2.7 

19 

10.2 

3 

1.9 

14 

8.9 

2 

6.7 

5 

16.7 

7 

4.5 

14 

8.9 

1 

-2.0- 

-1 

-2.0 

6 

5.6 

13 

12.  0 

93 

7.4 

198 

15.8 

38 

6.1 

89 

14.3 

55 

8.6  • 

109 

6 

&  11 

6.9 

1 

1.9 

v-  " 

3.7 

5 

*'  4.8 

?f  9 

8.6 

1 

*2.6^ 

>  1 

2.6 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

4«3 

I 

4-3 

2 

9.5 

3 

14.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

9.5 

3 

14.3 

hHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NGN~RESIOENT 
ALIEN 

I  NUMBER 


NUMBER 


84 

34 
50 

19 
11 
8 


2.6 
2.4 
2.8 

6.1 
7.5 
4.9 


18  3.0 

10  3.4 

8  2.6 

6  2.9 

5  2^7 

1  5^0 


6 
2 
4 

67 
42 
25 

68 
30 
38 

0 
0 
0 

7 
4 

3 

0 
0 
0 


.7 

•  5 
.9 

3.6 
3.9 
3.1 

1379 
16.6 
12.3 

•  0 

•  0 

•  0 

1.6 
2.2 
1.2 

•  0 

•  0 

•  0 


193 

91  . 
102 


6.0 
-6.5 
5.7 


399  94.8 

.     193  93.7 

206  95.8 

294  .94  ;2 

31  96.9 

263  93.9 

29470  93.6 

1» 156  95.9 

1»314  91.6 


\ 


31  100.0 
0  .0 
N31  100.0 

75\  90.4 
75\90.4 

0  \  .0 

323  94N.7 
129  93.* 
194  93.6 

3  100.0 

1  100.0 

2  100.0 

168  89.8 
143  91.1 
25  83.3 

142  SO. 4 
-48-  96.0 
94  87.0 


It  053  83.8 

532  85.7 

521  81.9 

148  93.1 

52  96.3 

96  91.4 


35 
14 
21 

18 
0 
IB 


92.1 
93.3 
91-3 

85.7 
•  0 
85.7 


2t948  92.4 
W296  93.0 
1,652  91.9 


36 

11.7 

271 

87.7 

11 

15.1 

123 

84.2 

14 

8.6 

148 

SO. 8 

48 

8.0 

530 

88.2 

27 

9.3 

^  261 

89.7 

21 

4.8 

269 

86.8 

23 

11.1 

184 

88.9 

22 

1U8~  " 

7  .165: 

88.2 

1 

5.0 

19 

95.0 

33 

4.0 

775* 

93.4 

16 

4,3 

352 

94.4 

17 

3.7 

423 

92.6 

124 

6.6 

It  748 

92.8 

70 

6.4 

U010 

93.0 

54 

6.6 

738 

92.5 

92 

18.8 

374 

76.3 

37 

2C.4 

143 

79.0 

55 

17.8 

231 

74.6 

0 

.0 

95.0 

0 

.0 

80.0 

0 

.0 

15 

100.0* 

12 

2.7 

433 

97.1 

5 

2.7 

181 

97.3 

7 

2.7  • 

252 

96.9 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 
0 
0 

13 
0 
13 

18 

9 
9 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1 

0 

1 

6 
0 
6 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

51 
7 
44 

2 
1 
1 

23 
3 
20 


.0 
.0 
.0 

4.2 
.0 
4.6 

.7 
.7 
.6 

•  0 
.0 

-0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

-  .0 

•  0 
.0 

s  .0 

•  6 
.0 
.9 

•  5 

•  0 
.9 

•  0 

•  0 
.0 

5.3 
6.7 
4.3 


22 
5 
17 

12 

6 
6 

24 
1 

23 

'  1 
1 
0 

1 
0 

•1 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

1.6 
.5 
2.4 

.6 
.7 
.6 

3.48 
1.0 
-6.5 

.0 

— .0- 

.0 

2.7 
1.3 
3.7 

•  6 
.6^ 
.8 

4.9 
•6 
7.4 

5.0 
20.0 
•0 

.2 
.0 
.4 

.0 
.0 
.0 


421 
206 
215 

312 
32. 
280 

2»640 
1*206 
1*434 

31 
0 
31 

83 
83 

.  —  -0 

*  341 
138 

203 

3 
1 
2 


•A* 
187  J 

157& 

30? 

157 
49 
108 

1*257 
621 
636 

159 
54 

♦105- 

38 
15 
23 

21  ' 
0  ■ 
21 

3*192 
1*394 
1»™8 

309*'' 
.146 
163 

601 

4  291 
*  310 


,207 
-187- 
20 


-830- 
373 
457 

1*864 
1*086 
,  798 

490 
181 

309 

20' 
5 
15 

446 
186 

260 

3 
0 
3 


1° 


• 

'.TABLE  IV    BACHELOR'S    OICREES^CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUC  AT  ION  BY  MCE,  ETHNICITY  *  AND  SEX! 

INSTITUTION*. 

'STATE- ANO  NATION  197B-79 

'AMERICAN  'INDIAN 

BLACK 

ASIAN  CR 

TOTAL 

WHITE 

NON-RESIDENT 

ALASKAN  NATIVE        NON-HISPANIC. PACIFIC  ISLANDER 

HISPANIC 

■* 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

TOTAL 

^  - 

NUMBER'        X  NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

.  NUMBER 

X 

v NUMBER 

'COLORADO 

• 

,CO  T      STATE  TOTALS  <        2*  INSTITUTIONS) 

 *  — 

.  — .  . 

n;«64^^  

5_*  ' 

*  TOTAL  ,          '60  *4 

263 

1*9 

178 

1.3 

562 

4*1 

It  063 

.  7.7 

12»  625 

9i*r 

176 

1*3" 

iFEMALEl             33  .5 

130 

2*0 

91 

1*4 

232 

3*6 

486 

7.5 

6,002 

92*0 

34 

•  5 

6,522 

'f  ' 

MALE               27        ♦  4 

133 

1*8 

87 

1.2 

330 

4*5 

577 

7.  V 

6  »623 

90*2 

142 

1*9 

7»342 

CONNECTICUT 

» 

• 

CT    ALBERTUS  MAGNUS  COLLEGE 

TOTAL,      "          0  *0 

I 

1*3 

2 

2.7 

0 

•0 

3 

4.0 

72 

96*0 

0 

•  0 

75 

FEMALE                0o  .0 

I 

1*3 

2 

2.7 

0 

.0 

3 

4.0 

72 

96*0 

0 

•  0 

75  % 

?- 

i4ALE            ,    Ow      *0  " 

0 

•0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

'0 

1  ' 

.  CT    ANNHURST  COLLEGE 

_  >• 

TOTAL                 0  *0 

2 

3.5 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

"3.5 

54 

"9477'  > 

1 

'U8~  ■ 

-57,. 

- 

■: 

FEMALE       *           0  *0 

2 

3*9 

o 

♦  0 

0 

.0 

2 

3.9 

49 

96*1 

0 

•  0 

51 

\ 

*  MALE                 0    ,  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

5 

83*3 

1 

16*7 

6 

CT    BRIDGEPORT  ENGR  INST  ITUTE 

\- 

-      TOTAL                0  .0 

2* 

5.4 

o 

♦  0 

0 

•0 

2 

5.4 

35 

94*6 

0  " 

•  0 

ZZ 

7 

FEMALE                0  *0 

0 

♦  0 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

"i 

MILE  „  #0 

2 

5*6 

o 

♦  0 

0 

♦  G 

2 

5.6 

34 

'94*4 

0 

•  0 

36 

—  CT — CENTRATTONN  ST  COLLEGE 

TOTAL                 1'  *1 

36 

2*4 

3 

♦  2 

5 

.  .3 

45 

3.0 

1  »437 

96*6 

5 

•  3 

1*407 

\ 

FEMALE                 0  *0 

18 

-2*6 

o 

♦  0 

3 

♦  4 

21 

3.1 

662 

96*4 

4 

•  6 

607 

> 

MALE                 1  .1 

18 

2*3 

3 

,4 

2 

.3 

24 

3.0 

775 

96*9 

1 

•  1 

800 

CT    CONNECTICUT  COLLEGE 

TOTAL'                  1  .3 

15 

3*8 

1 

♦  3 

5 

1.3 

'22 

5.6 

367 

93*9 

2 

•  5 

391 

FEMALE                 1  .4 

9 

3.9 

1 

,  4 

2 

♦  9 

13 

5.7 

215 

93*5 

2 

♦  9 

-  230 

- 

HALE                 0  .0 

6 

3*7 

0 

•  0 

3 

1*9 

9 

5.6 

'  152 

94*4 

0 

.0  - 

.   .  161 

CT     EASTERN  CONN  ST 'COLLEGE 

• 

TOTAL                 1  .2 

18 

3*9 

0 

♦  0 

4 

♦  9 

23 

5.0 

434 

95*0 

-0 

♦0  * 

457  * 

- 

FEMALE      '    „      1  .4 

8 

3*0 

o 

♦  0 

2 

.8 

11 

4.2 

252 

95*  8 

0 

•  0 

•263- 

MALE.,  '            ,0  .  .  .0 

10 

5,2 

o 

•  0 

2 

1.0 

12 

6.2 

182 

93*8 

0 

•  0 

194 

CT    FAIRFIELO  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

4 

♦  7 

1 

.2 

8 

i  3 

13 

2.2 

587 

97*8 

•  0 

•  0 

600  • 

FEMALE                 0  .0 

4 

1*4 

1 

#  4 

4 

1*4 

9 

3.2 

272 

96*8 

0 

•  0 

281. 

HALE                _0  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

4 

1*3 

4 

1.3 

315 

98*  7 

0 

•  0 

c  319 

CT     HOLY  APOSTLES. COLLEGE 

TOTAL    .             0  .0 

0 

•0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0' 

.0 

17 

100*0 

0 

•  0 

17 

FEMALE                 0  .0 

0 

•0 

o 

♦  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

5 

100*0 

0 

♦  0 

5 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

$ 

•  0 

c 

.0 

12 

100*0 

0 

♦  0 

12 

CT    POST  COLLEGE  t 

TOTAL    "           0  .0 

I 

3*0 

o 

♦  0 

1 

3.0 

2 

6.  1 

31 

93*9 

0 

.0 

33 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

6  .0 

5 

100*0 

0 

.0 

5 

HALE"          .0        .0  . 

I 

3*6 

o 

♦  0 

1 

3.6 

2 

7.  1 

26 

92*9 

0 

•  0 

2B  » 

CT    OUINNIPIAC  COLLEGE 

• 

TOTAL                 0  .0 

2 

♦  5 

1 

•  3 

1 

♦  3 

4 

1.1 

359 

98.1 

•  3 

.8 

b66 

FEMALE                 0  .0 

2 

1*0 

1 

♦  5 

0 

♦0 

3 

.1.5 

198 

97*5 

2 

1.0 

203 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

o 

'    .0  . 

1 

♦6 

1 

.6 

161 

98*8 

1 

.6 

163 

CT    SACREO  HEART  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

8 

3*4 

2 

•8 

'  12 

5.0 

22* 

9*2 

215 

90*3 

1 

♦  4 

"  *3B 

FEMALE"        .»     0  .0 

4 

3*5 

1 

,9 

7 

6.1 

12 

10.5 

"  101 

88*6 

1 

♦9 

114 

MALE                 0''  .0 

4 

3*2 

1 

♦  8 

5 

4.0 

10 

8.  1 

114 

91*9 

0 

•0 

124 

* 

CT    SAINT  ALPHON.SUS  COLLEGE 

* 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

I 

33*3 

I 

33.3 

2 

66*  7 

1 

33*3 

0 

•0 

3 

FEMALE        y         0  .0 

0 

•0 

o 

♦  0 

0 

•0  * 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

1 

33*  3 

1 

33.3 

2 

66*7 

1 

33*3 

0 

.0 

3 

CT    SAINT -BASIL'S.  CCLLEGE 

TOTAL                 Q..'  .0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

'  0 

.0 

o 

•  0 

2 

100*0 

0 

»  0 

2 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

o 

.  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

0 

0 

HALE                 0  .0 

0 

•0 

o 

♦  0 

0 

.0 

o 

.0 

2 

1 00*  0 

0 

% 

2 

XT    SAINT  JOSEPH  COLLEGE 

TOTAL           '     0  .0 

7 

4*0 

1 

•  6 

3 

.  1.7 

11 

6.  3 

163 

93*7 

0 

•0 

174 

FEMALE                 0  .0 

7 

4*0 

1 

•  6 

3 

1.7 

-  11 

6.3 

163 

93*7 

0 

•  0 

'  174 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

CT    SOUTHERN  CONN  ST  COLLEGE 

• 

TOTAL                 2  -2 

31 

2*5 

3 

.2 

12 

1.0 

48 

3.9 

It  197 

96*1 

0 

.0 

'  1»245 

FEMALE                0  .0 

23 

2,7 

1 

5 

.6 

29 

3*3 

837 

96*7 

0 

•  0 

866 

.    .HALE._U_~        2  -.5 

-8 

2*1 

2 

;5 

7 

1.8 

19 

5*0  ' 

360 

95*0 

0 

f  0 

379 

— CT — TRINITY-COLLEGE- 

"    TOTAL                 1  #3 

9 

2*4 

2 

.  5 

5 

1.3 

17 

4.  5 

357 

94*7 

3 

•  8 

377 

FEMALE                 1  .7 

5 

3*3 

2 

1  .3 

3 

2.0 

11 

7*2 

141 

92*8 

0 

•  0 

152 

 MALE    0  ^0 

4 

1*8 

o 

.  0 

2  . 

•  9 

6 

2*7 

216 

96*0 

1.3 

225  . 

CT    UNIVERSITY  OF  BRIOGEPORT 

TOTAL                 1        .2  • 

13 

2.7 

1 

,2 

4 

.8 

19 

4*0 

457 

95*6 

2 

♦  4 

47B- 

FEMALE                 0  .0 

8 

2*9 

1 

,4 

1. 

♦  4 

10 

3.7 

262 

96*0 

1 

♦  4 

273* 

MALE                 1.  .5 

5 

2*4 

o 

♦  0 

3 

1.5 

9 

4*4 

195 

95*1 

1 

.5 

2.05 

CT    UNIVERSITY  OF  CONNECTICUT 

20 

TOTAL                 3  *.l 

49 

1  .6 

12 

,  4 

♦  7 

84 

2*7 

2  »979 

96*9 

10 

•  3 

3*073 

"female              1  .l" 

23 

1.6 

5 

•  3 

9 

.6 

38 

2.6 

1»425 

97*4 

0 

•  0 

It  463 

•  MALE                2  a 

26 

1*6 

7 

#  4 

11 

♦  7 

46 

2.9 

It  554 

96*5 

10 

♦  6 

1»610 

CT    UNIVERSITY  OF  HARTFORO 

TOTAL                0  .0 

19 

2*9 

e  4 

♦  6 

2 

.3 

25 

3.8 

637 

96*2 

0 

•  0 

662 

FEMALE                0  .0 

16 

5*1 

2 

•  6 

0 

•  0 

18 

5.8 

293 

94*2 

0 

•  0 

311 

MALE                0  .0 

3 

•9 

2 

•  6 

2 

.6 

7 

2.0 

344 

98*0 

0 

•  0 

351 

CT    UNIVERSITY  OF  NEW  HAVEN 

.  TOTAL                 O:  .0 

42 

7*6 

0 

.0 

0 

•  0 

42 

7*6 

496 

90*0 

13 

2.4 

551 

FEMALE               .0  .0 

'15 

12*3 

0 

•  0 

o 

♦0 

15 

12*3 

106 

86*9 

1 

•  8 

122  x 

MALE                 0  .0 

27 

•6.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

27 

6*3 

390 

90*9 

12 

2.8 

429 

Ct     WESLEYAN  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

26 

4.7 

9 

1*6 

3 

♦s 

38 

6.9 

511 

93*1 

0 

•  0* 

'  549 

FEMALE   -            0"  .0 

10 

3.8 

5 

1*9 

0 

'  .0 

15 

5.7 

246 

94*3 

0 

•  0 

261 

MALE                 0  .0 

16 

5.6 

4 

1.4 

3 

1.0 

23 

8.0 

265 

92*0 

0 

.0 

'  28B 

u 
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TAKE  1  MCHEt'oK'  S  0«W«  CONFEMtEO  8Y  INSTITUTIONS  0F.H1CHEJ  EDUCATION  3Y  MCE, -ETHNICITY.  ANO  SEX.  INSTITUTION*! 
TABLE  1*    0*tnti,un  J,  ww^"  >•  STATE  ANO  NATION  1978-79 


\ 

AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

.NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OA.  „«...,„. 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


NUMBER 


CONNECTICUT  » 

CT    WESTERN  CONN  ST  COLLEGE 

—TOTAL r  3  ♦*  lj  1.8 

FEMALE                 3        .9  J  J •* 

MALE  0  #0  6  2.7 
dV  YALE  UNIVERSITY 

TOTAL                21      .2  59  4.6 

FEMALE                1        .2  25  5.2 

MALE  *               1       -1  3* 

CT  STATE  TOTALS  t        23  INSTITUTIONS) 

TOTAL-  15  .1  35*  2.8 

FEMALE  B  .1  *  18*  2.9 

-MALE,-  .      T  .1  "0  2.7 

OELAWARE 

05    DELAWARE  STATE  COLLEGE 

.TOTAL                0        ,.0  133  52.0 

FEMALE                0        .0  *  6*  50.0 

MALE  0  .0  69  53.9 
OE    DIVERSITY  OF  DELAWARE 

TOTAL                2        .1  62  2.4 

FEMALE                0        .0  43  3.1 

MALE  2  .2  19  1.6 
OErWESLEY, COLLEGE 

TOTAL                0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  6  .0 
OE-  WILMINGTON  COLLEGE 

total:  0  .0 

FEMALE  -     0  .0 

MALE  0  .0 

OE      .   STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  2  .1 

FEMALE  Ov/  .0 

MALE  2  .1 


27  13.2 
12  v'U.l 
15  12.5 

4  INSTITUTIONS) 
'222  7.3 
119  7.5 
103  7.0 


DISTRICT  OF  COLUMBIA 

OC    AMERICAN-  UNIVERSITY 
TOTAL  2  s>.l 

FEMALE  1  -1 

•  MALE  1  *1 

OC    CAMPUS-FREE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  '    0  .0 

OC    CATHOLIC  U  OF  AMERICA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OC    GALLAUOET  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  •  0  .0 

MALE  ,  0.0 
CC    GEORGETOWN  UNIVERSITY 
TOTAL  3  .2 

FEMALE  1  »* 

MALE  2  .3 

OC    GEORGE  WASH  UNIVERSITY 
-  TOTAL  3  .2 

FEMALE  1  *2 

_.MAIE.    '  -2  .3 

OC    HOWARO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  .0 

4  MALE  0  .0 

-DC  -MOUNT  VERNCN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

•  OC    OBLATE  COLLEGE- 
TOTAL  0  *° 
-FEMALE  0        .0  . 
MALE  0  .0 
DC    SOUTHEASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 
FEMALE                0  .0 
MALE    ,  0  .0 
OC    STRAYER  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  •° 

MALE  0  .0 

OC    TRINITY  COLLEGE 

TOTAL  , 0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OC    UNIVERSITY  OF  OC 

TOTAL  *  l*2 

FEMALE  5  1.3 

MALE  3  1.1 


173  12.3 
100  14.3 
73  10.3 


0 
0 
0 

22 
11 
11 

7 
6 
1 


•  0 

*  .0 
.0 

4.6 
4.3 
5.0 

4*7 
7.1 
1.6 


42  3.0 
25  3.3 
17  2.6 


73 
48 
25 

778 
484 
294 


5.3 
7.8 
3.3 

75.8 
84.2 
65.2 

10.0 
10.0 

♦  G 

♦  0 

•  0 

•  0 


16  19.8 
9  27.3 
7  14.6 


30 
14 
16 

'  16 
15 
1 

441 

283 
158 


40.5 
51.9 
34.0 

19*8 
18.8 
100.0 

67*6 
73.7 
59.0 


NUMBER 

X  NUMBER 

I 

I 

*  2 

g 

1.1 

-  -o- 

.0" 

.1- 

.3 

1 

♦  5 

5 

2*3 

46 

3  .6 

47 

3.7 

20 

4.2 

18 

3*8 

26 

3.3 

29 

3.7 

w<  90 

♦  7 

)39 

1. 1 

43 

♦  7 

58 

♦9 

47 

♦  7 

01 

1*3 

0 

•  0 

I 

♦  4 

0 

•  0 

1 

.8 

o 

.  0. 

0 

.0  • 

9 

.3 

$ 

♦  2- 

«  3 

5 

♦  4 

5 

.4 

0 

.0 

o 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0  • 

1  0 

•  0 

0 

.0  * 

1 

.5 

3 

1.5 

"  0 

•  0 

1 

1.2 

I 

•  8 

2 

1.7 

10 

•  3 

9 

.3 

•  3 

7 

.4 

♦  4 

2 

.1 

14 

1.0 

27 

1.9 

8 

1.1  - 

16 

2.3 

.8 

11 

1.6 

0 

.0 

1 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

1 

33.3 

8 

1.  7 

15 

3.1 

3 

1.2 

9 

3.5 

5 

2.3 

6 

2.7 

0 

.0 

2 

1.4 

0 

.0 

1 

1 .2 

o 

.0 

1 

1.6 

13 

.9 

3* 

2.4 

12 

1.6 

16 

2.1 

I 

•  2 

18 

2.7 

45 

3  .3 

JO 

2.8 

14 

2.3 

14 

2.  3 

3 1 

4.1 

24 

3.2 

5 

.5  * 

o 

.0 

1 

•  2 

0 

.0 

4 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

1 

1.2 

o 

,♦0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

2.1 

0 

.0 

1 

1.4 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

o  2.1 

"  0 

.0 

2 

2.5 

4 

4.9 

2 

2.5 

4 

,5.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

10 

1.5 

31 

4*8 

6 

1.6 

16 

4.2 

4 

U5 

15 

5.6 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


.  WHITE 
*N0N-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


20 
8 

3.6 

.  537 

96.1 

2.4 

328 

97.0 

12 

5?4 

209 

94*6 

154 

12.1 

It  064 

83.8 

64 

13.4 

401 

84.1 

90 

11.3 

-  663 

83*6 

598 

4.7 

12 , 009 

94.6 

293 

4.6 

6,03* 

95*0 

305 

V 

4.8 

5,975 

94*1 

52.3 
50*8 
53.9 

3*0 
3.8 
2^*2.2 


134 

65 
69 

78 
52 


<r 

o 

o 

31 
13 
18 


*0 
♦  0 
'  *0 

15*1 
15*3 
15*0 


243  8*0 
130  8*2 
113  7*7 


216  15*4 
125  17*9 
91  12*9 


12*5 
•  0 
33*3 


119  46*5 
62  48*4 
57  44*5 

2.464  95*6 
1,299  94*9 
1,165  96*4 

15  100*0 
8  100*0 
7  100*0 


174 

72 
102 


84*9 
84*7 
8  5*0 


2,772  90*8 
1,441  90*6 
1,331  91*0 


,094  77*9 
541  77*6 
553  78*2 


7  87*5- 
5  100*0 
2  66*7 


TOTAL  ' 
-NUMBER 


45 

9*4 

388' 

81*0 

23 

8*9 

219 

84*9 

22 

10*0 

169 

76*5 

9 

6*1 

123 

83*1 

7 

8*3 

70 

83*3 

2 

3*1 

53 

82*8 

92 

6.5 

1,275 

9C*2 

54 

7.2 

674 

89*5 

38 

5.8 

601 

91*1 

159 

11*6 

1,140 

82*8 

77 

12*5 

51i 

83*0 

82 

1C*8 

627 

82*7 

783 

76*3  • 

27 

2*6 

485 

34*3 

15 

2.6 

298 

66*1 

12 

2.7 

8 

10*0 

65 

81.3 

8 

10*0 

65 

81.3 

0 

•  0 

0 

~0 

0 

♦  0 

l' 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

17 

21*0 

M8 

22*2 

9 

27*3 

6 

18*2 

8 

16*7 

12 

25*0 

31 

41*9 

'  15 

20*3 

14 

51*9 

3 

11*1 

.  17 

36*2 

1? 

25*5 

22 

27*2 

58 

71*6 

21 

26*3 

58 

72*5 

"  1 

100*0 

0 

.0 

490 

75*2 

76 

11.7 

310 

8C*7 

49 

12.8 

180 

67*2 

27 

10*1 

2 

.4 

559 

2 

•  6 

338 

0 

.0 

& 

52 

4.1 

1,270 

12 

2.5* 

477 

40  . 

5.0 

*  *79* 

94 

.7 

12,701 

25 

.4 

6,352 

69 

1.1 

6,349 

3 
1 
2 

35 
18 
17 

♦o 

0 
0 

.0 
0 
0 


38 
19 
19 


94 
31 
63 

0 
0 
0 

46 
16 
30 

16 
7 

9 

46 
25 
21 

77 
28 
49 

216 
75 
141 

7 
7 
0 

0 
0 
0 

46 

id 

28 

28 
10 
18 

1 
1 

0 

86 
25 
61 


1.2 

256 

•  8 

128 

1.6 

ICO 

1.4 

2,577 

1.3 

1,369 

1.4 

1 ,208 

•  0 

15 

.0 

'  8  * 

.0 

7 

J 

,  .0 

205  m 

.0 

85 

.0 

i  ?n 

1  tU 

1.2 

3,053 

1.2 

1 ,590 

1.3 

1 , 463 

6.7 

1,404 

4.4 

,697 

8.9  o 

707 

.0 

8 

♦C 

5 

.0 

3 

9*6 

479, 

6*2 

258 

13*6 

221 

10.8 

'  148 

8*3 

84 

14*1 

64 

3.3 

1,413 

3.3 

753 

3.2 

660 

5.6 

1,376 

4.5 

618 

6.5 

.  .758  

21*1 

1,026 

13*0  . 

575 

31*3  * 

451 

8.8 

80 

8.8 

80 

♦  0  • 

0 

♦  0 

1 

•  0 

0 

•  0 

1 

56*8 

81 

54*5 

33 

58*3 

37*8 

74 

37*0 

27 

38*3 

47 

1.2 

81 

1.3 

80 

•  0 

1 

13*2 

652 

6*5 

384 

22*8 

268 

11 


TABLE  1. 


BACHELOR'S    DEGREES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS^  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY,  AND  SEX: 
"    *  STATE  AND  NATION    1978-79  * 


INSTITUTION, 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  .  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


.  WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SI  OENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X  * 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

DISTRICT  OF  COLUMBIA 

OC    WASH  I  NT  R  NATL  CCLLEGE 

TOTAL  0 

'  .0 

1 

10*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

10*0 

8 

80*0 

1 

10*0 

10 

FEMALE  0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦0 

2 

66*7 

1 

33*3 

3 

-  MALE   0 

sift  / 

1 

14*3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

'  1 

14*3 

6 

85*7 

0 

•0 

7 

OC         STATE  TOTALS  < 

INSTITUTIONS! 

TOTAL  16 

.2 

It  607 

23.5 

99 

1*4 

152 

2*2 

1,874 

27*4 

4,295 

62*9 

664 

9.7 

6,833 

FEMALE.  8 

'.2 

1,  003 

27*9 

*  46 

1*3 

76 

2*1 

1 1 133 

31,5 

2,220 

61*7 

244 

6*8 

3,597 

MALE  8 

•  2 

604 

18*7 

53 

1*6 

76 

2,3 

741 

22*9 

2,075 

64*1 

420 

13.0 

3,236 

FLORIDA 


rL     OAKKY  LULLcvC 

1  Ul  AL                       1           ♦  J 

9  A 
CO 

Q  1 

9.1  / 

i 

*  J 

44 

It  A 

1  3  ♦  *, 

7  9 
4  £ 

9*  9 
C  3  *c 

91  A 

7  a  a 

0 

•  0 

266 

r  CHA  LC                        1  .3 

14 

6.6  / 

i 

■i 

5 

36 

16.9 

52 

1 61 

75.6 

*  0 

•0 

C  13 

MALE'               '  0 ■      *♦  0 

1  9 

16.4  / 

,0 

.0 

Q 

1 1 .0 

20 

37  A 
C  4  *H 

33 

72*6 

0 

'•0 

7*  ' 
4  3 

pi     aptuiinp  rnr.tf  maw  rm  i  PftP 

rl      OC  Inline    kUUKHAII  'bULLCUC 

1 U 1 AL                         U            . U 

9  fl7 
CO  4 

Q9  A 
v  c  *0 

0 

ft 

♦  3 

288 

92*  9 

C 

20 

6.5 

*  1  ft 
9  1U 

e  c  ma  1  c  a 

IOC 
IV? 

93.3 

0 

*  0 

a 

V 

♦  0 

19£ 

93*3 

A 

A 

1.0 

12 

5*7  , 

2  09 

MAI  P                          A  ft 

92 

91.1 

0 

.  0 

1 

i  a 

93 

92  ♦  1 

0 

.0 

8 

7*9 

1  Ul 

rir     nt  trivtjC  r n  t  pap 

TDT  41                           1  9 

37 

8*9 

0 

•  0 

2  03 

48.9 

241 

58*1 

147 

_ 

35.4 

27 

6.5 

415 

C  CM!  IP                           ft  ft 
rtfWLt                      U  .U 

16 

8.6 

0 

•  0' 

1 30 

69.5 

146 

7  8»  1  „ 

39 

2  0*9 

2 

1.1 

167 

MA  L  E                 1  .4 

21 

9.  2 

•  0 

.0 

73 

32  .0. 

95 

41.7 

108 

47*,4 

25 

11.0 

226 

CI         rt   ClDUiTCfi     Cud  t(T  t  til  f* 

rL     vLCAKMAICK  LnKlal  IAN  L 

TftTAI                           'Tft  ft 
1 Ul AL                      U          » U 

u 

.0 

i  *  o 

.  0 

3 

1  A  -» 

10.7 

3 

1  ft  7 

9  «L 
£  3 

89*3 

0 

•  0 

9  A 
CO 

cpma  IP                  ft  n 
» rem  lc                  u        •  *j 

o 

.  0 

ft 

ft 

3  7  1 
C  4  •  J 

3 

97  1 

Q 

7  9  7 

Ik*  1 

0 

•  0 

11 

HALE                 0  .0 

o 

.0 

0  ' 

.  0 

0 

0 

0 

•  0 

1  7 

100*0 

0 

•0 

17 

PL    -cCKcRD  COLLEGE 

• 

121 

TOTAL                 1  .7 

8 

5.9 

0 

.  0 

1 

7 

1  A 
10 

7.4 

69*0 

5 

3.7 

136 

CCMA 1  P                        ft  /ft 

5 

8.3 

o 

.  0 

1.7 

1 0*  0 

3£ 

86*7 

2 

3.3 

60 

MALE                 1  /1.3 

3 

3.9 

0 

.0 

0 

.0 

4 

5.3 

69 

90*  8 

3 

3*9, 

76 

PL     EUWARD  WATERS  CLLLEGE 

'TAT!!                                     A                -  A 

TOTAL'                 -0/  .0 

76 

97.4 

'  0 

.  0 

0 

•  0 

76 

97.  4 

0 

.  0 

2 

2.6 

78 

ecu*  i  c  aa 
rcnALC                    U  .9 

45 

97.8 

0 

.  0 

0 

♦0 

45 

97.8 

0 

.  0 

1 

2.2 

HALE                'O  „*;.0 

31 

96.9 

0 

.  0 

0 

•  0 

31 

96.9 

0 

.0 

1 

3.1 

32 

f-L    EMBRY-RI0DLE  AER0N  U 

TOTAL                  4  .6 

16 

2.5 

3 

.  8 

13 

2*3 

40 

6. 1 

3t  3 

80.6 

86 

13.2 

651  *v 

c  cm i c  Aft 
rcnALc                 0  *u 

2 

5.6 

0 

.  0 

0 

.  0 

5»* 
C 

C  A. 

3.  0 

"28 

77.8 

6 

16.7 

a  36 

MALE                 4  .7 

14 

:2.3 

5 

.8 

15 

2*4 

3  8 

6.2 

497 

80.  8 

30_13*0 

615 

FL     FLAGLER  COLLEGE 

*  j 

T  FIT  A  1  Aft 

IUIAL                     O  *U 

3< 

*  2.3 

—  0 

ft 

♦  0 

3 

3  1 

i  9  a 

97.7 

0 

.0 

131 

FEMALE                   0  .0 

1 

1.3 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

1.3 

7  8 

'98.7 

0 

♦  0 

79 

MALE                  0  *0 

2 

3.8 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

3.8 

50 

96*2 

0 

♦  0 

31 

CI          Cl   AO  t  A  A     BE                   f*  r1 1  1    c  r  c 

FL     FLORIDA  BEACON  CGLLEGE 

T  nt  At'                               A  A 

IUFAL                      U  .U 

3 

50.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

3 

50.0 

2 

33*3 

1 

16.7 

C  C  III  1  If                              A  A 

rcnALc                 o  .u 

1 

50.0 

0 

ft 

0 

♦  0 

1 

50.0 

1 

Cft  ft 
3U*U 

0 

.0 

2 

MALE                  0  .0 

2 

50.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

S  9 

50.0 

1 

9  C  ft 
a  3*  U 

1 

25.0 

A 

CI         Cl  AO  tA*     I  u  f  T     tC/*uiai  n/«u 

PL    rLORIOA  INST  TECHNOLOGY 

TAT  11                                A  A 

IUIAL                     U  »U 

1 

.3 

0 

ft 

0 

l  ♦£ 

Q 

9  A 

331 

89*9 

28 

7.6 

3aA 
30  O 

ecm  i  c                      a  a 
rcnALc                    U  .0 

0 

.0 

0 

.  0 

I 

1.8 

1.8 

56 

98*2 

•0 

.0 

57 

HALE                 0  .0 

1 

.3 

0 

.  0 

7 

3  1 

9  A 

97  C 
C  I  3 

88*4 

28 

9.0 

311 

Ci       ci  naini    MCiAnof  11    fr\t  ■  c/»c 
rL     PLUKIUA  ntnUKlAL  COLLEGE 

«A# a «                                A  A 

TOTAL                  0  .0 

69 

100.0  " 

0 

.  0 

0 

.0 

6  9 

1  AA  A 
100  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

69 

CCfcfltlC                               A  A 

FEMALE               »    0         .0  « 

43 

100.0 

0 

•  0 

0 

ft 
♦  U 

43 

1 00*  0 

0 

•0 

0 

.0 

43 

ftiALE                   0  .0 

26  ,100.0 

0 

.  0 

0 

.0 

9/. 

100*0 

0 

*  0 

0 

.0 

26 

FL  fFLORlOA  SOUTHERN  COLLEGE 

■« 

TOTAL                 2  .4 

11 

2.2 

0 

.  0 

11 

2.2 

24 

.4*  8 

464 

93  *4 

9 

1.8 

in* 

F  EMAL  E                 1  .5 

6 

2.8 

0 

.  0 

9  fk 

i  •» 

A  9 

O*  C 

X  V3 

92*4 

3 

1.4 

91  1 
All 

'  MALE                1        •  3 

5 

1.7 

'0 

.0 

c 
3 

1.7 

1 1 

3*8 

269 

94*1 

6 

2.1 

2  86 

Cl      1  CAftT    i  1 1  in  r  aa  1 1  r    />ni  I  C/*C 

PL  j PORT  LAUDERDALE  COLLEGE 

tflff  |i                                      A  A 

TOTAL                   0  .0 

13 

11.3 

0 

.  0 

c 

1.7 

15 

A 

13*0 

8  8 

-*7a  c 
iO*3 

12 

10*4 

1  i<s" 

1  L  3 

C  Cut  IP                        -ft  'ft 

-  -rtnALt-                u  *u 

1 

16.7 

Q 

.0 

0 

ft 

j 

16*7 

A 

66*7 

1 

16.7 

i  iu  1  C                               A  A 

MA  Lt                   0  .0 

12 

11.0 

0 

.  0 

c 

1.8 

14 

19  0 

1  A*  0 

6  4 

77*  1 

11 

10*1 

1  AO 

1 09 

ci     i  nrvcnuwii  i  c    nut \i  co  t  itv 
rL   , JALKaUNV  1LLC  UNlVrKbllT 

284 

90.7 

TOTAL                '1,  .3 

8 

2.6 

5 

1.6 

7 

2.2 

21 

6.7 

8 

2*6 

313 

FEMALE                 1  '  .9 

2 

1.9 

2 

W9 

2 

1.9 

7 

6.6 

98 

92*5 

1 

.9 

106 

'HAL  £                  0  .0 

6 

2.9 

3 

1.4 

5 

2.4 

14 

6.8 

186 

89*9 

7 

3*4 

207 

FL  4 JONES  CDLLEGE  JACKSONVL 

TOTAL                 0  .0 

11 

8*6 

2 

1.6 

1 

♦  C 

14 

10.9 

111 

86*7 

3 

2.3 

.  126 

FEMALE                 0  .0 

3 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

3 

33.3 

6 

66*7 

0 

•0 

9 

MALE                 0  .0 

8 

6*7 

2 

1.7 

1 

.8 

11 

9.2 

105 

88*2 

3 

2.5 

119 

FL    JONES  COLLEGE  0RLAN00 

-  TOTAL                 0  .0 

16 

8.7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

16 

8.7 

164 

89*6 

3 

1.6 

183 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

100*0 

0 

•  0 

4 

MALE                 0  .0 

16 

8.9 

0 

♦  0 

0 

.0 

16 

8.9 

160 

89*4 

3 

179 

FL    LuTHER  RICE  SEMINARY 

o 

i  TOTAL               ^0  .0 

1 

1.6 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1.6 

60 

95*2 

2 

3.2 

63 

FEMALE                0  .0 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

4 

66*7 

1 

16.7 

6 

HALE                 0        . 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

56 

98*2 

1 

1*8 

57 

FL    MIAMI  CHRISTIAN  COLLEGE 

*     TOTAL                0  .0 

2 

6.9 

0 

.0 

1 

3.4 

3 

10.3 

25 

86*2 

1 

3.4 

29 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9.1 

1 

9*1 

9 

81*8 

9*1 

11 

MALE                0  .0 

2 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

2 

11*1 

16 

88*9 

0 

•  0 

18 

FL    NOVA  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

45 

21.5 

0  . 

.0 

2 

1.0 

47 

22*5 

156 

74*6 

6 

2.9 

209 

FEMALE;               0  .0 

39 

33.6 

0 

.0 

1 

.9 

40 

34*5 

76 

65*5 

0 

*.0 

116 

mlE\            0  .0 

6 

6.5 

0 

.0 

1 

1.1 

7 

7*5 

80, 

66*0 

6 

t.5 

93 

FL    PALM  BCH  ATLANTIC  COLLEGE 

TOTAL  \             0  .0 

4 

6.1 

0 

♦  0 

0 

.0 

4 

6*1 

62 

93*9 

0 

•0 

66 

FEMALE                0  .0 

1 

3.4 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.4 

28 

96*6 

0 

•  0 

29 

HALE    \           0  .0 

3 

8.1 

c 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

8.1 

*34 

91*9 

0 

.0 

37 

irk: 
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table 


UCHELOMS   OEWEES  CMKKMD  »Y  INSTITUTIONS  oj^lCHeMjjeATIOH M  RACE.  ETWICITY.  AND  SEX: 


INSTITUTION* 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X- 


.  BLACK*  ASIAN  0* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANCER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


■  TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


kHlTE 
.NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


FLORIDA 

FL    RINCLING  SCHOOL  CF  ART 


TOTAL  ' 0 

FEMALE  0 
HALE  .  0 

FL    ROLLINS  COLLEGE 
~  ~TOTAL  ~ 

FEMALE  0  • 

MALE  .  0 

FL  ,  SNT  JOHN  V1ANNEY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
FL    SAINT  LEO  COLLEGE 
TOTAL  1 
FEMALE  *  0 

MALE  I 


.0 

•  0 

•  0 

.0* 

•  0 
C  SEM 

•  0 

•  0 

•  0 

.2 
.0 

.2 


*FL  -STHESTNj:„ASSEMBL!ES  GOD 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  ,  t>  .0 

FL    FLA  AGRICULTURAL  t  MECH  U 
TOTAL.  0  *0 

FEMALE^  0  .0 

MALE  '  "0  .0 

FL    FLA  ATLANTIC  UNIVERSITY 
TOTAL  •    1    .  *1 

FEMALE  1-  •! 

MALE  0  ■  *0 

FL    FLORIDA  INTERNATIONAL  U 
TOTAL  3  ♦! 

FEMALE  2  *2 

MALE  -     1        .1  , 

FL    FLORIDA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  5  .1 

FEMALE  *  2 

MALE  3  .2 

FL    a  OR  IDA  TECHNOLOGICAL  U 
TOTAL  1  ♦! 

FEMALE  0  *0 

,  MALE  1  "1 

FL    UNIVERSITY  OF  FLORIDA 
TOTAL  2  *0 

FEMALL  1  •<> 

MALE  -1  •<> 

FL    U  OF  NORTH  F  LOR  10 A' 
TOTAL  2  *3 

FEMALE  2  *6 

MALE  0  *0 

FL     J  CF  SOUTH  FLORIDA 
TCTAL  6  *2 

FEMALE     •  1  ♦! 

HALE  5        »3  ' 

FL    U  OF  WEST  FLORIOA 
fOTAL  3  *2 

FEMALE-  1  »2 

HALE  2  .3 

FL    STETSON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

.MALE  0  ,  *0 

FL    TAMPA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

FL    UNIVERSITY  OF  MIAMI 
TOTAL  *  »2 

FEMALE  2  *3 

MALE    '  2  .2 

*    FL    UNIVERSITY  OF  TAMPA 
TOTAL  1  »3 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  •* 

FJ/  WARNER  SOUTHERN  COLLEGE 
TOTAL'  ■         0  0    c  .0' 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  *° 

FL    WEBBER  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »0 


0 
0 
0 

31- 
14 
17 

0 
0 
0 

75 
14 
61 

V 
1 

^ 

615 
356 
259 

84 

66 
18 


•0 
.0 
.0 

4»4, 

5*1 
4*0 

.0 

.0, 
•  0 

11.3 
7.7 
12*7 

2U 
1.4 
2*4 

86*4 
93*4 
78*2 

6*0 
9.4 
2.6 


176  8.3 

108  10.0 
68  6.5 

0 

269  7.4 
176  9.2 
93  5.4 


2.9 
2.7 
3.0 

2.9 
4.2 
1.9 

6.9  ' 

9.4 

4.2 

5*3 
7.4 
3.3 

5.5 
7.7 
3.5 

1.8 
2.4 
1.4 

5.3 

5.6 


102  5.9 
64  8.5 
38  •  3.9 


55 

23 
32 

138 
87 
51 

4  48 
34 
14  . 

195 
131 
64 

71 
47 
24 

7 
4 
3 


16 


4.4 
7.4 
3.2 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


FL         STATE  TOTALS 

TOTAL  39 

FEMALE  1* 

HALE  24 

GEORGIA 


GA    AGNES  SCOTT  COLLEGE 

TOTAL  0  ^) 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


{        40  INSTITUTIONS) 


2,531 
1.508 
1»  023 


4 
4 

*0 


►9 
11.8 
6.5 


3.3 
3.3 
.0 


0 
0 
0 

4 

1 

3 

0 
0 
0 


♦  0 
.0 

♦  0 

.6 

♦  4 

♦  7 

♦  0 
.0 

♦  0 


2 
2 
0 

25 
5 
20 

7 
0 
7 


11.1 
12.5 
.0 

3.6 

1.8* 

4.7 

■58.3 
.0 
58.3 


0  " 

.0 

24 

3.6 

0 

♦  0 

7 

3.8 

0 

.0 

17 

3.5 

0 

.0 

2 

1.0- 

0 

.0 

1 

1.4 

0 

♦  0 

1 

•  B 

9 

1.3 

3 

♦  4 

1 

.3* 

1 

.3 

8 

2.4 

2 

•6 

3 

.2 

43 

3.1 

.0 

19 

2.7 

.4 

24 

3.4 

45 

2.1 

529 

24.9> 

11 

1.0 

291 

27.1 

34 

3.2 

238 

22.7, 

ID 

.3 

43 

1*2 

7 

.4 

28 

1*5 

3 

•  2 

15 

.9 

15    -  .8 

26 

1.3 

3 

y  .4 

4  10 

1.2 

12 

1.1 

16 

1.5 

48 

1.0 

209 

4.4 

10 

.5 

74 

3.5 

38 

1.4 

135 

5.1 

5 

♦  7 

6 

♦  9 

3 

.8 

4 

1.1 

*  2  . 

•  6 

2 

♦  6 

20 

.5 

132 

3.6 

6 

•  3 

61 

3.4 

14 

.7 

71 

3.7 

12 

.9 

17 

1.3 

5 

•  8 

9 

1.5 

7 

1.0 

8 

1.2 

2 

.5 

1 

.3 

1 

•  6 

1 

.6 

1 

.5 

0 

♦  0 

0 

•  0 

10 

6*7 

0 

•  0 

1 

16.7 

0 

•  0 

9 

6.3 

34 

2.0 

276 

16.1 

10 

1.3 

114 

15.1 

24 

2.5 

162 

16.8 

1 

•  3 

17 

4.7 

0 

•  0 

9 

8.3 

1 

.4 

8 

3.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

221 

.6 

1,671 

5.9 

61 

♦  5 

818 

6*4 

160 

1.0 

853 

5.4 

0 

♦  0 

1 

♦  8 

0 

♦  0 

1 

.8 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 
2 
0 

60 
20 
40 

7 
0 
7 


11*1 
12.5 
•  0 

8.6 

7.3* 

9*4 

58*3 
.0 
58*3 


100  15*1 

21  11.5 

79  16*5 

6  3*1 

2  2*9 

:   4  3*2 


'627 
358 
269 

131 
B6 
45 

753 
412 
341 

327 
'  213 
114 


97 
36 
61 

397 
172 
225 


88*1 
94*0 
81*3 

9*3 
12*3 
6*4 

35*5 
38*3 
32*5 

9*0 
11*1 
6.  7 

5*0 
4.3 
5.6 

8.4 

8.5 


61  8.8 
43  11.8 
18  5.5 


353 
199 
154 


9*6 
11.2 
8*0 


103  8*0 

62  10*2 

.  41  6*0 

10  2*6 

6  3*6 

4  1*9 


18 
1 
17 

416 
190 
226 

35' 
17 
18 

0 

*  0 
0 

0 
0 
0 


12*0 
16*7 
11*8 

24*2 
25*2 
23*4 

9*7 
15*7 
7*1 

.0 
.0 
♦  0 


4,462  15*6 
2,402  18*8 
2,060  13*1 


^16  88*9 
14  87*5 
2  100*0 


634 
251 
383 

5 
0 
5 

556 
157 
399 

187 
67 
120 

85 
23 
62 

1*247 
613 
634 


91*0 
91*9 
90*3 

41*7  „ 

♦  0 
41.7 

83*9 
85*8 
83*1 

96*9 
97*1 
96*8 

11*9 
6*0 
18*7 


87*3 
90*2 


,320  62*1 
641  59*6 
679  64*7 


3,285 
1»  70? 
1.583 


9C.3 
88*5 
92*4 


1,826  94*7 

808  95*7 

lt018  93*9 

4,300  90*6 

1,907  91*4 

2t393  90*0 


629 
319 
310 


90*8 

87.9^ 

93*9 


3.313  89*8 

1,571  88*6 

1  ,742  91*0 

1,174  91*4 

542  89*3 

632  93*2 

369  96*9 

161  96*4 

208  97*2 


132 
5 

127 

It  169 
507 
662 


88*0 
83*3 
88*2 

68.1 
67*3 
68*7 


323  89*5 
91  84*3 
232  9^ 

27  96*4 

13  100*0 

14  '  93*3 

3  100*0 
0  .0 
3  100*0 


23,509  82*4 
10*241  80*1 
13,268  84*3 


0 

•  0 

18 

0 

•  0 

16 

0 

ft 

2 

3 

.4 

697 

2 

7 

273 

1 

•  2 

0 

.0 

12 

0 

•  0 

o 

0 

.0 

12 

7 

1.1 

663  • 

c 

*2*7 

163 

2 

480 

0 

•  0 

193 

0 

«  0 

69 

0 

♦  0 

124 

0 

.0 

712 

0 

.0 

3  81 

0 

.0 

331 

27 

1.9 

1,405 

3 

.4 

702* 

24 

3.4 

7  ft* 

51 

2.4 

2.124 

22 

2.0 

1 1 075 

29 

2.8 

1 , 049 " 

24 

.7 

3*636 

8 

.4 

It  923 

16 

♦  9  ' 

It  7 13 

5 

•  3 

1.928 

0 

.0 

844 

5 

*  5 

1 ,084 

50 

1*1 

4,747 

8 

♦  4 

2,087 

42 

l.b 

2.6  60 

3 

*4 

693 

1 

♦  3 

363 

2 

♦  6 

330 

23 

•  6 

3,689 

4 

>  * 

1*774 

19 

1*0 

1,915 

8 

♦  6 

1,285 

3 

.5 

607 

5 

♦  7 

678 

2 

.5 

381 

0 

.0 

167 

2 

.9 

214 

0 

.0 

150 

0 

•  0 

6 

0 

.0 

144 

132 

7.7 

1.717 

56 

7.4 

753 

76 

7.9 

964 

3 

.6 

361 

0 

•  0 

108 

3 

1.2 

253 

1 

3.6 

28 

0 

♦  0 

13 

1 

6.7 

15 

5 

4.1 

115 

95*0 

5 

4.1 

.115 

95*0 

0 

.0 

0 

*0 

552  1*9 
142  1*1 
410  2*6 


28*523 
12,785 
15*738 


121 
121 

0 


:ERLC 
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17. 


TABLE  1*  BACHELOR'S 


OEGREES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY t.  ANO  SEX: 
STATE  AND  NATION     1976-79  " 


INSTITUT ION t 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


SLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC. ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


GEORGIA 

GA    ALBANY  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    ARMSTRONG  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ,0 

"KALE*      -       -0—  -  *0- 
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TOTAL  *  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    ATLANTA  COLLEGE  OF  ART 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    AUGUSTA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  '0  .0 

MALE  0  .0 

GA    BERRY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    8RENAU  COLLEGE 

TOTAL  0  .0  / 

FEMALE"  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    CLARK  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  0  .0 

GA    COLUMBUS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    C3VENANJ  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA     EMMANUEL  SCH  MINISTRIES 

TOTAL  0  .0  * 

.FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    EMORY  UNIVERSITY 

TOTAL  0-  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    FORT  VALLEY  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    GECS'.lA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    GA  INST  OF  TECHN  MAIN  CAM 
TOTAL  1 

FEMALE  0  *0 

.-.MALE.  1  *1 

GA    GA  INST  TECHN-S1HN  TECH 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    GEORGIA  SOUTHERN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    GA  SOUTHWESTERN  COLLEGE 

TOTAL  .  1  *4 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  .8 

GA    GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  6  .3 

FEMALE  2  *2 

HALE  4  .5 

GA    LA  GRANGE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    HEOICAL  COLLEGE  OF  GA  - 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    MERCER  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *-i    0  »° 

GA    MERCER  U  IN  ATLANTA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
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,TABiE  1.    BACHELORS    DEGREES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF^IWER^OUCATldN  BY  RACE,  ETHNICITY i  WO  SEX:  INSTITUTION, 


AMERICAN  K10IAU 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
HINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


GEORGIA 


U  STHN  SCHOOL  PHAR 
0 
0 
0 


GA^NERCER 

TOTAL  ^  0 
FEMALE  ^  0 

MALE  ^0  _ 

GA    NQRE/WUSE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

>,    MALE  0  .0 

GA    MORRIS  CROWN  COLLEGE 

 TOTAL*  0-  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    NORTH  GEORGIA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    OGLETHORPE  .UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    PAINE  COLLEGE 

TOTAL      '  0  .0 

FEMALE  0  »0 

MALE  0  .0 

GA    PIEDMONT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0      .  .0 

MALE  0  .0 

GA    SAVANNAH  STATE  COLLEGE 
*  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

GA    SHORTER  COLLEGE 
TOTAL   '  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
GA    SP  EL  MAN  COLLEGE 
*    TOTAL  0 

Female  o 

MALE  0 
GA    TIFT  COLLEGE 

TOTAL  '  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

GA    TOCCOA  FALLS  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 
~NAte 


GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA 
TOTAL  8  *2 

FEMALE  2  .1 

MALE  6  -.3 

GA    VALOOSTA  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    WESLEY  AN  COLLEGE 
'     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  9  »0 

GA    WEST  GEORGIA  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE    ,  0  .0 

MALE  0  .0 
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(  40  INSTITUTIONS) 

♦1  2i397  14*9 

•  1  Ii461  16*6 

♦1  936  11*3 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1 

♦  9 

1 

2*5 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

1 

1*0 

1 

2*1 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

1 

1*4 

0 

•  0 

1 

2.1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

♦  0 

•  0 

0 

0 

*0 

1 

.4 

1 

.4 

0 

.0 

1 

♦9 

1 

1*2 

0 

♦  0 

1 

1.5 

0 

*0 

.1. 

.2.5. 

5 

'  .1 

2 

.1 

3 

.2 

59 
25 
34 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


HI    U  OF  HAWAII  AT  HILO 


TOTAL 
FEMALE 
MALe 


•  0 
.0 

•  0 


5 

1.6 

5ft 

20*7 

0 

*0 

24 

30*4 

5 

2.5 

34 

16*9 

0 

•  0 

6 

20*0 

0 

•  0 

3 

21*4 

0 

.0 

3 

16*6 

1 

3.0 

10 

30*3 

1 

5.9 

7 

41*2 

0 

.0 

3 

18*6 

7 

•  3 

1.984 

72*6 

2 

•  1 

Ii  004 

71.9 

5 

•  4 

,980 

73*4 

0 

•  3 

103 

64.8 

0 

•  0 

50 

75.8 

0 

•0 

53 

57.0 

NJMBER 

• 

* 

.  NUMBER 

X 

NUM8ER 

X 

1 

♦9 

5 

4*5' 

102 

91*1 

0 

.0 

3 

7,5 

34 

85.0 

1 

1.4 

2 

2.8 

66 

S4.4 

0 

•  0 

214  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

.0 

0 

.0 

.     214  100.0 

0 

.0 

(f 

.0 

173  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

119  100.0 

0 

•0 

o 

o 

54  100.0 

0 

•  0 

1 

♦  4 

3 

1.2 

251 

98*6 

0 

.0 

1 

.7 

c145 

99*3 

1 

♦  9 

,  2- 

1*9 

106 

98*1 

1 

1.0 

9 

9*4 

-85  88*5 

1 

2*1 

5 

10*6 

42""89.4 

o 

♦  0 

4 

8*2 

43 

87.8 

0 

.0 

88  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

52  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

36  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

5 

6.8 

68 

93.2 

0 

.0 

a.o 

23 

92*0 

0 

.0 

6.3 

45 

93*6 

0 

.0 

'  161 

90*4 

4 

2*2 

0 

♦  0 

83 

97*6 

I 

1*2 

0 

.0 

78 

83.9 

3 

3.2 

0 

•  0 

6 

4*1 

137 

94*5 

0 

.0 

4 

5*2 

71 

92*2 

0 

.0 

2 

2*9 

66 

97*1 

0 

.0 

274  100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

274 

100*0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

14 

12*4 

99 

87.6 

0 

*0 

14 

16*3 

72 

83*7 

0 

♦  0 

0 

*0 

27 

100*0 

1 

1*5 

2 

3.0 

64 

97*0 

0 

*0 

0 

.0 

26 

100*0 

._,  1 

2*5 

2 

5.0 

 38 

95.0 

9 

.3 

122 

3.4 

3,441  ' 

95*6 

5 

♦  3 

66 

3.9 

1,612 

95*4 

4 

♦  C 

56 

2.9 

1,829 

95*8 

;>  0 

.0 

49 

7.9 

569 

91.9 

0 

♦  0 

33 

9.4 

319 

90*6 

0 

•0 

16 

6.0 

250 

93*6 

0 

.0 

7 

7.1 

<  89 

89*9 

0 

•  0 

t 

7.1 

89 

89*9 

0 

♦  0 

6 

•? 

0 

•  0 

*  1 

.2 

48 

10.5 

408 

89*5 

0 

•  0 

38 

16.-2 

196 

83*8 

1 

.  5 

10 

4.5 

212 

95*5 

73 

♦  5 

2,545 

15.8 

13,367 

82*8 

27 

.3 

1 .517 

19.3 

6.263 

79*9 

46 

.6 

1.028 

12.4 

7,104 

85*7 

4 

1.4 

r 

67  23*9 

213 

76*1 

2 

2.5 

26 

32.9 

53 

67*1 

2 

1.0 

41 

20.4 

160 

79*6 

2 

6.7 

8 

26.7 

22 

73*3 

1 

,  7.1 

4 

28.6 

10 

71*4 

1 

6.3 

4 

25.0 

12 

75*0 

o 

.0 

11 

33*3 

22 

£6*7 

0 

•0 

8 

47*1 

9 

52*9 

0 

♦  0 

3 

18*8 

*  *  13 

81*3 

29 

lU 

2,021 

73*9 

629 

23*0 

16 

1.3 

.1,024 

73*3 

336 

24*1 

11 

.8 

997 

74*6 

293 

21*9 

6 

3.C 

109 

66*6 

46 

28*9 

1 

1.5 

51 

77*3 

15 

22*7 

5 

5.4 

58 

62*4 

31 

33*3 

NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
%  NUMBER 


5 

4.  5 

112 

3 

7.5 

40 

2 

2.6 

tk 

0 

•  0 

214 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

214 

0 

•  0 

173  « 

o 

•  0 

119 

0 

♦  Q 

-54  " 

0 

•  0 

254 

0 

•  0 

146 

c 

•  0 

106 

2 

2.1 

96 

o 

•  0 

47 

2 

4.1 

49 

0 

;o^. 

B8 

o 

.0 

52 

o 

♦  0 

^36-^, 

0 

•0 

73 

o 

♦  0 

25 

o 

♦  0 

48 

13 

7.3 

178 

1 

1*2 

85 

12 

12.9 

93 

2 

1.4 

145 

2 

2.6 

77 

0 

♦  0 

66 

0 

•  0 

*  274 

0  v 

♦0 

274 

o 

♦  0 

0 

V 

*0 

113 

.  0 

♦  0 

66 

o 

•0 

27 

0 

.0 

66 

o 

♦  0 

26 

o 

*  0 

40 

36 

1*0 

3,599 

11 

♦  7 

3,689 

25 

1.3 

1.910 

1 

.2 

619 

0 

.0 

352 

1 

267" 

3 

3.0 

99 

3 

3.0 

99 

o 

♦0 

0. 

0 

•  0 

456 

o 

.0 

234 

o 

♦  0 

222 

223 

1.4 

Id  Alt 

61 

•  8 

7,841- 

162 

2.0 

8,294 

0 

•  0 

260 

0 

•  0 

79 

o 

•0 

201 

0 

♦  0 

30 

0 

•0 

14 

0 

•  0 

16 

0 

•  0 

33 

0 

•  0 

17 

0 

•  0 

16 

£3 

3.0 

2.733 

37 

2.6 

li  397 

46 

3.4 

l't336 

4 

2.5 

159 

0 

•  0 

66 

4 

4.3 

93 

ERJC 


15 


19 


TABLE  1. 


BACHELOR'S    OECRE6S  CONFERRED  tY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE?  ETHNICITY t  AND  SEX:  INSTITUTION! 
d  .  STATE  AND. NATION  1978-79 

*  1  / 


AM Eft  I CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER" 


BLACK  ASIAN  CR 

NCN-HISPANIC^PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


HAM A I I 


KI     U  OF  HAWAII  WEST  OAHU  C 

TOTAL  0.0  1  3*1 

FEMALE  Or      .0  1  9*1 

.  mit  C*      .0  0  .0 


HI  STATE  TOTALS  C 

TOTAL  V 
FEMALE  0 
HALE  1 

IDAHO 


6  INSTITUTIONS) 
1*  .4 
4  *3 
10  *6 


S3l 


10    63ISE  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 

Ale 


0 
0 


IC,  COLLEGE  OF  IDAH<? 


TOTAL 
FEMALE 
.MALE 


06 
0 
0 


'  .9 
♦  4 
1*4 


2  1*7 
1  2*0 
1  1.5 


ID    I0AHO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL*  .    2\  .3 


FEMALE 
MALE 


ID    LEWIS-CLARK  ST  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NTHWST  NAZARENE  COLLEGE 
TOTAL 
FEMAiE. 
MA  LE 
10  UNIVERSITY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


ID         STATE  TOTALS  C 

TOTAL  2  *1 

FEMALE  *  2  .2 

MAI  E  0*0 

ILLINOIS 

IL    AERO-SPACE  INSTITUTE 


6  INSTITUTIONS) 
15  .6 
4  .4 
11  .7 


♦  0' 
.0 

♦  0 

CF  MUSIC 
.0 

♦  0 

♦  0 


•  0 

 .0„ 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  .  0 

IL    AMERICAN  CCNSV 
TOTAL  *  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IL    AUGUSTANA  COLLEGE 
TOTAL  0  ' 

FEMALE  0 
MALE  0 
IL    AURORA  COLLEGE 
TOTAL  0 
*'    FEMALE^  0 
KALE  0 
IL    BARAT  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE.  0 
MALE  0 
IL    BLACKBURN  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
IL    6RA0LEY  UNIVERSITY 
TOTAL  2  .2 

FEMALE  1  .2 

MALE  1  .2 

IL    CHGO  CONSERVATORY  COLLEGE 
TOTAL  '0  #0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    CHICAGO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  *  2   '  *3 

FEMALE  1  .2 

HALE  1  .3 

IL    COLLEGE  OF  SAINT  FRANCIS 
TOTAL  0.0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    COLUMBIA  COLLEGE   

TOTAL  8  2*6 

FEMALE  2  1*4 

MALE  6  3.7 


2 
0 
2 

3 

.0 
3 

17 

9 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
•0 


6 

i  6 
0 

9 
A 
5 

51 
35 
16 

0 
0 
0 

552 
370 
162 

166 
164 

2 


13*3 

•  0 
15*4 

12*5 

•  0 
23*1 

3.3 
3*6 
3.5 

4.2 
3.6, 
.  4.4 

•  *  4.0 
4.0 

•  0 

8.1 
8.3 
7.9 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

1 1 

34.  4 

2 

6.3 

14 

43*8 

X7 

53*1 

1 

3*1 

32 

2 

18.2 

0 

.0 

3 

27*3 

8 

72*7 

0 

.0 

11 

9 

42.9 

2 

9*5 

U 

52*4 

9 

42*9 

1 

4*8 

21 

2i  172 

66.  5 

43 

1*3 

2,230 

66*3 

949 

29*0 

88 

2.7 

3.267 

Ii090 

68.8 

22 

1.4 

li  116 

70*5 

431 

27*2 

37 

2.3 

1*584 

.Ii082 

64.3 

21 

1*2 

ltll4 

66*2 

518 

30*8 

51 

3*0 

1.683 

-~~  " 

•  3 

23 

3.6 

31 

4*9 

605 

94*7 

3 

e 
•  2 

6  39 

A  2 

♦  7 

9 

3*3 

12 

4*4 

262 

95*3 

1 

.4 

275 

0 

•  0 

14 

3.6 

19 

5*2 

343 

94*2 

2 

.5 

364 

5 

4.2 

1 

♦  8 

8 

6.3 

108 

Q1  C 

C 

1.  7 

118 

2 

3.9 

0 

*0 

3 

5.9 

48 

94*1 

0 

.0 

51 

3 

4.5 

1 

1*5 

5 

7.5 

60 

89*6 

2 

3.0 

67 

17 

2.6 

5 

♦  6 

2*9 

4.7 

580 

94*  3 

6 

1 .0 

615 

4 

1.5 

2 

♦  7 

10 

3.7 

261 

95*6 

2 

.7 

273 

13 

3.  8 

3 

♦9 

19 

5.6 

319 

93*3 

4 

1.2 

342 

0 

•  0 

1 

1.5 

1 

1.5 

65 

97*0 

1 

1.5 

67 

L 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  33 

100*0 

0 

.  *0 

33 

0 

•  0 

1 

2.9 

1 

2.9 

32 

94*1 

1 

2*9 

34 

3 

2.0 

1 

♦  7 

4 

2.6 

147 

96*1 

2 

1*3 

153 

3 

4.3 

0 

♦  0 

3 

4.3 

65 

92*9 

•5 

2*9 

70 

0' 

.  0 

1 

1  .2 

1 

-.2 

.  82 

98*8 

.0 

83 

14 

1.3 

3 

•  3 

19 

1.7 

1,067 

96*8 

16 

1*5 

1.102 

7 

1.7 

0 

•  0 

7 

1.7 

398 

97*5 

3 

.7 

408 

7 

1.0 

3 

•  4 

12 

1.7 

669 

96*4 

13 

1.9 

694 

^~\41 

1.5 

*  34 

1*3 

92 

3.4 

2.572 

95*5 

30 

1.1 

2.694 

18 

n 

1.0 

35 

3.2 

1,067 

96*1 

8 

.7 

1.110 

23 

1.5- 

^  —  23 

1*5 

57 

3.6 

1.505 

95*0 

22 

1.4 

lt584 

0 

♦  0 

0 

*0 

2 

13.3 

-   ^2  13*3 

'  11 

73.3 

15 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

~*0- 

2 

100.0 

2 

0 

♦  0 

0 

*0 

2 

15.4 

2 

15*4 

•  -  ^9, 

69.2 

13 

IL    CONCCROIA  TCHRS  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


90 
61 
29 

6 
3 
3 


2 
2 
0 

1 

0 

1 
1 

_0— 

1 

1 
1 

0 

1 
1 

0 


8.3 
16.2 
.0 

.2 
.0 
.4 

.7 

1*1 

.7 
.7 
•  0 

.9 
2.1 
.0 


.0 
.0 

♦  0 

1.0 
.8 
1.3 

♦  7 

♦  0 
1.1 

1.3 
1.3 
.0 

♦  9 
.0 

1.6 


5  2C.8/ 

2  18.2 

3  23*1 


23 
11 
12 


2 
6 

9 
9 
0 

11 

5 
6 


4*8 
4*4 
5*2 

5*6 
3*8 
6.7 

6.0 
6.0 
.0 

9*9 
10*4 
9*5. 


19 
9 
10 

453 
239 
214 

129 
50 
79 

133 
133 
0 

100 
43 
57 


79*2 
81*8 
76*9 

94*4 
95*2 
93*4 

90*2 
94*3 
87*6 

89*3 
89*3 
•  0 

90*1 
89*6 
90*5 


*8 

♦  4 
1.3 

4.2 
1.9 
5.6 

4.7 
4.7 

♦  0 

.0 

'  *0 
*0 


6*0 

9 

1*1 

2 

.2 

64 

7*6 

776 

91*8 

5 

*6 

8*6 

3 

♦  7 

1 

.2 

40 

9*8 

365 

89*5 

3 

.7 

3*7 

6 

1.4 

1 

.2 

24 

5.5 

,411 

94*1 

2 

♦  5 

♦  0 

1 

20.0 

0 

.0 

1 

20.0 

4 

bO.O 

0 

♦  0 

•  0 

0  . 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

2 

100.0  J 

0 

.0 

•  0 

1 

33.3 

0 

.0 

1 

33*3 

2 

66*7 

0  „ 

.0 

74*5 

2 

.3 

19 

2.6 

575 

77*6 

166 

22*4 

0 

.0 

83*7 

0 

.0 

8 

1.8 

379 

85*7 

63 

14*3 

0 

.0 

60*9 

Z 

♦  7 

11 

3.7 

196 

65*6 

103 

34*4 

0  - 

.0 

16*5 

11 

1.1 

11 

1.1 

188 

18*7 

816 

81*3 

0 

•  0 

17*3 

11 

1.2 

9 

184 

19*4 

766 

60*6 

0 

•  0 

3*7 

0 

♦  0 

2 

3.7 

4 

7*4 

50 

92*6 

0 

•  0 

29*0 

10 

3.2 

12 

3*9 

120 

38*7 

"ibT 

~59*4 

6 

1.9 

41*2 

5 

3.4 

4 

2.7 

72 

46*6 

.  74 

50*0 

2 

1.4 

17*9 

5 

3.1 

8 

4*9 

46 

29*6 

110 

67*9 

4 

2.5 

2*4 

2 

•  8 

0 

.0 

8 

3*2 

240 

96*8 

0 

•  0 

2*0 

2 

1.3 

-0 

♦  0 

5 

3*3-  

146 

—96*7  

— o — 

-.0- 

3*1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

3*  1 

94 

96*9 

0 

•0 

480 
251 
229 

143 

53 
90 

149^ 
149 
0 

48 

63 

845 
408 
437 

5 
2 
3 

741 
442 

?99 

lt004 
950 
54 

31CT 
148 
162 

248 

-151^ 
97 


9 

ERIC 


20 


16 


JABL«  1.     BACHELOR'S'  OEGAEES  CONFERREO  8Y  INSTITUTIONS  ^HIGHE^EOUCATlON  8Y  RACE  t  ETHNICITY 


ANO  SEX:  INSTITUTION* 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


5 LACK,  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


ILLINOIS 

IL    OANIEL  HALE  WILLIAMS  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.MALE  0  .0 

IL    OELOUROES  COLLEGE 
TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  0_  fO 

HALE  0  .0 

IL    06 PA UL, UNI  VERS I TY 

TOTAL  2  »2 

*    FEMALE  2  •* 

MALE  0  .0 

-IL— OEVRY-INST-0  F_UCHNOL0GY~- 
...  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  '   0«  *0 

IL    EASTERN  ILL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IL    ELM  HURST  COLLEGE 
«    -TOTAL*  2  ♦* 

.FEMALE  1 
MALE  I 
IL    EUREKA  COLLEGE 

TOTAL  **  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

2L  , GEORGE  WILLIAMS  COLLEGE  * 
'  TOTAL  ♦    0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    GOVERNORS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    GREENVILLE  COLLEGE 
TOTAL  0  '  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IL    HEBREW  THEOL  COLLEGE  „ 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IL    ILL  BENEOICT INE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IL    ILLINOIS  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
IL    ILL  COLLEGE  OF  OPTOMETRY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  *  0  *0 

MALE  0  .0 

IL    ILL.  COLLEGE  POOIATRIC  MEO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0„        *0_  1 

HALE  0  *0 

5L    ILLINOIS  INST  TECHNOLOGY 


70  100*0 
47  100*0 
23  100*0 


NUMBER 


♦  0 

♦  0 
*0 


o 

♦0 

I 

IX*  1 

o 

•  0 

I 

11*1 

0 

•  0 

0 

*0 

1 07 

10*0 

16 

1*5 

73 

14*6 

5 

1*0 

34 

6*0 

11 

1*9 

22  ~ 

TU7  ~" 

4™ 

2*~1 

2 

40*0 

0 

•  0 

20 

10*9 

4 

2.2 

73 

3*9 

6  * 

♦  3 

37 

3*6 

5 

.  5 

36 

4*3 

1 

.1 

26 

3*4 

5 

1.0 

13 

5*3 

2 

•  8 

13 

5.2 

? 

1.2 

"  7 

9.7 

0 

•  0 

3 

1 0*0 

0 

.0 

9*5 

0 

•  0 

23 

13*1 

1 

.6 

14 

11*4 

1 

.8 

9 

17*0 

0 

.0 

i54 

38*2 

2 

.5 

100 

45*9 

1 

54 

29*2, 

1 

♦  1> 

4 

2.7 

0 

.0 

1 

1.4 

0 

.0 

3 

4.1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

10 

4*4 

2 

♦  9 

4 

4.2 

2 

2.1 

6 

4.5 

0 

.0 

HISPANIC 
NUMBfe/ 


0 

"  0 
0 

0 
0 
0 

39 
21  • 
18 

~~6  ~ 
0 
6 

1 

'0 
1 

4 
3 
1 

1 
1 

0 


TOrAL 
MI NORJTY 

NUMRZfc 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


.0 

•  0 
.0 

.0 

♦o- 

.0 

3*6 
4.2 
3*2 

T*r 

•0 
3*3 

•  1 

•  0 
*1 


1*2 
♦  4 

1*4 

3*3 
*0 


70  190*0 
47  100*0 
23  100*0 


1 
1 

0 

164 
101 

63 


11*1 
11*  1 
*0 

15*3 
20*2 
11*1 


7  4*0 
4  3*3 
3  5.7 


10 
7 

3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 


2.5 
3.2 
1.6 

♦  0 
♦0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  9 
2.1 

.0 


2  '40.0 
30  16*4 


80 
42 
38 

37 
19 
18 


4.3 


4 
4 

31 
19 
12 

166 
108 
58 

4 
1 

3 

0 
0 
0 

14 


11*1 

13*3 
9*5 

17*6 
15*4 
'  22*6 

41*2 
49*5 
31*4 

2.7 
1.4 
4.1 


.0 
.0 
.0 

6.  1 
8.4 
4.5 


*  NUMBER 

X 

ui  i ua  Co 

1 

NUMBER 

0 

•  0 

0 

t 

•  0 

70 

0 

.0 

0 

•  0 

47 

0 

•  0 

Q 

.0 

23 

8 

8  8. .9 

0 

•0 

9 

8 

88*9  , 

0 

•  0 

9 

0 

♦  0  > 

0 

.0 

o 

901 

84.2 

5 

.5 

1»070 

398 

79*4 

2 

•  4 

501 

503 

88*  4 

#  5 

569 

 1~52~ 

HOTT  " 

 4_ 

188 

3 

60*0 

0 

.0 

5 

149 

81*4 

4 

2.2 

'  1,781 

94*3 

17 

.9 

1*878 

996 

95*7 

3 

•  3 

Ut04l 

78t> 

93*  8 

14 

1  .7 

837 

459 

92*5 

0 

.0 

496 

227 

92*3 

0 

.0 

246- 

232 

92*8 

0 

.0 

c  PU 

61 

84*7 

3 

4.2 

72 

26 

86*7 

0 

.0 

30 

35 

83*3 

3 

7.1 

42' 

144 

81*8 

1. 

•  6 

176 

104 

84.6 

0 

.0 

123 

40 

75*5 

1 

1.9 

?j 

229 

56*8 

8 

2.0 

403 

107 

49*1 

3 

1.4 

218 

122 

6  5*9 

5 

2.7 

142 

96*6 

1 

♦7 

147 

71 

97*3 

i 

1*4 

•  73 

71 

95*9 

0 

.0 

74 

8 

100*0 

0 

.0. 

8 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

6 

100*0 

0 

♦  0 

6 

213 

93*4 

1 

.4 

228 

87 

91*6 

0 

.0 

95 

126 

94*7 

1 

♦  8 

133 

124 

99*2 

1 

.8 

125 

56 

100*0 

0 

.0 

56 

68 

98*6 

1 

1  .4 

69 

39 

95*1 

Q 

♦0 

41 

10 

8  3.*  3 

0 

.0 

12 

29 

100.0 

0 

.0 

29 

57 

96*6 

0 

.0 

59 

0 

.0 

•  a 

.0 

0 

5'. 

96.6 

0 

.0 

59 

375 

76*2 

41 

8.3 

492 

41 

70*7 

0 

.0 

58 

334 

77*0 

41 

9.4 

434 

3,125  93*0 
1,774  91*9 
1,351  94*4 


321  95*5  0 
^,80,  96.8  0 
1 4"r*9  KuA****«t»  ***0 


75 

.  97.4 

1 

1.3 

39 

97*5 

0 

.0 

36 

97*3 

1 

2.7 

13 

100*0 

0 

•0 

1 

100*0 

0 

•  0 

12 

100*0  ' 

0 

•0 

209 

92*1 

11 

4.8 

92 

90*2 

4 

3.9 

117 

93*6 

7 

5.6 

247 

92*2 

0 

•0 

118 

91*5 

0 

.6 

129 

92*8 

0 

•  0 

543 

94*3 

7 

1.2 

208 

93*7 

0 

•  0 

335 

94*6 

7 

2.0 

77 
40 
37 

13 
1 
12 

227 
102 
125 

268 
"179" 
139 

3§22 
•354 


TABLf  i*     BACHELOR9  $-  JEGREE5  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY.  ANO  SEXl 

STATE  ANO  NATION  1978-79 


INSTITUTION* 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


^     NUMBER,-       X  NUMBER 
ILLINOIS 

1L  .LINCOLN  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0.      .0  . 

HALc  0  .0 

IL    LOYOLA  0  DF  CHICAGO 
TOTAL  0  #0 

FEMALE  0  .0 

MALE  '0  .0 

IL    HACNURRAY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEHAl^  0  .0 

MALE  0  .0 

 MCKEhD_ft££_COLL  £CE  

TOTAL  -0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

IL    MI0WE5T  COLLEGE  OF  ENGR 
'  TbTAL  "  -  0*0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0-  .0 

IL    MILL  IK  IN  UNIVERSITY 


TOTAL  0  #*0 

FEMALE  0  .0 

MALE.  0  ♦0 

IL    MONMOUTH,  COLLEGE 

TOTAL  0  •"0* 

FEMALE  0        . 0 

.  -  -KALE,      _        0  .0 
IL    NOOOY  BIBLE  INSTITUTE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MA  LE  0*0 
IL    KJNOELE IN  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0'  .0 

IL    NATL  COLLEGE  CHIROPRACTIC 
TOTAL      '  0  *0 

FEM/  '  £  0.0 
MA  4—  0  .0 

IL    NATL  COLLEGE  EO  MAIM  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0       *0  ' 

MALE  0  .0 

IL    NATL  COLLEGE  EO  URBAN  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MA  LE  0*0 
IL  ''NATIVE  AMERICAN  EOUC  SERV 
TOTAL  3  100*0 

FEMALE  1  100*0 

MALE  2  100*0 

IL    NORTH  CENTRAL  CCLLEGE 
'TOTAL  0  .0 

FEMALr  0  .0 

MALE.  0       .  0 

li    NTHESTN  ILL  UNIVERSITY 

TOTAL  2  *2 

.    FEMALE  1  »1 

.MALE,  _  .1  »2 

IL    NORTHERN  ILL  UNIVERSITY 
TOTAL  2  .1 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  .1 

IL    NORTH  PARK  C  C  THEOL  SEN 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  tO 

MALE  0  *0-. 

II 


NORTHWESTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  2  *1 

FEMALE  2  .2 

MALE  0  .0 

IL    OLIVET  NAZARENE  COLLEGE 


TOTAL  0 
*  FEMALE  0 
-     MALE  0 
' IL    PRINCIPIA  COLLEGE 
TOTAL  1 
FEMALE  0 
V    HALS  1 
U    OJ INCY  COLLEGE 
T43TAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IL    ROCKFORO  CCLLEGE 

— --TOTAL—  -  — 1  * 

FEMALE  1 
MALE    *  0 
IL    ROOSEvaT  UNIVERSITY 
TCTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

„  o  TO 


.5 

•  0 
1*  0 

•  0 
.0 

•  0 

.7 
1.4 
0 


0 
0 
0 

62 
56 
26 

13 
7 
6 

9* 
10 

0 
0 
0 

12 
A 
B 

5 
0 
5 

2 
0 
2 

2* 
23 
1 

1 
1 

0 

16 
16 

0 

2A 

22 
2 

0 
0 
0 

11 

3 


112 
77 
35 

1*9 

82 
67 

A 

3 
1 


NUMBER 

♦  0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

6*4 

20 

1.6 

8*9 

1*  3 

4*0 

12 

1.8 

9*8 

5 

3*8 

8.2 

3 

3*5 

12*8 

2 

4*3 

10. V 

r 

~  ~  *(T 

12*5 

0 

♦  0 

9*6 

1 

1.0 

♦  0 

3 

11.5 

•  0 

0 

.0 

•  0 

3 

11*5 

3.8 

1 

•  3 

3.0 

0 

.  0 

A  .A 

1  , 

•  6 

3. A 

0 

'  .0 

•  0 

0 

•  0 

,  5.6  . 

0 

•  0 

2.9 

1 

1.5 

•  0 

4.  5 

4*3 

{£  o 

•  0 

10.3 

4 

1.7 

10*3 

4 

1.8 

11*1 

0 

.0 

*. 

.8 

Or 

•  0 

7*7 

0 

.0 

1  *o 

0 

.0 

.'3*2 

3 

4.3 

25*4 

3 

4.8 

•  0 

0 

.0 

42*1 

1 

1.8 

43*1 

1 

2.0 

33*3 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.  0 

.0 

0 

•  0 

4*9 

1 

•  4 

3.3 

0 

.0 

6.1 

1 

•  8 

8.9 

29 

2.3 

10.8 

.  7 

6.5 

**: 

4.5 

4.6 

25 

.8 

4.6 

14 

.  6 

4.3 

ir 

.7 

1.7 

2 

.9 

2.3 

2 

1.5 

1.0 

0 

.0 

7.7 

33 

1.9 

10.6 

'8^ 

1.0 

5.0 

25 

2.8 

2.1 

<2. 

.7 

3.4 

1 

.6 

HISPANIC 
NUMBER 


TCTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-511  SPANIC 


N0N-RE5I0ENT 
ALIEN 


TOTAL 


45 

6 
6 

0  <?  .0 

2  1.0 

0  .0 

2  2.0 

3  1.1 

0  *  *0 

8  5*7 

5  6*9^ 

3  4*4 

287  35*0 

131  35*1 
"*3570"" 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

91 
31 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

.4 

.0 


.0 
.0 

..0 


0 
0 
0 

44 

18 
26 

3 
0 
3 


11. 


"50  I3T5 


1 
0 
1 

0 
0 
0 

13 
4 
9 

2 
0 
2 

0 
t> 
0 

4 
4 

0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

27 

23 
4 

0 
0 

C 

0 
0 

0 

86 
55 
31 

18 
6 
12 

2 
1 
1 

19 
6 
11 

2 
1 
1 

5 
2 
3 

0 
0 

.  0 

5 
1 
4 

28 
11 

— rr 


«o 

.0 

3.4 
2.9 
4.0 

2*3 
.0 
6.4 

.6 
•0 
1.0 

.0 
•  0 
.0 

4.1 

3.0 
5.0 

1.4 

•0 
2.2 


.0 

•  0 

W 
1.8 

.0 

.0 

•  0 
.0 

2.9 
3.2 
.0 

47*4 
45*1 
66*7 

*  *0 
♦0 
.0 

,♦0 
**0 

•  0 

6.9 
7.7 
5.8 

,6 
.4 
.6 


1.0 

1.1 
1*0 

1.2* 

♦  7 
•6 
.9 

2.4 
1.9 
2.9 

.0 
.0 

♦  0 

3.6 
1.4 
5.9 

3.4 
2*9 
-  378 


16ER 

• 

* 

NUMBER 

X 

0 

.0 

73 

98*6 

0 

•  0 

37  100*0 

0 

.0 

36 

97*3 

146 

11*4 

It  135 

88*6 

82 

13.0 

547 

87*0 

64 

9.  8 

588 

90*2 

21 

15*9 

111 

84.1 

10 

11*8 

75 

88*2 

11 

23*4 

36 

76*6 

21 

11*9 

153 

66.  9 

9 

12*5 

63 

87*5 

12 

1 1*  5 

90 

86*5 

3 

11*5 

23 

_ 

8  8.3 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

11*5 

23 

88*5 

26 

8*3 

288 

91*7 

8 

6.0 

125 

94*0 

1 8 

9.  9 

163 

90*  ■ 

7 

4.8 

132 

91.0 

0 

.0 

54 

96*4 

7 

7.9 

78 

87*6 

3 

4.4 

65 

95*6 

1 

4.5 

21 

95*5 

2 

4.3 

44 

95*7 

32 

13*8 

200 

86*2 

31 

13*9 

192 

B6.1 

1 

11*  1 

8 

88*9 

1 

.8 

125 

99*2 

7.7 

12 

92*3 

C 

*0 

113 

1C0.O 

21 

30*4 

48 

69*6 

21 

33*3 

42 

66*7 

0 

♦0 

6 

100*0 

32 

91*2 

5 

8.8 

46 

90*2 

5 

9.8 

6 

100*  0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

♦0 

1 

100*0 

0 

.0 

2 

100*0  , 

0 

.0 

12 

5.4 

209 

93*7 

3 

3.3 

88 

96*7 

9 

6.8 

121 

91.7 

229 

18*3 

It  004 

80*1 

138 

iM 

57? 

79*9 

91 

432 

eo*4 

194 

6.0 

2f  993 

91*8 

102 

6.0 

1*575 

92*1 

92 

5.9 

1,418 

91*5 

8 

3.4, 

226 

96*6 

6 

4.6^ 

125 

95*4 

2 

1.9 

*  101 

96.1 

187 

10*8 

1*515 

*  —  - 
o7*3 

106 

12*7 

718 

86*1 

81 

9.0 

797 

86*5 

10 

■  3*5 

276 

95*5 

8 

4.6 

164 

94*3 

Z 

1.7 

112 

97*4 

8 

3.8 

196 

93*8 

2 

i.9 

'  104 

97*2 

6 

5.9 

92 

90*2 

4 

1.5 

265 

96*5 

0 

•  0 

137 

100*0 

4 

3.0 

126 

97*0 

14 

10.0 

126 

90*0 

7 

9.7 

65 

90*3 

406 
173 


10*3 


49*6 
46*4 


61  89*7 


339 
154 


41*4 
41*3 

75" 


Nil  MA  Fit 

1 

1.4 

74 

0 

•0 

37 

2.7 

37 

0 

•  0 

1*281 

0 

.0 

629 

o 

.0 

652 

0 

.0 

132 

0 

•  0 

85 

o 

.0 

47 

2 

r.r" 

176  ~ 

0 

•  0 

72 

2 

1 .9 

104 

0 

•  0 

26 

0 

•  0 

0 

o 

.0 

26 

0 

•  0 

314 

0 

•  0 

133 

o 

.0 

161 

6 

4.1 

145 

2 

3.6 

56 

^ 

*.5 

89 

0 

•  0 

'  66 

0 

•  0 

22 

Q 

.0 

46 

_ 
0 

.0 

232 

0 

.0 

223 

/>/ 

Cr 

♦  0 

9 

0 

.0 

124 

0 

.0 

13 

o 

.0 

113 

0 

•  0 

69 

'  0 

.0 

o 

*0 

If 

0 

"Vp 

57 

0 

.0 

51 

Q 

♦  0 

Q 

o 

.0 

3 

o 

.0 

1 

o 

.0 

2 

2 

.9 

223 

0 

♦  0 

91 

c 

1.5 

132 

20 

1.6 

1*253 

6 

♦  8 

716 

14 

2.6 

537 

•* 

73 

3*260 

34 

2.0 

1*711 

to 

2.5 

If  549 

0 

♦0 

234 

0 

.0 

131 

A 

.0 

103 

*  33 

1.9 

1*735 

10 

1.2 

834 

C  3 

2.6 

901 

3 

1.0 

269 

1.1 

174 

\ 

•#9 

v  115 

5 

'  2.4 

209 

1 

•  9 

107 

3.9 

102 

o 

•0 

269 

0 

•  0 

137 

0 

•0 

132 

0 

•  0 

140 

0 

•0 

72 

0 

•  0 

68 

74 

9.0 

819 

46 

12.3 

373 

 28- 

 6T3 

\ 


ERJC 


22 


18 


TAlLE  i.     BACHELOR* S    OtCREES  COnFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY,  AND  SEJU 

*  STATE  ANO  NATION  197e-79 


INSTITUTION* 


AMERICAN  INOlAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  CR 

NCN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


ILL  INOIS 

IL    ROSARY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    RUSH  UNIVERSITY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IL    SAINT  XAVI 
TOTAL 

 FEMALE- 

MALE 

IL    SANGAMON  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMLE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    SCH  ART  INSTITUTE  CHICAGO 
TOTAL  1  .6 

FEMALE  1  «9 

MALE       \         0  .0 
IL    SHERWOOD  MUSIC  SCHOOL 
w    TOTAL  *0 
FEMALE  0  . 

MALE  0 
~IL    SHIMER  COLLEGE 
TOTAL  0- 
FEMALE  .  '0 

MALE  0 
IL    STHN   IUINOIS  U 
TOTAL  26 
FEMALE  2 
MALE  24 


•  0 

•  0 

•  0 

.s0 

•  0 

•  0 

CARBONDL 

•  7 

•  2 

  _  1.0 

IL    STHN.ILLINCIS  U  EDWARDSVL 
TOTAL  1  »l 

FEMALE    >  0.0 
MALE  a  *2 

IL    SPERTUS  COLLEGE  JUOAICA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    TRINITY  CHRISTIAN  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IL    TRINITY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


IL    UNIVERSITY  OF  CHICAGO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


IL    U  HLTH  SCI-CHGO  MEOL  SCH 


TOTAL 
FEMALE 
,  MALE 
IL    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IL    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IL    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IL  VANOERCOOK 
■  TOTAL 
FEMALE 
MALE  i 


0  *0 
0  *0 
0  *0 
UL  CHICAGO  CIRCLE 

6  .3 
2  .2 

4  .3 
ILL  MEOL  CTR  CHGO 

0  *0 
0  *0 
0  .0 
ILL  URBANA  CAMPUS 
12  .3 

5  .2 

7  .2 
OF  MUSIC 
0  #0 
0  *0 
0  .0 


IL    WESTERN  ILL  UNIVERSITY 


TOT  A  L  I 

.   FEMALE  0 

MALE  1  . 
IL    IHEATON  COLLEGE 

TOT  AL  0 

FEMfc  L  E'  0 

MALE  0 

;l       state  totals  ( 

TOTAL  93 

FEMALE  '3* 

MALE  '9 

INDIANA 


BER 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

1 9 

I 

.5 

5 

17 

10*  1 

I 

♦  6 

<  3 

2 

4*4 

0 

♦  0 

2 

13 

9*9 

3.  1 

3 

1  9 

u 

1 0*  1 

3.4 

2 

1 

8*3 

t  o 

.0 

1 

12 

4  .4 

.1 

,4 

1 

» -7  *■ 

-  3»  C.- —  " 

  IT__I_  

1 

5 

8.5 

0 

.0 

0 

17 

5*0 

2 

*  .6 

I 

8 

4  ♦  8 

♦  0 

♦  0 

o 

9 

5.2 

2 

1.2 

1  ■ 

9  A 

16  .7 

2 

1.3 

1 

13 

19  1 

2 

1.9 

o 

13 

26*0 

0 

•  0 

1 

r 

.  0 

o 

♦  0 

0 

o 

.  0 

o 

♦  0 

0 

0 

•  0 

.  -0 

♦  0 

0 

0 

.0 

1 

10.0 

o 

0 

.  0 

o 

•  0 

o 

0 

•  0 

1 

12.5 

0 

198 

5.3 

26 

#7 

28 

97 

7.3 

1 0 

.8 

4 

101 

4.2 

16 

.7 

"  24 

110 

9.8 

g 

.8 

I 

,76 

13.7 

^  q 

I 

34 

6.0. 

4 

.7 

0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

o 

0 

.0 

o 

.0 

o 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

9 

11  .7 

1 

1.3 

1 

6 

1 5.  0 

1 

2.5 

1 

3 

8.1 

0 

.0 

0 

5 

3.1 

1 

.6 

2 

5 

6.0 

1 

1.2 

1 

0 

.0 

0 

.0 

«    .  1 

6 

1*1 

33 

6.3 

7 

5 

3.  0 

13 

7.9 

3 

1 

•  3 

20 

5.6 

4 

0 

.0 

I 

2.  6 

o 

0 

.0 

1 

•♦.2 

o 

0 

•  0 

* 

0 

•  0 

0 

216 

9.5 

101 

4.5 

121 

135 

14.  8 

5.  9 

51 

81 

6.0 

47 

3.5 

70 

30 

4.6 

22 

3.4 

11 

24 

4.9 

16 

3.3 

11 

6 

3.6 

6 

3.6 

0 

91 

1.7 

91 

1 .7 

34 

59 

9  *. 

42 

1.  9 

12 

32 

1.0 

49 

1.5 

22 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

39 

1.7 

3 

.1 

11 

15 

1.5 

1 

.1 

2 

24 

1.9 

2 

.2 

9 

4 

.8  ' 

1 

.2 

0 

3 

1.3 

<* 

.0 

0 

1 

•  4 

1 

•4 

0 

78  INSTITUTIONS) 


.2 

3,369 

7.7 

658 

.2 

2,116 

9i9  * 

298 

•  3 

1,2  51 

5.7 

360 

IK 


J  ANOERSCN_C CLLEJ5 E_ 
TOTAL  0 
FEMALF,  0 

mic  o 


.0 

•  0 

•  0 


9  3.1 
.  5  3.2 
4  3.0 


1.5 
1.4 
1.6 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RF  SIOENT 
ALIEN  . 


TOTAL 


2.3 
1.6 
4.4 

2.3 
1.7 
8*3 

.4 

•  5 
.0 

•  3 

•  0 

•  6 

.6 
.0 
2.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  7 
.3 

no 
'  .i 

.2 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

2.5 
.0 

1.3 
1.2 

U3 

1.3 
1.8 
1.1 

•  0 
.0 
.0 

5.3 
5.6 
.5.2 

1.7 
2.3 
»0 

.6 

•  5 

•  7 

.0 
.0 
.0 

•  5 
.2 

•  7 

•  0 
.0 

•  0 


650  1.5 
310  1.5 
340  1.5 


25  11*7 

21  12*4 

4  8*9 

20  15.3 

18  15.1 

2  16.7 

14  5.1 

9  4.2 

5  8.5 


20 
8 
12 

30 
16 
14 

0 
0 
0 


5.9 
4.8 
6.9 

19.2 
15.1 
28.  0 

.0 
.0 
"  .0 


1  10.0 

0  .c 

1  12.5 


278 
113 
165 

121 
82 
39 

0 
0 
0 

11 


7.4 
8.5 
6.8 

10.8 
14".  7 
6.9 

.0 
.0 
.0 

14*3 
20.0 
8.1 

5*0 
8.4 
1.3 


46  8.8 
21  12.7 
25  7.0 


2.6 
4.2 
.0 


444  19.6 
242  26.6 
202  14.9 


63 
51 
12 

228 
118 
110 


?.6 
10.5 
7.1 

4.2 
5.2 
3.4 


0 
0 
0 

54 
18 
36 

5 
3 
2 


.0 
.0 
.0 

2.4 
1.8 
2.9 

1.0 
1.3 


4,770  11.0 
2,760  12*9 
2,010  9*1 


11  3*8 
6  3*8 
5  3*8 


189  8-3 
14S  87*6 
41  .91*1 

111  84*7 
101^84*9 
10  83*3 

261  94*9 
207  95*8 
54  91*5 

310.  91*7 
153  92*7 
157  90*8 


119 
84 
35 


76*3 
79*2 
70*0 


4  100*0 
2  100*0 
2.  100*0 

9  90*0 
2  100*0 
7  87.5 


3,361 
1,175 
2,186 


69.5 
88*3 
90*1 


986  88.1 
472  84.9 
514  91*3 

11  100*0 


5 
6 

61 
30 
31 


100*0 
100*0 

79*2 
75*0 
83*8 


146  91*8 

75  90*4 

71  93*4 

472  90*1 

141  85*5 

331  92*2 

38  97*4 

23  95.  8 

15  100*0 


1,753 
654 
1,099 


77.3 
71*9 
81*0 


592  90*4 
435  89*5 
157  92*9 

5,238  95*8 
2,130  94*8 
3,108  96.4/ 

17  100.0 
6  100.0 
11  100*0 


2,197 
997 
1,200 


97*3 
98*1 

96*6 


470  97*9 
229  97*4 
241  98*4 


38,100 
18,382. 
19,718 


266 
143 
123 


87*6 
86*1 
89*1 


92*0 
91*7 
92*5 


8ER 

X 

NUMBER 

0 

•  0 

214 

o 

♦  0 

169 

o 

.0 

45 

0 

•  0 

131 

o 

•0 

119 

o 

.0 

12 

0 

•  0 

275 

o 

♦  0 

216 

0 

.0 

59 

8 

2.4 

338 

2.4 

165 

2.3 

173 

7 

4.* 

156 

6 

.5*7 

106 

I 

2*0 

50 

0 

.0 

4 

o 
o 

♦  0 

♦  0. 

2 

"  2 

0 

•  0 

•  10 

o 

♦  0 

2 

o 

♦  0 

8} 

lit 

3*1 

3J756* 

42 

3*2  * 

1 ,330 

75 

3. 1 

2, 426 

12 

1.1 

1,119 

2 

#4 

556 

10 

1.8 

563 

0 

.0 

t  . 
11 

o 

♦  0 

5 

0 

♦  0 

6 

5 

6.5 

-     '  11 

2 

5.0 

3 

8.1 

37 

5 

3.1 

159 

I 

1.2 

83 

5.3 

76 

6  • 

1.1 

524 

3 

1.8 

165 

3 

.8 

359 

0 

.0 

39 

O 

♦  0 

.24 

0 

♦  0 

15 

70 

3.1 

2  ,267 

14 

1.5 

910 

56 

4.1 

1,357 

0 

.0 

655 

0 

♦0 

486 

0 

.  0 

169 

0 

•  0 

5,466 

0 

.0 

2,248 

0 

.0 

3,218 

0 

♦  0 

17 

0 

♦  0 

6 

0 

♦  0 

11 

7 

•  3 

2,258 

1 

•  1 

1,0)6 

#5 

1,242 

5 

1.0 

460 

3 

1.3 

235 

2 

.8 

245 

615 

1.4 

43,485 

213 

1.0 

21,355 

402 

1.8 

^22,130 

12 

•  2 

289 

7 

-.5 

156 

5 

3.8 

133 

<2> 


19 


23 


TABLE  I ♦  BACHELOR'S 


OEGREES  CONFERREO  BY  INSTITUTIOHS  OF  HIGHER  EOUCATlON  BY  RACE t  ETHNI  CI  TYi  ANO  SEX: 
STATE  ANO  NATION  1978-79 


INSTITUTION. 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER , 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLASOER 


HISPANIC, 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
JiON-HlSPANIC 


NON-RESIDENT 
ALICN 


TOTAL 


NUMBER 


IKOIAlA 

IN    BAIL  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  3  *l 

FEMALE  3  .2 

MALE  C  .0 

IN    BETHEL  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ,0 

MALE  0  .0 

IN    BUTLER  UUSIRSITY 

TOTAL'        *       0  &  


76  3.3 
52  4.0 
24  2*3* 


FEMALE  0 
MALE  0 
IN    CALUMET  COLLEGE 
TOTAL  I 
FEMALE'  0 
JttLE      /    ,  1 
IN  OePAWCjUNlVERSlTY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IN    EARLHAM  COLLEGE 
TOTAL        »  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


.0 
.0 

.7 
•  0 

L.l 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
,0 


I U    FORT  WAYNE  BIBLE  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 

IN     FRANKLIN  COLLEGE  INDIANA 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE.              '0  .  .0 

MALE               -0  .0 
IN    GOSHEN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 
IN    GRACE  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE            s    0  .0 

MALE                P  .0 
IN    HANOVER  COLLEGE 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 
IN    HJNTINGTON  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 
IN     I.NOI ANA  CEN  UNIVERSITY 

.  TCTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 
IN     I  NO I  ANA  INST  TECHNOLOGY 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  J.0 

MALE                 0  .0 

IN    I  NO  I  ANA  STATE  U  MAIN  CAM 

TOTAL                  *  »3x 

FEMALE          <      2  .3 

MALE          .2  .3 
IN     INOUNA  ST  U 
TOTAL 
FEMALE 
MAL  E 
IN  INOIANA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN  INOIAN'A 

Tjcm 

FEMALE 
MALE* 
-IN  INDIANA 
TOTAL- 
FEMALE 
MALE 
IN  IND-PUROUE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN    INOIANA  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

IN     INOIANA  U  SOUTHEAST 
TOTAL  *  1*6* 

FEMALE     .  2      1.7  • 

KAUE  .      2  l-t 

IN    INO-PUROUE  U.FORT  WAYNE 


AT 


1 

0 
1 

10 

*  4 

6 


EVANSVL  CAH 
0  .  .0 

a  *o 

0  .0 
8LOCMINGT0N 

5  .1 

1  .1 

4  .2 
AT  KOKOMQ 

0  .0 
0  #0 
0  .0 
NORTHWEST 
0  .0 
0  .0 

0  .0 
INCIANAPOLI S 

5  *  .4 
4  .5 

1  .2 
SOUTH  8EN0 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


1.8 
•  0 
3.1 

2.3 
1.8 
2.8 


14  10*1 

8  17*4 

6  6.5 

6  1.4 

4  •  1*8 

2  1*0 


4 

5 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

4 

3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

6 
2 
4 

3 
2 
1 


'98 
5* 
48 

2 
2 
0 

133 
80 
53 

0 
0 
0 


5.1 
4,5 
5.7 

,2.9 
•0 
4.8 

♦  0 

•  0 
.0 

1.8 
2.1 
1.3 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
,0 

1*1 

♦  0 
1.9 

2.* 
2.0 
3*1 

7.5 
40.0 
2.9 

6.8- 

7.2 

6.4 


1.7 

•  0 

3.2 
4.3 
2.4 

♦  0 

♦  0 

•  0 


50  23.3 

30  27.8 

20  18.7 

74  '6.1 

55  7*1 

19  4.4 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


2.0 
1.7 
2.2 

2.0 

•  8 
3.2 

1.6 
3.2 

•  4 


NUMBER 


2 
2 
0 

0 
0 

t 

4 

3 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0  ■ 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

2 

1 
1 

1 

0 

1 

6 
4 
2 

0 
0 
0 

25 
17 


.1 
.2 
.0 

♦  0 
\0 

♦  0 

♦  9 
1.3 

.5 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

..2 
.0 

♦  5 

.0 
.c0 

♦  0 

1.5 
3.6 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 

;o 
lo 

.0 

♦  o 

.0 
.0 

«o 

♦  o 

♦  o 

♦  o 

.9 
1.0 


.2.5* 

•  0 
2.9 

.4 
.6 

•  3 

.0 

•  0 

•  0 

•  6 
.9 
.4 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

„  .5 
.3 

•  9 

•  3 
.6 

•  0 


♦  4 
1.1 
.0 


ER 

X 

toJMBER^, 

X 

NUMBER 

X 

V 

5 

** 

.2 

86 

3.7 

2,244 

96*  1 

3 

*  C 

60 

4.6 

1  ?252 

95*3 

2  O 

.2 

26 

2.5 

992 

97*1 

u 

A 

*  u 

1 

1.  8 

49 

87*5 

0 

A 
♦  U 

.0 

21 

87*5 

0 

.0 

1 

3.1 

28 

87*5 

.2 

1 5 

3.4 

429 

96*6 

.4 

8 

•»  ft 

~  220 

96*5 

o 

.0 

7 

3.2 

209 

96*8 

* 

5*1 

9? 
a 

15*  9 

116 

84*  1 

4*3 

lo 

21.7 

»  36 

76*3 

5 

5.4 

12 

13.0 

80 

87*0 

*£ 

8  * 

1.9* 

418 

98*1 

J. 

•  0 

4 

1.8 

218 

98*2 

1 

♦5 

4 

2.0 

200 

96*0 

*■ 

.6 

10 

5.7  * 

164 

93*2 

•0 

4.5 

85 

95*5 

°x 

1.1 

6 

6.9 

79 

90*3 

0 

.0 

•  3 

65 

95. 6 

0 

.0 

1 

3.8 

25 

96.2 

0 

•  0 

2 

4.8 

40 

95.2 

0 

.0 

0 

.  0 

118 

99.2 

0 

.0 

0 

.  0 

JLfl 
QO 

1 OC.  0 

0 

•  0 

*  0 

.0 

50 

98.0 

0 

.0 

4 

1.8 

205 

91.9 

0 

.0 

3 

2.1 

134 

93  . 1 

0 

.0 

1* 

1.3 

71 

89.9 

0 

.0 

0 

.  0 

147 

1 00.  0 

0 

.0 

0 

*  *  0 

65 

IOC.  0 

0 

.0 

0 

.0 

82 

100.0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

166 

98.  2 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

66 

97. 1 

0 

.0 

0 

.0 

100 

99.0 

0 

♦  0 

1 

1.1 

90 

98*9 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

38 

100.  0 

0 

.0 

1 

1.9 

52 

98*1 

2 

♦  9 

10 

4.3 

'220 

"95*7 

1 

1.0 

4 

3.  9 

98 

96*  1 

1 

.8 

6 

4.7 

122 

95*3 

2 

5.0 

6 

15*  0 

2\ 

52.5 

A~ 

.0 

9 

40.0 

3 

60*0 

2 

5.7 

4 

11.4 

18 

51.4 

3 

.2 

111 

7.7 

1 1 297 

89.6 

0 

.0 

ft* 

8.1 

628 

90*5 

3 

•  4 

5* 

7^3 

669 

68*8 

1 

♦  4 

3 

1  9 

252 

98*8 

0 

.0 

9 

1.7 

113 

96*3 

1 

♦  7 

1 

•7 

139 

99*3 

20 

.5 

1 83 

3 1 83 1 

93*3 

9 

.  5 

107 

ft  A 

-    y  *0 

1  f  7 1 2 

92*2 

11 

.5 

76 

3.4 

c 

2.119 

94*1 

0 

.  0 

0 

A 

.  u 

64 

100*0 

0 

.0 

0 

.  0 

42 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

22 

100*0 

12 

5.6 

62 

28.8 

151 

• 

70*2 

5 

4.6 

35 

32.4 

45*7 

7 

6.5 

27 

25.2 

80 

74*8 

4 

09 

1  .105 

91*8 

2 

.3 

63 

£.2  * 

704 

91*1 

2 

♦  5 

i 

26 

6*0 

401 

^3*0 

3 

.8 

11 

3.1 

340 

95*8 

2 

1.1 

6 

3*4 

170 

96*0 

1 

.6 

5 

2*8 

170 

95*5 

1 

♦  4 

11 

4*5 

232 

94*7 

1 

.8 

5 

4*2 

114 

95*0 

0 

.0 

6 

4*8 

118 

94*4 

2 

.4 

U 

2.7 

431 

96.2 

1 

♦  5 

9 

4*8 

178 

•94.2 

1 

♦4 

3 

1*2 

*  253 

97*7 

3ER 

X 

NUMBER 

♦  3 

2,3  36 

2 

.2 

U314 

4 

•  4 

1.022 

10*7 

56 

3 

12.5 

24 

3 

9.4 

32 

o 

♦  0 

444 

o 

.0 

22B 

0 

•  0 

216 

o 

.0 

138 

o 

.0 

46 

0 

•  0 

92 

o 

.0 

426 

o 

.0 

222 

0 

•  0 

204 

2 

1.1 

176 

o 

•  0 

B9 

2 

2.3 

B7 

o 

.  0 

6B 

o 

•  0 

26 

0 

.0 

42 

.8 

119 

o 

.  0 

68 

1 

2.0 

51  # 

14 

6.  3 

223 

•j 

4.9  * 

14*» 

7 

8.9 

79 

• 

0 

.0 

1 47 

0 

♦  0 

*  65 

0 

•  0 

B2 

1  3 

1*  8 

169 

2 

1 

I  JO 

.  101 

o 

.0 

»  91 

0 

*  0 

38 

0 

♦  0  . 

53 

o 

*  0 

230 

0 

♦  0 

102 

0 

*0 

128* 

1 3 

32*5 

40 

o 

o 

5 

13 

J7.1 

35 

"v39 

2*  7 

If  447 

10 

1  *4 

*  694 

29 

3*9* 

1*3 

0 

♦  0 

*55 

o 

♦  0 

115 

0 

lo 

140 

94 

2*  3 

4, 106 

3  1 

2*0 

1*  656 

57 

2.5 

2,252 

Q 

♦  0 

64 

Q 

*  0 

42 

0 

*0 

22 

2* 

215 

1  *9* 

106 

'  0 

•  0 

107 

10 

♦8 

1, 204 

♦  8 

773 

4 

♦  9 

431 

4 

1.-1 

355 

1 

•6 

177 

3 

1*7 

176 

2 

*8 

245 

a 

j. 8 

120 

i 

•  8 

125 

5 

1.1 

446 

2 

1.1 

169 

3 

l.»2 

259 

;er|c 


24, 


20 


TAIfcl  I.     MCHaOH'S    DECREES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  CDUCATION  IY  RACEt 

V1  'STATE  AND  NATION  197B-T1 


ETHNICITY-  ANO  SEX*  INSTITUTION* 


AMERICAN* INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 

%  NUMBER 

I  NO  I  IN  A 

* 

• 

IN    MANCHESTER  COLLEGE  - 

TOTAL  0 

•  0 

5 

cFENALE  0 

.0 

3 

MALE  0 

•  0 

2 

IN    MARIAN  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

3 

FEMALE  0 

•  0 

2 

MALE  0 

.0 

I 

IN  MARI0Nr-QLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

FEMALE           ,  0 

•0 

0 

MALE  0 

♦  o 

0 

IN    OAKLAND  CITY  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

I 

FEMALE  0 

•  0 

0 

MALE             •  0 

vo 

>  1 

IN    PURDUE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL              •  4 

•  I 

10? 

FEMALE  2 

•  I 

42 

MACE  2 

.1 

61 

IN    PURDUE  U  CALUMET 

CAMPUS 

TOTAL  I 

♦  3 

19 

FEMALE          o  1 

J6. 

14 

MALE  0 

•  0 

5 

IN    PJRDUE  U  NORTH  CEN  CAMPUS 

TOTAL  0 

•  0 

3 

FEMALE  0 

1 

MALE  0 

♦9  - 

2 

IN    ROSE-HULMAN  INST  Oft-TE 
4TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    SAINT  FRANCIS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

0  *0 


FEMALE 

MALE  0  .0 

IN    SAINT  JOSEPH* S  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMAL6  ,0  *0 

MALE*    '  0  .0 

IN    SAINT  MARYtS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  •  0  .0 

IK    SAINT  MARY-OF-THE-MOOOS  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    SAINT  MEINRAD  COLLEGE 
TOTAL  1  2*2 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2*2 

IN    TAYLOR  UNIVERSI.Y 
TOTAL        ^       0  .0 
FEMALF        *       0  .0 
'     NALc  0  .0 

IN>*TR/.-STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

.FEMALE  0  .0 

MALE  0    "  .0 

IN    UNIVERSITY  OF  E VANSV I LLE 
TOTAL  f  »2 

FEMALE  0.  *0 

MALE  1 
IN    UNIVERSITY  OF  NOTRE  OAME 
TOTAL  2  *»1 

FEMALE  0  .0 

.     MALE  2  .2 

IN    VALPARAISO  UNIVERSITY 
TOTAL  1  -2 

FEMALE  I  *3 

MALE  0  .0 

IN    WABASH  COLL£GE 

TOTAL  3  1*5 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  1.5 


•LACK  .ASIAN  OR- 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


2*5 
3*3 
1.9 

3*2 
3*0 
3*6 

•  0 
.0 

•  0 

2*1 
.0 
3*3 

2.2 
2.3 
2*2 

5,1 

2*4 

4.5 
3.1 
5.9 

,  **0 
'  .0 

•  0 

1*2 
2.0 
.0 

4,8 
1.3 
6.8 

1.4 
1.4 
.0 

3.8 
33 
.0 

4.3 
.0 
4*3 

.7 
.6 
.7 

•6 

•  0 

•  8 

2.1 
2.2 
/l.9 

2.1 
3.3 
1.8 

1.7* 

•  8 
2.8 

1.0 

•  0 
1.0 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


0 

0 
0 

1 
1 
0 

10 

1 

9 

6 
6 
0 

5 

5. 
0 

2 
0 
2 

2 
1 
1 

2 
0 
2 


35 
11 
24 

11 
3 
8 

2 
0 
2 


IN         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

I  ON  A 

>      IA    BRIAR  CLIFF  COLLEGE 

^           TOTAL  0  .0 

FEMALE  0    .  .0 

MALE  0  .0 
IA    BJENA  VISTA  CDLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


43  INSTITUTIONS) 


36 

.2 

740 

3.1 

16 

.1 

409 

3.7 

20 

•  2 

331 

2.6 

•  0 

•  0 

•  0 

•  4 
.9 

•  0 


ER 

I 

NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

0 

.0 

0 

.0 

v  2.5 

0 

»0 

o 

•  0 

3 

3.  J 

0 

.0 

0 

•d 

2 

1*9 

1 

1*1 

0 

.0 

4 

1 

1*54 

o 

.0 

3 

4.5 

0 

.0 

0 

•  c 

1 

3.6 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.  0 

0 

.0 

o 

.0 

0, 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

o\ 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

l\ 

0 

•  0 

o 

♦  0 

»  .0 

0, 

.0 

0 

.0 

1 

3.3 

41 

♦  9  . 

25 

♦  5 

173 

3.8 

14 

•  8 

.6 

69 

3.8 

27 

1.0 

14 

.5 

104 

3.T 

3 

•  6 

8 

2*2 

31 

6*3 

1 

•  6 

4 

2.4 

20 

12.0 

2 

1.0 

4 

2.0 

11 

5.4 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

\*  5 

0 

v«0 

o 

.0 

1 

3.1 

o 

V  7 

•  0 

0 

.0 

2" 

5.9 

1 

♦5 

0 

.0 

1 

.  5 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

♦  5 

0 

♦  0 

1 

.5 

3 

3.7 

2.4 

6 

7.3 

o 

'♦0 

4.0 

3 

6.0 

3 

9.4 

o 

.0 

3 

9.4 

2 

1.0 

I 

.5 

1 3 

6.2 

o 

fv*  0 

U3 

2 

2.6 

2 

1.5 

o 

•0 

11 

8.3 

2 

•  5 

.9 

1 2 

2.6 

2 

.5 

♦9 

12 

2.8 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

♦  8 

£ 

4.6 

0" 

.0 

J 

.6 

6 

4.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

A 
♦  V 

?  3 

6.  5 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

\o 

0 

.0 

0 

.0 

3 

6.5 

q 

•  0 

0 

.0 

2 

j1  *  7 

0 

.0 

0 

1 

•  6 

0 

•  0 

0 

'.0 

1 

.7 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

.  6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0«(£  .0 

0 

♦  0 

2 

.8 

0 

.0 

I 

•  2 

15 

2.4 

0> 

•  0 

0 

♦  0 

8 

2.2 

0 

•  0 

1 

.4 

7 

2.7 

10 

•  6 

29 

1<6 

76 

4.6 

.6 

4 

1.2 

17 

5.2 

8 

•  6 

25 

1.9 

59 

4.5 

0 

•  0 

2 

.3 

14 

2.1 

0 

.0 

1 

.3 

5 

1.3 

0 

.0 

1 

.4 

9 

3.2 

1 

.5 

1 

♦  5 

7 

3.4 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

1 

♦  5 

1 

♦  5 

T 

3.4 

• 

116 

♦  5 

141 

.6 

1,033 

4.4 

54 

♦  5 

56 

♦  5 

535 

ft 

62 

♦  5 

85 

♦  7 

498 

3.9 

1 

♦  8 

1 

♦  8 

2 

1*6 

0 

.0 

1 

1.3 

1 

1.3 

1 

*2*1 

0 

<•  .0 

v  1 

2*1 

0 

♦  0 

2 

.8 

3 

1*2 

c 

♦  0 

1 

•  9 

2 

1.7 

0 

.0 

1 

♦7 

1 

.7 

khlTE  . 
NON-HISPAKIC 


NUMBER  , 


NON-RES ICENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


194 
89 
105 

91" 

64 

2T 


97*5 
96*7 
98*1 

95*6 
05*5 
96*4 


141  100*0 
79  100*0 
62  100*0 

4'  97*9 
18  100*0 
29  96*7 


4,348 

1,737  ~*v. 
2.611  94*1 


94*4 
95*0  , 


341  SI. 7 
147  88*0 
194  94*6 


63 
31 
32 

220 
0 

220 

76 
47 

29 

197 
76 
121 

419 
419 

0 

124 
124 

0 

43 

0 

;  43 


95*5 
96*  S 
94.1 

99*1 
•0 
9S*1 

92.7 
S4*0 
90*6 

93*8 
97*4 
91*7 

96*1 
9-:*l 
♦0 

95*4 
95*4 

♦  0 

93*5 

♦  0 
93.5 


287  99.3 

153  99*4 

134  9S*3 

311  95*4 

59  99*3 

252  94*7 

596  96*4 

350  97*5 

246  S5*0 

1,*50  94*6 

309  93*9 

1-241  94*8 

643  97*7 

368  98*4 

<  275  S6.8 

192  94*1 

0  *0 

192  94*1 


« 22-304 

r-V0*274 

^12-030 


121 
•  76 
45 

257 
113 
144 


94*2 
94*1 
94*3 


96*8 
98*7 
*93*6 

98*8 
96*3 
99*3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

C3 
23 
60 

0 
0 
0 

0 
O 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
5 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

13 
1 
12 

7 
1 
6 

12 
3 
9 

1 
I 
0 

5 
0 
5 


340 
114 

226 


.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

1*6 

1.3- 
2.2 

•  0 

•  0  ' 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.5 
.0 
.5 

•  0 

.0  . 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

1.1 
l.l 

•  0 

.0 

•  0 

♦o 

*0 
*0 
*0 

*0 
^.0 
*0 

4*0 
1*7 
4.5 

1*1 

•  3 
2.3 

.7 

•  9 

•  7 

•  2 

•  3 

•  0 

2*5 

•  0 
2*5 


1*6 

•  0 
4*2 

•0 

•  0 

•  0 


199 
92 
10T 

95 
67 
28 

14', 

62 


IB 

30. 

4,604, 
lt829\ 
2,775- 

372 
16T 
.  205 

66  « 

32 

34 

222 
0 

222 

82, 
50 
32 

210 
78 
132 

436 

*36 
0 

130 
130 
♦  0 

46 

0 
•46 

269 
154 
135 

326 
60 
266 

618 

359 
259 

1.638 
329 
If  309 

656 
374 
284 

204 

0^ 
204 


-23t677 
10.923 
12i754 


U5 
77 
48 

260 
US 
145 


er|c  : 


21 


25 


TAKE  U    BACHELORS    DEvREES  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OFHICHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHMfCITY. 
5  o  STATE. ANO/NATION  1976-79 


ANO  SEX: 


INSTITUTION* 


AMERICAN  INDIAN         *  %BLACK    '       *ASUN  C*.   \  * 
ALASKAN  NATIVE       'NON-KISPANIC  PACIFIC  ISIANO^R  HISPANIC 

NUMBER     &  t  ^NUMBER 


NUMBER / 

X  NUMBiR 

* 

IOWA             t  / 

f 

'  0 

• 

I A    CENTRAL  U'C^IOUA 

2*5 

TOTAL  ^0 

•  0  * 

6 

FEHALE  0 

•  0 

-9*  _ 

■±1*6 

KALE  <  0 

,0 

3*6 

IA    CLARKE  COLLEGE 

TOTAL             '  0 

.0 

o 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

o 

•  0 

IA    COE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

1 0 

4*0 

FEHALE  0 

♦  0 

•  6 

MALE  0 

•0 

6*6 

I A    CORNELL. COLLEGE 

4*  5 

TOTAL  0 

.0 

g 

FEMALE  0 

•  0 

4*9 

MALE  0 

•  m 

4*  1 

I A    01  VINE  MORC  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

9*1 

FEMALE  0 

.0 

o 

•  0 

MALE  0 

.0 

9  ♦  1 

IA    09R0T  COLLEGE 

TOTAL  »0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

.0 

Q 

•  0 

MALE  0 

♦  0 

o 

•  0 

IA    ORAKE  UNIVERSITY 

TOTAL  I 

•  I 

30 

3  *6 

FEMALE  0 

•  0 

4*2 

MALE  1 

♦2- 

13 

3*1 

IA    FAITH  SAP  T  BIbLE 

COLLEGE 

TQTAL  I 

1*3 

0 

•  0 

--FEMALE  1 

3,7 

0 

•  0 

MALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

IA    GR AC EL ANO  COLLEGE 

TOTAL  1 

♦  < 

3 

1  .3 

FEMALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE    *  I 

i.l 

3 

3*2 

IA    GR  ANO  VIEW  COLLtGE 

TOTAL             0  0 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

♦  0 

Q 

♦  0 

MALE              .  0 

♦  0 

0 

•  0 

I A    GRINNELL  CCLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

9 

3  *Z 

FEMALE'  0 

♦  0 

7 

5*9 

MALE  0. 

♦  0 

2 

1*2 

IA    IOWA  STATE  U  SCI 

L  TECHN 

TOTAL  3 

♦  1 

•  7 

FEMALE  I 

•  1 

1*0 

MALE                2  •. 

C.*l 

10 

.5 

IA    IOWA  WESLEYANVCCLLEGE 

2  .3 

TOTAL  0 

♦  0 

3 

FEMALE  0 

♦  0 

o 

•  0 

MALE           4  0 

♦0 

3 

6*7 

YA-  LOR AS  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

1 

.4 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE  0 

♦  0 

1 

•  6 

IA    LUTHER  COLLEGE 

TOTAL              .  0 

.0 

3*1 

FEMALE    -  0 

•  0 

1*7 

MALE  0 

♦  0 

9 

4.8 

IA    MAHARISHI  INTRNATL  U   .  - 

TOTAL  0 

♦  0 

Q 

•  0 

FEMALE  \  0' 

♦  0 

Q 

•  0 

MALE    '  .       *  0 

•  0 

o 

•  0 

IA    MARYCREST  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

3.4 

FEMALE  0 

•  0 

2*5 

-MALE     .       ,  0 

•  0 

/. 

11*6 

U    MORNINGSIOE  COLLEGE 

- 

TOTAL'  2 

.9 

0 

•  0 

FCMALE  I 

1.0 

o 

♦  0 

MALE           ■  1. 

•  9 

o 

♦  0 

IA    MOUNT  MERCY  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

Q 

♦  0 

FEMALE            £  0 

•  0 

o 

•  0 

MALE              .  0 

•0 

0 

♦  0 

IA    NORTHWESTERN  COLLEGE 

♦  7 

TOTAL  0 

.0 

FEMALE  0 

.0  < 

o 

•  0 

MALE  0 

•  0 

1 

1*3 

IA    OPEN  8I8LE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  . 

.0 

0 

•  0 

MALE    ' ,  0 

•  0 

0 

,  .0 

IA    SAINT  AMIROSE  CCLLEGE 

•  8 

TOTAL  0 

•  0 

2 

FEMALE  0 

•  0 

1 

.9 

MALE              -  0 

•  0 

1 

•  6 

IA    SIMPSON  COLLEGE 

16 

9,5 

TOTAL  0 

♦  0 

FEMALE  0 

♦  0 

6 

7.3 

MALE  0 

.0 

10 

11*5 

TQTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON?RESIOEHT 
v  ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 


NUMBER 


0 

♦  0 

*2 

0 

♦  0 

0 

0 

ft   *  < 

)2 

0 

.•0 

J  1* 

0 

♦  0  ' 

i. 

0 

•  0 

A 

U  , 

3* 

7 

2 

iiv 

2 

* 

• 

5 

1 

.6 

1. 

0 

«.o 

0  * 

1 

1.0 

0 

.•0 » 

0- 

0 

i  .0 

0. 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0%- 

0 

.0, 

.0° 

0 

♦  0 

0 

7 

•  8 

16 

5 

1.2 

3 

2 

•  5  , 

3 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

I 

0 

•  0 

0 

4 

1.7 

0 

2 

'  1.4 

0 

2 

2. 1  0 

0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

3 

1.1 

0 

2 

1.7 

0 

1 

.  6 

■  0 

16 

.  *5 

5 

3 

•  2 

2 

13 

.6 

3 

i\ 

0 

•0 

1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

0 

•0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•0 

"o 

0 

#0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

1 

•  6 

2 

1 

.6 

1 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

u 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

4 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

*  1 

5 

3*0 

0 

5 

6*  1 

0 

0 

•  0 

0 

..8 
.0 
1*8 

Li" 
X'.l' 

♦.:o 

2.8 
1*7 
3.8 

.6, 
.0 
1.0 


8  ' 
2 

'6 

1 

I 
0 

20. 

5 
15 

10 
4 
6 


3*3* 
1*4 
5.4  * 

i.l 
1.1 
.0 

8.0 
4*2 
11*4 

5.6 

*.9, 

6*2 


219 
.123 
96 

89 
89 

0 

231 
114 

ur 

•160 
72 
88 


91.3 
95*3 
87.5 

98.9 
98.9 

•  Os 

92.0 
95*8 
88. ~ 

89*9 
88*? 
90*7 


•  0 

1 

9.1 

10«  9C*9 

•0  rO 

0 

•P 

0  .0 

>*0 

9.  1 

10  90*9 

•6   \*  1 

0 

•  0  • 

'  J34  74*0 

♦0  ? 

0 

♦  0 

59^  67*0 

•0  r 

.0 

75    80*6  ' 

♦  7 

44 

5:3 

772  vS3*0 

.7 

25 

».2 

373    92*3  7- 

•  7 

19 

4.  5 

39  9    93  *  7  < 

1.3 
3.7 

2 
2 

2.6 
7.4 

^^97*4 
25^2*6 

.0 

0  * 

.  0 

49  100*0  * 

•  0 

8 

3*4 

219  92*8 

.0 

2 

1.4' 

136  95.8 

.0 

<6  ' 

6*  4 

83  66*3 

1.5 

1 

1*5 

64.  97*0 

1.7   •  * 

1 

1*7 

57^  96*6. 

.0 

0 

•  0 

\          7  100*0 

.0 

12 

4*V 

a       270  94*7 

.0 

9 

J7.  6 

107  90*7 

.0 

3  " 

ll  8 

"163.  97*6 

.1 

49' 

1.4 

"  '3*337.  1r** 

•  1 

21 

U5 

1*403     9?'*2  ' 

♦  1          - 1 

26 

1.4 

1»934  94.6. 

.8  * 

4 

3.1 

124  -96*9  . 

.0 

0 

.0 

83  100*0 

2.2 

^ 

6.9 

■41  91*1 

.0 

1 

.4 

232  99.6 

.0 

0 

.0 

71  *1 00'.  0 

.0 

I 

.6 

161  99.4 

.0 

13 

3.1 

399  95.5 

♦0 

4 

1.7 

223  97.0 

.0 

9 

4.8 

176  93.6 

.0 

0 

.0 

'  68  95*8 

.0 

0 

*0 

13  92.9 

.0 

> 

0 

*0 

55  9675 

1.1 

9 

5.1 

167  »94.9 

.6 

6 

3.8 

113  96.2 

5.9 

3 

17.6  « 

6         14  ,.B2.4 

.0*. 

2 

.9 

208  93.1 

.0  -* 

1 

1.0 

100    96.0 . 

.0 

1 

.9  '- 

106  98*2 

1.1 

2 

1.1 

165  96*9 

1.5 

2 

•1.5 

130  96*5 

.V 

0- 

.0 

55  100*0 

s. 
.0 

1 

♦  7 

143  96*6 

.0 

0 

♦  0 

65    98*5  ' 

.0 

1 

i.3 

78  98*7 

.0 

0 

♦  0 

16  100*0 

.0 

0 

.0 

6  100*0 

.0 

0 

.0 

10  100*0 

.4 

3 

1.1 

255  97.7 

.0 

1 

.9 

106  99*1 

.6 

2 

1.3 

149  96*8 

.0 

21 

12.4 

147  87*0 

.0 

11 

13*4 

71  86*6 

♦  0* 

10 

11.5 

76  87*4 
ft 

13 
4 

9 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


5.4 
3.1 

e*i 

.0 

.  .0 

•  0 

•  0 

..o 

•  0 

4.5 
6.2 
3.1 

.0 

•  0 

.0 


47  26*0 
29    33*0  * 
«^8    19*4-  2v 


240 
129 
111 

90 
90 
0 

251 
119 
132 

178 
61 

97 

3  11 
0 
i; 

161 
'66 

*  93 


ERiC 


?6 


22 


14 

1*7 

B30* 

6 

1*3 

404 

1.9 

426 

0 

*  m 

.0 

76 

0 

.0 

c  f 

0 

.  0 

49 

9 

3.0 

236 

4 

2.6 

142 

5 
* 

5.3 

94,  ' 

1 

1*5  * 

66 

1 

1  7 
1.  • 

59 

0 

•° 

7 

c 

3 

1*1 

2B5  * 

2 

1.7   ^  y 

11ft 
i  111 

1 

.6 

167 

* 

98 

2.6 

3»4*4  ■ 

19 

1.3 

1  .  Ail 

79 

3.9 

2V041 

• 

a 

"  0 

.0  - 

128; 

0 

.  0 

83 

0 

.0 

45 

0 

♦  0 

233' 

0 

.0* 

71. 

0 

.0 

-*  i62p 

K 

6 

1.4 

3. 

'  r.3 

.  230 

3  " 

1.6 

IBB' 

-3 

4.2* 

71  ' 

1 

7.1 

2 

3.5*'* 

♦  0' 

176A 

r0 

«0  $ 

159 

0 

17 

.9  * 

212 

1 

1.0  >; 

"  102  > 

1- 

.9  * 

110 

0 

IB7 

0 

•0 

132/ 

.0 

<  .0 

55 

t  1 

.7 

145  ' 

1 

1.5 

66 

0 

.0 

79 

0 

*  U 

d 

•  0 

4 

0 

.0 

,10 

3 

1*1 

261 

0 

•  0 

107 

3 

1.9 

'154 

'1 

•  6 

169 

0 

•  0 

62 

1 

1.1 

87  . 

> 

-.TABLED 


c  BACHELORS; 


DECREES  xdNF^REO:BY^INSTITbTl©NS.OF,HICH£^£WJCATXON  BY-  RACE,  -ETHNICXTYt  .ANO'SEX:  INSTITUTION, 
^ '    ^  STATE.  ANO  RATION    1975-79  ,     '  1  I  


AMERICAN '  INDIAN 
X      ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 

vICWA-  1 

IA;  -,WlV«SimOF|pUBUQUE 
:v  TOTAL ~  0'  ♦0" 

FEMALE-  0  .0 

^MALE^  #%cO' 
;IA  <UNIV6RSITY^0F::I0«>< 
"iTOTAL     "  B-:  ;.3* 

.  FEMALE  x  *  .3 
\  '  MALE1.  /V  ^3 

tfA:  iU:OF."N0ATHERN;ICWA< 


BLACK  /ASIANtCR,, 
NON-HISPANIC. PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
.FEMALE 
'MfcLEi 


0 

.0 


I A\  U* PER  -IOWA  UNI VERSI  TY 


; TOTAL 
EEMAUE 
^MALE 


•  8 

.  .o? 


I A    VeNNARD  COLLEGE 

4     TOT  ALT      -:"ioT  ,;0 

fEMALE  Oi  .0 

>",«'7MALE^  .     0^.v  .O: 

^IA,  WARTBURG  COLLf.GE 
./"'.TOTAL  "        "  ~\0J   '  *A 

■     FEMALE  0  *0V 

.y  'MALE,.       v  _-0.  .0 
:IA  ?W6STMAR_  COLLEGE 

-    /TOTAL.  *'  0^  .0. 

FEMALE  -0^  ^0 

\KALE  .    Q~y  .JO 

[Ac  WILLIAM  PENN  COLLEGE 

rTOTAL       :    •     l  .9* 

; FEMALE*  0  .0- 

MALE  1 

-ji',".*  .STATE"  TOTALS  (> 

*  ;TOTAt           "    l'  *l 

.FEMALE     -          7  -.1 

\MALE               12  «2 

KANSAS  ■ 

KS    BAKER  UNIVERSITY  4* 

'  TOTAL     "y        6      3*0  # 
--FEMALE      '  3  '  3*3 

MALE .  „  .  3  2.8 
KS  ft N EDICT I£< J"  COLLEGE  ' 
v  JTOTAfc  ,0  .0 

FEMALE.    .  0.    .  .0 

V    MALE  .0-  .0 

KS    BETHANY  COLLEGE. 

TOTAL 2  U7 
FEMALE  0        .0  € 

'MA LEV.  -  „        2  3.6/, 
,KS    BETHEL  COLLEGE 

.  TOTAL  s  0.,  .0 
FEMALE  0  .0 

;    MAIE^  0.0 
"rKS'  "EMPORIA  STAf  E  .UNIVERSITY  >>» 
"*  TOTAL  0  .C 

FEMALE  0  .0 

MALE  0*  .0 

-KSrtFflRT^HAYSrKANS-ST-COLLEGE  ■ 

/TOTAL.      ™    2*^  '.3^ 
,      FEMALE       /        1  ^3 
MALE  1  .3 

K5    FRXENOS  BIBLE  CCLLEGE 
TOTAL;  0  .0 

FEMALE  0  .0 

fc  -  MALE      -    ,  .    0     *  .0 
v-KS.tFRIEMOS- UNIVERSITY 
TOTAL  .0  #0 

; FEMALE  0  *0 

.     .  ^MALC"      >.v     0'  .0 

;KS,  KANSAS  NEWMAN  CCLLEGE 
*  v'  ;TOT  AL- '        .  /I'       *8  " 
'/FEMALE':  0  .D 

,  ;MALEC  .   v         ,1  .1.2 
KS  ;KANSASISr.U;AGR.t-APP  SCI 
"  TOTAL*"         ,   *5  .2 
"FEMALE'  3  »3 

o  MALE  ^2  »1 

KS    KANSAS  WESLEYAN 

TOTAL V         .    0.  ^0 
FEMALE,  0  .0 

"MALE.;       r,0\  .0 
' -KS    MANHATTAN. CHKSTN  COLLEGE 
TOTAL  1        *    0-      .0  ' 

female:  o-  .o 

MALE  Olf,  .0 

-KS/ 1**  YMOUWr  COLLEGE  KANSAS 

total:  _.  ,  — Q—  0-  


JMBER 

NUMBER. 

X 

NUMBER 

9 

6.0 

1 

.7 

1 

5 

6*3 

*  0 

♦  0: 

1 

4 

5.8  « 

'  1-  -  ^li 

- 1;4- 

'  o*. 

30 

.1.1' 

10 

:4 

11 

16 

1.2. 

4 

^3 

6 

14; 

1.1 

6 

•  5. 

5 

10; 

.7 

3 

4. 

'4 

.  .5 

1 

•  ii 

,1 

6 

1.0 

:2 

'i3 

3 

;13 

-5.4 

5 

2.1 

3 

N4 

J.  4 

1 

*1".9 

■  1 

9 

4;  8. 

.  4 

2.1 

2 

0 

;o- 

a 

.0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

'  V 

♦  0 

0* 

.0 

0 

•  8 

0 

♦  0 

2 

-  1 

.7 

0. 

.0 

1 

~  ,1 

.9 

0. 

.0 

1 

6 

4.4 

1 

.7 

,  0 

2 

2.9 

^0: 

♦  0 

0 

v  s  4 

5.9 

1 

i;5 

■  0 

6 

5.3 

0 

•  0 

0 

r. 

.2.5 

0 

.0 

0 

5 

6.8 

0 

.0. 

0 

33  INSTITUTIONS) 
211/1.6 
95  V*V*'5 

,116  %?i:7 


61 
26 
35 


FEMALE 
.MALE 


14 

7.1 

1 

.5 

5 

5.4 

~-  0 

.0 

9 

8.5 

1 

.9 

6 

3*3 

2 

1.* 

3*1 

2  " 

2.1 

3 

'3.6 

0 

•  0 

'  4 

3.4 

*  1 

.9 

3 

4.6 

0 

•  0 

1.8 

•l 

1.8 

6 

5.9 

0 

.0 

3 

7.3 

0 

.0 

3 

5.0 

0 

•  0 

^7 

3.5 

1 

.1 

13. 

3.1 

'  0 

■  .0 

14  * 

4.1 

1 

•  3 

4 

•  6 

I 

1 

.3 

1 

•  3 

3 

.6 

1 

.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0  . 

2 

1.6. 

0 

•  0 

-  1 

1.8 

0 

•  0 

1 

1.4  • 

0 

.0 

8. 

6.5 

0 

.0* 

4 

10.0  ' 

0 

•  0 

4 

4.8 

0 

.0 

35' 

1.3 

6  " 

•  2 

14 

1.2  » 

1 

•  1 

21 

1.4 

5 

*  .3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

*  0 

.0 

0 

•  0 

.  0 

.0 

0 

b 

.0 

3 

3.8 

0 

.0 

61 

14.0 

/  >o 

♦0 

v  ;7- 
U3 
.0 

i4 

♦  4 

♦  4 

.3 
.1 

♦  5 

1.2 
1.9 
1.1 

♦  0 

♦  0 
.0 


54 
25 
29 


♦7 

♦  9 

♦b 

♦  o 
•o 

♦  o 
♦o 
•o 


♦  4 
.4 

;4 


1.0 

♦  0 
If? 

2.8 
2.1 
3.6 

♦  9 
1.6 

.0 

♦  0 
.0 
.0 


8  ,1.0 
1  .2 
7  2.1 


5 
3 

0 
0 
0 

•0 
0 
0 

3 
1 
2 

9 
2 
7 

0 

*  0 
0 

0 
0 
0 


1.2 
1.6 


.0 
♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

9 

2.4 
2.5 
2.4 

.3 
.2 
.5 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.3 


TOTAL 

MINORITY' 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


11 

136 

91*3 

2 

1*3 

"7.5 

74 

92*5 

0 

•  0 

5 

7*2 

62 

89*9 

2 

2.9 

2,578 

96*1 

45 

1.7* 

30 

£  .  C 

If  341 

96*8 

15 

1.1 

29 

2*1 

1,237 

95.4 

30 

2.3 

17 

1  9 
1  ♦  £ 

1,429 

98.8 

0 

♦  0 

6 

7 

814 

99.3 

0 

•  0 

11 

1.8 

615 

98*2 

0 

•  0 

&  j 

9.  5 

215 

8  9  .'2 

3 

1.2 

6 

11*1  r 

48 

88*9 

0 

•  0 

17 

9*1 

167- 

89*3 

4H  3 

1.6 

0 

.-D  

 -Z8-~9373 

2, 

6.7 

0 

.0 

11 

84*6 

2 

IS. 4 

0 

•  C 

17  100*0 

o 

.0 

4 

1.6  ' 

241 

95*6 

*7 

2.8 

2 

1.5, 

130 

96*3 

Y 

2.2. 

2 

1.7 

111 

94.9 

4 

3.4 

»  7 

5.1 

129 

94*9 

0 

•  6 

.2 

2.9 

66 

97.1 

*  0 

•0 

5 

7.4 

63 

92*6 

0 

•  0 

7 

6.2 

m 

105 

92*9 

1 

.9 

1 

2.5 

39 

97.5- 

0 

>.o 

6  . 

8.2 

66 

90  .4 

1 

1.4 

345 

2.6. 

12,762 

95.4 

271 

2.0 

153 

2.3 

6,291 

96*2 

96 

1.5 

192 

2.8 

6,471 

94.6 

175 

2.6 

149 
80 
69 

2,682 
1,386 
It  296 

It  446 
820 
626 

,  241 
54- 
187^ 


30 
13 
17 

252 
135 
117> 

136 
68 

~  J68~ 

a  13 

40 
73 


13,378 
6,540 

6,838, 


23 
8  • 
15 

11*6 
8*7 
14*2 

168 
80 
88 

84.8 
87.0' 
83.0 

7 
4 

■  3 

3.5 
4.3 
2.8 

198 
92 
106 

13 
7 
6 

7*2" 
-  7*3 
'7*1 

167 
89 

92.8 
.92.7 

92.9*- 

o 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

180 
-96 
8* 

8 
4 

,  4. 

6*8 
6.5 
7.3 

108 
58 
50 

4' 

92*3 
93.5 
9C*9 

1 

0 

1 

.9 
♦  0' 
1.8 

117 
62 
55 

6 
3 
3 

5.9 

,7'.*. 
5.0 

88 
34 
54 

87*1 
82*9 
90*0 

7 
4 

3 

6\9 
9.8 
5.0 

101 
41 

60 

36 
14 
22 

,4.7 
•  3.3 
6.5 

709. 
/  403 
(  306 

92*7" 

95*0 

89.7 

20 
7 
13 

2.6 
1.7 
3.8 

765 
424 
341 

16 
8 
8 

2,3 
2.5 
2.2 

653 
312 
341 

95.5* 
96*9 
94*2 

15 
2 
13 

2.2 
.6 
3.6 

6^4 
322 
362 

0 
0 
0 

.0 
.0 
♦  0 

10 
5 
5 

10C.0 
100*0 
100*0 

0 
0 
0 

•  0 
•0 

•  0 

"i6 
5 
5 

2 
1 
1 

1.6 
1*8 
1.4 

119 
52 
67 

92*2 
94*5 
90*5 

8 
2 

,6 

6.2 
3.6 
8.1 

129 

5| 

74 

U2 
5 
7 

11.5 

8.3. 

112 
35 
77 

9C*3 
87*5 
91*7 

0 
0 

—  o 

•  0 
♦0 

•  0 

124, 
40 
84 

55 
20 
35 

2.1 
1.7 

2»3 

^  2,588 
1,142 
1,446 

96*7 
97*9 
95*8 

34 
5 
29 

1.3 
•  4 
1.9 

2 

'  1 
1 

,677 
,167 
•  510 

0 
0 
"0 

.0 
•  0 
.0 

67  100.0 
31  .100.0 
36^100.0 

0 
0 
0 

:o 
*c 

67 
31 
36 

V. 


2*5 
4*7 


13 

"T 


10*6 


6*3 
48*6 


16  100*0 
2  100*0 
14  100*0 

Ti0  89*4 
"  75~ 
35 


•  0 
**0 

♦  0 


1 

14 


93.0 
81*4 


123 

—BO" 


!  1  * 

T  ft  PLF-J_^ftftrHFI  P"*  nMtw^KttBMaMimWHflMk^HM^  EDUCATION"  iVTTO^THNlCITYVWiO  SEXt  INST  I  TUT  ION  t 
-lAPfcKJ-— P™.^  *  STATE  AND"  NAT  ION  1978-79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


BLACK  ASIAN  OR 

NDN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


number' 


NUMBER' 


KANSAS- 

•KS    MCPHERSON  "COLLEGE 

TOTAL'  0  .0 

FEMLE  0'  .0 

'MALE  0.  .•0' 

KS  *IO-AMERICA*NAZARENE  C 
"  ^TOTAL  0*  .0 

*   .FEMALE  0  .0 

,  ,     MALE  ,  .0  ,0 

KS    OTTAWA,  UNIVERSITY 
TOTAL;  "  2  .6 

'FEMILE  1  .4 

.     MALE  1  1*1 

KS    PITTSBURG  ST  UNIVERSITY 
TOTAL'  5  a 

FEMALE-  I  a 

s  .MALE  4      U2  ~ 

KS    SAINT' NARY  COLLEGE  » 
TOTAL   '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  &      0  .0 

KS    SAINT  NARY:  PLAINS  COLLEGE 
TOTAL.  0  .0 

FEMALE  0        .0  J 

,    MALE  0  .0 

KS    SOUTHWESTERN  C0LLE3E 
TOTAL  0  «0. 

FEMALE  '0-  ;.0* 

MALE  0  .0 

KS    STERLING  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

.  .FEMALE  0  .0 

'MALE  o  .0 

KS    TA80R  COLLEGE 
,„    -   TOTAL-  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KS  '  U  OFfc/KANSAS  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  6  »2 

FEMALE      ,*  -     2        *2  * 
MALE  '  4  a 

KS    U  OF  KANS  MEDICAL  CENTER 
TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  .0 

MALE   -  0  .0 

KS    hASHBURN  U  OF  TCPEKA 
'  TOTAL  4  »8 

.FEMALE  »    3  1*1 

MALE  1  .4 

KS    WICHITA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  10*  .8 

FEmLE  2  a 

-MALE  8-  ia 


; 

3 

1 

1*2 

3a 

1 

2*6  .- 

1 

2.6 

0 

a  ' 
cO 

2 

4a 

o 

•0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

o  . 

•0 

0 

.0 

26 

7.  5 

2 

•  6 

6.7 

2 

•  8 

9  j 

,9a 

0 

•  0 

21 

3*1 

0 

.0 

16 

4,7 

0 

•  0 

5 

I..5 

"  0 

•  0 

11 

10*4 

0 

•  0 

5 

5a 

0 

•  0 

6  . 

33.3 

0 

•  0 

4 

3a 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

9.5 

0 

.0 

6 

4*4 

0 

•  0 

1^ 

•1.5 

0 

.0- 

5 

7.5 

0 

•  0 

4 

3*8 

0 

'.0 

.  0 

0 

•  0 

4 

8*9 

0 

.0 

2 

2a 

0 

•  0 

1 

2  a 

0 

•  0 

1 

2a 

0 

•  0 

31 

ia 

7 

a 

16 

ia 

1 

a 

15 

♦  9 

6  5 

.  4 

0 

.0 

1 

a 

0 

a 

1 

a 

0 

0 

a 

23 

9 

I 

1.4 

10 

\3a 

2 

.8 

13 

5a 

5 

2.0 

47 

3.8 

10 

a 

33 

5.4 

2 

a 

14 

2*2 

8 

1.2 

KS         'STATE  iCTALS  ( 
TOTAL  43 
FEMALE  16 
MALE  27 

KENTXKY- 


26  INSTITUTIONS) 


291 
150 
141 


2.5 
2.6 
2.3 


KY    AS8URY-X0CLEGE~  — 

TOTAL  1  a 

■*  FEMALE  1  a 

MALE  .  0  .0 

KY    BELLAftMINE  COLLEGE 
TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    BEREA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    BRESCIA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE*  0    '  .0 

HALE  0  %0 

KY    CAMPBELLSVILLE  COLLEGE* 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  „<L__  .0. 

*KY"  CENTRE~COL~LEGE  CF  KY  , 
TOTAL  ,  0  "  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    CUMBERLAND  COLLEGE 
*  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    EASTERN  KY  UNIVERSITY 


•  0 

•  0 

•  0 


4  3.0 

2  3.3 

2  2.7 

31  11.2 

19  12.7 

12  9.4 


6 
4 

\  2 
1 

'  1 
0 

6 


5.1 
5.7 
4.2 

1.0 
1.5 
.0 

4.1 
3.5 
4.5 


4  1.4 
2  1.3 
2  1.5 


HISPANIC 
NUMBER 


2 
0 

? 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

6 
3 
3 

4 
3 
1 

3 
2 
1 

0 
0 
0 


TDTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


43 
13 
30 


1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  3 
.0 

•  6 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

✓  ♦0 

♦  0 

♦  0 
.0 


10 

0 
0 
0 

11 

3 


15 
4 
11 


102 
39 
63 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

c 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


NUMBER 

X 

NUM8ER 

1 

NUMBER 

2.4 

6 

7.1 

79 

92.9 

0 

♦  0 

2 

5.3 

36 

94.7 

0 

j 

8  .5 

43 

91.5 

0 

♦  0 

"  0 

♦  0  ! 

149 

98*7 

2 

♦  0 

o 

.0 

74  100.0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

75 

97.4 

2 

.6 

32 

9.2 

311 

89*4 

5 

21 

8.2 

230 

90.2 

4 

1.1 

11 

11.8 

81 

87.1 

1 

♦9 

32 

4.7 

614 

91*0 

29 

20 

579 

315 

93.5 

2 

9q 

'  12 

3.6 

299 

88.5 

27 

3.8 

15 

14*2 

87 

82*1 

4 

3.4 

-  8 

9.  1 

*6 

86*4 

4 

5.6 

7 

38.9 

11 

61*1 

0 

2.4 

7 

5.6 

119 

94*4 

0 

2.4 

2 

2.4 

82 

97*6 

0 

2.4 

5 

11.  9 

37 

88*1 

0 

•  0 

6 

4.4 

122 

90*4 

7 

.0 

1 

1.  5 

66 

.97*1 

1 

.0 

5 

7.5 

56 

83*6 

6 

1.0 

5 

4.8 

98 

94*2 

1 

1*7 

1 

1.7  ' 

*  58 

98.3 

0 

.  o . 

8.9 

40 

88*9 

1 

l,.l 

3 

3a, 

87 

96*7 

0 

C  .  J 

2 

4.  7 

41 

95*3 

0 

.0 

2 

2.  1 

46 

97*9 

0 

•  6 

61 

2.1 

2.736 

95*0 

82 

c 
.3 

26 

2.0 

lt237 

96*9 

14 

.6 

35 

2  .2 

It  499 

93*6 

68 

♦  0 

1 

.8 

123 

98*4 

1 

.0 

1 

.9 

110 

98*2 

1 

.0 

o 

♦  0 

13 

100*0 

0 

2.1 

45 

8.7 

473 

91*3 

0 

1.1 

'  -18 

6.9 

'244 

93*1 

0 

3.1 

27 

10*5 

229 

89*5 

0 

1.2 

82 

6.5 

ltl52 

91*9 

19 

7 

4 1 

6.  8 

565 

93*1 

1 

1.7 

41 

6.3 

587 

90*9 

18 

♦  9 

47  9 

4.1 

llt065 

93*9 

242 

7 

218 

3.8 

5*452 

95*3 

51 

1.0 

261 

4*3 

5t613 

92*5 

191 

.0 

2 

.7 

291 

Oft  A 

70*0 

2 

.0 

1 

#7 

135 

96.5 

A 

♦  u 

1 

.6 

156 

98*7 

1 

- 

♦  7 

5 

3.7 

129 

95*6 

A 
♦  U 

2 

^.  3- 

59 

96*7 

Q 

1*4 

3 

4. 1 

70 

94*6 

1 

.0 

31 

i*a 

231 

rj?i 

-16 

.0 

19 

12.7 

124 

62*7 

»  0 

12 

9.4 

107 

63*6 

9 

♦  8 

7 

5.9 

111 

94*1 

0 

.0 

4 

5.7 

66 

94*3 

0 

2.1 

3 

6.3 

45 

93*6 

0 

a 

1 

1.0 

103 

96*1 

1 

.0 

1 

1.5 

65 

96*5 

0 

.0 

0 

.0 

36 

97.4 

1 

♦o" 

6 

4.1 

136 

94*5 

2 

.0 

2 

3.5 

54 

94*7 

1 

♦0 

4 

4.5 

84 

94*4 

*  1 

TOTAL 
NUM8ER 


.0 
•0 
.0 

1.3 
.0* 
2.6 

1.4 
1.6 
1.1 

4.3  . 

.6 
8.0 

3.8  . 
4.5 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

5.2 
1.5 
9.0 

1.0 
.0 
2.2' 

.0 
.0 

•  0 

-2.8 
1.1 
4.2 


.9 
.0 

♦  0 
.0 
♦0  • 

1.5 

♦  2, 
2.8 


2.1 
♦9 
3.1 


65 
38 
47 

151 
74 
77 

348 
255 

93, 

(675 
337- 
338 

106 
88 
18 

126 

84  - 
42 

135  , 
,68 
■  67 

104 
59 
45 

90 
43 
47 

2.879 
1*277 
lt602 

125 
112 
13 

516 

262 
256 

1.253 
607 
646 


11*786 
5.721 
6.065 


1.4 
1.3 

ia 


260  96*2 
147  98*7 
133  97*6 


,  TftTAL— 
FEMALE. 
MILE 


-64- 


aa- 


c 


46 

33 


5.7 
4.6 


•  0 

.0 


-ii  5.2- 

48  — 5t7 
33  4*6 


^457  93a- 
761  93*3 
676  93*4 


1 
0 
1 

23- 

6 
15 


♦7 

•  7 
.6 

.7 
•0 
1.4 

5.8 
4.7 
7.0 

•  0 
.0 

•  0 

1.0 

a 

2.6 

1.4 
1.8 
1.1 

♦4 

•  0 
.7 


-1.5- 
1.0 
2.1 


295 
137 
158 

135 
61 
74 

278, 
150 
126 

116 
70 
46 

105 
66 
39 

146 
57 
69 

265 
149 
136 

-1*561- 
•37 
724 


IKJC 
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TABLE  1.     BACHELOR'S    DEGREES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE t  ETHNICITY t  ANO  SEX:  INSTITUTION. 
-      -  STATE  ANO  NATION  1978-79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANQ&U 


•NUMBER 


NUMBER 


'KENTUCKY 


KY    GEORGETOWN  COLLEGE 
,  TOTAL 0  .0 
FENILE  -  0.0 
*  MALE  0.0 
;KY    KY  CHRISTIAN  COLLEGE 
^-^TOTAL  0  .0 

FEMALE-  0'  .0 

'MILE  ^'0  .0 

KY  KENTUCKY  STATE.  UNIVERSITY 
•  """TOTAL  0  "*  .0 

FENILE  0  .0 

, MALE  '     0  .0 

KY    KENTUCKY  yES  LEY  AN  COLLEGE 

,  -  —TOTAL  -0  -*--;0* 

FEHILE  0  .0 

MALE    \  0   ,  .0 

KY  .LOUISVILLE, SCHOOL  OF  ART 
TOTAL  v  0  .0 

FEHILE  0  .0 

NILE  .    0  .0 

KY    MOREHEAO  STATE,  UNIVERS  IT  Y 
TOTAL  r  '  .1 

FEMALE  1  .2 

MALE  *0  .0 

KY    MURRAY  STATE.  UN I VERSITY 
.TOTAL  0  *  .0 

FEHILE  0  .0 

"NILE'  0  •0'"' 

KY    NORTHERN  KY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE   .  0  .0 

KY    PIKE V ILLE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

K  FEMALE  0  .0 

MALE  r    0  .0 

KY.  .SEMINARY  OF  SAINT  PIUS  X 

TOTAL  0  .0 

*     FEMALE  0  .0 

MALE.  0  .0 

KY    SPAtOING  COLLEGE 

TOTAL  1  *8 

FEMALE  1  .8 

HALE  0  .0 

KY     THOMAS  i.ORE  COLLEGE 
TOTAL  1        • 7 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  1*2 

KY    TRANSYLVANIA  UNIVERSITY 


TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    UNION  COLLEGE 

<  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

mJVERSITV.QF-KE  MTUCKY — - 
'TOTAL  6  .2 

FEMALE  2  .2 

MALE  4  *3 

<Y    UNIVERSITY  OF  LOUISVILLE 
TOTAL  2  .1 

FEMALE  ^  2.3 
MALE  0  .0 

KY    WESTERN  KY  UNIVERSITY 
TOTAL,  1  .1 

FEMALE'  0  .0 

MALE  M  .2 


2  1.4 

0  ^0 
2  2.7 


1.7 
•  0 
2.4 


110  79.1 

55  62*1 

55  76*4 

2~  2.2- 

1  2*1 

1  2.4 


0 
0 
0 

31 
18 

13. 

15 
5 
10 

4 

0  , 
4 

■  c 

0 
0 

0 
0 
0 

17 
16 
1 

3 
2 
1 

3 
1 
2 

1 
0 
1 


•  0 

•  0 

•  0 

4*3 
4.5 
4.0 

1.6 
1.0 
2.3 

•  9 
.0 

1.5 

»0 
.0 

•J> 

uO 
.0 
.0 

13*0 
13*0 
12*5 

2.0 
2.8 
1.2 

2*2 
1*5 
2*9 

1.4 

•  0 
2.6 


46 

20 
26 

73 
39 
34 

53 
31 
22 


1.8 
1.6 
1.9 

5.3 
6.8 
4.2 

4.3 
5.0 
3.6 


KY 


'STATE  TOTALS  ( 


25  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

13 

.1 

494 

4*4 

FEMALE 

7 

.1  • 

266 

4.8 

HALE 

*  6 

.  * 

228 

4.0 

LOUISIANA 


LA 


CE  H  ENARY 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


C  OF  LOUISIANA 

0        .0  . 
•0  .0 
0  .0 


LA    OILLARO  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0,  .0 

MALE  0  .0 

LA    GRAHBLIMG  STATE  U 

TOTAL  0  y  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  '0  .0 

LA    LOUISIANA  COLLEGE 

"TOTAL"  0  .0 

.FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 


2 
1 
1 

188 
124 
64 

526 
296 
230 

4 

2 
2 


1.4 
1.4 
1.3 

96.9 
97.6 
95*5 

98*3 
98.7 
97.9 

2.6 
2.5 
2.8 


NUMBER 


1 
0 
1 

0 
0 
0 

"  0 
0 
0 

o* 

0 

o  ■ 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0  . 

Ol 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 

0* 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUM8ER 


TOTAL 
NUM8ER 


*0 


•  7 
.0 

1.4 

;o 

.0 
.0 

.0 
.0 

•o 

%o 

.0 
.0 

.6 

.0 
.0 

•l 

.0 
.3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  2 

•  6 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
♦0 

.7 
.0 
1.2 

.0 

*o 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


0 
0 
0 

1 

0 

■1 

0. 
0 
0 


0* 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
3 
0 

7 
5 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0- 

*.o 

*0 

1.7 
.0 
2.4 


2.1 
•  0 
4.1 


2  3.3 

0  .0 
2  4.8 

110  79.1 

55  62*1 

55  76*4 

2  2*2 

1  2*1 
1  2*4 


-a 


1*0 
♦5 

♦0  . 
*0 
•  0 

.0 
.0 
.0 

8.3 
•0 
8.3 


11 

3 
8 

15 

3 

12 

0 
0 
0 


31 
7 
24 


•  4 

•  2 

•  6 

1.1 
.5 
1.5 

•  0 

•  0 
.0 


•  3 
.1 
.4 


30 
16 
14 


♦  7 
.0 

1*3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

*0  « 
.0 

♦  0 


0 
0 
0 

636 
22 
14 

22 
10 
12 

5 
1 
4 

0 
0 

-o- 

2 
0 
2 

19 
18 
1 

5 
2 
3 

3 


.0 
.0 
.0 

4.9 
5.5 
4<  3 

2.4 
2.0 
2.7 


68 
26 
42 

97 
48 
49 

56 
33 
23 


568 
296 
272 


3 
1 
2 

186 
124 
64 

526 
296 
230 

4 

2 
2 


143  97*9 
73  100*0 
70  95*9 

58  96*7 
18  100*0 
40  95*2 


25 
II 
14 

88 
47 
41 

5 
4 
1 

688 
380 
308 

689 
477 
412 


18*0 
16*4 
19*4 

97*8 
97*9 
97*6 

100*0 
100*0 
100*0 

94*5 
94*3 
94*8 

95*9 
97*7 
93**8 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.9 
1.5 
4.2 

/  & 
'•0  . 
.0 

•  0 

.ol 

•  0 

.5 
.2 
.9 

1.7 

•  2 
3.4 


146 
73 
73 

60 
16 
42 

139 
67. 
72 

90 
48 
42 

5 
4 
1 

728 
403 
325 

927 
468 
439 


1.1 

440 

98*0 

.9 

449           *  ; 

.6 

175 

98*9 

•  6 

177          *  .> 

1.5 

265 

97*4 

3 

1.1 

*  272 

.  0 

59 

90*8 

9.2 

65  ' 

.  0 

40 

93*  0 

, 

7*0 

43 

•  0 

19 

86*4 

3 

13*6 

22 

8.3 

22 

91*7 

0 

•  0 

24    .  *  { 

.0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

8.3 

22 

91*7 

0 

.0 

24 

14*5 

112 

85*5 

o 

.0 

131 

14*  6 

105 

85*4 

o 

.0 

123  ? 

12*5 

7 

87*5 

0 

♦  0 

.8  " 

3.3 

147 

96*  1 

1 

♦  7 

153  , 

2.8 

70 

97*2 

0 

.0 

72 

3.7 

77 

95*1 

1 

1.2 

81  ; 

2.2 

133 

97*1 

1 

.7 

137 

-  1.5 

66 

98*5 

0 

♦  0 

67 

2.9 

67 

95*7 

1 

1.4 

70  : 

1.4 

69 

98*6 

0 

.0 

70 

.0 

31 

100*0 

0 

.0 

31 

2.6 

38 

97*4 

0 

.0 

39 

2.6 

2,470 

96*0 

34 

1.3 

2i  572 

2.1 

ltl93 

97*4 

6 

.5 

lf225 

3.1 

1«  277 

94*8 

28 

2.1 

It347  / 

7.C 

1,247 

90*6 

33 

2.4 

1,377  J* 

8.3 

524 

91*1 

3 

.5 

575  * 

6.  1 

723 

90*1 

30 

3.7 

802 

4.6 

ltl52 

94*1 

16 

1.3  ' 

i#224  : 

5.3 

586 

-94.5- 

•1 

•  2 

620  

3.8 

566 

93*7 

15 

2.5 

604  : 

5.1 

lCt487 

93*5 

165 

1.5 

11,220 

5.3 

5t231 

94*1 

34 

.6 

5t561  i 

4.8 

5t256 

92*9 

131 

2.3 

5,659 

( 

2.0 

143 

96*6 

2 

1.4 

^148      •  •  \ 

1.4 

.  6B 

97*1 

1 

1.4 

70,  : 

2.6 

75 

96*2 

1 

1.3  * 

78, 

96.9  • 

0 

.0 

6 

3.1 

194 

97.6 

0 

•  0 

3 

2.4 

127 

95.5 

0 

♦  o. 

3 

4.5 

98*3 

0 

*0 

9 

1.7  * 

535  ^,  ; 

98.7 

0 

•  0 

4 

M 

300  «\ 

97*9 

*  0 

•0 

5 

2.1 

235  * 

2.6 

145 

96*0 

2 

1.3 

151 

2.5 

77 

97*5 

0 

•0 

79 

2.8 

68 

94*4 

2 

2.8 

72 

2? 
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BACHELOR'S    DECREES  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF.HIGHER  EOUCATION 

STATE  ANO  NATION  1976-79* 


BY.  RACE,  ETHNICITt,  ANO  SEXt  INSTITUTIONt 


anerican  'Indian 
alaskan  native 


NUMBER 


BLACK 

NON-HISPANIC 

NUMBER  X 


ASIAN  OA 
PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER  t 


HISPANIC 
NUMBER 


LOUISIANA 


LA.   LA  STATE  U  ANO  AtN  C 
TOTAL  3  «U 

FEMALE  2  .2 

MALE  1     .  .1 

LA    U  ST  U  HE 01 CAL  CENTER 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0. 

.     MALE     .  0  ;0\ 

LA    LA  STATE  U  SHREVEPORT 
TOTAL  0  •Oi 

FEMALE  0  .0* 

MALE  0  .0 


LA"  UN IVERSITVOF^NEH  ORLEANS 
TOTAL  ^0      ,V0  \ 

FEMALE  C      ,.'0  • 

MALE  .,0        .0  \ 

LA    LOUISIANA  TECH  UNIVERSITY 
^TOTAL  0        .0  \ 

FfeHALE  0        .0  1 

HALE  .0       .0  \ 

LA    LOYOLA  U  IN  NEW  ORLEANS 
TOTAL  I  '.2 

FEMALE  0  .0- 

MALE  .1        •  *  \ 

LA.  MCNEESE  STATE  UNIVERSITY^ 
TOTAL  1        *2  v 

F  EMALE  lv     »3  -  \ 

MALE*  0\ .0  \ 

LA    NICHOLLS  STATE-UNIVERSITY] 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ..0 

LA    NORTHEAST  LOUISIANA  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LA    NTHKSTN  ST  U  CF  LA 
TOTAL*  3  .8 

FEMALE  3  1.5 

MALE  .    0  .0 

LA    OURLAOY  OF  HOLY  CROSS  C 
TOTAL  0        .0  , 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LA    SAINT  JOSEPH  SEN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  Q  *0 

MALE  0  .0 

LA     SAINT  MAR Y * S  OOMINICAN  C 
-'TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LA    STHESTN  LA  UNIVERSITY 
TOTAL  0        • 0 

FEMALE  0  -0 

 mtt  0 

LA    SOUTHERN  U  ACM  C 
TOTAL.     <  -  .0 
FEMALE  0 
MALE  '0 


62 

2*2 

5 

#2 

15 

.5 

44 

3.6 

4 

/  .3 

8 

.7 

18 

1.1 

1 

•  1 

7 

•  4 

6 

- 

2*9 

0 

.0 

1  i 

i  *■ 

#5 

6 

3.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

o' 

.0 

0 

•  0 

1 

2.3 

17 

6.  0 

4 

1  A 
1.  * 

1.4 

9 

6.6 

1 

.7 

1 

.7 

_8_ 

5.6 

3 

.2.1. 

3 

2.1 

86 

7.9 

Q 

#7 

23 

2*1 

56 

10.8 

1 

•  2 

.8. 

1.5 

32 

5.4 

7 

1.2 

15 

2.5 

69 

5.  6 

3 

2 

2 

.2 

39 

7.3 

1 

•  2 

1 

•  2 

30 

4.2 

2 

.  .3 

1 

•  1 

36 

6.7 

5 

.9 

36 

6.7 

22 

6.3 

3 

1.1 

19 

7.2 

14 

5.2 

2 

.7 

17 

6.3 

54 

9. 1 

* 

.  8 

3 

.5 

38 

11.1 

4 

1.2 

0 

•  0 

16 

6.3 

1 

•  4 

3 

1.2 

44 

8.0 

1 

.2 

C 

35 

lf.B 

* 

•  0 

2 

•  7 

3.5 

1 

•  4 

0 

«0 

124 

M  7 

2 

.2 

1 

•  1 

83 

15.3 

2 

•  4 

1 

•  2 

%7.9 

0 

-  .0 

*o 

•  0 

f 

5.5 

0 

•  0 

36 

9.9 

8. .9 

0 

•  0 

19 

9.4 

1.3 

0 

•  0 

17 

10.7 

10.5 

0 

•  0 

'  .0 

\ 

8.5' 

0* 

•  0 

•  0 

14.6 

0 

•  0 

0 

.  .o 

•  0 

0 

•  0 

l 

5.9 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

1 

5.9 

6 

\  6.3~ 

0 

•  0 

7 

7.4 

4 

\  5.3 

v  0 

•  0 

7 

9.2 

~""""U  

MAIN  CAM 
•  0 

;o 

0 


LA   -STHN  U  IN  NEW  ORLEANS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE     '  0  .0 

MALE  0'  .0 

LA    TULANE  U  OF  LOUISIANA 
JOTAU-  ,  5        .5. — 

FEMALE  1  *2. 

MALE  ,    4.  .6 

LA    U  CF  STHWSTN  LOUISIANA 
TOTAL  ,   15  1.1 

FEMALE  8  1.2 

x    MALE  7  1.0 

LA    XAVI  ER-UNIVERSIJY  OF  LA 
TOTAL  .  0  .0 

FEMALE  *      0  .0 

MALE  0    '  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

11 

4 

7 

3 
2 
1 

11 

9 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

uo 

r.o 

1.0 

•  2 

•  3 

•  1 

3.7 
1.1 
7.7 


LA         STATE  TOTALS  { 

TOTAL               26  .2 

FEMALE               15  .2 

.  MALE               13  *2 


23  INSTITUTIONS) 
2*937 
1»706 
1,141 


MAINE 

ME    BATES  COLLEGE 

TOTAL'  0    .  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,0  .0, 
ME    60W00IN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  *   0  .0- 

 MALE  0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

55 

12" 

43 

16 
3 

13 

0 
0 
0 


19.9 

59 

•  4 

203 

24.5 

24 

•  3 

81 

"■'\ 

35 

.5 

122 

1.0*  \ 

0 

•  0 

0 

2.2  1 

0 

•  0 

0 

.0  i 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

5.1 

'2.9 
6.4 

1.2 
•5 
1.9 

.0 

•  0 

•  0 


1.4 
1.1 
1.6 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


khITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


t'ERJC 


•  6~ 
1.7 

•  0 


0 


30 


26 


65 
58 

27 

7 
6 
1 

25 
11 
14 


3.0 
4.7 
1.7 

3.3 
3.6 
2.3 

8.9 
8.0 
9.7 


119  10.7 
65  12.5 
54  9.2* 


74 
41 

.  33 

70 
44 
34 

63 

*3 
20 

47 
37 
10 

127 
86 
41 

59 
40 
19 

9 
5 
4 

1 
0 
1 

13 
11 

2 


6.0 
7.7 
4.6 

14.6 
16.6 
12.6 

10.6 
12.6 

7v9 

8.5 
12.5 
3.9 

11.9 
15:9 
7.9 

16.3 
19.7 
11.9 

10.5 
8.5 
14.8 

5.9 
•  0 
5.9 

13.7 
14.5 
10,  s 


55  7.1 


—35" 
20 

904 
551 
353 

295 
170 
125 

99 
25' 
74 

178 
103 
75 

268 
162 
106 


8.3" 
5.6 

92.4 
98.0 
84.9 

99.0 
98.8 
99.2 

9.1 

-671 
11.0 

13.3 
16.0 
10.9 

89.3 
88.5 
90.6 


3,227 
1»*16 
1,311 


21.9 
26.1 
17.6 


2,600  92.2 

1,140  92.7 

1,460  91.8 

201  96.2 

159  95.6 

42  97.7 

256  91.1 

126  92.0 

130  90.3 

966  89.1 

452  87.3 

534  90.7 


,158 
491 
667 

457 
221 
236 

530 
299 
231 

496 
258 
238 

931 
453 
478 

302 
163 
139 

77 
54 

23 

16 
0 
16 

82 
63 
17 


93.2 
92.3 
93.9 

85.4 
63.4 
87.4 

69.1 
87.4 
91.3 

89.9 
87.2 
93.0 

87.6 
83.7 
91.6 

63.4 
80.3 
87.4 

89.5 
91.5 
65.2 

94.1 
•  0 
94.1 

86.3 
85.5 
89.5 


135 

32 
103 

'  1 
1 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

10 
0 
10 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

9 
1 


5 
2 
3 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


4.6 
2.6 
6.5 

•  5 
•6 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•2 

•z 

•  2 

•  6 
•0 

1.4 

•  0 

•  0 
•0 

•  3 

*  .0 


1.6 
•3 
3.1 

•  5 
•4 

•  6 

•  3 

•  0 
.6 


710  9U1_ 


•  0 

•°; 
.o  t 

..0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0  < 

•  0 

■  li8. 


TOTAL 
NUMBER  : 


2,620 
1,230 
1,590 

209 
164 
43 

281  . 
.137 
144 

1,107 
518 

589v 

It  242 

'  532 
710^ 

*  535 
265 
270 

-  595 
342 
253 

552 
296 
256 

1,063 
541 

522 

362 
203 
1*9 

•  66 
59 
27 

17 
0 
17 

95 
76 

19" 


"585 
325 

13 
10 
3 

0 
0 
0 

965 
383 
582 

,076 
530 
*46 

27 
19 


11,171 
5,353 
.  5,818 


91.4 
90.8 


1 

-13 

61 
1 

60 


•  2 
3.6 

6.2 
•2 
14.4 


•  0 

3 

1.0 

303 

98.1 

•0 

3 

2.2 

135 

97.8 

.0" 

0 

*o. 

168 

98.2 

•0 

14 

4.4 

306 

95.3 

•0 

9 

7.6 

,4  110 

92.4 

•0 

5 

2.5 

196 

97.0 

421 
358 

978; 

562 
416 


•  0 

3 

1.0 

298 

•  0 

2 

1.2  . 

172* 

•  0 

1 

•8 

126 

89.1 

19 

1*8  . 

1,083 

93.2- 

3~ 

.7  

411  ' 

86.6 

16 

2.4 

672 

80.6 

81 

6.1 

1,335 

82.3 

11 

1.7 

644 

79.0 

70 

10.1 

691 

9.0 

5 

1.7 

V  300 

10.4 

2 

1.1  ' 

163 

6.8 

3 

2.6 

117, 

75.7 

367 

2*5 

14,765 

73.0 

65 

.9 

7,334 

78.3 

302 

4.1 

7,431 

3 

1.0 

309 

0 

■  .0-' 

138 

3 

1.8-  

171 

1 

•  3 

321 

0 

•0 

*  119 

1 

•  5 

202 

TABLE.  1»;    BACHELOR'S    0 EGA EES  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt  ETHNICITY,  AND  SEX? 

STATE  AND  NATION  H7B-79* 


INSTITUTION  t 


AMERICAN  I  KOI  AN 
ALASKAN  NATIVE 

«  NUMBER  S 


BLACK  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEK 


NUMBER 


NUMBER  * 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


ItHlTE 
NON7HISPANIC 

NUMBER 


NGN-RE  SI OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


MAINE 

ME    COLBY*  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

.  FEMALE  0  .0 

MALE  .  0  .0 

ME    COLLEGE  OF  THE  ATLANTIC 

TOTAL  0  »0 

female;     *     0  .o 

HALE                0  :0 

ME.  GLEN  COVE  BIBLE  COLLEGE 

TOTAL  "     '         0  .0 

FEMALE.*             0  .0 

MALE              ,0  .0 
ME    HUSSGN  COLLEGE 

TCTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 
MALE    '  0.0 
ME  .MAINE  MARITIME  ACAOEMY 

.TOTAL                 0  .0 

FEHfcLE                 0  .0 

.     MALE  .              0  .0 
ME    MASS ON  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

^FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 

ME    PQRTLANO  SCHOOL  OF  ART 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                 0'  .0 

."MALE       ,     .  ,0  .0 

ME   .SAINT  JOSEPH'S  COLLEGE 

.TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 
ME'    THOMAS  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE          ^   -0  .0 
ME    UNITY  COLLEGE 

TOTAL      .  0.0 

FEMALE                0  '  .0 
MALE       ,  4J0^.— 

*-    TOTAL  1  «3 

FEMALE  i  *4 

y     MALE  0  *0. 

ME    U  OF  MAINE  AT^FCRT  KENT 
*  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .    0  .0 

-ME    U"OF*'HAlNE~AT'  MACHlA  S 
TOTAL  -  1  1*2 

-FEMALE  0  .0 

,  /    MALE  1  2*9 

ME    U*  OF'  MAINE  AT  ORONO 

TOTAL  6  -4  


FEMALE  3  .5 

MALE  3  *3 

'ME    U  OF  ME  AT  PRESQUE  ISLE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

ME    U  OF  SOUTHERN  MAINE 

TOTAL  0  .0 

.    FCMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

ME-   UNIVERSITY  OF  NEW  ENGLANO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

•MALE  '      -   -  -0  .0 
ME    NEST8R00K  COLLEGE 

Total  *         o  .0 

FEMALE  0        .0  ' 

MALE  0  .0 

ME         STATE  TOTALS  C 

TOTAL  -   8  .2 

FEMALE  4  .2 

MALE  4  .2 


2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
1* 
2 

0 

0> 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0  ' 

•b 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.5 
.5 

•  6 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

2.7 

;'3.b 

2.4 

^♦0 

•  0 

•  0 


3  2.8 
3  7.5 
0  .0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0  v 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•0  , 

.0 
.0 

•  0 


1 
1 

1 

0 

1  * 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
1.8 

.3 

•  0 
.7 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


20  INSTITUTIONS) 


MARY LA NO  ' 

HO    BALTIMORE  HE BR Eh  COLLECE 
TOTAL  0  .0 

.FEMALE  0  .0 

%     MALE  0  .0 

NO    BOWIE  STATE  COLLEGE 

/  __TOTAL  —  -0  ;0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    CAPf  TOL  I NST  TECHNOLOGY 
,  TOTAL  0  '  .0 

FEMALE  '0  .0 

MALE  "     0  .0' 


28 
16 
12 


0 
0 
0 

140 
78 

62 


•  0 

•  0 
.0 

65.4 
66.1 
64.6 

5.9 
.0 
5.9 


4 
1 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

•0 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1.1 

.5 
1.7 

.0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0  * 

♦  0 
.0 

.7 

.0 

♦  7  * 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.7 
.8 

♦  0 

1.7 
5.9 
.0 

.0 
.0' 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


14 

7 
7- 


•  2 

•  3 

.0 
.0 

•  0 

•  2 
.3 

.0" 

•  0 
.0 
.0 

.0 
,0 

•  0 


4 

1.1 

10 

2.7 

352  96.4 

3 

•8 

11c 

JOD  , 

2 

1.1 

4 

2.2 

180  97.8 

0 

•  0 

1  A4? 4 
1 0^ ' 

2 

1.1 

6 

3.3 

172  95.0 

3 

U7 

181 

0 

.0 

0 

•  0 

•19  JCO.O 

0 

•  0 

19 

0 

.0 

0 

•  0 

8  100.0 

0 

A 

♦  u 

g 

0 

♦  0 

0 

.0 

11  100*0 

0 

•  0 

11 

0 

.0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

•  0 

ft 

0 

.0 

0 

•  0 

.1  100*0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

«0 

.0 

4  100*0 

0 

•  0 

4 

1 

.9 

4 

3.6 

107  96*4 

0 

•  0 

111 

0 

.0 

1 

3.8 

25  96*2 

.  0 

•  0 

it 
20 

I 

1.2 

3 

3.5 

82  96*5 

0 

.0 

85 

3 

2.1 

4 

2.7, 

142  97*3 

0 

ft 

146 

0 

•  0 

0 

♦  0*^ 

0        ♦  0 

0 

.0 

0 

3 

2.1 

2.7 

142  97*3 

0 

.0 

•  146 

0 

•  0 

3 

2.8 

103  97*2 

0 

♦  0 

106 

0 

•  0 

•  3 

7.5 

37  92*5 

0 

.0 

40 

0 

.0 

0 

•  0 

66  100*0 

0 

.0  ■ 

66 

1 

3.4 

1 

3.4 

28    96*6  ' 

0 

•  0 

,29.  * 

0 

•  0 

0 

.0 

18  100*0 

■  0 

.0 " 

)  * 

1 

9.1 

1 

9.1 

-  10    90*9  . 

0 

•  0 

11. 

0 

♦  Oo 

1 

♦  7 

147  99*3 

0 

.0 

148 

0 

•  0 

1 

•  8 

120  99*2 

0 

«o  

121 

0 

♦  0  , 

0 

♦  0 

27  100*0 

0 

.0 

.27.  - 

0 

.0 

1 

1.7 

59  98*3 

0 

.0 

60 

0 

♦  0 

1 

5.9 

16  94*1 

0 

.0 

17 

0 

.0 

0 

.0 

43  100. 0 

0 

•  0 

,43 

0 

♦  0 

0 

.0 

125  100*0 

0 

•  0 

125 

0 

.0 

0 

•  0 

13  100.0 

•  A 

0 

.0 

1 3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

112  100*0 

0 

.0 

112 

0 

.0 

1 

.3 

305  99*3 

1 

♦  3 

307^ 

0 

.0 

1 

♦  4 

222  99*1 

1 

♦  4 

-224 

0 

♦  0 

0 

.0 

83  100*0 

0 

.0 

M 

0 

•  0 

"0 

.0 

41  100*  0 

0 

♦  0 

4 1 

0 

♦  0 

0 

.0 

17' 100*0 

0 

.0 

1 7 

0 

♦  0 

0 

.0 

24  100*0 

0 

.0 

24 

0 

.0 

1 

1.2 

80  97*6 

1 

1.2 

0 

.0 

0 

.0 

46  97*9 

1 

2  .1 

0 

•0 

1 

2.9 

34  97*1 

0 

.0 

35 

— 2 — 
0 

 rl  

.0 

 1*— 

5 

 5-9 

•  8 

It  518  "'98*8 
614  98*7 

4 

3  x 

.3 
.5 

1 1 536 

622 

2 

.2 

9 

'1*0 

Ofti       OA  O 
7  01  70«7 

I 

I 

914 

3 

2.4 

4 

3.2 

120  96*8 

0 

.0 

124 

1 

1.5 

1 

1.5 

66  98*5 

0 

.0 

67 

2 

3.5 

3 

5.3 

54  94.7 

0 

♦  0 

57 

0 

♦  0 

3 

•  5 

444  99.2 

2 

•  3 

649. 

0 

.0 

1 

.3 

361  „99.7 

0 

.0 

362 

0 

.0 

2 

.7 

283  98*6 

2 

.7 

287 

'  0 

.0 

0 

.0 

54  98*2 

1 

1.8 

'i5 

0 

.0 

0 

.0 

2  0  100*0 

0 

•  0 

20 

0 

•0, 

0 

-.0 

34  97*1 

1 

2.9 

-5* 

0 

.0 

0 

.0 

21  100.0 

0 

.0 

21 

0 

.0 

0 

.0 

11  100*0 

0 

.0 

11 

0 

.0 

0 

.0 

10  100*0 

^o 

•  0 

10 

.3 

14 

•  3 

64 

1.4 

«•   4.479    98.2  1 

.3* 

3 

.1 

■30 

1.5 

2 

•020  98.3 

♦  3 

11 

.4 

34 

1.4 

2 

.459  98.2 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

8  100.0  » 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

7.100.0         -  . 

.0 

.  o_ 

•  0 

1  100.0 

y 

.0 

140  65.4 

 61—28.5  

.0 

0 

♦0 

'  78 

66*1 

36  30.5 

.0  x 

0 

•  0 

62 

64*6 

25  26.0 

7.8 

1 

2.0 

8 

15*7 

24  47.1 

.0 

0 , 

♦  0 

0 

♦  0 

0  .0 

T.8 

1 ' 

2.0 

8 

15*7 

24  47.1 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

13- 

—6.1- 

4 

3.4 

9 

9.4 

19 

37*3 

0 

•0 

19 

37*3 

4. 559 
2.055 
2t504 


-2tV- 
118 
96 

51 

51 


ERIC 


27 


31 


TABLE  I.    BACHELOR'S    OECREES  CONFERRED  BY  ^HICHEJ^OOCATIOH  BY  RACEi 


ETHNICITY t  A NO  SEX:  INSTITUTION* 


AMERICAN  I  NOUN 
ALASKAN  NATIVE 

/  • 

NUMBER  t 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HI  S PANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


MARYLAND  *  ' 

MO  , COLLEGE  OF  NOTRE  OAME  MO 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  "    t9  •O 

MALE  T>  .0 

MO    COLUMBIA  UNION  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

NO    COPPIN  STATE. COLLEGE 
TOTAL  *;1  _ 

.FEMALE-  —  -  ~i?r-  ~T8" 
MALE  0  .0 

MO    FROSTBURG  STATE  COLLEGE 
TOTAL  1  »2 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  »3 

NO    GOUCHER  COUEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  0  .0 

MO    HO 00  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

'  FEMALE  0  .0 

MALE  0    •  *0 

MO    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 
TOTAL  A 
FEMALE  2 

MALE  2  .4 

MO    LOYOLA  COLLEGE 

lOTAL  2  *4 

FEMALE.  '    1  «6 

MALE  I  *3 

MO    HO  INST  COLLEGE  OF  ART 
TOTAL  1  «7 

FEMALE  1  1.1 

»  MALE  0  .0 

MO    MORGAN  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

Mft  I  c  «         .  0 

AMD    MOUNT  SNT  GARY'S  COLLEGE 
TOTAL  !    0  .0 

FEMALE    *         I    0  .0 
MALE  0  *0 

MO    NER  ISRAEL  RAB  COLLEGE 
-    £  'TOTAL  '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

MO    PEABOOY  INST  OF  JHJ 


5 
5 

0 

19 
16 
3 

1*2. 
111 
31 


3.7 
3*8 
•  0 

15*7 
20*8 
6*8 

.B7*l_ 
92*5 
72*1 


NUMBER 


\ 

43B 
266 


TOTAL 
FEMALE 

 MALE 

MO    SAINT  JOHN'S 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MD    SNT  JOHN'S  C 
"TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

MAIN  CAN 

♦  0 
.0 

♦  0 

S4NTA  FE  NM 
0  .0 
0  *0 
0  *0 


MD    SNT  MARY*  S  COLLEGE  OF  MD 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MO     SAINT  MARY'S 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MD  SALISBURY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 
0  *0 
0  .0 
SEMINARY  £ 
0  .0 
0  *0 

0  .0 
STATE  COLLEGE 

1  .2 

0  *0 

1  *4 


MD    TOWSON  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  3  *2 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  .3 

MO    UNIVERSITY  OF  BALTIMORE 

TOTAL  1  .2 

'FEMALE  0  .0 

MALE   1  *2.j — 

-ND--U/0F~N9 "COLLEGE  PARK  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MO    U  OF 
TOTAL 
'  FEMALE 
MALE 
NO    U  OF 
TDfAL 
FEMALE 
MALE 


42  .8 
26  1*0 
16  .6 
MD  BALTIMORE  CO  CAM 

"  4  .6 
*  1  .3 

3  *9 
MD  BALT  PROF  SCHOOLS 
6  .0 
0  #0 
0  *0 


0 
0 
0 

3 
1 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

45 
5 
10 

0 
0 

26 

17 

UO 
•  91 
A9 

107 
47 

,60- 

216 
125 
91 

86 

57 
31 

60. 
55 

5, 


89*6 
93*3 
S^*3 

♦  3 

♦  0 

♦  5 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

6*0 
4*5 
7*1 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

8*3 
5*6 
11*0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

5*0 
3*3 
6*9 

7,0 
8*3 
5.4 

17*7 
25*8 
-14*2 

4*1 
4*9 
3*3 

13*3 
17*2 
9*4 

9.7 
10*6 
5*3 


•  0 

•  0 

•  0 

6*6 
6*5 

•  6*8 

,0 

•  0 

•  0 


26 

4*4 

1 

•  2 

9 

3*0 

1 

•  3 

17 

5*6 

0 

•  0 

11 

5.1 

3 

1*4 

11 

5.1, 

3 

1*4 

0 

•  0 

0 

•  0 

7 

2.4 

2 

.7 

6 

2.2 

2 

♦  7 

1 

7.1 

0 

•  0 

32 

4.6 

21 

3*0. 

20 

9*4  ' 

7 

3*3 

12 

2.5 

-  14 

2.9 

15 

3*1 

1 

•  2 

6 

3*3 

1 

•  6 

9 

2.9 

0 

.0 

10 

6*8 

•  1 

.7 

8 

0*6 

•  0 

2 

3.8 

•  ? 

1.9 

4  .8 

2  .7 
7  1.0 


♦  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
•0 


2  4.0 
1  4.5 
1  3.6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

7 
6 
1 

3 
2 
1 

72 
34 
38 

1 
1 

0 

19 
13 
6 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

:o 

•  0 

•  0 

.0  . 

•  0 

•  0 

______ 

.4 

•  0 

.4 

•  6 

•  1 

.5 
1.  1 

~V2 

1.4 
1.3 
1.4 

.2 

•  3 

•  0 

3.1 
2.5 
6.3 


HISPANIC 
-  NUMBER 


3 
3 
0 

5  ' 

5 

0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

6 
6 
0 

0 
0 
0 

"4 
2 
2 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NGN-RESIDENT 
ALIEN 


ERIC 


12 


X 

NUMBER 

X 

NUMBER  t 

NUMBER 

X 

r 

2.2 
2*3 
♦  0 

8 
B 

0 

6*0 
6*2 
•  0 

125  93*3 
121  93*1 
4  100*0 

'  1 
1 
0 

♦7 

•  8 

•  0 

4.1 

6.5 
.0 

32 
26 
6 

26*4 
33*8 
13*6 

84  69*4 
48  62*3 
36  61*8 

5 
3 
2 

A.  1 

3.9 
4.5 

♦  0 
.0 
.0 

143 
112 
.  31 

87*  7 
93*3 
72*1 

1  _             Q  ■ 

16  - 
8  6*7 
8  18*6 

0 
4 

2.5 
.0 
9.3 

♦  3 
.3 

♦  3 

30 
11 
19 

5*0 
3*7 
6*3 

567  V5*0 
285  96*3 
282  93*7 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

2.8 
2.8 

♦  0 

20 
20 
0 

9*2 
9.2 

194„  89*4 
194  89*4 

0  .  *0 

3 
3 
0 

* 

1.4 
1.4 
•  0 

♦  0 

•  0 
.0 

9 
8 
1 

3*1 
2*9  ' 
7.1 

284  96*9 
271  97*1 
13  92*9 

0 

"  0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

•  6 
♦9 

♦  4 

61 
31 
30 

8*8 
14*6 

6.3. 

621  90*0 
180  84*9 
441  92*3 

8 
1 
7 

1.2 
.5 
1.5 

♦  4 
1.1 

♦  0 

20 
10 
10 

4.1 
5.5 
3.2 

459  93*7 
169  93*4 
290  93*9 

11 

2 
9 

2.2 
1.1 
2.9 

.0 
.0 
.0 

12 
9 
3 

8.2 
9.7 
5.7 

132  90*4 
64.  90*3 
48  90*6 

2 
0 
2 

1.4 

•  0 
3.8 

•0 
.0 
•  0 

442 
268 
174 

90*4 
94*0 
'  85*3 

20  4.1 
9  3*2 
11  5*4 

27 
8 
19 

5.5 
2.8 
9.3 

♦  0 
♦0 

♦  0 

1 
0 
I 

.3 
.0 
♦  5 

320  99.7 
130  100*0 
190  99*5 

0  , 

0 

0 

.0 
.0 
■    .0  ' 

'  .0 

♦  0 

♦  0 

0 

Ox. 
0 

.C 
\0 
.0 

35  100*0 
0  .0 
35  100*0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

•0 
♦0 
•  0 

5 
■  2 
3 

10.0 
9.1 
10.7 

43  86*0 
19  86.4 
24  85*7 

2 
1 
1 

A.O 
4.5 
3.6 

•0 
.0 
♦  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

70  100*0 
32  100*0 
38  100*0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
♦0 

•  .0 

0 
0 
0 

.0 

'S.O 
.0- 

48  100*0 
17  100*0 
31  100*0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

1.7 

2*2 

1*1 

18 
7 
11 

io.o 

7.9 
12.1 

162  90*0 
82  92*1 
80  87*9 

0 
0 
0 

.  0 
.0 
.0 

♦  0 
•0 

♦  0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

2  100*0 
0  *0 
2  100*0 

0 
0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦  4 

—29' 
10 
19 

~"  5.6 
3.7 
7.7 

483  93*8 
258  95*9 
225  91*5 

3 

1 

2 

"♦6 

•  4 

•  8 

•  3 
♦5 

•  1 

156 
102 
54 

7.6 
9.4 
6.0 

If  802  .90*5 
.   971  89*1 
831  92*1 

34 
17 
17 

1.7 
1.6 
1.9 

♦  2 

♦  5. 
.0 

112 

•  50 
62 

18*5 
27.5 
14*6 

453  74.8 

123~  67;6 
330  77*8 

41 

9 
32 

6.8. 
4.9 
7.5 

1*0 
1*1 
♦  9 

363 
213 
170 

7.3 
8*4 

6.3 

4,547  86*4 
2,186  86*0 
2,361  86*9 

330 
144 
186 

6.3 
5.7 
6.8 

•0 

•  0 

♦  0 

93 
59 
34 

14.0 
17*8 
10,3 

546  82*5 
258  77*7 
288  87*3 

23 
15 
8 

3.5 
4.5 
2.4 

1*0 
♦6 
3*2 

85 
71 
14 

13*8 
13*6 
14**7 

530  86*0 
449  86*2 
81  85*3 

1 
1 

0 

•  2 

•  2 

•  0 

2B 

V 

TOTAL 
NUMBER 


134 
130 
A 

121 
77 

44  

163 
120 
43 

597' 
296 
301 

217 
217 

0  „ 

293' 
279 
14 

690 
212 
478  * 

A  90 
181 

309 

146 

93 
53 

489 

285 
204 

321 
130 
191 

35 
0 
35 

s  50 
22 
28 

70 
32 
36 

A8 

17 
31 

180 
89 
91 

2 
0 
2 

515 
*  269 
2A6 

1.992 
1,090 
902 

.  _606-~~ 
182 
424  ' 

5,260 
2,543 
2f717 

662  \  ' 
332  V 
330 

616 
521 
95 


TABLE  !•  8ACHaOK*S 


OEGREES  CONFERREO  BY  t MSTI TUTIONS  OF  HICHBR  EDUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY* - ANO  SEX*  INSTITUTION, 
STATE  ANO  NATION  ,1978-79 


AMERICAN  INOtAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  ' 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
~  NON-HISPANIC 

X  NUMBER 


NON-RESIDENT 
,  ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


M  ARYLANO 

MO    U  MO  UNIVERSITY  COLLEGE 

TOTAL                 6  .6 

FEMALE                2  .6 

MALE                4  .6 

NO    U  OF  HO-CASTERN  SHORE 

-TOTAL                0  ♦O 

 .FEMALE—    -  0  *0' 

MALE          *      0  .0 

MO 


103 
39. 
64 

87 

~  53 


WASHINGTON  BIBLE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO- .WASHINGTON. COLLEGE*  > 
TOTAL  *  0  .0 

'..FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NO    WESTERN  MARYLAND  COLLEGE 
TOTAL  1  *4 

FEMALE  "  1 

MALE  0  .0 


10*0 
12*4 
8*9 

81.3, 
91 .4 
69.4 

2.8 
3.7 
2.3 

.7 
.0 
1.4 

.4 

•  0 

•  8 


NO  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  67 
FEMft  LE  35 
HALE  32 

MASSAC  HUSCTT  3 


31  INSTITUTIONS) 
♦4      "  1»69B  10.9 

•  4  1>019  13.0' 

♦  4  679  8.8 


INTRNATL  COLLEGE 
.0 

*°0 
•  0 


'its. 


*  MA  AMERICAN 

TOTAL  0 
FEMALE  0* 
MALE  .  0 

MA    AMHERST- COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  -0  .0 

MALE  0.  .0 

MA    ANNA  MARIA  COLLEGE 
TOTAL  3  3.5 

FEMALE  3  3*7 

MALE   J>  »0 

.  MA   aSSUmkiiuN  Cull cot 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    ATLANTIC  UNION  COLLEGE 
TOTAL  xv  0  *0 

FEMALE    \  0  .0 

MALE        v        0  .0 
MA    BA6S0N  COLLEGE 
J    TOTAL  .  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'  MALE  0  .0 

MA    BENTLEY  COLLEGE  ' 
'  TOTAL  2  .2 

*'     FEMALE  1  »5 

MALE  1  *2 

MA    BERKLEE  COLLEGE  OF  MUSIC 
TOTAL  0        .0  , 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

*  MA    BERKSHIRE  CHRISTIAN  C 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    BOSTON  COLLEGE 

TOTAL  2  *1 

FEMALE-  2  .2 

MALE  0  .0 

HA    BOSTON  CONSV  OF  MUSIC 

TOTAL    0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 
TOTAL  4  .1 

FEMALE  0  .0 

MALE  4  .3 

—MA— BR AOFORD  COLLEGE 

TOTAL  I  4.2 

FEMALE  1  5.9 

.  MALE  0  .0 

MA    BftANOEIS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    CEN  NEW  ENG  COLLEGE  TECH N 
TOTAL  ,0  .0 

FEMALE  0  .0 

MAL5  0  .0 

(MA    CLARK  UNIVERSITY 
v  TOTAL       *      0  *0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


25  7.4 
16  9*8 
9  5.1 


24 
0 
24 

0 
0 
0 

2 
2 
0 


4 
2 

2; 

9 
2 
7 

7 
2 
5 


6.9 
.0 
8.0 

.0 
.0 
.0 

♦7 
1.3 
.0 


20  16.0 
11  17.7 

9  H.3 


1*1 
2*3 
♦  7 

1.1 
1.1 
1.1 

4.5 
11.) 
3.6 


1  3.8 

0  .0 

1  9.1 

42  2.0 

21  1.9 

21  2.1 

3  4.5 

2  4.2 
1  5.3 


65 

~41- 
24_ 

0 
0 
0 

33 
22 
II 

0 
0 
0 

14 
10 
4 


2.4 
2.7 

.2.0. 

•  0 
•0 

•  0 

5.0 
7.2 
3.1 

•  0 
.0 

•  0 

3.0 
4.4 
1.7 


14 
8 

6 

.  0~ 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1.4 

2.5 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 

0  * 
■  0 

2 

1 
1 

0 
0 
0 

7 
3 
4 

0 
0 
0 

0 

0  ' 
0 

11 

7 
4 

0 
0 
0 

18 
8 

^10- 
0 

3  0 

0  > 

9 
4 
5 

0 
0 
0 

2 
1 
1 


7  2*0 
0  .0 
7  2.3 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

40 

.0 

1*6 
1.6 
1.6 

•  0 

•  0 
.0 

.9 
1.6 

•  6 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

*l 

.4 

•  0 

*0~ 
.0 

•  7 
.5 


•  0 
.0 
.0 

1.4 
1.3 
1.4 


14 
1 

13 

— .1- 
0 
1 

0 

0* 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


1.4 

•  3 
1*8 

~i9" 

•  0 
2.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  4 

•  0 
.8 


137 
50 
87 

-88' 
53 
35 

2 
1 
1 

1 
0 
1 

3 
1 

2 


13*2 
15*9 
12.1 

82?2~ 

91.4 

71.4 

2.8 
3.7 
2.3 

.7 
.0 
1.4 

l.X 
.'7 
1.6 


164 

1.1 

109 

♦  7 

2,038 

.13.1 

87 

1.1 

59 

♦  8 

1,200 

15.3 

77 

1.0 

50 

.6 

838 

10.8 

5   i  1.5 
.2  1.2 
3  1.7 


7 
0 
7 

1 
1 

Q_ 

3  . 

1 

2 

10 

6 
4 

0 
0 
0 

1 

0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

6 
3 
3 

3 
2 
1 

21 

7 

14 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

2 
0 
2 

2 
1 
1 


2.0 
.0 
2.3 

1.  2 
1.2 

♦  0 

1.1 

♦  7 
1.6 

8.0 
9.7 
6*3* 

.0 
.0 
.0 

.1 
.0 
.2 

.6 

♦  0 

♦  7 

.0 
.0 
.0 

.3 
.3 
.3 


4.5- 
4.2 
5.3 


.5 

U2 

♦  0 

♦  0 
.0 

.3 
.0 

♦  6 

3.3 
.0 
3.6 


30 
18 
12 

38 
0 
38 

4 
4 
0 


8.8 
11.  0 
6*8 

10.9 
*0 
12*6 

4*7 
4*9 
•  0 


5  1*8 

3  2*0 

2  1*6 

32  25*6 

18  29.0 

14  22*2 


4 
2 
2 

19* 
6 
13 


2 
6 

1 
0 
1 

61 
33 
28 


1*1 
2*3 
.7 

2*3 
3.2 
2.1 

5.1 
11.1 
4.3 

3.8 
.0 
9.1 

2.9 
3.0 
2.8 


9.0 
-8.3- 
10.5 


•4 
*4 


108 
56 
52 

1 
1 

0 

44 
26 
18 

2 
0 
2 

18 
12 
6 


4*0 
3*7 

4*~4 

4*2 
5.9 
.0 

6.7 
8.5 
5.1 

3.3 
.0 
3.6 

3.X8 
5.3 
2.5 


/ 

732 
213 
519 

* 

TcT 
2 

8 

65 
25 
40 

148 
76 
72 

261 
140 
121 


12,852 
6,393 
6,459 


309 
145 
164 

304 
47 
257 

82 
78 
4 

268 
148 
120 

76 
37 
39 

352 
82 
270 

782 
181 
601 

146 
16 
130 

23 


61 
44 
17 

2,563 
1,450 
1,113 

22 
15 
7 

586 
268 
318 

50 
5 
45 

443 
213 
230 


70.  7 

166  ' 

16*0 

1,035 

67*8 

51 

16*2 

314-        *  » 

72.0 

115 

16*0 

721  * 

9.3* 

8*4 

107  *; 

3.4 

3 

5*2 

58 

16*3 

6 

12*2 

49.  .} 

91*5 

5.6 

71  * 

92*6 

3.7 

>     27,  ' 

90*9 

6.8 

44  i 

98*7 

! 

.7 

150  i 

98*7 

1 

1.3 

77- 

98*6 

.0 

73  : 

98*5 

1 

•  4 

265 

98*6 

1 

♦  7 

142 

98*4 

0 

•  0 

t»,         123'  ; 

82*4 

708- 

4.5 

15,598  \ 

81*3 

.  267 

3.4 

7,860'  ; 

83*5 

441 

5.7 

7,738  £ 

90*9 

1 

•  3 

* 

340  *  } 

88*4 

1 

•  6 

164          '  'f 

93*2 

0 

•  0 

1 76           -'  1 

,  87*  1 

7 

*2.0 

349  '*{ 

97*9 

1 

2.1 

85*4 

6 

2.0 

301 

95*3 

0 

♦  0 

**      86  ' 

95*1 

0 

.0 

'  82 

100*0 

0 

.0 

4 

98*2 

0 

♦  0 

273 

98*0 

0 

.0 

151  j 

98*4 

0 

.0 

122 

60*8 

17 

13.6 

125  •  > 

59*7 

7 

11.3 

62 

61*9 

10 

15.9 

«  63' 

96*4 

9 

2.5  v 

365      *  ; 

95*3 

2 

2.3 

86  "f 

96*8 

7 

2.5 

279  > 

96*3 

11 

1.4 

812  J 

96*3 

1 

•  5 

188 

96*3 

ic 

1.6 

624  j 

93*6 

2 

1.3 

156  { 

88*9 

o 

♦  0 

18 

94*2 

2 

1.4 

138 

88*5 

2 

7.7 

26 

93*3 

1 

6.7 

15 

81*8 

1 

9.  1 

11  ; 

*  i 

96*8 

6 

•3 

2,111  f 

96*9 

2 

•  2 

1,115  I 

96*8 

4 

♦4 

,996  } 

91.0 

0 

•  0 

67 

91*7..  _ 

 0 

 .o_ 

48  u. 

89*5 

0 

♦  0 

19 

.t 

94.2 

49 

1*8 

2,720, 

94.? 

.22. 

1*4 

— -if528~~-  "*~ r 

93*4 

27 

2*3 

It  1 92  ,    ■  b 

91*7 

1 

4*2 

24  * 

88*2 

1 

5.9 

17 

100*0 

'  0 

•  0 

7 

89*5 

25 

3.8 

655  /»" 

87*9 

11 

3.6 

305        '  ; 

90*9 

14 

4.0 

350  j 

82*0 

9 

14*8 

•6,  •     ■  J 

100*0 

0 

.0 

80*4 

9 

16*1 

56  :t 

I  94.5 

8 

1.7 

469       '  \ 

I  93*4 

3 

1.3 

228 

)  95*4 

5 

2.1 

241         '  i 
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TABLE  I.    BACHELOR'S    DEGREES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  -  BY  RACE ♦  ETHNICITY ♦  AND  SEXt  INSTITUTION* 
-  * cfcw*  „  ST  ATI:  ANO  NATION    197B-;79  <  - 


AMER ICAN^ INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  . 


•  TOTAL 
MINORI TY 


NUMBER 


HHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER  .. 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


MASSACHUSETTS 

MA    COLLEGE  OF  THE  HOLY  CROSS 

Total  o  .0 

FEMALE                0  .0 
_MAL£   ,...0.  •  0  - 


HA    COLLEGE  OUR  LADY  OF  ELMS 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

HALE       *         0  .0 
MA    CURRY  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 

MA    EASTERN  NAZARENE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                  0  .0 

MALE                 0  .0 
MA    EMERSON  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  »0 

'  MALE  ,  0  .0 
MA    EMMANUEL  COLLEGE-  • 

.TOTAL                 0  *0 

FEMALE        *         0  .0 

MALE                 0  »0 
MA    GORDON  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                 0  »0 

MALE '                0  »0 
MA    HAMPSHIRE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE               '0  •O 

MALE                 0  *0 
MA    HARVARD  UNIVERSITY 

TOTAL                 6  .3 

FEMALE                 1  »2 

MALE                 5  .4 
MA    HEBREW  COLLEGE  ' 

\       TOTAL                 0  *  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  »0 

Hi    nelLtnic  C-mGVy  CROSS  Sf.h 

TOTAL                 0  «0 

FEMALE                 0  .0 

HALE                 0  .0 
MA    LESLEY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE             ,0  .0 

HALE                 0  .0 

MA    MASS  COLLEGE  OF  PHARMACY 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  *0 
MA    MASS  INST  OF  TECHNOLOGY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  I 

•  0 

•  1 


MA    83ST0N  STATE  COLLEGE 


TOTaL 
FEMALE 
HALE 


•  4 

•  0 

•  6 


MA  ,  BRIDGEMATER  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMAIE 
MALE 


'19  3*1 
6  2*6 
-13  3*5- 


5 
5 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

22 
15 
7 

6 
6 
0 

2 
0 
2 


5.6 

•  0 

1.6 
3.6 

,  .0 

•  0 

•  0 

8*0 
10*5 
5*3 

2.6 
2.7 
•  .0 

1.1 

•  0 
2.4 


8  3.3 
5  3.5 
3  2.9 


108 
50 
58 

0 
0 
0 

1 

0 

1  c 

11 
11 

0 

4 

«  4 
0  ' 

23 
7 
16 


MA    FITCHBURG  STATE  C0LL6GE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  -     0-  .0 

HALE  0    '  .0 

MA    FRAN INGHAM  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0       . 0 

_  FEMALE   0  .0 

*  MALE  0'  iO 

MA    MASS  COLLEGE  OF  ART 

^—ITOTAL-  -0'  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ,  .0 

MA    MASS  MARITIME  ACAOEMY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0'  .0 

MA    NORTH  AOAMS  STATE  COLLEGE 
,  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  t  ,0.0 
MA    SALEM  STATE  COLLEGE 
TOTAL         '  N      3  .3 
FEMALE  0  .0 

.     MALE  3  1.0 

MA    WESTFIELO  STATE  COLLEGE 
s    TOTAL    '  0  •  .0 

t  FEMA LE  0  .0 

>HALE  0  .0 


5 
3 

12 

9 
3 

1 

0 
-1- 

5 
5 
0 

2 
0 
2 

6 
1 

T" 
10 


4< 


*  1 
0 

— 1— 


♦  Q 

-*3~ 


6.2 
9.5 
4.7 

.0 
.0 
.0 

5.3 
.0 
7.1 

4.9 
4.9 
.0 

1*6 
6*1 
•  0 

.1.9 
3.8 
1.6 


71  8.4 
44  12.2 
27  5.6 


1.0 

•  8 
1.2 

1.4 
1.8 

•  9 

•  2 

•  0 

-i7~ 

2.7 
3.8 

•  0 

1.1 

•  0 
1.1 

1.3 
.5 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

1- 
1 
0 

1 
1 

0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

2.3 

•  0 
5.2 

•4 
.7 

•  0 

.4 
.4 

•  0 


~2TT 
l.i 

1.3 
.7 

1.6 
1.6 
1.5 


2  1.1 
1  1.1 
1  1.2 


0/ 

0 

0 


45  2.6 
16  3.0 
29  2.4 


0 
0 
0 

,  0 

0 
0 

1 
1 

0 

'  3 
0 
3 

-25 
8 
17 


.0 

•  0 

>  .0 

«  »o 

.0 
.0 

.4 
.4 
.0 

1.2 

•  0 

M7 

—  2.1- 
4.3 
'1.7 


7 
4 
3 

14 
7 
7 

3 
1 
2 

0 
0 
-0- 


1.1 

•  6 

1.7 
1.2 
2.8 

.4 
.2 

•  6 

.0 

•  0 

•  0- 


4 
0 

"A 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

4 
2 
2 

1 
1 

0 

2 
1 
1 

2 
2 
0 

26 
11 
17 

0 
0 
0 

0 
0 

0  ' 


♦7 
♦  0 
-171- 


1*1 
1*1 

.0 

•  0 
.0 
.0 


1.4V 

1*4 

1.4 
1.5 

♦  4 
♦4 

♦  0 

1.1 
1.1 

1.2  > 


1.4 

•  0 

1.6 
2*1 
1.4 

.0 
•0 

•  0 

.0  " 

.0 

.0 

1.3 
1.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

_„*2 
.5 
.1 

2.0 
2.2 
1.9 

.1 
.0 

•  4 

.1 
.0 
.3 

.2 
.2 

_v*0_ 


24 
6 

"18" 


6 
6 
0 

2 
2 
0 

4 

■1  - 
3 

27 
18 
9 


4.0 
2*6 


6.7 
6.7 
•  0 

1.6 
3.6 
».0 

3.0 
1.4 
5.2 

9*8 
12*6 
6*8 

3.5 
3.5 
.0 


6  3.4 
2  2.2 
4  4.8 


10 
7 
3 

187 
78 
109 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

15 
15 
0 

7 
4 
3 

_  51_ 
16 
35 

98 
56 


25 
13 
12 

16 
10 

6 

2 
1 
1 


4.1 
4.9 
2.9 

10.7 
14.9 

8*9  , 

.0 
.0 
.0 

5.3 
.0 
7.1 

6.7 
6.7 
.0 

2.8 
6.1 
1.7 

^4.3  _ 
8*7 
3.5 

11*6 
15*5 
8*7 

3*0 
2*2 
4*8 

1*9 
2*0 
1*8 

♦  4 
*2 

♦  7 


2 

1*1 

1.1 

9 

4.8 

2 

1*5 

1.5 

9 

6.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦T) 

2 

'1.1 

0 

•  0/ 

0 

.0 

0. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.1 

i  . 

♦  7 

4 

.9 

13 

2.9 

1 

.5 

2 

.9 

4 

1*9 

t 

♦  8 

Z 

.0 

V. 

3*o 

2 

♦2  , 

5 

.6 

20 

2*2 

1 

.2 

3 

.5 

12 

2*0 

1 

♦  3 

2 

♦  7 

8 

2*7 

0 

♦  0 

8 

1.3T 

18 

2*9 

0 

♦  0 

6  . 

1.6 

12 

3*3 

0 

♦  0 

2 

.8 

6 

2*3' 

578  95.7 
225  97.4_ 
~3"53~ 94*6 


83 
83 
0 

114 

54 
60 


92.2 
92.2 
•0 

89.1 
96.4 
83.3 


14 
4 

10 

209 
209 
0 

224 
56 
168 


73.7 
80.0 
71*4 

92.9 
93*3 
•  0 

91*1 
84*8 
93*3 


♦  031  _86*9 
159  86*4 
872  86*9 


697  82*5 

287  79*5 

410  84*7 

809  96*5 

574  97*3 

235  94*8 

816  97*8 

493  98*0 

323  97*6 

552  .99*6 

411  99*8 
141  99*3 


2 
_0 
2 

*  "1 
1 

*  0 

12 
0 
12 


1*1 
1*1 

.  .0 

9.4 
.0 
16.7 


173 
120 


180 
0 

180 


94.7 
92*3 
100.0 

•94*7 
.0 
94*7 


439  96*7 
210  97*7 
-229— V57B- 


861 

595 
286 

613 
357 
256 


97*5 
97*7 
96*9 

97*1 
96*7 
97*7 


4 
1 

3 

1 
0 
1 

15 
6 
9 

105 

9" 
96 

50 
18 
32 

4 
3 
1 

2 
0 
2 

0 
0 
0 


21*1 
20*0 
21*4 

*4 
♦  0 
100*0 

.  6*1 
9*1 
5*0 


4*9 
9*6 

5*9 
5*0 
6*6 

.5 
.5 
.4 

.2 
•0 
.6 

•  0 

♦  0 
*  .0 


1 

<* 
0 


4.2 

•  0 
4.2. 

♦  4 
.5 

— tS~ 


604 


373 

90' 
90 
0 

12B 

'  56 
72 


126 

95.5 

2 

1*5 

132 

73 

98.6 

0, 

•  0 

74  * 

53 

91*4 

2 

3*4 

58 

246 

89.1 

3 

1*1 

276 

123 

86*0 

2 

1.4 

143 

123 

92*5 

1 

•  8 

133 

219 

95*6 

2 

.9 

229 

216 

95*6 

2 

.9 

226 

3 

100*0 

0 

♦  0 

3 

166 

95*4 

#  2 

1.1 

174^, 

87 

96*7 

1 

1.1 

79 

94*0 

1 

1.2 

230 

93*5 

6 

2.4 

246  ' 

134 

93*1 

3 

2.1 

144  » 

96 

94*1 

3 

2.9 

102 

1*483 

84*7 

81 

4.6 

1*751 

'426 

81*1 

21 

4.0 

525 

1*057 

86*2 

60 

4.9 

1*226 

12 

100*0 

0 

♦  0 

12 

8 

100*0 

0 

♦  0 

8 

•» 

100*0 

0 

-  .0 

4 

1 

19 
5 
14 

225 
224 
1 

246 
66 
180 

T84 
1*003 

845 
361 
484 

838 
590 
'  24B 

834 
503 
331 

554 
,  412 
142 


188 
130 
58 

190 
0 

190 

454 

215 
-23*- 


904 
609 
295 

631 
369 
262 
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TABLE:  u 


•ACHaOR^S    OECREES  CONFERRED ,8V  INSTITUTIONS  OF  IJIGHER  EDUCATION 6V~*RACE.  ETHNICITY,  ANO  SEXt 

**   STATE. ANO  NATION    1978-79  & 


rNSTITUTIONi 


AMERICAN  -INDIAN 
ALASKAN  NATIVE  . 


SLACK    <  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


MASSACHUSETTS 


HISPANIC. 
NUMBER 


I  ,2- 


MOUNT.  HOLYOKE  COLLEGE 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
C  OPTOMETRY 
0  .0 
9  .0 


o.  :o 


V  TOTAL 
FEMALE 
MALE  r 
-NA  -NEH  .ENCLANO 
•TOTAL 
>  FEPALE 
MALE 

'NA    MEW  ENG  CONSV  OF  MUSIC 
*    TOTAL  0,  .0 

FEMALE         ^      0       .0  ■ 
PALE  0  .0 

MA    ASCHOLS  COLLEGE 

TOTAL  0  *9 

FEMALE  0  .0 

KALE'         „,     0  .0 
NA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY  ^ 
TOTAL  ,1*  v.5 

FEMALE  B  '..8 

.      PULE    ,  ,  ,      6    i  .3 
MA    PINE  vMANOR  COLLEGE 
TOTAL  0  /  .0 

FEPALE  0.  .0 

MtLE.  0/  ;o 

NA"  RAOCLIFFE  COLLEGE 
TCTAL  V  .2 

FEMALE  1  .2 

.PALE      ,         iO  .0 
MA    REGI  9*$QLLEGE 

TOTAL  /O  .0 

FEMALE  /  0  .0 

PALE  j  0  .0 

NA    SNT  HVACIP'M  COUEGE-SEN 
TOTAL  /   0  .0 

FEMALE  *.  /  0  .0 
"MALE  I    0  .0 

NA    St INT  JOHN'S  SEMINARY 

T0TAL       ■    I  °,^r*° 
FEMALE        .  V  OT^.O^ 

NILE'         }  Jo  .0 

NA    SCH  OF  MUSEUM  FINE  ARTS 


TOTAL**»**f*  0 
"    FEMALE  0 
MALE  r  0 
MA    SIMMONS  COLLEGE 
TOTAL 


FEMALE 

MALE  | 
NA    SIMON'S  ROCK 
TOTAL  ,  | 
FEMALE  1 
MALE 

NA    SMITH  COLLEGE 


0 
0 
0 

EARLY 
0 
0 
0 


TOTAL 
FEMALE 
.  MALE 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

0 

c 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


NA    STHESTN  MASS  UNIVERSITY 
TOTAL         |      0  .0 
FEMALE         i      0  .0 
MALE         1      0.  .0 
, NA    SPRINGFIELO  COLLEGE 
TOTAL  2  .4 

FEMALE  2  .7 

MALE  0  .0 

MA — STONEHILL-  COLLEGE 
TOTAL         4      0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NA    SUFFOLK  UNIVERSITY 
TOT  AL         •  \     4        ♦  8 
FEMALE"*       j     1  .5 
'     mLE  ;     3  1.0 

MA    SW  A IN  SCHOOL  OF  DESIGN 


TOTAL 
FEMALE 

■ — MAte- 


0 
0 


NA    TUFTS  UNIVERSITY. 

*^  .TOTAL.  !  T3  .3 

FEMALE  »  I     1  .2 

MALE  2  .4 

NA  UNIVERSITY  jOF  LOWELL 
.TOTAL    *'   -  I    0  .0 


FEMALE 
.  MALE 


•  0 

♦  0 


/5 

2*8 

0** 

*fe»o 

2 

I 

♦7 

1 

2 

j 

28. 

5.7 

9 

1.8 

9 

28 

5  .7 

9 

1.8 

9 

0 

.0 

'  0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

& 
0? 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o.v 

"0 

•  0 

0 

.0 

0 

4 

3.4 

0 

.0 

3 

1' 

1  Q 

o 

.0 

o 

3 

4.6 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

cr 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

29 

r.a 

32 

1.1 

9 

15 

2 

""'•2 

o* 

14 

.7 

30 

1.6 

\ 

9 

0 

•  0 

0^ 

•  0 

1 

♦  0 

.0 

I 

6 

•  0 

0 

•  0 

0 

51 

10.3 

16 

3.2 

11 

51 

1  U.J 

16 

3.2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

4 

2.4 

1 

•6 

4 

2.4 

1  ' 

.  6 

0 

.0 

9 

.0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

o 

.0 

o 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

?0 

2 

5 

4.3 

1.7 

0 

3 

4.0 

2 

2.7 

0 

2 

5.0 

0 

.0 

0 

39 

10.9 

0  9 

2.5 

8 

39 

10.9 

2.  5 

6 

0 

♦  0 

•  0 

0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

0: 

.0 

o 

.0 

o 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

C  J 

4.0 

1.6 

3 

23 

4.0 

1.  6 

3 

0 

•  0 

0- 

•  0 

0 

10 

1.0 

4 

.4 

1 

#9 

o 

.0 

o 

6 

1.1 

4 

.7 

1 

19 

3.3 

1 

.2 

9 

7 

2.5 

1 

♦  4 

5 

1? 

f  *2 

0 

•  0 

4 

3 

•  6 

1 

•  2 

1 

2 

♦  9 

0 

•  0 

1 

1 

♦  4 

1 

♦  4' 

0 

11 

2.2 

2 

,  .4 

0 

7 

3.3 

2 

.9 

0 

4 

1.4 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

 o- 

 rO- 

— 0- 

— 0- 

 rO  

'  67 

6.6 

30 

3.0 

21 

7.6 

15 

2.7 

10 

25 

*5.4 

15 

3.3 

11 

12 

.9 

11 

.8 

7 

2 

.4 

1 

♦2 

5 

10 

1.2 

10 

1.2 

2 

— »8- 
1.3 

♦  9 
1.1 

♦  7 


•  0 
.0 

\  »o 

V2.6 

\V>.0 

;o 


2.2 
2.2. 
.0 

♦  0 
♦0  " 
.0 

.5 
.5 
.0 

♦  1 ' 

.0 
.2 

1.6 
1.8 
1.4 


♦4 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
-*0- 


2.1 
1.8 

,2.4 

♦  5 
1.1 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


kHlTE 
NON-HI SPAH I C 


NUM8ER 


NGN-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


"10 

1.9 

497T 

95.  8~ 

12 

2*3 

3 

1.0 

282 

96.  9 

6 

2*1 

7 

3.1 

214 

94.3 

6 

2*6 

12 

2.7 

96.0 

6  ■ 

i  i 

1*  3 

7 

4.0 

% 

96.0 

0 

•  0 

5 

1.8 

96«r 

6 

2.? 

46 

9.4 

,  437 

89.2 

7 

1*4 

46 

9.4 

437 

89*2 

7 

1*4 

0 

..0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

"  2 

100.  0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•0 

7 

6.0  . 

106 

90*6 

4 

3.4 

1 

1.9  * 

90*4 

4 

7.7 

6 

9.2 

51 

90*8 

0 

.0 

"o 

.0  - 

118 

99*2 

1 

•  8 

0 

•  0 

15 

100*0  - 

0 

.0 

0 

.0 

103 

99*0 

1 

1.0 

84 

2.9 

2,776 

96*7 

10 

•3 

25 

2.6 

936 

.97*3 

1 

•  1 

59 

3.1 

1,840 

96*4 

9 

.5 

1 

14.3 

6 

85*7 

0 

•  0 

85*7 
•  0 


56 
56 
C 

0 
0 
0 

35 
35 
0 

15 
4 
11 

31 
15 
16 


—5- 
3 
2 

17 
10 
7 

0 
0 

-  0 


121 
68 
53 

30 
8' 
22 


15*6 
15*6 

•  0 

.0 
.0 
.0 

6.1 
6.1 
.0 

1.5 
.9 
2.0 

5.5 
5.3 
5.6 

— 1.  1- 
1.3 

•  9 

3.4 
4.7 
2.4 

.0 

•  0 

•  0 

11*9 
12.3 
11*5 

2.3 
1.7 
2.6 


294 
294 
0 


81.9 
81.9 
•  0 


15  100*0 
12  100*0 
3  100*0 


534 

534 
0 

961 
448 
513 

530 
263 
267 


92*4 
92*4 
•  0 

96*7 
98*5 
95*2- 

93*3 
93*6 
93*0 


— 458— _9fl*J9_ 
*227  98*7 
231  99*1 

473  93*3 
199  93*4 
274  93*2 

37  100*0 

18  1C0.0 

19  100*0* 

879  86*5 
483  87*0 
396  85*9 

1,243  94*5 
456  97.4 
787  92*9 


"0* 
0 

20 
20 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0'' 

5 
2 
3 

9 
9 
0 

'  0 

c 

0 

9 
9 
0 

18 
3 
15 

7 
3 
4 


0 
0 

17 
4 

13. 

0 
0 
0 

16 
4 
12 

42 
4 

38 


•  0 

•  0 

4.1 
4.1 

♦  0 

U? 
1.2 

♦  0 

.0 
.0 
:  *° 

.0 
.0 
.0 

4.3 
2.7 
7.5 

2.5 
2.5 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

1.6 
1.6 

•  0 

1.8 
.7 
2.8 

1.2 
1.1 
1.4 


♦  0 


.0 

♦  0. 

3.4 
1*9 
4.4 

♦  0. 

•  0 

•  0 

1.6 
.7 
2.6 

3.2 
.9 
4.5 


2 
0 
2 

117N 
52 
65 

.  119. 

15 
•  104 

2*870 
„  96* 
1,908 

7 
7 

493 
493 

0 

170 
170 
0 

,  7 
0 
7 

1? 
.  0 
19 

i 

115 
75 
40 

359 
"359 
0 

15 
12 
3 

578 
578 
0 

994 
455 

539 

568 
281 
287 


463 
"230" 
233 

507 
213 
294 

37 
18 
-19 


■  016 
555 
461 

i315 
468 
847 


31 


TABLE  I.    MCHaOMS    OEGAEE$XONFERREr"?Y  I NSTITUTIONS  Of  HIGHER  60UCATI0N  BY  RACE,  ETHNICITY,  ANO  SEX:  INSTITUTION, 
•  STATE  ANO  NATION  1978-79 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN -NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


-NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  i 


TOTAL. 
MINORITY 

NUMBER 


V  4 

4'' 

WHITE  ' 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE  SI  OENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


MASSACHUSETTS 

-MA-  -U-Cf-MASS-»H€RST-CAMPUr 
-TOTAL    *  7  .2 

FEMALE  1  »1 

MALE  6  .3 

MA    U  OF  MASS  BOSTON  CAMPUS 
";TOTAL  "    O  *0 

FEMALE  0  .0 

.   .  MALE      ,  v-       0-     ,*0  k 
MA:  .WELLES LEY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

.  MALE  0  .0 

MA    HENTUORTH  INST  CF  TECH 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  _*0 

*  MA    WESTERN  NEW 

TOTAL  *  2 

FEMALE  0 
XMALE  2  ■ 

MA    W4EAT0N  COLLEGE 
TOTAL  -  1 

FEMALE  1 
MALE  0 
MA  ^WHEELOCK  COLLEGE 
TOTAL    •  0  ' 

FEMALE  0 
MALE  0 
HA    WILLIAMS  COLLEGE 
-     -TOTAL'       \  0 
FEMALE  *  w0 

MALE  \  0 

MA    WORCESTER  POLY  INSTITUTE 
TOTAL  Ov  »0 

FEMALE-  0   „  *0 

MALE  0      s  #0 


LEGE 

0 
6 


.4 
.4 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


MA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  61 
FEMALE  24 
MALE   •  37 

MICHIGAN 

KI     ADRIAN  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
HI     AL'BICN  COLLEGE 
TOTAL    ^  0 
_1_F_£HALE_       -  -J 0  


71  INSTITUTIONS) 


MI 


MALE  0 
ALMA  COLLEGE 
TOTAL  1_ 


.0 
.0 
.0 

•  0 

.•o_ 

•  0 


1*1 
1.1 

121 
2*1 


2.4 


•SL 
•  0 
1*0 


FEmLE  0 
HALE  1 
MI     ANDREWS  UNIVERSITY 
TOTAL  3  1*0 

FEMALE  1  »6 

MALE  2 
HI     AQUINAS  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

HI     CALV IN  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

HI     CTR  FOR  CREATIVE  STUDIES 
TOTAL  2  2*9 

FEHALE  1  2*6 

HALE  „     1  3*2 

Hi.   CENTRAL  HICH-UNlVERS  ITY 
TOTAL  3  *1 

— — FEMALE  2  .1 

MALE    «  1        •  ! 

MI     a  EAR Y  COLLEGE 
TOTAL  *  0 

FEMALE  0 
MALE  0 
MI     CONCCROIA  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 

tr 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


 MATE- 
HI     CftANBRGOK  ACAOEHY  OF  ART 
TOTAL  0  *0 
FEMALE    <  0  .0 
MALE  0  .0 
MI    06TROIT  81 ELE  CCLLEGE 


54 
27 
27 

1*4 
1*4 
1*3 

41 
17 
24 

1.0 
♦  9 
1.1 

33 
15 
18 

.8  • 
.8 
♦  9 

> 

135 
60 
75 

3*4. 

3*2 

3.6 

3,805 
It  804 
2,001 

95*6 
95*9 
95*3 

42 
18 
24 

1.1 
1.0 
1.1 

3,982 
1,882 
2, 100 

46 
34 
12 

5.4 
7.3 
3*1.  - 

8 
.  5 
3 

♦  9 
1.1 

..8 

5 
2 
3 

.6 
♦  4 
.8 

59 
18 

6.9 
8.8 
4.6 

786 
420 
366 

91.7 
89.7 
94.1 

12 
7 

J&  5 

1.4 
1*5 
1.3  , 

857 
~~  468 
-  .389. 

29 
29 
0 

6.0 
6.0 
♦  0 

11 
11 

0 

2.3 
2.3 
.0 

6  V 

6 

0 

1.2 
1.2 
.0 

46* 
46 
0 

S.5 
9.5 
.0 

404 
404 
0 

83.3 
83.3 
•  0 

35 
35 
0 

7.2 
7.2 
•0 

485 
485 
0 

1 
0 
1 

1.0 
•  0 
1.0 

0 
0 
0 

.0 
♦  0 
.0 

2 
0 
2 

1.9 
•  0 
2.0 

3—  2.9 
0  *0 
3  3.0 

B7 
1 

86 

84*5 
50*0 
85*1 

13 
1 
12 

12*6 
.50*0 
11*9 

.  103 
101^ 

13 
6 
7 

j.O 
6.5 
2.1 

2 

c 

2 

.5 
.0 
♦  6 

1 
1 

0 

♦  ? 
1.1 
.0 

:8 
7 

U  c 

4.2 
7*6 
3.3  * 

407 
84 
323 

94*9 
91*3 
95*8 

4 
1 

3 

.9 
1.1 
.9 

T 

429 
92 
337 

5 
5 
0 

1.8 
1.8 
•  0 

1 
1 

0 

-H 

'♦4 
•  0 

4 
4 
0 

1.4 
1.4 

11 

il 
.0 

4.0 
4.0 
.0 

263 
263 
0 

94*6 
94*6 
*0 

4 
4 
0 

1.4 
1.4 
•  0 

278 
278 
0 

13 
12 

1 ' 

8.7 
8.3 
20.0 

■  0 
0 
0 

•0 
.0 
.0 

0 

•  0 

14 
13 
1 

S.4  * 
9.0 
20.0.  " 

135 
131 
4 

90*6 
91*0 
80*0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

149 
144 

5 

34 
17 
17 

7.6 
9.6 
6.3 

7 

5 
2 

1.6 
2.8 
.7 

4 
0 

4 

♦  9 
*  .0 
1.5 

45 
22 
23 

10.0 
12.4 
8*5 

390 
149 
241 

87*1 
84*2 
88*9 

13 
6 
7 

2.9 
3.4 
2.6* 

448 
177 
271 

2 
1 

1 

•4 
2.1 
•  3 

lo 

0 
1 

•  2 
.0 
.3 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

3 
1 
2 

.7 
2.1 
.5 

417 
45 
372 

93*7 
95*7 
93*5 

25 
1 
24 

5.6 
2.1 
6.0 

445 
47 
398 

•  2 

1.099 

2.9  * 

369 

1.0 

♦  1 

685 

3.6 

175 

.9 

.2 

414 

2.2 

194 

1.0 

.0 
.0 
♦  0 

.3 
.6 


304 
157 
147 


1,^33  4*8 
1 ,  C  4 1  5.5 
J92  4*2\ 


35,184  93*1 
17,475  93*0 
17,709  93*1 


*0 
*0 
*0 

1*3 

76 


2 
1 
1 

14 

5 


Ifl 
1*1 
1*1 

3.7 
2*9 


178 

89 
89 

364 
166 


98*9 
96*9 
98*9 

96*3 
97*1 


1*9 


4*3 


198  95*7 


TOTAL 
FEHALE 
HALE 


ERIC 


786  2*1 
274  1.5 
512  2.7 


37,803 
18,790 
19,013 


180 
90 
90 


378 
171 


207 

209 
108* 
101 

307 
169 
136 

306 
177 
129 

691 
362 
329 

70 
39 
31 

2,495 
1,354 
It  141 

25 
16 
9 

79 
11 

 "68- 


3 
1 
2 

21 
4 
17 


TAILS  U  MCHaOMS 


OECREES  CONFERRED  8Y  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION 
STATE  AND  NATION  l?Qr™ 


8Y  RACE,  ETHNICITYt  ANO  S*£X.  INSTITUTIONi 


AMERICAN  INDIAN 
*    ALASKAN  NATIVE 


Number 


SLACK  ASIAN  CR< 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


MICHIGAN 


MI 


DETROIT  C  OF  BUslSBlN 
TOTAL  3  2.1 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  2*7 

MI    DETROIT  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE-  0  .0 

MALE  0        .0  / 

MI    OUNS  SCOTUS  COLLEGE—/ 
V  TOTAL  0  .0 

FEMALE*"  0  .0 

MfcLE*  0  '♦0 

HI    EASTERN  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  25  1*2 

FEMALE  211  1.7 

MALE  *  .4 

MI   .FERRIS  STATE  COLLEGE 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

NILE  0 
MI,  GENERAL  MOTORS 

TOTAL  3 

'■   FEMALE  0 

MALE  3 


►  0  ' 

♦  0 
.0 

IN STI7UTE 
♦6 
.0 

•  8 


MI    GRACE  BIBLE  COLLEGE 


TOTAL 

FEMALE  0 
*    MALE  0 
MI     GRAND  RAPI0S  8APT 


SEN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

Ml'  GRANO* VALLEY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
.0 

•  0 
C  t 

•  0 

•  0 

•  9 

COLLEGES 
.2 

•  4 
0 


MI    GREAT  LAKES  BIBLE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MI  HILLSDALE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MI    HOPE  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0 

0  * 
0 

COLLEGE 

~0 
0 
0 


.0 
.0 
•  0 


MI    JOHN  WESLEY  COLLEGE 
TOTAL  ,0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  <„ 

MI    JORDAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MI    KALAMAZOO  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    LAKE  SUPERIOR  ST  COLLEGE 
TOTAL  1  »4 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  »7 

MI    LAWRENCE  INST  7ECHN0L0GY 
TOTAL  2  *4 

FEMALE  I  2*3 

MALE  I  *2 

MI    MADONNA  COLLEGE 

TOTAL  2  .5 

FEMALE  I  •* 

MALE  1  *B 

MI    HARYGROVE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 

MI    MERCY  COLLEGE  OF  OETROIT 
TOTAL  0  *0 

 FEMALE  0  .0 

HALE  0  ~  ^0 

MI    MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  13  *2 

FEMALE  7  .2 

'MA  LE  6  .2 

MI    MICHIGAN  TECHNOLOGICAL  U 


42 
12 
30 

52 
24 
28 

0 
0 
0 

175 
1U 
61 

31 
12 
19 

45 
15 

30 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

26 
10' 
16 


TOTAL  2  *2 

FEMALE  —          0  *0 

MALE  v  2  .3 
MI    NAZARETH  COLLEGE 

TOTAL  "0  *0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  uO 


29*0 
34*3 
27*3 

26*5 
68*6 
17.4 

•  0 
,0 
.0 

8*1 

9.2 
6.5 

2.7 
3.5 
2.3 

9*3 
.16*5 
7*7 

•  0 
.0 

•  0 

♦0 

•  0 

•  0 

2.7 
2.1 
3.1 


1 

2*4 

0 

•  0 

0 

o 

•  0 

1 

3.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

1*1 

0 

.0 

1 

1*2 

0 

.0 

1 

1*1 

5 

1*1 

c 

♦  0 

3 

1*3 

0 

.0 

2 

*9  ' 

0 

*0 

9 

17*f- 

0 

«0 

3 

13*6 

0 

*  *0 

6 

20*7 

0 

•° 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

1*0 

0 

'  *0 

2 

1*5 

0 

•  0 

1 

•  6 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

12 

2.5 

8 

1*7 

2 

4.7 

0 

*0 

10 

2.3 

8 

1*8 

34 

9*1 

3 

*8 

U 

9*1 

2 

.  *8 

11 

9.2 

1 

•  8 

30 

28*8 

0 

•0 

27 

33*3 

0 

*0 

"3 

13*0 

0 

*0 

70 

20*5 

1, 

•  3 

55 

22*7 

1 

.4 

15. 

-15. J) 

0 

♦  0 

271 

3*9 

38 

•  6 

180 

5*3 

21 

.6 

91 

2*6 

17 

♦  5 

2 

•  2 

4 

♦  5 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

•  3 

4 

.6 

2 

2*2 

0 

♦  0 

2 

2*6 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

*o*. 

0 
0 

0 
0 
0 


1  2*4 

0  *o 

1  3*0 

2  1.1 
1  1*2 
1  1*1 


7  1*6 
5  2*2 
2  *9 


12 


2*7 
B  3*5 
4  1*9 


0 
0 
0 

0  ' 

0 

0 

1 

a 
i 

o 
o 

0 

3 
2 
1 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

2 
2 
0 

~4JT 
21 
21 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


♦0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.3 

♦  0 
.6 

♦  0 
•0 
.0 

.6 
4.7 
.2 

♦  5 
♦4 
.8 

1.9 
1.2 
4.3 

.6 
.8 

♦  0 

— ;6~ 
'  *6 
.6 

.0 
•0 
.0 

1.1 

1.3 
.0 


9  17.6 
3  13*6 
6  20*7 


0 
0 
0 

4 

2 
2 

I 
0 
1 

25 
5 
20 

41 
27 
14 

32 
28 
4 

73 
58 
15 


.0 
.0 
.0 

1.3 
1.5 
1.2 

,  4 
.0 
.7 

5*2 
11*6 
4*6 

11*0 
10*6 
11*8 

30*8 
34*6 
17** 

21*3*~ 

24*0 

15*0 


364.  JT*3 
229  6.7 
135  3*9 


♦  9 

♦  0 
1.1 

3.4 
3.9 
.0 


NUMBER 

I 

/ 

/ 

NUMBER 

• 

1 

x 

»  'number 

x 

0 

*0 

3 

2*1  " 

48 

33*1 

97 

66*9 

0 

.0 

1 

2*9 

13 

37*1 

22 

62*9 

0 

.0 

2  * 

1*6 

35 

31*8 

75 

68*2 

'~  6 

3.1 

0 

♦  0 

58 

29*6 

28 

14*3 

0 

.0 

0 

•  0 

24 

68*6 

6 

17*1 

*  6 

3.7 

0 

.0 

34 

21*1 

22 

13*7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

8 

100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0  . 

•0 

0 

♦  0' 

0 

♦  0 

0 

.0 

8 

100*9 

7 

.3 

14 

•  6 

221 

10*2 

It  904 

87*7 

2 

.2 

7 

•  6 

144 

11*7 

1.073 

86*8 

*  5 

.5 

7 

♦  7 

77 

8*2 

831 

69  *0 

V  3 

.3 

5 

♦  4 

39 

,3.3 

1*121 

95*9 

1 

•  3 

1 

•  3 

14 

4*1 

323* 

95*3 

2 

.2 

4 

♦  5 

25 

3.0 

798 

96*1 

*  6 

1*2 

9 

1.9 

63 

13*0 

392 

81*2 

1 

1*1 

0 

.0 

16 

17*6 

74 

81*3 

5 

1*3 

9 

2.3 

47 

12*0 

318 

81*1 

1 

12*5 

1 

12*5 

2 

25.0 

6 

75*0 

•  1 

100*0 

.0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•0 

0 

•0 

.  t  1 

14*3 

1 

14*3 

6 

85*7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

93 

98.9 

0 

.0 

•  *  0 

•0 

0* 

.0 

45 

97*8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

48 

100*0 

0 

•  0 

5 

.5 

33 

3.4 

947 

96*6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

12 

2.6 

•  455 

97*4 

0 

•  0 

5 

1.0 

21 

4.  1 

492 

95*9 

NON-RESIOEN T 
ALIEN 


NUMBER 


41  97*6 
*  9  100*0 
32  97*0 


170 
78 
92 

424 
218 

206 

42 
19 
23 


97*1 
96*3 
97*9 

95*3 
95*2 
95*4 

62*4 
66*4 
79*3 


10  63*3 

4  100*0 

6  75*0 

292  96*7 

132  97*8 

160  95*8 

213  91*8 

81,  91*0 

132  92*3 


443 
38 
405 

332 
227 
105 

71 
52 
19 

269 
184 
85 

6,473 
3*182 
3,291 

836 
173 
663 

86 

73 


92*3 
88*4 
92*7 

89*0 
89*4 
88*2  < 

68*3 
64*2 
82*6 

78*7 
76*0 
85*0 

94*2 
93*0 
95*4 

94*8 
96*3 
93*9 

96*6 
96*1 


TOTAL 
NUMBER 


_  0 

•  0 

'*  145  * 

0 

•  0 

35 

o 

•  0  N 

110 

110 

56*1 

196 

5 

14.3 

35 

105 

65*2 

161. 

0 

•  0 

8 

0 

•  0 

0 

o 

♦0 

8 

45 

2*1 

2,170 

19 

1*5 

1,236 

26 

2*8 

934 

> 

9 

•  8 

It  169 

2 

•6 

339 

•j 

•  8 

830 

28 

5*8 

483 

1 

1*1 

91 

27 

6*9 

0 

•  0 

8 

0 

«0 

1 

0 

•  0 

7, 

1 

1*1 

"*  94 

1 

2*2 

46 

0 

.0 

*  48 

0 

.0 

980 

0 

♦  0 

467  , 

.  0 

513 

0 

.0 

42 

0 

♦  0' 

9 

o 

♦  0 

33 

3 

1.7 

175 

2 

2.5 

81 

1 

»  1*1 

94 

9 

2.0 

445 

3 

1.3 

229 

£ 

C  .0 

216 

0 

.0 

,  51 

0 

.0 

22 

Q 

♦0 

29 

2 

16.7 

12 

0 

.0 

4 

C 

g 

6 

2.0 

302 

1 

♦  7 

135 

5 

3.0 

167 

18 

7.8 

232 

8 

9.0 

89 

10 

7.0 

143 

12 

2.5 

480 

0 

.0 

43 

12 

?  7 
C  ♦  1 

437 

0 

•0 

373 

0 

•  0 

254 

0 

.  0 

1 19 

1 

1.0 

104, 

1 

1.2 

81 

0 

•  0 

23 

0 

•  0 

342 

0 

•  0 

242 

0 

•  0 

100 

35 

.5 

6,872 

12 

•  4 

3f423 

23 

•  / 

3,449 

38 

4.3 

882 

3 

1.7 

176 

35 

5.0 

7C6 

0 

•  0 

89 

0 

'  .0 

76 

0 

•  0 

13 

33 


"tABLE  1.    BACHELOR9 S  '  OEGREES  CON§ERREO  BY  INSTITUTIONS  OF^GHER  EOUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY,  AND  SEXi  INSTITUTION, 

STATE NATION  1978-79 


/  ANE 

.<      .  AL, 

'••/ 


AMERICAN  INoJaN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK      *        ASIAN  OR 
NON-HISMNIC,PACIFlC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


NUHBER 


MICHIGAN 


NX    NORTHERN  MICH  UNIVERSITY 


TfrAL 
FEMALE 
.MALE 
MI  NQRTHWOOO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


8 
2 
6 

INST 
0 
0 
0 


6 
.4 

1.2 
MAIN  CAM 

-.0 
.0 
.0 


MI    OAKLANO  UNIVERSITY 
TOTAL  5  *4 

FEMALE  2  .3 

MALE  3  .5 

MI    OLIVET  COLLEGE 

TOTAL  0       ♦ 0 

FEMALE  0        .0  • 

MALE         >  /  0  .0 
MI    REFORNEO  BIBLE  COLLEGE 
TOTAL  .    1  3*2 

^   FEMALE  1  8*3 

-MALE  0  *0 

MI     SACREO  HEART  SEMINARY  C 
TOTAL  '.0  .0' 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *  *0 

MI     SAGINAW  VLY  STATE  COLLEGE 
TOTAL  3  .9 

FEMALE  1  .  .6 

MALE  2  *•  1*2 

MI     SAINT  MARY'S  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI     SHAW  COLLEGE  AT  OCTROI T 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0     .  .0 

HI    SIENA  HEIGHTS  CCLLEGE 
TOTAL  0    t ,  .0 

FEMALE  0        *0  \j 

MALE  0  *0 

MI     SPRING  ARBOR  COLLEGE 
TOTAL  0  ,0 

FcMLE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI     UNIVERSITY  OF  OETRO  IT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ".0 

MALE  0  .0 

MI    U  MICHIGAN-ANN  AR80R 
TOTAL  10  .2 

FEMALE  6  .3 

HA  Lc  *  •! 

MI     U  CF  HICHIGAN-OEARdORN 
TOTAL  10  1*5 

FEMALE  4  1.4 

MALE  6  U5 

MI     U  OF  MICHIGAN-FLINT 
TOTAL  :  3  .7 

FEMALE  1  *4 

MALE  2  i.O 

MI     WALSH  C  ACCTY  C  8U5  AOMIN 
TOTAL  0  .0 

-FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

MI    WAYNE  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  14  *5 

FEMALE  6  *4 

MALE  8  *5 

MI    WESTERN  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  11 
FEMALE  7  .5 

MALE  4  .2 


4 
4 

2 
1 
1 

76 
49 
27 


•  8 

•  6 

.7 
1.6 
.5 

6*0 
7.1 
4.8 


8  6.8 
4  8.2 
4  5.8 


I, 
•  0 
1 

0 
0 
0 

17 

9 


3.2 
•0 
5.3 

•0 
.0 
♦  0 

5.0 
5.2 
4.7 


1  5.9 

0  .0 

1  8.3 

68  100.0 
42  100.0 
26  100.0 


15 
5 
10 

4 
2 
2 

163 
112 
51 

233 
151 
82 

30 
18 

12o 

32 
18 
14 

2 
0 
2 

635 
387 
248 

143 
74 

69 


7.1 
5*1 
9.0 

2.2 
2.0 
2.4 

25.5 
38.5 
14.6 

4.3 
6.9 
3*1 

4.4 
6.4 
2.9 

7.5 
8.0 
7.0 

1.2 
.0 
1.8 

21.9 
27.9 
16.5 

4.4 
4.8 
4.1 


2 

.2 

0 

•  0 

» 

♦  4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

•  6 

5 

.7 

2 

.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

6.5 

1 

8.3 

1 

5.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  • 

1.9 

2 

2.0 

2 

1.8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

2.0 

8 

2.7 

5 

1.4 

79 

1.6 

21 

1.0 

58 

2.2 

3 

•  4 

1 

.4 

2 

.5 

1 

•  2 

0 

•  0 

1 

.5 

1 

•  6 

0 

•  0 

1 

.9 

31 

l.l 

7 

•  5 

24 

'  1.6 

7 

•  2 

4 

.3 

3 

.2 

HISPANIC 
NUMBER 


4 
1 

3 

0 
0 
0 

5* 
2 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
2 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
3 
2 


♦  2 
.6 

.0 
.0 

♦  0 

♦  4 
.3 

♦  5 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

1.2 
1*2 
1*2 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

2.4 
3.0 
1.8 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


IthlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


N2N-RESI0ENT 
ALIEN 


NUM8ER 


TOTAL 
NUMBER 


22 

2.1 

It  005 

97*jJ  ♦ 

It  033 

*  7 

1.3 

508 

97*V 

1 .0 

520 

15 

2.9 

497 

1 

•  2 

513 

2 

♦  7 

2  74 

Ji 

ST*  2 

* 

i  *  1 

1 

1.6 

59 

^96*7 

1.6 

61 

1 

•  5 

215 

07*3 

5 

2.3 

» 

221 

93 

7.4 

1 1 154 

91*7 

1 1 

#g 

It  258 

58 

8.4 

630 

91*0 

.6 

692 

35 

6.2 

524 

92*6 

.  7 

r.2 

566 

6 

6.8 

109 

92*4 

.8 

1 16 

4 

8.2 

45 

91*8 

.0  ■ 

49 

5.  8 

64 

92*8 

l 

1*4 

69* 

4 

12*9 

20 

64*5 

22*6 

31 

2« 

16*7 

6 

50*0 

33.3- 

12 

2 

10*5 

14 

73*7 

15*8 

19 

0 

*0 

9 

100*0 

0 

•  0 

9 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

.0 

9 

24 

7.0 

318 

92*7 

•  1 

•  3 

343 

12 

7.0 

160 

93*0 

0 

.♦o 

172 

12 

7.0 

158 

92*4 

1 

•  6 

171' 

1 

5*9  - 

16 

94*1 

0 

v  .0 

17 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

•  0 

5 

1 

8.3 

*  11 

91*7  . 

0 

.0 

12 

68  100*0 

42  1CC.0 

26  100*0 

24  11*4 

10  10*1 

14  12.6 


0 
0 

'a 


186.  88*6 
89  89*9 
9  7  87*4 


0 

•  0 

4 

2.2 

173 

94.5 

6 

3.3 

0 

♦  0 

2 

2.0 

94 

94.0 

4 

4.0 

0 

.0 

*•  2 

2.4 

79 

95*2 

2 

2.4 

9 

1.4 

185 

28*9 

436 

68.1 

19 

3.0 

5 

1.7 

125 

43.0 

163 

56*0 

3 

1.0 

4 

1.1 

60 

17.2 

273 

78*2 

16 

4.6 

41 

.8 

363 

7.5 

4,350 

89*6 

143 

2.9 

18 

.8 

196 

9.0 

1*955 

89*9 

24 

1.1 

23 

♦  9 

167 

6.2 

'2,395 

89*3 

119 

4.4 

6 

.9 

49 

7.1 

628 

91. 3< 

11 

1.6 

2 

♦  7 

25 

8.9 

253 

90*0 

!  I 

1.1 

4 

1.0 

24 

5.9 

375 

92*1 

2.0 

4 

♦  9 

40 

9.4 

387 

90*6/ 

0 

•  0 

3 

1.3 

22 

9.7 

204 

90.3^ 

—  o 

.0 

1 

♦  5 

18 

9.0 

183 

91*0 

0 

.0 

0 

*  .0 

3 

1.8 

167 

98*2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

60 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

2.7 

107 

97*3 

0 

.0 

29 

1.0 

709 

24.5 

2,1,0 

75*0 

14 

♦  5 

14 

1.0  ^ 

414 

29.8 

968 

69*8 

5 

•  4 

15 

1.0 

295 

19.6 

1,202 

79*8 

9 

•  6 

66 
42 
26 

210 
99 
111 

163 

.100 
83 

640 
291 
349 

4,656 
2,175 
2f661 

686 
261 
407 


427 
226 
201, 

170* 
60 
110 

,89* 
,387 
f  506 


17 


178 
93 
85 


5.5 
6.0 
5.1 


2,971 
1,443 
It  52  8 


92.0 
93.2 
90*8 


82 
13 

69 


2.5 
.8 
4.1 


3,231 
1,549 
1,662 


MI 


53  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

127 

.3 

2,343 

6.4 

248 

.7 

FEMALE 

66 

.4 

1,412 

6.1 

92 

.5 

HALE 

61 

.3 

931 

'4.8 

156 

•  8 

MINNESOTA 


MN  AUGSBURG 

COLLEGE 

TOTAL 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

NN    BETHEL  COLLEGE 

TOTAL 

0 

.0 

FEMALE 

0 

•  0 

MA  LE 

.0 

.0 

NN    CARL  ETON 

COLLEGE 

TOTAL 

1 

.3 

FEMALE 

0 

.0 

)MLE 

1 

..6 

5 
4 
1 

2 
1 
1 

12 
5 
7 


1.5 
2.0 
•  6 

.5 
.5 
.6 

3*6 
3.0 
4*2 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

11 

7 
4 


♦  3 

♦  5 
<0 

♦0 

♦  0 
.0 

3.3- 

4.2 

2.4 


255 
117 
138 


♦  0 
.0 
.0 

♦0 
*  .0 
.0 

1.2 
'  .6 
1.8 


2,973  8*1 
1,687  9*7 
1,266  6*6 


6 
5 
1 

2 
1 
1 

28 
13 
15 


1.9 
2.5 


♦  5 

♦  5 
.6 

6.5 
7.8 
9.1 


33,126 
15,448 
17,680 


317 
197 
120 

363 
189 
174 

303 
153 
150 


•  89. t 

i  774 

2.1 

89*1 

<  202 

1.2 

*90.5 

1  572 

2.9 

97*8 

1 

•  3 

97*0 

1 

•5 

99.2^ 

0 

.0 

9e*4 

4 

1.1 

97*4 

4 

2.1 

99*4 

0 

•  0 

91*5 

0 

•  0 

'  92*2 

0 

•  0 

90*9 

0 

•  0 

36,6*5 
17,337 
19,536 


324 
203 
121 

369 
194 
175 

331 
166 
165 


;  ERIC  38; 


TABLE  U    BACHELOR'S,  0  ECU  EES  CONFERRED  8Y  i*STl\uUCKS  O^^IWt^EWCAT rION       RACE,  ETHNICITY*  ANO  SEX:  INSTITUTION. 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


fcHITE 
NON-HISPANIC 


NCN-RESIC£hT 
ALIEN  * 


NUMBER         X  NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

MINNESOTA 

* 

i 

MN    COLLEGE  OF  "SAINT  6ENEPICT  ♦ 

». 

TOTAL                0  .0 

0 

•0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE ,               0  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

NN    COLLEGE  OF  SNT  CATHERINE 

TOTAL                3  .7 

0 

•  0 

1 

*  c 

FEMALE               3  .7 
"MALE                 0  .0 

0 

•  0 

1 

*  c 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MN    COLLEGE  SAINT  SCHOLASTICA 

'o         *  TOTAL                4  1.7 

3 

1  .3 

1 

.4 

FEMALE                3  1*7 

0 

•  0 

1 

•  6 

HALE                1  2*0 

3 

5.9 

0 

•  0 

NN    COLLEGE  OF  SAINT  TERESA 

c 
♦  ^ 

TOTAL      *          0  *0 

2 

1*0 

.  1 

FEMALE                0  .0 

2 

1*1 

1 

c 
♦  3 

HALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

NN    COLLEGE  OF  SAINT  THOMAS 

♦  2 

""TOTAL                3  .6 

4 

♦  8 

1 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

'  MALE               3    •  .6 

4 

♦  9 

1 

♦  2 

MN    CONCOROIA  C  AT  MOORHEAD 

TOTAL    ,            0  *Q 

7 

1*2 

0 

♦  0 

FEMALE                0  p 

3 

1  .o 

o 

♦  0 

MALE'                0  .0. 

4 

1*5 

o 

♦  0 

MN    CONCORDIA  C-SAINT  PAUL 

-  TOTAL                 1  .9 

7 

6  .4 

1 

♦  9 

♦  \r 

, FEMALE                1  2.0 

4 

7.8 

o 

'     MALE                0        .0  ' 

3 

5*1 

^  « 

1*7 

MN    ORf  MARTIN  LUTHER  COLLEGE 

.TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  □ 

FEMLE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

*u 

HALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

MN    WSTAVUS  AOCPHUS  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

8 

1*6 

0 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

1.7 

0 

o 

/male             0  .0 

2*0 

0 

.0 

MN  JHAMLINE  UNIVERSITY 

TOTAL       ^          1        ♦  * 

♦  9 

0 

♦  0 

fJemle            0  .0 

1*1 

o 

♦  0 

|  MALE                 1  *7 

•7  » 

0 

ft 

MN|  KAALESTER  college 

/TOT At                 1,  »3 

13 

4*3 

2 

♦  7 

FEMALE    ,            1  *6 

4.5 

0 

A 
♦  U 

|  MALE                 0  .0 

-6 

4*0 

2 

1  .3 

Mfi    MINNEAPOLIS  C-ART  OESIGN 
*" —        -»l~Tmn                 2  1.7 

3 

2.5 

0 

♦  0 

(FEMALE                1      1-7-  0._ 

•  0 

0 

|    MALE                 1  1*7 

3 

5.2~<r 

— -  -    -  -0^ . 

n 

 •  y 

Mfi    MINNESOTA  GI 6LE  COLLEGE 

1   TOTAL                 0  '.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1  FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  u 

1      MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

MN    NORTH  CfcTI „  BI 8LE  COLLEGE 

/    TOTAL                0  *0 

0 

•0 

0 

.  C 

,    1  FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

Q 

♦  0 

**\\      MALE                 0  ,0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MN    NORTHWESTERN  COLLEGE 

J      TOTAL                 0        .0  « 

0 

•  0 

0 

•  0 

/    FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

Q 

♦  u 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

Q 

♦  0 

MN    SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY 

n 
•  J 

TOTAL                0  .0 

0 

,0 

1 

FEMALE                0    "  .0. 

0 

•  0. 

o 

♦  0 

;          HALE                0  .0 

0 

1 

•  3 

'   MK    SAINT  MARY'S  COLLEGE 

2*0 

•  ^5 

TOTAL                 0  .0 

4 

I 

FEMALE                0  ..0 

0 

♦  0 

1 

1*2 

HALE                 0   '  »0 

4 

3*3  c 

0 

.0 

NN    SAINT  OLAF  COLLEGE 

♦  5 
♦0* 

*    '           TOTAL  1*2 

3 

2 

•  3 

FCMALE                1  .3 

0 

0 

•  0 

MALE                P  .0 

3 

1.0 

2 

♦  7 

MN    SAINT  PAUL  BIBLE  COLLEGE 

TOTAL     "         -0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

MALE                 0  *0 

0 

•0 

,  0 

•  0 

NN    BEM10JI  STATE  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


/>IN  MNKATO  STATE  UNIVERSITY 
•§<    TOTAL  6  .4 

»»*  FEMALE  2  .3 

HiLE.  4  .6 

.    MN    METROPOLITAN  STATE  U 
TOTAL  •  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  0 

MN  '  MOORHEAD  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  '3  *3 

FEMALE  2 

MLE  1  *2 


2 
0 
2 

9 
6 
3 

17 
10 
7 

4 

2 
2 


•  3 
.0 

•  6 

:6 

•  6 
♦4 

4*8 
5.9* 
3.T 

•  5 
.4 
.5 


ER 

t  } 

NUMBER 

X 

NUMBER 

1 

NUMBER 

x 

0 

•0 

0 

.  0 

'  loo 
299 

92*6 

*  24 

7*4 

0 

•0 

0 

.0 

299 

92*6 

24 

7.4 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

4 

♦9 

8 

1  .9 

418 

97.0 

5 

1.2 

4 

♦  9 

8 

1.9 

41,8 

9,7.0 

5 

1.2 

0, 

.0 

0 

.0 

0 

\  .0 

0 

•  0 

0 

•0 

8 

3.5 

221 

o 

.0 

0 

.0 

4 

2.2 

174 

97.8 

0 

•  0 

0 

♦  0 

4 

7.8 

47 

92*2 

0 

.0 

5 

2,6 

8 

1  70 

92  .7 

3.  1 

5 

2*7 

8 

4.3 

174 

92*6 

6 

3.2 

0 

«0 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

.0 

2 

♦4 

10 

473 

96*  5 

7 

1.4 

0 

.0 

0 

.0 

23 

100*0 

0 

.0 

2 

•  4 

10 

2.  1 

450 

96*4 

7 

1.5 

0 

•0 

7 

1.2 

547 

96  *  8 

1 1 

1 .9 

0 

.0 

3 

1.0 

297 

97*7 

4 

1.3 

0 

♦0 

4 

1.5 

250 

95*8 

7 

2.7 

2 

1*8 

11 

1C.  0 

9  8 

07*  1 

t\ 

.9 

0 

•0 

5 

9.8 

46 

90.2 

0 

.0 

2 

3.4 

.  *  6 

10.2 

52 

88*1 

1 

1.7 

0 

.0 

0 

.0 

149 

100.0 

o 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

113 

100*0 

0 

♦0 

0 

•0 

0 

.0 

36 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

1.8 

429 

98*  2 

o 

.0 

o 

♦0 

4 

1.7 

228 

98*3 

0 

.0 

0 

♦  0 

4 

2.0 

201 

98*0 

0 

.0 

0 

♦c 

3 

1.3 

221 

V5  ♦  f 

7 

3.0 

o 

.0 

I 

1.  1 

92 

96*8 

2 

2.1 

0 

•0 

-  2 

1.5 

129 

94*9 

5 

3.7 

2 

♦7 

18 

5.9 

274 

8S.8 

13 

'4*3 

2 

1.3 

to* 

6.5 

142 

91*6 

3 

1.9 

0 

..0 

8 

5,3 

132 

se.o 

10 

6.7 

0 

.0 

5 

4.2 

109 

92*4 

4 

3.4 

0 

.0 

1 

1.7 

59 

■98.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

4 

6.9 

50 

86*2 

4 

6.9 

♦  2 
.3 

♦  1 

♦  0 

♦  0 
♦°  i 

.1, 
.0 

♦  2 


TOTAL 
NUMBER 


.0 
.0 
.0 


,.0. 
.0" 
.0 


14  1C0.0 

~         -2-100. 0_ 
12  100.0 


323 
323 

,  0 

431 
431 

0 

229 
176 
51 

.193 
168 
5 

490 
23 
467 

565 
304 
261 

110 
51 
59 

149 
113 

J 

232 
205 

231 
95 
136 

30!$ 
155 
150 

118 
60 
58 

14 

2 
12 


1 

1.0 

1 

1.0 

101 

98.1 

1 

1*0 

.  103 

1 

3.0 

1 

3.0 

31 

93.9 

•  1 

3*0 

33 

0 

,0 

0 

.0 

P  7C 

100.0 

\  0 

.0  f 

70 

0 

.0 

0 

.0 

60 

100.0 

0 

.  .0 

60 

0 

.0 

0" 

.0 

16 

100.0 

0 

♦  0 

16 

0 

♦  0 

0 

.0 

44 

100.0 

0 

♦0 

i  44 

0 

.0 

} 

.3 

341 

97.7 

7 

2.0 

349  { 

0 

.0 

6 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  1 

0 

.0 

l 

.3 

341 

97.7 

*  7 

2*0u 

349 

1 

.5 

6 

3.0 

196 

97.0 

0 

.0 

202 

0 

♦  0 

1 

1.2  A 

80 

98.6 

0 

.0 

I 

.8 

5 

4*1 

116 

95.9 

0 

•0 

121  v 

0 

•  0 

6 

1.0 

592 

97.7 

"s 

1.3 

606 

0 

*  *0 

1 

.3 

299 

98.0 

—  b 

1.6 

305 

0 

*0 

5 

1.7 

293 

97.3 

3 

1.0 

301 

0 

*0 

0 

.0 

8V 

lcb.o 

v  o 

•  0 

B4  • 

0 

♦  0 

0 

.0 

42 

100.0 

0 

♦0 

42 

0 

♦0 

0 

.0 

42 

ICO.C 

0 

♦  0  , 

42 

1 

.2 

7 

1. 1 

636 

96*8 

'  14 

2.1 

657 

0 

;.o 

2 

.7 

301 

96.0 

4 

1.3 

307 

1 

♦  3 

5 

1*4 

335 

95*7 

20 

2.9 

350 

♦  4 

24 

1*7 

It  363 

95*6 

38 

2.7- 

1.425 

i 

.7 

15 

2.1 

683 

97.3 

4 

♦6 

707 

1 

.1 

9 

1.3 

675 

94.0 

t 

34 

4.7 

718 

3 

.8 

20 

5*6 

337 

94*4 

0 

.0 

357 

2  ' 

1.2 

12 

8 

r.  i 

157 

92*9 

0 

'  .0 

169 

1 

.5 

4.3 

180 

95*7 

0 

♦  0 

168 

3 

.3 

11 

1.2 

860 

97*2 

14 

1.6 

685 

1 

.2 

5 

r.i 

466 

98*1 

4 

•  8 

475 

2 

.5 

6 

1.5 

394 

9t*l 

10 

2.4 

410 

J*" 

0 

ERIC 


35 


39 


TABLE  I.    BACHELORS    OH  CASES  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNIClTVt  ANO.SEXt  INSTlTUTIONt 
"  STATE.  ANO  HAT  I  OK    1878-78  * 


i A HE A I CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

— NU*6ER  X 


HACK  ASIAN  Oft  - 

NONrHISPANIC  PACIFIC  ISLANDS 


NUM6ER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


•  MiI?E 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES I OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 

f 

KUM62R 


MINNESOTA 

NN    SAINT  CLOUD  ST  UNIVERSITY  " 
TOTAL  4        .3  5 

FEMALE  3  '  f2 

HALE  1  .1 

NK    STHWST  ST  ATE  UNlVEAS 1TY 
TOTAL  *      1  '  .4 

FEMALE:  I  1.0 

.       MALE  0  .0 

NN    WINONA  STATE  UNIVERSITY* 
'  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NN    U  OF  NINNESOVA  CULUTH 
t TOTAL  4  .6 

FEMALE   *       »     2  .7 
MALE  2.  ..-.5 

NN    U  OF  MINN  MNPLS  SNT  PAUL 
TOTAL  16  .3 

FEMALE  3  .1 

MALE  13  .4 

NN    UaOF  MINNESOTA  MORRIS 
TOT,  AL  I  .4 

FEMALE  0  .0 

MALE;  1  .8 

MN  STATC^TOTALS  I 

TOTAL              54  .3  195 

FEMALE              24  .3  83 

MALE             ,30  .3  112 


1 
0 
1 

72 
29 
43 

6. 
3 
3 


•  3 

•  3 

•  4 

•  0 

•  0 

•  0 

.7' 
.0 
1.5 

*! 

•  0 

•  2 

i 

1.2 
1.1 
1.3 

2.6 
2.9 
2.5 


32  INSTITUTIONS) 
1.1 
.9 


2 

.1 

3 

.2 

f4 

1.0 

1*426 

98.5 

/ i  f 

•  .6 

0 

.0 

2 

.3 

7 

1.0 

702 

98.9/ 

•  1 

2 

•  3 

i 

^1  ■ 

7 

Q 

724 

7 

,9 

1 

•  4 

0 

•  0 

2 

.9 

229 

97.9 

3 

1.3 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

1.0 

102 

99.0 

0 

•  0 

1 

m 
•  • 

o 

.0 

I 

•  8 

127 

96.9 

3 

2.3 

1 

.2 

1 

•  2 

6 

1.0 

587 

97.3 

10 

1.7 

.3* 

0 

•  0 

1 

.3 

335 

99.1 

2 

•  6 

0 

"  .0 

1 

.4 

5 

1.9 

252 

95.1 

8 

3.0 

9 

1.2 

3 

•  4 

17 

2.4 

690 

95.6 

15 

2.1 

2 

.7 

1 

•3 

5 

1.7 

290 

97.0 

4 

1.3 

7 

X.7 

2 

.5 

12 

2.8 

400 

94.6 

11 

2.6 

B6 

.  1*5 

32 

•  5 

206 

3*5 

5*557 

94.4 

123 

2.1 

38 

1.5 

13 

•5 

83 

3.3 

2*426 

95.0 

44 

1.7 

48 

1.4 

19 

•  A 

123 

0 

3.7 

3*131 

93.9 

79 

2.* 

0 

.0 

0 

•0 

7 

3.1 

217 

95.6 

3 

1.3 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

2.9 

101 

96.2 

1 

1.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

3.3 

116 

95.1 

f  2 

1.6 

1*448 

no 

734 

234 
103 
131 

603 
338 
265 

722 
299 
423 

5*886 

2,553 
3«333 

227 
105 
122 


128 

56 
72 


.7 

73 

•  4 

.450 

.  *200 

2.4 

17*690 

95.8 

327 

1.8 

18*46? 

•  6 

37 

•  4 

2.2 

8*642 

96.4 

119 

1.3 

8*941 

•  a 

1*j 

•4 

250 

2.6 

9*048 

95.2 

208 

2.2 

9*506 

MISSISSIPPI 

*S    ALCORN  -STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMLE  0        .0.  i 

MALE  0  .0 

MS    BELHAVEN  COLLEGE 

TOTAL  0        •  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  * 

MS    61  UE  MOUNTAIN  CCLLEGE 
TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MS    OELTA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0*  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE     ,  0  .0 

MS-  JACKSON  SJ  ATE  UNIVERSITY 


STAT  I 
TOTAL         \  1 
FEMALE  ,1  . 

MALE  -  0 

MS    MILL  SAPS  CCLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 

 MAL£_  0 

MS    MI  SSIS~S1PP  UCOLLEGc 

TOTAL  0  "50-  

FEMALE  C  .0 

MALE      „  0  .0 

MS    MISS  INDUSTRIAL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MS    MISSISSIPPI  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  2  .1 

FEMALE  2  .3 

MALE  0.  .0 

MS    MISS  UNIVERSITY  FOR  WOMEN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MS    MISS  VLY  'ST  UNI  VERS IT 


•  1 

•  2 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


286 
166 
120 

2 
1 
1 

1 

1 
0 

71 
50 
21 

653 
422 
231 

13 
10 
3 

24 
~^12- 
12 


TOTAL 
FEMALE 
c  MALE 
MS    RUST  CCLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MS    TOUGALOO  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MS    U  OF 
'  TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MS    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 


99.0 
98.8 
99.2 

1.5 
1.3 
1.8 

1.4 
1.8 

•  0 

17.1 
21.4 
11.5 

90.9 
92.1 
8C.8 

8.4 

14.7 
3.5 

7.3 

--6.7 
7^9- 


40  100.0 
20  100.0 
20  100.0 


175 
106 
69 

50 
50 
0 


9.0 
14.3 
5.7 

13.1 
13.1 
•  0 


375  99.7 
228  100*0 
147  99*3 

117  100. 0 
77  100.0 
40  100.0 


MISSISSIPPI  MAIN  C«M 
2  .1 

0  .0 
Z  .3 

MISSISSIPPI  MEOL  CTR 

1  ,7 
1  .9 
0  .0 


127 
85 
42 

90 
54 
36 

10 
9 
I 


96*9 
98.8 
93.3 

6.2 
8.2 
4.6 

7.5 
7.9 
5.0 


•  3 

•  6 

•  0 

•a 

1.3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  5 

•  4 

•  5 

•  0 

•  0 
'•0 


•  3 

.3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  6 
.5 

•  6 

.7 

•  0 
5.0 


•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

1.4 
1.8 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


287 
167 
12b 

3 

'2 
1 

2 
2 
0 


.99.3 
9V.4 
99.2 

2.3 
2.6 
1.8 

2.7 
3.5 
•  0 


73  17.5 
51  21.8 
22     12. # 


654 
423 
231 


91.1* 
92.4 
88.8 


•  0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

^#0 
0 

2 
1 


.0 

•  0 

•  0 

•  3 
•0 
.7 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  1 

•  2 

•  1 

'.0 
.0 
.0 


51 
51 

0 


13.4 
13.4 
•  0 


376  100.0 
228  100.0 
148  100.0 

117  100.0 
77  100.0 
40  10C.0 

127  36.9 
85  98.8 
42  '93.3 


102 
58 

10 

2 


7.1 
8.8 

5.6 

_.9.0- 
8.8 
10.0 


1 

•  3 

1 

.3 

1 

•  6 

0 

•  0 

0 

•  0 

A 

•  8 

130 

97.7 

0 

A 

/4. 

97.4 

0 

•  0 

56 

98.2 

0 

'.0 

7?, 

97.3 

0 

-  . 

.  0 

55 

96.5 

0 

•  0 

17 

100.0 

0 

•  0 

337 

81.0 

6 

1.4 

177 

75.6 

6 

2«6 

160 

87.9 

0 

.0 

31 

4.3 

3*5 

4.6 

17 

3.7 

18 

3.9 

14 

5.4 

15 

«.8< 

139 

9C.3  * 

0 

•  0 

57 

83.8 

0 

:o 

82 

95.3 

0 

•  0 

305 

92.7 

0 

•  0 

166 

93.3 

0 

•  0 

139 

92.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  .0 

-a 

•  0  / 

0 

•  0 

1*750 

89.7 

20 

1.0 

626 

84.7 

2 

•  3 

1.124^92.7 

18 

1.5 

313 

82.2 

^  17 

4.5 

313 

82.2 

-17^ 

4.5 

0 

•  0 

0 

0 

.0- 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0  , 

0 

^0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

-0 

•  0 

1 

•  8 

£3 

2.3 

•  1 

1.2  ' 

0 

•  0 

0 

? 

6.7 

1*323 

91.5 

21 

1.5 

603 

91.1 

1 

.2 

720 

91.6 

20 

2.6- 

122 

91 .0 

0 

•  0 

,104 

91.2 

0 

•  0 

18 

90.0 

•  0 

•  0 

289 
168 

121 

133 

76 
57 

74 
57 
17 


131 
.  86 
45  * 

1*446. 
662— 
-"784 

"134 
114 

20 


ERLC 


40 


36 


TAKE  1.   tlACHaOH'S    OECtCCS  CrNFEj 


REO  ^  INSTITUTIONS  OF  HICHER jEOUCAT XQN^fiV'flACEt  ETHNICITY,  ANO  SEXJ  INSTITUTION, 
STATE  ANO  NATION  H97B- 79- 


AftHUCAtflNOlAN 
;ALASKAN  NATIVE, 


NUMBER 


SUCK 
NON-HlSPANl, 

NUN8ER 


ASIAN.CH 
PACIFIC  ISLANOER* 


NUMBER 


^     -HS«  :UtOF><SOUTHERN, MISSISSIPPI* 
'TOTAL  "  'O4  .0 

FErttLE  o,  ;o 

,   male    ,fc    ,  ,  ;o 

«  >  MS\  ;W€$LE*  COLLEGE 
*  .  ~, TOTAL     '  "     :  0  .0 
"         >  FEMALE  -0,  .0, 

"  .  "    .  '*MALE       ,    .    0  k  .0" 
HS.t  MILLlAH^CAIlEy  CCLLEGE 

;  "total  _:.Uio:_:  >o. 

•  FEMALE         *       0  .0 
^     \HALEf.  '0  .0 


164 

9U 

119 

12;  4  \ 

45 

5*7  \ 

0 

.0  < 

0 

.0 

0 

•9 

32 

13.6*" 

25 

20.3 

7 

6.2 

27 
19 
„8 

0 

0 


"MS-      state  ?tdtals  .c 

.      TOTAL  *6        *l  2i230 

FEMALE  4        .1  1,435 

MALE'  Z        -0>  795 

,  MISSOURI.  , 

Mfi  "avila  college* 

•TOTAL    v  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE^ ,    ~  0:t  #0 

iMO    BAPTIST  BIBLE* COLLEGE 
TOTAL 4        '      -0  .0 
FEMALE   >  0  .0 

MALE'        .  ,  ,    0  \    .0  * 
;ifO  /CALVARY  BIBLE  CCLLEGE 

*  ..tot  At"*  *o 

FEMALE  0  .0 

MALE  .0        .0  Jff  c 

;  HD   'CARO INAL  GLENNON  CQLUEGE 
*.  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

,.HALE*,~  -0  .0 

MO    CENTRAL  BIBLE  .CCLLEGE 
$  .TOTAL  1  *5 

FEMALE  0        .0     <  t 

*;    MALE  1  *7 

MO    .CENTRAL- MEtHDOFST  CDLLEGE 
TOTAL.  0  .0 

FEMALE,  0  .0 

MALE  0  .0 

' NO'  CENTRAL  MD  ST  UNIVERSITY 
'    TOTAL  0  .0 

'  *    FEMALE  0/  .0 

^MALE   ,  0  *0 

MO  'CHRIST'  SEMINARY -SENINEX 
f   TOTAL  0^.0 
FEMALE.  0  .0 

MALE  0*  .0 

HQ    COLUMBIA  COLLEGE 

TOTAL-       *"        2  ,3 
-.FEMALE  '   0  .0 

-MALE    .  2  »4 

NO    CONCEPTION  SEN  COLLEGE 
.    TOTAL    •  0  .0 

FEMALE  0  .0 

;  male;:        .  o  .o 

NO  .  CULVER-STOCKTON  COLLEGE 
'  TOTAL    •  0  *0 

FEMALE  0  .0 

,    MALE  0  .0 

NO    ORURY  COLLEGE    -  ,  . 

^       TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

MO    EVANGEL  CDLLEGE 

TOT**.  0  *0 

FEMALE  0  .0 

,  MALE  -  _     ,         0„  .0 
r  MO    f ONTRONNE  COLLEGE 
v^TOTAL  0  .0 

'TEMALE  0  .0 

MALE  .  «U  .0* 

HO  , HA NN 18 AL- LAGRANGE  COLLEGE 
TOTAL  *  ■    0    -  ."0 

FEMALE  0       .C  • 

1  MALE  0  .0 

MC    HARRIS  STDME  COLLEGE 


1 
1 

0 
0 
0 

2* 
0 
.  2 

0 
0 
G 

39 
29 
10 

0 
0 
0 


,4  * 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


NO    KANSAS  CITY  ART  INSTITUTE 

tdtal: 

FEMALE 
M4LE 

5H0    LINCCLN  UNIVERSITY 


♦  0 
1.4 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


16  INSTITUTIONS) 


.25.7 
3J.0 
19.6 


7.6 

7;  9: 

7.0 
.0 
♦0 
2.9 
2.6 


.25 
12 
13 


0 
0 
0 

54 
44 
10 

"5 
0 
5 

84 
48 

36 


•0 
iO 

•  0 

1.0 

♦  0 
1*5 

.0 

♦<? 

.0 

2.8 
4.3  ■ 
1.4 

.0 
.0 
.0 


.0 

•  0 

•  0 

10.4 
9.1 
11.4 

1.3 
2.3 

•  7 

1.6 
♦0 
3.2 

5.8- 
5.8 
5.9 

•  0 
.0 

-  .a 

60.0 
61.1 
55.6 

3.8 

•  0 
7.1 

38.9 
46*2 
32.1 


'♦5 

♦  3 
.6 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

.0 


♦  3 

♦  3 
.3 


3       1.4  • 
I  3.0 
1  .7" 


0> 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
1 

I 

1 
1 

0 

3 

2  . 
1 

0 
0 
0 

1 

0' 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

I- 

1 

5 
4 
1 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

'.0 

.0 
.0 
.0 

1.0 
1.7 
.7 

1.0 
2.2 
.0 

.2 
.3 
.1 

\ 

•0 
.0 
.0 


.2n 

.0 

•2 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

1.3 
2.3 
.7 

.5 
.0 
1.1 

3.2 
2.9 
5.9 

.0 
.0 
.0 

'♦0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


HISPANIC 
NUMBER  * 


3 
2 

<1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


11 

6 
5 


12 
5 
7 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

f 

0 
0 
0 

3 
1 
2 

0 
0 

0 

2 
2 
0 

0 
0 

o; 

7 
0 
7 

0 

,  0 
0 

1 

0 

1 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBERj^*"^^ X 


NON-RE  SI OE NT 
ALIEN 


TOTAL 


.2 

175. 

10.0 

1,574  90.0 

•2 

124 

12.9 

837  87.1 

.1 

51 

6.  5 

737  93.!> 

♦  o- 

0 

•  0 

7  100.0 

♦  0 

0 

.  0 

2  100.0 

.0 

0 

.0 

5  100*0 

♦  0  - 

32 

13.6 

202  85*6 

.0  " 

25 

20.3 

98  79.7 

.0 

7 

6*  2 

*. 

104  92.0 

.  1 

2t272  . 

26*2 

6, 

307  72.6 

.1' 

If  457 

31*5 

3i 

131     67*6  ' 

♦1  • 

615 

20.1 

3i 

176  78.4 

3.4 

- 

41 

41.5 

315  88.5' 

2.1 

N  25 

1C.  3 

217  89.7 

6.1 

16 

14.0 

98*  86.0 

♦  5 

4 

1.9 

211  98.1 

1.5 

3 

4.5 

63  95.5 

•  0 

1 

.7 

148  99.3 

.0 

2 

2.9 

67  "  95.7 

.  .0 

1 

3.  2 

.  29^  93.5 

^.0" 

-  2. "6 

38  97.4 

•  0 

0 

.0 

24  100.0 

.0 

0 

.0 

C  .0 

♦  0 

0 

.0 

24  100.0 

1.5 

8 

4.1  . 

174     89.7  * 

1.7 

2 

3.3 

57  95.0 

1.5 

6 

4.  5 

117     87.3  1 

.0 

I 

1.0 

97  99.0 

♦  0 

1 

2.  2 

45  97.8 

♦  0 

%  0 

♦  0 

52  100.0 

.1  . 

44 

2.2 

1 

,306  95*3 

.3 

33 

4.  9 

628  93.5 

♦0 

11 

1.6 

678  97.0 

.0 

0 

.0 

6  1C0.0 

♦  0 

•  0 

.0 

0  .0 

♦  0 

0 

.0 

6^100.0 

1.2 

101 

16.8  , 

493  82*7 

.0 

25 

1 8.  5 

109  -  80.7 

1.5 

76. 

16.3 

389  83.3 

.0 

0 

.0 

/   6  100.0 

.0 

0 

•C 

/     0  .0 

.0 

0 

.0 

/ 
/ 

<      6'  100.0 

1.3 

9 

11.7 

68  88*3 

k0 

3 

9.  1 

/ 

30  90*9 

2.3 

6 

13.6  , 

1 

38  66.4 

♦  9 

8 

3.5  i 

» 

223  96*5 

1.1 

5 

5.7  / 

83  94.3 

♦  7 

3 

2.1/ 

140  97.9 

o 

.0 

^  4 

2.* 

185  97.9 

.0 

0 

•  0 

96  100.0 

.0  * 

4 

4>3 

89  95.7 

.6 

15 

/ 

9.6 

139  89.1 

♦  7 

13 

,9.4 

126  90.6 

.0 

2 

11.8 

13  76.5 

.0 

:  0 

.0 

24  100.0 

.0 

0 

.0 

6  1C0.0 

.0 

0 

•  0 

18  ioo.or*. 

•  0 

d 

60.0 

34  37.8 

.0 

44 

61.1 

26  36*1 

.0 

10 

) 

55.6 

8  44.4 

! 

.0 

4.5 

126  95.5 

.0 

•  0 

62.  KO.O 

.0 

n 

8.6%  . 

64  91.4 

'♦0 

J  84 

38.9 

103  47.7 

.0 

/♦? 

46*2 

52  50.0 

.0 

'  !36 

32*1 

51  45.5 

BER 

t 

NUMBER  * 

0 

.0 

i 

*\ 
U749 

0 

•  0 

#  961 

0 

.0 

788 

0 

•  0 

7. 

0 

*.o 

2 

0 

'.0 

2 

•  8 

236 

0 

•  0 

123* 

2 

U8 

103 

1.2 

'  8*662 

44 

4,632 

59 

1.5 

.4.050;. 

-  ^  • 

0 

•  .0 

356 

0 

•0 

242 

0 

.0 

114 

0 

•  0 

215 

0 

.0 

66 

0 

♦0 

149 

1 

70, 

1 

3.2 

31 

o 

♦  0 

39 

0 

.0 

0 

•  0 

0- 

o 

•  0 

24 

12 

6.2 

19', 

1 

1.7 

60 

i  II 

8.2 

134 

6 

♦0 

98  * 

0 

.0 

46 

o 

.0 

52 

21 

1.5 

1,371 

11 

1.6 

672 

10 

1.4 

699 

0 

♦6 

6 

0 

.  0 

0 

o 

.0 

6 

.  3 

*  .5 

1 

♦  7 

135 

2 

-  .4 

467 

0 

.0 

6 

o 

•  0 

0 

c 

•  0 

6 

0 

♦  0 

77- 

0 

.0 

33 

0 

.0 

44 

0 

.0 

231 

0 

*  .0 

88 

0 

•  0 

•  143 

"i 

0 

.0 

189 

0 

•0 

96 

0 

•  0 

93 

2 

1.3 

156 

0 
2 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 

0 

29 
4 
25 


♦  0  * 
11.8  . 

.0 

♦  0 

•  0 

2.2 
2.8 
•0 

•  0 
.0 
.0 

1324  . 

3.8 
22.3 


139 
17 

24 
6 
18 

90 
72 

"/ 
132 
62 
70 

216 
104 
112 


TA6LE  1.    BACHUOVS  fOIGREES,  CONFERRED^*  INSTITUTIONS  OF/ HIGHER* EDUCATION  6Y  RACE,  ETHNICITY,  AND  SfXt  INSTITUTION, 
.       .  -  -     "     "     \  '         STATE  ANO  NATION  1971-79 


AMERICAN -INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


SLACK  ASIAN-CR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL* 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


.MISSOURI 


NO    THE  LI NOENWCO- COLLEGES 
/TOTAL*  "    0  .0 

.     FEMALE  0  .0 

.    HALE  0   .  .0 

MO    MARY  V  RLE  C-SAINT  LOUIS 0 
TOTAL  0  .0 

FEHAtE  0  .0 

*  MALE    ,  0  .0 

MO    MISSOURI  8APTIST  COLLEGE 

TOTAL*   0  ^.0  

"  "FEHAtE 


MALE 
,M0*  MISSOURI 
TOTAL  n 
FEMALE 
MALE 


-1    o  *o 

,     0  *0 
INST  TECHNOLOGY 
0  .0 
0  .0 

'0  *0 


MO    MISSOURI  STHN.ST  QOLLEGE 

.   TOTAL  '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0      .  *0 

NC    MISSOURI  VALLEY  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0-  .0 

HALE  0  .0 

NO    MISSOURI  WSTN  ST  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MO    NTHE£T  MO  "ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

♦  0 


MO    NTHMST  HO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL 
FEMALE—.. 
MALE 

HO    PARK  COLLEGE 

TOTAL  2        *2  - 

FEMALE*  0  *C 

MALE  2  .3 

MO    R3CKHUR ST  COLLEGE 
TOTAL  '     0  .0 

FEMALE  0  .0 

-MALE  0  .0 

MO    SNT  LOUIS  CHRISTIAN  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HO  SNT  LOUIS  COLLEGE,  OF  PHAR 
*      TOTAL  0  .0 

FEMALc  0  .0 

RALE  0  .0 

MO    SNT  LOUIS  CONSV  OF  MUSIC 


. TOTAL 
FEMALE 
HA  LE 
HO    SAINT  LOUIS 
*  TOTAL 
FEMALE  » 
MALE 
MO  SAINT 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0  *0 
0  *0 
0  .0 
U  HAIN  CAHPUS 
2  .2 
2  .3 
0  .0 
LOUIS  U -PARKS  C 
k     0  .0 
0        .0  * 
0  .0* 


MO    SAINT  MARY'S  SEN-COL  LEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


HC    SCHOOL  OF  THE-  OZARK S 


NUMBER- 


TOTAL 
FEMALE 
'MALE 


MO    STHEST  HO  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


•  I 

♦  0 
.2 


MC    SOUTHWEST  BAPTIST  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


HO   .STHWST  HO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  -  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.  .0 

HO    STEPHENS  COLLEGE 

TOTAL  '  I  .2 

FEMALE  1  .2 

*  HALE  0  .0 

MO    TARKIO  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  ,*0 

HALE  0  .0 


EMC  , 


0 

•  0 

0 

•i 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*  0 

13 

6*3 

0 

•  0 

7 

7*4 

0 

•  0 

6 

9*  7 

0 

•  0 

1 

2*6 

*  0 

♦  0 

0. 

♦  0 

0 

♦  0 

lv 

4*  5 

0 

♦  0 

3 

6*3 

0 

.0 

I 

33*3 

0 

♦  0 

2 

4*4 

0 

•  0 

2 

rl 

^0 

♦  0 

I 

0 

*  •  0 

I 

•  5 

0 

♦  0 

9 

10*7 

I 

1*2 

3 

8*  1 

0 

♦  0 

6 

12*8 

1 

2*1 

10 

2,7 

I 

•  3 

I 

♦  6 

0 

«  0 

9 

4*2 

1 

♦  5 

JO 

3.3 

In 

.8 

13 

*  2*8 

2 

♦  4 

-17 

3*6 

5 

1*1 

6 

♦  9 

0 

•  0 

3 

♦  9 

0 

♦  0 

3 

.9 

0 

•  0 

165 

19.1 

0 

.0 

50 

29*6 

0 

•  0 

115 

16*5 

0 

•  0 

25 

a. 6 

0 

.0 

11 

10*7 

0 

♦  0 

14 

7*5 

0* 

♦  0 

2 

12*5, 

0 

♦  0 

1 

25*0  • 

0 

•  0 

1 

8*3 

0 

•  0 

1 

♦  3 

3 

2.4 

0 

♦  0 

1 

2*9 

1 

1*1 

2 

2*2 

0 

*  .0 

a 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

94 

8*3 

11 

1.0 

55 

9.0 

3 

•  5 

39 

7.4 

8 

1*5 

0 

•  0 

.  jj 

•  0 

0 

•  0 

0 

».    •  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

11*1 

0 

•  0 

0 

•  0  * 

0 

•  0 

1 

11*1 

0 

•  0 

4 

2*2 

2 

1*1 

0 

♦  0  ' 

1 

•  9 

4 

5*3 

1 

1  ♦  3 

26 

2*2 

2. 

•  2 

11 

1*7 

0 

•  •0 

15 

2*6 

2 

•  4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

14 

.9 

14 

.9 

3 

.4 

7 

♦  8 

11 

1*4 

7 

♦  9 

15 

.  3*5 

1 

•  2 

x  13 

3*2 

1 

•  2 

2 

10*0 

0 

♦  0 

26 

16*9 

1 

♦  6 

1Q 

20.4' 

1 

2*0 

id 

15** 

0 

♦  0 

42 


ICR 

• 
* 

NUMBER* 

% 

* 

NUMBER  % 

NUMBER 

(o* 

♦0 

0 

.  »o  • 

185  99*5 

1 

f0 

♦  0 

0 

♦  0 

118  100*0 

0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

67  98*5 

1 

0  " 

•0 

.13 

8*3 

144  91.7 

'  o 

0 

♦0 

.  7 

7*4 

BB  .92*6 

0 

o 

♦  0 

6 

9*7 

56  90*3 

;o 

0 

•0 

1 

2.6 

38  97.4 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

17  100*0 

0 

o 

♦0 

1 

4*5 

21  95*5 

0 

o 

♦  0 

3 

6*3 

45  93*6*- 

0 

0 

♦0 

I 

33*3 

2  66*7 

0 

o 

♦  0 

2 

4*4 

43  95*6 

0 

0 

•0 

2 

.5 

398  99*5 

0 

0 

.0 

1 

•  5 

182  99*5 

0 

0 

♦0 

I 

.5 

216  99*5 

0 

0 

•0 

10 

11*9 

73  86*9 

1 

0 

*  .0 

3 

8*1 

33  f9*2 

o 

•  .0   ,  * 

7 

14*9 

40    85*1,  1 

o 

3 

2 

'  .5 

13 

^3.5 

361  96*3 

1 

1 

.6 

2 

1.2 

159  98*8 

I 

•  5 

\l 

5*  1 

202  94*4 

4 

41 

4*5 

856  93*3 

20 

1 

•C 

16 

3*4 

449  95*3 

3 

25 

5*6 

407  91*3. 

14 

0 

.0 

6 

•  9  ' 

625  95*9 

21 

0 

♦  0 

3 

•  9 

324  99*1 

0 

„.0 

3 

#  9 

301  92*6 

21 

42 

*  4.9 

209 

24*2 

649  75*0 

7 

6 

3.6  .  v. 

56 

33*1 

113  66*9 

JO 

5*  2 

153 

22*0 

536  77*0 

^3 

8 

2.8  ■ 

11*4 

256  88.3 

1 

3 

2*9 

14 

13*6 

89  86.4 

J 

5 

2*7 

19 

10*2 

167  89*3 

0 

♦0 

2 

12*5 

14  87*5 

0 

0 

♦  0 

1 

25*0 

3  *  ,75*0 

0 

q 

♦  0 

x 

8*3 

11  ^91*7 

0 

2 

1*6 

6 

4*8 

120  95*2 

0 

0 

♦  0 

1 

2*9 

33  97*1 

0 

2 

2*2 

5 

5*4 

87  94*6 

0 

0 

•  0 

0 

*0 

8  100*0 

0 

0 

.0 

0 

*0 

3  100*0 

0 

Q 

♦  0 

o 

♦  0 

5  100*0 

0 

9 

.8 

116 

10*2 

1,010.  89*0  ■- 

,  9 

5 

.6 

65 

1C*7 

544  89*2 

.  1 

♦8 

5X 

9*7 

466  88*8 

0 

0 

♦  0 

0 

*  .0 

s    127  94*8 

7 

0 

.0 

a 

*0 

12  92*3 

1 

Q 

♦  0 

o 

♦  0 

115  95*0 

1 

11*1 

2 

22*2 

7  77.8 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

^ 

11*1 

2 

22*2 

7  77.8 

<> 

0 

♦  0 

6 

3*2 

178  95*7 

2 

0 

•0 

1 

•9 

108  98*2 

1 

0 

5 

'  6*6 

70  92*1 

?  L 

4 

•  3 

33 

2*7 

1,164  96*4 

10 

2 

♦  3 

13 

.  2*0 

621  97*6 

2 

C 

**4 

20 

3*5' 

543  95*1 

8 

0 

♦  0 

-  0 

*0 

279  98*2 

5 

0 

•  0 

0 

•  0  ' 

130  99*2 

1 

Q 

♦  0 

o 

•  0 

149  97*4 

4 

3 

.2 

31 

1*9 

1,577  97*1 

16 

2 

.2 

12 

1*5 

812  98*2 

♦  If 

19 

2.  4 

765  96*0 

v,  13 

0 

♦  0 

17 

4*0 

404  94*6 

6 

0 

•  0 

15 

3*7 

386  94*8 

6 

o 

♦  0 

2 

10*,0 

18  90*0 

0 

6 

3*6 

35 

21*1 

129  77*7 

2 

2 

4*1 

13 

26*5 

36  /3*5 

0- 

4 

3*4 

22 

18*8 

93  79*5 

2 

3i 

TOTAL 
NUMBER 


•  5 

•  0 
1*5 

.0 

•  0 
.0 


186 
118 
68 

157 
95 
62 

39- 


.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

1*2 
2.7 
•0 

.3 

♦  0 

♦  5 

2*2 
1*3 
3*1 

3*2 
.0 
6;5 

*8 

♦  0 
1*0 

*3 

♦  0 

♦  5 

*0 

♦  0 

♦  0 

♦o  > 
.0 

♦  0 

♦  0. 

♦  Cf 
*0 

*8 

;2 

1.5 

5*2 
7*7 
5*0 

♦  0 

♦  0 
.0 

'  1.1 
v  .9 
1.3 

♦  fl 

♦  3 
1.4 

1.8 

♦  8 

2.6 

1.0 
•4 
1.6 

1.4 
1.5 
.0 

1.2 

♦  0 
1.7 


17 

22, 

4* 

*  3 
45 

400 
183 
217 


37 
47 

,  375 
161 
214 

917 
471 
446 

652 
327 
325~ 

665 

169 
696 

290 
103 
187 

16 
4 

12 

126 
34 

92 

8 

*  3 
5 

1,135 
610 
525 

134 
13 
121 

'  9 
0 
9 

166 

110 
76 

1,207 
636 
57' 

284 

,  131 
133 

1,624 
<  627 
797 

427 
407 

20 

166 
49 
117 





TAKE  1.   -BACHELOR*  S.  DEGREES  CONFERREO  iV  INSTITUTIONS  OF- HICHEH  EDUCATION  BY  RACEt  . ETHNICITY,  ANO  SEXt  INSTITUTION* 
*       *  -   -    •        sSTATE  ANO  NATION    1 971-79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  !**! 


BUCK  u        •  ASIAN  OR. 
N^N-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NIMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER. 


kHlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


HOH-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


MISSOURI 


MO»  U  OF 'MISSOURI-COLUMBIA 

TOTAL               6     |  .2  54  1*6              25  .7 

FEMALE  ,              3     I  .2  37  .  2*2                B  .5 

MALE  .  3  t  *2  n  *  17  .9  17  .9 
NO    U  OF  MISSOURI-KANSAS  CITY 

TOTAL                6    /    .6  49  5.0                9      *  .9 

•   FEMALE                W     .8  33  6*6                3  .6 

,  MALE  .  2  .4  16  3.4x  6  1*3 
.MO    U  OF  NISSOURI-ROLLA 

TOTAL  ' 2        .2  ID  L*2_ 


93  7.4 

54  9*6 

39.  5*6 

59  4*8 

30  6*1 

29  4*0 


FEMALE  0.      .0-  2  1*9 

MALE  2        .3  '.8  1*2 

NO    U  OF  MISSOURI-SAINT  LOUIS 
TOTAL    "  6  ,.5 

FEMALE  2  .4 

3   MILE  4  .  .6 

N0X  WASHINGTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE   .  0  .0 

NC    WEBSTER  COLLEGE 

*  TOTAL  0      ''♦O  50  17.8 

FEMLE  *  0  .'  -.0  „  30  16.6* 
'      MILE  0        .0  20  20.0 

MO    WESTMINSTER  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  1  .8 

FEMALE  -.0        .0  .    0  .0 

MALE  0.0  ,    1  .8 

NO    W LLl AM  JEbELL  COLLEGE 

-  TOTAL  1        .3  9  2.8 

FEMALE  1        .6  6  3*5 

MALE  0       .0  3"  2*1 

MO    WILLIAM  WOOOS  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  6  3.2 

'     FEMALE  0       .0*  6.  3.3 

-       MIL  E    *  0        .0  0.0 


0 
2 

7 
4 

3 

25 
6 

19 

0 
0 
0 

0 
.0 
0 

0 
0 
0 

0 

o- 

0 


♦  0 

•6 

♦  7 

♦  4 

2*0 
1*2 
2*6 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
^.0 


8  .8 

3  *6 
5  1.1 


— *0- 
.0 
.0 

1*2 
1*6 
♦9 

1.3 
1.6 
1.1 

♦  4 

♦  0 
1*0 

1*6 
•0 
1*6 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 


MC 


93  2%7 
51  3*1 
42  2*3 


72 
43 

29 


7.4 
8.5 

6.1 


-14  1t*- 


2 
12 

121 
69 
52 

100 
44 
56 

51 
30 
21 

3 
0 
3 

10 
7 
3 

6 
6 
0 


1.9 
1.7 

9.6 
12*2 
7.5 

8.2 
8.9 
7.7 

18*1 
16.6 
21.0 

2.4 

a.  4 

3.2 
4.0 
2.1 

3.2 
3.3 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS  (  SO 

INSTITUTIONS) 

6*5 

31        .1  < 

1,107  5.0 

132  .6 

160 

.7 

1,430 

13  .1 

S60  5.5 

SO        .5  , 

56 

•  5 

679 

.-6*6 

18  .2 

547  4.6 

82  .7 

104 

.9  ' 

751 

6*4 

3,342  96*2 

1,591  96*7 

1,751  95*7 

694  91*6 

458  91*1 

436  92*2 


-t^S — BTrt- 
98  92*5 
600  86*3 


1,132 
493 
639 


89*9 
87*4 
91*9 


,099  69*9 

450  91*1 

,649  89*0 

230  81*9 

151  83*4 

79*  7S*0 


121 

0 

121 

306 
166 
140 

178  . 
176 

2 


96*8 
.0 
96*8 

96*8 

96.  0; 
97*9. 

.  95*7 
"95*7 
100*0 


20,253  91*9 
9,474  92*8 
10,779  91*2 


40 
4 

36 

10 
2 


1.2 
•  2 
2.0 

1.0 
.4 
1.7 


-89— 
6 
83 

6 
2 
4 

24 
0 
24 

<f 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

2 
2 
0 


-11.1- 

5.7 
11.9 

.5 

•  4 
.6 

2.0 

•  0 
3.3 

•  0 
.0 

•  0 


•  0 

.a 
•o 

l.i 
l.i 

•  0 


1.6 


351 

58  .6 
293  2*5 


3,475 
1,646 
1,629 

97*- 

•  503 
U3 


 851 — 

\0t 
695 

1,259 
564 
695 

1,223  ' 
494 
729 

261 

181 

100 

125* 
0 

125 

<  316 
173 
143 

186 
184 

2 


22t034 
10,211 
11,823 


MONTANA  * 

NT    CARROLL  COLLEGE  1 
TOTAL  3  1.4 

FEMALE  2  1*7 

MILE  1  1*1 

NT    COLLEGE  OF  GREAT  FALLS 
TOTAL  6  6*0 

*  FEMALE  6  11.1 

HALE  0-  .0 

MT  } MONTANA  INST  OF  THE  BIBLE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

1MILE  0  .0 

MT' (EASTERN  NONT ANA. COLLEGE  > 
TOTAL  "  7  2.0 

FEMALE  6  2.7 

MILE'  1  .8 

MT  ,  MONTANA  C  MlNRL  SCI-TECHN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

NT    MONTANA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  17  1.1. 

FEMALE  4     ,  .6 

MALE  13  1.5 

MT    NORTHERN  MONTANA, COLLEGE 
TOTAL  9    10.2  * 

FEMALE  6  14.3 

NILE  3  6.5 

MT.  UNIVERSITY  OF  MONTANA 
TOTAL  12  1*0 

FEMALE  7  1.4 

HALE  5  .7 

NT    WESTERN  MONTANA' COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE     '  0     f  *0, 

NT    ROCtY  MOUNTAIN  COLLEGE 

TOTAL  5  5*6 

.    FEMALE  3  6*7 

MALE  2  4.4 


0 
0 

,  0 

3 
1 
2 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

3 
0 

3~ 


.0 
.0 

•  0 

3.0 
1*9  . 
4*3 

.0 
.0 

•  0 

..6 
.9  " 

•  0 

.0 
.0  • 

•  0 

•  1 

•  0 

.1 

.0 

•  0 
.0 

•  2 

•  0 

.3  "s 


•  0 
.0 

•  0 

3*3  , 

*0 
6.7 


MT 


STATE  TOTALS  ( 


10  INSTITUTIONS) 


} 


TOTAL 
FEMALE 
MILE 


59 
34 
25 


1.5 
2.0 
1.2 


11 
3 
8 


3 
1 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0' 
0 
0 

7 
4 

3 

0 
0 
0 

3 
.  1 

"1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


15 
6 
9 


1.4 

.8^ 
2*2 

•  0 
.0 
.0# 

•  0 
.0 
.0. 

•  6 

•  0 
1.5 

.0 

,  *o 

.0 

.5 
•6 
.4 

•  0 

•  0 
.0 

•  2 
.2 
.3 

i. 
♦0  " 
.0 

X  *0. 

-0 
.0 
.0 


4.0 
7.4 
.0 

'  *0 
♦  0 
.0 


7 
4 

3 

13 
11 
2 

,  o 
0 
0 


3.3 
3.4 

3.3, 

13.0 
20.4 
4.3 

.0 
.0 
.0 


202  96.2 
114  '  96.6 
88  95.7 


,  87 
43 
44 

14 
1 
13 


87.0 
79.6 
95.7 

93*3 
100*0 
92*9 


1 

.3 

12 

3.4 

343 

96.3  • 

1 

.3 

1  < 

♦4 

9* 

4.0 

214 

96.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

3 

2.3 

129 

'  97*0  . 

1 

.8 

0 

.0 

0 

.0 

96 

98*0 

2 

2.0 

0 

.0 

0 

.0 

18 

100*0 

•  0 

.0, 

0 

.0 

0 

.0 

78 

97*5 

"2 

2*5 

4 

.3 

29 

1.9 

1,511 

97*9 

3 

•2 

2 

.3 

10 

a 

686 

98*4 

1 

.1 

2 

.2 

19 

2.2 

/ 

825 

97*5 

2 

•  2 

.  1 

l.'l 

10 

11*4 

78 

88.6 

0 

•  0 

-  0 

.0 

6 

14*3 

36 

85.7 

0 

..0 

1 

2.2 

4 

i48.7 

42 

91.3 

0 

"  .0 

1 

.1 

18 

1.5 

-  1,201 

97.6 

12 

1.0 

1 

.2 

1.9 

487 

97.4 

4 

,  .« 

0 

..0 

9 

1.2 

714 

97.7 

8 

"  1.1 

0 

•  0 

0 

.  .0 

81 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

33 

100.0 

o- 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

48 

10C.0 

0 

•  0 

0 

.0 

8 

8*.  9 

;"  80 

8e«9 

2 

2.2 

.0 

.0 

3 

6*7 

41 

91.1 

1 

2.2 

0 

.0 

5 

11*1 

39 

B6.7 

1 

2.2 

12 

.3 

97 

2.5 

3,693 

96.9  . 

22 

•  6 

9 

♦  5 

52 

3.0 

1,673 

96.6  * 

6 

•  3 

3 

.1 

45 

2.2 

2,020 

97.1 

*  -16 

•  8 

210 
118^ 
92 

100 
54 
46 

15 
1 
14 

356 
223 
133 

98  .„ 

18 

80 

1,543 
697 
846  , 

88 

42 
46 

-  1,231 

500., 

r 

90 
45 
45 

-  t* 

'4  3,812  , 
1*731 
2,081 


'ERJC  . 


*39 


43 
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!  -  "  STAT  r.AMO.  NAT  I0N_197B-79  —  ~ 

*"  » 

•     AMERICAN  INDIAN* 
ALASKAN  NA|IV£ 

NUMBER  X. 


•LACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLAND Eft 


.HISPANIC 


JoW 
NI NOR! TY 


WHITE  NON-RESICENT 
NON-HISPANIC  ALIEN 


NUMBER 


NUMBER 


NEBRASKA 

•  NE    BELtEVUE  CCLCEGjE 
-    TOTA*W      ,    >Ol'  ,.0 
FEMALE^,  o  J  10 

MALE*  '  !0*pA&fcO 
\NE    CHAORHN.STAU  COLLEGE 
TOTAL  ,        s  J2VJ"U9 


FEMALE  ,      ?m  J%2*  U5 
"MALE         KvO  .0 


_TOTACL*      jV'O  .0 

femal?\  .  4>  o     .o  — 

-MAL  t     1?  0  .0 

NE   -CONCORDIA  TCHRS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE     v  0  .0 

.  MALE     .  0    *  .0 

NE    CREICHTON  UNIVERSITY 
1  TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NE    OANA  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE' 
NE     DOANE  COLLEGE 
TOTAL   '  *  0 
•  FEMALE  0 

MALE 
NE  GRACE. 
"'TOTAL 
FEMALE 
MALE 


19 
7 
12 

1 
1 

0 


13*2 
14.0 
12*8 

.4 

,  .7 
♦0 


-0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

0  -0 
0  .0 
C  OF  THE  8 ISLE' 

. 1  U9 

0  .0 

  I  2.9 

NE    HASTINGS  CCL LEGE  '  i 

v   TOTAL.  0  .0 

—  FEMALE  0 

MALE*-  0^  .0 

NE    KEARNEY  STATE  COLLEGE 
*  TOTAL  1  *1 

FEMALE  1  *3 

«NALE  0  .0 

NE    NIOLANO  LUTHERAN  COLLEGE 
NTOTAL  0  .0 

FEMALE'  0  .0 

*      MALE  *  1    0  .3 

NE    NEBR  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE  1 NE BAo WESLEYA N  UNIVERSITY 

TOTAL  1  »5 

1  FEMALE  0  »4 

,    M4LE         \    1  *9 
NE    PERU  STATE  COLLEGE*  . 
TOTAL  0  .0 

"  FEMALE  0  .0 

4  MALE  ,  0  .0 

NE     PLATTE  VLY  BIBLE  COLLEGE 
* TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0* 

NE    UNION  COLLEGE 

*  TOTAL  0  .0 

FEMALE  «       ,       0  .0 
MALE  0        #0  ' 

NE    U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 
'    TOTAL  1  *0 

_    F.EMALE  0  .0 

*  MALE  1  »1 

NE    U  NEBRASKA  MEDICAL  CTR 
TOTAL  1 
FEMALE  0  *0 

MALE  1  .7 

NE     U  OF  NEBRASKA, AT  OMAHA 
TOTAL   *  1.  •! 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  1  .2 

NE    WAYNE  *  STATE  COLLEGE 
TOTAL  «  0  *0 

FEMALE  0  .     .0  . 

MALE  0  .0 

NE  w  STATE  TOTALS  (  20 
«*    TOTAL  8  .1 

FEMALE  3 

M4LE  5    '  .1 

NEVAOA 

.    NV    SIERRA  NEVAOA  CCLLEGE 


2 
2 
0 

3 
1 

2 

25 
15 
10 

0 

0* 

0 

6 
2 
4 

0 

*  0 
0 

0 
0 
0 

4 
1 

m  3 

3 
2, 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 

0 
0 
0 

4 

1 


37 
11 
26 

"b 

2 

6  s 

49* 
23 
26 


4.9 
5.1 
•  0 

1.2 
.7 
1.7 

3.7, 
4.8 
2.6 


.0 

•  0 

•  0 

5.4 

3.9 
6.7 

.  .0 

•P 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•6 
.3 
1.0 


2.3 
2.3 
2.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.9 
2.7 
6*3 

•  0 

•  0 

.'0  . 

3.1 
L.4 

5.U 

1.4 

•  9 
1.8 


INST  ITUTIONS) 
168  2-3 


TOTAL 
FEK24LE 
MALE 


70 
9? 


2.0 
2.5 


9 

♦  0 

0* 

*  0 

o 

.0 

8 

3.4 

2  1 

1*5 

6.  1 

o 

.0 

0 

n 
.  v 

_  o 

.0 

9 

3.5 

7 

4.9 

2 

1.7 

13 

1.9 

'3 

1.0 

10 

2.8 

0 

.0 

o 

.0 

0 

*  0J 

s 

0 

.0 

o 

.0 

o 

o 

0 

+  .0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

n 
.  u 

4 

•  6 

« 

.5 

c 

#  7 

o 

.  0 

Q 

♦  0 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

0 

•  0 

o 

*  0 

0 

»  0 

0 

.0 

0 

A 

♦  u 

0 

.  0 

t 

0 

.  *o 

0 

.  0 

0 

.0 

2 

1.5 

I 

*  1.4 

1 

1.7 

2^ 

.  8 

5 

.4 

1 6 

1 . 1 

3 

1.0 

1.3 

1 

#7 

3 

•  3 

o 

*  0 

3 

.5 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

63 

♦  9 

22 

.6 

41 

1.1 

•  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

NUMBER 

t 

NUMBER 

S 

NUMBER         %  NUMBE 

R 

1  . 

1 

X 

2 

1.4 

21 

14*6 

i 

123    85*4  / 

0 

.0 

1 

2.0 

6 

16.0 

42  84.0 

o 

♦0 

1 

1.1 

13 

13*8 

81  86*2 

0 

•  0 

3 

1.3 

14 

6.0 

220  94*0 

0 

•  0 

2 

1.5 

7 

5.2 

128  94*8 
 92—  92.9  

0 

u 

♦  0 

•  0 

1  . 
0 

•_ 

.0 

 7— 

2 

-7*4  

4.9 

39  95.1 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

5.  1 

37  94*9 

o 

♦0 

0 

•0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0  • 

12 

4.6 

247  95*4 

0 

•  0 

0 

.0 

m 

0 

3.0 

135  94*4 

o 

♦  0 

0 

♦°. 

4 

3*4 

112  96*6 

0 

•  0 

4 

*  .6 

42 

6*3 

625  93*0 

5 

.7 

1 

.3 

19 

6.  1 

291  93*3 

2 

.6 

3 

.8 

23 

6.4 

334  '92*8 

3 

•  8 

1 

1.3 

1 

1.3 

75  96*2 

2* 

2.6 

1 

2.2 

1 " 

2*2 

\        44  97*8 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

:o 

31  93*9 

2 

6.1 

0 

.0 

5.4 

105  94*6 

0 

.0 

0 

.  0 

2 

3.9 

49    96  *  1 

o 

♦  0 

0 

.0 

4 

6.7 

56  93*3 

0 

♦0 

x  0 

♦  0 

* 

1.9 

52  98*1 

0 

I 

♦0 

♦0 

0 

.0 

10  1  uu*  u 

o 

.0 

\  °o 

\.o 

1 

2.9 

34  97*1 

Ov 

.0 

_     *  1 

.7 

.7 

135  98*5 

.1 

.7 

0 

.0 

0 

.0 

62  100*0 

o 

.0 

1 

1.3 

•  1 

1.3 

73  97*3 

i 

1.3 

6 

♦  9 

15 

2.1 

650  92*2 

40 

5.7 

3 

.8 

,  7 

1.8 

378  94*7 

3*5 

3  * 

1.0 

8 

2*6* 

\ 

272  88*9 

• 

26 

8.5 

0 

♦  0 

3 

2.3 

\       124  .,96*1 

2 

1*6 

0 

♦  0 

2 

2.3 

\      84  "97*7 

o 

♦  0 

0 

.0 

1 

2.3 

\  40  93.0 

2 

4*7 

0 

.0 

0 

.0 

\  * 

ia  ioo*o 

0 

.0 

0 

♦0 

Q 

»u 

3.  1C0.0 

0  ' 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

*7\l00,0  . 

) 

0 

♦  0 

1 

j  ♦** 

2 

1.0 

201  96*6 

5 

2.4 

1 

1.  0 

1 

1.0- 

95  97*9 

«1.0 

0 

.0 

1 

.9 

106  95*5 

4 

3*6 

0 

"  .0 

6 

4.9 

116  95*1 

0 

.0 

.0 

.0 

2' 

2.7 

72  97*3 

o 

♦  0 

o 

.0 

4 

8.3 

44  91*7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

.0 

t  100*0 

ol 

.0 

0 

•'6 

6 

4.6 

121  93*1 

3 

2.3 

0 

.0 

2 

2.  8 

66  93*0 

.  3 

4.2 

0 

.0 

4 

6.8 

*         55    93*2  1 

0 

.0 

'  18 

•  7\ 

v 
77 

2.9 

2,543  96.2 

24 

♦  9 

5 

.4 

2 1 

1.8 

I.I  A  A      07  .O  j 
1  f  1 OO      Tr  1  *Tf  V 

13 

♦  9 

56 

3.9 

li375    94*8       '  x 

20 

1.4 

3 

1.0 

15 

5.1  - 

279  94*6 

1 

•  3 

—  0 

.0 

4 

2.6 

150  97*4 

0 

.0 

3 

2*1 

11 

7.8 

129  91*5^ 

1 

♦  7 

21 

1.9 

74 

6.7 

1,013  9U3 

22 

2.0 

10 

2*2 

33 

7.3 

417    91*6  * 

5 

1.1 

1 1 

1*7 

41 

*  6.3 

596  91*1 

17 

2.6 

0 

*0 

1 

.3 

309  99*4 

1 

.3 

0 

♦0 

*  0 

♦  0 

163  100*0 

0 

.  0 

0 

•  0 

1 

.7 

L46    98*6  • 

1 

.7 

60 

•  8 

299 

4.0 

*  6i993    94*5  106 

1.4 

24 

♦  7 

119 

3.3 

3,406  95*8 

29 

•  8 

36 

♦9 

180 

4.7 

3i587  93*3 

77 

2.0 

c 

\ 

r~ 

0 

.0 

0 

"  .0 

19  100*0 

0 

•  0 

.  0 

♦  0 

0 

.0 

7  100*0 

0  < 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

12  100*0 

* 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


144 

50 
94 

234 
135 


41 

39 
2 

259 
143 
116 

672 
312 
360 

78 
45 

33 

UU 
51 
60 

53 
,18 
35 


137 
62 
75 

705 
399 
306 


86 
43 

.10  • 
3 

208 
97 
111 

122; 
74 
48 

6 
4 

2 

130 
71 

59  ~ 

2i644 
1,19? 
1,451 

295 
154 
141 

1,109 
455 
654 

"311 
163 
148 


7,396 
3,554 
3,844 


\ 


19 
7 
12 


40 


-^MV^pAXHac^  J7HHICI7Y,  ANO  SEX.  INSTITUTION, 


A*  EM  CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

^  NUMBER  X 

NEVADA 

NV    U  OF  NEVAOA  LAS  VEGAS 

♦  T 
.7 

•  6 


70TAL  4 
FENM.E  2 
HALE  2 
NV    U  OF  "NEVAOA  RENC 
TOTAL          *  »' 
,    FFNALF  :  8 — 


1.2 


HALE' 


I  LACK  ASIAN  OK 

N0*-HIS>ANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NV         STATE  TOTALS  (• 

TOTAL  13  *9 

FEMALE  10  1.6 

HALE  3  .4 

NEW  HAMPSHIRE 


NUMIER 


29 
20 
9 


4.9 
7.4 
2.S 


.5 
.7 


3  INSTITUTIONS) 


33 
21 
12 


2*4 
3.4 
1.6 


NIMIER 


10 
5 
3 


18 
9 

9 


i*T 
1.8 

I  .A 
l.o 


1*3 
1*4 
1*2 


HISPANIC 
NUMBER" " 


23 
9 
14 


16 


3*9 
3*3 
4*4 

2*1 


-6->-  rsT  • 

10  2.3 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


66 

36 
30 

3T 
-19 
18 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


11*1 
13*2 
9*3 

4.T 
5.5 
4.2 


229 
284 

Til 
?24 
38T 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 


NUMBER 


86*3 
84*2 
88*5 

91*3 
93*6 
89*4" 


39 

2*8 

103 

T.4 

1,243 

89*4 

15 

2*4 

55 

8*8, 

560 

89*6 

24 

3*1 

48 

6*3 

683 

89*2 

14 

T 
T 

31 
3 
28 


2.4 
2.6 
2.2 

4.0 

*  *9 
6*5 


45  3*2 
10  1*6 
»z  4*6 


TOTAL  ^ 
NUMBER 


593 
2T2 
321 

TT9 

346^ 

433 


1,391 
625 
T66 


NH    COLBY-SAWYER  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0      ■  *0 

MALE  0  .0 

NH'  OANIfcL  WEBSTER  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NH  OARTMOUTH 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


►0  *0 

0  *0 

0  *0 
COLLEGE 

6  '  *6 

4  U3_ 

2  *3 


NH    FRANKLIN  PIERCE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  .0  *0 

MALE  .0  .0 

-NH    NATHANIEL  HAWTHCRNE  C 
TOTAL         *      0        .0  * 
FEMALE  0        *0  » 

MALE  0  *0 

NH    NEW  ENGLANC  COLLEGE 
TOTAL  0  .6 

FEMALE      .  '       0       «0  " 
*     MALE  .    .0  .0 

NH    KSW  HAMPSHIRE  CCLLEGE 
TOtAL  0        *0  ' 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

NH    NOTRE  OAM E  COLLEGE  . 
<TOT  AL  0  *0' 

FEMALE  0  **0 

HALE.1  0  *0 

NH    RI VIER  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

NH    SAINT  ANSELM'S  COLLEGE 
TOTAL  0   \  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0     .  *0 

NH    U  Of  NEW  HAMPSHIRE 
v*     TOTAL  8  *4 

FEMALE  4  *4 

HALE    '  4        *5  . 

NH    U  OF  NH  KEENE  ST  COLLEGE 
-TOTAL  0.  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

NH    U  NH  PLYMOUTH  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


0 
0 
0 

.1 

0 

1 

70 
24 
46 

2 
0 
2 

3 
2 
1 

2 
0 
2 

5 
2 
3 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

1, 

.  6 
0 
6 

4 
1 

,3 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

*o* 

4*5 

5*3 

T*l 
9*2 
6*3 

1*1 
.0 
1*T 

2*T 
8.7 
1.1 

•  8 

•  0 
1*4 

*  1.2 
2*3 
.9 

1*8 
1*9 

•  0 

•  0 

*2 
.0 

.3 

•  0 

•  5 

.3 

•  0 
'♦T 

.9 
.3 
2.5 

.0 

•  0 

•  0 


NH         STATE  TOTALS  ( 

'TOTAL  14  *3 

FEMALE  8  *3 

MALE  .      6  .2 

NEW  JERSEY 

NJ    BLOOMFIELO  COLLEGE 


13  INSTITUTIONS) 
95  1*8 
30  1*2 
65  2*3 


TOTAL 
,  FEMALE 
MA  LE 
NJ  'CALOMELL 
TOTAL 
'FEMALE 
MALE 
NJ  CENTENARY 
*  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

CCLLEGE 
0 
0 
0 

COLLEGE 
0 
0 
0 


NJ    COLLEGE  OFSNT  ELI ZA8ETH 
TOTAL  0        *  0 

FEMALE  0  *0 

MALE  '0  .0 


38 

26 
12 

9 
9 
0 

tf 
o 

0 

4 
4 

0 


21*8 
36*1 
11.8' 

9.8 
9.8 

•  0 

.0 
•0 

•  0 

3.6 
3.6 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
3 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


13 

«  T 
;  6 


.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  T 
1.5 

.4 


2  1*1 
0  *0 
2  1.7 


.0 
.0 

•  0 

*o  , 

*0 

*0 

♦0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

♦o' 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  2 

•  3 

•  1 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

*.o 


♦  6 
1*4 

*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
*0 

.♦0 

♦9 

♦  9 

♦  0 


0 

♦  0 

0  ' 

.  0 

sa  ioo~n 

•fO  1UU»U 

o 

0 

•  0 

0 

♦  0 

57  100*0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

0 

.0 

1 

4.  5 

91       0*k  *» 
CL  Y7*7 

0 

•  0 

0 

.0 

3  100*0 

"Ov 

0 

.0 

1 

5.3 

18  94*7 

0 

*■  3 

.3 

86 

8.7 

883  89*6 

17 

2  . 

♦  8 

34 

13*0 

224  85*8 

3 

1 

•  1 

52 

7*2 

659  9C.9 

14 

0 

.0 

4 

2*  2 

o 

0 

•0 

0 

♦  0 

60  100*0 

0 

o- 

.0 

4 

3*4 

114  96*6 

0 

0 

♦0 

3 

.2*7 

I 

0 

.0 

2 

8*7 

21  91*3 

0 

0 

•  0 

1 

1*1 

87  97.8 

1 

0 

.0 

2 

*8 

234     91. 4V 

20 

0 

•  0 

0 

*0 

105  9C*5- 

11 

0 

♦  0  . 

2 

1*4 

129  92*1 

9 

30 

# 

6*9 

35 

8*1 

399  91*9 

0 

2 

2*3 

4 

4*6 

83  95*4 

0 

28 

8*1 

31 

8*9 

'    316  91*1 

0 

0 

*0 

1 

1*8 

55  98*2 

0 

0 

•o  ■ 

1 

1*9 

52  98*1 

0 

0 

*0 

0 

.*0 

3  100*0 

0 

0 

♦  0 

*) 

♦  0 

o 

0 

♦  0 

U 

.0 

113  ioo.o 

0 

0 

*0 

0 

.0 

23  100*0 

0 

1 

♦  3 

2 

»  6 

344  99*4 

o 

0 

♦0 

0 

*0 

150  100*0 

0 

1 

#5 

2 

A*0 

194  99*0 

o 

6 

•  3 

24 

1*2 

1 | »7 O        70.  £ 

10 

4 

*4 

11 

1*0 

1,042  98.8 

2 

2 

*2 

13 

1*5 

856  97.6 

8 

-o 

*0 

4 

•  9 

450  99.1 

0 

0 

*0 

I 

'  .3 

334  99.7 

0 

0 

*0 

3 

2*5 

116  97.5 

0 

0 

.0 

0 

*0 

443  100.0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

233  100*0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

215  100.0 

0 

40  . 

♦  7 

162 

3*0 

5,208  95.1 

** 

8 

.3 

53 

2*1 

2,477  97.3 

16 

32 

1*1 

109 

3*8 

2,731  95.X, 

-  .  32 

3 

1*7 

42 

24*1 

132  75.9 

0 

2 

2.8 

29 

40*3 

43  59.7 

0 

1 

1*0 

13 

V2*7 

89  87*3 

0 

2 

2*2, 

11 

12*0 

80  87*0 

1 

».  2 

2*2 

11 

12*0 

80  87*0 

1 

0 

*0 

0 

*0 

0  *o 

0 

0 

•  0 

'0 

•  *0 

41  100*0 

0 

♦0 

0 

.0' 

41  100*0 

0 

*0 

0 

.0 

0    #  *o 

0 

4 

'•3*6 

9 

8.0 

100  89*3 

3 

4 

3*6 

9 

8.0 

100  89*3 

3 

C 

*0 

0 

.0 

0     -  *0 

0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.o  : 
*o 

1.7 

1*1  V 

1.9 

.0 
.0 
.0* 

.9 

♦  0 

1.1 

.T*8 
9*5 
6*4  , 

,♦0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.5 
.2 

♦  9 

♦0 

♦  0 
.0 

.o' 

♦  0 

♦  0 


•  0 

•  0 

.0  ' 

1.1 
1.1 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

2.T 
2.T 

•  0 


58 

5T 
1 

22 

19 

986 
261 
725 

ITS. 
"60 
118 

112 
23 
•V 

256 
116 
140 

434 
8T 

34T  r 

53 
3 

136 
113 
23 

346 
150 

196  / 

1,932 
1,055 
«TT 

'  454 
335 
119 

V  448 
,  233 
■  215 


5,418 
2,546 
2,872' 


174 

72 
102 

92 
92 
0 

41 
41 

0 

112 
112 

4  0 


ERIC 


41 


TABLE  1.    BACHELOR*  S    OECHEES-'  CONFEUMO-  BY*:  INST  I  TUT  IONS,  OP'HlCHEtViEOUCATION  BY  RACEt  |THNICITY»  AND  SEX* 
'       •    "  -  STATE  ANO  NATION'  .  1971-79    ^  -     <  * 


INSt JTUTIONt 


AHEM  CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK'    .       .  ASIAN! Oft 
NON-HtSPANIC  PACIFIC  IStANOER 


NEK  JERSEY 


NUMBER' 


NUMBER' 


NUMBER 


HISPANIC 
NUHBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


bHlTE 
NON-HISPANIC 


NOK-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NJ    OON  BO SCO. COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE    ,  0. 
NJ    OREW  UNIVERSITY  • 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 


.0? 

.0 

.0 

.0 
.0 


NJ    FARLGH  OCKSN  NAOISON  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NJ  ,  FARLGH  OCKSN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.2 

♦  3  * 
,  ♦  <> 

RUJriERFO 

♦  0 

♦  0 
.0 


NJ    FARLGH  OCKSN  TEANECK  CAM 
.  TOTAL  .    2  *2 

FEHUE*  0       .0  * 

MALE  2  »3 

NJ     FE  LI  CI  AN  COLLEGE 

t6taL  0  .C 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ     GEORGIAN  COURT  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEfHALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NJ    GLASSBORO  STATE  COLLEGE  - 
TOTAL  "  31  KB 

FEMALE  21  2*2 

MALE  10  1*3 

NJ    JERSEY  CITY  STATE  COLLEGE 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
OF  NEW  JERSEY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NJ  >KEAN*C 

TOTAL  *  4.3 
FEMALE  1  *1 

MALE  3  .5 

NJ    MONMOUTH  COLLEGE 
'    TOTAL  0        *0  * 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  0  .0 

NJ    MONTCL AIR  STATE  COLLEGE 
TOTAL  18  1*0 

FEMALE  14  1*2 

MALE  4  .6 

NJ    NJ  INSTITUTE  TECHNOLOGY 
TOTAL  '  0  .0 


FEMALE  \0  .  .0 

KAl,E  V  *0 
NJ    NTHESTN  BI  EL E  "CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ,0 

MALE  0  .0 

NJ    PRINCETON  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
HALE^ 


♦  5 

♦  0 

♦  7 


NJ.  RAB  COLLEGE  OF  AMERICA 


•TOTAL 
FEMALE 
HALE 


♦  0 

•  0 
♦0 


NJ    RAMAPO  C  OF  NEU  JERSEY 


TOTALS 
FEMALE 
MALE 


♦  0 
.0 

♦  0 


NJ    RIOER  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  -  0 

MALE  0 
NJ  RUTGERS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NJ  RUTdERS 
TOTAL*  , 
FEMALE  ' 
HALE 
NJ  RUTGERS 
TOTAL  * 
FEMALE 
MALE 

NJ    SAINT  PETERS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NJ     SETON  HALL  UNIVERSITY 
TOTAL  1  •! 

FEMALE""  0  .0 

.     ,  MALE  1  .2^ 


♦  0 

♦  0 
•0 

CAMOEN  CAMPUS 
1  .2 
1  *4 
0  •  .0 
U  NEWARK  CAMPUS 
0    '  .0 
0  #0 
,0  .0 
U  NEW  BRUNSWICK 
x     1  .0 

0  .0 

1  *0 
COLLEGE 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


"  0 

,  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0  1 

■0 

o 

♦  0 

0 

♦  0" 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

5 

1*6 

 _  0-— - 

2 

♦  6 

•j 

3 

1.7 

*  0 

♦  0 

1 

♦6  - 

4 

2 

1*4 

0 

•  0 

1 

♦  7 

3 

* 

16 

2*6  » 

6 

uo 

9 

1*4 

32 

10* 

3.3 

5 

l»7 

3 

1*0 

19 

6 

1*8 

1 

•  3 

6 

1.8 

13 

27 

'  6.2 

0 

•  0 

22 

5.0 

49 

19 

.8*6 

0 

♦  0 

12 

5.4 

31 

8 

3*7 

0 

•  0 

10 

4*6 

18 

36 

3.e „ 

6  • 

•  6 

31 

3.  3 

tc 
10 

20 

5*7 

2 

•  6 

13 

3.7 

35 

16 

2*7 

4 

18 

3*1 

'  40 

0 

•0 

0 

♦  0  ' 

s  0 

.0 

0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•o 

0 

♦  0 

0 

7 

4.0 

0 

.0 

2 

1*1 

9 

7 

4*0 

0 

•  0 

2 

hi 

'  9 

0 

•  0 

0 

.0 

.  0 

♦0 

0 

156 

9*0 

5 

.3 

104 

6*0 

296 

100 

10.6 

r 

•  1 

'54 

5.8 

176 

56 

7*1 

4 

50 

6*4 

120 

109 

11*1 

9 

V.  J 

•  9 

43 

4*4 

161 

78 

12.9 

7 

1.2 

*  21 

3*5 

106 

31/ 

8*3 

2 

•5 

22 

5.9  f 

,  55 

134 

9*3 

9 

.♦6 

67 

4.6 

214 

82 

10*1 

5 

•  6 

52 

6.4 

140 

52 

8*2 

4 

*  »6, 

15  - 

2*4 

74 

20 
16 
4 

53 
36 
17 

69 

10,, 


59^  8 

0 
0 
0 


3.9 
6.3 
1.6 

2.9 
3.1 
2.5 

9.8 
22.2 
9 


63 
33 
30 

b 
o 

0 

21 
8 
13 

21 
10 
11  . 

72 
46 

26 

181 
117 
64 

272 
172 
XX00 

34 

22 
12 

66 
44 

22 


6.1 
9.7 

4.3. 

\ 

.0 
•  0 
•0 

3.8* 

3.1 

4.5 

2.8 
3.3 
2.4 

12.1 
18.6 
7.4 

17.3' 
25.3 
11.0 

6.1 
7.9 
4.4 

6.2 
9.7 
3.8 

6.5 
8.9 
4.2 


1 
0 
1 

13 
9 
4 

29 
0 
29 

1 
1 

0 

36 
13 
23 

0 
0 
0 

6 
1 
5 

7 
2 
5 

2 

0 

18 

10 
8 

65 
36 
29 

8 

2 
6 

6 
3 
3 


•  2 
.0 
.4 

•  7 

•  8 

•  6 

4*1 

•  0 
4.4 

1.7 
5.6 
"  .0 

3.5 
3.8 
3.3 

.0 
.0 

•  0 

1.1 
.4 
1.7 

.9 
.7 
1.1 


1.7 
2.2 
1.4 

1.5 
1.7 
1.3 

1.5 
♦  9 
1.9 

^6 
.6 
.6 


2  *4 

2  .8 

0  .0 

£4  3*5 

39  3.4 

25  3.6 

35  5*0 


7 

,  15*6 

28 

\4*2 

1 

1.7 

0 

*0 

1 

2*5 

33 

3*2 

6 

2*4 

25 

3*6 

0 

♦  0 

0 

*0 

'  0 

•  0 

8 

1*5 

1 

.*4 

7 

2*4 

4 

*5 

2 

♦  7 

2 

♦  4 

6 

1*0 

2 

*8 

4 

1*1 

49 

4*7 

20 

4*3 

29 

5*0 

v'82 

1*6 

53 

2*4 

29 

1*3 

70 

12*8 

41 

18.1 

29 

9*1 

8 

♦  8 

4 

♦  8 

4 

*e 

23 
18 
5 

148 

*8 
50 

133 
17 
116 

2 
1 

..1 

137 
54 

83, 

0 
0 
0 

35 
10 
25 

32 
14 
18 

81 
51 
30 

248 
147 
101 

420 
261 
159 

112 
65 
47 

81 
51 

3b 


X 

• 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

r 

*■ 

* 

.0 

11 

91.7 

\ 

8.3 

12 

•  0 

0 

A 
•  U 

o 

♦  0 

0 

•  0 

11 

91.7 

1 

8*3 

12 

2*2  - 

296 

94*0 

-12 

3*8 

315 

2*3 

•67 

95*4 

"4 

2.3 

175 

2*1 

129 

92*1 

8 

5.7 

140 

5*1 

• 

...  585 

93*6 

8 

1.3 

625 

6*4 

„»*  »  0 

92*3 

1*3  ' 

299 

4*0 

309 

94*8 

4 

,  1*2 

,  326 

11*2 

379 

86.  5S. 

10 

2*3 

,438 

14*0 

1 86 

84.2 

4 

1*8 

221 

8*3 

193 

68*9 

6 

2.8 

217. 

8*U 

832 

88*4 

3.6 

941 

9*9 

309 

AT  C 

g 

2.5 

353 

6*8 

523 

88*9 

25 

4.3 

588 

♦  0  „ 

35 

100*0 

0 

•  0 

35 

.0 

35 

100*0  '' 

0 

.0 

35 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

5.1 

163' 

92*6 

4 

2.3 

176 

5.  1 

163; 

92*6 

4, 

r  176 

.0 

*0 

0 

.0 

1  0 

17.2 

If  429 

82*8 

0 

.0 

If  725 

18.  7- 

763 

81*3 

Q 

.0 

939 

15. J" 

666  84.7 

0 

f 

"  ,  .0 

786 

46*5 

,  777 

79*4 

40 

4.1 

978 

17*  5 

497 

82*1 

2 

.3 

605 

14*7 

280 

75*1 

38 

10.2  y 

373 

14*8 

li  213 

.83*9 

18 

1.2 

If  445 

17*3 

663 

82*1 

5 

.6 

808 

11*6 

550 

86*3 

'  13 

2.0 

637 

4*5 

483  „  94*9 

3 

.6 

509 

*  7*  1 

231  91.7 

3 

1.2 

1*9 

252 

98.1 

0 

.0 

,  257 

8*0 

lf695 

92*  0\ 

0 

.0 

If  843 

8  *5 

lf059 

91*5 

0 

♦  0 

1  f  157 

7*3 

.  636, 

92*7  , 

0 

.0 

666 

18*9 

*  558 

79*1 

2.0 

705 

37*8 

28 

62*2  * 

♦  0 

45 

17*6 

1  530 

80*3 

14 

2.1 

660 

3*4 

*  53 

91*4 

3 

5.2 

56 

5*6 

16 

88*9 

1 

7.0 

16 

2*5 

-37 

92*5 

2 

5.0 

40 

13.2* 

854 

♦82*6 

v  43 

4.2 

If  034 

15*9 

277 

81.5  « 

9 

2.6 

340 

12*0 

577 

83*1 

34 

4.9 

694 

-m.  *0 

32 

100*0 

0 

•  0 

'  32 

•  0 

a 

,  *0 

•  0 

,0 

0 

♦  0 

32 

100*0 

0 

•0 

32 

6*4 

513 

93*4 

1 

•  2 

,549 

3.9 

249 

96*1 

0 

*0 

259 

8*tf 

264 

91*0 

1 

♦  3  - 

290 

4*3 
4.7 
4.0 

13*6 
20/6 
8*6 

23*7 
31*7 
17*4 

9*5 
12*0 
7-0  ' 

20*5 
26*6 
14*7 

8.0 
1C*4 
5*7 


719  95*7 

285  95*3 

434  96*0 

516v  86*4 

196  79*4 

320  91*4 

•    797  76*3 

316  68*3 

481  .82*6 

4,016^90.5 

If  90 8  Q6*0 

2,108  93*0 

434  77*5 

162  71*4 

272  85*^ 


/  *910 
/  430 
;  *  480 


89*4 
87*4 
91*3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
<0 
0 

0 
0 
0 

27 
11 
16 


•  0 
.0 
•0 

•  0 
♦0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

vO 

•  0 
•0 

2.7 
2.2 
3.0 


751 
299 
452 

597 
247 
350 

If  045 
463 
582 

4f436 
2fl69 
2,267, 

546 

227 
319 

lf018 
492 
526 


Tiiisri.    BACHELOR'S    OtCAEES  CONFERRED  SV  IH$TITUT!€NS-  OF^^f^ATIOH  SY.MCE.  -ETHNICITY,  A  NO  SEX:  INSTITUTION, 


AMERICAN  IKOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  *SIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACVFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


NEW  JERSEY  - 

NJ  STEVENS  INST  TECHNOLOGY 
.   TOTAL    '  *0  .0 

FEMALE  0        .0  * 

„  MALE  0  .0 

NJ    STOCKTON  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
M  THOMAS 

\TOTAL 
•  FEMALE 
MALE 


2  .3 
:  0  .0 

2  .4. 
EOISON  COLLEGE 

4  1.6 

1  1.3 

3  US 


IS*;. 
TO- 


NJ    TRENTON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  5  »3 

FEMALE  1  ♦! 

MALE.  4  »6 

NJ    UP SAL A  COLLEGE 

TOTAL  1  »3 

FEMALE  1 

MALE  *0     -  .0 

NJ    WESTMINSTER  CHOIR  COLLEGE 
TOTAL  0*0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0'  .0 

NJ    WILLIAM  PATERSON  COLLEGE 
TOTAL  7  ..4 

FEMALE  2  .2 

MALE    •  5     .  .6 


NJ 


34  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


83 

•  3 

1,672 

6*6  ,.  " 

263 

1.0 

43 

•  3 

1,  029, 

8*3 

118 

1.0 

40 

•  3 

643 

5.0 

145 

1.1 

NEW  MEXICO 
NM    COLLEGE  OF  SANTA  FE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


7.9 
10.9 
4.0 


NM    COLLEGE  OF  THE  SOUTHWEST 


-"TOTAL  0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

'  NM    EASTERN  NM  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  15  2.8 

FEMALE  7  2.7 

■    MALE  8      2.8  ^ 

NM    NEW  MEXICO. HIGHLANOS  U* 
TOTAL  5  2.2 

FEMALE"  5  4.8 

MALE  0  .0 

NM    NM  INST  0FC  MINING  t  TECHN 


TOTAL 
FEMALE- 
MALE 


NM    NM  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  17  1.3 

FEMALE  .     8  1.5 

MALE  9  1*2 

NM  UNIVERSITY  OF  AL8UQUERQUE 
\    TOTAL  6  2.2 

FEMALE  3      3.6  • 

MALE  3  1.6 

NM    U  OF  NM  HA  IN  CAMPUS 

TOTAL  58  3.1 

v  FEMALE  38  4.3 

MALE  20  2.0 

NM    WESTERN  NM  UNIVERSITY 
TOTAL  4  2*8 

FEMALE,  2  2.8 

MALE  2  2.8 


2 
0 

.  2 

0 
0 
0 

24 
7 
17 

4 
0 
4 

0 
0 
0 

19 

,  6 
13 

5 
0 
5 

18 
12 
6 

4 
1 

3 


s1.8 

•  0 
4.0 

.0 
.0 
.0 

4.4 
2.7 
5.9 

1.8 
.0 
3*3 

•  0 

•  0 

•  0 


1.8 
•  0 
2.6 


2.8 
1.4 
4.2. 


NM  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  114  2.5 

FEMALE  70  3.4 

MALE  44  1.7 

NEW  YORK 


NY    AOELPHI  UNIVERSITY 
TOTAL  1  •! 

FEMALE  '0  .0 

MALE  1     *  .2 

NY    ALBANY  COLLEGE  PHARMACY 
TOTAL'  >       ,     0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  .  0  .0 

NY    ALFREO  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  , 

FEMALE  0  .0 

.  MALE  0  .0 


9  INSTITUTIONS) 
76  1.7 
26  1.3 
50  2.0 


5 
2 
3 

0 
0 
0 

4 
3 
1 

0 
0 
0 

i 

0 

1 

5 
1 
4 

.1 
0 
1 

12 
2 

10 

1 
1 

0 


,29 
9 
20 


4.4 

3.1 
6.0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


kHlTE 
NON-HISPANIC 


7 

2.7 

9 

3;  5 

8 

4.0 

2 

6*0 

0 

2.6  ' 

~  7 

3.0 

8 

40 

5.2 

3 

♦  4 

5 

23 

7.3 

o 

♦  0 

3 

J  7 

1  * 

3  .7 

3 

.7  * 

2 

'  T 

12 

4.9 

3 

1.2 

5 

7  .9 

1 .3 

0 

3*6 

2 

'  1.2 

5 

117 

7.5 

♦  5 

9 

78 

8.7 

7 

.8 

5 

39 

5.9 

1 

•  2 

4 

33 

1K«* 

3 

1.0 

7 

23 

16.6 

2 

1.5  . 

*  4 

10 

6.6 

1 

.7 

3 

3 

4.8  / 

0 

.0 

1 

2 

5.7 

0 

♦  0 

1 

1 

3.7 

0 

.0 

0 

47 

2.6 

6 

♦  4 

16 

-24 

2.5 

5 

.5 

7 

'23 

2.7 

3 

.4 

-  9 

169 
32 


11.5 
.4.8 
5.9 

.  .0 
•  0 
.0 

.9 
1.0 
.7 


X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

3*1 

24 

'  9.3 

211 

82.1 

/  •° 

12.0 

21 

H4.0 

3.4 

21 

9*1 

190 

81*9 

.6 

50 

6*5 

723 

93.5 

1.0 

&o 

8*3 

287 

91.7 

♦  4 

24  . 

5.2 

94.8 

2.1 

.  '  24 

9.9 

•  219 

90.1 

A 

♦  u 

Q 

10*5 

68 

89.5 

3.0 

16 

9*6 

151 

90.4 

.6 

139 

8.9 

1,  426 

91*1 

•  6 

91 

10*  1 

808 

89.9 

♦  6 

48 

7.2 

618 

92*8 

2.4 

44 

15.3 

242, 

84*0 

2.9 

30 

21.9  - 

105 

76*6 

2.0 

14 

"9.3, 

137 

90*7 

1.6 

4 

'  6.5 

57 

91*9 

2.9 

-,3 

'  8.6 

31 

80*6 

•0 

1 

3.7 

26 

96*3 

t 

♦  9 

78 

4.3 

1,735 

95*7 

♦  7 

38 

3.9 

928 

96*1 

1.1 

40 

4.7 

807 

95*3 

NCN-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


702  2*8 
365  3.0 
337  2.6 


44 
23 
21 


38*6 
35*9 
42*0 


2,720  10*8 
1,555  12*6 
1,165  9*0 


60  52*6 
32  50*0 
28  56*0 


22,266  88.2 
10,728  86*9 
11,538  80.5 


54 
32 
22 


*0 

1 

4.0 

1 

4.0 

24 

.0 

0 

•  0 

.  0 

.0 

17 

*0 

1 

12*5 

1 

12*5  t 

7 

♦  7 

84 

15.5 

127 

23*4  • 

406 

1*2 

40 ' 

15*6 

57 

22*3 

199 

•  3 

44 

15*3 

70 

24*4 

209 

•  0 

171 

75*7 

180 

79*6 

3h 

•  0 

80 

76*9 

85 

81*7 

W 

.0 

1  91 

74*6 

95 

77*9  ' 

19 

1.1 

7 

7*4 

8 

8*5 

82 

•  0 

4 

1*4*3 

4 

14*3 

24 

1.5  - 

3 

4*5 

4 

6*1 

M, 

.4 

235 

16*1 

276 

21*2 

1 

0»4 

•  .2  - 

102 

19*3 

117 

22*1 

412 

.5 

133 

17*3 

159 

20*6 

612 

.4 

77 

28*0 

89 

32*4 

185 

.(■ 

21 

25*0 

24 

28*6 

60 

.5 

56 

29*3 

65 

34*0  ' 

125 

•  6 

'345 

18*3 

433 

23*0 

1 

,451 

•  2 

153 

17*2 

205 

23*1 

682 

1.0 

192 

19*3 

228 

22*9 

769 

.7 

58 

40*6 

67 

46*9 

7,6 

1.*  . 

35 

49*3 

39 

54*9 

32" 

»a 

23 

31*9 

28 

38*9 

44 

C6 

1,022 

22*2 

It  241 

27*0 

3 

,342 

.4 

458 

22*5 

563 

27*6 

1 

,477 

.8 

564 

22*0 

678 

26*4 

1 

,865 

.1 

"43 

2.9 

214 

14*5 

1 

,257 

.0 

26 

2.8 

163 

17*6  t 

761 

.2 

17 

3.1 

51 

9*3 

496 

♦  0 

0 

.0 

0 

'.0 

126 

.0 

0 

♦  0 

*  0 

•  0 

61 

.0 

0 

.0 

0 

♦  c 

65 

♦  0 

0 

.0 

3 

♦  9 

334 

♦  0 

0 

.0 

.2 

1*0 

200 

♦  0 

0 

.0 

1 

.7 

134 

47*4 

50  .0„ 
44*0* 

96.0 
100.0 
87.5 

75*1 
77.7 
72*8 

16*8 
18.3 
15*6 

87*2 
85*7 
87*9 

78*8 
77*9 
79*4 

67*3 
71*4 
65*4 

77*0 
76*9 
77*1 

53*1 
45*1 
61*1 


72*6 
72*4 
72*7 


99*2 
98,4 


99*1 
99*0 
99*3 


TOTAL 
NUMBER 


22 

8  *6 

257 

1 

4.0 

25 

21 

9.1 

232 

o 

♦  0 

773 

0 

.0 

313 

0 

•  0 

460 

o 

♦0 

*  243 

0 

•  0 

76 

0 

•0 

167 

0 

.0 

1,565 

.  0 

.0 

^899 

0 

•  0 

666 

2 

.7 

288 

2 

1.5 

.  137 

0 

.0 

.  151 

1 

i' 

1.6 

62 

1 

2.9 

35 

0 

.0  . 

27 

r 

0 

.0 

1,813 

0 

♦  0 

966 

0 

.0 

847 

247 

1.0 

0  25,233 

64 

.5; 

12,347 

183 

1.4 

12 ,886 

0 

♦  0 

114 

0 

♦  0 

6* 

0 

.0 

50 

0 

♦  0 

25 

0 

♦0 

17 

0 

♦  0 

8 

8 

1.5 

543 

0 

.0 

256 

8  2.8 

8  3.5 

0  .0 

8  6.6 

4  4.3 
0  .0 

4  6.1 


21 
0 
21 


.0 
.0 
.0 

•  4 

•  0 
.5 

•0 
.0 

•  0 

•  0 

,0 

•  0 


287 

226 
104 
122 

.  94 
28 
66 

1,300 
529 
771 

275 
84 
191 

1,884 
887  ' 
997 

143 
7  71 
72 


^4,604 
2,040 
2,564 


0 

•  0 

1,471 

0 

.0 

924 

0 

.0 

547 

1 

':  *8 

127 

1 

1.6 

62 

0 

•  0 

65 

0 

•0 

337 

0 

.0 

202 

0 

.0 

135 

ERIC 


47 


43 


•TABLE  :\i    WCHaOH^S  VDE«KS  icOHPEMlid'tV  INST! TUTIONS  >;0F* ^HICHER^WCATljDN  Br<RAC€»  ETHNICITY?  sAHO^SSXl  INSTITUTION- 
>  .     ^  .       -  -      V    \  '  $TAT^ANDV^ATION\fi979-79  *   :    ^  ' 


AH  EM  CAN- 1  NO  I  AN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK.  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBERS 


HISPANIC 
"  NUMBER 


^OTAL 
MINORITY 

NUMBER 


/  X 


NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RE  SI OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER* 


*NEH  YORK 


NY*  NY  ST. C*  CERAMICS  ALFREO  U 
.  /.TOTAL  O  .0 

FEMALE  "  '0  .0 

MALE  0  %'  .0 

NV  ,6AR0'  COLLEGE 

.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE.  0  .0 

NY    CANISIUS  CaLEGE 

TOTAL  9  1.7. 

FEMALE  2  1*3 

MALE  7  1.9 

NY  -CTHOL  C  IMMAfr CONCEPTION 
TOTAL  »  0        .0  . 

FEMALE  0  .0 

1         MALE  0  .0 

NY    CUNY,  8ERNAR0  BARUCH  C 
^  TOTAL  %  5  .  .3 

FEMALE"  3  .5 

•  MALE  .    2  .2 

NX    CUNY  BROOKLYN  COLLEGE 
TOTAL  23  .9 

FEMALE  21  1*5 

MALE  2  .2 

NY    CUNY  CITY  COLLEGE 
TOTAL  22  1*2 

FEMALE  B  1*1 

MALE  1,4  1*3 

NY    CUNY  C  OF  STATE h  ISLANO 
^TOTAL  2 
FEMALE  1  .5 

MALE     .         'I  .4 
NY    CUNY  GRAO  SCH  C  U  CENTER 
TOTAL  2  .7 

FEMALE  It*6. 
MALE  .       1  .9 


NY    CUNY  HUNTER  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


15 


NY    CUNY  JOHN  JAY  C 


TOTAL 

FEMALE 
HALE 


12 
4 


1*0 

♦  7  & 
2*0 
CRIH  JUST 
1*7 
1*8 
1.7 


TOTAL 
FEMALE 
MALE ' 
/NY    '"XMUMQ I A 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  ,.0 
0  .0 
MAIN  61 VI  SI  ON 


NY    BARNARO  COLLEGE 


TQTAL 
FEMALE 
MALE 


•  3 
.7 

•  2 

•  0 

•  0 

•  0 


1 

0 

I 
4 

3 
I 

14 

5- 
? 

2 
0 
2 


NY    CUNT  LEHMAN  COLLEGE 
'lOTAL  £  .2 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  .4 

NY    CUNY  HEOGAR  EVERS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE'"  0        .0  ' 

MALE  0  .0 

NY    CUNY  QUEENS  COLLEGE 
TOTAL  7  .3 

FEMLE  7  .4 

MALE  0  .0 

NY    DJNY  YORK  COLLEGE 
TOTAL  5  1.2 

FEMALE  5  2.0 

MALE  0  .0 

NY    CL ARK SON  COLLEGE  Of  TECHN 
TOfAL     ,  2  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  .3 

NY    COLGATE  UNIVERSITY  ~* 
TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY:  COLLEGE  OF  INSURANCE 
TOTAL'  0  .0 

FEMALE  0?  .0 

MALE  .   0  .0 

NY    COLLEGE  OF  MT  SNT  VINCENT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  .0  .0 

MALE  0  .0 

NY    COLLEGE  OF  NEW  -ROCHE LLE 
TOTAL         .0  .Q 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    COLLEGE  OF  SAINT  ROSE 


597 
303 
294 

70 
30 
40 

60 
40 
20 

308 
252 
56 

171 

87 
84 

171 

88 
83 

122 

83 


9 

iERLC 


3.0^ 
3.8 

Wfl  ' 

2*7/.' 

3*4 

2.4 

5.7 

.0  • 
5.7 


374  24.1 
221  33.6 
153  17.2 

650  26.3. 
.451  31.5 
199  *  19.1" 


32.9 
4L.5 
27.2  ; 

15.6 
16.1 
15.3 

22.4 
25.5 
18.0 

20.0 
21.4 
15.6 

24.5 
39.9 
17.5 

14.2 

ii. d 

18.3 

96.8 
97.6 
39  95.1 


307 
200 
107 

165 
136' 
49 

2 
0 
2 

19 
6 
13 

1 

0 
i 

15 
13 
2 

133 
109 
25 

9 
7 
2 

43 
9 
34 

21 
21 
0 


11.3 
12^7 
9.4 

45.0 
53.3 
31.4 

•  3 

•  0 

•  3 

2.9 
2.4 
3.2 

2.3 

•  0 
2.9 

6.6 
6.1 
12.5 

28.5 
26.7 
40.3 

2.9 
3.0 
2.5 

3.5 
3.0 
3.7 

4.0. 
4.0 

•  0 


0 
0 
0 

2 
0 

"2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.  130 
"  64 

"3? 

166 
43 
123 


.  .0 
-.0 

♦  0 

1.5 
.0 
3.6 

•  0 
.0 

♦  0  * 

•  0 
.0 

"  .0 

8*4 
10.0 

7*Z> 

2.0 
1.4 
2.9 

9.2 
5.9 
11.4 


*  0 

*  0 
0 

1 
I 

0 


.0 
.0 
.0 

♦  7 
1.3 
.0 


1 

0 

.  I 

58 
104 

224  ' 
121 
103 


.2 
.0 
.3 

2.9 
.  .0 
'2.9 

10.5 
8.8 
11.7 

9.1 
8.4 
9.9 


1 
0 
1 

7 
4 

3 

24 
7 
17 

3 
0 
3 


•  0 

-1.3- 

5.2 
5.1 
5.4 

4.6 
4.7 
4.6 

8*6 

♦  0 
8.6 


128  99*2 
54  100.0 
 74—98,7 

128  '  ,94.8 
75  94.9 
53  94*6 


671  43*3 

348  53*0 

323  36*2 

947  38*3 

613  42*8 

334  32*1 


265  15*7 

142  19*4 

143  13*2 


1.070 
496 
574 


59*1 
67*9" 
53*1 


497 

142* 
355 

32 
0 

*  32 

859 
302 
557 

1.525 
819 
706 

665 
229 
436 


95*4 
95*3 
95*4 

91*4 
*0 
91*4 

55*5 
46*0 
62*4 

61*7 
57*2 
67*9 

36*7 
31.3 
40.3 


0 

0* 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

f19 
7 
12 

0 
0 
0 

77 
6 
71 


•  0 

•  0 
•0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

1.2 
1.1 
1.3 

.0 

•  0 

•  0 

4.2 


129 
54 
75 

135 
79 
56 

521 
149 
372 

35 
0 
35 

It  549 
657 

892  , 

2,472 
1,432 
1,040 

1,812 
731 
It  061 


1 5 

3.3 

42 

9.4 

129 

28.8 

314 

70*1 

5 

1.1 

446 

7-> 

3.8 

21 

11*3 

59 

31.7 

126 

67*7 

1 

**5 

166 

8 

3.1 

«  21 

8*0 

'  70 

*26.7 

188 

71*8 

4 

1.5 

262 

12 

4.5 

27 

10*1 

101 

37.7 

163 

60*8 

4 

1*5 

266 

6 

3.8 

16 

10*2 

63 

40*1 

92 

58*6 

2 

U3. 

157 

6 

5.4 

11 

9*9 

38 

34*2 

71 

64*0 

2 

1*8 

111 

68 

4*4 

1 82" 

11*8 

573 

37*3 

943 

61*4 

21 

1.4 

1,537 

49 

4.2 

"138 

11*7 

447 

37*9 

714 

60*6 

18 

1.5 

1,179 

19 

5.3 

44 

12*3 

126 

35.2 

229 

64*0 

3 

.  8 

358 

10 

1.4 

82 

11.7 

275 

39*4 

422 

60*5 

1 

.1 

690 

4 

-  1*8 

37 

17.0  - 

132 

60*6 

*  86 

39*4 

0 

♦o  • 

216 

6 

1.3 

45 

9.4 

143 

29.  *! 

336 

70*0 

1 

.2 

480 

48 

2  02 

16*8 

423 

35*2 

751 

62*5 

27 

2*2' 

1,201 

22 

2*9 

157 

21.0 

267 

35*7 

460 

61*6 

20 

2*7 

747 

26 

5.7 

45 

9*9 

156 

34*4 

291 

64*1 

7 

1*5 

454 

0 

•0 

1 

*8 

123 

97*6 

0 

.0 

3 

2.4 

126 

o 

.0 

1 

1 .2 

84 

98*8 

0 

*0 

1 

1.2 

0 

•  0 

0 

*0 

39 

95*1 

0 

*0 

2 

4.9 

41 

90 

3.3 

84 

3*1 

488 

18*0 

2,219 

81*8 

■j 

♦  3 

2,  714 

54 

3.4 

39 

2*5 

,  300 

19;  o 

1,278 

81*0 

0 

.0 

1,578 

36 

3.2 

45 

4.0 

188 

16*5" 

941 

82*8 

7 

♦  6 

1,136 

10 

2.4 

-  39 

9.5 

239 

58*2 

"172 

41*8 

0 

♦  0 

411 

5 

2.0 

23 

9*0 

169 

66*3 

86 

33*7 

0 

.0 

255 

5 

3.2 

16 

10*3 

70 

44*9  . 

'  ,86 

55*1 

0 

♦  0 

156 

1 

•  1 

2 

*3 

7 

•  9 

728* 

*  97*8 

9 

1.2 

744* 

0 

.0' 

0 

.0 

0 

.0 

128 

100*0 

0 

♦  0 

128 

1 

•2 

2 

.3 

7 

l.l 

600 

97.4 

9 

1.5 

616 

8 

1.2 

8 

1.2 

35 

,  5.4 

618 

94*6 

0 

.0 

653 

0 

.0 

3 

1.2 

9 

3.6 

239 

96*4 

0 

•  0 

^248 

8 

2.0 

5 

1.2 

'  26 

6.4 

379 

93*6 

•  0 

♦0  , 

405 

\ 
2 

4.5 

3 

6.8 

6 

13.6 

.  36 

81*6 

2 

4.5 

44  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

10C.0 

0 

.0 

9 

2 

5.7 

3 

8.6 

6 

17.1 

27 

77*1 

4  2 

5.7 

35 

2 

♦  9 

6 

*  2*6 

23 

10.1 

203 

69*0 

2 

♦  *9 

228 

2 

.9 

5 

2*4 

20 

'  9.4 

190 

39*6 

2 

.9 

21?, 

0 

•  0 

1 

6*3 

3 

18*8 

13 

61*3 

0 

•  0 

16 

A3 

t  .6 

33 

7*1 

169 

36*3  „ 

295 

63*3 

2 

•  4 

»< 

466 

2 

♦  5 

28 

t  6*9 

138 

34*2' 

264 

65*3 

2 

.5 

404 

1 

1;6 

8*1 

31 

50**0 

31 

50*0 

0 

;o~ ' 

62 

0 

♦  0 

0 

*0 

9 

2.9 

303 

97*1 

0 

•0 

0 

"♦0 

0 

<  .0 

7 

3*0 

225 

97*0 

0 

.0 

232 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.5 

,  78 

97*5 

0 

•  .0 

•  80 

t 

37 
8 

3.0 

39 

3.2 

123 

10*0 

963 

78*6 

1-39 

11*3 

1,225 

2.6 

9 

3*0 

v  28 

ii53 

63*2 

"23 

7.6 

304 

29 

3.1 

30 

3*3 

95 

10*£ 

710 

77*1 

116 

12*6 

921 

31 

5.9 

10  , 

•1.9 

62 

11*8 

451 

85*7 

13 

2.5 

526 

31 

5.9 

10 

1*9 

62 

11*8 

451 

85*7 

13 

2.5 

526 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

v  0 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

44 

> 

t 

D 

.ri£*U>   MChKoMS    DEGREES'COMFERREO  BY  (NSTITUTiwr^  SEX:  INSTITUTION, 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

.  \  NUMBER  % 

NEW. YORK     3  t  ^ 

NY    CONCOROIA  COLLEGE 
TOTAL 
-FEMALE" 
"'MALE' 
NY  .  COOPER  UNION 
TOTAL  * 
.FEMALE 

*  MALE 
NY-  CORNEL 

*  TOTAL  ' 

FEMALE' 

L  MALE"  * 
;NY  CORNELL 
*  TOTAL' 

FEMALE- 

*  MALE 
NY  CORNELL 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 


BLACK  ..  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  IS  LANDER 


NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
*  MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 


\ 


.0* 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


U,  ENDOWEO  COLLEGES 

6        ♦"3  -'  » 

'         4  *3 
MEDICAL  CENTER 
0  .0 
0  .0 
,  0  .0- 
STATUTORY  C 


•  2 
.0 
.4 


NY    DAE MEN  COLLEGE 
*  -TOTAL,  0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

*  NY;  DOMINICAN  C' OF'BLAUVELT  • 

TOTAL  -    0  '.0 

.FEMALE  '  0  .0 

MALE",,  0  .0 

NY    DOWLING  COLLEGE 
"  "TOTAL  J>  *0 

FEMALE/  0  .0 

.  MALE  0  .0 

NY    D'YOUVILLE  COLLEGE 
TOTAL  1  *4 

FEMALE  •     1        1  .4 
MALE  0  .0' 

NY    EISENHOWER  COLLEGE 
TOTAL  ^0  .0 

FEMALE  0        .0  v 

HALE  0  .0 

NY    ELM  IRA  COLLEGE 

TOTAL  1  ♦* 

FEMALE*  1  .7 

MALE  1  0  .0 

NY    F0R0H6M  UNIVERSITY 
TOTAL  0  t  .0 

FEMALE  0  .0 

'MALE  0  .0 

NY    FRIENOS  WORLO  COLLEGE 
TOTAL  .  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    HAMILTON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,  0  .0 

MALE  0        .0  * 

NY    HAR THICK  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY  '  HOBART-WM  SMITH  COLLEGES 
TOTAL  0  .0 

"EHALE  0  .0 

MALE  0  .  .0 

NY    HOFSTRA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  '.0 

NY    HOLY  TRINITY  ORTHOOOX  SEM 

TOTAL      *  0  .0 

,  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY  ^HOUGHTON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    IONA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

'  FEMALE  0  .0 

•  w*  MALE  0  .0 

*  Vy*  ITHACA  COLLEGE 

*  f  i  TOTAL  0  -0 
*"?    FEMALE  0  .0 

MALE  0  #0 

'.NY'  JEWISH  THEOL  SEM  AMERICA 
'*  ;  TOTAL  0  .0 

v  FEMALE  0  .0 

'      MALE  0  .0 

NY    THE'  JUILLIARO  SCHOOL 


2  2*7 

0  .0 

2  5*9 

4  1*5 

1  1*3 

3  1*6 

67  3.9 

23  4*0 

44  3*8 


I 
I 

0 

46 

24 
22 

10 
4 

6  ■ 

5 
5 
0 

9 
3 
6 

10 
10 
0 

3 
0 
3 

10 
4 

6  ' 


1.0 
LI 
♦0 

3.7 
3.6 
3.9 

*4.8 
'  2.6 
11.1 

2.8 
3.7 

•  0 

2.2 
1.6 
2.7 

3,5 
4.0 

•  0 

4*4 
.0 
7.3 

3.7 
•2.9 
"  4.5 


136  8.6 

86  12.5 

50  5.5 

1  5.3 

0  .0 

1  12.5 

.7  1*9 

3  2.2 

4  1.7 

5  1.6- 
%    4  '  2*2 

1  .8 


14 
5 
9 

27 
24 
3 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

19 
8 
11 

16 

'  7 
9 

TO 

0  ' 
0' 


3.8 
3.5 
4.0 

2.2 
4.1 
.5 

♦  0 

♦  0 
.  .0 


•  0 
1.6 

2.6 
2.7 
2.5 

1.7 
1.4 
2.1 


TOTAL 
CEHA  LE 
HALE 


5  :*.V 

1  •  2.3r 
4 


NUMBER 

% 

'NUMBER 

« 

NUMBER 

2 

i 

2.7 

0 

.0  • 

4 

5.5 

I.' 

2.6 

0 

.0 

1 

2,6 

1 

2*5 

0 

»b 

r 

3 

8.8 

11 

4.2 

5 

1.9 

*'  20 

7.6 

,3 

3.8 

0 

.0  . 

v  4 

5.1 

9 

4.3 

5 

2.7  

 16- 

-8.~7— 

65 

3.8 

36 

2.1 

174 

10.0 

21 

3.7 

-13 

2*3 

59 

10.3 

44 

3.8 

23 

2.0 

115 

9.9 

6 

5.8 

0 

♦  0 

7  . 

6.7 

6 

6.3 

0 

.0 

7 

7.4 

o 

.0 

0. 

•0 

0 

♦  0 

23 

1.9 

25 

2.0 

96 

7.8 

17 

2.5 

19 

2.8 

60 

9.  0 

1*1 

1.1 

36 

6.4 

1 

♦  5 

'4 

1.9 

15 

^7.2 

1 

♦  7 

2 

1.3 

7 

4.6 

o 

.  0 

2 

3.7 

8 

14*8 

1 

•  6 

2 

1.1 

8 

4.4, 

0 

•  0 

1 

♦  7 

6 

4.4' 

I 

2  .2 

1 

2.2 

2 

4.3 

o 

♦0 

8 

2.0 

17 

4.2 

•  0 

2* 

1.1 

5 

2.7 

o 

.  0 

2.7 

12 

5.5 

10 

3.5 

1 

.  .4' 

22 

7.8 

9 

3.6 

1 

•  4 

'  21 

8.4 

I* 

3.2 

Q 

.0 

1 

3.2 

i 

1.5 

•  0 

.0 

4 

5.9 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

l 

2.4 

o 

.0 

4 

9.8 

V 

5 

1.9 

2 

t 

.7 

18 

6.7 

3 

2.2 

1 

♦  7 

9 

.6.5 

2 

1.5 

1 

♦  8 

9 

6*8 

20 

1.3 

"**"*  139 

8*8 

295 

18.6 

10 

1.5 

78 

11.4 

174 

25*4 

10 

1.1 

61 

6.8 

121 

13*4 

0 

.0 

.  1 

5.3 

.  2 

10*5 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

-  *  0 

♦  0 

1 

12*5 

2 

25*0 

5 

1.3 

0 

.0 

12 

3.2V 

1 

.7 

0 

*  .0 

+  4 

2*9 

1.7 

o 

'♦0 

8 

3.4 

2 

.6' 

2 

•6 

9 

2.9 

2 

1.  1 

0 

♦  0 

6 

3.  3 

•  0 

.  0 

2 

1.6 

3 

2*4 

0 

•  0 

3* 

.8 

*  17 

4.6 

0 

•  0 

2  . 

r.4 

7 

4*9 

o 

-..  0 

1 

•  4 

10 

4*5  ' 

1 

•  1 

2 

.2 

30 

2*4 

0 

•  0 

1 

.  .2 

25 

4*  3 

1 

w  2 

r,  1 

♦2 

5 

*e 

0 

.0 

0 

'  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

.  0 

♦  0 

o 

.0 

0 

*0 

2 

•  8 

2 

.8 

6 

2.5 

1 

♦9 

1 

♦  9 

—  2 

1.7 

I 

.  8 

1 

.8 

4* 

3.3 

1 

•  1 

*•  17 

2.3 

37 

5.0 

1 

♦  3 

6 

2.0 

15 

5.0 

o 

.  0 

1 1 

2.5 

22 

4.9 

4 

.4 

2 

.2 

22 

2.4 

2 

,  .4 

\  o 

.0 

9 

1.8 

2 

.5 

z 

.5 

13 

*3*1 

0 

.0 

0 

♦  0"""" 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

i  0- 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

<*  *'  6 

5.2 

1 

.9 

12 

10*3 

2 

4.5 

0 

.0 

3 

6*8 

(S- ,  4 

5*6 

1 

1.4 

9 

12*5 

NUMBER 

I 

NUMBER 

67. 

91*8 

'  2 

38 

97*4 

0 

*  29 

85*3 

2 

237 

90*5 

73  VJ*6  — 

  1 

~~  164 

89*1 

4 

li495 

86*3 

64 

502 

87*5 

•  w 

993 

85*7 

*  97 

93*3 

0 

88 

92.6 

0 

9  100*0 

0 

1  f  130 

9 1*6 

7 

606 

93*6 

3 

524 

92.'? 

4 

191 

1 

146 

95*4 

•  '  0 

*5 

83*3 

1 

173 

95*6 

0 

129' 

95*6 

0 

44 

95*7 

0 

388 

95*6 

1 

181 

97*3 

0 

207 

94*1 

1 

260 

92*2 

0 

230 

91*6 

-  o 

*  30 

96*8 

0 

62 

91*2 

•*  2 

27 

ioo;o 

0 

35 

85*4 

2 

237 

87*8 

15 

121 

87*7 

8 

rll6 

87*9 

7 

It  265 

79*7 

J  " 

501 

73«p 

764 

84*8^ 

i6 

16 

84*2 

i 

'10 

90*9 

*  i 

6 

75*0 

0 

357 

95*7 

4 

134 

96*4 

~x  1 

223 

95*3 

3 

297 

96*1 

3 

177 

96*7 

0 

120 

95*2 

3 

348 

95*  1 

1 

13,5 

94*4 

1 

2H 

95*5 

0 

1,211 

'  97*3 

3 

562 

95*6 

1 

649 

98*9 

2 

2 

33*3 

4 

0 

.0 

0 

33*3 

s  4 

227 

95*0 

6 

112 

95*7 

3 

115 

94*3 

3 

705 

94*6 

3 

283 

94*6 

1 

422 

94*6 

2 

902 

97*1 

5 

494 

97*8 

2 

408 

'96*2 

3 

22 

100*0 

0 

11 

100*0 

0 

11 

100*0 

*  0 

96 

82*8 

8 

38 

86*4 

3 

58 

80*6 

5 

2.7 
•0 
5.9 

1  *9_ 

U3 

2*2 

3.7 
2.3 
4.4 

•  0 

•  0 
.0 

•  6 
.4 
.7 

.5 
'  *0 
1.9 

.0 
•0 

•  P 

.2 
.0 
.5 

•  0 
.0 

•  0 

2*9 

•  0 
4.9 

5.6 
5.8 
5.3 

1.7 
1.6 
1.8 

5.3 
9.1. 

•  0 

1.1 

•  7 

1.3. 

1.0 
.0 
•2.4 

•3 

•  7 
.0 

•  2 
•2 
.3 


66. 


.7 
.0 
66.7 

2.5 
.2.6 
2.5 

.4 
.3 
•4 

•  5 
•4 
.7 

•  0 

•  0 

.  *o 

6*9 
6*8 
6*9 


TABL6  1.    BACHELOR'S    DEGREES  CONFERREO,  BY  INSTITUTIONS-  0*  HIGHER  EDUCATION ;BY  MCE,  ETHNICITY,  ANO  SE?(t*  INSTITUTION,, 
-         •   —  '    *         STATE  ANO.NATIONi  1*76-79  i  ^ 


AMERICAN  IKOIAN 
AUSKAN'NATlVi 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OH  . 

NON-HISPANIC  PAClf-IC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


VHlTE  , 
NON-HISPANIC 

NUH8ER 


NQh-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


NE«  -  YORK 


NY 


KEUKA  COLbEGE 
TOTAL        '   •  '  Q 
FEMALE.  0 
JMJ 


TNY    jUftf'S  COLLEGE 
TOTAL  *  0 

•^FEMALE  -  '  0 

MALE  ,  "  0 

^NY,  .LAOYCLIFF  COLLEGE' 
TOTAL  0  .0 

'FEMALE  0  .0 


NY 


MALlT  0 
,l£  MOYNE  CCLLcGE 


, TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

-NY'  .  LONG  IS  U- SCHWARTZ  C  PHAR 


TOTAL'. 
FEMALE 
MALE 


NY    LONG,  IS  U  BROOKLYN  CENTER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  LONG 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  AONG  I S  U 

totXl 

FEMALE 
MALE 


RJC 


2*1 
2.2 
1.9 

1.4 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
IS'U  C  W  POST  CENTER 

0  *0 
0  .0 
SOUTHAMPTON  CTR 
0  .0 
0  *0 
0  *0 
NY    MANHATTAN  COLLEGE 
TOTAL    .  '    "    0*  «.wO 
FEMALE  .0  .0 

HALE      a  0  *0 

NY   , MANHATTAN  SCHCOL  OF  MUSIC 
'    TOTAL  0  *0 

FEMALE  "      0  ..0 

MALE  0  .0 

N\*     MANHATTANVILLE  COLLEGE 
JOT'AL  0  .0 

F  F.MALE  0  .0 

MALE  0  *0 

NY    MANKES  COLLEGE  CF  MUSIC 
„ TOT AL  0        *0  • 

FEKALE  *  0    .    *0  „ 

MALE  '         t     0  *0 
•NY     MAR  I  ST  COLLEGE* 

TOTAL  0  *0 

FEMALE    ^  0        *0  ' 

MALE  ,  0*0' 
NY     MAR YMOUNT  COLLEGE  g 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY-    MARYHOUNT  MANHATTAN  C 

TOTAL  0  .0 

~*  FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  > 

NY    MEOAILLE  COLLEGE 

TOTAL  0;  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    MERCY  COLLEGE 

TOTAL  2  .2 

FEMALE  til  .2 

■MALE  1  .2 

NY    MOLLOY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

;    FEMALE  0  .0 

MALE  \,0  .0 

NY    MOUNT  SAINT  MARY  COLLEGE, 
TOTAL        •        0  .0 
FEMALE  «0  .0 

HALE  ,    0  .0 

*NY    NAZARETH  C  O?  RCCHESTER 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*  '  MALE  0  .0 

NY    NEW  SCH  FOR  SOC  RESEARCH 
TOTAL  0        .0.>  u 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

-  NY    ftr  INST  TECHN  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  1  *1 

FEMALE  1 

MALE   -~CT^  .0 

ST TECHN  NY  CTY  CAM 
0  .0 
0  x  .0 
0  .0 


174  33.6 
92  31*9 
62  35.7 


56 
34 
22 

11 

9 
2 

24 
8 
16 


4.0 
4  .'9 
3.* 

7*8 
1.8 

3.0 
4.7 
2.5 


3  3.3 

1  ft2.2 

2  4.3 


12 
9 
3 

2 
0 
2 

6 
5 
1 

17  . 
16 


1 

6.3 

43 

16.5 

43T 

17.1 

*0 

.0 

24* 

26.6 

16 

25.4 

8 

38.1 

154 

16.9 

88 

21.9 

66 

16.0 

14 

5.1 

13 

4.6 

1 

33.3 

6 

3.3 

.  4 

2.4* 

2 

11.1 

5 

1.7 

5 

1.9 

0 

*  .0 

23 

20.0 

9 

16.1 

14 

23.7 

- 

4 

1.4 

10 

.7 

20 

5.7 

6 

10*2 

14 

4.6 

.2 
.6 
.0 


5.8 
5.4 
7.3 

7.4 
,  .0 
14.3 

1.7 
3*4 
♦  5 

6.7 
6.8 


"\  15 

8.  6 

1 

♦  O  « 

6 

17.6  *  ~ 

-  0 

.0 

9 

6.4 

1 

♦  7 

.  21 

*  4.1 

54 

10.4 

12 

4.2 

31 

10.8 

9 

3.9 

23 

lb.o 

5 

♦  4 

it 

#  1 

•  1 

<  4 

•6 

4 

.6 

6 

1.2 

0 

- 

.0  C 

2 

.9 

0 

•  0 

1 

.9 

0 

♦  o' 

1 

.9  * 

6 

1.0 

28 

3.5 

0, 

•  0 

6 

4'.  7 

8 

1.3  • 

20 

3*2 

4 

4.3 

4 

4.3 

4 

8.9 

0 

.0  ' 

0 

•  0 

4 

6.5 

,  1 

.  5 

6 

2.9 

1 

.6 

5 

3.0 

0 

•  0 

1 

2.4 

0 

.0 

1 

3.7 

0 

#0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.1 

3 

.8 

7 

2.0 

3 

2.1 

5 

3.4 

0 

♦  0 

2 

1*0 

"  0 

•  0 

12 

0 

•  0 

11 

4.6 

0 

.0 

1 

6.3 

5 

1.9 

21 

8.1 

3 

1.2 

21 

6.3 

2 

25.0 

<■ 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1*2 

0 

•  0 

1 

1.6 

0 

.0 

0 

12 

1.5 

91 

10*0 

*.  7 

1.7 

42 

10*4 

5 

1.2 

39 

9*5 

,    .  $0 

•  0 

1 

*4 

t.  0 

.0 

1 

.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

2.7 

0 

•  0 

3 

l.K 

'  0 

•  0 

2 

11*1 

•  4 

•  3 

•  4 

1.4 
3.4 
1.1 


46 


10 

2.3 

429 

97*7 

*} 

•  0 

.  5 

2.8 

176 

97*2 

•0 

5 

,  1*9 

253 

98*1 

0 

•  0 

23 

13*2 

145 

83*3 

6 

3.4 

11 

32*4 

23 

67.6 

0 

•  0 

12 

8*6 

122 

87*1 

6 

4.3- 

4 

249 

48*1 

227 

43*6 

42 

6*1 

135 

46*9 

131 

45*5 

22 

7.6 

114 

49*6  * 

96 

41*7 

20 

6.7 

73 

5.3 

If  308 

94.5 

3 

•2 

39 

5.6 

•658 

9<  ' 

1 

•  1 

34 

5.0 

650 

9K 

2 

.3 

13 

5*6 

211 

95 

1 , 

.4- 

10 

6.7 

105 

91*3 

0 

•  0 

3 

2.7 

106 

96*4 

1 

.9 

60 

7*5  >< 

"  72V 

90*6 

-  15 

1.9 

16 

9*4/ 

*  154 

90*6 

0 

.0 

44 

7y0 

570 

90*6 

15 

2*4 

439 
161 
256 

174 
34 

140^ 

51B 
.266 

230 

1*364 
696 
686 

225 
115 

ll% 

799' 
170 
629 


5Q- 


TARE         BACHRORfS    DC5AEES  CONFERRED  8" 


*. TUYiONS  OP  HlGHER.EDUCATiON  BY -  MCEi 
♦TATE.  AND  NATION     It 71-79 


ETHNICITY.  AND  SEXt     INSTITUTION • 


AMERICAN  I NOI AN 
AUSKAN  NATIVE 


>  I LACK  ASIAN  OR 

non-hUpanic  Pacific  islander 


NUMBER 


NUMBER 


NUMIER 


HISPANIC 
NUMBER  X 


NEW-YOft*  ■  " 

NY  *NV  SCHM3F  INTERIOR  DESIGN 
.  TOTALS  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*   MALE  0  .0 

-NY  ,N€W  YORK  UNIVERSITY 
TOTAL  12'  *5 

FEMALE  •  >'7 

HALE-  .,4  3*U 

NY    NIAGARA  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MILE" 


4 

~4'  • 
0 


204  9*3 

152  12.7° 

52  S.3 

li  ,1*7 

6  1.8 

5  1*6 


NVr~NY"ACK-COLXECE-~  - 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  «0 

NY    FACE  U  C  OF  WHITE  PLAINS 
TOTAL  2  2*1 

FEMALE  2  3*1 

HALE  .  0  .0 

NY'  PACE  UNIVERSITY  NEW  YORK 
TOTAL  2     <•  .3 

'FEMALE  2 

MALE  .0       *0  . 

PACE  U  PL5NTVL-8RCLF  CAM 
\TOTAL  3  »4 

ENALE  *  3  .7 

AlE  6  .0 

NY    PARSONS  SCHOOL  OF  0ESI6N  ■ 
Tonu.  0  .0 

femalX  0  •o 

/     *mLE\  o       *0  c 

/NY    POLYTECHNIC  INST  NEW  YORK 


TOTAL  , 
FtNALE 
MALE 
NV  'PRATT  INSY 

.TOTAL 
■  FEMALE 
MALE 


NY    RENSSELAER  POfcY  INSTITUTE 

•  TOTAL*  0\  *0 
FEMALE* 

MALE 

NY    ROBERTS  WESLEYAN  COLLEGE 

TOTAL        •  1 
*  FEMALE  1  !• 

MALE         *       0  .0N 
NY    ROCHESTER  INST  TECHNO^ 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 

NY'  RUSSELL  5 AGE 
TOTAL 

•  FEMALE 

MALE 

NY    SAINT  BONA  VENTURE 
TOTAL  I 
PcMALE  I 
MALE  0 
NY    SAINT  FRANCIS  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY^SAttfY  JOHN 
- —  TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NY    SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NY    SNT  JOSEPH'S 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY    5NT  JOSEPHS 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 

NY    SAINT,  LAWRENCE  UNIVERSITY 
TOTAL  '  I  *2 

FEMALE  I  •* 

MALE  '  0  .0 

NY    SAINT  THOMAS  AQUINAS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,0       .0  ■ 

MALE  0  .0 

'NY    SARAH  LAWRENCE  COLLEGE 
TOTAL  0'  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

6 
5 
1 

9r 

42 
49 

2B 

24 

>4 

19 
10 
9 

28 

2 
26 

105 
5'4 
51 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

6.3 
7.7 
3*2 

13*7 
16*0 
12*2 

4*0 
5.8 
1*4 

11.6 
8.4 

20*0 

7.4 

6.7 
7.5 

17*0 
2  2%  3 
13.  i 

.9 
3.3 
.6 


.2 
.0 
•  4 

2.0 
2.0 
1.9 

.0 
.0 

2.0 
2.5 
1.7 


2.6 
2.3 
5*6 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NOU-HlSPANlC 


NUMBER 


NONt-RE  510ENT 
ALIEN 


TOTAL 


0 

♦o  ■ 

'*  0 

♦0^ 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

79' 

3.6 

57 

2.6 

352 

41 

3.4 

39 

3*3 

240 

38, 

3.9 

18 

1*8 

112 

1 

.2 

1 

.2 

17 

1 

♦  3 

,0 

•  0 

11 

0 

.0 

1 

.3 

6 

3 

3*1 

i- 

ruo- 

- —  ^ 

1 

2.4 

0 

.0 

1 

2 

3*6 

1 

1.8 

3 

1 

1.0 

2 

2.1 

11 

1 

1.5 

2 

3.1 

10 

0 

•0 

0 

.0 

1 

29 

4.4 

33 

5.0 

■  155 

12 

4.6 

17 

6*5 

73 

17 

4*2 

16' 

4.0 

82 

5 

.7 

5 

♦  7 

41 

3 

♦  7 

3 

♦  7 

33 

2 

.7 

2 

♦  7 

8 

6 

3.7 

9 

5.5 

34 

5 

4.2 

.  4 

3.4 

19 

1 

2.2  , 

5 

11*1 

X  15 

72 

19.1 

22 

5.9 

122 

7 

23.3 

1 

3*3 

10 

,65 

18*8 

21 

6*1 

112 

25 

4.1 

39 

6*3 

169 

14 

5*8 

15 

6*2 

83' 

11 

'2.9 

24 

6*4 

86 

13 

1.3 

7, 

♦  7 

29 

3 

2*5 

0 

♦  0 

7 

10 

1.2 

7 

*8 

22 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

6 

.4 

L5 

1.3 

5> 

0 

'♦0 

6 

1.7 

6 

.5 

13 

'    1  ^ 

33 

1 

.  .2 

^  -4' 

1*0 

11 

:i 

•  3 

4 

1.1 

11 

0 

^-.0 

0 

*0 

0 

LC 


•  .0 
.0 
*0 

16*1 
20*0 
11*4 

2*6' 
3*2 
1.9 

-4.1- 
2*4 
5*4 

11*5 
15*4 
3*2 

23*3 
27.5 
20*4 


3 
^1 
2 

251 
.  193 
58 

10 
■  5 
5 


*6 
.5 
.7 

37*8 
48.9 
21*6 

2.6 
3.6 
2.0 


128  6*6 
58  8*0 
70  5*8 


295 
275 
20 


70*2 
71*6 
55*6 


11  1C0.0 
9  100*0 
2  10C.0 


1*752 
923 
829 


80.2 

76.9 
84*2 


632  97*1 
328  96*5 
304  97*7 


39 


53 

64 

54 

30 


95*1 
94*6 

67*5 
83*1 
96*8 


469  73*5 

184  70*0 

305  73*9 

655  93*6 

381  92*0 

274  95*6 


122 
95 
27 


.4*4 
79*8 
60*0 


238  63*3 

20  66*7 

218  63*0 

420  "68,1 

151  62*4 

269  71*7 

910  94*3 

109  90*8 

801  94*8 


l0l- 
81 
26 


97*3 
97*6 
96*3 


1*400  95*4 

335  92*5 

1*065  96*4 

387  '96.3 

347  95.9 

40  100*0 

489  99*0 

212  99*1 

277  98*9 

412  62*0 

202  51*1 

210  76*1 

380  97*2 

134  96*4 

246  97*6 

1*782  92*2 

657  90*6 

1*125  93*1 

124  29*5 

109  26*4 

15  41*7 


1.8 

4 

3*7 

105 

96*3 

2.4 

3 

3*6 

60 

96*4 

♦  0 

1 

3*8 

25 

96*2 

.0 

8 

1*5 

527 

97*8 

.0 

5 

1*9 

264 

97*6 

♦0 

3 

1*1 

263 

97*8 

11*8 

25 

13*4 

'    16 1~. 

-86*6 

14*3 

20 

16*8 

99 

83*2 

7*5 

5 

7*5 

62. 

•92*5 

*0 

'  5 

2*5 

193 

96*0 

*0 

? 

3*2 

1S1 

95*6 

*0 

0 

'  .0 

42 

97*7 

ER 

X 

NUMBER 

0 

•  0 

11 

0 

.0 

9 

0 

•  0 

2 

81 

3.7 

2*185 

37 

3.1 

1*200 

44 

4.5 

9B5 

2 

•  3 

651 

.3 

340 

I 

•3 

*'  311 

x 

1  *0 

97  - 

-2*4-*- 

 4U. 

.0 

56 

1.0 

96 

1 

1.5 

65  • 

0 

•  0 

31  •  • 

21 

3.2 

665 

6 

2.3 

263 

15 

3.7 

402 

4 

•  6 

700 

0 

.0 

414 

4 

1*4 

286 

6 

4*9 

*'  164 

5 

4*2 

119 

3 

6*7 

^45 

16  ' 

4*3 

376 

0 

♦0 

30  * 

16 

4*6 

346 

26 

4*5 

617. 

8 

3*3 

242 

20 

5*3 

26 

2*7 

965 

4 

3*3 

120 

22 

2.6 

•  845 

2 

1  *8 

110 

1 

1*2 

63 

1 

3*7 

27 

9 

„6 

1*467 

2 

*6 

362 

7 

*6 

1*105 

4 

1*0 

'  "  402- 

4 

1*1 

362 

0 

*0 

40 

2 

♦  4 

494 

1 

♦  5 

214, 

1 

♦4 

260 

1 

.2 

664 

0 

•  0 

1 

♦  4 

249 

1 

.  3 

v  391 

6 

•0 

139 

I 

♦4 

252  , 

23 

1*2 

1*933 

10 

1*4 

725 

13 

1*1 

1*206 

1 

^2. 

420 

0 

>0 

384 

1 

2.8 

36 

0 

•  0 

109, 

o_  *o 

83 

0~ 

♦0 

26 

4 

.7 

539 

1 

•  4 

270 

3 

1.1 

269* 

0 

•  0 

166 

0 

.0  ' 

119 

0 

•0 

67 

3 

1*5 

201 

2 

1*3 

158 

1 

2*3 

43 

TAlLE  15    BACHELORS   OECttCS  COHFMttD  iV  INSTITUTIONS  W  HIGHER  EDUCATION  §Y  MCE,  ETHNICITY,  ANO  SEX.  INSTITUTION, 
*      •      •  -  *  4  STATE  ANO  NATION    im-7*  v  * 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 

NEW  YORK  - 

MY  ,  SCHOOL  OF  VISUAL  ARTS 

.TOTAL                0»  .0 

FEMALE                0,  «<T 

HALE                0  .0 
MY    SIENA  COLLEGE 

*    TOTAL              -0  .0 

FEMALE                 0  .0 

_    MALE                Ov  .0 
,MY    SKIOMORE  CCLLEGE  . 

TOTAL  ,          '*  0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 
NY    SUNY  AT  ALBANY 

TOTAL               13  .6 

FEMALE                4  .3f  . 

 MALE                 9  .8* 

NY  SUNY^Tfe'TOGHAHTON  

TOTAL                2  .1  . 

FEMALE    v           1  .2 

MALE                1  .1 

NY    SUNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 

TOTAL                2  .1 

FEMALE                2  .2 

MALE                 0  .0 

NY    SUNY  HEALTH  SCI  CTR  8FL0 

*  TOTAL                 0  .0 

•  FEMALE                0  .0 

HALS                 0  .0 
NY    SUNY  AT  STCNY/8X  MAIN  CAM 

TOTAL                2  .1 

FEMALE                 0  .0 

f         MALE                 2  .2 
NY    SUNY  HLTH  SCI  CTR  STNY  BK 

TOTAL                0  .0  • 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 
NY    SUNY  OOUNSTATE  PEOL  CTR 

TOTAL  ,              0  .0  , 

FEMALE            -0  .0  • 

.    MALE                0  .0 
NY    SUNY  UPSTATE  NEC JQAL  CTR 

TOTAL                 0  '*0' 

FEMALE                0  iO 

MALE                 0  *0. 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  8R0CKP0RT 

'    TOTAL                 7  *4 

FEMALE                 1  *1 

,  MALE                 6  .7 

NY    SUNY  CCLLECE  AT  BUFFALO  ' 

TOTAL     .          13  .7 

FEMALE                 3  «  .J 

MALE          .     10  1*1 
NY    SUNY  COLLECT  AT  CORTLAND 
v     TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

-  NT    SUNY  CCLLECE  AT  FRECCNlA 
.  TOTAL  -2 
FEMALE                 1  '  »3 

MALE               '1  .3 
NY    SUNY  COLLEGE  AT  GENE SEO 

TOTAL                 3  *3 

FEMALE                1  »2 

MALE                 2  ♦ 7 
NY    SUNY  COLLECE  AT  'NEW  RALTZ 

TOTAL               15  1*7 


*  BLACK  ASIAN  OR 

NON-HispANic  pacific  isunoer 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


24 
5 

19 

10 
2 
• 

10 
5 
5 

65 
32 
33 


•  0 

•  0 

•  0 


6.7 
3*0 
9*1 

1.4 

.9 
2.0 

2*0 
1.2 
6.5 

2.1 
2.7 
2.9 


FEMALE 
MALE 


1.8 
1.6 


NY    SUNY  COLLEGE  OLO  WESTBURY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY    SUNY  COLLECE  AT  ONEONTA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY    SUNY  COLLEGE  AT  OSWEGO 

TOTAL  ,  2  .1 

FEMALE  1  .1 

MALE  1  *1 

NY    SUNY  COLLECE  PLJTTSBURGH 

TOTAL  5  .5 

FEMALE  3  .5 

MALE  2  .4 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  POTSOAM 

TOT  A,.  2  .3 

FEMAL'i  i   -  1.2 

MALE  1  *3 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  PURCHASE 


NUMBER 


3 
1 
2 

3 
1 
2 

0 
0 
0 

16 
7 
9 


TOTAL 
FEMALE 
MALE . 


2* 
9 
15 

67 
32 
35 

2 

.  2 
0 

»54 
30 
24 

16 
15 
1 

11- 
8 
3 

0 
0 
0 

44 

22 
22 

85 
55 
30 

14 
8 

6 

9 

c  7 
2 

6 
4 

2 

-  51 
'  31 
20 

80 

34 

15 
7 
8 

28 
12 
16 

9 
2 
7 

11 
4 


"176— 
1.4 
1.8 

2.5 
3.4 
2.0 

.5 
.7 
•  0 

3.0 
3.8 
2.3 

7.0 
8.4 

2.0 

6*2 
5.3 
12.0 

.0 
.0 
.0 

2.5 
2.5 
2.6 

4*3 
5*1 
3*3 

1*3 
1.2 
1.5 


-HZ— 
1.8 
.5 

♦  7 
.6 

♦  7 

5.8 
6.2 
5.2 

25.0 
24.5 
25.8 

1.2 

♦  9 
1.6 

1.6 
1.5 
1.6 


•  3 
1.6 

1.4 
.9 
2.2 

3.5 
4.5 
2.0 


-17— 
2 

15 

26 
7 
19 

5 
4 
1 

46 
24 
22 

2 
1 
1 

5 

3 
2 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

'  .7 
4 
3 

8 

3 
5 

6 
2 
4 

3 
0 
3 

6 

? 


X 

_ NUMBER 

9 

* 

NUMBER 

.8 

13 

3.6 

40 

.6 

* 

3.6 

12 

1.0 

7 

3*6 

28 

.5 

2 

♦  3 

15 

.5 

2 

♦  9 

5 

.5 

0 

.0 

10 

♦  0  ' 

i 

.2 

11 

•  0 

1 

.2 

6 

.0 

A 
U 

o 

5 

♦  7 

38 

1.6 

132 

•  6 

19 

1.6 

62 

.8 

1  o 

1*4 

70 

.1*2 

6 

•  4 

49 

•  3 
l.B 

r~ 

5 



.6 

 13 

£6 

1.0 

9 

.3 

104 

.7 

4 

.4 

45 

1.1 

5 

.  3 

*  59 

1.3 

0 

.0 

7 

1.5 

0 

.0 

6 

.  8 

0 

.  0 

I 

2.5 

si 

1.7 

133. 

3.0 

14 

1.8 

68 

2.2 

1  7 

1 .7 

65 

.9 

5 

2.2 

23 

•  6 

4 

2.2 

20' 

2.  C 

i 
i 

&•  U 

3 

2.8 

4 

.2.3 

20 

2.0 

4 

2*6 

15 

8.0 

0 

.0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

.2 

o  17 

1.0 

-  71 

.2 

14 

1.6 

39 

.  1 

3 

^4 

32 

•  4 

16 

.8 

121 

.4 

4 

♦  4 

.66 

•  3 

^2 

1.3 

'55, 

.7 

11 

1.0 

33 

.4 

6 

17 

1.2 

 -  -  '5 

1.2 

16 

.8 

8 

1.0 

25 

•  5 

6 

1.5 

16 

1.1 

2 

.  5 

g 

•  3  t 

6 

♦  7 

18 

.0 

3 

♦  5 

8 

1.1 

3 

1.1 

10 

.7 

-19 

2a 

^1 

•  4 

\\ 

2.? 

53 

1.0 

8 

2. 1 

3  8 

•  3 

20 

6*3 

101 

•  0 

11 

5.9 

57 

.  8 

A 

6*8 

44 

♦  0 

5 

*4 

23 

•  0 

1 

*1 

10 

.0 

4 

*  8 

13 

•  3 

7 

♦  4 

43 

.1 

2- 

*3 

16 

.  5 

£ 

#  5 

27 

#  1 

5 

.5  - 

20 

•  0 

2 

.3 

7 

.2 

3, 

♦  7 

1>> 

•  3 

1 

.1 

16 

.5 

0 

♦  0 

7 

.0 

)  1 

.3 

9 

.4 

2 

.8 

12 

•  6 

0 

'♦0 

8 

.0 

i. 

2.0 

4 

HHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


11*1 
7*2 
14*5 

2*5 
2.3  . 
2.5 

2*2 
1*4 
6*5 

5,7 
5*3 
6*2 

3*4 
2*0 

*~4T4 — 

3*9 
4*7 
3*4 

1*8 

2*2 

♦  8 

7*4 
8*6 
6*4 

10*0 
11*2 
5*9 

11*3 
9*9 
20*0 

♦  0' 
*0 

♦  ok 

4.1 
4.4 

3.8 

6.1' 
6*2 
6*0 

3*0 
2*5 
3*9 

3*2 
4*0 
2.4 

2.0 
1.3 

a*  6 

lp*3 
10*6 
9*8 

31*6 
3C*3 
33*3 

1*8 

1*3 
2*6 

2.4 

-2.0 
2.8 

1.9 
1.1 

2.9 

2.1 
1.6 
2.8 

4.7 
5.1 
4.0 


305 
148 
157 

597 
210 
387 


65*0 
89*2 
81*3 

97*5 
97*7 
97*5 


481  97*4 

410  98*3 

71  92*2 

2,169  93*9 

1,105  94.2 

1,064  93*7 

1,388  95*2 
626  97*2  . 
 762^93*  6 


2,487 
887 

1,600 


92*9 
93*3 
92*7 


<370  95*4 

258  95*9 

112  94*1 

1,641  90*7 

715  90*9 

926  90*6 

205"  89*1 

158  88*3 

47,  92*2 

157  88*7 

137  90*1 

20  '  80,0 

49  *100*0 

32  100*0 
17  100*0 

1,663  95*5 

852  95*6 

811  95*3 

It  844  92*8 

1,000  93*3 

844  92*1 

1,050  96*4 

656  97*0 

394  95*4 

743  96*7 

381  95*7 

362  96*8 

883'  97.8 

'     614  98*7 

269  95.7 

745  84.2 

422  84.6s 

323  83.7 

219  "68.4 

131  69.7 

88  66*7 

1,251  97*5 

772  98*5 

479  96*0 


1,710 
770 
940 


97*2 
97.8 
96*7 


,021  96*0 
601  98*2 
42  0  93*1 


743 
432 
311 

242 
148 
94 


97*8 
98*2 
97*2 

94*5 
94*9 
'  94*0 


14 
6 
8 

0 
0 
0 


3*9 
3*6 
4*1 

•  0 

•  0 

•  0 

.4 

•  2 
1.3 

•  3 
.5 

•  2 

1.4 

•  8 

2.0 


359 
166 
,193 

612 
215 
397 

494 
417 
77 

2,309 
1,173 
1,136 

1,458 
644 
814 


3*2 
2*0 
3*9 

2.8 
1.9 
5.0 

1.9 

♦  5 
3.0 

♦  9 
.6 

2.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


7 


-2l677- 
951 
1,726 

388  . 

269 

119 

.1,809 
"  787 
1,022 

230 
179  ' 
51 


177 
152 
25 

49> 
32 
17 


rERIC 


52 


48 


/ 


TABLE 


BACHELORS 


DECREES  CONFEAREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATION  BY  RACEt  ETHNICITY.  ANO  SCXt 
STATE,  ANO  MAT  ION.  H76-7*  t 


iNSTITUTIONt 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


•  LACK  ASIAN  CA  . 

NON-HISPANIC  PACIFIC  lSt,ANOEft 


NUMBER 


NEW  YORK 


NY    SONY  C  OF  TECH  UTICArROME 
TOTAL  1  .2 

FENILE    ■  0  .0 

MALE  I  .4 

NY    SONY  EMPIRE  STATE.  COLLEGE 
TOTAL  2 
FEMALE  1"  .2 

HALE  1  *3< 

NY    SUNY/C  ENVRNNTL  SCI-FORS 
TOTAL  Oi.-^ 
FEmLE     '  0,J'*0 
NILE  *0  .0 

NY    SONY*-  MARITIME  C  -<-LEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 

NY    FASHION  INST  TECHNOLOGY 


TOTAL 
FEMALE 
MILE 


NY    SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL 
FEMALE 
NILE 
NY— -Utll 
TOTAL 
FEMALE 
NILE 

NY    TOURO  COLLEGE 
TOTAL  0 
5EHALE  *  0 

MILE  0 
NY'  UNION' COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
-MILE  0 
NY    UNIVERSITY  OF  ROCHESTER 


•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0* 

•  0 


TOTAL  4 
FEMALE  0 
MALE     «  .4 
NY    VASSAR  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MILE 


NY    WAD HAMS  HALL  SEN-COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -.0 

MALE    v  0  >.0 
NY    WAGNtR  COLLEGE 

.  TOTAL  ^^w^  o  .0 

FEMALE  0  .0 

•MALE  0  .0 


INST  OF  NAVAL  ARCH 

•  0 

•  0 

•  0 


NY  WEBB 

TOTAL  £  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
NY    HELLS  C0U4EGE 

TOTAL  -  ' 0 

FEMALE  0 

MALE  0 
NY    YE  SHIVA  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

NY         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  ,  235 

FEMALE  123 

MILE  112 


U 

a 

5 

100 
56 


,  2*2 
2*6 
US 

11*6 
11*6 


4Z 

11*7 

£ 

♦  4 

0 

,  ^° 

2 

•  6 

2 

1*0 

1 

20*0 

1 

•  5 

3 

3 

0 

•  0 

99 

cA*  1 

57 

5*1 

42 

3*2 

22 

5.4 

.7*4 

6 

372" 

8 

7*3 

6 

10*9 

2 

3.7 

8 v 

1*  5 

3 

1  ♦  8 

5 

1*4 

15 

1.5 

9 

2.1 

6 

1.1 

31 

5.6 

29 

7.4 

2 

1.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

18 

4*3 

10 

4.0 

e 

4.8 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3.4 
3.4 
.0 

.4 

•  0 

•  6 


134  INSTITUTIONS) 

J  6.545  7.7* 

i  4>123  9.8 

J  2.422  5.7 


HOMIER 


3 
1 
2 

7 
3 
4 

3 
0 
3 

0 
0 
0 


>  *5 

♦  3 

♦  7 

.8 

.6 

♦  7 
.0 

♦  9 

♦  0 
.0 


1  1.4 
1  1.6 
0  .0 


22 
11 
11 


♦  9 
1.0 


•  6 
1.2 
.3 


15  1.5 
14  3.2 
1  .2 


6 
4 

2 

0 
0 
0 

1 

0  . 

1 

0, 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1.498 
690 
808 


1.1 
1.0 
1.3 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  2 
.0 

♦  6 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1.8 
1.6 
1.9 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
Hf NOR! TY 


NHlTE  I 
N5N-HIS PANIC 


20  2.3 
10  2*0 
10  2.8 


0 
0 

.0 

1 
0 
1 

1 
1 

0 

26 
9 
17 


♦  0 

♦  0 
.0 

♦  5 
•0 

♦  5 

1.4 
1.6 
.0 

1.1 

♦  8 
1.3 


3 
1 
2 

5 

2 
3 

11 
5 
6 

0 

0-> 
0 

10 
4 
6 

0 

0  . 

0 
0 

0  « 

0 
0 
0 


.6 
.6 
.6 

♦  5 

♦  5 

♦  5 

2.0 
1«3 
3.8 

.0 
.0 
.0 

2.4 
1.6 
3.6 

.0 
.  .0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2.589  3.1 
1.404  ,  3.3 
1*185  2.8 


IBER 

% 

NUMBER 

X 

21 

3.6 

•  561 

95.7 

11 

3.6 

294 

96*4 

10 

3.6 

267 

95.0 

129 

15.0 

727 

64*3 

72 

14*3 

428 

85*3 

57 

15.6 

299 

83*1 

5 

1.1 

437 

98*2 

*  0 

•0 

114 

100*0 

5 

1.5  ' 

323 

97*v6 

3  . 

1.  4 

175 

84*5 

1 

20.0 

4 

80*0 

2 

1.0 

171 

84*7 

5 

7.2 

64 

92*8 

5 

7.0 

58 

92*1 

0 

.0 

6 

100. p 

147 

6.  0 

2.180 

89*6 

77 

6.6 

1.020 

90*6 

70 

5.4 

1. 160 

'88*8 

25 

6.2- 

379 

93*8 

19 

8.6 

197 

91,2 

6 

3.2 

182 

96*8 

10 

9.  2 

99 

90*8 

49 

89*1 

4 

^74  

_  50 

92*6 

2.  7 

507 

96*4 

6 

3.7 

J55 

95*1 

8 

,  2.2 

352 

97*0 

3  9 

3.  9 

915 

91*2. 

25 

-5*8 

393 

90*8 

14 

,  2*5 

-  522 

91*6 

48 

8*  7 

475 

86*1 

38 

9.7 

331 

84*2 

10 

6.3 

144 

90*6 

'0 

♦  0 

24 

100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

24 

100*0' 

29 

6.9 

383 

91*6 

14 

5.6 

231 

9?. 4 

15 

8.9 

152 

90*5 

'i 

o 

.0 

16 

100*0 

0 

♦  0  " 

0 

•  0 

o 

•  0 

16 

100*0 

3 

3.  4 

82 

93*2 

3 

3.4 

82 

93*2 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

.4 

271 

96*8 

0 

.0 

96 

97*0 

1 

.6 

175 

96*7 

•  867 

12.8 

72.312 

85*4 

.340 

15.0 

35.336 

83*9 

.527 

10.6 

36.976 

86*9 

NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUHBEfc 


4 

♦  ( 

586 

0 

•  0 

305 

4 

1*4 

281 

6 

♦7 

862 

2 

.4 

502 

4  # 

1*1 

.360 

3 

• 
•  1 

445 

0 

.0 

114 

3 

.9 

331 

29 

14.0 

0 

*0 

5 

29 

14*4* 

202 

0 

•  0 

0 

.0 

63 

0 

•  0 

6 

106 

4*4 

2. 433 

29 

2*6 

1.126 

77 

5.9 

1.307 

0 

.  0 

404 

'  0 

.0 

216 

0 

♦  0 

188 

o 

♦  0 

109 

0 

.0 

55 

0 

•0 

54 

5 

1.0 

526 

IT 

— U2~__ 

163 

3 

.8 

-  —363_ 

49 

4.9 

1 . 003 

15 

3.5 

433 

34 

6.0 

570 

29 

,5.  3 

24 

6.1 

393 

5 

3.1 

159 

in 

i0 

♦0 

24 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0; 

24 

6 

1.4 

418 

5 

2.0 

250 

1 

.6 

'«  166 

0 

.0 

16 

0 

.0 

0 

0 

.0 

'  16 

3.4 

88 

3 

3.4 

88 

0 

.0 

0 

8 

2.9 

280 

3 

3.0 

,99 

5 

2.3 

181 

1.521  1.8 
459  1.1 
1.062  2*5 


64.700 
42.135 
42.565 


NORTH  CAROLINA 


NC    ATLANTIC  CHRISTIAN  C 

TOTAL  0 

•  0 

14 

4.; 

1 

•  3 

FEMALE  0 

•  0 

11 

4.9 

0 

.0 

•    MALE  0 
NC    BARBER-SCOTIA  CGI 

.0 
'LEGE 

.  3 

2.5 

♦  8 

TOTAL           .    /  I 

♦  0 

51 

98.1 

0 

.0 

FEMALE  JoJ 

•  0 

33 

100.0 

0 

•  0 

> 

MALE  (fr* 

•  0 

18 

94.7 

0 

.0 

NC    BELNCNT  ABBEY  CCLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

2 

1.6 

0 

•  0 

FEMAtE        ,        0  . 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE  *             0  . 

•  0 

2 

2.5  ^ 

0 

.0 

NC    BENNETT  COLLEGER 
TOTAL  0 

•  0 

85 

,100.0 

0* 

*  .0 

FEMALE  0 

.0 

85 
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0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

NC    CAMPBELL  CCLLEGE 

TOTAL  2 

.6 

17 

5*1 

0 

♦  0 

FEMALE  1 

.7 

'  V*l 

0 

♦  0 

MALE  1 

.5  - 

U 

5^ 

0 

♦  0 

.6 

.9  . 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

>0/ 
.0 
.0 


17  4.9 
13  5.8 
4  3.3 

51  98.1 
33  100.0 
94*7 


*8 
2 

tr 


.0 
2.5 


65  100.0 
65  100*0 
0  *0 


19 
7 

12 


5.7 
4.8 
6.4 


325 

94*2 

3 

♦  9 

345  «, 

209 

93.7 

l 

♦  4 

223 

116 

95*1 

2 

1*6 
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0 

♦  0 

1- 

1.9 

52 

0 

♦  0 

0 

♦  0  * 

33 

0 

♦  0 

1 

5.3 

19 
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1 

1.8  \ 
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31 
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1 

3.1  1 

32 
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0 
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0 
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0 
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15 
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6 
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TAiirU    BACHELOR* S    OECREES;  CONFttREO  It  ^SJITUTtONS  W^H^SJ^JUCATIOH  BY  RAC6,  "iTH'UCITY.  *N0  SEXt  INSTITUTION. 


AMERICAN  INDIAN 


NUMBER         X  NUP 

NORTH  CAROLINA 

NC    CATAWBA  COLLEGE 
TOTAL'  1 
PENILE  t  1*4 

HUE  0  .,  .0 

NC    MVIOSON  COLLEGE 

TOUL  0  *0 

FEMALE  0       .0  c 

'NILE  0  *0 

NC    PUKE  UNIVERSITY 

TOTAL  1  .1 

FEMALE  0     '  .0 

MILE  1  .i 

NC    EL  CN  COLLEGE 
<     TQTAL  1  .3 

FEMALE  1 
*    MILE    *  0  .0 

NC    GAAONER-MEBB  COLLEGE 
TOTAL  1        •  * 

FEMILE  0  .0 

MILE  1  «7 

NC    GREENSBORO  COLLEGE 
TOTAL  0  '*0 

FEMALE  0,  .0 

MILE  0  .0 

NC    GUILFORO  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMILE  0  .0 

MILE  0  .0 

NC    HIGH  POINT  COLLEGE 
TOTAL  '  sO  .0 

FEMALE  6    •  .0 

MALE  0      j .0 

NC     JOHNSN  C  SMITH  LNI VERS ITY 
TOTAL'  0  *0 

FEMALE  0  .0 

>M*LE  0  .0 

NC    JOHN  WESLEY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

*  F^HALE  0  .0 

-      MALE  0  .0 

^  HQr — LENOlR-RrtYhE  CCLLEGE 
TOTAlT^^        0  .0 
FEMALE  0  ?0 

MILE  0  JO 

NC    LIVINGSTONE  COLLEGE 
TOTAL  jO  *0 

FEMALE  *  '0  .0 

MALE  ,0  t0 

NC    KIRS  HILL  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,0  .0 

NC    MERE0I1H  COLI  EGE 

TOTAL  0  .0 

A  FEMALE  0  .0 

■  }       MALE  &  «0 

NC    METHODIST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ,0 

NC    NC  WESLEY AN  COLLEGE 
♦TOTAL  0  .0 

FEMALE  s0  .0 

HALE         *       0  .0 
NC    PFEIFFEA 'COLLEGE 

TOTAL  W      0  .0 
FEMALE  0  .  .0 

HALE  0  .0 

NC    PIEDMONT  BIBLE  COLLEGE 
TOTAL        '  0 
FEMALE  0 
\  *    "HALE  0 
NC'  QUEENS  CULLEGE 
TOTAL  I 
FEMALE  I 
MILE  0 
NC    ROANOKE  BIBLE  COLLEGE 
TOTAL  -  0  .0 

*     FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

NC    SACREO  HEART  COLLEGE 
TOTAL     -  0  .0 
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HALE  0  .0 

NC    SST  ANDREWS  PRESS  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 
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NC    SAINT  AUGUSTINES  COLLEGE 
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*0 
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2 
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1 

.5 
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.0 
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.9 
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TA5LE  U 


BACHELOR'S  OEGREES  CQNFERJlEQ  B*  INSTITUTIONS  OF  HIGHER , EOUCATI ON  BY  RAGE,  ETHNICITY,  ANO  SEXt 
,    *'  STATE  ANO  NATION  .197B-79  1 


INSTITUTION! 


AMERICAN  INDIAN' 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER  . 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  X 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER  L> 


fcHTE 
NON-HISPANIC 

x     'number  X 


NdN-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER  ' 


^NORJH 'CAROLINA 

"MC'»  SALCM  COLLEGE). 
TOTAL  0- 
FEMALE  ,-0 
MALE  0 
NC    SHAH  UNIVERSITY 
-  TOTAL  0 
FEMALE  tO 

MALE      ,         *0        .0>,\  ' 
NC    APPALACHIAN  *$T'  CNlVEjRSITY 
TOTAL 
FEMALE 
.  MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


1  *X  "U^s 
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NC    ELIZABETH  CITY  STATE' U 
TOTAL  0    f-v*)?  " 
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MALE             ,  0  'f>0* 
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TOTAL  2 
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v  MfcLr                I  .5* 

NC    NC  AGRL  &  TECH  STATE  U 
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FEMALE          %,    0  ;0 
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NC    PEMBROKE  STATE  LNlVERSl T Y 
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NC    U  OF  NC  AT 
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■      FEMaVE  * 
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FEMALE  '  I  1*9 

MALE  0  .0 
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NORTH  DAKOTA 

NO    OICKINSON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  .1  *1 

''FEMALE  I  U3 

m  LE :  0  .0 

NO*  JAMESTOWN  COLLEGE  • 
.  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       . 0 

MALE   -  0  .0 

NO    MARY  COLLEGE 
»     TOTAL,     "  '      12  5.8 
FEMALE  :  1  *»6 
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OHIO- 
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C  JEWISH  STOIES 
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MALE  0  .0 

OH    DEFIANCE,  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 
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35 
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3 
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3 
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47 

87*0 
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1 

•  6 

5 

2.8 

9 

5*0 
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93*4 

3 

1*7 
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1.0 

1.0 

4 

4*  0 

94 

94*9 

1 

1*0 
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♦  0 

4 

4.9 

.5 
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9 

1*8 
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7 

1*4 

0 

.0 

0 

.0 
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2.0 
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96*8 

3 

1*2 

0 

.0 
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.0 

4 
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238 

96*7 

4 

1*6 

1 

.9 

2 

1.7 

35.0 

76 

65*0 

0 

*0 

0 
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0 

.0 

X 

56.1 

18 

41*9 

0 

*0 

1 

1.4 

2 
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58 

78*4 

0 

*0 

0 

•  0 

2 

1.4 

16 
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89*0 
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♦  0 

0 

•  0 

1 

•  8 

15 

11.6 

114 

88*4 

0 
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•  0 

/•O 

1*6 

•  9 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
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•  0 

•  0 
*0 

•  0 
'♦0 

*0 

•  2 
.0 
.3 

.1 

•  1 

.0 

.3 
.0 

•  5 


5. .9 


16  94.1 


•  0 

4 

4/.6\ 

96 

95*0 

.0 

4 

6.2  \ 

45 

91*8 

.0 

0 

.ft  N 

51 

98*1 

.5 

66 

15.0 

.369 

64*1 

*0 

16 

14.2 

>96 

.85*0 

*6 

50 

15.3 

27X 

83*7 

*0 

0 

.0 

1 

100.0 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

1 

ioc*!r 

*0 

0 

*0 

8 

10C.0 

•  0  , 

0 

*0 

3 

100/0 

*0 

0 

*0 

5 

10C*0 

*6 

14 

7*9. 

16* 

92*1 

1*1 

5 

5*4 

87 

94*6. 

*0 

9 

10*5 

77 

89*5 

*0 

16 

7*1 

207 

91*6 

*0 

8 

7,3 

101 

*  91-8 

*0 

8 

6*9 

10* 

91*4 

1*2 

23 

4*7 

464- 

94*9 

1*6 

12 

6*2 

180 

>3*3 

1*0 

11 

3*7 

284 

95*9 

*2 

149 

5*3 

2 

t658 

94*3 

*2 

97 

6*5 

1 

.394 

93*3 

2 

52 

3.9 

1 

»264 

95*3 

.3 

3 

*9 

318 

98*5 

♦  0 

1 

•  8 

126 

99*2 

♦  5 

2 

1*0 

192 

96*0 

1*0 
.0 
1*9 

•  9 
.9 
<9 

•  0 

•  0 

•  0 

*  .0 
.0 

•  Ov 


42 
10 
32 

26 

8  . 
18 

1 

r 
o 

82  . 
47* 
35 

29 
16 

13, 

1*664. 
670 
994 

166 
174 
12 

142 
66 

-  It 

406 
175 
231 

95 
41 
54 

181. 
99 
82 

493 
247 
-246 

117 
43 
74 

■  146 
129 
17 

101 

49 
52 

439 
113 
326 

I* 
0 
1 

8 

,  3 
5 


0 

\^0 

178 

0 

92 

0 

66 

3 

1*3 

X.226 

1 

•  9 

2 

'..7 

116 

2 

.4 

489  * 

1 

♦  5 

193 

1 

•  3 

29* 

13 

.5 

820 

3 

.2 

1*494 

10 

.8 

1*326 

2 

.6 

323 

0 

*o 

127 

2 

1.0 

196 

53 
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TABLE  L*  BACHELOR'S    OEGREES  CONFERREO  BY  IHSTITUTIONS  O^HXCHE^EOUCATION  BY-RACE,  ETHNICITY,  AND  SEX.  INSTITUTION, 


AMERICAN  INOIAN 
_  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER'  X 


BLACK  ASIAN, OR  j 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER  * 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


IiHITE 
NON-HISPANIC 


N*ON*RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


OHIO 

OH    LAKE  ERIE  COLlEGc 
,  TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE*  0  . 

oh  ma  lone  college 
-tota\  0 

FEMALE  0 
MILE  0 
OH    MARIETTA  COLLEGE 
TOTAL  * 


•  FEMALE 
MALE 
OH  WAMI 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


►  0 

►  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0  . 
.0 

,0 


UNIVERSITY  MAIN  CAM 
2  .1 
1  .1 
.....  I  «1 

OH    MOUNT  UNION  COLLEGE 

TOTAL*    '  0*0^ 
FEMALE  0  .0 

MALE        *        0    ,  *0 
OH    MOUNT  VERNCN  NA2AREN.E  C 
TOTAL,  0,  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  »      0  .0 

OH    NJSKINGUM  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HATE  0    >  *0 

OH    NOTRE  OAME  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0*0 
MALE  0  .0 

OH    06 ERL  IN,  COLLEGE  « 

TOTAL  2  »3 

FEMALE       "  2  .6 

MALE  0  .0 

OH    0110  DOMINICAN  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  9.       ♦<>  i 

OH    OHIO  INST  OF  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    OHIO  NORTHEAN^UNI VERS ITY 
TOTAL  0*0 
FEMALE  »  0  .0 

MALE  0    4  .0 

OH    OHIO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  3  -0 

.     FEMALE  2  ♦! 

MALE  1  *0 

OH    OHIO  U  MAIN  CAMPUS 
%    TOTAL  6  *3 

FEMALE    •  2        *2  r 

MALE  4        •*  " 

OH    OHIO  MESLEYAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *  *0 

MALE  0        *0  a 

OH    OTTERBEIN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 

MALE  c 
OH  , PONTIFICAL 
TOTAL 
.  FEMALE 
MALE 


♦  0 

•  0 


JOSEPHINUM 
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0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


3 

1*3 

0 

♦  0 

0 

'l 

♦  7 

0 

•0 

0 

2 

0 

•  0 

0 

6 

• 

4*2 

0 

•  0 

0 

3 

4*0 

0 

•  0 

0 

3 

4*3 

♦  0 

0 

2 

•  6 

0 

♦  0- 

1 

I 

.9 

0 

♦  0 

0 

I 

.5 

0 

•  0 

1 

33 

I.I 

2 

•  I 

2 

15 

♦  9 

0 

.6 

2 

18 

1*3 

2 

•  1 

0 

3 

1*6 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

3 

2.9 

>  0 

•  o  , 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

•o 

-  0 

•  0 

0 

3 
0 
3 

5 
5 
0 

53 
19 
34 

22 
13 
9 

6 
0 
6 


OH    RIO  GRANOE  COLLEGE 
N      TOTAL  •  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH  "TIFFIN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 
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MALE  1  2*6 
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♦9 
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1 

«4 
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3 

1*4 
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3 
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1 
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0 

•0 
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0 

16  94.1 

0 

•  0 

17 
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•  0 

98 

45  97.8 
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.0 

46 
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0 
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52 
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•  0 

48 
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o 

♦  0 

5 

41  95.3 

0 

•0 

43 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

0      *o  0 

0 

•  0 

0 

1  100.0 

o 

•  0 

1 

73  53.3 

0 

•  0 
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51  50*5 

0 

•  0 

101 

22  61*1 

0 

t 

•  0 

36 

1,700  92*7 

28 

1*5 

1,834 

776  90*8 

9 

1*1 
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924  94*4 

19 

1  *9 

979 

2,583  90*7 

17 

•6 

2,847 

1,029  87*3 

2 

•  2 

1,179 

1,554  93*2 

15 
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c 
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BACHaOft*S    OEGAEES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY*  ANO  SEX:  INSTITUTION^ 

STATE  ANtTNATION    1978-79  I 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER     .  X 


OHIO 

OH    UNIVERSITY  OF  OAYTON 
TOTAL  3  .2 

FEMALE  -  0  *0 

MILE  3  .4 

OH    UNIVERSITY  OF  TCLEOO 
TOTAL     *  6  .4 

FEMALE?  1  .2 

MALE  5  .6 

OH    UR8ANA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0     '  .0 

OH    URSULINE  COLLEGE 

TOTAL     *  0   ■  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  r  0  .0 

OH    WALSH  COLLEGE 

TOTAL'  0  .0 

FEMALE  0-  .0 

MALE  .0  .0 

OH    MtLBERFORCE  UNIVERSITY 
.    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  y 

OH    WILMINGTON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

.FEMALE  0  .0 

*  MILE  0  .0 

OH    W|J  TEN  BERG  UNIVERSITY 
.v     TOTAL  '*    0  "  ;0 

'    FEMILE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    WRIGHT  ST  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  r      1  .1 

FEMALE  0  .0 

-HALE  1  .'2 

OH    XAV1ER  UNIVERSITY 
TOTAL  ,  1  .3 

FEMILE  0  .0 

MALE  «■      1  .4 

OH    YOUNGSTOWN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  '  0  .0 

MALE  0  .0 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


64 
23 


58 
21 
37 

6 
2 
4 

13 
13 
0 

I 
1 

,  0 

112 
59 
53 

10 
1 
9 

16- 
7 
9 

55 
27 
28 

25 
12 
13 

44 

24  v 
20, 


5.1 
7.8 
3*2 

4\L> 
»«3*7 
4*3 

7.3 
6.0 
7.0 

< 

B.8 
9.2 
•  0 

1.2 
2.9 
♦0 

94*1 
98.3 
89.8 

8.1. 
2.1 
11.7 

/ 

3.0 
2.8 
3.2 

4.7 
4.6 
4.9 

6.3 
8*4 
5.2 

3.2 
4.2 
2.5 


NUMBER 


7 
3 

'4 

17 
7 
10 

0 

0. 

o-" 

3 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

vl 

0 

3 
0 
3 

0 
0 

0 


OH  •  STATE  TOTALS  < 
'  TOTAL  -  }  57 

FEMALE  27 
MALE  30 

OKLAHOMA 


68  INSTITUTIONS) 
2,324,  5.7 
lt331  6.9 
99'  4.7 


OK    BARTLESVILLE  WESLEYAN  C 
*  ?TOTAL  1  1.9 

FEMALE  0  .  .0 

MALE  1  3.1 

OK    BETHANY  NAZARENE  COLLEGE 
TOTAL'  1  .7 

FEMALE  0  .0 

MALE     t  1  1.5 

OK    CAMERON  UNIVERSITY 
TOTAL    v  16  3.4 

FEMALE  6  .3.0 

MA~LE  10  3.7 

OK    CENTRAL  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL-  18  1.3 

FEMALE  10  1.5 

MALE  .      8  1.1 

OK    EAST  CENTRAL  OKLA  STATE  U 
TOTAL  24  6.0 

FEMALE  10      4.7  ' 

MALE  14  7.5 

OK    HILLSOL  FREE  WILL  BAPT  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0.  .0 

MALE  0  .0 

OK    LANGSTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OK    NIOWEST  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'  MALE  0  .0 

OK  NORTHEASTERN  OKLA  STATE  U 
"   TOTAL  118  14.1 

FEMALE  65  13.9 

MALE  53  14.3 

OK    NTHWSTN  OKLA  STATE  U 


174 
78 
96 


•6 
.6 
.6 

1.2 

1*2, 

1.2' 

.0 
.0 

•  0 

2.0 
2.1 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  1 

.2  » 
.0 


.0 
1.2 


.0 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1 

1.9 

1 

1.9 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

3.1 

1 

3.1 

0 

•  0 

1 

.7 

0 

•  0 

1 

1*3 

0 

•0 

0 

•  0 

41 

8  ..7 

1 

•  2 

20 

10.0 

■  0 

•0 

21 

7.8 

I 

.4 

98 

7.1  ' 

7 

.5 

50 

7.5 

2 

•  3 

48 

6.6 

5 

.7 

12 

3.0 

1 

•  3 

10 

4.7 

0 

.0 

2 

1.1  • 

1 

v  .5 

0 

•  0 

1 

5.6 

.0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

I" 

9.1 

77 

91.7 

0 

♦  0 

42 

100.0 

0 

•  0 

35 

83.3 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

12.5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

14.3 

61 

7.3 

4 

.5 

37 

7.9 

3 

.6 

24 

6.5 

1 

.3 

4 

2.3 

1 

.6 

1 

1.2 

0 

♦  0 

3 

'3.4 

1 

1.1 

HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
*  MINORITY 

x  /number 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


6 

2 

6// 

f 

/a 

3 
5 

0 
0 
0 

\ 
1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 

'  0 
3 

1 

0 


♦6 
♦4 
.6 

.6 

•  5 
.6 

.0 
•0 

•  0 

•  7 
.  .7 

.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
•0 

2.4 

•  0 
3.9 

.2 

•  0 


62 

46 
36 

69 

32 
57. 

6 
2 
4 

17 
17 

0 

1 
1 

0 

112 

59 
53 

S13 
1 
12 

17 

7 


6.6 
6.7 
5.0 

6.3 
5.7 
6.7 

7.3 
8.0 
7.0 

11*6 
12.0 
.0 

1.2. 
2.9 
.0 

94*1 
9B.3 
89*8 

10.5 
2.1 
15.6 

3.2 
2. 


U  124  99.9 
477  90.3 
647  89*6 

1,274  89.6 
523  ,  92.6 
751  87.6 


76  • 

23' 
53 

129 
124 

5 

76 
33 
43 

?  0 
0 
0 


92.7 
92.0 
93*0 

87*8 
87*3 
10C*0 

93*8 
97*1 
91*5 

•0 
•  0 
.0 


105  84.7 
45  95.7 
60  77.9 


510 
243 


95.9 
96*4 


'44 
5 
39 

59 
10 
49 

0 
0 

0' 

1 
1 

0 

4 
0 
4 

7 
1 

6 

6 
1 

5 

5 
2 


3.5 
.9 
5.4 

4.1 
1.8 
5.7 

•  0 
.0 
•0 

.7 
.7 

•  0 

4.9 

•  0 
8.5 

5.9 
1.7 
1C.2 

4.8 
2.1 
6.5 

..9 

•  B 


TOTAL 
NUMBER 


1,250 
526 
722 

1,422 
565 
B57 


62" 
25 


119 

60 
59 

1241 
*  47l 
77 

532 
252 


1 

•4 

10 

3.6 

T 

267 

95*4 

3 

1*1 

280 

1 

•  1 

58 

5.0 

1 

1 101 

94*7 

4 

♦  3 

It  163 

1 

♦  2 

29 

'  4*9 

558 

94*9 

1 

♦  2 

'  588 

0 

•  0 

29 

5.  0 

543 

94*4 

3 

.5 

575 

3 

♦  8 

32 

8*1 

351 

89*1 

1 1 

2*8 

394 

1 

♦  7 

13 

9*  1 

126 

4 

2*8 

143 

2 

•  8  " 

19 

7*6 

225 

7 

2*8 

,  251 

1 

♦  1 

45 

1 

3*3 

1 

r309 

95*4 

1  8 

1*3 

1 ,372 

1 

♦  2 

25 

4*4 

540 

95*2 

2 

•  4 

567 

0 

•  o 

20 

2*5 

769 

95*5 

16 

2*0 

805 

190 

♦  5 

2f745 

6*8 

37 

,466 

92*1 

448 

1*1 

40,659 

97 

♦  5 

1,533 

7*9 

17 

750 

91*5 

124 

•6 

19,407 

93 

♦4 

1,212 

5*7 

19 

716 

92*8 

324 

1*5 

\ 

21.252% 

'} 

*  0 

.0 

3 

5.7 

50' 

94*3 

0 

.0 

53 

0 

.0 

0 

•  0 

21 

100*0 

0 

.0 

21 

\  0 

.0 

3 

9.4  ' 

29 

90*6 

0 

.0 

'  32 

2 

1.4 

4 

2.7 

136 

92*5 

7 

4.3 

147 

2 

2.5 

3 

3.6 

74 

93*7 

2 

2.5 

79 

0 

.0 

s  1 

1.5  ' 

a  62 

91.2- 

5 

7.4 

68 

12 

2.6 

70\ 

14.9 

395 

84*0 

5 

LI 

4  70 

5 

2.5 

31 

15.5 

168 

84.0 

1 

.5 

200 

7 

2.6 

39 

■  14.4 

227 

84.1 

4 

1.5 

270 

12 

♦  9 

135 

\9.7 

1 

169 

84*3 

83 

6.0 

1,387 

6 

♦  9 

68 

10.3 

584 

88*1 

11 

1.7  -  • 

663 

6 

.8 

67 

9.3 

585 

80*8 

72 

9.9 

*  724 

2 

♦  5 

39 

9\8 

360 

90*0 

1 

•  3 

400 

1 

♦  5 

21 

9.8 

193 

90*2 

0 

*.o 

214 

1 

♦  5 

18 

%.\ 

167 

89*8 

1 

.5  . 

186 

0 

♦  0 

1 

5.6  \ 

17 

94*4 

0 

•  0 

18 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

100*0 

0 

•0 

7 

0 

1 

9*1 

10 

9C.9 

0 

•  0 

a 

0 

.0 

77 

91*7 

0 

.0 

7 

8.3 

84 

0 

♦0 

42 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

42 

0 

.0 

35 

83.3 

0 

.0 

7 

16.7 

42 

0 

.0 

1 

12*5 

7 

87.? 

0 

•  0 

8 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•0 

1 

0 

.0 

1 

14*3 

6 

85.7 

0 

•  0 

7 

1 

.1 

184 

22*0 

649  77*4 

5 

•6 

838 

1 

.2 

106 

22*6 

361^*77.1 

1 

•  2 

468 

0 

.0 

78 

21*1 

288 

4 

1.1 

370 

1 

.6 

7 

4*0 

157  /90*8  ^ 

-  9 

5.2 

173 

1 

1.2 

3 

3.5 

80 

93*0 

3 

3.5 

86 

0 

.0 

4 

4.6 

77 

88*5 

6 

6.9 

87 

ERIC 


55 


5„a 


TABLE' 1.    WCHEtoU    DECREES  CONFERREO  BY  INSTITUTION  «  .^MUflV MCE,  ETHNICITY t  AND  SEX:  -INSTITUTION. 


AMERICAN  IfcOUN 
ALASKAN  NATIVE 

'NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER  * 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


f«  fcHlTE 
NON-HISPANIC 

X  NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 

NUMBER 


OKLAHOMA  >  . 

OK    OKLAHOMA  BAP T  UNIVERSITY 
TOTAL  *  *  l»* 

"FEMALE      *  1  -7 

MALE  3  2-5 

OK    OK LA  CHRISTIAN  COLLEGE  ' 
TOTAL    c  1 
FEMALE  *  1  -7 

MALE  0  ..0 

OK-  OKLAHOMA  CTY  STHfcSTN  C 
TOTAL         p       0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE.  0,  .0 

OK    OKLAHOMA  CITY  UNIVERSITY 
TOTAL  0        . 0 

\     FEMALE  0  .0 

\        MALE  0      ,  .0 

0\  OKLA  PANHANOLE  STATE 
\CTAL  ' 
FEMALE 
MALE 
OK     OK  L  AV  STATE 
TOTAL \ 
FEMALE  \ 

MALE     "  v-     <.->      •  - 
OK    ORAL  ROBERTS  UNIVERSITY 
TOTAL  2  * 

FEMALE  0  .0 

HALE    .  2  s>  .7 

S0K    PHILLIPS  UNIVERSITY 
TOTAL   o  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE        ,         0  .0 
OK     STHESTN  OKLA  STATE  U 
TOTAL    '  21  3.7 

FEmLE  j     11      *-7  ry 

HALE         /      10  3.0 
OK    STHHSTN  OKLA  STATE  U 
TOTAL         '  ,     17  2.6 
FEMALE  10  2.,9 

MALE  7  2.2 

OK     U  OF  OKLA  HEALTH  SCI  CTR 


1.8 
0  .0 
2.  3.2 
U  MAIN  CAMPUS 
40  1.3 
IS  1.2 
25  1.3 


3 
3 
0 

15 
5 
10 

0 
0 
0 

12* 
5 
7 

*2 
0 
2 

45 
19 

26 

16 
10 

6 


TOTAL 
FEMALE 


9  2.6 
5  2.1 
.4  3.7 


OK  PlToF  OKLAHOMA  NCRMAN  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OK    U  OF  SCI  C 
TOTAL 
FEMALE  * 
MALE 


48  2.3 

24  2.9 

24  2.0 

ARTS  OF  OKLA 

11  9r0 

6  10.2 

5  7.9 


OK    UNIVERSITY  OF  TULSA 

TOTAL  14  1.5 

FEMALE  5  1.2 

MALE  9  1.8 


16 
7 
9 

23 
11 
12 

4 
3 
1 

45 
20 
25 

5 
2 
3 

12 
4 


1.2  * 
2.2 
.0 

5.3 
3.3 
7.6  \ 

•  0 
.0 
.0 

7.7 
7.2 
8.0 

1.8 
.0 
3.2 

1.5 
1.6 
1.4 

2.9 
3.6 
2.2 

4.5 
.0 
8.0 

'  2.8 
3.0 
2.7 

3.5 
3.2 
3.8 

1.2 
1.3 
.9 

2.2 
2.4 
2.0 

4.1 
3.4 
4.8 


1.3 
.9 
1.6 


it  OK  STATE  TOTALS  (        24  , INST ITUTI ONS) 


TOTAL  348      2. .7 

FEMALE  -  170  2.9 

^  MALE  *   178  2.6 

OREGON 

OR    COLUMBIA  CHRISTIAN  C 
TOTAL     r  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .  .0 

OR    GEORGE  FOX  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0* 

MALE  9  -0 

OR    LE 'HI  S  ANO  CLARK  COLLEGE 
TOTAL  1  .2 

FEMALE         *       1  «5 
HALE  0  .0 

OR    LINFIELO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OR    MAR YLHURST  60  CENTER 
.*  TOTAL  1  1*2 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  *-5 

OR    MO JNT  ANGEL  SEMINARY  ,J 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OR    MJLTNOMAH  SCHOOL  OF  8I8LE 
TOTAL  1  l«* 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2.2 


500 
249 
251 


2 
2 
0 

4 

2 
2 

3 
1 

2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3 


3.9 
4.2 
3.6 


3.8 
.0 
5.6 

1.7 
3.4 
.0 

1.0 
1.0 
1.0' 

1.3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1 

.4 

1 

•  4 

0 

.0 

•5 

.7 

1 

.8 

.0 

1 

.4 

l 

.4 

1 

.  7 

0 

•  0 

o 

.0 

l 

.8 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.  0 

'  0 

.0 

2 

1.8 

3 

2.7 

0 

.0 

1 

2.0 

2 

3  .2 

2 

\3.  C 

26 

.8 

13 

-4 

3 

.2 

5 

.4 

23  ' 

1.2 

8  ' 

.4 

3 

.5 

1 

•  2 

r 

.4 

1 

.4 

2 

.  7 

0 

.0 

0 

.0' 

0 

.0  % 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

3 

.5 

1 

.2 

.  0 

*  .0 

0 

.0 

m  <j 

1 

.3 

2 

.3 

%  2 

•  3 

1 

.3 

2 

•  6 

1 

.3 

0 

.0 

<'3 

.9 

1 

.3 

1 

.4 

0 

•  0 

2 

1.9 

1 

.9 

12 

•  6 

11 

.5 

2 

c2 

5 

•6 

10 

.8 

6 

.5 

0 

•  0 

2 

1.6 

0 

.0 

1 

L7 

0 

*  .0 

1 

1.6 

1 

.1 

5 

.5 

0 

.0 

2 

.5 

1 

.2 

3 

'*  .6 

72 

.6 

71 

.6 

15 

.3 

34 

.6 

57 

.8 

37" 

.5 

0 

.0 

0 

.0 

11 

3 


.0 
.0 


1.7 
.0 


13  3.2 
7  3.6 
6  2.9 


4.8 
2.5 
7.4 


2  2.4 
1  1.6 
1  4.5 


.0 
.0 
.0 

3.1 
11.  1 
.0 


0 
0 

0 
0 
0 

5 
2 
3 

4 
0 
4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

.0 
.0 
*0 

1.2 
1.0 
1.4 

1.7 
.0 
3.7 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


9 

J  .  3 

5 

4 

3.3 

1  8 

7 

4.6 

11 

8.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0, 

lo 

12 

7.7 

,  5 

7  j 

f  •  c 

7 

8.0 

f 

8.1 

'  1 

2.0 

'9 

12.9 

124 

4.0' 

42 

3.5 

82 

4.4 

22 

4.0 

.  l2 

4.3 

10 

3.7 

8 

4.5 

0 

.  .0 

8 

8.0, 

41 

7.2 

18 

23 

44 
24 
20 

17 

9 


116* 
51 

'  65 

13 
9 
9 

32. 

11 

21 


991 
'46  8 
523 


7.7 
6.9 

6.7 
7.0 
6.3 

5.0 
3.8 
7.5 

5.6 
6.1 
5.3, 

14.8* 
15.3 
14. 4  3 

3.5 
2.6 
4.3 


7.7 
8.0 
7.5  , 


'I 
<.  0 
1 

3 
3 
0 

23 
12 
11 

1*8 
4 
14 

3 
1 

2 

0 
0 
0 

3 
2 
1 


3.8 

.  ..0 
5.~6 

2.5 
5.1 
.0 

5.7 
6.2 
5.3 

7.8 
3.3 
13.0 

3.6 
1.6 
9.1 

.0 
.0 
.0 

4.7 
11.1 
2.2 


242 
128 
114 

255 
140 
115 

5 
1 

.  4 


94.2 
94.1 
.94.2 

90.  1 
92.1 
87.8 

83.3 
100.0 
80.0 


131  84.0 
.   61  88.4 
70  80.5 


98 
48 

50^ 


88.3 
98.0 
80.6 


2.841  92.5 
1.1*1  95.5 
1 .6*0  90.6 


508 
259 
249 

163 

+  JS 

as 

499  * 
209 
290 

613 
316 
297 

312 

•  222 

90. 

1.863' 
779 
1.084 

81 
43 
38 

771 

*  401 
-370 


11*322 
5.322 
6(000 


93.0 
93.2 
92.9. 

92.6 
98.7 
88.0 

88.2  ' 
88.9 
„  87.6 

> 

92.9 
92.4 
93.4 

91.2 
94.5' 
84.1 

90.  C 
92.6 
88.2 

66.4 
7.2.9 
60.3 

84.5 
95.0 
75.5 

e 

88.1 
90.5 
86.0 


24  92.3 
. 8  100.0 


~16 

115 

,-56 
59 

379 
182 
197 

209 
117 

92 

80 
60 
20 


88.9 

95.0 
94.9 
95.2 

94.3 
93.8 
94.7 

90.9 
95.9 
85.2 

96.4 
98.4 
90.9 


4  100.0 
0  .0 
4*  100.0 


6 

2.3 

257 

3 

2.2 

i. 

136 

3 

2.5 

121 

10 

3.5 

283 

5 

3.3 

152 

5 

3.8 

131 

1 

16.7  , 

6 

0 

•  0 

1 

1 

20.0  , 

-  5 

13 

8.3 

156 

3 

4.3 

69 

10 

11.5  > 

87 

4 

3*6 

111 

0 

.0 

49 

4 

6.5 

62 

105 

o 

3.4* 

3 

,070 

12 

1.0 

1 

(205 

93 

5.0 

1 

,865 

16 

2.9 

546 

7 

2.5 

278 

9 

3.4 

268 

'  5 

2.8 

O  j 

26 


3 
2 
1 

13 
4 
9 


1.3 
4.0 

4.6 
3.4 
5.4 

.5 
.6 
.3 

3.8 
U7 
8.4 


91  4.4 

11  1.3 

80  6.5 

23  18.9 

7  11.9 

16  '  2  5.4 

109  12.0 

10  2.4 

99  20.2 


4, 
1, 

451  6. 


542 
91 


59 
16 
43 


92.2 
88.9 
93.5 


1 

0 
1 

i 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

3 
1 

2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 


3.8 
.0 
5.6 

2.5 
.0 
4.8  , 

.0 
.0 
.0 

1.3 
.8 
1.9 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.1 

'  .0 
4.3 


12,855. 
5,88T 
6,974 


26 
8 
18 

121 

59  * 
62 

402 
194 

-208 

230 
122 
108 

83 
61 

22 

4 
0 
4 

64 
18 
46 
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TAikE  1, 


.BACHELOR'S    DEGREES  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  6Y  RACE.  ETHNIC  I TY»  AND  SEX: 

STATE' ANO  NATION  1978-79 


INST  ITUT IQNt 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


BLACK  .    ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  IS  LANQER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 


NUMBER 


OREGOf  '  , 

OR    MUSEUM  ART  SCHODt  ^ 

,   TOTAL  0    |  .0 

<    FEMALE  0    [  .0 

MALE  O/J  .0 

OR-  NTHMST  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL 
'  FEMALE 
MALE 

OR    EASTERN  xOREGl 
TOTAL 
FEMALE 
'*   fc  MALE 

OR    OREGON  COLLE 
TOTAL  v 
FEMALE 
MALE 
OR    OREGON  INST 
TOTAL 
FEMA1E 
MAL  E 
OR    OREGON  ST  A 
TOTAL 
FEMALE  * 
MALE 

OR    PORTLAND  ^^TE'-TCNIVERSITY 
TOT^L 
v       *  FEMALE 

MALE  6  , 

OR    STHN  OREGON"  ST  'COLLEGE 
TOTAL  3  .5 

FEMALE  2  *7 

*    "       NILE  1  .3 

'    OR    U  OF  OREGON  MAIN  CAMPUS 
TOTAX  11     .  *5 

FEMALE  *   4  *4 

MALE  7  .6 

OR  U  OF  OREGON  HLTH  SCI  CTR 
*    TOTAL  2  .? 

FEMALE  .1  *4 

MALE  1  4*3 

OR    PACIFIC  UNIVERSITY 
TOTAL  2  1.1 

FEMALE  ■     *  -  *  1  X.3 
MALE  1  1*0 

OR    REEO  COLLEGE 

TOTAL  *    1  *4 

FEMALE  1  *9 

MALE '  •    0  .0 

OR    UNIVERSITY  OF  PORTLAND 
TOTAL  !  1  .2 

FEMALE  1  *4 

'  MALE  0  -0 

OR    WARNER  PACIFIC  COLLEGE 
fOTAL  0     ,  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OR    WESTERN -BAPTIST  COLLEGE 
TOTAL  .  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OR    WILLAMETTE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0'  .0 

r  MALr  0       *0  < 

OR       '  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  54  *5 

FEMALE  19  .4 

MALE  35  *7 

PENNSYLVANIA 


0 

*  0 

0 
0 
0 

2 
1 

I' 

4  . 
2 

2 

0 
0 
0 

6 

,  2 
4 

25 
14 
U 

0 
0 
0 

23 
9 
14 

1 

1 

7 
3 
4 

0 
0 
0 

16 
10 

6 

4 
3 
1 

0 
0 
0 

5  ^ 
1 
4 


.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.9 

•  8 
I.I 

'  .8 

•  6 
1*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  2 

•  2 
.3 

1.8 
2.1 
1.5 

.0 
.0 

•  0 

1.0 
.9 
1.2 

.4 
.0 
4.3 

4.0 
3.9 
4.0 

.0 
.0  ■ 
.0 

3.9 
4*3 
3.3 


7 

11. 

3< 


2.2 
1.1 
3.1 


I 


/23  INSTITUTIONS) 


THE  NEW  CHURCH 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


PA    ACAOEMY  OF 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
PA    ALBRIGHT  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
PA    ALLEGHENY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    ALLNTWN  C  SHI  FRAN  DESALS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    ALLIANCE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


103 
50 
53 


1.0 
1.1 
1.0 


•  0 

♦  0 
.0 

.7 
.7 
.7 

1.3 
2*1 


.9 
1.9 
•  0 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 

NUMBER. 

x 

NUMBER 

/ 

x  - 

NUMBER  S 

NUMBER 

I 

NUnSER 

1* 

4.0 

0 

' 

.0 

1 

4.0 

24    96.0  ' 

0 

.0 

25 

1 

5.3 

0 

.0 

1 

5.3 

18  94.7 

0 

•  0 

19 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

6  100/fi 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

39  97.5 

1 

2.5 

0 

.  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

11  ldD.O 

0 

.0 

11 

'  0 

>.0 

0 

.0 

0 

.0 

28  96.6 

1 

3.4 

29 

5 

5.3, 

10  - 

4.5 

17 

7.7 

,     196     89*1  t 

7 

3.2 

220 

<1 

.8 

7 

5.4 

9 

7.C 

118  91.5 

2 

1.6 

129 

4 

4.4 

3 

3.3 

6 

8.8 

78  85.7 

5 

5.5 

91 

10 

2.0 

4 

.8 

18 

3*6. 

482  95.6 

4 

.3 

%  504 

2 

•  6 

4  ^ 

1.3 

8 

2.6 

301  97.1 

1 

•  3  ' 

310 

8 

4.1 

0 

.0 

10 

5.2 

181  93.3 

.  3 

1.5 

194 

4 

3.0 

'l 

.7 

5 

3.7 

121  89*6 

9 

6.7 

135 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

14  100.0 

0 

.0 

.14 

4 

3.3 

1 

•  3 

5 

4.1 

107  88.4 

.  9 

7.4  • 

12i 

41 

1.6 

8 

.3 

76 

3.0* 

2i442  95.9 

•  28 

1*1' 

2*546 

14 

1.4 

0 

.0 

20 

2.0 

980  97.6 

4 

.4' 

1.0' 4 

27 

1.8 

8  . 

.5 

56 

3.6  « 

1.462  94.8 

24 

1.6 

1.542 

38 

2.7 

5 

.4 

'78 

5.5 

1.288  91.6 

40 

2.8 

1.406 

;  21 

3.2 

1 

.2 

4C 

6.  0 

613  92*6 

9 

1.4 

662 

17 

2.3 

4^ 

.5 

38 

5.1 

675  9Q*7 

3> 

4.2 

744 

5 

♦  9 

3 

.5 

11 

1.9 

485  85.2 

73 

12.8 

569 

2 

♦  7 

•  2 

♦  7' 

*  6 

2.2 

233  85*0 

35 

12*8 

274 

3 

1.0 

1 

.3 

5 

1.7 

252  85.4 

38 

12.9 

295 

69 

3.1 

20* 

♦  9 

-  123 

5.6 

2.008  91.0 

76 

.  3.4 

2.207 

36 

3.6 

8 

.8 

57 

5.7  - 

916  91*1 

33 

3.3 

1 .006 

32 

2.7 

12 

1.0 

66 

5.5 

It  092  90.9 

43 

3.6 

1.201 

5 

l<9 

4 

1.5 

12 

4.6 

249  95*4 

0 

.0 

261 

3 

1.3 

4 

1.7 

8  * 

3.4 

230  96.6 

,0 

.0 

,    ,  238 

2 

8.7 

0 

To 

4 

17.4 

19  82.6 

/ 

0 

.0 

1         '  23 

16 

9.0 

1, 

.6 

26 

14.7 

149  84*2 

2 

1.1 

177 

8 

10.5 

0f 

.0 

12 

15.8 

64  84*2 

0 

.0 

76 

8 

7.9 

1  - 

1.0 

1* 

13.T/ 

85  84.2 

2 

2.0 

101 

10 

4.1 

3 

1*2 

14 

•5.8 

223  92.5 

4 

1.7 

J  241 

3 

2.  8 

2  - 

K9 

6 

5.6 

101  94*4 

0 

.0 

'*  107 

•  7 

5.2 

r 

♦  7 

8 

i.O 

122     91. a 

4 

3*0 

y  134 

7 

1.7 

2 

.5 

26 

6.3 

348  84*1 

40 

9.7- 

414 

6 

2.6 

2 

.9 

19 

8.2 

203  87.5 

10 

4.3 

232 

1 

.5 

0 

.0 

7 

3.8 

145  79,*7 

.  30 

16.5 

182 

3 

5.4 

0 

.0 

■  7 

12*5 

48  85.7 

1 

1*8 

56 

1 

3.8 

0 

.'0 

4 

15.4 

22  84*6 

0 

»  .0 

26 

2 

6.7 

0* 

.0 

3 

10.  0 

*      26  86.7 

1 

3.3 

30 

1 

1.8 

*     •  4 

7.0 

5 

8.8 

52  91*2 

0 

•  0 

f  57 

1 

4*5 

0 

.0 

'  1 

4.5 

21     95*5  1 

0 

.0 

22 

0 

v 

*•  .0 

4 

11.4 

4 

11*4 

31  .88.6 

0 

.£ 

35 

6 

2.7 

1 

•  4 

12 

5.3. 

213  94.2 

1 

-  .4 

226 

3 

3.2 

1 

1.1 

.  5 

5.3 

90  94.7 

0 

•  0 

95 

3 

2*3 

p 

.0 

7 

5.  3 

123  93.9 

1 

.8 

131 

250 

2.5 

-  75 

.7 

482 

4.8 

9.237  92.2' 

*  295 

2.9 

10.014 

116 

2.5 

33 

.7 

2U 

4.7 

4.374  93*3 

95 

2.0 

-*4.687 

134 

5  C 
C  .  3 

42 

\ 

♦  8 

264 

5.0 

4*863  91.3 

200 

3.8 

5.327 

0 

.0 

0 

.0 

'  0 

.0 

7  77.8 

2 

22.2 

9 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

'.  0 

5  71.4 

2 

26.6 

7 

0 

.0 

0 

'  .0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

,  «o 

2 

1 

.4 

0 

.0 

3 

1. 1 

279  98.2 

2 

♦7 

284 

1 

♦  7 

0 

.0 

2 

1.4 

139  98*6 

0 

.0 

141 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.7 

140  97.9 

2 

1.4 

143 

2 

.5 

2 

.5 

9 

2*3' 

387  97*5 

1 

.3 

397 

I 

♦  5 

1 

.5 

6 

3.2 

182  96.8 

0 

.0 

188 

1 

.5 

1 

-5 

3 

1.4 

205  98.1 

1 

I 

.5 

209 

2 

1.8 

0 

♦  0 

3 

2.7 

107  97.3 

6 

.0 

no 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

1.9 

53  98.1 

0 

.0 

54 

2 

3.6 

0 

•  0 

2 

3.6 

54  96.4 

0 

.0 

56 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

30  100.0 

0 

•  0 

30 

0 

.0 

0 

•  o, 

0 

•  0 

11  100*0 

0 

.0 

11 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

19  100.0 

0 

.0 

19 

9 
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TABLE- 1.     BACHELORS    OECREES  CONFERRED/  MTION^lf  Ti^'j^^ 


BY  MCE  f  ETHNICllTY.  **D  SEX!  INSTITUTION, 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACtf IC^'ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


>HITE  NON-RES10ENT 
NCJNtHISPANIC  ALIEN  TOTAL 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


PENNSYLVANIA 
>PA    ALVERNIA  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


•  0 
.0 
.0 


'  PA    8APT  BIBLE  COLLEGE  OF  PA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


PA    BEAVER  COLLET 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

PA    BL COM S STATE  COLLEGE 

TOTAL  1*  •! 

FEMACE  0  .0 

MALE  1  *2 

PA    8*YN  MAUR  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    BUCKNELL  UNIVERSITY 

TOTAL  0^  *0 

FEMALE  0     <  .0  v 

MALE  0  .0 

PA    CABRINI  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0- 

.  MALE  0  *0 

PA    CALIFORNIA  3TATE  COLLEGE  ^ 


TOTAL 
^FEMALE 
MALE 


PA    CARLCW  COLLEGE 


*  I 

•  3 

♦  0 


TOTAL"  • 

0 

.0 

female  * 

0 

.0 

male 

0 

•  0 

PA    CARN EG  IE- 

-MELLON 

u 

TOTAL 

4 

FEMALE 

I 

.4 

HALE 

3 

PA  CEW-4&* 

S44-*€£LLkGE 

TOTAL 

.  o\ 

.      .0  . 

FEMALE 

0 

1  .0 

MALE 

'  o 

f  .0 

PA    CHATHAM  COLL  EGA 

TOTAL 

*  V 

.0 

FEMALE 

.0 

MALE 

.  .0 

PA  CHESTNUT 

HILL  C 

allege 

TOTAL 

0 

/  -° 

FEMALE  , 

0 

/  .0 

MALE 

♦  0 

PA    CH  EYNEV" 

STATE  COLLEGE 

TOTAL  ' 

0 

-.0 

FEMALE 

0 

•  D 

MALE 

0 

.0 

PA  CLARION 

STATE  C  MAIN 

TOTAL 

0* 

♦  0 

FEMALE 

0 

.0 

MALE 

0 

♦  0 

PA  COLLEGE 

rflSERICCROIA 

TOTAL  * 

0 

.0 

FEMALE 

0 

•  0 

KALE 

0 

.0' 

"PA    C0M8S  COLLEGE  OF  MUSIC  . 
TOTAL  0 
'  FEMALE  0 
MALE  0 
PA    CURTIS  INSTITUT^ 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PA  OELAWARE 
TO*  AL 
FEMALE 
MALE 

PA    OICKINSON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

PA    OREXEL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    OUOUESNE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

'FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    EASTERN  COLLEGE 

TOTAL  9  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  ■   0  *0 


4 

3.8 

0 

.0 

3 

6*4V 

0 

.0 

1.7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦0 

0 

•  0 

6 

3.9 

i 

♦  7 

,5 

3.8 

.  0 

.0 

4.  8 

i 

4.8 

6 

♦  5 

0  ' 

•  0 

2 

♦  3 

0 

.  0 

4 

f  •• 

0 

.0 

If 

4.6 

I 

2. 1 

II 

4.6 

•  5 

2.1 

0 

.0 

0 

.0 

3.9 

4 

.6 

10 

3.3 

2 

*7 

17 

4.3 

2 

♦  5 

5 

6.0 

0 

.0 

3 

4.2 

•  0 

2 

16*.  7  ■ 

0 

.0 

42 

5.4. 

2 

.3 

16 

4.1 

G 

•  0 

26 

6.8 

2 

.5 

14 

8.8 

2 

1.3 

14 

9.1 

2 

1.3 

36 
14 
22 

2 
2 
0 

20 
20 
0 

4 
4 
0 

303 
148 
155 


ERIC 


4.7 
5.3 
4.3 

1.2 
1.2 
.0 

14.2 
14.2 
•  0 

2.7 
2#7 
.0 

87.8 
91.4 

8437 


9  1*2 

4  .1.5 

5  1.0 


.6 
.6 
.0 

♦  7 
.7 
.0 

.0 

•  0 
.0 

'°  \ 

.0 

.0  i 


31 

3.3 

1 

•  l 

15 

3.0 

1 

.2 

16 

3.6 

o- 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0- 

0 

.0 

a- 

•  0 

0 

.0 

3 

27.3 

0 

2 

33.?* 

0 

1 

20.0 

0 

«•  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

r  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•»  *0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

10 

2.6 

1 

•  3 

2 

1.2 

0 

.0 

8 

3.7 

1 

♦  5 

61 

6*1 

15 

1.5 

33 

12.2 

4 

1.5 

28 

3*9 

11 

1.5 

25 

2.7 

4 

♦  4 

11 

2.4 

2 

♦  4 

14 

2.9 

2 

.4 

17 

11.3 

0 

♦  0 

8 

9.0 

0 

.0 

9 

14*8 

0 

♦  0 

1 

.9 

0 

.0 

I 

1*7 

*  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

5 

♦  4 

3 

•  5 

2 

.4 

'  ?' 
2 

.8 
•  8 

0 

.0 

1 

♦  1 

s  0 

.0 

1 

.3 

<0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

1 

♦  1 

0' 

.0 

,  1 

♦  3 

2 

1.3 

-  2 

1.3 

0 

.0 

6 

♦8 

1 

.4 

5 

v.o 

2 

1.2 

2 

1.2 

0 

.0 

1 

.7 

1 

.7 

0 

.0 

10 

6.7 

10 

6.8 

.0 
.0 
.0 

•I 


58 


5 
3 
2 

0 
0 
0 

7  v 

5 

2 

12 
5 
7 

18 
18 


4.7 
6.4 
3.4 

-  *0 
.0 
.0 

4.6 
3.8 
9.5 

1.1 
.8 
1.5 

7.6 
7.6 


95.3  Y 
93.6 
96.6 

104  100.0 
46  100.0 
58  100*0 


126 


94.8 
95.5 
19  90. 

1,104\  98.7.^ 
632\  98*9 
472  \  98.5 


206 
206 


i  86*9 
\  86**9 


0 

•  0 

o 

1  *° 

32 

4.6 

659 

12 

4*0 

288 

?5.4 

20 

5*  1 

371 

94.4 
94*4 

5 

6.0 

78^ 

94*0 

3 

4.2 

68 

9|>.  8 

2 

16.7 

10 

83*3 

46 

5.9 

730 

94*1 

17 

4.3 

374 

95^*7 

29 

7.5 

356 

92*5 

18 

11*3' 

141 

88.7 

18 

11*7 

136 

88.3 

0 

•  0 

5* 

100.  0 

55 

,7.1 

702 

90.8 

20 

7*6 

233 

88*9 

35 

6*8 

469 

91*8> 

5 

3.0  " 

159 

97*0! 

5 

3.0 

159 

97*0  , 

0 

.0 

0 

♦  0  | 

22 

15*6 

119 

84*4 

22 

15.6 

119 

84*4 

t> 

.0 

0 

♦  0 

14 

9.3 

136 

90*7 

14 

9.5  ' 

134 

90*5 

0 

.0 

2. 

> 

100*0 

303 

-  87.8 

42 

12*2 

148 

91.4 

14 

8.6 

155 

34.7 

15.3 

33 

3.5 

905- 

96.  p 

17' 

3*4 

485 

96.4 

16 

3.6 

420 

95*5 

0 

*0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

1*0 

0 

.0 

0 

*0 

3 

27.3 

0 

*0 

2 

33.3 

0 

*0 

:  1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

•  8 

14 

3.7 

2 

1.2 

4 

2.4 

1 

.5 

10 

4.6 

2 

.2 

78 

7.8 

0 

.0 

37 

13.7 

2 

.3 

41 

5.6 

1 

.1 

30 

3.2 

0 

.0 

13 

2.8 

1 

.2 

17 

3.6 

3 

2.0 

20 

13*3 

3 

3.4 

11 

12.4 

0 

.0 

9 

14*8 

161  98*8 
1'42  98.6 
19  100*0 

or 

8  72.7 
4     66*7  \ 
4  80.0 

17  89*5 
10  100*0 
7  77.8 

309  100.0 
95  100*0 
214  100.0 


369 
163 
20  6 

919 
233 
686 

904 
447 
457 

120 
78 
51 


96*3 
97.6 
95*4 

92.2 
86*3 
94*4 

96*5 
97*0 
96*0 

86.0 
87*6 
83*6 


0 

•  0 

-  106 

0 

•0 

47 

0 

.♦o 

59 

0 

•  0 

104 

0 

•  0 

46 

0 

•0 

56 

1 

,7 

153 

1 

•8 

132 

0 

.0 

21 

2 

•  2 

If  118 

2 

•  3 

639 

0 

•0 

479 

13 

5.5 

237 

13  * 

5.5 

237 

0 

.0 

MO 

4 

•6 

695 

2 

302 

2 

.5 

393 

0 

.9 

83 

0 

0 

71 

0 

.0 

12 

0 

•  0 

776 

0 

.0 

391 

0 

♦0' 

385 

0 

.0 

159 

0 

•0 

154 

0 

.0 

5 

16 

2,4  * 

•  773 

9 

3.4 

262 

7 

1.4 

511 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 


164 
164 

'0 

141 

-141 
0 

150 
14B 

2 

345 
162 
183 

943 
503 
440. 

163 
144 
19 

11 
6 
5 

19 
10 
9 

309 
95' 
214 

383 
167 
216 

997 
270 
727 

937 
461 
476 

150 
89 
61 


TAILS  1. 


BACHELOR* S    DEGREES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS L OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNIC! TYt  ANO  SEXt 

STATE  ANO  NATION  1978-79 


INSTITUTION, 


AMERICAN  I  KOI  AN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK       "       ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


MUTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 
PENNSYLVANIA-! 

PA    EAST  STRQUOSBG  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

/'    FEMALE  ,    0  .0 

MALE    *  0  ,*0 

PA    EQINBORO  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0       *0  • 

FEMALE  0        .0  <• 

MALE  0  .0 

PA    a IZABETHTOWN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    FRANKLIN  ANO  MARSHALL  C 
TOTAL         6  0« 
FEMALE        N  0 
MALE  .  .0 

PA    GANNON  COLLEGE 
TOTAL  4 
FEMALE  I 
MALE  0 
•PA  GtNEVA^COLLEGf 
TOTAL     ^""^  0 
FEMALE  0 
•HALE  0 
PA    GETTYSBURG' COLLEGE 
TOTAL      '        "  0  *0 
FEMALE         •       0  *0 
MALE  0  .0 

PA    GRATZ  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  ■    0  *0 

A      HALE  .  0  .0 

PA    GROVE  CITY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

•  v      MALE  0  *0 

PA    GWYNEDO-NERCY  CCLLEGE 

TOTAL  0  *0 

„  FEMALE  0  .0 

MA  LE  4  0 
PA    HAHNEMANN  MEOL 
TOTAL.  I 
FEMALE  I 
,    *    MALE4  0 

pa'  haverforo  college 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
PA    HOLY  FAMILY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

'       FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

PA    IMMACULATA  COLLEGE 
*   TOTAL  0  \0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA     INDIANA  U  OF  PENNSYLVANIA 


NUMBER 


•  0 

•  0 

•  0 

•  3 
.7 

•  0 

•  .0 

•  0 

.0. 


C  AND  HOSP 
1*3 
1.9 
.0 


.0 
.0 
♦  0 


TOTAL    *  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
PA     JUNIATA  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


PA    KING'S  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0. 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


PA    KUTZTOMN  STATE  COLLEGE 

TOTAL  1  ♦! 

FEMALE  I  »2 

MALE  0  .0 
PA    LAFAYETTE  COLLEGE 

.  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
PA    LANCASTER  BI8LE  COLLEGE 

TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    LA  ROCHE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    LA  SALLE  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *0  .0 
PA    LEBANON  VALLEY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


19 

9 

10 


2.7 
2.1 
3*8 

1.2 


4  ' 

•  6 

•j 

1.7 

3* 

1.2 

2 

1*5 

♦  8 

II 

2.4 

5  1 

2.9 

6 

2.1 

7 

1*8 

3 

2.0 

1.7 

7 

3.0 

4 

4.0 

3 

C  ♦  J 

8 

1*7 

4 

1.7 

1.8 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

•0 

0 

.Ov 

o 

.0** 

V 

4 

2.2 

1 

.6 

3 

18*8 

9 

11.3 

5 

9.4 

^ 

14.  8 

5 

2.* 

0 

.0 

5 

2.5 

b 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

4 

2.7 

4 

2.8 

0 

.0 

21 

♦  9 

9 

.7 

12 

1.3 

1 

♦  5 

0 

•  0 

I 

♦  8 

2 

♦  5 

0 

.0 

2 

1 

9 

1.2 

5 

1*0 

4 

1*4 

5 

1*0 

2 

1*4 

3 

.9 

1 

1.2 

0 

.0 

1 

2.3 

12 

5*8 

3 

2.4 

9 

10.8 

44 

4*8 

19 

6.7 

25 

3.9 

1 

.4 

1 

•  8 

0 

•  0 

NUMBER 

*  * 
* 

NUMBER 

* 

* 

NUMBER 

x 

NUM8ER 
» 

l' 

.1  . 

3 

^♦4 

23 

3.3 

665 

96*1 

0 

.0 

*  2 

♦  5 

11 

2.6 

413 

96*9  > 

1 

♦  4 

i 

#4 

12 

4.5 

252' 

94*7 

2 

.2 

0 

•  0 

13 

1.4 

891 

97*8 

0 

•  0 

0 

♦  0 

4 

•  8 

482 

98*8 

2 

.  5 

#s  0 

♦  0 

f  g 

C*  1 

409 

96*7 

1 

♦  4 

! 

♦  4 

5 

1.9 

94*2 

0 

♦  0 

•0 

2 

1.5 

135 

98*5 

1 

•  9 

g 

3 

2.5 

•107 

89*2 

10- 

2  .2 

I 

♦  2 

22 

4.8 

437 

95*2 

4 

2.3 

•0 

9 

5.3 

162 

94*7 

6 

2.1 

.3 

13 

4.5 

95*5 

0 

♦  0 

2 

♦  5 

10 

2.5 

376 

95*2 

0 

♦  0 

*0 

4 

2.6 

148 

96*7 

0 

♦  0 

•  8 

6 

C*J 

228 

94*2 

3  i 

1*3 

•  4 

11 

4.8 

219 

95*2 

0  > 

.0 

1*0 

.  5 

5.0 

95 

95*0 

3 

2.3 

A 

♦  u 

6 

4.6 

124 

95*4 

0 

♦  0 

I 

•  2 

9 

1.9 

458 

98*1- 

0 

.0 

.4 

5 

2.1 

234 

97*9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

4 

1.8 

22  4 

98*2 

0* 

•  0 

G 

♦  0 

0 

.0 

7 

70.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0^ 

5 

62*5 

0 

♦  0 

0 

0 

.  0 

2 

105.  0 

1 

•2 

0 

♦  0 

1 

.2 

510 

99*6 

1 

.4 

0 

.0 

1 

A 

252 

99*6 

0  , 

•0 

0 

.0 

o 

.0 

258 

100.0' 

0 

•  0 

1  ' 

.5 

5 

2.7 

178 

97*3 

0 

.0 

•  1 

.6 

2 

1.2 

165 

98*8 

0 

.0 

0 

.0 

3 

18.8 

13 

81*  3 

0 

•  0 

0 

.0 

iO 

12*5 

69 

86*3 

0 

.0 

0 

.0 

6 

11.3 

46 

86*8 

N"  0 

.0 

0 

♦  0 

14*8 

23 

85*2 

1 

♦  5 

4 

1.9 

10 

4.8 

199 

95*2 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100*0 

1 

.5 

4 

2.0 

1 0 

5.0 

191 

95*0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

♦  n 

147 

100*0 

/  <  0 

.0 

o 

.0 

0 

♦u 

133 

100*0 

G 

.0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

14 

100*0 

o 

♦  0 

0 

•0 

4 

2.7 

142 

95*3 

0 

*0 

0 

.0 

4 

2.8 

136 

*95*1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

100*  0 

\ 

1 

v  .0 

1 

•0 

23 

1*0 

2.195 

98*5 

1 

•  1 

1 

•  1 

11 

*8 

1*318 

98*8 

0 

.  0 

o  0 

♦  0 

1.3 

877 

98.1 

1 

♦  5 

6 

2.8 

v  8 

3.8 

199 

94*3 

1 

LI 

2 

2.2 

3 

3,4 

85 

95*5 

0 

•  0 

4 

3*3 

5 

4.  1 

*  11 4 

93*  4 

1 

.3 

1 

.3 

4 

1.0 

395 

99*0 

0 

•  0 

0, 

♦0 

o 

.0 

120 

100*0 

1 

♦  4 

1 

♦4 

1.4 

275 

98*6 

2 

.3 

3 

•  4 

IS 

1.9 

753 

97*8 

1 

•  2 

2 

•  4 

9 

1.8 

484 

98*2 

1 

♦  4 

1 

♦4 

6 

2.2 

269 

97*  1 

62.. 

•  4 

2 

♦  4 

9 

1.9 

472 

97*7 

0 

♦  0 

0 

♦0 

2 

1.4 

145 

98*6 

2 

•  6 

2 

♦  6 

•j 

327 

97*3 

0 

•0 

0 

•0 

1 

1.2 

80 

98*8 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

37 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

5  "X. 
C*  3 

43 

97*  7 

1 

,  5 

$ 

2.4 

18 

8.7 

188 

91*3 

0 

•  0 

3 

2.4 

6 

4*9 

117 

95*1 

1 

1.2 

"  2 

2.4 

12 

14*5 

71 

85*5 

5 

.5 

2 

.2 

51 

5.5 

874 

94*5 

3 

1*1 

1 

♦  4 

23 

8.2 

259 

91*8 

2 

.3 

1 

.2 

28 

4*4 

615 

95*6 

7 

2.9 

0 

•  0 

8 

3*3 

234 

96*7 

1 

♦  9 

0 

•G 

2 

1.7 

118 

98*3 

6 

4*9 

0 

•0 

6 

4.9 

116 

95*1 

NON-RE-SIOENT 
ALIEN 


.NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


/' 


4 

2 
2 

7 

2 
5 

10 
0 
10 


.4 
1.2 

3.9 
.0 
8.3 


692 
426 
266 

911 
480 
423 

257 
137 
120 


0 

•  0 

459 

o 

♦0 

171 

o 

♦  0 

.'288 

9 

<  2*3 

395 

,  153  * 

g 

3.3 

242 

0 

•  0 

230 

o 

♦  0 

100 

o 

.0 

.130 

0- 

•0 

467 

o 

.0 

239 

o 

.0 

228 

3 

3C«  0 

10 

3 

37.5 

8 

0 

.0 

2 

0 

0 

511 

o 

.0 

*»;  253 

o 

♦  0 

258 

0 

.0 

183 

o 

♦  0 

167 

o 

'  *0 

16 

1 

1*3 

80 

I 

1.9 

53 

♦0 

,  27 

0 

.0 

209 

0 

♦  0 

8 

0 

♦  0 

201  " 

0 

.0 

147 

0 

♦  0 

133 

0 

♦  0 

14 

3 

2.0 

149 

2.1 

143 

♦  0 

*  6 

10 

.4 

c 

2i228 

5 

li334  •  , 

5 

.6 

x  894 

4 

1*9 

211 

I 

1.1 

<  89 

3 

2.5 

122 

0 

•0 

399 

0 

•  0 

120 

0 

.0 

279  * 

2 

♦  3' 

770 

0 

.0 

*  493 

2 

.7 

277 

2 

•4 

483 

0 

•  0 

147 

2 

•6 

336 

0 

•  0 

81 

0 

•  0 

37 

0 

-.0 

44 

0 

•0 

206 

0 

.0 

123 

0 

•  0 

*     83  ' 

0 

•  0 

925 

0 

•  0 

282 

0 

•0 

643 

0 

•0 

242 

0 

•  0 

120 

0 

*0 

122 

59 


TAIL  E  l.  <IACHROR»S    OECREES  CONFERRED  SY  INSTI TUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY,  ANO  SEX* 
j  STATE  ANO  NATION'  197B*79 


INSTITUTION* 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


SUCK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOlR 


NUMBER' 


PENNSYLVANIA    ,     1  '» 

<*PA    LEHIGH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

male     .       -0  .0 
PA    LINCOLN  UNIVERSITY 
TOTAL  0.  .0 

FEMALE      ■  0  .0 

MALE  •  .     0  .0 

PA    LOCK  HAVEN  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PA    LUTHER  AH 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
•  PA  LYCOMING 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

THEOL 
0 
0 
0 

COLLEGE 
0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 
♦0 

SEN  PHI  LA 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0  " 
.0 


4 

2 
2 

172 
94 
78 

4 
I 

3 

0 
0 
0 


.4 

.9 

•  3 

95*0 
96*9 
90.7 

1.0 

♦  4 
2*1 

•  0 
.0 

♦  0 


-PA    MANSFIELO  STATE  COLLEGE 

-    ▼  ITT  Al  ft  -ft  > 


6  2*6 
5  3.2 
1  .7 


TOTAL  0 
FEMALE  .  0 
HALE  0 
PA     MARY  HO  CO  COLLEGE 
:TOTAL  0 
FEMALE  0 
-  MALE  0 
PA    HERCYHUR ST  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
PA    MESSIAH  COLLEGE" 


TOTAL 
FEMALfc 
MALE 

9k  HILLERSVILLE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

0 
0 

,0 

0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


ST  COLLEGE 
1  .1 

0  #0 

1  .3 


PA    MOORE  COLLEGE  OF  ART 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  '0  .0 

PA    MORAVIAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .,0 

FEMALE  ,  0  .0 

k  MALE  0  .0 

PA    MUHLENBERG  COLLEGE 
TOTAL  <0  .0 

FEMALE       ,         0  .0 
MALE  0  .0 

PA    NEW  SCHOOL  OF  MLSIC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  i     0     .  *0  » 

MALE  0      '  *0 

PA    OUR  LAOY  ANGELS  COLLEGE 
TOTAL  *  1  1*0 

FEMALE  1    ,  1*2 

MALE  0  .0 

PA    PA  COLLEGE  OF  OPTOMETRY 


TOTAL 
*  FEMALE 
MALE 
PA    PA  STATE  U 
TOTAL. 
FEMALE 
MALE 
PA    PA  ST 
<  TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PA    PA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  .  *0 
0  .0 
MAIN  CAMPUS 
7  *.*1 

3'  *\ 
4  *1 
U  BEHRENO  COLLEGE 
•    <  0  #0 
0  .0 
0  .0 
CAPITOL  CAMPUS 
0       .0  _ 
0  .0 
•0 


PA    PHILA  COLLEGc  OF  ART 


Total 

FEMALE 
MALE 
PA    PHI LA 
'  TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PA    PHI LA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1  *6 

1  *8 

0  .0 

COLLEGE  OF  BIBLE 

0  .0 

0  .0 

3  0  .0 

C  PERFORMING  ARTS 
0  .0 
0  *0 
0  *0 


PA    PHI  LA  COLLEGE  PHAR  £  SCI 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


3 
2 
1 

2 
1 
1 

6 
4 
2 

1 
1 

0 

38 
'  24 
14 

6 
6 
0 

K 

5 

'  1 

1  ' 

0 

1 

0  ' 

0 

0 

4 

7 
2 

1 
1 

0 

96  ' 

36 

40 

3 
2 
1 

19 
9 
10 

9 
6 
3 

10 
6 
4 

2 
1 
1 

3 
2 
1 


•  6 

•  6 

•  5 

•6 

•  4 
2.1 

2**4 
2*7 
2*1 

•  5 

•  7 

•  0 

3*8 
3*9 
3*6 

5*2 
5*2 
•0  % 

<:.o 

'  3.5 

•  6 

.3 
.0 

•  5 

.0 

•  0 

•  0 

3*8 

&5. 

.7 
5*0 

•  0 

1*2 
U7 

•  9 

6*7 
11*8 
3*6 

2.7 
4*8 
2*0 

5*1 
4*9 
5.5 

8.3 
10.7 
6.2 

3.9 
7.1 
2.7 

l.t 
2.5 
.9 


'  NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


KHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE  SI  DENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 


5  r 

3 
2 

\vh 
o 

9 

o\ 
o\ 
o 

o 

o  ' 
o 

o 

0 
0 

c 

0 
0 

1 

0 

1 

4 

0 
4 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

-'o 

0 
0 

0  ' 
cO 
0^ 

25 
11 
14 

0 
0 
0 

9 
3 
6 

0  " 

0 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 
1 

0 


.4 

•  0 
1.0 

1.7 
1.7 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  6 
.0 

1.0 

.0 
.0 

..0 

.a  - 

.0 

•  o 

•  o 

'  .0 

•o 

•  3 

•  3 

•  3 

•  0 
.0 

-  .0 

■  V3' 

r.6- 

1.2 

•  0 
.0 
.0 

.0 
*  .0 
.0 

2.0 
.  7.1 
.0 

.5 
1.3 

'.0 


«2 

1 

7 

.7 

915 

♦  5 

f-  0 

.0 

•3 

1.4 

217 

.1 

*  1 

.1 

4 

.6 

698 

o 

0 

.0 

172 

95.0 

'  4 

.0 

0 

.0 

94 

98*9 

1 

-♦0 

0 

-.0.  - 

7B  90.7 

3 

1.3 

0 

.0 

9 

2.3 

376 

1.2 

0 

.0 

4 

1.6 

239 

W4 

0 

.0 

5 

3.  5 

137 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

.0 

0 

.0 

0 

1 

.0 

_  0 

.0  - 

0 

.0  ■ 

1 

.0 

0 

ft 

6 

•>  2*6 

225 

.0 

0 

•  0 

5 

5.2 

'  91 

•  0 

0 

♦  0 

1 

.7 

134 

.0 

0 

.0 

3 

♦  6  ' 

507 

♦c 

0 

•  0 

2 

•  6 

323 

.0 

0 

.0 

1 

.5 

U84 

•  0 

0 

.0 

2 

•  6 

329 

♦  o . 

0 

♦0 

1* 

.4 

292 

.0 

0 

'♦0 

2.1 

47 

•  0 

'  0 

•  0 

6 

2-4 

239 

•  0 

0 

•  0 

4 

2.7 

146 

•  0 

0 

•0 

2 

93 

.5 

♦i. 

3 

1.5 

199 

•  0 

.0 

1 

.7 

134 

:^4 

1.4 

2 

2.9 

65 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
1 

2 

20 
8 
12 

0 
0 
0 

3 
1 

2 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 


•4 

♦  3 

♦  5 

♦  9 
.9 
.0 

.3 

♦  7 

tO 

♦  6 
♦6  ' 

♦  5 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.2.2 
5.0 
1.7 

.3 
*2 
.3 

.0 
.0 
.0 

•4 
♦5 


.6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦  0 

1.0 

,2.5 
.0 


47 
26 
21 

9 
9 
0 

7 
6 
1 

5 
1 
4 

0 
0 
0 

5 
3 
2 


4.7 
4*2 
5*5 

7*8 
7*8 
♦  0 

2*3 
4*2 

1  *6 

1.4 
•6 
2*0 

•0 
*0 
•0 

4*8 
3*6 
9.5 


4  2*9. 
2  1C*0 
2  v  1*7 


,  70 


1.9* 
2.4 
1.5 


3  6.7 

2  11*8 

<   1  3*6 

31  4*4 

13  6*9 

18  3*5 


11 


10 

6 
4 


6*2 
6*6 
5*5 

8*3 
10*7 
6*2 

5*9 
14*3 
2*7 


955 
592 
363 

107 
107 
0 


295  97*7 
137  95*8 
1S8  99*4 


355 
164 
191 


98*1 

98*e 

97*4 


9  100*0 
6  100*0 
3  100*0 

100  99.2 
81  96*4 
19  90*5 

132   .9  7.1 
18  90*0 
114  98.3 

7,648  98*0 
3,163  97*6 
4,485  98:4 


42 
15 
27 


93*3 
88*2 
96*4 


665  95.3 
176  93*1 
489  96*1 


6  3*1 
S  6*3 
1  *9 


165 
113 

52 

106 
49 
57 

48 
12 
36 

181 
74 
107 


93*2 
92*6 
94*5 

87*6 
87*5 
87*7 

94*1 
85*7 
97*3 

it*  3 
92*5 
95*5 


S 

:R 

S 

NUMBER 

L8 

1*9 

94Q  f 

1 

•  5 

221  . 

L7 

2.4 

719  . 

5 

2.8 

1 81 

o 

♦  0 

95  ' 

5 

5.8 

86 

0 

•  0 

385 

0 

•  0 

243 

0 

.0 

142 

0 

•  0 

2 

0 

•0 

1 

0 

•  0 

1 

0 

•0 

231 

0 

.0 

96 

.0  * 

135 

0 

.0 

510  ' 

0 

♦P 

325 

0 

.0 

185 

0 

♦oy 

331 

0 

•  0 

'283 

•0 

48 

0 

- 

•  0 

245 

o 

♦0 

150 

0 

♦  0 

95 

3 

1.5 

205 

I 

♦  7 

s,136 

2 

2.9 

69 

0 

•  0 

It  002 

o 

.0 

618 

0 

.0 

384 

0 

.0 

116 

o 

'  .0 

116 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

302 

<v 

.0 

143 

0 

♦  0 

159 

2 

•6 

362 

1 

.6 

°166  . 

1 

.5 

196 

0 

-  .0 

9 

o 

.0 

6  v 

a 

S 

.  .  3 

0 

♦  0 

; 

.105 

o 

.0 

84  } 

0 

•0 

21 

0 

•  0 

136 

o 

•0 

20 

0.^ 

•  0 

116 

6 

•  1 

7,802 

1 

.0 

3*242 

5 

*1 

4,560 

0 

• 

;o 

45 

o 

*0 

17  • 

0 

♦  0 

28  • 

2 

♦  3 

698 

o 

.0 

189 

2 

.4 

509 

1 

•  6 

177 

1 

•  8 

122 

0 

•  0 

55 

5 

4.1 

121 

~  1.8 

56 

4 

6*2 

65 

0 

•0 

51 

0 

.0 

14 

0 

•  0 

37 

5 

2*6 

192 

1 

1.3 

80 

4 

3.6 

112 

60 


tableau 


BACHHOR»S    OEGREES  CONFCRREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNIC. 

STATE.  AMD  NATION    1978-79  \ 


AND  SEX:  INSTITUTION! 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

*  NUMBER  % 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUM*Ek 


PENNSYLVANIA 

>A    PHI  LA  C  TEXTILES  AND?SCI 
TOTAL  0  .0 

FEMALE       "        0  .0 
MALE  0  .0 

PA    POINT  PARK  COLLEGE 
TOTAL  0    '  .0" 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    /(OBERT  MORRIS  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    ROSENONT  COLLEGE 

TOTAL  0    _  *0  , 

'    FEMALE      ,  0  .0 

MALE  v  0        .0  • 

PA     SNT  CHARLES  BORPOMEO  SEM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


PA    SAINT  FRANCIS  COLLEGE' 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
•  0 


PA    SAINT  JOSEPH'S  UNIVERSITY 
TOTAL  51  6*9 

FEMALE  15  5*6- 

HALE  -     36  7*6 

PA    SAINT  VINCENT  COLLEGE 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

^MALE  0  *0 

PA    SB  TON  HILt'COLLEGE. 
'     TOTAL        '         0        *iOi  - 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  \t  .0 

PA    SHIPPENSBURG  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

.     MALE  0  .0 

PA    SLIPPERY  ROCK  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0/ 

FEMALE     *  0  ♦<> 

MALE  0  .0 

PA    SPRING  GAROEN  COLLEGE 
TOTAL  «       0  *0 

FEMALE  0  *  *0 

MALE  0    '  ,*0 

PA    SUSQUEHANNA  UNIVERSITY  ' 

TOTAL  s  0  *0 

1  FEMALE  "  0  *0 

MALE  0  *0 

PA    S*ARTHHORE  COLLEGE 
TOTAL  ,0  *0 

/FEMALE  ,-0  *0 

MALE  '    0  .0 

PA    TALMUO  YE  SHI  VA  CF  PHI  LA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    TEMPLE  UNIVERSITY 
TOTAL      "        23  *7 
FEMALE  11  *7 

MALE  12  •1" 

PA    THIEL  COLLEGE 

y  TOTAL  '>  0  *0 

'  "  FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

PA    THOMAS  JEFF  UNIVERSITY., 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  P  «0 

-MALE  0  .0 

PA.   UN  I  TED  HESLEYAN  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    U  OF  PENNSYLVANIA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


PA    U  OF  PITTSBG  MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


14 

6 


.4 
.4 
.5 


27 
U 
13 


PA    U'OF  PITTSBG  JOHNSTON  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0        .0  c 

MALE  0  .0 

PA    UNIVERSITY  OF  SCRANTON  — 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  Oi  *0 

MALE  0  *0 


7.3 
9*0 
6*1 


24  9*6 
16  16*7/ 
8  5.2 


15 
5 
10 

4 
4 
0 

0 
0 
0 


2.6 
2.6 
2.6 

c 

3*1 
3.1 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


3  1*3 
2  2*1 
1  .7 


47 
22 
25 

9 
0 
9 

7 
7 
0 


20. 

9 
11 

12 

'  3 
9 


6*3 
8*2 
5,3 

5*1 

♦  0 
5.1 

4.0 
4*0 

•  0 


24  2*8 
IS  3*4 
9  2*2 


2*3 
1.7 
3*2 

8*0 
33*3 
6*4 


2 
1. 
1 

22 
14 


♦  7 

♦  8 

♦  7 

7*0 
10*1 
4*6 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


'•46  14*2 
,289  16*9 
157  9*7 


•  4 

•  0 

•  7 

6  *0 
5,2 
9.5 

•  0 

•  0 

•  0 


113  5*1 
66  6*9 
47  3*8 


251 
144 
107  ' 

3  * 

a 

3 


8*0 
.9.4 
o.6 

.7 
•  0 
1.2 


•  3 
.5 

•  2 


NUMBER 


2 
2 
0 

'1 
0 

1 

0 
0 
G 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 

0  ' 
0 

2 
.  2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
I 

2 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

1 
1 

0 

3 
2 
I. 

0 

.  0 
0 

41 
16 

25 

*  1 
1  0 
1 

5 
3 
2 

0 
0 
0 

50 
14 
36 

4 
0 
4 

0 
0 
0 

2 
2 
0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

.  NUMBER, 


NON-RESIDENT 
"  ALIEN 

n  * 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER ' 


♦  5 

1 

•  3 

30 

8*1 

1*3 

0 

♦  0 

16 

10*3 

♦  0 

1 

♦  D 

14 

6*  5 

♦  4 

0 

•  0 

25 

10*0 

♦  0 

0 

•  0 

16 

16*7 

♦  7 

0 

A 

* 

9 

5*9 

•  0 

0 

♦0  ' 

15 

2*6 

♦  0 

,0 

•  0 

5  4 

2*6 

•  0 

0 

♦  0 

10 ' * 

2*6 

1*6 

2 

1*6 

8 

6*3 

1*6 

1.6 

8 

6*3 

.  •  o 

*\  0 

U 

♦  0 

o 

♦  0 

♦o  - 

0 

•0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

•  0 

V- 

•  0 

*0 

0 

♦  0 

u 

•  0 

♦  0 

'0 

•0 

3 

1*3 

♦  0 

-0 

•0 

2 

2*1 

•  0 

0 

1 

*  7 

♦3 

3 

•  4 

103 

13*9 

.7 

1 

♦  4 

40 

14*9 

C  •° 

2 

♦  4 

63 

13*3 

•  0 

1 

•  6 

10 

5*6 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

•  0 

1  , 

•  6  . 

10 

5*6 

♦  0 

2 

1*1 

9 

5*1 

.0 

2 

LI 

9 

5*1 

•0 

0 

♦  0 

0 " 

•  0 

•  4 

0 

•  0 

27 

3*2  . 

•  2 

0 

.0 

16 

3*6 

•  5 

0 

♦  0 

1  1 

2*7 

♦  P 

0 

•0  ' 

20 

2*3 

•  0 

0 

♦  0 

9 

1.7 

■  .0 

0 

♦  0 

11 

3*2 

1.3- 

3 

2*0- 

17 

11*3 

♦  0 

0 

.0  ' 

3 

33*3 

1*4 

3 

2  ♦  I 

1 4  ► 

9*9 

♦  4 

0 

•  *0 

3 

1*1 

•  8 

0 

♦  0 

2 

•  0 

0 

♦  0 

1 

.  7 

1*0  , 

7 

2*2 

32 

10*2 

1*4 

6 

4*3 

22 

15*8  « 

•  6 

,  1 

•6 

10 

5*7  { • 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

♦  0 

0 

♦  0 

a 

*0 

♦  0 

0 

♦  0 

A 

A  ° 
k 

♦  0 

102 

3*2 

612 

19*5  * 

uo 

64 

4,4*2 

380 

24*9 

1*6 

38 

2*4 

14*4 

•  4  . 

0 

•0 

2 

*8 

•  0  J 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

♦  7 

0 

♦  0 

2 

1*4 

4*3 

0 

•  0 

12 

10*3 

3*1 

0 

•0 

8 

8*3 

9.  5 

*'  o 

♦  0 

19*0 

♦  0 

0 

♦0 

<  0 

*0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*  0 

2.3 

28 

1*3 

194 

8*8 

1.5 

11 

1*2 

91 

9*6 

2.9 

17 

1*4 

103 

8*3 

•  1 

8 

*3 

277 

8*8 

♦  0 

4 

*3 

154 

10*1 

•  2 

4 

*2 

123 

7*6 

6 

♦  0 

1 

*2 

4 

1*0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

♦  0 

1 

.4 

4 

1*6 

♦  3 

1 

*1 

5 

♦  7 

♦  9 

0 

*0 

3 

'  1*4 

♦  0 

1 

*2 

2 

*4 

r306  82*9 
137  88,4 
169  79JC 


,208 
80 
128 

557 
183 
374 

t\d 
118 
0 


83*5\ 
83*3  > 
83.7 

96*7 
96*8 
96*6 

92*9 
92*9 
*0 


23  100*0 
0  *0 
23  10C*0 

,228  98*3 

95  97. 9^ 
133  9.8*5 


636 
229 
407 

162 
0 

162 


85*7 
85*1 
86*0 

91*5 
*0 
9U5 


168  94*9 
168  94*9 
0  .0 


822 
454 
3v8 

852 
516 
336 

118 

6 

112 

267- 
128 
139 


96*8' 
96*4 
9J*3, 

97*7 
9  8*3 

96/8 

78*7 
66*7 
79*4 

98*2 
98*5 
97*9 


269  05*9 
113  81*3 
156  89*7 

10.  100*0 
D  *0 
10  100*0 

2i526  80*5 
li  146  75*jO 
.1*380  85*6 

263  98*9 
124  100*0 
139  97*9 


105 


89*7 
91*7 
17  81*0 

29  96*7 
9  100*0 
20  95*2 

1,954  88*8 
842  88*4 
1*112  89*1 

2*576  82*1 
1*22  8  80*4 
1,348  03*6 


410 
162 
248 

668 
211 
457 


98*6 
98*8 
98*4 

99*3 
98.6 
9916 


33 

8*9 

369 

2 

1*3 

155 

3  1 

14*5 

214 

1  16 

6*4 

^249  , 

'  0 

♦0 

#  96 

1*6 

10.5 

153 

4 

•  7 

576 

1 

•  5 

'189 

3 

•  8 

387 

1 

•  8 

127 

1 

•  8 

127 

0 

♦  0 

*  0 

0, 

•  0 

23 

0, 

•  0 

0 

0 

•0 

23 

1 

.4 

232 

*  0 

•  0 

97  ^ 

.7 

\  135 

3 

•\4 

\742 

0 

♦0 

.x     ♦  1269 

3 

.6\ 

473 

5 

2*8  ^ 

177 

0 

•  *0  v 

0 

5 

2*8 

\  177 

\  / 

0 

•  0 

\  177 

0 

♦  0 

\  "o 

o 

*0 

\ 

0 

•0 

*  849 

0 

.0 

\  440 

0 

•0 

\  409 

0 

.0 

\ 

87-2 

0 

.0 

525 

0  0 

♦  0 

3V 

\ 

15 

10*0 

150 

0 

.0 

9\ 

15 

10*6 

141  \ 

2 

H  .7. 

272 

0 

♦6 

130 

2 

1*4 

142 

12 

3*8 

4' 

2*9 

139 

/  8 

4*6 

174 

0 

*0 

10 

0 

•  0 

0 

o 

♦  0 

10 

1 

*0 

3*139 

1 

.1 

1*527 

o 

♦  0 

1*612 

1 

•  4 

266 

0 

•0 

124* 

.7 

142 

0 

•0 

117 

0 

•  0 

'  96 

o 

♦  0 

—  21 

1 

3*3 

30 

0 

.0 

9 

1 

4*8 

21 

2*4 

2i200 

2*0 

952 

33 

2.6 

1*248 

286 

9.1 

>  1 1 3.9^ 

145 

9.5 

*,|f52B 

141 

8.7 

11612: 

2 

.5 

416 

2 

1.2 

164 

0 

•  0 

252 

0 

•  0 

673 

0 

•0 

214 

0 

.0 

459 

\ 


61 

-  Go 


TABLE  1*    BACHELOR'S    OEGREES  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE*  ETHNIC  I IY»  kk     SEX*  INSTITUTION! 

state  and  nation  1978-79 


AFRICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  k    ASIAN  OR 

NON-HISPANIC, PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


PENNSYLVANIA 


UVSINUS  COLLEGE 


NUMBER 


NUMBER 


VALL\EY  FORGE  CHRISTIAN  C 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
VlLLAAttARIA  COLLEGE 
2  1-9 

2  1*8 

0  '  .0 
VA  UNIVERSITY 

3  .2 

1  .4 
1  .1 

PA    WASHINGTON. JEFF  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  \      0  .0 

PA    WAYNESBURG  COLLEGE 
TOTAL       '\   tO  .0 
FEMALE  \     0  *0 

/  MALE  .  \    0  *0 

pa!  nest  Chester  st  college 

TOTAL  ,  \  0  *0 

FEMALE  h  \0        ♦<>  \ 

MALE  \0  .0 

PA    WESTMINSTER  COLLEGE 


1*2 
1.0 
1*3 

5.0 
.0 
7.8 


3  2.7 
3  2.7 
0  .0 


16 
7 

9 

3 
2 
1 

5 
2 
3 

55 
37 
18 


1.2 
1.4 
1.0 

1.4 
3.4 
♦  7 

3.8 
3.7  , 
3.8 

43  7 
5.3 
3.8 


TOTAL                 0.  .0 

FEMALE                 ON  .0 

J>      MALE               °0\,  .0. 
PA     WIOENER  COLLEGE' 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                  0  .0 

*  MALE     *           0  .0 
PA    WILKES  COLLEGE 

VOTAL                 0  .0  

FEf&LE                 0  .0 

MAI E                  0  .0 
PA    WILSON  COLLEGE  v 

TOTAL             '    0  .0 

FEMALE          ,      0  .0 

HALE  •  0  .0 
PA    YESHIVATH  8ETH  MOSHE 

-  TOTAL                 0  .0  •  ' 

FEMALE                 0  .0  »< 

4MALE*     Z         0  '  .0 
PA     Y3RK  COLLEGE  f iNNSYLVANI A 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  ..0 

MALE                 0  .0 


5  ,  1.5 

2  1.2 

3  1.9 

24  5.4 

11  5.6 

13  5.2 


1.0 
1.1 
.9 

6.7 
6.7 

%0 

♦  0 
.0 
.0 


4  1.1 
2  1.5^ 
2  *9 


PA   .      STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  115 
FEMALE  46 
HALE  v  69 

.  RHODE  ISLAND 


110  INSTITUTIONS) 

.2  2*384'  4.4 

•2  1*329  5.1 

•2  1*055  3.7 


RI     BARRI NGTON  CCLLEGE 
TOTAL  0 
^FEMALE  0 
MALE  0 
RI     BROWN  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
RI  BRYANT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
RI     JOHNSON  I 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


C  8USINESS 
0 
0 
0 

WALES  COLLEGE 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


0 

•  0 
•0 

•  1 
.0 
.1  ' 
AOMIN 
.0 

•  0 

•  0 


RI     PROVIOENCE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
RI  RHOOE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
ISLANO  COLLEGE 

2  .2 

2  .3 

0  .0 


1 
1 

0 

71 

36 
35 

1 
1 

0 

13 
1 


RI    &I-SCHOOL  Cf  DESIGN 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
RI  R3GER 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1  .3 

I  *6 

0"  .0 

WILLIAMS  C  MAIN  CAM 
1  * 

0  1  .0 

1  :  .5  / 


I 


0 
0 
0 

21 

15 

6 

12 
5 
7 

9 
4 
5 


.9 
2.0 

•  0 

5.5 
6.8 
4.6 

•  2 

•  6 

•  0 

2.7 
2.5 
2.7 

•  0 

•  0 

.  -0 

2.3 
2*4 
2.0 

3.7 
2.9 
4.5 

3.2 
,4.1 
*  2.7 


NUMBER 


1 
1 

0 

1 

0 

I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

3 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


2b9 
109 
160 


9 

ERLC 


26 
12 
14 

2 
1 
1 


•  4 
1.0 

♦P 
.0 

.0 
.0 

.6 

i 

.0 
.0 
.0 

I 

♦5 
.0 
.7 

-J 
.0 
.0 
.0 

I 

•  1 

•  1 

♦Q 

I 

.0 
.0 

•3 

.0 

•  2 
.5 

•  0 

s.oi 

5.QI 

•  0 

•  0* 
.0  ' 
.0 

-  .0 
.0 
.0 


NUMBER 


.  0 
0 
0 

5 
4 
1 

0 
0 
0 

11 

4 
7 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

)  0 

0 
0 

d 

0 
0 
0 


296 
1'61 
135 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


KHITE 
NON-HI SPANIC 


NCN-RES I  CENT 
ALIEN  * 


0  .0 
0  „  .0 
0;  S  •<> 


2.0 
2.3 
1.8 

.3 

•  6 

•  2 


1  .2 

0  .0 

1  .2 


♦  0 
.0 

♦  0 

♦  7 

♦  5 
1.0 

.0  s 

♦  0  h 
.0 

.4 
•0 
.5 


.0 

.0 
.0 

6*3 
13*8 
2*0 

.0 
♦  0 
♦C 


1.0 
1.7 

•  7 

.0 
.0 

.0 

.2 
.1 

•  2 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1*7 
1.7 
♦0 

.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


1  .9 

'0  .0 
1  TT6 


10 

5 
5 

1 
0 
1 

3 
1 

2 

2 
2 
0 

20 
11 

9 

2 
0 
2 

3 
2 
1 


♦  9 
.7 

.2 
.0 
.2 

.6 
2.5 
.4 

.2 

♦  5 
.0 

2.2 
1.7 
3.1 

.6 
.0 
1.3 

1.1 

2.0 

♦  5 


62 


4 
2 
2 

f\ 

10 
4 
6 

5 
5 
0 

30 
13 
17 


5 
2 
3 

58 
39 
1,9 

5 

2, 
3 

24 
11 
13 

5 
3 
2 


1.5 
2.0 
1.3 

12*5 
13*8 
11*8 

4.5 
4.5 
.0 

2.2 
2.6 

2.9 
5.1 
2.0 

3.8 
3.7 

3.8  ; 

,5/ 
it 

'  1.5 
1.2 
1.9 

5.4 
5.6 
5.2 

1.2 
1.6 
.9 

13*3 
13.3 
•  0 

.0 
.0 
.0 


4  1.1 
2  1*5 
2  *9 


3,064  5*7 
1*645  6*3 
U*419_  5*0 


2 
1 
1 

' ,  \ 
108* 
53 
55 

4 
2 
2 

17 

2 
15 

2 
2 
0 

49 
31 
18 

15 

6 
9 

14 

6 


1.8 

2.0 
*  1.6- 

8.3 
9.9 
7.2 

.7 
1.3 
.4 

3.5 
5.0 
3.3 

.2 
♦  5 
.0 

5.3 
4.9 
6.1 

4.6 
3.4 
5.8 

4*9 
6.1 
4.3 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

255 

98*5 

0 

•  0 

- 

259 

99 

98*0 

0 

•0 

101 1 

156 

98*7, 

0 

.0  * 

158 

70 

87*5 

0 

.0 

60 

25 

86*2 

0 

29* 

45 

88*2 

0 

.0 

5i 

* 

107 

•  95*5 

0 

.0 

1 12 

105 

95*5 

0 

•0 

110 

2 

100*0 

0 

•  0 

<   /  2 

\ 

1*337 

96*7 

1 5 

/  1*382 

494 

97*4 

0 

NL  507 

843 

96*3 

15 

U7 

^  8JL5 

201 

97*1 

0 

.0 

56 

94*9 

0 

.0 

145 

98*0 

0 

•  0 

148  1 

* 

127 

96*  2 

0 

.0 

132 

'  52 

96*3 

<  0 

•  0 

54 

75 

96*2 

0 

.0 

78 

1*113 

95*0 

<  0 

.0 

•  1*  171 

658 

94*4 

0 

•0 

*  697 

45  5 

96*0 

ov 

•  0 

'474 

318 

"98*5 

0 

•  0 

323 

166 

98*8 

0 

•  0 

168 

1 52 

98*1" 

0 

•0 

155 

422 

94*2 

2 

♦  4 

448 

1  85 

94*4 

0 

•  0 

196 

237 

94*0 

^2 

•  8 

252 

409 

98*3 

.5 

416 

185 

98*4 

0  I 

.0 

188 

224 

96*2 

2 

♦9 

228 

52 

86.7,- 

*0 

♦  0 

60 

52 

86*7 

0 

.0 

60 

0 

•0 

0 

.0 

0 

7 

100*0 

0 

.0 

7 

'0 

•  0 

0 

•0 

0 

7 

100.0 

0 

.0 

7 

343 

97  *7 

1  ♦  1 

351 

133 

98*5 

0  • 

.0 

135 

210 

97*2 

4 

1.9 

216 

50*  527 

93*2 

614 

1.1 

54*205 

24*081 

92*8 

"  233 

.9 

25.959 

26*446 

93*6 

381 

1.3 

28*246 

106 

93*8 

■  5 

4.4 

113.- 

50 

98*0 

\  0 

.0 

^"'51 

 56 

9CU3 

\  5 

8.1 

,62 

1*  188 

91*7 

•  0 

It  296 

480 

90*1 

a 

•  0 

533 

708 

92*8 

A  °\ 

.0 

.763 

600'  SC. 8 

3 

\  . 
s  .5 

607 

152 

98*1 

1 

.6 

155 

448 

99*1 

2 

<4 

452 

462 

94*7 

9 

1.8 

488 

37 

92*5 

1 

2.5 

40 

425 

94*9 

8 

1.8 

448 

907 

99*2 

5 

.5  ' 

9 14 

383 

99*5 

0 

tO 

385 

524 

99*1 

5 

.9 

529 

825 

89*4 

49 

5.3 

923 

571 

90*8 

27 

4.3 

629 

254 

86*4 

22 

7.5 

294 

310 

94*5 

•>  3 

.9 

328 

168 

96*6 

0 

•  0 

174 

142 

92*2 

3 

1.9 

154 

271 

95*1 

0» 

•  0 

265 

92 

93*9 

i  0 

•  0 

98 

L/79 

95*7 

0 

•  0 

'187 

\ 


r 


TAJU.E  i#  * 


BACHELORS    OECMEES  CONFERRED  *V  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  MCE,  ETHNICITY.  ANO  SEX:\  INSTITUTION, 

STATE.  ANO  NATION^  1976-79  |.  J 


AMERICAN  INOtAN  r-        BLACK  ASIAN  OK 

AlASKANKtfUVE        NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


tiKJTE 
NON-HISPANIC 


NCIS-RES I0E  NT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


NUMBER 


RHOOE  ISLAND 


RI     ROGER  WLLIAMS  C  PROVBR 
TOTAL'  0  .0 

FEMALE  0  '  .0 

MALE  0  .0 

HI    SALVE  REGlitA-NEfcPQRT 
TOTAL'  0  .6 

FEMALE'  0  .0 

MALE    *  0 
RI    U  OF  RHODE  ISLANO 

TOTAL  '  7 

•  FEMALE,      '  3 
*     MALE  2 


.4 
.5 
•  2 


Rt         STATE  TOTALS  (  11 
TOTAL  12  v.2 

FEMALE  6  '  i2 

MALE  4  ♦! 


3 
0 
3 

6 
3 
3 

16 
10 
8 


5*2 
.0 
5.4 


.9 
1.1 
.8 


INSTITUTIONS) 
155  2.2 
76  2.4 
79  2.0 


NUMBER 

X 

-•NUMBER 

X 

NUMBER 

•  C 

NUMBER 

X 

MIIMRPP 

I 

NUMBER 

A. 

,  0 
0 
0 

♦  0 
JO 
.0 

0 
0 
0 

♦  0 
♦0 
.0 

3 
0 
3 

5.2 
•  0 
5.4 

D5 
2 
53 

94.8, 

ioo. a 

94*6 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
•0 

58 
2 
56 

* 

0 
0 

0  ' 

40 

.d 
♦c 

0 

5* 

.0 
.0 
♦  0 

6  • 

3 

3 

2.3 
1.5 
4*6 

*  256 
196 
60 

97.7 
98*>  • 

o 

*  0 

0 

•0 
•  0 

262 
199 
63* 

7 

2 

'J  5 

•  4 
.2 

♦  5 

4  \ 

0 

4 

.2 
.0 
.4 

36 
17 
19 

*.9 
1.8 

*2*0 

1,855 
925 
930 

I 

/97*0 
\97.9 
9*.l 

22 
3 
19 

1*2 
♦  3 
2.0  ' 

1,913 

;945* 
968 

43 
18 

•  '  25 

.6 
♦  6' 
.6 

46 

21 
25 

•  6 

♦  7 
.6 

256 
123 
133 

3.6  .s 

3*8 

3.3 

6t835 
*3»056 
3,T79 

95*1 
95*2 
95*0 

96 
32 

\  " 

1.3 
1.0 
1.6  * 

,7,167 
3,211 
3,976  , 

SOUTH  CAROLINA 

SC    ALLEN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

.  FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

SC    BAPT  COLLEGE  AT  CHASTN 
TOTAL  0  .0- 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

SC    BENEDICT  CCLLECf 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0    k  .0 

SC    CENTRAL  HESLEYAN  COLLEGE 
"  TOTAL  0  *0 

FEMALE       •         0  *0 
.MALE  0  *0 

SC    CITAOEL  MILITARY  C  OF  SC 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  '  0  tO 

MALE      -  0       .0  * 

SC    CLAFLIN  COLLEGE^ 
TOTAL  0 
FEMALE    .  0 
MALE  0 
SC    CLEMSON  UNIVERSITY 
TOTAL-  0 
FEMALE     ^  0 
MALE/  0 
SC    COKER  COLLEGE 
,    TOTAL  1 
FEMALE  11 
MALE  0 
SC    COLLEGE  OF  CHARLESTON 

TOTAL  0  *0 

*    FEMALE  0  .0 

MALE  0  ".0 

SC  COLUMBIA. BIBLE  COLLEGE 
•v       TOTAL  0        *0  - 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  rO 

SC    COLUMBIA  COLLEGE 
v   TOTAL\*  0. 
FEMALE  0 
MALE    ,  0 
SC    CONVERSE  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE         t  0 
MALE       ,7  .0 
SC    ERSKlNE',Ci  ANO  SEMINARf^ 
TOTA.L  .0  *0 

FEMALE  \     0  »*0 

HALE  0  .0 

SC    FRANCIS  MARION  COLLEGE 


*0 
.0 

♦  o  • 

.0 
.0 


1.2 
2*3 
.0 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
SC    FURMAN  UNIVERSITY 
TOTAL  <  0 
FEMALE  0 
IMLE  0 
SC    LANDER  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


►  0 

,0 
►0 

»0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


SC    LIMESTONE  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  .  0 

MALE  ,  0 
SC    NE01CAL  UNIVERSITY  OF  SC 

TOTAL  *    0  *0 
FEMALE  0  -0 

.     MALE  0  *0 


66  100*0 

0 

.0 

43  100*0 

o 

♦  0 

23  100*.0 

0 

•  0 

58 

20*9 

n 

•  0 

29 

26*4 

o 

.0 

29 

17.4 

0 

•  0 

296 

98.7 

.  0 

•0 

213  100*0 

•  o 

♦  0 

63 

95.4 

0 

•  0 

6 

6.6 

ff 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

6 

10.0 

0 

•  0 

B 

•✓1.8 

0 

•  0 

0' 

'  .0 

•  0 

•  0 

XB 

1.8 

0 

•  0 

147 

98.0 

0 

"  .0 

107*100*0 

o 

.0 

40 

93*0 

0 

.0 

25 

1*5 

11 

.6 

13 

2*0 

3 

•  5 

12 

1*1 

8 

•6 

12 

14*8 

0 

•  0 

9 

20*9 

0 

•  0 

"  3; 

7*9 

0 

•  0 

24 

4.0 

0 

•  0 

20 

5.6 

0 

.0 

4 

1.7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

'  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

^  0 

.0  . 

0 

.0 

6 

4.5 

0 

.0 

^8 

4.6 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

> 

.0 

2 

1.2 

o- 

.0 

2 

1.2 

0 

.0 

a  o 

•  0 

0 

•  0 

9 

5.4 

0 

•0 

5 

4.9 

•0 

♦  0 

4 

6.3 

0 

.0 

•  30 

10.8 

0 

•  0 

16 

13.7 

0 

.0 

12 

8*2 

0 

.0 

18 

3.9 

2 

•4 

d 

3.6 

1 

♦  4 

10 

4.3 

1 

•  4 

19 

7.6 

0 

.0 

13 

9.6 

0 

.0 

6 

5*2  ' 

0 

.0 

13 

9.6 

0 

♦  0 

2 

4*0 

0 

♦  0 

11 

12*9 

0 

♦  0 

4 

2.2 

0 

•  0 

3 

1.9 

0 

♦  0 

1 

4.5 

0 

.0 

o  - 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

5 
0 
5 

0 
0 
0 

3 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•0 

♦  a 

♦0  ' 

♦  o 
*o 
•o 

.0 

♦  0 

*0^ 

1.1 

.0 
1.7 

1*1 

♦  0 

1*1 

♦  0 
♦0 
*0 

*2 

♦  5 

♦  0 

*0 

*0 

.0 
.0 
.0 


66  ioo:o 

43  100.0 
23  1C0.C 


2  2*0 
0  *0 
2  3.2 


1 

1 
0 


58 
29 
29 


2  0*9  i 

26*4 

17.4 


296  98.7 
213  100.0 
63  95*4 

7  7*7 

o  *o 

7  11*7 


'  13 
0 
13 


2*9 
♦  0 
2*9. 


14  T  98*0 
107  100*0 
40  93*0' 


39 
19 
20 

13 
10 

.  3 


2** 
'2*9 
1*9 

16*0 
23*3 
7*9 


24  4*0 

20  5*6 

4  1*7 

2  2*0 

0  *0 

#2  3*2 

9  5*1 

9  5*1 
0  •  *0 


0 

\  0 

0 

219 
81 
138 

0 
0 

*0 


.0 

♦  0 
.0 

79.1 
73*6 
82*6 

•  0 
♦0 
.0 


0  *0 

0  /  «o 

0  *0 


84  92*3 
31  100*0 


53 

88*3 

431 

95*4 

0 

•0 

431 

95*4 

i 

♦  7 

0 

i 

2.3 

1,677 

97.7 

644 

97.1 

1,033 

94.1 

68 

84.0 

33 

76.7 

35 

92*1 

566 

94*5 

335 

93*1 

231 

96*7 

✓ 

92 

9i.i 

*  37 

97.4,^  . 

55 

87.3- 

167 

94.4 

165 

94.3 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

1.2 

167 

98.2, 

.0 

2 

1.2 

167 

98.2 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

5.4 

153 

92.2 

0 

.0 

5 

4.9 

96 

94.1 

0 

.0 

4 

6.3 

57 

69*1 

0 

.0 

30 

10.6 

247 

89*2 

0 

.0 

18 

13.7 

113 

86*3 

0 

.0 

12 

8.2 

134 

91*8 

3 

♦  7 

23 

5.0 

435 

,95*0 

0 

..o 

9 

4.0 

215 

96*0 

3 

1.3 

14 

6.0 

220 

94*0 

0 

♦  0 

19 

7.6 

224 

89*6 

0 

♦0 

13 

9.6 

119 

88*1 

0 

♦  0 

6 

5.2 

105 

91*3 

0 

.0 

13 

9.6 

122 

90*4 

0 

.0 

2 

4.0 

48 

96*0 

0 

.0 

11 

12*9 

74 

87*1 

0 

♦  0  * 

4 

2.2 

176 

97.2 

0 

♦0 

3 

1*9 

156 

98*1 

0 

♦  0 

1 

4.5 

20 

90.9 

0  - 

4 
0 
4 

0 
0 
0 


2 
0 
2 

0* 
0 
0 

0 
0 
0 

9 
5 
4 

7 
1 

6 

'  1 

1 
'  0 

1 
1 
0 

4 

.  1 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

7 
3 
4 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


•0 

•  0 
•0 

1.3 
•0 
4.6 

•0 

•  0 
.0 

1.8 
♦0 
1.8 

1.3  ' 

.0 
4.T 

.0 
.0 
.0 

.0  • 
.0 

•  0 

1.5 
1.4 
l.T 

•  6.9 
2.6 
9.5 

•  6 
.6 
.0 

•6 

•  6 

•  0 

2.4 
1.0 
4.7 

♦0 

•  0 

•  0 

•  0 
.  .0 

.0 

2.8 
2.2/ 
3.5 

•  0 
.0 

•  0 

•6 
.0 
4.5 


66  . 
43 
■23 

277 
110 
167 

300 
~  213 
87 

91 
31 
60 

*  0 

•  452 

150 
107 
43 

1,716 
663 
•  1,053 

81 
43 

*  38 

599 
360 
239 

101 
38 
63 

177 
175 
2 

170 
170 

0 

166 
102 
64 

277 
131 
146  X 

458 
224 
234 

250 
135 
115 

135 
50 
85 

181 
1*9 

22 


ERIC 


63 


TABLE  1.     *ACHae*«S    OEGREES  CONFERRED  BY  INSTf 


T?l*TIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt  ETHNICITYt  eAND  SEX: 
STttTE  AND  NATION  197B-79. 


INSTITUTION, 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  'NATIVE 

NUMBER         X  . 

SOUTH  CAROLINA  , 

SC    MORRIS  COLLEGE  * 

TOTAL  *     0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0^  .0 

SC    NEM8ERRY  COLLEGE  > 

•  •     TOTAL  .X>  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC    PRESBYTER  I  AN'  CCLL  EGE" 


4LACK  ASIAN  OR 

NON-HI  SPAN IC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


non-re  si  Sent 

ALICN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
SC  ♦  SC  STATE 
TOTAL 
FEMALE  ■ 
MALE 
SC    U  OF 
TOTAL 
*  'FEMALE 
HALE 
SC    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0 

0. 
0 

COLLEGE 
0 

.    .  0 
0 

SC  AT  AIKEN  , 

0 
0 
0 


»0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

«.o 

•  0 

•  0 
AAOL 

•  6' 

•  0 
1*1 


'  SC    U  OF  SC  AT  COLUMBIA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  1 
.2 

•  1 


SC    U  OF  SC  AT  SPARTANBURG 

*  TOTAL  1  ♦* 

FEMALE  r  0  .0 

MALE  1  .8 

SC  voqrhees  ccllege  - 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

SC    MINTHROP  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEHALO  0  .0 

HALE  0  .0 
SC    MOFFORD  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

-    MALE  0  *0 

SC         STATE  TOTALS  t  2* 

TOTAL  6{"  *l 

FEMALE  3i  •  •  . 

MALE  3i  .1 


SO    AUGUSTANA  COLLEGE 
TOTAL  1  *3 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  »1 

SO    BLACK  HILLS  STATE  COLLEGE 
1  TOTAL  10.  4*0 


NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

89- 

100*0 

0 

*0 

0 

•0. 

100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

•    40.  100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

3*5 

11 

7*6 

0 

*0 

*  5 

6 

9*8 

0 

•  G 

5 

8*2 

5 

6*0 

0 

*o  . 

0 

.0 

2 

1  *2 

0 

•0 

0" 

♦  0 

2 

2*4 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

468 

98*3 

2 

\4 

0 

*0 

297 

9**7 

1 

•  3 

0 

♦  0 

171 

99*4* 

1 

•  6 

0 

♦  0 

2 

'2*0' 

0 

♦0 

0 

*0 

1 

1*5 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

3*1 

0 

♦  0  * 

0 

♦  0 

k 

13 

7*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

11 

12*2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

2*3 

0  • 

*0  ' 

0 

♦  0 

250 

8*9 

11 

•  4 

id 

•6 

148 

11*5 

6 

•  5 

9  ■ 

♦  7 

4  102 

6*7 

5 

3 

9 

•  6 

12 

4*  7 

2 

•  8 

0 

•  0 

4 

3*: 

1 

•  8 

0 

•0 

8 

6*3 

,1 

•  8 

0 

•0 

164 

100*0 

0 

•  0 

*k  o 

•0 

112 

100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

52 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0* 

72 

13*7 

0 

•  0 

1 

*2 

59 

15*2 

0 

•  0 

I 

*  .3 

13 

1    9*6  ' 

0 

♦  0 

A 

"  *0 

11 

5*9 

1 

*5 

I 

♦  5 

1 

4*8 

0 

♦  0 

0 

.0 

10 

6*0 

1 

.6 

*  ,  1 

♦  6 

INSTITUTIONS) 

It  839 

17*  1 

29 

♦  3 

40 

*4 

1*183 

22*1 

12 

♦  2- 

>  19 

♦  4 

656 

12*2 

17 

•  3 

21 

*4 

FEMALE • 
HALE 
SO  DAKOTA 

TOTAL  >1 
FEMALE  1 
«-       MALE  0 
SD    DAKOTA  MESLEYAN 
TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALE  1 
SD    HURON  COLLEGE 


6  4*0 
4  4*0 
STATE  COLLEGE 
1*0 
2"*  7 
*0 

U 

1*3 

•  0 
2*9 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


5*1 
13*0 
•  0 


SD    HOUNT  MARTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .9 

/SO    NATL  COLLEGE  OF  BUSINESS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

SO    NORTHERN  STATE  COLLEGE 
[      TOTAL  0  *0 

w  FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

SD    SIOUX  FALLS  COLLEGE 


TOT  AL 
FEMALE 
HALE 
SD    SO  SCH  HINES 
TOTAL 
FEMALE 
MALG 


1.5 
.0 

TECHNOLOGY 

♦  9 

•  0 
1*0 


•  1 
0 

1 

2 
0 
2 

i 

0 

0 
0 

6" 

1 

0 

1 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  3 

•  0 

•  7 


•  0 
-2.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

1.7 

•  0 
2*8 

♦9 
1*3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 
♦0 


0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0  * 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 

0, 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
2*0 

•  0 

•  0 

•  0 

'  *0 

•  0 
*0 

•  0 
*0 
*0 

,9 
1.3 
*0 

•  0 
*0 
*0 

•  0 
*0 

•  0 

•  0 
*0 
*0 

*0 
*0 

.0 


I 

0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 

o- 

0 
0 

0* 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

-0 
0 
0 

0 
0 
0 


ERJC 


o 


*3 
*0 

♦  7 

*4 
*0 
*0 

*0 

•  0 
*0 

.0 
*0 
*0 

*0 
*0 
*0 

•  0 
*0 
*0 

*0 
*0 
*0 

.0 
*0 
.0 

*0 
*0 
*0 

♦  0 
*0 
*0 


NUMBER 

X 

NUMBER 

•  X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

89 

10C*0 

0 

.0 

0 

•  0 

89* 

49 

L00«0 

0 

.0 

o 

♦  0 

49 

40 

100*0 

0 

.0 

o 

•0 

40  s 

16 

11*1 

128 

88*9 

0 

•  0 

144 

1 1 

18*  0 

50 

J82.0 

o 

.  0 

61 

,  5 

6*0  * 

  78 

94*  0 

o 

.  0 

83 

2 

1.2 

169 

97*7 

2 

1*2 

173 

- 

2.4 

97*6 

0 

*o 

83 

0 

.  0 

SB 

97*8 

2 

2  *2 

90 

470 

98.7 

1*3  . 

0 

•  0 

476 

298 

98.  0^** 

6 

2.0 

o 

.0 

304 

172 

10D<0 

0 

♦  0 

o 

.  0 

1  72 

2 

2.0 

96 

98*0 

0 

•0 

98 

1 

1.5 

65 

98*  5 

o 

.0 

66 

1 

3.  1 

3 1 

96*9 

o 

.0 

32 

14 

7.9 

163 

92.  \f 

0 

•0 

V  W7 

11 

12.2 

79 

AT  A 
O  I  ♦  O 

.0 

90 

3 

3*4 

84 

96. ft 

o 

.  0 

67 

282 

10. 1  ' 

2.515 

89*9 

0 

•  0 

2.797 

165 

12*9 

It  119 

87*1 

0 

.0 

It  2  84 

117 

7*7 

It  396 

92*3 

0 

.0 

1 1 5 13 

15 

5.9 

240 

94*1 

0 

•  0 

255 

5 

3.9 

124 

96*1 

0 

.0 

129 

10  7*9 

116 

92*1 

*  0 

.  0 

126 

164 

100*  o 

0 

H) 

0 

.0 

1 64 

112 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

U2 

52 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

52 

73 

13*9 

446 

85.0 

6' 

1.1 

525 

1  p.  4 

325 

83.5 

4 

1.0 

^  389 

13 

9*6 

»  "  121 

89.0 

2 

1.5 

^  136 

13 

6.  C 

175 

93.1 

0 

.0 

188 

4.8 

20 

95.2 

0 

♦0 

C  1 

12 

.7.2 

155 

92*8 

0 

♦0 

167 

1  .914 

17.8 

8|  767 

81.7, 

52 

♦  5 

10t  733 

lt217> 

'  22*8 

4 . 1 09 

76*9 

L  6 

.3 

5,342 

697 

12*9 

4t658 

86*4 

36 

.  7 

5,391 

i 

3 

.8 

392 

98*7 

2 

♦  5 

397 

0 

.0 

253 

99*2 

2 

.8 

255 

3 

2.1 

139 

97*9 

0 

.  0 

142 

15 

'6.0 

235 

94*  C 

0 

.0 

250 

6 

4.0 

143 

^6.0 

0 

.0 

i  149* 

9 

8.9 

-  92 

91*1 

*  0 

A 

♦u 

I                    l  A} 

; 

.  1 

1.0 

102 

99*0 

0 

♦  0" 

103 

1 

2.7 

36 

97*3 

0 

.0 

37 

0 

.0 

66 

100*0 

0 

♦  0 

66 

1 

1.3 

70 

89*  7 

9.0 

78 

0 

•  0 

41 

95*3 

2 

4.7 

43 

1 

2.9 

29 

82*9 

5 

14*3 

35 

4 

6*8 

55 

93*2 

0 

♦0 

59 

3 

>  3*0 

20 

87*C 

0 

.  0 

.  1 

2*8 

35 

97*2 

0 

.  0 

2 

1.8 

108 

96*4 

2 

1.8 

112 

2 

2.6 

73 

94*8 

2 

2.6 

#  « 

0 

.0 

35 

100*0 

o 

.0 

35 

0 

.0 

203 

100*0 

0 

.0 

203 

0 

♦  0 

*"  18 

100*0 

0 

.0 

18 

0 

.0 

185 

100*0 

0 

.  0 

185 

0 

.0 

332 

100*0 

0 

•  0 

*  332 

0 

.0 

172 

100*Ot 

0 

•  .0 

172 

0 

.0 

160 

100*0 

0 

•0 

16Q 

1 

.8 

119 

98*3 

1 

•  8 

121' 

1 

1.5 

63 

96*9 

1 

1<5 

65 

0 

.0 

56 

100*0 

0 

•  0 

56 

2 

.9 

194 

85*  8' 

30 

i  * 
13*3 

226 

0 

.0 

90*3 

•  3 

9.7 

31 

2 

1.0 

J** 

85*1 

27 

13*8 

195 

64 


TABLE  i.    BACHELORS    DEGREES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY,  AND,  SEX:  INSTITUTION, 
>   < "        ~w,n~V»  *  .  STATE  ANO  NATION  1*78-79 


AMERICAN  INDIAN    "  ~  'BLACK" 
ALASKAN  NATIVE-  ~  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER' 


NUMBER 


SOUTH  DAKOTA 

SO    SO-.STATE  UNIVERSITY 
**  TOTAL  A  ^  .4 

FEMALE  1        .2  . 

MALE  3A-T  ♦* 

SO    U  OF  SO  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  9  X.3 

FEMALE  7  2.5 

MALE  ^2  .3 

SO    U  OF  SO  AT  SPRINGFIELO 
TOTAL  X  3*1 

FEMALE  0  .0 

,    MALE  X  3** 

SD    YANKTON  COLLEGE 

TOT  Al  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  _  .0 


•  2 

•  0 
.3 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

5.4 

•  0 
8.7 


\S0          STATE  TOTALS  1 

TOTAL  33  .9 

,   FEMALE  19  1.2 

o  -  MALE  I*  »7 


14  INSTITUTIONS) 


TENNESSEE 


SEN 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


TN    AMER  BAPT  THEOL 
'  TOTAL  0 
"     FEMALE        9    „  0 

*  \  MALE  "0-_ 
TN    BELMONT  COLLEGE 

TOT  AL       .  0 
FEMALE  .  0 
-«=KALE  0 
TN    BETHEL  COLLEGE 
'    TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TN    BRYAN  COLLEGE 
TOTAL  0 

*  FEMALE  0 

MALE  0 
TN    CARSON-NEWMAN  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  , 

MA  LEI     .  0  .0 

TN    CHRISTIAN  BROS  COLLEGE 
TOTAL  ,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN  OAVIO  LIPSCOMB  COLLEGE 
,     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE,  0  .0 

TN    FISK  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    FREEO-HAROEMAN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TN    FREE  HILL 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TN    GEORGE  PEABODY  C 
TOTAL  0 
FEMALE  0' 
MALE  0 
TN  JOHNSON 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

TN    KING  COLLEGE 
.  TOTAL 
FEMALE 
K*LE 

TN    KNOXVILLE  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  •  0 
Tw    LAM8UTH  COLLEGE 


0  .0 
0  .0 
0        ♦  0 
BAPTIST  BIBLE  C 


.0 

.0  * 

♦  0 

TEACHERS 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

BIBLE  COLLEGE 


.  TOTAL 
FEMALE 

KALE 

TN    LANE  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TN    LEE  QOLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  J 

•0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


f  o  ■ 
;ERLC 


•  2 

•  1 
♦4 


7  70.0 
0  *0 
7  87*5 


4 
4 

3 
0 
3 

7 
3 
4 

15 
11 
4 

15 


217 
145 
72 

5 
2 
3 

0 
0 
0 

11 

6 

3 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


3.5 
♦  0 
5.6 

13*6 
14.8 
12*9 

2*5 

4.9 

2.1 

I.  8 
2.4 

8.3 
20.4 
3.2 

3.8^ 

4.2 

3*4 

99.1 
99.3 
98.6 

2.1 
1.8 
2.4 

.  .0 
.0 

•  0 

7.4 
6.5 

II.  5 

1.6 
5.3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


NUMBER 


104  96.3 
62  100.0 
42  91.3 


14 
11 

3 


'1.3 
4.8 


109  99.1 
68  100.0 
41  97.6 


11 

6 
5 


6.2 
7.9 
5.0 


.1 
.2 

♦  0 

.3 

•  4 
.2* 


no 
♦  o 
•o 

♦o 
•o 


0 

.0 

6 

•2 

3 

.2 

3 

.1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0* 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

♦  3 

1 

.6 

0 

.0 

1 

.6 

1 

1.9 

0 

.0 

6 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1.9 

0 

.0 

1 

4.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

r 

.0 

0 

.0 

2 

1.1 

2 

2.6 

0 

.0 

HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0* 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

5 
0 
5 


.  TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NPN-HISPANIC 


.0 
.0 

♦  0 

.4 

♦  7 
.2 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 


•0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
♦0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

~.o 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1.6 
.0 
2.3 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

♦0 
.0 
.0 

.0 
♦0 

♦  0 

2.8 
.0 
5.0 


e~R 

X 

NUMBER 

X 

7 

.7 

1. 

028 

98*2 

2 

.5 

436 

99*5 

5 

•  8 

592 

97*2 

14 

2*0 

674 

97*4 

10 

3.5 

274 

96*5 

4 

1.0 

400 

98*0 

1 

3.1 

30 

93*8 

0 

•  0 

3  100*0 

»,1 

3.4 

27 

93*1 

4» 

,  2 

5.4 

35 

94*6 

0 

•  0 

14  100*0 

2 

8.7 

21 

91  *3 

53 

1.4 

3 

,577 

97*0 

25 

1.6" 

1 

97*8 

28 

1.3 

2 

,003 

96*3 

7 

70.0 

0 

.0 

o 

.  0 

0 

.0 

7 

87.5 

0 

.0 

7 

3.5 

181 

91.0 

o 

.0 

69 

92.0 

7 

5.6 

112 

90.3 

6 

13.6 

47 

81.0 

14.6 

22 

81*5 

12.9 

£3 

8C.  6 

3 

2.5 

114 

95*8 

o 

♦  C 

58 

1C0.0 

3 

4.9 

36 

91*8 

8 

2.4 

32* 

97*0 

2.4 

163 

96*4 

4 

2*4 

163 

97*  6 

16 

8*9 

163 

90*6 

X2 

22*2 

42. 

77*8 

3*2 

121 

96*0 

15 

3.8 

380 

95*7 

9 

4.2 

182 

95*6 

7 

3.4 

198 

95*7 

217 

99.  1 

0 

*0 

99.  3 

0 

*0 

72 

98.6 

o 

♦0 

5 

2.1 

232 

97*5 

2 

1.8 

110 

98*2 

.'3 

2.4 

122 

96*  8 

•0 

.0 

73 

100*0 

o 

•  0 

27 

100*0 

0  * 

.0 

46 

100*0 

12 

8.1 

12^ 

89*3 

9 

7.3 

111 

90*2 

3 

11.5 

22 

84*6 

2 

3*2 

60 

96*8 

I 

5*3 

18 

94*-7~ 

I 

2*3 

42 

97*7 

1 

1.9 

53 

98*1 

0 

•  0 

29 

100*0 

1 

4.0 

24 

96*0 

104 

96*3 

0 

.0 

62 

100*0 

0 

*0 

42 

91*3 

0 

♦0 

14 

8*8 

144 

90.0 

11 

11*3 

85 

87  .t 

3 

4*8 

59 

93*7 

109 

99*1 

0 

.0 

68 

100*0 

0 

•  0 

41 

97*6 

0 

*0 

18 

10*2 

757 

88*7 

8 

10*5 

68 

89*5 

10 

9*9 

89 

86*1 

NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 

NUMBER_y 


65 


63 


12 

1*1 

1,047 

0 

.0 

438 

12 

2*0 

609 

4 

692 

0 

.0 

284 

4 

uo  . 

408 

\ 

1 

3.1 

32 

0 

.0 

3 

1 

3.4 

29 

0 

37 

0 

•  0 

14 

0 

.0 

23 

■ 

59 

1.6 

3*689  N 

10 

•  6 

1,609 

49 

2.4  ■ 

2 ,080 

\ 

3 

30.0 

10 

2  100*0 

2 

12.5 

8 

11 

5.5 

199 

6 

8.0 

v75 

5 

4.0 

124 

3 

*.2 

58 

1 

3.7 

27 

2 

6.5 

31  . 

2 

1.7 

119 

0 

•  0 

58 

2 

3.3 

61 

2 

♦  6- 

336 

2 

1.2 

169 

O 

♦  0 

167 

1 

.6 

180 

0 

♦  0 

54 

♦  8 

126 

2 

♦  5 

397 

0 

.0 

L90 

2 

1.0 

207 

2 

,9 

219 

1 

♦  7 

146 

1 

1.4 

73 

1 

.4 

236 

0 

•0 

'112 

1 

•3 

126 

0 

.0 

73 

0 

.0 

27 

0 

.0 

46 

4 

2.7 

149 

3 

2.4 

123 

1 

3.8  „ 

26 

0 

•0 

62 

0 

•  0 

19 

0 

•  0  , 

43 

0 

•  0 

54 

0 

•°y- 

29 

0 

•o/ 

25 

4 

3*7 

108 

0 

•  0 

62 

'  4 

8.7 

46 

2 

1.3 

160 

1 

1.0 

97 

1 

1.6 

63 

1 

.9 

110 

0 

•  0 

68 

1 

2.4 

42 

2 

1.1 

177 

0 

•  0 

76 

2 

2.0 

101 

TABLE  a.     BACHELOR  •  S 


DEGREES  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE^  ETHNIC^Yt  AND  SEX:  INSTITUTION. 


AMERICAN  INC.AN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLA 


STATE  AND  NATION  1978-79 


ASIAN  OR 


NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NGN-RES ICENT 
Alt EN # 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


TENNESSEE 

TN  LE  MOYNE-OfcEN  CCLLEGE 
%    TOTAL  C  .0 

"*MALE  0  .0 

MALE  0  .0 

t;<«  linccln  mem  university 


! 

; 

114  loo.b 

79  100.9 
35  100. d. 


TOTAL 

0  .0 

7 

5  . 1 

FEMALE  ' 

0  .0 

0 

MALE 

*    0     '  .0 

7 

9.6 

TN    NARYVI LLE 

COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

4 

4.6 

FEMALE 

0  .0 

1 

2.3 

MALE 

0  .0 

3 

7.0 

TN    MEMPHIS  ACADEMY  CF  ARTS 

I 

TOTAL 

0  .0 

3 

7.1 

FEMALE 

0  .0 

1 

4.2 

MALE 

0  .0 

2 

11.1 

Til    MI  0- SOUTH 

SietE  COLLEGE 

? 

{ 

j  TCT  AL 

0  .0 

1 

8.3 

FEMALE 

0  .0 

1 

50.6 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

TN    MILLIGAN  CCLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•P 

MALE 

0  .0 

0 

♦P 

TN     SCARRITT  COLLEGE 

1 

T0TaL 

0  .0 

1 

5. to 

FEMALE^Mff 

0  .0 

1 

7J7 

MALE 

0  .0 

0 

Jo 

TN    STHN  COLLEGE  CF  OPTOMETRY 

Jo 

TOTAL 

0  .0 

0 

FEMALE 

0  .0 

0 

Jo 
Jo 

0  .0 

0 

TN    STHN  MISSIONARY  COLLEGE 

4 

TCT  Al. 

0  .0 

6 

FEMALE' 

0  .0 

4 

3  j6 

HALE 

0  .0 

2 

lJ6 

TN    SOUTHWESTERN  AT  MEMPHIS 

| 

TOTAL 

0  .0 

10 

4°J5 

FEMALE 

0  .0 

7 

6J3 

MALE 

0  .0 

3 

1 

TN    AUSTIN  PEA Y  ST  LNIVERSITY 

TOTAL 

2 

SO 

10J9 

femal'e 

0  .0 

31 

13J0 

MALE 

2  .9 

19 

9j7 

TN    EAST  TENN 

ST  UNIVERSITY 

I 

TOTAL 

1  .1 

28 

2J4 

FEMALE 

0  .0 

9 

1  .'6 

MALE 

1  .2 

19 

3D2 

TN    MEMPHIS  STATU:  UNIVERSITY 

\ 

TCT  AL 

1  .1 

271 

15.U 

FEMALE 

0  .0. 

179 

22.D 

MALE 

1  .1 

92 

9.j8 

r 

TN    Ml ODLE  TENN  ST  UNIVERSITY 

5.2 

TOTAL 

2  .1 

71 

FEMALE 
^tALE 

1  .1 

44 

6.2 

1  iz 

27 

4.2 

TN  TENNESSEE 

ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

t>00 

96.3 

FEMA  LE 

0  .0 

278 

97. S 

MALT 

/   0  .0 

222 

94.9 

TN  TENNESSEE 

TECHNOLOGICAL  U 

1 

TOTAL  \ 

2  *2 

11 

I.2i 

FEMALE  1 

'     0  .0 

1.1 

MALE 

1       2  .4 

7 

1.3 

TN    STEEO  COL 

LEGE 

TOTAL' 

I       0  .0 

5 

4*2 

FEMALE 

0  .0 

1 

25.0 

MALE 

0  .0 

4 

3.5 

TN  TENNESSEE 

TEMPLE  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

3 

.9 

FEMALE 

0  .0 

1 

.7 

MALE 

0  .0 

2 

1.0 

TN     TENN  WESLE  VAN)  CCLLEGE 

TOTAL 

1  .9 

2 

1.8 

FEMALE 

1  1.8 

2 

3.6 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

TN  TREVECCA 

NAZARENE  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

4 

2.7 

FEMALE 

0  .0 

4 

5.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

TN  TUSCULUM 

COLLEGE 

TOTAL" 

0  -0 

7 

9.3 

FEMALE 

0  .0 

2 

5.4 

MALE 

0  .  ^  .0 

5 

13.2 

TN    UNION  UNIVERSITY 

TOT  A  ^ 

0  .0 

2 

1  .0 

FEMALE 

0  .0 

2 

1.7 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

TN    UNIVERSITY  OF  THE  SOUTH 

TOTAL 

0  .0 

1 

.5 

FEMALE 

0  .0 

1 

1  .1 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
*  0 

1 

0 

1  • 

0 
0 
0 

3 
3 
0 

7 

4 
3 

28 
8 
20 

18 
3 
15 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

^0 

0 
0 
0 


0 

Jo 


♦  0 
•0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2c  3 
2*3 
2.3 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.4 
.0 


.0 
.0 
.0 

.7 
1.3 
.0 


.7 
.5 

1.6 
1.0 
2.1 

1.3 

•  4 
2.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


18  7.6 
9  8.0 
9  7.1 


93  6.8 
49  6.9 
44  6*8 


0 

.0 

0 

.0 

114 

0 

.0 

0  ' 

.0  • 

79 

,  0 

•  0 

0 

.0 

35 

128 

93.4 

1 

.7 

13? 

63 

96.4 

•  a 

1.6 

64 

65 

C9.0 

/° 

.0 

81 

93.1 

/  0 

.0 

B7 

42 

95.5 

}  0 

•0 

44 

39 

0 

•  0 

43 

39 

92.9  • 

0 

\ 

♦0  \ 

42 

23 

95.8 

0 

•  0 

24 

16 

38.9 

0 

•0 

18 

11 

91.7 

0 

.0 

12 

1 

50.0 

0 

.0 

.2 

10 

100*0 

0 

•  0 

10 

123 

97.6 

3 

2.4 

126 

64 

98.5 

1 

1.5 

65 

59 

96.7 

2 

3.3 

61 

17 

85.0 

2 

10.0  ' 

20 

12 

92.3 

0 

•0 

5 

71.4 

2 

28.6 

7 

32 

100.,0 

0 

.0 

32" 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

29 

100.0 

0 

•0 

29 

2Z0 

92  U 

0 

.0 

•  238 

103 

92,.  0 

0 

.0 

112 

117 

92.9 

7 

0 

•  0 

126 

207 

9,4.1 

3 

1.4 

220 

104 

93.7 

0 

.0 

111 

103 

94.5 

3 

2.8 

109 

400 

87  .5 

0 

.0 

457 

204 

85.7 

0 

.0 

238 

196 

y  89.5 

0 

.0  , 

219 

1*122 

96.4 

2 

.2  " 

1(164 

558' 

97.0 

1 

.2 

575 

56* 

«5.8 

1 

.2 

589 

1,451 

82.6 

0* 

,0 

1(756 

626 

77.0 

0 

.0  ' 

813 

825 

87.5 

0 

.0 

943 

1.266 

93.2 

0 

.0 

1(359 

6o4 

93.1 

0 

.0 

713 

602 

93.2 

0 

.0 

646 

19 

3.7 

0 

.0 

519 

7 

2.5 

0 

.0 

285 

'  12 

5.1 

0 

.0 

234 

870 

95.5 

c7 

3.0 

911 

'  349 

98.3 

1 

'*  .3 

355 

521 

93.7 

26 

4.7 

556 

*  11* 

95t«~ 

0 

.0 

119 

.  3 

75.0 

0 

.0 

4 

,  111 

96.5 

0 

.0 

115 

34  5 

98.9 

1 

.3 

349 

148 

98.7 

1 

.7 

150 

197 

99.0 

0 

.0 

199 

106 

95.5 

2 

1.8 

111 

52 

94.5 

!  0 

•0 

55 

54 

96.4 

2 

3.6  « 

56 

142 

94.7 

4 

2.7 

150 

74 

92.5 

2 

2.5 

80 

68 

97*1 

2 

2.9 

70 

63 

84«o : 

4 

5.3 

75 

34 

91.9 

1 

2.7 

37 

29 

76.3 

"  3 

7.9 

38 

189 

98.4 

1 

.5 

192 

113 

98.3 

0 

.0 

115 

76 

98.7 

1 

i.3 

77 

207 

99.0 

0 

.0 

209 

86 

98.9 

0 

.0 

87 

121 

99.2 

0 

.0 

122 

TABLE  I.     BACHELOR' S 


AGREES  CONFERRED  BY 'INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATIGN  BV  RACE,  ETHNICITY,  AND  SEX: 
X  STATE  AND  NATION  1978-79 


INSTITUTION, 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


.      BLACK  ASIAN  OR 

NOI-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
X  1  NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


TENNESSEE 

TN    U  CF  TENN  CTR  HEALTH  tCl 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

INV  U  OF  TENN  AT  CHATTANOOGA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    U  OF  TENNESSEE  KNOXVILLE 

'  TOTAL  4  »1 

FEMALE  3  .2 

'     MALE  1        •!  * 

TN    U  OF  TENNESSEE  AT  MARTIN 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0-  .0 

TN    U  OF  TENNESSEE  NASHVILLE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 
TN     VANOERBILT  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  ?0 


8 

2.9 

2 

.7 

1 

.4 

7 

3.1 

2 

.9. 

1 

.4 

1 

2.1 

C 

♦  0 

0 

.0 

38 

5.3 

1 

.1 

2 

.3 

23 

6.3 

0 

.0 

1 

.3 

15 

4.2 

1 

.3 

1 

.3 

125 

3.4 

15 

♦  4 

9 

.2 

72 

4.2 

10 

•  6 

4 

.2 

5-i 

2.7 

5 

♦  3 

5 

♦  3 

70 

11.0 

4 

.6 

1 

.2 

48 

15.3 

3* 

1.0 

0 

•  0 

22 

6*8 

1 

♦  3 

1 

.3 

13 

7.1 

0 

.0 

„    .  2 

1.1 

8 

8.9 

0 

.0 

0 

.0 

5 

5.4 

0 

2 

2.2 

19 

1.8 

0 

.0 

0 

•0 

15 

3.0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

.7 

0 

•  0 

0 

.0 

TN 


46 


INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TEXAS 

TX     ABILENEcCHRSTN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX     AMERICAN  TECHNOLOGICAL  U 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

TX    ANGELO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  1 
FEMALE  1  •* 

MALE  0  .0 

TX    AUSTIN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

HA  |_E  0  .0 

TX     bAYLOR  COLLEGE  OENTISTRY 

 TOTAL  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    '  0  .0 

TX     BAYLOR  COLLEGE  UEDICINE 
TOTAL  0        .0  \ 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX     BAYLOR  UNIVERSITY 
—TOTAL  —.8  «5 

FEMALE  4  .5 

MALE  4  .5 

TX    BISHOP  COLLEGE 

TOTAL  "  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

r    TX    OALLAS  8APTIST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0     *  .0 

TX    OALLAS  BIBLE  COLLEGE 
TOTAL  1  3.6 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  5*0 

TX    OALLAS  CHRISTIAN  COLLEGE 


13 

♦  1 

1,908 

10.8  i 

86 

♦  5 

5 

•  I 

1,154 

13.5 

38 

.4 

8 

.1 

734 

8.3 

48" 

.5 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX  OEVRY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

0  .0 

0  .0 
INST  OF  TECHNOLOGY 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


n«  l.  t  >.v  — 

TX    E*5T  TEXAS  BAPT  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

TX     EAST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  7  .5 

FEMALE  3  .4 

MALE  4  .6 

TX    GULF  COAST' BIBLE  COLLEGE 
TOTAL  0     '  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


14  2.2 
7  2.* 
7   <  2.0 


13 
4 
9 

18 
10 


14 
3 
11 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

14 

8 
6 


5.9 
12*9 
4*8 

3.1 
4.0 
2.5 

5.4 
3.0 
7.0 

.0 
.0 
•0 

.0 
•  0 
.0 


155  100.0 
79  100.0 
76  100.0 


9 
6 
3 

1 

0 
1 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

5 
2 
3 

200 
126 
74 

4 
2 
2 


3.8 
'  5.7 
2.3 

*3.6 
.0 
5.0 

.0 
.0 
.0 

7*9 
100.0 
2.8 

4.5 
5.3 

4.; 

13.3 
15.9 
10.3 

10.8 
22.2 
7*1 


1 
1 

0 

1 

0 

1 

6 
o 
o 

"3 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
3 
2 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

13 
I 
12 

0 
0 
0 


•  2 
.3 
.0 

.5 
.0 
.5 

•  0 
.0 
.0 

1.2 
3.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

*.3 
*.3 
.3 

.0 
.0 
.0 

.4 
1.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


1  2.6 

0  .0 

1  2.8 


.0 
.0 
.0 

.9 
.1 
1.7 

.0 
.0 
.0 


50 
17 

33 


12 

6 
6 

18 

2 


'68 
27 
41 

10 
2 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

35 
15 
20 

0 
0 
0 

14 


♦  3 
.2 
.4 


2*9 
2.0 
1.7 

8.2 
6.5 
8.5 

11*8 
10.7 
12.7 

3.9 
2.0 
5.1 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

"27 1- 
1.7 
2.6 

♦  0 
.  .0 
.0 


5.9 

8  7*6. 
~*6"  4.5 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

4 
3 
1 

42 

23  * 

19* 

0 
0 
0 


.0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

2.6 
♦0 
2.8 

3.6 
7.9 
1.4 

2.8 
2.9 
2.7 

.0 
.0 
.0 


BER 

X  NUMBER 

X 

1 1 

4.0 

263 

96*0 

10 

4.4 

217 

95.6 

1  • 

2.1 

46 

97.9 

41 

5.7 

678 

94.  3 

24 

6*6 

342 

93.4 

17 

4.6 

336 

95*2 

153 

4.2 

3,419 

93.0 

89 

5.2 

1,603 

93*4 

64 

3.3 

1,816 

92*7 

75 

11.8 

563 

88*2 

51 

16*3 

262 

63*7 

24 

7*4 

301 

92*6 

15 

8.2 

168 

91*8 

8 

8.9 

82 

91*1 

7 

7.5 

86 

92*5 

19 

1.8 

1,035 

97*5 

15 

3.0 

479 

96*8 

4 

.7 

556 

98.2 

,057 

11*7 

15 ,34l 

87*2 

,214 

14*2 

7,302 

85.2 

843 

9.3 

8,039 

89.0 

4.2 

613 

94.7 

14 

4.  7 

278 

94*2 

13 

3.7 

335 

95*2 

32 

14*6 

182 

83*  1 

6 

1 9. 4_  _ 

80.6 

26 

13.8 

-157 

83.5 

15*1 

4  86 

84*5 

38 

15.  0 

215 

85*0 

49 

15.2 

271 

84*2 

>  7 

10*5 

,  2/29 

88*8 

7*9 

92 

91.1 

19 

12*1 

137 

67*3 

0 

.0 

34 

100.0 

0 

•  0 

34 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

g 

.0 

28'  100.0 

0 

♦  0 

15 

100.0 

c 

.0 

13 

100.0 

62 

3.8 

1,562 

96.0 

30 

3.  4 

848 

96.5 

32 

4.2 

734 

95.4 

15  5 

100.0 

0 

.0 

1  79 

100.0* 

0 

.0 

76 

100.0 

0 

♦  0 

24 

.10.1* 

-  ^  20*5 

"  86.5 

"  15 

14«  3 

88 

83.8 

9 

6*8 

117 

88.6 

2 

7*1 

25 

89.3 

0 

•  0 

8 

100.0 

2 

10.0 

.  17 

85.0 

0 

.0 

14 

93.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

14 

100.0 

5 

13.2 

33 

€6.  8 

2 

100.0 

0 

♦  0 

3 

8*3 

33 

91*7 

9 

8.2 

101 

91.8 

5 

13.2 

33 

86.8 

-  4 

5*6 

68 

94.4 

262 

17.4 

1,220 

81*C 

153 

19*3 

630 

79*6 

1C9 

15.2 

590 

82*5 

<f 

10.8 

33 

89.2 

2 

22*2 

7 

77*8 

2 

7.1 

26 

92*9 

NCN-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 

NUMBER 


•0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 


104  2.8 
25  1.5 
79  4*0 


.0 
•0 

•  0 

•0 

•  0 
•0 

.7 
.2 
1.1 


201  1*1 
50  *6 
151    N  1.7 


27* 
227 
47 

719 
366 
353 

3,676 
1,717 

JL,  959 

638 
313 
325 

183 
90 
93 

1,061 
495 
566 


17,599 
6,566 
9,033 


7 

1.1 

647 

3 

1.0 

295 

4 

1.1 

352 

5 

2.3 

21*9 

0 

.0 

31 

5 

2.7 

188 

2 

.3 

575 

0 

.0 

253 

2 

.0 

322 

2 

.8 

258 

1 

1.0 

101 

1 

•  6 

157 

0 

.0 

34 

0 

.0 

34 

0 

.0 

,0 

0 

0 

28 

0 

.0 

15 

0 

.0 

13 

4 

.2 

1,648 

1 

.1 

879 

3 

.4 

769 

0 

.0 

^  155 

0 

.0 

79 

*o- 

Jb 

76 

8 

3.4 

237 

2 

1.9 

105 

6 

4.5 

.  132 

1 

3.6 

28 

0 

.0 

B 

1 

5.0 

20 

1 

6.7 

15 

1 

100S0 

1 

c 

•0 

i4 

0 

.0 

38 

0 

.0 

2 

0 

•0 

36 

0 

.0 

no 

0 

•0 

38 

0 

.0 

72 

24 

1.6 

1,506 

8 

1.0 

791 

16 

2.2 

715 

0 

.0 

37 

0 

.0 

9 

0 

.0 

28 

"0 
ERIC 


67 


71 


TABLE"!* 


BACHELOR* S-  DEGREES  CQNFERHEO  BY  INST ITUTIONSOF  HIGHER  EDUCATION  BV  RACEt 

STATE  ANO  NATION  197B-79 


ETHNICITY*  ANO  SEXJ  INSTITUTION. 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


.NUMBER 


SLACK     .         ASIAN  OR 
NON-HI  SPAN  I C  t  PACI Fll  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCN-RES IDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


TEXAS 


TX    HAROIN-SIMMONS  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 

0  a 


.0 
•  0 
.0 


TX    HOUSTON  BAPT  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

TX    HQrfARO  PAYNE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    HUSTON-TILLOTSCK  COLLEGE 
TOTAL,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX     INCARNATE  MORO  COLLEGE 
TOTAL.  0  .0 

FEMALE'  0  .0 

MALE  0   '  .0 

TX    JARVXS  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE"  0        .0  . 

MALE  0  .0 

TX    LAMAR  UNIVERSITY 
.TOTAL  104  9*5 

FEMALE         *       69  13.1 
MAL'E  35  6*1 

TX    LETOURNEA I  COLLEGE 
TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0        .6  * 

MALE  0  .0 

TX    LUBBOCK  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0° 

MALE  0  .0 

TX    MARY  HARD1H-BAYLCR  C 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    MC HURRY  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

'     FEMALE  0  .0 

*  MALE  0  .0 

TX    Ml  OWE  STERN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  1  »2 

FEMALE  0  .0 

,    MALE  1  *4 

TX    NORTH  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  "  4  *2 

FEMALE  3  .3 

MALE  1  »1 

TX    OUR  LAOY  OF  LAKE  U 
TOTAL  0*0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

TX    PAN  AMERICAN  UNIVERSITY 
TOTAL  1        • 1 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  »3 

TX    PAUL  QUINN  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    RICE. UNIVERSITY 

TOTAL  1  »2 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  .2 

TX    SAINT  EOWARO'S  UNIVERSITY 


♦  0 
0  *0 
0  .0 
SAN  ANTONIO 
0  .0 
0  *0 
0  *0 


TOTAL 

FEHAL-E 
Ml  LE 

TX    SNT  MARY'S  U 
TOTAL* 
FEMALE 

MALE  *" 
TX    SAM  HOUSTON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  9  *5 

FEMALE  1        •  - 

MILE  8  -9 

TX    SOUTHERN' BIBLE  COLLEGE 
TOTAL  J  *0 

FEMALE  0        . 0 

  MAL'$™  "      0    •  ♦<> 

^TX    SOUTHERN  METH  UNIVERSITY 
TOTAL  2  .2 

FEMALE  1  *2 

MALE  1  .2 

TX    STHWSTN  AOVENTIST  COLLEGE 


.TOTAL 
FEMALE 
MALE 


• 

\ 

* 

10 

4*1 

0 

♦  0 

14 

5.7 

7 

5.3 

0 

♦  0 

'  'll 

9*6 

3 

2*  7 

0 

*  0 

l 

19 

4*4 

12 

2*8 

38 

8*6 

"  9 

3*3 

6 

2*2 

16 

5*9 

10 

6*2 

6 

3*7 

22 

13*6 

4 

1*8 

0 

*0 

16 

7*3 

2 

1.7 

0 

•  0 

■>  9 

•  7*6 

2 

2*0 

0 

•  0 

6*9 

67 

71*3 

0 

♦  0 

1 

1*1 

33 

91*7 

0 

♦  0 

0 

*0 

34 

56*6 

0 

.0 

1*7 

18 

7.0 

0 

♦  0 

66 

33*3  v 

12 

5*7 

0 

•  0 

"*4 

35*1 

6 

12*6 

0 

.  0 

1  9 

25*5 

45 

95*7 

0 

•  0 

0 

•0 

20 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

25 

92*6 

0 

.0 

o 

♦0 

"25 

2*3 

11 

1.0 

2 

•  2 

11 

2*1 

2 

.4 

0 

•0 

14 

2*4 

9 

1.6 

2 

*  .3 

0 

•  0 

1 

£8 

*8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

.9 

1 

.9 

3 

2*1 

0 

.0 

4 

2.9 

3 

3.9 

0 

.0 

3 

3.9 

0 

.0 

o  *■ 

.0 

1 

1.6 

16 

6.7 

0 

♦  0 

11 

4.6 

13 

7.0 

0 

•  0 

7 

3.7 

3 

5.8  r 

0 

.0 

4 

7.7 

11 

7.0 

0 

•  0 

7 

4.4 

1 

1.4 

0 

•  0 

5 

7.2 

10 

11.2 

'  0 

.0 

2 

9  9 

14 

2.9 

2 

.4 

9 

1.9  ^ 

5 

2.2 

0 

♦  0 

5 

2.2 

9 

3*5 

-2 

.8 

4 

1.6 

175 

9.1 

11 

.6 

62 

3.2 

104 

10*1 

5 

♦  5 

•  33 

3.2 

71 

8*0 

6 

7 

29 

•a  i 

•5  .  J 

27 

11*4 

1 

.4 

136 

57*4 

19 

11*9 

0 

•  0 

99 

62*3 

8 

10*3 

1 

1.3 

37 

47*4 

4 

•  4 

5 

•  6 

719 

80*8 

2 

♦  4 

0 

.0 

'  401 

80*5 

2 

•  5 

5 

1.3 

318 

81*1 

44 

83*0 

0 

•  0 

0 

•°  a 

21 

84*0 

0 

.0 

0 

.0  * 

23 

82*1 

0 

.0 

0 

A 
♦  U 

18 

2.8 

9 

1.4 

23 

3*6 

8 

3.5 

5 

2.2 

7 

3*1 

10 

2.  5 

4 

1.0 

16 

3*9 

13 

'  4.0 

0 

•  0 

81 

25*0 

5 

4.1 

0 

•  0 

41 

33*3 

8 

4.0 

0 

.0 

40 

19*  9 

12 

3.5 

19 

5.6 

153 

44*9 

4 

3.5 

3 

2.7 

«  64 

56*6 

8 

3.5 

16 

7.0 

39*0 

69 

5.0 

59 

3.3 

2 

*1 

50 

5.5 

32 

3.5 

1 

*1 

39 

4.5 

27 

3.1 

1 

•  1 

1 

6.7 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

7.7 

t  o 

.0 

0 

.0 

20 

1.6 

7 

.5 

26< 

2.0 

11 

1.8 

2 

.3 

11 

1.8 

9 

1.4 

5 

.8 

15 

2.3 

13 

18  #1 

2 

2.8 

0 

.0 

9 

31*0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

9*3 

2 

4.7 

0 

.0 

24  9*8 
20  15*0 
4  3*5 


69 
*  31 
38 


15*9 
11*4, 
23.5 


221 
112 
109^ 

364 
240 
124 


69*8 
64*2 
96*5 

84*1 
88*6 
76*5 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 


246 
133 
113 

«J 

27J/ 
162 


20 

9.1  ■ 

199 

90*5 

1 

.5 

220.:- 

11  - 

9.3  » 

106 

89.8 

.  8 

118 

9 

8*8  ; 

93 

91.2 

o 

.0 

102 

68 

72.3 

0 

•  0 

'  26 

2*7.7 

94 

33 

91*7 

0 

.0 

«8  .3 

36 

35 

6C«  3 

0 

.0 

1  q  7 

58 

\ 

104 

40*3 

154 

59.  7> 

6 

•0 

256 

86 

40*  8 

125 

59*2 

o 

.0 

211 

16 

38*3 

29 

61*7 

o 

.  0 

47 

45 

95.7 

0  '  *0 

2 

4.3 

47 

20 

1  00*0 

0 

♦0 

0 

.  u 

20 

25 

92«6> 

o 

.  0 

9 

7  .4 

27 

14  2 

12*9 

894 

81*3 

64 

5.8 

If  100 

62 

15*5 

441 

83*5 

5 

.  9 

60 

10*5 

79  *2 

59 

10*3 

'  572 

2 

1.7 

116 

95*9 

3 

2.5 

121 

0 

•  0 

11 

100*0 

0 

.0 

2 

1.8 

10  5 

95*  5 

3 

9  7 

110 

7 

5.0 

12? 

92*1 

4 

2.9 

*\l40 

6 

7.9 

68 

89*5 

2 

9  A 

76 

4 

1.6 

61 

95*3  « 

9 

64 

27 

11*3 

200 

83.7 

12 

5.0 

239 

20 

10*7 

165 

88*2 

9 

1*1 

187 

7 

13*  5 

35 

67*3  * 

10 

in  9 

52 

18 

11*4 

139 

88*0 

1 

.6  * 

158 

6 

8*7 

63 

91*3 

0 

♦  0 

69 

12 

13*  5 

76 

85*4 

1 

1.1 

89 

26 

5*4 

451 

94*0 

3 

.6 

480 

10 

4*5 

213 

95*1 

^ 

224 

16 

6*3 

238 

93*  0 

2 

.  8 

256 

252 

13*1 

If  671 

86*9 

0 

.0 

lf923 

145 

14*0 

888 

86*0 

Q 

.0 

1  f  033 

107 

12*0 

783 

88  *0 

Q 

♦  0 

890 

164 

69*2 

72 

30*4 

1 

t  *■ 

237 

118 

74*  2 

41 

25*8 

0 

♦  V 

159 

46 

59*0 

31 

39*7 

✓J 

1*3 

78 

729 

81*  9 

158 

17*8 

3 

.3 

890 

403 

dO*  9 

94 

18*9 

#  2 

49  8 

326 

83*2 

64 

16*3 

2 

5 

392 

44 

83*0 

0 

.0 

9 

17.0 

53 

21 

84*0 

0 

•0 

1 6.0 

25 

23 

82*  1 

0 

•  0 

5 

1 7.9 

28 

51 

8.0 

579 

91*0 

6 

♦9 

636 

20 

8*8 

205 

89*9 

3 

1.3 

228 

31 

7.6 

374 

91*7 

3 

7 

408 

94 

29*0 

211 

65*1 

19 

5.9 

324 

46 

37*4 

73 

59*3 

4 

3.3 

123 

48 

23*9 

138 

68*7 

15 

7.5 

201 

184 

54*0 

146 

42*6 

11 

*.2 

341 

71 

62*8 

42 

37*2 

0 

.0 

.113- 

113 

49*6 

104 

45*6 

11 

4.8~ 

228 

159 

8.9 

If  61 9 

91*1 

0 

♦  0 

lf778 

84 

9.2 

825 

90*8 

0 

•  0 

909 

75 

6.6 

794 

91*4 

0 

•  0 

869 

1 

6.7 

14 

93*3 

0 

.0 

15 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

1 

7.7 

12 

92*3 

0 

•  0 

13 

55 

4.3 

1*201 

94*0 

21 

1.6 

lf277 

25 

4.0 

592 

95*5 

3 

.5 

620 

30 

4.6 

609 

92*7 

18 

2.7 

657 

15 

2C*8 

57 

79*2 

0 

•  0 

72 

9 

31*0 

20 

69*0 

0 

•  0 

29 

.  6 

14*0 

37 

86*0 

0 

•  0 

43 

ERJC 


72 


68 


TABL^'l. 


BACHELOR'S  .-OEGRECS  CflNFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY* 
-  STATE  ANO  NATION  1918-79 


ANO  SEX:  INSTITUTION, 


AMERICAN  INOXAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HI  SPAN  IC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


TEXAS  ^ 

TX    SOUTHWESTERN  ASSENB  GOO  C 
TO/AL  '  i-> 

FEMALE  I  3.2 

MALE  0  "  .0 

fX    S3UTHMESTERN  UNIVERSITY 
TOTAL-  0  .0 

FEMALE  *    0  .0 

MALE  '      0  .0 

TX    STHHST  TEX  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  11  .5 

^    FEMALE.    *  5  .4* 

HALE  6  .5 

IX     STEPHEN  F  AUSTIN  STATE  U 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 

TX    SUL  ROSS  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL*  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 
TX    PRAIRIE  VZEH  ACM  U 

TOTAL  r0  ♦<> 

FEHILE  \  '    0  .0 

MALE  0  .0 

TX TARLETCN  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


IX    TEXAS  AfcH  U  MAI N  CAMPUS 
TOTAL  *l        •  « 

FEMALE  12  .8 

'  MALE  29  .9 

TX    TC X  ACM  U  MOOOY  COLLEGE 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX     TEXAS  CHRISTIAN  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ♦O 

MALE  0  .0 

7X    TEXAS  COLLEGE. 

TOTAL  0  ♦<> 

^FEMALE  ,0  .0 

MALE  0  .0 

TX     TEXAS  EASTERN  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TX    TEXAS  LUTHERAN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE  . 
MALE 


♦  0 
.0 
.0 


TX     TEXAS  SOUTHERN  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TX0  TEXAS  TECH  UNIVEPSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TX    TEXAS  ME S LEY AN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX     TEXAS  WOMAN'S  UNIVERSITY 
TOTAL  6  .5 

FEMALE  6  .6 

MALE  0  .0 

TX    TRINITY  UNIVERSITY 
TOTAL  ,0  .0 

FEMALE  _   0.  .0 

.  _  .MALE-  -  —  0  .0 
"TX    UNIVERSITY  OF  OALLAS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


2 

1.6 

1 

.8 

0  - 

.0 

1 

3.2 

2 

2.0 

0 

♦  0 

4 

2.5 

1 

.6 

4 

4.3 

i. 

l.i 

0 

.0 

0 

.0 

78 

3.2 

4 

.2 

24 

2.1 

2 

♦  2 

54 

4.2 

2 

♦  2 

%7 

2.0 

3 

.2 

Zl 

3.2 

0 

♦  0 

'  5 

.7 

3 

♦  4 

6 

2.3 

0 

.0 

1 

1.0* 

0 

.0 

5 

3.2 

0 

♦  0 

461 

233 
228 


93*5 
97.5 
89*8 


462 
296 
166 

10 

2 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
*0 
.0 


63.1 
92.5 
40.3 

.3 


TX    U  OF  HOUSTON  CEN  CAMPUS 
TOTAL  8  #3 

FEMALE  |  1  •! 

MALE  -7"  .4 

TX   4J  HOUSTON  CLEAR  LAKE  CITY 
TOTAL  3  .6 

FEMALE  1  »3 

MALE  2  1.1 

TX    U  OF  HOUSTON  OOWiTOWN  C 
TOTAL  1 
FEMALE  0  .0 

MALE  1       1.3  . 

TX    U  HOUSTON  VICTORIA  CAMPUS 


33 
16 
17 

125 
121 
4 

10 
6 
4 

1 
0 
1 

203 
129 
74 

11 
7 
4 

5 
2 
3 

4 
3 
I 


10.6 
11.3 
9.9 

11.4 
11.3 
16.0 

1.6 
2.1 
1.3 

♦  7 

•  0 
1.5 

6.9 
9.8 
4.6 

2.3 
2.4 
2.1 

4.6 
6.5 
3.8 

3.6 
3.8 
3.1 


21 
6 

15 


4.3 

2.5 
5.9 


8 

1.7 

0 

.0 

1 

0 

o  ,0 

T 

^2*8 

0 

.0 

15 

♦  3 

17 

.4 

5 

.3 

6 

.4 

10 

•  3 

11 

.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.  .0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

31 

9 

3.0 

2 

•  2 

21 

3.3 

1 

.2 

10 

2.4 

1 

.2 

99 

100.0 

0 

.0 

60 

100.0 

0 

.0 

39 

100.0 

0 

.0 

31 

8.9 

0 

.0 

17 

9.1 

0 

.0 

14 

8.8 

'  0 

.0 

11 

5*4 

1 

♦  5 

1 

1.1 

0 

.0 

10 

9.0 

1 

.9 

0 
0 
0 

8 
1 
7 

2 
1 
I 

*  0 

3 
1 

2 

0 
0 
0 


HISPANIC 
NUMBER 


TO?  i. 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


♦  0 
.0 
.0 

.3 
.  1 
.4 

♦  6 
.7 
.6 

1.1 
1.1 

.0 

♦  5 
.3 

♦  6 

.0 
.0 

♦  0 


93  3.2 
35  2.6 
58  3.6 


1.7 
1.4 
2.1 

1.8 
.0 
2.6 

♦  0 
.0 
•  .0 


5  3.9 
1  3.2 
4  4*1 


4 
3 
1 

229 
106 
123 

9 

4* 
5 


2.5 
3.3 
1.5 

9.4 
9.1 
9.7 

.6 
♦  5 
.7 


75  29.1 
34  32.7 
41     26. i 


6 
0 

*H 

•5 
2 
3 

110 
18 

92 


1.2 

♦  0 
2.4 

1.1 

♦  9 
1*2 

2.3 
1*1 
2.9 


2  2.0 
1  4.0 
1  1.3 


11 

6 
3 

0 
0 
0 

2 
41 
1 

19 
4 
15 

7 

2 

43 
16 

25 

12 
5 
7 

70 
70 
0 


1. 1 
1.3 
.7 

.0 

♦  0 
♦9 

♦  6 

♦  5 
.6 

9.3 
4.3 
13.5 

1.0 
1.6 
.5 

1.5 
1.3 
1.6 

3.8 
3.5 
4.1 

6.4 
6.5 

^0 


72  11*8 

33  11*3 

39  12*3 

2  1.5 

0  '  .0 

2  2.9 

212  7.2 

99  7.5 

113  6*9 


28 
19 
9 

19 
6 
13 

9 
3 
6 


5.9 
6.6 
4.8 

17*4 
19*4 
16*7 

8.1 
3*8 
18*8 


BER 

I 

"NUMBER  .  * 

NUMBER 

X 

NUMBER 

"  9 
3 
6 

7.0 
9.7  .? 
6.  1 

1 1 7  t£C.Z 
Zl^Bl  ♦  1 
90  91*8 

.  3 
1 
2 

2.3 
3.2 
2.0 

129 

31.  . 
98  N 

9 
8 
1 

5.7 
6.7 
1.5 

145  92*4 
83  9C*2 
62  95*4 

3 
1 
2 

1.9 
1.1 

3.1" 

157' 
92 
65. 

322 
137 
185 

13.2 
11*8 
14*5 

2,115  86*8 
1,027  88*2 
1,088  85*5 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

•  0 

2,437 
1,164 
1,273 

44 
31 
13 

2.8 
3.7 
1.8 

<     1,515  96*0 
810  96*2 
705  95*8 

19 
1 

18 

1.2 

♦  1  . 
2.4 

1,578 
842 
736 

81 

35 
46 

31*4 
33.7 
29*9 

171  66.3 
68  65*4 
103  66*9 

6 
1 

5 

ft 

3.2 

258 
104 
154 

488  «99.0 
239  100*0 
249  98.0 

5  1*0 

0  *o 

5  2*0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

493 
239 

254  1 

13 
3 
10 

2.8 
1.4 
4.0 

450  97.0 
213  98.6 
237  9S.6 

1 

0 

1 

•  2 
.0 
.4 

464 
216 

248  * 

183 
41 
142 

3.9 
2.6 
4.5 

4,519  95.3 
1,533  97.3" 
2,986  94*3 

40 
2 
38 

•  8 

•  1 
1.2 

4,742 
1 ,576 
3,166" 

2 
1 
1 

2.0 
4.0 
1.3 

100  98*0 
24  96.0 
•76  .  98*7 

0 
0 
0 

\0 
.0 

.0  t 

102 
25 
77 

44 
30 
•14 

4.2 
4.8 
3.4 

1,000  95.8 
598  95.2 
402  96.6 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

1,044' 
,628 
416 

99 
60 
39 

100.0 
100.0 
10C.0 

0  *C 
,     0  .0 
0  *0 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

99 
60 
39 

34 
18 
16 

9.8 
9*6 
10.0 

313  90*2 
169  90.4 
144  90.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

347 
187 
160 

31 

5 
26 

15. 2 
5*4 
23.4 

173  84.8, 
88  94*6 
85  76*6 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

204 
93 
111 

469 
301 
168 

64. 1 
94. 1 
40*8 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

263 
19 
244 

35.9 
59.2 

732 
320 
412 

66 
24 
42 

2*3 
1.8 
2.7 

2,779  94*9 
1,322  97*8 
1,457  92.5 

82 
6 
76 

2.8 
.4 
4.8 

2,927. 
1,352 
1 ,575 

47 

22 
25 

15.1 
15.6 
14.6 

265  84.9 
119  C4.4 
146  85.4 

0 
0 
0 

.0 
.0 
^♦0 

312 
141 

-  171~~ 

213 
209 
4 

19.4 
19.5 
16.0 

871  7S.3 
850  79*1 
21  84.0 

15 
15 
0 

1.4 
1.4 
•  0 

1,099 
1,074 

"  25 

85 
40 
45 

13.9 
13.7 
14.2 

516  '84.6 
249  85.3 
267  84.0 

9 
3 
6 

1*5 
1.0 
1.9 

610 
292 
318 

3 

•  0 
,3 

2.2 
.0 
4.4 

127  92*7 
66  95*7 
61  89.7 

7 
3 
4 

5.  1 
'  4.3 
5.9 

137 
69 
68 

516 
264 
252 

17.5 
20.0 
15*5 

2,240  76.0 
1,602  75.8 
1,238  76.1 

192 
56 
136 

6.5 
4.2 
8.4 

2,948 
1,322 
1,626 

50 
31 
19 

10*5 
10*8 
1C*1 

416  87.4 
253  87>.8 
163  86.7 

10 
4 
6 

2.1 
1.4 
3.2 

476 
288 
188 

27 
8 
19 

24.8 
25*8 
24.4 

71  65*1 
20  64*5 
51  65.4 

U 

3 
8 

10.1 
9.7 
10.3 

109 
31 
78 

13 
6 
7 

11*7 
7*6 
21*9 

96  86.5 
73  92.4 
23  71.9 

2 
0 
2 

1.8 
.0 
6.3 

111 

79* 
32 

69 


TAWL6  L    BACHELOR'S  .DECREES  CONFERRED  BY <  INSTITUTIONS  OF: HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICI TV,  AND 'SEX?  I^STITUTIONi 

State  and  nation*  1970-79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE  * 

NUMBER  I 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


TEXAS 

TX    UNIVERSITY  OF  SNT  THCMAS 
TOTAL  1  *4 

FEMALE  /  o  .0 

•  — TOrT  I  1*2 

TX    CORPUS  CHRIST  I  STAT*  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  6 
.4 
.9 


TX    LAREDO  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL  » 
FEMALE 
MALE 


TX    TEXAS  ACI  UNIVERSITY 


"OTAL 
. FCMALE 
MALE 


T.X    U  OF  TEXAS  AT  ALSTIN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX  '  U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


12  .2 

2  .1 
10  .3 

TEXAS  AT  ARLINGTON 

5  .3 

3  ♦* 
2  .2 


TX    U  OF  TEXAS  AT  OALLAS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TX    U  OF  TEXAS  AT  EL  PASO. 


TOTAL* 
FEKUE 
E 


11 

4 
7 


.7 
•  6 


TX    U  TEX  HLTH  SCI  -CTR  OALLAS 
TOTAL  1  .8 

FEM4LE  0  .0 

MALE  1  3.4. 

TX    U  TEX  HLTH  SCI*  CTR  HCUSTN 
-  TOTAL  1  .5 

FEMALE  l  .6 

MALE  0  .0 

TX     U  TEX  HLTH  SCI   SN  ANTC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX  '  U  TEX  MEOL  BR  GALVESTON 
TOTAL      V         1        «4  «• 
FEMALE  1  .4 

MALE  0  .0 

TX    U  OF  TEXAS  PERMIAN  8 A  SIN 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *fc  *0 

MALE  0  *0 

TX    U  OF  TEXAS  SAN  ANTONIO 
*  TOTAL  4  .5 

FEMALE  1  .3 

HALE  3  .8 

TX    WAYLANO  8APTIST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE      _  .     -0-  ~*0 

ju— *est~texas  st University 


TOTAL  1 

FEMALE  1 

HALE  0 
TX    WILEY  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  *  & 

MALE  0 

TX  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  256 
FEMALE      '  125. 
MALE  131 

UTAH 


.1 

•  2 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


10 
10 

c 

4 
1 

3 

0 
0 
0 

22 
11 
11 

103 
73 

30, 

84 
54 
30 

7 
2 
5 

49 
16 
33 

2 
1 
1 

7 
7 

0 

5 
4 
1 

9 
7 
2 

7 
4 
3 

12 

7* 
5 

5 
1 
4 

18 
5 
13 


4*3 
6.7 
.0 

1*3 

.0 

•  0 
.0 

2.9 
3*3 
2*6 

1.5 
2*3 

•  9 

4*4 
7,5 
2,5 

1.0 

•  6 
1*3 

3*3 
2.5 
3,9 

1.6 
1*1 
3*4 

3.7 
.3.9 

•  0  • 

2.9 
2.5 
6.7 

3.2 
2.9 
4.9 

2.5 
2*5 
2*6 

1*6 
1*9 
1.4 

1.7 
U7 
1.8 

2.0 
1.0 
3.2 


93  96.9 
49  100.0 
44  93.6 


78  INSTITUTIONS') 

•  5  3,177  5.9 

.5  1/826 

.5  li*51 


7.0 
4.9 


UT     BRIGHAM  YOUNG  U  MAIN  CAM 


TOY  A  L               37  .9 

0 

•  0 

FEMALE               21  1*2 

0 

•  0 

MALE               16  .7 

0 

.0 

UT    BR1GHAM  YOUNG  U-HAWA  CAM 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE            v     0  .0 

0 

•  0 

UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 

TOTAL               16  .6 

21 

•  8 

FEMALE                 7  .7 

3 

•  3 

MALE                 9  .6 

18 

1.2 

UT    UTAH  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                9  .7 

12 

.9 

FEMALE                6  1.2 

3 

•  6 

MALE                  3  .4 

9 

1.1 

NUMBER 


3 
0 
3 

4 
I 

.  3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

53 
22 
31 

17 
5 
12 

1 
1 

0 

23 
10 
13 

2 
1 
1 

o 

1 
1 

0 

2 
2 
0 

i 

'7 
5 
2 

1 
0 
1 


470 
190 
280 


25 
9 
16 

18 
9 
9 

31 
17 
14 

18 
9 
9 


1 

NUMBER 

X  . 

NUMBER 

1 

NUMBER 

I 

NUM9ER 

1 

NUMBER 

* 

1.3 

25 

10.6 

39 

16.6 

178 

75*7 

18 

7.7 

235 

♦  0 

12 

8.0 

22 

14.  7  ' 

114 

76*0 

14 

9-3 

.  150 

3.5 

13 

15.3  - 

17 

20*0  * 

64 

75*3 

4 

4.7 

85' 

♦  8 

174 

35.4 

1 B5 

37.7 

.  303 

61*7  • 

3 

•  6 

491' 

4 

Bl 

31.5 

84 

32«7 

171 

66*5 

2 

257 

1.3 

93 

39.7 

101 

'43.2 

132 

56*4 

1 

•4 

234 

.0 

163 

89.1 

163 

99.1 

19 

10*4 

1 

.5. 

183 

.0 

104 

87.4 

104 

87.4 

14 

11*9 

1 

•  8 

119 

.0 

59 

92.2 

59 

92.2 

5 

7*9 

0 

•  0 

64 

.0 

335 

44.2 

357 

47*1 

302 

39*9 

99 

13.1 

758 

.0 

190 

57.1 

201* 

60.4 

118 

35*4 

14 

4*2 

333 

♦  0- 

145 

34.1 

156 

36*7 

184 

43*3 

85 

20.0 

425 

9 

453 

6.8 

621 

9^3 

5,818 

97*4 

218 

3.3 

6,657 

.  7 

220 

7.0 

317 

1 C.  0 

2,779 

89*1 

59 

1.9 

3,155 

♦9 

233 

6.7 

304 

9*7 

3,039 

96*9 

159 

4.5 

3»502 

#9 

55 

2.9 

1M 

9. 

1,596 

93*5 

154 

8.1 

1,911 

23  * 

3.2 

85 

ir.9 

617 

95*9 

16 

2.2 

71B 

1.0 

32 

2.7 

76 

6*4 

979 

92*1 

138 

11.6 

1,193 

.  1  » 

10 

1 .4 

18 

2*5 

686 

94*1 

2*3 

3.4 

'  729 

.3 

4 

1.  1 

7 

Ho 

343 

96*9 

4 

1.1 

354 

♦0 

6 

1.6 

11 

2.9 

343 

91*5 

21 

(> 

5.6 

375 

1.5 

584 

39.3 

667 

44.9 

709 

47*7 

no 

7.4 

1 ,486 

1.6 

244 

37.8 

274 

42.5' 

345 

53*5 

26 

4.0 

645 

1.5 

340 

40.4 

393 

46.7" 

364 

43*3 

84 

10.0 

841 

1.6 

2 

1 .6 

7 

5.7 

116 

94*3 

0 

.0 

123 

1 1 1 

2 

2*  1 

4 

4.  3 

90 

95*7 

.0  ' 

94 

3.4 

0 

.0 

3 

10.3 

—26 

99*7 

0 

•  0 

29 

9 

4.2 

17 

9.9 

173 

91*  1 

0 

•  0 

190 

7 

3  .9 

16 

3.9 

163 

91*  1 

0 

«0 

179 

*o 

1 

9.1 

1 

9.1 

10 

90*9 

0 

.0  • 

11 

1.1 

21 

12.0 

28 

16.0 

147 

94*0 

0 

.0 

175 

1.3 

16 

11.3 

24 

15.0 

136 

95*0 

0 

.0 

160 

.0 

3 

20.0 

4 

26*7 

11 

73*3 

0 

.0 

15 

2.5 

11 

3.9 

28 

ICO 

251 

90*0 

0 

.0 

279  c 

2*1 

9 

3.4 

21 

9*9 

217 

91*2 

0 

.0 

238 

4.9 

3 

7.3 

7 

17*1 

34 

92*9 

0 

.0 

41 

#  4 

16 

5.8 

24 

8*6  o 

246 

99*5 

8 

2.9 

278 

♦  0 

13 

8.0 

17 

1C*  5 

145 

99*5 

0 

.0 

162 

♦  9 

*3 

2*6 

:  7 

6*0 

101 

97*1 

8 

6.9 

H6r 

1.1 

202 

27.4 

226 

30*7 

511 

69*3 

0 

.0 

'  737 

1.1 

91 

21.7 

93 

24*9 

281 

75*1 

0 

.0 

374 

1.1 

121 

33.3 

133 

36*6 

230 

63*4 

0 

.0 

363 

.0 

14 

4.9 

19 

6*6 

267" 

93*4 

0 

♦  0 

286 

.0 

3 

5.0 

4 

6*  7 

56 

93*3 

0 

.0 

;  60 

•  0 

11 

*  4.9 

15 

6*6 

211 

93*4 

0 

.0 

226 

.7 

34 

3.7 

59 

6*5 

847 

93*1 

4 

.4 

910 

•  6 

15 

3.0 

24 

4*8 

480 

95*0 

1 

.2 

505 

7 

19 

4.7 

35 

8*6 

367 

90*6 

3 

♦7 

405* 

•  0 

0 

.0 

93 

96*9 

0 

*0 

3 

3.1 

96, 

•  0 

o 

♦  0 

49 

100*  0 

0 

*0 

0 

.0 

49 

•0 

0 

.0 

44 

93*6 

0 

*0 

3 

6.4 

47 

#9 

4f  6  53 

8.7 

8,  556 

15*9 

43, 553 

91*2 

1 ,547 

2.9 

53 ,656 

.7 

2i340 

9.0 

4,491 

17*2 

21,262* 

91*6 

298 

1.1 

26,041 

1.0 

2,313 

8.4 

4,075 

14*8 

^2i291 

90*7 

1 ,249 

4.5 

27,615 

0 

.  0 

62 

1*5 

3,890 

94*5 

163 

4.0 

4,115 

o 

♦  0 

30 

1.7 

If  641 

93*9 

78 

4.5 

1,749 

•  7 

0 

•  0 

32 

1.4 

2,249 

95*1 

85 

3.6 

2,366 

18.9 

0 

.0 

1 9 

18.9 

21 

22*1 

56 

58*9 

95 

21.4 

o 

.0 

9 

21.4 

9 

19*0 

25 

59.5 

42 

17.0 

0 

.0 

9 

17.0 

13 

> 

24*5 

31 

53*5 

53 

35 

1.4 

103 

4.0 

2,394 

93*7 

59 

2.3 

2,556 

1.6 

20 

1.9 

47 

4.5 

969 

93*2 

24 

2.3 

If  040 

'  .9 

15 

1.0 

56 

3.7 

1,425 

94*0 

35 

2.3 

If  516 

1.3 

12 

♦  9 

51 

3*8 

1,211 

99*5 

91 

6.7 

1,353 

1.7 

4 

.8 

22 

4*3  ' 

474 

92*0 

19 

3.7 

515 

1.1 

9 

1.0 

29 

3*5 

73  7 

97*9 

72 

8.6 

838 
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TABLED.    BACHELOR* S'  ;OEGREES  CONFERRED  BY  XNSTITUTIONSTOF^HICHER  EDUCATION  BY  RACE»  ETHNICITY. -AND  SEXt  INSTITUTION, 
i  ^  STATE -AND- NAT  ION    1978-79'  ,v. 


ANERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


\~     „  NUMBER 

X 

NUMBER 

* 

UIMflPD 

NunotK 

?'  ,utah 

'.                UT    SOUTHERN  UTAH  ST  COLLEGE 

1 

TOT  AL  3 

1*3 

♦  9 

*                    FEMALE  1 

1*0' 

"  1.0 

1 

?                        MALE  2 

1*5 

.7 

0 

V                UT    HE  BER  STATE  COLLEGE 

14 

y                   TOTAL  0 

I  .0 

10 

1.4 

FEMALE     '  0 

1.5 

3 

I                 >      MA  LE  0 

•  0 

6 

1*3 

11 

*        UT    WESTMINSTER  COLLEGE 

5                      TOTAL  a 

.7 

,  5 

1.8 

1 

FEMALE  I 

.7 

2 

1*5 

1 

MALE  1 

.7 

3 

2.2 

0 

UT          STATE  TOTALS 

{  7 

INST  IT UT IONS) 

108 

t             TOTAL  67 

♦  7 

50 

.5 

FFMALE  36 

.9 

13 

.3 

49 

19            ,          MA  LE  31 

.6 

37 

.7 

59 

SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


♦  4 
1.0 
.  .0 

1.9 
1.1 

2.4 

.4 
♦7 
.0 


HISPANIC 
NUM8ER 


t  iTOTAL 
MINORITY 


NUM8ER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUM8ER 


NOK-RESIOENT 
ALIEN 


NUM8ER 


TOTAL 
NUM8ER 


VERMONT 

VT    BENNINGTON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VT    CASTLETON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VI  C  SNT  JOSEPH  THE  PROVIOER 
.    ,     TOTAL  0  .0 

\    /  FEMALE  0  .0 

\        MALE  0  .0 

VT    GOOOARO  COLLEGE 
\   TOTAL  0  .0 

^FEMALE  ,  0  .0 

\  MALE       *         0  .0 
VT  \GREEN  MOUNTAIN  COLLEGE 
TOTAL  0    "  .0 

FEMALE  0  .0 

mAle  0  .0 

VT    JOHNSON  STATE  CCLLEGE 
TOTAL         /       0  .0 
FEMALEX  0  .0 

MALE  \'  0  \P 

VT    LY  NOON,  STATE  COUEGE 


1  .7 
1  1.1 

0  .0 


•  0 

•  0 
.0 


2  6.3 
1  4.0 
1  14.3 


20 
13 
7 


6.5 
6.0 
7.7 


TOTAL     X  0 
FEMALE       \ i       0  . 
MALE        v---°~"  ' 
_tfT-~HARLBORO  COLLEGE 
TOT  A'-  \  0 

FEMALE  \  0 

MALE  0 
VT    MIOOLEBURY  CCLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 

.0 

.0 
,0 
.0 

♦  0 
.0 

•  0 


VT    NORWICH  U  MAIN' CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VT    VERMONT  COLLEGE 
•    TOTAL    '  0  .0 

FEMALE  0   .  .0 

MALE  0  .0 

VT    SAINT  MICHAEL'S  COLLEGE, 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VT    SCH  FOR  INTRNATL  TRAINING 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  .0  -.3 

MALE  ^0  .0 

VT    SOUTHERN  VERMONT  COLLEGE 
TOTAL  ~     0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

V'tf  TRINITY  COLLrGE 

TOTAL  .    0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VT    U  VT  t  STATE  AGRL  COLLEGE 
TOTAL  3  .2 

FEMALE  0  .0 

MALE  3        •  * 

VT    VT   INST  CMTY  INVOLVEMENT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


VT  STATE  TOTALS  (         17  INSTITUTIONS) 

TOTAL  3        •  1  AA-  1^2— 

FEMALE  — 0  *0  21  l.l 

"MATE  3        .2  23  1.3 


0 

•0 

0 

.0 

Q 

.0 

1  ' 

.6 

0 

.0 

1  o 

1.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

2.3 

2 

.9 

9 

3.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

11.1 

0 

•  0 

1 

33.3 

0 

■7  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

c 

0 

•  0 

0 

.0 

8 

.5 

4 

;5 

4 

.5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1*2 
1.3 
1.1 


3 

1.3 

Q 
T 

3.  8 

220 

94.0 

o 

♦0 

3 

3.1 

93 

95.9 

3 

2.2 

6 

4.4 

127 

92.7 

23 

3*2 

47 

6.5 

658 

91*3 

11 

4.2 

18 

6.8 

244 

92.4 

12 

2.6 

29 

6.3 

414 

90.6 

7 

2.5 

*  15 

5.5 

257 

93.5 

4 

2.9 

8 

5.8 

129 

94.2 

3 

2.2 

7 

5.1 

128 

92*8 

80- 

♦  9 

305 

3.3 

8,651 

92.5 

1.0 

137 

3.6 

3,558 

92*6 

41 

♦  7 

168 

3.1 

5,093 

92*5 

4.1 

4 

2.7 

4 

4.2 

2 

2.1 

2 

3.9 

2 

3.9 

Q 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

£ 

1 

2.0 

1 

.5 

3 

1.4 

1 

1.1 

3 

3.3 

1 

6 »  7 

o 

•  0 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

1 

.6 

0 

.6 

1 

0  1.1 

0 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

.♦o 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.2 

0 

•  0 

1 

♦  4 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

^0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

.3 

3 

♦  9 

0 

•  0 

1 

.8 

1 

.5 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.1  ' 

0 

.0 

1 

1.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

.1 

0 

.0 

*  0 

.0 

0 

.0 

.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

11 

7 

i  4 

0 
0 
0 


2 
1 
1 

23 
17 
11 

1 
1 

0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

12 
3 
9 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

4 
1 

3 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

1 

1 

0 

12 
4 


7.5 
7.4 
7.8 

•  0  . 

•  0 
.0 

6.3 
4.0 
14*3 

9*1 
7*9 
12*1  ' 

6*7 
7*7 

•  0 

1*2^- 

1*1 

1*3 

•  0 

•  0 
.0 

♦o' 

.0 
•0 

2*5 
1*3 
3*7 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 

'1.2 
.8 
1.4 

1U1 
•C 
33.3 

.0 
.0 
.0 

1.1 

1.3 
.0 


  12 


.3 
.4 
.2 


15 
7 


74 
36 
38 


.5 
,1.1 

♦  0 
.0 
.0 


2*0 
1*9 
2*1 


135 
88 
47 


92*5 
92*6 
92*2 


196  100.0 
110  100*0 
86  100*0 


30 
24 

6' 

273 
196 
77 


93*8 
96*0 
85*7 

88*9 
90*7 
84*6 


14  93*3 

12  92*3 
2  100*0 

168  98*8 
91  98.9 
77  98.7 

134  100.0 
58  100.0 
76  10C.0 

36  lOO.O 

13  100.0 
23  100.0 


458 
222 
236 


96.6 
96.9 
96.3 


200  94.8 
34  100.0 
166  93.8 

3  100.0 
2  100.0 
1  100.0 


335 
122 
213 

,  7 
6 
1 

29 


98.8 
99.2 
98.6 

77.8 
100.0 
33.3 


87*9 
88*9 
21  87*5 

88  98.9 
79  98*8 
9  100*0 

1,563  98*9 
829  99.4 
734  98*3 

7  10C.0 
5  100*0 

 -2-1  OOi-0' 


3,676  97*2 
1<>899  97*7 
1*777  96*7 


5 

2.1 

234 

1 

1.0 

97 

4 

2.9 

137 

16 

2.2 

'721 

2 

•  8 

264 

14 

3.1 

457 

3 

1.1 

275 

0 

•  0 

137 

3 

2.2 

138 

393  4.2 
149  3.9 
244  4.4 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
3 
3 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
4 
0 

11 

0 

11 

5  0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

4 
1 

3 

0 
0 
0 

6 
1 
5 

0 

 o~ 

0 


.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

2.0 

I.  4 
3.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

i.O 

.8 
1.7 
.0 

5.2 
.0 
6.2 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

II.  1 

.0 
33.3 

12.1 
11.1 
12.5 

•  0 

•  0 
•0 

•  4 

•  1 
.7 

•  0 

•  0 


9,349 
3,844 
5,505 


146 
95 
51 

196 
110 

86 

32 
25 
.7 

307 

15 
13 

2<~ 

170 
92 
78 

134 
58 

76, 

36. 
13 
23 

474 
229 
245 

211 
34 
177 

3 
2 


339 
123 
216 

9 
6 
3 

33 
9 
2* 

.89 
'  80 

,  9 

1,581 
834 
747 


32 
9 
23 


•  8 
.5 
1.3 


3,782 
1,944 
1,838 


71 
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J  ABLE  1. 


BACHELORS    DEGREES  ./CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATIOH-BV  RACE,  ETHNICI  TYt  AND  SEX: 

.STATE  AND  NATION  1978-79 


INSTITUTIONt 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER         X  NU 

VIRGINIA 

VA    AVERETT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE.  .0  .0 

VA    8LUEFI ELO  COLLEGE 

TOTAL;  0  •  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    8* IDG E WATER  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ■'  .0 

VA    C  OF  WILLIAM  ANC  MARY 

"    TOTAL  2  .2 

FEMALE  2  .3 

MALE  0  .0 

va  Christopher  Newport  c 

TOTAL  1  .3 

FEMALE  «o  .0 

MALE  1  .5 

VA    EASTERN  MENNCNITE  COLLEGE 
TOTAL      *         1  .4 
FEMALE*  0  .0 

"MALE  .1  1.0 

VA    EH CRY  ANO  HENRY  COLLEGE 
TOTAL  -    0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE      .  0        .0  • 

VA    FERRU*  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 

male 

VA    GEORGE  MASCN 
TOTAL 
FEMALE  * 

MALE  - 


.0 
0  .0 

0  .0 
UNIVERSITY' 
2  *2 

1  .2. 
-1-  ~  .2 


.VA~~HAMPDEN-SYCNEY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  '  0  .0 

MALE  -  0  -0 

VA    HAMPTON  INSTITUTE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    HOLLINS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE..  0  .0 

MALE*  0  .0 

,  VA    JAMES  MAO  I  SON  UNI  VERS  t-TY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE     -  0  .0 

MALE  .0  .0 

VA     LIBERTY  BAPTIST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0. 

MALE  0  .0 

VA    LONCWGOP  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  '0  .0 

MALE  ■  0  .0 

VA    LYNCHBURG  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    MARY  BALDWIN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    MARYNGl'NT  COLLEGE  OF  VA 
TOTAL'        s        0  .0 
^FEMALE  0  .0 


BLACK  ASIAN  OR       .  "» 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER   .      X  NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

10 
5 
5 

4 
1 

3 

0 

0  . 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

25 
16 
9 

1 
0 
I. 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

1  < 
1 

0 

0 
0 
0 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


tahlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


\ 
VA 


MALE 
MARY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


WASHINGTON  COLLEGE 
0        .0  ' 
0  .0 
Cr  .0 


VA    NORFOLK  STATE  CCLLEGE 
TOTAL 

fehale 

MA  LE 

VA    OLD  DOMINION 
TOTAL 

FEi<U£~~  

~  MALE 
VA    RAOFORO  COLLEGE 

TOTAL  ^  .2 

FEMALE  1  .1 

MALE  4  .4 

VA    RANOOLPH-MACCN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


2  1.6 
0  .0 
2  2.2 


13 

5.  7 

12 

7.6 

1 

1.4 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1*2 

0 

.0 

2  „ 

2.4 

17 

-1*6 

10 

1\7 

7 

1.4 

29 

7.8 

8 

4.7 

21 

10.6 

3 

1.3 

3 

0 

.0 

7 

3.5 

4 

4.1 

3 

2.9 

5 

S*9 

4 

16.0 

1 

2*1 

22 

2.0- 

—  -9~" 

1.4 

13 

2*7 

.7 

0 

.0 

1 

♦  7 

444 

96.9 

291 

97.7 

153 

95.6 

2 

,9 

2 

.9 

0 

•  0 

25 

1.7 

17 

1.9 

8^ 

I.? 

1 

•6 

0 

.0 

1 

.9 

6 

1.  5 

5 

1.4 

1 

2.9 

21 

6.8 

12 

7.2 

-  9 

6.3 

5 

4.1 

5 

4.1 

0 

.0 

6 

7.2 

6 

7.4 

0 

•  0 

8 

1*9 

8 

2.0- 

0 

•  0 

603 

93.1 

369 

",6.  6 

234 

88.0 

— 62~ 
39 

37«r 

4.8 

23 

2.9 

23 

v2.4 

19 

2.8 

4 

1.4 

2 

1.6 

0 

•0 

2 

2.2 

13 

7 

6 

u  1 
1 
0 

2 
1 
1 


X 

NUMBER 

* 

NUMBER 

x 

NUMBER 

% 

NUMBER 

NUMBER 

•  0 

°* 

.0 

13 

5.7 

*  216 

94.3 

0 

.0 

229 

.0 

0 

.0 

12 

7^6 

146 

92*4 

0 

.0 

158 

.0 

0 

.0 

1 

1.4 

70 

0 

.0 

71 

- 

0 

•  0 

Q 

.0 

37 

1 00.0 

0 

♦  0 

37 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

18 

100.0 

0 

.0 

18 

.0  - 

0 

.0 

*  0 

.0 

19 

100.0 

0 

.0 

19 

.  0 

1 

.6 

1.8 

*  168 

98  .2 

0 

.0 

171 

.0 

1 

1*1 

1 

ill 

86 

98.9 

0 

.0 

B7 

.0 

0 

•0 

2 

2*4 

82 

97.6 

0 

.0 

84 

♦  9 

c 

c 
.  9 

34 

3.1 

1 1 04  0 

96.0 

9 

•  8 

*   It 083 

.8 

2 

.3 

19 

3.2 

572 

96.5 

2 

.3 

593 

1.0 

3 

.6° 

15 

3.1 

468 

95.5  ■ 

7 

1*4 

'  490 

1.1 

^ 

1.1 

38 

10*3 

332 

89.7 

0 

.0 

370 

•  6 

2 

1.2 

11 

6.4 

160 

93.6 

0 

.0 

171 

1.5 

2 

1.0 

27 

13.6 

172 

86*4 

0 

.0 

199 

.0 

0 

*'•  0 

1.7 

225 

95.7 

6 

2.6 

235 

.0 

0 

.0 

3 

2.2 

130 

95.6 

3 

2.2 

136 

.0 

0 

.0 

1 

1.0 

95 

96*0 

3 

3.0 

99 

.  0 

0 

.0 

7 

3.5 

195 

96.5 

0 

.0 

202 

.0 

0 

!o 

4 

4.1 

94 

95.9 

0 

.0 

98'  ' 

.0 

0 

.0 

3 

2.9 

101 

97.1 

0 

*0~ 

104 

.0 

G 

♦  0 

5 

6.9 

67 

93*  1 

0 

.0 

72 

.0 

0 

.0 

4 

16.6 

21 

84.0 

0 

.0 

25 

.0 

_  o 

.0 

1 

2.1 

46 

97.9 

0 

.0 

47 

2.2 . 

26 

2.3 

75 

6  6 

1 1 053 

93  *4 

0 

.0 

It  128 

2.5 

18 

2.8 

44 

6.  8 

606 

93.2 

0 

.0 

650 

1.9 

8 

1.7 

31 

6.5 

447 

93.5 

0 

.0 

478 

.7 

0 

.0 

2 

1.5 

133 

98.  5 

0 

.0 

135 

.0 

0 

.0 

0 

:o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.7 

0 

.0 

2 

1.5 

133 

98.5 

0 

.0 

135 

•  0 

0 

•  0 

444 

96.9 

1 4 

3*1 

0 

.0 

458 

.0 

0 

.0 

291 

97.7 

7 

2.3 

0 

.0 

298 

.0 

0 

.0 

153 

95.6 

7 

4.4 

0 

*0 

160 

•  0 

0 

.0 

2 

#  9 

208 

"  96.  7 

5 

2.3 

215 

♦  0 

0 

.0 

2 

.9 

208 

96.7 

:  5 

2.3 

215 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0* 

0 

•0 

0 

.  1 

1 

^  I 

27 

1.8 

lt482 

98.2 

0 

.0 

It  509 

.1 

1 

!i 

19 

2.2 

854 

97.8 

0 

.0 

873 

.0 

0 

.0 

8 

1.3 

62  8 

98.7 

0 

•  0 

636 

•  0 

1 

2 

1. 1 

174 

98.3 

1 

•  0 

4  177 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

60 

100.0 

0 

.0 

60 

.0 

1 

.9 

»  2 

1.7 

114 

97.4 

1 

.9 

117 

•  8 

1  ■ 

•  3 

10 

c  •  -> 

388 

97  .5 

0 

.0 

398 

•  0 

1 

.3 

6 

1.7 

357 

98.3 

0 

.0 

363 

8.6 

0 

.0 

e  4 

11.4 

31 

88.6 

0 

.0 

35 

•  3 

0 

•  0 

22 

7*  1 

287 

92.  3 

2 

•6 

311 

•  6 

o 

.0 

13 

7^8 

153 

91.6 

1 

.6 

167 

.0 

0 

.0 

9 

6.3 

134 

93.1 

.  1 

.7 

144 

.  0 

1 

•  8 

5.0 

115 

95.0 

0 

.0 

121 

.0 

1 

♦  8 

6 

5.  0 

115 

95.0 

0 

.0 

121 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

A 

u 

.0 

* 

12 

14.5 

65 

78.3 

6 

7.2 

83 

.0 

6 

7.4 

12 

14.  e. 

63 

77.8 

6 

7.4 

ai 

To 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

1.2 

c 

? 

\ 

1 .2 

18 

4.2 

409 

95.1 

3 

.7 

430 

'1.3 

5 

1.3 

18 

4.6 

370 

94*6 

3 

.8 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

-39 

100.0 

 -  *o~ 

—  •  39 

< 

.0 

0 

•  0 

603 

93.  U 

~— -  - — — 26 

'4*  0 

19 

2.9 

648 

.0 

0 

♦o — - 

—  359  96.6 

12 

3.1 

I 

•  3 

382 

„  .0^ 

- — — or 

.0 

234 

83.0 

14 

5.3  „ 

18  < 

6*8 

266 

.  8 

n 

91 

5.7 

1  #502 

9§*9 

7 

.4 

It  600 

.9  1 

4 

♦  5  n 

51 

6.3 

762 

93.4 

3 

•4 

816 

•  8 

7 

.9 

*0 

5.1 

740 

94.4 

4 

.5 

784 

^1 

4 

■>•» 

3G 

3.2 

920 

96.8 

0 

•  0 

950 

.1 

2 

23 

3.4 

648 

96*6 

0 

•  0 

671  - 

.0 

2 

.7 

7 

2.5 

272 

97.5 

0 

•0 

279 

1.6' 

0 

♦  0 

6 

4.8 

118 

95.2 

0 

•0 

124 

3.0 

0 

.0 

1 

3.0 

32 

97*0 

0 

•0 

33 

l.i 

0 

.0 

5 

5.5 

86 

94*5 

0 

•  0 

91 

72 


ERJC 


76 


\ 


TABLE  I.    BACHELOR'S    OEGREES  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HlCH€ft-EOUCATION^BY  RACE,  ETHNICITY,  AND  SEX* 
'    '   ■>  STATE  ANO  NATION    1978-79  . 


INSTITUTION, 


r 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER         X  NUMBER 

1 

VIRGINIA 

w 

VA    RANOOLPH-MACON  WJMAN^  S  C 

TOTAL                0  .0 

2 

,  1*5 

FEMALE                 0  .0 

2 

1*6 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

VA    ROANOKE  COLLEGE 

TOTAL                0        ♦ 0 

y 

1*3 

FEMALE                0  .0 

i  - 

•  6 

MALE                0  .0 

2 

1*8 

VA    SAINT  PAUL'S  COLLEGE 

*  TOTAL                 0  .0 

102 

100*0 

FEMALE                0  .0 

64 

100*0 

MALE                0  .0 

38 

100*0 

VA    SHENANDOAH  C-CONSV  MUSIC 

TOTAL                 0  .0 

10 

5*8 

FEMALE                0  .0 

5 

6*3 

MALE          *  1    0  .0 

5 

5*3 

VA    SHEET  BRIAR  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

1 

.7 

FEMALE                0  .0 

I 

.7 

KALfc          ^..0  "iO 

0 

•  0 

VA    UNIVERSITY  OF  RICHMONO 

-  ^"TOTAL                0        ♦  0 

5 

.9 

FEMALE                0  .0 

1 

♦  5 

MALE                 0  *0 

4 

J  2 

VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                0  .0 

68 

2*8 

FEMALE                 0  .0 

3*6 

MALE                0  .0 

24 

1.9 

VA    U  VA  CLINCH  VLY  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

0 

.0 

FEMALE             o  0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  *0 

0 

.0 

VA    VIRGINIA  COMMONWEALTH  U 

V. 

TOTAL                6  »3 

222 

12*4 

FEMALE                2  *2 

148 

13*5 

HALE                4  .6 

74 

10*5 

VA    VA  INTER  MONT  COLLEGE 

•TOTAL                 1  1*2 

4 

4.7 

FEMALE                 1  I.* 

3 

4.2 

MALE                 0  .0 

1 

7.1 

VA    VIRGINIA  MILITARY  INST 

TOTAL                 0  *0 

11 

3.9 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

HALE                0  *0 

11 

3.9 

VA    VA  POLY  INST  ANC  STATE  U 

TOTAL                 2        •  I 

1.0 

FEMALE                 1  »1 

15 

1.; 

MALE                 1  «0 

19 

♦  9 

VA    VIRGINIA  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

593 

96*7 

FEMALE                0  .0 

319 

99*4 

MALE                0  .0 

274 

97*9 

VA    VIRGINIA  UNION  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

162 

100*0 

FEHALE                 0  .0 

109 

100*0 

MALE                 0  .0 

53 

100*0 

VA    VIRGINIA  WESLEYAN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

*  9 

8.0 

FEHALE                 0  .0 

3 

6.1 

MALE                0  .0 

6 

9.4 

VA«  WASHINGTON  ANO  LEE  U 

TOTAL                 0  .0 

2 

.7 

FEHALE                Q  .0 

0 

•  0 

HALE                 0  *0 

2 

.7 

BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 

NUMBER         t       NUMBER  X 


,  TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCh-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

0 

•  0 

1 

♦  4 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

1 

♦  9 

0 

*0 

0 

*0 

•  0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦o  , 

2 

1*2 

0 

*0 

2 

2*5 

0 

♦  q 

o 

*0 

0 

♦  0 

0  ° 

'  .0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

♦  0' 

0 

*0 

1 
1 

0 

7 
3 
4 

0 
0 
0 

10 
5 
5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

25 
8 
17 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.2 

•  5 

•  0 

*3 

•  2 
.3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  6 
.5 

•  7 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
*0 
.0 

•  7 
.6 
.8 

•  2 
.0 
.4 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

■  *0 

•  0 

•  0 

•  0 


VA          STATE  TOTALS  < 
TOTAL  2* 
FEMALE  9 
MALE  15  


39  "INSTITUTIONS) 
*1         2,535  11*9 
♦  1  1,538 _13*6— 
MZ  -997  10*0 


111  -t*T 

55  .5 

56  *6 


2 
1 
1 

3 
1 

2 

1 
0 
1 

9 
6 
3 

1 
1 

0 

4 
0 
4 

5 
4 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 
1 

0 

1 


95 
58 
37 


♦  4 

♦  5 
*3 

♦  1 

♦  1 

♦  2 

1*0 
*0 
2.1 

♦  5 

♦  5 
.4 

1.2 
1*4 
.0 

1.4 
.0 
1.4 

.1 
.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

■  *0 

.9 
.0 
1.6 

♦  4 

♦  0 

♦  4 


♦  4 

♦  5 

♦  4 


2 

1.5 

126 

96*9 

2 

1.6 

125 

96*9 

0 

.0 

1  100*0 

4 

1.7 

230 

98*3 

1 

•  8 

119 

99*2 

3 

2.6 

111 

97*4 

102 

100*0 

0 

•  0 

64* 

100*0 

o 

.  0 

38 

100*0 

o 

♦0 

12 

6.9 

158 

91*3 

7 

8.9 

72 

91*1 

5 

5.3 

t> 

86 

91*5 

1 

.7 

131 

94*2 

1 

.7 

131 

94.2 

0 

♦  0 

o 

♦0 

8 

1.5 

9  8*  5 

3 

1.4 

208 

98*6 

5 

1.5 

j  i  j 

96*  5 

78 

3.2 

2,341 

95*9 

48 

4.0 

It  148 

*55*2 

30 

2.4 

1 , 19  3 

96*5 

1 

1.0 

101 

99*0 

0 

.0 

55 

100*0 

1 

2.1 

46 

97*  9 

247 

13.8 

1,547 

86*1 

161 

14.7 

•85*2 

86 

12.3 

615 

87*6 

6 

7.0 

80 

93*0 

5 

6.9 

67 

93*1 

1 

7.1 

13 

92*  9 

& 

15 

5.3 

252 

89*4 

0 

.0 

o 

**  *0 

15 

5*3 

252 

89*4 

66 

2*0 

3,279 

97*2 

28 

2*2 

1,223 

96.9 

38 

1*8 

2,056 

97.4 

594 

98*8 

7 

1.2 

319 

99*4 

2 

.6 

275 

98*2 

5 

1.8 

162 

100*0 

0 

.0 

109 

100*0 

0 

■  .0 

53 

100*0 

0 

.0 

10 

6.8 

102 

90*3 

3 

6*1 

46 

93*9 

7 

10*9 

56 

87*5 

3 

1*1 

278 

98*6 

.0 

1*1 


0 

-278' 


"98*6 


2 

1.5 

2 

1.6 

0 

•  0 

C 

.0 

0 

♦  0 

0  • 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1.7 

0 

•0 

3 

3.2 

7 

5.0 

7 

5.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

23 

.9 

10 

•  8 

13 

1.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

•  1 

1 

•1 

1 

•  1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

15 

5.3 

0 

.0 

15 

5.3 

27 

•  8 

11 

♦9 

16 

.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

1 

.9 

0 

.0 

1 

1.6 

"0 

'♦0 

-.4 

2,765  13*0 
1,660  14*7 
1,105  11*1 


18,347  86*3 
9,602  Q4.8 
8.745  88*0 


139 
55 
84 


130 
129'* 
1 

234 
120 
114 

102 
64 
38 

173 

79  . 
94 

139 
139 
0 

549 
211 
338 

2,442 
1,206 
1,236* 

102 
55 
47 

1,796 
1,094 
702 

86  „ 

72 

14. 

282 
0 

282 

3,372 
1,262 
2,110 

601 
321 
260 

162 
109 
53 

113 
49 
64 

282 
0 

262 


21,251 
11,317 
9,934 


-WASHINGTON 


WA    CENTRAL  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  4  *3 

FEMALE  4  *6 

HALE  0  *0 

WA    CITY  COLLEGE 
TOTAL  2 
FEHALE  1  1*5 

MALE  1  »5 

WA    CORNISH  INSTITUTE  9 
TOTAL  0  *0 

FEHALE  0.  *0 

HALE  0  *0 

WA    EASTERN  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  6  *5 

FEMALE  1  *2 

MALE  5  .9 

WA    EVERGREEN  STATE  COLLEGE 


TOT  AL> 
FEMALE 
MALE 


17 
7 
10 


3.2 
2.4 
4.1 


10 

•  8 

10 

.8 

8 

.6 

3 

♦  4 

3 

•  4 

4 

.6 

7 

1.2 

7 

1.2 

4 

.7 

14 

5.0 

5 

1.8 

6 

2.1 

1 

1-5 

2 

3.0 

1 

1.5 

13 

6.1 

3 

1.4 

5 

2.3 

0 

.0 

1 

4.5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

38 

3.3 

o 

14 

1.2 

6 

.5 

16 

2.7 

7 

1.2 

3 

♦  5 

22 

4.1 

7 

1,3 

3 

.6 

19 

3.6 

5 

♦  9 

7 

1.3 

9 

3.1 

5 

1.7 

4 

1.4 

10 

4.1 

0 

♦  0  " 

3 

1.2 

32  2*5 
14  2*1 
„  18  3*0 


27 
5 
22 

1 
1 

0 

64 
27 
37 

48 
25 
23 


9.6 
7.5 
10.3 

4.5 
5.9 
.0 

o 

5.6 
4.5 
6*9 

¥.0 
8.5 
9.5 


,245 
656 
589 

253 
62 


21 
16 
5 

1,071 
570 
501 

467 
268 
219 


97*5 

0 

.0 

1,277 

97*9 

0 

•0 

670 

97*0 

0 

•0 

607 

9C*4 

0 

•  0 

260 

92*5 

0 

■  .0 

67 

*89*7 

0 

•0 

213 

9S*5 

0 

•0 

22 

94*1 

0 

•  0 

17 

100*0 

0 

•  0 

5 

94*4  ' 

0 

.0 

1,135 

95*5 

0 

•0 

597 

93*1 

0 

.0  . 

538 

91*0 

0 

•0 

535 

91*5. 

0 

•0 

293 

90*5 

»  0 

•  0 

242 

73 


ERiC 
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TABLE  /l.  BACHELOR'S  DEGREES  C0NFERRE0  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY.  ANO  SEX:  INSTITUTION. 
1  STATE  ANO; NAT  ION  1978-79 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

'number  v  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANICPACIFIC  ifcLANOER 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL- 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


WASHINGTON 
WA 


FORT  WRIGHT  C  HOLY  NAMES 
TOTAL  3  5.3 

FEMALE  _  2  4.5 

 -  'MACE*.  1  t.7 

Uk    GONZAGA  UNIVERSITY 
TOTAL  •  2  .7 

FEMALE   .  1  .6 

.  KALE  1  .6 

WA    LUTH  BIBLE  INST  SEATTLE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0 . 

MALE  0  .0 

,WA    NTHWST  C  ASSEMBLIES  GCO 
TOTAL  1  1.2 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  1*8 

MA    PACIFIC  LUTri  UNIVERSITY 
TOTAL      ,  4  .8 

FEMALE*  4  1.3 

.     MALE  0  .0 

WA    PUGET  SOUNO  C  OF  SIBLE 

TOTAL  ,  0  .0 
.   FEMALE     *  0  .0 

MALE  0  .0 

WA    SAINT  MARTIN'S  COLLEGE 
TOTAL  2  1.4 

FEMALE  1  2.0 

MALE  i  1.1 

WA    SEATTLE  PACIFIC  U 
TOTAL  2  .5 

FEMALE  1  .4 

MALE  1  *7 

WA    SEATTLE  UNIVERSITY 
TOTAL  *     8  .1.9 

FEMALE  6  *'2.6 

MALE  2  1.0 

MA    UNIVERSITY  OF  PUGET  SOUNO 
TOTAL  *  .9 

FEMALE  I  -3 

MALE  5  1.5 

WA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON- 
-    TOTAL  29  .6 

FEMALE  11  .5 

KALE  18  .6 

WA    WALLA  WALLA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  14  .5 

FEMALE  7'  .5 

*  MALE  7  .4 

WA    WESTERN  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  10 
FEMALE  6 
MALE  -«r" 
WA^JWHITHAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WA    WHITWORTH  COLLEGE 
TOTAL  0     '  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


2 
1 
1 

1 
0 
1 

0 
0 
.  0 

0 
0 
0 

17 
5 
12 

0 
0 
0 

11 

3 


4 
3 
1 

12 
7 

16 
9 
7 

121 

69 
52 

1 

0" 
1 

19 
6 
13 


I 

NUMBER 

X 

,  NUMBER 

^  X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

3.5 

2 

3.5 

1 

1.8 

8 

14.0 

48 

2.3 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

6.8 

40 

7.7 

2 

15*4 

•1 

7.7 

5 

38.  5 

/*  8 

.  3 

• 

5*6 

0 

*0 

19' 

6*6 

266 

•  0 

6 

4*5  1 

*  0 

.0 

7 

5*3 

1  126 

•  6 

-  10 

6*5 

0  3 

.0 

12 

7*8 

140 

♦  0 

1 

5*6 

1 

5*6 

2 

11*1 

15 

•  0 

1 

12*5 

0 

•  0 

1 

12.5 

7 

•  0 

0 

*0 

1 

10.0 

1 

10*  0 

8 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

1*2 

78 

♦  0 

0 

♦  0  . 

0 

.0 

0 

*0 

24 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1*8 

54 

3.2 

12 

2*3 

3 

.6 

36 

6*8 

492 

1.7 

5 

1.7 

1 

♦  3 

15 

5*0 

281 

5.1 

7 

3*0 

1  2 

♦  9 

21 

9*  0 

211 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

13 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

6 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7 

7.7 

4 

2.8 

0 

•  0 

17 

11*9 

125 

5.9 

2 

3.9 

0 

.0 

6" 

11.8 

45 

8.7 

2 

2*2 

0 

>  - 

'  .0 

11 

12.0 

80 

1.1  * 

10 

2.6 

1 

.3 

17 

4.5 

357 

1.?  4 

7 

2.9 

0 

♦  0 

11 

4*6 

228 

.7 

3 

2.2 

•  1 

.7 

6 

4.  3 

129 

4.4 

28 

6.5 

2 

.5 

57 

13*2 

340 

5.1 

15 

6*4 

2 

.9 

35 

14.9 

190 

3.6 

13 

6.6 

0 

•  0 

22 

11*2 

150 

2.3 

34 

4.  6 

2 

.3 

58 

8.3  ' 

644 

2.5 

17 

4.7 

0 

.0 

27 

7.4* 

338 

2.1 

17 

5*0 

2 

•  6 

31 

9.2 

306 

2.3 

*o  3*3 

6.5 

40 

.8 

533 

10.2 

4,462 

3.0 

165 

7*2 

19 

.8 

264 

11.5 

If  962 

1.8 

178 

6.0 

21 

•»  .7 

269 

9.1 

2  f  500 

.  4 

4 

1.5 

1 

.4 

6 

2.3  * 

233 

.0 

2 

1.6 

1 

.8 

3 

2.4 

104 

.7 

2 

1*4 

0 

•0 

3 

2.1  • 

129 

.7 

38 

1*3 

13 

<-  .4 

^-84  2.9 

2t7fi9 

.5 

15 

1.2 

__5_ 

33 

2*6 

1*223 

.8 

23 

"  8 

•  5 

51 

3.1 

1  ,531 

A  •  4~~"~ 

18 

1.4 

•  3 

51 

3.9 

1*2x6 

1.7 

11 

1.7 

2 

.3 

30 

4.5 

605 

1.2 

7 

1*1 

2 

.3 

21 

3.2 

„  613 

1.5 

7 

3.4 

C 

.0 

10 

4.9 

193 

.0 

4 

4.0 

0> 

.0 

4 

4.0 

94 

2.8 

3 

2.8 

0 

.0 

6 

5.7 

99 

1.0 

2 

1.0 

2 

lib 

6 

3.0 

188 

.9 

2 

1.9 

1 

♦  9 

1  4 

3.8 

101 

1.1 

0 

.0 

1 

1.1 

2 

2.2 

87 

NCK-RESlDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


WA  STATE  YCTALS   <        21  INSTITUTIONS) 

TOTAL  110  .7  .  316  2.0 

cFEMALE  53  *7        »     149  2.0 

MALE  57  .7  167  2.0 

WEST  VIRGINIA 

WV    AJ.OERSON  BROADDUS  COLLEGE 


TOTAL  0 

.0 

8 

4.8 

FEMALE  0 

•  0 

5 

5.1 

MALE  0 

•a 

3 

4.4 

WV    APPALACHIAN  BlBLE  COLLEGE 

TOTAL    .  0 

♦  0  ' 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•0 

MALE  0 

•  0 

co 

.0 

WV    BETHANY  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

2 

1*0 

FEMALE  0 

•  0 

2 

2*3 

MALE  .0 

•0 

0 

•0 

WV    8LUEFIELD  STATE 

COLLEGE 

TOTAL'  0 

*0 

16*3 

FEMALE  0 

•0 

U 

19.6 

MALE.  0 

.0 

13 

14*3 

{ 

WV    CONCORD  COLLEGE 

*  TOTAL  0 

.0 

6 

2.1 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

6 

4*8 

84*2 
90.9 
61.5 


92, 
94« 
90, 


03.3 
87*5 
80*0 

96.3 
9o*0 
96.4 

92*3 
94*0 
90*2 

100*0 
100.0 
100*0 

87*4 
8  8. '2 
.87*0 


78*9 
80.9 
76*5 

91*7 
92.6 
90.8 

85.0 
85.5 
84.7 

88*3 
83*9 
92.1 

94.5 
95.7 
93.5 

92.  lo 
91.0 
93.2 

94.1 
94*9 
93.4 

95.4 
95*3 
95.6 


1 

•  6 

0 

.  .0 

1 

1.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1*0 

0 

.0 

1 

1,2 

0 

.0 

1 

,-♦9 

0 

♦  o; " 

0 

♦c 

0' 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

,  o 

*0 

1  1.8 
1  2.3 
0  .0 


2 
0 
2 

1 

.  0 
1 

2. 
1 
1 

5 
3 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

6 
2 
4 

34 
10 
24 

0 
0 
0 

252 
68 
184 

25 
17 


78 
22 
56 

54 
30 

•?4 

2 
1 
1 


.7 
.0 
1.3 

5.6 
*0 
10*0 

2.5 
4.0 
1.8 

.9 
1.0 
.9 

.0 
.0 
.0 

.7 
.0 

1.1 

1.6 
.8 
2.9 

7.9 
4.3 
12.2 

.0 
.0 
.0 

4.8  * 

3.0 

6.2 

9.5  " 
13.7 
5.7 

2./ 
1.7 
3.4 

4.1 
4.5 
3*6 

1.0 
1.0 
.9 

1.5 
.9 
2.2 


554 

3.5 

97  *6 

It  077 

6.7 

14 

508 

90*4 

466 

270 

3.5 

43    •  *6 

515 

6.6 

6 

951 

91.2 

156 

264 

3.4 

54  .6 

562 

6*7 

7 

»557 

.  9.7 

310 

2.9 
2.0 
3.7 


9 

5.4 

153 

91.6 

5 

3.0 

6 

6.1 

92^ 

92.9 

1 

1.0 

3 

4.4 

61 

I  89*7 

4 

5.9 

0 

.0 

30 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

•0 

0 

.0 

20 

100.0 

0 

•  0 

4 

.-2.1 

190 

97*4 

1 

.5 

3 

3*5 

83 

96*5 

0 

.0 

1 

.9 

107 

98.2 

1 

.9 

24 

16.3 

123 

83*7 

c 

.0 

11 

19.6 

45 

80*4 

0 

.0 

U 

14.3 

76 

85*7 

0 

.0 

6 

2.1 

283 

97.6 

1 

.3 

0 

.0 

165 

10C.0 

0 

.0 

6 

4*8 

118 

94.4 

1 

.8 

57 
44 

.  13 

287 
133 
154 

18 
8 
10 

'  81 
25 
56 

533 
299 
234 

13 

6/ 
V 

143 
51 

92 

380 
•  241 
139 

431 
235 
196 

702^ 
365 
337 

5,247 
2.294 
2,953 

264 
124 
HO 

2,921 
1*283 
1.638 

1,323 
66$ 
6.58 

205 
99 

r,6 

197 
L06 
91 


16.051 
7,622 
8,429 


167 

99 
68 

30 
10 
20 

195  ' 

86 
109 

147 
56 
91 

290 
165 
125 


ERLC 


V  * 


78 


74 


I.     BACHaOMS    OEGREES  CONFERREQ  BY  INSTITUTIONS  {^HlgHE J^JUCAT ION  8Y  RACE,  ETHNICITY,  ANO  SEX; 


INSTITUTION, 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER,         lv     NUMBER  * 
WEST  VIRGINIA 


WV    DAVIS  ANO  ELKINS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.  HALE     *  0        .0  t. 

WV    FAIRMONT  STATE  COLLEGE  - 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ,  *0  

MALE  0  ...  .0 

WV    GLcNVlLLE  ST AT.E* CdLUEGfc 
TOTAL  '0  .0 

FEMALE  0  '  .0 

MALE '  0  ,0 

WV    MARSHALL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE       ,  0  .0 

MALE  0  .0 

WV    MORRIS  HARVEY  COLLEGE 
TOTAL  0  *  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WV    SALEM  COLLEGE  MAIN  CAHPl/S 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


5 
2 
3 

II 

5 

6 

4 

1- 
3 

38 
14 
24 


3.8 
3.5 
4.0 

2.9 
2.7 
3.1 


1.8 
2.8 


3.9 
2.7 
5.3 


NUMBER 


0 
0 
0 

4 

2 
2 

0 
0 
0 


TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WV    SHEPHERO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  «n 
WV    WEST  LIBERTY  ST  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
-  MALE 


.0 
.0 
.0 


WV    WEST  VA  INST  TECHNOLOGY 


TOTAL 
FEMALE 
c  MALE 
WV    W  VA- 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


4 

.1  ■ 

285 

3.9 

1 

.0 

120 

3.4 

3 

•  1 

165 

4.3 

-STATE  COLLEGE 

0  .0 

0  .0 

0  .0 

WV    WEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 

TOTAL                 3  .1 

FEMALE                0  .0 

MALE                 3  -2 

WV    WEST  VA  WESLEYAh  COLLEGE 

TOTAL                 1  -3  „ 

FEMALE                1  »5 

MALE  0  «<L.^-~ 
WV    WHEELING  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0  , 

WV  STATE  TOTALS  I 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 

WISCONSIN 

WI    ALVERNO  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE*               0  -° 

MALE                 0  .0 
WI    8EL0IT  COLLEGE 

TOTAL                 0  ■  .0  ( 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

WI    CARDINAL  STRITCH  COLLEGE 

-  ^TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  *° 

MALE                 0  .0 
WI    CARROLL  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

HALE                0  .0 
WI    CARTHAGE  CCLLF. 

TOTAL                 C  .0 

FEMALE                0  0 

MALE                 0  *) 
WI     EOGEWOOQ  COLLE. 

TOTAL                 0  1 

FEMALE                0  .0 

HALE      &         0  .0 
WI    HOLY  REOEEMER  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  *° 

MALE                 0  .0 
WI     LAKELANO  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 


1 

•  6 

0 

.0 

1 

1.1 

10 

6.7 

3 

3.9 

7 

9.6 

6 

2.3 

3 

2.1 

3 

2.5 

9 

2.1 

5 

2.0  ^ 

4 

,  2-2  / 

17 

'  5.8 

7 

10.8 

10 

4.4 

97 

24.0 

48 

24.0 

49' 

24.0 

32 

1.2 

11 

1.0 

21 

1.4 

7 

1.8 

1 

.5 

'6 

3.5 

8 

4*9 

2 

2.7 

6 

6.7 

18  INSTITUTIONS) 


4 
4 
0 

5 
4 
1 

1 

0 
1 

12 
7 

5 

16 


5. 


4.4 
5.0 
3.8 


ierJc 


0 
0 
0 

0 
0 

,  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

3 
0 
3 

6 
3 
3 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

2 
1 
1 


20 
7 
13 


1 
I 

0 

6 
4 
2 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.  1 

NUN8ER 

1 

NUMBER 

.0 

0 

.0 

5 

?0 

0 

.0 

2 

.0 

0 

.0 

3 

1.0 

1 

.  j 

16 

1.1 

0 

•  0 

7 

1.0 

1 

.5 

9 

•  0 

1 

•  5 

5 

.0 

0 

.0 

1 

.0 

1 

,.9 

4 

.0 

0 

.0  \ 

38 

0 

.0 

14 

•  0 

0 

.0 

24 

.0 

o 

•  0 

I 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.0 

0 

.0 

10 

.0 

0 

♦  0 

3 

•  0 

0 

•0 

7 

.0 

0 

.0 

t  6 

•  0 

0 

.0 

3 

•  0 

,0 

o  •°" 

3 

*z 

„2 

•  5 

1  c 

•  0 

2. 

.8 

7 

♦  5 

0 

.0 

5 

1.0 

2 

•  7 

22 

•  0 

0 

♦  0 

7 

1.3 

2 

.9 

15 

1.5 

1 

.2 

—  104 

1.5 

1 

♦  5 

52 

1.5 

0 

.0  . 

52 

.1 

5 

.2 

43 

.0 

3 

.3 

14 

•  2 

2 

.1 

29 

.0 

0 

.0 

8 

•P 

0 

♦  0 

'  2 

.c6 

0 

.0 

6 

1.2 

1 

♦  6 

11 

1.3 

0 

.0 

3 

1.1 

1 

1.1 

8 

.3 

15 

♦2' 

324 

.2 

7 

.2 

135 

.3 

8 

.2 

189 

•  8 

0 

.0 

5 

.8 

0 

.0 

5 

•  0 

0 

.0 

0 

2.3 

2 

•  8 

13 

2.8 

2 

1.4 

10 

1.7 

0 

.0 

J  3 

.0 

0 

A 
♦  U 

I 

.0  • 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

•  4 

9 

3.3 

22 

♦  7 

3 

z\\ 

H 

.0 

6 

4.6 

11 

•  3 

♦  3 

1 8 

.0 

J 

.7 

9 

.7 

.0 

9 

.0 

| 

1.3 

5 

.0 

1*7- 

4 

.0 

.0 

I 

.0 

\ 

11.1 

1 

.0 

-  .0 

0 

.0 

11.1 

1 

.0 

♦  9 

5 

.0 

2.0 

3 

.0 

0 

.0 

I 

75 

o 

79 

-    A*-  , 

WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE  SI OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


3.8 
3.5 
4.0 

4.2 
3.8 
4.6 

2.3 
.9 
3.7 

3.9 
2.7 
5.3 

•  6 

♦  0 
1.  1 

6.7 
3.9 
9.6 

2.3 
2.1 
2.5 

2.7 
2.8 
2.7 

7.5 
10.8 
6.6 

25.7 
26.0 
25.5 

1.7 
1.3 
2.0 

2.1 
♦  9 
3.5 

6.7 
4.0 
9.0 


4.4 
3.8 
4.9 


3.9 
3.9 
.0 

4.9 
6.9 
2.5 

1.6 
.0 
5.3 

8.1 
7.8 
8.4 

6.1 
6.4 
5.9 

.  6.5 
6.8 
5.6 

11.1 
.0 
11*1 

4.7 
6.1 
3.4 


119  90*2 
54  94.7 
65  86*7 


365 
178 
187 

213 
109 
104 

923 
504 
4l9~ 


95.8 
.94.2 
95*4 

97.7 
99*1 
96*3 

94.9 
96.7 

92.7.' 


175  99.4 
84  100. 0 
91  98*9 


14*> 
74 
66 

258 
140 
118 


93.3 
96*1 
90.4 

97*7 
97.9 
97.5 


419  95.7 
242  $5.7 
177  95.7 


242 
56 
186 

300 
148 
152 

2,467 
1,092 
1,375 

370 
210 
160 

153 
72 
81 


82*9 
86.2 
81*9 

74*3 
74*0 
74.5 

95.7 
98*2 
93.8 

96.6 
98.6 
94.1 

93.3 
96.0 
91*0 


6,923  93*8 
3,358  95.6 
3,565  92.1 


124 
124 
0 

249 
134 
115 


96*1 
96.1 
•  0 

94.7 
93.1 
96*6 


63  98.4 
45  100*0 
18  94*7 


249 
130 
119 

275 
132 
143 


70 
54 
16 


91.5 
92.2 
90.8 

93.5 
93.6 

-93*5 

90*9 
91*5 
88.9 


8  88.9 

0  *0 

8  88.9 

102  95.3 

46  93.9 

56  96.6 


c 

8 

6*1 

132 

I. 

1*8 

57 

7 

9  *3  . 

75 

0  ■ 

.0 

3  81- 

0 

.0 

185 

0 

.0 

196 

0 

•  0 

218 

0 

.0 

no 

0 

•0 

1 08 

12 

1.2 

9  73 

3 

•6 

521 

9 

2*0  , 

452 

Ci 

0 

.0 

176 

0 

.0 

84 

0 

•0 

92 

o 

.0 

150 

0s 

.0 

77 

0 

.0 

73 

o 

.0 

264 

0 

*:<> 

143 

„  0 

•0 

141 

7 

1.6 

438 

4 

1.6 

253 

3 

1.6 

185 

28 

9.6 

292 

2  • 

3.1 

65 

26 

1  1.5 

-  227 

Ox 

.0 

.  404 

.0 

200 

t 

•  0 

v  204 

63 

2.6 

2i578 

6 

.5 

1,112 

62 

4*2 

1,466 

1.3 

383 

1 

.5 

213 

4 

170 

o 

•0 

164 

0 

*0 

0 

.0 

135 

1.3 

7,382 

18 

♦  5 

3,511 

117 

3,0 

3,871 

o 

.0 

129- 

0 

.0 

129 

0 

•  0 

0 

1 

.4 

263 

0 

.0 

144 

1 

•  8 

119 

o 

♦  0 

64 

0 

♦0 

45 

0 

.0 

19 

1 

.4 

272 

0 

♦  0 

141 

1 

*8 

131 

1 

.3 

294 

0 

.0 

141 

1 

.7 

153 

2 

2.6 

77 

1 

1*7 

59 

1 

5.6 

18 

.0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 
•0 


9 
0 
9 

107 

49 
58 


ABLE. 1 • 


BACHELOR* S    OEGREES  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE.   ETHNICITY*  AND  SEX: 

STATE  ANO  NATION     1978-79  r 


INSTITUTION* 


AMERICAN  ISO  I  AN 
<    ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


,  BLACK 


NO^-HISPANIC  PAcTfIC  ISLANDER  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MHITE  * 
NON-HISPANIC 

NUMBER  X 


NON-RE  SIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


WISCONSIN 


LAWRENCE  UNIVERSITY 
.IGUL, 


7 

1.4 
.0 


FEHAliE 
MALc 

MI.   MARIAN  C  OF  FONO  OU  LAC 

TOTAL\  1  1.3 

FEMAl£\    V  U  U4 

MLE  \  0  #  .0 

MI     MARQUETTE  UNIVERSITY 


.2 

•  3 
.1 

7<T 

.0 

•  0 

SCH  Of  THE  ARTS 

0  <->,•<) 
0  .0 
0  .0 


TOTAL 
.  FEMALE 
"  .MALE 
MI  *  MILTON 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MI  NIlWAUKE 
TOTAL 
FEMALE 
'KALE 

MI     MILWAUKEE  \SCH  ENGINEERING 
TOTAL     '     \  - 


MARY 


FEMALE 
MALE 
MI  M0UN1 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

WI     MOUNT  SENARIC 
TOT  AL 
FEMALE 
MALE 

MI     NORTHLAND  COLLEGE 

TOTAL  3\  2. 

J    FEMALE  1  1 

-KALE  2 
MI    NORTHWESTERN  COLLEGE 
TOTAL  -  0 

FEMALE       /  0 
HA  L  0 
MI     Ri  PON  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE   **  *  0 
HI     SIT  FRANCIS  OE  SALES 
TOTAL  >  0 

FEMALE  0 
MALE  0 
MI     SAINT  NCRBERT  CCLLEtE 
TOTAL  1  .4 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  .6\ 

MI     SILVER  LAKE  COLLEGE  1 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI     \1  OF  WISCONSIN  EAU*  CLAIRE 


TOTAL 
•FEMALE 
H4I.E 


.1 
.1 

.2 


MI     U  OF  WISCONSIN  GREEN  BAY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1,0 
,0 
1.8 


MI     U  OF  WISCONSIN  LA  CROSSE 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 


.  1 

•  0 
.2 


WT^J  OF  WISCONSIN  MA01SCN 


TOTAL 
FEMLE 
MALE 


10  .2 
A-  .2 
6  .2 


WI     U  OF  WISCONSIN  PI-WAUKEE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.2 
.3 
.2 


WI     U  OF  WISCONSIN  OSHKOSH 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.2 


WI"  U  OF  WISCONSIN  PARKS  I0E 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


WI     U  OF  WISCONSIN  PLATTE VL 


TOTAL 
FEMLE 
MALE 


•  0 
.0 
.0 


WI     U  OF  WISCONSIN  RIVER  FLS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


,0 
0 

0, 


5  • 

1  .8- 

1 

.4 

0 

".0 

-  -1_ 

.7 

-0 

.0 

0 

.0 

4 

2*9  * 

1 

♦  7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•a 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0. 

0 

.0 

38 

2.7 

7 

.5X 

18 

1.3 

21 

3.1 

6 

.  9 

8 

1 .2 

17 

2.3- 

1 

.  1 

10 

1  .4' 

1.6 

0 

•2\ 

0 

.0 

0 

,  .0 

0 

0 , 

•  0 

h 

2.3 

0 

'% 

•  0 

0 

♦  0 

0 

"•o 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0' 

0 

.0 

0  , 

.0 

0 

.0 

8 

3.7 

0 

.0 

p 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

b 

.0  N  * 

8 

'  3*7I 

0 

•  0 

0 

•0 

3 

.1.6 

1 

♦  5 

0 

.0 

3 

1.6 

1 

•  5 

0 

•  0 

0 

.0 

0" 

.Q 

0 

•  0 

3, 

.  7.5 

0 

.0 

2 

5.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.1 

3 

11.5 

,  0 

.0 

1 

3.8 

4 

3.7 

'  2 

1.9 

1 

.9 

2 

5.4 

1 

2.7 

4 

5.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  ■ 

•  0 

c 

.0 

0 

.0  . 

0 

.'0 

4 

Z..3 

3 

1.8  '  __ 

-    1  - 

♦  6 

1 

1.4 

>  2 

2.9 

0  ' 

.0 

3 

2.9 

*  - ,  '  1 

1.0 

1 

1*0 

0 

.0 

0 

.0 

OS- 

.0  * 

0- 

.0 

0 

.  0 

0 

•  0  f  . 

0  ' 

.0 

0 

0 

•  0 

I 

.4 

.      t  0 

•  o 

0  . 

.0  . 

1 

.8 

0 

•  0 

0 

%  .0 

0 

.0 

0 

.0 

Oo 

•  0  , 

0 

.0 

0 

.0* 

0- 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*S  i 

0 

•  0 

0 

.0 

d 

♦  0  ' 

1 

.1 

2 

.1 

1 

.1 

0 

.0 

•  1  . 

1 

.1 

1 

.2 

1 

.2 

0 

.0  ' 

2 

.5 

0 

•  0 

1 

.2/ 

1 

♦  5  " 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.5 

0 

'  .0 

1 

♦5, 

f  5 

.4 

1 

.1 

1 

.1 

0 

.0 

1 

.  z 

1 

.2 

5 

1.0 

0 

,0 

0 

•  0 

I 

65 

1.3 

34 

♦  7 

32 

.6 

36 

1.5 

16 

♦  7 

7 

•  3 

29 

1.1 

Id 

.7 

25 

•|9 

111 

4.3 

13 

.5 

25 

I  Jo 

71 

5.  5 

7 

.  5 

10 

la 

J  8 

40 

3.2 

6 

.  5 

15 

1 J  2 

17 

1.4 

4 

.3 

3 

i 

.2 

8 

1.3 

I 

.2 

2 

.3 

9 

1.5 

3 

.5 

1 

I2 

10 

2.5 

2 

.5 

7 

U8 

8 

5.0 

1 

.6 

1 

2 

.9 

1 

.4 

6 

2.6 

4 

•  6 

1 

.  1 

2 

.3 

1 

.5 

1 

♦  5 

1 

.5 

3 

.6 

0 

.0 

1 

i.2 

9 

1.5 

1 

.2 

2 

.3 

I 

.4 

0 

.0 

0 

•  0  , 

8 

2.4 

I 

.3 

2 

•  6 

8 

2.9 

261 

«.2 

11 

3.9 

280  ' 

3 

2*1 

140 

97.2 

1 

.  7 

1  44 

5 

3.  7 

121 

89.0  * 

1 C 

7  .4 

136 

1 

1.3  . 

t 

79 

98*8 

0 

.0 

80 

1 

1.4 

68 

96.6 

0 

.0 

69 

0 

•  0 

1 1 

100.0 

0 

.  0 

1 1 

66 

4.7 

1*339 

94.7 

9 

.6 

1*414 

37 

5.4 

645 

94.4 

1 

.  1 

683 

29 

4.  0 

"694 

94.9 

8 

1.1 

731 

2 

1.6 

122 

98.4 

0 

•  0 

124 

0 

.  0 

36 

100*0 

o 

•  0 

36 

2 

2.3 

86 

97.7 

0 

.  0 

88 

0 

.0 

20 

100.0 

0 

.0 

20 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

•  0 

6 

0 

,.o 

14 

100.0 

0 

.0 

14 

8 

3.7 

199 

'91.7 

10 

4.6 

217^ 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

'.0 

1 

'  8 

3.7  - 

.98 

91.7 

10 

4.6 

216 

4 

2.2 

182 

97.8 

0 

.0 

186 

4 

2.2 

182 

97.8 

0 

'  .0 

186 

0 

.0 

0-  .0 

0 

0 

7 

17.5 

32 

80.0 

,  1 

2.5 

40 

3 

21.4 

11 

78.6 

0 

.0 

14 

4 

15'.  4 

21 

80.8 

1 

3.8 

26 

10  9.3 

-4 — 1078 
6  8.6 


.0 
.0 


8  4.7 
3  4.3 
5  4.9\ 


2 

-  6 

141 

63 
78 

155 
92 
63 

26 
11 
15 

19 
10 

9 

7 
3 
4 

12 
1 
il 


.0 

♦  0< 
.0 

•  4 
.4 
.5 

1.7 
.5 
2.8 

.7 
.3 
1.2 

2.8 
2.7 
2.8 

6.1 
7.1 
5.0 

2.1 
1.7 
2.6 

4.8 
6.3 
3.8 

1.0 
1.4 
.9 

2.0 
.4 
3.3 


95 
32 
63 


86.5 
90.0 


42  100.0 
0  .0 
42  100.0 


163 
66 
•  97 


95.3 
•95.7 
95.1 


16  100.0- 
0  .0 

>  16  100.0  s 

270  98.2 
119     99.2  ... 
151  97.4 

48  100.0 

39  100.0 

9  100.0 

*468  98.7 
822  99.4 
646  97.9 

384  94.3 
182  96.3 
202  92.7 

*107     98.4  ! 

605  .  99.5 
502  97.1 


4»B55 
2*270 
2*585 

2*378 
1*194 
1  ,184 

1*189 

622 
567 

.  370 
145 
225 

669 

216, 

451 

579 
261 
318 


95.2 
96.3 
94.3 

93.1 
92.4 
93.9 

97.6 
98.1 
97.1 

93*9 
91.2 
95.7 

97.7 
98.2 
97.4 

96.8 
98.9 
95.2 


2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0  - 

0 

-  0 

/ 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

13 

2 
U 

16 
.  6 
10 

10 
1 

9 

102 
25 
77 

20 
6 
14 

3 

\  \ 

5 
4 
1 

9 
1 


1.9 
2.7 
1.4 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.1 

.0 
1.9 

.0 
.0 
.0 

,9 
.2 
1.7 

3.9 
3.2 
4.6 

.9 
.2 
1.7 

2.0 
l.l 
2.8 


.5 
1.1 

.2 

-.2 
.3 

1.3 
2.5 
.4 

1.3 
.5 
1.7 

1.2 
.8 
1.5 


107  r 
37 
™ 

42 

0  1 
42 

I 

171 

69 

.  102 

16 
0 
16 

275 
120 
155 

48 
39 
9 

1*487 
827 
660 

407 
189 
218 

1*125 

608  / 
517 

5*098 
2*358 
2*740 

2*553  K 
1*292 
1*261  , 

1.218  /  ; 
634  \ 
584  < 

1#  — 
235 

685 
222 
463 

598 
264. 
334 


ERJC; 


76l 


 L 


'TUfcfc-L.   MCMaOHtS    O'CCltECS  CONFERRED  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATiON  BY  .MCI,  ETHNICITY,  ANO  SEX:  INSTITUTION 


STATE  ANO  NATION  W78-79 


AMERICAN  INDIAN- 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER        - 1 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


WISCONSIN 

k 

UI     U  OF  VISCONSIN  STEVNS  PNT 
TOTAL  5  *4 

FEMALE     ,  5  .9 

MALE  0  .0 

UI    U  OF  WISCONSIN  STOUT 
TOTAL  2  .2 

FEMALE  I  -2 

HALE  1  -2 

WI    0  OF  WISCONSIN  SUPERIOR 
TOTAL  2  .7 

FEMALE  2  1.9 

HUE  0  .0 

WI    U  OF  WISCONSIN  WHITEWATER 
TOTAL.  0  ,*0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

\m    VITERBO  COLLEGE  c 
TOTAL  I.  »5 

FEMALE  I     *  .7 

MALE  0  .0 

WI    WISCONSIN  CONSV  OF  MUSIC 


4 

2 
2 

II 
7 


5 
0 
5 

21 
II 
10 

I 

1* 
0 


.i 

.3 
.3 

1.0 
1*3 
.7 

1.9  I 

3.0 

1.7 
1.8 
1.6 

cs. 
.5 
.7 
.0 


NUMBER 


TOTAL 

0 

♦0 

0  .0 

FEMALE 

0 

•  0 

0  .0 

MALE 

0 

•  0 

0  .0 

STATE 

TOTALS 

1  37 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

47 

♦  2 

380  1.7 

FEMALE 

26 

•  2 

202  1.9 

HALE 

~  ^21 

.2 

178  1*6 

WI 


WYOMING 


WY    UNIVERSITY  OF,  WYOMING 


TOTAL 
FEMALE 
NAL£ 


WY         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  1 
FEMALE  *  0 
HAL&  1 


.1 
.0 
.1 


.1 
.0- 

~1 


.6 
♦  7 
•6 


INSTITUTIONS) 
8  .6 
4  .7 
4  .6 


THE  STATES  ANO  0«C. 
TOTAL  3,404 
FEMALE  Ii674 
'  HALE  1,730 

CANAL  ZONE 


(     1,658  INSTITUTIONS) 


.4 
•  4 
.4 


CZ    CANAL  ZONE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  0 
.0 


60,130 
35,586 
24,544 


6.6 
8.0 
5.2 


CZ 


AREA     TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 

0  * 


I  INSTITUTIONS) 
*        0  »0 
0  .0 
0  .0 


GUAM 

CU    UNIVERSITY  OF  GUAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


GU 


AREA    TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


1  INSTITUTIONS) 

.     o    .  .0 


1 

5 
3 

\ 

15,336 
7,146 
,M90, 


0 
0 

Ol 


13 


.4 
.5 
•  3 


.4 

,.5 
•  3 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL  * 
-MINORI TY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 


NUMBER 


13 
4 

9. 


1.0 
.7 
1.3 


I  4-1. 

>  -f  i. 


20,029 
9,675 
10,354 


73.8 
77.8 
5»  69.0 


135  73.8 
77  7,1**8 
58  69.0 


2.2 
2.2 
2.2 


16*7 
33*3 

.  *0 


4,133 
*  567 
*566 


97*3 
97*8 
96*9 


0 

.0 

3 

1.1 

.  10-- 

3.7 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

L? 

0 

.0 

3 

1.8 

8 

4.9 

1 

*1 

7 

.6 

29 

2.4 

0 

.0 

3 

♦  5 

14 

2.3 

1 

.2 

4 

.6 

15 

2.4 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

1.1 

0; 

.0 

0 

.0 

2 

1.4 

0 

♦  0 

0 

.0 
» 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

o. 

•  0 

0 

.0 

0 

;o 

0 

.0 

8> 

.4 

124 

.6 

638 

**9 

49 

♦  5 

44 

.4 

321 

3.0 

38 

.3 

80 

♦  7 

317 

2.9 

.1,026  95*6 
516  97*5 
512  93*8 

231  86*2 
97  93*3 
134  ei*7 

1,175  95*4 
583'  96*5 
59^  94.3 

183,  98.9 
146  98.6 
37  100.0 

9  90.0 
3  10C.0 
6  85*7 


20,766  95*5 
10,241  96*3 
1C525  ^4*8 


27 

2*1  . 

1,203 

93*3 

11 

1*9 

558 

97.4 

16 

2*2 

645 

90.1 

27 

2*1 

T,203 

93**3 

11 

1*9 

-  558 

97,4 

16 

2*2 

64  5^ 

90*1 

1 

16*7 

1 

16.7 

1 

33*3 

1 

33*3 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

135 

73*8 

0 

-  *77 

77*8 

0 

58 

69.0 

0 

.0 

135 

"73.8 

0 

.0 

■77 

77.8 

0 

.0 

58 

69*0 

5  83*3 

2  66*7 

3  lOO^g 


48 
22 
26 


48 
22 
26 


26.2 
22*2 
31*0 


26*2 
22.2 
31*0 


17 
4 

9 

31 

3 
28 


1.5 
.7 
2.2 

2*9 
.6 
5.1 


TOT  Ai  1 

NUMBER 


•  584 
1.075, 


27 

10.  1-  . 

i68 

5 

4.8 

/104 

C  C 

I"3.4 

/  164 

28 

2.3  s 

/l,232 

•j 

1.2 

/  604 

21 

3.3 

'/  62eL 

0 

»  0 

1 85 

o 

*0 

148 

0 

io 

37 

1 

10.0 

10 

0 

•  0 

3 

1 

14.3 

7 

330 

1.5 

21,734 

71 

♦  7 

10,633 

259 

2.3 

11,101 

**  •> 

i            '  . 

59 

4.6 

1,289 

4 

♦  7 

573 

55 

7.7 

716 

59 

4.6 

1.289 

'4 

♦  7 

573 

55 

,  7.7 

716 

17,831 
' 5,063 
12,768 


1.9 
"1.1 
2.7 


916,347 
443,460 
472,887 


183 
99 
84 


>183 
99 
84 


PUERTO  RICO 

PR    ANT  ILL  IAN  COLLEGE' 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

PR    8AYAM0N  CEN  UNIVERSITY 
4  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

mal£  0      .0  . 

PR  CATHOLIC  U  PUERTO  RICO  < 
,     TOTAL  0     *  *0 

.  -FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 

PR    CONSERVATORY  OF  MUSIC  PR" 


TOTAL 
•  FEMALE 
MA  LE 
PR  COLEGIO 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0  *0 

.    0  .0 

0  .0  ■ 
OEL  TURA30 

0  .0 

•'  0  *0 

0  *0 


1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1.8 

0 

•  0 

>  55 

$8*2 

56 

•  0 

0 

•  0 

19 

100*0 

19 

2.7 

0 

*0 

36 

97.3  • 

37 

t 

•  0 

0 

.0  . 

209 

100.0 

.  209 

.0 

0 

10 

98 

100.0 

98 

•  0 

0 

♦o  « 

€5 

<ul 

£00. 0 

111 

*.o 

0 

*0 

932 

10Q.0 

932 

0 

*0 

>56 

100.0 

6  56 

•  0 

0 

*0  - 

2  76 

100*0 

276 

•  0 

p  o 

*0 

16 

100.0 

16 

*0 

•0 

*0 

3 

100*0 

3 

♦  0  ' 

0 

<o 

13 

10.0.0  • 

13 

•0 

-  0 

*0 

605 

100.0 

605 

•  0 

0 

♦  0 

369 

100.0  », 

369 

.0 

0 

.0 

236 

100*0 

.  236 

100*0 


100*0 
100*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0  1 

0 
0 
0 


*0 
*0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0' 

♦  0 
.0* 

*0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 
•0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
•0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


56 
19 
37 

209 
98 
111 

932 
656 
276 

16 
3 
13 

605 
369 
236 


UliC  I.    ftACHELGft* S   OECREES CONfERREO  BY  INSTITUTIONS  Or.HlCMJR  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITV1  ANO  SEX*  INSTITUTION, 

STATE  .ANO  NATION    1971-79  '  ' 


AllfiAien^UDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  DR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


JUS  PANIC 


TOTAL* 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NGh-RESI DENT 
ALIEN 


NUMBER 


NUMBER 


PUERTO  RICO 

PR    INTER  ANER  U  HATO  REV  CAN 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

*  NILE  0  .0 

PR    INTER  ANER  SAN  GERMAN  CAM 
TOTAL  0       *0  . 

FEMALE  0        .0  / 

MALE  0       .  0 

PR    UNIVER5I0AC  OE  PONCE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0   ,  *0 

PR    U  Of  PR  RIC  PI£CKA5 


TDTAL 
FEMALE 
}  mLE 


♦  0 
.0 
.0 

♦  0 

.0  \ 

♦  0 
CIENCES 

♦  (> 
.0 

c 


PR    U  CF  PR  MAYAGUSZ 
TOTAL  0 
FEMALE  C 
MALE    .  0 
PR    U  OF  PR  MEDICAL 
TOTAL,  0 
FEMALE  0 
H*WE  c 
PR    U  PR  CAYEY  UNlVtRSln  C 
TOTAL  0  *0 

FEMALE.  0 

N3LE  0  ..0 

P*    V  PR  HUMACAD  U  CCLLCGE 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0       . 0 

PR    U  OF  THE  SACREO  HEART 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,  0  *0 

PR    WORLO  UNIVERSITY 

TDTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0. 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


PR  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS  ( 
0 

C 
0 


lb  INSTITUTIONS) 


♦r 
.ft 
♦  c 


NUMBER 

X 

NUMB£R  '  * 

NUMSFt 

t  . 

NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

V 

1*0U  97*0 
58S  96*5 
474  97*5 

1,061 
585, 
476« 

97*0 
96*5 
97*5 

.33 
21 
12 

3.0 
3.5 
2*5 

0 

"  0 

.0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

1*001  99*5 
5IS  99.5 
427  99*5 

1*003 
x  576 
*  *27 

99.5 
99^> 
♦  99*5 

5 
3 
2 

.5 
.5 
♦  5 

0 
0 

'  o 

•  0 
.0 

♦  0 

0  ' 

0 

0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

1  100*0 

2  100*0 
6  100*0 

6*  100*0 
2  tlOO*0 
6  100*0 

0 
0 

o 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

o 

.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0' 

3tC92  99*1 
2,0*4  99*1* 

i    nil     aa  i 
If  U(0  V?«l 

3,092 
2,014 
1,078 

99*1 
99*1 
99*' 1 

29 
19 
10 

♦  9'  ' 
.9 
»  9 

0 
0 

o 

.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

1,2C7  100*0 
460  100*3 

"ta1»  inn  n 
(%l £lUU*U 

1,207 
460 
747 

100*0 
100*0 
190*0 

,  0 
0 

o 

*0 
.0 
.0 

0 
0 

o 

•  0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  o 

♦  0 

375  100.0 
334  100*0 
41  100*0 

375 
33* 
41 

100*0 
100*0 
100*0 

0 

c 
o_ 

,  ♦( 

♦  0 

•  0 

0  " 

0 

Q 

•  0 

•  0 

;0 

.  0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

376  100*0 
220  100*0  • 
156  100*0 

3.  * 
220 
156 

100*0 
100*0 
100*0 

0. 
0 

o 

*0 
.0 
♦0 

.  o 

'   4  0 

"  .0 
.0 
♦  0 

,  \  o 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

54  100*0 
41  100*0 
13  100*0 

54 
41 
13 

<00*0 
100*0 
100*0 

0 

\  I 

'  ".0 
■  .0 
♦  0 

0 
0 

v  0 

.0 
.  *0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

296  100*0 
164  100*0 
112  100*0 

-296 
'  184 
112 

100*0 
100*0 
100*0 

0 
0 

o 

•  0 

♦  0 
.0 

\  '    ■  0 
'  •  0 
0 

•0 

•  0 

♦  0 

0 

0* 
0 

•  0 
.0 

•  0 

330  99*4 
146  100*0 
184  98*9 

330 
146 
184 

99*4 
100*0 
98*9 

2 

*  0 
2 

v     .6  v 
LI 

0 

o, 

0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

9|619  9>9**3 
5i707  99*3 
3r912  99*3 

9,620 
5,707 
3,913 

99*3 
99*3 
99*3 

69 
43 

,  '26* 

♦  7. 

♦  7 

0  . 

0" 

0 

♦0 
*0 
.0 

TDTAL 
NUMBER 


1*094 
606 
46C 

1*008 
.  579 
429 

8 

2 
6 

3,12? 
2,035 
1*088 

1,207 
460 1 
747 

375 
334 
4i 

376 
220. 
156 

54 
41 
13 

296 
18<* 
112 

332  . 

146 

166 


9,689 
5,750 
3,939 


VIRGIN  I5LAN0S 

VI    COLLEGE  OF  VIRGIN  ISLANOS 
TOTAL  0  '  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0, 


VI          AREA  TOTALS  ( 

TDTAL  0  *0 

FEMALE  r  0*  *0 

MALE  0  *0 


54 
19 
15 


75*0 
81*3 
62*5 


1  INSTITUTIONS! 
54  75*0 
39  81*3 
15  62*5 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


3  **2 
2  4.2 
1  4*2 


*,*2 
4.2 
4*2 


57  79*2 
41  85*4 
16  66*7 


57 
41 
16 


79*2 
85*4 
66-7 


1  1.* 

0  *  *0 

1  v  4*2 


0  *0  , 
)  4*2 


14 
7 
7 


19X4 
*  14*6 
29.2 


19*4 
.14*6- 
'29*2 


'  .'72  * 

48 
''24 


72 
<A8 
14 


DUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
MLE 


18  INSTITUTIONS) 
55  *6 
39  *7 
16"  *4 


135  1*4 
77  1*3 
58  1*4 


9,623  96*7 
5,710  96*8 
3,913  96*6 


.9,813  98*6 
5,826  98*7 
3,987  98.4 


123  1.2 
67  1*1 

56  l*4kv 


^  14 
X 
7 


■9>95p 
5,900* 
*  4*050 


ALL  INSTITUTION  I 
TDTAL  3»*04 
FEMALE'  1,674 
MALE  1,730 


1,676  INSTITUTIONS) 

*4  60,185      6*5  15,471  1*7 

.4  35,625      7*9  7,223  1*6 

*4  24,560      5*1  8,248  1*7 


29,652  3*2 
15,385  3*4* 
14,267  3*0' 


108,712 
59,907 
48,805 


11.7 
13*3 
10.2 


799,740 
384,383 
415,357 


86.3  ' 

85*5 

87*1^ 


17,845 
5,070 
12,775 


1*9 
I*t 
2*7 


,926,297  ' 
449,360 
476, .937 


82 


78 


r 


TABLE*.    MASTER'S    DEGREES  COT 


BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATlOti  BY  RACE,  ETHNICITY*  ANO  SEX: 
STATE  ANO^NATION  1978-79 


^anerican-jNou:: 

ALASKA  N>NATIVE 
NUMBER  I 


BLACK  AN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


ALABAMA 

AL    ALABAMA  A  &  N  UNIVERSITY 
,JOTAL*„  0  .0 

,  FEMALE  0  .0 

HUE  0  .0 

AL    ALABAMA  STATE  UNIVERSITY 
•  TOTAL       '         0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

All    AUBURN  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  "    0  .0 

MALE  0  .0 

At    AUBURN  U  AT  MONTGOMERY 
TOTAL  5  1*8 

FEMALE  1  .9 

MALE  4  2.3 

AL    JACXSONVL  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    LIVINGSTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE'  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    SAMf ORD  UNIVERSITY 
TOT  AL  0  0 

FEMALE  0 
*MAL2'  0  .0 

AL    STHESTN  BIBLE  CCLLEGE 


TOTAL 
-  FEMALE 
MA  LE 
;AL    TROY  STATE 
rOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0  * 

0  .0 

I  HA  IN  CAMPUS . 

1  .1 

0  .o 

1  .2 


AL    TROY  ST  U  OOTHN-FT  RUCKER 
TOTAL  -Or^  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    TROY  STATE  U  MONTGOMERY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ^  "  0  .0 
-      KALE      •  0  .0 

AL    TUSKEGEE  INSTITU.5 
TOTAL  •  0  .0 

•  ,  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    DIVERSITY  OF  ALA8AMA  _ 
TOTAL  0  .0 

FEMALE?,.  ~  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    U  ALABAMA*  IN  BIRMINGHAM 

TOTAL  0  .0 

;  FEMALE      '  0  .0 

"*>.  MALE   .  0  .0 

AL    U  ALABAMA  IN  HMNTSVILLE 


TOTAL 
FEMALE 

~>MAL£ 


♦  0 

•  0 
.0 


AL    UNIVERSITY  OF  KCNTEVALLO  , 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
i At     U  OF  NORTH 
TOTAL 
FEMALE 
MILE 


0  .0 

o  .0 

0  .0 

Alabama 

o  *o 

o  .0 

o  .0 


AL    U  OF  SOUTH  ALABAMA 


,  TOTAL 
*  FEMALE 
MALE 

AL    *  STATE 
TOTAL 
FEMALE    9  * 
.MALE 

ALASKA 


0  .0 
0  *0 


TOTALS  ( 
6 

I 
5 


X  AK    U  ALASKA  FAIRBANKS  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ~0  .0 

t     .*    MALE  *  0*0* 
AK    U  ALAS  ANCHORAGE1  CAMPUS  * 
TOTAL  2  2.6 

FEMALC  2  4.5 

'  MALE  0  .0 

AK-  U  ms  STHESTN  SENIOR  C 


TOTAL 
.  FEMALE 

MALE*  - 


•  0 
.0 
.0 


1ER1C 


MftER 

•  X 

NUMBER 

i 

131 

43.5 

0 

.0 

82 

48.? 

o 

« 0 

49 

37.4 

0 

to 

328 

99.7 

0  \ 

.0 

254 

99.6 

U 

A 

♦  u 

74 

100.0 

0 

♦  0 

12 

2.3 

0 

.0 

8 

3.0 

0 

.0 

4 

X.6 

0 

.0 

23 

-8.2 

2 

♦  7 

15 

13.8 

0 

.0 

8 

4.7 

2 

17 

6.1 

0 

•  0 

9 

5.5 

0 

•  0 

< 

7.0 

0 

♦  0 

18 

20.7 

0 

.0 

13 

20.6 

0 

A 

•  U 

5 

20.8 

0 

.c 

5 

6*8 

5 

6.8 

1 

3.6 

1 

3*6 

4 

8.7 

4 

8.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

58 

8.2 

5 

.7 

29 

17.2 

0 

.0 

29 

5.4 

5 

.9 

15 

5.1 

0 

•  0 

8 

5.4 

0 

•  0 

7 

4.y  " 

0 

.0 

62 

18.0.7 

0 

.0 

39 

30.5 

A  0 

.0 

23 

10.6 

0 

.0 

63 

76.8- 

8 

9.8 

35 

97.2 

1 

C  ♦  0 

28 

60.9 

7 

15.2 

49 

5.3 

•10 

♦  0 

38 

6.5 

0 

.  0 

11 

3.3 

0 

•  0 

134 

14.0 

4 

.4 

110 

16.2 

0 

.0 

24 

.  8.7 

4 

1.4 

0 

*  .0 

2 

1.9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

3.0 

7 

4.6 

0 

.0 

4 

4.0 

0 

»  0 

3 

6.0 

0 

*  .0 

14 

4.0 

0 

♦  0 

10 

4.1 

•  0 

.0 

4 

3.7 

0 

•0 

27 — frl  .3 

0 

•  0 

22 

14.0 

0 

.0 

5 

6.0 

0 

.0 

NSTITUTICNS) 

963 

16.0 

26 

if 

677 

20.2 

2 

.  1 

2  86 

10. T 

24 

♦  9 

1 

1.3 

3 

4.0 

1 

4.5 

1 

4.5 

0 

•  0 

2 

1.8 

2 

2.6 

0 

.0 

2 

4.5 

0 

.0 

0 

•P 

.0. 

.0 

0 

f*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0' 

0 

.0 

0 

.0 

* 

> 

♦ 

<• 

*     *  * 

i 

ISPANIC 
NUMEER  ' 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUM8ER 


INSTITUTION, 


NOk'-RESIOEKT 
A*  IEN 


TOTAL 
NUMBER 


o 

♦iO 

131 

43.5 

138 

45*8 

32 

10.6 

.AOL 

0 

.0 

82 

48*2 

88 

51.8 

0 

.0  ' 

170 

0 

.0 

49 

37.4 

50 

_3£.2 

32 

24.4 

131 

o 

♦  0 

328 

99.7 

1^ 

.3 

0 

.0" 

329 

0 

.0 

254 

99*6 

1 

V  .4 

0 

•  0 

255 

0 

•  0 

74 

100.0 

0 

•0 

0 

•0 

74 

♦  0 

12 
8 

2.3 

457 

88*9 

45 

8.8 

514 

0 

.0 

3.0 

"\  246 

92*5 

12 

4.5 

266 

0 

.0 

4 

;  1*6 

x  211 

85*  1 

33 

13.3 

o 

.0 

30 

1C.  7 

250 

'  89*3 

'  0 

•  0 

280 

0 

•0 

16 

14*7 

93 

85.3 

0 

<0 

109 

0 

.0 

/  U 

/ 

8.2 

157 

91*8 

0 

.0  , 

171 

5 

1.8 

22 

7.9 

257 

92.1 

0 

•  0 

279 

1 

.6 

10 

6.1 

154 

93.9 

0 

.0 

164 

4 

3.5 

12 

10*4 

103 

89.6 

0 

•  0 

1 1$ 

o 

.0 

18 

20.7 

69 

79.3 

iO 

.0 

87 

0 

.0 

13 

20*6 

50 

79*4 

0 

.0 

^63 

0 

.0 

5 

20.8 

19 

79.2 

0 

•0 

24 

o 

.0 

10 

13*5 

64 

86*5 

0 

.0 

74 

0 

•  0 

2 

7.1 

26 

92.9 

0 

•0 

28 

t 

.0 

8 

17.4 

38 

82*6 

p 

•  0 

46 

Q 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

2  « 

100.0 

0 

•0 

2 

7 

1.0 

71 

-10  .c 

63  7 

90.0 

0 

.0 

708 

0 

.0 

29 

17^2 

140 

82.8 

0 

.0 

169 

7 

1*3 

42 

7.8 

497 

92.2  • 

0 

.0 

539 

o 

♦  0 

1 5 

5.1 

277 

94.9 

0 

•  0 

292 

0 

.0 

8 

5.4 

140 

94.6 

0 

.0 — - 

148 

0 

.0 

7 

4.9 

137 

95.1 

0 

.0 

144 

o 

•  0 

6?. 

18.0 

2b3 

82.0 

0 

•  0 

345 

0 

.0 

39 

3  0.5 

89 

69.5 

0 

.0 

128 

0 

.0 

23 

10*6 

194 

89.4 

0 

•  0 

217 

0 

♦  0 

71 

86  6 

o 

.0 

11 

13.4 

82  X 

0 

.0 

36 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

36 

0 

.0 

35 

76*1 

0 

.0 

11 

23.9 

46 

0 

♦  0 

49 

5*3 

816 

88.7 

55 

6.0 

15  920 

0 

.0 

38 

6.5 

532 

90.3 

19 

3.2 

589 

0 

.0 

11 

3*3 

284 

85*8 

36 

1C.9 

331 

1 

#  1 

139 

14*  5 

807 

84*2 

12 

1*3 

958 

1 

.1 

111 

16*3 

567 

83*3 

3 

.4 

681 

0 

.0 

28 

10*1 

240 

86.6 

9 

3.2 

277 

0 

.0 

2 

1*9 

95 

90.5 

8 

7*6 

105 

0 

.0 

0 

.0 

39 

100*0 

0 

•  0 

39 

0 

.0 

2 

3.0 

56 

84*8 

8 

12.1 

66 

0 

.0 

7 

4.6 

142 

94.0 

2 

1.3 

151 

0 

.0 

4 

4*0 

95 

94*1 

2 

2.0 

101 

0 

.0 

3 

'  6.0 

47 

94.0 

0 

.0 

50 

0 

.0 

14 

4*0 

337 

95*5 

2 

•  6 

353 

0 

.0 

10 

4.1 

232 

95.1 

2 

%  .8 

244 

0 

.0 

4 

3.7 

105 

96.3 

0 

.0 

109 

0 

♦  0 

27 

11.3 

213 

88.8 

0 

•  0 

240 

0 

.0 

->2 

14.0 

135 

86.0 

0 

.0 

157 

0 

.0 

j  5 

6.0 

.  78, 

94.0 

%/ 

.0 

83 

13 

.2 

1,008 

16.7, 

4,845 

80*5 

167 

2.8 

6,020 

2 

.1 

682 

20.4 

2,627 

78*5  • 

38 

1.1 

3%  3  47 

11 

•  4 

326 

12.2 

2,218 

83.0 

129 

4.8 

2,673 

0 

.0 

5.3 

w  68 

90*7 

3 

4.0 

75 

0 

.0 

2 

9.1 

20 

90*9 

0 

.0 

22 

0 

.0 

2 

3.8 

43 

9C*6 

3 

5.7 

53 

2 

2.6 

6 

7.8 

71 

92.2 

*  0 

•  0 

77 

0 

.0 

4 

9.1 

40 

90.9 

0 

•  0 

44 

2 

6*1 

2 

6.1 

31 

93.9. 

i  0 

•  0 

33 

1 

4.3 

1 

4.3 

,22 

95.7 

0 

•  0 

23 

1 

10.0 

1 

*0.0 

9 

90.0 

0 

•0 

10 

0 

.0 

0 

.0 

13 

r> 

100.0 

0 

•  0 

13 

79 


83 


TABLE  2.     MASTER'S    OEGREES  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY,  A 
'  \  /  STATE  A NO  NATION     1978-79  1 


SEX:  INSTITUTION, 


AMERICAN  I NO IAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 

ALASKA 

AK         STATE  TOTALS  C 

•TOTAL                2  1*1 

.    FEMALE                 2  2*6 

MALE                 0  .0 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


3*-  INSTITUTIONS) 
3  1.7 

'  3 
0 


3.9 
•  0 


NUMBER 


3\ 
\\ 

2 ; 


HISPANIC 
NUMBER 


1*7 
1*3 
2*0 


1*3 
2*0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


U 

7 
4 


i  VHITC 
1  NON-HlSPvANIC 


6*3 : 

9*2  ■ 
4*0* 


NUMBER 


NCN-RESICENT 
ALIEN 

NUMBER 


3  • 

0 

3 


1.7 
•  0 
3*0 


TOTAL 
NUMBER 


175 
76 
99 


ARIZONA 


AZ    AMER  GRAO  SCH  OF  N3MT 


AZ 


TOTAL 

C 

♦  0 

3 

.4 

FEMALE 

G 

•  0 

2 

1.1 

MALE 

0 

•  0 

1 

•  2 

I    ARIZONA  STATE  UN'-VCiRSPTY 

TOTAL 

11 

•9  X 

20 

1  .5 

FEMALE 

9 

1.3 

10 

1.4 

MA  LE 

2 

10 

1.5 

i  NORTHERN 

ARIZ  UNI 

VERSITY 

TOTAL 

12  ' 

i.o 

1 

•  3 

FEMALE 

6 

3.4 

1 

•  6 

MALE 

6' 

2.7 

0 

♦  0 

I    JNIVERSITY  OF/ARIZONA 

TOTAL 

'5 

♦  ?. 

16 

1.1 

FEMALE 

/  5 

♦  7 

11 

1.6 

MALE 

/  0 

•  0 

5 

♦  7 

I  STATE 

TOTALS  < 

4 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

n  28 

♦  7 

40 

1.0 

FEMALE 

20 

1.2 

24 

1.4 

MALE 

8 

.  4 

16 

♦  7 

7 
1 

6 

56 
14 
42 

3 
1 

2 

24 
11 
13 


♦  9 
.6 
1.0 

4*1 

'2*0 
6.3 


•  6 
.9 

1.7 
1.6 

U7 


1<* 
3 

n 

54 
25 
29 

11 

4 
7 

73 
50 
23 


1.9 
1.7 
1.9 

4.0 
3*6 
4.3 

2.8 
2,3 
3.? 

5.1 
7.5 
3.0 


90  2*3 
27  1*6 
63  2*8 


152  3*9 
82  4.8 
70  3.1 


24' 

3.2j 

577 

77. 0\ 

148 

19*8 

6 

3.4' 

156 

88*l\ 

15 

8.5 

18 

3.1 

421 

73*6  \ 

133 

23*3 

14» 

10*4 

1,21V 

89*6  \ 

o 

.0 

58 

8*4 

635 

91*6  \ 

0 

•  0 

:  * 

12*4 

584 

87*6  \ 

0 

•0 

27 

6*8 

371 

93*2  \ 

0 

•  0 

12 

6*  ,8 

164 

93*2  \ 

0 

•  0 

15 

6.8 

207 

93*2  \ 

0 

.0 

118 

8.2 

1,218 

85.  0» 

\  97 

6.8 

77 

llf5 

574 

8I>.9 

\  17 

2.5 

41 

5*4 

644 

84*2 

\  80 

10*5 

310 

7.9 

3,385 

85*9 

\245 

6*2 

153 

8.9 

1,52  9 

89*2 

\32 

1.9 

157 

7.1  . 

1,856 

83*4  ' 

'213 

9.6 

749 
177 
572 

1,360 
693 
£67 

398 
176 
222 

1,433 
668 
765 


3,940 
1,714 

2*226 


ARKANSAS 


AR    ARKANSAS  STATE  L  MAIN  CAM 

X 

TOTAL 

.     1  •* 

22 

8*1 

1 

♦  4 

FEMALE 

0  *  *0 

20 

12*3 

0 

♦  0 

•3ALE 

'     1  .7 

2 

1*9 

'  M 

♦  9 

AR    ARKANSAS  TECH  UNIVERSITY 

o1 

TOTAL 

0  *0 

2 

6*1 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

1     0        .0  , 

2 

22*2 

0 

\  ro 

AR    riAROING  COLLEGE  MAIN  CAM 

TOTAL 

0  *o 

1 

7*1 

0 

!  *0 

FEMALE, 

i      0  .0 

0 

•0 

0 

.0 

*  MALE 

0  .0 

1 

16*7 

q 

•  0 

AR    HAROING  GAAO  SCH  RELIGION 

TOTAL 

[       0  .0 

1 

2.8 

0 

.0 

FEMALE 

o  .0 

0 

.0 

0 

.0 

KALE 

0  «0 

1 

3.0 

0 

.0 

AR    HENOERSON  ST  UNIVERSITY 

19 

17.8 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

12 

15.8 

0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

7 

22*6 

0 

\*° 

AR    OUACHITA  BAPT  UNIVERSITY 

.0 

TOTAL 

0  .0 

1 

2*2 

0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

1 

5*0 

0 

:o 

AR  STHN 

ark  u  main  Campus 

TOTAL 

0   .  .0 

10 

21*3 

0 

•  0 

FEMALE 

i              0  .0 

20*7 

0 

•  0 

MALF 

I              0  .0 

4 

22*2 

0 

*o 

AR    U  OF 

ARKANSAS  MAIN  CAHPUS 

28 

TOTAL 

4  .5 

73 

9*4 

3*6 

FEMALE 

•  2  .7 

37 

12*6 

4 

1*4 

MALE 

2  •  *4 

36 

7*4 

24 

*  5*0 

AR'  U  OF 

ARK  AT  LITTLE  ROCK 

TOT  AL 

0  .0 

8 

8.4 

1 

1*1 

FEMALE 

-    0  *o 

4 

6.7 

1 

1.7 

MALE 

0  .0 

4 

11*4 

0 

•  0 

>R    U  CF 

ARK  'MZOL  SCI  CAMPUS 

TOTAL 

0      *o  . 

2 

5.6 

0 

•  0 

FEMALE 

0  *o 

2 

6.9 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

'♦0 

0 

.0 

AR    U  OF 

Central  Arkansas 

TOTAL 

o  *o 

32 

12*6 

0 

♦  0 

FEMALE 

o  *o 

26 

14.2 

0 

•  0 

MALE 

<     o  »o 

6 

8*5* 

0 

.0 

AR          STATE  TOTALS  (        11  INSTITUTIONS) 

30 

TOTAL 

5  *3 

171 

10*0 

1.7 

FEMALE 

2  .2 

107 

12*0 

5 

.6 

MALE 

3        .4  . 

64 

7*8 

25 

3.0 

CALIFORNIA' 

CA    ARMSTRONG  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

'  MALE  0  .0 

CA    M USA  PACIFIC  CCLLEGE 


TOTAL 

F,EMA  L£ 
MALE 


0 
0 
0 

53 
33 
20 


•0 

•  0 

•  0 

7.7 
10.3 
5.4 


0 
0 
0 

11 
4 
7 


♦  0 
.0 
.0 

1.6 
1.2 
1-9 


0 

•  0 

24 

8.9 

244 

90*4 

0 

•  0 

20 

12*3 

143 

87*7 

0 

•0 

4 

3*7 

101 

94*4 

0 

•  0 

2 

6*1 

31 

93*9 

0 

♦0 

0 

•0 

24 

100*0 

0 

•  0 

2 

22*2 

7 

77*8 

0 

.0 

1 

7*1 

13 

92*9 

0 

♦  Ov 

o 

*  0 

8 

100*0 

0 

.0  ' 

1 

16*7 

5 

83*3 

0 

♦  0 

1 

2*8 

34 

94*4 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

.0 

1 

3*0 

31 

93*9 

0 

.0 

19 

17*8 

88 

82*2 

0 

.0 

12 

15*8 

64 

84*2 

0 

♦0 

7 

22*6 

24 

77*4 

0 

♦  0 

1 

2*2 

45 

97*8 

0 

♦0 

0 

♦  0 

26 

100*0 

0 

•  o  . 

1 

5.0 

19 

95*0 

0 

.0 

10 

21*3 

37 

78*7 

0 

.0 

6 

20*7 

23 

79*3 

0 

.0 

4 

22*2 

14 

77*  8~ 

10 

1.3 

115 

14*8 

624 

80*2 

3 

i.o 

46 

15*6 

243 

82*7 

7 

1.4 

69 

14*3 

381 

78*7 

1 

1.1 

10 

^10*5 

85 

89*5 

1 

1.7 

6 

ICO 

54 

90*0 

0 

.0 

4 

11*4 

31 

88*6 

0 

♦  0 

2 

5.6 

34 

9**4 

0 

.0 

2 

6.9 

27 

93*1 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

.0 

32 

12*6 

222 

87*4 

0 

.0 

26 

14*2 

157 

8S.8 

0 

.0 

6 

8*5 

65 

91*5 

11 

.6 

217 

12*6 

1  ,457 

84*9 

4 

♦4 

118 

13*2 

772 

86*3 

7 

♦  9 

99 

12*1 

685 

83*4 

0 

•  0 

0 

•  0 

.7 

8.0 

0 

.0 

0 

•0 

1 

7.7 

0 

♦  0 

0 

.0 

6 

8.1 

45 

6.5 

109 

15*8 

566 

82*1 

26 

8.1 

63 

19*6 

2^7 

7^.6 

19 

5.2 

46 

12*5 

317 

86*1 

0 
0 
0 

0 
u 
0 

0 

c 

0 

39 
5 
34 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


42 
5 
37 


♦  7 
♦0 

1*9 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
•0 


?.8 
.0 
3.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

5.0 
1.7 
7.0 

♦0 
.0 
.0 


•  0,P 

•  0 

♦0  . 

♦o% 
♦ov 

•  0 


♦  6 
4.5 


80  92*0 
12  93*3 
68 


14 

.a 

5 


91.9 

2*0 
2.8 
11.4 


270 
163 
107 

33 
24 
9 

14 

..  8 
& 

36 
3 
33 

107 
76 
31 

46 
26 
20 

47 
29 
18  ' 

778 
294 
484 

95 
60 
35 

36 
29 
7 

254 
18Z 
71 


1,716 
8Q5 
821 


87 
13 
74 

6  89 
*21 
>68 


80 


i  ERIC 


V 


84  . 


TAttE  Z.    MASTOIDS    OEGREES  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY.  ANO  SEX: 

STATE  ANO  NATION  T978-79 


INSTITUTION* 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  'NATIVE 


NUMBER 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 

X        NUMBER  X        NUMBER      *  X 


TOTAL 
•  NINOWY 


NUMBER 


hHlTE 
NON-HISPANIC 

NUM3ER 


NCh-RESIOE NT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


CALIFORNIA 


CA    6IOLA  COLLEGE 


TOTAL  ' 

0  .0 

1 

1.0 

FEMALE 

0  *0 

0 

.0 

HALE 

0  .0 

1 

1*2 

CA    CAL  COLLEGE  ARTS  t  CRAFTS 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  »o 

0 

•  0 

MA  LE 

0.  .0 

0 

♦  0 

CA  CALIFORNIA 

INST  OF  ARTS 

TOTAL 

0  *0 

1 

1*8 

FEMALE 

0  *0 

0 

.0 

 MALE 

o    •  *o 

1 

3*0 

CA    CAL  INST  OF  ASIAN  STUOIES 

TOTAL 

0  *0 

a 

.0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

MALE 

0  *0 

0 

♦  0 

CA    CAL   INST  OF  TECHNOLOGY 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  *o 

0 

•  0 

KALE 

0  .0 

0 

•  0 

CA    CAL  LUTHERAN  COLLEGE 

TOTAL 

0  *0 

31 

8*5 

FEMALE 

0  .0 

28 

12.7 

MALE 

0  *0 

3 

2*1 

CA    CAL  SCH  PSYC  BERKELEY 

TOTAL 

0  *o 

1 

1.9 

FEMALE 

0  .0 

1 

4.5 

MALE 

0  *0 

0 

♦  0 

CA    CAL  5 CP  PRCF  PSYC  FRESNO 

TOTAL 

0  *0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  *o 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

,  o 

♦  0 

CA    CAL  SCH  PROF  PSYC  LOS  ANG  r 

TOTAL 

0       .0  / 

0 

♦  0 

FEMALE 

0        *0  / 

0 

♦  0 

MALE 

0  *0 

0 

•  0 

CA    CAL  SCH  PRCF  PSYC  SN  OEGO 

TOTAL 

0  0 

2 

5.3 

FEMALE 

0  *0 

1 

12.5 

HALE 

o  *o 

1 

3.3 

CA    CAL  ST  COLLEGE-BAKER SFLO 

TOTAL 

13  7.8 

1 

.6 

FEMALE 

8  9*4* 

1 

1.2 

MA  LE 

5  6.2 

0 

.0 

CA    CAL  STATE 

C-SN  8ERNAR0IN0 

TOTAL 

2  *9 

26 

12.3 

FEMALE 

2  1*6 

16 

12.6 

MALE 

0  *o 

10 

11.8 

CA    CAL  ST  COLLEGE-STANISLAUS 

i 

TOTAL 

0  *0 

1*3 

FEMALE 

0  .0 

i 

2.6 

MALE 

0  .o 

0 

.0 

CA    CAL  POLY  ST  U-SN  LU,I  S  OB 

•OTAL 

3  1*5 

4 

2.0 

FEMALF 

1  1*2 

3 

3*5 

MAU 

2  1.7 

1 

.9 

CA    CAL  STATE 

POLY  U-POMONA 

TOTAL 

'   2  »8 

2 

•  8 

FEMALE 

l  ;*3 

1 

1.3 

MA  LE 

1  .6 

1 

*6 

CA    CAL  STATE 

U-CHICO 

TOTAL 

1  *4 

0 

•  0 

FEMALE 

1  1*0 

0 

•  0 

MA  LE 

0  .0 

0 

♦  0 

CA  ;CAL  STATE, 

;-0ONINGUE2  HLS 

TOTAL 

6  .  1*1 

43 

8.2 

FEMALE 

1  «4 

28 

10.8 

MALE 

5  1*9 

15 

5.6 

CA    CAL  STATE 

U-FRESNO 

TOTAL 

'2  **5 

7 

1.9 

FEMALE 

1  *6 

4 

2.4 

MA  LE 

1  .5 

3 

1.5 

CA    CAL  STATE 

U-FUL  LEA  TON 

TOTAL 

3  ♦* 

9 

1.2 

FEMALE 

3  *7 

5 

1.2 

MALE 

0  .0 

4 

1.2 

CA    CAL  STATE 

O-HAYhARD 

8.5 

TOTAL 

4  .9 

37 

FEMALE 

1  *5 

23 

10.6 

HA  LE 

3  1*4 

14 

6.5 

CA    CAL  STATE 

U-LONG  BEACH  s 

TOT  Al 

9  1*0 

38 

4.0 

FEMALE 

4  .9 

21 

5.C 

MALE 

5  1*0 

17 

3.: 

CA    CAL  STATE 

U-LOS  ANGELES 

TOTAL 

6  .6 

90 

9*4 

FEMALE 

5  .9 

58 

10.2 

MA  LE 

1  .3 

32 

8.2 

CA    CAL  STATE 

U-NOR THRI OGE 

TOTAL 

15  1*9 

12 

1.6 

FEMALE 

9  1*8 

10 

2.0 

MALE 

6      2*  3 

2 

.3 

2 

2.1 

0 

.0 

3 

3.1 

91 

94*8 

2 

2*1 

96 

1 

7.7 

0 

.0 

1 

7.7 

1 1 

84*6 

7.7 

13 

1 

1.2 

° 

.0 

2 

2.4 

80 

96*4 

1 

1.2 

83  * 

0 

.0 

\  '°n 

.0 

0 

•  0 

19 

86*4 

3 

13*6 

22 

0 

•  0 

\  2 

.0 

0 

.0  * 

7 

87*5 

1  5  c 
1  6.D 

-14— 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

12 

8  5  •  7 

2 

1 4.3 

0 

.0 

0 

v  •° 

I 

1.8 

51 

91*1 

4 

7.1 

56 

0* 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

21 

91*3 

•> 

8.7 

23 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.0 

30 

90*9 

2 

6.1 

33 

0 

•  0 

0 

^0 

0 

.0 

16 

100*0 

0 

•  0 

16 

0 

♦  0  ' 

0 

.0 

0^\  .0 

11 

LOO  #0 

o 

.0 

H 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0'  . 

\v 

5 

100*0 

0 

.0 

5 

21 

16.8 

2 

1.6 

23 

18.4    "  \ 

100 

80*0 

2 

1.6 

125 

0 

.0 

0 

30 

0 

.0 

1 00*  0 

o 

.0 

15 

21 

19.1  . 

2 

1.8 

23 

20*9 

85 

77*3 

t 

1.8 

110 

8 

i.2 

7 

1.9 

46 

12*6 

315 

86*5 

3 

.8 

■  364 

5 

2.3 

3 

1*4 

36 

16.3 

185 

83  *  7 

o 

.0 

221 

3 

2.1 

4 

2*8 

10 

7.0 

130 

90*9 

3 

4.1 

14? 

2 

3*8 

2 

3.8 

5 

9.4 

46 

86*8 

2 

3.8 

53 

1 

4.5  . 

0 

.0 

2 

9. 1 

20 

90.  9 

0 

.  0 

22 

1. 

3.2 

2 

6*5 

3 

9.7 

26 

83*9 

2 

6.5 

31 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

c.8 

100*0 

0 

•  0 

8 

0 

•  0 

0 

.0 

.0 

3 

100*0 

o 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

.0 

5 

0 

•  0 

1 

2.1 

1 

2.1 

45 

95*7 

1 

2.1 

47 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

35 

100*0 

0 

.0 

35 

0 

.0 

1 

8.3 

- 1 

8.3 

10 

83*3 

1 

8.3 

^2 

1 

2*6 

0 

•  0 

3 

7.9 

35 

92*1 

0 

•  0 

38 

1 

12*5 

0 

•  0 

2 

25.0 

6 

75  .0 

o 

♦0 

9 
30 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

3.3 

29 

96*  7 

0 

.0 

1 

.6 

11 

6.6 

26 

lf.7 

138 

83*1 

*> 

1.2 

166 

0 

.0 

3 

3.5 

12 

IS.l 

71 

83*  5 

2 

2.4 

85 

1 

1.2 

8 

9.9 

14 

17*3 

67 

32*7 

Q 

♦  0 

81 

2 

♦  9 

22 

10.4 

52 

24.5 

154 

i'2«6 

6 

Z,  8 

212 

1 

.8 

14 

li.O 

33 

26*0 

92 

72*4 

2 

1 .6 

127 

1 

1.2 

8 

9*4 

19 

22*4 

62 

72*  9 

4.7 

85 

0 

.0 

3 

4.0 

4 

5*3 

68 

90*7 

3 

4.0 

75 

0 

.0 

2 

5.3 

3 

7*9 

34 

89*5 

2*6 

38 

c 

.0 

1 

2.7 

1 

2*7 

34 

_91*9 

2 

5.4 

37 

4 

2.0 

4 

2.0 

15 

7.5 

179 

,89*1 

7 

3.5 

201 

1 

1.2 

0 

.0 

5 

5.8 

81 

94*2 

Q 

*? 

86 

3 

2.6 

4 

3.5 

10 

8.7 

98 

85*2 

7 

6.1 

115 

9 

3.8 

7 

3.\j 

20 

8.5 

156 

66*1 

60 

25.4 

236 

3 

4.0 

1 

1.3 

6 

8.0 

59 

78*  7 

1 0 

1 3.3 

75 

6 

3.7 

6 

3.7 

14 

8.7 

97 

60*1 

50 

31*1 

161 

4 

1.6 

5 

2.0 

10 

4.1  n 

196 

80*0 

39 

15.9 

245 

0 

•  0 

2 

2.1 

3 

3.1 

85 

87  .6 

9 

97 

4 

2.7 

3 

2.0 

7 

4.7 

1 1 1 

75.  0 

30 

20*3 

148 

24 

4.6 

11 

2.1 

84 

15.9 

427 

81.0 

16 

3,0 

527 

17 

6.5 

G 

3.1 

54 

20.8 

78*1 

3 

1*2 

260 

7 

2.6 

3 

1.1 

30 

11.2 

224 

C3.9 

1 3 

4*9 

267 

15 

4.0 

13 

3.5 

37 

10.0 

285 

76*8 

49 

13*2 

371 

6 

3.6 

*> 

2.4 

i5 

9.0 

141 

S4-9 

6*C  • 

166 

9' 

4.4 

4.* 

22 

10*7 

144 

70*  2 

39 

1 9*0 

2L3 

^> 

24 

3.2 

40 

5.4 

76 

10*2 

652 

87*3 

19 

2.5 

747 

12 

2.9 

22 

5.3 

42 

10*0 

369 

88*  1 

Q 

1.9 

4 19 

12 

3.7 

13 

5.5 

36 

10*4 

283 

86*3 

11 

3  .4 

26 

6.0 

10 

2.3 

77 

17*7 

322 

7.4*2 

45 

8.1 

434 

12 

5.5 

1 

♦  5 

37 

17*0 

162 

74*3 

& 

8.7 

218 

14 

6.5 

9 

4.2 

40 

18*5 

160 

74*1 

16 

7.4 

216 

48 

5.1 

29 

3.1 

124 

13*  . 

753 

i?-8 

67 

7.1 

944 

15 

4.5 

12 

2.8 

52 

12*3 

358 

84.*. 

14 

3.3 

'j24 

33. 

6.3 

17 

3.3 

72 

13*8 

39: 

76*0 

53 

10.2 

520 

109 

11.4 

77 

8.0 

282 

29*5 

633 

66*1 

42 

4.4 

•  957 

68 

12.0 

39 

6.9 

170 

29*9 

389 

68*5 

9 

1*6 

563 

41 

10.5 

38 

9.8 

ii: 

28*« 

244 

62*7 

33 

8*5 

389 

39 

5.1  . 

34 

4.4 

ICO 

13*0 

652 

84*5 

20 

2*fr 

772 

24 

4.7 

24 

4.7 

67 

13*2 

435 

85*6 

6 

1*2 

508 

13 

5.7 

10 

3.8 

33 

12*5 

111 

82.2 

14 

5*3 

264 

9 


%5 


TABLE  2.     MASTER»S    DEGf  5ES  CONFERREO  BY.  I NSTITUTI ONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt  ETHNICITY i  ANO  SEX: 

STATE  ANO  NATION  1978-79 


INSTITUTION, 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE0 

NUMBER  x 


BLACr  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


1 


7 
.7 

•  0 
.0 

•  0 

u 

I.I 

•  9 
1.3 


CALIFORNIA 

CA    CAL  STATE  U-SACRAMENTC 
TOTAL  7  1.2 

FEMALE  5 
MALE  2 
CA    HJM90L0T  STATE  U 
..—TOTAL"  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CA    SAN  OIEGO  STATE 
TOTAL  II 
FEMALE  ,  5 

MfrlE  6 
CA     SAN  FRANC  I  SCO  MATE  U 
TOTAL  5  .4 

FEMALE  I  •! 

MALE  4  -3 

CA    SAN  JOSE  STATE  U 

TOTAL       *         8  1.1 
FEMALE  6  1.6 

MALE>  °2        -6  , 

CA     SONOMA  Si  ATE  UNIVERSITY 
TOTAL  3  1.6 

FEMALE  1 

MALE  2  2.6 

CA    CENTER  FOR  EARLY  EO 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  •   0  .0 

ca  Chapman  college 

TOTAL  *  -3 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  '  »5 

CA    CLAREMCNT  GRADUATE  SCHOOL 
TOTAL  1 
FEMALE  0  .0 

jft  MALE  1  «6 

CA    HARVEY  MUDO  COLLEGE 
TOTAL      '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    COLLEGE  OF  NOTRE  DAM E 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

CA     DOMINICAN  C  OF  SAN  3AFAEL 
TC.AL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA     FIELOING  INSTITUTE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  »9 

MALE  0  .0 

CA     FRANCISCAN  SCH  THEOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ,  .0 

CA     FRESNO  PACIFIC  COLLEGE 
TOTAL  G  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA     FULLER  THEOLOGICAL  SEM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    GOLDEN  GATE  UNIVERSITY 
TOTAL  2  .2 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  -2 

CA     GRAOUATE  TrfOL  UNION 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


3.7 
*9.  1 
.0 


.0 
•  0 
.0 


CA     HOLY  NAMES  COLLEGE 
TOJAL  0 
FEMAL£\  0 
HUE**  .0 
Cm     IMMACULATE  HEART  COl LEGE 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0*  .0 

CA     INTERNATIONAL  CCLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


CA    JESUIT  SCHOOL  OF  THEOLOGY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CA     JOHN  h 
TOT  AV 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

KENM.D7 
0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

UNIVERSITY 

•  0 

•  0 
.0 


24 

4.1 

N  24 

4.1 

14 

4.7 

12 

4.0 

40 

3.6 

12  _ 

4.3 

t 

1 

.8* 

4 

3.  3 

1 

2  .2 

I 

2  *2> 

0 

.0 

3 

3.9 

22* 

■)  i 

c  •  l 

59 

5  .7 

17 

3.0 

37 

6.5 

5 

1.1 

22 

4.7 

80 

6.9 

98 

8.5 

6  .6 

52 

7.7 

36 

7.5 

46 

9.5 

20 

53 

7.3 

13 

3.4 

2 1 

5.5 

7 

2.0 

32 

9.2 

3 

1.6 

3 

1.6 

1 

^9 

2 

1  .7 

2 

2.6 

1 

1.3 

2 

2  8  .6 

o 

•  0 

2 

28.6 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

29 

9.  4 

3 

I  •  c 

10 

a  fa 

1 

19 

9i'7 

2 

1.0 

12 

H  .O 

7 

2.7 

6 

7.6 

5 

6.3 

6 

3.3 

2 

1.1 

0 

•  0 

Q 

•  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

•Q 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2  .9 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

1 

2.9 

1 

3«  8 

I 

3.8 

0 

.0 

o 

.0 

1 

14.3 

1 

14.3 

0 

.  0 

o 

.0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

o 

•  0 

0 

•0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10.0 

Q 

.0 

2 

13.3 

o 

.0 

1 

,  6.7 

0 

*.o 

0 

•  0 

3 

2.2 

o 

.0 

1 

4.4 

0 

.0 

2 

1.8 

89 

7.1 

2^ 

2.3 

19 

11.7 

5 

3.  1 

70 

6.4 

24 

2.2 

7.4 

0 

.0 

18.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.6 

1 

I  .S 

1 

1.8 

1 

L,8 

0 

,0 

0 

.0 

1 

1.9 

2 

3.8 

0 

.0 

2 

4.3 

20.0 

•0 
.0 
.0 

7.7 
.0 
9.1 

3.5 

a.  7 

3.2 


♦  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


28 

4.8 

"  63 

14.3 

462 

14 

4.7 

45 

15.0 

243 

14 

5.0 

38 

13.6 

219 

0 

.0 

5 

4.1 

113 

0 

.0 

2 

4.4 

42 

0 

.0 

3 

3.9 

71 

56 

5.4 

148 

14.3 

856* 

3* 

6.0 

93 

16.3 

469 

,22 

4.7 

53 

11.8 

3*7 

40 

3.5  ' 

223 

19.3 

86  1 

17 

2.5 

114 

17.0 

S2  9 

23 

V4.8 

109 

22.6  5 

332 

31 

4.3 

112 

15.4 

541 

14 

3.7 

54 

14.1 

310 

17 

4.9 

58 

16.7 

231 

7 

3.7 

16 

8.4 

173 

3 

2.6 

7 

6.1 

108 

4 

5.3 

9 

11*8 

6  5 

0 

.0 

2 

28.6 

5 

0 

.0 

2 

28.6 

5 

0 

.0 

0 

.  .0 

0 

23 

7.4 

56 

18.1 

245 

9 

7.9 

20 

17*5 

92 

14 

7.1 

36 

18.4 

153 

15 

5.8 

35 

13*5 

175 

3 

3.8 

14 

17.7 

52 

12 

6.7 

21 

11.7 

123 

0 

.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

*2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2.9 
2.9 
2.9 

7.7 
.0 
28.6 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


S  4.3 
1  3.4 
5  4.5 


3  10.0 

2  13.3 

1  6.7 

o  6.5 

2  6.9 
7  6.4 


2 
6 

0 
0 

0 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 


.6 
1.2 
.5 

.0 
.0 
.0 

1.6 
1.8 
.0 

1.9 
2.1 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦u 

.0 

.a 


128 
26 
102 

3 
3 
0 

3 
3 
0 

4 
3 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

3 
2 
1 


10.2 
16.0 


11.1 

27. i 
.0 

4.8 
5.4 
.0 

7.7 

6.4 
20.0 

.0 
.0 
.0 

7.7 
.0 
9.1 

3.5 
3.7 
3.2 


52 
31 
21 

24 


11 

5 

5 
1 
4 

27 
13 
14 

130 
27 
103 

1,118 
133 
985 

18 
6 
12 

58 
52 
6 

48 
44 
4 

12 
7 

5 

6 
1 

5 

79 
'  51 
28 


X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

f  »  .  « 

35 

6.0 

580 

81. 0 

12 

4.a  1 

300 

78.2 

23 

8.2 

280 

92.6 

3.3 

122 

93.3 

1 

2.2 

4' 

92.2 

3 

3.9 

IT 

82.  5 

33 

i  "> 

J.  c 

1 ,037 

82.3 

8 

1.4 

570 

82.9 

25 

5.4 

467 

74.6 

70 

6.1 

1,1  54 

73.8 

28 

4.2 

671 

68*7 

*2 

8.7 

483 

74.  2 

76 

10.4 

729 

81.2 

18 

4*7 

382 

66.6 

58 

16.7 

347 

90.6 

/•  2 

1.0 

191 

93.9 

0 

.0 

115 

85.5 

2 

2.6 

76 

71.4 

o 

•  0 

7 

71*4 

0 

.0 

7 

.0 

0 

.0 

0 

79  .0 

9 

2*9 

310 

80.7 

2 

1.8 

114 

78*1 

7 

3.6 

196 

67.  6 

49  * 

18.9 

259 

65.8 

13 

16.5 

79 

68.3 

36 

20.0 

T180 

1 00  .0 

o 

.0 

2 

.0 

.0 

0 

100.0 

0 

.0 

2 

75.  4 

1 5 

21.7 

69 

88*6 

3 

8.6 

35 

61.8 

12 

35.3 

34 

92.3 

0 

.0 

26 

100*0 

0 

.0 

19 

71*4 

0 

•  0 

7 

100.  0 

o 

♦  0 

16 

100.0 

0 

.0 

11 

100*0 

0 

.0 

J>5 

5  5  .6 

v  4 

44.4 

9 

100.0 

0 

!o 

1 

50.0 

4 

50.0 

8 

90.  0 

o 

30 

86.7 

0 

.0 

15 

93.3 

0 

.0 

15 

93.5 

Q 

•  0 

1 39 

93.1 

0 

•0 

29 

93.6 

0 

.0 

110 

89.2 

Q 

•  6 

1 ,254 

82*1 

3 

1.9 

J  62 

90.2 

5 

.5 

1,092 

66*7 

£ 

22.2 

27 

54.5 

2 

18.2 

11 

V5*0 

4 

25.0 

16 

92*  1 

2 

63 

92.9 

1 

1.8 

56 

85*7 

1 

14.3 

7 

92.3 

o 

.0 

52 

93*6 

0 

.0 

47 

80.0 

0 

.0 

ec.o 

3 

20.0 

1 5 

77*8 

2 

22.2 

9 

83*3 

1 

16*7 

6 

46*2" 

6 

46.2 

13 

50*0 

1 

50.0 

2 

45.5 

5 

45.5 

11 

92.9 

3 

3.5 

®  85 

94.4 

1 

1*9 

54 

90.3 

2 

6.5 

31 

0 

ERIC 


86 


82 


TABLE  2.     MASTER'S    -DEGREES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY>  tACE«  ETHNltiJff  ANO  SEX:  INSTITUTION! 

STATE  ANO  NATION    197B-79  ) 


^AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER. 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER 


HI  SPAN  IC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


CALIFORNIA 

CA    LINCOLN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0       . 0 

CA    LOHA  LINOA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMAL&  *    0     .  *0  , 

HAL  w  0  .0 

CA    LOYOLA  MAR YMOUNY  U 
TOTAL  1  *3 

FEMALE  1  *8 

MALE  0  .0 

CA    MENNONITE  BRTHREN  BIB  SEM 


TOTAL.  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
Ct.    MILLS  COLLEGE 


TOT  A'. 
F2MALE 
MA  L  B 


.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


CA    MNTREY'INST  FORGN  STUOIES 


TOTAL 

<.vtFEMALE 
^V**  MALE 


0 
0 
0 

MAR?1 S 
0 
0 
0 


,0 

•  0 

♦  0 
COLLEGE 

♦  0 

•  0 
.0 


CW'MOUN^  SNT 
'TOTAL 
FEMALE 
MA  L  E 

CA    NATIONAL  UNIVERSITY 
TOTAL  4 
FEMALE  1  1*3 

MALE  3  .8 

CA    NORTHROP  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    XC  IOENT  AL  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0    -  *0 

MALE  0  .0 

CA  OTIS  ART  INST  LCS  ANG  CO 
.    TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    PACIFIC  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE       -    -     0  *0 
CA    PACIFIC  LUTH  THEOL  SEM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    PACIFIC  OAKS  COLLEGE 
TOTAL  0-  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CALCIFIC  SCH  GF  Rr.LIGICN 
TOTAL  0  *0 

FF.MALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    PACIFIC  UNION  CCLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
%  J 
.0 


CA    PEPPEROINE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA    POINT  LOMA  COLLEGE 


TOTAL  0  /*0 

FEMALE  0     f  .0 

MALE  0    '  #0 

CA    SNT  MARY'S  COLLEGE  OF  CAL 
TOTAL  1  *5 

FEHALE  0  *0 

MALE  1  .7 

CA    SAINT  PATRICK'S  SEMINARY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  *  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    SAN  FRANCISCO  ART  INST 
TOTAL  3  6.4 

FEMALE  2  12*5 

MALE  I  3*2 

CA    3AN  FRANCISCO  CCNSV  MUSIC 
TOTAL  0      .  #0 

FEMALE  -  VO 

—   MALE  0  .0 

CA    SAN  FRANC  I  SCO  THEOL  SEM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


>  0 
0 
0 

18 
10 

8 

18 
10 

8 

I 
0 
1 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

2 
2 
0 

24 
5 
19 

1 
0 
1 

"1 
1 
0 

2 
0 
2 

1 

0 
1 

'o 

0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 

.  0 

0 
0 
0 

278 
164 
114 

6 
2 
4 

4 
0 
4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


I 

NUMBER 

e 

X 

NUMBER 

X 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 
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TABLE  2*    ITER'S    DEGREES  CONFIG  BY  I NS T X^ UT  1  ON S ^0 ^« i OH»  RATION  ,BY  RACE,  ETHNICITY.  AND  SEX. 


INSTITUTION* 


AMERICAN  INDIAN 
.  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 


'BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


CALIFORNIA 

CA    SCH  OF  THEO  AT  CLAREMONT 
TOTAL  0    0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    SIMPSON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    ST HN  CAL  INSTITUTE  .ARCH 
TOTAL  °  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    STANFORD  UNIVERSITY 
*    TOTAL  20  1*2 

FEMALE  7  1.7 

MALE  13  1*1 

CA    US  INTERNATIONAL  U 
TOTAL  2  -3 

FEMALE  I    o  .5 

MALE  1  »3 

CA    U  OF  CAL-BERKELEY 

TOTAL  13  .7 

FEMALE  8  1*2 

MA  LE  5  *4 

CA    U  OF  CAL-DAVIS 

TOTAL  -  2  •* 

FEMALE  "  0  •« 

MALE  2  .6 

CA     U  OF  CAL-IRVINE 

TOTAL  1  -5 

FEMALE  0  .0 

MALE'  1  -9 

CA    U  OF  CAL-LOS  ANGELES 
TOTAL  8  .5 

-  FEMALE  *  -5 

MALE  *  •* 

CA    U  OF  CAL-RIVERSIDE  . 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  CAL-SAN  DIEGO 
TOTAL  2  UO 

FEMALE  0  .0 

•    MALE  2  1.3 

CA    U  OF  CAL- SAN  FRANCISCO 
°        TOTAL  •  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  CAL -SANTA  8ARBARA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA     U  OF  CAL-SANTA  CRUZ 
TOTAL  0  .0 

FEMALE,  0  .0 

MA1E  0  .0 

CA    UNIVERSITY  OF  JUOAlSM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    UNIVERSITY  OF  LA  VERNE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    UNIVERSITY  OF  THE  PACIFIC 
TOTAL  1  i.l 

FEMALE  1  1*5 

MALE  0  .0 

CA    UNIVERSITY  OF  REDLANDS  ■ 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    UNIVERSITY  OF  SAN  DIEGO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•0 
.0 
.0 


CA    U  OF   SAN.  FRANCISCO 


'TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.5 
.6 
.3 


CA    UNIVERSITY  DF  SANTA  CLARA 


TOTAL 
FEMALE 
KALE 


CA     U  Of  SOUTHtRN  CALIFORNIA 

TOTAL  7  .2 

FEMALE  3  .4 

MALE  4  .2 

CA    WEST  'COAST  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  '    '\        0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  *     0  *0 
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87.0 

«  42 

7.4 

571 

193 

90.2 

11 

5.1 

214 

304 

85.2 

31 

8.7 

357 

2(326 

74.  C  . 

460 

•14.6 

3 

(145 

587 

72.8 

72 

8.9 

806 

1,  73  9 

74.3 

388 

16.6 

2 

,339 

77 

37.7 

118 

57.8 

204 

10 

45.5 

12 

54.5 

22 

67 

36.8 

106 

58.2 

182 

34 


\ 


TABLE  2*    MASTER'S    OEGREES  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY,  ANO  SEX*  !  INSTITUTION, 

STATE  AND  NATION  1978-79 


AMERICAN  I HO fAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


CALIFORNIA 


CA    W  COAST  U 

TOTAL  0 

.    FEMALE  0 

MALE  0 
CA    UH I YT IER-COLLEGE 

— ^TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  AO 


ORANGE  CO  CTR 

•  0 

•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


CA    WOOOBUkY  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
CA    THE  WRIGHT  INSTITUTE 

„  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ,0 

MALE  0  .0 


.0- 

.0 

2.6 
3.2 
.0 

6.3 
.0 
7.1 

•  0 
.0 

•  0 


NUMBER 


5_ 
^2 
<? 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


HISPANIC 
NUMBER 


CA 


STATE  TOTALS  I 


98  INSTITUTIONS) 


TOTAL             181        .6  1 

tD  t-i 

5.1 

FEMALE                 HV      .  1 

937 

7  7 
f  .  * 

"MALE               92  .5 

641 

3.5 

* 

COLORAOO 

CO     AOAMS  5TATt  UJL  LE&t 

TOTAL                2  1.5 

c  *  s 

FEMALE                   £  <-♦:> 

I 

MALE                0  .0 

2 

3.8 

CO     COLORADO  CuLLcbc 

TOTAL                  0  »0 

o 

.0 

FEMALE                0  •  .0 

0 

•  .0 

MALE                 0  .0 

o 

.0 

CO    COLORADO  SCHOOL  OF  MINES 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

o 

A 

.  u 

HALE                0  .0 

o 

.0 

g~  r\      rc\  i  no  inn    C  T  at  C    i  ut  uCoCI  f  v 
CO     COLORADO    blAlE  LFliVfcKSilT 

TOTAL                 5  .7 

.  8 

FEMALE                1  »4 

2 

HALE                *»  «8 

4 

.  8 

CG    CONS  8APTIST  THEOL'SE1* 

TOTAL                 0  .0 

o 

.0 

FEMALE                 0  .0 

o 

♦  0 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

CU    ILIFF  SCHOOL  OF  IHcULUuT 
TOTAL                 0  .0 

JU 

•  0 

FEMALE                0  .0 

o 

£o 

HALE                 0  -0 

o 

♦  0 

CO    SAINT  THOMAS  SEMINARY 

yni .  i                          A.            - 0 

TOTAL                   U  *v 

o 

.0 

FEMALE                 0        .0  - 

~*0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  Q 

CO    U  OF  COLORAOO  AT  80UL0ER 

TOTAL                 3  *4 

11 

1.5 

•    Fr^ALE                 0  .0 

4 

1.2 

'HALE                 3  .8 

7 

1.8 

CO    U  CF  COLO  COLC  SPRINGS 

TOTAL                 0  .0 

7 

4.6 

FEMALE                 0  .0 

I 

1.6 

MALE                0  .0 

kf 

6.6 

CO    U  OF  COLO  AT  OENVER 

TOTAL                 0  .0 

19 

4.1 

FEMALE                0  .0 

10 

HALE                 0  .0 

9 

4.1 

CO    U  OF  COLO  MEDICAL  CENTER 

2.6 

TOTAL                 2  U'3 

4 

FEMALE                2  1*6 

3 

2.3 

_  HALe—  '* "~       0.  .0 

1 

3.6 

CO    UNIVERSITY  OF  OENVER 

TOT  AL                 1        •  1 

3 

♦  4 

FEMALE                 0  ..0 

I 

•  2 

MALE               "I  .3 

.  2 

A 

CO    U  OF  NORTHERN  CCLORADO 

TOTAL                 0  .0 

19 

1.3 

FEMALE                0  .0 

16 

2.1 

MALE                0  .0 

3 

•  4 

CO    U  OF  SOUTHERN  COLORAOO 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

HALE                 0  -0 

0 

•  0 

CO    WESTERN  ST  COLLEGE  COLO 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

•  0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

20.0 
3.4 

.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 


♦  0 
.0 


>439  4.6 
654"  5.0 
785  4.3 


CO 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


13 

5 


INSTITUTIONS) 
72  1*5 
38  1.6 
54   '  1.4 


39 
21 
18 


1.3 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
-0 

♦  0 
.0 

♦  0 

1.1 

♦  3 
1.8 

♦  0 

♦  0 
.0 


2.6 
3.1 
.0 


1.2 

•  3 

.5 

•  5  4 

•  6 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

i>*3 
6.5 
.0 

6.3 

7.1 

.0 
.0 
♦0 


984  3.2 
447  3*4 
537  3.0 


4il82  13*4 
2»127  16*3 
2,055  Jl.3 


2i 

15.9 

27 

2C.  5 

104 

78*8 

1 

•8 

14 

17.5 

18 

22.5 

62 

77*5 

j 

0 

♦P 

7 

13.5 

9 

17.3 

42 

80*8 

1 

1.9 

o 

.0 

o 

.0 

27 

100*0 

0 

•  0 

0 

o  0 

.0 

20 

100*0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

.0 

o 

o 

o 

•  0 

68 

66*0 

35 

34.0 

0 

•0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

be 

63*9 

35 

36*1 

7 

1.0* 

24 

3.4 

615 

86*3 

74 

10.4 

2 

♦  9 

7 

3.  1 

215 

94*3 

6 

2*6 

5 

1.0 

17 

3.5 

400 

82*5 

68 

14*0 

o 

.0 

o 

.  0 

41 

1  00*0 

0 

♦  0 

0 

.0  " 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

♦  0 

o 

«  0 

o 

.0 

32 

100*0 

_  0 

.0 

o 

♦  0 

o 

.0 

10 

90*9 

1 

9.1 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

6 

1  00*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

t  h 

80.0- 

1 

2C.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

"> 

.0 

z 

100*0 

0 

.0 

15 

2.1 

3( 

5.1 

619 

85*9 

65 

9.0 

9 

2.7 

14 

4.2 

303 

91*3 

15 

4.5 

6 

1.5 

23 

5.9 

316 

81*2 

50 

12.9 

5 

3.3 

12 

7.8 

139 

90*8 

2  i 

1.3 

3 

4.8 

4 

6.5  • 

58 

93*5 

0 

.0 

-> 

2.2 

8 

8.8 

81 

89*0 

2 

2*2 

20 

4.3 

45^ 

9.7 

411 

.88*4- 

9^ 

1*9 

12 

4.9 

26 

10.6- 

216 

87*8 

4 

1.6 

8 

3.7- 

19 

8*7 

195 

89*0 

5 

2.3 

3 

1.9 

1. 

8.3 

143 

51*7 

0 

.0 

3 

2.3 

12 

9.4 

116 

90*6  . 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

3.6 

27 

96*4 

0 

.0 

6 

.8 

16 

2*1 

720 

94*4 

27 

3.5 

2 

♦  5 

8 

1.9 

409 

97*1 

4 

1.0 

4 

1.2 

8 

2.3 

311 

90*9 

23 

6.7 

42 

2.8 

69 

4.6 

It  398 

93*4 

30 

2.0 

26 

3.3 

46 

5.9 

725 

92*9 

9 

1.2 

16 

2.2 

23 

3.2 

673 

93*9 

.0 

21 

2.9 

1 

5*3 

1 

5.3 

18 

94*7 

0 

•  0 

1 

10*0 

1 

10.0 

9 

90*0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

9 

100*0 

*  0 

•  0 

2 

4.0 

2 

4.0 

43 

96.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

17 

100.0 

0 

♦  0 

2 

6.1 

2 

6*1 

31 

93.9 

0 

.0 

122 

2.5 

o  246 

5.1 

4,363 

89*9 

2*.4 

5.0 

72 

3.1 

136 

5.8 

2»J  71 

92*6 

3d 

1.6 

50 

2.0 

no 

4.4 

2*192 

,  87.4 

206 

8.2 

713 

~?8 
,^5 

41 
9 
32 

11 

6 
5 

2 
0 
2 

721 

332 
389 

153 
62 
91 

465 
246 
219 

156 
128 
28 

763 
421 
342 

1 ,497 
780 
717 

.  19 
10 
9 

50 
17 

-  33 


4,653 
2,345 
2»508 


IERIC 


85 


•TABLE  -2, 


MASTER'S    DECREES  CONFERRED  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDXATION  BY  RACE,  ETHNICITYt  AND  SEX* 

STATE  AND  NATION  1978-79 


INSTITUTION? 


AMERICAN  I NCI AN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


NUMBER 


CONNECTICUT 

CT    CENTRAL  CpNN  ST  COLLEGE 
TOTAL    "  1  -2 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  .6 

CT  .CONNECTICUT  COLLEGE  c 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

XT    EASTERN  CONN  ST  COLLEGE 
TOTAL  0-  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    FAIRFIELD  UNIVERSITY  • 
0  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE'  0  .0 

CT    HARTFORO  GRAOUATE  CENTER 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    OUINNIPIAC"  COLLEGE  . 
TOTAL  0  .0 

FEMALc  0  .0 

MALE  0        .0  * 

CT     SAINT  JOSEPH  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

'  -FEM*L£  0  *0 

MALE  0  -0 

CT     SOUTHERN  CCNN  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0        .0  k 

MALE  0        *0  o 

•CT    UINITY  COLLEGE 

TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

CT    UNIVERSITY  OF  8RI0JEP0RT 
„ TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0* 

CT    UNIVERSITY  OF  CONNECTICUT 
TOTAL  1  «1 

FEMALE  1  -2 

MALE  0  .0 

J\    UNIVERSITY  CF  HARTFORD 

TOTAL  1  -3 

*    FEMALE  1  *7 

MALE  0  .0 

CT    UNIVERSITY  OF  NE*  HAVEN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

CT    Wc 5 LEY AN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

5EMALE  0  .0 

MALE.  — -      0'  *0 

CT—TiCSTE^N  CONN  ST  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 


MA  L  E 

CT.   YALE  UNIVERSITY 


TOTAL\ 
FEMALE  N 
MALE 


.9 
1*2 
.0 

.0 
.0 
•  0 


20- 
12  , 


1.4 
1*5 
1*3 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

♦  0 

2*3 
1*3 
4.5 

.5 

♦  0 
.* 

10*0 

•  0 
16*7 

.8 
1.0 

♦  0 

1.9 
1.6 
2.4 


0 
0 
0 

4 
4 
0 

27 
17 
10 

9 
2 
7 


2 
0 
2 

3 
I 
2 

21 
9 
12 


•  0 

♦o. 

•  0 

.9 
1.6 
.0 

2.6 
3.4 
1.8 

2.4 
1.4 
3.1 

2*2 
.0 
2*6 

2.2 

•  0 

"7G 

1.3 
.6 
3.3 

2.7 
2.9 
2.5 


CT  STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 5  *1 

FEMALE                 4  .1 

MALE                 1  »0 


16  INSTITUTIONS* 


112 
54 
58 


2.0 
1.8 
2.1 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0  • 
0 

,  0 

0 
0 
0 

2 
1 

•>  1 

1 
1 

•  0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 

•0 
.0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

6 
1 
5 

0 
0 
0 

3  ■ 

0 

3 

0 
0 
0 

12 
7 
5 


27. 
12 
15 


X 

NUMBER 

X 

UtlMltPD 

I 

•  0 

5 

:.o 

13 

2.6 

•  0 

3 

.9 

8 

2.4 

♦  0 

2 

1*3 

5 

3.2 

.0 

1 

3.7 

1 

3.7 

.0 

0 

•0 

0 

•0 

.0 

1 

11.1 

1 

11*1 

.0- 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

*  0 

♦  0 

0 

.C 

.0 

0 

.0 

c 

<0 

•  0 

4 

1.1 

12 

3.4 

•  0 

1 

.4 

4 

1.7 

.0 

3 

2.7 

8 

7.1 

1.1 

0 

•  0 

3 

1.6 

4.8 

0 

•  0 

1 

4.8 

-6 

0 

.0 

2 

1.2 

10.0 

0 

•  0 

2 

20.0 

25.0 

0 

.0 

1 

25.0 

.0 

0 

•  0 

1 

16.7 

♦  0 

0 

.0 

1 

.8 

♦  0 

0 

.0 

1 

-  1.0 

.0 

0 

.0 

0 

(.0 

•  2 

3 

.3 

25 

2.3 

.3 

2 

.3 

16 

2.2 

.0 

1 

.3 

9 

2.7 

V 

.0 

2 

4*1 

2 

4.1 

.0 

2 

7.1 

2 

7.1 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

2 

.4 

6 

1.3 

.0 

2 

.8 

6 

2.5 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MITE 
NON-HISPANIC. 


NUMBER 


NON-RESIOEMT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


.1 
.0 
.2 

1.6 

•  7 
2*2 

.0 
.0 
~0 

•3.2 
.0 
7.0 

.0 

•  0 

•  0 

1.5 
2.3 
1.0 


.5 
•  4 
.6 


20 
12 
A 

2 
0 
2 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


49 
25 
24 


1.9 
2.4 
1.4 

.5 

♦  0 

♦  9 

♦  5 
.0 

♦  7 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0  ' 

♦  0 
.0 

1.0 
1.0 
1.0 


49 
30 
19 

18 
4 
14 

10 
0 
10 

5- 
0 
5 

5 
3 
2 

41 
19 
22 


4.6 
6.C 
3.4 

4.9 
2.8 
6.1 

2.7 

.  .0^ 
3.3 

5.4 
•  0 
11.6 

2.2 
1.8 
3.3 

5.2 
6.1 
4.6 


472 
32  5 
147 


95.7 
96.2 
94.8* 


26  96*3 
18  100.0 

8  88*9 

91  100.0 
64  100.0 

27  100. Q 

329  94.0 
232  97.5 
97  86*6 

184  97.9 

20  95*2 
164  98*2 

8  80*0 
3  75*0 
5  83*3 

117  99.2 
96*  99.0 

21  100.0 

lt041  97*7 
721  97.8 
320  97.3 


46 

26 
20 

436 
238 
198 

968 
461 
507 

351 
137 
214 


93.9 
92.9 
95- 2 

98.0 
97.5 
98.5 

91.5 
92.2 
90.9 

95.1 
97.2 
93.9 


345  -94*0 
59  '96*7 
286  93*5 

88  94*  6 
50  100.0 
38  88*4 


222 
164 
58 

655 
263 
392 


97.4 
98.2 
95*1 

82*8 
84.8 
81.5 


193  3.4 
95  3*1 
98  3*6 


5,379  93*7 
2,877  95*3 
2t502  91.8 


8 
5 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

9 
2 
7 

1 

'  0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

3 

c 

3 

41 
9 

•  32 

0 
0 
0 

12 
2 

10 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

95 
28 
67 


171 
46 
125 


1.6 
1.5 
1.9 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

2.6 

•  8 
6.3 

.5 

•  0 

•  6 

•  0 

£0 

.0 

.0 
.0 

*  .0 

•  0 
.0 
•0 

2.0 
.0 
4.8 

.7 
.0 
1.5 

3.9 
1.8 
5.7 

•  0 
.0 
.0 

3.3 
3.3 
3.3 

o*° 

-  .0 
.0 

.4 
*.0 
1.6 

12.0 
9*0 
13*9 


3*0 
1*5 
4.6 


493 
338 
155 

.  27 
18 
9 

~  91 
'64 
27 

350 
238 
112 

188 
21 

f  167 

10. 
4 
6 

118- 
97 
21 

1,066 
737 
329 

49 
28 
21 

445 
244 
201 

1,058 
500 
558 

369 
141 
228 

367 
61 
306 

9* 
50 
43 

228 
167 
61 

791 
310 
461 


5,743  • 

3,018 

2,725 


OELAWARE 

DE    UNIVERSITY  OF  DELAWARE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE,  0        .0  o 

OE    WILMINGTON  COLLEGE 

TOTAL  0      *  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

QE          STATE  TGTALS  < 

TOTAL  *  0  *0 

FEMALE  •  0  *0 

MALE  0  .0 

DISTRICT  OF  COLUMBIA 

-DC'  AMERICAN  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


3,0 
3.6 
2.3. 

7.7 
•  0 
7.7 


2  INSTITUTIONS) 
3.1 


14 


44  5.5 
18  6*1 
26  5*1 


1 

•  1 


11 
5 
6 


•  2 

•  0 
♦5 

.Q 

.0 


•  2 
.0 
♦4 


1.4 
1.7 
1.2 


♦  i 
1.4 
.0 

.0 
.0 
.0 


♦  7 
1.4 
.0 


17 

3.9 

401 

91*1 

22 

11 

5.0 

207 

93*2 

4 

6 

2.8 

194 

89*0 

18 

1 

7.7 

12 

92.3 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

-0 

1 

7.7 

12 

92.3 

0 

18 

4.0 

a  413 

91.2 

11 

5.0 

207 

93.2 

7 

3.0 

206 

89.2 

64 

8.0 

619 

77.3 

26 

8.8 

2s  * 

83.0 

38 

7.5 

375 

74*0 

'22 
4* 
18 


118 

24 
94 


5.0 
1.8 
8.3 

•  0 

•  0 

•  0 


4.9 
1.8 
7.8 


14*7 
8.2 
18*5 


440 
222 
218 

13 
0 
13 


453, 
222, 
231* 


801 
294 
507 


90 


86 


TABLE  2.    HASTENS    OEGREES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE t  ETHNICITYi  ANO  SEX:  INSTITUTION! 

STATE  ANO  NATION  1978-79 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

DISTRICT  CF  COLUMBIA 

"OC    CAMPUS- FREE  COLLEGE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANUER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE  • 
NJN-HISPANIC 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


TOTAL 


TOTAL 
FEMALE  , 
HAL  E 
OC  CATHOLIC 
TOTAL 
FEMALE 
MILE 


0  ♦O 

o  ro 

0  *0 
OF  AMERICA 

0  .0 

0  .0 

0  ,0 


OC    DOMINICAN  HOUSE  STUOIES 


TOTAL 
FEMALE  \  0 

HALE  V  0 

OC    GALLAUOET  COLLEGE; 
TOTAL  0 
.  FEHALE '       '  0. 

MALE  0 
OC    CSORGETOWN  UNIVERSITY 
TOTAL  3  .6 

FEHALE  0  .0 

HALE  3  .9 

OC    GEORGE  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  6  .3 

TEHALE  1  .1 

NILE    ,  5  .4 

OC    K3WAR0  UNIVERSITY 
TOTAL  3.  i8 

FEMALE-  3      J.  4 

,   "HALE  0  .0 

OC     SOUTHEASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

MILE   .  0  .0 

OC    TRINITY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEHALE  "0  .0 

HALE  0  ,0 

OC    UNIVERSITY  OF  OC 

TOTAL  1  .6 

FEMALE  0  .0 

MILE  1  1.4 

OC    WESLEY  THEOLOGICAL  SEN 
TOTAL  0  .0 

FEHALE      „         0  .0 
HALE  0  .0 


HBER  - 

X 

NUMBER 

I 

NUMBER 

NUMBER 

- 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

1 

6.3 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1 
1 

6.3 

15 

93.8 

0 

•  0 

16 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

7 

100.  c 

0 

•  0 

7 

1 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

11.1 

8 

88.9 

0 

.0 

9 

35 

4.  1 

13 

1.5 

8 

.9 

56 

6.5 

71  C 
I  ID 

83.2 

8  8 

10.  2 

859 

24 

4.  7 

9 

I.  8 

6 

1.2 

39 

7.6 

433 

84*2 

42 

8.2 

514 

11 

3.2 

4 

1.2 

2 

.6 

17 

4.9 

282 

81.7 

46 

13.3 

'  345 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 1 

0 

•  »o 

2 

1 00  •  0 

o 

•  0 

2 

0 

•  0  '* 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  .0 

0 

•  0 

o 

»0 

■»  o 

0 

6 
* 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

!o 

2 

6 

4 

7.6{*| 

0 

•  0 

1 

1 .3 

7 

8.9 

6  7 

84.  8 

%  5 

6.  3 

6 

0 

•  0 

1 

1.5 

7 

10.6 

56 

84  .8 

3 

4.5 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 1 

84.6 

2 

15.4 

13 

13 

2.4 

4 

•  8 

12 

2.3 

32 

6.0 

451 

84.8 

49 

9.2 

532 

3 

1.6 

3 

1.6 

5 

2.*7 

11 

6.  0 

152 

83.  5 

19 

10.4 

182 

10 

•  2.9 

1 

.3 

7 

2.0 

o  21 

6.0 

299_ 

85.4 

30 

'  8.6 

"*  350 

102 

5.1 

80 

4.0 

26 

1.3 

214 

10.6 

If  640 

81. '4 

v  161 

8.  0 

2 1 0 15 

64 

8.4  . 

15 

2.0 

12 

1.6 

92 

12.0 

633 

82  .9 

39 

lot 

38 

3.0 

"  6j> 

5.2 

14 

1.1 

122 

9.8 

lt007 

80.5 

122 

9.8 

1,251 

238 

62.3 

1 

.3 

2 

•  5 

o  244 

63.9 

1 2 

3.1 

126 

**  33.0 

382 

168 

77.8 

1 

.5 

2 

.9 

*  174 

80*6 

6 

'2.  8 

36 

16.  7 

'  216 

70 

42.2  , 

0 

.0 

0 

.0 

70 

42.2- 

6 

3.6 

90 

54.2 

166 

% 

1 96 

33 

16.8 

5 

2.6 

4 

2.0 

42 

21.4 

5  7 

29.  1 

97 

49.5 

12 

42.9 

1 

3.6 

0 

.0 

13 

46.4 

8 

28.6 

7 

25.0 

28 

l£  .  9 

4 

2.4 

4 

2  .4 

29 

17.3 

49* 

29.2 

90 

53.6 

168 

76 

60.8 

1 

.8 

1 

.8 

78 

62.4 

47 

37.6 

'o 

.0 

125 

72 

62.1 

1 

.9 

1 

.9  . 

74 

63.8 

42 

36.2 

0 

.0 

116 

4 

44.4 

v  0 

.0 

0 

.0 

4 

44.4 

5 

55.6 

0 

.0 

9 

9 

,c 
118 

69.8 

1 

•  6 

8 

4.7 

128 

75.7 

14 

8.3 

*  27 

16.0 

169 

77 

79.4 

0 

.0 

4 

4.1 

81 

83.5 

5 

5.2 

11 

11.3 

97 

41 

56.9 

1 

1.4 

4 

-5.6 

47 

65.3 

9 

12.5 

16 

22.2 

72 

1 

9.1 

0 

c  .0 

0 

.0 

1 

9.1 

10 

90.9 

0 

.0 

11 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

•6 

1 

16.7 

5 

83.3 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•,0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

5 

OC  STATE  TOTALS  (         12  INSTITUTIONS) 

TOTAL  17  .3  667  12.9 

FEHALE  S>  .3  445 

MILE  11  i4  222 


flgrioa 


19.4 
7.7 


116  2.2 
35  1.5 
81  2.8 


67 
32 
35 


1.3 
1.4 
1.2 


867 
518* 
349 


16.7 
22.6 
12.0 


3,649  70.3 
1,591  69.5 
2,058  71.0 


671  12.9 
181  7.9 
490  16.9 


5,187 
2f290 
2,897 


Ft    BARRY  COLLEGE 

TOTAL  2    ,  1.4 

FEHALE    ^  2  1.2 

HUE  0  .02 

FL    BISCAYNE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEN4LE  0  .0 

MALE  0*  .0 

Fl.    EMBRY-RIOOLE.  AERON  U 

;total  o  .o 

FEHALE   .  0  .0 

HALE  0  .0 

FL    FLORIDA  BEACON  "COLLEGE 
TOTAL  0  «!0 

FEMALE  0  .0 

•  MALE.  0  .0 

FL  «R0RI0A  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  2  .4 

FEHALE  1  2*2 

MILE      „  1  .2 

FL    HEEO  UNIVERSITY 
*  , TOTAL  '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE'  0  .0 

FL    JACKSONVILLE  UNIVERSITY 
TOTAL         AO  .0 
FEHALE  0  .0 

MILE  0  ,.0 

FL    LUTHER  RICE  SEMINARY 


TOTAL** 
FEMALE  0 
HALE  0 
FL    NOVA  UNIVERSITY 
TOTAL  4 
FEMALc  1 
MILE  3 
FL    ROLLINS  COLLEGE 


-  TOTAL 
FEHALE 
HALE 


.0 
.0 

.'b 

.3 
.1 
.5 

.7 
1.2 
.4 


11 

5.3 

1 

.5 

29 

14.0 

43 

20.8 

164 

79.2 

k  0 

.0 

9 

5.5 

1 

•  6 

24 

14.5 

36 

21.8 

129 

78.2 

0 

.0 

2 

4.8 

0 

.0 

5 

11.9 

7 

16.7 

35 

83.3  * 

9 

,0 

30 

26.8 

0 

.0 

18 

16.1 

48 

42.9 

64 

57.1 

0 

.0 

18 

32.7 

0 

.0 

13 

23.6 

31 

56.4 

24 

43.6 

0 

.0 

12 

21.1 

0 

.0 

5 

8.8 

17 

2^.8 

40 

70.2 

<• 

0 

.0 

4 

8.9  * 

0 

.a. 

4 

8.9 

8 

17.8 

37 

82.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

4 

9.1 

0 

.0 

4 

9.1 

8 

18.2 

/  36 

81.8 

•0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.a 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

G 

.0 

0 

.0 

1* 

50.0 

1 

50.0 

*  0 

.0 

19 

3.4 

4 

.7 

6 

1.1 

31 

5r6 

'460 

83.0: 

63 

11.4 

6 

13.3 

1 

2.2 

1 

2.2 

9 

2'0.0 

34 

75.6 

2 

4.4 

13 

2.6 

3 

.6 

5 

1.0 

22 

4.3 

426 

83.7 

61 

12.0 

1 

25.0 

'  0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

31.3 

2 

66.7 

✓ 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

44 

97.8 

1 

2.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•.0 

32 

97.0 

1 

3.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

:°o/ 

0" 

.0 

12 

I0C.0 

0 

.0 

2 

2.4 

0 

.0 

6 

.0 

2 

2.4 

78 

95.1 

2 

2.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

2 

2.5 

0 

.0 

0 

.0 

-  2 

2.5 

s,75 

94.9 

*/ 

/  2.5 

425 

28.7 

6 

.4 

65 

4.4 

500 

33.8 

968 

65.4 

A 

.7 

293 

34.4 

3 

.4 

45 

5.3 

342 

40.2 

504 

59.2 

.6 

132 

<» 

21.0 

3 

.5 

20 

3.2 

158 

25.2 

464 

73.9 

6 

1.9 

41 

9.7 

4 

.9 

5 

1*2 

53  *12.5 

370 

87.3 

1 

.2 

17 

10.3 

1 

.6 

0 

.0 

20 

12.1 

144 

87.3 

1 

•  6 

24 

9.3 

*3, 

1.2 

*g  5 

1.9 

33 

12.7 

226 

87.3 

0 

.0 

0 

207 
165 
42 

112. 
55 
57 

45 
1 
44 

2 
0 
2 

554 
45 
509 

4 
I 
3 

45 
33 
12 

82 
3 
79 

1,479 
851 
628 

424 
165 
259 


10- 


87 


91 


TABLE  2.  MASTER *S  0E3REES  CONFERRED  DY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY,  AND  SE*t  INSTITUTION, 
iaolc         nw,w  *  I  STATE  ANO  NATION  1978-79 


AMERICAN  I NOIAN 
ALASKAN  NAT  IV? 

.NUMBER  * 


BLACK  ASIAN  OR, 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


« NUMBER 


HISPANIC 


FLGRIOA 

FL     SEK  SAINT  VINCENT  OE*  PAUL 
TpTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL«   FLA  AGRICULTURAL  C/.MECH  U 
'TOTAL  °   0  -0 

FEMALE  0  .0, 

MALE  0  .0 

FL    FLA*  ATLANTIC  UNIVERSITY 
TOTAL  '  0  -0 

-FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    fLORXOA  INTERNATIONAL  U 
TOTAL  1  -2 

FEMALE  0  .0 

MALE  I  •* 

FL    FLORIOA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL      •  1  »1 

-    FEMALE  0     *  .0 

HUE  1  -2 

FL    FLORIOA  TECHNOLOGICAL  U 
TCTAL  0  .0 

FSHALE  0  _.0 

MALE  ^0  *0 

FL     UNIVERSITY  OF  FLORIOA  - 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
FL    U  CF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
FL    U  CF 
TOTAL 
FEMALE 
?tALE 


2  .2 
0  .0 
2  .3 
NORTH  FLORIOA 

0,  .0 
0  .0 
0  -0 
SOUTH  FLGRIOA 


.1 
.2 

.0 


FL    U  OF  WEST  aORICA 
TOT  XL  0  .0 

FEMALE  0  .1 

MALE  0  .0 

FL     STETSON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  »0 

MALE  0  .0 

FL    UNIVERSITY  OF  M  J  AMI 
TOTAL  9  1.2 

FEMALE  7  2.1 

MALE;  2  -5 

FL     UNIVERSITY  OF  TAMPA 
TOTAL      •  0  *0 

fEtALE     *  0  .0 

4    MALE-  ^.0 


0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

145 

82.4 

107 

85.6 

38 

74.5 

22 

5.2 

16 

6.3 

6 

3.6 

31 

• 

7  .0 

20 

7.7 

11 

6.0 

81 

6.4 

59 

8.2 

22 

4.1 

16 

4.5 

15 

7.0 

1 

.7 

29 

2.  5 

17 

3.6 

12 

1.8 

19 

4.9 

15 

7.3 

4 

2.2 

27 

3  i  3 

17- 

3.4 

10 

3.2 

11 

3.5 

7 

5.2 

4 

2.3 

3 

2.6 

2 

3.3 

r 

1.9 

71 

9.5 

3; 

9.3 

40 

9.7 

43 

14.3 

36r 

18.8 

7 

6.5 

FL          STATE  TOTAL 

TOTAL  25 

FEMALE  14 

MALE  11 


23  INSTITUTIONS) 

.3  Ii032  10.9 

»3  685  14.3 

.2  347  7.5 


GEORGI A 

G A    ARMSTRONG  STATE  COLLEGE  , 

TOTAL  0 
FEMALE  0 

.0  » 

37 

36.6 

:o 

28 

36.4 

MALE  0 

.0 

9 

37.5 

GA    ATLANTA"  UNIVERSITY 

89.7 

TOTAL  0 

.0 

3  64 

FEMALE               '  0 

.0 

.  238 

92.6 

MALE  0 

•  0 

146 

65.4 

«  GA    AJGUS7A  COLLEGE 

1 .3* 

9.2 

.  TOT  AC*'  1 

7 

.FEMALE  1 

2.0 

7 

13.7 
.0 

HALE-  0 

•  0 

0 

GA    BERRY  COLLEGE 

-.8.0 

TOTAL  0 

.0 

6 

FEMALE    -  0 

•  0 

6 

9.2 

MALE  0 

•  0 

0 

•0 

GA    9RENAU  COLLEGE 

.0 
.0 

TOTAL       <  0 

FcMALE  0 

.0 

0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

GA    COLUMBIA  THEOLOGICAL  SEM 

.0 

TOTAL  0 

•  0 

0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

GA    COLUMBUS  COLLEGE 

2.2 

*          TOTAL  0 

.0 

4^ 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

?.  • 

MALE  0 

.0 

4 

7.1 

CA    EMORY  UNIVERSITY 

2.3 

TOTAL  0 

.0 

8 

FEMALE  0 

•0 

3 

MALE  0 

v  5 

2.9 

ER 

X 

NUMBER 

* 

0 

*  *0 

5 

27.8 

.  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

5 

27.8 

4 

2.3 

0 

♦  0 

2 

1.6 

0 

.0 

2 

3.9 

0 

.0 

1 

.2 

9 

2.1 

0 

.0 

5 

2.0 

1 

.6 

4 

2.4 

5 

1.  1 

>40 

9.0 

2  o 

.8 

22° 

8.5 

3 

1.6 

18 

9.8 

3 

.2 

15 

1.2 

3 

.4 

9 

1*2 

0 

.0 

6 

1.1 

4 

1.1  1 

3 

.8 

1 

•  .5 

I 

.5 

3 

2.1 

2 

1.4 

22 

1.9 

39 

3.4 

11 

2.3 

i: 

2*5 

11 

1.6 

27 

4.0 

1 

•  3 

7 

1.8 

'  0 

.0 

3 

1.5 

1 

.6 

4 

2.2 

.5 

25 

'  3.i 

3 

.6 

14 

2.8 

1 

.3 

11 

3.5 

1.3 

1 

.3 

o 

.0 

0 

♦0 

4 

2.3  ' 

1 

•  6 

0 

,  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

15 

2.0 

80 

10.8 

3> 

.9 

52 

15.7 

12 

2.9 

28 

6.8 

0 

.0 

17 

5.7 

0 

.0 

12 

6.3 

P 

.0 

5 

4.6 

78 

'  .8 

368 

3.9 

31 

.6 

213 

4.4 

47 

1.0 

155 

3.3 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


•fcHITE  e 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RFSIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


*1 

1.0 

1 

1.3 

0 

.0 

12 

2.8 

.  1 

.4 

11 

6.4 

0 

•  0 

t> 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  0 

.0 

1 

6.3 

0 

.0 

1 

25.0. 

0 

.0- 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.3 

I 

.6 

0 

.0 

5 
0 
5 

o 

149 
109 
40 

32 
21 
11 

77 
44 
33 


27.8 
•  0 
27.8 

84.7 
87.2 
78\4 

7.6 
8.3 
6.5 

17*4 
17.0 
18»0 


13 

0, 
13 

27 
16 
11 

381 
231 
150 

345 
207 
138 


100 

7.9 

li  102 

71 

9.8 

631 

29 

5.4 

471 

23 

6.5  * 

329 

17 

8.0 

195 

6 

4.3 

134 

92 

8*0 

931 

40 

8.4 

4G6 

52 

7.7 

525 

27 

7.0 

"352* 

IB 

8.7 

166 

9 

5.1 

166 

57 

7.1 

747 

35 

7. 1 

,  459 

22 

7.1 

288 

16 

5.2 

2  92 

7 

5.2 

127 

9 

5.1 

165 

3 

2.6 

no 

72.2 
•0 
72.2 

15.3 
12.6 
21.6' 

90.5 
91.3 
89.3 

78.1 
79.9 
75*4 

87.5 
87.3 
87.7 

92*9 
91.5 
95.0 

81.0 
84.9 
■  78.2 


2* 
1 

175 

93 
92 

60 
48 
12 


1.9 

23.5 
28.0 
19*9 

20.0 
*25.0 
11.1 


,503  15.9 
943  19.7 
560  12*1 


59 
51 

484 
212 
272 

239 
144 

95 


7,541  79.9 
3,745  78.2 
3,796  81.8 


0 

.0 

38 

37,6 

63 

62.4 

0 

j  .0 

29 

37.7,*  „ 

48 

62.3 

0 

.0 

9 

37.5 

15 

62.5 

I 

.2 

397 

92.6 

31 

7.2 

%o 

.0 

239 

93*0 

18 

7.0 

J 

.6 

158  m 

92.4 

13 

7*6 

0 

.0 

8 

10.5 

67 

88.2 

0 

*0 

8 

15.7 

43 

84*3 

0 

.0 

0 

•C 

24 

96.0 

0 

.0 

6 

8*0 

68 

90.7 

0 

.0 

6 

9*2 

59 

90.8 

0 

.0 

0 

.0 

9 

90.0 

0 

.0 

1 

6.3 

J5 

93.8 

0 

.0 

0 

*0 

12 

100.0 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

33.3 

r 

0 

.0 

0 

.  ..o 

0 

;0 

0 

•  o — 

1 

33.3 

0 

.0 

4 

2.2 

144 

80.4 

0 

.0 

0 

♦  0 

94 

76.4 

0 

.0 

4 

50 

69.3 

1 

.3 

10 

2*8 

330^  93^ 

0 

.0 

4 

2.2  

^173^  6Tl 

1 

•  6 

6 

 3.3^^ 

157 

90.8 

ERIC 


l 

7 

20 

e 

12 

58 
21 

37c 

2 
1 
1 

126 
'  32 
94 


.0 
.0 
.0 

-•0 
.0 
.0 

1.9 
.4 
4.2 

4*5 
3.1 

6*6 

4.6 
2.9 
6.9 

.6 
.5 
.7 

11.0 
6.7 
14.0 


391 
104 

2e7 


4.1 

'2*2 
6.2 


0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

^0 

1 

•  1*3 

0 

.0 

1 

4.0 

1 

1*3 

0 

•  0 

1 

10.0 

0 

•  0 

0 

•  L 

0 

.0 

2 

66*7 

0 

3.0 

2 

66.7 

31 

17.3 

29 

23.6 

2 

13 

3*7 

3 

1.7 

10 

5.8 

18 
0 
18 

176 
125 
51 

421 
253 
168 

442 
259 
183 

lf260 
723 
537 

354 
213 
141 

1,149 
478 
671 


91.7 

5 

1.3 

384  ' 

^0. 3 

2 

1.0 

206 

93.3 

3 

1.7 

178 

92.5 

4 

.5 

808 

92.5 

2 

«4 

496 

92.3 

2 

,.6 

312 

94.2 

2 

.6 

310 

94.1 

1 

?.7 

135 

94.3 

1 

.6 

175 

;> 

95.7 

2 

1.7 

115 

96.7 

0 

.0 

61 

94.4 

.  2 

3.7 

54 

65.1 

85 

11*4 

744 

63.9 

27 

e.'i 

332 

66.0 

58 

14*1 

412 

79.7 

1 

.3 

300 

75.0 

0 

.0 

192 

88.0 

1 

.9 

108 

9,435 
4,792 
4,643 


101 
77 

24 

-428" 
257 
171 

76 
51 
25 

75 
65 
10 

'  16 
12 
4 


"56 


0 


TABLE  2. 


MASTER'S*  OEGREES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE i  ETHNICITY i  ANO  SEX J 

STATE  AND*  NAT  ION  1978-79 


INSTITUTION! 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


GEORGIA 


GA    FORT  VALLEY  STATE  COLLEGE 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

GA    GEORGIA  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
'.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


GA    GA  INST  OF  TECHN  MAIN  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•0 
.0 


GA    GEORGIA  SOUTHERN  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  ,    0  .0 

*MALE  0  .0 

GA    GA  SOUTHWESTERN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FJEHALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MAIS 


GA     INTRDENOMINATL  THEOL  CTR 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    LA  GRANGE  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  * 

FEMALE  0  ■  .0 

MALC  ,    0  *0 

GA    MEDICAL  COLLEGE  OF  GA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  '0 

MALE  .     0^  .0 

GA     MERCER  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL 
FEMALE 
*  MALE 
GA  MERCER 
TOTAL  * 
FEMALE 
MALE 


0  *0 
0  .0 
0  .0 
IN  ATLANTA 
0  .0 
0    ,  .0 
0  .0 
GA    NORTH  GEORGIA  CCLLEGE 
TOTAL  0  '.0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

GA    OGLETHORPE  UNIVERSITY 
TOTAL  .0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    SAVANNAH  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0        ♦  0 

FEMALE  0  '.0 

MALE  0        .0  ' 

GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA 
TOTAL  3  .2 

FEMALE  1  •! 

MALE  2  .3 

GA    VALOOSTA  STATE  COLLEGE 

♦  TOTAL  0  .0 

"    FEMALE  0  .0 

HALE  0  -.0 — 

G A— WEST-GEORGIA  COLLEGE 


TOTAL 
5EMLE 
HALE 


28 
23 
5 

34 
22 
12 

17 
3 
14 

11 
7 

t 

34 
4 

249 
191 

58 

2 
l" 
1 

1 
1 

0 

11 
11 

0 

2 
2 
0 

1 

0 

1 

<* 

"  1 
1 

0 

0 
0 

,0 


71.8 
76*7 
55.6 

11.9 
13.6 
9*7 

3.t 
4.5 
2.9 

3.1 
2.8 
4.0 

18.2 
20.6 
9.1 

13.4 
16.7 
8.1 

66.7 
50.0 
100.0 

4.5 
4.8 

„0 

8.9 


.0 

3.9 
4.5 

•  0 

4.8 
.0 
100.0 

•  B 
1.0 

.0 

.0 
.0 

•  0 


GA  STATE  TOTALS 

TOTAL  ^  6 

FEMALE  *  3 

HALE     '  3 


INST- IT UT  IONS  ) 
UOll  14.2 
/   703  16.6 


'0 

.0 

0 

♦  0 

28 

71.8 

10 

25*6 

0 

♦  0 

0 

*0 

23 

76*7 

7 

23.3 

0 

.0 

0 

.0 

5 

\ 

55*6 

3 

33.3 

3 

1.0 

0 

.0 

37 

12.9 

249 

87*1 

1 

.6 

0 

.0 

23 

14.2 

139 

85.8 

2 

1.6 

0 

.0 

14 

11*3 

ollO 

„88.7 

8  ' 

1.4 

10 

1*8 

35 

6.3 

390 

70.7 

1 

°1.5 

2 

3.0 

.  6 

9.0 

51 

76.1 

7 

1.4 

8 

1.6 

29 

'  6.0 

?339 

69*9 

5 

1.4 

0 

•  0 

16 

4.5 

336 

9  5*5 

2 

.8 

0 

.0 

9 

3.6 

«  243 

96.4 

3 

3.0 

0 

.0 

.  7 

7.0 

93 

93*0 

0 

•  0 

2 

1.0 

40 

19.1 

169 

80.9 

i  0 

.0 

0 

.0 

,  34 

2C.6 

131 

79.4 

0 

.0 

2 

.4.5 

6 

13*6 

38 

86.4 

13 

♦  7 

1 

•  1 

265 

14*3 

1,585 

85.3 

5 

•  4 

1 

•  I 

198 

17.3 

942 

82.4 

8 

1.1 

0 

.0 

67 

9*4 

643 

89*9 

0 

.0 

0 

.0 

2 

66.7 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

I 

5C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0  , 

*  0 

•  0 

1 

a. 5 

21 

95.5 

0 

*  .0 

0 

•  0 

(  1 

4.8 

20- 

9&2 

0 

.0  - 

 o 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

.3 

1 

v  .8- 

13 

10.6 

109 

88*6 

1 

♦  9 

1 

.9 

13 

11.6 

98 

87*5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

11, 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

3.9 

49 

96*1 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

4.5 

42 

95*5 

0 

'  .0 

0 

.0 

10 

.0 

7 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.8 

20 

95*2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

20 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.8 

124 

99*2 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1.0 

99 

99.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

25 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*  2 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦^0 

2 

100*0 

-  0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•u 

0 

.0 

38 

36*2 

-  66 

.  62.9 

0 

•  0 

'0 

.0 

-  "29 

"36.7 

49 

62*0 

0 

.0 

0  - 

.0 

9 

34.  A 

17 

65*4 

2 

.2 

0 

.0 

3.9 

1,171 

90*4 

X 

.1 

0 

.0 

31 

.  5 

628 

91*0 

1 

♦  2  * 

0 

.0 

19 

>.l 

543 

89.6 

0 

•  0 

0 

.0 

45 

13.8 

275 

84*6 

0 

.0 

0 

.0 

36 

17.6 

168 

82.4 

0 

.0 

0 

.0 

9 

7.4 

107 

88.4 

0 

.0' 

1 

.2 

43 

8.1 

490 

91.9 

0 

-  .0 

1 

♦  3 

8.6 

340 

91.4 

0 

•  0 

0 

.0 

11 

6.8 

150 

93.2 

47 

.7 

17 

.2 

It  081 

15.2 

5,785 

81*1 

14 

♦  3 

5 

.1 

725 

17.1 

3)426 

81.0 

33 

1.1 

12 

•  4 

356 

12.3^-2,-J5? 

81*3 

HAWAII 


U  CF  HONOLULU 
0  *Q 
0  *0 
0  *0 
HAWAII  AT  MA NO A 
0 

0  .0 
0  *0 


STATE  TOTALS  ( 


t  INST  ITUTIONS) 
9  *8 
6  1*0 
3  .6 


20 
3 
17 

481 
260 
221 


47*6 
60.0 
45*9 

45.2 
45.8 
44*6 


2.6 
*0 
11*1 

.0 
.0 
•0 


127  23*0 
10  U.9 
117  24*1 


\ 
1\ 

0 

*  0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

75 

31 

,  44 


•  0 

•  0 
•0 

.0 
•0 
.0 

.4 
.3 
,7 


50.0 
\.0 

.0 
-.0 
.0 


♦  9 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

,♦0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.0 
1.3 
.0 

5.8 
4,5 
7.3 


5  1.5 
0  *0 
5  4*1 


0 
0 
0 

34 
15 
19 


.0 
.0 
.0 


267  3*7 
79  1.9 
188  6.5 


•  0 
.0 
•0 

3.2 
2.6 
3.8 


39 
30 
9 

286 
162 
124 

552 
67 
485 

352 
252 
100 

209 
165 
44 

li85B  ' 
lil43 
715 

3 
2 
1 

22 
21 
1 

123 
112 
11 

51 
44 
7 

21 

0  20- 
1 

115 
100 
25 


105 
79 

26 

li296 
690 
606 

325 
204 
121 

5^3 
372 
161 


7,133 
4,230 
2,903 


42 
5 
37 

1,063 
568 
495 


54D  48.9 
277  48.3 
263  49.4 


21 
12 

9 


1.9 
2.1 
si. 7 


570  51*6 
295  51*5 
275  51*7 


501  45*3 
263  *45. 9 
?38  44*7 


34  3*1 
15  2*6 
19  3*6 


1,105 
573 

532  / 


89 


93 


TABLE  2.    *ST«.S/0Ws  CONFERRED  BY  >  NSTnuT.CNS^H.jHEi  EDUCATION  BY  RACE.  Em.C.TY.  AND 


/  7' 
AMERICAN  INOIAN 

ALASKAN  NATIVE 
NUMBER  X 


.     BLACK*  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  j 


TOTAL 
.MINORITY 

NUMBER 


E  STATE  UNIVERSITY 


COLLEGE  OF  IDAHC 


•  0 
.0 
.0 


TOTAL  ,\  0  .0 

FEMALE  '  0        «0  ^ 

MALE  0  ^.0^ 

ID     IDAHO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  ^^"^  0  ♦<> 
FEMALE*-*""^  0  .0 

^^HALE  0  .0 

ID    NTHMST  NAZARENE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
*ALE 


10    DIVERSITY  OF  ICAKO 
TOTAL  0  *0 


'  0 


FEMALE 

Oo 

•  0 

MALE 

0 

.0 

\  state 

TOTALS  1 

TOTAL* 

4  o 

.♦o 

FEMALE 

0 

.0 

MALE 

/  0 

•  0 

0 

.0 

1  , 

1*1 

1 

1*1 

0 

♦  0 

2*2 

1  . 

2*2 

0 

•o  ^  ' 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

I 

.7 

1 

♦  7 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

2*4 

0 

♦  0 

I 

1*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

'  s 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

»  3 

♦9 

3 

♦  9 

2 

•  6 

2 

1.7 

1 

♦  8 

1 . 

♦  8 

1 

♦  4 

2 

♦  9 

1 

♦  4 

5  INSTITUTIONS) 
.7 


ILLINOIS' 

IL    ALFRED  ADLER  INST  CHICAGO 


TOTAL 
FEKALE 
AALE 


IL    AM  ER  I  CAM  CONSV  MUSIC 
fTOT  \L  ")  ♦<> 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

U    AUGUST ANA  COLLEGE 
13TAL  0  *0 

FEMALE  0    <,  *0 

MALE  0  *0 

IL    -BRADLEY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  0 

IL    CATHOLIC  THEOL  INI  ON 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        *0  * 

IL    CHGO  CCNSERV ATOPY  COLLEGE 
TOTAL,  0  *0 

FEMALE.  0  *0 

MALE*  0  *0 

IL    CHICAGO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0       -*0  © 

FEMALE  *  0  *0 

'MALE  0  *0 

IL    CONCOROIA  TCHRS  CCtLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  „  *0 

MALE  O  .0 

II.    OEPAUL  U<ll  fER  >ITY  ' 
'    TOTAL  J  »0 

FEMALE        -        0  *0 
MALE  0  *0 

IL    EASTERN  ILL  UNIVERSITY 
TOTAL  I 
FEMALE  0  .0 

MALE  1  •* 

IL    GARRET T-EVANGELCL  THEOL 
TOTAL  0  »0 

FEMA  LE  0  0 

MAIS  0  *0 

IL    GEORGE  WILLIAMS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

•FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

/IL    GOVERNORS  ST  UNIVERSITY 
/      TOTAL  0  *0 

/      FEMALE~f  0  *6 

MALE    *  0  #0 

IL    HE  8REW  THECL  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

-MALE  0  .0 

IL    ILL  BENEDICT INE  COLLEGE 
TOTAL  ,    0  *0 

FEMALE  .     0  *0 

MALE  0  *0 

IL     ILLINOIl  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  1 
FEMALE  0  *0 

MALE  1 


2 

•  9 

3 

1.4 

2 

•  5 

2 

♦  5 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0. 

0 

♦0 

1 

4.8 

0 

•  0 

1  . 

8.3 

0 

•  0 

0 

.0 

'0 

•  0 

0 

.A 

/  0 

•0 

0 

.  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

II 

9*2 

2 

1.7 

7 

11*3 

1 

1.6 

4 

7.0 

1 

.1.8 

0 

♦  0 

»  0 

♦  0  k 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

•0 

0 

.0 

209 

47*  1 

2 

.5 

158 

52*1 

2 

.7 

51 

37.8 

0  ' 

.0 

8 

9.6 

0 

.0 

4 

7.4 

0 

•  0 

4 

13.8 

0 

•  0 

41 

5.4 

14 

u4 

33 

13.1 

6 

2.4 

8 

1.6 

8 

1.6 

'  0 

10 

2.3 

•  0 

4 

2.0 

0 

•  0 

6 

2.5 

0 

•  0 

u 

4 

40.0 

0 

•  0 

4 

44.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

2.7 

0 

•  0 

5 

3*6- 

•  0 

I 

1.1 

0 

.0 

288 

43.5 

7 

1.1 

195 

,52.1 

3 

•  8 

93 

32.3 

4 

1.4 

0 

•0 

o, 

•  0 

0 

•  0 

oO 

•  0 

0 

•0 

0 

».o 

0 

•  0 

1 

2*6 

0 

•0 

0^ 

'  .0 

6 

•  0 

1 

3.0 

21 

7*4 

27 

9.5 

7 

16*3 

4 

S*3 

14 

5.3 

«  23 

9.5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
"  0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 

/o 

0 

21 
13 


0 
0 
0 

6 
1 
5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

o2 
1 

14 
7 

*0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

4.8 
4.3 
5.9 

.0 
.0 

♦  0 


♦  4 

i.b 

.) 

♦  0  » 
.0 


2 
2 
0 

0 
0 

.  0 

2 
1 

1  ' 

0 
0 
0 


NHITE  NON-RESIDENT 
NON-HISPANIC    „  ALIEN 


NUMBER 


<2.2 
4.3 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

1.4 

2.4 
■1.0 

.0 

•  0 
.0 

2.3 
3.4 
1.7 


1  4.8 
1-  8.3 
0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

232 
173 
59 


4 
-  4 

61 
40 
21 

11 

4 
7 


.0 
.0 
.0 

1C.9 
12*9 


.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

53.0 
57.41 
43.7 

9.6 
7.4 
13.8 

8.0 
15.9 
4*~1 

2.5 
2.0 
2.9 


88     97*8  j 
44  95*7 
44  100.0 

24  100.0 
*  8  100.0 
16  100.0 

142  97*3 
41  97*6 
101  97*1 

2  100*0 
2  100*0 
0  *0 


318 
109 
209 


90*6 
91*6 
90*1 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

25 
6 
19 


12 

2.0 

574 

93*6 

27 

7 

3.2 

204 

94*0 

6 

5 

1.3 

370 

93*4, 

21 

18 
10 


100*0 
100*0 
100*0 

85.7 
83.3 
88*9 


3  100*0 

-  A-  i~0- 

3  ioo.o 


105 
54 
51 


88*2 
87*1 
89*5 


8  88.9 
4  100.0 
4  60.0 

3  100.0 
3  100.0 
0  *0 


18«^ 
110 
75 

75 
50 
25 

691 
209 
482 

414 
197 
217 


42.2 
36.3 
55.6 

90.4 
92.6 
86.2 

90.4 
82.9 
94.1 

93.2 
97.0 
90.0 


.0 

4 

40*0 

6 

60.0 

.0 

4 

44*4 

5 

55.6 

•0 

0 

*0 

1 

100.0 

*9 

—  8 

3.6 

212- 

94.2 

♦7 

6 

4.4 

128 

93.4 

*1 

2 

2.3 

84 

95.5 

.2 

316 

47*7 

326 

49.2 

>.7 

212 

56*7 

159 

42.5 

>*4 

104 

36*1 

167 

58. C 

•  0 

0 

♦  0 

2 

100.0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

•  0 

1 

2*6 

38 

97.4 

.0 

0 

•  0 

6 

100.0 

•0 

1 

3.0 

32 

97*0  < 

.4 

50 

*  17.5 

170 

59*6  - 

.0 

11 

25.6 

29 

67*4 

•  4 

•  39 

16*1 

141 

*  58*3 

.1 

0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

21* 
20 
1 


TOTAL 
X  NUMBER 


•  0 
»0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 

1*4 

•  0 
1*9 

•0 
•0 

•  0 

7.1 
5.0 

til 


4.* 
2*8 
5.3 


•  0 
•0 

•  0 

9.5 
•  8.3 
11.1 


1.8 

11.1 
*0 
2C.0 

♦0 
.0 
.0 

/A.'e 

6*6 
.7 


0 

0  ' 
0 

12 
3 
9 

1*? 

2 
17 

0 
0 
0 

5 
3 
2 

20 
3 
17 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

•  65" 
3 
62 


*0  / 

.0 

1.6 
1.2 
1.8 

4*3 
1*0 
7.1 

.0 
♦0 

•  0 

2.2 
2.2 
2.3 

3.0 

•  8 
5.9 

•  0 

•  0 

•  ♦o.. 

•  0 
•0 

•  0 

22.8  — 

7*0 
25*6 


90 


24 
8 
16 

146 

42 
104 

2 
2 
0 

351 
119 
232 


613 
217 
396 


n 
i 


12 
9 

3 
0 
3 

*. 

119 

.  62 
57  ' 

9 
4 

5 

3 

3  - 
0 

438 
303 
IP* 

83 
54 

29  , 

764 
252  ' 
512 

444 

/203 
*241 

10' 
*  9' 
1 

225 
137 

662 
374 
286 

2 
0 
2 

39 
6 
33 


.285 
"  43 
242 


90 


TAILE  2«  MASTER'S 


OEGREES  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATlON  BY  RACF,  ETHNICITY.  A  NO  SEX: 
STATE  ANO  NATION  1971-79 


INSTITUTION. 


AMERICAN*  INDIAN 
"aTXSKAN  NATIVE 


BUCK  "  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


ILLINOIS 


It 


.IL    ILLINOIS  STATE 

'TOTAL  1        .2  . 

FEMALE  0  .0 

MALE  1   *  .4 

U.  JOHN  MARSHALL  LAW  SCHO 
TOT.AL  *     0  .»*0^, 

FEMALE     •/*     0  .0/ 
KALE       (        0  .0 
IL    KELUR  GRAO  SCHOOL  MGMT 

TOTAL  0  ,0 

„   FEMALE  0  .0 

*\u      'MALE  *H\0  ,0 

IL    LAKE  FOREST  COLLEGE 
TOTAL         .      0  .0 
'FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    LEWIS  UNIVERSITY 
TOTAL  •  0 
F£HALE  0*  ' 

MALE  0' 
IL    LINCOLN  CHRISTIAN 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE    t  0 
IL     LOYOLA  U  OF  CHICAGO 
TOTAL  ✓  1 

FEMALE  '  0 

MALE      ■  /  •*! 
IL  LUTH'SCH'THEOl 
"*  TOTAL      '  0/ 
FEHALt 
MAL  E 
"It  MCCORMICK 
TOTAL' 
FEMALE 

male 

il  Lowest  college  of  engr 

TOTAL  0 

/FEMALE  0 
MALE  0 
U    MUNOELEIN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  .     0  **0 

IL    NATL  COLLEGE  ft  MAIN  CAM 
-  *    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IL    NTHESTN  ILL  UNIVERSITY 
TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE'  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    NORTHERN  BAPT  THEOL  SEN 
TOTAL  0.  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  »  0  .0 

IL    NORTHERN  ILL  UNIVERSITY 
.TOTAL  2  *t> 

FEMALE  0  .0- 

'  MALE  2  .3 

IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IL    OLIVET  NAZARENE.  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  >  0  .0 

.     MUd  .  0  *0 

.IL    ROCKFORD  CILEGE 

TOTAL  1  Vl 

FEMALE  £  I  8*3 


x  numbe\ 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMB Eh  X 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITS 
NON-HISPANIC 


NlWBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


JLL. 


HALE            ^   0  .0 
JtOOSEVELT  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE     ,  0.0 

MILE'               0  .0 

IL    ROSARY  COLLEGE  - 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

~        HALE*         A    0  .0 
IL    RUSH  UNIVERSITY 

•TOTAL                0  .0 

J E  HALE                   0  .0 

NILE                 0  .0 

IL    SWT  MARY  OF  THE  LAKE 

.         TOTAL  '              0  #0 

V    FEttLE               0  .0 

\    ^LE               0  .0 
I& *SAINT  XAVIER  COLLEGE 

TOTAL                0  *0 

'    FEMALE                0  .0 

~HAtf-;             0  .0 


111 

>  9 
2 

1 

11 

2 
9 

2 
1 
1 

2' 
I 
1 

L 
0 
I 

30 
24 
_  6 

0 

0. 
.  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

21 
19 
2 

41 
30 
II 

0 
0 
0 

47 
32 
15 

31 
13 
16 

0 
0 
0 

1 
1 

0/ 

267 
123 
1 44 

1 
I 

0 

2 
2 
0 


US 
2*6 
•  6 

25  ♦0* 

s.  .0 
2K0 


7  l.t 
5  /.I 


SEN 


;ERLC 


12. 
10, 
12. 

3, 
20, 
1, 


4,1 
5*3 
3*3 

16.7 

♦  b 

16.'7 

\ 

4.3 
6.5 
U.8 


.0 

►  0 

.0. 

►  0 
.0 
.0 

♦0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

9.0 
9.9 
9.5 


2.8 
3.6 

".0 

•  2 
.5 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

7.1. 
8*3- 

•  0 

40.6 
<  8.4 
3(5.6 

.7 

•  9 

•  0 


m  0 

0  • 
0 

4 
0 
4 

0 

#  0 
N° 

0 
0 
0 

o' 

0 

f 

30 
8 
22 

0 
G 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

A  8 

2 

I . 
1 

14 

6 
•8 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

38 
4 
34 

i 

0 
0 
0 

0 

V  0 

0 

.  76 
26 
50 

3 
3 
0 

1 
1 

0 


.0 
.0 
.0 

4.4 

•  .0 
5.6 

.0 

•  .0 
.0 


♦  5 
.4 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

1*5 
•0 
1.7 


91 


95 


22 
13 
9 

1 
0 
1 

15 
2 

13 

3 
1 
2 


3.8 
3.8 
3.8 

25.0 

\o 

25.0 

16.7 
10.5 
18*3 

4.6 
20.0 
3.3*1 


♦  0 

•0 

♦  0 

2 

4.  1 

♦  0 

o 

.0 

1 

5.  3 

.0 

0 

.0 

1 

3.3 

.0 

1 

16.7 

2 

33.  3 

.0  * 

o 

.0 

*  o 

♦  0. 

/  1 

16.7 

2 

33.3 

4.3* 

/  ,. 

2  .9 

8  1 

11.6 

iir 

s  2*7 

42 

1 1..3 

6.7 

10 

3.0 

39 

il.  e 

.0 

o 

.0 

o 

a 

.0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

.  0 

„ 

..0 

0 

'  .0 

.0 

.0 

o 

.  0 

•  0 

.0 

0 

.0 

.  0 

.0 

o 

.  0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

.o  ; 

0 

♦  0 

0 

;o 

.0 

1 

2.6 

1 

2.6 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

.0 

1 

20.0 

1 

20.0 

#  (j 

if 

1.7 

27 

11.  5 

—  3 

1 .4 

23 

10.8 

4.8 

1 

4.8 

4 

19.0 

3  .0 

10 

2.1 

65 

13.8 

4 

1.3 

40 

12.5 

5.3, 

6 

4.0 

25 

16.6 

•     .  0  * 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

>  .0 

o 

.0 

o 

♦  0. 

.0 

0 

.0 

0- 

,o' 

^2 

4 

.2 

56  1 

3.4 

.2  * 

.  o 

♦  0 

34 

•  3.8 

•  1 

4 

.5 

22 

2.9 

2.7 

1.1 

85* 

6.0 

•  8 

•4 

-    *  19, 

3.6 

,3.6 

14 

1.6 

W  66 

7.5 

•  0 

0 

.0 

0 

*0> 

•  0 

G 

♦  0 

0 

*o 

•  0 

0 

♦  0 

I  0 

.a 

.0 

1 

7.1 

•  3 

21.4 

•  0 

1 

8.3 

3 

25.0 

.0 

j  0 

.0 

0 

11.6 

21 

3.2 

364 

55.3 

10.2 

•  14 

5.5 

163 

64.2 

12.4 

7 

1.7 

201 

49.8 

2.2 

Q 

.0 

h 

2.9 

2.6 

0 

.0 

4 

3.4 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2.5 

0 

♦0 

3 

7.5 

2.5 

0 

♦  0 

3 

7.5 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

_  0 

.0 

.0 

o' 

.0 

1 

2.3 

♦  0 

0 

.0 

1 

2.6 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

546  »93.8 
323  94*2 
223  93.3 


3 
0 
3 

73 
17 
56 


75.0 
.0 
75.0 

81.1 
89.5. 
78*9 


62  95*4 

4  80*0 

58  96*7 

44  89.8 

16  84*2 

28  93*3 


4 
0 
4 

620 
329 
291 


66*7 

'  *0 
c66*7 

88.4 
88.7 
80.2 


3  42*9 
2  100*0 

1  20.0 

4  57.1 

2  100.0 

2  40*0 

4  100.0 
0  *C 
4  100*0 

37*  94*9 
34*100*0 

3  60.0 


206 
189  88 
17  81 


88*0 


398 
278 
120 

'  10 
3 
7 


84*5 
86*9 
79*5 

83*3 
100*0 
77*8 


1.542  93*0 

832  92*9 

710  93*2 

1.225  86*6 

499  94*3 

726  82*0 

18  '94*7 

11  ioo.o 

7  |  87*5 

11  78*6 

9  75*0 
21  100.0, 

\   181  27.5 

70  27*6 

111  27.5 

134  96*4 

111  95*7 

23  100*0 

36  90*0 

36  90*0 
0  «0 


4 
0 
4 

43 
38 
5 


100*0 
♦  0 
100*0 

97*7 
97*4 
10C*0 


14 

2*4 

562 

7 

2.0 

343 

7 

2*9 

239 

0 

•  0 

0 

'.0 

0 

•  0 

♦I 

2 

2.2 

90 

0 

.0 

19 

2 

2.8 

■71 

0 

•  0 

i  65 

0 

•  0 

I  5 

0 

.0 

,  \  60 

3* 

6*1 

49 

2 

10.5 

19 

1 

3.3 

30 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

701 

0 

.0 

371 

0 

♦  0  ' 

330 

4 

57.1 

7 

0 

.0 

2 

4 

80.0 

5 

3 

42.9 

•  7 

0 

.0 

3 

60.0 

5 

0 

.0* 

4 

0 

♦  0^ 

0 

0 

♦  0 

'  4 

1 

2.6 

39 

0 

.0 

.34 

1 

20.0 

5 

1 

♦</ 

234 

1 

.5 

213 

'  0 

•    .0  - 

21 

8 

U7 

471 

2 

.6 

320 

6 

4.0 

151 

2 

16.7 

12* 

0 

.0 

A 

2 

22.2 

9 

/ 

60 

3.6 

1,658 

30 

3.3 

896 

3  .5. 

762 

/  . 

104 

.7.4 

"  1/414 

1 1 

2.1 

f  529 

93 

10.5. 

./  885- 
I 

1 

5.3 

./'  19 

0 

.0 

11 

1 

12.5' 

8 

o 

♦  0 

14 

0 

•  0 

12 

0 

♦  0 

2 

113 

17.2  , 

658 

21 

8.3  / 

254 

92 

22.8/ 

404 

139 

1 

116 

0 

,'.o 

23 

1 

L 

.40 

1 

/2.5 

40 

0 

/.0 

0 

*0 

4 

V 

.0 

'  0 

0 

.0 

4 

.0 

•  0 

'44 

/  o 

\o  N 

39. 

0 

•0 

5 

T«i6  2/ ""TEA'S    06«6ES  COH«««  »  l«t IIUT "  »*"'  "HN,Cm«  AND  1NST1TUT1CN' 

/  *  * 


American  iftDUta  BitCX  ASIAN  OR 

auskan  native       NON-HISPANIC  PACIFIC  ISU*0ER  HISPANIC 


NUMBER         «  NU» 

Illinois 

sangamon  state  university 

TOTAL.      '         0  .0 
FEMALE     *         -0  .0 
HALE.  0  .0 

.IL    SCM  ART  INSTITUTE  CHICAGO 
TOTAL  ^0  .0 

FEMALE   0  '.0 

HALE  0  .0 

IL     SEABURY-WE STERN  THEOL  SEN 

TOTAL  0  .0 
^FEMALE  C  .0 
HALE                0  .0 
IL    STHN  ILLINOIS  U  CAA6CNDL 
TOTAL  1 
FEMALE  0  .0 
HUE  1  .2 
IL.  STHN  ILLINOIS  U  EDWAROSVL 
TOTAL  1  ♦! 
FEMALE  0  .0 
HALE  1  *2 
IL    TRINITY  EVANGELCL  OIV  SC 
TOTAL  K  0  .0 
FEMALE                 0  .0 
MALE                 0  *0 
IL    UNIVERSITY  OF  CHICAGO 
TOTAL                0  .0 
FEMALE  0,      .0  \ 
MALE                 0        .0  tt\ 
IL    U  HLTH  kl-CHGO  MEOL  UK 
  0        .0  *T 

o      »o  ■  ' 
0  .0' 
ILL  CHICAGO  CIRCLE 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

KALE  0 
11    WEATON  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE'  0 

MAl.E  0 

IL         STATE*  TOTALS  ( 
TOTAL  W 
FEMALE  6 
13 


»ER 

1 

NUK$£ft 

X 

9 

3*2 

6 

1 

6 

6*0 

0 

.0 

•  6 

6 

3.6 

0 

•  0 

5 

5.8 

o  * 

•  0 

3 

"6.8 

0 

♦o  . 

2 

4.6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0- 

0 

•  0 

36 

4.7 

9 

1.2 

16 

4.7 

7 

2.1 

20 

4.6 

2 

.5 

W 

11.3 

9 

1.1 

59  \  16*3 

5 

1*6 

32 

6.  7 

4 

.8 

I 

1.9 

0 

.0 

•  0 

0 

♦  0 

2.7 

0 

.0 

43 

2.7 

34 

2.  1 

16 

3.0 

12 

2.2 

27 

2.5 

22 

2.1 

0 

.0 

si  3 

21*4 

0 

♦  0 

1: 

14*3 

0 

♦0 

2 

28.6 

53 

10.2 

t  10 

1.  9 

29 

1D.1 

2 

♦  7 

24 

10.3 

8 

3.4 

II 

7.1 

3 

1.9 

7 

6.6 

3\ 

2.8 

4 

6.2 

0 

•  0 

78 

3.5 

181 

8.0 

32 

3.5 

53 

6.0 

46 

3.4 

*126 

9*4 

2 

14.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

15.4 

0 

.0 

15 

3.0 

.  0 

♦  0 

»  9 

3.7 

0 

.0 

6 

2*3 

0 

.0 

2 

1^9 

3 

2.8 

<K 

  .6 

0 

•  0 

2 

2.8 

3 

4.2 

NUMBER 


"MALE 
INDIANA 

IN    BALL   STATE  UNIVER;JTY^ 


53  INSTITUTIONS) 
♦1  1*409  8.5 

.1  852  11.1 

*T3— 


557 


495 
158 
337 


3.0 
2.1 
3.8 


TOTAL  2 
/    FEMALE  2 
MALE  0 
IN    BUTLER  UNIVERSITY 


TOTAL  " 
FEMALE 
MALE 
IN  CHRISTIAN 

TOTAL 
.  FEMALE 
MALE 


•  1 

•  2 

•  0 

•  3 
.4 

•  0 


THEOLOGICAL  SEN 
0  .0 
0     «  .0 
0  .0 


IK    C0NCOR01A  THEOLOGICAL  5 EM 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0  ' 

MALE  .              0  .0 
IN    OCPAUW  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

*  FEMALE                 0  .0 

MALE                0  .0 
IK     EARL HAH  COLLEGE 

 TC'AL                0  .0  * 

FEMALE                 0  .0 

MALE                0  .0 

IN,  G3SHEN  BIBLICAL  SEMINARY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 
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i> 
15 
11 
4 

1 
0 
1 

0  . 
0 
0 

0 

'°o: 
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u 

0 
0 

d 
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3.1 
3.0 
3.1 

4.7 
4.7 

4**  . 

7.7 
•  0 
25.0 

.0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
•  .0 

.0 

•  0 

•  0 


247 
125 
122 


TOTAL 
MINORITY, 


♦  0 
.0 
.0 

1.2 
.0 
2.4 

♦  0 
.0 
.0 

♦  5 
1.2 

♦  0 

♦  4 
•6 
♦2 

•0 

♦  0 
.0 

1.6 
2.8 
1.3 

.0 
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.0 
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4.2 

♦  9 

1.9 
1.9 
2.0 

2.1 
2.2 
2.1 

.0 
.0 
.0 

2.0 
2.1 
1.9 

tf.9 
.0 
*2.8 


1.5 
1.6 
1.4 
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•  1 

2 

.♦1 

1 

•  1 

1 

.1 

0 

.0 

1 

.2 

i 

.3- 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦Q 
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0 

,0 

0 
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0 
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0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 

0 

•  0 
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.0 
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.0 
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0 

.0 

/ 

0 

.0 

0 

.0 
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.0 
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.0 
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0 

.0 

0 
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0 
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0 
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0 

.0 

0 
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0 

.0 

WHITE 
NON-HISPANIC 


MBER 

X 

NUMBER 

X 

15 

5.3 

259 

>i*8 

8 

6.6 

108 

92*3 

7  - 

4.2 

151 

91*5 

7,0 

73 

94** 

3 

6*6 

38 

66*4 

3 

7.1 

35 

83*3 

o 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

0  - 

•  0 

0 

.0 

1  100*0 

50  • 

6.5 

£61 

86*0 

27 

8.0 

286 

84*6 

23 

5.  3 

J  f  ■> 

87*0 

104 

13.0 

683 

85*2 

66 

20.5 

250 

;Y7.6 

38 

7.9 

43  3 

90*2 

I • 

1.9 

47 

87*0 

0 

•  0 

16 

94*1 

1 

2.7 

31 

83  ♦  8 

1  06 

6-6 

1.365 

84*7 

43 

8.0 

481 

89*  4 

63 

"5.9 

884 

a'i  a 
oc  •  *» 

3 

21.4 

78*6 

1 

.14.3 

6 

85*7 

2 

28*6 

71*4 

78 

15.0 

/  403 

77*4 

4* 

15.3 

233 

81*2 

34 

170 

72.6 

17 

11*0 

138 

es.o 

12 

11'.  3 

94 

88*7 

5 

1C*2 

44 

/89*8 

316 

14*  0 

lt919 

/85.0 

111 

12*1 

796 

87*1 

205 

15*3 

It  123 

83*6 

2 

14*3 

12 

85*7 

0 

•  0 

1 

100*0 

2 

15*4 

11 

84*6 

25 

5.0 

441 

88*4 

14 

5.8 

-222 

91*7 

11 

4.3 

219 

85*2 

7 

6*5 

85 

78.7 

*0 

32 

86.5 

7 

9*9 

53 

74*6 

2.170 

13*1 

13t570 

82*0 

1. 141 

1,4*9 

6.337 

82*7 

ltD29 

11*6 

7t233 

81** 

r 

NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


49 

•3.4 

lt343 

93*2 

29 

3.5 

784 

95*1 

20 

3.2 

559 

9C*6 

17 

5.3 

302 

94*4 

12 

5.2 

219 

94*4 

5 

5.7 

83 

94*3 

1 

7.) 

10 

7  6^*9 

0 

♦  0 

7 

77*8 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

.0 

1 

100*0 

0/ 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

56 

100*0 

,  0 

.0 

36 

100*0 

0 

.0 

18 

100*0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

100*0 

1 

0 

.0 

2 

100*0 

c 

.0 

1 

100*0 

0 

*0 

^  \  IgfrtO 

TOTAL 
X  NUMBER 


8 

2*8 

262 

1 

•  9 

117 

7 

4*2 

l65. 

7 

8.1  < 

86 

3 

6*8 

>4 

9*5 

42 

0 

•  0 

'1 

0 

•  0 

D 

D 

•  0 

1 

58 

7.5 

769 

.  T  . 

25 

7.4 

338 

\ 

33 

7.7 

431 

\ 

15 

1.9 

602 

'  X 

*f 

6 

1.9 

322 

9 

119 

r 

480 

i 

6 

11.1 

54 

1 

5*9 

17 

5 

13*5 

37 

140 

8.7 

li  611 

*  • 

14 

2.6 

536  • 

126 

11*7 

It  073 

0 

•  0 

14 

0 

•  0 

7 

o 

♦  0 

7 

40 

7.7 

521 

10 

3.i 

287 

30 

12.8 

234 

0 

•  0 

ISt 

0 

♦  0 

i  On  — 

o 

•  0 

49< 

23 

1.0 

2f  258 

•j 

.8 

914 

16 

1.2 

lf344 

/  ; 

0 

.0 

14 

0 

♦0  * 

1  J 

.  0 

.0 

13 

33 

6.6 

499 

6. 

2.5 

242 

2*7 

10.5 

257  , 

* 

16 

14.8 

108- 

5 

13.5  , 

11 

15.5U 

71 

y- 

810 

4/9 

I6i550 
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2.5 

7*667 

621 

7.0 

8*883 

H 

3.4 

If  44*. 

'1.3 
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38^6*2 

6X7 

I 

•  .3 
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1 

.4 
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0 

♦0 

68 

2 

15*4 

13 

2 
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9 

0 

.0 

4 

t 
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♦  0 
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0 

•  0 

0 

0 

•0 

1 

0 

•  0 
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0 

•  0 
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•  0  . 
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1 

•0 

1 

0 

*0 
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.  0 

.0 

1- 

0 

•  0 
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TABLE . 2. 


MASTER'S    OEGREES.  CONFERREO  BY  INST 1TUT 10NSC0F  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE*  ETHNIC ITYt  ANO  SEX: 

STATE  ANO  NATION  1978-79 


INSTITUTION* 


AMERICAN  INDIAN 
ALASIUN'NATIVE^ 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL, 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NCN- RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


  NUMBER       -  *  NUMBER- 

I 

NUMBER 

1 

I  NO  I  ANA"  / 

/ 

IN    HJNT  INGTON  COLLEGE/' 

TOTAL                0  »'.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

FEMALE                0.  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

HALE                0  .0 

0 

:o 

0 

•  0 

IN    INOIANA  CEN  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0  " 

•0 

IN     INO  NTHN  GRAO  SCH  MGMT 

2  7.3 

TOTAL                 0  .0 

6 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE                0  .0 

6 

27.3 

0 

♦  0 

IN    INDIANA  STATE  U  MAIN  CAM 

TOTAL                 0  .0 

21 

3*1 

4 

•  6 

FEMALE                0  .0 

12 

3*4 

1 

•  3 

MALE*               0  .0 

9 

2*9, 

3 

1*0 

IN     INOIANA  U  BLOOM  INGTON 

TOTAL               11  *5 

61 

3*0 

6 

♦  3 

FEMALE                8  .8 

30 

3,2 

3 

♦  3 

MALE                3*  *3 

31 

2.9 

3 

♦  3 

IN     INOIANA  U  NORTHWEST 

TOTAL                 1  *6 

36 

22*0 

0 

♦  0 

FEMALE                 1  1*0 

27 

26*5  ' 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

9 

14*5 

.  o 

•  0 

IN     INO-PUROUE  U  INDIANAPOLIS 

i 

TOTAL                 3  *4 

53 

7*1 

,     c  1 

♦  1 

FEMALE                3  .5 

49 

8.5 

■  1 

.2 

HALE                 0  .0 

4 

2.3 

0 

•  0 

IN    INOIANA  U  AT  SOUTH  BENO 

TOT  AL                 I        • 3 

16 

4*3 

0 

•  0 

FEMALE                 1  •* 

13 

5*6 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

3 

2.2 

0 

•  0 

IN    INOIANA  U  SOUTHEAST 

TOTAL                 0  *0 

6 

3*4 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

4 

3*4 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

2 

3*4 

0 

♦  0 

IN    INO-PUROUE  U  FORT  WA?NE 

TOTAL                 1  *3 

4 

i.» 

0 

•  0 

FEMALE  K             1  .4 

3 

1*3 

0 

MALE                  0  *0 

1 

1*2 

0 

'.0 

IN    MANCHESTER  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

0 

♦0 

0 

•  0 

FEMALE                 0**  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

IN    MENNONITE  BIBLICAL  SEM 

TOTAL                 0        *  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

,    FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

HALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦c 

IN    PJROUE  U  MAIN  CAMPdS 

TOTAL                 3  .3 

17 

us 

.10 

♦  9 

FEMALE                2  .5 

8 

1*9 

1 

•2 

MALE                 1  .1 

9 

1.2 

9 

1.2 

IN    PURDUE  U  CALUMET  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0 

23 

9*8 

3 

1*3 

FEMALE                0  .0 

22 

12*6 

2 

1*1 

MA  LE                 0  .0 

1 

1.7 

1 

1.7 

IN    PURDUE  U  NORTH  CEN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0 

1 

2,* 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

1 

2*6 

0 

•  0 

HALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

IN    ROSE-HULMAN  INST  OF  TECHN 

TOTAL                 0  .0 

0. 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•0 

IN    SAINT  FRANCIS  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

3 

2*1 

3 

2*1 

.  FEMALE                 0  .0 

1 

\1.2 

1 

1.2 

»      MALE                0  .0 

2 

3*4 

*  2 

3.4 

IN    SAINT  JOSEPH'S  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

1 

9.1 

FEMALE                 0  .0 

0 

•0 

1 

10.0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•0 

IN    SNT  MEINRAO  SCH  THEOLOGY 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

0 

.0 

FEMALE                0  ,0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

IN*    UNlVc'RSITY  OF  EVANSVI LLE 

TOTAL                 0'  *0 

1 

•  5 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

1 

.7 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

•0 

0 

.0 

IN    UNIVERSITY  OF  NOTRE  DAME 

TOTAL          .0        *0  %■ 

2 

•  5 

4 

LI 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

2 

1.7 

MALE                0        .0  i 

2 

•  8 

2 

.8 

IN    VALPARAISO  UNIVERSITY 

TOTAL                 1  1*2 

3*6 

0 

.0 

FEMALE                1  1*6 

3 

4*8 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

•0 

0 

.0 

IN         STATE  TOTALS  (        29  INSTITUTIONS) 

TOTAL               24  .3  313      3.6  34  .4 

FEMALE               20  .4  210      4.4  13  .3 

HALE                 4  .1  103      2.7  21  .5 
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0 

.0 

0 
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.0 

0 
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19 

1 00.0 

0 

.0 
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0 
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29 
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0 
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29 

0 

.0 

0 

•  0 

14 
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0 
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14 

0 

.0 

0 

.0 

15 
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0 
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15 
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.0 
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16 
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0 

•0 

22 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
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0 

0 

.0 

6 

27.3 

16 
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0 

.0 

22 

3 

•  4 

28 

4.2 
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41 

6.1 
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0 

.0 

13 

3.7 
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92.9 

12 

3.4 
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3 

1.0 

15 

4*8 

271 

86*  C 

29 

9.2 
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23 

1.1 
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5.0 
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84*0 

220 

11.0 

2*009 

7 

.7 

48 

5.  1 

826 

87*3 

72 

7.6 

946 

16 

1.5 

53 

5.0 
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81*1 

1 48 

13.9 

1  *  063 

0 

4.9 

45 
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72*6 

0 

•  0 
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7 

6.9 

35 
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1 
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0 

•0 
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1 

1.6 

10 
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83*  9 

0 

.0 

62 

2 

.3 

59 
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16 
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2 
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55 

9.5 
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4 

.7 
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0 

.0 

4 
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1 58 
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12 

6.9 
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0 

.0 

17 

4.6 
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94*9 

2 

.5 
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0 

•  0 

14 

6.0 
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93*5 

1 

•4 
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0 
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3 

2.2 
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1 

.7 

1 38 

0 

.0 

3.  4 
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96*6 

0 

•  0 
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0 

.0 

4 

3.4 
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96*6 

0 

•  0 
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0 

.0 

2 

3.4 

57 

96*6 

0 

♦0 

59 

2 

•6 

7 

2.3 
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97*4 

1 

.3 
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0 

.0 

4 
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1 

•4 
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3 

3.6 
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96*4 

0 
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83 
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0 
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10 
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0 

.0 
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0 

.0 

0 
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.0 
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.0 

0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 

0 
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0 

.0 
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2 
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36 
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86.0 
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1 

.2 

12 
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26 
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5 
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6 

2.6 

32 
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5 

2.9 

29 

16.6 
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.0 
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.0 
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2 

1 
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1 

5.0 

133 

95.0 

0 

•0 
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0 
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2 
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80 
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0 

.0 

82 

1 
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8.6 

53 
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0 
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'f 
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.0 
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.0 
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16 
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29 
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.0 
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4.8 

80 
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0 
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0 

.0 

4 
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59 
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0 

•  0 

63 

0 

.0 

0 

.0 

21 
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0 

•  0 

21 

63 
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89*3 
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26 

♦  5 
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37 
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TABLE  Z.    "AST*.*    DEGREES  CONFERRED  BY  '"T.TUTION^OF^HER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITYi  AND  SEX:  INSTITUTION. 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


IOWA 


IA    AQUINAS  INST  OF  THEOLOGY 


TOT.AL  0 
FEMALE  *  0 

HALE  0 
I A    CLARKE  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
I A    DRAKE  UNIVERSITY 


.0 
.0 

~~.o 

.0 
.0 
.0 

.0 
.  3 

•Or 

£  TECHN  •" 
.2 
.5 
.0 

.0 
.0 
.0 


TOTAL  0 
FEMALE  <  0> 

MALE  0 
IA    IOWA  STATE  U  SCI 
TOTAL  1 
FEMALE  1 
MALE  0 
I A    LOR  AS  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
I A    MARYCREST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

I A    MORN INGSIOE  COLLEGE 
TOTAL  ;    T>  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IA    UNIVERSITY  OF  ICWA 
TOTAL  2  «2 

FEMALE  2  -3 

MALE  0  .0 

I A    U  OF  NORTHERN  IOWA 
TOTAL  1 
FEMALE  I     -  -7 

MALE  0  .0 

IA    WARTBURG  THEOLOGICAL  SEN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IA         STATE  TOTALS  (         10  INSTITUTIONS! 

TOTAL                 *  -2  57  2.2 

FEMALE                 *  -3  3*  2.8 

MALE                  0  .0  23  X*l 

KANSAS  4 

KS    BAKER  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KS    EMPORIA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KS    FDRT  HAYS  KANS  ST  COLLEGE 


ER 

X 

NUMBER 

X 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

5 

1.7 

0 

.0 

5 

2.9 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

1* 

2.2 

6 

.9 

6 

3.0 

4 

2.0 

8 

1.8 

2 

.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

o 

.0 

0 

To 

o 

.0 

1 

3.2 

o" 

.0 

I 

3  .0 

o 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

o 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

24 

2.0 

12 

1.0 

2.4 

8 

1.4 

10 

1.6 

4 

.7 

13 

4.8 

2 

.7 

8 

5.3 

1 

•  .7 

5 

4.2 

1 

.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

HISPANIC 
NUMBER 


2 
2 
0 

15 
11 
4 


11.8 
15.4 
.0 

3.5 
4.  1 
2.5 


TOTAL 

fjmale 

MALE 
KS    KANSAS  ST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


U  AGR  G  APP  SCI 


.0 
.0 
.0 


KS    PITTSBURG  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  4  1.1 

FEMALE  I  *6 

MALE  3  1.5 

KS    U  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -  .0 

MALE  0  .0 

KS    MA'S H BURN  U  OF  TOPEKA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KS    WICHITA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  2 
FEMALE  0   „  .0 

HALE  2  .8 


0 
0 
0 

2 
1 
1 

12 

6 
6 

9 
3 
6 

0 
0 
0 

20 
13 
7 


.0 
.0 
.0 

.3 
.3 
.3 

3.3 
3.5 
3.1 

.9 
.6 
1.2 

.0 
.0 
.0 

*4.9 
2.9 


KS  1       STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 6  .2 

FEMALE                 1  •* 

MALE                 5  .3 

KENTUCKY 

KY    AS  BURY  THEOLOGICAL  SEM 

TOTAL                 1  3.0 

FEMALE                0  .0 

MALE     *           1  7*1 


8  INSTITUTIONS) 
60  A  1.8 

36  2a 

24  1.5 


.0 
.0 
•  0 


20  .8 
13  1.1 
7  .5 


16 
10 

6 


.5 
.6 
.4 


.0 
,0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


W1ITE 
NON-HISPANIC 

NLMBER  . 


NOh-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

c 

.0 

o 

.0 

Q 

.0 

0 

"o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

.5 

3 

.5 

3 

.5 

2 

.7 

1 

.7 

1 

.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

21 
13 


.3 
•  3 
.3 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

2.1 

5 

1.2 

6 

2.3 

3 

1.1 

3 

1.9 

2 

1.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.3 

3 

.8 

0 

.0 

2 

1.2 

1 

.5 

1 

.5 

3 

•a 

3 

.3 

2 

.4 

1 

.2 

1 

.2 

2 

.4 

1 

9.1 

0 

.0 

1 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

.4 

10 

2.0 

I 

.4 

7 

2.7 

1 

.4 

3 

1.2 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

5 
5 
0 

21 
11 
10 


.6 
.8 
.5 


.0 
.0 

•  0 

1 

•  0 
.0 
.0 

1.7 
2.9 
.0 

3.3 
5.6 
2.3 


100*0 
100.  0 


10  100.0 

36  100.0 
32  100.0 
4  100.0 

283  96. 
170  97.1 
113  95.8 

476  74.5 
161  £1.3 
315  71.4 


0 

.0 

17  100.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

12  100.0 

1 

3.2 

30 

96.8 

1 

3.8 

25 

96.2 

0 

.0 

5  10C.0 

o 

.0 

18  100.0 

o 

•  0 

17  100.0 

0 

.0 

1  100.0 

44 

3.7 

1,046 

87.0 

27 

4.6 

518 

87.5 

17 

2.8 

528 

86.6 

18 

6.7  - 

252 

93.3 

1 1 

7.3 

139 

92.7 

7 

5.8 

113 

94.2 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

<■  7 

LOCO 

89 

3.5 

2.187 

86.3 

55 

4.6 

1,079 

89.4 

34 

2.6 

1,108 

83.4 

* 

2 

11.8 

15 

88.2 

2 

15.4 

11 

84.6 

0 

.0 

4 

100.0 

29 

6.8 

377 

88.1 

20 

7.5 

239 

89.8 

9 

5.6 

138 

85.2 

0 

.0 

180 

93.8 

0 

.0 

78 

97.5 

0 

.0 

102 

91.1 

2 

.3 

705 

97.0 

1 

•  3 

385 

98.5 

1 

.3 

32  0 

95.2 

20 

5.4 

304 

82.8 

9 

5.2 

150 

86.7 

11 

5.7 

154 

79.4 

15 

1.5 

889 

87.2 

6 

1.2 

476 

92.4 

9 

1.8 

413 

81.8" 

1 

9.1 

10 

90.9 

1 

11.1 

8 

88.9 

0 

.0 

2 

100  .0 

34 

6.7 

449 

88.7 

21 

8.0  - 

239 

90.5 

13 

5.4,  . 

210 

86.8 

103 

3.2 

2,929 

89.6 

60 

3.5 

1,586 

92.7 

43 

2.8 

1,343 

B6.3 

1 

3.0 

24 

72.7 

0 

.0 

16 

84.2 

1 

7.1 

8 

57.1 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.7 
.0 
4.2 

22.2' 

13.1 

26.3 

.0 
.0 
.0 

.0 

.c 

.0 

.0 
.0 
.0 

9.3 
7.9 
10.7 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


259  10.2 
73  6.0 
186  14.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
0 
5 

142 
26 
116 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

112 
47 

65 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

22 
7 
15 

12 
2 
10 

20 
5 
15 

43 
14 

29 

116 

33 
83 

•0 

a 
o 

23 
4 
19 


.0 
.0 
.0 

5.1 
2.6 
9.3 

r, 

6.3* 
2.5 
8.9 

2.8 
1.3 
4.5 

11.7 
8.1 
14.9 

11.4 
6.4 
16.4 

.0 
.0 

>  -° 

4.5 
1.5 
7.9 


236  7.2 
65  3.8 
171  U.O 


24.2 
15.8 
35.7 


21 
11 
10 

36 
32 
4 

293 
175 
118 

639 
198 
441 

17 

5 
12 

31 

26 
5 

18 
17 
1 

1,202 
592 
610 

270 
150 
120 

8 
1 
7 


2,535 
1,207 
1,328 


17 
13 
4 

428 
"66 
162 

192 
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TABLE  2. 


MASTER'S    OEGREES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY*  AKQ  SEX: 

STATE  AND  RATION  1970-79 


INSTITUTION 
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ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 
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FEMALE  0-  *0 

MALE  0  .0 

KY    NORTHERN  KY  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 
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281  80*3 

1 

•3 

350 

175  78*5 

0 

•  0 

223 

106  83*5 

1 

•8 

127 

256  86*2 

5 

1.7 

297 

133 
123 

38 
16 
22 


82*6 
90*4 

71*7 
72*7 
71*0 


•0 
3.7 

•  0 

•  0 


161 

136 

53 
22 
31 


95 

99' 


TABLE  2, 


.  \ 

MASTER'S 


OECRE^  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OP  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEi  ETHNIClTYt  ANO  SEXr 
STATE  ANO  NATION     1978-79  — 


INSTITUTION, 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLfcC  ASIAN  OR 

N0N-HISPAN!C  PACIFIC  ISLANDER 


X.#  NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  t 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


OHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESI«TNT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
I  NUMBER 


LOUISIANA 

LA    MCNEESE  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

LA    NICHOLLS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

LA    NORTHEAST  LOUISIANA  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
LA    NT HWSTN  ST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
LA    NOTRE  OAM E 
TOTAL 
FEMALE 
KALE 


0  .0 

0  ♦<> 

0  *0 
U  OF  LA 

0  .0 

0  *0 

0  .0 
SEN  SCH  THEO 

0  .0 

0  *0 

0  *0 


LA    STHESTN  LA  UNIVERSITY 


TOTAL  0 

FEMALE  '  0 

MALE  0 
LA    SOUTHERN  U  ACM 

TOTAL  0 

FGMALE  '  0 

MALE  0 


•0 

•  0 
"  .0 

C  MAIN  CAM 

•  0 

•  0 

•  0 


27 
24 
3 

13 
11 

2 

50 
34 
16 

32 
28 
4 

1 
0 
1 

25 
23 
2 


14*9 
19*7 
5*1 

11*5 
>2*9 
7*1 

19*4 
21*9 
15*5 

13*0 
16*6 
5*2 

20*0 
•0 
25*0 

12*6 
17*2 
3*1 


289  97.6 
223  97*9 
61  96*8 


LA    TULANE  U  Of  LOUISIANA 
TOTAL  5  *8 

FEMALE  3  !♦<> 

MALE  2  .7 

LA    U  OF  STHUSTN  LOUISIANA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  •<> 

LA    XAVIER  UNIVERSITY  OF  LA 
TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  0  :0 

HALE  0  ♦<> 


55 
38 
17 

22 
18 
4 

26 
22 
4 


8*9 
12*2 
5*6 

10*1 
14*6 
4*3 

86*7 
.84*6 
100*0 


LA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  9 
9    FEMALE  5 
MALE  4 

MAINE 


18  INSTITUTIONS) 
•2  731  18*5 

•2  563  23*6 

•3  168  10*7 


ME    THOMAS  COLLEGE  • 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                 0  »0 

MALE  0  .0 
HE    U  OF  MAINE* AT  ORONO 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE  0  .0 
ME    U  OF  SOUTHERN  MAINE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

ME          STATE  TOTALS  < 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE*                0  *0 


0 
0 
0 

0 
.0 
0 

0 
0 
0 


2 

1,1 

1 

♦6 

30 

1 

•  .8 

0 

•0 

25 

1 

1.7 

1 

1.7 

5 

0 

•  0 

0 

•0 

13 

0 

•  0 

0 

•0 

11 

0 

•  0 

0 

•0 

2 

0 

•  0 

0 

♦0 

50 

0 

•  0 

0 

•  0 

34 

0 

•  0 

0 

•0 

16 

0 

•  0 

21 

8*5 

53 

0 

•  0 

12 

7*1 

40 

0 

•  0 

9 

11.7 

13 

0 

♦  0 

0 

•0 

1 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

•0 

1 

0 

♦  0 

1 

♦  5 

26 

u 

•  0 

0 

•0 

■  23 

c 

•  0 

1 

1.6 

3 

0 

•  0 

0 

•0 

289 

0 

♦  0 

0 

•  0 

228 

0 

•  0 

0 

.0 

61 

11 

1*8 

25 

4*1 

96 

5 

L>6 

7 

2*2 

53 

6 

2*0 

18 

5*9 

43 

0 

•0 

2 

♦9 

24 

0 

•  0 

1 

•  B 

19 

0 

'.0 

1 

1.1 

5 

0 

^0 

0 

.0 

26 

0 

•  0 

0 

v  »0  „ 

22 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

28 

♦  7 

71 

1.8 

839 

15 

.6 

34 

1.4 

617 

13 

.8 

37 

2.4 

222 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

3  INSTITUTIONS) 


•  3 
.0 
.5 

.4 

•  0 


1.1 
.0 
1.9 

♦0 
.0 
♦  0 


.6 
.0 
1.2 


16*6 
20*5 
8.5 

11*5 
12*9 
7*1 

19.4 
21*9 
15*5 

21*5 
23*7 
16*9 

20.0 
.0 
25.0 

13.  1 
17.2 
4.7 

97*6 
97.9 
96*8 

15.6 
17.0 
14.1 

11.1 
15.4 
5.3 

86*7 
84*6 
100*0 


11*3 
25*9 
14*2 


♦  0 
.0 

♦  0 

1.4 

♦  0 
2*4 

*4 
*0 


151 

97 
54 

100 
74 
26 

202 
120 
82 

190 
12o 
64 

4 
1 

3 

160 
109 
51 

6 
4 
2 

464 
251 
213 

177 
102 

75 

4 
0 


B3.4 
79*5 
91*5 

88*5 
87*1  ' 
92*9 

78*3 
77*4 
79*6 

77*2 
74*6 
83*1 

80*0 
100*0 
75*0 

80*8 
81*3 
79*7 

2.0 
1.7 
3.2 


75« 
80« 
70. 


81*6 
82.9 
79*8 

13*3 
15*4 

r.0 


2,886  73*1 
I, 717c  72*0 
It  169  74*8 


5  10C.0 
0  *0 
5  100*0 

347  97.5 
144  99*3 
203  96*2 

256  99*6 
\     134  100*0 
122  99*2 


608  96*4 
278  99*6 
330  97*3 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

6 
1 

5 

3 
3 

0 

0 
0 
0 

12 
2 
10 

1 
) 

0 

56 


16 
2 
14 

0 
0 
0 


.0 
•0 
♦0 

.0 

•  0 
.0 

2.3 

•  6 
4.9  ' 

1.2 
1.8 
•0 

•  0 
.0 
•0 

6.1 
1.5 
15.6 

•  3 
.4 
.0 

9.1 
2.6 
15.8 

7.4 
1.6 
14.9 

•  0 
.0 
.0 


222 
50 
172 


5.6 
2.1 
Ll.O 


♦  0 
♦0 
♦0 

1.1 

♦  7 

if 

.0 
.0 

♦  0 


.6 
.4 
♦  9 


181 
122 

59 

113 

85 
28 

258 
155 
103 

246 
169 
77 

5 
1 
4 

1©8 
U4 

6'* 

296 
233 
63 

616 
312 
304 

217 
123 
94 

30 
26 
4 


3.947 
2,384 
lt563 


5 
0 
5 

356 
145 
211 

257 
134 
123 


618 
279 
339 


MARYLANO 

MO    BALTIMORE  HEBREW  COLLEGE 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0'  *0 

MALE      „  0  .0 

MO    BOWIE  Sf ATE  COLLEGE 
TOTAL  1°  »6 

FEMALE  1  »8 

MALE  0  .0 

MO    COPPIN  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

*  MALE  0  •<> 

NO    OE  SALES  HALL  SCH  THEO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MO  v FftOSTBLRG 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MO    HOCO  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

0  .0 

0  .0 

STATE  COLLEGE 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
•0 


0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

'  0 

.0 

0 

.0 

59 

35.5 

0 

.0 

1 

.6 

45 

36.0 

0 

.0 

0 

.0 

14 

34.1 

0 

•  0 

1 

2.4 

27 

65.9 

1 

2.4 

0 

.r> 

19 

76.0 

0 

•  0 

0 

.0 

8 

50.0 

1 

6.3  - 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0\ 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

\1.3 

s  0 

•  0 

0 

.0 

0 

\o 

0 

0*0 

2 

2.4 

0 

;o 

0 

♦  0 

2 

2.9 

0 

.6 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

15 

100.0 

0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

61 

36.7 

95 

5  7.2 

10 

46 

36.8 

71 

56*8 

3 

15 

36.6 

24 

58.5 

2 

28 

68*3 

10 

24*4 

3 

.9 

76.0 

16*0 

2 

9 

56*3 

6 

37*5 

1 

0 

.0 

3. 

100*0 

0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

1 

.7 

120 

87*0 

17 

0 

.0 

59 

93*7 

4 

1 

1.3 

61 

81*3 

13 

2 

2.'- 

*  81 

96*4 

1 

2 

2.9 

65 

95*6 

1 

0 

.0 

16 

100*0 

0 

•  0 

•  0 

•  0  " 

6.0 
6.4 
4.9 

7.3 
8.0 
6.3 

•  0 

•  0 
•0 

12.3 
6*3 
17.3 

1.2 
1.5 
.0 


15 
11 
4 

166 
125 
41 

41 

25 
16 

3 
0 

•3 

138 
63 
75 

84 
68 
16 


96 


TABLE  2. 


HASTENS    DECREES  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY,  ANO  SEX: 

STATE  ANO  NATION  1978-79 


INSTITUTION, 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE^ 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  CR  * 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


'  TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
-NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


^MARYLANO 

NO    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY  jf 
TOTAL  4        *3         V4  90 


TOTAL 

FEMALE  3 

HALE  I 
NO    LOYOLA  COLLEGE 

TOTAL  3 

FEMALE  I 

HALE .  2 


.4 

.2 

•  6 

•  3 
.6 


•HO    ND{.I?SST  COLLEGF  OF  ART 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

NO    MORGAN  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  2  1*0 

FEMALE  1  1*4 

HALE  1 
NO    MOUNT  SNT'  MARY'S  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

NO    NER  ISRAEL  RAB  COLLEGE 
TOTAL  rf    0  .0 

FEMALE.  0  .0 

MALE  0  .0 

NO    PEABOOY  INST  OF  JHU 


24 
19 
5 

2 
I 
I 

125 
61 
64 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MO    SNT  JOHN'S 
'  TOTAL 
F&MALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .  0 
SiNTA  FE  NH 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


6*8 
8.7 
4*6 

4.5 
6.6 
2*1 

4.3 
4*0 
4*8 

61*9 
85*9 
48*9 

1*8 
.0 
1.9 

.0 

•  0 

•  0 

*  .0 
.0 

•  0 

13*8 
.0 
'25.0 


MO    SAINT  MARY •  S  SEMINARY  C  U 


MO      ,  STATE  TOTALS 
TOTAL  ,  18 

FEMALE  7- 
HALF.  11 

MASSACHUSETTS 


25  -INSTITUTIONS) 


MA    AMERICAN  I NTRNATL  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MA    AN DOVER  NEWTON  THEOL  SCH 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

-  MILE  0  .0 


471 
310 
161 


9*1 
10*9 
7*0 


2*0 

•  8 
3*1 

•  0 

•  0 

'  .0 


24  1*8 
10  1*4 
14  2*2 


*6 

*3 
1*2 

2*2 
4.0 
♦  0 


3  1*5 
2  2*8 
1  *8 


TOTAL 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

FEMALE 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

MILE     .       <s  0  *0 
MO    SALISBURY  STATE  COLLEGE 

0 

.0 

0 

TOTAL 

0  *0 

*  4 

3*7 

0 

FEMALE 

0  *0- 

2 

2*7 

0% 

HALE 

0  *0 

2 

5*9 

0 

MO'  TOWSON  STATE.  UNIVERSITY 

TOTAL 

o  •    ♦  o 

34 

9*7 

2 

FEMALE 

0  *0 

26 

9*9 

2 

MALE 

0   -  *0 

8 

9*3 

0 

MO  UNIVERSITY 

OF  BALTIMORE 

TOTAL 

0  *0 

7 

5.5 

0 

FEMALE 

0  *o 

2 

14.3 

0 

MALE 

0  *0 

5 

4.4 

0 

MO    U  OF  MO  COLLEGE  PARK  CAM 

14 

TOTAL 

6  *6 

-  61 

4*9 

FEMALE 

1  *1 

45 

6*6 

11 

MALE 

7  1*2 

16 

2*6 

3 

MO    U  OF  MD  BALTIMORE  CO  CAM 

v    TOT  ArL 

0  *o 

r 

2.7 

0 

FEMALE 

0  *0 

i 

5*6 

0 

MALE 

0        .0  m 

0 

•  0 

0 

MO    U  OF  MO  BALT  PRCF  SCHOOLS 

TOTAL 

0  *0 

28 

8.7 

1 

FEMALE 

0  *0 

27 

10.2 

1 

MA  LE 

0  *0 

1 

1.8 

0 

MO  WASHINGTON 

BIBLE  COLLEGE 

♦G 

4 

TOTAL 

0  *0 

0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

0 

HALE 

0  *0 

0 

•:c 

0 

MO  WASHINGTON 

COLLEGE 

TOTAL 

0  *0 

2 

9.1 

0 

FEMALE 

0  *0 

2 

15.4 

0 

MALE 

0  *0 

0 

.0 

0 

MO  WASHINGTON 

THEOL  UNION 

*  TOTAL 

0  *0 

b 

♦  0 

0 

FEMALE 

0  *0 

.  0 

.0 

0 

H4L£ 

0  *0 

0 

.0 

0 

MO    WESTERN  MARYLAND  COLLEGE 

TOTAL  m 

0  *0 

l 

•  6 

0 

FEMALE 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

MALE 

0  *0 

1 

1*8 

0 

*0 

•  0 

•  0 

*0 

•  0 
*0 

2*6 
*0 
4*6 

.0 
•0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•0 

•  0 


•  0 
♦0 

•  0 

1*1 
1*6 
.5 

•  C 
.0 

•  0 

•  3 
.4 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 
.0 

.  .0 

•  0 
*0 

•  0 

•0 
.0 

•  0 


51  1*0 
28  1*0 
23  1*0 


2*4 
1*7 
3*1 

♦  0 
*0 
*0 


7 

♦  5 

4  ■ 

♦  6 

3 

♦  5 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

♦  5 

0 

♦  0 

1 

.8 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

1 

•3 

1 

•  4 

o 

♦  0 

2 

1*6 

0 

♦0 

2 

1*8 

14 

1*1 

10 

1*  5 

4 

♦  7 

0 

.  0 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

.3 

1 

.4 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

4.5 

0 

.  0 

1 

11.1 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*  0 

0 

•  0 

30 

•  6 

18 

.6 

12 

.5 

3 

1*2 

1 

.8 

2 

1*5 

0 

*0 

0 

•  0 

NUMBER 

i 

X 

NUMBER  X 

NUMBER 

NUMBEQ 

 ' 

_ 

I  C  3 

9.5 

1.094  83.2 

96 

7.3 

1 ,315 

77 

11.2 

594  86*1 

19 

2*8 

690 

48 

7.7 

500  80*0 

77 

12.3 

625 

31 

5.9 

485  91*9 

\2 

2.3 

528 

21 

7.3 

259  9C.6 

6 

2.1 

286 

10 

4.1 

226  93*4 

6 

.2.5 

242 

6.5 

41  89*1 

2 

4.3 

46 

2 

8.0 

23  92*0 

0 

.0 

25 

1 

4.8 

18  85.7 

2 

9.5 

21 

131 

64*9 

45  22*3 

26 

12.9 

20? 

64 

90*1 

6  6*5 

1 

1*4 

.     VI  * 

67 

51*1 

39  20*8 

25 

19*1 

131 

I 

1.8 

55  98.2 

0 

.0 

56 

0 

♦  0 

4  100*0 

Q 

.0 

4 

1 

1.9 

51  98*1 

0 

•  0  - 

52 

Q  ' 

.  0 

3  100*0 

c  0 

.0 

3 

0 

♦  0 

0  *0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

•  0 

3 

1 

2.6 

34  87*2 

10,3 

39 

0 

.0 

15  83*3 

3 

16.7 

18 

1 

4.8 

\9  90*5 

1 

4.8 

1  21 

44 

13*8 

25  86*2 

•  0 

♦0 

29 

0 

•  0 

I'J  100*0 

0 

.0 

13 

4 

25*0 

12  75*0 

0 

•  0 

16 

0 

.0 

2  0  1  u  u  .  u 

o 

•  0 

"  58 

0 

.0 

7  100*0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

51  1C0.0 

0 

.0 

51 

4 

3*  7 

104  95*4 

1 

,9 

109 

2 

2*7 

A   73  97*3 

0 

.0 

75 

2 

5*9 

31  91*2 

1 

2.9 

34 

37 

10*6 

o 

.0 

349 

29 

11*0 

234  89*0 

0 

.0 

263 

6 

9*3 

78  9C.7 

0 

.0 

86 

9 

7*  0 

99  77*3 

20 

1S.6 

128 

2 

14*3 

10  71.4 

2 

14.3 

14 

7 

6*1 

89  78.1 

18 

15*8 

114 

97 
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24  88.9 

o 

.0 

18  9C.0 

0 

.0 

6  85.7 

1 

2.9 

34  97.1 

1 

5.9 

16  94.1 

o 

.0 

18  100.0 

2 

.9 

225  98.7 

2 

1.4 

138  98.6 

o 

.0 

87  98.9 

0 

.0 

11**      1  AA  A 

113  100.0 

o 

.0 

72  100.0 

o 

.0 

41  100.0 

4* 

1 

.6 

162  95.9- 

1 

1.0 

97  94.2 

o 

.0 

65  98.5 

0 

.0 

5  83.3 

o 

.0 

4  80.0 

Q 

.0 

1  100.0 

2 

2.0 

90  90.9 

o 

.0 

47  9G.4 

2 

4.3 

43  91.5 

0 

.0 

17  100.0 

o 

.0 

2  100.0 

o 

.0 

15  100.0 

48 

4.6 

987  94.2 

7 

1.8 

376  97.4 

41 

6.2 

611  92.3 

0 

•  0 

•»  a     1  AA  A 

Zo  luu.u 

0 

.0 

26  100.0 

o 

.0 

2  10C.0 

0 

•  0 

3  75.0 

0 

4  .0 

0  .C 

0 

.0 

3  75.0 

1 

H.l 

22  91.7 

1 

5.9 

16  94.1 

0 

.0 

6  65.7 

7* 

15.4 

388  82.7 

S') 

14.7 

334  83.1 

13 

19.4 

54     80 .6. 

6 

4.3 

125  88.7 

4 

3.4 

105  89.0 

2 

8.7 

20  87.0 

1 

1.5 

61  '  93.8 

.0 
2.1 


4 

1.8 

15 

6.8 

1 

.9 

6 

5.3 

3 

2.8 

9 

8.5 

0 

.0 

31 

5.4 

0 

.0 

13 

6.8 

0 

.0 

18 

4.7 

3 

1.0 

14 

4.9 

1 

.7 

4 

2.7 

2 

1.4 

10 

7.  1 

0 

.0 

2 

1.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

1.8 

13 

1.6 

58 

7.0 

5 

1.4 

28 

8.0 

8 

1*7 

30 

6.2 

0 

°.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

99 


17  100.0 
44  91.7 

196  89.1 
105  92..1 
91  85.8 


541 
177 

364 

229 
135 
94 

170 

80 
90 

702 
300 
40  2 


94.6 
93.2 
95.3 

79.5 
91.2 
67.1 

86*1 
97.6 
81.1 

84.2 
85.2 
83.4 


14  100.0 
•6  100.0 
8  100.0 


0 

.0 

233 

0 

.0 

121 

0 

.0 

112 

0 

.0 

146 

0 

.0 

116  0 

0 

.0 

SO 

3     11.  f 

27 

2  10.0 

20 

1  14.3 

7 

0 

.0 

35 

0 

.0 

17 

0 

•  0 

18 

1 

.4 

228 

0 

.0 

140 

1 

1.1 

88 

0 

.0 

113 

0 

.0 

72 

0 

•  0 

41 

6 

3.6 

169 

5 

4.9 

103 

1 

1.5 

66 

1 

16.7 

6 

1 

20.0 

5 

0 

•  0 

1 

7 

7.1 

99 

5 

9.6 

52 

2 

4.3 

47 

0 

.0 

17 

0 

'  .0 

2 

0  1 

•  0 

15 

13 

1.2 

1,048 

3 

.8 

386 

10 

1.5 

66? 

c 

.0 

28 

0 

.0 

•  26 

0 

.  0 

2 

1 

25.0 

4 

0 

.0 

o  ■ 

1 

25.0 

4 

1 

4.2 

24 

0 

.0 

17 

1 

1  4  .3 

7 

9 

1.9 

469  , 

9 

2.2 

402 

0 

A 

*: 

67 

10 

7.1 

141 

9 

7.6 

118 

1 

4.3 

23 

3 

4  .6 

65. 

0 

.0 

17 

3 

6.3 

48 

9 

4.1 

220 

3 

2.6 

*  114 

6 

5.7 

106 

0 

.0 

572 

0 

.0 

190 

0 

*  .0  . 

?32 

45 

15.6 

^88 

9 

6."l 

148 

36 

25.7 

140 

21 

10.9 

193 

2 

2  4 

62 

19 

17.1 

111 

74 

•8.9 

834 

24 

6.8 

352 

50 

10.4 

482 

0 

.0 

14 

0 

•  0 

6 

0 

.0 

8 

103 


TABLE  2*    MASTER'S    OEGREES  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY*  ANO  SEX*  INSTITUTION* 

STATE.  ANO  NATION    19TB- 79  . 


AMERICAN  INDIAN 
*  ALASKAN  NATIVE 

x  NUMBER  X 

MASSACHUSETTS 

MA    WELLESLEY  COLLEGE 


BLACK  ASIAN  OR. 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISIANOER 


NUMBER 


TOTAL  "0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MA    WESTERN  NEW  ENG  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

9 

3*3 

.  FEMALE  0 

.0* 

2 

5.4 

MALE  0 

TO  •» 

7 

3*0 

MA    WHEELCCK  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  J 

2 

2*0 

FEMALE  0 

•  0 

2 

2*2 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MA    WILLIAMS  COLLEGE 

:o 

TOTAL  0 

•  0 

0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  C 

•  0 

0 

•  0 

MA    WORCESTER  POLY  INSTITUTE 

TOTAL  0 

•  0 

1 

•  8 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

1 

♦  9 

ST°ATE  TOTALS  (         53  INSTITUTIONS) 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RE  SI  OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 

27 

•  2 

353 

2*5 

150 

*!•! 

137 

1.0  - 

667 

4.7 

FEMALt 

12 

♦  2 

177 

2.7 

47 

♦  7 

1.0 

302 

4.5 

*MALE 

15 

.2  ' 

176 

2.3  " 

103 

1.4 

).'! 

♦  9 

365 

4.6 

12,396  87*0 
6,135  91*9 
6»26l  82*8 


1*180 
242 
938 


8*3 
3*6 
12*4 


TOTAL 
NUMBER 


0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

o 

♦  0 

3 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

0 

♦o  . 

d 

.0 

0 

.0 

0 

♦o  . 

0 

2 

♦  7 

0 

•0 

11 

4*1 

257 

95.5 

1 

.4 

coy 

0 

*0 

0 

•  0 

2 

5.4 

35 

94.6 

0 

•0 

37 

2 

♦  9* 

0 

*0 

9 

3.9 

222 

95.7 

1 

.4 

232 

1 

i;o 

1 

1*0 

4 

4.0 

91 

9U9 

4 

4.0 

99 

1 

i.i 

1 

1*1 

4 

4.3 

84 

91.3 

4 

4.3 

92 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

7< 

JOC.O 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

.  11 

36*7 

19 

63.3 

30 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

7 

53.4 

6 

46.2 

*  13 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

'  .0 

4 

23*5 

13 

76.5 

17 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

.8 

87 

73*1 

31 

26*1 

*  1" 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

83*3 

1 

16.7 

6 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

.9 

82 

72*6 

30* 

26*5 

113 

14,243 
6.679 
7,564 


MICHIGAN 


MI     ADRIAN  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE      ,  0  .0 

MI     ANOREWS  UNIVERSITY 
TOTAL  1  *5 

F&ULE  )  1*4 

MALE  0        .0  0 

MI    AQuI NAS  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

MI    *klS'H  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

Mf   CALVIN  THECLOGICAL  SEN 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 

MI     CENTRAL  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

MI     CRANBROOK  ACAOEMY  OF  ART 
TOTAL  '0  *0 

FEMALE0  0  *0 

MAlE  0  .0 

MI     EASTERN  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0,  *0 

MI     GRANO  RAPIOS  8APT  C  £  SEN 
TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0  **0 

MALE  0  *0' 

Ml    GRANO  VALLEY  ST  COLLEGES 
TOT  AL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
_    MI     MARYGROVE  COLLEGE 

•  TOTAL  0 
FEMALE  0 

MALE  *  0 

MI  MERRILL-PALMER 
TOTAL  0 
FEMALE  •  0 

MALE  0 
MI.  MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  5  *2 

FEMALE  1  .1 

•  MALE  4 

MI    MICHIGAN  TECHNOLOGICAL  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'MALE  0  .0 

Ml    NORTHERN  MICH  UNIVERSITY 
A  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

*     HJi    OAKLAND  UNIVERSITY 


•  0 
.0 

•  0 

•  9 

•  0 
.0 

INSTITUTE 
.0 
.0 

•  0 


0 
0 
0 

16 
10 

6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

199 
56 
143 

1 
0 
1 

74 
49 
25 

0 
0 
0 

3 
1 

2 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


2 
2 
0 

110 
75 
35 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

51 

•  48 
3 


-  .0 
.0 

•  0 

7.8 

13.9 
4.5 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

7.6 
8*1 
7.4 


1*5 
.0 
2.8 


5.3 
6.2 
4.2 

•  0 

•  0 

•  0 

3.9 
3.7 
4.1 

5.7 

17. e 

,0 

40.0 
50.0 

•  0 

5.1 
7.2 
3.2 


'  .0 

•  0 

•  0 

.5 
.9 

7.3 
8*tf 
2.0 


0 

•  0 

-  0 

•  0 

*  0 

•  0 

4 

100*0 

o 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

o 

.0 

0 

.0 

•  0 

♦  0 

2 

100*0 

3 

1.5 

10 

4.9 

30  ' 

14*7 

:o5 

51*5' 

Q 

.0 

6.3 

17 

23*6 

42 

58*3 

3 

2.3 

0  4 

3.0 

13 

9*0 

63 

47*7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0  . 

23 

100*0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

21 

100*0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

♦  Q 

P 

2 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

12 

92*3 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

8 

100*0 

Q 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

*  4 

80*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

..9 

69*2 

Q 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

Q 

.0 

c 

♦  0 

0 

♦  0 

9 

69*2 

34 

1.3 

25 

1*0 

258 

9*8 

2*323 

88*3 

11 

1.6 

4 

♦6 

71 

10*3 

605 

67*8 

23 

1.2 

21 

1*1 

167 

9*6 

1*718 

88*5 

3 

4.4 

0 

*0 

4 

5*9 

59 

66*8 

2 

6.3 

0 

♦  0 

2 

6*3 

v  28 

87*5 

1  * 

2.8 

0 

*0 

2 

5*6 

31 

86*1 

4 

•  3 

5 

*4 

63 

6*0 

1,247 

9C*1 

3 

.4 

3 

♦  4 

55 

6*9 

721 

90*  8 

I 

•  2 

2 

*3 

28 

4.7 

526 

89*2 

0 

•  0 

0 

*0 

*  0 

.0 

13 

92*? 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

12 

92*3 

0 

1 

1*3 

5.3 

72 

94*7 

0 

•  0 

u 

3*7 

♦  2 

7.4 

25 

92*6 

c 

•  0 

0 

?0 

2 

4.1 

47 

95-9 

0* 

•  0 

0 

.♦0 

a 

15.7 

43 

84*3 

0 

•  0 

0 

*0 

8 

17.8 

37 

82*2 

0 

•  0 

0 

0 

*C 

6 

1C0.0 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

40*0 

3 

60*0 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

50*0 

2 

50*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

I 

100*0 

84 

3.9 

36 

<*.7 

235 

10*9 

1*668 

78.  j 

30 

2.9 

0  l2 

1*1 

116 

11*3 

868 

62*8 

54 

4.9 

24 

2*2 

117 

1C*6 

820 

73*9 

1 

1.2 

0 

0 
*0 

1 

1*2 

74 

87*1 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

6 

100*0 

1 

1.3 

J 

*0 

1 

1*3 

68 

86*1 

1 

♦  5 

0 

.0 

2 

♦  9 

202 

92*7 

0 

•  0 

0 

*0 

*  1 

*9 

96 

92*5 

1 

.9 

0 

*0 

1 

♦  9 

104 

92*9 

'3 

•  4 

2 

♦  3 

59 

6*5 

636 

91*1 

I 

♦  2 

2 

•  4 

53 

9.7 

494 

90*1 

2 

1.3 

0 

*0 

6 

4.0 

142 

94*7 

0 

0 

0 

*  0 

•  4 

0 

•  0 

c  2 

0 

•  0 

2 

69 

33*8 

20A 

13 

18*1 

72 

56 

42*4 

132 

0 

*  0 

23 

0 

*0 

Zl 

0 

*0 

2 

1 

7  *7 

id 

0 

*0 

8 

1 

20.0 

5 

4 

30.  8 

13 

0 

.0 

0 

4 

30.8 

13 

50 

1.9 

2*631 

13 

1.9 

669 

37 

1.9 

1*942 

5 

7.4 

68 

2 

6.3 

32 

3 

6.3 

36 

54 

3.9 

1,364 

18 

2.3 

794 

36 

-  6.1 

x  590 
^14 

1 

7.1 

0 

•  0 

1 

1 

7.7 

IU 

0 

.0 

76 

0 

.0 

27 

0 

.0 

49 

0 

•  0 

51 

0 

•  0 

45 

0 

•  0 

6 

0 

.0 

5 

0 

•  0 

4 

.0 

•  0 

1 

234 

10.8 

2*157 

62 

5.9 

1*046 

172 

15.5 

1*109 

10 

11.8 

65 

0 

♦  0 

6 

10 

12.7 

79 

14 

6.4 

216 

7 

6.6 

106 

7 

6.3 

112 

3 

•  4 

698 

1 

•  2 

548 

2 

1.3 

150 

0 

ERIC 


100 


TAl 


2. c  MASTER'S 


DEGREES  CONfERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HltWER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITYt  AKu  SEX^ 
STATE  AND  NATION    197V™  ' 


INSTITUTION. 


AMERICAN  INDIAN 
At AS  KAN  NATIVE 

NUMBER  X 


•LACK  ASIAN  OR 

NQN~HIS>ANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


MICHIGAN 

NX    SAGINAW  VLY  STATE  COLLEGE 
TOTAL  2  1.2 

FEMALE  1 

MALE  1  2*1 

NX    SIENA  HEIGHTS. COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0    *  ♦<> 

MALE  0  .0 

MT    UNIVERSITY  OF  DETROIT 
TOTAL  3  »0 

FEMALE  '  0  .0 

MALE  0  .0 

NX    >U  HXCHIGAtt-ANN  ARBCR 
TOTAL  3  •! 

FEMALE  0  .0 

MALE  3 
NX    U  OF  .NICHIGAN-C EAR BORN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  V.O 

MALE  0  .0 

MI    WALSH  C  ACCTY  £  BUS  ADMIN 
TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  0  .0 

MALS  *    0  *0 

MI    WAYNE  STATE  UNIVERSITY 
T07AL         N     10  *6 
FEMALE  5  .5 

MALE  5  *7 

MI    WESTERN  MICH  UNIVERSITY 
I    TOTAL  4  *3 

FEMALE  4  »5 

I     MALE  0  .0 


NUMBER 


6 

3.7 

0 

.0 

5 

4*4  * 

0 

*  0 

1 

2*1 

0 

.0 

2 

4.2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

1S  .0 

2 

8*0 

0 

•  u 

66 

15*6 

27 

4.9 

59 

32  •JM. 

7 

J*  0 

27 

20 

3*  fr 

180 

'5*5^ 

55 

1.7 

117 

6*0 

25 

1*7 

63 

3*5 

30 

1.7 

2 

2*0 

2 

*  2.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

2*6 

2 

2.6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

326 

18*9 

9 

♦  5 

264 

27*4 

2 

•  2 

62 

8*1 

"  7 

.9 

61 

4.5 

*5 

.4 

31 

4*2 

4 

.5 

30 

4.8 

1 

•  2 

NX         STATE  TOTALS  < 

TOTAL               28  .2 

FEMALE               14  .2 

MALE               14  .2 


24  INSTITUTIONS) 
1*128  7.6 
726  10.5 
402  5.0 


231  1.6 
85  1.2 
146  1*8 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


MITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 

X 

NUM8ER 

X 

- 

NUMBER 

Q 

1 

.6 

9 

5*6 

152 

94.4 

1 

'  .9 

7 

6*2 

106 

93.8 

c 

• 

.0 

2 

4.2 

46 

95.8 

3 

6*3 

5 

10.4 

43 

89*6 

2 

8.7 

2 

8.7 

2 1 

91.3 

1 

4.0 

3 

12.0 

22 

88*0 

9* 

1*1 

lt9 

21.5 

352 

63*7 

2 

1.1 

66 

37.0 

1 02 

4 

1*1 

51 

13*  8 

250 

67*8 

50 

1*5 

288 

8*8 

2.626 

80*1 

26 

1*8 

168 

11*5 

1*218' 

83*3 

24 

1*3 

120 

6  .o 

1,408 

77*5 

0 

*0 

4 

.4*0 

92 

9?*0 

0 

•  0 

0 

•0 

23 

100*  0 

o- 

♦  0 

4 

5.2 

69 

89*6 

0 

.0 

0 

•  0 

29 

100*0 

0 

.0^ 

♦  o  • 

0* 

*0 

0 

•0 

.0 

100*0 

20 
8 

1.2 

^65 

«2U1 

1.325 

76*8 

♦  8 

279 

29.0 

673 

69*9 

12 

1*6 

86 

11.3 

652 

85*5 

>r  cd 

1*0 

84 

6.2 

1*  166 

86*0 

1*1 

47 

6.4 

665 

90*4 

6 

1*0 

37 

6.0 

501 

80*8 

173 
75 

98 


1*2 
1*1 
1*2 


1,560 
900 
660 


1C*5 
13*0 
8*3 


12,298  82.6 
5,766  83*5 
6,532  81*8 


NUMBER 


1  .038 
241 
797 


.TOTAL  ' 
NUMBER 


0 

•  0 

161 

0 

•0 

113 

0 

.0  / 

48. 

o 

*0  ' 

48 

0 

•  0 

23 

0 

.0 

25 

•  82 

14.8 

553 

14 

7.6 

184 

68 

16.4 

369 

365 

11.1 

3*279 

76 

5.2 

1*462 

289 

15.9 

1*817 

4 

4»0\w^ 

100 

0 

♦  0 

23- 

4 

5.2 

77 

0 

•  0 

0- 

0 

•  0 

29 

36 

2.1 

1*726 

11 

..1 

963 

25 

3.3 

763 

106 

7.8 

1.356 

24 

3.3 

736 

82 

13.2 

620 

7.0 
3.5 
10.0 


14,896 
6,907 
7^989 


MINNESOTA 


MN    BETHEL  THEOL  SEMINARY 
TOTAL                0  .0 
FEMALE                0  *° 
MALE                0  *0 

0 
0 
,0 

*0 
*0 
*0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
*0 

0 
0 
0 

♦  0 
*0 
*0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

MN    COLLEGE  SAINT  SCHOLASTICA 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                0  .0 
HALE                 0  .0 

0 
0 
0 

•  0 
*0 

•  0 

0 
0 
0 

♦  0 

•  0 

'  .0 

0 
0 
0 

*0 
.0 
*0 

0 
0 
0 

*0 
*0 
*0 

5 
S 
0 

100.0 
100.0 
.0 

MN    COLLEGE  OF  SAINT  THOMAS 
TOTAL  4         '2  *5 
Ff  *.«ALE                 1  »6 
MALE                1  •* 

3 
2 
1 

•7 
1*2 
«4 

3 
2 
1 

1*2 
♦  4 

2 
0 
2 

♦  5 
.0 
.7 

10 
5 
5 

2*3 
3*1 
1*8 

422 
154 
268 

96.3 
95.1 
97.1 

MN    LUTHER  THEOLOGICAL  SEN 
TOTAL                0  .0 
FEMALE                0  *D 
HALE                 0  .0 

•  0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

0 
0 
0 

.0 
•  0 

0 
0 

ov 

*0 
•  0 
*0 

14 
*0 
14 

93.3 
.0 
93.3 

MN    SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY 
TOTAL                0  »0 
FEMALE     *           0  »0 
MALE                0  .0 

0 
0 
0 

♦0 
•  0 
•0 

0 
0 
0 

*0 

•  0 

♦  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 

0  ■ 

.0 
.0 
*0 

18 
14 
4 

9C.0 
93.3 
80.0 

MN  d  SAINT  MARY'S  COLLEGE 

o 

0 

.0 

0 

*0 

47 

100.0 

TOTAL                 0  *0 
FEMALE                0  »0 
MALE                0  .0 

0 
0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

0 

.  0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

0 
0 

.0 

,0 

0 
0 

•  0 

27 
20 

100.0 
10C.0 

MN    SAINT  PAiJL  SEMINARY 
TOTAL                0  .0 
FEMALE                 0  *0 
MALE                0"  »0 

0 
0 
0 

♦  0 

•  0 
*0 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

*0 
*0 
*0 

7 
0 
7 

10C.0 
•  0 
100.0 

MN    BE  MI DJ I   STATE  U 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

3 

s 

2*9 

0 
0 

.0 
.0 

3 
2 

2.9 
4.4 

93 
42 

90,3 
93*3 

FEMALE                0-  *0 
MALE                 0  *0 

0 
0 

•  0 

•  0 

2 
1 

4*4 
1.7 

0 

.0 

1 

i.7 

51 

87*9 

NN    MANKATO  STATE  UNIVERSITY 

♦  2 

♦  6 

♦  0 

0 

♦  0- 

6 

1.4 

393 

89*7 

TOTAL                2  •* 
FEMALE                0  .0 
MALE                2  *8 

3 
0 
3 

♦7 
•  0 

1*1 

1 
1 

0 

0 
0 

.0 
.0 

1 

5* 

•  6 

170 
223 

96*0 
85*4 

NN    N30RHEAD  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL                0  *0 

0 

•  0 
♦0 

•  0 

0 

♦  0 

0  o 
0 

•  0 
.0 

0 
0 

.0 
.0 

38 
28 

97*4 
96*6 

FEMALE                0  *0 
MALE                0  -0 

0 
0 

0 
0 

♦  0 
*0 

0 

.0 

0' 

♦  0 

10 

100*0 

NN    SAINT  CIOUO  ST  UNIVERSITY 

0 

•  0 

2 

.7 

284 

97*6 

TOTAL                 1  *3 

0 

•0 

1 
I 

0 

♦  3 

— i-8- 

0 

♦  0 

1 

.8 

119 

97*5 

FEMALE                0  .0 
MALE  1 

0 
0 

•  0 
.0 

*0 

0 

.0 

1 

•  6 

165 

97*6 

NN    WINONA  STATE  UNIVERSITY 

1*1 

1 

1*1 . 

2 

2.3 

85 

96*6 

TOTAL                0  *0 
FEMALE                0  *0 
MALE        ,       0  .0 
NN    UNITED  THECLOGICAL  SEN 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

>1 

1 

0 

2*5- 

♦o. 

1 

0 

.2*5 
*0 

2 
0 

5.0 
•  0 

37 
48 

92.5 
100*0 

20.0 
50*0 
.0 

0 

*0 

1 

20.0 

3 

60*0 

TOTAL                0  *0 
FEMALE                0  .0. 
MALE                0  *0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 
.0. 

0 
0 

*0 
*0 

1 

0 

« 

50.0 
.0 

1 

2 

50*0 
66*7 

1  100*0 


0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

6 

1.4 

3 

3 

1  1.1 

1 

,6.7 

0 

.0 

1 

6.7 

2 

10.0 

1 

6.7 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

«• 

7 

S.8 

1 

i.2 

6 

10.3 

39 

8.9 

6 

3.4 

33 

12.6 

1 

2.6 

1 

3.4 

0 

♦  0 

5 

1.7 

2 

1.6 

3 

1.8 

1 

1.1 

1 

2.5 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

•  0 

1 

33.3 

0 

1 

0 

1 

5 
5 
0 

438 
162 
276 

15 
0 
15 

20 
15 
■5 

47 

*  27 
■  20 

7 
0 
7 

103' 
45 
58 

43J8 
177 
261 

39 
29 
10 

291 
122 
169 

88 
40 
*8 

5 
2 
3 
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TASL 


RASTER'S  "  DECREES  CftFBiktu  BT  INST UUTIONS  .OF  HIGHER  E0UCA7I0N  BY  RACE.  E7HNIC17Y,  AND  SCXt 

S7A7E  AND  NA7I0N    1971-79     »  „ 


INS7 I7UTIQN* 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

f 

NUNCER  I 


8 LACK  ASIAN  C* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


MI 


NNES 


OTA 


HN    U  OF  MINNESOTA  OULUTH 
TOTAL  4  2*6 

FEMALE  0  .0 

MALE  * 
NN    U  MINN  NAYC  CftAO  SCH  MED 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

mn  itof 

TOTAL 
FEMALE 
HALE 


MINN 


0  •  *C 

'  0  .0 

0  v  .o 
MNPLS  SNT  PAUL 

5  .3 

2  .3 

3  .3 


0 

4  _ 

0 
0 

,0 

23 
11 
12  - 


2.6 

•  0 
4  4 

.0 

•  0 

•  0 

1*4 
1,4 


NUMBER 


1 
0 
1 

1 

0 

1 

10 
11 

8 


MN?       STATE  7CTALS  t 
TOTAL  14 
FEMALE  3 
MALE  U 

MISSISSIPPI 


16  INSTITUTIONS'^ 


34 
14 

20 


•  0 
.9 
1*1 


MS    ALCORN  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE-  0        .0  ^ 

MALE  0  .0 

MS    DELTA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE   .  '      ,  *  0  .0 
MS    JACKSON  S7ATE  UNIVERSITY 
TOTAL  1  .3 

FEMALE  1  »5 

MALE  0        *0  * 

MS    MI  SSI  SSI  PP I  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0- 

HALE  0  *0 

MS     MISSISSIPPI.  ST  UNIVERSI7Y 
TOTAL  1  »1" 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  -3 

MS    MISS  UNIVERSITY  FOR  WOMEN 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  *   0  .0 

HALE  0  .0 

MS    MISS  VLY  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0>  .0 

.     .   MALE  0  .0 

_HS    REFORMED  GEOLOGICAL  SEM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MS    U  OF  MISSISSIPPI  MAJN  CAM 
TOTAL  $0  .0 

FEMALE  '„0  *0 

MALE  0  ,0 

HS    U  OF  MISSISSIPPI  MEDL  CTR 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0   .  .0 

MS  "U  OF  S0U7HERN  MISSISSIPPI 
TOTAL  1  »2 

FEMALE  1  »3 

MALE  0  .0 

MS    WILLIAM  CAREY  CCLLEGE 
70TAL  0*  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


80  100*0 
60  100*0 
20  100*0 


77 
50 
27 


31.6 
33*1 
29*0 


295  85*8 
205  93*6 
90  72*0 


16 
5 

<  11 

110 
60 

30 

17 
17 

0 


9.1 
e  5.3 
13.6 

15.7 
22.4 
G.8 

17.5 
17.5 
•  0 


41  100.0 
39  100.0 
2  100.0 


MS          S7ATF.  TCTALS  < 

T07AL                 3  ♦  * 

FEMALE                2  .1 

MALE                1  »1 


12  INSTITUTIONS) 
746  25.0 
544  29.8 
202  17.5 


•  6 

♦  0 


6.7 
".0 
6.7 


30 
16 
12 


♦  9 
1.2 
.7 


•  0 

•  0 
.0 

.8 

•  7 
1.1 

•  3 
.5 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  3 

•  3 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


HISPANIC 
NUMBER 


11 
5 
6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0- 

0 

.0 

0 

.0 

0 

32 

7.2 

2 

.5 

»   *  0 

24 

8.7 

0 

•  0 

•  0 

8 

4.8 

2 

1.2 

0 

2 

5.1 

0 

•  0 

0 

2 

6.3 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0* 

.0 

0 

4*8 

7.9 

4 

.7 

0 

37 

10.9 

3 

•  9 

0 

11 

4.1 

1 

.4 

0 

28 

14.7 

0 

•  0 

0 

25 

16.1 

0 

•  0 

0 

3 

8.6 

0 

•  0 

0 

11 

6 
5 


.0 

♦  0 
.0 

.0 

.0 

♦  5 

♦  5 

♦  5 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

.6 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


TOTAL 
MIN0RI7Y 


NUMBER 


9 
0 
9 

1 
0 
1 

55 
28 
27 


89 
40 
49 


HH17E  » 
NGN-HI SPANIC£ 


NON7RESIOENT 


"ALIEN 


70TAL 


.0  ^ 
.0 

.0 
.0 
♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


79 
51 
26 

299 
207 
92 

16 
5 
II 

113 
81 

32 

17 
17 
0 

41 


0 
0 
0 

34 
24 
10 


x 

NUMBER 

X 

NUMBtR 

X 

NUMBER 

— 

5.8 

141 

91*6 

4 

2*6 

154 

•  0 

61 

95*3 

3 

.4*7  9 

64 

10.0 

80 

88*9 

*  1. 

1*1 

90 

6.7 

14 

93*3 

0 

•  0 

15" 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6.7 

14 

93*3 

0 

wO 

3.3 

1,419 

65*9 

177 

It).  7 

1,651  ' 

3.6 

716 

91*0 

43 

5*5 

787 

3.1 

703 

81*4 

134 

15^5  , 

664 

2.7 

2*963 

89*9 

7.4  * 

3*317 

2.7 

1,374 

93*2 

61 

4*1 

1,475 

2.7 

It  609 

67*4 

184 

10.0 

* 

1 

1,642 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

80 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

60 

100.0 

0 

.0 

.0 

•0 

20 

32.4 

164 

67*2 

1 

.4 

244 

33.8 

100 

66*2 

0 

.0 

131 

30.  1 

64 

66*8 

1 

1.1 

93 

• 

86.9 

29 

6.4 

16 

'4.7" 

344 

94.5 

11 

5*0 

1 

♦  5 

910  • 
£  IV 

7  J. 6 

16 

14*4 

15 

12.0 

125 

9.1 

160 

90*9 

0 

•  0 

176s* 

5.3 

90 

-  94*7 

0 

.0 

95 

13.6 

70 

86*4 

0 

.0 

61 

16*2 

507 

72*5 

79 

11*3  , 

699 

22*7 

263 

73*7 

13 

3.6 

a  P  f 

9*  4 

244 

71*3 

66 

1" 

19.3 

342 

17*5 

76 

78.4 

4 

4.1 

97 

17*5 

76 

78*4 

v  4 

4.1 

*  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

10C*0 

0 

.0 

0 

.0 

41 

100*0 

0 

.0 

«  0 

♦  0 

39 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

.0 

19 

86.4 

3 

13.6 

22 

•  0 

2 

66.7 

1 

33*3 

.0 

17 

69.5 

2 

10.5 

19 

7.7 

371 

83.7 

36 

8.6 

443 

8.7 

249 

89.9 

4 

1.4 

277 

6.0 

122 

73.5 

34 

20.5 

166 

5.1 

37 

94.9 

0 

♦  0 

39 

6.3 

30 

93.8 

0 

♦  0 

32 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

7 

6*7 

554 

91.3 

0 

♦  0 

607 

12.0 

300 

88.0 

0 

.0 

341 

4*5 

254 

95.5 

0 

♦0  ^ 

266 

14*7 

162 

65.3 

0 

.0 

190 

16*  1 

130 

63.9 

0 

.0 

155 

'8*6 

32 

91.4 

0 

.0 

35 

2 
2 
0 

53 
41 
12 

28 
25 
3 


762  25.6 
552  30.2 
210  18.2 


2,079  69.7. 
1,251  68.5 
826  71*6 


141 

23 
118 


4.7 
1*3 
10.2 


2,962 
1,626 
1,156 


MISSOURI 

MO    ASSEMBLIES  GOD  GR AO  SCH 
TOTAL  0      ,  .0 

'FEHALE  0  *0 

MALE  \     0  *0 

NO    CALVARY  B ISLE  CCLLEGE 
TOTAL  0        *0  . 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

HO    CENTRAL  MD  ST  UNIVERSITY 
TOTAL.    *  0  *0' 

FEMALE  0  *0 

&  -MALE     o  0.0 
Ma  CHRIS7  SE  M  INARAf-  SEM  I  NE  X 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
•  0 
.0 


0 

;o 

0 

•0 

1 

1.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

m  .0 

1 

L.5 

0 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

•2  * 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

28 

3.5 

3 

♦  4 

3 

.4 

13 

3.8 

2 

.6 

0 

♦  0 

~i5 

-3.3 

I 

.2 

3 

♦  7 

0 

•  0 

a 

.0 

0 

— .0- 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦0 

.  0 

♦0 

1 

1.3 

73 

*2.4 

5 

6.3 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

•  0 

1 

1.5 

*62 

91*2 

5 

7.4 

0 

-0 

12 

65*7 

2 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

11 

84*6* 

2 

15.* 

34* 

4.3 

667 

64*5 

"88 

11.2 

15 

4.4 

298 

'87*4 

26 

8*2 

19 

4.2 

369 

62*4 

60 

13*4 

0 

5 

63*3 

1 

16*7 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  6  j 

v  5 

63*3 

1 

16*7 

7 


79 
11 
66 

14 
1 
13 

769 
341 


ERIC  r 


4 


106 


102 


TABLE*  2%    MASTER*  S    DEGREES  CONFERRED  BY  IKST  HUT  IONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt  ETHNICITY  ANO  SEX  J 
•  '    *  STATE  ANO  NATICS  -1975-79 


INSTITUTIONt 


AFRICAN  INDIAN 
•  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


^ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOEA 


6LAC% 

SFaN 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MISSOURI 
MO 


5? 


TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  %0 

0 

v  *0 

MO    COVENANT  THEOLOGICAL  SIM-  * 

TOTAL                0  .0 

0 

*  .0 

FEMALE                0  .9 

0 

•  0 

MALE                0     .,0  * 

0 

•MO    ORURY  COLLEGE 

TOTAL              .0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

■  .0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

MO    EDEN  THEOLOGICAL  SEMINARY 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0        .0  ' 

0 

•  0 

MALE                0  *G 

0 

•  0 

MO    FONT BONNE  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

KALE.              0        ♦  D 

0 

•  0 

MO    KENRICK  SEMINARY 

TOTAL"              0  .0 

0 

•  .0 

FEMALE               0  .0 

0 

•  0  ' 

MALE                0-  &  .0  • 

0 

♦  0 

MO    LINCOLN  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

13 

17*6 

FEMALE                0  .0 

6 

24*0 

MALE                0  .0 

7 

14.3 

MO    THE  LINOENtaOOO  COLLEGES 

a 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMAL'E               '0  .0 

0 

•  0 

MALfc                  0  .0 

0 

♦  0 

MO    MARYVILLE  C- SAINT  LOUIS 

TOTAL'               0  .0 

c 

•0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

MO    MIDWESTERN  8 APT  THEOL  SEM 

TOTAL                 0  ,0 

0 

•  0 

FEMALE                0        ♦  D 

0 

•0 

MALE          4      0  .0 

0 

•0 

MO    NAZARENE  THEOLOGICAL  SEM 

TOTAL               .0  .0 

0 

♦0> 

FEMALE                0       . 0 

0 

♦  0 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

MO    NTHEST«MO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 1  *3 

0 

♦  0 

FEMALE                1  »6 

0 

♦  0 

„  MILE                0  .0 

0 

.0 

MO    NTHWST  MO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                0     .  «0 

2 

♦9 

FEMALE                0,  .0 

1 

*9 

MALE                 0  .0 

1 

♦  9 

MO    ROCKHURST  COLLEGE 

TOTAL*               0  .0 

2 

3*7 

'E.MALE                 0  .0 

1 

20*0 

MALE                 0  .0 

1 

2*0 

MO    SAINT  LOUIS  U  MAIN  CAK'US 

TOTAL                 1  .2 

26 

4.7 

-FEMALE                 1        •  * 

13 

5.0 

MALE                0  .0 

13 

4.4 

MO    ST  HE ST  MO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

6 

2.6 

FEMALE                0  .0 

4 

2*9 

MALE                 0  «0 

2 

2.0 

MO    STHMST  MO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                1  .4 

3 

1.3 

FEMALE                0  .0 

1 

•  8 

MALE                1        *9  ' 

2 

1.9 

MO    U  OF  MISSOURI-COLUMBIA 

TOTAL                 4  .3 

26 

2.1 

FEMALE                2  .4 

12 

2.3 

MULE                 2  .3 

14 

2.0 

MO    U  OF  MISSOURI-KANSAS  CITY 

TOTAL  4-             *  I*1 

33 

5.3 

FEMALE*               4  1*1 

21 

6*0 

MALE                3  1.1 

12 

4.5 

MO    U  OF  MXSSOURI-RCLLA 

TOTAL                 0  «0 

2 

1.1 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MULE                 0  .0 

2 

1.1 

j;o*U  OF  MISSOURI-SAINT  LOUIS 

TOTAL                1  . 
FEMALE      *          1        •  ♦  / 
NAL&               0        .0  7 

29 

7.9 

24 

10.6 

5 

3.6 

MO    WASHINGTON  UNIVERSITY 

TOTAL                 X"  •! 

47 

-  5.8 

FEMALE                0  .0 

21 

w 

MALE                1  *2 

26 

6.0 

MO    NEBS) ER  COLLEGE 

TOTAL              11  *6 

188 

10*8 

FEMALE                2  .4 

*  73 

f  16.1 

"MALE  9 

11? 

,  9.0 

NUMBER 

X 

N  UM  B  Efi^ 

9 
* 

SUM 8 ER 

-  9 
I 

• 

0 

♦  0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

.0 

0 

•  0 

*0 

.0 

0 

.0 

0 

*  *0 

1 

* 

4.8 

0 

♦  0 

1 

4*8 

0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

1 

7.1 

0 

.0 

i„ 

7.  1 

0  . 

♦  0 
.0 

0 
0 

Q 

0 

»  0 
•  0 

0 

.0 

>0 

* 

.0 

0 

.0 

0 

"*  .0  _ 

0 

A 
♦  U 

o 

♦  0 

0 

.0 

.  o 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

•  0 

•  .  o 

.0 

0 

♦0 

0 

*0 

•  0  ' 

.0 

o' 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•0 

\J 

k  A 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

*  0 

.0 

0 

.0 

13 

17*6 

0 

.0 

0 

•0 

6 

24*0 

0 

•  0 

}  .« 0 

•  0 

7 

14*3 

1 

1  .5 

0 

.0 

1 

1*5 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

2.9 

0 

.0 

1 

2*9* 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

7.7 

1 

7*7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0- 

•  0 

*  0 

•  0 

1 

10. c 

1 

10*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

to 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  Q 

5 

1 

1  .7 
.6 

-*! 

♦  3 

♦  6 

7 
3 

&  .  4 

1*9 

4 

3.0 

0 

.0 

4 

3*0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

g 

0 

•  0 

0 

♦0 

1 

♦'9 

0 

.0 

0 

•  .0 

1 

*9 

0 

•  0 

0 

♦0 

2 

3*  7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

20*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.0 

14 

2.  5 

* 

3 

.  5 

8*0 

9 

3.5 

1 

.4 

2* 

9!  3 

5 

1.7 

2 

♦  7 

10 

6*8 

0 

•  0 

1 

♦  4 

7 

A 

3*0 

0 

•  0 

0  0 

.0 

4 

2*9 

0 

•  0 

1 

1.0 

3 

3*0 

1 

♦  4 

0 

•♦o 

5 

>  9 
c*  c 

1 

•  8  \ 

0 

♦0 

2 

.  *l*7 

0 

•  0 

0 

•0 

3 

2.8 

24 

2.0 

9 

A 

63 

6 

1.2 

3 

•  6 

23 

4*5 

,18 

2.5 

6  ^  *8 

40 

5*6 

5 

.6 

1 

.2 

46 

7*4 

3 

♦9 

0 

•0 

28 

8*0 

2 

.8 

1 

♦  4 

18 

6*8 

0 

•  0 

1 

.6 

-» 

3 

1*7 

0 

•  0 

0' 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

.6 

3 

1.7 

1 

•  3 

4 

1*1 

35 

9*6 

0 

♦  0 

2 

•  9 

27 

11.9 

1 

^7 

2 

1*4 

i 

6 

5.8 

16 

2*0 

8 

1*0 

72 

6*9 

6* 

1*6 

1*1 

31 

8*4 

10 

2.3 

♦  9  * 

41 

9*4 

12 

♦  7 

3 

*2 

214 

12*3 

.2 

1 

*2 

77 

17*0 

-  .1 

.9 

2 

*2 

137 

10*7 

VHITE 
NDN-HISpAftlC 

NUMBER 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


^NUMBER 


^TOJAL 
NUM8ER 


6 
0 
6 

17 
6 
11 


66*7 
.0 
66*7 

81*0 
85*7 
78*6 


92*100*0 
57  100*0 
35  100*0 


100*0 
190*0 


15  100*0 
14  100*0 

1  ioo*of" 

1  100*0 

0  .0 

1  100*0 


47 
18 

Z9 

65 
31 
34 

4 
4 

0 

12 

3 
9 

lI 

13 


63*5 
72*0 
59*2 

9C.5 
100*0 
97*1 

100*0 
100*0 
.0 

92*3 

100. 0 

90*0 

88*9 
100. c 
86*7 


3 
0 
_  3 

3 
1 

2 

0 
0 
0 

0 

0  • 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

e 

14 

1 

13 

0 
0 

0, 

.0- 
-0 
0  , 

0 
0 
0 


274  94*8 

151  96*8 

123  92*5 

2D7  93*7 


111 

96 

52 
4 
46 


99*1 
88*1 

96. i 
30*0 
96*0 


502  ,90*9 
23?  89*9 
270  91*8 


220- 
129 
91 

221 
119 
102 


93*6 
94*9 
91*9 

96*9 
96*3 
95*3 


»074  67*4 

466  90*8 

606  84*9J?4 

556  90*3 

317  9C*1  * 

241  90*6 


139 
2 

137 


77*? 
33*3 
78*7 


33*3 
4.0 
33.3 

14*3 
14.3 
14.3 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

"  .0 

.0 

•  0 
.0 
.0 

18.9 
■  4.0 
26.5 

•  C 

•  0 
.0 

-  *a 

•  0 
.0 

* 

.0 
♦0 

♦9 


2  II. I 

0  .0 

2  13.3 

8  2*3 

2  1*3 

6  4*5 

12  5*4 


0 
12 

0- 
0 
0 

6 
2 
4 


♦  0 
ll.O/u 

*0 
*0 
t  .0 

•  1*1 

*8 
2.4 


8  3*4 
3  2*2 
5  5.1 


325  89*0 

197  87*2 

128  92*1 

671  63*3 

323  87*1 

346  80*0 

1,519  87*6 

376  82*8 

lt!43  89*2 


2 
0 
2 

92 
24 
68 

14, 
7 
7 

38 
4 
24 


63 
17 
46 

2 
1 
1 


.9 

•  0 
1.9 

•  7*5 
4.7 
9.5 

2*3 
2.0 
2.6 

21*1 
66*7 
19*5 

1*4 

.9 
2*2 

7.8 
4*6^ 
10*6 

•  1 

•  2 

•  1 


9 
0 
9 

21 
■  7 
14 

92 
57 
-  35 

1 
1 

0 

15  * 

14 

'  i 

,  1 
0 

1 

74 
25 
49 

35 

4 
*  4 

0 

r  13 

3 
10 

18  * 

15- 

269 
156 

»y 

221 
112 
109 

54 
5 
49 

552 
258A 
29tf 

235 
136 
99 

228 
121 
10T 

1*229 
*  513 
716 

618 
352 
266 

180 
6 

174 

365 
226 
139 

806 
371 
435 

It  735 
454 
If  281 


9 

ERIC 


103 


1.0? 


'  TABLE  2*    MASTER'S    OEMe'eS  COHFERREO  »V . I J^T^AI^HATlOi?  19W-?9°N  "  6TWlCITrf  *M° 


INSTITUTION, 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  N*ATIVE, 

NUMBER      .  X 


BLACK    .  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC* 
X  NUMBER 


TOTAL 
MIKORITY 


NUMBER 


UhlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
__AL!EN  


TOTAL 


27  *4 

*ir  .3 

*  405 

5*3 

190 

5.9 

16  .4 

215 

4.6 

MISSOURI 

.MO     '  ST 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 

MONTANA 


MT    COLLEGE  OF  GREAT  FALLS 
TOTAL  0.  .0 

FEMALE  0  **0 

MALE  *  0  .0 

MT    EASTERN  MONTANA  COLLEGE 


TOTAL 
FEMttE 
HAL  E 
MT    MONTANA  C 
TOTAL  * 
FEMALE 
MALE 


2  1.6 

1  1*3 

1  3.0  ' 

MlNRL  SCI-TECHN 

0  .0 

-  0  .0 

0  .0 


MT    MONTANA  STATE  UNIVERSITY 
.TOTAL  2  1.1 

FEMALE  0  .0 

>ULE  2  i.b 

MT^  NORTHERN  MONTANA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    *  0  .0 

MT    UNIVERSITY  OF  MONTANA 
TOTAL  0  p.O 

 FEMALE  0  .0 

MAL'c  jO  .0 

MT    WESTERN  MONTANA  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  6 
.0 

•  6 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
f?0 


MT         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  4  - 

, FEMALE  1 

MALE  3 

NE  6ft- SKA 


*NE    CHAORON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  1  2*8 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  4.3 

HE    CONCOROIA  TCHRS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  '  0  .0 

MALE  0"  .0 

NE    CREIGHTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE    KEARNEY  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE.  0  .0 

MALE  a    0  *° 

NE    U  OF  NE8RASKA-L IhCOLN 
TOTAL  1        ♦  * 

FEMALE  0'  .0 

•■MALE  1  »2 

NE*  U  NEBRASKA  HEOICAL  ,CTR 


INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 

♦.o 

♦  0 

♦  0 

2*4 
5*4 

•  0 

1*2 

•  0 
2*1* 


10  1*4 
2  .7 

.  -f8  r.9 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


•0 
•  0 
.0 


NE     U  OF  NEBRASKA  AT  OMAHA 
TOTAL       ■  0  "•0 

Female  o  *o 

MALE  0  .0 

NE    rfAYNE  STATE  COLLEGE 
TOTAL  x  0  *0 

FEMALE  "   0  *0 

HAL  c  0  *0 


1 
1 

0 

20 
14 

6 

0 
0 
0 


1.8 
2*8 

♦  0 

3.7 
4.5 
2.6 

°*0 
.0 

•  0 


NE  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  2 
FEMALE  0 
MALE  2 

NEVADA 


INSTITUTIONS) 
36  2.1 


63  1*1 
29  ".9 
54  1*2 


NV    U  OF  NEVAOA  LAS  VEGAS 

TOTAL                 1  •* 

FEMALE                0  *0 

MALE  1  1*1 
NV    U  OF  NEVADA  RENO  ' 

TOTAL                 1  «5 

FEMALE                0  *0 
MALE  1 


20 
16 


19 
1* 
5 

3 
2 
1 


2*4 
1*8 


6*5 
10*6 
5*4 

1.5 
2.1 
.9 


0 
0 

'  0 

1  . 

1 

0 

0 
0 
0 

1 

o 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 
*0 
.0 

♦  9 
1*3 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0/ 

♦  6 

♦  0 

♦  8 

.0  ■ 

♦  0 
.0 

♦  0 
.•0 

\: 

ip 
•o 


;3 

.4 

•  3 


0 
0 
0 

1 

0 

I 

0" 
0 
0 

24 
5 
19 

0 

0  • 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
'  0 


•  0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 


•  0 
1.4. 

•  0 
.0 
.0 

3*4 
1.7 
4.6 

.0 

•  0 

•  0 

•  2 
*3 
*0 


26  1*5 
6  *  *7 

*P  2*2t> 


.0 
0 
*0 

3*0 
*0 
1*8 


36 

.5 

12 

♦4 

24 

*5 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*Ql 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

^0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 
0 

Vo 

0 

*0 

0 

*c 

0 

*0 

1 

*8 

0 

*0 

1 

1.4 

3 

1*7 

0 

*0 

3 

3*1 

10 

1*4 

4 

1*3 

6 

1*4 

1 

1*8 

1 

2*8 

0 

*0 

3 

*6 

0 

*0 

'  3 

1*3 

0 

♦  0 

0 

*0 

^  o 

V 

*0 

16 

.1.0 

5 

*6 

13 

1*4 

10 

4.5 

3 

2.3 

7 

7.5 

4 

2.0 

3 

3.2 

1 

.9 

551  7*1 
242  7*5 
309  6*9 


6t7v5  66*1 
2t874  89*6 
3t921  87*0 


0 

.0 

6  100*0 

0 

.  0 

1  100*0 

0 

.0 

5  100*0 

3 

2.8 

106  97*2 

2 

2.6 

74  97*4 

1 

3.0 

32  97*0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

6  100*0 

4 

2.3 

170  96*0 

o  ■ 

•  0 

52  98*1 

4 

3.2 

118  95*2 

.0 

33  100*0 

.  0 

0 

.0 

20  100*0 

0 

•  0 

252  98*1 

0 

.  0 

97  96*0 

0 

.0 

155  98*1 

0 

.0 

18  100*0 

0 

.  0 

1  100*0 

0 

.0 

17  100*0 

7 

1  9 
1  ♦  c 

591  97*5 

2 

.3 

238  97*9 

5 

1.4 

353  97*? 

1 

2.8 

25  97*2 

0 

♦  0 

13  100*0 

1 

4.3 

22  95*7 

0 

.0 

24  100*0 

0 

♦  0 

7  100*0 

0 

.0 

17  100*0 

5 

3.9 

121  95*3 

3 

5.4 

53  94*6 

2 

2.8 

08  95*8 

5 

2.9 

157  90*8 

0 

.0 

76  98*7 

5 

5.2 

81  84*4 

45 

6.3, 

664  92*7 

11 

3.7 

287  95*7 

34 

8.2 

377  90*6 

2 

3.5 

48  84*2 

2 

5.  6 

3J  91.7 

0 

.0 

15  71*4 

24 

4.5 

493  91*5 

15 

4.9 

249  93*8 

9 

3.9 

204  68*3 

0 

.0 

.  49  100*0 

0 

.0 

•  22  100*0 

0 

♦  0 

27  100*0 

82 

4.8 

L  591  «2*4 

31 

3.8 

780  95*2 

51 

5.7 

811  89*9 

30 

13.5 

193  86*5 

17 

13.1 

113  86.9 

13 

14*0 

60  86*0 

10 

'4*9 

187  92*1 

5 

5*3 

88  93*6 

5 

4*6 

99  90*8 

iBER 

x 

NUMBER 

c 

368 

4*8 

7t714 

92 

2.9 

3t208  v 

276 

6.1 

4 1506 

. 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

5 

0 

«0 

i  no 

0 

.0  » 

*  76 

£ 

•  0 

30 

* 

0 

•0 

6 

0 

•  0 

ok  , 

0 

•0 

6  *i 

3 

1.7 

if* 

1 

1.9 

53 

2 

1.6 

124 

0 

■* 

.0 

33  > 

0 

.0 

'  13 

0 

.0 

20, 

;  5 

1.9 

2  57 

2 

2.0 

3 

1.9 

156  . 

0 

.0 

16 

0 

•  0 

1 

0 

•0 

17 

8 

1*3 

^      606  ~ 

3 

1.2 

•243 

5 

1.4 

363 

a 

.0 

36 

0 

♦0 

13 

0 

.0 

23 

0 

.0 

2*  * 

0 

.0 

0 

.♦0 

If 

.6 

127  * 

J 

.0 

56 

I 

1.4 

a  71 

11 

6.4 

1  74 

1.3 

77 

10 

10.4 

96 

1.0 

7 16 

2 

♦7 

300 

5 

1.2 

416 

12.3 

I 

2.8. 

36  • 

28.6 

21 

22 

4.  1  ' 

« 

1*3 

JUO 

18 

"'7*8 

231 

0 

.  .0 

49 

0 

•  0 

22 

0 

.0 

27 

*  48 

2.8 

lt721 

6 

•  1.0 

619 

40 

4*4 

„  902 

4 

0 

•  0 

223 

0 

•  0 

130 

0 

.0 

.  \  93 

6 

3.0 

203  ' 

1 

1.1 

94 

5 

4.6 

109  , 

0 

ERIC 


108 


104 


TAtLi2*,:MASf«»$; r  OKMK-CONFBlREb  8Y  INSTITUTIONS- OF' HIGHER*  EOUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY,  ANO  SEX  J  "INSTITUTION, 
i«w.*«.    iwww*  STATE  ANO  NATION  1978*79 


AMERICAN  'INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BUCK  ASIAN  "OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER" 


".4 UMBER         X  $  NUMBER 


NEVADA 


NV         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  2  »5 

FEMALE  0  .0 

-     MALE  2  i.O 

NEW  HAMPSHIRE 

NH    DARTMOUTH  COLLEGE 

TOTAL  0  *Q 

•  FEMALE  0  .0 

mLE  0  *0  N 

HH    NEW  HAMPSHIRE  CCLLEGE* 

TOTAL  0  .0 

FFtfALE  0  .0 

MALE  0  .0 

►  NH    NOTRE  DAME  COLLEGE 
TOTAL     \  0*0 

FEMALE  0  .0 

MALE       v         0  .0 
NH-  RIVIER  COLLEGE 

TOTAL      A        0  .0 

FEMALE         \       0  .0 

MALE-  ,0  *0 

NH    0  OF  NEW  HAMPSHIRE 

TOTAL  *  .1  *3 

FEMALE  0  .0 

MALE  I  -5 

NH    0  OF  NH  KEEN E -ST  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NH    U  NH  PLYMOUTH  ST  COLLEGE 

TOTAL  0  • 0 

FEMALE  0^  *0 

MALE  0  /»0 


INST ITUTIONSI 
22  5*2 
16  7*1 

.6  3*0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NH       .  STATE  TOTALS  C 

TOTAL  1  »1 

FEMALE  -  0  *0 

MALE  1  -2 

NEW  JERSEY  . 

NJ    BETH  MEORASH  GOVOHA 
TOTAL  0  ♦<) 

FEMALE  0  .0 

MALE     ,  0  *0 

NJ    DREW  UNIVERCITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *  0  .0 

NJ    FARLGH  OCKSN  MADISON  CAM 
.  TOTAL  0  .0 

FEMALE  '0,  *0 

MALE  0  *0 

NJ    FARLGH  OCKSN  U  RUTHERFO 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  ^~T0 

MALE      ,  0  -0 

NJ    FARLGH  OCKSN  TEAKECK  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0.0 
MALE  0'    .  -0 

NJ    GEORGIAN  CCURT  COLLEGE 
TOTAL     \_      0  .0 
FEMALE  0  .0 

"    MALE  0  .0 

NJ    GLASSBORO  STATE  COLLEGE 
TOTAL     „  1  *3 

FEMALE  1  »6 

v  HALE  0  .0 

„  NJ    IMMACULATE  CONCEPTION  SEM 
TOTAL         *~      0  -0 
'FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

NJ    JERSEY  CITY  STATE  COLLEGE 


7  INSTITUTIONS) 
10  1*1 
3  .8 
7  1.4 


0  *0 
o    -  *0 
0  .0 
OF  NEW.  JERSEY 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


TOTAL- 
FEMALE 
'HALE 
NJ    KE  AN 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
NJ    MONMOUTH  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE-   0  .0— 

MALE  0  .0 
NJ    MONTCLAIR  STATE  COLLEGE 

TOTAL  4 

FEMALE  *  1»0 

.    MALE  0  .0 


.5 
♦  0 
1*0 


14 

6 


3*3 
2*7 
4*0 


2 

1*1 

0 

♦  0 

1 

.6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

'♦0 

2 

1*5 

0 

.0 

1 

♦  7 

2 

0 

 .0  „ 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

3*6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

.5 

2 

.5 

2 

.5 

1 

•  6 

2 

1.2 

2 

1.2 

1 

♦  5. 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

11*6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

8*7  ' 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

16*2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0  - 

0 

•  0 

0 

.0 

•  2 
.5 
.0 


0 

•0 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

0 

.0  - 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

a 

2 

8.7*- 

0. 

•  0 

o 

1 

9*1 

0 

.0 

0 

1 

8.3 

0 

•  0 

0 

9 

3.6 

3 

1.2 

2 

3 

5.5 

0 

.0 

0 

6 

3*1 

3 

1.5 

2 

V 

21 

3.7 

'  7 

1.2 

8 

6 

3.5 

1 

.6 

4 

15 

3.8 

6 

1.5 

4 

7 

1.3 

14 

2.5 

5 

4 

2.3 

4 

2.3 

1 

3 

.8 

10 

2.6 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

20 

5.8 

0 

.0 

16 

12 

6.7 

0 

♦  0 

7 

8 

4.8 

0 

•  0 

9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

27 

14*3 

0 

.0 

3 

16 

13*1 

0 

.0 

1 

11 

16.4 

0 

•  0 

2 

39 

8.9 

2 

♦  5 

6 

36 

11.6 

2 

.6 

4 

3 

2*4 

0 

.0 

2 

4 

2*0 

1 

♦  5 

1 

3- 

4.5- 

o. 

:  .0 

_  0 

1 

.7 

1* 

♦  7 

1 

27 

4.6 

6 

1.4 

11 

16 

4.1 

4 

1.0 

8 

11 

5.5 

4 

2.0 

3 

♦  3 
.5 

•  2 


2.8 
♦0 
2.8 

.0 
♦  0 
.0 


.0 
1.0 

1.4 
2.3 
1.0 

♦  9 
.6 
1.0 

.0 
.0 
.0 

4.6 
3.9 
5.4 

♦0 
.0 
.0 

1.6 
.8 
3.0 


'  NUMBER 

*  X 

NUMBER  X 

NUMBER 

s  X 

40 

380  89*2 

6 

1*  4 

22 

9.8 

201  89*7 

1 

•4 

18 

8.9 

179  88*6 

5 

2*5 

3 

1.7 

172  95.6 

5 

2*6 

0 

.0 

45  97.8 

1 

2.  2 

3 

2.2 

127  94.8 

4 

3.0 

2 

3.3 

58  96.7 

0 

•  0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

•  0 

2 

3.6 

53  96*4 

0 

.0 

0 

\.o 

32  100*0 

0 

•  0 

o 

23  100*0 

0 

•  0 

0 

9  100*0 

0 

.0 

0 

:°o\ 

132  100*0 

0 

•  0 

0 

62  100*0 

o 

•  0 

0 

.0 

70  10C.0 

\ 

0 

•  0 

7 

1.9 

\  350  95.4 

10 

2.7 

5 

2.9 

166  96.0 

2 

1.2 

2 

1.0 

184  94*8 

8 

4.1 

■  4 

11.8 

30  88.2 

0 

•0 

2 

8.7 

21  91*3 

0 

•  0 

2 

18.2 

9  81*8 

0 

•0 

0 

.0 

74  96.1 

3 

3.9 

.0 

31  96.9 

1 

3.1 

0 

.0 

43  95*6 

2 

4.4 

16 

1.8 

18 

2.0 

7 

1.9 

353  97.0 

4 

1*1 

9 

1.7 

495  95*6 

14 

2*7 

1 

2.8 

35  97.2 

0 

•0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

.0 

I 

2.8 

35  97*2 

0 

;0 

2 

8.7 

16  78*3 

3 

13.0 

1 

9.1 

10  90*9 

o 

•0 

1 

8.3 

8  66*7 

3 

25.0 

14 

5.6 

226  90*8 

9 

-  3.6 

3 

51    92.7  * 

1 

1.8 

11 

5.7 

175  90*2 

8 

4.1 

36 

6.3 

512  90.3 

19 

3.4 

11 

6.4 

154  69.5 

7 

4.1 

25 

6.3 

356  90.6 

12 

3.0 

26 

4.7 

495  88.9 

36 

6.5 

9 

?.  c 

160  92*5 

4 

2.3 

17 

4.4 

335  87*2 

32 

8.3 

0 

.0 

53  1C0*0 

0 

.0 

0 

.0 

32  100*0~ 

0 

.0 

0 

•  0 

21  100*0 

0 

.0 

37 

10.7 

309  89*3 

0 

.0 

20 

11.2 

159  88*8 

0 

*  .0 

to 

17 

10.2 

150  89*8 

0 

0 

.0 

10  1C0.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

'5  100*0 

0 

•  0 

30 

15.9 

159  84*1 

'  0 

♦  0 

17 

13.9 

105  86*1 

0 

•  0 

13 

19.4 

54  80*6 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


5 

0  .0„ 

♦7 

1.9 
2.1 
1.5 


47 
42 

5 

6^ 
3 
3 

50 
32 
18 


10*7 
13.5 
3*9 

3.0 
4.5 
2.2 

8.5 
8.3 
9.0 


390 
269 
121 

167 
61 
126 

535 
354 
181 


89.  C 
86*5 
95*3 

93*0 
92*4 
93*3 

91*5 
91*7 
91*0 


4*0 
3*0 
4*4 

c  ♦<> 
*0 
•  0 


426 
224 
202 


180 
46 
134 

60 
5 

55  ^ 
32 

23  - 
9 

132 
62 
70 

367 
U3 
194 

34 
23 
11 

77 
32 
45 


882 
364 
518 


36 
0' 
36 

23 
11 
12 

249 
55 
194 

567 
172 
395 

557 
173 

-384  — 

53 
32 
21 

346 
179  , 
167 

10 
5 
5 

189 
122 

67  ' 

438 
311 
127 

201 
66 
135 

565 
386 
199 


ERLC 


105 


10(3 


.TABLED. 


MASTER'S    DECREES  CONFERRED  BY  ,tNST.TUT  IONS,DF.H1CmER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY*  ANO  SEX:  INSTITUTION, 
:  STATE  ANO  NATIDN  •  1970-79- 


AMERICAN  INDIAN 
.ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


,  BLACK  ASIAN  DR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


NEW  .JERSEY/ 

NJ    NEW  BRUNSWICK  THEOL  SEN 
JOTAL  '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE   .        *    0  *0 
NJ    NJ  INSTITUTE  "TECHNO LOGY 
TOTAL'  0  .0 

FEMALE  "  *  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    PRINCETON  THEOLOGICAL  SE 
TOTAL  0  vO 

FEMALE    «  0*  .0 

MA  Lb  0  *0 

NJ    PRINCETON  UNIVERSITY 


TOTAL,  2 
FEMALE  1 
MALE  1 
NJ    RIOER  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NJ  .RUTGERS 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
NJ  RUTGERS 
,  TOTAL 
FEMALE 

"male 
n j  . rutgers 

''TOTAL 
^FEMALE 
MALE 


•  6 
.9 

•  4 

•  0 

•  0 

•  0 


CAMDEN  CAMPUS 
0        .0  ' 
0  *0 
0  .0 
NEWARK  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
NEW  BRUNSWICK 
4  .3 
2  *3 
2  *3 


yNJ    SETON  HALL  UNIVERSITY 
TOTAL  2  »3 

FEMALE  2  «6 

MALE  '  0  *0 

NJ    STEVENS*  INST  TECHNOLOGY 
-   TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

NJ    TRENTON  STATE  COUEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NJ    UP SAL A* COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NJ    WESTMINSTER  CHOIR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    .  0  .0 

MALE   '  0  *0 

NJ    WILLIAM  PATERSCN  COLLEGE 
TOTAL-  1        ♦  3 

0  .0 


0 

.0 

0 

♦  0 

o 

.  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

5 

3.2 

25 

16*0 

o 

♦0 

2 

20.  0 

5 

3  .  * 

15.8 

5 

6.0 

0 

♦  0 

7.1 

o 

•  0 

5.7 

o 

.  0 

4 

1.2 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1*  7 

o 

♦  0 

5 

2.3 

1 

.5 

2 

2*2 

o 

♦  0 

2  ♦  4 

I 

•  8 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0  * 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

52 

9*4 

27 

4,9 

20 

13*2 

8 

5*3 

32 

7.9 

19 

4*7 

97 

6*9 

59 

63 

7*9 

18 

2,3 

34 

5.6 

41 

6,7 

•>r> 

4*9 

11 

1.9 

22 

7*1 

■7 

2,3 

7 

2*5 

4 

1.4 

4 

2*1 

18 

9.4 

1 

3*4 

1 

3*4 

3 

1*8 

17 

10.4 

FEMALE 


55 
35 
20 

7 
7 
0 

1 

0. 
1 

14 
10 


9*3 
9*5 
8.9 

35*0 
43*8 
•  0 

5.3 
.0 
7.7 

3.5 
3.7 


MALE 

1  .8 

4 

3.2 

NJ         STATE  TOTALS  I        26  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

14  .2 

*34 

5.5 

FEMALE 

10  .3 

258 

7.0 

MALE 

4  .1 

176 

4.2 

NEW  MEXICO 

NM    EASTERN  NM 

U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

4  1.2 

13 

3.9 

FEMALE 

2  1.2 

5 

3.0 

<  MALE 

2  U2 

8 

*  4.7 

NM    NEW  MEXICO 

HIGHLANDS  ,.U 

TOTAL 

2  1.4 

1 

♦  7 

FEMALE 

1  1.5 

0 

•  0 

*  MALE 

1  1.4 

1 

1.4 

NM    NM  INST  OF 

mining'  c  techn 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

•  FEMALE 

0  .0 

0 

*0 

HALE 

0  .0 

0 

•  0 

NM    NM  STATE, U 

MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

1  .3 

1 

•  3 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

1  .5 

1 

.5 

NM    U  OF  NM  MAIN  CAMPUS- 

1.5 

TOTAL 

30  3.9 

12* 

FEMALE 

16      4. 1 

6 

HALE 

14  3.6 

6 

1.6 

NM    WESTERN  NM 

UNIVERSITY 

TOTAL 

4  5.6 

1 

1.4 

FEMALE 

1  3.4 

0 

•  0 

*  HALE 

3  7.1 

1 

2.4 

180  2.3 
49  -1.3 
131  3.1 


.2 
.0 

•  4 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


2. 

2 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

12 
1 
11 

1 

0 

1 


.6 
1.2 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  3 
.0 

♦  5 

1.5 
.3 

1.4 
.0 
2.4 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHI  TE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


1 
0 
1 

3 
0 
3 

2 
0 
2 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
1 
4 

23 
11 
12 

12 
7 
5 

4 
1 

3 

4 
3 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

9 

->  7 
2 


50.0 
.0 

100.0 

1.9 
♦  0 
2.1 

2.4 
♦0 
2.9 


.6 

♦  9 

♦  4 

♦  0 
•0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  9 

♦  7 
1.0 

1.6 
1.4 
2.0 

2.0 
2.3 
1.8 

2.1 
3.4 
1.8 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


118  1.5 
56  1.5 
62  1*5 


29 
14 
15 

98 
49 
49 

3 
0 
3 

55 
29 
26 

134 
63 
71 

24 
7 
17 


8.6 
8.5 
8.7 

70.5 
75.4 
66.2 

6.0 
.0 
7.1 

16.4 
21.2 
13*1 

17.2 
16*1 
18*4 

33*8 
24*1 
40*5 


1  30.0 
0^  .0 
1  100.0 


•  33 
2 
31 

7 
1 
6 

8 
2 
6 

6 
2 
4 

0 
0 
0 

84 

29 
55 

183 
94 
89 


21*2 
20*0 
21*2 

8*3 
7*1 
8.6 

2*3 
'1.9 
2.5 

-2.8 
2.2 
3.2 

.0 
.0 
.0 

15.2 
19.2 
13.6 

13.0 
11.8 
14.5 


54  9*1 
3B  12.3 
16  5.7 


26 
3 
23 

60 
38 
22 

7 
7 
0 

1 
0 
1 


13*5 
10*3 
14*1 

10*1 
10*4 
9.8 

35*0 
43*8 
•  0 

5.3 
.0 
7.7 


27  6*8 
19  7.0 
8  6.4 


746  9.5 
373  10.1 
373  8.9 


48 

23 

*2& 

101 

•30 
51 


14.2 
13.9 
14.5 

72.7 
76.9 
68.9 


3  6.0 
0  .0 
3  7.1 


56 
29 
29 

188 
86 
102 

30 
8 
22 


17.3 
21.2 
14*6 

24*2 
21*9 
26*4 

42*3 
27*6 
52*4 


« 

NUMBER 

Z 

NUMBER 

NUMBER  ' 

• 

1 

50*0 

0 

.0 

2 

J' 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

e 

o 

♦  0 

o 

♦0 

1 

116 

74*4 

7 

4.5 

156  • 

8 

80*0 

0 

.0 

10 

1 08 

74*  0 

7 

4.8 

146 

55 

65*5 

22 

26.2 

84 

13 

92*9 

0 

♦  0 

14 

42 

60*0 

22 

31*4 

70 

I 

264 

76*7 

72 

20*9 

344 

89 

84*0 

15 

14*2 

106 

1  71 
1  O 

73*  5 

57 

23*9 

238 

\ 

209 

97*2 

0 

0 

215 

89 

97*8 

0 

•  0 

91 

'  i 

120 

96*8 

o 

♦  0 

124 

\ 

30 

100.0 

0 

.0 

t  30 

8 

100*0 

0 

♦0 

6 

22 

100.  0 

o 

x  *0 

22, 

470 

84.8 

0 

.0 

554 

\ 
\ 

122 

80*8 

0 

•  0 

151 

348 

86*4 

.  0 

♦  0 

403 

lt229 

87.  C- 

0 

•  0 

1,412 

5 

706 

88*3 

0 

.0 

800 

523 

AC  C 

09*  P 

o 

•  0 

6 12 

517 

87*5 

20 

3.4 

591 

260 

84*4 

ia 

3.2 

308 

257 

90*8 

10 

3.5 

283 

140 

72*9 

26 

13.5 

192 

25 

86.2 

1 

3.4 

29 

115 

7C*  6 

2  5 

15.3 

163 

532 

89*9 

0 

.0 

592 

329 

89*6 

0 

.0 

367 

203 

90*2 

o 

.0 

225 

13 

65.0 

0 

.0 

20 

9 

56.3 

0 

.0 

16 

100*  0 

0 

.0 

4 

18 

94*7 

0 

'♦0 

19 

6 

100*0 

.  0 

.0 

6 

12 

92.3 

0 

.0 

13 

370 

93*2 

0 

♦  0 

397 

253 

93*0 

0 

♦0 

272 

117 

93*6 

0 

♦  0 

125 

6,893 
3,278 
3,615 


87.7 


*>223  2*8 
#Jf40  l.l 

**183  4.4 


224 

66.5 

65 

19*3 

131 

79.4 

11 

6*7 

93 

54.1 

54 

31.4 

34 

24.5 

4 

2.9 

15 

T3.1 

0 

.0 

19 

25.7 

4 

5.4 

37 

74.0 

10 

20.0 

8 

100.0 

0 

.0 

29 

69.0 

10 

23.8 

277 

82*7 

0 

•  0 

108 

78*8 

0 

.0 

169 

85*4 

0 

•0 

590 

75*8 

0 

.0 

306 

78*1 

0 

.0 

284 

73.6 

0 

•  0 

41 

57*7 

0 

.0 

21 

72*4 

0 

•  0 

20 

47*6 

0 

.0 

7,862 
3,691 
4,171 


337 
165 
172 

139 
65 
74 

50 
8 
42 

335 
137 
198 

778 
392 
386 

71 
29 
42 


NM 


STATE  TOTALS  I 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


41 

20 
21 


2.4 
2.5 
2.3 


6  INSTITUTIONS) 
26  1*6 
11  X#4 
-    17  1.9 


16 

♦  9 

343 

20.1 

428 

25*0 

1,203 

70*4 

3 

.4 

162 

20*4 

196 

24*6 

589 

74*0 

13 

1.4 

181 

19*8 

232 

25*4 

614 

67*2 

79  4.6 
11  1*4 
68  7.4 


,710 
796 
914 


ERLC 


110 


106 


TABLE  -2>    N*sf«.S-  *****  CONMmOBY  ^^f^f^jm.^.  WICIIV.  AND  SEX:  ,HS«IUT,ON. 


AMERICAN  I NOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NEW  YORK 

NY    AO EL PHI  UNIVERSITY 
TOTAL  12'  .9 

FEMALE  '8  .9 

4  '    MALE      ,  *  i»0 

NY    ALBANY  MEOICAL  COLLEGE 


NUMBER 


270 
253 


20*1 
27*5 


TOTAL*  0 
FEMALE  0 
MALE  C 
NY    ALFRED  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY    NY  ST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


*0 
0 
0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


C  CERAMICS  ALFREO  U 
0  *0 

fe  0  .0 
0'  *0 


NY  "BANK"  STREET  COLLEGE*  OF  EO 
TOTAL  •      0  .0 

FEMALE  0  .0 

*      MALE'  0  *0 

NY    CANlSlUS  COLLEGE 

TOTAL  2  .9 

FEMALE  0  .0 

MALE,  2  2.0, 

NY  CHRIST  THE  KING  SEMINARY 
;      TOTAL  '  0  \0 

tFEMALE^  0  .0 

*    MALE  0  .0 

NY    CUNY  B^ERNARO  BARUCH  C 
TOTAL  '  1  * 

FEMALE  0  .0 

MALE     *'  1  .3 

NY    CUNY  BROOKLYN  COLLEGE 


>-    TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE      *~  0 
NY  .CUNY  CITY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  CUNY 
.  TOTAL 
,  FEMALE 
»  MALE 
NY    CUNY  GRAO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


4 
I 

3  ' 

OF  STATFN 
0 
0 
0 


•0 

♦  0 

♦  0 

♦  9 

♦  4 
1*7 

ISLAND 

'*.0 

f  ;o/ 

,0 


17 

4.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

21 

11*9 

20 

12*7 

1 

<5.0 

4 

1  ♦  9 

2 

■1.8 

2 

2.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

*25 

6*0 

9 

7.7 

16 

5.3 

26 

6.1 

24 

7.8 

2 

1.7 

117 

27.4 

74 

29.8 

43 

24.0 

7 

7.0 

3 

4.5 

NUMBER 


19 
7 

12 


SCH.C  U  .CENTER 
0  v*  .0 
0  .0 
0  .0 


* NY    CUNY  HUNTER  COLLEGE 
TOTAL  ,    2  .2 

FEMALE  2  .3 

HALE  0  .0 

NY  CUNY  JOHN  JAY  C  CRlM  JUST 
-     ^TOTAL-  2.  «1.0. 

FEMALE  0  .0 

MALE.  2  1.3 

NY    CUNY  LEHMAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    CUNY  QUEENS  COLLEGE 
TOTAL  ,     11  2.4 

FEMALE  6  •  157 

HALE  5  .4.3 

NY    CLARKSON  COLLEGE  OF  TECHN 
TOTAL  0~  .0 

FEMALE  0  .0 

'   MALE  0  .0 

NY    COLG  ROCH-BEXLEY-CROZER 
s  TOTAL      .  0  .0 

FEMALE  0  .0* 

MALE  .     0  .0 

NY    COLGATE  UNIVERSITY  * 
TOTAL'  0  ♦<> 

FEMALE  0  .0 

MALC  0  *® 

NY    COLLEGE  OF  INSURANCE  1 
TOTAL  0  •<> 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NY    COLLEGE  OF  NEW  ROCHELLE 
TOTAL  0  .0' 

FEMALE'  0  .0 

MALE     .  0  .0 

NY  .COLLEGE  OF  SAINT  ROSE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0*  .0 

MALE-  0  .0 

NY    COLUMBIA  U  MAIN  OIVISION 
TOTAL  2  .1 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  .1 


0 
0 
0 

108 
82 
26 


12.1 

.0 
.0 

♦0, 

12.8 
13.0 
12.2 


37,  ,18.7 


1.4 
.8 
2.9 


G 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

4 
1 

3 

4 
2 
2 

0 
0 
0 

22 
6' 
16 

11 

5 
6 

11 

5 

6 

1 
0 
1 

1 
1 

0 

15 
13 
2 


8 

19.0 

1 

29 

18.6 

2 

23 

10.9 

1 

19 

10.9 

0 

4 

10.8 

1 

27 

5.9 

13 

26 

7.5 

12 

1 

.9 

1 

1 

1.0 

2 

0 

•  0 

0 

1 

1.1 

2 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

2 

10.5 

1 

0 

.0 

0 

2 

11.8 

1 

14 

4.4 

0 

11 

3.8 

0 

3 

8.8 

0 

1 

.4 

0 

1 

.5 

0 

0 

•  0 

0 

127 

4.9 

41 

78 

6.5 

19 

49 

3.6 

22 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

5.3 
20.0 
'  .0 

2.3 
.6 
15.0 

1.9 
»1.8 
2.0 

.0 

•  0 

•  0 

5.3 
5.1 
5.3 

2.6 
1.6 

"  5.'0 

2.6 
2.0 
3.4 

1.0 

•  0 
3.0 

6.3 
9.  1 
.0 

1.8 
2.1 
.9 

1.5 

"274 
1.3 

.5 

•  0 
2.7 

2.8 
3.5' 
.9 

2.0 
.0 
2.2 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

5.3 
.0 
5.9 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

1.6 
1.6 
1.6 


•  TOTAL 

HISPANIC 

MINORITY 

N 

NUMBER 

X 

h 

NUMBER 

X 

20 
8 

1.5 

321 

.9 

276 

30*0 

12 

2*9 

*>5 

10*7 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 
1 

5.3 

0 

•  0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

8 

5.6 

J  3 

19*8 

5*1 

29 

18*5 

2 

10.0 

6 

30*0 

0 

.0 

10 

4*  7 

0 

•  0 

4 

3.5 

0 

•  0 

6 

5.9 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

8 

1.9 

56 

13.4 

2 

1.7 

17 

14.5 

<. 

2.0 

39 

13.0 

10 

2*3 

4  7 

i  i .  o 

4 

1*3 

33 

10.7 

6 

5.0 

14 

11.7 

84 

19.7 

216 

57 

23*0 

137 

55.2 

27 

15*1 

79 

44*  1 

1 

1.0 

9 

9*  0 

1 

1*5 

4 

6*0 

o 

.0 

5 

15*2 

1 

6.3 

2 

12*5 

1 

9.1 

2 

18.2 

■  0 

♦  0 

0 

•  0 

46 

5.5 

171 

IU.  J 

37 

5.9 

134 

21*3 

9' 

4*2 

37 

17*4 

8 

4*0 

50 

2  5*3 

2 

4*8 

11 

26*2 

6 

3*8 

39 

25*0 

21 

10*0 

45 

2 1*  3 

20 

11*5 

39 

-  22*4 

1 

2*7 

6 

16*2 

6 

1*3 

57 

12*4 

1 

*3 

45 

13*0 

5 

4*3 

6 

12 

10*3 

0 

*0 

3 

2*9 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

3 

3*4 

WHITE 


NUMBER 


N£N- RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 

c 

%  NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

3 
3 
0 

0 
0 
0 

41 
20 
21 


*0 
.0 
.0 

.6 

.0 
.0 

10.5 
*0 
11*8 

♦  9 
1*0 

*0 

♦  0 
*0 
*0 

1*6 
1*7 
1*5 


1,020  76*1 
645  70*0 
375  89*3 

1  100*0 
1  100. C 

.0  *0 

46  100*0 
28  100*0 
18  100*0 

18  94*7 
4  80*0 
14  100*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
0 
5 

17 
14 
3 

1 
1 

0 

211 
117 
94 


*0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

26.3 
♦  0 
29.4 

5.3 
4*9 


.4 
.5 

.♦0 

8.2 
9.7 
6.8 


140 
126 
14 

204 
109 
95 


79.1 
80*3 
70*0 

95*3 
96*5 
94*1 


9  100*0 
3  100*0 
6  100*0 

352  84*4 
99  84*6 
253  84*3 

380  88*6 
276  89*3 
104  86*7 


209 
109 
100 

89 
63 
26 

12 


657 
490 
167 

147 
31 
116 

165 
135 
30 

403 
300 
103 

87 
12 
75 


46*9 
44*0 
55*9 

89.6 
94*0 
78*6 

75*0 
72*7 
80*0 

77*9 
77*8 
78*4 

74*2 
73*8 
74*4 

78*2 
77*6 
81*1 


87, 
87, 


85*3 
92*3 
84*3 


2  100*0 
2  100.0 
0  *0 

24  100*0 
10  100*0 
14  100*0 


12 
2 
10 

301 
271 
30 


63*2 
100*0 
58*8 

94*1 
94*8 
88*2 


226  99*1 
186  98*9 
40  100*0 

,957  75*9 
975  81*2 
982  71*3 


0 

•  0 

1,341 

0 

•  0 

921  • 

0 

.0 

tin. 

0 

•  0  c 

1 

0 

•  0 

1 

0 

o 

0 

•  0 

46 

0 

.0 

28 

0 

.0 

18 

0 

♦  0 

19 

0 

.0 

5 

0 

.0 

14 

2 

l.l 

177 

2 

1.3 

157  , 

0 

.0 

20 

0 

•  0 

214 

0 

.0 

113 

0 

.0 

"101 

0 

•  0 

9 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

6 

9 

2.2  1 

417 

1 

•  .9 

117 

8 

2.7 

300 

2 

♦  5, 

429 

0 

.0 

309 

2 

1.7 

1  PQ 
■ 

A 

♦  5 

427 

2 

.8 

248 

0 

.0 

179 

2 

2  .0 

100 

0 

.0 

,  67 

2 

6.1 

33 

2 

12.5* 

?6 

1 

9.1 

11 

1 

20.0 

5 

15 

1.8 

843 

6 

1.0 

6  30 

9 

4.2 

213 

1 

.5 

198 

0 

.a 

42 

1 

.6 

156 

1 

0 

1 
1 

0 

1 

12 
1 
11 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 


5 
.0 
2.7 

.2 
•0 

•  9 

1 1.8 
7.7 
12.4 

•  0 

•  0 
♦0 

♦0 

•  0 
•0 

10.5 

*0  ' 
11.8 


2  .6 
1  .3 
1  2*^ 


1 
1 

0 

411 

109 
302 


♦  4 
•  .5 
•0 

15*9 
9*1 
21*9 


211 

•  174 
37 

461 
345 
116 

102 
13 

89 

2 
'  2 
0  ' 

24 
ltf 
14 

19 
2 
17 

320 
286 
34 

228 
188 
•  40 

2.579 
1,201 
1,378 


107 


ERLC 


TABLE  2*  MASTER'S 


OEGREES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,   ETHNICITY,  AND  SEXt 
STATE  AND  NATION  1978-79 


INSTITUTION* 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK.  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER* 


NUMBER 


•  NUMBER' 


NEW  YORK 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


shHlTE 
NCN-HISPANIC 


NUMBER 


NON- RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


NY    COLUMBIA  U  TCHRS  COLLEGE 


.TOTAL                 T  .1 

176 

12*2 

42 

2.9 

62 

4*3 

281 

19*5 

Ii007 

69.9 

153 

10*6 

*  1»441 

FEMALE                1  *1 

147 

13*2 

38 

3*4 

44 

4*0 

230 

20*7 

788 

70.9 

94 

§♦5 

li  112 

MALE                 0  ;0 

29 

8*8 

4 

1.2 

18 

5*5 

51 

15*5 

219 

66*6 

59 

17*9 

329 

NY    COOPER  UNION 

TOTAL                 0  .0 

1 

25*0 

1 

25*0 

0 

*0 

2 

50*0 

2 

50.0 

0 

•  0 

4 

FEMALE                0  .0 

1 

100*0 

0 

*0 

0> 

♦  0 

ltflOO.O 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

i 

33*3 

0 

*0 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

•  0 

3 

NY    CORNEL  U  ENQOMEC  COLLEGES 

- 

.     TOTAL                2  .3 

7« 

.9 

22 

2*9  * 

14 

'1*8 

45 

5.9 

569 

74*5 

150 

19.6 

764 

FEMALE                0        .0  ' 

1 

1 

♦  7 

3 

2*1 

5 

3.6 

118 

84*3 

17 

12*1 

140 

MALE                2  \3 

6 

1.0 

21 

3*4 

11 

1*8 

40 

6.*4 

451 

72*3 

133 

21*3 

624 

NY    CORNELL  U  MEDICAL  CENTER 

*  TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•0 

1 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

MALE*             0  *0 

P 

..0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0- 

.0 

0 

•  0 

0 

NY    CORNELL  U  STATUTORY  C 

/: 

TOTAL  0.0 

/  2 

•  8 

5 

2*0 

3 

1*2 

10 

3.9 

204 

79*7 

42 

16*4 

256 

FEMALE                 0.0  ' 

1 

.9 

4 

3*4 

2 

1*7 

7 

6.0 

96 

82*8 

13 

11*2 

116 

MALE                 0  .0 

1 

.7 

1 

♦  7 

1 

♦  7 

3 

2.1 

108 

77*1 

^29 

20*7 

140 

NY    00 ML  ING  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

1 

1*5 

0 

•  0 

1 

1.5 

65 

98*5 

0 

•  0 

66 

FEMA.LF.                 0  .0' 

0- 

•o  - 

0 

#  *0 

0 

*0 

0 

.0 

39 

100*0 

0 

•0 

39 

HALE                 0  .0 

0 

•  0 

1 

3*7 

0 

*0 

1 

3*7^ 

26 

96*3, 

0 

•  0 

27 

NY    ELMIRA  COLLEGE 

0 

224 

TOTAL                 0"  .0 

0 

.  .0 

0. 

•  0  - 

0 

•  0 

♦  0 

100*0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

158 

100*0 

0 

.0 

158 

'MALE  0 

0. 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

66 

100*0 

0 

ro 

66 

NY    FDRDHAN  UNIVERSITY 
cTOTAL                 1  *1 

59 

7.0 

11 

1.3 

74 

8*3 

145 

17*3 

675 

80*6 

17~* 

-  2*0 

837 

TEMALE              ',0  .0 

35 

6.7 

7 

1.3 

54 

10*4 

96 

18*5 

416 

80.2 

7 

1.3 

519 

MALE       /    •  1  *3 
NY    GENERAL/THEOLOGICAL  SEN 
TOTAL     '            0  .0 

24 

7.5 

♦  4 

1.3 

20 

6*3 

49 

15*4 

259 

81*4 

10 

3.1 

318 

i 

* 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

7 

87*5 

1 

12.5. 

8 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

2 

100.0 

0 

*0 

>  2 

MALE'                0  .0 

0 

•0 

C 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.  *0 

5 

83*3 

1 

16*7 

6 

NY    HOFSTRA  UNIVERSITY 

27 

681 

TOTAL                 0  .0 

18 

2.6 

0 

•  0 

6 

♦  9 

24 

3*5 

630 

92*5 

4.0 

FEMALE                '0  .0 

•13 

3*1 

0 

•  0 

0 

•  0 

13 

3*1 

382 

90*5 

27 

6.4 

422 

MALE                 0  .0 

5 

'  1*9 

0 

.0 

6 

2.3  / 

11 

4*2 

248 

95.8 

0 

.0 

259 

NY    10 NA  COLLEGE 

98*  0 
98*8$ 

"  256 

TOTAL                 0  .0 

3 

1.2 

1 

•  4 

0 

•  0 

4 

1*6 

251 

1 

.4 

FEMALE                 0-  .0 

1 

1.2 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1*2 

85 

0 

..0 

86 

MALE        .-         0  .0 

2 

1.2 

1 

•  6 

y  0 

*0 

3 

1*8 

166 

97*6 

1 

.6 

170 

NY    ITHACA  COLLEGE 

79 

TOTAL                 0  .0 

2 

2.5 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

2.5 

73 

92*4 

4 

5.1 

.    FEMALE                 0  .0 

2 

3.7 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

3*7" 

51 

94.4 

1 

1*9 

54 

MALE              «  0  .0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

22 

88*0 

3 

12*0 

25 

NY    JEWISH  THECL  SEP  AMERICA 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦Q 

0 

•  0 

0.3 

♦  0 

C 

.0 

44 

100*0 

0 

.0 

44 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

*0 

13 

MALE                 0  .0' 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

31 

100*0 

0 

♦0*  , 

*  .  31 

NY    THE  JUlLLlARO  SCHOOL 

- 

TOTAL                 0  .0 

1 

♦  9 

8 

~  ~"4 

7*0 

2 

'2 

1*7 

472~ 

11 

9*6 
12.5 

91 
40 

86*1 
'83.3 

5 

4*3 

_  4^2 

115 

-  ~48" 

"FEMALE*"  "            0"  *0 

o 

:o~ 

8.3  - 

6~ 

MALE  .              0  .0 

1 

1.5 

4 

6*0 

0 

*0 

5 

,7*5 

59 

88*1 

3 

4.5 

67 

NY    LONG  IS  U  SCHWARTZ  C  PHAR 

TOTAL                 0  .0 

*'  1 

3.1 

5 

15*6 

1 

3.1 

7 

21*9 

22 

68*  8 

3 

9*4 

32 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0  ^ 

0, 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

80*0 

1 

20*0 

5 

MALE                 0  .0 

1 

3.7  ' 

5 

18*5 

1 

3.7 

7 

25*9 

18 

66*7 

2 

7*4 

27 

NY    LONG  IS  U  BROOKLYN  CENTER 

997 

TOTAL                 0  .0 

342 

34.3 

44 

4*4 

106 

10*6 

492 

49*3 

411 

41*2 

94 

9.4 

FEMALE                 0  .0 

121 

31  ♦  8_ 

18 

4*7 

38 

10*0 

177 

46*5  ' 

167 

43*8 

37 

9.7 

381 

MALE                 0  .0 

221 

35.9 

26 

4*2 

68 

11*0 

315 

51*1 

244 

39*6 

57 

9.3 

616/ 

NY    LONG  IS  U  C  W  PCST  CENTER 

1 ,462 

1 1615 

TOTAL                 3  .2 

113 

7.0 

.  19 

1*2 

18 

1*1 

153 

9.5 

90*5 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

66 

7.5 

6 

♦  7 

11 

1*3 

83 

9*4 

797 

90*6 

0 

•  0 

880 

KALE                 3  .4 

47 

6.4 

13 

1.8 

7 

1*0 

70 

9.5  0 

665 

90*5 

0 

•0 

0  735 

NY    LONG  IS  U  SOUTHAMPTON  CTR 

39 

TOTAL                 0  .0 

1 

2.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2*6 

38 

97*4 

0 

•0 

FEMALE                 0  .0 

1 

2.9 

0 

-  *0 

0 

*0 

1 

2*9 

34 

97*1 

0 

•0 

35 

MALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

0 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

NY    MANHATTAN  COLLEGE 

150 

TOTAL                 0  .0 

8 

.5.3 

3 

2.0 

5 

3.3 

16 

10*7 

124 

82*7 

10 

6.7 

FEMALE                 0  .0 

3 

6.5 

4  0 

•  0 

1 

2.2 

4 

.  8*7 

42 

91.3 

0  / 

♦  0 

46 

MALE                 0  .0 

5 

4.8 

3 

2.9 

4 

3.8 

12 

11*5 

82 

78*8 

10 

9.6 

104 

NY    MANHATTAN  SCHOOL  OF  MUSIC 

\ 

86 

TftTAI             "         0           - 0 
IU>  AL                           V            ♦  V 

2 

2.3 

3 

1  3*5 

o 

.0 

5 

0  5.8 

75 

87*2 

6 

7.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

2 

4.5 

0 

.0 

2 

4.5 

38 

86*4 

9.1 

44 

MALE                0  .0 

2 

4.8 

1 

2.4 

0 

.0 

3 

7.1 

37 

88*1 

2 

4.8 

42 

NY    MANH ATTANV IL LE  COLLEGE 

102 

TOTAL                 0     "  .0 

1 

1.0 

1 

1.0 

0 

.0 

2 

2:0 

100 

'*9  8*0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

1 

1.1 

1 

1.1 

0 

.0 

2 

2*2 

90 

97*8 

0 

.0 

92 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0' 

10 

100*0 

*  0 

•0 

10 

NY    MARIST  COLLEGE 

2*9 

97*1 

34 

TOTAL                 0  .0 

1 

2.9 

0 

♦  0  , 

0 

.0 

1 

33 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

•0 

11 

MALE                 0  .0 

1 

4.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

4.3 

22 

95*7 

0^ 

•  0 

,23 

NY    MARYKNOLL  SEMINARY 

11*1 

18 

„    TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

16 

88*9 

2 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

♦  0 

7 

MALE                 0  .0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

9* 

81*8 

2. 

18*2 

11 

108 


TABLE  2.  IU$m»S 


DEGREES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HICHE^EOUCATION  &V  RACE,  ETHNICITY,  AND  SEX* 
•  .  STATE  AND  NATION  1978*79 


INSTlTUTlCNt 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUNBER  S 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUNBER 


NEW  YORK 

NY    MOUNT. SAINT  ALPH0NSU$  SEN 
TOTAL  0\     .0  >■ 

FEMALE  .0        .0  # 

^ MALE  0     .  -0 

NY    NAZARETH  C  OF  ROCHESTER 
TOT  AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HAM  <*  '.         0  -0 
NY /NEW  sch  FOR  SOC  RESEARCH 
TOTAL  0'  :0 

FEMALE  0  .0 

MALE  "0  .0 

NY    NY  INST  TECHN  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    MY  INST  TECHN  NY  CTY  CAM 
TOTAL  0  .0' 

FEMALE  0  .0 

"MALE  0  .0 

NY    NEW  YORK  MEDICAL  COLLEGE  * 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NY    NEW  YORK  TKECL  SEMINARY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    NEW  YORK  UNIVERSITY 
TOTAL  ,  10  .2 

FEMALE  7  .3 

MALE  3  .2 

NY    NIAGARA  UNIVERSITY 
.  TOTAL  2  .6 

FEMALE  0  -0 

MALE  2  .9 

NY  i NY ACK  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE      >  0  .0 

NY    PACE  U  C  OF  WHITE  PLAINS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    PACE  UNIVERSITY  NEW  YORK 
TOTAL         *       3'  .6 
FEMALE  '  0  .0 

MALE  3  .8 

NY    PACE  U  PLSNTVL-8RCLF  CAM 
TOTAL  2  ,.9 

FEMALE  0     ■  .0 

MALE  2  1.7 

.    NY    PARSONS' SCHOOL  CF  DESIGN 
TOTAL  0  .0 

»'    'FEMALE 0~  ro 
MALE  0  .0 

NY    POLYTECHNIC  INST  NEW  YORK 
•    TOTAL       "         I  «2 
FEMALE  0  .0 

*  MALE  .1  -2 

NY     PRATT  INSTITUTE 

TOTAL  0  .0 

*    FEMALE  0  .0 

'     MALE  °      0  .0 

NY    RENSSELAER  POLY  INSTITUTE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY  ROCHESTER  INST 
1 
0 
1 

c 

0 
0 
0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NY    RUSSELL  SAGE 
TOTAL 
FEMALE 
»  HALE 
NY*  SAINT 
TOT*  L 
FEMALE 
MALE 


80NAVENTURE 
0 
*0 
0 


0 
.0 

•  0 

TECHNOLOGY 
.3 
.0 

•  3 

MAIN  CAM 
.0 
.0 
.0 
U 

.0 

•  0 

,0 


0 

.0 

Q 

.0 

Q 

•  0 

•J  > 

1*0 

1.2 

6.7 

24 

6.4 

6  - 

3.4 

1 8 

9.  1 

V 

0 

;.o 

o 

.0 

o 

.0 

2 

5.3 

0 

.0 

2 

6.5 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

5 

16.7 

Q 

•  0 

c 

9 

21.7 

218 

5% 

1 56 

7.  1 

oc 

3.3 

4 

1.2 

0 

•0 

1.8 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

l» 

1 

3.0 

o 

•0 

1 

10.0 

36 

7.1 

1 1 

7.5 

6.9 

11* 

5.0 

9 

8.9 

2 

1.7 

0. 

.0 

-      Q  - 

o 

•  0 

4.2 

2{ 

2.1 

20 

4.4 

25 

7.8 

13 

7.6 

12 

8.0 

2 

.4 

1.2 

1 

•  2 

9 

2.4 

4 

4.7 

5 

1.7 

2 

1.2 

1 

.8 

1 

2.0 

0 

.0 

NY     SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY 


TOTAL-  3 
FEMALE  1 
MALE  2 
NY    SNT  JOSEPHS  SEN 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY     SAIN  T.LAWRENCE 
TOTAL  0 
.FEMALE  0 
MALE    M  0 


.3 

:\  - 

COLLEGE 

•  0 

•  0 

.Ov,  . 

LNjVERSITY 

•  0 
.0 
.0 


0 
0 

3i 

11 

22 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


.  .o 
■  .0 

3.6 
4.0 
3.4 

.0 
.0 

.•0 

2.0 
4.3 

*  .0 


2 

16.7 

0 

♦  0 

2 

16.7 

r 

.3 

0 

.0 

i 

2.2 

4 

1.1 

1  ' 

•  6 

3 

1:5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.3 

0 

.0 

2 

6.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6.7 

0 

.0 

2 

8.7 

111 

2.7 

57 

2.6 

54 

2.9 

3 

.9 

1 

1.0 

2 

.9 

1 

25.0 

0 

.0 

1 

50.0 

,i> 

,  0 

.0 

'0, 

.0 

0 

.0 

17 
3 
14 

3 
2 
1 

0 

0 

94 


3.3 
2.0 
3.9 

1.4 
2.0 
.8 

.0 

--•0- 
.0 


18.6 
17.0 
86  18.8 


20 
8 

12  8 


6.3 
4.7 
0 


.9 
.0 
1.0 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

4 
4 
0 

13 

6 
*  7 

0 
0 
0 

0 
0 

0' 

0 
0 

V 

2 
0 
2 

145 

,  93 
52 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

11 

3 


2 
I 
1 

0 

-o. 

0 

10 
0 
10 

6 
4 
2 

5 
0 
5 


TOTAL 
MINORITY 


"WHITE 
NON-HISPANIC 


7  1.8 
2  2.4 
5  1.7 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

46 
10 
36 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


-  .0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

5.0 
3.6 
5.6 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


t 

NUMBER' 

t 

NUMBER 

• 

*  . 

.0 

i 

2 

• 

lo.7 

10 

83.  3 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

•0 

2 

16.7 

10 

83.3 

1.0 

12 

3.1 

37<. 

96  .9 

1  .2 

8 

2.4 

3M 

97.6 

.0 

4 

8.9 

41 

91.1 

3.5 

* 

41 

10.9 

*  314 

83.7 

3.4 

13 

7.  3 

159 

89.3 

3.6 

28 

14.2 

155 

78.7 

.0 

0 

•  0 

82 

L  CO.  0 

.0 

0 

;o 

16 

100.0 

.0 

'9 

.0 

66 

100.0 

.0 

4 

10.5 

3 1 

81.6 

.0 

0 

'.0 

7 

100*0 

.0 

4 

12.9 

24 

77.4 

.0 

0 

.  0 

13 

92.9 

♦  0 

0 

.0 

8 

100.0 

.0 

0 

.0 

5 

83.3 

6.7 

9 

30.0 

2 1 

70.0 

.0 

0 

«  0 

7 

100.0 

8.7 

9 

39.1 

14 

6G.9 

3.5 

484 

11.8 

3(31 1 

81.0 

4.2 

313 

14.2 

lt790 

81.0 

2.8 

171 

9.1 

1.521 

81.0 

.0 

9 

2.8 

83 

25.4 

.0 

1 

1.  0 

40 

38.1 

.c 

8 

3.6 

43 

19.4 

:° 

*. 

25.0 

3 

75.0 

"  10 

0 

•  0 

2 

100.0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

3.0 

2 

6.1 

31 

93.9 

•  0 

0 

•  0 

23 

100.0 

10.0 

2 

20.0 

8 

80.0 

2.2 

67 

13.1 

427 

83.7 

2.0 

17 

11.6 

122 

83.0 

2.2 

"50 

13.8 

305 

84.0 

.9 

18 

8.2 

*  199 

90.9 

1.0 

12 

11.9 

89 

88.1 

.8 

6 

5.1 

no 

93.2 

.0 

0 

.0 

1 

10C.0 

NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUM3ER 


TOTAL 

NUMBER 


..0 
.0 

2.0 
.0 
2.2 

1.9 
2.4 
1.3 

.9 
.0 
1.0 


4  1.0 
0  .0 
4  1.4 


.0 
.0 


126  25.0 
9    19.  1 
117    2b. 5 


51 

25 
26 

12 
1 
11 

21 
6 
15 


15.9 
14.7 
17.3 

2.1 
1.2 
2.3 

5.5 
7.1 
5.1 


0 

.0 

*  2 

':5* 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

2.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

15 

1.6 

97 

10.5 

8 

2.9 

30 

1C.8 

7 

1.1 

67 

10.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.0 

0, 

.0 

1 

4.3 

0 

.0 

0 

.0 

,  0 

1 

332 
35 
297 

221 
130 
91 

475 
79 
396 

360 
79 
281 

168 
119 
49 

120 
72 
48 

748 
214 
534 

2 
0 
2 

46 
22 
24 


.0 

loo. To 

65.7 
74.5 
64.8 

69.1 
76.5 
60.7 

83.2 
92.9 
81.5 

94.5 
92.9 
94.9 

98.2 
98.3 
98.0 

93.8 
93.5 
94.1 

81.0 
77.0 
82.8 

100.0 
•  0 
100.0 

93.9 
95.7 
92.3 


0 

.0 

12 

0 

•0 

0 

0 

to 

12 

0 

.0 

364 

0 

-  .0 

339 

0 

45 

0 

20 

5.3 

375 

6 

3.4 

♦178 

1 4 

7.  1 

-  197 

0 

.0 

82* 

0 

.0 

16 

0 

*  .0* 

66 

3 

7.9 

38. 

0 

.  .0 

>7 

3 

9.  7 

31 

7.1 

14 

0 

.0 

8 

1 

16.7 

6 

0 

.0 

30 

0 

.0 

7 

0 

.0 

'  23 

294 

7.2 

4(089, 

108 

4.9 

2(211 

186 

9.9 

1(878 

235 

71.9 

327 

64 

61.0. 

405 

171 

77.0 

222 

0 

.0 

4 

0 

.0 

2 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

33 

0 

.0 

23 

0 

.0 

10 

16 

3.1 

510 

8 

5.4 

147 

8 

2.2 

363 

2 

.9 

219 

0 

.0 

101 

2 

1.7 

118 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

0 

:o  

1 

47 

9.3 

505 

3 

6.4 

47 

44 

9.6 

458 

48 

15.0 

320 

15 

8.8  ' 

170 

33 

22.0 

150 

84 

14.7 

.  571 

5 

5.9 

85 

79 

16.3 

486 

0 

.0 

381 

0 

.0 

85 

0 

.0 

•  296 

1 

.6 

"  171 

1 

.8 

121 

0 

.0 

50 

8 

6.3 

128 

5 

6.5 

77 

3 

5.9 

51 

78 

8.5 

923 

34 

12.2 

278 

44 

6.8 

645 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

0 

.0^ 

2 

2 

4.1 

49 

0 

°  .0 

.  23 

2 

7.7 

26 

109 


113 


TABLE  2*    HASTENS  .DECREES  CONf ERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE?  ETHNlCWt  AND  +  SEX  J  INSTITUTION. 

*  STATE-AND  NATION    1978-79'  -  ^ 


AMERICAN  IhOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER, 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WJTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCN-RESI OENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
•NUMBER 


NEW  YORK 


NY    SARAH  LAURENCE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  .0       .  0 

MALE  0  .0 

NY    SEM  IMMAC.  CONCEPTION 
-TOTAL  0,  .0 

FEMALE"  0  .0 

MALE  >  0    -s  *0 

NY    SONY  AT  ALBANY 

TOTAL     "  2  .2* 

Ft HALE  2        . 3 

MALE  0  *0 

NV    SONY  AT  I1  INGHAMTON 
TOTAL  1  *2 

FEMALE  0        .0  , 

MALE  1  »4 

NY    SJNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 
TOTAL  -6  *6 

FEMALE  2  .4 

MALE  4  »7 

MY    SUNY  HEALTH  SCI  CTR  8FL0 

TOTAL  0  .0 

.    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY'   SUNY  AT  STONY  8K  MAIN  CAM 
TOTAL  6  *7 

FEMALE  3  *7 

HALE  3  .8 

NY     SUNY  HLTH  SCI  CTR  STNY  8K 
TOTAL  1  »6 

FEMALE  1.  »9 

MALE  0  .0 

NY    SUNY  UPSTATE  HECICAL  CTR 
*    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

NY  ^$\\:V*<-  COL  LEGE  AT  8R0CKPCRT 

, '«  totaC  o    .  **0 

FEMALE  0     .  .*C 

MALE  0  .0 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  BUFFALO 
TOTAL  2  *4 

FEMALE  ■  1.3 
MALE  l*.      «8  . 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  COKTLAND 
"     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  C  *0 

NY    SJNY  COLLEGE-  AT  FREOCNIA 
TOTAL  9  »° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  GENESEO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

"MALE  "0'  vO* 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  NEW  PALTZ 
TOTAL  26  7,*6 

FEMALE  25  9*4 

MALE  vl  1*3 

NY    SUNY  COLCEGE  AT  ONEONTA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.0 
NY    SJNY  COLLEGE  AT  OSWEGO 
^TOTAL  v     1  »8 

FEMALE         J      1  1** 
MALE     X        0        •°  - 
NY    SUNY  COLLEGE  PLATTS8URCH 
TOT**T  0  ,  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  POTSOAM 
•  TOTAL  2  1*9 

FEMALE  0  .0 

MALE  2   i  6*3 

NY    SUNY  C  OF  TECH  L'TICA-ROHE 
TOTAL  0        .0    *  ' 

FEMALE      H  0*0 
MALE  .„  0*0 
NY    SUNY  C  ENVRNHTL  SCI-FORS 
TOTAL    *  0  .0 

FEMALE  0.  .0 

HALE  0  ,.0 

NY     SUNY  MARITIME  CCLLtCE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

ny  Syracuse  u 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

0  #0 

0  . 0 

MAIN  CAMPUS 

2  .1 

0  *0 

2  .3 


0 

•  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

21 

1.8 

H 

1.7 

10 

2.  0 

2 

.5 

2 

1.1 

o 

.0 

41 

3.B 

31 

6.5 

10 

1.  7 

o 

2 

1.5 

2 

2;o 

0 

•  0 

18 

2.2 

8 

1.9 

10 

2.7 

19 

12.0 

14 

12.0 

5 

12.2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

23 
16 
7 


8.2 
10.0 
5.7 


10  1.9 


♦  0- 

♦  0 

.♦o 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  8 


1.4 
1.7 

1.1 

♦  7 

•  2 
1.0 

♦  7 
1.0 

•  0 

1.1 

♦  7 
1.6 

•  6 

♦  0  * 
2*4 

•  0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

18 
13 
5 

3 
1 

2 


♦o 
♦o 

•0 

;o 

1*5 
2*0 
1*0 

♦  7 
•6 


11  1*0 
7  -  1.5 

4-  *  .7 


•0 
•0 
•0 

1*1 
•9 
1*3 


10  6.3 

6  5*1 

4  9.8 

1  20.0 

0  «0 

1  100*0 


2.5 
2.5 
2.5 


9 

2.3 

1  ■ 

♦  3 

1 

♦  3 

1 

.8 

0 

*  *0 

0 

♦  0 

1 

.5 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

♦  7 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0" 

1 

.8 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

.1*0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0* 

0 

•  0 

,  3 

1*4 

1 

♦  5 

0 

3 

1*9 

0 

•  0 

♦  0 

~0- 

♦  0 

1 

1*8- 

8 

2.4 

1 

•  3 

3 

♦  9 

6  . 

2.3 

-  l" 

•  4 

1 

♦4 

2 

2.7 

0 

•  0 

2 

2*7 

<0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0, 

.  0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

1 

•  8  * 

1 

.8 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

1 

2*0 

1 

2*0. 

0  . 

•  0 

0 

♦0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

c 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

o' 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

^0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

18*5 

8 

29*6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0'. 

5 

18*5 

8 

29*6 

37 

'  2*7 

7 

♦  5 

7 

♦  5 

19 

3*0 

1 

•  2 

3 

♦5 

18 

2,5 

6 

.  .6 

4 

•6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

50~ 
31 
19 

12 
6 
6 

65 
41 
24 

3 
3 
0 

42 
18 
24 


.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

:  *o 

4.3 
4.7 
3.8 

2.7 
3.4 
2.3 

6.1 
8.6 
4.0 

2.2 
2.9 
.0 

5,2 
4.2 
6.4 


31r/  19.6 
21  17.9 
10  24.4 


1 
0 
1 

32 
21 
11 

14 
12 
2 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

4 
3 

,1. 

3  8 
33 
5 

0. 
0^ 
0 


20.0 

100.C 

% 

I 

ir.3 

13*1 
9*0 

2*7 
3*0 
1*6 

♦  5 

♦  7 
*0 


1*0 
*0 

1*9 
1*9 

1*8. 

11*2 
12*5 
6*7 

♦  0 
*0 

«o 


3  2*5 

1  1*4 

2  4*0 


0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

13 
0 
13 

53 
23 
30 


*0 

♦  0 
*0 

1*9 
*0 
6*3 

*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
*0 
*0 

48*1 
*0 
48*1 

3*9 
3*6 
4*2 


44  95*7 
42  95*5 
2  100*0 

12  100*0 
8  100*0 
4  100*0 

1,064  91*3 
611  92*0 
453  90.2 

3#^90*2 
161  92*5 
233  88*6 

830  77*4 
386  81*1 
444  74*4 

\  124  92*5 
\  93  91*2 
V  ,31  96*9 

84*2 
50*3 
77*3 

79*7 
Bl*2 
75*6 

4  80*0 
4  100*0 
0  .0 

245  86*9 
139  86*9 
106  86*9 

501  95\* 
382  96.2 
119    93. d 

211  99*1 
150  99*3 
61  98*4 

131  99*2 
99  99*0 
32  100.0 

209  98; 1 
155  98*1 

54,_98*2 


300 
231 
69 

101 
76 
25 

119 
71 

48 


88*2 
87*2 
92*0 

96*2 
98J7 
789*3 

97*5 
98*6 
96*0 


110  90*9 
61  92*4 
49  89*1 

106  98*1 
76  100*0 
30  93*8 

3  100*0 

4  :oo*o 

4  100*0 


57 
18 
39 

14 

*0 
14 


85*1 
90*0 
B3*0 

51*9 
.0 
51*9 


2 
0 

0 
0 
0 

52 
22 
30 

31 
7 
24 

178 
49 
129 

7 
6 
1 

85 
24 
61 

1 
1 

0 

0  - 

0 

0 


4*5* 
•  *0 

•  0 

•  0 
.0 

4*5 
3.3 
6.0 

7.1 
4.0 
9.1 

16.6 
10.3 
21.6 

5.2 
5.9 
3.1 

10.6 
5.6 
16.3* 

•  6 
.9 
.0 

a 

.0 

•  0 
.0 


5  1.1 
0  *0 
5  4*1 


10 
3 
7 

1 
0 
1 

0 
0 

>0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

4 
1 

3 

0 
0 
0 

11 

5 
*6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

10 


1*9 

•  8 
5*5 

♦  5 
,♦0 
1.6 

*0 
*0 
♦0 

*0 
*0 
*0 

*6 
*4 
1*3 

3*8 
1*3 
10*7 


♦0 

•  0 
*0 

9*1 
7*6 
*10*9 

•  0 
*0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 

14*9 
10*0 
17*0 


1 f 128  83*6 
573  ,  90*4 
555  77*6 


0 
0 

c 

168 
38 
130 


•  0 

•  0 

•  0 

12*5 
6*0 
18*2 


46 
44 

2 

12 
B 
4 

It  166 
664 

502 

437 
174 

263 

6 

1,073 
476 
597 

134 
102 

605 
431 
374 

.156 
117N 
M 

1 

262 

.160 
122 

525 
397^ 
128 

213 
151 
62  _ 

132 
100 
32 

213 
*  158 
55 

340 

/  265 
75 

-.105 
*  77 
28  " 

122 
a  72 
50 

121 
66 
55 

106 
76 
32 

6 
4 
4 

67 
20 
47 

27 
0 
27 

It  349 
634 
715 
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TARLE  2.    MASTER'S/  OEGREES  CONFERRED  RY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  fOOCATION  BY  RACE.  ETHNKlITYi  ■  ANO  "SESI  INSTITUTION. 

STATE  ANO  NATION  197S*79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

K  NUMBER 


•    SLACK      t       ASIAN  OR  - 
NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER 

.  Ra 


NEW  YORK 

NY  ,  UNION  COLLEGE 

TOTAL  *  0  .0 
^     FEMALE  0  .0 

\JKLE  0  .0 

NY    UNION  THEOLOGICAL  SEM 
*    TOTAL  0  .0 

FEMALE  •° 
MALE  0^—0 
NY    UNIVERSITY  OF  ROCHESTER.. 
"  TOTAL  1.      v2  • 

FEMALE  0  *0 

HALE  1  '*3 

NY    VASS'  I  COLLEGE 

TOT/t  0**'.  *0 

FEMALE  0  .0 

-MALE  0  .0 

NY    WAGNER  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE,  0  .0 

MALE  0  .0. 

NY    YESHIVA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE^  0  ♦0* 

.MALE  0  *0 


1, 

.2 
0 
2 

-12 

6 

0 
0 
0 

5 
3 
2 

3 
3 
0 


1 

NUMBER 

X 

• 

1*0 

4i 

3*9 

•  0 

0 

•  0 

1*1 

4 

*  4*5 

12*5 

0 

♦  0 

♦0 

0 

A 
♦  U 

13*3 

0 

• 

•  0 

2*1 

6 

hi 

^2»7 

*C 

Q 

1*T- 

4 

1*2 

•  0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

4*9 

1 

1*0 

6.2 

1 

2*1 

3*6 

0 

•0 

1*1 

1 

.4 

'  1*6 

1 

♦  6 

•  0 

•  0 

♦  0 

NY  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  115 
FEMALE-  61 
HALE  54 

NORTH  CAROLINA 


NC    CAMPBELL  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  *  ♦<> 

MALE  0  .0 

NC    OUKE  UNIVERSITY 

TOTAL  *  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ..0 

NC    STHESTN  BAPTIST  THEOL  SEH 
TOTAL  0  .0 

^FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

NC   .APPALACHIAN  ST  LNIVERSIT Y 
TOTAL  2  *3 

FEMALE  1  *2 

HALE  1 
NC    EAST  CAROLINA  UNIVERSITY 
TOTAL  4  »6 

FEMALE  4  1*0 

MALE  0  .0 

NC    NC  AGRL  C  TECH  STATE  U 
0  *0 
0  *0 
0     N  *0 


96  INSTITUTIONS) 
♦3         2tl55  6»4 
.3  1(353  7.6 

;a>        802  5*o 


TOTAL 
'  FEMALE 

HALE  -        -  - 

NC    NC  CENTRAL  UNIVERSITY 


NC 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NC  STATE 
TOTAL  * 
FEMALE 
MALE 


1  «5 

0  .0 

1  1*9 
RALEIGH  . 
/  0  "  **0 

0  *0 

0  *0 


3 
3 
0 

11 


0 
0 
0 

27 
16 
11 

42 
23 
19 

172 
102 
70 

174 

13  r 

.  37 


NC    PEMBROKE  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL.  7  12.3 

FEMALE  5  13.9 

MALE  2  9*5 

NC    U  05.  NC.AT  CHAPEL  HILL 
TOTAL-  ,9  .8 

FEMALE  6  1.0 

MALE  3  »6 

NC    U  OF  NC  AT  CHARLOTTE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    U  OF  NC  AT  GREENSBORO 
TOTAL  0  -.0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NC    U  OF  NC  AT  WILMINGTON 
TOTAL  0'  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    WSTN  CAROLINA  UNIVERSITY - 
TOTAL  1        »3  ~ 

FEMALE  1  .6 

HALE  0,  .0 

NC    WAKE  FOREST  UNIVERSITY 
TOTAL  0     '  *0 

k     FEMALE  0  .0 

MALE  C  ♦0' 


r.3 

7.9 

2.7 
5.2 
1*2 

♦0 
.0 
.0 


4.0 

3*9< 
4.3 

6*1 
5.5 
6*9 

63.0 
73.9 
51.9 

62.5 
66.7 
69.6 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE  SI OENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


699 
270 
429 


0 
0 
0 

3 
1 
I 

0 
0 
0 

1 

0 

,1 

3 
2 

>  I' 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


2.1 
1.5 
2.7 


•  0 
.0 
.0 

.7 
.7 
.8 

•  0 
.0 

•  0 

.1 

;o 

•  4 

•  4 

.5  " 


.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


18 

3.2 

15 

2.7 

5 

2.8 

2 

13 

3.4 

13 

3.4 

6 

10.5 

o' 

•  0 

6 

16.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

69 

6»0 

6 

.5 

50 

8.1 

3 

.5 

19 

3.6 

3 

.6 

76 

16.1 

0. 

♦  0 

63 

19.7 

0 

•  0 

13 

13.0 

0 

.0 

33 

6.1 

1 

•  2 

27 

7.4 

1 

.3 

6 

3.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

3.1 

0 

.0 

6 

3.4 

0 

•  0 

•4 

2.6 

0 

♦  0 

2 

x.\ 

2 

1.1 

1 

1.5 

1 

1.5 

1 

.9 

1 

.9 

857 
48* 

37. 


0 
0 
0 

4 

2 
2 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 


0 
0 
0 

3 
0 
3 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


4.9 
•0 
5.7 


92  90*2 
14  100.0 
78  88*6 


2 

12*5 

8 

50.0 

0 

.0 

1 

1C0.0 

2 

13.3 

7 

46%  7 

22 

3.9 

486 

85*3 

10 

4.5 

198 

88.4 

12 

3.5 

288 

83*2 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0- 

0 

.0 

.  0 

1 

100*0 

8 

7.8 

90 

87*4 

42 

87*5 

2 

3.6^  

48 

87*3 

6 

2.2 

266 

6 

3.6 

161 

95*8 

0 

.0 

105 

98*1 

.5 

3i826 

11.3 

27(422 

81*3 

♦  7 

2  ill) 

12.2 

14»848 - 

83*6 

*3 

li658 

10.4 

12(574 

78*9 

♦  0 

3 

7.3 

38 

92*7 

♦0 

3 

7.9 

«    *  35 

92*1 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

.♦0 

18  * 

384 

94*3 

.♦3 

11 

7.2 

141 

92*2 

.9 

7 

2.8 

243 

95*7 

♦  0 

0 

.0 

23  100*0 

♦  0 

0 

.0 

11 

100*0 

♦  0 

0 

.0 

12 

100*0 

#1 

31 

4.6 

634 

94*9 

#2 

18 

4.4 

393 

95*6 

♦0 

13 

5.1 

241 

93*8 

♦  0 

49 

7.1 

641 

92*9 

♦0 

29 

7.0 

386 

93.0 

*0 

20 

7.3 

255 

92*7 

♦0 

172 

63.0 

86 

31*5 

♦  0 

102 

73.9 

33 

23*9 

.0 

70 

51.9 

53 

39.3 

.6 

175 

82*9 

27 

12*8* 

.0 

137 

86*7 

19 

12*0 

♦  0 

36 

71  <7 

8 

15*1 

♦  5 

36 

6.4 

453 

80*9 

.0 

7 

4.0 

165 

93*8 

♦8 1 

-29 

7.6 

28flf> 

75*0 

♦  0. 

13. 

22.8 

77*2 

.0 

ll  *  30.6 

25 

69*4 

.0 

2  *  9.5 

19 

90.5 

.3 

87 

7*6 

1(028 

89*5 

.0 

59. 

9.5 

551 

38.9 

.6 

'  28 

5.3 

477' 

90*2 

•  5  • 

7  8 

sl8.6 

341 

31*2 

.3 

64 

20.0 

256 

80. C 

1.0 

14 

14.0 

85 

85*0 

•0 

34 

6.3 

502 

93.3 

♦  0 

28 

7.7 

334 

92.0 

•  0 

6 

3.4 

168 

96*0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

♦0* 

0 

*o 

3 

1C0.0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

.0 

11 

3*.  4 

298 

93*4 

.0 

7 

3.9 

164 

92*1 

.0 

4 

2.8 

134 

95*C 

.0 

*  -.. 

*  h 

,  2.2 

168 

94*4 

.0 

3*1 

62 

95*4 

•  0 

2 

1*8 

106 

93*8 

4.9 
•  0 
5.7 

37.5 
♦0 
40.0 


102 
14 
68, 

16 

.  1 
15 


0 

.0 

4 1 

0 

•  0 

36 

0 

.0 

3 

5 

1.2 

4^07 

1 

.7 

153 

4 

1.6 

254  ' 

0 

♦  0 

23 

0 

.0 

11 

0 

.0  > 

12 

3 

♦  4 

668 

0 

.0 

411 

3 

1.2 

257 

0 

.0 

690 

0 

.0 

415 

0 

♦o- 

275 

15 

5.5 

273 

3 

2*2 

136 

12 

8.9 

•  135 

9 

4.3 

,  211 

2 

1.3 

-158 

7 

13.2 

53, 

71 

12*7 

560 

4 

2*3 

176 

67 

17*4 

384 

0 

•  0 

57 

0 

*0 

36 

0 

♦o 

21 

34 

1(149 

10 

1*6 

620 

24 

4.5 

529 

1 

.2 

420 

0 

^0 

320 

1 

1.0 

100 

2 

♦  4. 

538 

.  1 

•  3 

363 

1 

•  6 

175 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

3 

*0 

•  0 

0 

10 

3.1 

319 

7 

3.9 

178 

3 

2.1 

141 

6 

/ 

3.4 

178 

1 

1*5 

65 

5 

4.4 

113 

9 

iERIC 


in 
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TABLE  2. 


MASTERS 


"  DEGREES  CONFERRED  8V  INSTITUTIONS  OF  HIGHER ^EOUCAT ION  BY.  RACE,  ETHNICITY,  AND  SE»i 
'      STATE  AND  NATION     197B-79  |  . 


INSTITUTION, 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER     '  X 


BLACK  ,    AS»AN  OR 

NON-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUH6ER 


NORTH  CAROLINA  •  \\ 

NC         STATE  TOTALS  C        15  IHST  ITUT  IONS ) 

TOTAL               2*  -4  6*3  11.6 

FEMALE               17  .6  *47  U.5« 

MALE                 7  :X  196  8.0 


NUMBER 


31 
10 
21 


HISPANIC 
NUMBER  . 


13 
4 

9 


•2;- 
.1 

.4 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


711  12.8 
478  15.5 
233  9.5 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


4,670  84.3 
2,578  83.6 
2,092  85.3 


156  2.8 
29  .9 
127  5.2 


TOTAL 
NUMBER 


5,537 
3,065 
2,452 


NORTH  DAKOTA 


STATE  COLLEGE 
0  .0 
0  .0 

0  .0 
MAIN  CAMPUS 

1  .7 
1  2.4 
0  .0 


NO  NINOT 
TOTAL* 
FEMALE 
HALE 
NO    NO  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NO    U  OF  ND  MAIN  CAMPUS 
TOTAL      •*         3  1-1 
FEMALE^  I'  1-0 

HALE  2  1.1 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0- 

0 

.0 

9 

3.2 

5 

1.8 

2 

2.0 

1 

1.0 

7 

.  3.8 

4 

2.2 

NO         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  '  *  .9 

FEMALE.  2  1.2 

MALE-  2  .7 

OHIO 

OH    ANTIOCH  UNIVERSITY 
TOT  A*L  3  .2 

.FEMALE  3  *3 

.MALE  0  .0 

OH    ASHLANO  COLLEGE 
^ TOTAL  0  '.0 

FEMALE  0.  ,.0, 

HALE^\         0  .0 
OH  ATHENAEUK-CI^CHIO 
TOTAL  0- 
FEMALE  0 
MALE  0 
OH    BA LOW  IN-WALL  ACE  COLLEGE 
•TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    BOWLING  CRN  ST  U  MAIN  CAM 
TOTAL  0  ,.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  i     0  .0 

OH    CAPITAL  UNIVERSITY 
-TOTAL  1  *-8 

FEMALE         *       0  .0 
MALE  1  5.0 

OH    CASE  WESTERN  RESERVE,  U 


3  INSTITUTIONS) 
9  1.9 
-  >  2  1.2 
7  2.4 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


OH    CINCINNATI  BIBLE  SEMINARY 


TOTAL 
FEMALE 
HAL  E 
"OH  CLEVELAND 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


P     .  .0 
0-       .0  . 
0  .0. 
JEWISH  STOIES 


OH    CLEVELAND  INST  CF  NUSIC 


TDTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


OH    CLEVELAND  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
-FEMALE 
HAL  E 

OH    HEBREW  UNION 
TOTAL 
FEMALE  , 
MALE 

OH    HE8REW  UMION 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OH'  HEBREW  UNION 
TDTAL 
FEMALE 
HALE 


2 
.3 
.0 

PAIN  CAM  , 
.0 
.0 
.0 

CAL  BRANCH 
.0 
.0 

•  0 

NY  BRANCH 

•  0 

-  .0 
.0 


OH    JOHN  CARROLL  UNIVERSITY 


TOTAL 
/  FEMALE 
MALE 
OM    KENT  STAT 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0  .0 

0  .0  -  "  1 

0  .0 

U  MAIN  CAMPUS 

0.  .0 

0  .0 

0  .0 


6 
3 
3. 

0 
0 
0 


0 
0 

3 
2 

^  U 

2 
0 
2 

1 
0 
1 

21 
3 
18 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

9 
3 
6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0" 

2 
1 
•1 

2 
1 
1 


i.l 


•  6 

2 

1.4 

2 

.5 

38 

.3 

13 

.7 

25 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

V 

0 

.0 

0* 

.0 

0 

1.3 

2 

3.4 

1 

.  6 

I 

-  .3 

-  .0 

1 

•  6 

1 

4.8 

ox 

.0 

0 

5.0 

0 

2.8 

9 

.8 

3 

5.0 

6 

.0 

0 

-.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

,  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1.4 

4 

1.0 

2 

1.9 

2 

.0 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1.1 

1 

.9 

1 

1.6 

0 

.2 

1 

.2 

0 

.2 

1 

.0 
.0 
.0 

.7 
2.4 

.  .0 

1.1 
1.0 

1.1 


.9 
1.2 
.7 


2.9 
1.5 
5.9 

.0- 
..•0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1.7 
•  6 


.0  • 

.0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0 

.6 
.6 
.6 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.6 
.9 
.0 

.1 

.0 
.2 


0 

.0 

34 

100.0 

0 

.0 

30 

100.0 

0 

.0 

4 

100.0 

2 

1.3 

~  118 

79.2 

2 

4.8 

36 

85.7 

0 

.0 

82 

76.6 

20 

7.1 

254 

90.1 

5 

5.1 

92 

92.9 

15 

8.2 

162 

88.5 

22 

4.7 

406 

87.3 

7 

4.1 

158 

92.4 

15 

5.1 

248 

84.4 

383 
245 
138 


29.5 
27.9 
32.6 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

14 

5.9 

3 

5.1 

11 

6.1 

10 

1.4 

5 

1.3 

1.4 

2 

9.5 

0 

.0 

1 

904 
624 
280 


69.5 
71.2 
66.2 


18  100..O 
6  100.0 
10  100.0 

18  100.0 
5  100.0 
13  100.0 

225  94.1 
56  94.9 
~169*  93.9 


0 

.0 

34 

0 

•  0 

**  30 

0 

.0  * 

4 

29 

19.5 

*  149 

4 

9.5 

42 

25 

23.* 

107 

8 

2.8 

'"'  282 

2 

2.0 

99 

6 

3.3 

183 

37 

8.0 

■ 

465 

6 

3.5 

171 

31 

10.5 

294 

13 

1.0 

1,300 

8 

.9 

.877 

5 

1.2 

423 

0 

.0 

18 

0 

.0 

8 

0 

.0 

10 

'0 

.0 

18 

b 

.0 

5 

0 

.0 

13 

0' 

'  .0 

239 

0 

.0 

.  59 

0 

.0 

180 

6 

.8 

737 

2 

.5 

376 

4 

1.1 

361 

1 

11*1 

8 

88.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

11.1 

8 

86.9 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0, 

0 

.0 

0 

;o 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

-8?;.  7 

2 

14.3 

0 

.0 

9 

90.0 

1 

10.0 

0 

.0 

3 

?5.0 

1 

25.0 

77 

12.2 

551 

47.3  * 

3 

% 

.5 

59 

18.7 

255 

81.0 

1 

.3 

18 

5.7 

296 

93.7 

2 

.6 

0 

.0 

12 

1 00.0 

.  o 

.0 

0 

.  .0 

Z 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

100.0 

0  0 

.0 

0 

.0 

Al 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

20 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

U 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

19 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

loo.b 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

*\ 

.0 

19 

10.9 

155 

89.1 

0 

.0 

17 

15.5 

93 

84.5 

0 

.0 

2 

3.1 

62 

96.9 

0 

.0 

40 

'  3.9 

972 

94.7 

S  14 

1.4 

24 

4.0 

565 

95.0* 

6 

1.0 

16 

3.7 

407 

94.4 

8 

1*9 

14 
10 
4 

631 
315 
316 

12 

'2 
10 

31 
20 
11 

19 
13 

6 

174 

ijo- 

64 

,026 
595 
431 


erJc 


lie 


112 


TAILS  2.    MASTER'S    DEGREES  CONFEAREO  BY  INSTITUTIONS  Of-  HIGHER EOUCATION  SY  RACE t  ETHNICITY t  ANO^SEXI  INSTITUTION. 
fl  STATE  AND  NATION  1571-79 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

OHltf  " 

OH  *  LAKE  'ERIE* 'ALLEGE 


OH 


BLACK  .  ASIAN  OR" 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER      ^  NUMBER 


TOTAL  * 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE . 
NON-HISPANIC 

-  NUMBER 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
*  NUMBER 


/TOT  AC       ,  ~  0 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  .0 

♦  0 

0 

•  0 

i    N6TH00IST  THEOL 

SCH  OHIO 

TOTAL*  0 

•  <>•, 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE         .0  .0 
^    MIAMI  UNIVERSITY  MAIN  CAN 

0 

•0 

TOTAL             '  2 

.4 

23 

4.8 

FEMALE  2 

•  6 

Id 

7.3 

MALE  '0 

.0 

5 

2*2 

H    OBERLIN  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

4 

30*8 

FEMALE  0 

•0 

2 

25*0 

MALE  0 

♦0 

2 

40*0 

OH    OHIO  STATE  U  "MAIN  CAM 
TOTAL  1  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  I  .1 

OH    OHIO  U  MAIN  CAMPUS 


«  TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OH,  PONTIFICAL 
.  TOTAL 
FEMALE 
MALc 


1  .1 

0  *0 

1  «2 
JOSEPHINUM 
0  *0 

0  .0 

0  ,  *0 


OH    TRINITY  LUTHERAN "SEMINARY 
TOTAL*  0  ♦<> 


96 
73 
23 

143 

53 
90 

0 
0 

'  0 


4,5 
7.1  , 
2*1 

%19.3 
16*5 
21.4 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


FEMALE                0*  .0 

0 

•  0 

MA*LE         .      0.  .0 

0 

♦  0 

OH    UMITEO  THEOLOGICAL  SEN 

TOTAL            "    0  '.0 

1 

9*1 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE1               0  .0 

1 

-11*1 

OH    U  OF  AKRON  MAIN. CAMPUS 

TOTAL                 0        ♦ 0 

18 

3*8 

FEKALE     ,           0  .0 

8 

4*0 

MALE                0  .0 

10 

3*7 

OH    U  OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 

*  TOTAL                2  «2 

67 

6*6 

'  FEMALE                X  »2 

46 

9*8 

MALE                 1  .2 

21 

3*9 

OH    UNIVERSITY  OF  0 AY TON 

TOTAL                 2  .3 

55 

7*6 

FEMALE  .              1        ♦  * 

30 

10.9 

«4LE^              1  .2 

25 

5.6 

OH    UNIVERSITY  OF  TOLEDO 
TCTAL  *              0     •  *0 

>20 

3*8* 

.  FEMALE                C  .0 

.16 

6*3 

MALE                 0  .0 

4 

1*5 

OH    WITTENBERG  UNIVERSITY 

'  .TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

*q 

OH    WRIGHT  ST  U  MAIN  CAMPUS 

5*3 

TOTAL                 0  .0 

30 

FEMALE                0  .0 

23 

7,6 

MALE                0  .0 

7 

2.6 

OH    XA VI ER  UNIVERSITY  . 

TOTAL                "0  *0 

156 

16.1 

FEMALE                0  .0 

93 

25.7 

.     v   HALE                 0  *0 

63 

10.4 

OH    Y3UNGST0KN  ST  UNIVERSITY 

TOTAL          ,     0   '  .0 

12 

3.4 

FEMALE                 0  .0 

3 

1.8 

*  iMALE                0  *0 

9 

4.8 

STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  13 
FEMALE  8 
ML  Ex  5 

OKLAHOMA 


OK 


33  INSTITUTIONS) 

1  1,155  8.9 

1  721  11.2 

1  434  6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0^ 

11 

4 
7 

2 
0 

0 

0* 
0 

0 

0  . 

os 
6 

0 
0 

6 
2 
4 

7 
3 
(  4^ 

4  . 

1 

3 

4 
1 

3 

0 
0 
0 


1 

*  1 

10 
3 
7 

0 
0 
0 


♦  0 
;0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  5 

♦  4 
.6 

.3 

♦  6 

♦  0 

♦  0~ 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

\0 

1.3 
1*0 
1.5 

,7 

♦  6 

«  .7 

♦  6 
.4 

♦  7 

♦  8 

♦  4 
1*1 

♦  0 

.  »° 

1 

♦  4 

♦  3 

♦  4 

•UO 

♦  8 
1*2 

♦  0 

♦  0 
•0 


OK  .BETHANY  NAZARENE  COLLEGE 
\  TOTAL  0\  .0 

FEMALE  0  \.0 

MALE  0  .0, 

CENTRAL  STATE  UNIVERS 
TOTAL  7  1.1 

FEMALE  *  1*3 

.  MALE  3  1*0 

OK    EAST  CENTRAL  OJCIA  STATE  U 
TOTAL         j&tX  '9*7  * 
FEMALE     \JT    *  **7< 
MALE  Jr        7  16.3 
OK    NORTHEASTERN  OKLA  STATE 
TOTAf  37  15*8 

FEMALE         '      26  18.1 
MALE  U  12.2 


0 

•0 

*  0 

•  0 

17 

100*0-  ^ 

*  0 

♦  0 

17 

0 

♦  0 

0 

.0 

16 

100.0 

0 

•0 

16 

0 

♦0 

0 

•  0 

1 

100.  c 

0 

•  0 

1 

0 

♦  0 

0 

•  0 

£ 

1 00*  0* 

o 

•0 

6 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

100*0 

o' 

.•0 

3 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

100*0 

p 

•0 

3> 

b 

•0 

25 

5.2 

453 

94*8 

0 

•  0 

*  478" 

0 

.0 

20 

8.1 

226 

91*9  ' 

0 

.0 

246 

0 

•0 

5 

2.2 

227 

97*8 

0 

.0 

232 

0 

-0 

4 

3C.8 

.9 

69*2 

0 

•  0 

13 

0 

"♦0 

2 

25rO  ■ 

6 

75*0 

0 

•  0 

6 

0 

•0 

2 

40*0 

3 

6C*0 

0 

.0 

-5 

3 

♦  1 

111 

5.2 

1 

,950 

91*1 

79 

3.7 

2.140 

1 

♦  1 

78 

7.6 

930 

90*6 

18 

1.8 

lt026 

2 

.♦2 

33 

3.0 

1 

t020 

91*6 

61 

5.5 

ltll4 

2 

♦  3 

148 

"19.9 

438 

59*0 

156 

21.0 

742 

1 

♦3 

56 

17*4 

229 

71*1 

37 

11.5 

-  322 

1 

•  2 

92 

21.9 

209 

49*8 

119 

28.3 

420 

3 
5 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


.6 
.9 

♦  4 
.0 

♦  7 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.4 
.0 
.8 

.0 

♦  0 
.0 

♦  3 
.0 
.5 


b 

.0 

6 

100.0 

0 

o 

.  0 

o 

.  -.0 

0 

,<* 

V 

ft 

100*0 

o 

0 

.0 

10 

63*3 

2 

0 

.0 

3  3 

100*0 

0 

0 

.0 

7 

77*8  * 

2 

1 

9.1 

9 

81*8 

1 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

1 

11*1 

7 

7/«8 

1 

25 

5.3 

412 

87*  6* 

32 

10 

5.0 

179 

89*5 

11 

15 

5.6 

233 

06*6 

21 

*84 

8*3 

808 

8  0.1 

117 

53 

11*3 

391 

83.4 

25 

31 

5*7 

417 

77.2 

92 

64 

8*8 

634 

87.6 

26 

32 

11*7 

239 

87.2 

,3 

32 

7*1 

395 

87.8 

23 

24 

4.6 

467 

89*6 

30 

17 

6.7 

230 

90.2 

8 

7 

2.6 

237 

69.1 

22 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

0 

.0 

2 

100*0 

"  0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

34 

6.0 

528 

92*8 

7 

24 

7.9 

278 

91*4 

2 

10 

3.8 

250 

94*3 

5 

166 

17.2 

784 

81*1 

.  17 

96 

26.5 

264 

72*9 

2 

70 

11.6 

520 

86*0 

15 

IS 

3*6 

336 

94*7 

6 

3 

1.8 

1*4 

97*6 

1 

10 

5.3 

174 

92*1 

5 

.0 
•  0 

.0* 


16 


7 
0 

22.2 

9.1 
.0 
11. 1 

6.8 
5.* 
'7*8 

11*6 
5*3 
17*0 

3.6 
1.1  • 
5.1 

5.8 
3.1 
8.3 

♦  0 

♦  0 
.0 


11,173     85.6  536  4.1! 

5t522  85.7  134^2.1 
teS«6$l^£.**f***fc*^*02  6.1 


6.3 
.0 
12.5 

17.3 
7*3 
27.5 

•  0 

•  0 

•  0 


0 

♦  0 

15 

93*8 

1 

0 

.0 

8 

100*0 

3 

0 

.0 

7 

87*5 

1 

53 

8*6 

459 

74*2 

107 

34 

10.8 

257 

81*8 

23 

19 

6*2 

202 

66.2 

84 

13^ 

11*5 

100 

88*5 

0 

5 

7*1 

65 

92*9 

0 

8 

18*6 

35, 

81*4 

"0° 

59 

25*2 

174 

74*4 

1 

41 

28*5 

103 

71*5 

0 

18_ 

.20*0 

-  71 

78*9 

1 

6 
0 
6 

12 
3 
9 

11 

2 
9 

469 
200 
269 

It  009, 
469 
540 

.  724 
274 
450., 

521 
255 
266 

4 

2 
2 


♦  4  t 
.  •0*)  % 


16 
8 
8 

oi9 

314 
305 

113 
70 
43 

234 
144 

90 


'  TABLE  2*    HASTENS    DEGREES' CONFERRED  tV  IMTI^}^^f  fS^*"  **lClt"  ™  INSTITUTI0N'  * 


AMERICAN  INOIAN 
A  L  A  SKAN,.  NA  T I V  E 

NUMBER   ,  S 


SLACK         "  ~  ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


t  -  -NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUM6EO 


NON-HISPANIC 
•NUMBER 


HCN-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL  . 
NUMBER 


..OKLAHOMA 

OK  NTHWS7N  OKLA  STATE  y**** 
T  TOTAL  0  /O 

5EMALE  0      /»0  ^ 

MALE  0.  '.0 

OK    OKLAHOMA  CITY  UNIVERSITY 
TOTAL 
FEMALE  , 
MALE 
OK    OKLA  STATE 
TOTAL  " 
FEMALE 
A  ALE 


C  .0 
0  *0 

0  .0 
MAIN  CAMPUS 
5  .7 

1  .4 
  ,4  *9 

OK'  ORAL  ROBERTS  UNIVERSITY 
TOTAL  '  0  *0 

FEMALE  .  0  .0 

MALE  .      0       *0  * 

OK    PHILLIPS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ,  .0- 

MAie  0     .  *0 

OK    STHESTN-OKLA  STATE  U 
TOTAL  9  '  6*0 

FEMALE  *      5*3  - 

MALE  5  6*7 

OK     STmmSTN  OKLA  STATE  U 
TOTAL  4  "i»8 

FEMALE  1  *9 

MALE  *,  3*4 

OK    U  OF  OKLA  HEALTH  SCI  CTR  " 
TOTAL  3  ,2.1 

FEMALE  2  2.1 

MALE  1  2*2 

OK    U  OF,  OKLAHOMA  NORMAN  CAM 
TOTAL  1*  ' 

-FEMALE"  7   '  2*1 

MALE  7  1.4 

OK    UNIVERSITY  OF  TULSA 
TOTAL  1  *4 

FiEMALE  1  1*0 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

# 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 

♦  0 

♦  0 

0 
0 

.0 
.0 

0 
0 

% 

♦  0 
.0 

30 
22 

96*8 
93.7 

1 
1 

3*2 
4*3 

31 
23 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0  - 

3 

100.0 

0 

•  0 

8 

11 

6 
5 

4.4 

6*6 
2*8 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

1  1 

6 
5 

4*4' 
8*6 
2.8 

196 
57 
139 

78. 4 
61.4 
77.2 

43 
7 
36 

17*2 
10*0 
20*0 

250 
70 
160 

21 
14 

% 

~«2.8 
5.1 
1.5 

9 
3 
6 

1.2 
1.1 
1.3 

1 

0 

1 

1 

♦  0 

♦  2 

36 
18 
18 

4*9 
6*6 
3.9 

573 
235 
338 

77.7 
85.8 
73*0 

128 
21 
107 

17.4 
7*7 
23*1 

737 
274 
463 

0 

i 

2*"8  * 
V2.9 

0 
0 
0 

•  0 

;o" 

.0 

0 
0 

-  0 

.0 
•  .0 
♦  0 

0 
1 

2.  8 
.0 
2.9 

34 
1 
33 

94.4 
100.0 
94.3 

1 
0 
1 

2.8 
•  0 
2.9 

36 
1 
35 

i 
i 

0 

\ 

2.0  ■ 
.0 

0 
0 
0 

•  0 

;o 

•  0 

0 
0 
0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

t  i 

•  I 

5.3 
.0 

*  36 
17 
19 

73.5 
69.5 
63.3 

12 
1 
11 

24.5 
5.3 
36*7 

49 
19 
30 

5 
3 
2 

\ 

3*3 
4.0 
2.7 

0 
C 
0 

.0 
.0 
.0 

0 

0  . 

-    0  , 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

14 
7 
7 

9.3 
9.3 
5.3 

99 
61 
36 

66*0 
81*3 
50*7 

37 
7 
30 

24*7 
V*3 
40*0 

150 
75 
75 

3 
5 
3 

3.6  - 

3.8 

3.* 

1 

0 

1 

.  5 
.0 
1.1 

0 
0 

.0 

♦  Ov 
♦0 
♦0 

13 
6 
7 

5.  H 
4.5 
7.9 

204 
125 
79 

92*3 
94*7 
88*8 

4 
1 

3 

1*8 
•  8 
3*4 

221 
132 
69 

6 

4.2 
4.3 

1 

0 

1 

'  .7 
•  0 
2.2 

2 

1 
1 

1*4 
1*0 
2.2 

12 

9  7 

5 

8V5 
7*3 
1C.9 

118 
87 
31 

83*1 
90*6 
67*4 

12 
2 
10 

8,5 
2*1  " 
21*7 

.142 
96 
46 

*26 
9 

.  17 

3.1 
2.7 

3 
1 
2 

♦  4 

•  3 
.4 

-10 

4 

6 

1*2 
1*2 
1*2 

53  - 

21 

32 

6.3 
6.3 
6.3 

662 
288 
374 

78*6 
56*0 
73*8 

81*5 
99.0 
68.2 

127 
26 
1C1 

15*: 

7*8 
19*9 

642 

335 
507 

1 

0 
I 

.0 

;e 

1 

0 

1 

.4 

.0 
•  8 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

3 
1 
2 

1.3 
1.0 
1.6 

185 
97 
88 

39 
0 
39 

17*2 
•  0 
30*' 

227 
96 
129  - 

OK 


14  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


91 

2* 

145 

4.0 

50 

3.v 

*-87 

5.2 

41 

2.0 

58 

2.9 

16  *5 
5  .3 
13  .6 


15 

♦  4 

269 

7.3 

5 

•  3 

147 

8.9 

10 

♦  5 

122 

6.1 

2,885  78*7 
1*423  85*8 
1,462  72*8 


513  14*0 
89  5*4. 
424  21.1 


3t6}7 
1,659 
2,008 


OREGON 

OR    LEU  IS  AND  CLARK  COLLEGE 
'     TOTAL  4.-1.5 
FEMALE  C>  *fi 

MALE  * 
OR     LINFIELO  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

OR    MOUNT  ANGEL  SEMINARY 
TOTAL  0  «*0. 

FEMALE  0  *0 

HALE  A  «0 

OR    MULTNOMAH- SCHCCL  OF  BIBLE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

OR    OREGON  GRAOU ATE.  CENTER 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       .0  , 

"MALE  k  0  .0 

OR    EASTERN  OREGON  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0' 

FEMALE  0  .0 

MALE  *      0  .0 

OR    OREGON  COLLEGE  CF  ED 
TOTAL*     »  0  iO 

FEfULE  0  .0 

MALE  0  ,*0 

OR    OREGON  STATE  UNIVERSITY* 
TOTAL  *       2     '  *4 

\      FEMALE  1  *5 

MALE  1  *3 

OR    PORTLAND  STATE  L'NlYERSITY 
TOTAL     *  4  '*6 

FEMALE  3  .8 

MALE  1      ,  ' 

OR    ST HN  OREGON  ST  COJ.LEGE*V. 
TOTAL  0       M 0 

FEMALE  0  .0' 

MALE  0  .0 

OR     u  OF  OREGON  MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
•FEMALE 
MALE 


.2" 

•  2 

•  2 


2 

♦  7 

1 

♦  4 

2 

1*1 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

1.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•°  'J 

0 

.0 

0 

..0 

2 

22*2 

0' 

•  0 

1 

100*0 

0 

.0- 

1 

12*5 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  .0 

0 

.0 

4 

33*3 

0 

•  0 

1 

25*0 

0 

.0  , 

3 

37*5 

0 

.0 

1 

.5 

0 

*0  * 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

1.2 

3 

♦  5 

4 

.7 

1* 

♦  5 

0 

♦  0 

2 

.5 

4 

1.0 

10 

1.6 

16 

2.6 

6 

1.7 

11 

3.1 

4 

1.5 

.5 

1*9 

0 

.r 

2 

1.7 

0 

1 

1.9 

0 

*t# 

1 

1.5 

7 

.7 

10' 

1.0 

4 

•  8 

3 

.6 

3 

*6 

7 

1*3 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

12 

e 

4 


♦  4 
.6 
.0 

.0 

♦  0  - 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  4 

♦  0 
.5 

.2 

;o 

♦  4 

♦  0 
.0 
.0 

1.2 
1.6 

♦  7 


ERLC 


8 

2.9 

267 

97*1 

3 

1.7 

175 

98*3 

f> 

5*2 

92 

94*6 

0 

•0 

5 

100*0 

0 

•0 

1 

100*0 

0 

•  0* 

4 

100*0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

r 

100.0 

0 

.0 

?. 

100*0 

2 

22*2 

7*  77*8 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

12*5 

7 

87*5 

0 

.0 

1 

50*0 

0 

o- 

.0 

0 

.0 

•0 

1 

50*0 

4 

33.2 

8 

*66*7 

1 

25*0 

3 

75*0 

3 

37*5 

5 

62*5 

1 

.5 

211 

99*5. 

0 

.0 

127 

100*0 

1.2 

*% 

98*8 

11 

1.9 

513 

9C.0 

2 

1.1 

176 

96*7 

9 

2.3 

337 

86*9 

31 

5.0 

553 

89*3 

20 

5.6 

328 

92*4 

U 

4*2 

225 

.  65*2 

2 

1.7 

92 

76.7 

1 

1.9 

40 

74*1 

1 

1.5 

5Z 

78*8 

3.1 

3.0 

-  837 

80*5 

16 

3.2 

436 

86*3 

15 

2.8 

401 

75*0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

JO 
0 

46 
4 
42 

35 

28 

26 
13 
13 

172 
53 
119 


♦  0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

50*0 
.0 
50*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0- 

♦  0 

♦  0 

8*1 
2*2 
10*8 

5.7 
2*0 
10*6 

21*7 
24*1 
19*7 

16*5 
10.5  • 
22*2 


275 
178 
97 

5 
1 
4 

3  * 
1 

'  2 

9 
1 

8 

.2 
0 
2 

12 
«  4 


212 
127* 
65 

570 
.162 
366 

619 
355 
264 

120  . 
54 
66 

1,040 
,  505 
535 


TABLE  2.    RASTER'S    pWAEES  CONFERRED  BY  INST ^  JJ^J^^j J^jf  "ni™0^ 


."RACE,  cthnicity^  and  sexi  institution, 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER     .  X 


BLACK  ASIAN  OR^ 

NON-HI SFANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUNCE* 


.OREGON  :  / 

(OR    U  OF  OREGON. HLTH  SCI  CTR 

TOTAL  0.0  0  .0 

FEMALE  „  0        .0  0  .A, 

MALE  •  0        .0  0>  .0 

OR    PACIFIC  UNIVERSITY 

.TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE'  '  0  .0  0  ..0 
N}R!  REEO  COLLEGE 

Xtotal  0       .0  0    *  .0 

FEMALE  0       .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  «0 

OR    UNIVERSITY  OF  PCRTLANO 

TOTAL  1        •  *  * 

FEMALE  1      1*0  3 

MALE  0     *  .0  1 

OR    WARNER  PACIFIC  COLLEGE 

TOTAL  0        *0  I 

FEMALE  0        .0  0 

HALC  0        .0  I 

OR    WESTERN  CONS  BAPTIST  SEN 

TOTAL  0.0  0 

FEMALE  0.0  0 

MALE     *  0       .0  0 

OR    WSTN  EVANGEL ICAl  SEN 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0        .0  0 

OR    WILLAMETTE  UNIVERSITY- 

TOTAL  0 «0  2  5 

FEMALE  0  1  10 

MALE  0.0  13 


33 

*50 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

9 

3 
1 

2. 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
1 
2 


OR         STJLJE  TOTALS  <  19  INSTITUTIONS) 

TOTAL  '    13        .4  29  .9 

FEMALE  6 "     ^  17  1.1 

MALE  7  .     .4  12      .  .7 

PENNSYLVANIA 


PA    ALLEGHENY  COLLEGE 
TOTAL.  0  *0 

FEMALE  0*  .0 

MALE  .0  *0 

PA    BEAVER  COLLEGE 

, TOTAL  0  .0 

FEMALg  0  .0 

MALE       •      '  0  .0 
PA    BLOOM S6URG  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

»     FEMALE  *  0  .0 

MALE  0    ,  .0 

PA    BAY N  MAW R  COLLEGE 
v     TOTAL  0  .0 

/FEMALE-  0  .0 

\     MALE  0  .0 

PA    BUCKNELL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  —  .0 

'  MALE  0  .0 

PA  ^CALIFORNIA, STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0' 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    CARNECIE-MELLON  U 
jfOTAL  * 
FEMALE  0  .0 

MALE  *  1*2 


PA    CHEYNEY  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
♦  0 
•0 


PA    CLARION  STATE  C  MAIN  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


PA    COMBS  COLLEGE  OF  MUSIC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  .  0.0 
MALE  0  .0 

PA    OICKINSON  SCHOOL  OF  LAW 
TOTAL      ^         0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    OR EXE L  UNIVERSITY 
TOTAL  '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA  -CUQUESNE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


•  0 
.C 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

1*2 
1*0 
1.4 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

7.7 
10*0 
6*9 


46  1*4 
19  1*2 
27  1*6 


0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

33' 

12*5 

0 

•  0 

28 

12.8 

0 

•  0 

5 

11*1 

0 

♦  0 

1 

"♦5 

1 

♦  5 

1 

♦  7 

0 

;o 

0 

.0 

1 

1.4 

10 

8.1 

0 

•  0 

9 

9.9 

0 

.  .o 

1 

3.0 

0 

.0 

0 

0 

*  2 

3.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

5.0 

7 

• 

4.1 

*  3 

1.8 

5 

4.5 

2 

1.8 

2 

3.4 

1 

1.7 

IS 

3.5 

7 

1.6 

6 

7.1 

0 

.0 

2;6 

7 

2.0 

46 

90.2 

0 

•  0 

18 

100.0 

0 

•  0 

28 

84.8 

0 

.0 

2 

1.3 

0 

.0 

1 

1.1 

0 

.0 

1 

1.6 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0^ 

0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

32 

6  .'4 

26 

5.2 

18 

9.5 

'  2 

1.1 

14 

4.5 

24 

7.7 

11 

2.4 

2 

♦  4 

6 

2.5 

2 

.  B 

5 

2.2 

.0 

•  0 

HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

X 
0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


17 

9 
8 


0 
0 
0 

0 
0 

/O 

1 
1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

2 
2 
•-0 

3 
1 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 


«kHlTE 
NON-HISPANIC 


X 

NUMBER 

X 

NUMBER  -X 

•  0 

0 

.  0 

^  l   1  u  u  ♦  u 

•  0 

0 

.0 

23  100.0 

•  0 

0 

•  0 

8  100.0 

.0 

0 

A 

.  u 

ii  inn^o 

11     1  W  •  V 

•  0 

0 

.0 

9  100.0 

.0 

*  0 

•  0 

2  100.0 

.0 

0 

~  £0 

ii  i nn.n 

•  0 

0 

•  0 

7  100.0 

.0 

•  0 

4  100.0 

♦  4 

• 

9 

1  7 

3.  f 

199    82.6  p 

•  0 

5 

5.1 

<  89  90.8 

♦  7 

4 

2.8. 

110  76.9 

.0 

1 

33.  3 

2  66.7 

♦0 

0 

•  0 

X  100.  0' 

•  0 

1 

50  .0 

1  50.0 

•0 

"  0 

.0 

42  1C0.0 

.0 

0 

.0 

7  100.0 

•  0 

0 

•  .0 

35  100.0 

•  0 

0 

•  0 

13  92.9 

•0 

0 

.0 

3  1C0.0 

.0 

0 

\.0  * 

10  90.9 

•0 

5 

12.8 

34  87.2 

•  0 

2 

20.0 

8  80.0 

•  0 

3 

10.3 

26  89.7 

♦  5 

105 

3.2 

2,840  87.1 

•6 

51 

3.3 

1,434  91.6 

.5 

54 

3.2 

1,406  83.0 

i 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

5  100.0 

.0 

0, 

\  *° 

3  100.0 

.0 

33 

12.5 

230  "87.5 

•0 

28 

12.8 

i  190  87.2 

.0 

5 

11.1 

40  88.9 

.5 

3 

1.4 

917      OA  9 

.7 

2 

1.4 

146  98*6 

'♦0 

1 

1.4 

71  97.3 

•  8 

11 

8.  9 

•  0 

9 

9,9 

76*  83.5 

3.0 

2 

6.1 

30  9C.9 

.0 

2 

3.3 

56  93.3 

•  0 

0 

.C 

20  100.0 

•0 

2 

5.P 

36  90.0 

1.2 

12 

7.  C 

1.6 

9 

8.0 

103  92.0 

♦  0 

3 

5.1 

56  94.9 

♦  7 

29 

6.6 

306  71.8 

1.2 

7 

8.3 

64  76.2 

.6 

22 

6.4 

242  70.8 

.0 

46 

9C.2 

5  9.8 

•  0 

,18 

100.0 

0  .0 

.0 

28 

84.  8 

5,  15.2 

•  0 

*V2 

•1.3 

152  96.2 

•  0 

1 

1.  1 

92  96*8 

•0 

1 

1.6 

60  95.2 

NCN-BESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 

NUMBER: 


•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
•0 

•0 
•0 

•  0 

.2 
•4 
•0 


0 
0 
0 

0 
0 

58 
20 
38 

14 
9 
5 


.0 
•  0 
.0 

\.o 

11.  6\ 
10.5^ 
12*3 

3.0 
3.8 
2.2 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

33 
4 
29 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 

0 

1 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

.0' 

13.7 
4.1 
20.3 

•  0 
.0 

•o. 

•  0 

•  0 

•  0 

7;*i 

•  0 
9.1 

.0 

•  0 

•  0 


314 
81 
233 


9.6 
5.2 
13.8 


•0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  5 

•  0 
1.4 


7  5.6 
6  6.6 
2  3.0 


2 
0 
2 

0 
0 
0 

91 
13 
78 

0 
0 
0 

4 
2 
2 


3.3 
t  .0 
5.0 

.0 

•  0 
•0 

21.4 
15.5 
22.8 

•  0 
*  .0 

.0 

2.5 
2.1 
3.2 


1 

100.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•b 

2 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

442 

88*4 

0 

•  0 

170 

89.5 

0 

272 

87.7  - 

0 

•  0 

446 

97.0 

0 

.0 

228 

96*2 

0 

•  0 

218 

97.8 

0 

.0 

31 
23 
6 

11 

9 
2 

11 
7 
4 

241 
9B 
•143 

3 
1 
2 

42* 
,  7 
35 

14 
3 
11 

39 
10 

29° 


3*259 
1*566 
1,693 


.*  263 
.  218 
45* 

221 
148 
73 

124 
91 

33 

60 
20 
40 

171 
112 
59 

4  26 
84 
342 

51 
18 

33 

158 

95 
63 

1 
1 

0 

2 
0 
2 

500 
190 
310 

460* 

237 

223 


115  t 


110 


TABLE  2* 


NA5TE*»*  DECREES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS.  OF  HIGHER  EDUCATION  BY-  RACE*  tTWUCITYt  AND  5EX: 
k  STATE  AND  NATION  1976-79 


INSTITUTION* 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN"  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


TOTAL 


hHlTF 


?<ON-RESIOENT 


NUMBER 


NUKBER 


HISPANIC 
NUMBER 


-J 


PENNSYLVANIA 

PA    EAST  STROUDSBG  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  ^ 

PA    EDINBORO  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0.  *0 

FEMALE  t  0"  *0 

MALE  CT  ,0 

PA    FAITH 'THEOLOGICAL  SEN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    CANNC74  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

>      FEMALE       .     .   *0  **0 
MALE  0  .0 

PA    WAT  2  COLLEGE 

, TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    HAHNEMANN  MEOL  C  ANO  HOSP 
TOTAL  1  1*1 

FEMALE  0  .0 

MALE  .1  3»8 

PA    INDIANA  U  CF  PENNSYLVANIA 
TOTA,iT  "0  ».0 

FEfULE-  0  *0 

MALE   ,  0       .0  ,  , 

PA    KUTZTOMN  STATE  COLLEGE 
TOVAL  0  *0 

FEMALE  0  ;0 

HALE  0        .0  _ 

PA    LANCASTER  ThEOLCGICAL  SEN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

PA    LA  SALLE  COLLEGE 

TOTAL  0  e^O 

FEMALE"  0  *0 

MALE  0  *0 

PA    LEHIGH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*ALE  Q  ♦<> 

PA    LINCOLN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0,  .0 

HALE  0  .0 

PA    LUTH  THEOL  SEM  GETTYSBURG 
TOTAL'  0  .0 

FEMALE  0  .0 

-HALE  0  „*0 

PA    LJTHERAN  THEOL  SEM  PHI  LA 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


PA    MANS FIELO  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


PA    HARY   IMMACULATE  SEMINARY 
TOTAL  0*  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

PA    HARYWOOD  COLLEGE 

TOTAL  0    „  *D 

FEHAJ.E*  0       .0  ♦ 

MALE  0  .0 

A>A    THE  HEDL  COLLEGE  OF  PA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HAtE^,  0  .0 

PA    HI LLERSVILLE  ST  COLLEGE 
0  .0 
0  *0* 
0  .0 
MAIN  CAMPUS 
9  .7 
3  .6 
6  .6 
5EHREND  COLLEGE 
0  \0 

0  «o 

0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
*  MALE 
PA    PA  STATE  U 
,  TOTAL 
FEMALE,  " 
HALE 
PA    PA  ST 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 

PA    PA  STATE  U  CAPITOL  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


•0 

•  0 

•  0 


•PA    PA  ST  U  HfRSHEYNEDL  CTR 


^ TOTAL 
FEMALE 
HALE' 


U.O 
•  0 

11*1 


0 

•  0 

0 

.0 

^0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0* 

0 

.0 

6 

2*3 

1 

•\> 

0 

.0 

4 

2*4 

1 

*6* 

0 

.0 

2 

2*1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

V.O 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

4 

3*2  , 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

3*1 

0 

.0 

0 

.0 

3 

3*2 

0 

•  0  ' 

0  c 

♦0 

0 

:o 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

♦  0 

*  0 

.d 

3 

3*3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

4.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  « 

♦o  , 

0 

♦0 

4 

1.1 

1 

.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

2.5 

1 

•  6 

0- 

.0 

2 

1.4 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

I 

1.8 

0 

•  0 

o  • 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  . 

•  0 

0 

•  0 

2 

3*  1 

3 

4.6 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

;o 

2 

3.6 

3 

5.7 

0 

•0 

I 

.2 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0  * 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

I 

•  4 

0 

.0 

0 

♦  0 

16 

52.9 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

55.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0  r 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

At 

•o  . 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•0 

0 

•  0 

0 

;0 

0 

•  0  <■ 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  .0 

1 

•  3 

6 

1.7 

0 

•0 

o 

•  0 

2 

.9 

0 

.0 

I 

•  6 

4 

3.1 

*  0 

.0 

0 

.•o 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•V 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

*  6 

.0 

0 

•♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

24 

2.0 

6 

.5 

10 

.6 

14 

3.0 

1 

.2- 

6 

1.3 

10 

1.3fc 

5t 

•  7 

I  ♦ 

.5 

0 

•  0 

,0 

•  0 

0 

.0, 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

■  .0 

0 

♦  0 

5 

4.7 

d 

.0 

0 

.0 

3 

6.3 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

2*6 

0 

*  *0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'♦0 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

J 

NUMBER 

% 

NUMBER  X 

NUMBER. 

X 

-  0 

•  0 

76  10C.O 

0 

.0 

0 

•  0 

39  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

39  100.0 

o 

•0 

7 

2.6 

251  94.7 

7 

2*6 

5 

3.0 

162  95*9 

2 

1.2 

2 

2.1 

,69  92*7 

5.2 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

•  0 

.0 

1  100.0 

0"' 

-  .0 

0 

.0 

0  «0 

o 

♦0 

4 

3.2 

106  66.4 

13 

10*4 

1 

3.1 

•     31  96*9 

0 

♦0 

3 

3.2 

77  62*6 

13 

14.0 

0 

♦  0 

2  66*7 

*  1 

33.3 

0 

.0 

.    1  50*0 

1 

50.0 

*  0 

•  0 

1  100*0 

•  0 

.0 

4 

4*4 

85  94.4 

1 

1.1 

3 

4.7 

60  93*8 

1 

1.6 

1 

3.6 

25  96*2 

o 

-.0 

5 

1*3 

364  96*0 

10 

2*6 

0 

•  0 

212  97.2 

6 

2.6 

5 

3.  1 

152  94*4 

4 

2.5 

2 

1.4 

.136  97*9 

1 

.7 

L» 

1.2 

"  82  97*6 

1 

1.2 

1 

1.8 

56  96*2 

o 

.0 

0 

•  0 

7  100*0 

0 

•0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100.0 

o 

.0 

5 

7.7 

60  92.3* 

0 

.0 

0 

.0 

*       12  100*0 

0 

•0 

5 

9*4 

46  90.6 

o 

.  0 

1 

•  2* 

394  -  91*0 

38 

8.8 

0 

.0 

,   157  98*1 

3 

1*9 

1 

•  4 

237  .^6*8 

35 

12.8 

18. 

52*9 

16    47*1  * 

<5  0 

.0 

6  ' 

50*0 

8  5C.0 

0 

.0 

10 

55*6 

8  *4*4 

•*  0 

♦0 

0 

.0 

9  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

9  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

0        *  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

0  *o 

0 

.0 

0 

•  0 

3  100.0 

Q 

♦  0 

0 

•  0 

36  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

18  JOO.O 

0 

.0 

0 

•  C 

2  0  100.0 

Q 

.0 

I 

b 

•  0 

5  100*0 

0 

0 

.0 

0   *  .0 

0- 

.0 

0 

•  0 

5  100*0 

0 

.0 

7 

2*0 

347  96.0 

0 

•  .0 

2 

•  9 

223    99.1  " 

0 

♦  0 

5 

3.9 

12*  76*1 

Q 

*  .0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

•0 

*  0 

.0 

3  100.0 

0 

«  .0 

0 

•  0 

4  100.0, 

0 

♦  0 

0 

.0 

236  100.0 

0 

.0 

0 

;o 

157  100.0 

0 

•  0 

0. 

.0 

i  79,100.0 

o 

.0 

49 

4,0 

lt045-  '85.7 

126 

10*3 

24 

5.1 

426  91*3 

17 

3*6 

25 

3.3 

617,  62*2 

109 

14*5 

'    '  0 

♦0*      '         2  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

•0  *0 

0 

•0 

*  o 

•  0 

2  100.0 

0 

•  0 

5 

4.7 

100  93.5 

2 

1*9 

3 

6.3 

33  91*7 

0 

•  0 

2 

'2*6 

67  94*4 

2 

2.6 

1 

10*0 

9  90*0 

0 

•  0 

0. 

♦  0 

1  100*0 

0 

•0 

1 

11.1 

8  68*9 

0 

•0 

TOTAL 
'  NUMBER 


76 

39 

*  39 

265 
169 
96 

1 

1 

ttO 

125 
32 
93 

3 

w  2 
1 

90 

6*' 

26 

379 
216 
161 

141 
84 

57 

7 
6 
I 

65 
12 
53 

433 
160 
273 

34 
16 

164 

■9 
9 
0 

3 
0 
3 

36 
16 

20 

5 
0 
5 

354 
225 
129 

7 
3 
4 

236 
157 
79 

1.^20 
469 
-751 


2 

0 

107  a 

36J 

71  \ 

0 

ERIC 
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TMLE'2.    MASTER'S    OECREES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY*  ANO  SEX:  INSTITUTION, 

'  ^STATE  AND  NATION  197B-7* 


^  AFRICAN  INOIAN 
ALASKAN. NATIVE 

NUMBER  * 


•LACK  ASUK  OK 

NON-HI  SPAN IC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


PENNSYLVANIA 

PA  "  PA  ST  U  RADNOR  CENTER 
TOTAL  0  •<> 

FEMALE        .0  .0 
HALE  0  .0 

PA    PHIL  A  COLLEGE  OF  ART 
"  TOTAL    ,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

F'.    PHI  LA  COLLEGE  OSTEO  NED  - 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    PHIL  A  C  PERFORMING  ARTS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  »0 
.    MALE  0      »  *0 

PA    PHILA' COLLEGE  PHAR  C  SCI 
TOTAL*  "    0  *0, 

FEMALE  0  .0 

MALE  0'      *0  S 

PA    PHILA  C  TEXTILES  ANO  SCI 
e       TOTAL  0  .0 

FEMALE*  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    PI  TTSBURGH  TTHEOL  SEMINARY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    SNT  CHARLES  8ORR0ME0  SEN 
TOTAL  .  0  .  *0 

FEMALE  *  0;  -  *0 

MALE  0  .0 

PA    SAINT  FRANCIS  COLLEGE 
(TOTAL,     *  0     .  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    SAINT  JOSEPH'S  UNIVERSITY 
TOTAL  24  19*6 

FEMALE  T  15.6 

MALE  17  22*4 

PA    SAtNJ "VINCENT  SEMINARY 
"    TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

PA    SHIPPENS6URG  ST  COLLEGE 
TOTAL  0    »  #0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    SLIPPERY  ROCK  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    SWARTHKORE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MAI  *  0.0 
PA    TEMPLE  UNIVERSITY 
TOTAL  6.  .5 

FEMALE  2  »2 

MALE  *i  *9 

PA    THOMAS  JEFF  UNIVERSITY 
tOTAL  0  *0 

FEMALE  -  0^  *0 

MALE        .0  .0 
PA    U  OF  PENNSYLVANIA 
VOTAL  * .2  *1 

FEMALE  1  *1 

MALE  '1.1 
PA    U  OF  PITTSBG  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  8  .4 

FEMALE  6  .6 

MALE  2  .2 

PA    DIVERSITY  OF  SCRANTON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.MALE  0  .0 

PA    VI LLANOVA  UNIVERSITY 
70TAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    WASHINGTON  JEFF  COLLEGE 
TOTAL  '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    WEST  CHESTER  ST  COLLEGE 
TOTAL   "  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    WESTMINSTER  COILEGE 
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TULE2.    MASm-S    OEGREES  CONFERRED  BY  1 KS T J ^E^ShD^H aJ^ON^  iStS-?*^  *y  **CE.^  ETHNICITY.  AND  INSTITUTION. 
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TAKE  2.    .MASTER'S    OEGREES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY,  ANO  SEX*  INSTITUTION, 
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AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR  . 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


X  NUMBER 


KlNBER 


HISPANIC  ^ 
NUMBER  % 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NGN-RES I OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


'  SOUTH v  CAROL!***' 

i         t      - * 

SC  LUTHERAN  THEOL  STHN  SEN 
—  -TOTAL*.  *  'O-  'lO"" 

FEMALE^  0  .0 

.    MALE#  0  .0 

SC    MEOICAL.  UNIVERSITY  OF  SC 

TOTAL  0  -0 

.    FEMALE'  0  .0 

MALE  0    .  .0 

SC         'STATE  COLLEGE 
y     TOTAL  0  '  .0 

FEMALE    *  0     .  .0 

MALE  - ,  0        ;0  - 

SC    U  OF  SC  AT  COLUMBIA 


TOTAL 

2 

.1 

■  FEMALE-  > 

•  I 

•  1 

'  /«ale  * 

1 

.2 

,  SC    *  INT  HA  OP 

COLLEGE 

i  /YOTAL 

•~  2 

.6 

FEMALE 

2  " 

•  6 

MALE 

0 

•  0 

0 
0 
0 

0. 
0 
0 

148 

97 

;  51 

136 
97 
39 

34 
27 
7 


•0 
.0 
.0 

t 

'  .0  . 
.•0 
.0  - 

82.2 
81.5 

83.6* 

8.6 
10.4 
6.1 

9.5 
10/6 
6.7 


SC          STATE  TOTALS 

TOTAL  5 

FEPHLE  3 

^MALE  2 

SOUTH  OAKOTA 


13  INSTITUTIONS) 
.2  420,  12.6 

.1  293  14.4 

.2  127  -9.8' 


SO'  AUGUSTANA  COLLEGE 

TOTAL    0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SO    BLACK  HILLS  STATE  COLLEGE 
TOTAL  *      1  \l2.5 

FEMALE  1  12.5 

'HALE     -  0        .0  , 

SO  N0RTH'AMERICAN^BAEI_S6M — - 
r- TOTAL  0  .0 

F£NALEr   0'  .0- 

MALE     .  0  .0 

-SO    NORTHERN0,  STATE  COLLEGE 


1.5 

3.1. 
.0 

TECHNOLOGY 
.0 
.0 
•  0 


TOTAL  ;  1 

FEMALE.  1 

.MALE  0 
SO-SO  SCH  MIN*S  C 

TOTAL  0 

,    FEMALE  0 

MALE  0 

SO    SO  STATE  UNIVERSITY 

•    ^total*  o  ;o 

FEMALE  .0  .0 

MALE  0  .0 

SO-  U  OF  SD  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  17>  5.2 

FEMALE  "7  4.4 

MALE  10  6.0 

SD  STATE  TOTAL'S  ( 

-TOTAL    "  19  2;8 

FEMALE*  9  3.2 

MALE  10  2'.5 


TENNESSEE 

TN    EMMANUEL  SCH  OF  RELIGION 
TOTAL  0  .0 

FEMALE.  0    «.  .0 

MALE  ■  „  0        .0  ' 

TN    FISK  UNIVERSITY  1 
TOTAL  0,  .0 

FEMALE  0  *D 

MALE;  0  #0 

TN"  GEORGE  PEA800Y  £  TEACHERS 
TOTAL  0  .Q 

FEMALE'  0  .0 

MALE  .0  .6 

TN  "MEHARRY  MEOICAL  COLLEGE 
/TOTAL  0  .0 

f-EMALE  0  .0 

(MALE  .  '0  .0 

TN    MEMPHIS  THEOLOGICAL  SEN 
TOTAL  '     1  '  33.3 

FEMALE  0  .0 

MALE        .     „  1  1*0,0 
TN    SCARRITT  COLLEGE 
TOTAL  1  1.7 

FEMALE  1  3.7 

MALd  0       .0  , 

TN  AOStlN  PEAY  ST  UNIVERSITY 
4    ;JOTAt  0     .  .0  . 

FEMALfc  -  0  .0 

MALE  0  .0. 


*0 
0 

0- 

0 
0 
0 

1 
I 

0 
0 
0 

0 
0 

.0 

0' 
0 
0 

0 

0- 
0 


7  INSTITUTIONS) 


a 

0 
0 

17 
13 
4 

7 
7 
0 

*7 
6 
1 

b 
0 

1 
0 
1 

10 
7 


.1 
.0 
.2 


.0 
•0 
.0 


8  5. 
81 
100 

2 
3 


77 
85, 

50. 


SERJC 

*•  / 


0 
0 
0 

h 

.0 
0 

0 
0 

fl 

39 
13 
26 

3 

3' 
■  0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

1.4 
4.1 

.8 
1.2 

iO 


48  1*4 
17  .8 
31  2.4 


.0 

6 

•G 

.0 

0 

.0 

•0 

0; 

•  .0 

.0 

0 

.0 

.0 

*  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7.1 

0 

.0 

.0 

1  0 

.0 

10.0 

q 

.0 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

*:o 

.0 

0 

-  .0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

fr  .0  ■  ft  . 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

q 

.0 

.0 

1 

.3 

.0 

1 

.6 

.0 

0 

.0 

.1 

.4 

.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 
.0 

1.0 
1.0 

1.1 

.0 

.0 

.0 
.0 

.0 

.0 

.0 
.0 


0* 

.0 

0 

.0 

5 

1C0.0 

0 

.0 

5       '  * 

0 

.0 

0 

.0 

Z 

100.0 

0 

.0 

2  * 

•  0  * 

.0-  ' 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3  ! 

0. 

.0 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

.0 

-13 

0 

.0 

0 

.0>. 

6 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

1CC.0 

0 

.0 

7           .  \ 

0 

.0 

140 

92.2 

32 

17.8 

0 

.0 

180 

0 

.0 

97 

81.5 

22 

18.5 

.  .0 

1 19  0 

.  0 

.0 

51 

83/6 

10 

■  16.4 

0 

.0 

61  * 

8 

.5 

185 

11.$* 

1,389 

88.2 

0 

.0 

1*574  i 

1 

.1 

112 

12.0 

824 

88.0 

0 

.0 

936  : 

7 

1.1 

73 

11.4 

565 

88.6 

0 

.0 

638 

0 

.0 

39 

10.9 

316 

88.0 

4 

1.1 

359  * 

0 

.0 

32 

12.5 

223 

87.5 

0 

.0 

255 

0 

.0 

7 

6.7 

93 

89^4 

4  " 

3.8 

104  ' 

,10 

.3 

483 

14.5 

2,844 

85.4  ■ 

4 

.1 

3,331  - 

1 

.0 

314 

15.5 

1,718 

84.5 

0  , 

.0 

2,032 

9 

.7 

169 

13.0 

1,126 

86.7 

4 

.3 

1,299 

0 

» 

*  .0 

0 

•  0. 

23 

100.0 

0 

"  .0  . 

,23 

0 

.0 

-  0 

g*.o 

18 

100.0 

0 

.0 

18  ■  : 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0* 

5 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  , 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

;o 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

/  .0 

0 

•  0 

1 

1 

.5 

0 

.00- 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  " 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.6 

0 

.0 

1 

3.0- 

119 


1 
1 

0 

1 

0; 
1 

r 
1 
0 

0 

.a 
0 

0" 
0 
0 


10 

21 
10 
11 


12.5 
12.5 
.0 

7.1 
.0 
10.0 

1.5 
3.1 
.0 

.0 
.0 
.0 

-  .0 
.0 

.  *° 

--5.6 
5.1 
6.0 


3.1 
3.6 
2.7 


.0 
.0 
.0 


17  85.0 
13  81.3 
4  10C.O 


11 
10 
1 

7 
6 
1 


3.6 
5.1 
1.1 

77.8 
85.7 
^50.0 


1  33.3 
0'  .0 
1  50.0 

2'  3.4 
1  3.7 
1  3.1 


12 


9.2 
8  '  8.2 
4  12.1 


87.5 
87.5 
.0 


11  78.6 
4-100.0 
7  70.0. 

64  98.5 
31  96.9 
33  100.0 


37 
3 
34 

167 
53 
114 

298 
145 
153 


607 
261 
346 


5C.0 
75.0 
48.6 

95.4 
96.4 
95.0 

92.  C 
91.8 
92.2 


88.9 
93.5 
85.6 


5  100.0 
1  100.0 
4  100.0 


1 
1 

0 

251 
182 
69 

0 
0 
0 

2 
1 
1 


5.0 
,  6.3 
.0 

86.0 
52.4 
72.6 

.0 
.0 
•  0 

« 

66.7 
100.0 
50.0 


55  93.2 

24  88.9 

31  96.? 

118  90.8 

89  91.8 

29  87.9 


.0 
.0 
.0 

14.3 
.0 
20.0 

.0 
•  0 

..0 


37  50.0 

1  *25;o 

36  51.4 

8  4.6 

2  3.6 

.'6  5.0 

8  2.5 

.    5  3.2 

3  T.8, 


14 
4 
10 

65 
32 
33 

'74 
4 
70 

175- 
55 
120 

324 
158 
166 


55 

8.1 

:  683' 

8 

2.9 

279 

47 

11.6 

404 

0 

.0 

5 

0 

.0 

1 

0^ 

.0 

4 

2 

10.0 

20 

2 

12.5 

16 

0 

■4 

30 

10.3 

292 

5 

2.5 

197 

25 

26.3 

95 

2 

22.2  ' 

9 

1 

14.3 

7 

1 

50.0 

2 

0 

.0 

3 

0 

.0  . 

1 

0 

.0 

2 

2 

3.4 

59 

2 

7.4 

27 

0 

.0 

32 

"0 

.0 

130 

0 

.0 

97 

0 

.0 

33 

/ 

J 


.TABLE  2 * 


MASTER.*  S    DEGREES  CONFERREO  «  INStItUUCH^OF^IOHER  EWCATION  6Y.  RACE.  ETHNICITY.  ANO  SEX,  INSTITUTION. 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


SLACK  vAStANOR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANOER 


NUM8ER 


. NUM8ER 


TENNESSEE 

TN    F\ST  TENN  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  2        •  * 

'  FEMALE  0        *0  } 

MALE"  2  .1.5 

TN    MEMPHIS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  1        il  < 

:FEMALE  1  *2 

MALE  ,    0  .0 

TN    MtODLE^TENN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  *  0  '  .0 

FEMALE  0  .0 

MALES  0  .0 

TN    TENNESSEE  ST  UNIVERSITY 
^TOTAL  .0  *0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  »0 

TN    TENNESSEE  TECHNOLOGICAL  U 
TOTAL        -         0  *\.*0 
FEMALE  0  .0 

MALE  '  0  .0 

,  TN    TENNESSEE  TEMPLE  .COLLEGE 
TOfAL.  o '  *o 

FEMALE  0  .0 

MALE  *     ,         0  *0 
TN    U  OF  TENN  CTR^HEALTH  SCI 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

TN    U  OF   TENN  AT  CHATTANOOGA 
.      TOTAL  1  »6 

FEMALE  "0  *0 

MALE  '    1  1*3 

TN    U  OF  TENNESSEE  KNOXVILLE 
TOTAL  5        .3.^  , 

FEMALE  5      ;*7  ^  n 

MALE  O5  -V 

TN    U  OF  TENNESSEE  AT- MARTIN  ' 
TOTAL  0  *0 

&  -FEMALE  0        .0  o 

KALE..        .0  *0 
TN  4JCF  TENNESSEE  NASHVILLE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  »0  *0 

MALE  Or  *0 

TN    VAN0ER8ILT  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

femaIe  o  *o 

MALE  0  .0 


8 

3.1 

1 

.4 

3  ' 

2.3 

0 

.0 

5 

3.7 

1 

♦  7 

125 

14.3 

13' 

-1.5, 

;79 

15.0 

5 

1.0 

46 

13.1 

8 

2.3 

c 

12 

3.1 

39 

9.9 

6 

3.0 

10 

5:1 

6 

3.1 

29 

14.9 

119 

72.1 

0 

.0 

49 

56.3 

0 

♦  0 

70 

89.7 

0 

.0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

19 
14 
5 

T  49, 
'  34;^ 
15  . 

5 
5 
0 

18 

9 


I.  1 
1.5 

.7 

•  0 

•  0 

•  0 

2;4 

3.3 

•  0 

II.  2 
15.7 

6.3 

3.4 
4.4 
2.3 

6.0 
8.9 

♦q 

27.7 
69.2 
17.3 

•  4 


TN         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  .  11*  »2 

FEMALE  7  .3 

HALE  4  .2 


19^WST1TUT  IONS] 
402  8.8 
236  9.4 
166  8.0 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

12 
2 
10 

b 
o 

'  0 

1 
1 

0 
0 
0 


•  4 
.8 

•  0 

.0 

•  0 
•0 

4.8 
6.7 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  8 

•  3 
1.5 

.0 
.0 
•0 

1.5 
.0 
1.9 

$ 

•  0 

•0 


HISPANIC 


73:  1*6 
23  .9 
50  2.4 


18 
11 

7 


1.3 


TOTAL 
MINORITY 


ER 

X 

NUMBER 

I 

4 

1*5 

15 

5.  7 

2 

1.6 

5  , 

3.9 

2 

1.5 

10 

7.5 

i 

.1 

140 

lo.u 

i 

.2 

86- 

16*4 

0 

.0 

54 

15.4 

2 

♦  5 

53 

1  3*  0 

1 

♦5 

17 

8*6 

1 

.5 

36 

18*6 

0 

.0 

119 

72.1 

0 

.0 

49 

56*3 

0 

.0 

70 

89*7 

1 

♦  4 

5 

1.8 

1  . 

•  8 

4 

3.1 

0  - 

•  0 

1 

.7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

'  0 

.0 

0 

•  0 

3 

7.1 

0 

•  0 

3 

10.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

2 

1.2 

22 

13.0 

1 

1.1 

15 

16.9 

WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


.4 
.4 
.3 


504  11.0 
277  11.1 
227  11.0 


NOK-RE-SIOENT 
ALIEN 

NUMBER  o 


236 
121 
115 

.735 
439 
296 

339 
181 
158 


90.1 
94.5 
85.8 

84.0 
83.6 
84*6 

86.5 
91.4 
81*4 


46  27.9 
38  43.7 
8  1C.3 


245 
122 
123 


88*1 
93*8 
83*1 


6 

.4 

72 

5.0 

1.272 

4 

♦5 

45 

5.9 

701 

2 

•  3 

27 

4*1 

571 

0 

♦  0 

5 

6*0 

79 

0 

♦  0 

5 

8*9 

51 

0 

.0 

0 

♦  0 

.28 

0 

.0 

19 

29*2 

41 

0 

.0 

'  9 

69*2 

4' 

0 

.0 

10 

19*2 

37 

0 

.0 

1 

•  4 

247 

0 

♦  0 

1 

♦  8 

122 

0 

♦  0. 

0 

.0 

125 

4  100.0 
2  100*0 
2  100.0 

39  92.9 
27  90*0 
12  100*0 

146    86*4  ' 
74  83.1 
72  90*0 


89*0 
91*? 
86*1 

94*0 
91.1 


63.1 
30*8 
71*2 

88*2 
95*3 
82*2 


r    3t861  84*6 
2tl80  87*3 
*lt681  '81.4 


TOTAL 
X  NUMBER 


11 

2 
9 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

-0 
0 


4.2-- 

1*6 

6.7 

•  0  * 
•0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
•0 

•  0 


28    10. I 
4  3*1 
24  16*2 


0, 
0 
0 

5 
0 
5 

32 
5 
27 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

-.6 
•0 
1.3 


85  5.9 
20  2.6 
65  9.8 


'  .0 
.0 
.0 

7.7 
.0 
9.6 

11.4 
3.9 
17.8 


198  4.3 
41  1.6 
157  7.6 


262 
--U28 
134 

'875 
525 
-350 

392 
198 
194, 

165  ' 

78 

278, 
130 
148 

4 

2 

•2 

42 
30 
12 

,169. 
-89* 

9  80 

1.429 

766. 
663 

~  84 
56 
28 

65 
13 
52 

280, 
128 
152 


4,563 
2t498 
2t065 


TEXAS  J 

TX    ABILENE  CHRSTN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.  MALE  0  .0 

' TX    AMERICAN  TECHNOLOGICAL  U 
TOTAL  '  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  « 

'  TX    ANGELO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  *0 

KALE  0  .0 

TX    AUSTIN  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

TX    8AYL0R  COLLEGE  OENTISTRY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  ,         „    0  *0 
MALE  0        *0  ' 

-TX    BAYLOR  COLLEGE  MEOICINE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0*  -.0 

*      MALE  0  .0 

TX    BAYLOR  UNIVERSITY 
TOTAL  1  *3 

.FEMALE    .  1     *  *B 

.  MALE  0    ■  *0 

TX    DALLAS- THEOL  SEMINARY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

TX    EAST  TEXAS  ST  UNIVERSITY- 
TOTAL  6  .6 
FEMALE     r        •  1  ..2 
KALE  5  1.1 


si 

9  4*3 

1 

.5 

4 .  6*5 

1 

1.6 

5  3*4 

0 

•  0 

16  9.4 

1 

•  6 

3  *-6'*8 

0 

.jO 

13  10.3 

1 

.8 

Z-  2*5 

0 

•  0 

I*  3.1 

•  or 

•  0 

.1*  2*1 

0 

•  0 

1 

4  o. 

.  0' 

2 
0 
2 

4 
0 
4 

124 
81 
43 


2.6  ' 
,♦0 
8.3 

♦0 

♦  0 

♦  0 

.0* 
.0 

♦  0 

.7 

.♦o 

1.2 

3  . 

r;o 

2*0 

11.9 
13.4 

9.8. 

\ 


0 
0 
0 

1 

0' 

1 

0 
0 
0- 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

10 
0 
10 


•  0 
.0 


7.1 

♦0  - 
7.1. 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

1.0 

♦  0 
2.3 


5 
1 
4 

12 
4 


2.4 
1.6" 
2-7 

7.1 
9.1 
6.3 


6  7.6 
1  3.1 
5  10.6 


1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
Z 
3 

0 
0 
0 

23 
16 
7 


2.6' 
.0 
8.3 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

1.7 
1.6 
1.8 

.0, 

.0 

.0 

2.2 
.2*6 
1*6 


15  7.2 
6  9.7 
9  6.1 


184 
54 
130 


88.0 
37.1 
88.4 


10 
2 
8 


4.8 
3.2 
.5.4 


29 

17.1 

139 

81.8 

2 

1.2  • 

•>  7 

45.9 

37 

84.1 

0 

.0 

22 

17.5 

102 

81*0  * 

2 

1.6 

8 

lC.l* 

71 

89.9 

0 

.0 

2 

6.3 

30 

93.8 

0 

.0 

6 

12.8 

41 

87  .'2 

0 

•0 

2 

5.3 

36 

94.7 

o* 

.0 

0 

.0 

•  26 

100.0 

0 

.0 

2 

16.7 

*  10 

83.3 

0 

.0 

1 

7.1 

13 

92.9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

7.1 

13 

92.9 

0 

♦0 

0 

.0 

8 

88*9 

1 

11.1 

0 

.0 

6 

85.7 

1 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

•0 

8 

2.7 

286 

95*3  . 

6 

2.0 

3 

2.3 

121 

??*8 

5 

3.9 

5 

2.9 

165 

96.5 

1 

•6 

4 

2.0 

189 

92*2 

12 

5.9 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.  .0 

4 

2.0 

184 

92.0 

12 

6.0 

163 

15*6 

860 

82.4 

21 

2.0 

98 

16.2 

505 

83.5 

2 

•  3 

65 

14.8 

355 

80.9 

19 

4.3 

209 
62 
,147 

170 
44 
126 

79, 

32 

47 

38  '„ 

26 

12 

14 

0 

14  . 

9 
7 

2 

300 
129 
171 

205 

5  > 
200- 

It  0*44 
605 
439 


MC 


*  124 


120 


* 


TABLE  "2  •''MASTER'S    DEGREES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF,"  HIGHER .  EDUC^TION.BY  RACE»  ETHNICITY  t  ANO  SEXs'  INSTITUTION, 
>      i  v  STATE  AND  NATION  1976-79 


AMERICAN  I NOJAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-Ht SPAN IC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


TEXAS; 


TX  1  EPIS  THEOL  SEN  SOUTHWEST 
TOTAL  0  "iO 

FEMALE  (V  .0 

MALE  ,0  *0 

TX    HAROIN-SIMHONS^LNI  VERSIT  Y 
TOTAL  0  .0. 

FEMALE  0  *tf 

a     MALE  *  0  *0 

TX  .INCARNATE  WORD  COLLEGE 
"-TOTAL  0  .0 

FEMALE.  0  .0 

•MALE  0  .0 

TX    LAMAR  UNIVERSITY 

TOTAL  *9  "5.4 

FEMALE     *  7  8*2 

MALE  2  2*4 

TX    HlOrfESTERN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  1  1*0 

FEMALE  1  1*9 

MALE  0        .0  • 

TX    NORTH  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  3  .3 

FEMALE  1  .2 

MALE  2  .5 

TX    OBLATE  COLLEGE  CF'STHMST 
"TOTAL  0  *0 

FEMALE    *  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    OUR  LADY  OF  LAKE  U 
TOTAL  0^  .0 

FEMALE  0  .0 

.MALE  0  .0 

TX    PAN  AMERICAN  UNIVERSITY  ; 
TOTAL  1        .4  9 

FEMALE  1  »6 

MALE  0  ^  *0 

TX    RICE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  O  .0 

MALE  0  •0 

TX    SAINT  EOWARD«S 


JTOTAL 
FEMALE" 
MALE 
TX  ,  SNT  MARY'S 
TOTAL 
FEMAtE 
'  .MALE 


UNIVERSITY 
♦  0 

0-  -  *o- 

0  .0 
SAN  ANTONIO 
0  *0 

o  *o 

0  *0 


TX    SAM  HOUSTON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL,  3  LI 

FEMALE  3  2.1 

male  o  .0. 

TX    SOUTHERN  METH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0, 

.FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    STHtfST  TEX  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

.FEMALE  0  .0 

HALE  ^0  .0 

TX    STEPHEN  F* AUSTIN  STATE  U 
TOTAL       •         0<  *0 
FEMALE  0  .0 

.    MALE  .,0        ^0  . 

TX,   SUL  ROSS,  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  *     :0**      .*0  ' 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,0  .0 

-TX    PRAIRIE  VIEW  A  CM  U 
TOTAL-  0  .0 

FEMALE*  0  »0 

MALE         "  .     0  .0 
TX    TARLETCN  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  Q  *0 

FEMAl<£  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  A  CM  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL     '         «15  1.8 
FEMALE  5  2.1 

.MALE  10  1*6 

TX    TEXAS  CHRISTIAN  U 
TOTAL*    ■  0  .^0 

FEMALE     '  0  .0 

KALE  0  .0 

TX,   TEXAS  EASTERN  UNIVERSITY 
TOT  AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  SOll T HERN  UNIVERSITY 


TOTAL 
> FEMALE 
MALE 


.0 

..0 
•  0 


0 
0 
0 

2 
2 
0 

3 
2 
1 

5 
2 
3 

0 
0 
0 

46 
28 
18 

0 

0 

14 


2 
2 
0 

'  0 
«  0 
0 

<K 
0  - 
0 

6 

•  1 
5 

5 
3 
2 

11 

6 
5 

9 
6 
3 

58 
47 
11 

5 
2 
3 

285 
154 
131 

1 
0 
1 

1 

0 

1 

3 
1 

r 

13 

ii, 

2 

216 
143 
73 


NUH8ER 


♦  0 

•  0 


HISPANIC 
> NUMBER 


♦0 
.0 


ft 

o 

♦  0 

0 

-♦0* 

6*5 

0 

.0 

0 

.0 

11*1 

0 

♦  0 

0 

.0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

6.1 

0' 

.0 

8  - 

16*3 

t*8 

.0 

.0 

8 

19*0 

14*2 

O1 

.0 

o 

♦  0 

3.0 

5 

3.0 

0 

♦  0 

2.4 

*> 

2.4 

0 

♦  0 

3  ♦  7 

*  3 

J  ♦  4 

o 

♦0 

♦  6 

2 

2.6 

1 

1*0\ 

•  0 

0 

.0 

1 

1*9  ' 

.0 

C 

4.  3 

o 

♦  0 

4.7 

24 

2.4 

28 

2.8 

5.0 

6 

1.1 

2.0 

4.  2 

.1 8 

,  4  .2 

--4.0° 

•  0 

0 

.a 

^  o 

.0 

•  0 

0 

•  0 

c 

.0 

•  0 

,  0 

.  0 

o 

."0 

5.1 

1 

.4 

99 

36.3 

4.9 

1 

•  6 

61 

37.4 

5.5 

0 

.0 

38 

34.5 

.7 

1 

•  4 

152 

55.9 

1.3, 

1 

.6 

83^ 

53.5 

.0 

0 

.  *o 

69 

59.0 

•  0 

18 

7. '8 

5 

2.2 

•0 

3 

4.3 

0 

•  0 

.0 

15 

8*8" 

-> 

2.9 

.0 

0 

-;o 

2 

4.3 

.  .0 

0 

.0* 

0 

.0 

♦  0 

o 

♦  0 

2 

4.5 

5.6  • 

12 

11.2 

35 

32*7 

2.9 

2 

5.9 

11 

32*4 

.6.8 

10 

13  .7 

24 

32*9 

1.8 

16 

5.7 

2 

♦  7 

2*1 

0  3 

2.1 

0. 

.0 

1*5 

■»  13 

9.7 

2 

1*5 

1.7 

6  3 

.5 

9 

1.4 

2.0 

1 

•  3 

5 

1.7 

1.4 

2 

♦  6 

1 .1 

2.3 

5 

i  fa 

*  28 

7.2 

3.0 

2 

1.0 

11 

5.4 

1.6 

3 

1*6 

17  * 

9.0 

10.6 

\  2 

.4 

16 

2.9 

13.5 

0 

.0 

9 

2.6 

5*4^ 

2 

1.0 

■j 

3  .5 

,1*7 

0 

,  -°» 

47 

16.3 

2.1 

0 

•  0 

9 

,9*6 

1.5 

Q 

.0 

38 

19*5 

59.6 

14 

2.9 

6 

1.3 

59.7  * 

4 

1.6 

2 

.8 

59.  5 

1  u 

4.  5 

1*8 

5 

2 

1.0' 

4 

.2.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

.8 

2 

1.6 

,  4 

3.2 

,1 

'  3 

.4 

30 

3.5 

•0 

3 

1.3 

13 

5.4 

.2 

0- 

♦  0 

17 

2.8 

1.3 

0 

.0 

1 

♦  4 

1.0 

0 

;o 

0. 

.0 

1.5 

0 

.0 

1 

.8 

9.5 

0 

♦  0 

1 

•  .7 

11.2 

0 

.0 

0 

.0 

5.1 

0 

♦  0 

1 

73.0 

0 

♦'0 

1 

♦  3 

90*5 

0 

♦  0 

0 

.0 

52.9 

0 

.0 

1 

.7 

TOTAL 
MINORITY 

,  NUMBER 


0 
0 
0 

2 
2 
0 

11 
10 

1 

19 
11 


4 
2 
2 

101 
46 
55 

0 
0 
0 

114 
70 
44 

156 

87" 
69 

23 
3 
20 

2 
0 

2 

53 
14 
39 

26 
9 
17 

23 
12 
11 

42 
19 
23 

76 
56 
20 

52 
11 
41 

3  05 
160 
145 

7 
0 
7 

49 
21 
28 

4 
1 

3-. 

14 
11 

3 

217 
143 
74 


. WHITE 
NON-HISPANIC 


X 

NUMBER 

X 

•  0 

2 

66*7 

.0 

1 

100*0 

.0 

1 

50*0 

6*5 

29 

93*5 

1 1. 1 

16 

88*9 

♦  0  * 

13 

100*0 

22*4  - 

38 

77*6 

23.8 

32 

76*2 

14.  3 

*  6 

85*7 

11*4 

114 

68*3 

12.  9 

73 

85*9 

9*8 

50*0 

4*0 

94 

94*0 

3.7 

52 

96.3 

4.  3  * 

42 

91.3 

10*3 

883 

89.7 

8*  3 

510 

91.7 

12.9 

373 

87*  1 

•  0 

1 

100*0 

.  0 

I 

100*0 

»  0 

Q 

♦  0 

41.8 

«140 

51*3 

42.  9 

87* 

53*4 

40.0' 

53 

48*  2 

57.4 

108 

39*7 

56.  1 

66 

42*6 

59*  0 

42 

35*9 

9.9 

193 

83.2 

4.  8 

56 

90*3 

1  *  *  8 

137 

9C.6 

4.3 

35 

76.1 

♦  0 

1 

50.0 

4.5 

34 

77.3 

49*5 

54 

50.5 

41*  2 

20 

58.8 

53*4 

54 

46.6 

9*3 

253 

9C.7 

6. '2 

136 

93*8 

12*7 

117 

87*3 

3*5 

584 

88*6 

4.0 

281 

94*3 

3.0 

303 

83*9 

10.7 

349 

89*3 

9*4 

184 

90.6 

12.  2 

165 

87^.**  8 

13.8 

463'* 

84.3 

16.  1^ 

288 

83.0 

9.9 

175 

86.6 

18.0 

145 

50.2 

11.7 

74 

"£8*7 

21.  0 

7X 

36*4 

63.8 

173 

36*2 

62.0 

98 

38*0 

65.9 

75 

34*1 

3.5 

176 

88*4 

.0  — 

72 

96*0 

5.  6 

1 04 

83*  9 

5.8 

752 

88*9 

8.  8 

214 

89*5 

4.6 

538 

'  88*6 

1.7. 

226 

98*3 

1*0 

99 

99*0 

2.3 

127 

97.7 

10.2 

121 

88*3 

11.2 

87 

88.8 

7*7 

34 

,87.2 

7*3*3 

3 

1.0 

90*5 

1 

.6 

53.6 

2 

1.4 

NON-RE  SIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


1 

33.3 

3 

0 

•  0 

1 

1 

50*0 

2 

0 

•  0 

31 

o 

•  0 

18 

0 

•  0 

13 

0 

:o 

49 

o 

•  0 

42 

0 

.0 

7 

34 

20.4 

167 

I 

1*2  * 

85 

33 

40*2  c 

82 

2 

2.0 

100 

o 

♦  0 

54 

2 

4*3 

46 

o 

.0 

984 

o 

♦0 

556 

0 

.0 

428 

o 

.0 

1 

o  0 

♦  0 

1 

0 

.0 

0 

19 

7.0 

273 , 

3.7 

163 

13 

11.8 

110 

g 

2.9 

272 

2 

1*3 

155 

6 

5.1 

117 

16" 

6*9 

232 

3 

62 

13 

7*6 

170 

9 

19*6 

46 

50.0 

2 

8 

18.2 

*~  o 

.0' 

107 

o 

♦  0 

34 

0 

.0 

73 

o 

♦  0 

279 

o 

♦  0 

145 

0 

.0 

134 

52 

7  .9 

659 

5 

1.7 

298 

47 

13.0 

361 

o 

•  0  " 

3d 

o 

♦  0 

-203 

0 

♦0 

188 

10 

1.8 

'549 

3 

347, 

7 

3.5 

202 

92 

31*8 

289 

9 

9*6 

94 

83 

42*6 

195 

6 

♦  0 

478 

o 

♦  0 

258 

0 

♦  0 

220 

16 

8.0 

199 

3 

4.0 

75 

13 

10.5 

124 

45 

5.3  1 

846 

4 

1.7 

239 

41 

6.8_  r 

607 

0 

.0 

230 

0 

•0 

100 

0 

•  0 

3  139 

2 

1.5 

137 

•  0 

•  0 

98 

2 

5.1 

39 

76 

25.7 

296 

14 

8*9 

158 

62 

44.9 

138 

ERIC 


121 


_^  12.5 


TABLE  2«\  MASTER'S  *0EGREE^;CONFERRE0  8Y  INSTITUTIOTS^OF^HIGHBt  EDUCATION  BY-RACE,- ETHNICITY,  AND  SEX,-  INST.TUTION, 


AMERICAN  INDIAN 
'ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR- 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


MhlTE  c 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER  * 


TOTAL 
NUMBER 


TEXAS 


\ 


TX    TEXAS  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL      \         4  '  .9 
FEMALE       \         3  1.4 
MALE       I     .   1  •« 
TX  TEXAS*«OMAN»SUNIVERSITY 

TOTAL        \        2  .3 
FEMALE        \       2  .3 
MALE'  .    I      .0  .0 
TX    TRINITY  UNIVERSITY 
TOTAL         \      0  ♦<> 
•FEMALE  \      0  .0 

HALE , „       \      0  .0 
TX    UNIVERSITY^  OF  OALLAS 
TOTAL  \     0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE       .  .V    0.  *° 
fx    U  OF^HOUSTON  CEN  CAMPUS 
TOTAL         *  \   0  .0 
FEMALE  \   0  .0 

HALE  \  0  .0 

*  TX    U  HCUSTON  CLEAR  LAKE  CITY 
TOTAL  '{*,  »5 

/FEMALE  \3  .9 

MALE  *    \0  .0 

TX    U  HOUSTON  VICTORIA  CAMPUS 
TOTAL        *      'C  .0 
FEMALE  0  .0- 

MALE  0        .0  k 

TX    UNIVERSITY  OF\SKT  THOMAS 
TOTALX    '    "     0;  .0 
FEMALE  \t         °\  •c 
MALE  0\  .0 

TX    CORPUS  CHRISTI \STATE  U 
TOTAL  i  0  L  .0 

FEMALE      *  0\  -0 

HALE  0  t     .0  . 

TX^    LAREDO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  "  0   \  .0 

FEMALE  0    \  .0 

MALE  0 .  *\  .0 

TX    TEXAS  ACI  ^UNIVERSITY 
TOTAL  0     \  .0 

.     FEMALE  0.  \.0 

-~ HACE^    -         ,CT  ,  \«0 
TX    U  OF  TEXAS. AT  AUSTIN 
TOTAL.  3[  V2 

FEMALE  1  *1 

MALE  2  :.2 

TX    U  OF  TEXAS  AJ  ARLINGTON 
TOTAL  ~  I 

•  FEMALE  0 

MALE  1  , 

TX    U  OF  TEXAS  AT  DALLAS 
TOTAL  1 
FEMALE  0 
^  MAL€  1 
TX    U  OF  TEXAS  AT  E 
^     .TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALE  1 
TX    U  TEX  HLTH  SCI 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
rf%  .U  TEX  HLTH  SCI 
■TOTAL  "0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX    U-TEX  HLTH  SCI 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX    U  TEX  MEOL  BR_ GA 
TOTAL  0 
-      FEMALE  0 


3 
2 
1 

55 
53 
2 

5 
4 
1 

4 
0 
4 

36 
26 
10 

19 
10 
9 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

.  2 
2 
0 

0 
0 
0 

6 
3 
3 

19 
15 
4 


TX 


half;  0  .0 

U  OF  TEXAS  PERMIAN  BASIN 


TOTAL  '  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX    U  OF  TEXAS  SAN  ANTONIO 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE     <        *  0 
TX    ME  ST  TEXAS  ST*  UNI 

TOTAL  1 
.  FEMALE  0 
MALE     *  1 


.7 
•  9 
.4 

8.5 
8*5 
7,7 

2*0 
3.4 


1*3 

•  0 
1*5 

3.7 
5.* 
2*0 

3.2 
2.9 
3.5 

1.7 
2.4 
.0 

.0 

•  0 
.♦0 


1.5 

•  0 

•  0 
.0 

♦  0 

1.8 
1.7 
l.d 

1.2 
2.1 

♦  5 


6  1.3 
2  1.2 
4  1.4 


TX 


STATE  TOTALS  < 


,  TOTAL 

Female 
/  male 


55 
29 
26 


.3 
.6 
•0 

1.7 
.7 
2.6 

•  0 

•  0 

•  0 

2.5 
1*5 
3.4 

3.5 
4*2 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

6*1 

9*3* 

4*9 
3.9 
,6.0 

1*4 
1.8 

•  9 


INSTITUTIONS) 
1,039$,  6.4 
641  8.0 
397'  4.8 


1 
0 

5 
1 
4 

0 
0 
0 

4~ 
1  „ 
3 

2* 
2 
0' 

0 

c 

0 


7 
1 
6 

20 


1*5 

♦  5 

;.4 

3/1 
3*2 

♦  0 


1.7 
3.6 

♦0^ 


25.  3.9 
23  3.7 
2  7.7 


i 

,4 

32  12.9 

o 

.0 

11 

9.5 

l 

♦  8 

21 

15. 9 

♦  3 

4 

1.3 

0  . 

•  0 

0 

♦  0 

1 

♦  4 

4 

1.5 

35  1 

3/6 

64 

6*6 

11 

2.3  ' 

26 

5*4 

24 

4.9 

38 

7*8 

13 

2*2 

27 

4*5 

4 

1.2 

14 

4*1 

9 

3*5 

13 

5*1 

0 

♦  0 

10.2 

0 

.0 

4 

9.5 

0 

.0 

2 

11*8 

0 

♦  0 

13^  5 " 

0 

'.0 

1 

4.5 

0 

♦  0 

4 

26.7 

0 

•  0 

59 

24. 4k 

0 

70 

29 

21.2 

0 

•  Q 

30 

28*6 

0 

.0 

49 

75.4  * 

0 

*.0 

27 

77;i 

0 

..0 

22 

73.3 

0 

♦  0. 

163 

48*4 

0 

.0  . 

1*00 

57.  8 

1  .0  . 

63 

3  8*4 

Utw*  .8 

63 

4*0 

3 

•  4 

27 

3*8 

9 

1.0 

36 

4.2 

13 

2<8 

9 

1.9 

3 

1.8 

5 

2.9 

10 

3.4 

4 

1.4 

•  6 

3 

#9 

1 

2 

1 

1 

•  6 

4 

1*4 

73 

24*7 

1 

♦  7 

43 

29*9 

3 

2.0 

30 

19*7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  o. 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  *0 

2 

1*3 

1 

.6 

0 

♦  0 

1 

1*5 

2 

2.2 

0 

.0 

1 

.  1.8 

1 

*  1.8 

1 

2.1 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

ii. r 

0, 

'  .0 

0 

•0 

0 

♦  0 

•   .  0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•0 

1 

1.0 

9 

9*2 

1 

2*3 

5 

11*4 

0 

♦  0 

4 

7*4 

.  3 

.8 

58 

15*6 

1 

.5 

35 

17*2 

"  2 

r.2 

23 

13*8 

22 

10.0 

5'  2.3 

8 

7.3 

V  3 

2.7 

14* 

12.6 

2 

i;8 

258 

1..6 

1,191 

7*3 

84 

1.0 

612 

7*6 

174 

2*1 

579 

7*0 

22 
14 

e 

102 
98 
4 

38 
15 
23 

9 
0 
9 

135 
63 
72 

62 
31 
31 


4*8 
,6*6 
3*3 

15*8 
15.6 
15*4 

15*3 
12*9 
17*4 

2.9 
•  0 
3.4 

13*9 
13*0 
14*7 

10*3 
9*0 
12.2 


7  11*9 
5  11*9 
2.  11*8 

5  13*5 
1  4.5 
C4-  26.7 


61 
31 
30 

49 
27 
22 


25.2 
22.6 
28*6 

75*4 
77*1 
73*3 


169  50*1 
103  59*5 
66s  40*2 


2,542  15*7 
1,366  17*0 
4i  176}  14*3 


390 
192 
196 

541 
519 
22 

206 
101 
107 

180 
31 
149 

723 
397 
326 

513 
304 
209 

51 
37 
14 

32 
21 
11 

175 
105 
70 


5 
3 

107 
63 
44 


85*2 
90*1 
80*8 

9 

83*6 
83*6 
84*6 

83*9 
87*1 
81*1 

57*3 
64*6 
56*0' 

74*3 
82*0 
66*7 

85*5 
83*1 
82*0 

86*4 
88.1 
82.4 

86*5 
95*5  • 
73*3 

72.3 
76*6 
66*7 

12*3 
14*3 
10*0 

31.8 
36.4 
26.8 


97 

6.2 

1,241 

78*7 

46 

6.4 

599 

83*4 

51 

5.9 

642 

74*8 

29 

6.2 

364 

78*1 

10 

5.8  ■ 

152 

88*9 

19 

6.4 

212 

71*9 

7 

2.2 

265 

82*8 

4 

2.5  ■ 

148 

90*8 

3 

1.9 

117 

74*5 

83 

2  8.0 

18fU 

62*5 

45 

31.3 

-96 

66^7 

38 

25.0 

89 

58*6 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0^ 

0 

.0 

1 

100*0 

7 

4.5 

141 

89*8 

2 

.2.9 

65 

95*6 

5 

5.6 

76 

85*4 

4 

7.0 

52 

91*2 

3 

6.3 

45 

93*8 

1 

11.1 

7 

77*8 

«  - 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

8 

100*0 

\° 

•  0 

1 

100*0 

16 

16.3 

77 

78*6 

7 

15.9 

81*8 

9 

16.7 

41 

75*9 

79 

21.3 

'292 

78*7 

44 

21*6 

160 

78*4 

35 

21*0 

132 

79*0- 

31- 

14*2 

179 

81*7 

13 

11*8 

94 

85*5 

18 

16*5 

85 

78*0 

12,456  76*7 
6.411  80*0 
6,045  73*5 


46 
7 
39 

4 
4 

0 

2 
0 
2 


10*0 
3*3 
15*9 

-.6 
•  6 
•0 


125  39*8 

17  35*4 

108  40*6 

115  11*8 

24  5.0 

91  18.6 


25 

ao 

15 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

6 
1 

5 


4*2 
2*9 
.  5*9 

1.7 
.0 
5*9 

♦  0 
.0 

•  0 

2.5 
.7. 
4.8 


8  12*3 
3.  8*6 
5  16*7 


61 
7 
54 


18*1 
4*0 
32*9 


7238    1 5.1 
73  10.2 
165     19 .2 


73 

'9 
64 

'  48 
11 
37 


15.7 
5.3 
21.7 

15*0 
6*7 
23*6 


28  9*5 


45B 

213 
245, 

647 
621 
26 

248 
'  116 
132 

.  314 
4B 
266 

973 
484 

489~ 

600 

345} 

255 

59 
42 
17 

37 
22 
15 

242 
137 
103, 

65 
35 
3C 

33t 
17J 
164 

716 

858 

466 
171 
295 

320 
^  163- 
157 

296  . 


3 

2*1 

144 

25 

16*4 

152 

0 

•  0 

1 

0 

0 

b 

•0 

1 

9 

5.7 

157 

1 

1.5, 

66* 

8 

9.0 

89 

1 

1*8 

'  .  57 

0 

.0 

„  48 

1 

11*1 

9 

0 

.0  . 

9' 

0 

.0 

8 

0 

'  ?° 

1, 

5 

5.1 

JKJ*  98. 

1 

2*3  ' 

44 

4 

7.4 

54 

0 

•  0 

371 

0 

•0 

204 

0 

•  0 

167 

9 

4.1  ' 

219 

3 

2.7 

UO* 

6 

'5.5 

109 

238 

7.6 

16,236 

235 

2.9 

8,012 

003 

12.2 

8,224 

TAILS  2.  'HA  STEMS    OECREES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUC  A  HON  BY' RACE » -  ETHNICITY  i  AND  SEX*  INSTITUTION, 
V  STATE  ANO  NATION  197B-79 


AMERICAN  INOIAN' 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  •    ASIAN  OR 

*ON-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER'  X 

NUMBER 

X  - 

NUMBER 

% 

UTAH 

UT    BR  I CHAM* YOUNG  U  MAI N  CAM 

♦  5 

TOTAL                3  .3 

0 

♦  0 

5 

FEMALE                2  »9 

0 

♦  0 

2 

♦  9, 

MA  1  C                         1             ~  1 

o 

♦  0 

3 

,4 

UT    UNIVERSITY' OF  UTAH 

13 

TOTAL               14  ,1.3 

15 

1*4 

1*2 

FEMALE                9  2.6 

♦  3 

6 

l»7 

iMALE  t             5  .7 

•  14 

1*9 

7 

»9 

UT  *  UTAH  STATE  UNIVERSITY' 

1*8 

TOTAL             ""•0  *  *0 

4 

1*0 

2*0 

FEMALE  *               0  *0 

3 

2.5 

2 

1*7 

MALE                0  .0 

1 

.4 

6 

2*2 

UT    WEBER  STATE  COLLEGE, 

TOTAL-               0  .0 

0 

*  .0 

0 

.0 

<  FEMALE                0  ♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•0 

/'O 

.0 

UT  .WESTMINSTER  COLLEGE 

TOTAL                0*  .0 

0 

•  0 

Oj 

.0 

FEMALE                0  ..0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                0  *0 

0 

♦  D> 

0 

.0 

•UT          STATE  TOTALS  (  ^  5 

INSTITUTIONS) 

'TOTAL               17  ."7 

19 

•  8 

26 

1.0 

FEMALE              11     -L5  , 

4 

♦  6 

10 

1.4 

MALE                C  .3 

15 

•  8 

16 

.9 

VERMONT 

t 

VT    BENNINGTON  COLLEGE 


TOTAL          ^0  .0 

.0 

•0 

0 

•  0 

FEMALE            ■    0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

♦0 

0 

.0 

VT    CASTLETON  STATE  COLLEGE 

TOTAL  v              0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

"FEMALE                0  .0 

0 

%0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

VT    C  SNT  JOSEPH  THE  PROVIDER 

TOTAL                 0  .0 

1 

4*2 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

1 

5*0. 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

VT    GOOOARO  CGLLEGE 

TOTAL                 0  .0- 

25 

8.5 

3 

f.o 

FEMALE                0  .0 

8 

3.8 

1 

♦  5 

'    MALE                 0  .0 

17. 

20.5 

2 

2.4 

VT    JOHNSON  STATE  COLLEGE 

~    TC7AI-  "*              0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

*  0 

.0 

0 

.0 

MALE.               0  ..0 

0^ 

•  0 

0 

.0 

VT    LYNOON  STATE  COLLEGE 

TOTAL.                0  .0' 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0  , 

•  0 

0 

•  0 

VT  , M I DO LEBURY  COLLEGE 

.5 

TOTAL                 0  .0 

.4 

1.8 

1 

FEMALE                0  .0 

'3 

1.8 

1 

•  6 

MALE                0  .0 

1 

1.8 

0 

.0 

VT    NORWICH  U  MAIN  CAM 

TOTAL                 0  .0 

1 

6.3 

,      °  0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE      '           0  .0 

1 

7.7 

0 

•  0 

VT     SAINT  MICHAEL'S  COLLEGE 

.TOTAL                0  .0 

0 

'  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  ...0 

0 

•  0 

0 

.0 

'  MALE               .0        .0 . 

o. ' 

.0 

0 

.0 

VT     SCH  FOR. INTRNATL  TRAINING 

JTOTAL  /  0 

15 

14.7 

0 

.0 

•  FEMALE          ^0  .0 

-  0 

.0 

0 

To 

MALE                 0  .0 

15 

30.6 

0 

•  0 

VI    U~VT  t  STATE  AGRL  COLLEGE' 

TOTAL                0  .0 

0 

.♦0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

.  0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE                 0  -.0 

0 

.0 

0 

•  0 

VT          STATE.  TOTALS  <        11  INSTITUTIONS) 

.3 

TOTAL            -     0        .0  ( 

46 

3.9 

*  *  4 

FEMALE                0  .0 

12  ' 

1.6 

2 

•  3 

MALE                0  ;0* 

34 

7.5 

'  .2 

♦  4 

VIRGINIA 

,VA    C  OF  WILL  I  AM^ANC  MARY 

TOTAL  1  *4 

FEMALE  1  .8 

MALE  0  .0 
VA    GEORGE  MASON  UNIVERSITY 

TOTAL  .   0  .0 

FEMALE  0~,  .0, 

MALE  0  *0 

,  VA    HAMPTON  INSTITUTE 

TOTAL  0       ♦ 0 

,  FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


3 

*  1.1  1 

3 

2.3 

0 

♦  0 

8 

2*6  - 

5' 

2.5 

3 

2.7 

53 
43 
10 


91*4 
93.5 
83.3 


2 
0 
2 

4 
1 

3 

0  « 
0 
.0 


♦  7 

♦  o. 

1.4 

.3 
.5 
2.7 


TOTAL 

WHITE 

NON-RESIOENT 

-4J  icdam  tr 

JtMQfl  ITV 
n  lliwH  AIT 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

TOTAL 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

►  X 

• 

K  LIMBER 

x 

NUMBER 

n 

♦  0 

\ 

g 

♦  8 

885 

7  J«5, 

54 

5*7 

947 

o 

♦  0 

1*7 

209 

89*7 

20 

8*6 

233 

0 

•  0 

4 

.6 

676 

94W 

34 

4*8 

714 

91 
«1 

1.9 

63 

'5*7 

WO 

on  *» 

42 

3*8 

1.103 

2.0 

23 

6*6 

313 

90.2 

11 

3.2 

347 

14 

1*9 

40 

5.3 

*  685 

90.6 

31 

4.1 

756 

3 

8 

15 

3.8 

316 

80.2 

63 

16.0 

394 

o 

♦  0 

5 

4.  2 

*  98 

83.1 

15 

12.7' 

118 

3 

1.1 

10* 

3.6 

218 

79*0 

48 

1 7.4 

276 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

.0 

•2 

0 

♦0 

o 

♦  0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100*0 

-  0 

.0 

1 

1 

2.4 

1 

2.4 

40 

97*6 

o 

•  0 

\  * 

41 

4.8 

1 

4.8 

20 

95.2 

0 

io> 

,21 

0 

.0 

^° 

.0 

20 

100*0 

S) 

.0'' 

,20 

25 

•8 

1.0 

87 

3.5 

2.241 

90*1 

159 

6.4 

*  *  2,487 

1.1 

33 

4.6 

641 

89*0 

46 

6.4 

*  720 

17 

* 

1.0 

3.1 

1*600 

90*5 

6  .4 

1,767 

o 

.0 

o 

•  0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

.0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

I 

100*0 

0 

.0 

1 

0  ' 

.0 

0 

.0 

33 

100*0 

0 

-.0 

33 

0 

♦  0 

0 

.  0 

24 

100*0 

0 

.0 

24 

0 

•0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

.0 

9 

0 

.0 

4.  2 

23 

95*8 

-0 

.0" 

24 

0 

.0 

5.0 

•  19 

95*0 

0 

.0 

20 

0 

•  0 

0 

.0 

4»  100*0 

0 

♦  0 

4 

3 

1.0 

3 1 

10*6 

262 

89*4 

0 

♦  0 

293 

2 

1.0 

5*2 

199 

94*8 

0 

.0 

210 

I 

1.2 

20 

24*1 

63 

75*9 

0 

.0 

*83 

q 

♦  0 

0 

♦  0 

19 

100*0 

0 

♦  0 

19 

0 

♦0 

0 

LC 

1CC.C 

0 

♦  0 

10 

0 

.0 

0 

♦  o  • 

9 

100  *c 

0 

.0 

"9 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

6 

100*0 

0 

*  0 

6 

0 

♦  0 

o 

♦  *0 

2 

100*0 

0 

♦0 

2 

0 

.0 

0 

♦  0 

4 

100*0 

0 

.0 

-4 

1 

c 
.  3 

2*7 

211 

95*9 

3 

1 .4 

.220 

0 

.0 

4 

2*  4 

159 

96*4 

2 

1.2 

165  ^ 

1 

1*8 

2 

3*6 

52 

9**  5 

1 

1.8 

55 

0 

♦0 

>  l 

6*  3 

13 

81*3 

2 

1 2.  5 

16 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

•0 

3 

0 

.0 

1 

7.7 

10 

76*9 

2 

15*4 

13 

i  0' 

»  0 

0 

.0 

73 

74*5 

25 

25*5 

98 

0 

♦0 

0 

.0 

46 

74*2 

16  . 

2  5*8^ 

62 

0 

.0  ' 

0 

*  *0 

27 

75*0 

25*0 

36 

0 

.0 

15 

14*7 

70 

68*6 

17 

16*7 

102 

0 

♦  0 

o 

"  .0 

53'  ioo;o 

"0 

♦0"' 

53 

0 

♦  0* 

15* 

3C*  6 

17 

34*7 

17 

34  .7 

49 

0 

.0  - 

0 

♦  0 

351 

95.1 

18 

4  *9 

369' 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

176 

98*3 

3 

i;7 

179 

0 

•0 

0 

*0 

175 

92*1 

15 

7.9 

190 

•  4 

*  3 

54 

4*6 

1*062 

89*9 

65 

5*5 

It  181 

2 

*3 

16 

2*2 

691 

94*9 

21 

2*9 

728 

2 

♦  4 

38 
* 

8*4 

371 

81*9 

44 

9*7 

453 

2 

#7 

g 

2.9 

251 

91*9 

14 

• 

5*1 

273 

0 

♦  0 

4 

3*1 

124 

95*4 

2 

1*5 

130 

2 

1*4 

4 

2*8 

127 

*88*8 

12 

8.4 

143 

.9 

2*9 

21 

6*8 

287 

93*2 

0 

•0 

'  -  ,308. 

♦5 

2*5 

11 

5*6 

186 

94*4 

0 

•  0 

197 

4 

3*6 

ao 

9*0 

101 

91*0 

0 

•  0 

111 

0 

♦0  . 

53 

91*4 

5 

8.6 

0 

•  0 

58 

0 

*0 

43 

93*5 

3 

6*5 

0 

•0 

6  46 

0 

*0 

10 

83*3 

2 

16*7 

0 

•0 

W 

ERIC 


123 


-table.  2*.  "naster^s 


DEGREES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,cETHNICITY,< AN0  SEX. 
-      *  STATE  AND  NATION    1976-7?  - 


INSTITUTION! 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE, 

NUMBER         « "  NUMBER 


'BLACK  ASfAN'CR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
'  NUMBER 


VIRGINIA 

VA    HOLLINS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  *  ♦O 

MALE  0  .0 

VA    IMS^TEXTILE  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  *0 

'FEMALE  V  0  *0 

MALE  0  .0 

VA    JAMES  MADISON, UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

maCeu  o-  .0 

VA    LONGrfOOO  COLLEGE 

TOTAL  .0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    LYNCHBURG  COLLEGE 
TOTAL       *  •      0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE     ,      s     0  .0. 
VA    NORFOLK  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE-  0  .0 

VA,  OLDf  DOMINI CN ;UNI VERSITY 
TOTAL  I        • 2 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  ♦* 

VA    PRESB  SCH  OF  CHRISTIAN  ED 


o  .o 

0  .0 
0  .0 
THEOL  SEM  IN  VA 


TOTAL 
FEMALE 
MAL  E 
'VA    PROT  EPIS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

VA.  RAOFORD  COLLEGE 
'  TOTAL^  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  7  0  *0 

VA>  UNION  THEOL,  SEM  IN  VA 


TOTAL 


/  0  *0 

FEMALE;  *  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    UNIVERSITY  OF  RICHMOND 

TOTAL  1  WO 

*    FEMALE.  0  .0 

HALE\  1  W5 

VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0.  .0 

FEMALE       ,     ,    0        .0'  S 
MALE  0       »0  . 

.  VA    VIRGINIA  COMMONWEALTH  U 
'  TOTAL  0  ,  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    VA  POLY  INST  AND  STATE  U 
TOTAL  0  -  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *  0  .0 

VA    VIRGINIA  STATE  COLLEGE 
TOT AL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


0 

0. 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
I 

5 
2 
3 

5 
4 
I 


.0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

.7 
.5 

•  9 

9*1 
5*3 
17*6 

4.1* 

5.2 

2.3 


26  37.1 
19     37 .3 
7  36.8 


37 
30 
7 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


7.7 
10.6 
3.5 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

.♦o 

•  0 


6  3.9 

7  •  4.9 
1  1.6 


0 
0 
0 

1 

0- 

1 

26 

21 
7 

110 
74 

36 

12 
5 
7 

169 
106 


-.0 
•  0  1 
.0 

1.0 
.0 
1.5 

2*5 
3.9 
1.2 

12.0 
13.7 
9.7 

1.4 
1.4 
1.3 

90.4 
96.4 
.81.3 


V*         STATE,  TOTALS  ( 
TOTAL  3 " 

FEMALE  1 
MALE  m  2: 

WASHINGTON 

WA    CENTRAL  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  .      1  *6 

FEMALE  1  Wl 

MALE  0  .0 

WA    CITY  COLLEGC 
*    TOTAL  1  W* 

FEMALE  C\  .0 

MALE  1  1*6 

WA    EASTERN  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL    '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WA    FO*T  WRIGHT  C  HOLY  NAMES. 
TOTAL  N  I  <  4.5 

FEMALE  1  5.0 

MALE  0  .0 

WA    CONZAGA  UNIVERSITY 
*  TOTAL  1  ♦* 

FEMALE**     «  0  ,  .0 

MALc  1 


19  INSTITUTIONS) 

.1  467  ?*0 

♦  0  322  11.5 

,1  145  6.1 


5 

2.9 

2 

2.2 

3 

3.6 

7 

10.9 

0 

.0 

7 

11.5 

2 

.9 

0 

•  0 

2 

1.7 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

1.6 

2 

4.9 

1 

.7 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0. 
0 

0 
0 
0 

2 
2 

a 

o 

o- 
o 

10 
0 
10 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 


•  0 
.0 

♦  0 

♦0 
♦0 
.0 

♦  0 
.0 
•0 

.0 
.0 

•  0 

1.7 
2.6 
.0 

.0 
.0 
♦0 

2.1 
.0 

5.0, 

2.1 
3.1 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•° 

12.5 

•  0 
12.5 


0 

'  .0 

0 

.0 

0 

.0' 

3 

^♦3 

1 

.2 

2 

•  3 

7 

•  8 

4 

.7 

3 

14 

,1.6 

4 

1.2 

10 

1.9 

1 

.5 

0 

•0~ 

1 

1.3 

45 

-.9 

13 

.5 

32 

1.3 

2 

r.i 

1 

1.1 

1 

1.2 

2 

3.1 

0 

.0 

2 

3.3 

7 

3.2 

0 

.0 

7 

-  6.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

2.2 

2 

4.9, 

2 

1.4 

o 

.0 

—  0 

.0 

o 

.0 

0 

.0- 

0 

.0 

0 

•9 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0  , 

0 

.0 

0 

♦  0 

l\ 

.7 

0 

.0 

1 

v  .5 

0 

♦  0 

_  1  « 

♦  9 

0 

•♦o 

5 

9.1 

0 

.0 

2 

5*3 

0 

.0 

3 

17*6 

0 

.0 

7 

5.6 

.0 

•  0 

6 

7*8 

0 

.0 

1 

2.3 

7 

10.0 

33 

47.1 

5 

9.8 

24 

47*1 

2 

10.5 

,9 

47*4 

2 

♦  4 

50 

10.4 

2 

32  11.3 

0 

.0 

1? 

9.0 

1 

2*1 

2 

4.3 

0 

.0 

1 

3.1 

1 

6.7 

1 

A  7 

0.  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0- 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

8 

3.9 

0 

.0 

7 

4.9 

0 

•  0 

1 

1  A 
1  ♦  O 

0 

.0 

1 

12*5 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

0 

♦  0 

2 

2.1 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

3.0 

2 

#2 

33 

2.9 

0 

♦  0 

22 

4.0 

2 

.  .3 

11 

1.9 

2 

.2 

"ll9 

13.0 

1 

.2 

79 

14.6  . 

1 

.3 

40 

10.7 

1 

.1 

27 

3.1 

0 

.0 

9 

2.6 

1 

.2  ^ 

18 

3.5 

3 

1.6 

173 

92.5 

2 

1.6 

110^ 

-98.  2 

1 

1.3 

63 

84.0 

29 

.6 

544 

10.5, 

15 

♦  5 

351 

12.6 

14 

.6 

193 

8.1 

2 

1.1 

10 

5.7 

•  2 

»  2. '2 

6 

6.5 

0 

*0 

4 

4.8 

0 

.0 

10 

15.6 

"0 

.0  * 

0 

.0 

0 

.  .0 

10 

16.4 

2 

♦9 

w  11 

5.0 

0 

.0. 

0 

.0 

2 

1.7 

11 

9.4 

3 

13*6 

4 

IB.  2 

3 

15.0 

4 

20.0 

0 

*0 

0, 

.0 

3 

"  1*6 

U 

5.9 

0 

•  0 

4 

9.6 

3 

2.1 

7 

4.8 

26  100.0 

0 

•  0 

20  100.0 

0 

•0 

8  10C.0 

0 

•  0 

6  100.0. 

0 

!  .0 

1  1C0.0 

0 

•  0 

7  100.0 

0 

•  0 

302  99.3. 

0 

•  0 

197  99.5 

0 

•0 

105  99*1 

0 

•  0 

50  90*9 

0 

•  0 

36  94*7 

0 

•  0 

14  82*4 

0 

•0 

113  93*4 

1 

•  6 

70    90*9  * 

1 

1.3 

43  97*7 

0 

>  .0 

36  51.4 

1 

1*4 

27  $2.9 

0 

•  0 

9  47.4 

1 

5.3 

430  89*2 

t 

2 

.4 

249  88*3 

1 

.4 

181  90*5 

1 

♦  5 

39  83.0 

6 

12.8 

29  90*6 

2 

6.3 

10  66*7 

4 

26.7 

8  72*7 

3 

27.3 

4  100*0 

0 

.0 

4  57*1 

3 

42.9 

199 
J37 
62 

5 
0 
5 


96.1 
95.1 
98.4 

62.5 
.0 

62.5  - 


93  96.9 
29  100.0 
64  95.5 


li051 
512 
539 

785 
461 
324 

760 
326 
454 

14 

2 
12 


92.7 
93.9 
91.5 

85*8 
85.1 
66*9 

9C*1 
93*9, 
87*5 

'7.5 
1*8 
16.0 


4«464  86.6 
2.413  86.3 
2,071  66*9 


165 
66 

*  79 

54 
3 
51 


94*3 
93*5 
95*2 

84*4 
100*0 
63*6 


208  94.5 
103  100.0 
105  '69.7 


17 
15 

2 

66 

26 
62 


77.3 
75.0 
100.0 

47.3 
63.4 
42.6 


.0 
•  0 
.0 


2  25.0 
0  *0 
2  25*0 


*W0 
.0 
1.5 


26 
20 
6 

6 

1 
7 

304 
198 
106 

*  55 
36 
17 

121 
77 
44 

70 
51 
19 

462 
282 
200 

47 

32 
15 

ll 
4 
7 

207 
144 

9  63 

6 

0 
6 

96 
29 
67 

W134 


11 

2.0 

545 

39 

6.6 

589 

11 

1*2 

915 

2 

♦  4  4 

542 

9 

2.4 

373 

59' 

6.8-"'' 

666 

12 

3.5  s 

347 

47 

9.1 

519  ; 

0 

.0 

187" 

0 

.0 

112  , 

0 

.0 

T5 

5,176  1 

150 

**2*9 

31 

i'.l 

.2.795 

119 

.5.0 

2i363 

0 

•  0 

175 

0 

.0 

92  \ 

0 

.0 

63 

0 

.0 

■""  64.            -  E 

0 

•  0 

3  * 

0 

•  0 

61 

.1 

.5 

.220      *  > 

0 

.0 

103  v 

1 

.9 

117 

1 

4.5 

22 

1 

5.0 

20  : 

p 

.0 

\  2 

87 

46*6 

186  * 

11 

26.6 

41 

76 

52*4 

145 

ERIC 


128 


124 


TAUE  2. 


MASTER1  S    OEGREES  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER-  EDXATION  BY  RACE,  ETHNICITY,  A  NO  SEX*  INSTITUTION, 

STATE  AND  NATION  197B-79 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


-NUNS ER 


WASHIN*GTONK 

HA    PACIFIC-L  UTH-UN I VER  S I T Y 

TOTAL"               3  1*9 

6 

2.6 

» 

FENfc  LE                2  3*2 

0 

•  0 

<  HALE                1'  1*0 

6 

6.1 

HA    SEATTLE  PACIFIC  U  ' 

TOTAL          -    *  0  *0 

0 

.0* 

FEMALE,               0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

HA  .SEATTLE  UNIVERSITY 

TOTAL                1  ,.5 

5 

2.3 

FEWLE                 1  ^9 

4 

3.6 

MALE                0  .0 

I 

♦  9 

*HA    UNIVERSITY  OF  PUGFT  SOUNO 

TOTAL  0.0 

3 

2.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

*■ 

MALE                0  .0 

.  3 

2.8 

HA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 

t 

TOTAL                 6  .4 

30 

1.6 

i 

FEMALE                3  »3 

20 

2.3 

MALE*                5  .5 

10 

1.0 

HA    MALL A  WALLA  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  *0 

0 

.0 

MALE             .  Ov  .0 

0 

•  0 

MA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 

i        TOTAL                1  »2 

5 

1.0 

FEMALE                1  »5 

5 

2*5 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

MA    HESTERN  MASH  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

4 

1.3 

FEMALE    4  0.0 

2 

1.5 

MALE                 0  .0 

2 

l.l 

HA    MHITHORTH  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

•  0 

NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
.MINORITY 


NUMBER 


hhlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NDN-RES ICENT 


MA  STATE  TOTALS 

.     TOTAL  17 
4  FEMALE  9, 
MALE  .8 

HEST  VIRGINIA 


•  4 

•  5 

•  4 


14  INSTITUTIONS) 
70  1*7* 
35  2*0 
35  1*5 


HV    MARSHALL  UNIVERSITY' 
TOTAL""               0  .0 
FEMALE                 0  .0 
MALE                -0  .0 
MV    M  VA  COLLEGE  GRAO  STUDIES 
TOTAL  *'             1  ♦* 
FEMALE                1  »7 
MALE                0  ..0 
MV    WEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 
TOTAL                 2  .2 
FEMALE                0  .0 
•    MALE                2  .3 
MV    WEST  VA  WESLEYAh  'COLLEGE 
TOTAL"                0  *0 
FEMALE                0  .0 
••    MALE  0  .0 


.10 
5 


7 
4 

3 

14 

5 
9 

0 
0 
0 


MV         ST  ATE  "'TCI  ^LS 
TOTAL  3 
FEMALE  1 
MALE  2* 


i 


WISCUNSIN 


WI 


6EL0IT  COLLEGE 
TOTAL   v  '<0 
FEMALE  0 
MALE  "  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


HI  CARDINAL  STR ITCH  COLLEGE 
"     TOTAL  1  l.l 

FEMALE  1      1*3  . 

MALE  0  .0 

Wf    CARTHAGE  COLL EGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE'      ?         0  .0 
<  MALE  0  .0 

HI    INSTITUTE  PAPER  CHEMISTRY 
TOTAL   *  0  .0 

FEMALE       ,  0  .0 

.     MALE  0  .0 

HI.   MARQUETTE  UNIVERSITY 
"  TOTAL  '  0  .0 

FEMALE  0  ,0 

MALE  0  .0 

HI    ME 01 CAL  COLLEGE-OF  HIS 

TOTAL  0  *0 

.    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


INSTITUTIONS) 
3f  1*4 
14  1*2 
17  1.7 


6 
2 
4 

61 

29 
32 

0 
0 
0 

11 
4 
7 

3 
2 
1 

0 
0 
0 


105 
46 
59 


1*3 
1.6 
1.0 

♦0 
.0 
.0 


7  3.2 
5  4.5 
2  1.9 


3.9 
4.5 
3.7 

3.3 
3.3 
3.3 

.0 
.0 
•  0 

2.1 
2.0 
2.2 


2.6 
2.6 
2.6 


'  .0 
.0 

•  0 

•  4 

•  0 
1.0 

•  1 
.1 

•  0 

'.0 
.0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 

3 
1 

2 
0 
2 

11 
4 

7 

0 
0 

0' 


37 
15 
22 


.0 

♦  0 
.3 

.0 
.0 
.0 

1.8  ■ 
2.7 

•  •?" 

1.3 

•  0 
1.9 

•  6 

•  5 
.7 

•  0 

•  0 

•  0 

1.5 
1.0 
1.9 

•  6 

•  6 

•  0 

•  0 

•  0 


♦  9 
.8 
1.0 


.0  . 

1 

14.3 

-0 

♦  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

1 

50.0 

0 

.0 

1.1 

1 

i.V 

0 

.0 

1.3 

1 

1.3 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

*  .0, 

0 

.0 

0 

.0 

♦  0$ 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

1. 

4.5 

0 

.0 

;o 

1 

33.3 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

.8 

0 

•  0 

1 

♦  4 

.8 

0 

♦  0 

0 

.0 

.7 

0 

.0 

1 

♦  7 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

♦0 

0 

♦  0 

o°° 

.0 

•  0 

0 

♦0 

.0 

11 I 

3 


.  0 
0 
0 

17 
13 

'4 

11 

2 
9 

110 
56 
54 

0 
0 
0 

25 
12 
13 

9 
5 
4 

0 
0 
0 


6*9 
4*8 
8.2 

•  0 
.0 
.0 

7*8 
11*7 
3.B 

7.2 
4.5 
8.3 

5.9 
6.4 
5.5 

•C 

•  0 
.0 

4.8 
6.  0 
4.0 

2.9 
3.7 
2.2 

.0 
.0 
>0 


229  5.7 
105  5*9 
124  5*5 


149 

59 
90 


93*1 
95*2 
91*9 


29  96.7 
21  100*0 
8  88*9 


160 

.  95 
85 


82*9 
85*6 
80*2 


141  92*8 

42  95*5 

99  91*7 

,555  84*0 

779  89*3 

776  79*2 

11  84*6 

7  77*8 

4  100*0 


79*0 
87*1 
74*0 

68*8 
85*8 
56*1 

98*2 

'96. a 

47  10C.0 


414 

175 
239 

216 
115 
101 

108 
61 


3,335  82*6 
1,587  89*4 
1,748  77*2 


10 

1*5 

574 

86.7 

5 

1*4" 

:335 

97.1 

5 

1.7 

239 

79.1 

10 

4*0' 

236 

94.4 

6 

4*  1 

142. 

95.9 

4 

3*9 

94 

92.2 

19 

1*5 

1,164 

91.6 

8 

1*2 

656 

96.2 

11 

1.9 

506 

86.2 

0 

.0 

8 

100,0 

0 

♦  0 

5, 

100.0 

0 

.0 

3 

100.0 

*» 

39 

1.6 

1,982 

91.1 

19 

1.6 

1,138 

96.4 

20 

2.0  ■ 

844 

84.7. 

1 

14.3 

6 

65*7 

0 

.0 

5 

100.0 

1 

50.0 

1 

50*0 

3 

3.4 

85 

96*6 

3 

3.8 

75 

96*2. 

0 

•  0 

10 

100*0 

0 

.0 

15 

100*0 

0 

.0 

13 

100*0 

0 

.0 

2 

100*0 

1 

4.5 

*'  21 

95*5 

1 

33.3 

2 

66*7 

0 

.0 

19 

100*0 

3 

1.2 

241 

93*6 

1 

.8 

114 

94*2 

2 

1.5 

127 

93*4 

0 

.0 

1 

100*0 

*0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

ALIEN 

TOTAL 

f 

NUMBER 

- 

I 

NUMBER 

0 

•  0 

160 

*  *". 

0 

•  0 

62 

0 

•  0 

98  < 

-  ° 

1 

3*3 

30 

0 

•  0 

.   21  • 

1 

11.1 

9 

20 

9*2 

217 

3 

2*7 

111 

17 

16*0 

106 

0 

.0 

'152 

0 

•  0 

44  . 

0 

.0, 

108 

167 

10*  1* 

1,  652 

"  37 

4.2 

872 

150 

15.3 

980 

2 

15*4 

13 

2 

22.2 

9 

0 

.0 

4 

85 

16*2 

v 

524 

14 

7*0 

201 

71 

22*0 

323 

89 

28.3 

314 

14 

10.4 

134 

75 

41.7 

180 

2 

1.8 

110 

/ 

/  ' 

2 

3.2 

63 

0 

.0 

47  >.,v 

475 

11.8 

4,039 

84 

4.7 

1,776 

391 

IV.  3 

* 

2,263 

* 

63 

9.7 

647 

5 

1.4 

345 

58 

19i2 

302 

4 

1.6 

* 

250 

0^ 

.0 

146 

3.9 

102 

88 

6.9 

1 ,271 

18 

2.6 

662 r 

70 

1 1 .9 

589  # 

0 

♦  0 

r* . 

»  0 

.0 

c 
9 

0 

.0 

3 

SI 

155 

7.1 

2,}T6, 

23 

1.9 

1,160 

132 

13.3 

996 

*    »  / 

0- 

•  0 

'  7 

0  * 

.0 

5 

0 

.0 

2 

% 

0 

•  0 

68 

o 

*o , 

76 

}  .  i 

0 

♦  0 

10  / 

0 

•  0 

/ 

15, 

•  0 

•  0 

13 

0 

.0' 

2 

0 

•  0 

22  ' 

0 

•0 

3 

*  I 

0 

•  0 

19 

13 

5*1 

257 

6 

5.0 

121 

7 

5*1 

>  136 

0 

•  0 

1 

0 

•0 

<  1 

0 

•  0 

0 

lERLC 


125 


129 


TAILE  2'.  «  MASTER*  S 


DECREES  CONFERRED  BY  INST  ITUTIONS-OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY,  ANO  SEX: 
STATE  ANO  NATION  Wt-J<) 


INSTITUTION* 


AMERICAN  INOlAN 
.ALASKAN  NATIVE 

nun8*eT~~~  X 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


hHlTE 
NON-HISPANIC 

'number  ~ 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


WISCONSIN 

WI    MILWAUKEE  SCH  ENGINEERING 
TOTAL'  0  .0 

FEMALE  0  .(T 

MALE  0  .0 

WI    NA  SHOT  AH  HOUSE 

TOTAL-  0  .0 

FEMALE    *  0        .0  . 

^MALE  0  .0 

WI  *U  OF  WISCONSIN  EAU  CL*:RE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0: 

MALE  0  .0- 

WI    U  CF  WISCONSIN  GREEN'  BAY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 

WI  U  OF  WISCONSIN  LA  CROSSE 
"  TOTAL  -  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0,  ♦0,» 

MI     U  OF  WISCONSIN  MAOISON 
TOTAL  *  »2 

FEMALE  2  .2 

MALE  2  .2 

WI     U  OF  WISCONSIN  MILWAUKEE- 
TOTAL  1  *1 
FEMALE                 I  »2 
MALE                 0    .  *0 
•WI    U  OF  WISCONSIN  CSHKOSH 
TOTAL  0  .0 
FEMALE                0  *0 
MILE*                0  .0 
WI    U  OF  WISCONSIN  PLATTEVL 
TOTAL                 0  #0* 
FEMALE          /     0  .0 
"MALE*  0  -0 
WI    U  0?  WISCONSIN  RIVER  FLS 


TOTAL 
FEMALE 

•MALE' 


•  0 

•  0 

•  0 


Ml  U  OF  WISCONSIN  STEVNS  PNT 
,     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       . 0 

MALE  0  .0 

WI    U  OF  WISCONSIN  STOUT 
TOTAL  •  1 
FEMALE  I  1*0 

MALE  0*  ,.0 

WI    U  OF  WISCONSIN' SUPERIOR 
TOTAL  1  1.0 

FEMALE'  1  2*8 

MALE  0        .0  „ 

WI    U  OF  WISCONSIN  WHITEWATER 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE,.         *      0  .0 
WI    WISCONSIN  CONSV  OF  MUSIC 
"   TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0 

.0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 

I 

2 

34 
22 
16 

29  , 

18 

11 

A 

3 
1 

7 
2 
5 

A 

2 
2 

1 
0 
1 

3 
0 

'  3 
2 

1  , 
1 

7 
5 
2 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

♦b 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

1*6 
1.2 
2.0 

1.8 
2.4 
1.3 

2.9 
3.4 
2.2 

1.4 
2.3 
♦7 

7.9 
6.3 
•8.8 

3.4 
3*1 
3.6 

♦  7 
.0 

2.3 

1.2 
.0 
2.1 

.1.9 
2.8 
1*5 

1.7 
2.3 
1.0 

•  0 
.0 
.0 


.WI  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 


21  INSTITUTIONS) 


♦  0 

♦  0 

♦  0' 

♦  0'' 

♦  0 

♦  0 


2  1*6 
1  1.3 
1  1.9 


•  0 

•  0 

•  o 

•  o 


o 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

vo 

%0 
0 
0 


♦  0 
.0 

♦  0 

,.o 

;0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

•0 
.0 
.0 

♦  0 
•0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

1 
1 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

.0  ' 

•  0 

•  0 
.0 

1.6 

1.3 

1*9 

•  0 
.0 
.0 


3  1*6 

1  1*2 

2  2*0. 


8 

•  2 

101  ' 

1.9 

6 

'  .2 

56 

2.2 

2 

•  1 

45 

1.6 

35 

1.6 

17 

.8 

94 

4.4 

14 

1.5 

9 

1.0 

47 

5.0 

21 

1.7 

8 

.7*  • 

47 

3.8 

22 

2.2 

20 

2.0 

72 

7.1 

6 

1.1 

10 

1.9 

35 

6.7 

16> 

3.3 

10 

2.0 

37 

7.6 

0 

.0 

1 

♦4 

5 

1.8 

0 

•  0 

1 

.8 

4 

3.1 

0 

.0 

0 

?  .0 

1 

.7 

0 

.0 

0 

.o  • 

7 

7.9 

0 

.0 

0 

.0 

1  2 

6.3 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

8.8 

.0 

.0 

0 

•0 

4 

3.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

3.1 

0 

♦o. 

0 

•  0 

2 

3.6 

.  1 

♦  7 

0 

•  0 

2 

1.4 

'  I 

1.1 

0 

♦  0 

J, 

1.1 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

o 

2.0 

1 

.4 

1 

.4  — 

6 

2.5 

1 

1.0 

0 

•  0 

2 

2.1 

0 

.0 

1 

.  .7 

4 

2.7 

1 

1.0 

0 

•  0 

4 

3.8 

0 

•  0 

0 

-  .0 

2 

5.6 

1 

1.5 

0 

.0 

2 

2.9 

2 

.5 

5 

1.2 

14 

3.3 

1 

.5 

0 

.0 

6 

2.8 

1 

.5 

5 

2.4 

8 

*  3.9 

0 

•  0 

.P 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

b 

♦  0 

0 

.0 

67 

1.3 

45 

.8 

221 

4.2 

26 

1.0 

20 

.8 

108 

4.3 

41 

1.5 

25 

♦  9 

113 

4.0 

3  100*0 

1  100*0 

2  100*0 


8 

.  0 
3 

124 
74 

50 


10C.0 
♦0 
100.0 

/ 

96.1 
97.4 
94*3 


20  90*9 

11  91*7 

9  90*0 

179  95*7 

82  96*5 

97  95.1 


1V757 
824 
933 


81*4 
88*3 
76*2 


915v  90*3 
477  9U2 
438,  89*4 


274 
124 
150 


97*5 
96.1 
98*7 


79  86*8 

30  93; 8 

49  86.0 

107  8S.91 

60  93*8 

47  85*5 


137 
90 
47 

215 
89 
126 

93 
•33 
60 


94*5 
S4.7 
94*0 

88*5 
91*8 
86*3 

89*4 
91*7 
88*2 


402  $4.8 
211  96*8 
191  92*7 

-  5  100*0 

2  100*0 

3  100*0 


4*687  88*1 
2,318  .  91*8 
2i369  84.7 


307 
62 
245 

26 
11 
15 

2 
1 
1 

3 
0 
3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3  2.3 

1  1.3 

2  3.B 

2  .  9.1 

1  8.3 

1  10.0 

5  2.7 

2  2.4 

3  2.9 


14.2 
6.6 
20.0 


3.4 
•  0 
5.3 

6.7 
3.1 
10.9 


6  4.1 
4  4.2 
2  4.0 


22 
6 
16 

7 
1 
6 


412 
98 
314 


9.1* 
6.2 
11.0 

6.7 
2.8 


1.9 
.5 
3.4 

.0 
.0 
*0 


7.7 
3.9 
11.2 


3 
1 
2 

• 

0^ 
B 

129 
76 
53 

22 
12 
10  " 

187 
85 

102 

2,158 

933 
lt225 

1,013 
523 
490 

281 

129 
152 

89 

32 
57 

219 
64 
55 

145 

95 
50 

243 
.97 
146 

104 
36 
68 

424 
218 

*>06 

v  5 
2 
3 


5,320 
2*524 
2t796 


WYOMING 

A 

WY    UNIVERSITY  OF  WYOMING 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.3 
•  4 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE* 

THE  STATES  ANO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE. 

CANAL  ZONE 


1 
0 
1 

o.c. 

999 
504 
495 


INSTITUTIONS) 
1  .3 
.     1  .8 
0  .0 


t     1,00  2  INSTITUTION 


19,393 
12,348 
7,045 


6.5 
8.4 
4.6 


3 
2 
1 


5,495 
2,171 
3,324 


.8 
1.5 
.4 


•  8 

1.5 

♦  4 


1.8 

1.5 
2.2 


5»544 
2,769 
2»775 


1.3  'i 


1.1 
.8 
1.3 


1.8 
1.9 
1.8 


9 

2.5 

312 

88*4 

4 

-  3.1 

121 

93*1 

5 

2.2' 

191 

85*7 

9 

2.5 

312 

88*4 

4' 

3.1 

121 

93*1 

5 

*  2.2 

191 

85*7 

31,431 
17.792 
13,639 


10*5 
12*1 
9*0 


249.051 
125,297 
123,754 


83*0 
84*9 
81.3 


32 
5 
27 


32 
5 

27- 


19,405 
4,524 
14,881 


9il 
3*8 
12.1 


9.1 
3.8 
12.1 


6.5 
3.1 
9.8 


353 
130 

223 


353 
130 
223 


299,887 
147\613 
152,274 


GUAM  * 

GU.  UNIVERSITY  OF  GUAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  0 
.0 


23 
17 
6 


45*1 
60*7 
26*1 


♦  0 

♦  0 

♦o , 


23 
17 
6 


45.1 
60*7 
26.1 


28 
11 
17 


5A.9 
39.3 
73.9 


.0 
.0 
.0 


51 
28 

23 


ERIC 


130 


126 


TABLE  2.  HASTR'S 


OEGAEES  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  AACEt  ETHNICITY,  ANO  SEXt 
STATE  ANO  NATION*  1978-79 


INSTITUTION* 


AMERICAN  'INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  Of.. 

NON/HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER         X       NUMBER  t 


HISPANIC 
NUMBER  . 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


W I  TE- 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


PR,  CATHOLIC 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PR    INTER  AMEA 
"  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


PUERTO,  RICO' 
0    •   '.0  / 

o     ;o  / 

0  .0/ 
U  HATO  REY  CAM- 

0<  'tO 
0  .0 
o  .'0 


PR    INTER  AMER. SAN  GERMAN  CAM 
TOTAL  **0  '.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0    ;  .0 

PR    U,Of  PR  RIO  PIECRAS 
TOTAL  0.0 
FEMALE  0/  .0 

MALE  0  x  .0 

PR    U  OF  PR  MAYACUEI 
TOTAL   "  0  «.0 

FEMALE  *      0  ..0 

MALE  '  <0  .0 

PR    U  Of  P.1  MEDICAL  SCIENCES 


TOTAL  '0  .0 

FEMALE  "    0  .0 

MALE  0  .0. 

PR    NORLO  UNIVERSITY 

TOTAL  '  0  *0 

FEMALE  0  .0 

-MALE  /          0  .0 


\ 


.0 
.0 
.0 

;o 

.0 

•o 

.0 

•o 
•o 

•  o 

.0 

•o 

•0 

•  0' 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

.0 
.0 

•  0 


PR  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


TOTALS  ( 

"  0 
0 
0 


7  INSTITUTIONS) 


VIRGIN  ISLANOS 


.COLLEGE  OF  VIRGIN  ISLANDS^ 


TOTAL*  0 
FEMALE  0 

VI         ARE?  "TOTALS  ( 
TOTALS'  0 
FtmiE  0 
MALE  0 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


( 


44.4^ 
3  42.9 
1  50.0 

INSTITUTIONS) 

V  44.4 

3  42.9 

V  50.0 

9  INSTITUTIONS) 

4  A 
3  .'5 

I       ,3  • 


23 
17 

6- 


45. 

60 
26. 


0^ 

0  * 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0' 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•ft 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

;o 
.6; 

•  0 

.0 
.0 
.0 


.0 

«o 

.0 


\ 

•  0 

•  0 

•  0 


0 
-  0 
c 


•  0 
•0 
•0 


44.4  s^ 
42.9  V 
50.0  \ 


23  2*3 
17  2.9 
6  1.5 


915  93.1 
549  93.4 
366  92.7 


4  44.4 
3  42.9 
1  50.0 


942  95.8 
569  96.8 
373  94.4 


NGh-RESI OENT 
ALIEN^ 

NJMBER 


28 
11 
17 


0 
0 
0 

4 

2 
2 

1 
0 
1 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


41- 
19 
22 


.0 
.0 
.0 

3.3 
3.5 
3.2 

1.4 
•  C 
2.4 


.0 
.0 
.0 

•  0 
•0 

•  0 

1.4* 
.0 
1.9 


#9 
.7 
1.1 


55.6 
57.1 
50.0 


55.o 
57.1 

50. Q 


4.2 
3.2 
5.6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0  - 

.0 

.0 

.0 
.0 
.0 

;o- 
•  o 
•o 


•  o 
•o 
•o 


73 
32 
41 

368 
250  * 
118  , 

"67 
20 
47 

172 
145 
27 

70 
17- 
53 


923 
553 

.370 


9 
7 

,1 


963 
588 
395 


ALL  INSTITUTIONS  ( 
TOTAL  999 
FEMALE  504 
MALE  495 


1,011  INSTITUTIONS) 

.3        19*397      6.4  5,518 

.3       12,351      8.3  2,188 

.3         7,046      4.6  3,330 


1.8 
1.5 
2.2 


6,459 
3,318 
3,141 


2.1 
2.2 
2.1 


32,373 
18,361 
14,012 


10.6 
12.4 
9.2 


249,092 
125,316 
123,776 


19,405  6*4 
4,524  3.1 
14,881.  9.7 


300,870 
148,201 
152,669 


9 

lERIC 


*27 


Ml 


V 


TABLE  j3.  OOCTOR»S 


OEGREES  CONFERREO-BY  INST 1  J^fJ J|N JN°F N" ^ '  197« * 7 9° N  **" 


ETHNICITY f  ANO  SEX:  XNSTITUTIONt 


AH Eft  I CAN  INOXAN 

AL»*«AN  native 
DUMBER  % 

ALABAMA 

AL    AUBURN  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

•FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    UNIVERSITY  OF  ALABAMA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ♦<> 

ma;e-  .  0  .0 

AL     U  ALABAMA  IN  BIRMINGHAM 


BLACK  ASIAN  Cft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANQER  HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


TOTAL 
'  FEMALE- 
MA  L"2 
AL    U  ALABAMA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


'Of  .0 

0-  .0 

0  .o 

IN  HUNTSVILLE 

0  .0 

0  .0 

-0  .0 


NUMBER 

X 

NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

4 

-  1 
3 

4*0 
3.7 
4*2  - 

•  0 
0 

0  . 

.0 
♦  0 

0 
0 

0  . 

♦  0 

♦  0 
•0 

4 
1 

3 

4.0 

3*7  - 
4.2 

86 
24 
64 

13 
8 
5 

9.4 
12*9 
6.5 

0 
0 
0 

;o 

.0 

,.o 

0  * 

0 

0 

♦  0 

♦  0 

13 
8 
5 

9.4 

12.9 
6.5 

110 
51 
59 

0 
0 

o. 

♦  0> 

♦  0 

♦  0 

1 

0 

I 

4.8* 
•  0 
,5.9 

0 

*  0 

.  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

I 

*  0 
1 

4.8 
.0 
5.9 

19 
4 
15 

0 
0 
0 

♦0 
.0 
♦  0 

£ 
0 
2 

25*0 
23*6 

0 
0 
0 

♦  0 
•0 

•  0 

2 
0 
2 

25.0 
.0 
28*6 

5 
1 
4 

NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
.  NUMBER 


AL         STATE  TOTALS  (  , 

TOTAL*  0  ♦  0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

ALASKA 

AK    U  ALASKA  FAIRBANKS  CAMPUS 

TOTAL  1  20.0 

FEMALE  0  .0 

v ,   MALE  1  20.0 


4  INSTITUTIONS) 
17      6*.  4 
9  9.6 
^      8  4*6 


.0 
.0 
.0 


AK  .\     STATE  .TOTALS  ( 

TOTAL  •    1  20.0  • 

FEHALTs  0  .0 

MALE\  °  1  20.0 

'     .  "  \ 
ARIZONA  \^ 

kZ    ARIZONA  STATE  UNIVERSITY 
TOT.AL  M  -7 

-FEMALE  0  ..0 

MALE  r  l\:l*0 
AZ    NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 
TOTAL  0  \0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0,  .0\ 

kl    UNIVERSITY  OF  ARIZONA  v 
TOTAL     ,  1        .5  \ 

FEMALE  1  1*6 

MALE  t  0  .0 

"AZ  ST. ATE  TOTALS  ( 

TOTAL  2 

•CCUtl  c 


1  INSTITUTIONS) 


\ 


♦0 
.0 
.0 


2.8 
2.1. 
*3.1 

9.7 
14.3 
8.3 

.9 
3.1 
♦  0 


.4 


INSTITUTIONS) 
9  2.3 

*  5  iye 


MALE 
ARKANSAS 

AR    ^HAROINC.  GRAO  SCH  RELIGION 

TOTAL  0        .0,  0 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0        .0  0 

AR    U  OF  ARKANSAS, MAIN  CAMPUS, 

TOTAL  0        .0  4 

FEHAL&  0        .0  2 

MALE  .     0        .0  2 

AR    U  OF  ARK  MlEOL  SCI  CAMPUS 

TOTAL  0        .0  .0 

FEMALE  •   0       .0  0 

MALE  0        .0  0 


AR*         STATE  TOTALS  I 

*  TOTAL  0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE^  .  0  .0 

CALIFORNIA 

CA    AMER  BAPT.SEM  OF  WEST 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

•      HALE    }  0  .0 

CA    CAL  INST  OF  ASIAN  STUOIES 

'  TOTAIT  0  .0 

FEMALE  0  .0 

,  ,  MALE  0        ?0  ' 

CA    CAL  INST  OF  TECHNOLOGY- 

*  TOTAL  vl 
FEMALE  0  .0 

,MAL  E  1  .9 
CA    CAL  SCH  PSYC  BERKELEY 


3-INSTITUT10NS) 
4  4.3 

2 
2 


7.7 
2.9 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


3 
0 
3 


0 
0 

0, 


•  0 
1.7 


4.2 
2.1 
5.2 

.0 

,#2 

•  0 


5 

2 
3 

1 
1 

0 

10 
3 
7 


.0 

♦  0 

•  0 


3.5 
4.2 
3.1 

3.2 
14.3 
•  0 

4.6 
4.7 
4.6 


20  7.5 
9  9*6 
11  *6.4 


1  20.0 

0  *  .0 

1  2C.0 


1  20*0 

0  .0 

1  20*0 


88.9 
88*9 
88*9 

79.1 
82.3 
76.6 

90.  5* 
100.0 
68.  2 

62.-5 
100.0 
57.1 


222  83*1 
60  65.1 
142  82*1 


80*0 
.0 
80*0 


80*0 
♦  0 
60*0 


0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

'  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1 

1.1 

10 

11.2  -< 

74 

1 

4.2 

5 

20.8 

19 

0 

.0 

5 

7.7 

55 

0 

.0 

0 

♦  0« 

4 

0 

♦G 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

326  83.2 
104  87.4 
222     81 .3 


100*0 
♦  0 
100.0 

83*.  1 
79.2 
84.6 

100.0 
100.0 
100.0 


79  64.0 
21  80,8 
58  85.3 


0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

ffO 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*  •? 

i 

.0 

16 

12-8 

•  0 

1 

5.9 

.0 

15 

13.9 

3 

7.1 

2 

4.8' 

2 

9.1 

1 

4.5 

1 

"5.0 

1 

5.0 

J 

1  100.0 

0  .0 

1  100.0 

6  100.0 
V  100.0 j 

4  ioo.<r 


7 
2 
5 

16 
3 
13 

1 
0 
1 


7.1 
7.4 
6.7 

11.5 

4*8  , 
16*9 

0  4.8 
♦  0* 
5.9 


1  12.5 

0  .0 

1  14.3 


25 
5 
20 


9.4 
5.3 
11.6 


.0' 
.0 
♦  0 


0 
0 
0* 


16 

11.1 

128 

88.9 

0 

.0 

4 

8*3 

44 

SI. 7 

0 

.0 

12 

12*5 

84 

87.5 

0 

.0 

4 

12*9 

27 

87.1 

0 

.  .0 

2 

28*6 

5 

71.4. 

0 

♦  0 

2 

8*3 

22 

91.7 

0 

.0 

14 

6.5 

171 

78.8 

32' 

14.7 

6 

9.4 

55 

85.9  • 

3 

4.7 

*  8 

5.2 

116 

75.8 

29 

19.0 

32  8.2 
3  2.5 
29-  lO.o 


.0 
.0 

•  0 

5.6 
.0 
7.7 

•  0 
.0 
.0 


5  5.3 
0  .0 

*5  *7?"4 


0 
0 
0 

-0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 


99 
27 
72 

139 
62 
77 

21 
4 

,17„ 

8 
1 
7 


267 
94 
173 


5 
0 
-5 


144 
48 

,  96 

31 
7 
24 

217 
'64 
153 


392 
119 


i 
o 

ir 

69 
24 
65 

4 

2 
2 


94 
26 
68 


1 
0 
1 

6 
2 
4 

125 

17  , 
10B 

42 

20 


TABLED.  DOCTOR'S  OCGREES .CONFERREO*  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY,  ANO  SEX: 
,MLC/  ^   .  ESTATE  ANO  NATION    197B-7B  <, 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  1 


•LACK    ;  ASIAN  CR 

NON-HtSFANIC  FACIFK  ISLANOER 


NUMBER 


% 


NUMBER  ' 


.HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
HI  NO  A I 


NUMBER 


.  WHITE 
NON-HISPANIC 

^NUMBER  ** 


institution; 


NON-AESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


.CALIFORNIA 

CA    CAt  SCH  FROF  FSVC  FRESNO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  '0  .0 

•  NALfi  .  0  .0 

CA    UL  .SCH  FROF  FSVC  LOS  ANG 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  SCH  FROF'  FSVC  SN  DEGO 
TOTAL,  0  .0 

FEMALc  0  .0 

'  MALE  0       .0  ^ 

CA    SAN  0IE60  STATE  U 
TOTAL  .  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE     <M         0  •° 
CA  *$kH  FRANCISCO  STATE  U 
TOTAL  0        .0  « 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,   .0  .0 

CA    CLAACNONT  GRADUATE  SCHOOL 
TOTAL  1      1.0  * 

FEMALE-  *  A  -  _»0. 

MA>€  1  M 

CA   JIELOING  INSTITUTE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ;0 

MALE,  ,     -      0  .0. 
a*  ft>ClER  THEOLOGICAL  SEN 
TjQT  AL  .0    "  .0 

*  FEMALE  ;0  .0 

MALE  0  .0 

.CA    GOLOEN  GATE  UNIVERSITY 
TOTAL.     ^    '      0  .0 
FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    GRAOMTE  THEOL  UNION 

-  TOTAL  0  .0 
FEMALE  0  .0 

*  MALE  0  .0 

CA    INTERNATIONAL  CCLLEGE  i 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA  ; JESUIT  SCHOOL  OF  THEOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

-  MALE  .0  .0 
CA    LOMA  LINO  A  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

_    MA  LE.  1  .0  .0 

CA*  FACIFICSCH  OF  RELIGJ^ 
TOTAL  0     .  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA.  SAN  FRANCISCO  ThEOL  SEN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    SCH  OF  THEO  ATCLAREMONT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE.  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    STANFORO  UNIVERSITY 
TOTAL  '2  .4 

FEMALE        „       I       •  * 
MALE    .  1  .2 

CA    US  INTERNATIONAL  U 
TOTAL  1  *7 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  i«l 

CA    U  OF  CAL-BERKELEY 

TOTAL  *1       •  *  \ 

.     FEMALE  1       .6  • 

MALE  0         ^  . 

CA    U  OF  CAL-OAVIS  * 
TOTAL    '  1  .5 

FEMALE  0  .0 

MALE     .  1       .4  * 

CA    U  OF  CAL-IRVINE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0, 

'  MALE  0  .0 

CA    U  OF  CAL-LOS  ANGELES 
TOTAL  2  .4 

FE..1LE  2  1.4 

MALE  0,  .0 

CA    U  OF  C AL- RIVERS  10 E 
TOTAL  0  .*0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
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.0 
•0 
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0 

•0 

•  0 
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0 

*  0 

.0 
.0 
.0 

27  100.0  • 

3  100.0 
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0 
0 

.0 
.0 

27 
3 
24 

0 
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0 

.0 
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•  0-  * 

;  Q 

0 

p 
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.0 

•  o- 

ft  0 
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0 
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.0 
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0 

o. 
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.0 

41.  100  .0 
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21  lOt/.O 
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0 
0 
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.0 
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21 
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0 
0 

•  0 
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.0' 

I 
X 
0 

£•  t 

6.3 
.0 

Q 

0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

t  1 

1 

,0 

2.7 
6.3 
.0 

36  97.3 
15  93.6 
21  100.0 

0 
0 
0 

•  0  » 

.0 

.0 

37 
16 
21 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

•  o 

0 s 
0 
"0 

•  0 

•  0 

•  0 

o 

0 
0 

•  0 
•0 
•0 

0 
0 
0 

.0 
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1  100.0 

2  *'r 

1 

1 
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0 
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.0 

o 
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0 
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•0 

o 
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0 

•0 
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.0 
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0 
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.0 
.0 

1 

,1 
0 

4 

3 
3 

6*3 
12.5 
4.2 

- 

1 

0 

1 

(1.0 
•0 

3* 
0 
3 

3. 1 
•0 
4.2 

11 
•  3 
8 

11.5 
12.5 
U.l 

70  72.9 
21  87.5 
49  68.1 

15 
0 
15 

15.6 
•  0 
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72 

0 
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0 
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.0 

o 
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0 

i.O 
.0 
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♦ 

I 
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0 

4.3 
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0 
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5.9 

.0  „ 

22  95.7 
16  94.1 
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0 
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.0 
.0 

23 
17 
6 
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0 
0 
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.0 
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4 
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.0' 

2 
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2 
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.0 
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.0 
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.0 
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0 
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.0 
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0 
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0 
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0 

.  0 
.0 
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0 

•  0 
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1 

0 

1 
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1 

.0 

I- 
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25 
5 
20 

I 
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0 

.2  .9 
4.8 

•  0< 

• 

0 
0 
0 

.  0 ' 

•  0 

•  0 

I 

•o. 
1 

2.9 
•0, 
7.1 

2 
1 
1 

5.7 
4.8 
7.1 

'    33  94.3 
!    20  95.2 
j     13  92.-9 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

35 
21 
14 

0 
0 
0 

•  Of 
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.0 
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0 
0 

.  0 
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m  0 
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0 
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•0 

o 
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0 
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26  100.0 
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.'VI  00.0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

26 
3 
23 

1 
0 

1 

7  .7 
•  0 
9.1 

-  0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

o 

0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

1 
0 

1 

7.7  ' 

.0 
9.1 

10  76.9 
1  50.0 
9  61.6 

2 
yl 
1 

15.4 
50.0 
9.1* 

13  . 
2 

11 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

1 
0 

1 

.0 
33.3 

Q 

0 
0 

.0 
.0 
,0 

1 

0. 

1 

25.0 
•  0 
33.3 

3  75.0 

1  100.0, 

2  66.7 

0 
0 

0 

.0" 
.0 
•  0 

-4- 
1 

3  ■ 

1 
0 

1 

1.6 
.0 
1.6 

1, 
0 

1 

t 

1.6 
.0 
1.6 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

2 
0 
2 

3.1 
•  0 
3.1 

60    93. 6 
0  .0 
60  93.8 

2 
0 
2 

3.1 
•  0 
3.1 

64 
0 
64 

0 
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0 
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.0 

*  .0 

0 

'  X 
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.0 
•0 

Q 
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0 
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.0 
•0 

o 

0 

ov 
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•  0 

3  100.0, 
0  .0 
3  100.0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

3 

'  0 
3 

19 
6 
13 
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5.3 
3.1 

8 

3 
5 

1  K 
1.3 

2.6 
1.2 

6 

2 
6 

1.5 
1.8 
1.5 

37 
12 
25 

7.0 
10.5 
6.1 

377  71.5 
66  77.2 
269  70.0 

113 
14 
99 

21.4 
12.3 
24.0 
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114 
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7 
1 
4 

5.1 

•  2.1 
6.7' 

• 

0 
0 
0 

.0 
.0 

•0 

6 

9 

12.3 
16.7 
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9 
16 

18.1 
18.8 
17.6 
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1 
11 
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2.1 
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48 

90 

24 
7 
17 
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3.2 
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4 

27 
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.5.1 
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5 
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.9 
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14 
*  49 
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367  66.7 
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17 
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22.1 
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0 
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1 
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,1 
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0 
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•d 
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4 
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56 
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33.1 
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0 
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.0 
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2 
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0 
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•0 
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2 
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2 
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3.1 

61  74.4 
16  68.9 
45  70.3 

19 
2 
17 

23.2  * 

11.1 

26.6 
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16 

64 

12 
5 
7 

2.4 
2*0 

14 

3 
11 
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'  2.1 
3.1 

9 
2 

,  — -"7 

1.8 

1.4 
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3T 
12 
25 

7.5 
8.3 
7.1 

394  79.6 
119  62.6 
275  76.3 

64 
13 
51 

12.9 
9.0 
14.5 

495 
144 
351 

t 
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0 

.0 
•  0 

Jo 

4 
0 
4 

3.7 
•  0 
5.0 

5 
1 
4 

4.7 
3.7 
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9 
1 
8 

0.4 
3.7 
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81  75.7 
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56  72.5 
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3 

•  14 

*  15.9 
11.1 
17.5 

107 
27 
90 
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TABLE  3.  OOCTOA'S 


OE&REEV  CONFERRilKfY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  -EOUCATION  BY  RACE*  ETHNIClTYt  ANO  SEXl  INSTITUTION! 
m  \         STATE^ANO  NATION  197B-79 


•y 


^-£A    U  C 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  % 


BUCK  ASfAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ^SLANDER 

NUMBER         %       NUMBER^  * 


HISPANIC 
NUMBER 


CALIFORNIA  • 

CA    U  CP  CAL-SAN  01  ICO 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    U  OF  CAL-SAN  FRANCISCO 
TOTAL  v  "  0  .0 

FEMALE  0  .0 

..ALE  0  .0 

U  OF  CAL-SANTA  BARBARA 
'    TOTAL  0 *  *    .0  " 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,     0  .0' 

CA    U  OF/CAL-SANTA  CRUZ 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    UNIVERSITY  OF  ThE  PACIFIC 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  SAN  FRANCISCO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0.  .0 

'  MALE  .  0  .0 

CA    UNIVERSITY  OF  SANTA  CLARA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


ca  u  cf  Southern  California 


total 

FEMALE 
MALE 


CA    THE  MRIGHT  INSTITUTE 

TOTAL  6  *0 

FEMALE  |  0  .0 

HALE  '  0  .0 

CA          ST/ME  TOTALS  ( 

TOTAL  II  *3 

FEMALE  4  •  * 

MALE  7  .3 


0  ' 

♦  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

I 

3*4 

G 

.0 
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J5*6 
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•  0 
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♦  0 

0 
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0 
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0 

•  0 
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0- 
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0 
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0 
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4 
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3 
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0 

•  0 
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•  0 
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r 

14 

3*2 

6 

6*0 

6 

2*0 

0 

,•0 

0 

•  0 

0 

♦0 

36  INSTITUTIONS) 


CCLORAOO 

CO    COLORADO  SCHOOL  OF  NINES 
TOTAL  0  .0 

^FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CO    COLORADO  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 
.0 


CO    CONS  BAPTIST  THEOL  SEN 
'TOTAL        '        0-  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CO    IL IFF  SCHOOL  OF  THEOLOGY 
TOTAL  0  .0 

'     FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CO    U  OF  COLORADO  AT  80UL0ER 

TOTAL  1  »4 

,    FEMALE  0  .0 

MALE  1  *6 

CO    U  OF  COLO  MEDICAL'  CENTER 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

,C0    UNIVERSITY  OF  DENVER 
TOTAL  1  1*2 

FEMALE  *•»     1      3*3  1 

MALE  ,   0  .0. 

CO    U  OF  NORTHERN  CCLORAOO 
TOTAL  2  1*3 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  1*8 


96 
36 
60 


0 

0 

.0 

1 

0 
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0 

0 
0 
0 
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2 
6 

0 
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0 
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0 

9' 
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0 
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.0  k 
•  8 


•  0 

•  0 

.0' 
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2*5 
3.7 

.  .0 
»  .0* 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.  .0 
.0 

•  0 


CO          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  4  .6 

FEMALE  1  .6 

MALE  3  «6 


8  INSTITUTIONS) 
9  1*4 
2  1*2 
7  1*4 


0 

•0 

1 

♦9 

0 

#0 

.0 

*0 

0 

•0 

1 

Wl 

V 

0 

•  0'  . 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0  ' 

•  0 

0 

*0 

6 

* 

4*3 

3 

2*2 

2 

5*7 

0 

•  0 

4 

3*8 

3 

2*9 

1 

3*0 

.  1 

-3*0 

0 

♦  0* 

0 

♦0 

1 

• 

3.6 

1 

3*6 

3 

18*8 

I* 

6*3 

1 

16*7 

1 

16*7 

2 

20*0 

0 

3 

11*5 

2 

7*7 

3 

20*0 

1 

6*7 

C- 

♦  0 

1 

9*1 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0^ 

.0 

*19 

4*4 

4 

♦  9 

3 

2.3 

0 

•0 

16 

5*3 

4  - 

1*3 

1 

8*3 

1 

8*3 

1 

20*0 

1 

20*0 

0 

•0 

0 

•  0 

121 

3.  3 

68 

1*8 

2  5 

2*7 

19 

2*0 

96 

'3.5 

49 

1*8 

x 

* 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

,  •° 

0 

*0 

0 

♦  0 

2 

1  *4 

.  0 

•  0 

0 

*0 

,0 

•  0 

2 

1*6 

rt 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦0 

0 

0 

♦0 

0 

M 

*0 

0 

♦  0 

3 

1*2 

1*2 

1 

1*3  » 

\ 

2*5 

2 

1*2 

1 

*6 

2 

28*6 

1 

14*3 

•  0 

*>o.o 


2  2*4 
1  3*3 
1  1*9 


♦  7 

♦  0 

♦  9 


1*2 
1*2 
1*2 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


•  0 
20*0 

2*4 
3*3 
1*9 

♦  7 
2*4 

*0 


1*4 
2*4 
1*0 


1 
0 
1 

1 

0 

1 

9 
2 
7 

2 
0 
2 

4 

2 
2 

9 
7 
2 

0 
0 
0 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  . 


.9 
.0 
1*1 

3.4 

•  0 
5.6 

6.5 
5.7 
6.7 

6.1 
.0 
7.1 

25*0 
33*3 
20*0 

34*6 
46*7 
18*2 

•  0 
.0 

•  0 


39  9*0 

11  8*3 

26  9*3 

2  1*.7 

2  40.0 

0  *0 


296 
.84 
212 


0 
0 
0 

3 
0 

3- 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

15. 

5 
10 

3 
0 
3 

5 
3 
2 

4 
1 

3 


30 
9 
21 


*0 
*0 
.0 

2.2 
.0 
2.4 

.0 
.0 
.0 

.0 
*.0 
.0 

6.2 
6.3 
6.2 

42.9 
•  0 
6C.0 

6.0 
10.0 
3.7 

2.6 
2.4 
2.7 


4.6 
5.4 
.4.3 


NON-RESIOENT 
•ALIEN 


NUN8ER 


100  85*5 
„  16  72*0 
*B2     B9*  I 


26 
9 
17 

110 
29 
61 

30 
5 
25 

10 
3 
7 


89*7 
81.  8 
94*4 

79*1 
82.9 
77*9 

90*9 
100*0 
89*3 

62*5 
50*0 
7C.0 


17 


65*4 

8  53*3 

9  81*8 


3 
0 
3 

336 
117 
219 

'•10 
%  3 
•  7 


1C0.0 
.  »0 
100*0 

77*2 
86*0  - 
72*5 

83*3 
60*0 
100*0 


2,877 
765 
2,092 


77*4 
63*2 
75*4 


10 
1 
9 

108 
10 
98 

) 

5 

i  0 
\  5 


50*0 
100*0 
47*4 

78.3 
90.9 
77*2 

100*0 
•  0 
100.0 


8  100.0 
1  100.0 
-7- 100*0 


196 
72 
124 

4 

2 
2 

75 
27 
48 

134' 
36 
96. 


81.3 
91.1 
76.5 

57.1 
100.0 
40.0 

'89.3 
90.0 
86.9 

86*  2 
WO.  5 
87*3 


540*  82*4 
151  91.0 
389  79*6 


TOTAL 
NUMBER 


16 

13i7 

-  117 

7 

28.0 

25 

9 

9.8 

92 

2 

6.9 

29 

2 

16.2 

11 

o 

.0 

IB 

20 

14.4 

139 

4  0 

U.4 

35 

16 

15.4 

104 

1 

3*0 

33 

0 

•  0 

5 

.  1 

3*6 

2B 

2 

12*5  ' 

16 

1 

16*7 

6 

1 

10*0 

10 

0 

•0 

26 

0 

•  0 

15 

0 

•  0 

11 

« 

0 

-0 

3 

0. 

•  0 

0 

0 

♦  0 

3> 

60 

13.8  .  ' 

435 

5 

3.8 

133- 

55 

18.2 

302 

0 

♦  0 

12 

0 

•0 

,5 

0 

•  0 

7 

543 

14.6 

.3t716' 

74 

7.8 

943 

469 

16.9 

2, 773 

10 

50*0 

20 

o 

♦  0 

r 

10 

52*6 

19 

27 

19.6 

136 

1 

9*1 

11 

26 

20*5 

127 

0 

5 

0 

•  0 

v- 

0 

.0 

0 

.0 

6 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

7 

30 

12.4  * 

241 

2 

2.5  * 

79 

28 

17*3  " 

162 

0 

.0  , 

7 

0 

♦o  , 

2 

0 

*0 

5 

4  4*8 
0  *0 
4  7*4 


14 
3 
11 


85 
6 
79 


9.2 
7.* 
10*0 


13*0 
3*6 
16.2 


64 

54 

152 
42* 
110 


655 
166 
469 


CONNECTICUT 

CT    HARTFORO  SEM  FOLNOATION 

TOTAL                 0        .0  1  16.7 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  •  .  1  20*0^ 
CT    UNIVERSITY  OF  CONNECTICUT 

TOTAL                0        .0  3  1*9 

FEMALE                0       .0  2  3*8 

MALE'              0        *0  1  .9 


.0 
*0 
*0 

*0 
♦  0 
.0 


.0 

♦  0 
♦0 

.0 
.0 

♦  0 


1 

16*7 

5 

83*3 

*  0 

.0 

0> 

♦  0 

1 

100*0 

0 

*0 

1. 

20*0 

4 

80*0 

0 

«  -.o 

3 

1.9 

136 

84*5- 

22 

13*7 

2 

i  3*8 

46 

86*8 

5 

9*4 

1 

♦9  ' 

90 

63*3 

17 

15*7 

6 
1 
5 

161 
53 
106 


■■IKJC 


130 


TABLE  5.    OOCTOMS    DECREES  CONf ERREO  tY  INSTITUTIONS  OF  HI  CHER  EDUCATION  RY  MCEt  ETHNICITY*  ANO  SEXt 

•      STATE  ANO  NATION  a*7§-79 


INSTITUTION* 


V  AMERICAN  I HOI AN 
*'         ALASKAN  NATIVE 


kCK  ASIAN  CR 

r-HKPANlC  PACIFIC  ISLANDER 

S       NUMBER  X 


CCNNKTICUT 

•  CT    WESLEYAN.  UNIVERSITY 

TOTAL  *              0  *0 

FEMALE                0  .0 

HALE                0  '..0 
CT    YALE  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0, 

FEMALE                C  .0 

HALF/               0  •<> 

*  CT         STATE  TOTALS  C  4 

TOTAL.               0  .0 

FEMALE                0  *0' 

MALE              -0  .0 

OEL  AWARE 

OE    UNIVERSITY  OF  OEL AWARE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 


OE         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  jf 
MALE  r0 

01  STRICT  OF  COLUMBIA 


0 
0 
0 

12 
2 

10 


.0 
.0 
.0 

3.7 
2*5 
4*1 


INST  ITUTIONS) 
16  3*2 
4  3*0 
12  3.3 


2  3.5 

1  9.1 

1  2*2 

INSTITUTIONS) 

2  3*5 
1  9.1 
1  2.2 


.0 
.0 
.0 

1.9 
2.5 
1.6 


6  1*2 
2  .  1.5 
4  1.1 


♦  0 
.0 

•  0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE  „ 
NON-HISPANIC 


non-re sioenI 


t 

NUMBER 

NUMBER 

t 

NUMBER 

7*7- 

1  * 

7.7 

12 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

7.7 

.  1 

7.  7 

-  12 

0 

1.2 

22c 

6.8'. 

264 

81*7 

37 

2.5 

6 

7.5 

71 

66*6 

3 

.6 

16 

6.6 

193 

79.4 

34 

1.0 

27 

5.4 

417 

62.9 

59 

US 

*  8 

6.0 

116 

68*1 

8 

.8 

19 

5.1 

299 

81.0 

51 

.0 

2 

3.5 

46 

84*2 

.  7 

.0 

1 

9.1 

10 

90*9 

0 

.0 

1 

2.2 

*38 

82*6 

7 

2  3*5 
1  9*1 
1  2*2 


48  84*2 
10  90*9 
36  82*6 


*0 
•  0 

♦0, 

11*5 
3*8 
14*0 


11*7 
b'*0 
13*6 


12*3 
♦  0 
15*2 


7  12*3, 
0  «0 
7  15*2 


13 
0 
13 

323 
60 
243 


503 
134 
369 


57 
11 
46 


.11  * 

46 


0C    AMERICAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0-  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0^  -0 

[OC    CATHOLIC  U  OF  AMERICA 
TOTAL  *  0.0. 
FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

OC    GALLAUOtT  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

'FEMALE  0  .0 

MALE  '0  .0 

OC    GEORGETOWN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

OC    GEORGE  HASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

OC    HOWARD  UNIVERSITY 
,     TOTAL  '0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

OC  .WESLEY  THEOLOGICAL  SEN 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0.  *0 

o 

OC         STATE  TOTALS   (  7 
TOTAL  0  *0t 

FEMALE  0  *0 

MALE    ,  0  .0 


7  6*8 
4  12*9 
3  6*1 


5 
2 

3* 

I 

'0 

2 

2, 
0 

23 
8 


3.6 
4.8 
3.1 

.0 

•  0 
.0 

'  3.1 
7.1. 

♦  0 

14*7 
16.0 


15'  14.2 


"32 
13 
19 


50*8 
76*5 
41.3 


1  12.5 
*  0  .0 

1  14.3 

INST  ITUT IONS) 

70  13.7 

29  *17*1 

41  12*0 


2 

2.5 

0 

♦  0* 

9 

11*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

12*9 

Z 

4.1 

0 

•  0 

5 

10*2 

1 

.7 

2 

1.4 

8 

5*8 

0 

♦  0  * 

0 

.0 

2 

4*8 

1 

1.0 

2 

2.1 

6 

6*2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  ' 

*0 

0 

*o  , 

0 

•  0 

*  0 

•  0 

0 

A-0 

0 

.0 

0 

*0 

4 

6*3 

1 

1.6 

7 

1C*9 

1 

3.6 

0 

.0 

3 

10*7 

3 

8*3 

1 

2.8 

4 

11*1 

10 

'6.4 

1 

.6 

1 

34 

21*8 

3 

6.0 

0 

.0 

11 

22*0 

7 

6.6 

1 

.9 

23 

21*7 

2 

3.2 

1 

1.6 

35 

55*6 

1 

5.9 

0 

.0 

*  14 

82*4 

1 

2*2 

1 

2.2 

21 

45*7 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

12*5 

0 

.0 

0' 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

14*3 

O 

19 
5 
14 


3.7 
2.9 
4.1 


5  1*0 
0  *0 
5,  1.5 


94 
34 
60 


18*4 
20*0 
17*5 


66 

82*5 

5 

6*3 

24 

77*4 

3 

9.7 

42 

65*7 

2 

4.1- 

118 

84*9 

13 

9.4 

37 

88*1 

3 

7*1 

81 

83*5 

~  10 

10*3  • 

2 

100*0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

.0 

I 

100*0 

0 

.0 

46 

71*9 

11 

17.2 

21 

75*0 

4 

25 

69*4 

114 

73*1 

8 

5.1 

39 

78*0 

0 

.0 

75 

70*8 

8 

7.5 

4.8 
5.9, 
»  4*3 

7  5*0 
100*0 
71*4 


355  69*3 
124  72*9 
231  67*5 


25 
2 
23 

1 

.0 


63 
12 
51 


39*7 
11*8 
*50*0 

12*5 
♦  0 
14.3 


12*3 
7*1 
14,9 


60 
31 
49 

139 
42 

.97  *" 

"  2 
1 
1 

64 
26 
36 

156  < 
50 
106 

63 
17 
46 

-8 
1 

h 


512 
170 
342 


FLORIOA  f 

FL    FLORIOA  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  "  ,  0  *0 

FEMALE     "  0  *0 

MALE  0  *0 

FL    HEEO  UNIVERSITY 

TOTAL      "  0  .0 

„  FEMALE       v       0  .0 
MALE  0  .0 

FL    LUTHER  RICE  SEMINARY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE^    «  0.     ..0-  •  - 

MALE  0  .0 

FL    NOVA  UNIVERSITY 

TOTAL  1  *3 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  *4 

FL    FLA  ATLANTIC  UNIVERSITY 
*$  *  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .'0 

*    .  *FL    FLORIOA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  2  *6 

FEMALE  0     .  .0* 

MALE  2  .9 

FL    UNIVERSITY  OF  FLORIOA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0.    .  .0 


0 
0 
0 

4  * 

2 

2 

3 

-0 
3 

71 
40' 
31 

1 

-0 
1 

17 
6 

9 

*0 
6 
4 


♦0 

•  0 

•  0 

7.3 
1.1 
5.4 

1.6 

~.o 

1.6 

7^6 
6.5 
2.5 


1 
0 
1 

4 
1 

s  3 

0 
0 
0 

s  1 

0 

1 

10 

1 , 

9 


♦  0, 

•  0 
.0 


1  1.6 

0  *0- 

1  2*7 


.5 
.0 

♦  6 

1.0 
.7 
1.2 

• 

.0 
.0 

♦  0 

** 

♦  0 

♦  4 

3*2 
1.3 
3.8 


.0 

.0. 

.0 
.0 
.0 

1.1 

.0 
1.2 

1.3 
♦  7 
1.6 

4.8 
.0 
6.7 

1.5 
1.7 
1*3 


5  1*6 
4  5*1 
1  *4 


0 

.0 

10 

100.0 

0 

♦*0 

10 

0 

^0 

~3  TOOlO 

0 

TO*  " 

3' 

0 

0  -° 

7 

100*0 

0 

•  0 

? 

5 

9*1 

50 

•0.9 

0 

.0 

55 

2 

11*  1 

16 

88*9 

0 

•0 

16 

3 

■  8*1 

34 

91*9 

0 

♦  0 

37 

6 

3.3 

175 

96*2 

1 

♦  5 

182  ^ 

0 

.0 

11 

100*0  • 

0 

•  0 

*  11 

6 

3.5 

164 

95*9 

1 

.6 

171- 

ex; 

20*3 

317 

79.4 

1 

'  .3 

399 

42 

27*8 

108 

71. '5 

1 

.7 

151 

39 

15.7 

209 

64*3 

0 

•  0 

•  248 

2 

9*5 

19 

90*5 

0 

•  0 

21 

0 

*a 

6 

130*0 

-  0 

•  0 

6 

2 

13*3 

13 

66*7 

0"^ 

•  0 

If 

25 

7.3 

'  264 

82*8  • 

34 

9.9 

343 

10 

8.5 

96 

83*8 

9 

7.7 

117 

15 

6.6 

166 

82*3 

25 

11*1 

226 

25 

,8.0 

234 

74*8 

54 

17*3 

313 

11 

14.1 

63 

80*8 

4 

5*1 

78 

14 

6*0 

171 

72*8 

50 

21*3 

235 

9 

•ERIC 


131 


35 


TAIL*  3.    DOCTOR*  DECREES  CONFE*REO,it  INSTITUTIONS  OF  HI  CHEN  EDUCATION  tt  MCE.  fTlfUCITY.  ANO;SEXt 

STATE  AND  NATION  1976-71 


INSTITUTION. 


O 


AMCA  I  CAN  INOIAN 

«A17*SKAN*>UTIVE 

NUWEA  S 


SLACK  ^  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUHREh 


o 


Florida 

fL    UCf  SOUTH  FLORIDA 

TOTAL  0<  •♦0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0    *  *0 
FL    UNIVERSITY  OF  H1AH\ 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

HALE'  0  .0 

FL    UNIVERSITY  OF  SARASOTA 

TOTAL  A  UT 

FEMALE  0  •    .0  « 

MALE  1    "  2.6 


i 


o*    To  x 

2  3.5 

12  20.0/ 

7  31.  • 

5  13.2 


FL         STATE  TOTAf  ,| 

TOTAL  A  .3 

„  "FEMALE  0  .0 

*NAL$  4  *4 

GEORGIA 


10  INSTITUTIONS! * 
120  7.9 
63  13.9 
57      5.  A 


GA    ATLANTA'  UNIVERSITY 
TOTAL  0/  .0 

FEMALE  0  .0, 

MALE  0  .0 

GA    COLUMBIA  THEOLOGICAL  SEN 
^W^TOTAL  0,  .0 

^FEMALE  0  .0 

HALE  0'  .0 

GA    EMORY  UNIVERSITY 

TOTAL  0       .0  ^ 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  0  .0 

GA  GA  INST  OF  TECHK  MAIN  CAM 
.    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  »    «0  .0 

GA    GEORGIA  STATE/LNI VERS1TY 
TOTAL  K       -0  . 

FEMALE  o  ,  -0 

HALE  0  .0 

GA    INTROEWOMINfTt  THEOL  CTR 
TOTAL  0  .0, 

FEMALE       e>        0  JO 
HALE        ,.0  .0 
GA    MEDICAL;COLLEGE  OF  GA 
TOTAL  0     '  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  *.0 


12  100.0 
7  100.0 
5  100.0 


14.3 

•0 
20.0 


6  6.2 
A  14.8 

2  2.9 


0 
0 
0 

6 
3 
•  3 

1 
0 
1 

0 

0^ 
0 


.0 
.0 
.0 

5.6 
5.6 
5.5 

100.0 

•  0 
100.0 

•  0 

•  0 

•  0 


GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA 


vTOTAL 
FEMALE 
MALE, 


•  6 

1.3' 

•  6 


GA         STATE  TOTALS 
.TOTAL*  2 
FEMALE  I 

.MALE.  1 

HAWAII 


•  A  • 
.6 

•  3 


14  5.6 

3  3.9 

11  6.3 

C^TITUTIONSI 
40  7.5 

17  10.1 

23  6.4 


HI    U  OF  HAWAII  AT  MANOA 

'    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ;0 

M         STATE  TOTALS  C 

,  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


0 
0 


1  INSTITUTIONS) 


10AH0 

10'  IDAHO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  '        0  .0 

FEH4LE  0  .0 

*     HALE  0  .0 
ID  ; UNIVERSITY  OF  ICAHO 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

ID*  .     STATE  TOTALS  C 

TOTAL  *            0  .0 

■  FEMALE  -  0  .0 

.HALE  0  .0 


0 
0 


•0 

•  0 
.0 

.0 
.0' 

•  0 


2UNSTmiT!0N$l 


ILLINOIS 

IL    AMERICAN  CONSV  CF  MUSIC' 

TOTAL  0  .0 

'FEmLE  0  >0 

HALE  0  .0 


0 

0^ 
0 


.r0 
.0, 
.0 


•0 


1 

0 

I. 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 

1 

3 


HISPANIC 
NUHftER 


TOTAL 
MINORITY 


MUTE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


1 

2.1 

3 

•  •3 

0 

.0 

0 

1 

3.4 

3 

10.3 

3 

3.1 

10 

10.2 

0 

.0 

6 

14.6 

3 

5.3 

4 

7.0 

1 

1*7 

1 

1.7 

1 

4.5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.4 

22 

1.5 

32 

2.1 

3 

.7 

13 

2.9 

19 

1*1 

19 

1.1 

45 
7 
36 


.0 
,.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

1.0 
.0 
1.4 

2.0 
.0 
2.2 

.0 
.0 
.0 

'  .0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

1.6 
1.3 
1.7 


1.1 
.6 
1.4 


45  36.9 
7*  23.3 
3t  41.3 


36.9 
23.3 
41.3 


•  0 

•  0 

•  0 

2*.  2 

•  0 
2.7 


1  1.6 

0  tft.O 

1  1.9 


1  33.3 
1  50.0 

0*  -  .0" 


0*o 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


2  2.1 
1  ,3.7 
1  1.4 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

q 

l 
l 

0 


•  0 

.  .o  . 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

>o 

•  4 
1.3 

•  0 


•6 
1.2 
.3 


2  1.6 
0  .0 
2  2.2 


2  1.6 

0  .0 
2  2.2 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 
".0 
.0  • 


•0 

~7o 


•  ER  t 

NUMBER 

s 

NUMBER 

4 

tui 

31 

64.1 

1 

t 

2.8 

0 

.0 

7  1C3.0 

0 

•  0 

4 

13.  • 

•  24 

62.8 

% 

t 

3.4 

15 

15.3 

12 

63.7 

1 

1.0 

4" 

14.4 

35 

85.4 

0 

•0 

'  9 

15.1 

47 

62.5 

1 

l.B0 

15 

25.0 

44 

73.3 

1 

1.7 

• 

34.4 

14 

63.4 

0 

•  0 

7 

16.4 

30 

76.9 

1 

2.4 

176 

11.7 

1.246 

82.1 

93 

6.1 

79 

17i4 

361 

79.5 

14 

3.1 

99 

9.3  ° 

•15 

63.3 

79 

7.4 

* 

12  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

LOO.  0 

0 

.0 

0 

•0 

5 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

14.3 

r 

6 

65.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

•  0 

1 

20.0 

4 

60.0 

0 

•°, 

9 

9.3 

T9 

61*4 

9 

9.3 

5 

It.  5 

19 

70.4 

3 

11.1 

4 

5.7 

60 

65.7 

6 

8.4 

1 

2.0 

31 

63.3 

17 

6  t 

34.7- 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

•  0 

1 

2.2 

28 

60.9 

17 

37.0 

6 

5.6 

101 

94.4 

0 

•  0 

3 

5.  1 

4? 

94.2 

0 

*  .0 

3' 

5.5. 

52 

94.5 

■ 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

*  0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0. 

4 

80.0 

I" 

20.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

15.0 

1 

25.0 

1 

21 

8.3 

196 

77.*8 

35 

13.9 

6 

7.9 

67 

68:2 

,  3 

3.9 

15 

6.5 

129 

73.3 

32 

18.2 

51* 

9.6 

«417 

78.7 

42 

11.7 

21 

12.5 

141 

63.9 

6 

3.6 

30 

6.3 

276 

76.2 

56 

15.5 

47 

38.5 

66 

55.7 

7 

5.7 

7- 

23.3 

20 

66.7 

3 

10.0 

40 

43.5 

48 

52.2 

o  4 

4.3 

47 

38.5 

66 

55.7 

7 

5.7 

7 

23.3 

20 

66.7 

3 

10.0 

40 

43.5 

48 

52.2 

4 

4.3. 

0 

♦  0 

19 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

-  0 

•  0 

0 

•  0 

15 

100.0 

0 

•  0 

1 

2.2 

34 

75.6 

10 

22.2 

0 

..0 

7 

87.5 

•  1 

12.5 

1 

2.7 

27:  73;  0 

9 

24.3 

1 

1.6 

53 

8?.  8 

10 

15.6 

0 

.0 

11 

91.7 

I 

8.3 

1 

1.9 

0  m  42 

80.8 

9 

17.3 

1 

33.3 

_^-l 

^-33s3" 

1 

33.3 

_  1 

— 50J0' 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

TOTAL  ' 
NUM8ER 


1.517 
454 
If  063 


12* 
7 
5 


7 

i 


49 
3 


107 
52 

5f/ 


1 


5 
1 
4 

252 
76 
176 


530 
166 

362 


122 
30 
.  92 


>122 
30 
92 


19 
4 
15 

45 
6 

-37, 


64 

12 

.32 


3  . 

2 

1 


ERJC 


■tag 
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-<«T*.S-  ;oe«6ES.CO^  RACEr  ETHNICjlTY, 


ANO  SEXi  INSTITUTION, 


AMER  ICAN- INDIAN 
.ALASKAN  NATIVE 

NUMBER^  X 


6 LACK  ASIAN  OR - 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


HISPANIC 


. TOTAL 
MINORITY 


ILLINOIS 


JL  "  GARRET T-E VANG EL CL  THEOL 
TOTAL  '0  .0 

FENALtS  0        .0  * 

.      HALE  0  .0 

fL     ILLINOIS  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL"  0  i'  ;0 

FEMALE  0  .0 

MALE    »  '  0  .0 

IL    ILLINOIS  'STATE  UNIVERSITY 

TOTAL.    '  0  -0. 

*    FEMALE  0  .0' 

MALE  0  .0 

IL     LOYOLA  U  OF  CHICAGO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  •  0  -  .<» 

MALE  .  0  ,  .0 

>SL    LUTH  SCH  THEOLOGY  CHICAGO 
•TOTAL  0  .0 

FEMALE  *-         •  .0  -0 
"MALE.*  •  .     .     0  .0 
IV    MCCORMICK  THEOLCGICAL  SEM  - 
TOTAL  .0  .0. 

FEMALE  "  0  -.0 

'  MALE.  0  r.O 

IL    ME AOV L-L0M8AR  C  THEOL  SCH 

*  TOTAL  Jg  •<> 
FEMALE  0  *0 

HALE  .0 
IL    tlORTHERN-  ILL  UNIVERSITY 
,  *    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  / 

MALE  0        .0  , 

IL    NORTHWESTERN^  UN  IV  ERS ITY 
TOTAL  1  «3 

FEMALE      *        -  1  1.0 
MALE  0  .0 

•IL     STHN  ILLINOIS  U  CARBCNOL 
TOTAL  0  *0 

FfiHALE  0  .0 

MALE-      -         0  .0 
.  IL    TRINITY  EVANGELCL  01V  SCH 
"  TOTAL  0,  .-0 

FEMALE    1  *  0  .0 

MALE  _  .  0  .0 

IL    UNIVERSITY  OFCHICAGO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

•  MALE  .  0  .0 

IL    U  HLTH-SCI-CHGO  MP.OL  SCH 
TOTAL  ,  0      ..0  JL 

FEMALE  0  .0 

MALE    „  0  .0 

IL    U  OF  ILL  CHICAGC  CIRCLE 
-   TOTAL    *  0  *0 

FEMALE  •<>  - 

MALE  .    0'  .0 

IL    U  OF  ILL  MEOL  C*TR  CHGO 
TOTAL.    **  0  *0 

FEPALE    ^  0       .0.  * 

MALE  0  .0 

IL    U  OF  ILL  URBANA  CAMPUS 
-TOTAL       "  0  .0 

'FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


10*0 

•  0 
10.0 

♦  0 
.0 
.0 


3  16*7 
,0  1  .0 
3  17.6 


1.8 

.0 
2.3 

12.1 
.0 

MISS" 

c>7 
0  .o 

5.5 

.0 
.0 

♦  0 

2.4* 

•  0 
.  2.4 

12.5 
.0 
16.7 


2  2.0 
1  3.0 
I  1.4 


8 
3 
5 

1* 
4 

10 

0 
0 
0 

z 

0 
2 

.0 
•  0 
0 


2*7 
3.0 
2.5 

*8.3 
6.8 
9*1 

.0 

V  *° 
-  0 

.6 
•  0 


•  0 
.0 
.0 


4  9.3 
3  27.3 
1  3.2 


0 
0 
0 

33 
3 
30 


♦  0 

.0' 

~*°" 

5.1 
2.3 
5.7 


19  INSTITUTIONS) 
78  4.0 
14  3.0 
64  4.3 


IL         "STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  V          1  *l 

FEMALE                 1  —2 

MALE                 0  .0 

.1  NO  I  AN  A  i 

IN    BALL  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL       *  "0        .0  «3*  5.1 

FEMALE  0   '    .0  _  2 

MALE  0        .0  y\  2.4 

IN    CHRISTIAN  THEOLOGICAL  SEM  ^ 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0       -*0*  0  .0 

HALE  0^.0  0  .0 

IN    CONCOROIA  THSOLCOICAL  SEM 

TOTAL  0        .0  0^  .0 

FEMALE  0.    .   .0  0-  .0 

MALE  0     *  .0    *„  0  .0 


ER 

- 

NUMBER 

x  • 

0 

♦  0- 

'  0 

.0 

0 

.0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

"0 

.0 

o 

♦  0 

0 

♦  0^ 

0; 

.♦0 

•o 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

*  0" 

-  .0  ' 

p 

♦  0 

7 

12.3 

1 

1.8 

1* 

7.7 

0 

.0 

13.6 

1 

2.3 

1 

3.0 

•o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3*8 

0 

.0 

8 

9.9 

5> 

6.2 

3 

11.5 

3 

11.5 

5 

9.1 

2 

3.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

.0 

o 

.0  - 

0 

.0 

1 

1*2 

1 

1.2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1  .2 

1 

1.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

••0 

0 

.0 

i 

1.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

~1 

1.4 

o 

.0 

5 

1.7 

3 

1  0 

4 

4.0 

1 

1.0 

<1 

.  5 

2 

1.0 

9 

5.3 

3 

1.8 

2 

,  3.4 

1 

1.7 

7 

6.4 

2 

1.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

<*  o 

io 

0 

•  0 

16 

4.9 

4 

1.2 

2 

2*6 

1 

1.3 

14" 

5.6 

3 

1.2 

c 

0 

.0. 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  o 

-  0 

♦  0 

0 

.0 

1 

.  2^4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

i 

3.2 

u 

.0 

7  .7 

0 

•  0 

•  1 

12.5 

0. 

.0. 

1 

5.6 

0 

.0 

:69 

10.6 

11 

1.7 

8 

6.3 

4- 

3.1 

61- 

.11.6 

,  7 

1.3 

*  * 

121 

6.2 

28 

1.4 

22 

4.7- 

10 

2.1 

99 

6.7 

18 

1.2 

0 

.0 

JO 

r 

.0 

0 

.0 

0 

*.o 

0 

.0 

0 

.0 

NUMBER' 


hHITE  - 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


•0 

♦0* 

f 

♦  0 
.0 
.0 

f 
i 


NON-RE  SIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
X,  NUMBER 


1 

10. 'i  t 

9 

90*0 

0  " 

•  0 

0 

*  .0 

1 

10.0 

9 

90*0 

0  * 

.0 

11 

91*7 

0 

.0 

2  100.0 

0 

* 

.0 

9 

90*0 

3 

16.  7 

.  13 

72*2 

0 

.0 

0 

\  .0 

3 

17.6 

13 

76*5 

9 

1 5*8  " 

41 

71*9 

1 

7.7 

12 

92*3 

8 

18*2 

29 

65*9 

5 

26 

78*8 

0 

.0' 

7 

100*0 

5 

19.2  . 

19 

73.1 

16 

19.8- 

65 

80.2 

6 

23.1 

20 

76V9i- 

10 

18*2 

45 

81*8 

0 

•  0 

13 

92.9 

0 

♦*0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

92.9 

4 

4.8 

78 

94*0 

0 

1 

100*0 

4 

*4.9  " 

77 

93.9 

1 

12.  5 

7 

87*5 

0 

•  0 

2 

100.0 

,1 

16.7 

5 

83.3 

3 

2.9 

93 

91*2 

1 

3.0 

31 

,93.9 

2 

2.9 

62 

J  89.9 

17 

5.6 

214/  71.1 

9 

9.1 

77/  77.8 

8 

4.0 

137 

67.8 

26 

15*4 

128 

75.7 

7 

11.9 

50 

.84.7 

19 

17*3 

78 

70.9, 

0 

■  .0 

3 

100.  0^ 

0 

.0 

0 

0 

.0 

3 

100.0 

22 

6.7  / 

277 

84*5 

3 

3.9  / 

66 

86.8 

19 

7.5  i 

211 

83.7. 

2 


•  0 

J, 

27.3 
/6.5 


2  /  7.7 
1  »  12*5 
L1  5*6 


/ 
11/3 
15 
;98 


•  228 
.47 
181 


17.3 
11*7 
18.7 


11*7 
10*0 
12.3* 


25 

"  24* 
7 
17 

532 
113 
419 


100.0 
•  0 
1C0.0 

78.6 
72.7 
80.6 

92*3 
87.5 
94.4 

81.6 
'  88*3 
80*0 


1»56> 
396 
1*173 


80.8 
84.6 
79*5 


3 

5*1 

55 

93.2 

2 

11.1 

"  16 

88.9 

1 

t  2.4 

39 

95.1 

0 

•  0 

11 

91.7 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

10 

90.9 

0 

•  0 

f 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

-  1 

100.0 

0 

.0, 

0 

*  .0  * 

0 

.0 

1 

8.3 

0  »' 

♦0* 

1 

10*0 

2 

11*1 

1  100.0 

1 

r>  *v 

7 

12*3 

0 

♦  0 

7 

1P«T 

2, 

6.1 

0* 

,.0. 

2 

7  .7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

1 

7.1 

0 

•  0 

1 

7.1- 

1 

1.2 

0 

.0 

-1 

1*  2  * 

'  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*u 

6 

5.9 

1 

3.0 

5 

7.2 

70 

23.3 

13 

13.1 

57 

28  .2 

15 

8.9 

2 

.3.4 

13 

11.8 

0 

.  .0* 

0 

.0 

0 

♦  0 

29 

b:8 

7 

9.2 

22 

8.7 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

9.5 

0 

•0 

4 

12.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

<  7 

i.i 

0 

•  0 

7 

1.3 

146 

7.5 

25 

5.3 

121~  8.2 

1 

1.7 

0 

.0 

1 

2.4 

1  8.3 

0  .0 

1  9.1 


10 
0 
10  " 

12  x 

10 

18 
1 
17 

57 

13  > 
44 

33 
7 

26  . 

V. 

26 
55 

14^ 

0 
14 

83 
1 
82 

8  4 

*  2 
"  6 

"102 
33 
69 

301 
99 
202  » 

169 
59 
^110 

3 
0 
3 

328 
76 
252 


42 
11 
31 

26  " 

'8 

18 

652 
128 
524 


1,943 
468 
It  475 


.  .0 
.0 
.0 


59 
18 
41 

12 
1 
11 

1 
0 
1 


/-.! 
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.TAILEj.   'b0CT«»S.  OEGREB  CONFEWEoV/  INSTITUTIONS.OF, HIGHER  EOUCATION  W  RACEt  ETHNICITY*  ANO  SEXt  INSTITUTION, 
w  '     \         STATE  ANO" NAT  I ON    1976-79.  ,  .  - 


AMERICAN * INDIAN 
At AS KAN  NATIVE 

NUMBER  S 


SLACK*     .         ASIAN  C A 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER: 


NUMBER 


HISPANIC, 
NUMBER  v 


*  TOTAL 
MINORITY 

e 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


T  OTAL 
NUMBER 


INDIANA 

IN    INOIANA  STATE  U.  MAIN  -  CAN 

TOTAL*                0       ♦0,  H  0  .0 

FEMALE                 0;       .0  0  -  .0 

:     male:           o,    '*o  o  .0 

IN    INDIANA  U  < BLOOM INGTON  ' 

'     TOT  AL   *"        .    2>'      .4  8  1.6 

'    FEMALE                1    a  .6  5  3.2 

'MALE  *  I;  S3.  '  3  .9 
.IN    PUROUE'U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  *'           0       .0  5  1*3 

•FEMALE                 0      '.0             *  ,3  4.1 

MALE  0  .0  .  2  .7* 
IN  ^UNIVERSITY  OF  NOTRE  OAME 

TOTAL                1      1.3         *       0  .0 

'FEMALE                0       .0  0  .0 

;male           >v    i.5  o  .o 

IN  *       STATE  TOTALS  (  7  INSTITUTIONS) 

TOTAL   "             3  .     .3  16  ^1.6 

FEMALE                1        .4            _  10  3.8 

x     MALE                2       .3  6  .8 

9 

I  CM  A 


5.0 


IA    AQUINAS  INST  OF  THEOLOGY 
TOTAL"  0 
FEMALE  ■  0 

MALE    -  0 
IA    DRAKE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
HAL  E 
I A    IOWA  STATE 
TOTAL 
FEMAUE 
*  MA  LE 
IA    UNIVERSITY  OF 


0 

0- 
0 

SCLC  TECHN 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
IOWA 


.TOTAL 
FEMALE 
*  MALE 


0 
0 
0 


♦  0  J 
.0 


.0^ 

•of 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

3.5 
5.0 
3.2 

1.0 
.0 
1.3 


I A         STATE  -TOTALS  ( 
^TOTAL  r0 
FEMALE  0 
MALE  *  ,  0 

KANSAS 


4  INSTITUTIONS) 
'1  2.0 
2 
9 


1.6 
2.1 


KS    KANSAS  ST'U  AGR  C  APP  SCI  ^ 

TOTAL/           "  0        .0  3  2.3 

FEMALE       *,        0        .0  1  3.3 

MILE  0  .0  2  2.0 
KS    U  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS  i 

TOTAL                 0        .0      t  1  .4 

FEMALE        ;         0%      .0  0  -  .0 

HALE  0  .0  '  •  1  .6 
KS    WICHITA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                  0        .0  0  4-0 

FEMALE                 0        .0  *  .  0  .0 

MALE*          .  v0        .0  0  .0 


3  INSTITUTIONS) 
4  1.0 


.9 
1.1 


ks       state  Totals  t 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

-   MALE  0  .0 

KENTUCKY 


KY    LEXINGTON  THEUL. SEMINARY  * 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0    v  .0  0  .0 

MALE  0  i  .0  *  0  .0 
KY    LOUISVL  PRESB  TkEOL^SEH- 

TOTAL                '0  1     .0  0  .0, 

FEMALE                0        .0  0  .U, 

MALE  0  ,  .0  .0  iO 
KY    SOUTHERN  8 APT  THEOL  SEM 

"TOTAL                 0    \  .0  1  1.5 

FEMALE                 0       .0  0  .0 

MALE'  0.  .0  1  1.5 
KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 

„    TOTAL                 3      2.3  3  2.3 

FEMALE                 1      3.2  2  6.5 

MALE  2  2.0  1  1.0 
KY    UNIVERSITY  OF  LCUISVILLE 

TOTAL 0     .  .0  1  2.9 

FEMALE*               0       .0  1  20.0 

HALE                 0        .0  0  .0 


KY 


STATE  TOTALS  t 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


t3 
1 
2 


1.1 
2.7 
.9 


5  INST  ITUT  IONS  >' 
5  1.9 
3  8.1 

'2  .9 


ERIC 


No 

♦  0 

'  o" 

.0 

0 

•  0 

1 

6.7 

2 

*  .4, 

3 

.6 

2 

1.3 

0 

.0 

0 

3 

,9 

i 

7 

W9 

1 

.3 

1 

1.4 

0 

.0 

6 

2.0 

'   «  1 

.3 

1 

.1.3 

1 

1*3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.5 

1 

1*5 

10 

1.0 

6  , 

.6 

3\ 

1*1 

0 

.0 

7 

•s  .9 

6 

.6 

■f  * 

0 

•  0 

a 

0 

•  0 

.'0 

.0 

»0 

•  0 

^  ,0 

.0  . 

0 

•  o  - 

,0 

*.0 

0 

•  0 

0 

•0 

O' 

•  0 

0 

•  0  ■ 

5 

2.2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

2.7 

0 

.0 

4 

1*3 

2 

.7 

1  ' 

1.3 

1 

1.3 

3 

1.3 

*  1. 

♦4 

9 

1.6 

.  2 

1 

•  8' 

1 

♦  8^ 

8 

1.9 

1 

.2 

t 

c 

* 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

•  0 

0 

♦0 

1 

•  4 

1 

♦  4 

0 

.0* 

0 

♦  0 

1 

.6  * 

1 

.  .6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.3- 

1 

.3 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

I 

♦4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

.0- 

.0 

0 

.0 

.0 

0~  .0 

0 

.0 

0 

^0 

0 

,  .0 

'o' 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

•0 

.  •0' 

1 

•  8  . 

,  o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.0 

0 

.0 

1 

2.9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

3.3 

0 

.0 

2 

•  8 

0 

♦  0 

0 

'  .0 

0 

.0 

2 

.9 

0 

-  .0 

134 

*  *v 

« 

*  5.0 

17 

85.0 

2 

10.0 

20 

0 J 

♦  0 

5  100.0 

0 

•  0 

I 

6.7 

12 

60.0 

2 

13.3 

15 

15 

Q 

3.1 

401 

.82.2 

72 

14*6 

488 

5. 1 

128 

82*1 

20 

12*8 

156 

f 

9  1 
£.1 

273 

82.2  jt 

52 

15.7 

332  - 

13 

3.5 

276 

73.8  , 

a  3 

9  9  7 

374 

4 

5.4 

58 

78.4 

12 

16.2  ■ 

.74 

9 

3.0 

218 

72.7 

73 

24.3 

300 

3 

3.9 ' 

68 

89.5 

.»  5 

6*6 

76 

0 " 

10 

LOO.O  ' 

0 

•  0 

10 

3 

58.  ■ 

87.9 

5 

7*6  - 

66 

3  5* 

°3.4 

829 

60*5 

166 

16.1 

it  030 

14 

5.3 

216 

82.6 

32 

12*1. 

264 

21 

2.7 

611 

79*8 

134 

17*5  * 

76* 

4 

0 

.  0 

3 

75*0 

I 

25*0  * 

4 

0 

.0 

0 

#0 

0 

•0 

0* 

0 

•  0 

3 

75*0 

1 

25*0  . 

4 

0 

.0 

15 

100*0 

'  0 

.0 

15 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

•  0 

7 

0 

.0 

8 

100*0 

0 

;o  * 

8 

13 

5.7 

141 

62.1 

7a 

32*2 

227, 

2 

5.0 

30 

75*0 

8 

20*0*  * 

40 

5.9 

111 

59*4 

65 

34.8 

187 

9 

2  .'9 

251 

82*0 

46 

15iO~ 

306  " 

9 

9  A 

£.0  * 

68 

69*5 

6 

7.9  • 

76 

7 

3.0 

283 

79*6 

40? 

17.4 

230 

9  9 

410 

74*3 

120 

21.7 

552 

4 

3.3 

105 

,85*4 

14 

11.4 

123 

4*2 

305 

71.1 

106 

24.7 

429 

3 

2.3 

124 

.  96*1 

2 

1.6 

129 

1 

3.3 

29 

96.7 

0 

.0 

30 

2 

9  n 

95 

96*0 

2 

2.0 

99 

3 

1.2 

232 

92*1 

17 

6.7 

252 

0 

.  0 

79 

97*5 

2 

2.5 

81 

3 

1.8 

153 

89*5 

15 

6.8 

171 

0 

n 

2 

66*7 

1 

33.3 

3 

0 

.0 

100*0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

.  1 

50*0 

1 

50.0 

2 

6 

1.6 

358 

93*2 

20 

5.2 

384 

1 

19 

109 

97*3 

2 

112 

5 

1.8 

249 

91*5 

18 

6.6  \ 

272 

0 

n 
.  u 

13 

100*0 

0 

"  .0 

\ 
13 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

13 

100*0 

0 

.0 

13 

0 

.  0 

11 

91*7 

1 

8.3 

-  12 

0 

.  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

11 

91*7 

\  1 

8.3 

V  12 

1 

1.5 

65 

95*6 

2 

?,9 

68 

Q 

*  0 

0 

*0 

1  .100.0 

1 

1 

1.5 

65 

97*0 

1 

1.5 

67 

7 

3.3, 

106 

79*7 

20 

15.0  : 

133 

3 

9.7 

25 

80*6 

3 

9.7 

31 

0  + 

3.9 

81 

79*4  . 

17 

16*7 

t  102 

Z 

5.7 

27 

"  77.1 

17.1 

-  35 

1 

20.0 

3 

60*0 

20.0 

5 

1 

3.3 

24 

80*0 

5 

16*7 

30 

10 

«3.8 

222 

65*1 

29 

11*1 

261 

4 

10*8 

26 

75.7 

5 

13.5 

37 

6 

2.7 

194 

86.6 

24 

10.7 

224 

* 

138  '  . 


TASLE*i.  *OOcYc*^DEWEES  CONFaREO^SY;  INSTITUTI0NS:6F.HICHER;  EOUCA'tIONSBY  RACE,  ETHNICITY.  ^D  SEXI    :INST  itution, 
**    WV  -      .  «■    -  STATE:AND  NATJEON*   1978t79       V  * 

iM»i«M  Vit-AN  SLACK/  ASIAN  OR  •         TOTAL  WUTE  NO  N- RE  SI  DENT 

!Km8\^I«       V$S8iw*  PACIFK  IsCaNOER      HISPANIC  MINORITY  NOfJ-HlSFANIC  ALI*N 


NUMBER'    /  X      * NUMBER. 


NUMBER  *. 


NUMBER 


. NUMBER' 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


-LCUISIANA^ 


LA    U  STATE- U  AND/ ACM  C 
TOTAL'.        {       O;  .0 
FEMALE  >       ;        0  .0 
'     MALE-        |  .    0        .0  . 
LA    LA  ST  U  NEOICAL  CENTER 
1     :TOTAL        /        0  \0 
FEMALE     y  0  .0 

,    MALE  0  «0 

LA    UNIVERSITY  OF  NEW  ORLEANS 


TOTAL  , 
FEMALE 
MALE 
LA  LOUISIANA 
'  TOTAL 
.FEMALE  , 
MALE 


0  .0 
0  *0 
0  .0 

TECH  UNIVERSITY 

,  0  .0 

0'  ;  .0, 


.LA  .MCNEESE  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

>    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LA    NQRT HEAST  LOUISIANA  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0, 

MALE  0  .0 

LA    NTHMSTN  ST'U  OF  ft  A 

TOTAL  /&        *0  . 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,    0  .0 

LA    TULANE  U  OF  LOUISIANA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  •  •  .'0 

MALE  0  .0 

LA    U  OF  STHWSTN  LOUISIANA 
-TOTAL  0        .0  . 

FEMALE  0  .0 

MALE.  ^0  .0 


5 
3 
2 

0 
0 
0 

<  3 
I 
2 

1 
0 
1 

0 
0 
0 


3.5 
9,8 
1*8 

;o 

♦  o 
».o 

25.0 
16.7 
33.3 

16.7 
.•0 
25.0 

•  0 
.0 
.0 


I,  14.3 

0  .0 

1  100. 0 


•  0 
.0 
.0 

1.6 
5.6 

•  0 

.0 

•  0 

.0. 


LA  STATE  TOTALS  C- 

TOTAL  0  .0 

•    FEMALE  0  -.0 

MALE  0  .0 


9  INSTITUTIONS) 


11 

5 
6 


4.0 
6  .8 
3.0 


1 
0 
1 

2 

0, 
2  ~ 

6 

0* 
0' 

b 
o 

0 

o,. 

Or 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

'  0 

1 

1 
1 

0' 


♦  7 
.0 
♦9 

8.0 

;o 

;8.7 

.0 
.0- 
.0 

♦  0 
.0 

•0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

♦o~ 

.0 
♦0 

1.6 

%  .0 
2.3 

8.3 
50.0 
.0' 


1.8 
1.4 
2*0 


3  2.1 
2  5.9 

1  .9K 


9  6*3 
5  14.7 
V  3*6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
■  0 
0_ 

1 

0 

1 

4 
3 
1 

0 
0 
0 


♦  0 
.0 
.0 

♦0 
.0 
.0 

.0 

:o 

.0 
.0 

•o 

♦  o 

•♦o 
•o 
•o 

20.0 

•  0 
33.3 

6.5 
16.7 
2.3 

.0 
.0 

•  0 


2 
0 
2 

3 
V 
2 

1 
0 
1 

0 
0 
0 


8.0 

•  0 
8.7 

25.0 
16.7 
33.3. 

16*7 

♦  0 
25.0 


1  14.3 

0  «0 

1  100.0 

1  2C.0 
0  »0. 
1.  33.3 


39  2.9 
5  6.8 
3  1.5 


24 
11 
13 


9.7 
22.2 

8.3 
50.0' 
•  0 


8.7 
15.1 
.6.4 


144 

34, 
110x 

25 

.2 
23 

12 
6 
6 

6 
2 

,  -  4 

2 
.  1 
1 

7 

6. 
1 

5 
2 
3 

62 
18 
44 

12 
2 
10, 


275 
73 
202 


.  MAINE 


ME    U  OF  MAINE  AT  ORONO 

TOTAL  0  .0 

FEMALE'  j  '  0  .0 

MALE  0  .0 

ME         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


I  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


v.o 

.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


22 
7 
15 


22 
7 

15 


MAR  YLANO  '  „  * 

MD    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0-  6  3.1 

FEMALE  0       .0  2  *3.8 

MALE;  0        .0  4  2.8 

MO    NER' ISRAEL  RAB  COLLEGE 

*  TOTAL        >        0        .0      .  0  .0 

FEMALE.  0        .0  0  .0 

~      MALE  0        .0  0  .0 

NO    P£  ABQOY  INST  OF  JHU  * 

TOTAL-'  0        .0  0  .0 

FEMALE  0       .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  JO 

MO    U  OF  MD  COLLEGE  PARK  CAM 

TOTAL  3        .8  18  4.9 

FEMALE  0    «  .0  12  8.3 

MALE  3      U4  6  2.7 

MD>  U  OF  MD  SALT  PROF  SCHOOLS 

.     TOTAL  0    «   .0  2,  12.5 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        #0  2  16.7 


MO  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  '  3  .5 

•    FEMALE  0  .0 

'MALE.  -    y       3  .8 

MASSACHUSETTS 

MA    ANOOVER  NEKTON  THEQL  SCH 
TOTAL  1  2.2 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  .  2*2 

MA    BOSTON  COLLEGE 


5  INSTITUTIONS) 


26 
,14 
12 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


2.6 
•  0 
4.0 


4.4 

6.9 
3.1 


2.2 
.0 
2.2 

3.9 
U.l 
.0 


1.5 
1.9 
1.4 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.o' 

•  0 

.3 
.7 

•  0 

6^3' 
.0 
8.3 


.5  <:  .9 

2  1.0- 

3  .e~ 


.  *o 
*o 

.0 

2.6 
3.7 
2.0 


1 

♦  5 

10 

5.1 

1 

1.9 

.  4 

7.5 

0 

.0, 

6 

4.2 

0 

.0 

0 

.0 

0' 

/.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

1 

25.0 

I' 

100.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

•o 

•  0 

2 

i5 

24 

6.5 

1 

♦  7 

14 

9.7 

1 

♦  5 

JO 

4.5 

0 

•  0 

a  3 

18.8 

0 

.0 

0 

>.o 

0 

.0 

3 

25.0 

V 

'•I 

38 

6.5 

3 

1.5 

•  19 

9.4 

1 

.3 

19 

4.9 

0 

i 

'  .0 

2 

4.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

4.4 

0 

♦  0 

7 

9*1 

0 

.0 

4 

14*8 

0 

.0 

3 

V 

6.0 

84.2 
■  90.6 
81.8 

100.0 


288 

78.5 

1  » 

15.0 

113 

77.9 

12.4 

175 

78.8, 

37 

16.7 

12 

75.0 

L^i 

6.3 

3 

75.0 

25.0_____ 

9 

75..0, 

—  ---o- 

^^0 

472 

80.4 

77 

13.1  ~\ 

164. 

80.8 

20 

9.9      '  > 

308, 

80*2 

57 

14.8   .  '7 

196 
53 
143 

4 

0 
4 

1 

-:3 

367 
9  .145 
222 

116 

'  4 


44 
1 

43 

7C 
23 
47 


95.7 
100.0 
S5.6 

90*9 
85.2 
94.0 


Ik 


} 

587 

384.C/ 


0> 


_.o 

-.0' 
•  0 


46 
1 
45 

i 

77 
27 
50 


135 


uc 


J 


'  TABLE  3.\bMT0A*S    OEGRKS-CWFERREO'BY  INSTITUT I OM 5^ OF^M J^j^*  , £ W 1 0 N " RY ^ R AC E • . E T HN I C I T Y »  ANO  SEX.  INSTITUTION, 


AMERICAN  IHOIAN 
ALASKAN  NATIVE  1 

NUMBER         S  NUMBER 

MASSACHUSETTS  * 

•MA    BOSTON' UNIVERSITY'  . 
*  '  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

"MALE  .0  .0 

MA    8RAN0E1S  UNIVERSITY 
TOTAL"  0  (.0 

FEMALE'  0  .0 

1  MALE       „     .  0;  .0 
MA.  CLARK  UNIVERSITY 

TOTAL-  -0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE      „  .    vJX<  .0 
MA    HARVARD  UNIVERSITY 
1    '  TOTAL  3 

FEMALE.'      .  1  .6 

MALE  2     .  .5 

HA    MASS  COLLEGE  OF  PHARMACY. 


BLACK,  ,  ASIAN  OR 

NON-HI  SPANIC  *PACIFIC'$I5LAN0ER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MA.  MASS  INST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  VP 

0  *0 

0  .0 
TECHNOLOGY 

0  «-  .0 

0  .0 

0  .0 


MA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

TOTAL     *  0  .0 

FEMALE  0  ;0 

MALE   \  0  .0 

MA     SIMMONS  COLLEGE  ; 

TOTAL'  0  .0' 

FEMALE  Or  .0 

MALE  .0  .0  " 

MA-   SMITH  COLLEGE 

,  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE      ^        0  ,  .0 
MA    SPRINGFIELO  COLLEGE 

i        TOTAL   ;  0  *0 

FEMALE  "0  .0 

MALE.         *     .0  *0 
MA    TUFTS  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE             *  0 
'KALE             •  0 


♦  0 

♦  0 

♦o 

MA    UNIVERSITY  OF  LCWELL 


TOTAL 
-"FEMALE 
MALE 


.0 

♦  0 

♦  0 


HA    U  GF  MASS  AMHERST  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


MA  _  WORCESTER  POLY  IN5TITUTE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


7 
4 

3^ 

4 
2 
2 

*  0 
0 
0 

22 
7 

15 

0 
0 
0 

10 
2 


o* 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 

-0 

o 

-o 

*  0, 

2 
0 

2~ 

0 
0 

/  0 

27 
14 
13 

0 
0 
0 


2*6  ! 
3*  1 

2*a 

4*4, 
6*1 

3*5* 

•  0 

;o 

!° 

4*1 
4*5 
4.0 


♦  0 
.0 

♦  0 

2*6 
6*9 
2*3 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
•  .0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

4.1 

♦  0 
6.9 

♦  0 
*0 
.0 

8.5 
12*8 
6*3 

.  *0 

♦  0 

\  *0 


NUMBER" 


HISPANIC 
NUMBER..  X 


2.2 
3.P 
1.8 

•  0 

•  0 

•  0 


6  1*1 
2  1*3 
4  1*1 


\ 


0  - 

0 

0 

3 
0 
3 

0 
0 

o. 

\0 

b 

o\ 

o 
-  o 
o 

o 
o 
o 

1 

0 

-1 

"0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
o 
o 


•  0 
.0 
.0 

•  8 
.0 
.9 

.0. 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

\.o 

•  0 

.6' 

.0 

•  0 

2*0, 

•  0 
3.4 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

0- 

5 

1 

4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0- 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 
1 

0 
0 
0 


.4v 

♦  0 

♦  7 

*0 

♦  0 
♦0 

*0 
*0 

♦  o  . 

♦  9 
*6 

1*1 

♦  0 

♦  0 

,.o 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

;o 
\o 

*o 

♦  o ' 
*o 

♦a 
*o 
♦9 
.♦o 

.0 
♦0 

*0 
*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

.3 

♦  0  , 

♦  5 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RE  SI OENT 
ALIEN 

NUH3ER 


TOTAL 
NUMBER 


10 
5 
5 

6 
3 
3 

0 
0 
0 

36 
1- 
25 

0 
0 
0 

13 
2 
11 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0. 


3.6 
3*9 
3.4 

6.7 
9.1 
►  5.3 

•  0 

•  0 
.0 

6.8 
7.0 
6.6 

i 

.  .0 
.0 
.0 

3.4 
6.9 
3*1 

•  0 
.0 

'  *o. 

.0 
.0 
.0 

.0> 
'  .0 
1  .0 

.0 
.0 
.0 


2SS  93.1 

118  92*9 

137  93*2 

63  70*0 

24  72.7 

39  68.4 


24 
7 
17 


77.4 
77.8 
77.3 


392  73.5 

122  77*7 

270  71*8 

2  40*0 
0        *0  « 

2  66.7 

254  66.7 

18  62*1 

236  67.0 

41  100*0 

7  15  ,100*0 

26  100*0 

7  100*0 

4  100*0 

3  100*0 


100*0 
.0 
100*0 

80*0* 
♦  0' 
80^.  * 


42  85*7 
20  100*0 
22  7£.9 


2 
0 
2 

242 
84 
158 

2 

*  0 
2 


66*7 
♦  0 
100*0 

76*6 
77.1 
76.3 

40.0 
.0 
50.0 


9 
4 
5 

21 

15 

7 
2 
5 

105 
24 
81 


3.3 
3.1 
3.4 

23*3 
18.2 
26.3 

22.6 
22.2 
22.7 

19*7 
15*3 
21*5 


3  60*0 
2  100*0, 
1  33*3 


114 

9 

105 

0 
0 
0 


29*9- 
31*0 
29.8 

•  0 
.0 

*■  .0 


1  20.0 

0  *0 

1  20.0 

4  8.2 

tO  *0 

4  13.8 


1 
1 

0. 

46 
11 
35 


33^3 
100.0 
.0 

14^6v 
10*1  * 
16*9 


3  60*0 
1.  100.0 
2  50.0 


274 
127 
147' 

90, 
33 
57 

31 
9 

.   22  . 

'533 
157; 
376 

5 
2 
3 

381 

,29 
352 

41 
15 

26 

t" 

7 
4 

3 

-  2 
0 
2 

5 
0 

*  5 

49 

20 
29 

3 

'  1 
*  2 

316 
109 
207 

\  5 
1 

.  4 


MA  5TATE  TOTALS  ( 

i  TOTAL  6 
FEMALE  1 
MALE    '  5" 

MICHIGAN 


MI  '  AM OR EM 5  UNlVlR5jry 
TOTAL  *     0  »0 

FEMALE  0  *0 

MALE  .0        *0  , 

MI    MICHIGAN  STATE  LNIVER5ITY 
TOTAL  1-  .2 

FEMALE  0  -0 

MALE  1  .3 

-MI    MICHIGAN  TECHNOLOGICAL  U 
TOTAL  0  *0 

FEMALE      .  0  ,.0 

MALE'  0  *0 

MI    OAKLANO  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

■    FEMALE     ,  0  *0 

*NALE„  0  *o 

Ml    IW IVER51TY  OF  OETROIT 
TOTAL  2  15*4 

FEMALE  1  'li.l 

*         HA  Lie  1  ;25.0 

MI-    U  MICHIGAN-ANN  ARBOR 

TOTAL  5        *8  , 

FEMALE  7  I** 

MALE  Z  .5 

MI    WAYNE  STATE  UNIVERSITY 


16  INSTITUTIONS) 

*3  76      4*1  1          16  *9 

♦  2  32      6*0  5  .9 

•4  44      3*3  11  *8 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.4 
.2 
♦  5 


105  5*6 
39  7*3 
66  5*0 

V 


314 


1*865 
535 
It  330 


2^ 

0 

2 

6.5 
♦  0 
7.1 

3 
0 
3 

9.7 
•  0 
10*7 

2 

x  0 
N  2 

6*5 
♦0 
7*1 

7 
0 
7 

22*6 
•  0 
25.0 

12 

3 

9-. 

38*7  f 
100*0  I 
32*1  \ 

12 
0 

w  12 

38*7 

♦  o  - 

42.9 

31 
3 
28 

25 
7. 
18 

5*4 
6.3 

5.1  „ 

36 
7 
29 

f7*8 
6*3  • 
8*2 

11 

5 
6 

2*4 

4.5' 

1.7 

73 

.19 
*  54 

15.7 
17.1 
15.3 

308 
78 
230 

66.4 
70.3 
65.2, 

1* 

17.9 
12.6 

19.5^^ 

""  46  4" 
-  Ill 
353 

0  . 

0. 
0' 

.0  • 

♦  0 

♦  0 

0 
0 
~0 

♦  0  / 
*0 
*  *0 

0  , 

0 

0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 

.0  t 

•  0 

2 
0 

•  2 

66*7 
.0 
66*7 

1 
0 
1 

"3^3 
.0 
33.3 

*  '  3 
1  0 
3 

i 

0 

•  0 

•  0 

•  0 

'  0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

o  • 

"  0 
0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 
.0 

1 
0 
1 

50*0 
.0 
50.0 

1 

0 

1 

* 

50.0 
.0 
SO.  0 

2 
0 

,  2 

1 

h 
0 

7.7 
11.1  > 
.0 

0 
0 
0 

♦  0 

•b 
*o 

0 

o 

0 

.0 
.0 
.0 

3 
2 

1, 

23**1 
22*2,  k 
_2-5*0  * 

8 
6 
2 

61*5 
66*7 
50*0 

2 
1 
1 

15.4 
11.1 
25.0 

13 
9 
4 

/so 

'27 
23 

7.6 
12.4 
5.2 

13 
2 
11 

2.0 
♦  9 
2.5 

11 

2 
9 

1.7 
.9 
2.0 

79 
34 

45- 

12*0 
15*6 
10*2 

490 
166 
324 

•74*2 
76*1 
73*3 

91 
18 
73 

13*8 
8*3 

16*5  . 

660 
218 
442 

29 
16 
13 

14.7 
25*8 
9*6 

3 

r  0 

3 

1.5 
♦  0 
2*2 

0 
0 
0 

.0 
.0 
♦  0 

V 

33 
16 
'  17 

16*8 
25*B 
12*6 

158 
46 
1U 

80.2 
74*2 
83*0 

6 
0 
6 

,  3*0 
♦  0 
4.4 

197T 
62 
135 

o 
RIC 


136 


TABLE  3*  OOCTOMS  OEGREES  CWFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATloti  BY  RACE^ETHNICI7Yf  ANO  SEX I  INSTITUTION* 
.!""  •         •    '  —    '  STATE  ANO  NATION  ,1976-79 


AMERICAN  INOIAN 
.  ALASKAN  NATIVE 

*  '  NUMBER  % 


rJ  BLACK  ASIAN  CR 

NON-HI  SPAN  I C  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


MICHIGAN 

NI    WESTERN  MICH  UNIVERSITY 

TOTAL  0^     ;;0  2    .  4.3 

FEMALE  *    0-      .0    .  t  5.9 

"NILE  0       .0  '    1  3.3 


NUMBER, 


0 
0 

0. 


HISPANIC. 
NUMBER  r 


NI  .      STATE* TOTALS-  ( 
TOTAL  9  .6 

FEMALE  *4  1.0 

.'MALE-  5'  .5 


8  INSTITUTIONS) 


MINNESOTA 

MN  *  BETHEL  THEOL  SEMINARY 
TOTAL  ,0.  .0 

FEMALE  P  .0 

MALE  0  .0 

MN    UN I TEO  THEOLOGICAL  SEN 
'  ; TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE'  0  ...0 

MN  „U  MINN  MAYO  GRAO  SCH  MEO 
TOTAL  0     '  .0 

FEMA  LE  0  .t> 

MALE  0  .0. 

MN    U  OF  MINN  MNPLS  SNT  PAUL 
TOTAL  0.  ...0 

FEMALE  0  .0 

MALE  '  0  .0 


109 
32 
57 


7.7, 
12.4 
5.7 


•0 
.0 
.0 


•o. 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

1.9 
3.5 

1.2* 


MN         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  *  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

MISSISSIPPI 


4  INSTITUTIONS) 


1.9 
3.5 
1.2 


MS    MISSISSIPPI  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MS    U  OF  MISSISSIPPI  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  .  0  .0 

MS    U  OF. MISSISSIPPI  MEOL  CTR 
TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    ,        t    0  .0 
.MS    U  OF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 
TOTAL  0  .0 

FEMALE     •  0'       .0  « 

7  m  LE  0  .0 

MS         STATE  TOTALS  (  4  IN! 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0% 

MISSOURI 

MO    CHRTST>  SEMINARY- SEN  I NEX 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

nt    CONCORDIA  SEMINARY 
TOTAL  *•* '        0  .0 
FEMALE  *0  .0 

MALE  0  .0 

MO    COVENANT  THEOLOGICAL  SEM 

TOTAL  '0  .0 

¥   FEMALE      '  V      0  .0 
MALE         I      0  .0 
-MO    EOEN  THEOLOGICAL  SEMINARY 
TOTAL         I      0  .0 
FEMALE     •     V    0  •° 
,<    MALE  %P  •° 

NO    MIDWESTERN  B*K*L THEOL  SEN 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NO    NAZARENE  THEOLOGICAL  SEM 
TOTAL 
FEMALE  . 

MO    SAINT  LOUIS 

TOTAL 
-  FEMALE 
MALE 

MC    SNT  PAUL'SCH  OF  THEOLOGY 
TOTAL  0       . 0 

:female  0   \  .0 

,  ,     -MALE  Q  .0 


55 

.9 
46* 


0 

0 

0 
0 
0 

0 

„  0 
0 

10 
2 
6 


3.9 
2.1 
4.6 


.0 
.0 

•  0 

•  0. 

•  Q 

.0 

"  .0 
.0 
.0 

2.1 

1.4 

2.5 


2  4.3 
0  .0 
2  6.7 


10  2.1 
2  1*4 
8  2.4 


26 
7 

19 


1.8 

1.7 
1.9 


♦  0 
.0 
.0 

•0 

•  0 
.0 

•  0 
-♦0 

.0 

♦  4 

♦  7 

•  3 


♦  4 
♦7 
.3 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


.  WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


9 

14*8 

1 

1.6 

0 

.0 

5 

29.4 

o 

.0 

o 

.0 

4 

9.1 

I 

2.  3 

o 

.0 

1 

1.4  * 

0 

.0 

1 

1.4 

0 

.0 

0 

•  0 

-  0 

.a, 

1 

2.0 

0 

.0 

1 

2*0 

1 

14.3 

1 

14.3 

0 

.0 

1 

33.3 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

•o  • 

0 

•  0  *' 

0 

.0 

5 

6.5 

0 

•o 

0 

.0 

2 

6.0 

0 

♦0 

0 

.0 

3 

5.3 

0 

.0 

0 

.0 

\ 

riTUTIONS) 

V: 

16 

7.4 

2 

.9 

1 

•5, 

8 

12.1 

1 

1.5 

0 

.0 

6 

5:s 

1 

.7 

1 

.7 

0 

.0  ' 

t 
0 

t 
•  0 

0 

.0 

C 

.0  ' 

0 

.0  , 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.Ov 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0  • 

0 

♦  0  ' 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0* 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

> 

.0  t 

1 

100.0 

0 

*.o 

0 

.0  f- 

0 

*  .0 

0 

,  .0 

0 

•  0 

.  1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

.0 

'0 

.0 

'  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0, 

0 

.0 

0 

,  .0, 

0 

•  0 

0* 

.0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'  0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

♦o  „ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

13 

7.8 

7 

4.2 

2 

1.2 

6 

13.6 

0 

.0 

2 

3.4', 

5 

4.7 

7 

6.5 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•c 

p 

♦  0 

0 

4 

1 

3 

•«5 

5.9 

lc.o  ; 

39  63.0 
16  94.1 
23  76.7 

199 
72 
127 

14.0 
17.1 

12*? 

1,018  71.6, 
315  75.0 
703  70*5 

o- 

0 
0 

•  0  • 

.0 

.0 

)  100*0 

0  *0 

1  100.0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

^  4  100*0 
0  *0 
4  100*0 

,0 
0 

0  ' 

•  0. 
.0 

.0  * 

3  100*0 

1  100.0 

2  100*0 

21 
'8 
13 

4.5 
5.6 
4.0 

'-^ 

347*  74.5 
120  63*9 
227  7C*3 

21 
8 

^3 

4.4 
5.6 

3.9, 

f 

355  74*9 
121  64.0 
234  70*9 

10 
5 
5 

16.4  i 

29*4 

11.4 

44  72*1 
11  64.7 
33  75.0 

? 
0 
2 

2.8 
.0 
4.0 

66  93.0 
21  100.0 
451  90.0 

2 
2 
0 

28.6 
66*7 
•  0 

5  71.4 
1  33.3 
-  4  100.0 

v  5 

2 
3 

6.5 
6.0 

72  93*5 
23  92.0 
49  94*2 

19 
9 
10 

6.8 

13*6 
6*7 

167  66*6 
-     56  84.6 
131  67.3 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
•0 

'1  100.0 

0  *0 

1  100*0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

•o 

1     50*  0 

0  '  *0- 

1  50*0 

1 

0 

1 

100*0 
♦  0 
100*0 

0  *0 
0  .0 
0  *0 

0 
0 

.  0 

.0 

!  *o 

23  100.0 
0  *0 
23  100.0 

0 
0 
0 

;  *o< 

•  0 

i  *o 

6  85*7 
0  *0 
6  65*7 

.  0 
0 
0 

.0 

•  0 

♦  0 

^  4  CO.O 
0*  .0 
4  60*0 

22 
10 
12 

13.3 
16.9 
11.2 

136  63*1 
49  ,83.1 
'89  83*2 

0 
0 
0 

.0 
.0  . 
.0 

.     5  1CC0 
0  *0 
5  100*0 

NON-RE SIOENT 
ALIEN  v 

NUMBER 

0 


4  8.5 

0  *0 

4.  13.3; 


TOTAL 
NUMBER 


200  14*1 
33  7.9 
167  16.6 


47 
17 
30 


It  417: 
420 
997 


0 

;.o 

1 

0 

*  o 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

4  * 

0 

.0 

-0.' 

0 

•  0 

4* 

0 

n 
*u 

3 

0 

♦o'  * 

1 

>  0 

•  0 

2 

96 

21.0 

466 

15 

10*5 

143 

63 

25*7  k 

323 

96 

20*7 

.  474 

15 

10*4 

144 

63 

25.2T 

•  330 

•j 

11*5 

61 

5*9 

17 

6 

13*6 

44 

3 

4*2 

71 

0 

♦  0 

21 

3 

6.0 

50 

o 

.0  "* 

*-7 

'0 

♦  0^' 

0 

<0  .  , 

4 

0 

.0 

77 

0 

.0 

25 

0 

M  .0 

52 

10 

4.6 

216 

1 

1.5 

66 

9 

6.0  » 

150 

0 

.0 

-X 

0 

.0 

0^ 

0 

*  .0 

1 

1 

50.0 

2 

0 

-  .0 

0 

1 

50.0  4 

2' 

"  0 

.0  ' 

1 

0 

•0 

0 

0 

*  .0 

1 

0 

.0 

23 

0 

•  0 

0 

U.3 
.0 
14.3 


1  20.0 
0  *0 
rl  20.0 


3.6 

•  0 
5.6 

•  0 

•  0 
.0 


23 

7 
0 
7 

.  5 
0, 
5*. 

166 
59 
107 

5' 
0 
5 


13T 


TABLEN3.  .DOCTOR'S 


■■J.. 


DECREES  CONFERRED  •VlNSWUTIONS-OF^IWER  EDUCA7ION 
x    STATE  AND  NATION  1978-79 


MlSSO^f 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEA 


NUNSER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


MO  ?U  OF  M1SSOUU-CCLUMBU, 
JOTAL  2  • 1 

FEMALE  0<      *0.  \ 

,    MALE  .2-  KO, 

NO    U-OF  MISSOURI-KANSAS  CITY 
"  TOTAL  0  *     .0  ' 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,0..  .0 

MO:"U0f  NISSOURI-RCLLA  - 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .    0  .    .0  . 

MO    U  OF  MISSOURI-SAINT  LOUIS 
?TOTAL  '  0  .0 

FEMALE  >  *  0  .0 
v  .MALE    '  0     ,  «0; 

NO    WASHINGTON  UNIVERSITY 
TOTAL     '   *        0  .0« 
FEMALE'  0  .0 

MALE  *  0,  '*0 

NO      fr  STATE  TOTALS  (        13  I* 

TOTAL                2  .3 

FEMALE                0.  .0 

^     MALE                2  *4 

MONTANA 

*MT    MONTANA  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 

1  4*0 

FEMALE 

NO  .0 

HA  L  E 

1  4.8 

r  UNIVERSITY 

OF  MCNTANA 

TOTAL 

*    0  .0 

FEMALE  » 

0  ..o 

MALE* 

0  .*0 

10 

3.5 

4 

14  r 
1 

i 

.3 

3 

3.7 

2 

,2.5 

0 

.0 

7 

>2 

1.0 

1 

♦  5 

1 

2  .9 

0 

A 

*  / 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5*0 

0 

♦  0  5 

0 

.0 

0. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  Or 

0 

^0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0  "< 

0 

.0 

7 

5.9 

3 

2.  P 

2 

1.7 

0 

.  *o 

0  • 

-  .0 

0 

♦  0 

7 

7.4 

3 

3.2 

r  * 

2 

2.1 

TITUTIONS) 

31 

♦  •5 

15 

2.2 

5 

♦  7 

11 

5.9 

2 

l.l 

2 

1.1 

20 

4.0 

13 

2.6 

3 

.♦6 

0  ' 

♦0 

0 

.0 

0 

-0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

ov 

*  .0 

0 

;*o 

0  . 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0* 

.0 

0 

•  0 

.  0 

.0 

0 

.0 

MT  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  1  2.0. 

FEMALE  0  .0 

.MALE  1  2*6 

NEBRASKA** 

NE    CREIGHTON  UNIVERSITY 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


TOTAL 
F  EMAjt  E 
MALE 


♦  0- 

•  0 
,0 


, NE     U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  .0 

0  .  .0 
NE    U  NEBRASKA  MEOICAL  CTR 
.  TOTAL \            0  .0 
FEMALE                0  .0 
MALE                0  .0 


NE  STATc  TOTALS  I 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  *  0 


INSTITUTIONS) 
8  4.0 


NEVADA 


NV    U  OF  NEVAOA  RENC 

TOTAL  0—  .  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE,  0  .0 


0 

.  >0 
0 


7 

"7 


.NV 


STATE  TOTALS  ( 


1  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
u  HALE 

NEW  HAMPSHIRE 


NH    DARTMOUTH  COLLEGE 
f        TOTAL  O.-'f 
X     FEMALE         '  0 
*T         MALE  '  0 

'  NH    U  OF  NEW ^HAMPSHIRE 
TOTAL  *0 

:female  o  _ 

MAIS  .0 

NH  STATE  .TOTALS  ( 

<    TOTAL    '  "n.    "     0  . 


FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

♦  0 


14  7.0 
2  3.8 
12  8.2 


ff 


•  0  , 

•  0 

•  0 

2.3 

•  0 
3.0 


INSTITUTIONS) 
1  1.6 

0  .0 

1  2.0 


0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  - 

•  .0. 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

<* 

•  0 

0 

.0 

7 

3.7 

13. 

6.9 

4 

2.1 

3 

5.8 

2 

"  3.8 

2 

r  3*8 

4 

2.9 

11 

8.0 

2 

1.5 

\ 

1 

12.5 

1 

12.5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

,  .0 

0 

.0 

.1 

14.3' 

1 

14.3 

0 

.0 

•V  RACEt  ETHNICITY t  AND  SEJ^t 

-  TOTAL  ^  WH1TE\ 

MINORITY  NON-HISPANIC 


INSTITUTION! 


NON-RE  SIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


"5 
12  ' 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

-0 
0 
0 

12 
0 
12 


r7i  NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


2.0 
3.8 
1.4 


5.3 
.0 
7.1 


5.3 
.0 
7.1 


♦  0 
.0 

.♦0 

•p 

.0 
♦0 


53 
15  rs 
38 


0 
0 
0 

24 


26 
7 
19 


5*9 
6.2  . 
5*8 

227  79.1 
65  80.2 
162  76*6 

43 
11 

32 

15*0 
13*6 
15*5 

287 
81 

206 

2.9 
•  0 
5.0 

33  97*1 
14  100..0 
19  95*0 

0 

o 

0 

.0 

♦  0  ^ 
•0 

34 

20 

.0~ 

.0 

.0 

•  6 

•  0 

25  83.3 
a    2  66.7. 
23  85.2 

8  100.0 
5-100.0 
3  100.0 

5 
*  1 
4 

0 
0 
0 

16*7 
33*3 
14*8 

'  *0 
•  0 
.0 

30 
3 

27' 

8 

5 

3 

10.1 
12*8 

92  *77.3 
23  92.0 
69    73.4,  , 

15 

2 
13 

12. # 
8.0 
13.8, 

119 
25 
94 

7.7 
!  8.0 
7.6 

t 

563  81.8 
158  84.5 
405  80.8 

N 

72 
14 
58 

7.5 
11.6 

688 

187 

501 

4.0 
.0 

4.r 

¥> 

•24  96*0 
4  100*0 
20  ,95*2 

0 
0 

f  0 

•  0 
.0 

25  „ 
4  «•* 
21 

*'  .0  - 
.0 
.0 

25  100*0 
7  100*0 
18  100.0 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

25 
7 
18 

2.0 

♦o 

49  98*0 
11  100. 0"- 
38  97*4 

0 
0 

0" 

♦  0 
.0 

♦  0 

50 
11  ' 

39. 

i 

♦  0 
.0 
.0 

\    3  100*0  _ 
\  0  *0 
\3  100*0* 

\     S  . 

159  84*1 
44  B4.6*~ 
115^/83;  9 

v^-  I  10D.0*}  * 
5  71*4 

r  \ 

0 
0 
0 

*> 

.0 
♦  0 
.0 

3' 
0 
3 

.13.5 
12.4 

25.Q 
•  0 
28.6 

6 
1 

0 
0 
0 

3.2  < 

1.9 

3.6 

.0 
.  0 
.0 

1B9  / 

52 
137 

7 

13V.0 
13.2 
12.9 

n 

168  84.0- 
45  84** 
123  83.T| 

6 
1 

.5 

3.0 
1.9 
3.4 

200 
53 
147 

5.3* 
.0 
7?1 

13  78*9 
5  100*0 
10  71.4* 

3 
0 
3 

15.8 
.0 
21.4 

19 

5  — 
14 

5.3 
.0 
7?1 

15  78*9 
5  100*0 
10V  71*4 

0 
3 

15*8 
.0 
21.4  " 

19 
5 
14 

20 

♦  o 

♦  0 

tt  84*2 
3  100*  0  .  * 
13  81.3 

3 

Q 

3 

15*8 
.0 

18*8^ 

19 
3 
16 

2*S  f 
3.0 

41  93:2 
11  100*0 
330  90*9 

2 

'  0 
2 

4.5 
•  0 
-6.1 

44 

11 

33  / 

1.6 
.0 
2.0 

H- 

57  90*5 
14  100*0 
43    87*8  >  * 

^  I 

5 

7.9 
.0 
10*2 

63  ' 

14T 

49 

V 

^  / 

9 

ERLC 


138^ 


142 


e> 


TUll  3.    DOCTOMS    DECREES  CONFERRED  IY  «»5*™}^ 


JHNICITY,  ANO  SlrXl  INSTITUTION 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


HACK  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NEW  JERSEY 


NUMBER 

I 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER*  I 


*  TOTAL 
MINORITY., 


NUMBER  - 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES 10ENT 
ALIEN 


NUMBER  ' 


TOTAL 
NUMBER 


NJ    C'NEO  t  OENT  Of  NJ  NEWARK 
.  TOTAL*               0  .0 
FEMALE                0  .0 
KALE                0  .0 

o 

0 

_  o 

•  0  • 
.0 

•  0 

1 
1 

0 

16.7 
33.3 
.0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

1 

•  1 
„  0 

16.7 
33.3 
.0 

5 
2 
3 

83*3 
66.7 
LOO.O 

0 

o 
o 

•  0 

♦  0 
.  0 

NJ    OREW  UNIVERSITY 

2*3 

6.6 

2 
0 

4.5 

6 

13*6 

36 

81*8 

2 

4.5 

TOTAL 

0  .0 

i 

3 

.0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

o 

.0 

FEMALE 
*    m    MALE  . 

'  0  .0 
0  .0^ 

o 
x 

♦  0 
2*3 

0 
3 

7.0 

2 

4*7^ 

6 

14.0 

35 

*  81*4 

2 

4.7 

NJ    FARLGH  DCKSN  TEANECK  CAM* 
■    TOTAL                0  .0 

6 

•  0 

1 

U.l 
25.0 
.0 

3 

9  0 

33*3 

,*0* 

4 
1 

44.4 
25.0 

5 
3 

55*6 
75*  0 

0 

o 

•  0 

•  0 

y 

FEMALE 
MALE 

0  .0 

0     *  .0 

0 
0 

•  0 

•  0 

1 

3 

6o;o 

3 

60.0 

2 

o 

«  *0 

NJ    NJ  INSTITUTE  TECHNOLOGY 

0 

♦o 

0 

♦  0 

6' 

100.0 

0 

.0 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

.0  • 

♦  0 

0 

,0 
0 

•  0 

*  0 

.0 

0 

.0 

A 

u 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE  . 
MALE 

0  .0 
0  .0 

0 
0 

•  0 
.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

.0* 

'  NJ  PRINCETON 

THEOLOGICAL  SEN 

1 4*3 

0 

'  .0 

y 

14.3 

10 

71*4 

2 

14.3 

*  ,TOTALv 

0  .0 

2 

0 

.0 

'  0 

♦  0 

a 

.0 

2 

1 00.  0 

o 

)  ♦<> 

FEMALE 
.MALE  , 

o     ;o  j 

.  .0,  .o 

0 
2 

•0 
16*7 

0 
0 

.0 
.0 

0 

.0 

2 

16.7 

8 

66*7 

2  / 

i 

16*7 

N 

NJ  PRINCETON 

UNIVERSITY"'/-.- 

1.2 

0 

♦  0 

5*0  - 

172 

71*1  , 

58 

24.0 

?  TOTAL 

2  *-8 

7 

2*9 
I  3.5 
2.7 

3 

0 

•  0 

3 

5.3 

5C 

87*7 

7.0 

FEMALE 
\    MALE  - 

1  1*6 

1  »  .5 

2 
5 

0 
3 

.  .0 
1.6 

0 

•  0 

,  -  9 

4.  9 

122 

07.7 

54 

29.2 

> 

NJ    RUTGERS  U 

NEWARK  CAMPUS 

.0 
•0 
•  0 

•  0 

1 

6.7 

14 

93*3 

0 

'.0 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 

0  .0 
0  tO 

.  o  ;0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

6.7 
11.1 

0, 

o 

.  0 

.0 
•0 

1 

0 

12*  1 
.0 

8 

i 

88*9 
100*0 

0 
0 

.0 
•  0 

NJ    RUTGERS  U 
TOTAL 

-  NEW  BRUNSWICK 

0    (  .0 

31 

8.4 
9*.6 
7.9 

4  4 

6.5 
3.5 
7.9 

-  5 
1 

1.4 

♦  9 

60 
16 

16*3 
14*0 

307 
98 

83**7 
86.0 

0 
0 

.0 
•  0 

FEMALE  , 
'  MALE 

0  .  .0 
0  .0 

11 

20 

20 

4 

1.6 

44 

17*4 

209 

42*6 

0 

.0 

*  .0 

NJ    SETON  HALL  UNIVERSITY- 

0 
0 

♦  0 

0. 
0 

'  *0 

2 

100*0 

0 

TOTAL 

0     *  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 
.0 

•0 

♦  0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

FEMALE 
MALE 

0  .0 

0  .o 

0 

.  0 

♦0 

.0  v 

0 

0. 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

•100.0 

0 

.0 

NJ  4  STEVENS  INST  TECHNOLOGY 

0 

♦  0 

0 

•  0 

14 

100.0 

0 

TOTAL 

0  .o 

0 

.0. 

0 

•  0 

•  0 

0 

*0 
♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 
.  MALE 

o  ;o 

o    .  .o« 

0 
0 

4  .0  ' 
♦0 

0 

^0 

;o 

0 

0 

*0 

14 

100*3 

0 

.0 

NJ       *  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL               2  .3 

FEMALE             ,»  1  »5 

'MALE               1  .  *2 

NEW 'MEXICO  v. 

NM    NM  INST  0>  MINING  C  TECHN 


l\>  INSTITUTIONS) 


41 
13 
26 


5*7 
6.6 
5.3 


33 
7 
26 


4.6 
3.7 
4.9 


10 
1 

9 


1.4 
♦  f 
1.7 


86 
22 
64- 


12*0 
11*6 
12*1 


571  79*4 
164  86*3 
407  76*9 


62 
4 

58 


8.6 
2.1 
II. 0 


TOTAL 
FEMALE 
ft  MALE 
NM    NM  STATE  U 
TOTAL  " 
FEMALE* 
.MALE 


0  -%  .0, 
0  .0 
0-  *o 

MAIN  CAMPUS 
0  *0 
0  *Q 
0        *0  - 


NM    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NM  MAIN  CAMPUS 


.9 
•  0 
1.1 


NM         STATE  TOTALS 

TOTAL  »  1 

FEMALE  0 

MALE  1 


( 


3  INSTITUTIONS) 

0  vO 
0  '  .0 
0  .0 


4  2.5 

o  .o- 

4  3.1 


20 
*  4 
16 


12.7 
12.9 
12.6 


25  15.8 
4  12.9 
21  16.5 


131     82. 9N 

27  87.1 
104  81r9 


:.3 

.0 
1.6 


6 
3 
3 

'  44 
1 
43 

4 
5 

6 

to, 

14 

24 
12. 

242 
57 
185 

15 

9 

6  ; 

367' 
114 
253 

2 
0 
2 

i4 

0  > 
/"  14 


719 

190' 
529 


0 
0 
0 

•  0  , 
-.0 
.0 

0 

0  • 
0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 

'  0 

.0 
.0 
.0 

0 
C 
0 

.0 
.0 

♦  0, 

4 

.  o 

4 

66.7 
.0 
66.7 

2 
0 

.2 

33.3 
.0 
33.3 

6 
0 
'6 

•0 
0 
0 

•0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

3 
0 
3 

8.6^ 
•0 
10*0 

3 
0 
3 

8*6  . 
•  0 
10.0 

32 
5 
27 

91.4. 
100-0 
90.0 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 
♦0' 

35 
5 

30" 

X 

0 
0 

*■  ^0 

•  0 
•0 

'.0 

4 

0 
4 

3.4 
.0* 
4.4 

17 
4 
13 

14.5 
15*4 
14*3 

22 
4 
18 

18.8 
15.4 
19.8 

95 
22 
73 

81.2 
84.6 
'80.2 

0 

0  * 

t  o 

.0 
.0 

117 

26 
91 

158 
31 
127 


NEW  YORK 

NY    AOELPHI  UNIVERSITY 


TOTAL  :  0   .  .0 

FEMALE  0  *0 

V    MALE"  .         K  0  .0 
NY    ALBANY  MEOICAL  COLLEGE 
TOTAL  -0  *0 

FEMALE  0  *0 

»    MALE"  !    0  .  .0* 

NY    NY  ST  C.  CERAMICS  ALFRED  U 
.TOTAL  .  0  .0 

FEMALE     ,x  .       0  .0 
MALE      ,         0  *0 
NY    CUNY  GRAO/SCHvCsU  CENTER 
TOTAL  3  \1*1* 

FEMALE  2  1.9 

MALE   -     .       1 «  •* 
NY    CLARKSON  COLLET  nc  ,  eCHN  * 

TOTAL  0  *0 

4  FEMALE  0  *0 

MALE  -     0  .0 

•NY    COLG  ROCH-BEXL E Y-CROZER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE, 


0' 
0 
0 


0 

0 
0 

12 
3 
9 

0 
0 
0 

0 

o. 

0 


•  6 

•  •3 

•  0 

•  0' 

•  0 
.0  #. 

.0 

•  0 

•  0 

»*6 
>.9 
i.8 

.0 

•  0 

.0* 

•  0 
.0 

'.0 


0 

•  0 

1 

3.8 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

1 

10.0 

6 

♦  0* 

0 

.♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.  o 

.0 

0 

♦  0^ 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  * 

.0 

0 

*  .0 

12 

4.6 

35 

13.4 

3  > 

2.9 

14 

13/3 

9 

5.8 

21 

13*5 

0 

♦o 

o. 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

*° 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*d 

0 

•0 

0 

♦0 

2 
1 
1 

0 
0 

o, 

0 
0 
0 


7.7 
-6'.  3 
10.0 

.0 
.0 
.0 


62  23*8 
22  21*0 
40  25*6 


0 
0 

& 

0 

0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


24 
15 

■  9 

t, 

4 
2 
2 


92.3 
93.8 
90,0 

80«0 
100.0 
66.7 


2  100.0 
0  •  .0 
2  100*0 


189 
82 
107 

7 
0 
7 


72*4 
78.1 
68*6 

70.0 
,0 
70*.0 


18  *00.0 
2  100.0 
U  100.0 


•  0 
.0 
♦0 

20.0 
♦0 
33*3 


26 
16 
10 

5; 

2 

3 


0 

"•0 

1 

0 

•  0 

0 

0 

.0^ 

2  , 

10 

3.8 

261 

1 

1.0 

105 

9 

5.8 

156 

3 

30.0  ' 

10 

0 

♦  0 

0 

3 

30.0 

10, 

0 

•  0 

18 

0 

•0 

2 

Oz 

•  0 

'  16 

ERIC 


139 


TAIIE),   v0bCT<**S    OCTREES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  0*  HI6HER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY,  A  NO  SEXl  INSTITUTION, 

'  STATE  ANO  NATION!  19T6-T9  " 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


•LACK  '    ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUHIER 


UHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 

ALIEN  f> 

NUMBER  X 


TOTAL 
NUMBER 


NEW  YORK 

NY    COLUMBIA  U  «AIN:OIVISION 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY    COLUMBIA  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1  .3 

1     .  «TJ, 

TCHAS  COLLEGE' 
1  .5 
1  .9 
0  .0 


*NY    CORNEL  U, ENOO WE 0, COLLEGES 


.TOTAL 
FEMALE 
MALE. 


•  0 
.0 

•  0 


\ 


NY    CORNELL  U  MECICAL  CENTER 
TOTAL  *     0  k     .0  . 

FEMALE-  0  .0* 

MALE  .  0  -.0 

NY'  CORNELL  U  STATUTORY  C  . 
TOTAL.  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0     .  .0 

NY    FOROHAM  UNIVERSITY  . 

total;  0  .0 

FEMALE  0  .0 

"       MA  LE    «■  0,  .0 

NY  '  HDFSTRA  UNIVERSITY       \  p 

-TOTAL  0  .0 

FEMALE  *     0  .0- 

HALE  0  .0 
NY    JEWISH  THECL  SEH  AMERICA  . 

*    *  total  o;  .*0 

iFEHALE  '0-  ^0 

MALE  0  VO 

NY    THE  JUlLLlARO  SCHOOL 
TOTAL  0        *0  r 

FEMALE  0  .0 

HALE  *  *  0        .0        .  ' 

NY    LONG  I'S  U  BROOKLYN  > CENTER 

TOTAL  0  *0 

-  FEMALE  0  .0 

KALE  0-  *0 

NY    NEW  SCH  FOR  SOC  RESEARCH 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  ..0, 

.    MALE. .  0*  ;o 
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11 

7.5 

.  105 

71*9 

'30 

20.5 

17 

->5.7 

267 

'  89*0 

16 

5.3 

5 

5.2 

89 

91*6 

3 

3.1 

12 

5.9 

178 

87*7 

13 

6.4 

4 

*  5.1 

75 

94*9 

0 

.o1 

3 

6a  - 

46 

93*9 

0 

♦  0 

1 

3.3 

29 

96*7 

•0 

0 

♦  0 

8 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0' 

1 

100.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

7' 

100*0 

0 

•  0 

41* 

5.5 

„  650 

» 

68.0 

'  48 

6.5 

10 

4.9 

,190 

92*7 

5 

2.4 

31 

5.B 

1  460 
\ 

86.1  * 

.  43 

8.1 

0 

.0 

15 

62.5  ** 

9* 

37.5 

0 

.0 

0 

.0 

*0 

0 

.0 

15 

62.5 

9 

37.5 

2 

4*4 

43 

95.6 

0 

•  0 

1 

12.5 

7 

87*5 

0 

*  *0 

1 

2*7 

36 

97.3 

0 

•  0 

2 

2.9 

r  58 

84*1 

9 

13.0 

1 

12.5  - 

7 

87*5  ' 

0 

'  *0 

I 

1.6 

51 

83*6 

9' 

14.8 

175 

39. 
136 

12 
0 
12 

165 
19 
146 

300 
»*97 
203 

79 
49 
30 

B 
1 
7 


739 
205 
534 


0 
24 

45 

8 
37 

69  * 

8" 
61 


HI- 
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TAIli  3.  DOCTOR'S. 


DEGREES  CONFERRED  "BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  MCE 
*     STATE  AND  NATION  197B-79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

'     NUMBER  X 


SLACK  ASIAN  OR  . 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


.HISPANIC 


OHIO 


OH    BOWLING  CRN  ST.UJUIN  CAN 
TOTAL  0        .0  « 

FEMALE  '.0  /.O" 

HALE  0  .0 

OH    CA  SE,, WESTERN  RESERVE 


TOTAL' 
FEMALE 

"MILE  r— 

OH  CLEVELAND 
^    .TOTAL  • 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  .0 

.  _0  .0- — 

INST*  OF  MUSIC 
0  .0 
0  .0 
0        .0  , 


OH    ttEVELANO  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
-MALE 
OH-  HEBREW'  UNION 
TOTAL  , 
FEMALE 
MALE 

0H»  -HEBREW .UNION 
TOTAL  - 
♦  FEMALE 
HA  LE 
OH    KENT  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

MAIN  CAN 
.) 

>0 

•  0 

CAL  BRANCH 

•  0 

•  0 

•  0 

U  MAIN  CAMPUS 
*0  .0 
C  .0 
0  .0 


OH  . ME OL  COLLEGE  CHIO-TOLEDQ 
TOTAL  0  .0% 

FEMALE  1  0  .0 

MALE  /  ,0  .0 

OH  .  METKOOI  ST  THEOL  SCH  OHIO* 
TOTAL  \  0  .0 

FEMALE   ]  0  .0 

MALE/  0-  .0, 

OH    Mf-AMl  UNIVERSI  TV  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE      A         0  .0 
MALE  0  .0 

OH  OHIO'STATE  U  MAIN. CAMPUS* 
-       TOtAL.  0  .0 

;W FEMALE  "    0-      .0  • 

MALE  0  .0 

OH    OHIO'  U  MAIN  CAMPUS 
TOtAL  0  '..0 

FEMALE  0     *  .0 

.     /MALE  '  0        .0  v 

{TRINITY  LUTHERAN  SEMINARY 


OH 


,'TOTAL      .  0  .0 

HEMALE  0  .0 

{ MALE        ,         0-,  .0 
OH  I  UNION  EXPERIMENT ING.C  L  .U 
-  TOTAL  1  .5 

FEMALE  1  *9 

,    f  MALE  0  *0 

?0H  f  UNITED  THEOLOGICAL  SEN 
/total  0  .0 

cFEHALE  0>  .0 

J  HALE  0     -  .0 

OH]    U  OF  AKRON. MAIN'  CAMPUS 
*  /  TOTAL  0  .0 

/FEMALE  .    0     "  .0 

/     MACE  .0  .0 

OH  U  OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 
\  JOT AL  0,  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0     ,  .0- 

OH  'UNIVERSITY  OF  DAYTON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0. 

MALE  0     '  .0 

OH    UNIVERSITY  OF  TOLEOO 
TOTAL  0  .0 

"    FEMALE  0  .0 

MALE  *0  .0 


ER 

NUMBER 

i 

I 

NUMBER 

0 

•  0 

.0^ 

0 

o 

.  0 

o 

•V 

T  0 

V 

•  0 

0 

•  0 

\  0 

4 

2.6 

9 

5.8 

*  4 

o 

•  0- 

o 

•  0 

\  0 

~4.  - 

^3.6__ 

9 

8.1 

v 

'  *"  —  — » 

0 

•  0  . 

-0* 

70- 

f~  0 

o 

•0 

.   s  o 

•0 

0 

0 

.0  . 

0 

•  0 

*  o 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

'  0 

0 

0 

•  0 

O5 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

0 

•  0 

*  0  " 

•o- 

0 

0 

•  0 

0> 

0 

0 

•  0 

0* 

•  0 

0 

0 

•  0 

0^ 

•  0 

f  o 

II 

11.2 

1 

1.0 

l 

3  * 

10*0 

o 

•  0. 

1 

8 

ii4.; 

1 

1.5 

1) 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

o~ 

•  0 

o 

.0 

0 

o- 

.0 

0 

.0 

0 

1 

14.3  « 

0 

•  0 

0 

'  0 

.  0 

-0 

.0 

0 

1 

14.3 

0 

•  0 

0 

1 

2.4 

t 

"  0 

•  0 

0 

0  • 

•  0 

0  ' 

•  0 

o 

1 

3.3 

0 

* 

.0 

11 

-  1.9 

2 

•  3 

1 

2 

1.1 

I 

#5 

0 

9 

2.3 

1 

•  3 

1 

23 

28.4 

0 

•  0 

0 

25.0 

*  0' 

*0 

6 

19 

29.2 

,  0 

.0. 

0 

0 

•0 

0 

•  0 

*  0 

0, 

.0 

0 

.0 

o 

0 

* 

•°. 

0 

.o> 

0 

56 

26.  9 

5 

2.4 

7 

31 

26*0 

2 

1.7 

4 

25 

26.6 

3 

3.2 

3 

0 

•  0 

.  0 

.0 

0 

Q 

.  0 

•  C 

o 

0 

*o 

0 

.0 

0 

z 

4.8 

7 

16.7 



•  0 

10.0 

I 

10.0 

0 

\ 

3.1 

6 

18.8 

.0 

*" 

1* 

^7.5 

3 

1 

.6 

0 

4 

8.5 

1 

0 

9 

7.1 

C 

•? 

0 

0 

.0  . 

0 

•  0 

0 

0 

•°<l 

.0 

0 

0 

.0  * 

*  ••: 

.0 

0 

< 

^  0 

•0 

i 

i.9 

6 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  Of 

1 

2.9 

"  0 

.OH         STATE  TOTALS  (  19 

TOTAL,  I.  .1 

FEMALE  1  .2 

MALE  0  .0 

OKLAHOMA  , 

*V0K    CXL A  STATE  U  MAIN  CAMPUS 


INSTITUTIONS) 
122  7.9 
45  8.8 
77      7 .4 


TOTAL 

4  .5 

'  10 

5.3 

FEMALE 

*  0-*  .0 

4  " 

7.5 

MALE 

1  < 

6 

4.4 

>  PHILLIPS 

UNIVERSITY 

TOTAL 

*l  8.3 

•6 

•  0 

FEMALE  v 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

1  9.1 

0 

•  0 

ERIC  t 


26.. 
21 


1.7 
1.0 
2.0 


1  1.6 

1  1.9 

2  1.5 


.0 
•  0 
.0 


.0 
•0 
•  0 

2.6 
.0 
3.6 


13  • 
5 


142 


ETHNIC  I TYr  ANO  SEX J  INSTITUTION, 


,  kHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


.0 

.0 

•  0 

•0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

o 

•  0 

•  0 

0 

■  .0 

•0 

0 

•  0 

•  0 

o 

•  0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

/ 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

.0' 

0 

•  0 

< 

1.0 

■  13 

13.3 

3.3 

4* 

I3i3 

•  0 

V 

13.2 

.0 

o* 

.0 

.0 

0 

;o 

•° 

0 

•  0 

.0 

14.3. 

•0 

0 

.0* 

•  0 

1 

14.3 

.0 

2.4 

.0 

0 

.0 

•0 

.  1 

3.3 

.2  ** 

14 

2.4 

•  0 

3 

1.6 

♦  .3 

11 

2?8 

.0 

23 

28.4 

,0 

4 

25*0 

•  0 

19 

29.2 

•  0  *< 

o 

•  0 

•0 

0 

.  *° 

•  0 

0 

'  .0 

* 

3.3 

69 

32.7 

3.4 

&  38 

32.5 

3.2 

31 

33.0 

•  0 

0 

•  0 

•0 

0 

•  0 

•  0 

,0 

•  0 

•0 

9 

21.4 

•Of 

z* 

20.0 

•  0 

1 

21.9 

•  0  1 

14 

8.  1 

.0/ 

5 

10.6 

•  0 

9 

7.1 

/ 

•  0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

.•° 

.  0 

•  0 

•  0 

1.9 

•0 

0 

•  0 

•  0 

1 

2.9 

•  8 

162 

10.4 

1.0 

56 

11.0 

•8 

106 

10.2 

> 

1.1 

16 

8.5 

•  -2 

5 

9.4 

1.5 

11 

8.1 

•  0* 

I 

/  8.3 

•  0 

0 

•  0 

.0 

1 

9.1 

NCN-RES I OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUM3ER  «n 


77-100.0  * 

*  0 

.0 

77 

24  100.0 

0 

•  0 

-  24 

o 

.0 

53 

137  87.8 

2 

1.3 

156 

45  100.0 

0 

•0 

45 

92  82.9 

1.8 

111* 

3  100.0 

0 

•0 

^3 

1  100. 0"  * 

0  * 

•  0 

1 

2  100.0 

o 

.0 

2 

9  100.0 

0 

•  0 

9 

4  100.0 

0 

•  0 

4_ 

5  100. 0 

o 

.0 

5 

5  100.0 

0 

•0 

'  '  5 

1  100.0 

0 

.0 

.  1 

♦  100.0 

o 

.0 

2  100.0 

'  .0 

2 

0  .0. 

*  0 

•0 

0 

2  100^0 

o 

2 

w 

81  82.7 

4 

-4.1 

98 

25  83.3 

1 

3.3 

30- 

56  82.4 

4.4* 

68 

t 

2  100.0, 

0 

.0 

2 

0  .0 

0 

•  0 

0 

2  100.0 

0 

.  0 

2 

6  85.7 

0 

•  0  • 

7 

0  «t) 

0 

0 

6  85.7 

0 

41  97.6 

0 

•  0 

42 

12  ioo.o 

0 

.0  \ 

12 

29  96.7 

0 

.0 

30 

524  91.1 

37 

6.4 

575 

177    95.2  * 

6 

3.2.- 

186 

347  89.2 

3 1 

8.0 

389 

'44  54.3 

.  14 

17.3  0 

81 

12    75.0  s 

0 

.0 

16 

32  49.2 

14 

£  1  O 

65 

2  100.0 

0 

.0 

2  ' 

0  .0 

0 

•  0 

0 

2  100*0 

Q 

-*0 

*2  • 

142  67.3 

0 

.0  *V 

211 

79  67.5 

0 

•0 

117 

63    67. 0 

0 

.0  "~ 

14 

«*? 

10  100.0 

0 

•0 

-10 

'  0  .0 

0 

•  0 

0 

1  A     1  AA  A 
10  100*0 

0 

.  0 

10 . 

30  71.4, 

3 

7.1 

42 

8  80.0 

g 

.0 

10 

22  68.8 

"  3 

9.4 

32 

130  75.1 

29 

! 

16.8 

173 

36  80.9 

4 

8.5 

47 

92  73.0 

25- 

19.8 

126 

4  100.0 

0 

•  0 

k 

0  .0 

0 

'.0 

0 

4  10.0.0 

0 

.  0 

48  92.3 

3' 

5.8  , 

52 

1?  94.4 

1 

5.6 

18 

31  91.2 

2 

5.  9 4 

34 

1,297  83.6 

92^ 

5.9 

1,551 

443  86,7 

,12 

2.3 

511 

854  82/1 

80 

7.7 

1,040 

r 

' 135  71.4 

38 

20.1 

189 

45  84.9 

3 

5.7 

53 

^90  66.2 

35 

25.7 

136 

10  83.3 

1 

8.3 

12 

1  100.0. 

0 

•  0 

1 

9  81.8 

"  1 

9.1 

11 

i 

» 

\ 

TAILED 


DOCTOR'S    DEGREES  CONFEMEO  BY  INSTITUTIONS  OF^ICHW  EOUCATION  W  RACE,  ETHNICITY,  ANO  SEX.  INSTITUTION, 


STATE' AND/ NAT ION  H7B-7* 


AMERICAN  IftOUN 
ALASKAN  NATIVE. 

NUMBER  t 


M  ASIAN"  Oft 

NON-hlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER"5 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY  s 


MUTE 
NON-HISPANIC 


fcCN-RES 10ENT 
ALIEN 


NUMBER 


OKLAHOMA 

OK    U  OF  OKI  A  HEALTH  SCI  CTR 
0  .0 
*    0  ,  .0 
0  ,  .  *0 
OKLAHOMA  NCRM AN  CAM, 

0  .0 
2  )  1.7 
TULSA' 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OK    U  Of 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
UN  IV 
TOTAL 
FEMALE 
„  MALE 


0 
0 


5.2 
7.1 
•  4.5 

6.1, 
15.6 
3*4 

•0 
.0 
•  0 


HOMIER 


OK         STiTE  TOTALS  ( 

TOTAL  -    4.  i.O 

FEMALE  *   0  .0 

MALE  4  ,1.3 

OREGON  * 


5  INSTITUTIONS) 
'      22  5.2 
10 
12 


9.6 
3.6 


OR    OREGON  GRADUATE  CENTER 
TOTAL'  ,0  .0 

FEMALE  Of  .01' 

MALE  0    .  ..0 

OR    OREGON  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL*  1,  *  .7 

FEMALE  ,    0  .0 

MALE  1    .>  .6 

OR    PORT LAND -STATE  UNIVERSITY 

'TOTAL  0       .0-  t 

.    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OR    U  OF  OREGON  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  2  1.0 

FEMALE  0       .0  e 

MALE  2  1.6 

U  CF  OREGON  HLTK  SCI,  CTR 
TOTAL  0  .0 

femVle  0  .0 

E       «  *      5T  .0 
OR    WESTERN'CONS  BAPTIST  SEM 

TOTAL\  0  .0 

s    FEMALE*  \     '       0  .0 
*  MALE,  \  0  .0 

OR     "  stateNtotals  ( 

TOTAL'-        \     3  .8 
FEMALE..         \  0     .  .0 
MALE  \3  1.1 

PENNSYLVANIA 

»      x  i 

PA    BRYN  NAUR,  COLL E 

;total     ^  i 

FEMALE  0< 
MALE     ,  1 
PA  .CARNEGIE- MELLON 
TOTAL    t  1 
FEMALE  0 
MALE  1 
PA    COMBS  COLLEGE  OF.  MUSIC 
TOTAL  *  0 

FEMALE  0 
MALE  ,0 
PA    OREXEL  UNIVERSITY 
TOTAL  *  0 

FEMALE  0  v 

MALE*        s  0 
PA    THE  OROPSIE  UNIVERSITY 
TOTAL.  0  v».0-i 

FEMALE  -  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    DUQUCSME  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0,      .0  h 

PA  EASTERN  BAPTIST  THEOL  SEM  . 
>.    TOTAL   '  0  .0 

FEMALE  ,*0  ,.0 

MALE  0  .0 

PA  'HAHNEMANN  MEOL-'C  ANO  HOSP 
TOTAL-  0        .0  , 

FEMALE  — /O     »  .0 

,  -    MALE  0  .0 

PA    INOUNA  U  OF  PENNSYLVANIA 
-TOTAL  0       .0  / 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    LANCASTER  .THEOLOGICAL  SEM 
TOTAL  ,0      *  .0 

FEMALE  0  -  .0 

MALE  0  .0 


1.7 
.0 

2.3 

♦  7 
.0 

♦  9 

.0 
•0 
.0 


5  1.2. 
1 —  1*0 
4  1.3 


ER 

It 

NUMBER 

t* 

NUMBER 

NUMBER 

t 

0 

.0 

4 

6.  9 

• 

50 

86.2 

I 

6.9 

0 

.0  s 

1 

7.1 

11 

-8.6 

2 

14.3 

0 

•  0  " 

„  3 

6.B 

r  ,q 
J» 

38*6 

2 

4.5 

0 

•  0 

a  i 
0.1 

115 

77.7 

21 

14.2 

0  . 

•  0 

5 

1 5.6 

24 

75.0 

3 

9.4 

0 

.0 

7 

6.0 

91 

78.4 

16 

15.5 

0 

•  0 

0 

.0 

8' 

57.1 

6 

42.9 

0 

♦0  " 

0 

.0 

4 

1G0.J0 

'  0 

•  0 

°/ 

.0 

0 

♦  0 

4 

40*0 

6 

60.0 

2 

♦  5 

33 

7.8 

316 

75.5 

70 

t  16*6 

0 

•  0 

11 

10*6- 

85 

81.7 

8 

7.7 

2 

.6 

22 

6.9 

233 

73.5 

62 

19.6 

TOTAL 
NUMBER' 


0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

*  0 

•  0 

*  0 

•  0 

v0 

•  0 

0 

•  0  • 

0 

•  0> 

1 

.7 

2 

1.4 

1 

♦  7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

•  6 

2 

1.7 

1 

•  6 

i 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

.0 

0**" 

•  0 

0 

•  0 

.  .0 

0 

.0  ' 

0 

•  0 

2 

1.0 

4 

2.0 

r.  5 

2.5 

1 

1.4 

1 

1.4 

2 

2.9 

I 

•  6 

3 

2.3 

3 

21.3 

0 

.0 

1 

11.1  . 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

11*1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0^ 

.0 

♦0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0, 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

..1.9 
1.0 
2.2 


6  1.6 
2  2*0 
4  1*4 


0 
0 
0 

5 
0 
5 

0 
0 
0 

13 
4 

9 

1 

0 
i 

0 
0 
0 


19>  5.1 
4  4.1 
15  5*4 


.0 

1 

25*0 

.0 

0 

♦0 

♦  °. 

1 

'50*0 

3.5 

119 

83*2 

•  0 

24 

100*0 

4.2 

95 

79*8 

.0 

11 

100*0 

•  0 

2* 

100*0 

•  0  v 

9J100.0 

6.6 

147 

74*2 

5.7 

,60 

85*7 

7.0 

87 

66*0 

11.1 

8 

86*9 

•  0 

0 

•  0 

11.1 

8 

86*9 

.0 

10 

100*0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0  » 

0 

'  .0 

2 

5.3 

0 

.0 

1 

3.7 

0 

•  0 

-  °o 

•  0 

1 

9.1 

1 

1.1 

0 

.0  c 

4 

4.4' 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

11.1 

1 

1.2 

-  0 

.0 

3 

3.7 

1 

33.3 

^  0 

•  0 

1 

33.3 

1 

50.0 

'  0 

•  0 

1 

'50.0 

0 

.0 

-»  0 

.0 

'  4 

0 

.0 

3 

13.0 

0 

.0 

6 

26*1 

0 

.0 

0 

.0 

,  0 

.0 

3 

14.3 

0 

.0 

f6 

2  8.6 

0 

.0 

0 

.0 

%  o 

•  0 

v0 

♦  0' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•6 

f  ,b 

.0 

o' 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

I) 

•  0 

0 

.0  ** 

2 

12.5 

.0? 

0 

*  .0 

0 

.6* 

0 

•  0 

;  0 

<o 

2 

12.5 

\  0 

.0 

0 

.0 

-0 

•  0 

\o 

.0 

0 

.0  , 

»  0 

.0 

'  0 

.0 

*  0 

.0 

0 

.0 

0> 

v  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

\  •© 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

V.o 

0 

♦  0- 

0 

.0 

0 

\p 

0 

.0 

0 

* 

*.o 

.  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•°\ 

0 

♦  0 

0 

>  ♦<> 

10  190*0 

296  78*9 
86  87*8 
210  75*6 


13  100*0 


3  75*0 
2  100*0 
1  .50*0 

19    i3.3  » 


60 
8 
52 


35  92.1 

1 

25  92.6 

,  1 

10    90.9  y 

0 

55  61.1' 

31 

5  55.6 

50  61.7 

28 

1  33.-3 

1 

1  50*0 

0 

0  .0 

I. 

17  73*9 

0 

2  100*0 

0. 

15  71*4 

0 

2.  10C.0 

0 

1  100*0 

0 

1  100.0 

0 

11  100*0 

0 

0  *0 

0 

11  100*0 

0 

14  67*5 

0 

0  .0 

0 

14  87.5 

0 

11  100.0 

0 

5  100.0 

0 

6  100.0 

,  0 

4  80.0 

/ 

1* 

0  .0 

.-0 

4  80.0 

1 

13  100.0 

0 

0  .0 

0 

•  0 

:  *o 
♦0 

'1  •<> 
.0 

%  .0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

20.0 
.0 
20.0 

•  0 
.0 

•  0 


56 
14 
44 

148 

32 
116 

14 
4 

10 


421 
104 
317 


0 

•  0 

24 

-19 

16.0 

.119 

0 

♦  0 

11  * 

0 

.0 

2 

*0 

.0 

9 

38 

19.2  ' 

198 

6 

8*6 

70 

32 

25*0 

128 

0 

"  *0 

V 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

9 

0 

♦  0- 

10- 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

10 

375 
96 
277 


36 
27 
11 

90 
9 

3 
2 
1 

23 
2 
21 

2 

*  .1'"' 
1 

11 

-  0 
11 

16 

0- 

16 

»ll- 
5 
6 

-  5* 
0 
5 

13 

0- 
13* 


TABLE  3*  DOCTORS  DECREES  CONFERRED  .BY  INSTITUTIONS  OF  NICHE*  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY,  AND. SEX*  INSTITUTION, 
1  "     _    <  "  '  STATE  AND., NATION  1971-79 


AMERICAN  JhOUN 
'ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


HISPANIC 


PENNSYLVANIA 

PA    LEHIGM  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE,  0       .0  » 

HALE  0        ♦O  , 

PA    LUTH  THEOL  SEN  GETTYSBURG 


TOTAL  ,  0 

FEMALE.    ,      I  0 

NILE  0 
PA    LUTHERAN  THEOL 

TOTAL      V  © 

FEMALE  0 

MALE  0 


,0 
•0 

♦  0" 
SEN  PHILA 

♦  0 

♦  0 

;o 


9k    THE  MEOL  CCLLEGE  OF  PA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PA    PA  STATE  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PA    PA  ST 
TOTAL 
•FftttLE 
MALE 


0  .0 

0  .0 
-    0  ."0- 
MAIN  CAMPui 

2  .5 

1  1.2 
1  .3 

U  HERSHEY  MEOL  CTR 
>      •       0  .0 
0  .0 
.  0  .  .0 
PA    PHILA  COLLEGE  PHAR  C  SCI 
"  JOTAL  0  .0 

FEMALE  0  »0 

'     MALE  0  .0 

PA    PITTSBURGH  THEOL  SEMINARY 
TOTAL  0  .O1 

FEMALE        .        0  *0 
NILE  0  *0 

*  PA    TEMPLE  UNIVERSITY  . 
TOTAL  *1  »4 

FEMALE  .0  .0 

*  MALE  -1  •T. 

'PA    THOMAS  JEFF  UNIVERSITY 
TOTAL  *  0  *0 

'  FEMALE  /O  .0 

MALE     ,  -0     «  .0 

t  pa    U  OF  PENNSYLVANIA 


MAIN  CAMPUS 
4  1*1 
1  .8 
3      1.3  " 


TOTAL 
FEMALE  '* 
MALE  \ 
,  PA    U  OF  PITrSBO 
TOTAL  \ 
^FEMALE   '  \ 

HA  LE  \  - 

PA    VILLANOVA  UNIVERSITY 
TOTAL  *  AO  "  .0> 

FEMALE  0  ♦O 

MALE  0,  *0. 

PA  ..WESTMINSTER  THECL  SEN 
TOTAL  dN-  *0 

FEMALE  0  .0 

MILE  *     0  '*0 


a. 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

;b 

0 

♦  0* 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.♦0  ' 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0* 

6 

1.6 

2 » 

2  .4 

4 

1*4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0- 

•  0 

0 

♦  0  , 

9 

•  0 

i 

5*9 

0 

*  .0 

l 

5.9 

16 

6*6 

9 

10*0 

7 

4.8  > 

>o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

'  -1 

♦  3 

0 

•  .0 

>  1 

♦  V 

15 

4*2 

9 

6*8 

6 

2.6 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

0 

•0 

0 

.0^ 

PA  STATE  TOTALS  ( 

—TOTAL — ?  —  -9—. 


FEMALE  f  2 

HALE    '  7 

ft"HOOE  ISLAND 

Rl     8ft OWN  UNIVERSITY 


TOTAL  | 
FEMILE 
HALE 


0 
0 

0' 


♦  6 


RI    U  OF  RHODE  ISLAND 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1.8 
•  0 
2.4 


22 
25  ' 


-2?8' 
4.5 
2.1 


2.3 
♦  0 


INSTITUTIONS! 
1  .5 
1  1.7 


RI  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  I  .5 

FEMALE  0  »0 

HAL  E  o      ,        ,1  .8 

SOUTH 'CAROLINA  _ 


SC    CLEMSON  UNIVERSITY 

TOTAL-               0        .0.  ,0 

FEMILE                0       .0-  0 

HALE  0  .0  0 
SC     LUTHERAN  THECL  STHN  SEN 

TOTAL               ,0        .0  m    „  „  0. 

FEHALE             '  0        .0*  0* 

MALE.               0    '    .0*  0 

*SG^  MEDICAL  UNIVERSITY  OF  SC  ; 

/TOTAL                0        .0  .  "  0 

FEMILE                0       .0>  0 

HALE                0        .0  0 


•  0 

•  0 

;o 

3, 

•o 

•  0 


Ml  MB  Eft 

--  *x 

NUMBER 

X 

* 

0 

♦  0 

/ 

6 

♦a 

0 

«0' 

0 

♦c 

*  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

v  0 

.0 

o 

.0 

1 

0 

♦  0 

0 

•  .0 

0 

♦  0 

u 

»  .0 

0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

6  „ 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

.0 

4 

1.1 

2 

♦  5 

0^ 

♦  0 

1 

1.2 

4 

1  it 

I 

♦  3 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

*  0 

.0 

Q 

•  0 

o 

♦  0 

1 

o 

♦  0 

.0 

.0 

0 

♦0 

M 
.  A 

♦  0 

— *o 

.  0 

Q 

♦0 

.  0 

•  0 

0 

.0 

*"  0 

•  0 

Q 

#.0» 

7 

3.0 

4 

1.7 

.  3  . 

3.3 

2 

2*2 

9  7 

2 

1.4 

0 

.  0 

o 

.0 

"  0  * 

o 

-.0 

0 

.0 

o 

.0  " 

3 

.  9 

*  2 

.6 

2 

1.9 

0 

♦0 

I 

r  2 

#9 

1 

.3 

2 

.6 

.0 

* .  0 

«  *° 

1 

.4 

2 

♦  9 

0 

n 
♦  u 

o 

♦  0 

0, 

.0 

0 

-.0 

0 

.0 

^0 

.0 

J»  " 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  ' 

.0 

fc  o 

.0 

21 

1.3 

10 

.6 

'  6 

1  .2 

3 

.6 

i.  j 

'  7 

•  .6 

0 

.  0 

*  -,0 

0 

0 

•  0 

t  o 

»0 

*  0 

•  0 

0 

/  s 

.0 

0 

•  0 

0 

b*0 

0 

.0 

Q 

♦  0 

Q 

,.0 

o 

♦  0 

r  0 

.0 



 .0^ 

Q 

♦  0 

o 

•0 

0 

.0 ' 

o 

♦  0. 

i  . 

V  ,  5 

11*9 

1 

2.4' 

0> 

♦  0 

.  0 

.0 

5 

13.2 

1 

2.6 

0 

.0' 

0 

.0 

Oi 

.0 

0 

•  0 

0^ 

.0 

0 

.0 

,  i 

♦  0*' 

0 

♦  0 

v      *  -0, 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


*  MUTE. 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCN-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


,0 

.0  * 

54 

o 

.0 

131 

o 

.0 

41 

•o 

•  0 

2  1 

o 

♦  0 

0 

o 

•  0 

2 

0 

.0 

6  ] 

o 

♦  0 

0 

o 

♦  0 

6 

0 

•  0 

13 

o 

•  0 

7* 

•  0 

V*  6 

14 

3.8 

282 

4 

4.8 

<68 

10 

3.5 

214 

0 

•  0 

11 

o 

♦  0 

,4 

Q 

.  0 

.1 

20.0 

3 

o 

♦  0 

1 

I 

25.0  * 

2 

1 

_ 

16 

o 

To 

0 

5.9 

-16 

28 

11*8 

209 

14 

15.6 

76 

14 

9.5 

133 

6 

.0 

,  16 

o 

♦-0 

7 

o 

♦  0 

9 

1.8 

258 

2 

1.9 

90 

4 

1.8 

168 

22 

.671 

248 

10 

1  7.5 

103 

12 

5.3 

145 

0 

.0  * 

0 

0 

.0  _ 

0 

0 

♦  0" 

0 

0 

f  .i 

0 

3.  j 

0 

•0' 

87 

5.2 

\lV28T 

33 

6.7 

4Q8 

54 

4.6 

875 

73.0. 
.00.0 
67.2 

10J.0 
.0 
100.0 

LOO.O 
.0 
100.0 


J 

100.0 
'  '  .0 
100.0 


2.3 
.0 

4 


Vir 


96.4 

- ico.o 

95.1 


6 

14.3 

i 

36  85*7 

0 

♦  0 

4  l'OO*  0 

6 

15*8  ' 

32/  84*2 

0. 

.0 

V^ioo*o 

0  . 

*0 

o  *  *o 

0 

.0 

t     1  100*0 

0. 

*0 

12  92.3 

0 

.0 

3  75.0 

0 

•  0 

9*  100.0 

TOTAL 
NUMBER 


20^ 
0 
20 

0 
0 
0 

d 
o 
o 


*l.3 
.0 
32.8 

A 

•  0 

.  *0 

.0* 
.0 

•  0 


74 

■13 

61.  - 

2 
0 
2 

V 

6 
0 
6 


-13^ 


.0* 

•  0 

7 

0 

.0 

6 

74 

20*0 

370 

U 

13*3 

83  * 

63 

22*0 

287 

1 

8*3 

12 

0 

;o 

4 

I 

12*5 

8 

1 

20*0 

*  5 

0 

♦  0 

1 

1 

25*0  ^ 

4 

p 

•  0 

17 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

17 

0 

♦  0 

237 

•  0 

♦  0« 

90  . 

0 

♦o  • 

147 

0 

♦  o' 

16 

0 

♦  0 

.  7 

0 

•0  f 

9 

67 

20*2 

331 

i4." 

13*2 

106- 

53 

23*6 

225 

90 

25*0  0 

.     360 ' 

20 

15*0 

133 

70 

30*8  ^ 

227 

1 

100.0 

1 

0 

♦  0 

0 

1 

100*0 

1 

•  0/ 

'  *0 

2 

♦  0 

0 

/<\ 

♦  0 

■1 

2 

288 

17*4 

It  65,8 

49 

10*0 

,  490 

239 

20*5 

It  168 

26 

19*5 

133 

IK  4 

44 

2V- 

23*6 

89 

1 

1*8 

56 

0 

*0 

15 

1 

2*4 

41 

27 

14*3 

189 

5 

8*5 

59 

22 

'  16*9 

130 

0 

•  0 

■  *42 

0 

♦  0 

4 

0 

•  0  ■ 

38 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

0 

•0 

1 

1 

7*7 

k  13 

25*0 
•  0 


-4 
.9 


ERLC 


144.- 


Ms-'-  : 


TABLE  3*    0OCT»«S    DECRELS  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF.  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHKlCtTV,  ANO  SEXX  INSTITUTION, 
,      *  STATE  AND  NATION    1976-79.  , 


AMSRICAN  INDIAN  * 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 

SCUT*  CAROLINA 

SC    U  OF  SC  AT  COLUMBIA 
TOTAL  0     '  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,  0  .0' 

SC         .STATE  TOTALS  C 

TOTAL        •*  ^    0  .0 

.    FEMALE  *            0  *  .0 

MALE            >    0  .0 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC*  I SUNOER 


NUMBER' 


10  6;o 
B  12.1 
.    2  2*0 

4  INSTITUTIONS) 
.    10  c  4*5 
8  10*8 

2  L3 


' NUMBER 


6  3*6 
2  3.0 
4  4*0 


11  4*9 
2  2*7 
9  6*0 


HISPANIC 
NUMBER 


..TOTAL 
MINORITY 

'.NUMBER  _ 

"V 


miTE 

NON-HISPANIC 
NUMBER* 


16  9.6 
10  15*2 
6  5*9 


22  9*9 
10  13*5 
12  6*1 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


151  9C*4 
56  64*8 
95  94*1 


200  69*7 
63  65*1 
137  91.9 


TOTAL 
NUMBER 


.4 
1*4 
'  .0 


.1*7 
48 

.101< 


223 
74 
149 


'SOUTH  DAKOTA 

SO    NORTH  AMERICAN  RAPT  SEN  i 

,       TOTAL  a        .0  , 

FEN/  .E  0  .0 

K*lE  •  O  .0 

SC    SO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  *  0  *0 

FEMALE  0  .     .0  ■ 

MALE  '0        .0  \ 

SO    U  OF  SD  MAIN  CAMPUS 
TOTAL         *       1  *  2*5 
FEMALE  0  .0 

MA^LE  1-  3.2 

SO         STATE  TOTALS  t 
TOTAL  -  1  »2.2 

FEMALE     ~        %0  *0 
MALE  1  2*9 

TENNESSEE 


0 

♦  0 

0 

*<0 

0 

♦  0 

0 

0 

■  .0 

0 

.0 

"~ 70 

0' 

0 

•  0 

0 

•0 

,  0 

.0 

0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0  * 

0 

•0 

0 

0 

•o 

.0  9 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

0 

.0- 

0 

•0 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

r  ° 

•  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

3  INSTITUTIONS) 
0  .0- 
0  .0 
s         0  .0 


/ 

TEACHERS 

•  0 

•  0 
'•0 


TN  *  GEORGE  PEABODY  C 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  *  0 

TN    MCHARRY  .MECICAL  COLLEGE  * 

TOTAL  0  *0 

,  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN:  EAST*  TENN  ST  UNIVERSITY 
«     TOTAL  0  .0 

,    FEMALE  0        iO  " 

MALE  0  .0 

TN    MEMPHIS  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


2*3 
.0 
.3*1 


TN    MIDDLE  TENN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

.FEMALE  *  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    TENNESSEE  TEC HN CLOG I  GAL  U 
TOTAL'  0  .#0 

FEMALE  0  .0 

.MALE  0  .0 

TN    U  OF  TENN  CTR  HEALTH  SCI 
•0, 
.0 
•  0 

KNOXVILLE 
•  .4 
i  .0 
6 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TN    U  OF  TENNESSEE 
TOTAL  1 
'     FEMALE  0 
MALE-*  „  *1 

TN  .VANDERBILT  UNIVERSITY 
"TOTAL  \0  *0 

FEMALE  0  »0 

'  h     MALE  0  -\^'° 

«  /TN  ,      STATE  TOTALS  { 

TOTAL,  *    2  ♦  * 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  ♦ 5  • 

TEXAS 

TX    AUSTIN  PRESB  THEOL'  SEN 
TOTAL    •/   -     0  **0 
FEMALE     /         0  .a, 
^      MALE    /  0    ,  .0 

*TX    BAYLORl COLLEGE  NEOICINE 
TOTAL^  0  *0 

FEMALE  ,0  .0 

MALE  0  .0 

TX    BAYLOR  UNIVERSITY 
TOTAL  J?  0  .0 

FEMALE^  0  .0 

MALE  ,    0*  ,*0 

TX    DALLAS  THEOL  SEMINARY 


U 
9 


3 
2 
1 

0 
•  0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

11 

5 

6 

3 
0 
3 


10*4 
17*6 
4.7 

100*0 
100^0 
100*0 

♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.  .0 

•  0 

4*4 
6.4 
3.5 

*.5 

•  0 

?•  e , 


9  INSTITUTIONS) 
29  5*1 
«      16  9*6 
13,  3*3 


TOtAL 
FEMALE 
.  MALE 


•  0 

•  0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0  — 

•  0 

•0  » 
.0 

♦0 
.0 

•  0 


3 

1 

2 

0. 
0 
0 

0' 
0 
0 

0 

J 

0 
0 
0 


.0 
•0 
.0- 


2.6 
2.0 
3.1 

.♦0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  6 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 


-i  ioo«o 

0  .o 

1  100*0 


•  0 

•  0' 
.0 

1.2 
1.3 
1.2 

•  0 

•  0 

•  0 


7  1.2 
2  1*2 
5  1*3 


0 

0  , 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0. 

0 

0^ 
0 


.0  , 

.0 

.0 

%° 

•  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0. 

*  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.  0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 

0' 
0 

•1 

0 

I 

0 

o ; 

0 


.9 
2.0 
.0 

♦0  = 

♦  0  ' 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.a 

.0 
•  0 

.0 


.0 

ro 

.0 

•  0 

•  0 
.0 

2.5 
.0 
3.2 


1  2.2 

0  .0 

1  2.9 


16  13.9 
11  21.6 
5.  7.8 

3  190.0 
2  100.0 
1  100.0 


.0 
.0 
.0 

2/3 
.0 
3.1 

•♦o 

.0 
.0 

100*0 

,0 
10C.0  , 


2-' 


2 

.'0 
4.0 

.0 
•  0 
♦0 


.0 
.0 
.0 

2.9 
.0 
4.0 

•  0 
.0' 

•  0 


1  100*0 

—  .0* 

1  100*0 

2  50*0 
1  1C0.0 
1  33*3 

37  92*5 
9  100*0 
28  90*3 


40  .88.9 
10  100*0 
30  85.7 


92  BO.O 
34  66*7 
58  90.6 


.0 
.0 
.0 


11  100*0 
3  10C.0 

8  igo.o 

42  97*7 
11  100*0 
31  96*9* 

9  100*0 
.3  100*0 
6  100*0 


•  0 
.0 

♦  0 


t 

0 

*  .0 

8 

88.9 

0 

♦  0 

3 

100.0' 

0 

•0 

,5 

63.3 

> 

■  15 

6*0 

2C6 

62.1 

6 

7.7 

70 

69.7 

,  9 

5.2 

•136 

78.6 

3 

2.5 

92 

75.4 

0 

.0 

,  13' 

86.7 

;3 

2.8^ 

79 

73.8 

39 

6*9 

460 

61.6 

19 

137 

62.5 

.20 

-5.0 

323 

61.2 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

.0 

9 

100.0 

16  100.0 

5  loo.a 

11  100.0 

31  91.2 
9  100.0 
.22  88.0 

-  f  63.6 
0  «0 
7  63*6 


0 

o- 

0 


•  0 

.0." 


2  50.0 
0  .0 
2  66.7 


5.0 
.0 
6.5 


4  6*9 
0  *0 
4  11.4 


7  6.1 
6  11.6 
1  1.6 


0  - 
0 

"0 

0 
0 
0 

0 
.0 
0 

0 
0 
0 

'6 

0 
0 

1 

0 

1 

30 
2 
26 

27 
2 
25 


65 
10 
55 


•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

r.o 

.0 
.0 

♦o' 
*o 

.0 

.0 
.0 
.0 


u 


i 

.0 
16.7 

12.0 
2.6 

16.?. 

22.1 
13.3 
23.4 


11.5 
6.0 
13.6 


•  0  - 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

5.9- 
.0 
6.0 

36*4 
.0 
36*4 


% 

1 

4 
1 

3 

40 
9 
31 


45, 
10- 
35 


115 
51 
64 

3 
2 
1 

11 
3 
B 

43 

11* 

32 

.9  , 

6 

1 
0 
1 

9' 

3  < 
6 

251 
76 

173 

122 
15 
107 


564 
396 


9 

16 

*  5 
U 

* 

34: 

9 
25 

U 
0 
11 


Tiiti  3.  OOCTOMS. 


OECREESCONFERREO  IV  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  IV  RACE*  ?THNIClTVf  ANO  SEXt 
STATE  AND  NATION  1*78-7* 


INSTIT  JTlQNi 


AMERICAN  1NOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER 


I  LACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER 

NUMBER  *     t       NUMBER   \  t 


TEXAS 

TX    EAST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
/TOTAL  1  '  1*1 

FEMALE  1  2*4 

MALE  0  .0, 

TX,  LANAR  UNIVERSITY 
"'T    TOT  AL  *    0  *0 

female  o.  :o 

MALE  0        .0  - 

•  TX    NORTH  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  •  0  .0 

TX    RICE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE '  0  %0 

MALE,  0  *0 

TX    SAM  HOUSTON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  1  33*3 

FEMALE  0,  .0 

MALE  .1  r33«3  . 

TX    S3UTMERN  (HETH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE)  0  *0. 

TX    TEXAS  ACM  U  MA IK  CAMPUS 
TOTAL  •  l»6 

FEMALE  '  1  2*4 

MALE  3  1.4 

>  TX  .  TEXAS  CHRISTIAN  U  . 
TOTAL  -  0  *0 

FEMALE  '0  *0 

NAtfE        .       0  *0 
JX    TEXAS  SOUTHERN  UNIVERSITY; 
TOTAL         -       0        .0  . 
FEMALE  0        .0  v 

MALE     v  0  *° 

TX    TEXAS  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL    *  0  .0 

FEMALE  0  *0 

-  .MALE  \P  *0 

TX    TEXAS  WOMAN* S  UNIVERSITY 
*\  TOTAL  0  *0 

FEMALE         *>t     0  *0 
MALE  0  .0 

tx-  ln  Tver  si  ty  of  dallas- 

TOTAL  0        *0  J 

•  FEMALE       t         °'  •°.> 
MALE  _  J  0  .0 

TX,  U  CF^HCUSTGN  CEN  CAMPUS 
'    TOTAL      /    "      l11  *6 
FEMALE     /  0  *0 

MALE     \  1  1*0 

TX    TEXAS  A£I  UNIVERSITY 
TOTAL  ,0     |  *0 

FEMALE  *'   0/  4.  *0 

.     MALE   L  0  *0 

TX*  U.'OF  TEXAS .AT  AUSTIN 
TOTAL  "&     <      1  »2 
•FEMALE   r  1, 

MALE  il       I      0  .C 
,  TX    U  OF  TEXAS  AT  ARLINGTON 
v  TOTAL  t.l  0    -  .'0 

FEMALE    *  0*0- 
MALE    **  0  .0 

TX    U  CF  TEXAS  AT-OALLAS 


\ 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX    U  OF 
-  TOTAL 
FEMALE 
'MALE 
TX    U  TEX 
TOTAL 
FEMALE 
MALE. 


0  .0 
0  *0 
0  .0 
TEXAS'  AT  EL  PASO 


0 

'  0 
%  0 
HLTH  SCI 
0 

0, 
0 


0 
.0 

♦  0 

CTR  0 ALL AS 

•*  *0 

•  0 


3 

3.2 

I 

2*6 

2 

3*6 

0 

.0 

♦  0 

0 

•  0 

3*6 

3 

p*  o 

*2  *3 

.  it 

1*0 

6.7 

o 

•  0 

0 

.0 

#0 

o 

*  .0 

*  1 

2.9 

0 

♦  0 

I 

i  .  3 

2 

.8* 

0 

.0: 

2 

#9 

0 

..0 

0 

*  *ov 

0 

•  0 

%  z 

50*0 

I 

100*0  * 

33*3 

1 

1*1 

o 

•  0 ' 

2 

C 

^  4.  8 

0 

♦  0 

0 

•  0 

•  0 

\ 

♦  0 

6 

3*8 

3 

5*0 

3 

.  3.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

*  5 

1*1 

3 

2*3 

>2 

•  6 

0 

•  0 

0 

•  0 

TX    U  TEX  HLTH  SCI  CTR  HOUSTN  / 

TOTAL  0  %0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,^0  .0 

TX    U  TEX  HLTH  SCI  SN«  ANTO 

TOTAL  0'  .0 

FEMALE  0  „  .0 

HALE  ,          0        .0  . 

TX    U  TEX  MEOL  BR  GALVESTON 

TOTAL.  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  >'  0  -  .0 


0 
0 
0 

0 

0  , 
0  / 

J 

0 

/° 

0 

c 

0 

1 

,  0 

I 

"  0' 

0 
0 


•0  / 

♦0/ 
♦a 

/ 

io 

•  0 
•0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

6*7 
"  .6 
9.1 

•  0 
♦0  * 

•  0 


\ 

0/  \o 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY. 


NUMBER 


NHITE. 
NOH-H IS PANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TX         STATE  TCTALS 
TOTAL 
FEMALE  m 
"  MALE* 


(  26  INSTITUTIONS) 

*5  29  1*6 

3        .7  14  3*1 

5        .A  15  1.3 


0 

♦  0 

0 

^  0 

\ 

0 

,o\ 

0 

"0  \ 

0 

•°  \ 

2 

0 

♦  0 

2 

2.3  * 

5 

5*1 

0 

♦  0 

5 

6*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0  • 

•  0 

2 

5»7- 

0 

•  0 

2 

6.7 

<  1 

«4 

0 

♦  0 

1 

♦  5 

0 

«  0 

Q 

♦  0 

0 

.0 

0V 

.n  * 

0 

•  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

a 

•°  , 

8*7 

9*  5  ' 

0 

•  0  . 

'0 

•  0* 

0 

•  0 

0 

•  0 

7 

*«* 

1 

1*7 

6 

6*  1 

0 

♦  0 

0- 

♦  0 

0 

♦  0 

7 

1  »5 

•  8 

U<9 

0 

♦  0 

•0 

0 

•  0 

1 

5*0 

0 

•  0 

1 

6.3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.  *o 

1 

5.9 

0 

.0 

1 

7.1 

A 

11. A 

1 

9.1 

3 

12.5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

fc  .0 

0 

•  0 

34 

2.1 

7 

1.5 

27 

2.3 

3  3.2 
,2  5.1 
1  1.8 


5  3*1 

2  3*3 

3  3*0 

5  83*3 
3  75*0 
2  100*0 


19 
A 

15 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 . 

0 
0 
0 

0' 

0 
0 


V2 
3U 

4)6  _  , 

.0  ■ 

•0 

*o  I 

; 

.0 

*0 

*0 
*0 
1  *0 

2*9 
*0 
S2  • 

♦0 

*0 

.0 
•  0 
*0 


7 

7*4 

88 

92.6 

A 

10*3 

35 

89*7 

3 

5*4 

53 

94.6 

0 ' 

•  0 

0, 

.0 

0 

.0  - 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

10 

"  1 

13b 

92.  9 

3 

*  * 

49 

94*2 

7 

••0 

92*0 

10 

10.2 

81 

•  9  7 

0  c  *  1 

1 

6.7 

14 

93*3 

9 

10.8 

67 

80*7 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

.0 

C 

.0- 

1 

33*3 

2 

66*7 

3 

8.6 

26 

74*3 

0 

•  0 

5. 

Too«o 

3 

10.0 

21 

70*0 

11 

4.3 

228 

88*7 

2 

4.9 

37 

90*2 

9 

88*4 

"  0 

.0 

25 

100*0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0  1 

•  22 

100*0 

2 

'  50. 0  ! 

1 

25*0 

1 

100.0 

0 

•0 

1 

33.3 

>  * 

r 

33*3 

3 

3.4 

73 

,  83*9 

NUMBER 


r 


TOTAL 
NUMBER* 


100*0 
>0 
100*0 


♦  0 
5 


13*0 
14*3* 

♦0  , 

*0 
•  0 
.0 


\  19  11*9 

6  10*0 

13  13*1 

5  83*3 

3  75*0 

Z  ICj.U 


32    H7*  C 
9  >*9 
23  7.1 


0 
0 

"0 

•  1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


.0 

..0 

.0 
5.0 

■  ♦0 

6.3 

.0 
.0 

'  ;o 

5.9 
.0 
7.1 


5  14.3 
1  9.1 
4  16.7 


6.7 
♦  0 
9.1 

1 

.0 
.0 

.0 


20  100.0 
,53  79.1 

39  '84.6 
35  83.3 
4  100.0 

9  100.0 
2  100.0* 
7  100.0 

106  66.7 
47  78.3 
59  59.6 

1  16.7 
1  25.0 
0  .0 

347-  76.3 
106  80.9 
241  74.4 


47  2.9' 
12  *2.6 
/35  s:0 


118  7*3 
36  7*9 
62  7*1 


20  83*3 

A 

16*7 

V3  100*0 

0 

.0 

17    $i* a 

4 

19.C 

14  70*0 

*S 

25.0 

«  3  75*0 

1 

25.0 

11  68*6 

4 

25.0 

1  100  ft 

0 

iO 

0  *0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

*15  88*2 

1 

*5.9 

3  100*0 

0 

♦  0 

12  85*7 

1 

7.1 

25  71*4 

5 

14.3 

10  90*9, 

0 

:o 

15  62*5 

,  5 

20.8 

13    86*7  . 

1 

6*7~ 

ft  100.0 

0 

.0 

9  81*8 

1 

9.1 

10  100*0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

.0 

•6  100*0 

*0 

.0 

i317  81*7 

1  177 

11*0 

395  86*2 

27 

•5*« 

922  79*9 

150 

13. a 

95 

39 
56 

1 

0 
1  • 


0 

♦  0 

140 

0 

•  0 

52 

0 

•0 

,7 

7.1 

9  6 

0 

•0 

15 

7 

8.4 

83 

0 

*  *o 

0 

•  0 

0 

0 

•0  • 

3 

\ 

6 

17.1 

35 

0 

.0 

5 

6 

20.6 

"  30 

18 

7.0 

*  257 

2 

4.9 

41 

16 

7*4  ■ 

216 

0 

♦  0 

25 

0 

•0 

3 

0 

•  0 

22* 

1 

25.0  * 

4 

0 

•  0 

1 

1 

33*3 

3 

11 

12*6 

87 

0 

*0 

*20 

11 

16.4  . 

67 

•> 

1 

2.2 

46 

1 

1  2*4 

'  1 

0' 

u  *0 

r 

0 

.0 

>  9 

0 

.0 

2 

0 

.0 

7 

-34 

21.4 

159 

7 

•  1.7 

60 

27 

27*3 

99 

0 

♦  0 

6 

0 

.0 

4- 

0 

.0 

76 

16.7 

455 

16 

12.2 

.    "  131 

'60 

18*5 

V 

24 
3 

20. 
4 

16. 

1  " 

0 

1 

17 
3 
14 

,35 

24 

15 
*  4 
11 

10 
4 

'  6 


1«612  ' 

456 
li!54 


er|c 


146 1 


150 


i1 


-  TABLE  '3*  OOCTOR'S  0 EGRESS" CONFERRED  BY ^INSTITUTIONS  OF- HIGHER  EDUCATIOnIby  RACE.  ETHNICITY,  ANO  SEX.  INSTITUTION. 
:    ^  -  •  «  STATE  ANO  NATION   '1978-79    \  *  ' 


-AMERICAN  INDIAN. 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BUCK  ,  ASIAN*  OR. 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


NUMBER 


UTAH 

-♦ 

>UT    HICHAM -YOUNG  U  MAIN  CAM 

'    TOTAL      "    x    0  .0 
-    FEMALE         •      0  .0 
MALE  0      .  .0 

UT  .UNIVERSITY  OF  UTAH 
TOTAL       c-     4  2.4 
FEMALE  2'  4*8 

MALE  --2,  1.6 

UT    UTAH  STATE  UNIVERSITY 
«    )TOTAL  0  .0 

FEMALE  *0  .0 

MALE    4  0    ,(  .0 


.Uf         STATE  TOTALS  C 
.     ^CTAt  4  1.0 

FINALE  2  2.3 

MALE  2  .7 

VERMONT 


.0 
.0 
•  0 

.2.4 
2.4 
2.4 

.0 
*.0 
.0 


3  INSTITUTIONS) 
4  "1.0 
U 
3 


1.1 
1.0 


NUMBER 


NUM8EJ* 


♦  0 
.0 

♦0  . 

1.2 
2.4 


1.4 
.0 
1.6 


.8 
1.1- 
.7 


TOTAL 
MINORITY 

number'  . 


•olv 

1  . 

10 
4 

6 

1 
0 
1 


12 

4- 
8 


WHITE 
NON-HISPAHIC 

NUMBER 


NON- RESIDENT 
.ALIEN 


TOTAL 


6.0 
9.5 

4\e 

•  0 
1.6 


3.1 
>*6 
2.6 


144 
33 
111 

141 

33  • 
108 

53 
8 
45 

3*38 
74 
'264 


X 

NUMBER 

X  > 

NUMBER 

54.1 

8 

5.2 

153 

94.3 

2 

5*7 

35 

94*.  JL 

6 

5.1  " 

118 

83.9 

17 

10*1  " 

168 

78**6 

5 

11*9 

42 

85.7 

12 

9;  5 

126 

73*6 

IB 

25.0 

72 

80*0 

2 

20*0 

10  . 

72*6 

16 

25*8 

62  < 

86*0 

'  43 

To;9\ 

393 

85*1 

9 

10.3  1 

87 

86*3 

34 

11*1  j 

306  \ 

VT    HIDDLEBURY  COLLEGE 

TOTAL  0        *"0  •     0  .0 

FEMALE  0       -.0  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 

.VT    U  VT  C  STATE  JGRL  COLLEGE 

C     'TOTAL  0        .0*.  0  .0 

FEMALE  0  w    . .0  .0 

MALE  0^-r0  0  .0 


VT  STATE  TOTALS  1 

TCIAL  0  .0 

i  FEMALE  \    0  .0 

'MALE  0  .0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


.0 
.0 
♦  0 

.0 
.0 
.0 


.0 

•  0 

•  0 


♦  0- 

♦  0 

•0  . 

♦o' 

♦  0" 
.0 


.0 
.0 
.0 


3  100*0 

0 

.6  • 

3 

1  100*0 

0 

•  0 

1  " 

2  '100*0 

0 

•  0 

2 

/ 

24  103*0 

0 

•  0 

24  1 

5  100*0 

0 

•  0 

5  - 

19  100*0 

0 

•0 

27  100*0 

0 

.0 

27 

6  100*0 

0 

•0 

6 

21  100*0  • 

0 

•  0 

21 

VIRGINIA- 

VA     C  OF  WILLIAM  ANO  NARY 
TOTAL  "  0  .0' 

FEMALE  0        .0  , 

MALE    ,        '0  .0. 
VA    CLO  OOMINIW  UNIVERSITY 
*"*      TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

,VA    WTOT  EPIS  THECL  SEM  IN  VA 
TOTAL  0        .0  * 

FEMALE  0  .0 

MALE  .0  .0 

V A    UNION  THEOJL  SEN  IN  VA 
TOTAL  0        .0  - 

FEMALE         •       0  .0 
MALE  0  .  .0 

VA     U  Cf  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 
-  TOTAL         \       0  .0 
FEMALE  .      0  .0 

'MALE  \     0  .0 

VA    VIRGINIA  COMMONWEALTH  U 
v     TOTAL  \ "  0     '  .0 


5  19.2 
4  40.0 
1  6.3 


•  FEMALE 

i  0 

is 

2 

HALE 

"  -0- 

.6 

0 

**■  VA    V4  POLY 

INST*  AND 

STATE  U 

12 

TOTAL  , 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

6 

MALE 

0  * 

♦.0 

6 

yk,      *  STATE  TOTALS  C 

.TOTAL  0  .0 

•FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


•0 

♦  0' 
"  .0 

.0 
♦0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.5 
1.7 
4.1 

4.3  4 
11.8 

V0 

6.2 
15.0 
3.9 

7  INSTITUTIONS). 
-27  4.9 

13  9.9 

14  3.3 


0 
0 
0 

t' 

0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

-0 
0 
0 


10 
2 


.0 
.0 

?  *° 

40.0 
.0 
40.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

4.1 
5.0 
3.9 


1.8 
1.5 
1.9 


•0 
0 
0 

.0 

.  .o  * 

.0 

5 
4 

1 

19.2 
40.0 
6*3 

-  19 
6 

.  13.* 

73*1 
760.0 
,8U3 

2 
0 

.  2 

7.7 
.0 
12.5 

i 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

2 
0 
2 

40*0 
*0 
40*0 

3 

;60."0 

♦  0 
60.0 

0 
0 
0 

.0  / 
♦  0' 
♦0  - 

0 
0 
0 

•  0 
.0  * 
.0 

0 
0 
0 

^  .0  1 
*0 

.     *  3 
0 
3 

100*0 
*0 
100*0 

•  0 
0 

.  0 

♦o, 

.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0. 

-  «0 
.0 
.0 

53 
6 
47 

1C0*0 
1C0.0 
100*0 

0 
0 
0 

.0 

,.p 
:o 

0 
0 
0 

•  0 

,  <■> 
*.o 

8 
1 
7 

3.5 
1.7 
4.1 

207 
57 
150 

90*8 
98.3 

ee*2 

13 
0 
13 

5.7 
.0 
7.6 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

t 

2 
2 
0 

4.3 
11.8 

"  .0 

41 
15 

26 

87*2 

ee.2 

86.7 

H 
0 
4 

8.5 
"  .0 
13.3 

0 
.0 
0 

.0 

♦  0 

•  0  . 

,20 
8* 
12 

10*4 
20*0 
7*8 

132 
30 
122 

78.8 
75*0 
79.7 

21 
2 
19 

1C.9 
'  5.0 
12*4 

37  6*7 
15  11*5 
22  5*2 


478  .  86*1 
114  87*0 
364  85*8 


40 
2 
38 


7*2 
1.5 
9.0 


26 

io : 

16 

5 
0 


3, 
0^ 
3 

53 
6 
47 

228 
58 
170 

*  47 
17 
30 

193 
.  40 
153 


555 
131 
424 


WASHINGTON  v 

WA  SEATTLE-UNIVERSITY 
TOTAL  1  6*7 

FEMALE  :1  14.3 

.     HALE  0  .0 

WA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 
TOTAL         J       3  .9 
FEMALE  X  .  l»° 

MALE  2  .8 

WA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  6 
4*2 

•  0 


WA  STATE  TOTALS 

TOTAL  -5 
FEMALE  ?* 
MALE  -2' 


1.0 
2*4 

'.3 


12 


.7 
•0 
►  5 

•  6 

^0 


3.2 
•  0 
3.8 


INST  ITUT  IONS) 
8  1.6 
0  .0 
8  2.1 


1 
1 

0 

12 
3 
9 

4 
0 
4 


17 
4 
13 


6.7 
14.3 

•  0 

3.5 
3.1 
3.7 

2.6 

♦  0 
3.1 


3.3 
3.1 
3.4 


♦  0 

♦  0 
.0 

1.5 
2.1 
1.2 

3.2 
8.3 
2.3 


10  2.0 
4  3.1 
6  1.6 


3 

20.0 

12 

80.0  ' 

0 

2 

28.6 

5 

71.4 

0 

1 

12.5 

7 

87.5 

0 

22 

6*4 

283 

82*7 

37 

6 

6.3 

83 

86*5 

7 

16 

6.5 

200 

81.3 

30 

15 

9.7 

112 

72*7 

27 

3 

12.5 

21 

87*5 

0 

12 

9.2 

91 

70.0 

27 

40 

7*8 

N  407 

79.6 

64 

11 

8*7 

109 

85.8 

7 

29 

7.6 

298 

77.6 

57 

•  0 

•  0 

•  0 

10.8 
7.3 
12.2 

17.5 
*0 
2C*8 


12*5 
5*5 
14*8 


15 
7 
8 

342 
96 
246 

154 
24 
130 


511 
127 
384 


9 

ERLC 


147 


151 


TABLE  3 • 


OOCTOR'S^OEGREES  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  LOCATION  BY  RACE,- ETHNICITY,  AND  SEX: 

STATE  ANO  NATION  1S78-79 


INSTITUTION, 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

-NUMBER  X 

MEST  VIRGINIA 


.HV    NEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 
"     TOTAL  '  O.O. 
FfeMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER, 


HIS?A*IC 


TOTAL 
MINORITY 


.0 

•  0 

•  0 


HV     >    STATE  TOTALS  ( 
TOTAL    -      .      0  *0 
FEMALE  0  v.0 

MALE  0  .0 

HI  SCON  SIN: 


I  INSTITUTIONS) 

0  #0. 
0  «0 
0  *0 


HI    VIST ITUTE- PAPER  CHEMISTRY 

, '     TOTAL             '    0        *0  0  *0 

r£HALE                0-0  0  .0 

MALE  *  0  .0  0  .0 
HI  'MARQUETTE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0'      .0  0  .0 

FEMALE                0...     .0  0  .0 

MALE  ;0  -0  0  -  *0 
HI    MCOICAL  COLLEGE  OF  HIS 

TOTAL                 0'       .0  0  .0 

FEMALE                0       .0  ,Q.  -  *0 

MALE-  0  .0  0-  .0 
MI,    U  OF  HlSCONSIN.  MADISON 

-TOTAL  1         *    I    "    *1     .  IV  2*0 

FEMALE                0        .0  7  3*9 

MALE  1  *2"  7  U4 
HI    U  0F~H1S£BNMN-MILHAU«EE 

TOTAL               .0        *0  1  2*0 

'  FEMALE                0       .0  0  *0 

MALE               -0        *0\  1  2.6 


HI         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 I  -  .1 

•<  FEMALE         *  «   0  .0 

MALE   ~            I  *2 


5  INST  ITUTICNSJ 


HYCMING 

HY    UNIVERSITY  OF  HYCMING 


.  "        K  TOTAL 

1 

1.8 

FEMALE 

1 

.7.1 

-  MALE— 

0 

HY          STATE  TOTALS 

( 

x  TOTAL 

1. 

1.8 

FEMALE 

I 

7*1 

MALE 

0 

•  0 

THE  STATES  AND 

0.C* 

l< 

*\  TOTAL 

104 

•  3 

FEMALE 

35 

•  *4 

MALE  , 

69 

.3 

CANAL  ZONE 

>» 

15 
7 


1.9 
3*4 
1*3 


♦  0. 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 

i        0  .0 
0  .0 

i     o    ;  *o 

374  ^INSTITUTIONS) 
1,267  j3.9 


.  534 
'  733 


•  5.8 
3.1 


SUA*,  " 

.  PUERTO  RICp 

.  PR    U  OF  PR  RIO  PIECRAS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0. 

MALE  0-  .0 

PR    U  0*  "R  MA  VAGUE Z 

TOTAL  0  ,  .0 

.FEMALE  0  .0 

MILE  0    ■  *0 

PR    U  CF  PR  MEOICAL  SCIENCES 


\  i 

•1 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PR  AREA 
TDTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 
.0 


o  \ 

0  . 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

\  .0 
\  .0 

•  0 


TOTALS  ( 

0  .0 


ylRGIS  ISLANDS 

OUTLYING  AREAS 
*  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

rO 


3  INSTITUTIONS) 
0  5  .0 
0  .0 
0  .0 


3  INSTITUTIONS) 

05  .0 
Of  .0 
0  .0 


y 

*'NUM6ER 

• 

)ER 

X 

NUMBER 

/ 

X 

X 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

l! 

•c 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0  • 

/ 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0/ 

•  0 

)  0 

.0 

0 

•  0 

,0* 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

/ 

•  0 

0 

c 

.0 

0 

.0 

1 

8*3 

0 

.0 

y  l 

ft  "X 
D.J 

11 

•  0 

o1 

.0 

0 

.0 

j  1 

8*3 

0 

.0 

1 

8.3 

0 

♦  0 

0* 

•«0 

«  0 

.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

ii.i 

0 

•  0 

1 

11.1 

1 

50.0 

.  0 

•0 

1 

5C.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

26 

3.8 

6 

♦9 

47 

6.0 

9 

5,0 

4 

2.2 

20 

11.0 

17 

.  3.4 

2 

.4 

27 

5.3 

1 

2.0 

0 

•  0  . 

2 

3.9 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

2.6 

y  0 

•0 

2 

5.1 

29 

•3.6 

6* 

.7 

51 

6*3 

10 

4.  8 

4 

1.9 

21 

10*1 

19 

3.2 

xj  2 

.3 

30 

5*0 

* 

t 

0 

•  0 

2 

*3.6 

f"  3 

5.5 

•  0 

•  0 

0- 

.0 

1 

7.1 

0 

.0 

4.9 

2 

4.9 

0* 

•  0 

.2 

3.6 

3 

5.5 

0* 

•  0 

0 

.0 

1 

7.1 

0 

•  0 

2 

4.9 

2 

4.9 

811 

2.5 

439 

1.3 

2,621 

8*0 

165 

1.8 

145 

1.6 

879 

9*6- 

646 

2.8 

294 

1.3 

1,742 

7*4 

'  \ 

WHITE  * 
NON-HISPANIC 

H UMBER 


0 
0 

.0 

0 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 

.0 

.0 

♦  0 

•  0 


•  0 
.0 
.0 


100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
•  0 
100.0 

100.0 
200.0 
100.0 


14  100.0 
6  100.0 
8  100.0 


14  100*0 
6  100.0 
8  100.0 


100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
•  0 
100.0 

100.0 
100.0 
100.0 


14 


100.0 
100.C 
100.0 


14  100.0 
6  100.0 
6  10C.0 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


98  65*2 
18  94*7 
80  83*3 


96  85*2 
16  94*7 
60  63*3 


.11 
0 
11 


91*7 
.  .0 
91.7 


47  :oc.o 

13  100*0 
34  100*0 

8  88*9 

I-  50*0 
.    7  100*0 

544  75jl 
144  ,  79*6 
400  78.9' 


43 
11 

32 


8**3 
91.7 
62.1, 


653  80.^ 
169  61.3 
484  8C.8 


50  9C.9 
13  92.9 
37  90.2 


50  90*9 
13  92*9 
37  90*2 


26,126  6C*0 
7,705  63.9 
18,423  78*5 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
•  0 


X  NUH8EP- 


17 
1 
16 


17 
1 


14.8 
5.3 
16.7 


14.8 
5.3 


16  fc!6.7 


0 

0 

'0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

■  *0  • 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


97  14.1 
17,     9.4  v 
80_  15*8  A 

•6^11*8  ^ 


6*3 
12.8 


103  12.8 
18  "6*7 
85  14*2 


3,915 
603 
3,312 


3.6 
.0 
4.9 


3.6 
.0 
4.9 


12.0* 
6.6 
14.1 


115 
19 
96 


115 
19 
96 


12 

.  0 
12 

47 

» 

34 

9 
2 

^  7 

686 
181 

507 

51 
12 

39 


807 
208 

599 


55 
14 
41 


V,  55 

>t*\ 

\ 

32,664\ 
9,167 
23,477 


14 
6 
8 


ALL  INSTITUTIONS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
•  MALE 


104 

35 

69- 


377  INSTITUTIONS) 
,.3  1,267{  3.9 
.4  53V  5*8 

.3  733  3.1 


811  2*5 
165  1.8 
646  2*8 


453  1*4 
151  1*6 
302K  1*3 


2,635  8*1 
685  9.6 
1,750  7.5 


26,128  80*0 
7,705  63*8 
18,423  76*4 


3,915  12*0 
603  6.6 
3,312  14.1 


32,67: 

9,193/ 
23,48s7 


erJc 


148 


TABLE  4.  FIRST  PROFESSIONAL  DEGREES  CONFERRED^ BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,  ETHNICIT*.  AND  SEX:  INSTITUTION. 
•  ,  \  :  STATE, AND  NATION    197B-7?     .  m  m 


AMERICAN  INOIATi 
•  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  ''1 


SLACK  ASIAN -OR  A 

NON-HISPANIC  PACIFIC  IS  LANOER      HISPANIC  * 


NUMBER 


NUMBER 


ALABAMA  .    .  J 

'   '       -k  r.-JL 
At    AUBURN  U  MAIN  CAMPUS 

-TOTAL           "    0   \  ;p 

0 

.0 

0 

FEMALE                Os  -ip 

0 

.0 

\  0 

MALE    .            0-  *t> 

0 

.0 

0 

AL  '  ^AMFORO  UNIVERSITY  1 

1*7 

TOTAL  0.0 

4 

0 

FEMALE                0  .0 

2 

4*9 

0 

MILE                0  •  .0 

2 

1.1 

r 

0 

AL    TUSKEGEE  INSTITUTE 

TOTAL                 1  2*2 

24 

52*2 

0 

.FEMILE        *        0  *0 

10 

66  .7 

0 

MALE                 I  3*2 

14 

45.2 

°. 

AL    UNIVERSITY  OF  ALABAMA 

TOTAL                 0  .0 

6 

3  .9 

0 

FEMALE      *           0  .0 

2 

8.3 

0 

MALE                 0  .0 

4 

3*1  t 

0 

AL    U  ALABAMA  IN  BIRMINGHAM 

* 

TOTAL                 0  *0 

"  7 

2*6 

3 

FEMILE                 0  .0 

1 

2.2 

1 

MALE                 0  .0 

6 

2-9 

2 

AL    U  ALABAMA  IN  HUNTSVILLE 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

0 

FEMALE                 0        .0  « 

0 

\0 

0 

MALE                0  .0 

0 

•0 

0 

AL     U  OF  SOUTH  ALABAMA 

•  -TOTAL    '              0  *  *9 

0 

•  0 

1 

FEMILE                 0  .0 

•  0 

•  0 

0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

1 

AL         STATE 'TCTALS  t  7 

INSTITUTIONS) 

TOTAL                 1        ♦ I 

41 

4.7 

4 

FEMALE                 0  .0 

15 

9^6 

<  1 

MALE                 1  .1 

,26 

■J. 6 

3 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

•Q 
;o 

*  .0 

♦  0 

.0. 
.0 

♦  0 

1.2 
2.2 
1.0 

.0 
.0 
•0 

1.7 

1.9 


~5 
.6 
•  4 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
1 

3 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 

X    '  NUMBER 


MUTE 
NON-HI SPANI C 


NUMBER 


NON-RESIOENT' 
ALIEN 

NUMBER       •  1 


TOTAL 
NUMBER 


.0 
•0 
♦0 

*  .0 

♦  0 

♦  0 

8.7 
6.7 
9.7 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
:  .0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 


0 
0 
0 

4 

2 
2 

29 
11 
18 

6 
2 
4 

id 

2 
8 

0 
0 
0 

1 

c 
1 


50 
17 
33 


.0 

•  0 
.0 

1.7 
4.9* 
1.1 

63.0 
73*3 
58.1 

3.9 
8.3 
3.1 

4.0 
4.4 

3.SL 

.0 
♦0  " 
.0 

1-7, 

•  0 
1.9 


5.7 
10.8 
4.6 


215  100.0 
22  100*0 
93  100.0 


227 
39 
183 

13 
4 
9 

146 
22 
124 

242 
43 
199 


98*3 
95.1 
98.9 

28*3 
.26.7 
29*0 

96.1 
91.7 
96.9 

96*0 
95*6 
96*1 


15  100*0 
3  100*0 
12  100*0 

58  98.3 
7  100*0 
51  98.1 


816  93.8 
140  89*2 
676  94*8 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•0 


4  6.7 
0  *0 
4  12.9 


115 

22 
93 

231 
41 
190 

46 
15 
31 

152 
24 
128 

252 
45 
207 

15 
3 
12 

59 
7 
52 


870 
157  . 
713 


1  ' 


ARIZONA  -  _  r. 

A 7.    ARIZONA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                0        *0  *     .  0  .0 

FEMALE                 0*       .0  0  .0 

MALE                0        .0  fO  .0 

AZ    UNIVERSITY  OF  ARIZONA  \ 

TOTAL                0        .0  \  1  *4 

FEMALE                 0        .0  .0  *0 

MALE                 0  +    .0  1  *6 


AZ         STATE  TOTALS  { 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  *0 


2. INSTITUTIONS) 
1  '  *3 

0  .0 

1  *4 


.9 
2-3 
>  *0. 

.4 
1.3 
.0 


2  .6 
2  .  L7 
0*'  .0 


11 

2 
9 


5*2 
2*3 
7*0 

2*1 
1*3 
2*5 


3.2 
1*7 
3*9 


14* 
4 
10 


6*1 
4.5 
7.0 

3.0 
2*7 
3.1 


4*0 
3*4 
•4.3 


108 
42 
66 


93.9 
95.5 
93.0 


"224  95.7 
73  97.3 
151  95.0 


332  95:i 
115  96.6 
217  94.3 


t  «0 
.0 
.0 

1.3 
.0 
1.9 


♦9 
.0 
IO 


115 
•  44 
71 

2  3* 
75 
159 


349 
119 

230, 


T      -  /ARKANSAS 


AR    HAROING  GRAO  SCH  RELIGION 
TOTAL  0  .0 

.FEMALE*  0  .0 

MILS  0  .0 

AR,  U  OF  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 
3*  1.9 


,  \  FEMALE 

0         .0  > 

.  0 

*'  \    «■  MILE 

3  2.3 

3 

\        AR    U  OF 

ARK 

AT  LITTLE  ROCK 

A  TOTAL 

2  2.2 

3 

'  FEMALE 

1  3.0 

1 

~      k      '  MALE 

1  1.7 

2 

\    AR  UvOF 

ARK 

MEOL  SCI  CAMPUS 

,     \  TOTAL 

1       .8  + 

*3 

*  FEMALE 

1  3*4 

1 

MALE 

0  *0 

2 

AR~        STATE  TOTALS  ( 

\  TOTAL.  *  1.5 

FEMALE  2  2*2 

^MAtE  4  1.3 

\ 

CALIFORNIA 

CA    AMER  BAPT  OF  WEST 

TOTAL  0  .0 

FEMILE  v  0*0 

MALE  3  -0 
CA    ARMSTRONG  COLLEGE 

TOTAL     \  0  .0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 
CA    BI OLA  COLLEGE 

TOTAL           '  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  \0  .0 

CA    CAL  COLLEGE  POOIATRIC  MED 

TOTAL  0,  *0 

FEMALE  0  *0 

NILE  0  *0 


4.5 
•  0 
4.5 

1.9. 
%0 
2.3 

3.3 
3.0 
3-* 

2*4 
3.4 
2.0 


4  INSTITUTIONS) 


10 

2 


2.5 
"2.2 
2.6 


.0 
•0 

•  0 

•  0 
-0 
.0- 

.0 
.0 
.0 

2-4 
.0 
3.1 


.7 
.0  < 
1.0 


.0 
.0 
.0 

\6 
3.3 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

♦0 

-0 
.0 


.2 
1.1 

.0 


1 

4.5- 

20 

90.9 

0 

.0 

0 

*0 

1 

4.5 

20 

90.9 

4.3 

154 

95.7 

3.3 

29 

96.7 

6\ 

4.6 

125 

95.4 

5 

\*5 

86' 

94.5 

2 

31 

93.9 

3 

*5*2\ 

55 

94.8 

7 

5*5  \ 

120 

94.5 

2 

6.9 

\  27 

93*1 

5 

'  5.1 

94.9 

20 

5.0 

380 

5 

5.4  * 

87 

94^ 

15 

4.9 

293 

94  ;e 

1 

10*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

10.0 

1 

50*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

15.8 

1 

5.3 

1 

5.3 

5 

16.3 

1 

33*3 

1 

33.3 

0 

.0 

•  2 

66*7 

2 

12*5 

0 

.0 

1 

6.3 

3 

18*1 

1 

1*4 

1 

UK 

1 

1.4 

3 

4*2 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1*4  * 

1 

1.4 

1 

1.4 

3 

4.2 

1 

1.1 

3 

3.2 

2 

2.1 

6 

6.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  .0 

1 

1.2 

3 

3.5 

2 

2.4 

6 

7.1 

4.5 
.0 
4.5 

.0 
.  .0 
"  .0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•0 
.0 


22. 

0 
22 

161 
'  -JO 
131 

91 
'33 
58 

127- 
29 
98 


401 

92 
3C9 


9 

90.0 

0 

10 

1 

50.0 

2 

8 

10C.0 

0 

.0  \^ 

'  Q 

14 

73.7 

0 

•  0 

19 

1 

33*3 

0 

•  0 

3 

13 

81*3 

0 

.0 

16 

66 

91*7 

3 

'.2 

72 

0 

*0 

0 

•0 

0 

66 

9i*7 

4*2 

72 

88 

93.6 

0 

•  0 

94 

9 

100.0 

0 

•  0 

9 

79 

*92*9 

0 

•0 

85'  * 

ERJC 


149 


15 


3 


TABLE  4* 


FIRST  'PROFESSIONAL     OEGREES.  C  ONF    R  JJ^0  *  MAT  1 0      197^2"  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY*  ANO  SEXI  INSTITUTION* 


american  indian 
alaskan  Native 

NUMBER       }  X 


BLACK         ^  ASIAN  CR. 
NON-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANOER" 


H^PANIC 


NUMBER 


NUMBER 


CALIFORNIA' 

CA  »J:AL  WESTERN' SCMCOL  OF  LAW 
TOTAL  ~        v  0  *0 
FEMALE  0    .  .0 

MALE  *  <0  .0 

CA    CHURCH  OIV  SCH  CF  PACIFIC 
TOTAL  0  *0 

•FEMALE  0        .0  < 

HALE  0  .0 

CAt  OOMINICAN  SCH  PHlUC  THEO  .. 
TOTAL     .*  0_  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *fl 

CA    RIANCISCAN  SCH  THEOLOGY 

•  TOTAL  0  .0 
FEMALE     *  0  .0 

MALE  0  .0 

CA*  FULLER  THEOLOGICAL  SEN' 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

*         MALE  0  .0 

CA    GOLOEN  GATE.  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

•    FEMALE  0        *0.  .» 

MALE  0  .0 

CA    JESUIT  SCHOOL  OF  THEOLOGY 
TOTAL  0        .0  - 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    JOHN  F  KENNEDY  UNIVERSITY 
TOTAL  *■  0,  .0 

FEMALE  0  .0 

K        HALE  0  *0 

CA    LINCOLN. UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  '  0  *0 

MALE  0  *0 

CA    LOMA,  LINOA  UNIVERSITY  • 
TOTAL  0  .*0 

FEMALE      ,  *        0  .0 
MALE  0  *0 

CA    LOS  AN3  C  GF .CHIR0PR4CTI C 
,    ' TOTAL  1  •* 

FEMALE  I,  3*0 

MALE  0  .0 

CA    LOYOLA  MARYMCUHT  U 
TOTAL  1  »3 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  *5 

CA    MEtoOYLAND  SCH  THEOLOGY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE       ^        0  .0 
MALE  0  "  .0 

CA    MENNONITE  BRTHREN  BIS  SEN 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  ~'  0"  *0 

*  MALE  0  -  .0 

-  CA    N£  it '.COLLEGE  OF  CALIFORNIA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE     '  0     .  .0 

MALE  0  .  «0 

CA    NORTHROP  UNIVERSITY 
TOTAL  1  3*0 

FEMALE  0  .0 

MALE  1      4*3  ' 

CA    PACIFIC  LUTH  THEOL  SEM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*    MALE  0  .*0 

CA    PACIFIC  SCh  OF  RELIGION 
TOTAL  C  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .0  *0 

CA    PASADENA  COLLEGE  CHlRO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  "  0  .0 

CA    PEPPEROINE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    SAINT  JOHN'S  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  1  *0- 

CA    SAINT  PATRICK'S  SEMINARY 
TOTAL-  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,  0  .0 

CA    SAN  FERNANDO  VALLEY  C  LAW 


2 
0 

> 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


:.l 
.0 
1*4 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


'0  .0 
0  .0' 
0  _  .0 


1.4 

•  0 
1.5 

3v5 
2:2 

•  .0 

♦  0 


0 

'♦0 

0  ' 

♦  0 

0 

.  •  0 

0 

♦  0 

3 

3.7 

0 

3 

5.  3 

8 

4.0 

2 

5.9 

6 

3.6 

0 

.0 

0 

0 

0 

.0 

8 

2.2 

4 

C*  0 

* 

1*3 

1 

2.7 

0 

.0 

1 

2.9 

0 

.  .0 

0 

'.0 

0 

;o* 

1 

2.9 

0 

•0 

1, 

5.6 

3 

9.1 

2 

20.0 

1 

4.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦p 

2 

4.7 

0 

♦  0 

2 

.  7.4 

1 

2.-9 

0 

•  0 

1 

4.2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

I 

3.2 

0 

.0 

1 

3.2 

1 

1.2 

0 

•  0 

1 

1.2 

1 

.5 

0 

•  0 

1 

•  6 

3 
0 
3 

1 
0 
1 

0 
0 

p 

.  0 
0 
0 

7  - 
0 

7  " 

9 
4 

'5 

1 

0^ 
1 

0* 
0 
0 

■i 
0 
1 

20 
5 

15 

6 
1 
5 

12 
5 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

5 

1 

4 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

3 
0 
3 

1 

0 

1 


* 

MIIUAED 

nunocK 

1.6 

6 

3.2 

♦  0 

2 

4.4 

2.1 

4 

2.6 

3.7 

0 

.0 

0 

*0 

6.7 

0 

.0  ' 

.0 

2 

25*0 

♦  0 

0 

.0 

.0 

2 

25.0 

.0 

2 

33*3 

"  .0 

0 

♦0 

♦  0 

2 

33.3 

4.6 

0 

♦  0 

.0 

0 

♦  0 

5.3 

0 

,0 

3.9  ' 

> 

8 

3.5 

4.4 

4 

4.4" 

:  3.6 

4 

2.9 

4.8 

1 

4.8"* 

.0 

0 

•  0 

5.3 

1 

5.3 

.0 

1 

2.0 

.0 

1  . 

7.7 

.0 

'  0 

.0 

1.2 

3 

3.7 

.0 

^2 

8*0 

1*8 

1  * 

1*8 

10*1 

3 

•U5 

14.7. 

0 

♦a 

9*1 

3 

1.8' 

2.6.- 

9 

"  3.8 

3*0 

0 

.0 

\  2*5 

9 

4.5 

3*2 

8 

'  2*2 

3*3 

0 

•0 

3*2 

8' 

3.7 

1 

*  2.7 

*0-v 

-  0 

.0 

*0  1 

1 

2.9 

♦0. 

0 

'  .0 

♦  0" 

,  0'! 

.0 

.0* 

*  0- 

*  .0 

•°'r 

6 

.0 

•  0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

3*0 

1 

3.0 

*0 

0 

'  .0 

4.3 

*  1 

4.3 

'♦0 

.  0 

•0 

♦  0 

0 

•  0 

.0 

'0 

.0 

11*6 

0 

.0 

6.3  0" 

•  0 

14.8 

0 

.0 

2.9 

0 

•  0 

♦  0 

0 

♦  0 

4.2 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

*0 

0 

♦  0 

3.2 

6 

19.4 

.0 

0 

.0 

3.2 

6 

19*4 

3.6 

10 

12.0 

.0 

0 

♦0 

3*6 

10 

12*0 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUM8ER 


NON-RESIOENT  ' 
ALIEN 


NUM8ER 


TOTAL 
X  NUMBER 


♦  5 

♦  0 
.6 


2.5 
2.3 
2.5 


150 


11 

Z 
9 

1 

0 


5.8 
4.4 
6.3 

3.7 
.0 


178 
43 
135 


94*2 
95*6 
93*8 


1  v  6*7\ 


26  96*3 
12. LOO. 0 
14,  93*3 


25*0 
*0 
25*0 

33*3 
.0 
33.3 

6.2 
•  0 
6.8 


75.0 
♦  0" 
75*0 


25  1C.9 

10  11*1 

15  10*8 

2  9*5 

0  *0 
2  10*5 

1  2^0,. 

1  ,7.r 

0  .*o 


4  66*7 
0  *0 
4  66*7 

137    93; 8 
14  100*0 
123  93*2 

204  .  8*9*1 


7 
2 
5 

31 
7 
24 

16 
2 
14 

29 
9 
20 

2' 
0 
2 


8.5 
8.0 
8*8 

15*6 
20.6 
14*5 

6.8 
6.1 
6-9 

7.8 
5*9 
9.2 

5.4 

.0 
5.9 


80 

88*9 

124 

89*2. 

18 

85*7 

2 

100*0 

16 

64.2 

49 

98*0 

12 

92*3*. 

37 

100*0 

> 

74 

90*2 

23 

92*0 

51 

89*5 

159 

79*9 

25 

73*5 

'134 

81*2 

205 

87*2 

29 

87*9 

176 

87.1 

341 

92*2 

143 

94.1 

198 

90*8 

34 

91.9 

3 

100.0' 

31 

91*2 

0 

.0 

4 

66.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

66.7 

1 

2.9 

33 

97.1 

0 

.0- 

16 

100*0 

1 

5.6V 

17 

94*4 

6 

18.2 

27 

81*8 

2 

20.0 

8 

80*0 

4 

47.4 

19 

82*6 

0 

.0 

32 

*97.0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

.0 

23 

'  95.8 

7 

16.3 

34 

79.1 

1 

6.3 

14 

87*5 

6 

22.2 

20 

74*1 

2 

5.7 

33 

94*3 

0 

•  0 

11 

10*0*0 

2 

8.3 

22 

91*7 

0 

♦  0 

199 

100*C 

0 

.0 

27 

100*0 

0 

♦  0 

172 

100*0 

6 

25.8 

23 

74*2 

0 

*0 

0 

.  ;o 

8 

25*8 

23 

74.2 

14 

16*9 

69 

83*1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

14 

16*9 

69 

83*1 

7 

3.5 

195 

96*5 

1 

2.3 

42 

97*7 

6 

3.8 

153 

96*2 

0 

.0 

1  00 

0 

.0 

"45 

.  0 

•  0 

144 

0 

•  0 

27  < 

0 

.  0 

12  ** 

0  * 

•0 

15  , 

0 

.0 

0 

„  0 

.  0 

0  \ 

0 

.0 

,8 

0 

.0 

.  0 

0     "  '  . 

0 

.0 

6 

0 

.0 

*  146 

0 

.0 

14 

0 

•  0 

132  \ 

0 

.0 

229  t 

0 

.0  * 

00  / 

0 

.0 

139        '  : 

1 

4*8 

21  1 

0 

•0 

2  > 

1 

5.3 

19  * 

0 

.0 

50 

*  0 

.0 

0 

.0 

'37 

1 

1.2 

82  * 

0 

.0 

25  '■> 

1 

1.8 

57  \ 

9 

i.  n 
*  .? 

*         1 QQ  * 

i  iTTTf 

2 

5.9 

34 

7 

4.2 

165 

- 

14 

6.0 

235 

2 

6*1 

"33 

12 

5.9 

202 

0 

♦  0 

370 

0 

.0 

152 

0 

.0 

218  * 

1 

2.7 

37  • 

„  0 

.0 

3 

I 

2.9 

34 

2 

33.3 

6            *  v 

.0 

0 

«  I 

33.3 

6 

0 

A 

.  u 

3* 

0 

.0 

0 

.  .0  1 

18 

0 

.0 

33 

0 

.0 

10 

0 

•  0 

23 

1 

3.0 

0' 

.0 

g 

1 

4*2 

24 

2 

4.7 

43 

1 

6.3 

16 

1 

3.7 

27 

0 

.0 

35 

0 

.  0 

11 

0 

•  0 

24 

0 

•  0 

199 

0 

\0 

#*  27 

0 

•  0 

172 

0 

.0 

31-  y 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

31 

4 

Q 

.0 

83 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

83 

0 

•0 

202 

0 

.0' 

43 

0 

•  0 

159 

e 

JAILE  4—  FIRST  PROFESSIONAL 


DEGREES* CCfcFERREO  BY  INST ITUT IONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY*  ANO  SEXl 
STATE  ANO  NATION  1978-79* 


INSTITUTION* 


AMERICA*  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HI S7ANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


'  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


MITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


.5 

C  LAW 
1*1 

\7 
1.3 

•  0  . 

•  0 
.0 


CALIFORNIA  x 

< 

CA    SAN  FRANCISCO  THEOL  S£H 
TOTAL  -    0        .0  • 

FEMALE  0.0 

*  MALE      ...      0  .0 

CA    SCH  OF  TH  £.0  AT  CLAREMONT 
*     TOTAL        v       0  *  .0 
j FEMALE  0  .0 

'MALE  0  .0, 

CA'  STHN  CAL  C  OF  OPTOMETRY 
TOTAL  Ov  •  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  wO  .0 

CA    STHWSTN  U  SCHOOL  OF  LAW 
'    TOTAL  1  *3 

FEMALE  1  .8 

MALE  0        .0  v 

CA    STANFORD  UNIVERSITY 

*  TOTAL  0  .0 
FEMALE                0*  .0 

MALE  *  .  0  ..0 

CA     STARR  KHO  SCH  FOR  MINSTRY 
TOTAL  0  *0 

.FEMALE '  "  0  *0 

'MALE  '     0  .0 

CA    U  OF  CAL-BERKELEY 

TOTAL  0  .0 

:    FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    U  OF-CALrOAVIS 

TOTAL  2  *6 

FEMALE  I 
„      KALE      «  1 
CA    U  OF  CAL  HASTINGS 
TOTAL  *  5 

FEMALE  1 
MALE  4 
CA    U  OF- CAL-IRVINE 
TOTAL"  0 
FEMALE  <  0 

MALE  0 
CA;  U  OF  CAL-LOS  ANGELES 
TOTAL  4  .7 

FEMALE  0  .0 

'    MALE  4  1.0 

CA    U  OF  CAL- SAN  01  EGO 
TOTAL  1      1.1  ' 

,      FEMALE    *  1  6.7 

MALE  0        .0  • 

CA    U  OF  CAL-SAN  FRANCISCO 
TOTAL  5  .0 

FEMALE  0  *.0 

tf>         HALE  0  .0 

CA    UNIVERSITY  OF  LA  VERNE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  •  0      '  .0  * 

HALE  0  .0 

CA    UNIVERSITY  OF  THE  PACIFIC, 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0      '  .0 

CA    UNIVERSITY  OF  SAN  012GO 
TOTAL  1        *4  " 

v  *  FEMALE  0     '  *0 

MALE  1  *5 

CA    U  OF  SAN  FRANCISCO 
TOTAL  *  *3  ii* 

FEMALE  1  1*2 

MALE      -         2  1*5 
CA    UNIVERSITY  OF  SANTA  CLARA 
STOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 
TOTAL  6  ,1.1 

FEMALE  1  '.8 

HALE  .  5  1.2 

CA    U  OF*  WEST  LOS  ANGELES 
5  3.1 
3  4*6 
2    *  2*0 
LAW  ORANGE  CO 

5  i.i 

0  .0 
5  .1.3 
LAW  SAN  OIEGO 


TOTAL 
FEHAl  E 
HALE 
CA    WSTN  ST  U  C 
"'TOTAL 
FEMALE 
MALE  * 
CA    WSTN  ST  U  C 

TOTAL  0„ 
FEMALE  0 
HALE  0 
CA    WHITTIER  COLLEGE 
TOTAL  1 
FEMALE  1 
MALE  0 


2*8 


'6*8 
10*5 
'  4.0 

6.3 
12.5 
5.0 

•  0 

•  0 

•  0 


7  1*8 
2  1*6 
5  1.9 


9 
5 
4 

L 
0 
I 

30 
16 
14 

10 

"  2 


3.5 
7.1 
2.1 

5.6 
♦  0 
10.0 

8.3 
13.4 

5.a 

2.8 

iS 

3.6 


27  6.0 
15  10.3 
•12  3*9 


.  0 
0 
0 

3T 
21 

c 

.0 
0 

23 
11 

12  ' 

2 
0 
2 

6 
3 
3 


.0. 
♦  0 
.0 

6.7' 
12.4 
4.2 


.0 
.0 

6.9 
9.7 
5.5 

3.8 
.0 
5.3 

1.0 

2:t 


3  l.l 

1  1.3 

•2  1.0 

9  4.1 

6  7.2 

.  3  2.2 


♦  7 

•  0 
1.1 


25      4.7  \ 

12  9.7 

13  3.2 


18 
12 

6 

7 
4 

3 

9 
3 
6 

3 
0 
3 


11.0 
18.5 
6.1 

1.5 

4,7 


3.5 
4.7 
3.1 

2.-5 
•  0 
3.5 


1 

2.3 

A0s^ 

•0 

4 

9*  1 

0 

.0 

.0 

2 

10*  5 

I 

4*0 

/  0 

•  0 

2 

■3.0 

4 

8*3/ 

0 

•0 

7 

14*6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

12*  5 

4 

10.0 

0 

*0 

-  6 

15*0 

/ 

10 

'9.9 

3 

3*0 

13 

12*9 

1 

14*3 

0 

.0 

1 

14*3 

9 

9.6 

3 

„  3*2 

12 

12*8 

5 

1.3 

9 

2.3 

22 

0 

•o,» 

5 

3*9 

8 

6*3 

5 

1.9 

1*5 

1> 

5*4 

5 

.  1*9 

13 

5*0 

27 

1 0*  4 

4 

5*7 

3 

4*3 

12 

17*  I 

x 

.  5 

10 

5*3 

15- 

1 

7*9 

0 

.0 

0 

•  0^. 

1 

5*6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*"    .0  , 

0 

•0 

v  1 

10.0 

29 

a.o 

24 

6*6 

83 

■  23*  0 

13 

10.9 

7 

5*9 

36 

30.3 

16 

t-  6.6 

17 

7*0 

47 

19.4 

28 

8.0 

11 

3*1 

5 1 

'14.5 

11 

8.5 

4 

3*1 

18 

13.  8 

17 

7.7 

7 

3*2 

33 

14.9 

"•»-» 

36 

8.0 

22 

4*9 

90 

20*  0 

17 

11.7 

12 

8*3 

45  • 

3)1.0 

19 

6.3 

10 

3*3 

45 

14.8 

1 

1.3 

0 

•  0 

1 

1.3 

1 

7.7 

0 

♦  0 

1 

7.  7 

0 

•  0 

\  0 

♦  0 

0 

.0 

38 

6.9 

44 

8*0 

123 

22*  3 

12 

7.1 

8 

4.7 

41 

24*3 

26 

6.8 

36 

9.4 

82 

21*4 

6 

6.9  - 

4 

4.6 

,  11 

12*6 

1 

6.7 

H 

6.7 

3 

20*  0 

5 

6.9 

3 

4*2 

8 

ir.i 

71 

21.4 

29 

8*7  • 

123 

37.  0 

20--  17.7 

2 

1*8 

v  33 

29.2 

51 

23.3 

,  ?< 

12*3 

90 

41.1 

0 

.0- 

3 

5.7 

5 

9.4 

0 

o  .0 

2 

13.3 

2 

13.3 

0 

.  •'O 

1 

2.6 

3 

*  7.9 

76 

12.1  ' 

7 

1.1 

89 

14*  2 

19 

13.  r 

1 

♦  7 

23 

15*9 

57 

11.8 

6 

1.2 

66 

13*7 

4 

1.5 

7 

2*6 

15 

5.6 

1 

1.3 

2 

2.4 

4 

v5*2 

3 

1.6 

5 

2.6\ 

\ 

11 

5.8 

12 

5.5 

13 

6*0  \ 

37 

17*0 

5 

6.0 

;  '5 

6*0  \ 

17 

20*5 

7 

5.2 

8 

5*9  \ 

20 

14*8 

22 

7.7 

11 

3.9  > 

t  35 

12*3 

8 

7.2 

6 

5*4 

\ 

A2  .6 

14 

8.0 

5 

2*9 

\  21 

12*1 

78 

14*6 

37 

.  6*9 

\  146 

27*  3 

23 

IB. 5 

6 

4*8 

\  42 

33*9 

55 

13*4 

31 

7*6 

t  04 

\ 

2  5*4 

*  1 

•6 

3 

1.8 

27 

16*6 

0 

.0 

*  1 

1.5 

16 

24*6 

1 

1.0 

2 

2.0 

11 

11*2 

7 

1.5 

16 

3.5 

35 

7*6 

1 

1*2 

1 

1.2 

6 

7.0 

6 

1*6 

15 

4.0 

29 

7.8 

2 

•8  . 

6 

2.3 

17 

6.5 

1 

1.6  ^ 

2 

3.1 

6 

9.4 

1 

♦  5 

4 

2.0 

11 

5.6 

) 

,  .8 

2 

1.6 

7 

5.7 

0 

.0 

1 

2.8 

2 

5.6 

1 

1*2 

1 

1.2 

5 

5.8 

40 

.90*9 

,17 

89*/5» 

23 

92*0 

72*9 

6 

75*0 

29 

72*5 

'87 

86.1 

6 

85*7 

81 

86*2 

363 

93*6 

118 

92*9 

245 

93*9 

-228 

88*0 

57 

81*4 

171 

90*5 

17 

94*4 

*  8  100*0 

9 

90*0 

277 

76*7 

83 

69*7 

194 

60*2 

297 

84*6 

112 

86*2 

185 

83*7 

359 

80*0 

100 

69*0 

259 

85*2 

73 

94*8 

12 

92*3 

61 

95*3 

425 

77*0 

127 

75*1 

298 

77*8 

73* 

83*9 

11 

73*3 

62 

66.  1 

207 

62*3 

80 

7C.8 

127 

58*0 

48t 

90*6 

13 

86*7 

35 

92*1 

^525 

83*7 

117 

80*7 

408 

84*6 

250 

9*3.3 

72 

93.5 

178 

93.2 

iei 

83.0 

66 

7S.5 

115 

85*2 

250 

87*7 

97 

87*4 

153 

87*9 

376 

70*4 

77 

62*1 

299 

72*9 

136 

83*4 

49 

75*4 

87* 

88.8 

424 

92*2 

80 

93*0 

344, 

92*0 

243 

93*5 

"58 

90*6 

185 

94*4 

NGK-RESIDENT' 
,  ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 


t 

NUMBER 

•0 

\  44 

19 

.0 

,  <>25 

12*5 

48 

12*5 

8 

12*5 

40 

1*0 

101 

•  0  ! 

7 

1.1, 

94 

•  8 

388 

•8 

127. 

'% 

261 

115 

•  34 
81 


94*3 
94*4 
94*2 


3  / 

3*4 

1 

6*7 

2 

2*8 

2 

*6 

0 

♦  0 

2  . 

♦9 

0 

'  .0 

0  v- 

.0 

0 

*0 

2*1 

5 

3*4 

8 

1.7 

3 

1*1 

1 

1*3 

2  *' 

1*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

12 

2.2 

5 

4*0 

7 

1.7 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

.2 

0 

•  0 

1 

•  3 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

259 
70 
189 

18 
8 
10 

361 
119 
242 

351 
130 
221 

449 
f45 
304 


•J1 

13  » 

64 

552 

169 

383'. 

87 ; 

15 

•72 

332, 

113 

219 

53 

15^ 

38  i 

6'27 

145 

482 

268 

ill 

218 

83 

135 

285 

111 

174 

534 

124 

410 

163 

65 

98 

460 

86 

374 

260 

64 

196 

122 

36 

86 

9 

:ERiC 
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JESS. 


TA8LE  4* 


FIRST  PROFESSIONAL    OEGREES  C^NfCRReOS^II^TilUTIONS  OF^^ER  EtHJCATION  BY.  RACE,  ETHNICITY,  ANO  SEX. 

**  0    *        1  v 


INSTITUTION,1 


AMERICAN  INDIAN 
.ALASKAN  NATIVE 

.     NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  CR 

'NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


> NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
>  MINORITY 

.%  NUMBER 


hHlTE 
NON-HISPANIC 

%     ^NUMBER     >v  t 


'NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
X  ^  NUMBER 


.  r 


.CALIFORNIA 

CA*    *    STATE  TOTALS, -<  50  INSTITUTIONS) 

TOTAL               37  .4  292  3.3 

FEMALE               11"  .*  "8  5*5 

.     \MALr>          ,    26  .4  154  2*5 

COLO RA 00  ^ 

CO    COLORADO'  STATE" UNIV ERS IT Y 

'TOTAL             \0        .0  0 

FEKALE                0        .0  0 

MALE.                 0        .0,  0 
CO    CONS.BAPJI ST  THEOL  SEM 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE                0        *0  P 

MALE                 0        .0  0 
CO    IL IFF  SCHOOL >0F  THEOLOGY 

TOTAL        *        0        '*0  A 

FEMALE      >^     0        ♦?  °' 

MALt                  0         *6  1 
CO    SAINT  THOMAS  SEMINARY 

TOTAL                  0        .0  *0 
FEMALE                 0      '  *0  0 
KALE                 0        .0  0 
CO^  U  OF  COLORAOO  AT  80UL0ER 
*       TOTAL                 A         »8  4 
FEMALE                 0        .0  0 
MALE    "            1      1.2  *  4 
CO    U  OF  COLO-HEOICAt  CENTER- 
TOTAL                 2      1*3  4 
.FEMALE'               I      2.9  1 
HALE                  1  3 
CO    UNIVERSITY  OF  OENVER 

*T0TAL        \       2        .8  5, 

FEMALE                 1*    1*1  •  } 

\  MALE.                1        ♦<>  * 

CO  \/  STATE  TOTALS  0- 

•  TOTAL                 5  .7 

FEMALE     „          2  1.0 

MALE-      *          3  .6 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

3.7 
.0 
5.0 

.0 
"  .0 

•  0 

3.0 

•  0 
4.7 

2.6 
2.9 

-2.5 

2.0 
1.1 
2.5 


INSTITUTIONS) 
14  1.9 
2  1.0 
12  2.3 


CONNECTICUT 

v 

CT*  8AIS  BINYOMIN  ACAOEMY 

TOTAL*               0        .0  0 

FEMALE                0   *    »°    j  2 

MALE  *  C  .0  ,  0 
CT    UNIVERSITY  OF  CONNECTICUT 

TOTAL                 0        .0  4 

*"  FEMALE              „  0        .0  .3 

MALE  0  .0  .1 
CT'  U  Of  CONN  HEALTH  CENTER 

JOTAL                 0        .0  2 

FEMALE                 0        .0  1 

/%HALc<?                0^0  1 
CT    YALE  UNfVERS  ITY- 

TOTAL     *            2        .5  30 

•      F.EMALE                 1        •«  JJ 

•   KALE                 1    '    *4  19 


•  0 
.0 
.0 

1.9 
3.8 


7.9 
9.8 
7.0 


CT  \    STATE  TOTALS  (  t 

TOTAL  2"  .3 

FEMALE  1  •  «4 

MALE  (  1  *2 

01  STRICT/  OF  COLUMBIA 

OC    AMERICAN  UNIVERSITY 

TOTAL  "  0        .0  » 

FEMALE  0  .0 

MALE        '«       0  ♦(? 
**  OC    CATHOLIC  U  OF  AMERICA 
TOTAL  I  -4 

FEMALE  .  0  .0 

MALE  1  »8 

OC    OOMINICAN  HOUSE  STUOIES 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    '     i  0^*0 
MALE  0  .0 

•CC     GEORGETOWN  UNIVERSITY 
TOTAL  2  «2 

FEMALE  V  2  .8 

MALE  0  .0. 

OC    GEORGE  HASH  UNIVERSITY 
TOTAL  1  »2 

FcMALc  .  0  »° 

MALE  1  »3 

OC    HOWARO  UNIVERSITY 
TOTAL  2  .6 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  .9 


V  INSTITUTIONS) 
36  5wO 
*  15  6.7 
21  4.2 


'/9 
5 
4 

7 
4 
3 

0 
0 

0 

59 
33 
26 

37 
22 
15 

254 
96 
158 


4.2 
*  5.4 
3.3 

3.1 
3.8 
2.4 

•  0 

•  0 

•  0 

6.3 
13.1 

?•  8 

6.5 
11.2 
4.1 

73.6 
84*2 
68.4 


514 
155 
359 


2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


6.0 
6.7 
5.8 


2.0 
.0 
2.7 

.6 

.0 

♦o 
♦o 

.0 

.0. 

♦  0 

•  0 

'•  .0 


334 
79 
255 


0 
0 
0 

6 

—0 
0 

0 
-  0 
0 

1 

0 

1 


3.9 
3.4 
4*1 


.0 

♦  0 

♦  0 

•  0 

•  0 
*  .0 

•  0 

.0 

♦  0 

20.0* 
<  ^.0 
20.0 


1,167  13.6 
373  16.1 
794  12.7 


0 

•  0 

10 

7.5 

6 

•  0 

3 

6.3 

0 

•  0 

7 

8V2 

6 

3.9  * 

11 

7.2 

1 

2.9 

5 

14.3  ** 

5 

4.2  V 

6 

5.1 

1 

.4 

6 

3.2 

o 

•  0 

2 

2.3  " 

1 

".6 

6 

3.7 

..9 

1.2* 

30 

4.2 

1 

.5 

10 

5.0 

8 

1.5  . 

20 

3.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

t  o 

.0 

0 

•  0 

0 

♦0  . 

o 

vo 

5 

%4 

o 

.  .0 

1 

1*3 

0 

.0 

4 

3.0' 

4 
0 

3.1  V 
.0  . 

0 

'#0 
VO 

4 

4.2 

0 

,  *o 

7 

1.8 

9 

2.'4 

3 

2.7 

2 

1.8 

4 

1..5 

7 

'  2*6. 

> 

■  *  i 

11 

1.5 

'  14 

1.9 

3 

1.3 

3 

1.3 

8 

11 

2.2 

0 

•o  . 

2 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

2 

1.7 

0 

.0 

3 

'l.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

2.4 

0 

♦  0 

0 

.& 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,♦0 

25 

2.7 

24 

2.6- 

8 

3.2 

3 

1.2 

17 

2.5 

21 

3.1 

3 

.5 

12 

2.1 

1 

♦  5  J 

2 

1.0 

•2 

♦  5 

10 

2.7 

3 

♦  9 

2 

.6 

2 

1.8 

1 

.9 

1 

♦  4 

1 

♦  4 

'  2 
v'O 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

1 
1 

0 

u 

15 

12, 

23 
8 
15 

16 

*  4 
12 


4  2 

V.o  . 

♦o-  • 

2.7 

4o 

•  0 

♦  0 

3.7  , 

.0 
5.0 

20.0 
.0 
20*0 

11.3  " 

6.3 
14.1 

o 

15.0  . 
22.9  x 
12.7 

C 

6.4^ 

4.5 

7.4 


7,290*  85.3 
1,924  83.0 
5,366  86*1 


95  96.9 
23  100.0 
72"  96.0 


Vb 

15 

43 


8.0 
7.5 
8.3 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0' 

9 

4.3 

4  * 

5.1 

5 

3.8* 

6' 

4.7 

1 

3.0 

5.3 

48 

12.6 

17 

15.2 

31 

11.5 

63 

8.7 

22 

9.9 

41 

J.2 

11 

5.2 

5 

5.4 

6 

5.0 

11 

4.6 

4C 

3.8 

7 

5.7 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

no 

46 
64 

53 
25 
28 

261 
99 
162 


11*8 
18.3 

9  .41' 

9.4 
12.8 
7.6 

75.7 
86.8 
70*1 


56  100.0 
0  «tt 
N56  1C0.0 


26 
7 
19 

4- 
0 
4 

118 
45 
73 


96*3 
100*0 
95*0 

80*0 
.0 
'  80*0 

88*7 
93*8 
85*9 


130  "?85*0 
27  77*1^ 
103  87**3 


234 
84 
150 


93.6 

95*5' 

92.6 


663  91*8 
186^92*5 
477  91*6 


5  100*0 
0„  *0 
5.10C.0 

201  95.7 
74  94*9' 
•127  96*2 


122 
32 
90 

& 

94 
234 


811 
201 
610 

509 
170 
33  9 

46 
6 
40 


93  Ul 
21  *9 
72  1.2 


8,550 
2,318 
6,232^ 


95.3 
97.0 
94.7  . 

85.9 

83.9. 

86.7- 


656  90.5 
200  89*7, 
456  *  90.8 


202  "94.8 

87  94.6 

115  95.0 

218  95.2 

102  96*2 

116  94*3 

10  100.0 
0  .0 

10  100.0 


87.0 
80.1 
89*6 

89.9 
86*7 
91*6 

13*3 
5*3 
17*3 


1 

111 

722 

0 

♦0/ 

201 

1 

521 

/  * 

A 

0 

Lo 

!  5 

0 

0 

o;, 

/.o  - 

*  5 

0 

1  .0 

210 

0 

•  *0 

7d 

0 

♦  0 

132 

0 

\o 

128 

o. 

,  «0 

33 

0 

♦  0  * 

.  95 

6 

1.6  • 

582 

i 

.9 

112 

''5 

'  1*9 

270 

6 

".8  * 

725 

1 

•4 

223 

5 

1.0 

502 

s 

0 

.0 

213 

0 

•  0 

92 

0 

•  0 

'  121 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

11 

4 
7 

4 
1 

3 

38 
9 
29 


_.0 
.0 
•0 

.0 
.0 
•  0 

1.2 
1.6 
1.0 

.7 
.5 


11.0 
7*9 
12.6 


229 
106 
123 

10 
0 
40 

932 
251 
681 

566 
196 
370 

345 
114 
231 


ERIC 


156 
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FIRST  PROFESSIONAL     OECAEES  *  CONFERRED.  BY  '  INSTITUTIONS"  OF,  HIGHER  EOUCATION  dY  RACE,.  ETHNICITY,  ANO  SEX: 
v  •   STATE- ANO  NATION    197BT79*  -*  ^ 


INSTITUTION, 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK-  ASIAN  JCR  * 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER         X       NUMBER* '  .  * 


01  STRICT  OF  COLUMBIA 

OC  MCSl.EY  THEOLOGICAL- SEN 
TOTALv  *  0,  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE  £  0  ,.0 

OC      *  STATE  TOTALS  (  m  7 

TOTAL,               6  .3 

'  FEMALE                2  .3 

MALE                4  '  .3 


4.7 
•  0 
6*5 


INSTITUTIONS) 
369/  15.6 
160  20.6 
209  13*2 


FLORIOA 


LUTHER  RICE  SEMINARY 
0 
0 
0 


Ft 

£  TOTAL  0 
FEMALE     .  0 
MALE  0 
FL  *  NOVA  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
/       Nfc  L£ 
FL    SEN  SAINT 
.TOTAL 
FENILE 
MALE . 

FX 


VINCENT  OE  PAUL 
0  .0 
0'  .0 
0  .0 
FLORIOA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  ~   0  .0 

FEMALE  ,       0   *0 

MILE  0  .0 

FL    DIVERSITY  OF  FLORIOA 
TOTAL  1    .  *2 

FEMfcLE •  0  *0 

MALE  1  .3 

FL    U  OF  SOUTH  FLORIDA  * 
TOTAL  1  1*1 

FEMALE  "  0  .0 

MILE  *    I      1*3  . 

FL    STETSON  UNIVERSITY 
TOT'AL ,   t  1  *6 

PENILE  ;  0  -0 

"MALE  1  «8 

FL    UNIVERSITY  OF  MIAMI 
TOTAL  1  *Z 

FEMALE  0  .0 

MILE  \  .2 


3 
0 
3 

0. 
3 

0 
0 

f  o 

6 
1 

5- 

29 
6 
23 

1 
1 

0 

1 

0 

•  1 


'3.8 
.0 
3*9 

1.9 

•  0 
2.7 

•  0 

•  0 

•  0 

3.6 

3.9 

5.9 
5.2 
6.2 

1.1 
6.7 
.0 

.6 
.0 
>8 

U5 
.9 
1.7 


FL         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  ~4  . 

FEMt  LE  0 
«     s  MALE        "  £4 

GEORGIA  . 

»  *  «,  i< 

CA    COLUMBIA  THEOLOGICAL  SEN 
TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0        .0.  ' 

GA*  EMORY  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMILE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    INTROENOMINATL  THEOL  CTR 
TOTAL  -?    0  .0 

.  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    LIFE  CHIROPRACTIC  COLLEGE 
TOTAL  ,0'  .0 

FEMALE  0  .0 

'  MALE  ^0  .0 

GA    MEOICAL  COLLEGE.  OF  GA 


8  INSTITUTIONS). 


TOTAL 
•FEMALE  i 
MALE 
■  GA    MERCER  U 
TOTAL  * 
FEMALE 
MALE 
GA    MERCER  U 
TOTAL 
FEMALE 
.MALE 


0  .0 
0     ^  .0 
0  .0 
MAIN. CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
STHN  SCHOOL  PHAR 
"     0        .0  . 
0  .0' 
0  .0 


GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


GA         SY' 75" 'TOTALS 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


2 

5.9 

0 

•  0 

2  < 

*  6.'9 

16 

2.9 

9 

7,1 

7' 

1.6 

63' 

94.0 

9 

81.8 

54 

96.4 

0 

.0 

0 

•  0 

-0 

•0 

11 

4.8 

2 

4.8 

9 

4.8 

1 

1.2 

1 

6.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0' 

0 

•  0 

9 

3.3 

2 

r  3.3 

7 

3.3 

INSTITUTIONS) 
102  \  7.5 
23  8.3 
79  7.3 


31 
11 
»20 


♦* 

♦  0 
.0 


1.3 
1.4 
1.3 


3.8 

.♦0 
3.9 

.0 

.0  ' 
..0 

'♦o;-< 

.0 

•p 

•  0 

•  0 

U2 

•9* 

* 

-  .0 
.0  * 

•  0 


TOTAL 

WHITE 

NON-RESIOENT 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

TOTAL 

NUMBER 

X 

< 

NUMBER 

t 

NUMBER^  X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

•s 

V  0 

.0 

3 

4.7 

en      Q9  9 

2 

3.1 

0* 

.0 

0 

.0 

18  100.0 

0 

♦  0 

18 

0 

.0 

3 

6.5 

41  89.1 

2 

4.3 

>  ^ 

43 

1.8 

~ 

449 

A 

19.0 

1,855  78.6 

55 

2.3 

\ 

2,359 

6 

.8 

179 

23.0 

584,  75.2 

14 

i.  0 

777 

37 

2.3 

270 

17.1 

1,271  80*3 

41 

2.6 

1,582 

j 

* 

1 

1.3 

7 

8.8 

70-  87.5 

3 

3.8 

*<  80 

0 

.0 

0 

•  0 

.    3  100.0 

0 

•  0 

3 

1 

1.3 

7  , 

9.1 

67  87*0 

3 

3.9 

77 

10 
0* 
10 


6.3 
•  0 
8.8 


5  27.8 
0  .0 
5  27.8 


3 
0 

3" 

18 
1 

17* 

23 
14 
9 


1.8 
•  0 
2.* 


3.7 
♦  9 
4.6 

24.2 
93.3 
11*3 


.2 

•  51 

3.0  , 

16 

♦  9 

.0 

>?  9 

2.4 

2 

.5 

.3 

42 

3*2 

14 

1.1 

105 
24 
81 


6*2 
6*5 
6.1c 


13 
0 

13 

5 
0 
5 


8*1 
*0 
lt*5 

27*8 
.0 
27*8 


143  89*4^ 
47  100*0 
96  85*0 


13 
0 
13 


72*2 

.0' 
72.2 


9  5.4 
1  2*4 
8  6.3 

54  11. 1 
"  8  7.0 
46  12.3 

25  26.3 
1!/  100*0 
10  /^12*5 


159  94*6 

40  97*6 

119  93*7 

434  88*9 

107  93*0* 

327  87*7 


70 
0 
70 


.73,7 
•0 
87*5 


3 

1*8 

6 

3*7 

11 

6*7 

152 

93*3 

0 

*  .0 

1 

2*6 

1 

2*6 

38 

97*4 

3 

2.4 

5 

4*0 

1,0 

8*1 

114 

91*9 

4 

•  8 

39 

7*4 

52 

9*8 

478 

90*2 

1 

^.9 

•8 

7.1 

10 

8*9 

ld2 

91.1 

3 

♦  7 

31 

7*4 

42 

13*0 

376 

90*0 

176 
35 
141 


10*3 
9.4 
10*6 


( . 

0 

*0  > 

*  2- 

5*9 

4 

11.8  " 

0 

*0 

6 

.0. 

0 

♦  0 

0  . 

"  -°< 

2 

4x 

13.8 

4 

♦  7   *  * 

4 

•  7 

24 

4.3 

1 

•  8 

1 

*8 

11  ' 

8.7 

3 

♦  7 

3 

♦  7 

13 

3.0  " 

0 

•  0 

<  *  0 

.♦o 

-  63 

94.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

9 

81.8 

0 

.0 

0 

v  .0 

54 

96.4 

0 

.0 

'2 

2.2 

2 

2,*2 

0 

•  0 

0 

.0 

0, 

•0 

0 

•  0 

2 

2.5 

2 

2.5 

0 

•  0 

0 

♦  0* 

11 

4.6 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

4.8 

0 

•  0 

0 

.0 

9 

4.8 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.2 

0 

•  0 

0 

•  0  . 

1 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

♦  7 

11 

4.1 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.3 

0 

.0 

2 

♦  9 

9 

4.3 

1,519 
337 
l\  182 


535 
114 
421 

1 
0 
1 

86 
12 
74 

219 
40 
179 


89.2 
88.9 


88*2 
100.0 
86*2 

95*4 
90*5 
96*8 


1*5 
.0 
1.8 

92*5 
92*3 
92*5 

95*2 
95;2 
95*2 

98*8 
93*8 


80 
15 

65  '100*0 

18  100*0 
4  100.0 
14  100*0 


260 
58 
.202 


95*9 
96*7 
95*7 


•  3 

10 

♦  7 

116 

8.6 

1,229 

90.7 

.4 

1 

♦  4 

25 

9.0 

248 

89*5 

.3 

9 

*8 

91 

8.4 

981 

91*0 

2*5 
•  0 
3*5 


160. 
,  47 
113 


0 

•  0  • 

18 

J 

•  0 

-  '  0 

Z\ 

♦  0 

18 

0 

.0 

168 

1 

♦  0 
.0 

:& 

0\ 

.♦0 

488  ' 

0 

.0  k 

115 

0 

•  0 

373  > 

0 

.0 

95 

o. 

.0 

15 

0 

*;o 

80  ' 

0 

♦0  * 

ioi 

0 

*0 

39 

0 

.0 

124 

0 

♦  0 

530  * 

0 

♦o 

112 

0 

.0 

418 

3  4.5 
2  18.2 
1  *  1.8 

5  5.4 

1  7.7 

4  5.0 


10 

'4 
•  '6 


.0 
♦0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


.7 
1.4 
•  6 


1,.702 
372 
1,330 


34 

,  5 
29 

561 
126 

435; 

67 
11  . 
56 

■  93 
13' 
80 

230 
i  42 
188 

,  8i 
<  16 
65 

he 

>  4 

271 

60 
211 


1,355 
277 
1,078 


r 


9 


153 


'15 


<  • 


table:*,  fust  professional 


Degrees  conferred  by  institutions  of  higher  eowation\by  RACEr  ethnicity,  ano  sexi 

STATE  ANO  NATION    197B-79,        *;  1 


N   AMERICAN  INOIAN 
•  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  % 

HAWAII 

HI    U  OF  HAWAIUAT  MANOA* 


SLACK  A^IAN  OR 

NON-HPSPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


•TOTAL 
•  FEMALE 
KALE 


*0 
0 
0 


NUMOER 


NUMBER 


90 

24 

66 : 


7*.* 
64  ..9 
76*6 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


♦  khlTE 
NON-HISPANIC 


HI 


STATE  TCTALS 

TOTAL.  ~0 

FEMALE  0 

HAL*  0> 


{  l"  INSTITUTIONS > 


ida'j 


10    UNIVERSITY  OF- IOAHO 


•  0 
.0 


TOTAL  0 
FEMALE     .  0 

HAL,E  0 

10         'STATE  TOTALS  « 
TOTAL  "  0> 

FEMALE  0. 
MALE  0 

*         v»"  ' 

ILLINOIS  ■ 

IL    BETHANY  THEOLOGICAL  SEN 
.  TCT.AL  *     0  *  .0 

,  FEMALE     ,  "  .0 
MALE  "0  ..0 

IL    CATHOLIC  THEOL  UNION 
TOTAL  0 
rEMALE    *'  0  .0 

MALE     *  0     /  .0 

IL    CHGO  C  OSTEOPATHIC  MEO 
TOTAL  G  .0 

FEMALE  *  0  .0 

MALE  0  .0 

IL  CHICAGO  THEOLOGICAL  SEM 
Y<    TOTAL  0  .0 

"     FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0' 

IL''  OEPAUL  UNIVERSITY 
"    TOT  A*'  2  „*7 

FEMALE  0  .0 

!  MALE       ^         Z.  i*l 

IL    GARRETT-EVANGELCL  THE.' 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


INSTITUTIONS) 

•  a  •  *0 
0  .0 
0  .0 


IL"  ILLINOIS  INST  TECHNOLOGY 

•  TOT AL  2 

FEMAbE  1      M  " 

/MALE   .  .1  .6 
IL/JOhN  MARSHALL  LAM'- SCHOOL 

/TOTAL  „0  .0 

/FEMALE v  0        .0  * 

'Male  o  .o 

/IL    LEWIS  UNIVERSITY 

TOTAL  .  0  -  \0 

FEMALE  0    '  .0 

MALE  0  .0 

IL    LINCCLN  pHRI  ST  I  AN  COLLEGE 
TOTAL '  0  .0 

FEMALE  •  0  .0 

MALE-  0     '  .0 

IL    LOYOLA  U  OF  CHICAGO 
TOTAL  2   .  '  .4 

FEMALE  0  .0 

HALE  2  .5 

IL    LUTH  SCH  THEOLOGY  CHICAGO 
TOTAL  '0  .0 

FEMALE  0    1  .0 

MALE  0  .0 

IL    MCCORMICK  THEOLCGICAL  SEM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    NATL  COLLEGE  "CHIROPRACTIC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE*  0  .0 

MALE  0  •<> 

IL    NORTHERN  BAPT  THEOL  SEM 
.TOTAL  .  0  .0 

FEMALE    ■         '0  .0 
MALE    •  C  .0 


♦  0  / 

0 

♦  0 

.0  / 

o 

•0/ 

0 

!o. 

1 

2*7 

o  « 

♦  0 

A0 

1 

2.7 

/t  t 

0 

♦  0 

/  .0     •  . 

0 

ft  * 

/  1*2 

0 

.0  ' 

14*3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

20*0 

'0 

•  0 

7*3 

8 

C  • 

9.5 

2 

1  7 

5*9  . 

6 

3*2 

15*9  * 

2 

4*3 

0 

♦  0 

22*5 

2  • 

5.0 

•"0 

5 

3*  5 

3 

10*  ' 

2 

1*6 

2.8 

3 

2.1 

•  0 

0 

•  0 

2.9 

3 

2.2 

1*9 

0 

♦  0  * 

2*1 

0  P 

•  0 

1.8 

0 

♦  0 

1*3 

1 

•  3 

4.5 

0 

•  0 

1 

.3  K 

2*0 

2 

2*7  q 

0 

•  0 

*r  1.7  g 

2 

1*1 

♦0- 

1 

5,3 

.0 

0  . 

•  0 

♦  o 

1 

5*6 

1*8 

11 

2.2 

3.3 

2 

1*6 

1.4 

9 

2*5 

4*9 

0 

♦  0 

12*5 

0 

•  0 

3*0 

0 

♦  0  ' 

8*6 

2 

5.7 

8*3 

0 

•  0 

8*7  * 

2 

8.7 

,  .5 

0 

♦  0 

5*6 

0 

♦  0 

♦  0 

0 

♦  0 

15*0 

0 

♦0 

33*3 

0 

.0 

11*8 

0 

♦  0 

0 
0 


♦  0 

♦  0 
♦0 


♦0 
.0 
♦  0 


INSTITUTION. 


non-resi0ent~ 
Alien 

NUMBER 


2 
1 
1 

2 
0 

2  ' 

0 
0 

"o 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

1 

-  1 
0 

4 
0 
4 

0 

r„ 
0 

0 
0 
0 


1.1 

*r* 

♦  5 
•0 
•6 

♦o- 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 

♦  4 

♦  0 

♦  5 

2*4 
12*5 
•0 

11*4 
.0 
17.4 

♦  0 
•0 
•0 

•0 

♦  0 
•0 


9  3*5 

h  4*3 

5  3*0 

8  2.0 

3.  1*4.5 

.5  1.5" 

7  '*  2.8 

2  2.7 

5  2*8 

1  5.3 

0  .0 

1  £.6* 


24 
6X 
18 

3 
2 
1 

9 
1 


4.9 
4.9. 
4.9 

7.3 
25.0 
3.0 

25.7 
8.3 
34*8 

.5 
5.6 
.0 

15.0 
33*3 
11*8 


TOTAL  • 
NUMBER 


25  71. 
11  91. 
14  60. 


16  80.0 
2  6*6.7 
14  82*4 


1 

5.0 

1 

5.0*  I 

19 

x95.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0.  \ 

5- 

100*0 

1  . 

*.7 

1 

6.7       "  1 

14 

93.3 

1 

2.7 

2 

'•5.4  ' 

I  *28 

75*7 

0 

.0 

0 

.0  . 

.0 

1' 

2.7 

5.4 

r 

75*7  h 

<"* 

-  0 

■* 

*  .0* 

1 

1.1  , 

98*9 

-  0 

.0 

.0 

100*0 

0 

*o 

;? 

1.2 

98*6 

t 

0 

•  0 

2 

14.3  r 

78*6 

0 

•0 

0 

-0 

75*0 

0  • 

.0 

2 

20*0 

80*0 

7 

2.3  ; 

39 

ft 

.12.9 

264 

67*1 

0 

.o  - 

13 

11.2 

103 

88*8 

7 

3.7 

26 

13.9 

161 

M 

86.1  v 

-  0 

♦a 

12 

19.0 

51 

81*0 

.0 

♦  0 

1 

4.3 

22 

95.7 

0 

.0 

11 

27.5 

•1 

T2.5 

0 

.0 

3.5  * 

139 

\  96.5 

-  0 

3 

16.7 

15 

\  83.3 

*     *  0 

"  .0 

i 

1.6 

124 

1  9C.4, 

*  o 

•0 

(  7 

4.9. 

135 

0 

.0 

0 

.0  , 

5 

ioo*o 

0 

.0 

*  7 

5.1  '* 

130 

\94*9 

.0 

•  0 

•  0 


•  0 
.0 

•  0 


.0. 
♦  0 
.0 


121 
,  37 
84 


}21 
84 


10 

.0 
10 

1 

0 

1  ( 


5.1/ 


•  0 

•  0 
5.9 


73 
11 
62 


0 

.0  •» 

73 

0 

♦  0  ' 

11 

0 

.0  7 

62  i 

0 

♦o  ^x 

20  t- 

0 

1   ..0  - 

0 

•  0 

is; 

I 

7 

18.9 

-     37  % 

0 

0 

7 

18*9 

.  37 

0  . 

.0 

*  93 

0 

•0    *  #" 

d 

o 

♦  0       *  * 

b'j 

1 

7.1 

14* 

1 

25.0 

'4  » 

0 

.0' 

10 

0 

.0 

303 

0 

.0 

116  * 

0 

♦  0 

187 

a 

0  5 

.0 

63 

0 

♦  0 

23 

0 

♦"0 

40 

0 

,  .0 

144 

0 

.0 

18 

0 

.0 

>  ^26 

0 

x  ;o 

142 

0 

.0 

5 

0 

♦  0v 

T 

3 

1.2 

£60* 

1 

1.1 

J  94 

2 

"1.2  i 

y  166 

0 

\o  •  { 

395 

0 

♦  0  ' 

V    -  66 

0 

♦  o    *k  , 

329 

0 

•  0 

254 

0 

.0 

75 

0 

'♦0 

179 

1 

5.3 

'  19 

0 

^° 

1  . 

1 

^.6 

—  \ 

'  18  / 

0 

.0  1 

489 

0 

.0 

123 

0 

•  0 

3«6 

0 

•0 

/  *l 

0 

•  0 

/  6 

0 

•  0 

/  33 

1 

2.9  / 

'  35 

0 

♦  0  / 

12 

1 

4.3  ./ 

23 

ft 


196  • 

18 
178 

20 
3 
17 


154 


tails  4*  must  professional 


OEGREES  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY, -AND  SEX: 
STAJE  ANO  NATION  ,  197B-79v  -    *  • 


INSTITUTION, 


AMERICAN  INOIAN 
<  ■ ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  -  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER 


HISPANIC, 


TOTAL 
MINORITY 


hhlTE 
NON-HtSPANIC 


NOji-RESIOENT 
ALIEN 


TCTAL 


ILLINOIS 
IL 


t  TH£OL  SEN 

0    .  >0    *  * 

o  ;o 

0    '  .0 
UNIVERSITY 


NORTH  PARK  C 
TOTAL 
FEMALE. 

«-;male\ 

IL    NORTHS  EST  E< 

TOTAL  \  f.j 
,  FEMALE 

-IL    RUSH  UNIVERSi 

•  TOTAL  / 
FEMALE  / 

'  HALE/  , 
IL    SNT/MARY  OF, 
TOTAL 

IL    ,'SEABUAY- WE  STERN 
TOTAL 
FEMALE 

HALE  .  ft 
ILf    ST HN  ILfct 
^^■fOTAL    *tf  ■ 
^FEMALE-     }  I 
/  »  MALE  t 
IL    STHN  ILLINOIS  U 
J    TOTAL*    .  U  0 
;   FEMALE        J  -  0 
MALE        J  0 
IL    TELSH€  YESHIVA-CHICACO 
TOTAL  "  0  .0 

:  FEMALE  0  .0 

MALE     _  0.0 
IL    TRINITY  EVANCELCL  OIV  SCH 
TOT.AL  >0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

IL    UNIVERSITY  OF 'CHICAGO 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0'  .0 

*    k    MALE  0  *0 

IL     U  HLTH  SCI-CHGO  HEOL'  SCH 

•  TOTAL  "    2  2*8 
FEMALE  1  5.9 

MALE  1  1*8 

IL'  U  OF*ILL  MEOL  CTR  CHCO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IL    U  OF 
TOTAL 
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166 
9 

157 


9 

ERJC 


160 


156 


TAILE  4* 


FIRST  PROFESSIONAL,  DECREES  CONFERRED        INSTITUTIONS  CF  HIGHER 
v     -    A  STATE.  AND.  NATION/-  1976-79 ^ 


EDUCATION  BY  RACE »  ETHNICITY,  AND  SEXl  INSTITUTION. 

s   -  \ 


AMERICAN/INDIAN 
ALASKAN (NATIVE 

„  '  "  I'  V 
>%    NUMBER  X 


"*    SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


KENTUCKY 

KY    LEXINGTON  THEOL,  SEMINARY  v 

'*    TOTAL                0        *0  „  0  *0 
FEMALE                0.       .0        **   *  0  .0 

MALE  ,  0  JO  0  .0 
KY    LOUI  SVL* PRESS  THEOC  SEM 

"  TOTAL             .  0       .0  2  3.9 

FEMALE                0       ..0  0  .0 

MALE    ,            0      \0       >  2  5*6 

KY    NORTHERN  KY'.UNIVERS  ITY  / 

TOTAL         V     0  '     .0  '    4  2.9 

,  F5MALE        '/  %  0       .0  1  5.3 

MALE   *            0        .0  3  2.5 

KY    SOUTHERN  BAPT  THEOL  SEM  0 

TOTAL  0  «    .0  u     0  v*0 

FEMALE                0        .0  .  0  *0 

MA.LE  -0  .0-  0  ♦<> 
KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 

TOTAL                0,       .0  10  3.0 

FEMALE            .    0        .0  1  1*2 

<  HALE  -0  \0  9  3*6 
KY    IN  I  VERS1  TY  OF  LOUISVILLE 

TOTAL                3   *    .8  7.  1.8 

FEMALE       .         I,    1*2  3  3*6 

MALE           ^    2        *7  4  1.3 


KY         'STATE  TOTALS  ( 

TOTAL 
'  FEMALE 
MALE 


7  INSTITUTIONS) 


4/ 

♦  3 

23 

1.7 

I, 

.4 

5 

2.2 

3 

•  3 

18 

1.6 

LOUISIANA 

LA    LA  STATE  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE  * 
LA    LA  ST 

TOTAL 
»  FEMALE 
MALE 
LA    LOYOLA  U 
TOTAL. 
FEMALE 
MALE 


AND  ACM  C 

2  ;6,» 

v.l  1.1 

l\  ,1 

MEOICAL  CENTER 
0  .0 
.  0*  .0 
0        .0  ♦ 
IN  NEW  ORLEANS 


LA    NOTRE  DAME  SEM  SCH.THEO 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
LA  SOUTHERN 
>  TOTAL 
FEMALE 
^ '  MALE 
LA  '  TULANE  U 

TOTAL 
'.•FEMALE 
.MALE 


U  ACM  C  MAIN  CAM 

0      .  .0 
0  .0' 
0  .0 
OF  LOUISIANA 
0  .0 
0  .0 

o   »  .o 


5- 
3 

0 
0 
0 

39 
7 
32 

'  15 
•  4 
11 


.9 
1.1 


1.5 
6.7 
.5 

3.4 
8.5 
1.7 

.0 
.0 

*  .0 

68  .4 
77.8 
66.7 

4.4^ 

4,5 

4.4 


LA         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  3  .*2 

FEMALE-  .-2  .7 

MALE*  1  .1 

rMAlNE 


6  INSTITUTIONS) 
*  69  "5.6 
20      6.9  1 
49 


5.2 


ME    BANGDR  THEOLOGICAL  SEM 


TOT5AL 
FEMALE 
MALE 
ME    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
*  0  .0' 
SOUTHERN  MAINE 

0  .0' 
0  .0 
0  .0 


3.7 

•  0 
5*0 

•  0 

•  0 
.0 


ME         STATE  TOTALS  t 

TOTAL                0"  .0 

FEMALE                 0  .0 

HALE                0  .0 


INSTITUTIONS) 
1  1<0 


♦  0 
1.3 


NUMBER 


.0 
,0 
.0 

♦  0. 
.0 

♦  0 

♦  0* 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

H 
1.2 

♦  0 

.0 
.0 
.0 


•  0 

•  0 
.0 

.4 
.0 
.5 

,.0 
.0 

♦  0  • 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

;o 
1.5 

2*0  ■ 


•  0 
•0 
•0 

•0 
.0 

,0 


HISPANIC 
NUMBER. 


TOTAL 
MINORITY 

\ 

NUMBER  X 

\ 


WIJE 
"NON-HISPANIC 

NUMBER 


t  ;K-R£SIOENT 
ALIEN 

NUMBE0 


.  .0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•0 

♦  7 
♦0 


.0 

•  .0 

3.9 
.0 
5.6 

3.6 
5.3 
3.4 

.4 


16  100*0 


10C.0 
100*0 

96*1 
100*0/ 
94*4 

96*4 
,  94*7 
115\  96*6 

•265  N97*8 


1 
15 

\  49 

V 

,133 


0. 

♦  0 

0 

♦  0 

.  15 

100*0 

1 

♦  4 

1 

•  4 

250 

(it  7 

3" 

♦  9 

14 

4.3  • 

«  314 

95*7 

1 

1*2 

3 

3*7 

78 

96*3 

2 

•  8 

11 

4  •  5 

236 

2 

♦5 

12 

3*1 

370 

96*9  v 

0' 

•  .0 

4 

4*8 

80 

95*2 

2 

♦7, 

8 

2*7 

290 

97*3 

7 

♦  5 

t 

35 

2*6 

1.307 

96*7 

1 

,4 

8 

3*6 

,214 

95*5 

6 

♦  5 

27 

2*4  ' 

U093 

96*9 

6 

1*8 

1 1 

,  3*  3 

96*1 

1 

i*i 

3 

3*4 

85 

96*6 

2*  0 

8 

3*2 

238 

96*0 

0 

*0 

5 

1.9 

256 

9  8.1 

0 

.0  *v 

3 

6.7T 

42 

93*3 

0 

•0 

2 

.9 

214 

QC  V 
77*1 

2 

♦  9 

11 

4*7 

221 

95*3' 

0 

*0 

6 

10*2 

53 

89.8 

2 

1*2 

,  5 

2*9 

168 

97a 

0 

•0 

0 

.  .0 

7 

ioo«6 

0 

'  *0 

*  0 

.0 

0 

♦0 

,0 

*0 

-  0  ~ 

•  0 

7 

LCO.O 

0 

•  0 

39 

68.4 

,  16 

28*1 

0 

.0 

7 

77.8 

22*2 

0 

*0 

32 

66*7 

29*2  ■ 

5 

1*5 

25 

7.3 

315 

92*4 

1  • 

1*1 

5 

5*6 

84 

94*4 

4 

1*6 

20 

> 

7*9  • 

231 

91*7' 

13  . 

1*1 

91 

7*4 

1.138 

/ 

92*2 

2 

.♦7 

24 

8*3 

266 

91*7 

11 

i.r 

67 

7*1  * 

.872 

92*4 

tf 

i- 

1 

3*7  * 

2 

7*4 

25 

92.6 

0 

.0 

0 

*0 

7 

100*0"" 

1  * 

5*0 

2 

10*0 

18 

90*0* 

0 

.0 

0 

•  0 

73 

1C0.0 

0 

•  0 

'  0 

*0 

15 

100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

58 

100*0 

1 

1*0  . 

2 

2*0 

98 

98*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

22 

1CC.0 

1 

1*3 

2 

2*6 

76 

97*4 

TOTAL 
NUMBER 


4* 

0 

•  0 

16 

0 

•  0 

1 

0 

.0  « 

15" 

0 

♦  0 

51 

0 

•  0 

15 

0  * 

•  0 

36 

0  . 

.0 

*  136 

0 

•  0 

►  19* 

0 

.0 

5 

1.8 

» 

271 

0 

•  0 

15 

5 

2.0 

256 

0 

•  0 

328 

0 

.0 

Bl 

0 

.0 

 .  247 

0 

.0 

■  382 

0 

•  0 

84. 

0 

.0 

298 

10 

T" 

It  352 

2 

.9 

224 

8 

1,128 

,  .6 

336 

*  .0 

88 

.8 

248 

\.o 

261 

Vo 

45 

\ 

216 

\ 

♦  0  • 

232 

i\ 

59 

.0 

\ 

0 

♦  0  * 

\ 

*  7 

3.5 

\ 

57 

.6 

\ 

9 

4.2 

\ 

48 

.3 

.341 

♦0 

89 

♦  4 

252 

♦  4 

♦  0 
.5 


•  0 

•  0 

.0" 


MARYLAND 


MD    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY  ' 

TOTvAL  0        .0  '   3  2.5 

FEMALE  0       .0  1  3.8 

MALE  .0        .0  2  2.2 

MD    UNIVERSITY  OF  BALTIMORE  / 

TOTAL  0       .0  13  5.0 

FEMALE  0        .n  4  8.0 

MALE  0        .0  9  4.3 

MD    U  OF  MD  BALT  PROF  SCHOOLS 

TOTAL      k         0      /.0  32  5.9 

-  FEMALE-  0  11  j  T.6 

MALE  0        .0  21  5.3 


7 
2 
5 

0 
0 
0 

14 
3 
11 


5.9 
7*7 
5*4 

♦  0 
*0 

♦  0 

'2*6 
2*1 
2.8 


.0 

♦  0 
.0 

*4 
2*0 

•  0 


1< 


10 

8*4 

105 

68*2 

4 

3*4 

3 

11*5 

-20 

76*9 

3 

11*5 

7 

7*5 

85 

91*4 

1 

1.1 

14 

s 

5*4 

-240 

92*3 

6 

2*3 

5 

10*0 

42 

84*0 

3 

6*0 

9 

4*3 

198 

94*3 

3/ 

1*4 

53 

9*8 

489 

90*2 

0 

♦0, 

15 

10*3 

130 

89*7 

0 

•  0 

38 

9*6 

359 

90*4 

,  0 

•  0 

119 
26 
93 

260 
50 
210 

542 
145. 
397 


c 


-157 


1G 


TABLE  4*    FIRST- PROFESSIONAL 


DEGREES •  C OCtfEMEO  BY  INSTITUTIONS  CF  HIGHER  iOKAld.lVW.  ETHNICITY,  AND  SEXl  INSTITUTION, 
\  STATE  AND  NATION  1978-79 


'  V       •  AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

MARYLAND 

MO  .       STATE  TOTALS  I 

TOTAL                0  *0 

FEMALE                0  .0 

MAXE           *    0  .0 

MASSACHUSETTS 


MA    AN DOVER  NEWTON  THEQL  SCH 
TOTAL         .    v  0  *0 
FEMALE  0        .0  * 

MALE  0  .0» 

A    80ST0N  COLLEGE 

TOTAL  "  x  0  .0 
t  FEMALE  h  0  .0 
\     MALE  ,  .0       .0  , 

•MA    BOSTON  UNIVERSITY 
\  TOTAL  0  *0 

'FEMALE  0  .0- 

J    MALE"  0  .0 

MA I  EPISCOPAL  OIVINITY  SCHOOL 

\total  ♦o«. 

FEMALE  0      .  *0 

JLMALE  .     0  *0 

M  A  >\CORO  ON-CON  WELL  THEOL*  SEM 

TOTAL  0        *0  » 

'.FEMALE        »       "0,  .0 
MALE    -       .  %  0  .0 
MA    HARVARD  UNIVERSITY 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


INSTITUTIONS) 
48*  «5.2 
16  7*2 

4*6- 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

CROSS  SCH 
.0 

♦  0 
'♦0 


TOTAL  "0 
FEMALE.  0 
MAL\E .  0 
MA    HELLENIC  C-HGLY 
TOTAL\ 

fema\e\  o 
;male  *       >  o 

MA    MASS  COLLEGE  OF  PHARMACY  ' 

TOTAL    *           ,0  *0 

r  FEMALE            y  o  .0 

MALE                 0  .0 
MA.  NEW"  ENGL ANC-C  OPTOMETRY 

**  TOTAL                 0'  *P 

FEMALE                0  *0 

.      .MALE                0  .0  - 
HA    NEW  ENGLANO.  SCHCOL  OF  LAW 

TOTAL                 0  •  <>  . 

FEMALE                 0  .0     *  . 

MALE'     -          '0  *0 
HA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 
*    FEMALE                Or  .0 

MALE                0  .0 

HA    POPE  JOHN  XXII I  NATL  SEM 

"0  .0 

0  .0 
0* 


TOTAL 
FEMALE 
,     MAL6  - 
MA    SAINT  JOHN'S  SEMINARY  - 
TOTAL*  0  .0 

FEMALE  0  >0 

MALE  "      0  •♦0 

HA    SUFFOLK  UNIVERSITY 

TOTAL  I  »3 

-    FEMALE         ,  ?  I  M 
MALE  0  *0 

HA   -TUFTS  UNIVERSITY 

TOTAL  *  4      1*  3 

FEMALE  0   "  .0 

MALE  4  1*8 

MA    U.MASS  MEDL  SCH-WORCESTER 
TOTAL       5  *     0  *0. 
FEMALE  0,  .0 

"  '  HALE  0        .0  ' 

MA.  WESTERN  NEW  ENG  COLLEGE 
TOTAL  .  P  »0. 

FEMALE  0    ,  *0 

MALE  0  _  *0 


32 


2 
0 
2- 

9 
2 
7 

9 
4 

5  • 

1  • 
0 
•  1 

2 
0 
2 

62 
21 
41 

0 
0 
0 

0 
0 

-  0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

0 
0 

0. 

0 
0 

0 

11 

6 
5 

.  6 
4 


1 

NUMBER 


5 

-46- 


3*3 
♦  0 
5.7 

3.7 

'  2.5 
4.3- 

1.6 
2.4 
1.3 

3.0 

.0  i 
4.8 

1.6 

".0 

r.6 

8.4 
9.9 
7.8 

•  0 

.0 
.0 

.0  x 
,  -0 

..o 

•  0 
3.0 

.0 
♦0 

*  .0 

2.9 
3.8 
1.9 

>  .0 

so 

•  0  ' 

•  0 

•  0 
.0 

3.6 
6.7 
2.3 

2.6  > 

*\\  > 

i  A 


2.3 
2.3 
-2-3- 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAv. 
MINORITY 

NUMBER  i 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RE  SI OENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


♦  9 

♦  9 


.0. 


2.9 
3.7 

2^. 


;U6 
— rO- 

2.9 

1.6 
2.5 
1.2 


5 

. .,  / 

3 

.5 

3 

1.8  / 

1 

.6 

2 

.5 

2 

.  5 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0  . 

0 

.0 

1 

•  8 

1 

.8 

0 

0 

.0 

1 

♦  8 

1  / 

.  8 

12 

1.6 

21 

2.8 

*•  3 

1.4 

3 

1.4 

*'  9 

1.7 

18 

3.4  / 

0 

.0 

Q 

0 

.0 

0 

To 

0  . 

;o 

0 

/.ft: 

0 

.o1  - 

0 

♦  0 

0 

.0  « 

•  0 

'0 

.0 

9 

y  .0 

"3 

3.5 

'  c 

♦  0 

0 

,  .0 

.0 

3 

4.5 

0 

♦  0 

0 

.0- 

0 

.0 

*0 

0 

♦  0 

'  0 

•  0 

0 

.0 

.1. 

1.0 

i  3 

2.9 

0 

♦  0 

1 

1.9 

1 

.  1.9 

2 

3.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  * 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

r  ° 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

S  o 

.•o 

—•0 

I  2 

'  .7 

4, 

1.3 

1  I- 

1 

1.1 

\  -1 

•  5 

3 

1.4< 

^25:~-8*3„ 
12  15.2 
.  13    •*  5.8 


2 

2*1 

5 

5.2 

0 

.0* 

15.0 

2 

2.6 

2.6 

1 

♦4 

.0 

1 

1.7 

■  \ 

.0 

0 

'  .0 

.0 

HA          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  5  .2 

FEMALE  '  1 

MALE  ,    4  .2 

MICHIGAN 

HI     ANDREWS  UNIVERSITY  1 
TOTAL  0  .0 

FEMALE'         %    .  0  .0 
MALE  .    0  .0 

Ml     CALVIN  THEOLOGICAL  SEH 


17  INSTITUTIONS) 


112 
40 
72 


15 
0 
15 


3r5 
4.6 
3.1 


11.5 
.0 
11.5 


161  1.9 
,25  2>*9 
36  1*6 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

\ 


.0 
•  0 
.0 


.0  . 


2.6* 
25.0 
.0 


.  4 

T  . 
3 
/* 
1 
1 
0 

0 
0 
0 


42 
10 
32 


1.3 

173* 
1.3 

i.o 

5.0 
.0 

.0 
.0 


1.3 
1.2 
1.4 


5.4 
.0 
5.4 

.0 
.0 
♦  0 


77 

-23 
54 


20 
7 
13 


8.4 
10*4 
7.7 


4.9 
.0 
8.6 

8.2* 

8.6 

7.9 


834 
192 
642 


><  f 

90.6 
86.9 
91.7 


58  95.1 
26  100.0 
32  91.4 


17  3.0 

8  4.9 

9  2.3 


213 
73f 
140 

539 
156 
383 


86*9 
90.1  * 
85*4 

96*6 
95*1 
97.2 


3*0 
.0 
4.8 


30    90.9  u 
12  100*0 
18  85*7 


0 
0 
0 

5 
0 
5 

/ 

0 
0 
0 

7 
3 
4 

0 
0 
0 

•  0 
0 
0 

18' 
9 
9 

41 

24 


220 
76 
144 


23 
0 
23 


•  0 

2  100.0 

•  0 

0  .0 

.0 

2  100.0 

*5.9 

•  >7  90.6 

•0 

17  94.4 

7*5 

60  89.6 

•0 

,    232  100.0 

,  *o 

51  100.0 

.0 

181  100.0 

*6*7 

97  93.3 

5*8, 

49  94.2 

7*7; 

48  -92.3 

•  0 

S  100.0 

♦  0 

0  .0 

.0. 

5  100.0 

•  0 

22  *95.7 

.0 

0  .0 

.0 

22  95.7 

5.9 

*  ;288  94.1 

10.1 

\  80  89.9 

4.1 

208  95.9- 

13.6 

'  257  85.1 

21*5 

6l\  77.2 

10;  8 

196  \87.9 

8*3 

88  9I\7 

20*0 

16*  80.0. 

5*3 

72\  94*7\ 

•  4 

223  '  99*6 

1.7 

59  98*3 

♦  0 

164  100*0 

7.0 

2,895  91*7 

8.8 

786  90*6 

6.3 

2,109  92*1 

17.7 

85  65.4 

.0 

0  .0 

17.7 

'85  65*4 

2*6 
25*0 
.0 


30  78*9 
3  r 75.0 
27  79*4 


42 
6 
36 


*22 
0 
22 


♦  0. 
«0 

>o 

♦  0 

♦  0 
•0 


1.3 
.7 
1.6 


16.9 

x  .0 
16.9 

18.4 

•  0  v 
20*6  * 


96 
20 
76 

224 
60 
164 


3,157 
.  868 
2,289 


130 

,0 
130 

f38 
4 
34 


TUL€  4*tj  FIRST  PROFESSIONAL    DECREES  CONFERRED^  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  MCE.  ETHNfCITY,  A  NO  SEX*  INSTITUTION, 
V  STATE  ANOyNATION    U7B-79 ,  * 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

«**NVMBER    '  S* 


•LACK  ASIAN  OK  /. 

NON-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

s 

NUMBER 


hHlTE 
NON-HI SPANIC 

NUMBER 


NCK-RESlCENT  • 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL  . 
NUMBER 


MICHIGAN 

M I    0€TRQ!T. COLLEGE  OF  CAN 


TOTAL          f{         0          •  U  - 

4 

1*6 

-FEMALE                0  "♦O 

•y 

3*9 

AjA  r.  £■                                    A  A 

HALE                  0        *U  * 

y 
& 

•  1*0 

NX    FERRIS  STATE  COLLEGE 

)*nf  >i                         a  *A 
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144  98.6 
19  100.0 
125  58.4 

14  iro.o 

0  .0 
14  100.0 

110  91.7* 
18  94.7 
92  91.1 


127 
11 
116 


VS4.1 
V91*7 
94.3 


66  97.1 
.    3  100.0 

63  96.9 

69  88*5 
2  100*0 

67  88*2 

315  96*0 
62  87*3 
253  98*4 

44  97*6 
12  100*0 
32  97*0 


299 
63 

236 
* 

342 
*78 
264 


96*0 
98*4 
97*9 

95*5 
96*3 
95*3 


352  92*1 
75  86*2 
277  93*9 


* 

0 

io 

%  68' 

o 

-*o 

5             m  * 

o 

♦  0  " 

63  V* 

1 

r.7 

60           *  >~  J 

0 

.0 

1 

1.7 

6.°V  s& 

0 
0 

.0 
•  0 

c 

•  0 

.  I3e\ 

0 

.o  V 

167  ~t  fit 

0 

-  .0 

tO'/         ,  ' 

0 

.0  . 

u  V  -     .  i 

1 

•  2 

461 

0 

•  0 

59 

1 

•  2 

*402 

• 

°"  a 

* 

0 

m 

12 

:0 

•  .0 

ts       1  1 

o 

•  0 

11 

I 

1.6 

64  . 

o 

•  0 

4  % 

1 

1.7 

0  60  . 

6 

10.0 

60 

2 

25.0  ' 

6    ,  4 

4 

7.7  * 

—  52 

1 

1.0 

99               <  \ 

0 

•  .0 

0" 

ll- 

1.0 

99 

2 

8.0 

25  f 

0 

.0 

2 

8.0 

0 

.0 

.37  , 

0 

.0 

0 

.0 

'  30' 

• 

0 

.0 

146 

0 

.0 

i  a  . 

0 

.0 

127*  " 

0 

,  14 

0 

.0  - 

0 

0 

'  .0 

14  » 

* 

0 

120 

0 

.0 

19              .  ^ 

0 

.0 

101  $ 

1  • 
5'*"  3*7 

135 

1/ 

8.3 

4: 

3.3  • 

-   .123         ,  \ 

2 

2.9 

68 

0 

.0 

3 

3.1 

65  ' 

/  • 

8 

10. '3 

'    78  , 

0 

4*0 

2 

8 

10*5  > 

76 

1 

♦  3  . 

328 

1 

1*4 

71 

0 

•♦0 

257 

0 

.0 

♦45  '      k  ' 

0 

•  0 

12 

0 

.0 

33 

'1 

.3 

305 

0 

•  0 

64 

1 

•  4 

*  -241 

1 

•  3 

358 

0 

•0 

81 

1 

•  4 

277  ♦ 

2 

.5 

382 

0 

i  .0 

87 

2 

.7 

295 

9 

:  ERIC 


X.S4 


16  0 


YULE  FIRST  PROFESSIONAL  OEGREES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY,  ANO  SEX:  INSTITUTION, 
"  *      '  -    t  STATE  ANO  NATION.  1978-79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


I. 


BUCK  ASIAN  CRX 

NON-HI S PANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WITE  - 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RE SIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


MISSOURI 


MO         STATE  TOTALS  (  17, 

TOTAL  U  .5 

FEMALE  2  -5 

MALE  9  .5 


INSTITUTIONS) 
40  '1.6 
16  4.1 
24  1.3 


26 
6 
20 


1.1 
1.5 
1.1 


7 

.3 

64 

3.7 

2,162 

95.0  * 

30 

1.3  . 

1 

.3 

25 

6.4 

361 

92.6 

4 

1.0 

6 

.3 

59 

3.1 

1,801 

95.5 

26 

1.4 

2,276 
390 
1,886 


MONTANA 


MT  -UNIVERSITY- OF  MONTANA 


.TOTAL 
FEMALE" 
MALE 


.0 
.0 
.0 


MT         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

NEBRASKA  - 


.0 
.0 
.0 


NE    CREIGHTON  UNIVERSITY 
TOTAL  2  .6 

FEMALE  0  .0 

MALE,  2  .7 

NE  O^0F/NEBRA9C  A-L INCOLN 
^    TOTAL  ^  f.-4 

FEMALE  ?.  0  .0 

MALE  3  1.8 

NE    U  NEBRASKA  MEDICAL  CTR 
TOTAL.,   *  2  *8 

FEMALE  1-1.7 
MALE  1  .5 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

ITUTIGNSI 

0 

.0 

0 

-.0 

0 

.0 

13 

3*7 

7 

14.9 

6 

2.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

.4 

0- 

.0 

1 

.5 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0. 
.0 


1.4 
.0 
1.6_ 

.0 
.0 
.0 

1.2 
.0 
1.6 


.0 
.0 
.0 


•0* 

.0 

.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


74  100.0 
21  100.0 
53  100.0 


74  100.0 
21  100.0 
53  ICC.O 


.0 
\  .0 
.0 


.0 
.0 

.0* 


6 

1.7 

26 

7.4 

326 

92.6 

0 

.0 

1 

2.1 

8 

17.0 

39 

83.0 

0 

.0 

5- 

1.6 

.18 

5.9 

297 

94.1 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1.4 

211 

96.6 

0 

.0 

0  * 

.0 

0 

.0 

45 

10C.0 

0 

i6 

0 

.0 

3 

1.6 

166 

96.2 

0 

.0 

1 

.4 

1. 

2.9 

235 

96.7 

1 

.4 

0 

.0  - 

1 

1.7 

58 

98*3 

0 

.0 

1 

.5 

6 

3.3 

177 

96.2 

1 

.5 

\ 


74 
21 
53 


74 
21 
53 


352 
47 
305 

214 
45 
169 

243 
59 
184. 


Nfc  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  7  .9 

FEMALE  1  *7 

MALE  6  .9. 


3  INSTITUTIONS) 
14  1.7 
7  4.6 
7  1*1 


6  . 

.1*0 

7  .9 

36 

4.4 

0 

*0 

9 

6.0 

8 

1*2 

'     6'\  .9 

27 

4.1 

772  95.4 
142  94.0 
630     "  .7 


609 
151 
658 


NEW  HAMPSHIRE 


NH    DARTMOUTH  COLLEGE 


70TAL 

0 

.  *0 

3 

5.2 

FEMALE 

0 

.0 

1 

7.1 

MALE 

0 

.0 

2 

4*5 

1  FRANKLIN 

"PIERCE 

LAM  CTR 

TOTAL 

.0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

•  .0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

1.7 
7.1 
.0 

.0 
.0 
.0 


1.7 
.0 
2.3 

1.6 
.0 
2.4 


8.6 
14.3 
6.6 

1.8 
.0 
2.4 


52 
12 
40 


89.7 
85*7 
<#C*9 


109  98.2 
26  100*0 
83  97.6 


1.7 
.0 
2.3 

.0 
.0 
.0 


'58 
14 
44 

111 

26 
85 


NH         STA7E  TOTALS  I 

70TAL                  0  *0 

FEMALE                0  *0 

MALE                 0  .0, 


INSTITUTIONS) 
3  1*8 
1 

2 


2.3 
1.6 


.6 
2.5 
•  0 


3 

1.8 

7 

4.1 

161 

95.3 

0 

.0 

2 

5.0 

38 

95.0 

3 

2.3 

5 

3.9 

123 

95*3 

.6 
.0 


169 
40 
129 


NEW  -  JERSEY 


NJ    BETH  MEDRA91  GOVOHA 


TOTAL                 0  *0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE-                0  .0 

0 

•0 

NJ    C  MEO  t  OENT  OF  NJ  NEWARK 

TOTAL                 2  *7 

26 

9*2 

FEMALE                 1'  1.6 

7 

11*3 

MALE                 1  -5 

19 

6.6 

NJ     OR  EM  UNIVERSITY 

15.9 

.TOTAL                 0  .0 

7 

FEMALE                 0  *0 

1 

12*5 

MALE                 0  .0 

« 

16*7 

NJ    FARLGH,OCKSN  TEANECK  CAM 

TOTAL                 0  .0 

6 

.0 

FEMALE                 0  .0 

"  0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

NJ     IMMACULATE  CONCEPTION  SEN 

0 

TOTAL                 0  "  *0 

.0 

FEMALE                0  *0 

0 

.0 

^  MALE                 0  *0 

0 

•  0 

NJ    NEM  BRUNSWICK  ThEOL  SEN 

TOTAL                 0  *0 

1 

5*9 

FEMALE                0  *0 

0 

.0 

"MALE                 0  .0 

1 

7.1 

NJ    PRINCETON  THEOLOGICAL  SEM 

TOTAL  1 

8 

5.4 

FEMALE                 0  .0 

4 

9*8 

MALE                1  .9 

4 

3.6 

NJ    RUTGERS  U  CAMDEN  CAMPUl 

"    TOTAL                0  .0 

4 

1*9 

FEMALE.               0  .0 

1 

1.4 

MALE  .             0  *0 

3 

2*1 

NJ    RUTGERS  U  NEWARK  CAMPUS 

TOTAL                2  ** 

34 

15*0 

FEMALE  1 

2P 

18*9 

MALE                 1  *6 

14 

11.7 

0 

.0 

1.6 

1 

1.6 

61 

98.4 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1.6 

1 

1.6 

61 

98.4 

5 

1.8 

11 

3.9 

44 

15*5 

239 

e4.5 

1 

1.6 

6.5 

13 

21.0 

49 

79*0 

4 

1.6 

3.2 

31 

14.0 

190 

86.0 

0 

.0 

2.3 

8 

16.2 

33 

75.0 

0 

.0 

.0 

12.5 

7 

87.5 

0 

.0 

-  -2.8 

7 

19.4 

26 

72*2 

0 

.0 

1.3 

1 

1.3 

79 

98*8 

0 

*0 

12.5 

1 

12.5 

7 

87*5 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

72 

1CC.0 

0 

.0  c 

0 

.0 

0 

.0 

52 

100*0. 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

9 

1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

43 

10G.0 

1 

5.9 

2 

11*6 

4* 

23.5 

13 

76.5 

0 

.0 

0 

-  .0 

.     0  * 

.0 

3 

100*0 

1 

7.1 

2 

14.3 

4 

28*6 

10 

71  .4 

1 

.7 

0 

.0 

10 

6.8'* 

134 

91*2 

1 

2.4 

0 

.0 

5 

12.2 

34 

82*9 

o . 

.0 

0 

.0 

5 

4.7 

100 

94.3 

1 

.5 

5 

2.3 

10 

4.7 

205 

95*3 

I 

1.4 

3 

4.1 

5 

6.8 

69 

93.2 

0 

-0 

2 

1.4 

5 

?.5 

136 

96.5 

5 

2.2 

12 

5.3 

53 

23.5 

173 

76*5 

3 

2.6 

2 

1.9 

26 

24.5 

80 

75*5 

2 

^1.7 

10 

8*3 

27 

22.5 

93 

77.5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

/4 
0 
0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 

c 

0 


.0 
.0 

•°. 

.0 
•  0 
*r 


3  6.8 
0  .0 
3  8.3 


..0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

2.0 
4.9 
.9 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
0 


.62 
0 
62 

283 
~62 
221 

44 
8 
36 

eo 

8 
72 

52 
9 
43 

17 
3 
14 

147 
41 
106 

215 
"'74 
1J 

22£ 
106 
120 


AMERICAN  IhOlAN  / 
ALASKAN  NATIVE  / 


NON< 


TABLE  <T.    FIRST  PROFESSIONAL    DEGREES  C^^^JJglJgS'KJjJJ5  "tiHtS* 


EOUCAT ION^  BY-  RACEt 


ETHNIC ITY*  ANO  SEX:  INSTlTUTlONt 


BLACK  ASIAN  CR 

I-HI SPAN IC  PACIFIC  ISLANOER* 


NUMBER 


.NUMBER 


\ 


NEW  JERSEY 

NJ    SNT  MICHAELS  PASIQNST  MON  > 

TCTAL  0        .0  '0 

FEMALE-  0  *     .0  C 

MALE  0  ♦O  ,  \  0 
NJ    S£ TON  HALL  UNIVERSITY 

TOTAL  0     •  .0  12 

'FEMALE  0        .0  5 

*      MALE  0        .0  7 


NJ         STATE  TOTALS  (  11 

*  TOTAL,  5  .3 

FEMALE  2  -5 

MALE-  3  -3 


.0 
.0 
.0 

3.7 
5.9 
2.9 


INST  IT  UT  IONS) 
92  6*3 


38 
54 


9.6 
5.1 


NUMBER 


14 
7 
7 


HISPANIC 
NUMBER 


♦  0 
.0 
.0 

.3 
1.2 
.0 


1.0 
1.8 
.7 


40 

1  28 


2.8 
3.0 
2.6 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBC0. 


kHlTE  " 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON^RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


0 

-  .0 

0 

.0 

'3 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0  ; 

7 

2.2 

20 

6.2 

*304 

93.^ 

2 

2.4 

8 

9.4 

77 

90*6 

5 

2.1 

12 

5.0 

227 

94.6 

J51  10.4 
59  14.9 
92  8*7 


t296 
335 
96} 


/ 

89.1 
64.6 
90.8 


•  0 

•  0 
.0 

.3 
.0 
.4 


.5 
.5 
.5 


TOTAL  . 
NUMBER 


.  3 
0 
3 

325 
B5 
240 


1*454 
396 
1*058 


NEW  MEXICO 

NN    U  OF  NM  MAIS  CAMPUS 

TOTAL  6  3.4 

FEMALE  2  3*6 

MALE  4  3.3 

NM     .     STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  6.  3.4 

FEMALE  2  '3.6 

MALE  *  3.3 

:u  YORK 


1.7 
.0 
2.4 


INSTITUTICNS1 

■ :    3  1.7 

0 
3 


NY    ALBANY  LAW  SCHCCL 
TCTAL     *      '     0  .0 
FEMALE'  0  .0 

MALE  0  .0 

"NY    AC 8 ANY' M E 0 IC AL  COLLEGE 
TOTAL     -  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NY    BROOKLYN  LAM  SChCOL 

TOTAL  0        .0  | 

FEMALE  0        .0  { 

MALE  0  .0 

NY    CHRIST  THE  KING  SEMINARY  J 
TOTAL  0        .0  | 

FEMALE  0        .0  | 

MALE  0        .0  ! 

NY    COLC  ROCH-BEXLEY-CROZtR  . 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*        MALE  0        .0  I 

NY    COLUMBIA  U  MAIN  DIVISION 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.2 
.0 
.3 


NY    CORNEL  J  ENOOkEO  COLLEGES 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 


2  1.3 
0  .0 
2  1.7 


NY    CORNELL  U  MEDICAL  CENTER 
TOTAL  1  1.0 

FEMALE  1  3.6 

MALE  0  .0 

NY    CORNELL  U  STATUTORY  C 
\  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

\  'MALE  0        .0  \ 

NY|  FOROHAM  UNIVERSITY 

jTOTAL  0        .0  ] 

FEMALE  0-0  ; 

MALE  0  .0 

NY    GENERAL  THEOLOGICAL  SEN 
TOT  AL  '0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  «0 

NY    HOFSTRA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    JEWISH  THEOL  SEM  AMERICA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NY  MARYKNCLL  SEMINARY  . 
•      TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*    MALE  0  .0 

NY    MO.Ua -.SAINT  ALPHONSUS  SEM 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  ,     0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SINAI  SCH  CF  MEC  CUNY 


.0 
2.4 


1.7 
.0 
2.4 


1.7 
.0 
2.4 


0 

O- 
0 


.0 
.0 

.0  , 


45 
12 
33 


45 
12 
33 


2  5.1 
21*4 
26.8 


25.1 
21.4. 
26.8 


.5 
.0 
.6 


57  31.8 
14  25.0 
43  35.0 


57 
14 
43 


31.8 
25.0 
35.0 


1.4 
1.8 
1.2 


3  2.3 

0  c.O 

3  3.0 

7  2.1 

3  2.4 

4  2.0 

0  *C 

0  .0 

0  .0 


122  68*2 
42  75.0 
80  65.0 


122  68.2 
42  75.0 
80  65.0 


215  98.6 

54  98.2 
161  *  98.8 

124  96.9 

28  100.0 

96  96.C 

319  97.9 

121  97.6 

198  98.0 

19  100.0 


.0 
100.0 


.0 

10 

26.3/ 

28 

73.7 

.0 

2 

15.4 

11 

84.6 

•0 

8 

32.0 

17 

68.0 

3.0 

47 

10.0 

419 

89.3 

4.7 

20 

13.4 

129 

86.6 

2.2 

27 

8.4 

290 

90.6 

•6 

12 

7.7 

142 

91.0 

.0  . 

3 

7.5 

36 

9Q-0 

.9 

9 

7.8 

106 

91.4 

1.0 

15 

1,4.3 

90 

85.7 

.0 

3 

10.7 

25 

89.3 

1.3 

12 

15.6 

65 

84.4 

.0 

3 

4.2 

69 

95.8 

.0 

2 

6.9 

27 

93.1 

.0 

1 

.  2.3 

42 

97.7 

2.5 

17 

5.3 

302 

93.8 

1.0 

5 

.  5.2 

 90 

92.8 

3.1 

12 

5.3 

212 

94.2 

.0 

r 

2.8 

35 

97.2 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

.0 

1 

3.1 

31 

96.9 

1.4 

13 

6.0 

202 

94.0 

1.0 

7 

6.9 

94 

93.1 

1.8 

6 

5.3 

108 

94.7 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

13.3 
.0 
13.3 

7.6 
13*3 
5.6 


19  100.0 
0  *0 
19  100.0 

8  100.0 
0  .0 
8  100.0 


13 
0 
13 

109 
26 
83 


86.7 
•  0 
86*7 

91.6 

86.  y 

93*3 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

%  0 

"o 

0 

3 
0 

,  3 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
1.0 

.0 
.0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  6 
.0 
.9 

1.3 
2.5 
.9 

.0 
.0 
.0 

.  .0 
•0 
.0 

.9- 
2.1 
.4 

.0 
.0 
.0 

.0- 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 

I.l 


179- 

56 
123 


179 
56 
123 


218 
55 
163 

128 
2B 
100 

326 
124 
202 

19 
0 
19 

38 

*n 

469 
149 
320 

156  . 
40 
116 

105 
28 
77 

72- 

29 

43 

322 
97 
225 

36 
4 
32 

215 
—101- 
114 

19 
0 
19 


15 
0 
15 

119 
30 
89 


KLC 


TABLED*    FIRSKpHOMSSIONAL    OS<»    S  ^  CON  FC«R  SO^&     I N  S  T  E      £  ON  S  .^HIGHER  EOUCATION  BY  RACE t  ETHNICITY,  ANO  SEX: 


INSTITUTION, 


AMERICAN,  INOJAN 
ALASKAN  NATIVE 


*  BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC. ISLAKOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE SIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


NUMBER 


NEW  YORK 

NY    N  Y  CHIROPRACTIC  COLLEGE 
.     TOTAL  *  -0  *0 

FEMALE.  0  .0 

•  MALE  0  .0 

NY    NY  COLLEGE  POOIATRIC  MEO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.  .0 

NY    NEW  YORK  LAW  SCHCOL 
TOTAL  0  .0 

'FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY  / NEH  YORK  NEOICAL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ,0 

MALE  0  .0 

NY    NEW  YORK  UNIVERSITY 
TOTAL      "  '        0  .0., 
FEMALE    .  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    PACE  U  C  OF  WHlTfc  PLAINS 
TOTAL  l»  .7 

FEMALE  I  1*5 

MALE  0  *  *0 

NY    SAINT  BERNARO'S  SEMINARY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

r*  MALE  0  *0 

f  NY    SAINT  JOHNfS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY  SNT  JOSEPHS  SEN  L  COLLEGE 
_     TOTAL  0  .0 

.FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SNT  VLAQMR  ORTH  THEQL  SEN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SEM^IMMAC  CONCEPTION 


TOTAL 
FEMALE 
MILE* 


.0 
.0 
.0 


NY    SU NY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 

TOTAL  0  .0 

!  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY  SUNY  HEALTH  SCI  CTR  BFLO 
,    TOTAL  "  1  •* 

FEMALE  1  2*1 

-MALE   0  .0 

NY    SUNY  HLTH  SCI  CTR  STNY  BK 
TOTAL  0  .0 

FEMACc  0  .0 

MALE  ,0    v  «0 

NY    SUNY  DOWN  STATE  **EOL  CTR 
TOTAL        -        0  .0 
FEMALE      '  v       0  *0 
MALE.  0  ,.0 

NY    SUNY  UPSTATE  MESICAL  CTR 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SUNY  STATE  C  OF  OPTOMETRY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

NY    SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  3  1-3 

FEMALE  1  1*5 

MALE  .    .  2  1.2 

NY    UNION  THEOLOGICAL  SEM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    UNIVERSITY  OF*ROCHESTER 
TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    YE  SHI VA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.4 
5.3 
.0 

3.0 
.0 
3.1 


9  2.5 

6  6.5 

3  1.1 

8  4*0 

2  3.9 

6  4*0 

28  3*8 

22  10*0 

6  1*2 


0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

b 

•0 

8 

2.4 

4 

4.3 

4 

1.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.4 

0 

.0 

1 

2.4 

4 

1.8 

3 

3.8 

1 

.7 

15 

6.5 

9 

19.1 

6 

3.2 

7 

9.5 

2 

6.3 

5 

11.9 

13 

8.4 

8 

15.7 

10 

6.1 

5 

4.3 

2 

7.1 

3 

3.4 

1 

2.6 

1 

25.0 

0 

.0 

10 

4.3 

4 

5.9 

6 

3.6 

7 

13.0 

3 

10.7 

4 

15.4 

1 

1.0 

0 

.0 

1 

1.4 

3 

d 

2 

1 

.4 

NUMBER 


15 
7 
8 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 
.0 
.0 


1  1.0 

1  20*0 

0  .0 

4  1*L 

1  1.1 
3  1.1 

3  1.5 

0  .0 

3  2.0 


2.0 
3.2 
1.5 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2  .6 
1  1.1 
1  ".4 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2  *9 
1  2.1 
1  .5 


0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


5.4 
3.1 
7.1 

.9 
2.0 
.6 

.9 
3.6 
.0 

.0 
.0 
.0 

'.0 
.6 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NY  STATE  T0TAL5  « 

TOTAL*  9 
FEMALE  4 
HALE  5 


37  INSTITUTIONS) 
.1  211  3* 

.2  102  5.7- 

.1  109  2.5 


5  1.1 
3  1.7 
2  .7 


62  1.0 
23  1.3 
39  *9 


ER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

_  X  NUMBER 

X 

5 

2*2 

6 

.2.7 

220 

97.3 

o 

.0. 

1 

5.3 

2 

10.5 

17 

89*5 

D 

♦C 

4 

1.9 

4 

*  1.9 

203 

98.1 

0 

.0 

1 

1.0 

5 

5.0 

96 

95*0 

o 

.0 

1 

20.0 

2 

40.0 

3 

60.0 

0 

.  0 

o 

•  0 

3 

3.1 

93 

96.9 

0 

.0 

4 

1.1 

17 

"  4.7 

345 

95.3 

o 

.0 

0 

.0 

7 

7.  5 

86 

92.5  ■ 

0 

•0 

4 

M.5 

10 

3.7 

259 

96.3 

0 

.0 

7 

3.5 

18 

9.0 

182 

91.0 

o 

.0 

2 

3.9 

4 

7.8 

47 

92.2  • 

c 

•  0 

5 

3.4 

14 

9.4 

135 

90.6 

0 

.0 

12 

1.6 

55 

7.4 

681 

92.2 

3, 

.4 

4 

1.8 

33 

15.1 

186 

84.9 

0 

•  0 

0 

1.5 

22 

4.2 

495 

95.2 

3 

•6 

0 

.0 

1 

.7 

143 

99*3 

0 

.0 

0 

.0 

I* 

1.5 

67 

98*5 

0 

•  0 

o 

„  .0 

0 

.0 

76 

100.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

22 

81.5 

5 

18.5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

o 

.0 

o 

.0 

21 

80*8 

19.2 

1 

.3 

11 

3.3 

319 

96.7 

o 

.0 

1 

1.1 

6  ' 

6.5 

87 

93^5 

"  0 

.  0 

o 

•  0 

5 

2.1 

232 

97  .9 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  .0 

6 

100.0 

o 

.  .o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

23 

95.8 

1 

4.2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

ico.o 

0 

•  0 

•0 

.0 

0 

.0 

21 

95.5 

,1 

4.5 

0 

.0 

r  2V4— 

39 

92*9 

"> 

4.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

1 

2.4 

39 

92.9 

2 

4.8 

2 

.9 

6 

2.7 

214 

97.3 

o 

♦0 

0 

♦0 

3 

3.8 

77 

96.3 

0 

.0 

2 

'  .4 

3 

2.1 

137 

97*9 

„  0 

.0 

0 

.0 

18 

7.8 

209 

90. 1 

5 

2.2 

0 

.0 

11 

23*4 

34 

72*3 

2 

4.  3 

o 

.0 

7 

3.8 

175 

94.6 

3 

1.6 

6 

8.1 

17 

23*0 

57 

77.0 

o 

.0 

4 

12.5 

7 

21.9 

25 

78.  1 

0 

.0 

2 

4.8 

10 

23.8 

32 

76.2 

0 

.0 

4 

1.9 

24 

11.2 

190 

88.4 

1 

.5 

0 

.0 

9 

17.6 

41 

80.4 

1 

2.0 

2.4 

15 

9.1 

149 

90.9 

0 

.0 

1 

.9 

7 

6*0 

109 

94*0 

o 

.0 

1 

3.6 

4 

14*3 

24 

85.7 

0 

•  0 

!o 

o 

.0 

3 

85 

96*6 

0 

0 

.0 

1 

2.6 

35 

92*  l«-*~**"" 

2 

5*3 

0 

.0 

1 

25.0^, 

,  "*2* 

'50.0 

1 

25.0 

o 

.0 

-  To 

33 

97.1 

1 

2.9 

1 

•  4 

15 

6.4 

219 

93  •  6 

o 

.0 

0 

.0 

5 

7.4 

63 

92.6 

0 

•  0 

I 

.6 

10 

6.0 

156 

94  .0 

o 

*0 

3 

5.6 

10 

13.5- 

44 

81*5 

o 

.0 

o 

.0 

3 

10.7 

25 

89.3 

o 

.0 

3 

11.5 

7 

26.9 

19 

73*1 

p 

.0 

1 

1.0 

2 

1.9 

101 

98,1 

to 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

30 

100*0 

0 

•  0 

1.4 

2 

2.7 

71 

97*3 

0 

•  0 

7 

1.6 

15 

3.3 

425 

94.2 

11 

2.4 

3 

1.7 

8 

4.4 

170 

93.9 

3 

.  1.7 

4 

1.5 

7 

2.6 

255 

94*4 

8 

3.0 

89 

1.4 

^71 

6.0 

5*792 

93.4 

40 

.6 

27 

1.5 

156 

8.7 

lt632 

90*8 

10 

.6 

62 

1.4 

215 

4.9 

4*160 

94.4 

30 

.7 

TOTAL 
NUMBER 


226 
19 
207 

-  101 
5 
96 

362 
93 
269 

200 
51 
149' 

739 
219 
520 

144 
68 
76 

27 
1 
26 

330 
93 
237 

6 
0 
6 

24 
2 

»  22 

42 
0 
42 

220 
80 
140 

232 
47 
185 

74 
32 
42 

215 
51 
164 

116 

23 


38- 

4 
34 

234 
66 
166 

54 
28 
26 

103 
30 
73 

451 
181 

270 


6,203 
1 1798 
4,405 


163 


167 


B 


TABLE  4*  FIRST  PROFESSIONAL  OEGREES  CONFEMEO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCAT ION  BY  RACE.  ETHNIClTYt  ANO  SEX*  iNSTITUTIONt 
!  \  STATE  ANO  NATION  H7B-79 


AMERICAN  UOI AN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN-GR 
\NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUM8E" 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  "  X 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT* 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


"NORTH.  CAROLINA 

NC    CAMPBELL  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0'   "  .0 

MALE-  0  .0 

NC    OUKE  UNlVERSIfY 

TOTAL  0«  .  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE     .  0  .0 

NC    STHESTN  BAPTIST  THEOL  SEM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  -0  *0  •  • 
!        MALE.  0  .0 

NC    NC  CENTRAL  UNIVERSITY 
TOTAL  3  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    U  OF  NC  AT  CHAPEL  HILL 

*  TOTAL  6  1.4 
FEMALE  2  2.0 

MALE  >  1.3 

NC    MAKE  FOREST  UNIVERSITY 
.    TOTAL  2  *8 

*  FEMALE  0  ;0 

MALE  2  1.0 


NC   *      STATE.  TOTALS  ( 
TOTAL  8 
FEMALE  ,  2 

HALE  6 


NORTH  OAKOTA 


NO    U  OF  ND  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  -  0  .0 

MALE  *0  .0 

NO    ,     STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


2 

0. 
2 

29 
9 
20 

2 
0 
2 

31 
6 
25 

33 
13 

20  ' 

6 
1 
5 


2.4 
.0 
2.6 

7.1 
6.2 
6.7 

1.1 
.0 
1.3 

57.4 
66.7 
55.6 

6.0 
12.9 
6.4 

2*.  5 
2.1 
2.6 


INSTITUTIONS) 
103  7.4 


29 
74 


9.7 
6.8 


.0 
.0 
.0 


INST  ITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


•  0 
.0 
.0 

.2 
.9 

%0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

.0 
.0 
.0 


♦  0 
.5 


•  1 
.3 
.1 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


i 

0 
0 
0 


♦  0 
.0 
.0 

♦  5 
.0 

♦  7 

.5 
.0 
.6 

1.9 

♦  0 
2.2 

.2 
.0 
.3 

.0 

♦  0 
.0 


.4 
.0 
♦  5 


.0 

♦:> 

.0 


2 
0 
2 

32 
10 

\22 

.3 
0 
3 
\ 

'I 
26' 

40 
15 

"I 

9 
1 
8 


2.4 
.0 
2.6 

7.8 
9.1 
7.4 

1.6 
•  0 
1.9 

59*3 
66.7 
57*8 

9.7 
14*9 
8.0 

3.8 
2.1 
4.2 


118  8*5 
32  10.7 
86  7.9 


.0 
.0 
.0 


-.0 
.0 
.0 


81 
6 
75 

377 
100 
277 


97.6 
100.0 
97.4 

92*2 
90.9 
92*6 


182  98.4 
26  100.0 
156  98.1 


22 
3 
19 

374 
66 
266 

230 
46 
184 


40*7 
33.3 
42.2 


96*2 
97.9 
95.6 


1,266  91.5 
267  89.3 
999  92*1 


137  100.0 
24  100.0 
113  100*0 


137  100.0 
24  190.0 
113  100.0 


0 

0  ' 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

-  *° 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
-.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 


83, 

6 
77 

409 
110 
299 

185 
26 
159 

54 
9 
45 

414 
101 
313 

239 
47 
192 


0 

.0 

li384 

0 

.0 

^299 

0 

.0 

1,065 

0 

.0 

137 

0 

.0- 

.24 

0 

.0 

113 

0 

.0 

137 

0 

.0 

24 

0 

.0 

113 

OHIO 

CH    ANTIOCH  UNIVERSITY 
TOTAL  1  .9 

FE'ttLE*  1  2.1 

HALE  0    ■  .0 

OK    ASHLANC  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0"  .0 

OH    ATHENAEUM  Cf  CH  10 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    CAPITAL  UNIVERSITY 
'  *~  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH  -CASH  WESTERN  RESERVE  V 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

OH    CINCINNATI  BI8LE  SEMINARY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE         o-      0  .0 
MALE  0  *0 

OH    CLEVELANO  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
HALE. 
OH    HEBREW  UNION 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OH    HE8REW  UNICN 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 

MAIN  CAM 
.0 
.0 
.0 

NY  BRANCH 
.0 
.0 
.0 


OH    MEOL  COLLEGE  OHIO-TOLEDO 


TOTAL 
FEMALE 
.MALE 


OH    ME  THCOIST  THEOL  SCH  OHIO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OH  OHIO 
TOTAL 
FEMALE 
'  MALE 


.0 
.0 
•  0 


POOIATRIMEOICINE 
0  *0 
0  .0 
0  *0 


27 

24.5 

6 

5.5 

6 

5.5 

40 

12 

25.5 

3 

6.4 

> 

6.4 

19 

15 

23.8 

3 

4.8 

3 

4.8 

21 

7 

11.5 

0 

.0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

7 

12.3 

0 

.0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

-  0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

3 

1.8 

0 

.0 

0 

.  .0 

3 

2 

5.1 

0 

.0 

0 

.0 

2 

I. 

.8 

0 

.0 

0 

.0 

1 

s. 

33 

6.9 

9 

1.9 

5 

1.0 

47 

12 

9.0 

1 

.8 

1 

.8 

14 

21 

6.1 

8 

2.3 

4 

1.2 

33 

0 

.0 

0  * 

.0 

0 

.0 

0 

cr 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

'  0 

.0 

0 

.0 

0 

Vt 

5.1 

2 

.7 

L 

.4 

17 

8 

9.4 

1 

1*2 

1 

1.2 

10 

6 

3.1 

1 

.5 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

.0 

^  0 

.0 

0 

0 

.0 

0  " 

*0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

i  0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

2 

1.9 

3 

2.9 

0 

.0 

5 

.0 

1 

3.8 

0 

.0 

1 

2 

2.5 

2 

2.5 

0 

.0 

4 

3 

5.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1 

7.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2 

4.3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4 

3.3 

0 

.0 

1 

.8 

5 

2 

25*0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2 

1.8 

0 

.0 

1 

.9 

3 

36.4 
40.4 
33.3 

11.5 
.0 
12.3 

.0 
.0 
.0 

1.8 
5.1 


9.8 
10.5 
9.5 

.0 
.0 

6.2 
11*8 
3*7 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.8 
3.8 
5.1 

5.0 
7.  1 
A»3 

4.1 
25.0 
2.7 


.68 
28 
40 

54 
4 

50 


-61.8 
59.6 
63.5 

88.5 
1C0.0 
87.7 


12  1C0.0 

0  *0 

12  100.0 

163  98.2 

37  94*9 

131  99.2 


429 
118 
311 

9 
0 
9 

259 
75 
184 


69.6 
86.7 
89.9 

100.0 
.0 
103,0 

93.8 
88*2 
96.3 


18  100.0 
2  100.0 
16  100*<J 

22  100.0 
7  100*0 
15  100.0 


100 
25 
75 

57 
13 
44 

114 
6 

108 


95*2 
96.2 
94.9 

95*0 
92.9 
95*7 

94.2 
75.0 
95.6 


2 
0 
2 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

3 
1 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 


1.8 
.0 
3.2 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.7 
.0 
1.8 


110 
47 
63 

61 
4 
57 

12 
0 
12 

171 

39 
132 

479 
133 
346 

9 
0 
9 

276 
85 
191 

18 
2 
16 

22 
7 
15 

105 
26 
79 

60 
14 
46 

121 
8 

113 


08  - 
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TAtfLE  4. 


FIRST- PROFESSIONAL 


OEGREES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER f EOUC AT ION^  BY  RACEt  ETHNICITY,  ANO  SEXl 
STATE  AND  NATION    1978-79  "  f 


INSTITUTION. 


AMERICAN  INOIAN 
ALAS  KAN,  NATIVE. 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HI. SPAN.. 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


NUMBER 


OHIO 

OH    OHIO  NORTHERN  UNIVERSITY 

TOTAL            *     0        -0  1  .6 

FEMALE      ,           0        .0     „  0.0 

.MALE                0"       .0  1  .7 
OH    OHIO  STATE. U.  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                0        .0  1*      1.8  • 

FEMALE            ^'0       10  3      1 .8 

HALE         Y      0      ..0  11  1.7 
OH    PAYNE  THEOLOGICAL  SEN 

TOTAL                 0        .0  *  80.0 

FEMALE                0        .0  '  0  .0 

MALE                0        .0  4  80.0 
OH    PONTIFICAL  C  tJOSEPHINUM 

TOTAL                0        .0  ,  0  .0 

FEMALE                 o        .0  0  .0 

'    MALE                0        .0  0  .0 
OH     SAINT  MARY  SEMINARY 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE                 0        .0  0  .0 
OH    TRINITY  LUTHERAN  SEMINARY 

TOTAL x              0        .0-  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

o       MALE                0        .0  0  .0 
OH    UNITED  THECLCGICAL  SEN 

TOTAL                 0        .0  5  7.0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE                 0        .0   *  5  8.6 
OH    U  OF  AKRON  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0        .0  4  2.8 

FEMALE                 0        .0  2  4.3 

MALE                 0        .0  2  2.0 
OH     U  OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 

TOTAL                 0        .0  19  6.0 
FEMALE                0        .0         f       9  10.7 

NILE                 0        .0  10  4.3 
OH    UNIVERSITY  OF  OAYTON 

TOTAL                 0        .0  4  2.9 

FEMALE                 0        .0  2  5.0 

MALE  0  .0  2  2.1  , 
OH    UNIVERSITY  OF  TCLEOO 

TOTAL   *             0        .0  9  3.9 

FEMALE                 0        .0  4  8,3 

HALE'                C        .0  5  2.3 

OH         STATE  TOTALS  <        23  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 lc      «0  153  4.5 

FEPALE                1        .1  57  7.2 

MALE                 0         .0  96  3.7 

OKLAHOMA 

OK    OKLAHOMA  CITY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  * 

HALE  0  .0 

OK    OK LA  C  OSTEO  NEC  ANO  SURG 
TOTAL  i  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OK     OK  LA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 


TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

^MALE  0  .0 

OK    PHILLIPS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OK  U  OF  OKLA  HEALTH  SCI 
^      TOTAL  1  «5 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  .6 

OK  U  CF  OKLAHOMA  NCRHAN 
'     TOTAL  1  «6 

FEMALE  1  2.9 

HALE  0  .0 

OK    UUVERSm  OF  TULSA 
TOTAL        '  -     10  5.6 
FEMALE,  4  9.5 

MALE'  6  4.4 


1.4 

3.2 
.9 

1.4 
9.1 
.0 

•  0 
.0 
.0 


1  1* 
1    12.  \ 

0  .o\ 


CTR 


CAM 


1.0 
.0 
1.2 

1.2 
2.9 
.7 

•  0 
.0 
.0 


OK         STATE  TOTALS 
TOTAL  12 
,  FEMALE  5 
MALE  7 

OREGON  * 


1.4 
3.0 
1.0 


7  INSTITUTIONS) 
8  .9 
4 
4 


2.4 
.6 


OR    LEWIS  ANO  CLARK  COLLEGE 

■TOTAL                0  .0  1  .5 

FEMALE                0  .0  1  2.2' 

HALE                 0  .0  G  .0 


ER 

X 

NUHBER 

X 

NUHBER 

V 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

3 

.4 

2 

.3 

19* 

0 

.0 

0 

.0 

3 

3 

•  5 

2 

•3 

16 

0 

.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

o 

.0 

0* 

.0 

0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

*  0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

o 

.0/ 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

0" 

.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

-.0 

"  2 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

4 

1.3 

0 

.0 

23 

0 

♦  0 

0 

'  .0 

9 

4 

1.7 

0 

.0 

14 

0 

.0 

1 

.7 

5 

0 

.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

1.0 

3 

> 

1 

.4 

1 

.4  - 

11 

1 

2  1 

1 

2.1 

6 

0 

) 

0 

•0 

5 

28 

.8 

• 

17 

.5 

199 

7 

.9 

6 

•8 

7 1 

21 

.8 

11 

•  4 

128 

.7 

2 

1.4 

5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1 

.9 

2 

1  .8 

4 

o 

.0 

1 

1.4 

2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

1.7  * 

1 

o 

.0 

1 

1.6 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

2.0 

1 

0 

.0 

0 

J° 

1 

0 

•  0 

0 

!o 

1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•2 

1.0 

8 

4.0 

13 

0 

•  0 

3 

10.7 

3 

2 

1.2 

5 

2.9 

•10 

0 

.0 

5 

3.0 

8 

c 

.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

5 

3.7 

1 

•  6 

1 

.6 

12 

1 

2.4 

0 

.0 

5 

0 

.0 

1 

.7 

7 

4 

.5 

18 

2.1 

42 

1 

.6 

3 

1.8 

13 

3 

.4 

15 

2.2 

»  29 

* 

6 

3.3 

0 

.0 

7 

1 

2.2 

0 

.0 

2 

5 

3.6 

0 

.0 

5 

WHITE 
NON-HISPANIC 


NUHBER 


N0N-RES10ENT 
ALIEN 


NUHBER 


TOTAL 
NUMBER 


2.4 
1.8 
2.5 

30;  0 
•  0 
80.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

7.0 
.0 
8.6 

2.8 
4.3 
2.0 

7.2 
10.7 
6.C 

i.6 
5.0 
3.1 

4.8  < 
12*5 
2.8 


5.9 
S.O 
4.9 


3.5 
3.2 
3.5 

2.8 
9.1 
1.7 

1.6 
.0 
2*0 

3.2 
12.5 
.0 

6.5 
1C.7 
5.8 

4.7 
5.7 
4.5 

6*7 
11.9 
5.1 


4.9 
7.8 
4.2 


781 
166 
615 

0 
0 
0 


97.6 
98.2 
,97.5 

.0 
.0 
.0 

9  ioo.o 

0  .0 
.9  100.0 


15 

0 


100*0 
.0 


15  100.0 

64  100.0 
8  1C0.0 

56  100.0 

65  91.5 
13  100.0 
52  89.7 

139  '  95.9 
45  95;  7 
94  95.9 

294  92.* 
74  88.1 
220  94.0 


132 
38 
94 

209 
41 


96.4 
95.0 
96.9 

91.3 
85.4 


168  *  92.8 


3.180  93.5 
715  90.6 
2*465  94.4 


139  96.5 

30  96.8 

109  96.5 

69  97. 2 

1 0  90.9 

59  98.3 

62  93.4 

12  100.0 

50  98.0 


28 
7 
21 

188 
25 
163 

161 
33 
128 

163 
35 
128 


9C.3 
87.5 
91.3 

93.5 
89.3 
94.2 

S».3 
94.3 
95.5 

91.6 
83.3 
94.1 


3.8 
4.3 
3.6 


,81^  94.5 
152  91.0 
658  95*4 


177  "96*2 
44  95.7 
133  96*4 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

20.0 
•0 
20.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  1.4 

0  .0 

1  1.7 


1.4 

.0  . 
2.0 

.3 
1.2 
•  0 

.0 

.Or 

♦0 


9  3.9 
1  2.1 

a  4.4 


21 

3 
18 


0 
0 
0 

0 

0^ 
0 

0 
0 
0 


•  6 
.4 
.7 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2  6.5 
0  .0 
2  8.7 


•  0 
.0 

•  u 

.0 
.0 

•  0 

1.7 
4.8 
.7 


•  6 
1.2* 
.4 


163 
15 

148. 

800 
169 
631 

5 
0 
5 

9 
\0 
9 

*  *15 
0 
15 

64. 

8 
56 

71 

13 
58 

145 
47 
98 

318 
84 
234 

137 
40 

.  57 

229 
48 
181 


3(400 
789 
2(611 


144 
31 
113 

71 
U 

60 

63 
12 
51 

8 
23 

201 
28 
173 

169 
35 
134 

we 

42' 
136 


857 
167 
690 


184 
46 
138 


ERLC 
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TABLED  FIRST  PROFESSIONAL  OEGREES  CONFERRED  BY -INSTITUTIONS  CF  HIGHER < EDUCATION  BY .RACE*  ETHNICITY.  ANO  SEXl  INSTITUTION, 
■  .  STATE -ANO  NATION  1978-79 


AMERICAN  1NOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

►     *  NUMBER,  f 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ULANOER 

NUMBER         I       NUMBER  X 


HISPANIC 

NUMBER  < 

f 


TOTAL 
MINORITY 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN  , 


OREGON 

OR    MOUNT  -ANGEL  .-SEMINARY^      s  '  . 
TOIAL  0       .0  0 

FEMALE  0        .0  0- 

— "     M  LE  ,0.0  0 

OR    U  OF  OREGON  MAIN  CAMPUS 
TOT  At  Z  1.3 

FEMALE  1  Z.l 

HAL*  1    ,  1.0 

OR    'J  CF  OREGON  HLTh  SCI  CTR 
'     .TOTAL  2,  liO 

*     FEMAIE  1  2.9 

MX  1  .6 

OR    PA*.   MC  UNIVERSITY^ 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 


OR    WESTERN  COHS  BAPTIST  S  EH 
TOTAL  0.0 
FEMALE  0  .0 

MALE    .  0  .  .0 

OR  WSTN, EVANGELICAL  SEN 
~   TOfAL  0  .0 

FEMALE  9    '0  .0 

MALE  0^  .0 

OR    WSTN  STATES  CHlRPRCTC  C 
TOTAL  0        • 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OR'  WILLAMETTE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  '0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

I* 

0 

1 


•  0 

•  0 
•0 

.7 
.0 
1.0 

1*5 
5.9 

•  6 

1.2 

•  0 
1.3 

1.1 
.0 

ia 

♦0 
.0 

•  0 

.♦o 

•  0 

•  0 

•8 
.0 
1.0 


OR          STATE  TOTALS  (  9  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 V  ..4  8  .8 

FEMALE                2  1.1  3  i.7 

MA  LE*             '  2  .3  5  °.6 

PENNSYLVANIA 

PA    ACAOEMY  OF  THE  NEW  CHURCH 
TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  .  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    6APT  8I8LE  COLLEGE  OF  PA 


V  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


,0 
0 

0 


PA    DICKINSON  SCHOOL  OF  LAW 


TOTAL 
FEMALE  ^. 
MALE 


.7 
.0 
♦  9 


PA    DJCUESNE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0  * 
.0 


PA    EASTERN  BAPTIST  THEOL  ScM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

•  0 


PA    FAIty*  THEOLOGICAL  SEN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

f  A    HAHNEMANN  MEOL  C  ANO  HOSP 

TOTAL  1  .6 

,  FEMALE,  0  .0 

MALE  1  .7 

PA    LANCASTER  THEOLOGICAL  SEM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PA  LUTH 
TOTAL 
J=EMALE 
MALE 


0  .0 
0  .0 

0  .  '  .0 

THEOL  SEM  GETTYS8URG 


.0 
.0 
.0. 
SEM  PHI  LA 
.0 
•  0 
0 


LUTHERAN  THEOL 
TOTAL    '  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
PA    MARY  IMMACULATE  SEMINARY 

TOTAL  ^     0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    THE  MECL  COLLEGE.  OF  PA 


TOTAL  0 
FEfULE  0 
MALE  •  0 

PA    MORAVIAN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE  * 
MALE 


0 
0 
0 

1 

0 

I 

4 
0 
4 

1 
1 

6 


.0 
.0 
.0 

.7 
•  0 
1.0 

2.0 
.0 
2.4 

8.1 
14*3 
7.6 


1  1.1 

0  .0 

1  1.1 


22 
2 
20 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

2.4 

•  0 
3.0 


2.3 
1.1 
2.5 


0 

.0 

0 

•  0 

0J 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

1 

11. 1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

11.1 

1 

♦  7 

1 

♦  7 

1 

2.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.9 

0 

.0 

0 

.Ox 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2  x 

4.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

6.1 

0 

.0  • 

0 

.0 

c 

.0 

0 

•  0 

,  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

4.7 

0 

.0 

2 

6.5 

0 

.0 

6 

4.3 

0 

.0 

3 

7.5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

9.7 

0 

.0 

t 

vl 

2.0 

.  1 

2.0 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.2 

1 

2.9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

3 

.2.5 

3 

2.5 

1 

1.6 

*3 

4.9 

2 

3.3  « 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

.° 

•  0 

0 

•„  .0 

1, 

6*3 

0 

.0 

1 

6.3 

1 

*  ♦  7 

0 

.0 

1 

1.0 

2 

1.0 

L 

2.9 

1 

.6 

0 

.0 

0 

♦  0  i 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

.6 

o 

.0 

1 

1.0 

5 

.5 

1 

.6 

4 

.5 

0 

.0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

o 

♦  0 

1 

♦  5 

o 

•0 

1 

.7 

0 

•0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

2 

1.2 

1 

3.2 

1 

♦  7 

1 

2.5 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

L 

•  8 

1 

1.6 

0 

.0 

0 

.0 

NUMBER' 

N 

X 

NUMBER  X 

NUMBER 

X 

8.3 

11  91*7 

• 
0 

.0 

*0 

0  .0 

0 

.0 

1 

*e,3 

11  91*7 

0 

.0 

5 

3.3 

145  96*7 

0 

.0 

2.1 

47  97*9 

«  0 

•  0 

3.9 

•      98  •  96*1 

0 

•  0 

U 

5.5 

188  94.5 

0 

.0 

X  1.8 

30  88.2 

0 

.0 

7 

4.2 

158  95.*8 

0 

.0 

9*3 

77  89*5 

1 

1.2 

J 

14.3 

6  85*7 

0 

•  0 

7 

8*9  ' 

71  89*9 

1 

1.3 

2.3 

86  97*7 

0 

.  0 

.0 

1  100*0 

'  0 

.0 

2 

2.3 

-85  97*7 

0 

.0 

0 

•  0 

22  68*8 

10 

31.3 

0 

-  *0 

-   1  25.0 

.  3 

75.0 

0 

*0 

21  75*0 

7 

25.0, 

*  0 

.0 

93  98*9 

1* 

1. 1 

0 

•  0 

6  88*9 

1 

'11. 1 

0 

.0 

8*  100*0 

0 

•  0 

'  5 

3.9 

122  96*1 

0 

.0 

0 

•  0 

26  100*0 

0 

•  0 

5 

5.0 

96  95.0 

0 

♦0. 

39 

4.0 

r921 

12 

1.2 

8 

163  93*1 

4 

2.3 

31 

.  3*9 

758  95^.1 

8 

1.0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

•  0 

o 

.0  * 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

5  100;0 

0 

.0 

1 

11.1 

8  88*9 

0 

♦  0 

o 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

s  1 

11.1 

8  88*9 

0 

.0 

3 

2.1 

143  97*9 

0 

.0 

*  1 

2*7 

36  97*3 

0 

.0 

2 

1.8 

107  98.2 

0 

.0 

1 

.5 

20l  99*5 

0 

.0 

o 

♦  0 

61  100*0 

*  0 

.0 

1 

.7 

140  99*3 

,0 

.0 

2 

4.5* 

40  90.9 

'2 

4.  5 

0 

•  0 

10  90*9 

1 

9.1 

2 

6.1  ^ 

30  90*9 

1 

3.0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

•0 

o 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

11 

6.5 

157  92.4 

2 

1.2 

_  Tk 
0 

9.7 

27  87.1 

1 

3.2 

8 

5.8 

130  93.5 

1 

.7 

o  4 

10*0 

35  87.5 

1 

2.5 

I 

11.1 

7  77.8 

'  1 

11.1 

3* 

9.7 

28  90.3 

0 

.0 

2 

3.9 

49  96.1 

0 

.0 

I 

16.  7 

5  83.3 

0 

.0 

1 

2*2 

44  97.8 

0 

.0 

1 

2.9 

33  97.1 

0 

.0 

o 

♦  0 

6  100.0 

0 

•>  .0 

1 

3.6 

27  96.4 

0 

.0 

0 

.0 

✓> 

16  94.1 

1 

5.9 

0 

.0 

0  .0 

0 

♦0 

0 

•  0 

16     94.*  1 

1 

5.9 

7 

5.7 

113  92*6 

2 

1.6 

5 

8.2 

55  90*2 

1 

1.6 

2 

3.3 

58  95*1 

1 

1.6 

0 

.0 

5  10*0.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.'0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


12 
0 
12 

150  ' 

46 
102 

199 
34 
165 

86 
7 
79 

88. 

1 
87 

32 
'  4 
28 

94 
9 
85 

127  ' 

26 
101 


972 
175 
797 


.5. 
0 
5 

9 
0 
9 

146 
37 
109 

202 
61 
141 

44 
11 

33 

8 

0" 
8 

170 
31 
139 

40 

.  9 
31 

51 
6 
45 

.  34 
6 
28 

17 
0 
17 

122 
61 
61 


9 

;  ERIC 


-  170 


TABLE  .4..    FIRSKPROFESSlONAL    DEGREES-  CONFERRED  BY  :  INSTITUTIONS  OF  HIGHER.  EDUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY,  ANO>SEX:  INSTITUTION, 
*       ■  STATE  ANO  NATION  "  1978-79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER      ,  X 


PENNSYLVANIA 

PA'  PA  COLLEGE  OF  OPTOMETRY 
TOTAL*  0        *0  .  . 

FEMALE  '0        .'a  ,»V 

MALE       ,   *      Q        .0  •#? 
PA    PA  COLLEGE  PCDIATRIG  MEO 
TOTAL*       {        0  .0 
FEMALE    "»  0  *0 

MAI*"  0  .0 

PA    PA  ST  U  HERSHEY  MEDL  CTR 
TOTAL  ,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0,  *0 

PA    PHIL A  COLLEGE  CSTEQ  MEO 
"     TOTAL-  1  *5 

.  FEMALE  0  .0 

MALE  .1  «6 

.PA    PHILA  COLLcGE  PHAR  C  SCI 
>    TOTAL  0  .0 

FEMALE  :    0  .0 

MALE  j  0.0 
PA    PITTSBURGH  THEOL  SEMINARY 
.  TOTAL  ~  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    RE  FORMEO  PRE  SB  THEOL  SEN 
'.TOTAL  0        *0  * 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0* 

PA    SNT  CHARLES  BORROMEO  SEN 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  .  0  .0^ 

MALE  0  ,  .0 

PA    SAINT  VINCENT  SEMINARY 
TOTAL  0  .0 

«    FEMALE  0-  ,0 

MALE*  .  0  '  *0 

PA    TEMPLE  'UNIVERSITY 
TOTAL         *  '   -2  .3 
FEMALE  0  .0 

MALE  2  .4 

PA  THEOL  SEM  REFORH)  EPIS  CH 
.    TOTAL  '   0  .0 

FEMALE  0  .0 

«     MALE  *     0  .0 

PA.   THOMAS  JEFF  UNIVERSITY 
•    \TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE     *  0  .0 

PA    U\OF  PENNSYLVANIA 
TOTAL  I    *■  .2 

FEMALE  '0  .0 

MALE\  1  .2 

PA    U  Of VlTTSBG  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  \  .  2  ,  »4 

FEMALE     \  1  »9 

MALE    A  1  .3 

PA    VILLANOVA  UNIVERSITY 
TOTAL         \       0  .0 
FEMALE  V     0  .0 

HALE  \   0  .0 

PA    W£STMINSTER\THECL  SEM 
TOTAL  x  \0  *0 

FEMALE  0  .0 

'  MALE  Ov  *0 


0 

.0 

1 

.8 

0 

.0 

0 

1 

5.9 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

A 

u 

"  A 

•u 

3  ' 

2.6 

0 

.0 

0 

..0 

;o 

•  0 

0 

•  U 

0 

.0 

3 

3.0 

0 

.0 

o 

.0 

>1 

1.6 

2  " 

2.0 

2 

v2.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

4.8 

M  • 

1*3 

2 

'2  .6 

i 

1  .J 

2 

1.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

3.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

•  6 

0 

•It 

0 

.0 

0 

.0 

2 

>#* 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

12.  5 

0 

♦  0 

4 

11.1 

0 

.0 

0 

.  .0 

0  1 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

14.3 

0 

.0 

0 

A 

«  u 

0 

.0 

o- 

.0  < 

0 

.0 

a 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

r  .0 

0 

•  0 

0 

♦o 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

58 

8.8 

10 

1.5 

9 

1.4 

2* 

13.6 

4 

2.3 

3 

1  7 

3* 

*  7.1 

6 

1.3 

.6 

1.3 

1  . 

6.7 

1 

6.7 

0 

.0 

.0  ' 

0 

•  0  v> 

0 

♦  0 

1  - 

7.1 

1 

7.1 

0 

•  0 

4 

1.9 

7 

3.3 

0 

.0 

2 

4.4 

1 

2*  2 

0 

♦  0 

2 

1.2 

6 

3.  5 

0 

.  0 

50 

8.0 

13 

2.1 

10 

1.6 

26 

13.3 

2 

1.0 

4 

2.1 

24 

.  5.5 

11 

2.5 

6 

1.4 

34 

7.0  . 

8 

1.6 

1 

.2 

11 

9.6 

0 

.0 

1 

♦  9 

23 

6.2 

8 

2.2 

0 

.0 

12 

6.1  * 

1 

.5  ~" 

6 

3.1 

4 

5.9 

0 

•  0 

1 

1.5 

8 

6.3 

1 

•  8 

5 

3.9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

29  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

8 

\  *z 

188 

5.0 

51 

I 

.4 

FEMALE  \ 

1 

\.l 

73 

,7.0 

12 

1 

►  3 

MALE 

7 

\2 

115 

4.1 

39 

1 

►  4 

RHODE  IS L ANO  \ 

T        •  \ 

RT    BROWN  UNIVERSITY  \ 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C    .  .0 


RI          STATE  TOTALS  '( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SOUTH  CAROLINA 

SC    COLUMBIA  BIBLE  COLLEGE 


\ 

,  \ 

1*  INSTITUTIONS) 


5.0 
♦  0 
7.5 


5.0 
15.0 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
HAL  E  ' 
SC  ERSKINE 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


•  0 
0  .0 
0  .0 
ANO  SEMINARY 
0  .0' 
0  ,*0 
0  #0 


1 


.0 
.0 
.0 


•0 

3 

5.0 

0 

.0 

.0 

*  3 

15.0 

0 

.0 

•  5 

0 

.0 

0 

.0 

<> 

vo 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

♦  o 

0 

♦0 

•°\ 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0  \ 

0 

.0 

0 

.0 

♦  0  \ 

0 

♦  0 

0 

.0 

.0  \ 

0 

.0 

0 

♦0 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


KhlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


1 

K 
o 

3 

0" 
3 

5  ■ 

1 

4 

3 
1 

2 

2 
1 
1 

4 
0 
4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

79 
31 
48 

0 

2 

11 

3 

8 

74 

'32 
42 

45 
13 
32 

19 

5 

14 

0 
0 
0 


.8 
5.9 
.0 

2.6 
.0 
3.0 

5.1  ' 
4.8 
5.2 

I.  5 
3.3 

I.  2 

14*3 
16.7 
12*5 

11.  1 
.0 
14.3 

.0 

,♦0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

12.0 
17.6 
10.0 

13.3 
.0 
14.3 

5.  1 
6.7 
4.7 

II.  8 
la.4 

9.7 

9.3 

II.  4 
8.6 

o 

9.7 
7.4 
10*^9 

.0 
.0 
.0 


128  99.2 
16  94.1 
112-  100.0 


110 
14 

96 


96.5 
100.0 
96.0 


93  94.9 
20  95.2 
73  94.8 


196 
29 
167 

11 

4 
7 


22 


98.5 
96*7 
98*8 

78.6 
66.7  ' 
87*5 

83.3 
100*0 
78.6 

100.0 
*0 
100.0 


18  100.0 

0  .0 
18  100.0 

14  100.0 
.  0  .0' 
14  100.0 

574  87.5 
143    81. 3o 
431  89*8 

13  86.7 

1  ^00*0 
12  85.7 

204    94. 9 
42    93*3  , 
162  95.?" 


.5*8 
162 
'386 

434 
100 
334 


87*3 
83*1 
89.1 

89.3 
87*7 
89*8 


176  89*8 
63  92.6 
113  88.3 


56 
0 
56 


90*  3d 
•  0. 
90.3 


6  10.0 
3  15*0 
3  7.5 


6  1C*0 
3  15*0 
3  7*5 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 


53 
17 

36 


53 
17 
36 


12 
0 
12 


88.3 
85*0 
90*0 


88.3 
85*0 
90*0 


•5*7 
.0 
85.7 


•  0 
.0 

•  0 

.9 
.0 
1.0, 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
•0 

7*1 
16.7 
.0 


2  5*6 
0  .0 
2  -  7.1 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

0. 
0 

0  , 

0 
0 
0 

6 
1 

5 

7 
1 
6 

1 
0 
1 

6 
0 
6 


33 

•  9 

280 

7.5 

3,426 

91.6 

35 

13 

1.4 

99 

1C.8 

812 

88*3 

9 

20 

.7 

181 

6*4 

2,614 

92.7 

26 

7  100.0 
2  100*0 
5  100*0 


.9 
1.0 
•  9 


1.7 

.0 
2.5 


1.7 
•  0 
2.5 


14.3 

•  0  . 
14.3  / 


•  0 
•0 

•  0 
* 

.0 
.0 

•  0 

■  .0 
.5 

i.r; 

•2 

.0 
,♦0 
*0 

.0 
*0 
.0 

1*0 

,  .5 
1*2 

1.4 
.9 
1*6 

.5 
*0 


9.7 
.0 
^.7 


/ 


129/ 
17/ 
112 

„V 

14 
100 

/  21 
'  77 

199 
30  . 
169 

14 

6 


36 

v8 
28 


18 
0  * 
18 

14 
0 
14 

656 
176 
480 

15 
1 

14 

215 
45 
170 

628 
195 
433 

486 
114 
372 

196 
68 
128 


62 
•  0 
62 


3,741 
920 
2.8J21  * 


60 

20y 
40 


60, 
20 
40 


14 
0 
14 

7 

2 
5 


TABLE  .4*     FIRST  PROFESSIONAL 


C€CF6SS  CONFERREO-BY' INSTITUTIONS  OF  HIGHER  E0UCATI0Ni6Y'R/t6,  HTHNICI TY< 
STATE  AND  NATION  I97B-79 


A NO  SEXt  INSTITUTION, 


.-AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


.NUMBER 


SOUTH  CAROLINA 


SC    LUTHERAN  THE OL  STHN  SEN 
TOTAL  ,0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  •  ,  0  *0 

SC    M60ICAL  UNIVERSITY  OF  SC 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        ;0  , 

SC     SHERMAN  C  OF  CHIROPRACTIC 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


'SC    U  OF  SC  AT  COLUMBIA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

0^ 
0 

10 

1 

9^ 

0 
0 

0, 

14 
5 
9 


•  0 

•  0 

•  0 

4.4 

3*3 

*<u6 

•  0 

•  0 

.*0 

6.5 
1C.2 

5W 


NUMBER 


-X 


•  0- 
•0 

.♦° 

•  0 

•  0 

•  0 

-3.5 

•  0 
3.9 

•  0 
.0 

•  0 


sc      state  totals  c 
Total©  o  < 

FEMALE  0  . 

MALE  0 

SCUTH  OAKOTA 


SO     NORTH  AMERICAN  BAPT  SEN 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

*  MALE  v    0  *0 
SC    U  OF  SO  MAIN  CAMPUS 

TOTaV  "    0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


6  INSTITUTIONS) 
.24  4*1 

18 


6.5 
3.7 


0 
0 

0/ 

/ 

0' 
0 
.  0 


•  0 

/.o 


.0 
•  0 
.0 


SO          STATE  TOTALS  t 

TOTAL  0 

.fEMALE  0 

MALE  .  0 

TENNESSEE 


2  INSTITUTIONS) 

o-  *0 

0  *0 

o  *o 


TN          STATE  TOTAL?  I  10 

TOTAL  3  *2  S 

FEMALE  0  *0 

MALE  3  .3 

TEXAS. 

TX    AUSTIN  PRE  SB 'THECL  SEM 


INST  ITUTICNS) 
154     11. 1 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


44 
110 


17.1 
9.7 


3 
0 

2 


TN    EMMANUEL  SCH  OF  RELIGION 

/  ' 

♦  0* 

-TOTAL           .0  -0 

0 

•  0 

0 

FEMALE  *               0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

;o 

MALE                 C  ..0 

0 

•  0 

0 

T  N    ME  HARRY  MEOICAL  .COLLEGE 

TOTAL                 2  1.3 

120 

80«0 

2 

1.3 

FEMALE                 0  .0 

31 

83.8 

1 

2.7 

MALE                 2  1*8 

89 

78.8 

1 

.9 

TN  .MEMPHIS  THEOLOGICAL  SEN 

21.4  ' 

TOTAL                 0  .0 

6 

"  0 

•  0 

FEMALE                  0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

MALE'                0  .0 

6  ' 

22.2 

0 

.0 

TN    STHN  COLLEGE  OF  OPTOMETRY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

2 

1.3 

FEMALE                 0'  .0 

0 

.0 

1 

6.7 

MALE           .0  .0 

*  0 

•  0 

1 

.7 

TN    MEMPHIS  STATE  UNIVERSITY 

2.5 

TOTAL,               1  »8 

3 

0 

•  0 

FEMALE                 0.  .0 

3 

13.0 

0 

-  .0 

HALE                 1  UO 

0 

.0 

0 

-  .0 

TN  "TENNESSEE  TEMPLE,  COLLEGE 

TOTAL              .  0  *  .0 

0 

•0 

0 

.0 

FEMALE                0»  *0 

0 

•  0 

0 

•0 

MALE                 0-  *0 

0 

.0 

0 

.0 

TN    UHIVERSITY  OF  THE*  SOUTH 

.c 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

FEMAIE                 0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE                 0  *0 

0 

.0 

,  0 

.0 

,TN    U  OF  TENN  CTR  HEALTH  SCI 

TOTAL                 0  .0 

5 

1.4 

2 

•  6 

FEMALE                 0*  .0 

4 

9*8 

0 

•0 

MAI  £                 0  .0 

1 

,  .3 

2  " 

.6 

TN    U  Or   TENNESSEE  KNOXVILLE 

2.2 

TOTAL                 0  *0 

5 

0 

•  0 

.    FEMALE                 0  .0 

2 

3.0 

0 

.0 

«ai£                 0  .0 

3 

1.8 

0 

•  0 

TN    VAN0ER8ILT  UNIVERSATY 

15 

TOTAL  *              0  .0 

5.1 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

4 

5.6 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

11 

4.9 

0 

•  0 

HISPANIC 
NUMBER 


.4 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

°0 


1 

7 

0 
0 
0 

0 
0 

0\ 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


2*0  f 

:  -  J 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


NUMBER 


32  100.0 
2  100.0 
30  100.0- 


.0 

10 

4,4 

217  95.6 

♦  0  * 

1 

3.3 

29  96*7 

\0 

9 

4.6 

188  95*4 

.0 

3 

3*5 

78  91*8 

.0 

0 

•  0 

8  88*9 

♦  0 

3 

3*9 

70  92*1 

♦  0 

14 

6*5 

202  93*5 

.0 

5 

10*2 

44  89*8 

♦  0 

9 

5*4 

158  94*6 

•  0 

27 

4*6 

548  94*3 

♦  0 

6 

6*5 

85  92*4 

.0 

I 

21 

4.3 

463  94*7 

.0 

0 

.0 

* 

/ 

14  87.5 

♦  0 

0 

,0 

0  *o 

♦  0 

0 

♦  o 

14  87.5' 

.♦0 

C 

•  0 

1  A9      1  A  A  A 

103  100*0 

.0 

o 

♦  0 

22  100*0 

.0 

o 

•  0 

81  100*0 

♦  0 

o 

♦  0 

117  98*3 

.0 

0 

•  0 

22  100*0 

•u 

0 

.0 

95  97,9 

•  0 

0 

•  0 

14  100*0 

♦  0 

0 

•  0 

0  *o 

♦  0 

0 

♦  0 

14  1CH0.O 

5.3 

•132 

88*  0 

12  8*0 

2.7 

33 

89*2 

3  8*1 

6.2 

99 

87*6 

*  9  8*0 

♦  0 

6 

21*4 

22  78*6 

♦  0 

0 

•  0 

1  100*0 

♦0 

6 

22*2 

21  77*8 

.0 

.  .  2 

1*  3 

148  98*7 

♦0 

1 

6*7 

14  93*3 

»  0 

1 

,7 

134  99*3 

♦  0 

4 

3*3 

117  96*7 

♦  0 

3 

13*0 

20  87*0 

♦0 

1 

1*0 

97  99*0 

♦  0 

c 

*  0 

16    94*1  ' 

*p 

0 

*0 

0  *o 

♦  0 

o 

.0 

16  94*1 

♦  0 

0 

•0 

18  90*0 

.0 

•  0 

♦  0 

3  100*0 

♦0 

o 

•  0 

15  88*2 

.0 

7 

1*9 

351  97*8 

♦0 

4 

9*8 

36  87.8 

♦  0 

3 

♦  9 

315    99.1  ' 

♦  4 

6 

2*6 

225  97.4* 

♦  0 

2 

3*0 

65  97.0 

♦6 

4 

2*4 

160  <>/*6 

.0 

15 

5*  1 

28J  94.3 

•0 

4 

5*6 

46  93.0 

♦  0 

11 

4.9 

214  94.7 

♦6 

172 

12.4  - 

lt203  86.7 

♦  4 

47 

lp.2 

208  eo.tf 

♦  7 

125 

11*1 

995  88*1 

9*1 

2 

9.1 

20  90*9 

25*0 

'  1 

25*0 

3  75*0 

5*6 

1 

5.6 

17  94*4 

TOTAL 

NUMBER 


•0 
"  *0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

4*7 
11.1 
3*9 


32 
2 
30 

227 

30  > 
197 

85 
9 
76 


0 

•  0 

216 

0 

•  0 

'  49 

0 

.0 

167  * 

• 

6 

1.0 

581 

1 

1.1 

92 

5 

1.0 

489 

2 

12.5 

16 

0 

*0 

0 

2 

12*5 

16 

0 

*  0 

103 

0* 

•0 

22 

0 

♦0  ' 

81 

2 

1.7 

119 

0 

♦o. 

22 

2 

2.1 

97 

* 

0 

♦  0 

14 

0 

.0 

0 

0 

♦  0  * 

14 

£ 

4.0 

150 

1 

2.7 

"  37 

5 

4.4 

113 

0 

.  0 

i 

28 

0 

♦  0 

1 

0 

*0 

27' 

o 

♦  0 

L 

0 

*0 

15 

0 

*0 

135 

0 

*0 

121 

0 

♦0 

23 

0 

•  0 

98 

1 

5*9 

17 

0 

•  0 

0  i 

1 

5*9 

17 

2 

ICO 

20 

0 

•0 

3 

2 

11*8 

17 

l" 

•  3 

359 

1 

2*4 

41 

0 

.0  ^ 

318 

0 

♦  0 

231 

0 

«0 

67 

0 

.0 

164 

f  * 

2 

.7, 

297 

1 

1*4 

71 

1 

•  4 

x  226 

p 

12 

.9 

1*387 

3 

1.2 

258 

9 

•  8 

1,129  t 

•  0 

•  0 

•  0 


22 
4 
18 


168 


TABLE  4. 


MUST  WIOFESSIONAL    DEGREES  CONf ERREO  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY.  ANO  i€x^  INSTITUTION. 
.  STATE  ANO;NATION    197B-79  *  « 


\ 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


TEXAS 


TX    BAYLOR  COLLEGE'  OENTI STRY 
TOTAL  *1  *8 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  ,  .9 

TX    BAYLOR  COLLEGE  MEDICINE 
TOTAL  1  .7 

FEMALE  0  .0 

MALE     "  1  ;9 

TX    BAYLOR  UNIVERSITY 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  . 

TX    €PI5  THEOL  SEN  SOUTHWEST 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TX  OBLATE  COLLEGE  CF  STHMST 
.    TOTAL  0'  .0 

FEMALE  0  *  ,0 

MALE  0     '  .0 

TX    SNT  MARY 'S  U  SAN  ANTONIO 
TOTAL  1  *5 

FEMALE  1  1*9 

MLE  0        .0  ' 

TX    SOUTHERN  METH  UNIVERSITY 
TOTAL  2  .7 

FEMALE  1  1«* 

HALE  '     1  »5 

TX     SOUTH  TEXAS  COLLEGE  LAM 

. TOTAL  0  .0 

'    FEMALE  0  .0 

MILE  .  0  .0 

TX     TEXAS  ACM  U  MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


7  ,5a 

3  8*3 

4  3*9' 


TX    TEXAS  CHIROPRACTIC  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HUE  0  .0 

TX     TEXAS  CHRISTIAN  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  *   0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  COLLEGE  CSTEO  MEO 
"TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MILE  0  .0 

TX    TEXAS  SOUTHERN  UNIVERSFTY 


0 
0 

,0 

6 

■3- 
5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
0 
5 

4 
0 


.0 

•  0 

,  *° 

5*6 
10*7 
4.3 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.<r 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

1*7 

•  0 
2*3 

1.4 

•  0 
1.7 

•  0 

•  0 

•  0 

1*7 

♦o. 

1.8 

2.2 
8.3 
.0 

.0 
•0 
.0 


—TOTAL 

0  .0 

52 

81.3 

FEMALE 

t       0  .0 

19 

100.0 

MALE 

0  .0 

33 

73.3 

TX  TEXAS 

TECH  UNIVERSITY 

TOTAL 

-     .     °0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

mit . 

0  .0 

0 

•  0 

TX    UNIVERSITY  OF  OALLAS 

Total 

0  .0 

0 

•0 

female 

0        .0  * 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

TX     U  CF  HOUSTON  CEK  CAMPUS  ., 

TOTAL 

0        <0  , 

14 

's.6 

FEMALE 

0  .0 

5 

4.0 

NILE 

0  .0 

9 

3.4 

TX    UNIVERSITY  OF  SNT  THOMAS 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0     o  .0 

"  0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

TX    U  OF  TEXAS  AT  AUSTIN 

TOTAL 

2  *4 

18 

3.3 

FEMALE 

0  .0 

8 

4.8 

MALE 

2  .5 

10 

2.7 

TX    U  TEX 

HLTH  SCI  CTR  OALLAS 

TOTAL 

0  .0 

4 

2.0 

FEMALE 

0  #0 

1 

2.9 

MALE 

0        .0  • 

•  3 

*  1.9 

TX    U  TEX 

HLTH  SCI  CTR  HOUSTN 

TOTAL 

0  .0 

2 

♦  9 

*  FEMALE 

0  *0 

1 

3.1 

M*LE 

0  .0 

1 

.5 

TX    U  TEX 

HLTH  SCI  SN  ANTO 

TOTAL 

0  *  .0 

2 

•  8 

FEMALE 

0  .0 

1 

2.8 

MALE 

0  .0 

.5 

TX    U  TEX 

MEOL  BR  GALVESTON 

TOTAL 

0  .0 

2 

1.0 

FEMALE 

-    0  .0 

1 

2.3 

MALE 

0  .0 

1 

•  6 

TX          STATE  TOTALS  ( 

.   TOTAL              14  .4 

^FEMALE                5  .6 

MALE                9  .3 


23  INSTITUTIONS) 
113  3*1 
40  5.1 
73  2.6 


NUMBER 


0 
0 
0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

0' 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

3 
0 
3 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0  " 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

1 
1 

0 

4 
0 
4 

6 
1 

5 

5 
1 
4 


32 
10 
*2- 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


XW4ITE  . 
NON-HJSPANIC 

\ 

NUMBER 


.0 

..0 
.0 

,2*1 
7*1 
♦9 

•  0  . 

•  0  / 
.0 

♦0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

1  .4 
3.7 

•  6 

1.0 
.0 
1.4 

.7 
1.9 
.4 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


1.6 
.4 

.0 
.0 
.0 

.4 

•  0 
.5 

♦  5 
2.9 

.0 

1.8 

.0 
2.1 

2.4 
2.8 
2.3 

2.5 
2*3 
2.6 


♦  9 
1.3 


2 
0 
2 

17 
.3 
14 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

16 

2 

14 

5 
2 
3 

15 
1 
14 


1.7 

♦  0 
1.9 

11.8 
10.7 
12.1 

1*4 

•  0 
1.8 


.0 
'♦0 

♦  0 

27.3 

♦  0 
27*3 

7.4 
3.7 
8.6 

1.7 
2.9 
1.4  , 

%1 
1.9 
5.8 

2*2 
5.6 
1.0 

.0 

♦  0 

•° 

6.5 
8.3 
5.9 


2  2.9 
C  .0 
2  3.1 


17*2 
*  *0 
24*4 


\ 

3 

2*5 

114 

96*6 

0 

.0 

10 

100.  ,0 

3 

2.8 

104 

96.3. 

\ 

29 

20. 1 

115 

79*9 

6 

28.6 

20 

71  *4 

21 

18*1 

95 

81*9 

2 

1.4 

138 

98*6 

0 

.  0 

30 

100*  0 

2 

1.8 

108 

98*2 

0 

.0 

20 

95*  2 

0 

.0 

3 

100  *0 

0 

.0 

17 

94*4 

*  3 

27  .3 

g 

7  9  7 
/  C  *  t 

.0 

0 

*  0 

27.3 

8 

72.7, 

20 

9.3 

196 

• 

90*  7 

5 

9.3 

4V 

90  *7 

15 

9.3 

14*. 

90*7. 

15 

5.1 

273 

93*5 

3 

4.3 

67 

95*7 

12 

5.4 

206 

92*8 

21 

7.2 

272 

92*8 

2 

3.8 

50 

96  *  2 

19 

7.9 

9  9  9 

92*  1 

10 

7.2 

128 

92;  8 

5 

13.9 

31 

86*1 

5 

4.9 

97 

95*1 

1 

1.7 

51. 

87*9 

0 

.0 

2 

66*7 

1 

1.8 

49 

89*1 

4  &  8*7 

42 

91*3 

2 

16*7 

10 

83*3 

2 

5*9 

32 

94*1 

2  2*9 
0  *0 
2  3*1 

63  98*4. 
19  .100*0 
44  97*8 


67 
4 
63 

1 
0 
1 


97*1 
100*0 
,^6*9 

1*6 
.0 
2.2 


2 

1.4 

2 

1.4 

140 

98*6 

0 

♦  0 

.0 

.0 

25 

100.0 

2 

1.7 

2 

1.7 

.  115 

98.3 

0 

♦  0 

0 

•0 

9' 

100.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

100.0 

23 

5.9 

40 

10*2 

343 

87.3 

5 

4.0 

12 

9*5 

112 

88.9 

18 

6  .'7 

23 

10*5 

231 

86.5 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

♦0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

4 

100.0 

52 

9*6 

74 

13*6 

%67 

85.8 

14 

8*3 

22 

13.1 

145 

86*3 

38 

'10*1 

52 

13*8 

322 

85*6 

13 

6*6 

18 

9*2 

178 

90.8 

3 

8*8 

5 

14*7 

29 

85*3 

10 

6*2* 

13 

8*0 

149 

*92*0 

13 

5*7" 

19 

8*4 

207 

91*2 

4 

12*5 

5 

15*6 

27 

84*4 

9 

4*6 

,  t 

14 

7*2 

180 

92*3 

22 

8*8 

30 

12*0 

220 

88*0 

5 

13*9 

7 

19*4 

29 

80*6 

17 

7*9 

23 

10*7 

191 

89*3 

2 

1*0 

09 

4*5 

187 

94*0 

1 

2.3 

6*8 

40 

••90.9 

1 

.6 

\  I 

3.9 

147 

94.8 

NON-RES IOENT 
-  ALIEN 


NUMBER 


1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
0 
4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
1 
5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

10 
2 
6 

0 
0 
0 

3 
1 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

3 
1 
2 


TOTAL 


208  5*8 
•  44  5*6 
164  5*8 


367  10*2 
99  U*5 
268  9*6 


3,200  89.0 
^686  86*8 
2.514  89*6 


29 
5 
24 


1 

NUMBER 

•  8 

118 

•  0 

*  10~ 

•  9 

108 

.0 

144 

•  0 

28 

•  0 

116 

.0 

140 

•  0 

30 

•  0 

no 

4.8 

21 

•  0 

3 

5*6 

18 

♦  0 

>  11 

.0 

,  0 

•  0 

*  11 

•  0 

216 

♦  0. 

54 

.0 

162" 

1.4 

292 

•  0 

70 

1.6, 

222 

.0 

*  .293 

•  0 

52 . 

.0- 

241 

.0 

13* 

•  0 

36 

.0 

102 

10.3 

"  .  58 

33.3 

¥  3 

9.1 

55 

♦0 

46 

.  «o 

12 

.0 

34 

.0 

69 

♦0 

4 

.0 

65 

-0 

64 

.0 

19 

.0 

45 

♦  0 

142 

.0 

25 

.0 

,  117 

♦  0 

9 

•  0 

0 

.0 

9 

2.5 

393 

1.6 

126 

3.0 

*<  267 

♦0 

4 

•  0 

0 

♦0„ 

4 

.6 

544 

♦6  " 

168 

♦  5 

376* 

.0  * 

196 

•  0 

34 

.0' 

•  162 

.4 

.  227 

•  0 

.5 

195 

•0 

250 

*.o 

;  36 

•  0 

214 

'1.5 

199- 

2.3 

44 

1.3 

155 

•8 

3,596 

•  6 

790 

.9 

:  2. 806 
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TAKE  *•    FIRST  PROFESSIONAL 


DEGREES  CONFERRED  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  ftV  MCE,  ETHNICITY,  AND  SEX* 
STATE  ANO  NATION  197B-79 


INSTITUTION, 


AMERICAN  IfcDIAN 
ALASKAN;  NATIVE 

-  NUMBER  X 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


VHITE 
NON-HISPANIC 

NUMB 13 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


UTAH 

UT    BRIGHAN  YOUNG  U  MAIN  CAM 

TOTAL  1      *.9  *  0  .0 

*     FEMALE,  .   0       .0  0  ♦0> 

.    MALE  1  0  .0 

UT    UNIVERSITY-OF  UTAH 

TOTAL  2   „    .9  «  1.8. 

FEMALE  0        .0  2  *.8 

MALE  2      hi  2  1.1 


2  INSTITUTIONS) 
4  •  1.2 
2 
2 


UT        'STATE  TOTALS  C 

.TOTAL  ,3  .9 

.FEMALE  0  .0 

MALE  3  1*1 

VERMONT 


VT    U  VT  I  STATE  AGRL  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  0 

FcMALE  0.0  0 

MALE*  0        .0  0 

VT    VERMONT  LAk  SCHCOL  . 

'TOTAL  0.0  0 

FEMALE  0        :0  .  0 

•MALE  0  0 


•3*8 
.7 


.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 


VT  STATE  TOTALS  ( 

*      TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .  .0 

MALE  0  ♦ 0 

"VIRGINIA 

VA    C  CF  WILLI  AM  AND  MARY 
TOT  AL  0  .0 

FEMALE*  ,     0  .0 

MALE  0  «Ov 

VA    EASTERN  MENNCNITE  pOLLEGE  ' 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  •  0.0 
VA    EASTERN  VA  MEDL  SCHOOL 
TOTAL  0     *  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  '0-  .0 

VA    PROT  EPIS  THEOL  SEM  IN  VA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE'  0  .0 

VA    UNION  THEOL  SEN  I N  VA 
-TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    UNIVERSITY  OF  RICHMOND 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0     ,  .0 

VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 
,  TOT  AL  0  .0 

FEMALE  0*  .0 

'  MALE  0  .0 

'    VA    VIRGINIA  COMMONWEALTH  U 
TOTAL  0  ♦0 

FEMALE  0  .0 

v  HALE  0  .0 

•  VA    VIRGINIA  UNION  UNIVERSITY 
TOT  A'  "     0  .0 

FEM4LE  0  .0 

MAL'E  0  .0 

VA    WASHINGTON  AND  LEE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'  MALE  0  .0 


7  INSTITUTIONS) 


•  0 

•  0 

•  0 


VA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
' MALE  .  0 

WASHINGTON  • 


10  INSTITUTIONS) 
59  4.4 
19  6*3 
40  3*8 


WA    GONZAGA  UNIVERSITY  0 
TOTAL  1  •* 

FEMALE  1  2*4 

MALE '  0  .0 

WA    UNIVERSITY  OF  PUGET  SOUNO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    *  0        »0  • 

'MALE  0  *° 

WA  'UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 


TOTAL 
FCMALE 
MALE 


6  1*4 
4  3*5 
2  .6 


•  4 
•0 
.4 

•0 

•  0 

•  0 

1.4 
2.7 
1.0 


,5  2.3 

2  4.8 

3  l.l 


6  r.s 

2  3.6 
4  1.4 


0 
0 
0 

4, 
0 
4 


.0 
'  .0 
.0 

1.8 
♦  0 
2.3 


1.2 
♦0 
1.4 


0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

'  '.0 

0  ° 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

f 

0 

5° 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•o 

J  0 

•  0 

4 

2.9 

1 

.7 

1 

2.5 

0 

•  0 

3 

3.1 

1 

1.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  . 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

5.8 

3 

2.9 

3 

9.1 

0 

.0' 

3 

4.2 

3 

4,.2 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

3.8 

0 

.0 

4 

20.0 

0 

.0 

1 

♦  9 

0 

*o 

16 

t 

3.3 

0 

•  .0. 

6 

4.6 

0 

.0 

10 

2.8 

0 

•  0 

9 

3.4 

4 

1.5 

4 

8.3 

0 

.0 

5 

2.3 

4 

1*8 

18 

100.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

'o 

•  0 

17 

100.0 

0 

.0 

1 

•8 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

".9  - 

0 

.0 

„6 
.0 


1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 
1 

0 

1 

2 

1  ■ 


o« 

0 
0 

1 

0 

1 


♦  7 

♦  0 
1.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


.0 
.9 

.2 
.0 
.3 

♦  7 
2.1 

♦  5 

.0 
.0 
.0 


1 

.4 

2 

.6 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

♦  4 

2 

♦9 

3 

1.2 

0 

.0 

1 

1.9 

0 

.0 

2 

1.0 

,v  0 

.0 

14 

3.3 

13 

3.1 

4 

3.5 

3 

2.7 

10 

3.2 

10 

3.2 

1.7 
•  0 
1.9 


115 
"11 
104 


98*3 
100.0 
98*1 


15 

6.9/' 

200  92.2 

4 

9.5' 

37  88*1 

U 

6.3 

163  93.1 

17 

5*1 

.315  94.3 

4 

7.5 

48     SO. 6 

13 

4.6 

267    95.0  ' 

0 

0 

•  0 

78  100*0 

0 

.0 

16  100.0 

0 

.0 

62  100*0 

0  / 

*  .0 

84  1C0.0 

0 

•  0 

>      23  100*0 

0 

.0 

61  100*0 

\ 

0 

.0 

162  100. C 

0 

.0 

39  100*0 

0 

.0 

123  100.0. 

' 

4.4 

130  .95*6 

1 

2.5 

39  *97*5 

5 

5.2 

91  94*8 

o 

♦  0 

14  100*0 

0  < 

.0 

1  100*0 

°»' 

.0 

13  100*0 

9 

8.7 

95  91*3 

3 

9.1 

30  90*9 

6 

8.5 

4         £5  91*5 

0 

.C 

41    97*  xS 

0 

•0 

8  100*0 

0 

*  .0 

33  97*1 

o 

*  .0" 

24  ioo;o 

0 

.0 

10  100*0 

0 

.0 

14  1C0.0 

6 

4.6 ' 

l)C       QC  A 
iCO  TfP*f 

4 

7.0.0 

16  80*0 

2 

.8 

109"  93*2 

17 

3.5 

467  95*3 

6 

4.6 

124  94*7 

11 

3.1 

343  95.5 

15 

5*6 

253  94*4 

5 

10.4 

43  C9.6 

10 

4.5 

210  95*5 

18 

100.0 

0  *o 

1 

10C.0 

0  *o 

17 

100.0 

0  *0 

2 

1.7 

**        117  98*3 

0 

.0 

11  100*0 

2 

1.9 

106  98*1 

■i 

73 

5.4 

1.266  94*1 

20 

6.*. 

282  93*1 

53 

5.1 

984  94*3 

'  5 

1.9 

256  97*0 

1 

2.4 

40  97*6 

4 

1.8 

216  96.9 

3 

1.2 

241  98*8 

1 

1.9 

51  98*1 

2 

1.0 

190  99*0 

39 
14 
25 


.9*2 
12.4 
8*0 


387 
99 
288 


90*8 
87*6 
92*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0. 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 

1 

5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.9 
2.4 
•6 


•6 
1.9 

,  .4 


•0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


♦0 
♦0 
.0 

.0 
.0 
♦0 

♦C 
♦0 

♦  0 

2.4 
.0 
2.9 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

1.2 
.8 
1.4 

.0 

♦  J 
.0 

.0 
.  .0 

♦  0 


3 
0 
3 

0' 
0 
0 

0 
0 
0 


in 
•  11 

106 

217 
42 
175 


334 
53 
281 


78 
16 

62 

B4 

23 
61 


16? 

3', 
123 


136 
40 
96 

14 
1 
13 

104 
33 
71 

42 
6 

*  34 

24 
10 
14 

111 
20 
111 

490 
131 
3  59 

266 
48 

220 


18 


0 

.0 

119 

0 

.0  . 

11 

0 

.0 

108 

7 

♦  5 

1,346 

1  ' 

•  3 

303 

6 

.6 

1,043 

lil 

•0 
1.3 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 


264 

41 
223 

244 
52 
192 

426 
113 
313 


1 74"° 


T  All  IE  4*    FIRST  PROFESSIONAL 


0  ECU  EES  CONFERS  EO  IY  INST  ITUT  IONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE,  ETHNICITY 
STATE ,  ANO  NATION,  W76-79 


ANO  SEXI  INSTITUTION, 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


.NUMBER 


WASHINGTON  ' 


HA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0  ■     *Q  0 

MALE  0       .0  0 

HA  o       STATE  TOTALS  Iv 
TOTAL                7  .*7 
FEMALE              '5  2-2- 
MALE       ,        2  .3 

■* 

UcST  VIRGINIA  0  * 

UV    W  VA  SCH  OSTEOPATHIC  NEO 
'  TOTAL  r  0*       .0  1 

FEMALE  0.     .0  A. 

MALE  0        ,0  1 

HV    WEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 


INST  ITUT  IONS) 
7      1  «7 
3  < 
4. 


fOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  3 
.0 

,.'4 


HV  STATE-TOTALS 
TOTAL  '  1 

FEMALE  0 
MALE  J  1 

WISCONSIN 


MI    MARQUETTE  UNIVERSITY 
TOTAL  »    0        iO  *  . 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HI    MEOIC&L  COLLEGE  OF  HIS 
TOTAL  1  »8 

FEMALE  0  .0 

.  MALE  I  1*0 

HI  '  HA SHOT AH  HOUSE 

TOTAL  0        .0  . 

FEMALE  0,  .0 

MALE  0  .0 

HI     SACREO  H':ART  SCH  THEOLOGY 
TOTAL  .0  .0 

FEMALE  0      ,  .0 

MALE  0  .0 

HI    SNT  FRAN  SET-  PSTL  NINSTRY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0;  *0 

HI     U  OF  WISCONSIN  HAOISON 
TOTAL  5  1*1 

FEMALE  2  1*6 

MALE  3  1*0 


3  5L7 
2  .8 

\ 

INSTITUTIONS) 


2 

•7 

0 

•  0 

2 

.6 

6*7 

2 

10.0 

6 

6*0 

0 

;b 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

14 

tf.2 

3 

2.4 

11 

3.5 

NUMBER 


HI          STATE  TCTALS  (  < 

*  TOTAL  '  6  .7 

FEMALE  2  1.1 

MALE  4*  '.6 

'  WYOMING  / 

HY    UNIVERSITY  OF  WYOMING 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  - 

MALE  0  .0 

\ 
WY 


INSTITUTIONS) 
24  2.7 


5 
19 


2.8 
2.6 


•  0 

•  0 

•  0 


STATE  TOTALS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0- 
0 
0 


THE  STATES  ANO  O.C. 

TOTAL  216 

FEMALE  66 

MALE  150 


•  0 

•  0 
.0 


•  3 

•  4 
.3 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

430  INSTITUTIONS) 
'  2,836.  4.1 
1,053  6.5 
1,763 


X 


.0 
,0 
.0 

.3 
1.9 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE' 
NON-HISPANIC 


NOh-RES ICENT 


0 

.6 

0 

\  iO 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0- 

•  0 

0 

.0 

18 

1.6 

_  15 

1.5 

5 

2.2 

3 

1*3 

13 

1.7 

12 

US 

3.4 


1,205 
345 
860 


1.6 

2.1 
1.6 


.0 

♦  0 

♦  0 

♦  3 
1.9 

.0 


1  '  .3 
1  1.8 
0  .0 


3 

1.1 

0 

♦  0 

2 

7.1 

o  0 

.0 

1  * 

.4 

0 

;o 

0 

•  0 

2 

1.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.0 

0 

•  0 

0 

'.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0- 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

.  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

c  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

p5 

1.1 

*  11 

2.5 

2 

1.6" 

'     --  5 

-3.9 

r 

hO 

6 

1.9 

8 

.9 

13 

1.4 

4 

2.2 

5 

2.8 

4 

•  6 

,8 

1.1 

.0 
.0 
♦  0 


,283  1*9 
294  1.8 
969  1.9 


IER 

X 

NUMBER 

I 

0. 

.  0 

7  3 

94*8 

0 

•  0 

20 

90*9 

0 

•  0 

53 

96*4 

47 

"4.6 

957 

94.7 

16 

7.0- 

210 

92*1 

31 

4.0  * 

747 

95.4 

1 

2.4 

40 

95*2 

0 

•  0 

4  100*0 

1 

2.6 

"36 

94*7 

8 

2.7  s 

'285 

97.3 

5 

9.4 

46 

90.6 

3 

1.3 

237 

98*8 

9 

2.7*  " 

325 

"977C* 

5 

„8»8*  N 

52 

91*2 

4^ 

1*  4 

273 

98*2 

5 

1.9 

263 

98*1 

2 

'  7.1 

26 

92*9 

3 

1.3 

237 

98*8 

11 

9.2 

109 

90*8 

2 

10/0 

18 

90*0 

9 

9.0 

91 

91*0 

'0 

.0 

25 

96*2 

0 

.0 

1 

100*0 

•  0 

.0 

24 

96*0 

0 

♦  0 

22 

100*0 

0 

♦  0 

0 

«0 

0 

♦  0 

22 

100*0 

0 

♦  0 

26 

1 00*  0 

0 

♦  0 

3 

100.0 

0 

.0 

23 

100*0 

35 

8.0 

401 

91*6 

12 

9.4 

114 

89*8 

2.3 

7*4 

287 

92*3 

51 

5.7 

846 

94*0 

16 

8.9 

162 

90*5 

35 

4.9 

684 

94*9 

.  0 

.0 

68 

100*0 

0 

.0 

18 

100.0 

0 

.0 ' 

50 

100*0 

0 

.0 

68 

100*0 

0 

.0 

18 

100*0 

0 

.0 

50 

1CC.0 

,540 

8.1 

62,430 

91*0 

,758 

10.9 

14,307 

88*4 

,782 

7.2 

48,123 

91*8 

11  f  CU* 

AL  1 1  n 

TOTAL 

NUMBER  ' 

/ 

t 

NUMBER 

K  4 

5*2 

77 

2 

9.1 

22 

2 

3.6 

55 

.        °  7 

.7 

1,011 

2 

.9 

228 

5.' 

•6 

763 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

1 
1 


2.4 
.0 
2.6 

.0 
.0 
.0 


.0 
•4 


•  0 

•  0 
•0 

•  0 
'.0 

•  0 

3.3 

•  0 
4.0 

.0 
.0 

!.0 

.0 
.0 
.0 

.5 
.8 
.3 


121 

520 


42 
•4 
38 

293 
53 
240 


335" 
57 
278 


268 
28 
240 

420 

*  20 
100 

26 
1 

.  25 

22 
0 

,22 

26 
3 
23 

438 
127 
311 


900 
179 
721 


68 
18 

50 


68 
18 
50 


68,611 
16,186 
52,425 


PUERTO  RICO 


PR    CATHOLIC  U  PUERTO  RICO 
TOT*»  _  '   0  .0 

F0 
f 

PR  V 

TC  0  .0 

FEf  0  .0 

MA.  0  .0 

PR   <U  Qt-  f'R-MECICAL  SCIENCES 


0  .0 
0  .  .0 
PR  RIO  PIEORAS 


TOTAL 
FEMALE 
?  MALE 

PR  AREA 

TOTAL 
'  TEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

TOTALS  '( 

0 
<~  0 
0 


►  0 
.0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 

-0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


3  INSTITUTIONS) 

0        »0  , 
"       0  *0 
0  .0 


0 

♦  0 

56 

100.0 

56 

0 

.0 

11 

100*0 

11 

0  » 

•  0 

45 

100*0 

45 

0 

.0 

123 

98*4 

123 

0 

.0 

46 

97*9 

46 

0 

•  0  . 

77 

98*7 

S  77 

0 

.0" 

193 

100*0 

193 

0 

.0 

59 

100*0 

59 

0 

.0 

-  134 

100*0 

134 

0  - 

.0 

372 

99*5 

372 

0 

.0 

116 

'  .99*1 

116 

0 

.0 

256 

99.6 

256 

100.0 


98.4 
97.5 
98.7 


99*5 
99.1 
99.6 


•  0 
.0 

•  0 

1.6 
2.1  - 
1.3 

.0 

•  0 

•  0 


a 

•0 

56 

0  ' 

.0  4 

11 

0 

.0 

45 

<0  Q 

.0 

1*5 

0 

•  0 

47 

o  0 

•  0 

78 

0 

.0 

193 

0 

•  0 

59 

0 

•0 

374 
117 
257 
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TABLE  4.    FIRSTt  PROFESSIONAL    DEGREES  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY.  ANO  SEX:  INSTITUTION, 

STATE  AND  NATION  1978-79 


NUMBER 


AMERICAN  INOIAN 
~y-         .  ALASKAN  NATIVE 

/ 

OUTLYING  AREAS  ( 
JOTAL  0  .0 

FEMALE  0,  .0 

MALE  0  .0 


BLACK  ASIAN  CR  . 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER, 


» NUMBER 


/NUMBER 


3  INSTITUTIONS)  - 
,0  .D 
i   0  .0 
o'  .0 


t 


.D 
.0 


HISPANIC 


NUMBER 


372 
256 


99.5 
99.1 
99.6. 


TOTAL 
MINORI TY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


372  -99.5 
116  99.1. 
256  99?6 


NON-RE  SIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


.5 
.9 
.4 


TOTAL 
NUMBER, 


374 
'117 
257 


ALL  INSTITUTIONS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
CHILE 


216 
66 
.150  > 


.33™B3Tr0,N?i  1.205  .1.7-  >,655  2.4  .5.912  .8.6  62,432.  90.5  641 
.4         1,053      6.5  345      2.1  ,  41D  '2.5         1.B74    11.5        14.308     87.8         ■  121 

.3         1,783  "  3.4  860      1.6  1,245      2.4         4,038*    17.7    ,    48,124    91.3  520 


.9 
.7 
1.0 


68,985 
16,303 
52,682 


•7 


^  '  TOTAL  WHITE  NON-RESIDENT 

'  ^ALASKAN  NATIVE        NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDEA.  '^HISPANIC  KINpMIV  NON-H.SPAN.C  ALIEN  ^ 


NUMBER      *  X 


NUMBER 


ALABAMA  n 

AL  *  ALABAMA  CHRISTIAN  COLLEGE 
.TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

.  MALE  0  .0 

AL    ALA'  LUTH  ACAD  AND  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0     ,  -0 

MA  LIE  0  ..0 

AL    ALEXANDER  CITY  STATE  JC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        *0  . 

AL    BOOKER  T  WASHINGTON  BUS  C 
TOVAL  P  .0, 

FEMALE  0  *0 

MALE  ,.0  *0 

AL    BREWER  STATE  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE       t-        0  ?.0 
MALE  0  .0 

AL    CHATTAHOOCHEE  VALLEY* CC 
TOTAL  0  *D 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    ENTERPRISE  ST  JR  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

'FEMALE  0        iO  y. 

MALE  sO  *0 

AL    FAULKNER  STATE  JR. COLLEGE 
TOTAL-   .  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE    '  '         0    '  *0 
GAOSDEN  STATE  JR  COLLEGE 


19 


22.8 
29*3 
20*0 


53  lOo/o 
37  100*0 
16  100*0 


39 
20 
19 


25*5 
22*0 
30*6  • 


62  100*0 
56  100*0 
6  100*0 


*20 
5 


22*7 
35.7 
10*9 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

'0 

0 
0 
0 

0 
0 

.0 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER  i 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AL    GEO  C 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AL    GEO  C 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AC    GEO  C 
TOTAL 
FEMALE. 
MALE 


6  1*7 

2  1*1 

4  2*3< 

WALLACE  ST  CC-DOTHN 
0  *0 

o  *o. 

0     '  «0 
'WALLACE  ST  CC-HNCV? 
0  *0 
0  *0 

o  *o 

WALLACE .ST  CC-SELMA 

o  *o 
o  *o 
0  *o 


AL    HUNTINGDON  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


AL    JEFFERSON  DAVIS  STATE  JC 


TOTAL 
FEMALE 

ma'le 


AL    JEFFERSON  ST  JR  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
At    JOHN  C 
TOTAL' 
FEMALE 
MA  LE 
AL    LAW  SON 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1 
1 

0 

CALHOUN  ST 
1 

'     x  0 
1 


STATE  CMTY  COLLEGE 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


AL    LIVINGSTON  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

*  ^FEMALE  0  -  *0 

*    MALE  0  *0 

AL    LOMAXrHANNON  JC 

TOTAL    '  0  .0 

FEMALE     »       *  0  «.0 
MALE  0  .0 

AL    IJLiRLEEN  B  WALLACE  ST  JC 
TOTAL  155  18*3 

FEMALE  12  23/5 

.    MALE  *         *     3  ^ 
AL    MARION  MILITARY  INSTITUTE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE      ,  0  *0 

MALE  0  .0 

AL    MOBILE  COLLEGE 

TOTAL  0  p  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .0  *° 

AL    NTHEST  ALA  ST  JR  COLLEGE 
TOTAL  '     *  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  -0  *0 


♦  0 
♦0 
*0 

♦  0. 
»0  V 
*0 

♦  0 
*0 
*0 

♦  0 
*0 

♦  0 

,  *0 
*0 
*0V 


109  30*6 

0 

.0 

39     27*  1* 

0  . 

.0 

70  33*0 

0 

*0 

9  3*B 

.  1 

♦  4 

6  4*1 

1 

♦  7 

3  3*2 

0 

•  0 

38  24*1 

1 

.6 

27  32*1 

0 

•  0 

11  *14*9 

1  " 

1*4 

47  13*0 

0 

*0 

o 

•  0 

22  12** 

o 

♦  0 

c 

27  9*7 

2 

♦  7 

11      6*  7 

0 

•  0 

16  13*9 

2 

1*7 

1  *9 

0 

•  0 

o 

•  0 

0       *o  * 

o 

♦  0 

72  24*2 

<? 
0 

•  0 

JO        *T*  .* 

o 

•  0 

36    20*5  * 

o 

♦  0 

0  *o 

0 

•  0 

0  *o 

o 

♦  0 

0      *  *0 

•0 

•  0 

1  11*1 

0 

.0 

1    20*  0 

o 

.0 

0  *o 

o 

•  0 

88     14*2  t 

1 

•  2 

53  18*2 

1 

•  3 

35  10.7 

.  0 

.0 

57  '8.3 

3 

•  4 

21  6.6 

2. 

•  6 

36  9.7 

1 

•  3 

315  100.0 

0 

•  0 

198  100.0 

0 

.0 

117  100.0 

0 

•  0 

4  15.4 

0 

•  0 

*  4    19. 0, 

•  0 

•  0 

'  0  .0 

0 

•  0 

28  100.0 

0 

.0 

18  100.0 

0 

'  .0 

10  100.0 

f 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

•0 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

o  «o 

0 

.0 

0    ■  .0 

0 

.0 

4  4.9 

0 

•  0 

4      5.4  . 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

6      2.3  * 

1 

♦  4 

1  1.4 

1 

1*4 

*   '  2.6 

0 

♦  0 

31 

12 
19 


22*8 
25*3 
20*0 


53  100*0 
37  100.0, 
Yt>  100.0 


39 
20 
19 


25*5 
22*0 
30*6 


0 

♦0 

a?  i on  ft 

0 

*0 

.56  100.0 

a 

*0 

6  100.0  ' 

0 

♦  0 

20  22.7 

0 

•  0 

15    35.7  , 

,  0 

*0 

5  10.9 

3 

•8 

112  31.5 

0 

•  0 

39  27.1 

3 

1*4  ^ 

73  34.4 

5 

2*1 

15      6. 3 

5  * 

3*4 

12  8.3 

0  . 

-0 

3  Z.2 

2 

1 .3 

41  25.° 

0 

•  0 

27  32.1 

2 

2*7 

14  18.9 

0 

.0 

53  14.7 

0 

.0 

27  14.4 

0 

.0 

26  15.0 

0 

♦0 

29  10.4 

0 

♦  0 

11  6.7 

0 

.  .0 

18  15.7 

0 

♦  0 

l  Q 
1            * » 

0 

*0 

1  1*2 

0 

*0 

0  *0 

0 

♦0 

72  24*2 

0 

♦  0 

36  29*5 

0 

*0 

36  20.5 

0 

♦  0 

c          0  *u 

0 

♦  0 

0  .JO 

0 

.  *o 

0  *o 

0 

•  0 

1  11*1 

1  0 

.0 

1  20*0 

0 

.0 

0  *o 

0 

•  0 

90  14*6 

.0 

.0 

55  18*9 

0 

.0 

35  10*7 

2 

.3 

0 

♦0  ' 

23  7i3 

2 

♦  5 

40  10.7 

\  o 

.0 

315  100.0 

0 

.0 

198  100.0 

0 

.0 

117  100.0 

0 

•  0 

4  15.4 

0 

•0 

4  19.0 

0 

;o 

0  .0 

0 

.0 

28  100.0 

0 

.0 

18  100.0 

0 

•0 

10  100.0 

0 

•  0 

15  18.3 

0 

.0 

12  23.5 

0 

.  .0 

3  9.7 

1 

1.5 

r  1.5 

0 

.0 

0  ^.o 

1 

1.5 

I  »*5 

0 

.0 

4  4*9 

✓  0 

.0 

4  5*4 

0 

♦  0 

0  *o 

0 

.0 

7  2*7 

0 

.0 

2  2*9 

0 

♦0 

5.  2.6 

102 

75*0  ' 

3 

2*2 

29 

70*7 

0 

•  0 

73 

76  .  8 

3  • 

3*2 

0 

.P 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

ft 

o 

.0 

114 

74*5 

0 

:°J 

71 

78*0 

0 

\J 

43 

69*4 

o 

0 

•  0 

o  - 

/o 

.0 

.0 

,0 

/♦o 

0 

•  u 

o 

/  ♦O 

68 

V7.3  , 

.0  / 

.0 

27 

64*3 

0/ 

•0 

41 

89  *  1 

o 

.0 

244 

68*5 

0 

•  0 

105 

72*9 

0 

.0 

Ijt 

65*6 

o 

•  0 

224 

93*7 

0 

.0 

133 

91*7 

0 

•  0 

'  91 

'96*8 

o 

♦  0 

117 

74*  1 

0  - 

•  0 

57 

67.9  . 

0 

.0 

60 

91*1 

0 

I 

•o 

294 

81.4 

14 

3.9 

159 

84*6 

2 

1.1 

Il35 

78.0 

12 

6.9 

249 

^89*2 

r 

.4 

152 

*92*7 

i 

.6* 

97 

84*  3  _ 

0 

•  0 

113 

"99*1  « 

0 

•  0 

84 

|98.8 

0 

'♦0 

29 

10G.0 

50 

.0 

223 
86 
139 

1 

.  1 
0 


175*5 
70*5 
J  79*0 

ioo.o 

100*0 
♦  0 

88*9 
80*0 
100*0 


528  85*4 
236r  81*1 
292  89*3 


617 

292 

'325 

\o 

/O 

.  o 


89*4 
92*1 
87*1  . 

•0 
.0 
♦  0* 


1 

o. 
1 

0 
0 

o- 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

10 
2 


22  84.6 
.17'  81.0 
K5  100.0 


0 
0 
0 

67 
39 
28 

66 
0 
66 

77 
70 
7 

248 
68 
180 


..0 
%0 
•0 

81.7 
76*5 
90.3 

.98*5 
.0 
98.5 

95.1 
94*6 
100.0 

94i3 
97*1 
93*3- 


0 
0 

o  - 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.3 

•  0 
.6 

.0 

•  0 

•  o. 

•p.* 

.0 
.0 

♦o' 

.0 

;o 

1.4 

.  .6 
2.1  . 

.0 

•  0 

;o 

•o 
♦o 

.0 

♦o 
•o 

•  o 

♦o 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

3.0 

•  0 
4*1 


136 
41 

95 

53o 

37 

16 

153 
91 
62 

62 
56 
6 


42 
46 

356 
144 
212 

239 
145 

94' 

158 
.  84 
74 

36ir 
188^ 
173 

279- 

164* 

115 

114 
85 
29 

298 
122 
176 

1 
1 

0 

9 

•r 

618 
291 
327 

69C 
«317 
*373 

315 
198 
117 

>6 

.11  • 
5 

28 
18 
10 

82 
451 
31 

67 
0 
67. 

81 
74 
7 

263  ' 
70' 
193  , 


.173 


ERIC 
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TABLE  5*    ASSOCIATE  DECREES  AND  -  rjTHER  AM  AH  OS  BASEtf  ONaESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  6EYONO  HIGH  SCHOOL  CONFERRED  BY 
INSTITUTIONS  OF    HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt  ETHNICITY t  A  NO  SEX.     INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION  197B-79 


R1CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  *  ASIANS  Oil 

NON-HISPANIC  PACIFIC  iSl.ANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


NUMBER 


ALABAMA 

AL    NTHUST  ALA-.ST  JR  COLLEGE 


TOTAL  0 

♦  0 

4 

3*1 

FEmlE  0 

♦  o- 

2 

„  2*5 

MALE  0 

•  0 

2 

•>-4>0 

AL    CAKUOOO  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

^  19 

100*0 

FEMALE          '  0 

/•o 

•  '  19 

lOO'.O 

MALE              »  0 

1  .0 

0 

♦0 

AL    PATRICK  HENRY  STATE  JC  . 

21*3 

•     TOT  At  0 

•  0 

19 

FEMALE  0 
*     HALE    '  0 

•  0 

15 

*  26*3 

♦  0' 

4 

11*1 

AL    S'O  BICWP-ST  JR 

COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

170 

89*0 

FEMALE  0 

♦  0 

•  126 

89*5 

HAtG_  0 

*  .0 

42 

*  87*5 

AL    SAHFORO  UNIVERSITY 

TOTAL  1 

.d 

14 

11 .3 

FEMALE  t 

MALE  ,  0 

AL    'SELNA  «JNIV£RSIT.Y 
, TOTAL  0  .0 

FEMAL.'  0  .0 

HAL  0  .0 

AL    SH\  U  STATE  Ja  COLLEGE 
TCT    %  0.0 
FEMiwt  0  .0 

*  'HAL.**  0  .0 

AL    STHE^TN.BIBLE  CCLLEGE 
TOTAL  Q  *0 

FEMALE  •     0  .0 

'  MALE  0  .0 

AU  STHN  BENEDICTINE. COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE      %  t  .0 

'HALE  0  *t> 

AL     STHN  UNION  ST  J\  CCLLEGE 
TOTAL    \  0  *0 

FEMALE   \  0  .0 

MALE     \  0        .  0 

AL     STHN  VOCATIONAL  COLLEGE* 


14 

0 


12.0 
•  0 


85  100*0 
50  100*0 
35  100*0 


2r 

1 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

18 
7 
11 


1*1 
1*1 

i.o4 

.0 
•  *0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

14*3 
11*9 
16*4 


TOTAL- 
FEMALE 
HALE 
AL    TROY  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
HALF 


.0  *0 

0  *0  * 

0  «0 
MAIN  CAMPUS 

0  iO 

0  **0 

0  .0 


80  98*8 
53  100*0 
27  96*4 


AL    TROY  ST  U  JWHN-FT  RUCKER 
TOTAL  /  *  0  *0 

0  *0 
0'  *0 
U 'MONTGOMERY 

o;  *0 

0  *0 
0  *0 
BIRMINGHAM 
0  *0 
■  0  *0 
0  *0 
IN  HUNTSVILLE 


IN 


FEMALE 
MALE 
AL    TROY  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AL*  'U  ALABAMA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE  n 
, AL     U  ALABAMA 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
AL    -WALKER  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

'AL  STATE  TOTALS  < 

 TOTAL 

FEMALE 
MALE 


ALASKA 

AK    SHELOON  JACKSCN  COLLEGE 


12 
10 
2 

1 
0 
1 


13*0 
12*6 
14.3 

1*3 
.0 
1.3 


1  6.7 

0  .0 

1  10.0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


1 10 
74 
36 

0 
0 
0 

3 
3 
0 


17.6 
29.2 
9.7 

.0 
.0 
.0 

*  2.9 
4.8 
•  0 


40  INSTITUTIONS) 


24~ 

1*549 

24.0 

16  *5 

961 

28.9 

8  .3 

588 

18.6 

TOTAL 

10  43.5 

1 

4.3 

.  FEMALE 

10  62.5 

1 

6.3 

MALE 

0  *0 

0 

•  0 

AK.    U  ALASKA  FAIRBANKS  CAMPUS 

TOTAL 

2  11.8 

1 

5.9 

FEMALE* 

0  .0 

0 

•  0 

HALE 

2  16.7 

1  • 

8.3 

AK    U  OF  ALASKA 

TANANA  VLY  CC 

TOTAL 

4  8.3 

0 

.0 

FEMALE: 

1  7*1 

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

AK    U  OF  ALASKA 

■ANCHORAGE  CC  , 

TOTAL 

21  7*1 

12 

4.1 

FEMALE 

7  4.3 

9 

5.6 

MALE 

14  10*4 

3 

2.2 

ER( 

X 

nOmber 

X 

NUMBER  * 

0 

X  .0 

C 

.0 

4 

■ 

3*  1 

o 

♦  0  4 

o 

♦  0 

2 

2.5 

0 

* 

♦  0 

0 

*0 

2 

4*0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

19 

100*0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

100*0 

0 

♦  0  * 

0 

*0 

nj 

.  .  0 

0 

- 

*0 

0 

♦  0 

19 

21,3 

o 

o 

♦  0* 

15 

28*3 

0 

♦  0 

* 

0 

*0 

4 

11*1 

0 

*0 

0 

•0 

170 

89*0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

128 

89*5 

0 

•0 

0 

*0 

42 

67*5 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

«  15 

12*1 

0 

.  *0 

.  0 

•0 

15 

12*8 

or 

•  0 

p 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦0 

ioo. o: 

Q 

.0 

o 

♦  0 

50' 

1  CO. 0' 

0 

■*0 

0 

♦0 

.35 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

'  2 

1*1 

o 

♦  0 

6 

1 

1*1' 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1  .0 

0 

•0 

0 

♦0 

.0 

0 

•  0 

o 

.  0 

*  0 

-  *0 

0 

.0 

0 

♦  D 

0 

s  *0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  *o 

Q 

♦0 

*  0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*D 

0 

.0 

0 

♦0 

18 

14*3 

0 

•  0 

o 

.  0 

7 

11*9 

0 

t  *0 

0 

*0 

1 1 

16*4 

0 

.0 

0 

*0 

80 

96.8 

0 

.0 

+  0 

♦0 

53 

•100*0 

0 

.0 

27 

96*4 

0 

.0 

1 

1*1 

13 

14**1 

o 

♦  0 

1 

1*3 

11 

"  14*1 

0 

.0 

0 

*0 

2 

14*  3 

1 

• 

sl.3 

2 

2*5 

4 

5.0 

0 

.0 

o 

0 

;o 

1 

1.3 

2 

2*6 

4 

'5*2 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

6*7 

0 

1 

o 

♦  0 

,  0 

•  0 

0 

•  0 

0* 

♦0 

1 

10*0 

2 

♦  3 

1 

*2 

113 

18,1 

1 

♦  4 

0 

♦0 

75 

29*6 

I 

,3 

I 

♦  3 

38 

10*2 

0 

.0' 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0- 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

2.9 

0 

•  0 

0 

♦0 

3 

4.0 

0 

.  .0 

0* 

.0 

0 

•  0 

12 

•c 

17 

3 

1,602 

24. C 

6 

•  2 

6 

♦  24 

989 

29.7 

6 

.2 

11 

.4 

'  613 

19.6 

0 

*0 

0 

•  0 

11 

47.6 

Q 

.0 

o 

♦  0 

11 

68.6 

0 

♦  0 

*0 

* 

•  0 

0 

*o 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

17.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

3 

25.0 

0 

.0 

*0 

*o  . 

4 

8.3 

0 

*  .0 

0 

•u 

/  1 

7.1 

0 

♦0  ' 

0 

♦  0 

3 

#  8*8 

7 

2,4 

6 

2.0 

46 

15*5 

74 

4.3 

1 

♦  6 

24 

14*9 

C 

♦  0 

5 

3.7 

22 

16*3 

WHITE 
N0N-HI5PAN1C 


NUMBER 


NCN-RES£OENT < 
ALIEN 


NUMBER 


124 

96*  l 

77 

97*5 

47 

S*i*0 

o 

"  .0 

0 

.0 

0 

.0  «S 

70 

,79  ,7 

38 

71.7' 

.  32 

68*9 

19 

9*  9 

13 

9*1 

6 

12*5 

.109 

87*4 

:02 

87*2 

7 

100*0 

o 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

161 

97.3 

87 

98*9 

94 

95.9 

f  3 

100*0 

.  3 

100*0 

0 

♦  0 

1  00*0 

7 

100*0 

2 

100.0 

108 

65*  7 

52 

88*1 

$b 

83*6 

1 

1  *2 

f  0 

.0 

I  1* 

\ 

3*6 

79 

85*9 

67 

85*9 

12 

65*7 

76 

*  95*0 

3 

100*0 

'  73 

94*6 

14 

93>3 

100*0 

90*0 

511 

•A1.9 

178 

70.4 

333 

89.8 

16  100*0 

IT,  100*$ 

4 

100.0 

101 

97.1 

60 

95.2^ 

'  41 

100.0 

\ 


4*805  74.5 
2*334  70.1 
2*471  79.2 


12 
5 
7 

14 

5 
9 

44 
13 
31 


52*2 
31*3 
100*0 

82*4 
103*0 
75*0 

91*7 
92*9 
91*2 


TOTAL 
NUMBER 


249  84*1 
137  65*1 
112  63*0 


1 

0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 

0. 

0 
0 
0 

3 

0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0* 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0* 
0 
0 

0 
0 
0 


43 
7 
36 


.0 
2.0 

•  C 
.0. 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.0 
1.4 


♦  0 

'.0 

•p 

♦  o 

.0 
.0 

1.6 
.0 
3.1 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
fO 

♦  0 

I 

♦  0 

♦  0 

♦  0, 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


.7 
.2 
1.2 


.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  3 

•  0 
.7 


129 
79 
50 

19 
19 

C 

69 

53 
36 

191 
143 
48 

124 
117 
7 

85' 
*50 
3fT 

186 
66 
96 

3 
3 
,  0 

•9 
7 
2 


6,450 
3*330 
3tl20* 


23 
16 
7 

17 
5 
12 

48 
14 
34 

296 
161 
135 


,  -17* 


178  ' 


7" 


'ABLE  3.  ASSOC*  *  'ECREES  A  NO  OTHER* AW AR OS  8AS3O/0N  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  3EYONO"  HIGH  SCHOOL  CONFERRED^ 
(;  r*t5*     ws?  j  OF    HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY',  ANO*SEX:    INSTITUTION,- ST  ATE -ANO  NATION  1978-79 


AMERICAN  I NO LAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


N 

NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

HI  SPA NIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


ALASKA 

AH    U  OF  ALASKA  KENAI  CC 
TOTAL  2  5*6 

FEMALE  I  4.8- 

MALE  \  6*7 

AK    U  OF  ALASKA  KODIAK  CC  . 
TOTAL  1  7.7 

FEMALE  1  8.3 

MALE  0  "  .0 

AK    U-OF  ALASKA  KUSKOKMIH  CC 
TOTAL  19  61.9 

FEMALE  14  70.0 

"MALE  5  62.5 

AK '  U  ALAS  MATANUSKA-SUSITNA 
TOTAL  0        . 0 

FEfcALE  0  .0 

MA  IE*  0  .0 

AK    U  OF  ALAS.  JUNEAU-OGLS  CC 
TOTAL  2  10.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  2S.0 

AK    U  OF  ALASKA  KETCIKAN  CC 
TOTAL  1*  6.3 

FEMALE  5  7.1 

MALE  ■  *9  5.9 

AK    U  OF  ALASKA  SITKA  CC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 


MALE 


**0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


•0 

•  0 
.0 

.  .0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

5.0 
.0 
12.5 

.0 
.0 
.0 

25.0 
.0 
50.0 


AK          STATE  TOTALS 

TOTAL  75 

FEMALE  39 

MALE  ,  36 

ARIZONA 


AZ    Aft  I ZONA  WESTERN  COLLEGE 
*.*     TOTAL'  7      3.3  : 

FEMALE--^  5  5.0 

MALE  2  1.8 

AZ  -  CENTRAL  ARIZONA  COLLEGE 
TOTAL     -  10  2.9 

FEMALE    '  2  1.8 

"MALE  8  3.5 

AZ    COCHISE  COLLEGE 

TOtA'. '  1.2 
.  FEMALE  0  .0 

MALE  I 
AZ    COLLEGE  OF  G AN ADO 
TOTAL  25  92.6 

FEMALE  16'  88.9 

-    MALE  9  100.0 

AZ    OEVRY  INST  OF  TECHNOLOGY 
TOTAL  '6  1.0 

FEMALE  0  .0 

.  MALE  6  1.0 

AZ    EASTERN  ARIZONA  COLLEGE 
*  TOTAL  19  10.9 

FLMALE  9     16. 1 

MALE  10  8.4 

t AZ    GLENDALE  CMTY  COLLEGE 
.    TOTAL  .  2 

"  FEMALE  2 
MALE  0 
AZ    MARICOPA  TXH  CC 
TOTAL  19 
FEMALE  13 
MALE  .  6 
AZ    MESA*C0ft3UNMY  COLLEGE 
TOTAL     "     ^  7 
FEMALE  V 
MALE      jl  3. 
.    AZ  PHOENIJrCOLLEGE* 
TOTAL  18 
FEMALE  15 
MALE  3 
A*1    XOTTSOALE  CMTY  COLLEGE , 
v  TOTAL  6  1.7 

FEMALE  5  2.5 

MALE  _-l—  .7- 

'    AZ    MOHAVE'CpMMUNITV  COLLEGE 
TOTAL  "2  3.4 

FEMALE  1  3.1 

MALE  1  3.8' 

AZ    ,^VAJO  COMMUNITY  COLLEGE 
,  TOTAL      #        58  a90.6 
FEMALE    .        "  38  92.7 
i  -      MALE  20  87.0 

■az   northern;ariz  UNIVERSITY 

TOTAL  2  4.4 

FEMALE     i  2  4.8 

MALE*  A  «0 


C  11  INSTITUTIONS) 

10.4  16  2.2 

11.6  10  -3.0 

9.3  6  1.5 


9 
-5 
4 

29 
6 

23 

12 

-  4 


4.2 
5;0 
3.6 

8.5 
5.5 
10.0 


•  3 

•  6 
.0 

.  3.2 
4.4 
2.0 


•  6 

2.1 
3.4 

♦  7 


0 

0- 
0 

19 
0 
19 

3 
0 
3 

10 
7 
3 

46 
21 
25 

25 
^12 
13 

40^ 
19> 
21 

1 
1 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 


3.0 

3*1 

1.7 
•  0 
2.5 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


.NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUH8ER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


of 

♦  0 

0 

.0 

2 

5.6 

34 

94*4 

:  o 

.0 

°l 

.0 

0 

.0 

1 

4.8 

20 

95*2 

>  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

6.7 

*  14 

93*3 

o 

.0 

J 

♦  0 

0 

.0 

1 

7.7  - 

12 

92*3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

8.3 

11 

91.7 

0 

•  0 

0 

•0 

0- 

.0 

0 

♦  0  * 

1 

1 00.  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

19 

67*9 

9 

32*1 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

14 

70.0 

6 

30.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

62.5 

3 

37  .5 

Q 

.0 

0 

.0 

-0  * 

*  .0 

0 

.0' 

17 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100  *0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

15 

100*0 

0 

^0 

.0 

1  / 

5.0 

4 

20*0 

1  6 

80*0 

o 

.0 

0 

.0 

1 

8.3 

1 

8*3 

11 

91.7 

0 

•  0 

0 

"♦0 

0 

.0 

3 

37.5 

5 

62*5 

0  . 

.0 

8 

3.6 

4 

1.8 

26 

11*7 

196 

88*3 

0 

•  0 

1 

1.4 

1 

1.4 

7 

10*0 

63 

90*0;' 

0 

.0 

7 

4.6 

3 

2.0 

19 

12.5 

1 33 

87.  5 

o 

.0 

o 

.0 

0 

♦  0- 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

•0 

0 

,.o 

0 

•0 

0 

.0 

2 

100.0 

0* 

•  0 

0 

r.o 

0 

.0 

1 

50*0 

1 

50  .0 

Q 

.0 

15 

2.1 

11 

1.5 

117 

16*2 

606 

83.7 

1 

•  1 

8 

2.4 

-  3 

.9 

60 

17*9 

275 

82  . 1 

Q 

•  0 

v  7 

1.8 

3 

2.1 

57 

14.7  •  v 

331 

85.  1 

1 

.3 

1  .9 

51 

23.9 

71 

33*3 

142 

66.7 

0 

.0 

1 

1.0 

27 

26.7 

38 

37*6 

62.4 

0 

.0 

3 

2.7 

24 

21.4 

33 

29*5 

79 1 

70.5' 

-Q 

•  0' 

1 

•  3 

90 

26.5 

130 

38*2 

210 

61.8 

0 

.0 

1 

.9 

29 

26.4 

3: 

34*5 

72 

65*5 

0 

♦  0 

0 

♦  C 

61 

26.5 

92 

40*0 

138 

^60.0 

o 

•  0 

3 

2.0 

91 

22.3 

1 12 

27.5 

292 

71.6  ' 

4 

uo 

.4 

2.4 

40 

23.8 

48 

28*6 

119 

70.8 

1 

.6 

4 

1.7 

51 

21.3 

64 

26*7 

173 

72*  1 

3 

1  .3 

o 

.0 

o 

♦  0 

25 

92*6 

2 

7.4  ; 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

16 

38*9 

2 

11. 1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

9 

100*0 

0 

*0 

0 

.  0 

3 

"  .8 

35 

5;6 

65 

10.4 

562 

89.6 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.3 

1 

4*3 

22 

95.7  _ 

0 

♦  0 

5 

•  8 

34 

5.6 

64 

1  0*6 

540 

89.4 

0 

♦0 

10 

5.7 

42 

2.4.0 

74- 

-42*3 

101 

57.7 

0  . 

.  .0 

0 

.0 

6 

10*7 

15 

26*8 

41 

13.2 

0 

.0 

10 

8.4 

*6 

30.3 

59 

49*6 

60 

50  .4 

o 

.  0 

<J 

1.4 

43 

6.7 

64 

9*9 

573 

88.7 

9 

1.4 

7 

2.2 

24 

7.4 

40 

12*3 

235 

87.7 

0 

•  0 

2 

•  6 

19 

5.9 

1 .  24 

7.5  ' 

288 

89.  7 

9 

2.8 

Q 

1.3 

7<» 

12.5 

■147 

24*7 

447 

75.3 

0 

.0 

4 

1**3 

25 

8.4 

-63 

21*2 

234 

78.8 

0 

•  0 

4 

1.3 

49 

16*5 

84 

28*3 

213 

71.7 

o 

♦  0 

-  .6 

65 

7.2 

102 

1 1*3 

790 

87.9 

7 

•  8 

1 

-  .2 

32 

7.5 

^  49 

11*5 

375' 

88*2 

1 

♦  2 

4 

•  8 

33 

7.0 

53 

11*2 

415 

87*6 

6 

1.3 

14- 

1.6- 

77 

9.0 

149 

17.3  

-  ^708 

82*3 

3 

•  3 

10 

?.3 

27 

6.2 

71 

16*2 

365 

83.5 

1 

•  2 

4 

.9 

50 

11.8 

78 

18.4 

343 

"81.1 

2 

• 

1 

.3 

2 

♦  6 

V 

10 

2.8 

343 

97.2 

0 

•  0 

1 

.5 

0 

.0 

k  7 

3.5 

193 

96.5 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

1*3 

3 

2.0 

150 

98*0 

0 

•  0 

1 

1.7 

2 

3.4 

5 

8.6 

53 

91*4 

0 

•0 

i 

3.1 

1 

i.l 

3 

9.4 

29 

90*6  - 

0 

.0 

0 

♦  0  <■ 

>'  1 

3.8 

2 

7.7 

2* 

92.3 

0 

.0 

0 

•  0  * 

3 

4.7 

61 

95.3' 

3.  4.7 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

4.9 

40 

97.6 

1 

2.4 

0  , 

.0 

0' 

.0 

1 

4.3 

21 

91*3 

2 

m  8.7  * 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

4.4  ' 

4 

8*9 

41 

91 .1  o 

0 

•0 

0 

.0 

2 

4.8 

,  4 

9*5 

38 

90*5 

0 

♦  0 

0 

.0 

'  0 

.0 

0 

.0: 

3 

100.0 

0 

.0 

36 
21 
15 

13 
12 
1 

28 
20 
8 

17 
2 
15 

20 
12 
8 

222 
70 
152 

4 

2 
2 


724 
335 
389 


213 
101 
112  « 

340 
110 
230 

408 
168 
240 

27 1 
18 
9 

627 
23 
604 

175 
56 
119 

646 
325 
321  * 

594 
29/ 
297 

899 
425 
474  ' 

860 
437 
423 

353 
200 
153 

58 
32 
26* 

64 
41 
23 

45 
42 
3 


175 
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TABLE  5      ASSOCIATE  DECREES  ANO  GTHERAKAROS  BASEO  ON  LESS*  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYONO  HIGH. SCHOOL  CONFERREO  BY 
INSTITUTIONS  OF    HIGHER  EOUCAT tON  BY  RACE,  ETHNICITY,  ANO  SEX?     INSTITUTION.  STATE  ANO  NATION  1978-79 


AMERICAN  INDIAN 
ALAS KAN: NATIVE 


NUMBER 


BLACK       \       ASIAN  OR 
NON-HlSPANIclPACIFIC  iSLANOER 

NUMBER  t\ 


HISPANIC 


.ARIZONA 


Al    NORTHLAND  PIONEER  COLLEGE 
TOTAL  4*  10.8 

FEMALE  2  15.4 

HALE  2  8i3 

kl    PI  HA  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL'  13  1.3 

FEMA  LE  7  1.5 

MALE  -  6  1.1 

kl    STHHSTN  BAPT  8I8LE  C 


TOTAL  0 
FEMALE 

HALE  0 
kl    YAVAPAI  COLLEGE 

TOTAL  ^ 

FEMALE  4 

KALE  -4. 


TATE^TOT 


.0 
.0 
.0 

4.5 
4.6 
4.3 


0 
0 
0 

39 
15 
24 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0  ' 

.0 

.0- 

3.8 
3.3 
4.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


kl  STATE/TOTALS 
TOTAL    /  201 
FEMALE   /  125 
MALE  /  82 


3.2 
4.4 
2.2 


18  INSTITUTIONS) 
233  3.6 
90  3.2 
143  3.9 


ARKANSAS 

AR    AMERICAN  C  OF  COMMERCF 

TOTAL     *      '      0  -0_-.  

femaIe  0  .0 

MALE  0  .0 

AR.  ARKANSAS  BAPTIST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE      "  0  .0 

MALE  0        .0  . 

*AR  ,  ARKANSAS  STATE  U  MAIN  CAM\ 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AR    ARKANSAS  STATE  U  BEE8E  BR 
TOTAL  0  .0 

FEMALE       .         0  .0 
KALE  0  .0^ 

AR    ARKANSAS  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0' 

FEMALE  0  .0 

fLE  0  .0 

kPITAL  CITY  BUS  COLLEGE 
J-AL  0  .~0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AR.  CENTRAL  BAPTIST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AR    CROWLEY*  S  RI0G6  COLLEGE 
TOTAL  0        .0  , 

FEMALE  0  .0 

jMALE  0  vO 

AR  _  EAST  ARK  CMTY  COLLEGE 
JOT  AL       <  0  .0/ 

•  FEMALE  0  .0 

\  ,  MALE  *  0  .0 

AR>   GARLANO  CO  CMTY  COLLEGE 
TOT  AL     J  0  .0 

,FEMALE  0  .0 

MALE     '  0  .0 

AR    HAROING  COLLEGE  MAIN  CAM 


TOT  A 

*  e% 

AR  clp 

to)"  a 


TOTAL 
FEMALE 
'MALE 
'AR  HENDERSON 

r  TOTAL 
*  FEMALE 
.  MALE 
AR 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
ST  UNIVERSITY 
0  .0 
0  .0 
0    '  .0 
JOHN  8R0WN  UNIVERSITY 
'  TOTAL  .     0  .0 

'FEMALE  0  .9 

' MALE  .0  .0 

AR    MISS  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL'     *  0  "  .0 

FEMALE  0  .0 

■    MALE      *  0  .0 

AR    NORTH  ARKANSAS  CC  . 
1  TOTAL  0  ,.0 

FEMALE  0  .0 

1  MALE  0  .0 

AR>  PHILLIPS  CO  CHTt  COLLEGE 


Itotal'  o 

FEMALE'  0 

MALE  0 

AR    SHORTER  COLLEGE 


TOTAL 

FEMALE 
'MALE 


0 
0 

0> 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


,3_ 

_-B.8_ 

3 

15.0 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

100.0 

0 

.0 

4 

8.0 

4 

8.7 

0 

.0 

6 

5.0 

2 

4.5 

4 

5.3 

0 

♦  0 

0 

4  .0 

0 

.0 

41 

36.6. 

22 

38.6 

19 

34.5 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

30 

38.  b 

25 

49.0 

5 

18.5 

14 

9.9 

9 

10.2 

5 

f  .4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

*  1 

*'  7.7 

1 

10.0 

0 

.0 

~0 

«  .0 

0 

•  0 

0 

♦0 

17 

18.3 

12 

21.8 

5 

13.2 

0 

.0 

0 

-  .0 

0 

.0 

51 

37.2 

40 

38.5 

11 

33.3 

14 

100.0 

9 

100.0 

5 

100.0 

ER 

X 

HUHD  tK 

0 

.0 

6 

16.2 

0 

.0 

1 

7.7 

o 

A 

•  U 

5 

20.  8 

10 

1.0 

191 

18.8 

6 

1*3 

69 

15.2 

4 

.7 

122 

21.7 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

!o 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

.6 

9 

5.0 

0 

.0 

3 

i  3.4 

1 

1  .1 

I  6#5 

77 

1.2 

783 

12.0 

36 

1.3 

2  89 

10.2 

4 1 

1.1 

404 

13.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

,  0 

•  0 

o 

.0' 

0 

.0 

p 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

ft 

0 

..o 

0 

•  0 

-  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

,0 

.0 

0 

.0 

0 

•  Q 

0 

r  ^0 

Q 

•  0 

f  o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

\o 

0 

:0 

0 

.0 

0 

:'.  -° 

0 

.0 

0 

."0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
0 
0 

v 
o 

2 

0 
0 

o1 

0 
0 

0  " 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

i  1.4 
.0 
3.8 

,    .0  , 

•  ^ 
'  .0 

.0 
.0 
.0 

4.3 
5.0 
.0 

.0 
.0 
-  .0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


10 

1 8 

253 
97 
L56 

!  o 

;  o 

18 

la 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

1.4 
2.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

c.O 
.0 
•  .0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

•  0 
.0 


27.0 

\    f  27 

73*0 

23*1 

\  10 

76.9 

29.2 

\  U 

70*8 

25.0 

\749 

73.9 

21.4 

\354 

78.1 

27.8 

U95 

70.4 

.0 

\  6 

100.0 

.0 

\4 

100.0 

.0 

r 

100.0 

10*1 

88.3 

8.0 

92.0 

12.0 

78\ 

.84.8 

lvf300  19.9 
540  19*1 
760  20.5 


3~  8. 


3 

15.0 

0 

.0 

1 

LOO.O 

1 

100.0 

0 

.0 

4 

8.0 

4 

8*7 

0 

.0 

6 

5.0 

2 

4.  5 

4 

5.3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

41 

36.6 

22 

38.  6 

19 

34.5 

0 

•  0 

0 

•  0 

ft 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

30 

38.5 

25 

49*0 

5 

18.5 

18 

12*8  4 

11 

12*5 

7 

13.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.7 

1 

10.0 

0 

.0 

1 

4.3 

1 

5.0 

0 

.0 

17 

18.3 

12 

21.8 

5 

13*2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

51 

37.2  ' 

40 

38*5 

11 

33*3 

14 

100*0 

o 

100*0 

5 

100*0 

5,207  \79*6 
2,287  \80.8 
2,920    78. h 


70  62. % 
34  p*.6 
36  65.5 

18  100.0 
13  100.0 
5  100*0 

29  100.0 
17  100.0 
12  100.0 

4;  60.3 
26  51.0 
21  77.8 


2  100.0 

2  100.0 
0  .0 

12  92.3 
9  90.0 

3  100*0 

22  95.7 
19  95.0 
3  100.0 

76  %81.7 
43  78.2 
33  8,6.8 

98  100*0 
53  100.0 
45  100.0 


ER 

X 

NUMBER 

0 

♦  0 

37 

0 

.0 

13 

o, 

.0 

24 

12 

1.2 

1,014 

2 

.4 

453 

10 

1.8 

561 

0 

.0 

6 

0 

.0 

4 

0 

.0 

2 

3 

U7 

170 

0 

.0 

87 

3 

3.3 

92 

38 

•6 

6  ,545 

5 

.2 

2,832 

33 

.9 

3,713 

0 

.0 

34 

0 

.  0 

9  ft 

0 

.0 

*  14 

0 

.0 

1 

0  - 

.0 

1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

50 

0 

.0 

*  46 

0 

•0 

4 

0 

.0 

120 

0 

•  0 

44 

0 

.0 

76 

0 

.0 

11 

0 

11 

0 

".  .0 

0 

1 

.9 

112 

1 

1.8 

57 

0 

.0 

55 

<0 

.0 

18 

0 

•  0 

1 3 

c 

.0 

5, 

0 

.0 

29 

0 

.0 

17 

0 

.0 

12 

1 

1.3 

78 

0 

.0 

51 

1 

3.7 

27 

0 

.0 

141 

0 

.0 

88 

0 

.0 

53 

0 

.0 

2 

0 

r  A 
•  0 

2 

0 

.0 

0 

0 

*  .0 

13 

c 

•  0 

10 

0 

.0 

3 

0 

.0 

23 

0 

•  0 

9ft 

0 

.0 

3 

0 

.0 

93 

0 

•  0 

5  5 

0 

.0 

38 

0 

•  0 

98 

0 

.0 

53 

0 

.0 

45 

0 

•  0 

13Y 

0 

•  0 

104 

0 

•  0 

33 

0 

•  0 

14 

ft 

•  0 

9 

.0 

5 

If'''-  "-  v 
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T/BLE  5« 


ASSOCIATE  OEGREES  ASO  OTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  ITHAN  FOUA  YEARS  OF  U0RK  3EY0N0  HIGH  SCHOOL  CONFFRREO  BY 
INSTITUTIONS  OF    HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,   ETHNICITY-,  ANO  SEX:     INSTITUTION,  STATE  AND  NATION  1978-79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUK8ER 


•      8 LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUM8CR 


HISPANIC 
NUM8ER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

X  '  NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 
NUMBER 


ARK  AW  AS 

c 

AR  STHN 

ARK  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

0  .0 

I 

2.4 

FEMALE 

0  .0 

I 

2*6 

'MALE 

0  .0 

0 

.0 

AR  STHN 

ARK  U  EL  DORADO- 8R 

TOTAL 

0  .0 

3 

12.0 

FEMALE 

0  .0 

2 

16.7 

MALE 

0  .0 

I 

7.7 

AR  STHN 

ARK  U  STHWST  TECH 

10.5 

v  TOTAL 

0  .0 

9  ■ 

FEMALE 

0  .0 

2 

9.1 

HUE 

0  .0 

7 

10.9 

AR    SOUTHERN  8APTIST  COLLEGE 

2.7 

TOTAL 

0  .o 

2 

FEMALE 

0  ♦<> 

0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

2 

•  5.0 

AR     U  OF 

ARKANSAS' MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

0  .0 

I 

1.0 

FEMALE 

0  .0 

I 

1.1 

MILE 

0  .0 

0 

.0 

AR    U  OF 

ARK  AT  LITTLE  ROCK 

TOTAL 

0  .0 

13 

11.4 

FEMALE 

%  0  .0 

.13 

15.1 

MALE 

0  .0 

0 

..o 

AR    U  OF 

ARK  NEOL  SCI  CAMPUS 

TOTAL 

1  .7 

4 

2.7 

FEMALE 

0  .0 

3 

2.7 

MILE 

1  2.5 

1 

2.5 

AR    U  OF 

ARKANSAS-MONTI CELLO 

TOTAL 

0  .0 

1 

3.1 

FEMALE 

0  .0 

1 

3.2 

KALE 

0  .0 

o 

•  0 

AR    U  OF 

ARKANSAS  PINE  8 LUFF 

50.0 

TOTAL 

x0"  .0 

1 

FEMALE 

0  .o 

0 

.0 

mL£ 

0  .0 

1 

50.0 

A.<  U.OF 

CENTRAL  ARKANSAS 

TOTAL 

0  .0 

1 

20.0 

FEMALE 

0  .0 

1 

20.0 

HALE 

0  .0 

0 

.0 

AR     KESTARK  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL 

1 

7 

2.0 

FEMALE 

0  .0 

3 

1.7 

MALE 

1  .6 

4 

2.4 

AR          STATE  TOTALS  <        28  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

2  ♦! 

225 

11.5 

FEMALE 

0  .o. 

155 

12.8 

MALE 

2  .3 

70 

9.4 

CALIFORNIA  , 

CA    ALLAN  HANCOCK  COLLEGE 
TOTAL  5        .6  , 

FEMALE  2  .3 

HALE  3  -7 

CA    AM  Eft  ACAO  ORAMATIC  ARTS-M 
TOTAL     •  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA     AH  ER I  CAN  CONSV  THEATRE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    ANTELOPE  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  5  1.1 

FEMALE  1        •  * 

MALE  4  1.7 

CA    ARMSTRONG  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    AZUSA  PACIFIC  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA     8AKERSFI  ELO  COLLEGE  , 
TOTAL  10  1.1 

FEMALE  6  1.2 

MALE  4  1.0 

CA    BAR  STOW  COLLEGE 

TOTAL  *  U8 

FEMALE  3  3.3 

MALE  1  .3 

CA    BROOKS  COLLEGE 

TOTAL  8  1.5 

FEMALE  8  1.5 

MALE  0  .0 

CA    8UTTE  COLLEGE 
TOTAL  2 
FEMALE  1 

MALE  1  .4 


A5 
24 
41 

0 
0 
0 

10 

6 

10 

*  2 


8.0 
6.2 
9.5 

.0 
.0 
•0 

15.9 
16.0 
15.8 

2.1 
.9 
3.4 


1  10.0 

0  .0 

1  33.3 


0 
0 
0 

51 
31 

20 

14 
6 


48 
46 
2 


•  0 

.0 

5.6 
6.2 
4.8 

6.3 
6.6 
6.1 

9.2 
8.9 
40.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0  • 

0 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

5 
0 
5 


13 
5 


26 
10 
16 

0 
0 
0 


.0 

♦  0 
♦0 

.0 

,\ 

.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

1.0 

1.1 

♦0 

♦  9 
1.2 

.0 

2.0 
1.6 
2.5 

.0 
.0 
-0 

.0 
.0 
.0 

,0 
.0 
.0 

1.5 
.0 
3.0 


.7 
.4 
1.1 


3.2 
2.6 
3.7 

•  0 
.0 
.0 


9  14.3 
3;  12.0 
6^  15.8 


11 


2.4 
8  3.5 
3  1.3 


8  1*6 
1  .4 
7  2.7 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

37 
20 
17 

6 
2 
4 

22 
22 
0 

14 
3 
11 


.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

4.1 
4.0 
4.1 

2.7 
2.2 
3.0 

4.2 
4.2 

•  0 

2.9 
1.3 
4.2 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0  . 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


41  97.6 
37  97.4 
4  100.0 

22  88.0 
10  83.3 
12  92.3 


77 

20 
57 


89.5 
90.9 
69.1 


71  94.7 

35  100.0 

36  90.0 

103  98.1 

91  97.8 

12  100.0 

100  87.7 

72  83.7 
28  100*0 


1 

♦  / 

9 

.6.0 

141 

94.0 

o 

•  0  v. 

5 

4.5 

105 

95.5 

I 

2.5 

*10.0 

36 

90.0 

0 

.0 

1 

3.1 

31 

96.9 

o 

.0 

1 

3.2 

30 

96.8 

o 

.0 

o 

.0  -~ 

1 

100,0 

0 

♦0 

1 

50.0 

I 

50.0 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

50.  0 

1 

50.0 

0 

.o- 

1 

20*0 

4 

80.0 

o 

.0 

1 

20.0 

4 

80.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

0 

♦0 

13 

3.8 

32*4 

94.7 

o 

.0 

3 

1  .7 

172 

98.3 

o 

.0 

10 

6*  0 

152 

91.0 

3 

.2 

,243 

12*  4 

1.700 

87.1 

2 

.2 

162 

13*4 

1,045 

86.5 

1 

.1 

81 

10.9 

655 

88.0 

58 

7.1 

154 

18.8 

660 

80.8 

27 

7.0 

63 

16.3 

320 

82.9 

31 

7.2 

91 

21.1 

,  340 

70.9 

0 

.0 

0 

.0 

3-* 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

22 

100.0 

6 

9.5 

25 

39.7 

38 

60.3 

2 

8.0 

9 

36.0 

16 

64.0 

4 

10.5 

16 

42.1 

22 

57  ,9 

26 

5.6 

52 

11.2 

414 

88.8 

13 

5.7 

24 

10.4 

206 

89.6 

13 

5.5 

28 

11.9 

208 

88.1 

1 

10.0 

2 

20.0 

4 

40.0 

1 

14.3 

1 

14.3 

4 

57.1 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

.0 

2 

5.1 

2 

5.1 

37 

94.9" 

0 

.0 

0 

.0 

18 

100.0 

2 

9.5 

2 

9.5 

19 

90.5 

139 

15.2 

£37 

26.0 

662 

72.5 

84 

16.8 

141 

28.2 

354 

70.8 

55 

13.3 

96 

23*2 

308 

74.6 

37 

16.6 

61 

27.4 

137 

61.4 

22 

24*2 

33 

36*3 

57 

62.6 

15 

11.4 

28 

21.2 

80 

60.6 

34 

6.5 

112 

21*4 

388 

74.2 

34 

6.6 

no 

21.2 

386 

74.5 

0 

.0 

2 

40.0 

2 

40.0 

14 

2.9 

38 

7.8 

448 

92.2 

8 

3.5 

13 

ii.7 

214 

94.3 

6 

2.3 

25 

9.7 

234 

9C.3 

0  * 

•  0 

0 

♦  0  » 

38 

0 

.0 

4  , 

0<^ 

.0 

25 

*0 

\0 

12 

0 

*.o 

13 

0 

•  0 

86 

0 

.0 

22 

0 

♦  0 

64 

2 

2.7  , 

0 

.0 

35 

2 

5.C 

40 

0 

.  0 

105 

0 

.0 

93 

0 

.0 

12 

0 

•0 

0 

.0 

'  86 

0 

.0 

28 

0 

•  0  * 

'  1 50 

0 

.0 

110"* 

0 

♦  0 

40 

0 

.0 

32 

o  - 

.0 

31 

0 

.0 

'  1 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

5 

0 

VO 

5 

0 

.0 

0 

5 

1.5 

342 

0 

.0 

175 

5 

3.0 

167 

9 

.5 

1,952 

1 

.1 

1,208 

'  8 

1.1 

744 

* 

o 

•  3 

♦  4 

817 

3 

.8 

386 

0 

.0 

431 

0 

•  0 

34 

0 

.0 

12 

0 

.0 

22 

0 

.0 

63 

0 

.0 

25 

0 

.0 

38 

0 

•  0 

/  / /  ' 
*too 

0 

.0 

230 

0 

.0 

236 

4 

40.0 

•> 

28.6 

7 

2 

66.7 

3 

0 

•  0 

.39 

0 

•  0 

18 

0 

21 

14 

1.5 

.913 

5 

1.0' 

500 

9 

2.2 

413 

25 

11.2  * 

223 

1 

1.1 

91 

24 

18.2 

132 

23 

4.4 

523 

22 

/..2 

518 

1 

20.0 

5 

0 

.0 

4  86 

0 

.0 

227 

0 

.0 

259 

9 

ERIC 


177 


131 


TABLE  5.    ASSOCIATE'  OEGREjjS  AND  G^HER  AWARDS.  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YE  *M  OF  HORK;BEYONO  "|G""!;?;jp"NFli;5!?9BV 
INSTITUTIONS  OF    HIGHER  EOUCATION  BY  RACEi  ETHNICITY ♦  ANO^SEX:     INSTITUTION  STATE  ANO  NATION     1978  79 


«Mi.%ICAN  incian 
ALAS  KAN.  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER- 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


e  WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL  ' 
NUMBER 


CALIFORNIA 


CA    CABRILLO  COLLEGE 

TOTAL                 I  .2 
,    FEMALE                0  .0, 
'       MALE    «           I  .5 

c  1 
0 
1 

.2 
0 
.5 

15 

O 

7 

3.2 
2.9 
3*6 

26 
13 
13 

5.5 
4.7 
6.7  - 

43 
21 
22 

9.1 
7.6 
11.3  , 

421 
2  54 
167 

89.2 
91.7 
85.6 

8 
2 
6 

1.7 

.7  • 
3.  1 

472 
277 
195 

CA  .CALIFORNIA  INST  OF  ARTS 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                0  *0 
MALE     ,           0  .0 

0 
0 
*  0 

.0 

A 
•  U 

•0 

0 

0 

0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 

<■  0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

I   100.0  * 

0  .0 

1  100.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 

•0 

I 
0 
1 

CA    CENTER  FOR  EARLY  EO 
TOTAL                0  .0 
FEMALE                0        .0  , 
HALE                0       .0  % 

4 

0 

'30.8 
30  •  8 

!o 

0  * 

0 

0 

.0 
.  0 
.0 

0 

0 

0 

.0 
.0 
.0 

4 

4~ 
0 

30.8 
3^.8 
.0- 

9 
9 
0 

69.2 
69.2 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

13 
13 

0 

CA    CERRITOS  COLLEGE 
TOTAL        4  4 
£EMAL€     o           I  .2 
MALE                 3  -6 

30 
18 

2.7 
2.0 
3*6 

23 
1 1 

12 

2.1 
U.  8 
2.4 

128 
66 
62 

11.6 
11  .0 
12.4 

185 
90 
95 

16.' 8 
15.1 
19.0 

806 
447 
359 

73.3 
74.7 
71.7 

.108 
61 
47 

9.8 
10.2 
9.4 

1 1 099 
598 
501 

CA    CERRO  COSO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL                0  .0 
FEMALE                0  .0 

.    VMALE  ,               0  .0 

2 
2 
0 

1.8 

2.9 

~:o 

3 
2 
1 

2.7 
2.9 
2.4 

.\  I 
0 
1 

.9 
.0 
2.4 

6* 
4 
2 

5.4 
5.7 
4.8' 

106 
66 
40 

94.6 
94.3 
95.2 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

112 
70 
42 

CA    CKA8CT  COLLEGE 
,     TOTAL  *             16  1.5 
FEMALE          "        6  l.U 
MALE""              10  2.0 

37 
1 7 

20 

3.4 
2.  9 
4.0 

60 
27 
33 

5.5 
'4.6 
6*.  5 

198 
95 
103 

18.2 
16.3 
20.4 

311 
145 
166 

28.6 
24.9 
32.9 

755 
422 
333 

69.4 
72.4 
65.9 

22 
16 
6 

2.0 
2.7 
1.2 

I1O88 

5  83v 
-  505 

CA    CHAFFEY  COLLEGE 

TOTAL  *              7  .9 
FEMALE                  **  1*2 
MALE"                3  .7 

33 
1 1 

.  ZZ 

4.3 
3.2 
5*2 

0 

0 

0 

.0 
.0 
.0 

147 

66 
81 

19.2 
19.1 
19.3 

187 
81 
106 

24.4 
23.5 
25.2 

568 
264 
304 

74.2 
76.5 
72.4 

10 
0 

10 

1.3 

..0 
2.4 

^  765 
/  345 
420 

CA    CHAPMAN  COLLEGE 

TOTAL                 C  .0 
FEMALE                 0  .0 
MALE                 0  .0 

13 
i 
10 

22.0 
75.0 
18.2 

1 

0 
1 

1.7 
.0 
1.8 

7 

0 

7 

11.9 
•0 
12.7 

21 
3 
18 

35.6 
75.0 
32.7 

37 
1 

36 

62.7, 
25.0 
65.5 

I 

0 

1 

1.7 
.0 
1.8 

•  59 
4 
55 

CA    CITRUS  COLLEGE 

fOTAL                 2  .3 
F  EM*  LE                 1  -3 
MALE    *             I  .3 

23 
8 

3.4 
4.5 
2*3 

27 
1 4 
13 

3.9 
4.2 
3.7 

66 
24 
42 

9.6 
7.2 
12.0 

118 
54 
64 

17.3 
16.  1 
18.3 

566 
281 
285 

82.7 
83.9 
81.7 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

684 
335 
349 

CA    COASTLI-.c  CMTY  COLLEGE 
TOTAL                 4  2.0 
FEMALE                 1  1*0 
MALE                 3  2.9 

2 

o 

2 

1  .0 
•  0 
1.9 

7 

2 
5 

3.5 
2.0 
4.9 

14 
7 
7 

7.0 
7.1 
6.8 

27 
10 

U 

13.4 
10.2 
16.5 

174 

88 
86 

86.6 
89.8 
83.5 

0 
0 
0 

.0  e 

.0 
.0 

201 
98 
103 

CA    G3L0EN  WEST  COLLEGE 
TOTAL                 9  1.0 
FEMALE'                6  1.2 
MALE                 3  -6 

v  2 

o 

2 

.2 
•  0 

"  ".5 

41 
16 

25 

4.6 
3.1 
6.6 

43 

**  22 
21 

4.8 
4.3 
5.5 

95 
44 
51 

10.6  1 

8.6 
13.4 

799 
469 
330 

89.3 
91.2 
06.6 

I 
I 

0 

.1 

.2 
.0 

895 
514 
3f»l 

CA    ORANGE  COAST  COLLEGE 
TOTAL                 8        . 5 
FEMALE                5  .6 
MALE                 3  .4 

2 
2 

0 

.1 

*.o 

77 

2  5 
52 

4.7 
3.0 
6.4 

59 
28 
31 

3.6 
3.4 
3.8 

146 
60 
86 

8.9 
7.2 
10.5 

1 1  500 
769 
731 

91.  0 
92.7 
89.4 

2 
I 
I 

.1 

.  V 

.1 

lf  648 
830 
818 

CA.  COGSWELL  COLLEGE 

TOTAL                  1  1.8 
FEMALE                 I  12.5 
MALE                 0  .0 

3 
3 

5.4 
.0 
6.3 

25 
4 
21 

44.6 
50.0 
43.8 

3 
0 
3 

5.4 
'.0 
6.3 

32 
5 
27 

57.1 
62.5 
56.3 

13 
3 

10 

23.2 
37.5 
20.8 

11 
0 

11 

19.6 
.0 
21.9 

56 
8 
48 

CA  *  COLEMAN  COLLEGE 
1    „  TOTAL                 0  .0 
1      FEMALE               .0  .0 
MALE                 0  .0 

1 

0 
1 

.8 
•  0 
ll2 

12 
4 

6 

9.7 
9.  5 
9.8 

6 
2 
4 

4.8 
4.9 

19 
<> 
13 

15.3 
14.3 
15.9 

105 
36 
69 

84.7 
85.7 
64.1 

0 
0 
0 

.0  0 

.0 
.0 

124 
42 
B2 

r  *     rr\t  t  c/»c  nf    TwP  CAMYDN^ 
LA     CULLcuc  U"    InC  t»#*ri»una 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

8 

o 

8 

1.9 
•  0 
3l  7 

3 
3 

0 

.7 
1.5 
.0 

29 
11 
18 

7.0 

5. 1 
8.3 

40 
14 
26 

9.7 
7.1 
12.0 

372 
182 
190 

90.3 
92.9** 
88.0  N 

0 

.0 

0 

.0 
.0 
.0 

412 
196 
216 

CA    COLLEGE  OF  THE  CESERT 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                0  .0 
MAU                0  .0 

16 
7 

3.9 
4.  3 
3*.5 

2 
I 

1 

.5 
m  5 

.5 

52* 
2fl 
21 

12.6 
14'.  7 
10.4 

70 
41 

29 

16.9 
19.4 
14.4 

343 
170 

f73 

83.1 
80.6 
85.6 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

413 
211 

202 

CA    CLLLEGE  OF  MARIN 
^^TOTAL                 3  .6, 
FEMALE                 2j  .6 
MALE                 I  «5 

29 
2  4 
5 

5.4 

"  7  5 

1  .  D 

-2.3 

26 
1 4 
12 

4.8 
4.3 
5.6 

14 
11 

3 

2,6 
v.4 
1.4 

72 
51 

:i 

13.4 
15.8 
9.7 

.  466 
271 
195 

86.6 
84.2 
90.3 

0 
0 
0 

.0' 

.0 

.0 

538 
322 
216 

CA    COLLEGE  OF  THE  REDWOODS 

.5 
•  0 
1.0 

.8 

3.5 
1.7 

22 

6.0 

342 

92.9 

4 

1.1 

368 

TOTAL                 4  i.l 

2 

o 

2 

3 

7 
15 

4.0 

165 

95.4  ■ 

1 

.6 

173 

FEMALE                 1  6 
MALE                 3  1.5 

3 
0 

1.7 
.0 

10 

5.1 

7.7 

177 

90.8 

3 

1.5 

195 

XA    COLLEGE  OF  THr  ^EQUOIAS 
TOTAL                 6  1.1 
FEMALE                  *  AO 
MALE                 2  .7 

20 
g 

12 

3.8 
3.1 
4.4 

15 
5 
10 

2.8 
1.9 
3.7 

80 
37 
'  43 

15.1 
14.3 
15.9 

121 
54 
67 

22.9 
20.8 
24.8 

397 
201 
196 

75.0 
77.6 
72.6 

11 
4 

7 

2.1 

.  1.5 
2.6 

529 
259 
270 

CA    COLLEGE  OF  THE  SISKIYOUS 
TOTAL                 0  .0 

c euA i  c                i  mQ 
r  tly*  LC           •         \.          • v 

MALE                 0  .0 

2 
0 
2 

1.3 
.0 
2.3 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

2 
0 
2 

1.3 
.0 
2.3 

148 
71 
77 

92.5 
97.3 
88.5 

10 

2 

8 

6.3 
2.7 
9.2 

160 
73 

of 

ca    COLUMBIA  COLLEGE 

total  *        c  •  ;e 

FEM4LE                0  .0 
MALE                0  .0 

1 
0 
1 

.6 
.0 
1.1 

I 

0 

"  1 

.6 
.0 
1.1 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

2 
0 
2 

1.2 
.0 
2.3 

16* 
78 
86 

98. b 
1C0.0 
97.7 

0 
0 
0 

c 

.0  " 

.0 

.0 

166 
J  8 
88 

CA    COMPTON  CMTY  COLLEGE 
TOTAL                0*  .0 
.    FEMALE                0  .0 
0    MALE                0  .0 

287 
195 
92 

87.  b 
*-92. 0 
79.3 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

6 
4 
2 

1.8 
1.9 
1.7 

293 
199 
94 

89.3 
93.9 
81.0 

8 
4 
4 

2.4 
1.9 
3.4 

27  8.2 

9  ,-4.2 
*  18  /15.5 

328 
212 
116 

CA    CONTRA  COSTA  COLLEGE 
TOTAL                2  ,.4 
FEMALE       .         1  • 
MAL^                 I  -5 

}36  29.1 
'  87*"  31.0 
49  26.2 

23 
9 
14 

4.9 
3.*2 
7.5 

20 
15 
5 

4.3 
5.3 
2.7 

181 
112 

69 

38.7 
39.9 
36.9 

273 
164 
114 

59.4 
58.4 
61.0  . 

9 
5 
4 

1.9 
1.8 

468 
281 
187 

178 


ERIC 
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TABLE  5. 


ASSOCIATE  OEGREES  ANO  OTHER'  4MAR0S  BAScO  ON  |.ESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYONO  HIGH  SCHOOL  CONFERRED  BY 
INSTITUTIONS  OF    HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY,  ANO  SEXl     INSTITUTION,  STATE  AND  NATION  1970-79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACI.FIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


Hispanic 

NUMBER  " 


CALIFORNIA 

CA    OIA8LO  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  2  .2 

FEMALE  2  .3 

MALE  0  .0 

*CA     LOS  MEOaKQS  COLLEGc 
TOTAL  3  1.5» 

FEMALE  2  1.5 

•MALE  1  1.3 

CA    CRAFTON  HILLS  COLLEGE 
TOTAL  1  .6 

rEMALE  1  1.2 

MALE  0  .0 

CA    CUESTA  COLLEGE 

TOTAL  4  1-0 

FEMALE  0  .0 

MALE  4  2.0 

CA    CYPRESS  COLLEGE 

TOTAL  8  .9 

FEMALE  3  .5 

MALE  5  1.3 

CA    0-Q  UNIVERSITY  ^ 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA     DOMINICAN  SCH  PHIL  &  THEO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    OON  80SC0  TECHNICAL  INST 
TOTAL  0        .0  " 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  ^ 

CA    EL  CAM  I  NO  COLLEGE 
TOTAL  19  1.3 

FEMALE  10  1.3 

MALE  9  1.4 

CA     06  ANZA  COLLEGE 

TOTAL  3  .3 

FEMALE  2     -  -4 

MALE  1  *2 

CA     FOOTHILL  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA     FULLER TON  COLLEGE 
TOTAL  7        . 6 

FEMALE  1  .2 

JULE  6  1-0 

CA     GAVILAN  COLLEGc 

TOTAL  2  1.3 

FEMALE  0     *  .0 

MALE  2  2.9 

CA     GLENOALE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  -  1  .2 

FEMAtE  0  .0 

^         MALE"        ^      1  «6 
CA     GOLDEN  GATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,  0  .0 

CA    GROSSMCir  COLLEGE 
TOTAL  ^      '  .6 

FEMALE*  3  .5 

MALE  4  -7 

CA    KARTNELL  COLLEGE 
*         TOTAL  6  ,  1.4 

FEMALE  4  2.1 

'MALE  2  .9 

CA     HEALO  F.NGR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA.   HJMPHREYS  COLLEGE 
TOTAL  "l  2.1 

FEMALE  1  3.8 

MALE  0    ■  .0 

CA     IMPERIAL  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  1  .3 

FEMALE  1  «5 

MALE  0        .0  o 

CA     INDIAN  VALLEY  COLLEGES 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  rO 

CA     LAKE  TAHDc  CMTY  COLLEGE 
'TOTAL.  0  .0 

F  E  MA  L  E  0       *.0  &. 

MALE    '  0  .0 

CA     LASSEN  COLLEGE 


15 

1.4 

44 

4.1 

40 

3.7 

7 

1.1 

24 

3.9 

17 

2.8 

•  8 

1.7 

20 

4.3 

23 

5.0 

3 

i.5 

2 

1.0 

11 

5.4 

3 

2.3 

2 

1.5. 

c  7 

5.4 

0 

.0 

0 

.o  - 

4 

i  .3 

4 

2.5 

1 

.6 

12 

7.6 

2 

2.4 

1 

1.2 

3 

3.6 

.  2 

2.7 

0^ 

•  0 

9 

12.2 

7 

1.7 

11 

^2.7 

21 

5.1 

3 

1.4 

7 

3.3 

8 

3.8 

4 

2.0 

4 

2.0 

13 

6.4 

19 

2.0 

5 

.5 

45 

4.8 

10 

1.8 

4 

1  .7 

20 

3.6 

9 

2.4 

1 

.3 

25 

6.7 

0 

•  .0 

0 

.0 

17 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

i  oo;o 

1 

.8 

7 

5.8 

56 

46.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

.8 

7 

5.8 

56 

46. J 

222 

15.4 

121 

8.4 

103 

7.2 

132 

17.0 

^  59 

,7.6 

51 

6  .6 

90 

13.6 

62 

9.4 

52 

7.9 

6 

.6 

28 

2.9 

12 

1.2 

4 

.7 

18 

3.3 

8 

1.5 

2 

.5 

10 

2.4 

4 

1.0 

12 

2.1 

43 

7.6 

16 

2.8 

3 

1.0 

21 

6.8 

8 

2.6 

9 

3.5 

22 

8.6 

8 

3.1 

11 

1.0 

33 

2.9  . 

117 

10.2 

6 

1.1 

15 

2.7 

49 

3.9 

5 

.8 

18 

3.0 

68 

1 1  .4 

1 

.6 

9 

5.7 

35 

22.2 

0 

.0 

3 

3.4 

IS 

16*9 

1 

1.4 

6 

8.7 

20 

29.0 

3 

.7 

26 

6.2 

37 

8.8 

1 

.4* 

13 

5.3 

26 

10.6 

2 

i.: 

13 

7.4 

11 

6.3 

20 

35.1 

0 

.0 

0 

.0 

2 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

18 

35.3 

0 

.0 

0 

.0 

14 

1.2 

18 

1.6 

44 

3.9 

7 

1.2 

7 

1.2 

23 

3.9 

7 

1.3 

11 

2.0 

21 

_3.8 

11 

2.7 

28 

,6.7 

*  85 

20.5 

2 

1.0 

16 

8.3 

50 

26.0 

9 

4.0 

12 

5.4 

35 

15.7 

31 
1 

30 


9.3 
2.9 
10.0 


55 


18.8 

2^1 9 
18.3 


17 

2 
15 


5.1 
5.7 
5.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

.0 

2 

4.3 

2 

4.3 

G 

'  .0 

1 

3.8 

2 

7.7 

0 

.0 

1 

4.8 

0 

.0 

21 

5*6 

10 

2.7 

203 

54.6 

9 

4.1 

6 

2.8 

124 

57.1 

12 

7.7 

4 

2.6 

79 

51.0 

1.2 

0 

'  .0 

5 

*  2.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

2.9 

3 

2. '8 

0 

.0 

1 

.  .9 

0 

.0 

a 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

1.9 

10 

2.8 

17 

4.7 

2 

1.4 

6 

4.3 

5 

3.6 

5 

•2.2 

4 

1.8 

12 

5.4 

TOTAL 
MINORITY 


NUM8ER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCN-RES IOENT 
*  ALIEN 


NUMBER 


TOTAL  • 
NUM8ER 


101 

9.4 

976 

90.6 

0 

•  0 

lf077k 

50 

8.  1 

565 

91.9 

0  „ 

.0 

615 

5 1 

11.0 

411 

89.0 

^0 

.0 

462  • 

19 

9.3 

186 

90.7 

0 

.  0 

205 

14 

10. r 

1 16 

89.2 

0 

.0  ^ 

130 

5 

6.7 

70 

93.3 

0 

•  0 

75 

18 

11.4 

139^ 

88.0 

1 

.6 

158 

•j 

8.3 

77 

91.7 

0 

.0 

84 

1 1 

.•14.9 

62 

83.8 

1 

1.4 

7<. 

43 

10. £ 

?64 

87.7 

8 

1.9 

415* 

8.  5 

188 

89.1 

5 

2.4 

2fl  " 

25 

12.3 

176 

86.3 

1.5 

204 

77- 

8.3 

844 

90.9 

8 

.9 

929 

37 

6.7 

515 

92.6 

;  4 

5  56 

40 

10.7 

329 

88.2 

4 

1.1 

373 

17 

100.0 

0 

.0 

0 

.  0 

1  17 

9 

LOO.O 

o 

.0 

0 

.0 

9 

8 

100.  0 

o 

•  0 

o 

.0 

8 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

.0 

3  v^ 

o 

•  0 

2 

LOO.  0 

0 

.0 

2 

1 

100  .0 

o 

•0 

o 

.0 

1 

64 

52.9 

57 

47.1 

0  * 

121 

0 

A 

•  U 

o 

•0 

•  o 

.0 

Ot 

64 

52.9 

57 

47.  1 

o 

.0 

121 

465 

32.3 

9531 

'66.2 

22 

1.5 

1,440 

252 

32.4  v 

517 

66.  5 

9 

1.2 

778 

213 

32.2 

436 

65  .9 

13 

2.0 

662 

49 

5.1 

913 

94.9 

0 

•0  . 

962 

32 

5.9 

513 

94.1 

0 

.0 

545 

1 7 

4.  1 

400 

95.9 

•  0 

.0 

417 

71 

12.5 

492 

86.6 

5 

568 

32 

10.  3 

279 

89.  7 

•  0 

311 

39 

15.2 

82  .9 

5 

1.9 

257 

168 

14.7 

976 

85.3 

0 

.0 

1,144 

71 

13.0 

477 

87  .0 

o 

*  .0 

548 

97 

16  .  3 

499 

83.  7 

o 

•  0 

596 

47 

29.7 

111 

70.3 

0 

.0 

158 

18 

'71 

79.8 

0  • 

.0 

89 

29 

42.0 

40 

58.0 

o 

.0 

69 

67 

15.9 

325 

77.2 

29 

6.9 

421 

4  0 

16w  3 

192 

78.4 

13 

5.3 

245 

c  1 

15.3 

1 33 

75.6 

16 

9.1 

.  176 

0 

20 

35.1 

37 

64.9 

/  ° 

.0 

57 

2 

33  .  3 

66.7 

'  0 

.0 

6 

1 8 

35.3 

33 

64.7 

o 

.0 

51 

83 

7.3 

1,044 

91.4 

15 

1.3 

1,142 

AO 

6.  8 

539 

92  .0 

7 

1.2 

586 

^3 

7.7 

505 

90.8 

8 

1.4 

556 

130 

31.3 

285 

68.7 

0 

.0 

0415 

o  72 

37  •  5 

120 

62  .  5 

o 

.0 

192 

58 

26  .0 

165 

74.0 

o 

.0 

223 

111 

33.1 

«  210 

62.7 

14 

4.2 

335- 

1 1 

31.4 

24 

68.6 

o 

.0 

35 

100 

33.3 

186 

62.  0 

14  * 

4.7 

300 

5 

10.6 

25 

*  53.2 

17 

36.2 

47 

15*4 

19 

73.1 

3 

11?5 

26 

4.8 

28.6 

14 

66.7 

21 

235 

63.2 

137 

36.8 

0 

.0 

372 

140 

64.5 

77 

35.5 

0 

.0 

217 

95 

61.3 

60 

38.7  . 

0 

.0 

155 

6 

3.3 

238 

96.7 

0 

.0 

246 

4 

2.9 

134 

97.1 

0 

.0 

'  138* 

4 

3.J7 

104 

96.3 

V  0 

.0 

0 

.0 

42 

100.0 

0 

•  Of* 

42 

0 

.0 

26 

100.0 

0 

.0 

26 

0 

*.o 

*46 

100.0 

0 

.0 

16 

37 

10.2 

318 

87.8 

7 

1.9 

362 

14 

10.1 

121 

8  7. ,7 

3 

2.2 

130* 

23 

10.3 

197 

87.9 

4 

L.8 

224 

©  > 
ERIC 
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TABLS  5.    ASSOCIATE' DECREES  A  NO  OTHER  MARC*  BASED  ON  LESS  THAN         ^  f  f  ^S "  °  ^  « ?^  1 «|G"  ^C"^ 

*  .INSTITUTIONS  OF    HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY,  ANO  SEXt     INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION    1979  ft 


AMERICAN  IfcOlAN 
ALASKAN  NATIVE 

flfuMBER    '  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NCN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 

NUMBER         t       NUMBER         X       NUMBER  X 


.  TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE SIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


CALIFORNIA 

CA    LOMA  LINOA  UNIVERSITY 
„-      TOTAL  1  U3 

FEMALE  1  1.7 

HALE*  0  .0 

CA    LONG  BEACH  CITY  COLLEGE 
•TOTAL  43  3*2 

FEMALE  *     2Z  3*4 

MALE      ,     .     21  3.1 
CA    LOS  ANGELES  BAPT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

»  FEMALE  0  .0 

HALE'  0  .0 

.  CA    EAST  LOS  ANGELES' COLLEGE 
TOTAL  U  -9 

FEMALE  6  1*0 

MALE  5  .9 

CA    LOS  ANGELES  CITY  COLLEGE 
TOTAL    "  9  *7 

FEMALE  3  »4 

MALE      „  6  1.1 

CA    L3S  ANG  HARBOR  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

,  FEMALE  0  .0 

,    MALE  0     >  .0 

CA    LOS  ANGELES  MISSION  C 

TOTAL  1  \«9 

,  'FEMALE  1  -  1*3 

*  MALE,  .  .0  .0 
CA    LO S  AuG  PIERCE 'COLLEGE 

TOTAL  13^  1.1 

FEMALE  7'  1*1 

MALE  6  .1*0 

CA    LOS  ANG  SOUTHWEST  COLLEGE 
TOTAL  0  *0. 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

CA    LOS  ANG  TR  TECH -COLLEGE 
TOTAL  18  1.0 

FEMALE  4  .6 

MALE  14  1*4 

CA    LOS ' ANG' VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  7  .3 

FEMALE  "4        .3  ' 

MALE  3    .  -4 

CA    tfST  LOS  ANGELES. COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

CA    AMERICAN  RIVER  COLLEGE 
TOTAL  26  1.7 

FEMALE  8  1.0 

MALE  18  2.4 

CA    C3SUMNES  RIVER  COLLEGE 
TOTAL  4  1.1 

FEMLE.  1  .5 

**MALE  3  2.0 

CA  "SACRAMENTO  CITY  COLLEGE 

.'Total  -u  1.2 

FEMALE  5  .8 

,  KALE  9  1.8 

C/T  MAR YMOUNT  PALOS  VEROES  C 
TOTAL]  0        .0  ' 

V  FEMALE     '  *         0  .0 
MALE  0  .0 

CA    MELOOYLANO  SCH  THEOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    MENDOCINO  COLLEGE 
TOTAL  6  .  4.8 

FEMALE  4  5.6 

MALE  Z  3.7 

CA    NENLO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    MERCED  COLLEGE 

TOTAL  1  .2 

FEMALE  I  '  .4 

MALE  0  .C 

*     CA    MI  RA  COSTA  COl  LEGE 
'       TOTAL  0  .0 

.  FEMALE  0  .0 

KALE         *       0  .0 
CA    MOOESTO  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  U  i»4 

•  FEMALE  *  -6  1*4 

MALE  5  1.4 

CA    MONTEREY  PEN  COLLEGE 


5 

6.3 

11 

13.8 

*  4 

6.9 

6 

10.3 

1 

4.5 

5^ 

22.7 

126 

9.5 

40 

3.0 

60 

9.3 

19 

3.0 

66 

9.6 

21 

-  ?#* 

0 

.0  * 

0. 

•  0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

\.o 

46  3.9 

29  4.9 

17  3.0 

477  39.1 

282  40.9 

195  36.9 


113 

63 
50 


14.4 
14.3 
14.5 


12 


13.3 
10.7 
4  9.5 


50  .4.1 
29  4.6 
21  3*6 


366 

106 

763 
372 
391 

82 
43 
39 


92.0 
96.3 
82.8 

44.3 
54.1 
37.7  ' 

4.1 
3.7 
4.6 


142  36.0 
94  37.0 
48  34.3 


93 
42 
51 

c> 
42 
23 
19 

173 

92 
81 

9 
9 
0 


6.0 
5.4 
6.8 

11.8 
11.1 
12.8 

15.2 
14.3 
16.3 

15.0 
19.1 
.0 


139 — HV*- 
67 
72 


234 
125 
109 


11.3 
12.6 

19*2 
18.1 
20*6 


94  12*0 

48  10.9 

46  13*3 

2  1.7 

1  1.3 

1  "2.4 


22 
15- 
7 

3 
0 
3 

S155 
53 
102 

113 

60 
53 

28 
15 
13 

34 
20 
14 

21 
9 
12 


1.8 
2.4 
"1.2 


.0 
2.3 

9.0 
7.7 
9.8 

5.6 
5*1 

6.3 

7.1  " 

5.9 

9.3 

.2.2 
2.6 
1.9 

5.9 
4.3 
3.1 


185  16.2 
113  17.6 
72  14.5 


6.7 

23  a 


5  6.3 
3  5.2 
2  9-1 


43 
45 

0 
0 
0 

636 
337 
299 

209 
96 
113 


6.6 
6.7  ' 
6.6 

.0* 
.0 
.0 

54.5 
56.6 
52.4 

17*1 
13^9 
21.4 


122  15.5 
71  16.1 
51  14*8 


30 
17 
13 

96 
59 
37 

2 
2 
0 

350 
85^ 
265 

189 
107 
82 

22 
13 
9 

45 
26 
19 

17 


95 
47 
48 

13 
11 

2 


25.6 
22.7 
31.0 

7.9 
9.3 
6.4 


.5 
.7 
♦  0 

20*3 
12*4 
25*6 

9.4 
9.1 
9.7 

5.6 
5.i 
6.4 

2.9 
3.3 

2.5, 

4.8 
3.9 
6.0 

8.3 
7.3 
9.6 

21.7 
23.4 
15.4 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1.7 
2  1*0 
6  2*1 
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•0 
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.9 
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0 

.0 
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0 

.0 

1 

1.4 

1 

1.4 

52 

9.5 

31 

5.7 

63 
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28 

10.7 

20 

7.6 

34 

13.0 

24 

8.4 

11 

3i9 

29 

10.2 

39 

8.7 

12 

2.7 

31 

6.9 

16 
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5 

2.5 

14 

7.0 

23 

9.2 

7 

2.8 

17 

6.8 

6 
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17 

2.2 

50 

5 

1.2 

11 

2.6 

29 

6.e 

1 

.3 

6 

1.7 

21 

5.9 

85 

17.6 

>5 

7.2 

12 

2.5 

31 

15*3 

15 

7.4 

3 

1.5 

54 

19*3 

20 

7.1 

9 

3.2 

22 
14 
B 

297 
144 
153 

0 
0 
0 


27.5 
24.1 
36.4 

22.4 
22.4 
22.3 


.0 
.0 
.0 

832  7>*A 

439  t 

393  o8*f> 


929 
506 
423 

329 
182 
147 


76*2 
73*3 
80*0 

41*<> 
•41.3 
42.6 


45  38*5 
27  3S.0 
18  42.9 


14^9 
17*3 


181 
110 
71 

371 

262 
109 


•286  74*6 
514  74*8 
772  7.4*5 


391 
214 
177 

192 
122 
70 

198 
'96 
102 

84 
41 
43 

467 
257 
210 

*  26 
21 
5 

3 
0 
3 

16 
9 
7 

3 
1 
2 

147 

83 
64 

82 
35 


84 
51 
33 

1*0 
51 
89 


57  71.3 
43  74.1 
14  63.6 


1,031 

499 
532 


77.6 
77.6 
77.7 


.  4  100.0 
1  100.0 
3  100.0 

320  27.4 
149  25.0 
171  29.9 

290  23.8 
184  26*7 
106  20*0 

457  58.1 
259  58*7 
198  57*4 

72  61*5 
43  64.0 
24  *57.1 


1,018 
517 


83*9 
81.3 


12.3 

501 

86.8 

93.2 

1 

.3 

97*0 

0 

.0 

85.2 

1 

.8 

422  24*5 
168  24.5 
254  24.5 


1 

.  1 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

14 
7 
7 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

o 
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1.3 
1.7 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.2 
1.2 
1.2 

.0 
.0 
•0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


14  1.2 

9  &4 
5  .9 


26 
8 
18 

\5 

5 

10 


6.5 
3*0 
14*1 

.9 
.7 
1.0 


19.3 

1,630 

80*7  ' 

0 

.0 

18*2 

962 

81*8 

0 

♦  0 

2v/.9 

66  8 

79*1 

0 

.0 

48*7 

202 

51*3 

0 

♦  0 

48*0 
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52.0 

0 

.0 

50*0 

70 

50*0 

0 

.0 

12*9 

1,340 

87.1 

0 

.0 

12.3 

687 

87*7 

0 

.0 

13.5 

653 

86*5  ' 

0 

.0 

23.6 

266 

74.7 

6 

1.7 

19.8 

166 

80*2 

0 

.0 

Z8.9 

*  100 

67.1 

6 

4.0 

41.0 

638 

56.0 

35 

3.1 

40*0 

370 

57.6 

15 

2.3 

42*2 

268 

53.8' 

20 

4.0 

43.3 

27 

45.0 

7 

11.7 

44.7 

21 

44*7 

5 

10.6 

38.5 

6 

46.2 

2 

15*4 

9.7 

25 

80*6 

3 

9*7 

.0 

7 

87*5 

1 

12.5 

13.0 

18 

76.3 

2 

§♦7 

12.7 
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87*3 

0 

.0 

12.5 

63 

87*5 

0 

.0 
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47 

,  87.0 

<■  c 

♦  0 

2.8 

92 

85*2 

13 

12*0 

2.9 

28 

82.4 

5 

14.7 

2..7  • 

64 

8*6.5 

8 

10.8 

26.9 

400 

73.1 

0 

•  0 

31.7 

,  17? 

66.3 

0 

•0 

22.5 

221 

77.5 

0 

.0 

18*2 

368 

81*8 

0 

.0 

17.5 

165 

*  82*5 

0 

.0 

18*8 

203 

81.2 

0 

•0 

10*8 

666 

85*5 

29 

3*7 

12*0 

363 

85.4 

,  11 

2.6 

9.3 

303 

85.6 

18 

5.1 

29.0 

343 

71.0 

0 

•  0 

25*1 

152 

74.9 

•  o° 

.0 

31.8 

191 

68.2 

•  0 

80 
58 
22 

,328 
643 
665 


1 

3 

1,166 
595 
571 

1,219 
690 

S29  * 

786 
*  441 
345 

117 

.  75 
42 

1,213 

6361 
577 

398 
270  . 
128 

1,723 
687 
1,036 

2*021 
1,176 
845 

394 
254  ' 
140 

1,538 
783 
755 

3'56 
2  07 
149 

1,140 
642-' 
498 

60 
47 

:  is 

31 

8 
23 

126 
72 
54 

108 
34 
74 

547 
262 
285 

450 
*  200* 
o  250 

779 
425 
354 

483 

,  203 
280 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


BLACK  ,     ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


CALIFOftNlAx  , 

xCA    MOUNT  SNT  MARY'S  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  , 

MALE  0  .0 

CA    MOUNT  SAN  ANTONIO  COLLEGE 
TOTAL  52  3;2 

FEMALE  36  4*4 

MALE  16  1.9 

CA    MT  SAN  JACINTO  COLLEGE 


3 
3 
0 

4 
1 

3 


1.6' 
2.8 
.0 


.9 
.4 
1.5 


TOTAL 

HAL  t 
CA-  NAPA.  CP- LEGE 
TOTAL- 
F  EMA  LI- 
MA LE' 

CA    NATIONAL  UNIVERSITY 
*~TOTAL  2  "  2*2 

FEMALE  1  6.7 

MALE  ,  1  1.3 

CA    NORTHROP  UNIVERSITY- 
TOTAL  2  «5 
FEMALE     '  %         0  .0 
MALE              •  2  »5 
CA-  OH  LONE  COLLEGE 

.TOTAL  1  »3 

FEMALE  1  *S 

MALE  0  .0 

CA    PACIFIC  CHRISTIAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

° FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA'   PACIFIC  UNION  COLLEGE 

TOTAL  *  1.6 
"    FEMALE  0  ,.0 

MALE  1  3-6 

CA    PALOMAR  COLLEGE 

TOTAL  ^14  1.4 

FEMALE  7  1.4 

•    MALE  7      1.3  . 

CA    PALO  VEROE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEttALE        *       0  -0 
MALE  0  .0 

CA    PASADENA  CITY  COLLEGE 
TOTAL  »     2  j  .2 

FEMALE  1  «1 

HALE  "   -1  *2 

CA    PATTEN  BIBLE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE'  0  .0 

"male  0  .cu 

CA    COLLEGE  OF  ALAHEOA 
*    TOTAL  *  5  1£3 

—FEMALE  "  2  .9 

MALE  3  1.9, 

CA    FEATHER  RIVER  COLLEGE 
.    TOfAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0     „  *0 

■  CA    LANEY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

•*    MALE  0  .0 

CA    MEP.RITT  COLLEGE 
'  TOTAL  "  I  .3 

FEMALE  I  -5 

MALE         .        0  .0 
CA.  PORTERVILLE  COLLEGE 
TOTAL  1  «5 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  1.0 

CA    RIO  HONDO  COLLEGE 
,    TOTAL  8      1*3,  , 

FfMALE  4  :.2 

MALE  4  1.3 

CA    RIVERSJOE  CITY  COLLEGE 
TOTAL       *       12  1-3 
FEMALE  '  9_  1.7 

MALE  3  .7 

CA    SAOOLE BACK  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  5  .8 

FEMALE  3  .8 

MALE  2  -8 

CA    SNT  rURY/S  COLLEGE  OF  CAL 

TOfAL        •         0  .0 
,  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    SN  BERNAROINO  VLY  COLLEGE 

TOTAL  15  Z.i 

.  FEMALE  8      2.4  » 

r      MALE  7  2*1 
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NUMBER  * 

I 

7 
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8.9 

7 

6.9* 
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8.9 

.0 

0 

.0 
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6.8 

6 

.4 

55 

6.7 
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.2 

58 

7.0 

4 

.5 

3 

1.6- 

3 

1.6 

2 

1.8 

2 

1.8 

1 

1.2 

1 

1.2 

7 

1  .6 

16 

3.5 

3 

1*2 

8 

3.1 

4 

2.1 

8 

4.1 

5 

5.5 

1 

1.1 

1 

6.7 

0 

.0 

4 

5.3 

1 

1.3 

5 

1  *3„ 

9 

2.4 

0 

0 

•  0 

5 

1.3 

9 

'2.4 

9 

2.3 

26 

6.6 

6 

2.8 

•  17 

8.0 

3 

1.6 

9 

4.9 

o 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

£ 

'»  5 

2.9 

5 

3.5 

2 

.1.4 

0 

.0 

3 

10.7 

1  7 

1  .6 

38 

3.7 

7 

K4 

I*, 

2.9 

10 

1.8 

24 

4.4 

3 

9.4 

0 

.6 

2 

12.5 

0 

.0 

1 

6.3 

0 

•  0 

1 36 

'lO  5 

100 

7.7 

97 

12.3 

61 

7.7 

39 

7.7 

39 

7.7 

o 

•  0 

,.-  -()" 

.0 

0 

0 

.0 

,0 

.0 

0 

•  0 

16 1 

41.9 

54 

14.  1 

1  06 

46.1 

26 

11.3 

55 

35.7 

28 

18.2 

3 

5.9 

1 

2  .0 

0 

".0 

1 

5.6 

3 

9.1 

0 

.0 

174 

48.2 

53 

14.7 

89 

49.7 

19 

10.6 

85 

46.7 

34 

18.7 

100 

31.6" 

29 

9.2 

67 

34.7 

13 

6.7 

33. 

26.8 

16 

13.0 

2 

1.0 

4 

2.1 

0 

.0 

1 

1.0 

2 

2.0 

3 

3.0 

•  8 

20 

3.1 

3 

.9 

12 

3.6 

2 

*   -  .7 

8 

2.7 

63 

6.7 

13 

1.4 

34 

6.4 

7 

1.3 

29 

7.2 

v  6 

1.5 

14 

2.2 

22 

3.4 

5 

1.3 

10 

2.6 

9 

'3.5 

12 

4.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

72 

10.7 

12 

1.8 

31 

9*2 

*  6- 

1.8 

41 

12*3 

6 

1.8 

HISPANIC 
NUMBER 


\TOTAL 
MINORITY 

NUMBER^ 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


24 
24 
0 

239 
111 
128 

12 


23.8 
23.8 
.0 

14*5 
13*4 
15.5 


8 

7.3 

1 5 

13*8 

94 

86*2 

4 

4.8 

6 

7.1 

78\ 

,92.9 

\ 

5 

1.1 

32 

7.  1 

402 

89.1 

3 

1.2 

1 5 

5.9 

23  8 

93\0 

2 

1.0 

17 

e!7 

164 

84*i 

3 

3*3 

11  " 

i  ?  <  i 

79 

86.8 

1 

6.7 

3 

20.0 

2 

2*6 

<e 
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67 

^88^2 

17 

4.6 

33 

8.  8 

*         5  Al 

75.3 

0 

•0 

0 

.0 

100*0 

If 

4.6 

33 

8.9 
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75.3 

35 

8.9 

71 

L8?0 

318 

80.5 

17 

8.0 

41 

19.2 

169 

79.3 

_  18 

9.9 

30 

<> 

16.5 

149 

81*9 

0 

.0 

0 

.0 

&2 

66.7 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

»  0 

.0 

1 

.6 

12 

7.1 

145 

85.3 

1 

.7 

8 

5.6 

122 

85.9 

0 

.0 

4 

14.3 

23 

82.1 

75 

7.3 

144- 

13*9 

884 

85.5 

40 

8.2, 

68 

14.0 

415 

85.6 

.  35 

6.4 

76 

13.8 

469 

85.4 

4 

12.5 

7 

21*9 

22 

68.8 

1 

6.3 

3 

18.8 

12 

,  75.0 

3 

18.8 

4 

25.0 

10 

.62r5 

92 

7.1 

330 

25.5 

911 

70.5 

57 

7.2, 

216 

27.4 

545 

69.1 

_^35 

6.9 

114 

22.6 

366 

72.6 

0 
0 
0 

26 
'7 


2 
0 
2 

24 
12 
12 

13 
9 
4 

4d 
27 
21 

213 
99 
114 

87 

63 
24 

32  ' 

19 

13 

0 
0 
0 

90 
49 
41 


•0 
.0 


.0 
.0 


•  0 

0 

.0 

1 

6.8 
7.4 
5.8 

246 
151 
95 

64.1 
65.7 
61.7 

138 
79 
59 

3.9 
.0 
6*1 

6  ^«11.8 
1  5.6 
5  15.2 

45 
17 

28 

6.6, 

6.7: 

6.6^ 

251 
120 
131 

69.5 
67.0 
72*0 

105 

53 
AT 

4.1 
4.7 
3.3 

143 
90 
53 

45.3 
46.6 
43.1 

173 
103 
70 

24.6 
28.1 
21*2 

55 
28 
27 

28.2 
29.2 
27.3 

136 

68 
68 

33.4 
29.3 
38.0 

246 
118, 
128 

38.6 
34.9 
42.7 

376 
213 
163 

9.3 
11.8 
6.0 

175 
113 

62 

18.7 
21.1 
15.5 

579 
317 
262 

5.0 
4*9 
5*1 

73 
37 
36 

c 

11.3 
9.6 
14.0 

568 
348 
220 

.0 
.0 

0 

.0 
•  0 
.0 

1 
1 

,  0 

13*4 
14*6 
12*3 

189 
94 
95 

28*2 
28.0 
28.4  * 

465 
234 

100.0 
.0 
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35.9 
34.3 
-  38.3 

88.2 
94.4 
04.8 

> 

29.1 
32.4 
25.8 

54.7 
53.4 
56.9 

69.7 
70.8 
68.7 

58.9 
63.0 
54.3 

61.9 
5.9.3 
65.3 

ea.2 

89*9 
85.6 

100.0 
100.0 
•0 

69.4 
68.8 
70.1 


1 
1 

0 

1.0 
1.0 
.0 

101 
101 

0 

0 
0 
0 

.0 
.0 

.0  - 

If  650 

*  826 

•  .  824 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

193 
109 
84 

17 

3  • 
14 

3.8 
1.2 
7.2 

451 
2  56 
195 

1 

0 

1 

1.1 
.0 
1.3 

91 
15 
76 

\59 

15.8 
•  0 
15.9 

373 
1 

372 

4 

.7 

549  \ 

3 ; 

9.4^-" 

32 

6.3 

16o 

2 

12.5 

16  ■ 

52 

4.0 

1,293 

28 

3.5. 

789  ' 

24 

4.8 

504  ' 

0 

.0 

1 

.0 

0 

< 

.0 

1 

0 

.0 

384 

0 

.0 

230 

0 

.0 

154 

0 

.0 

.  51 

0 

.0 

18 

0 

.0 

33' 

5 

1.4 

361 

1 

.6 

179 

4 

2.2 

182 

0 

.0 

316 

0 

.0 

193 

0 

.0 

123 

4 

2.1 

195 

0 

.0 

'  96 

4 

4.0 

99 

16 

2.5. 

63G* 

7 

2.1 

338 

9 

3.0 

300 

182 

19.4 

.936 

105 

19.6 

535 

77 

19.2 

401 

** 

3 

.5 

644 

2 

.  *5 

387 

1 

•  4 

25  V 

.0 

1 

0 

^.0 

1 

0 

.0 

0 

16 

2.4 

'670 

11 

3.3 

336 

5 

1.5 

334 

0 


oiai 


IS 


oo 


TABLE  5,    ASSOCIATE  DEGREES  AND  OTHER  AWARDS  BASEO  ON  LESS  THAN  ™» OF  WM  MWNO  ^ 

INSTITUTIONS  Of    HIGHER  EOUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY  t  ANO  SEX:    ^INSTITUTION*  STATE  ANO  NATION    1978  79 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

'  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


CALIFORNIA 

CA    SAN  OIEGO  CITY-COLLEGE 

JOTAL  1  *i 

•     FEMALE  1  .2 

MALE  0  .0 

CA    SAN  OIEGO  EVENING  C 

/TOTAL  0  .0 

FEMALE      ,  Oft  .0 

Mfc  LE  ,  0°  .0 

CA    SAN  OIEGO  MESA"  COLLEGE, 

« ,  TOT  AL  26  2v9 

FEMALE  1*  2.7 

MALE     >  12  3*3 

CA    SAN, OIEGO  MI  RAM  JR  COLLEGE 


224  26.3 
119  28*4 
105  24*2 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


•  0. 

•  0 
.0 


131 
>0 
81 

59 
32* 
27 

16, 
6 
10 


CA    CITY  COLLEGE  SN  FRANC  I  SCO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CA    SN  FRISCO 
x  TOTAL 
FEMALE 
MALc 


CC-CTR  SYSfEM 
0  .0 
0    *  .0 
0*  .0 


CA    SAN  rJOAQtilN  OELU  COLLEGE 


TOT  Ak 
FEMALE7 
MALE 


19 
6 
13 


2.0 
1*2 
2.9 


CA    SAN  JOSE  BIBLE  COLLEGE 


TOTAL 
•FEMALE 
MALE 


•  4 
1.2 


1.1 

.6 

1.1 
♦  7 
1*4 


TOTAL 
FEMA  LE 
MALE 
CA   -STHN  CAL  C 
TOTAL 
FEMALE 
.  MALE 
CA    SOUTHWESTERN  COLLEGE 
TOTAL  16  i:4 

FEMALE  4  .8 

MALE.  12  1*9 


12i  1*7 

6  1.8 

6  1.6 
OF  OPTOMETRY 

0  *  .0 
0  .0 
0  .0 


13.4 
18.2 
11.5 

6.0- 
6.1 
7.3 

7.5 
15:4 
5.7 


148  11.1 

89  12.9 
59  9.2 

116  26.4  ' 

39  27.5 

•77  25.9 

51  5.3 
38  7.6 
13  2.9 


CA    EVERGREEN  VALLE Y .COLLEGE , 
TOTAL        -  —    1%  o»3 
F.£mi.*eT*  1  »5 

MALE  »   0  .0 

CA    SAN  JOSE  CITY'fcCLLEGE 
TOTAL    0  5  »*8 

FEMALE  1 
MALE  4 
CA    CANAOA  COLLEGE 

TOTAL  4  .8 

FEMALE  3  .9 

MALE  1  *5 

CA    COLLEGE  OF' SAN  MATEO 
TOTAL  6  .8 

FEMALE  -  4 

MALE  2 
CA    SKYLINE  COLLEGE 
TOTAL  "9 
FEMALE  3 
'MALE  6 
CA    SANTA  ANA  COLLEGE 
TOTAL  9  .9 

FEMALE  5  1.0 

MALE  4 
CA    SANTA  BARBARA  CTY  COLLEGE 
x  TOTAL  4  .6 

,      FEMALE  4  1.1 

MALE  0  .0 

CA    SANTA  MONICA  COLLEGE 
;TOTAL  7  .8 

FEMALE  4  .8 

MALE  3.  .9 

CAVSANTA  ROSA  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  5  .5 

FEMALE  3  *5 

MALE  2  .4 

CA    SHASTA  COLLEGE 

TOTAL       '         9  1.7 
FEMALE'  7  2.2 

MALE  '       2  .9 

CA    SIERRA  COLLEGE 

TOTAL  i  1*3 

'  FEMALE  3  1.0 

MALE  '    4  1.5 

CA    SI  MPSON  COLLEGE 

TOTAL  0  ;0 

/FEMALE  0  .0 

HALE  <k  •<> 

CA    SOLANO  COMMUNITY  COLLEGE 


6 
2 
4 

.27 
10 
17 

56 
37 
19 

13 


1.8 
1.0 
3.1 

4.4 
3.6 
5.1 

10. 7, s 

11.0 

10.1 

1.8 
2.2 
"  1.4 


63  7.6 
33  8.1 
30  7.1 


32 
10 
21 

5 
2 
3 

41 
22 
19 

16 

6< 
10 

3 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


3*1 
2.0 
4.1 

.7 

•  6 
1.0 

4.9 
4.4 
5.6 

1.5 
1.0 

2.2 

•6 
.9 

•  0 

•  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 


69  10.0 
33  10.2 
36  9.8 


*28 

3.3 

11 

2.6 

17 

3.9 

46 

4.7 

7 

2.5 

39 

5.6 

41 

4.6 

21 

4.0 

20 

5.4 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

597 

44.8 

316 

45.7 

281 

43.8 

'  68 

15.5 

22 

15.5 

46 

15.5 

79 

8.3 

40 

8.0 

39 

8.6 

_1 

-10.0" 

1 

14.3 

0 

•  0 

11 

3.4 

5 

2.6 

6 

4.6 

72 

11*8 

35 

12.7 

37 

11.0 

35 

6.7 

21 

6.3 

14 

7.4 

52 

7.3 

28 

7.7 

24 

6.8 

84 

10.1 

41 

10.0 

43 

10.2 

16 

1.5 

9 

1.8 

7 

1.3 

■  13 

1.9 

3 

.8 

10 

'  3.2 

59 

7.0 

26 

5.2 

33 

9.8 

20 

1.9 

7 

1.1 

13 

2.8 

4 

.7 

2 

•  6 

2 

♦  9 

26 

'  4.7 

4.8 

12 

4.5 

42  3.8? 
10  2.0 
32  5.1 


*  0 
0 
0 

36 
18 
18 

0 
0 
0 

98 
33 
65 


'  .0 
•  0 
.0 

5.2 
5.5 
4.9 

.0 
.0 
.0 


6. 
10. 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


1BER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

123 

14.4 

376 

*  1 

1 

477 

55.9 

65 

15.5  - 

196 

t 

223 

53.2 

f58 

13.4 

180^ 

254 

58*5 

71 

7  "X 

729 

74.6 

17 

6.2 

74 

26*9 

201 

73*1 

54 

7.7 

174 

24*8 

52  8 

75*2 

81 

0  1 
v.  1 

23.3 

683 

76*7 

42 

8*0 

109 

20*9 

413 

79*1 

39 

10*6 

98 

26*6 

270 

73*4 

*  4.7 

26 

12*1 

188 ' 

87*9 

2 

5*1 

8 

20*5 

31 

79*5 

8 

4.6 

18 

10*3 

157 

89*7 

92 

6.9 

839 

62*9 

405 

30*4 

47 

6.8 

452 

65*3 

199 

28*8 

45 

7.0 

387 

60*4 

206 

32*1 

49 

11.2 

233 

53*1  ' 

206 

46*  9 

4 

2.8 

65 

45*8 

77 

54*2 

45 

15.2 

168 

56*6 

129 

43*4 

1 10 

11.5 

259 

2jT*l 

~^~^~658 

69*0 

54 

10.7 

_  138-"27.« 

356 

70*8 

56 

U2.4"~" 

121 

26*8 

302 

67*0 

0 

.0 

1 

,10.0 

9 

90*0 

0 

•  0 

1 

14*3 

6 

85*7 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

100*0 

20 
8 

6.2 

38 

11*7 

2  86 

86.0 

4  a 

16 

'8*2 

178 

91*8 

12 

9.2 

22 

16*  8 

108 

82*4 

59 

9.6 

163 

26*6 

4v7 

73*0 

25 

9*1 

71 

25*7 

205 

"74.3 

34 

10*1 

92 

27*4 

242 

72*0 

Zb 

11*8 

157 

30*0  * 

367 

70*0 

37 

11*0 

98 

29*3 

237 

70*7 

25 

13*2 

59 

31*2 

130 

68*8 

37 

5*2 

108 

lS'.l 

9  606 

84*9 

23 

0  6:3 

63 

17*4 

300 

82*6 

14 

4.0 

45 

12.8 

3  06 

6 

87*2 

99 

11  0 
11.7 

255 

30.7 

558 

67*2 

51 

12*5 

128 

31.4 

271 

66*4 

48 

11*4 

127 

30.1 

287 

68*0 

111 

10*6 

168 

16*0 

o  880 

83*9 

46 

9*1 

70 

13*8 

437 

86*0 

65 

12*0 

98 

18*  1 

443 

81*9 

56 

8.3 

78 

11*6 

585 

87*1 

31 

8.6 

40 

11*1 

m 

87*8 

25* 

8.0 

38 

12*2 

268 

.86*2 

45 

5*4 

152 

18*1 

663 

78*8 

23 

4.6 

75 

14*9 

415 

82*3 

22 

6.5 

77 

22.8, 

248 

73*6 

29 

2.7 

'  70 

6.5 

987 

92*2 

16 

3  2.6 

32 

5*2 

574' 

94*1 

13 

2.8 

38 

8.3 

413 

89*8 

16 

3.0 

32 

5.9 

498 

92*2 

9. 

2.8 

21 

6*6  „ 

294 

92.5 

•  7 

3.2 

11 

5.0 

204 

91*9 

z> 

<».5 

58 

10*4 

500 

89  .6< 

12 

4.1 

29 

9*9 

263 

90*1 

13 

4.9 

29 

10*9 

237 

89*1 

1 

33*3 

1 

33*3 

2 

66.  7 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

100.0 

1 

50*0 

1 

50*0 

1 

50*0 

29 
8 

4.2 

'146 

21*1 

541 

78*3 

2.5 

65 

2  0*0 

259 

79*7 

21 

5.7 

81 

22*1 

282 

77*0 

2 

8.0 

2 

0 

8.0 

23 

92*0 

2 

8.3 

2 

8.3 

22 

91*7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


S 


2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

17 

9 


1 
1 

'0 

9 
4 
5 

26 
14 
12 

i,3 
4 
9 

10 
3 


161 
101 

80 


16*3 
20*7 


337 
1*8 
189 


30*4 
30*3 
30*4 


773  69*6 
340  69*7 
433  69*6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
1 

3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
NUMBER  1 


0 

0  • 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

853 
419 
434 

0 
0 
0 

*0 
.0 
.0 

077 
VII 

275 
•702  „ 

0 
0 
0 

> 

.0 
•  0 

.  *o 

890 
522 
368 

*  • 

0 

0 

0 

.0 
•  0 
.0 

214 
39 
175, 

89 
41 
48 

6.7") 

5.9  1 

It  333 
692 
641 

0 

0.. 
0 

-439^" 
142 
297 

37 
9 
28 

3.9  \\ 
1.8'\ 
6.2  * 

954 
*  503 
451 

X. 

0 

•  0 

10 

•  3 

•  0 
.6 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.0 
2.2 
1.9 

.1 

.2 
.0 

1.3 
1.1 

1.6 

3.1 
2.8 
3.6 

<?1.2 
.7 
2.0 

1.9 
.9 
3.2 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
•0 

< 

•  6 

•  3 


»0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


7 
3 

*  325 
*  194 
131 

612 
27fr 
336 

524 
335 
189 

714 

363 
351s 

830 
403 
422 

It  049 

672 
361 
311 

841 
504 
337 

1»070 
610 
460 

540 
318 

222 

558 
292 
266 

3 
1 

2 

'  691 
325 
366 

25 
24 
1 

1«U0 

622 


(ERIC 


182 


TABLE- 5;    ASSOCIATE  OEGREES-  AND  OTHER  AWAROS  BASEO  ON  LESS  THAN  FOUR, YEARS  OF  WORK  BEYOND  HISH  SCHOOL  CONFER/tEO  BY 
•     ■  INSTITUTTWS  OF    HfCHER  EDUCATION  BY  RACE t  ETHNICITY  t.  ANO  SEX:     INSTITUTICN,  STATE  AND  NATION  1978-79 


if 


AMERICAN  IKOlAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NOtVHlSPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


V  TOTAl 
MlNORItf 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESiOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL  £ 

NUMBER' 


CALIFORNIA 


CA    FRESNO  CIJY  COLLEGE 
TOTAL  5" 

Fern  ie  4 

MALE  1 
CA    REEDLEY  COLLEGE  ' 

*  TOTAL  '  2 
'     FEMALE  I 
MALE  1 
C'A    TAFT  COLLEGE 

TOTAL  ,'0 
'  FEMALE  0 
MALE  0 

ca   us  International 

TOTALY  *  .0 
FEMALEV  0, 
.    MAL5>-*~-  ~~'0 
C A— -UNIVERSITY  OF  LA  VERNE 
"     TOTAL      *  0  ■ 

*     FEMALE  ,  0 

MALE    -  0 
CA     M3 OR PARK  COLLEGE 
TOTAL  1 
s     FEMALE  1 
MALE  0 
CA    OXHARO  COLLEGE 

TOTAL  .  1  .5 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  .6 

CA    VENTURA  COLLEGE 

TOTAL  6    11  1.3 

FEMALE  6  1.3 

MALE.  5  1.2 

CA    VICTOR  VALLEY  CCLLEGE 
TOTAL  3  1.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  1.5 

CA  WEST-COAST  BIBLE  COLLEGE 
^    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0.  .0 

MALE  0        .0  S  t 

CA    WEST  COAST  U  MAIN  CAMPUS 
. TOTAL 


c 
•  3 

^7 

4.7 

49 

4.9 

187 

18.6 

,  y 

31 

5  .7 

29 

5.3 

89 

16.3 

".2 

16 

3.5 

~  20 

4.3 

98 

21.3 

7 

2 

21 

7.6 

67 

24.1 

•  7~ 

2 

1.5 

13 

9.6 

39 

28.9 

.  7 

0 

•  0 

8 

5.6 

28 

19.6* 

.0 

1 

1.7 

1 

1.7 

,.3~ 

—'572' 

.0 

«0 

-0 

0 

.o—- 

-r  2 

6.7 

.0 

1 

3. .6 

 -r 

3.6 

1 

3.6 

U 

♦o  . 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

/o 

•0 

0 

.0    •  . 

0 

.0 

•  0 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

VERNE 

.0 

19.0 

0 

.0 

1 

4.8 

-  .0 

i  40.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

a2.5 

0 

.0 

1 

6.3 

•  2 

'  10 

1.7 

16 

2.8 

*50 

•8.7 

•  3  . 

2 

.7 

4 

1.4 

27 

^.2 

.0 

8 

2.8 

12  * 

"4.3  -  * 

23 

8.2 

FEMALE 
MALE 


.0 
..0 
.0 


CA:  u  COAST  U  ORANGE  CO  vTR 


TOTAL 
FEMALE 
*  MALE 


.0 
.0 
•  0 


CA    WSTN  STATES  COLLEGE  ENGR 
TOTAL  *  '  0  .0 

F.'MALE  i    0  .0 

MALE  0  .0 

CA    WEST  HILLS  COLLEGE  " 
TOTAL  ,0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    MISSION  CCLCEGE 
TOTAL  J2 
FEMALE  '  V2 

MALE  „  0 
CA   .WEST  VALLEY  COLLEGE  • 
TOTAL      *  I  .2 

>F  EMALE  0  .0 

MALE  2  .5 

CA    WOODBURY  UNIVERSITY 


.8 
1.1 

•  0 


TOTAL 
FEMALE  > 
*  MALE 
CA  -  YUBA  COLLEGE 
TOTAL 
FEmLE 
HALE 


.0 
.0 

.Ov 

1.6 
1.6 
1.7 


25' 
7 
18 


11.7 
8.3 
13.8 


35  4.1 
16  3.5 
19  4.7 


41 
10 
31 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

*  0 

1 

0 

1 

10 
7 
3 


9 
5 
4 

1 
1 

0 

24 
9 
15 


13.4 
8.9 
16.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

11. 1 

.0 

11.1 

6.0 
8.5 
3.5 

3.3 
4.2 
.0 

1.0 
.9 
1.0 

1.2 
1.4 
.0 

4.3 
3.5 
5.1 


CA  ''      STATE  TOTALS  <      143  INSTITUTIONS) 

TOTAL  649  .9  6,196  8.7 

FEMALE  324'  .9  3»356  9.0 

MALE  324  .9  2,840  8.3 

COLORADO  ' 


CO    AIMS  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE*  0  .0 

O     MALE  0  .0 

CO    ARAPAHOE  CMTY  CCLLEGE 


TOTAL  * 
FEMLE 
MALE 

CO    COLO  MTN  COL 
TOTAL 
FEMALE 
,  MALE 


1  .2 

0  .0 

1  .6 
.EGE  EAST  CAM 
•0  .0 

0  .0,  • 

.0  .0 


.6 
.6 
.5 

h.3 
1.4 
1.2 

.0 
.0 
.0 


18 

8  .4 

40 

18.7 

c 

6.  0 

18 

21  .4 

13 

10.0 

22 

16.9 

•» 

c\i 

2.3 

1 15 

*13.5 

1 1/ 

2.4 

54 

12.0 

9 

2.2 

61 

15.2 

5 

1.6 

12 

3.9 

0 

.  0 

7 

6.3 

5 

2.6 

5 

2.6 

1 

3.6 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

.0 

1 

7  II 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

*  0 

.0 

0 

.0 

0 

;o 

I 

1 

li.i 

o 

.0 

o 

r>.0 

1 

11.1 

1 

11.1 

8 

4.8 

20 

11.9 

3 

3.7 

10 

12.2 

5 

5.8 

10 

11.6 

17 

/.0 

Z4 

9.8 

8 

c  4.2 

16 

8.5 

9 

16.4 

8 

14.5 

29 

3.1 

27 

2.9 

17 

3.1 

17 

'  3.1 

12 

3.1 

10 

2.6 

2 

2.3 

1 

1.2 

1 

1.4 

1 

1.4 

1 

6.3 

0 

.0 

14 

2.5 

40 

7.2 

5 

2.0 

15 

5.9 

9 

3.0 

25 

8.4 

143 

5.8 

7,  148 

10.0 

998 

5.4 

3,542 

9.5 

145 

-6.2 

3,606 

10.5 

6 

1.7 

32 

9.2 

4 

2.4 

19 

11.5 

2 

1.1 

13 

7.1 

3 

.6 

14 

3.0 

3 

l.o 

7 

2.4 

0 

'  .0 

7 

4.1 

0 

.0 

3 

4.2 

0 

.0 

2 

/*4 

0 

.0 

1 

2.2 

288 

28.6 

708    70.4  ' 

10 

1.0 

I53 

28.0 

390  71.4 

3 

•  5 

i35 

29.3 

318  69.1 

7 

92 

33.1 

182  _65.5-  ~~ 

4 

1.4 

55 

40.7  _ 

— '80*  59.3  , 

0 

.0 

37_ 

-.25.9' 

102    71.3  - 

4 

2.8 

5 

8.6 

52  89.7 

1 

1.7  - 

2 

6.7 

28  93.3 

0 

.0 

3 

10.7 

24  85.7 

1 

3.6 

1 

0 

1 

5 
2 
3. 

77 
34 
43 

84 
30 

.5* 

181 
87 
94 


6.7 
.0 
16.7  ' 

23.8 
40.0 
18.8 

13.4 

11.5- 

15.3 

39.3 

35.7^ 

41.5 

21.2 
19.3 
23.4 


61  19.9 
17  15.2, 
44  22.7 


11  73.3 
8  88.9 
3  50.0 


16 
3 
13 

499 

-261-- 
238  < 


76.2 
60. 0~ 
81.3 

86.6 
-88.5- 
,  84.7 


130  60.7 

54  64.3 

76  58.5 

671  78.8 

364  80.7 

307  76.6 

245  8C.1 

95  84.8 

150  77.3  * 


20.0 
11.1 
33.3 

.*0 
.0 
.0 

..o 

— JJ.O- 
;o 

.0 
.0 
•  .0 

.6* 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1 

3.6 

26 

92.9 

1 

3.6 

0 

.0 

13 

92.9 

1 

<  7.'1 

1 

7.1 

13 

92.9 

0 

.0 

0 

.0 

14 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

■  0 

.0 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

3 

33.3 

5 

55.6 

1 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

33.3 

5 

55.6 

1 

11.1 

38 

22.6 

130 

77.4 

0 

.0 

20 

24.4 

62 

75.6 

0 

.0 

18 

2C.9 

68 

79.1 

0 

.0 

51 

2C.9 

192 

.  78.7 

1 

.4 

34 

18.0 

154 

81.5  ■> 

1 

.5 

17 

30.9 

38 

69.1 

0 

.0 

67 

7.2 

849 

91.5 

12 

1  3 

39 

7.2 

499 

92.4 

2 

.4 

28 

7.2 

350 

*90.2 

10 

2.6 

4 

4.7  » 

62 

72.1 

20 

23.3 

3 

4.3 

.  55 

78.6 

12 

17.1 

1 

6.3 

7 

43.8 

8 

50.0 

87 

15.8 

450 

81.5* 

15 

2.7 

33 

12.9 

220 

.86.3 

2 

.8 

54 

18*2 

230 

77.4 

13 

4.4 

18, 135  25.4 
9,220  24.8 
8t915  26.0 


52 t 078 
27t375 
24 t 703 


72.9 
73.7 
72.0 


lt244  -1.7 
530  1.4 
714  2.1 


40 

11.5 

303 

87.1 

5 

1.% 

24 

14." 

141 

85.5 

0 

.0 

16 

8.7 

162 

88.5 

2.7 

24 

5.2 

438 

94c6 

.2 

14 

278 

95.2  £ 

.0 

10 

5.8 

160 

93.6 

.6 

3 

4.2 

•  68 

94.4 

1. 

Z 

7.4 

25 

92.6 

.0 

1 

2.2 

43 

95.6 

2.2 

1*006 

~~  460' 

278 
135 
143 

« 

*  58 
.  30 
28 

15 
r  9 
6 

21 
5 
16 

576  * 

J — 295  


281 

214 

84 
.130 

852 
451 
401 

306 
112 
194, 

28 
14 
14 

14 
1 
13 


1 

'8 

9 

D^ 

9 

168, 
82  « 
86 

244 
189 
55 

928 
540 

'3  8$ 

86  . 

70 

16 

552 
255 
297 


71t457 
37,125 
34,332 


•348 
165v 
183* 

463 
292 
171 

72 
27 

45  , 


183 


IERJC  - 


1 


T*BLE  5* 


ASSOCIATE  DEGREES  ANO  OTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OE-MORr^EYOND  HIGH  SCHOOL  XONFERREO  BY 
INSTITUTIONS  OF    HIGHER  EWCATION-BY  RACE,  ETHNIC  ITYt^ANO^^SEXt'  INSTITUTION,  STATE  ANO  NATIDN  1978-79 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  -ASIA*  OR 

ALASKAN  NATIVE  ,     N^-MSPANTCPACIFIC  ISUNOER  HISPANIC 


[UMBER- 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER'' 


CC    COLO  NTN  CCLLEGE  WEST  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HUE  0  >  ,  .0 

CO    COLORAOO  NORTHWESTERN  CC 
TOTAL    '  0*0 
FEMALE  0  .0 

MAL£  *    0  .0 

CO    COLORAQO  STATE  LNI VERSITY 
TOTAL  *0       .0  - 

.     FEMALE  0  .0 

MALE  0-  ,*0 

CC    COLO  TECHNICAL  COLLEGE 


7CTAL 
FEMALE 
maC  e 


0 
0 


CO  ..CC  OF  DENVER  AURARI A  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CO    CC-OF  DENVER  NORTH  CAMPUS f 
TOTAL  1     '  *2 

FEMALE  I  »5 

MALE  0  .0 

CO  .  CC-OENVER  RED'RCCKS  CAM 
TOTAL         *»       3  *6 
FEMALE*  1        .8  , 

mLE  2  *6 

CO  . FORT  LEWIS  COLLEGE 
TOTAL  0'  *0 

*     FEMALE  0  .0 

MALE  *  0  .0 

CO    LA  MAR  COMMUNITY  COLLEGE  ' 
TOTAL  ,  1  i»0 

FEMALE  -  0  *0 

mLE  I  4*2 

CO    MESA  COLLEGE 
•    TOTAL  1  *2 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  *6 

CO    ^  TROPCLITAN  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MA  LC  0  .0 

CO    MORGAN  COMMUNITY  COLLESE 
TOTAL    *  0  *0. 

FEMALE  0  .0 

MALE  *  0  .0 

CO    NAZARENE  BIBLE  CCLLEGE 
•TOTAL  0  *0 

FEMALE  0        (0  . 

HALE  0  .0 

CO    NORTHEASTERN  JR  COLLEGE 
TOTAL      ,  0        *0  * 

FEMALE  *      0    •  .0 

,     t  MALE  .      0  *0 

CO    OTERO  JUN?CR  C0LLE3E* 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CO    PIKES  PEAK  CMTY  COLLEGE 
o  TOTAL  4  '  .5 

FEMALE^  3      1*0  t 

MALE  I  »2 

CO    REGIS  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

rEMAL  £  0  .0 

MA  LE  C        ♦  0 

CC    ROCKHONT  COLLEGE 
TOT  AL  0  ;o 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  *0 

*QG    TRINIOAO  STATE  JR  CCLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


3*1 
4  4*3 
4  2*5 


CO    U  OF  SOUTHERN  COLORADO 

**CTAL  2  .6 

FEMALE  I  .5 

MALE  1 

co  Western  bible  ccllece  • 

TOTAL*  0        .0  , 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


16 


0 
II 

0 
0 
0 

2* 
1 
1 

0 
0 
0 


•  6 
1*1 

•  0 

3.6* 
.0 
6*4 

•  0 

•  0 

•  *0 

•  0 
.0 

•  0 


63  13*9 
33  12*5 
30  15*8 


.3.5 
4.3 
3.0 

2.3 

•  0 
3.2 

•  0 

•  0 

•  0 

2.0' 
1.3 
4.2 

•  .0 

•  0 
.0 


12  11*0 
9  19.  * 
3  4.8 


.0 
.0 
.0 


3  1.9 

1  2.8 

2  1.6 


2 

0, 
2 

6 
'  1 
5 

75 
14 
6i 

26 
0 

26 


.6 
♦  0 
1.2 

3.1 
1.2 
4. '7 

8.6' 

*** 
10.7 

16.6 
'  .0 
17.4 


0* 
0 
0 

7 
2 
5 

9 
4 

5  t 

0 
0 

0> 


•  0 

<tO 

2.7 
2.2 
3.1 

2.6 
2.2 
3.1 

•  0 
.0 

•  0 


CO 


STATE  TOTALS  < 


TOT.AL 
FEMALE 
MAL.E 


30 


24  INSTITUTIONS) 
.5  v         246  4.3 
.7  ,  79  3.2 

.4      *       167  5.2 


0 

.0 

0 

♦  0 

0 

;0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0* 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

;o 

11 

2.4* 

4 

1.5 

7 

3.7 

8 

KB 

4 

2.1 

4 

1.5 

10 

2.1 

1 

.8' 

9" 

2.6 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

12 

2.9 

4. 

1.7 

8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4.4 

1 

4.2 

1 

4*8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

,  2 

•  6 

2 

1.2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

13 

1.5 

3 

1.0 

10 

1.7 

2 

1.3 

0 

.0 

2 

1.3 

1 

11.1 

1 

16.7 

0 

.0 

i" 

.4 

0 

1 

•  6 

1 

•  3 

1 

.5* 

0 

.0 

0 

^.0 

5 
2 
3 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

54 
26 
28 

53 
11 

42 

30 
2 
28 

2 
2' 
0 


TOTAL 
MINORITY 


NUM8ER 


HHITE 
NON-HISPANIC 

,t  'NUMBER' 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


15 

'6 
9 

7 
0 
7 

5 
3 
2 

1 

0- 
1 


5.1 
2*3 
'  8.0 

3.6 
3*3 
3*8 

.0. 
-  .0 
•0 

1.2 

I.  2 

11*9 
9.9 
14*7 

11.6 
5.9 
15.6 

6.3 
1.6 
B.O 

14.3 
15.4 

•  0 

7.8 
10.3 

•  0 

3.6 
2.6 
5.0' 

*  6.4 

•  0 

II.  1 

11*1 
12.5 
9*5 

♦6 
♦'0 


3 
5 

26 
15 
11 

53 
»8 
<5 

6 
,  1 
5 

1 
1 

0 


10 
3 
7 

10 

2 


5.7 
3.4 
8.0 

7.2 
3*3 
10*3 

•  0 

•  0 
.0 

1*2 

•  0 
1.2 


136  30.0 
70  Zb*b" 
66  34*7 


2.4 
1*8 
2*9 

13*6 
17*6 
10.4 

6*1'* 

6*0 

6*1 

3*8 
12*5 
3*4 

11*1 
16*7 
*0 


78 
24 
54 

54 
4 
50 

2 
2 
0 


9 
2 

28 
10 
18 

19 
9 

10 
o 
7 
4 
3 

4 
1 
3 

"  12 
5 
7 

33 
16 

•>l7 

145 
38 
107 

34 
1 
33 

2 
2 
0 


17*1 
12*8 
20*1. 

11*3 
3.1 
14*4 

14*3 
15*4- 
♦? 

ICS 
11*5 
8*3 

6".  8 
4*3 
10*1 

17*4 
19*6 

is;,9 

15*6 
16*7 
14.3 

2.5 
2.8 
2->*» 

3.5 
3.0 
4.1 

17.3 
18.8 
16.0 

16.7 
12.8 
18.7 

**21.7 
12.5 
22.1 

22.2 
33;3 
.0 


164 
64 
80 

128 
58 
70  ' 


93*7 
95*5 
$2*0 

92*8 
96.7 
.09*7 


■  9  100*0 
9  100*0 
0  *0 


82 
3 
79 

297 
~188- 


97*6 
1C0.0 
97*5 

65*6 
71.5* 


72 

1.3 

4  76 

6.4 

824 

26 

1.1 

207 

8.3 

331 

44 

1.4 

2o9 

8.4 

493 

14^5 
13.2 
15.4 


109' 

57.4 

371 

81.4 

163 

87.2 

208- 

77.3 

402 

84.3 

123 

*95.  V 

'279 

80*2, 

12 

85*7 

LI 

84*6 

1 

100*0 

91 

89*2 

69 

88*5 

22 

91*7' 

3  83 

93*2 

222 

95*7 

161 

89*9 

89 

81*7 

370 

80*4 

52 

82*5 

37 

82*2 

19 

79*2 

18 

85*7 

155 

96*9 

35 

,  97.2 

120 

96*8 

324 

95*6 

162 

97*0 

162 

94*2 

154 

80*6 

69 

81*2 

85 

80*2 

72  0 

82*8 

260 

87*2 

460 

80*4 

119 

75*8 

7 

87*5 

112 

75*2 

7 

77.8 

4 

,66.7 

78 

30*5 

94 

36.7 

152 

59.4 

46 

49.5 

52 

55.9 

37 

39.8* 

32 

19*6 

42 

25.8 

115 

70*6 

65 

18*8 

77 

22.3 

261 

75.7 

33 

17*8 

39 

21.1 

146 

78*9 

32 

20.0 

38 

23.8  « 

115 

71.9 

0 

•  0 

.  0 

.0 

10 

100*0 

0 

♦  0. 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0  ■ 

4 

100*0 

*  TOTAL 
X  NUMBER 


3  100.0 


4»776  83*9 
2tl56  86*2 
2t620  82*1 


1 

•  6 

175 

1 

1*1  * 

68/ 

o 

.0 

87 

0 

.0 

138 

0* 

•  0 

60' 

0 

•0 

78 

0 

.0 

9 

0 

*0 

9 

0 

*0  c 

-  0 

1 

1*2 

84<> 

0 

•  0 

3 

1 

1*2 

81 

20 

4*4 

453 

5 

<1*9 

263 

15 

7.9 

190 

7 

1.5 

456 

0 

.0 

18V 

7 

2.6 

269 

21 

4.4 

477 

2 

1*6  . 

129  , 

1 9 

5.5 

348* 

0 

.0 

14 

0 

♦  0  „ 

-  13 

o 

.0 

.  1 

0 

•  0 

102 

0 

v  *0 

78 

o 

♦  0 

24 

0 

.0 

411 

0* 

.0 

232 

o 

♦  0 

179 

1 

.9 

109 

0 

♦  0  * 

46 

1 

1.6 

63 

1 

2.2 

45 

1 

4.2 

24 

o 

♦  0 

21 

1 

♦  6 

160 

0 

.0 

36 

1 

.8 

124 

3 

.9 

339 

0 

.0 

167 

3 

1.7 

172 

4 

2.1 

191 

0 

.0 

85 

4 

3.8 

106 

5 

„*6 

870 

0 

•  0 

298 

5 

.9 

572 

4 

2.5 

'  157 

0 

•  0 

'8 

4 

2.7  0 

149 

J  0 

♦0 

9 

0 

.0 

6 

0 

.0 

3 

10 

3.9 

256 

4 

4.3      -  , 

93 

6 

3.7  , 

163 

7 

2*0 

345 

0 

♦  0 

185 

7 

4.4 

160 

0 

.0 

10 

0 

•0 

6 

0 

*0  \ 

4 

a 

93 

1.6 

5,693 

13 

.5 

2*500 

80 

2.5 

3»193 

ERIC 


•1€8  ■ 


184 


"V 

.ftiLl:  5*    ASSOCIATE  OEGREES  ANO  OTHER  AWAROS  BASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK fBEY0NO  HIGH M^HO;Vnu°N?o55ESoBY 
INSTITUTIONS  OF    HIGHER  EOUCATION  BY  RACEt  ETHNIC  I  TY*t  ANO  SEXt    INSTITUTION*  STATE  ANO  NATION  1978-79 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER 


.CONNECTICUT 


CT    ALBERTUS  MAGNUS  COLLEGE 
TOTAL  :0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    ANNHURST  CCLLEGE 

TOTAL  .    0  .0 

FEMALE.  0  .0 

MALE  .  0  .0 

CT    ASNUNTUCK  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0,  .0 

CT    BR  IOGEPORT  ENGR  INSTITUTE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE    V  0  «0 

MALE  0  .0 

CT    EASTERN  CONN  ST  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CT    GREATER  HA ATFGRO  CC 
TOTAL  0  .0 

Fc  MALE  0  .0 

MtfLE      „  0  *0 

CT  .  HARTFORO  COLLEGE  WOMEN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  x 

MALE  0  .0 

CT    HARTFORO  ST  TECH  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0        .0  , 

MALE  •  0  .0 

CT    HOUSATONIC  REGIONAL  CC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    MANCHESTER  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    -        .  0  .0 
MALE  0  .0 

CT    MATTATUCK  CMTY  .COLLEGE 
TOTAL  0    >  .0 

FEMALE  *      0  *0 

c  MALE   /  0.  *0 

CT    MIOOLESEX  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  Z     „  #7 

FEMALE  1  .6 

MALE  1        .8  v 

CT    MITCHELL  CCLLEGE 


1 

I 
0 

1 
1 

0 

i 
o 
i 

o 
o 

0 

\ 
I 

0 

47 
35 
12 

3 

3, 
0 

14 
1 
13 

30 
19 
11 

38 
25 
13 

16 
10 
6 

3 
1 
2 


TOTAL 

0  *0 

3 

FEMALE 

0       *0  o 

2 

•  MA  LE 

0  .0 

K 

CT  MOHEGAN 
*  TOTAL 

COMMUNITY  COLLEGE 

2  *<9 

12 

FEMALE 

1  *7 

6 

HALE 

1  1*1 

6 

CT    MT  SACREO  HEART  COLLEGE 

TOTAL 

0  lo 

0 

FEMALE 

0        .0  / 

0 

MALE 

0  .0 

0 

CT  NTHWSTN 

CONN  CMTY  COLLEGE 

-TOTAL 

0  .0 

>$/ 

FEMALE 

0  *0 

MALE 

0  .0 

xO 

CT  NORHALK 

COMMUNITY  COLLEGE  / 

TOTAL 

0*0/ 

27 

FEMALE  0 
«.  MALE  .0        .0  / 

CT    NOR WALK  ST  TECH  COLLEGE 
TOTAL  * 
FEMALE^ 

CT  ^POST* COLLEGE 
'*    TOTAL  "fl 
,  ,  FEMALE         „  0 
-  '     MALE  0. 
CT    QUINE6AUG  VALLEY  CC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HUE  0  .0 

CT.  QU!NNIPIAC  COLLEGE 
TOTAL  0    o  .0 

FEMALE  ,    0  .0 

MALE  0  .0 

CT    SACREO  HEART  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  V  iO 

MALE  0  .0 

CT    SAjNT  THOMAS  SEMINARY 

TOTAL  0  #0 

'  'FEMALE  0  .'0 

MALE  0  .0 


11 


10 


^  X 

NUMBER 

X 

0 

o 

16*7 

0 

•  0 

16*7 

0 

.0  , 

.0 

-0 

'  .0 

16*7 

0 

.0 

16*7 

0 

♦  0 

♦  0 

0 

;0 

1*3 

0 

.0 

♦  0" 

0 

•  0 

2*3 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0  * 

.0 

•  0 

0 

♦  0 

6*7 

0 

•  0 

9*1' 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

23*3 

0 

.0 

20*8 

0 

.0 

19*0 

0 

♦  0 

5*4 

•  2 

3.6 

5.4 

2 

3.6 

•  0 

0 

•  0 

7.7 

1 

'  .5 

5*9 

0  % 

•  0 

"7.8 

,  X 

.6 

13.5 

0 

.  0 

15.4 

0 

.0 

11.  1 

0 

•  0 

4.6 

17 

2.1 

5.5 

9 

2.0 

3.6 

8 

2.2 

3.7 

1 

.2 

3.  5 

0 

•  0 

4.2 

1 

.7 

1.1 

1 

.6* 

1 

.6 

1.7 

0 

.0 

'  0 

.0 

4.2 

0 

•  0 

-  l.T  ■ 

-0 

•  0 

5.2 

9 

3.9 

"4.2 

3 

2.1 

6*  8 

6 

6;  a 

V 

•  0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

/  .0 

0 

.0 

'  .0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

•  0 

8.4 

1 

•  3 

8.0 

J 

•  0 

*  9.2  * 

1  1 

•  8 

'  5.1 

0 

•  0 

4.8 

0 

•  0 

•  5.2 

.  0 

•  0 

3  .3 

0 

•  0 

4.5 

0 

•  0 

1.6 

0 

•  0 

•  0 

0 

.•  0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

1  .7 

0 

.  .0 

1.4 

0 

.0 

3.2" 

0 

♦  0 

1.5 

0 

♦  0 

•  8 

0 

.0 

5.9 

0 

.0 

•  0 

1 

7*7 

•  0 

0 

♦  0 

.c 

1 

7*7 

HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

t 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON- RESIDENT 
ALIEN 


NUM8ER 


♦  0 

*  .0 
•0 

.0 
•0 

♦  0 

1.3* 
•0 

♦  0 

♦  0 
•0 

•0 
•0 

♦  0 


1 

1 

0 

1 
1 

0 

2 
0 
2 

0 

0* 
0 

1 
1 

0 


16.7 
16*7 

♦  0 

16*7 

1.6*7 
•  *0 

2*6 

♦  0 
4.7 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

6.7 
9*1 
.0 


83*3 
83*3 
•0 

83*3 
83*3 
♦  0 


74  97*4 
33  100*0 
41  95*3 


100.0 
♦0 
100.0 


18 

7.8 

65 

28*1 

162 

11 

6.5 

46 

27.4 

120 

7 

11.1 

19 

30.2 

42 

1 

1.8 

6 

10*7 

47 

1 

1.8 

6 

10.7 

47 

0 

"♦0 

0 

•  0 

?'o 

2 

1.1 

17  , 

9.3 

166 

0 

.0 

1 

5.9 

16' 

c2 

1.2 

16 

9.6 

150 

16 

7.2 

46 

20.7. 

176 

9 

7.3' 

28 

22*8 

95 

7 

7.1 

o  18 

18*2 

*  81 

11 

1  .3 

''66 

8.6 

746 

8 

1.8 

42 

9*2 

412 

3 

24 

6*6 

334 

4 

.9 

21 

4*9 

408 

2 

.7 

12 

4*2 

275 

2 

1.4 

9 

6*3 

133 

3 

1.1 

9 

3*2  ■ 

272 

0 

♦  0 

3 

1*8 

160. 

3 

2.5 

6 

5*1 

112 

2 

1.9 

*  5 

'♦♦7 

91 

2 

4.2 

4 

8*3 

41 

0 

.0 

1 

1.7 

50 

0 

.0 

23 

10*0 

205 

0 

•  0 

10, 

-  7*0. 

131 

•  o- 

13 

14*8 

74 

0 

.6 

0 

♦  0 

5 

0 

.0 

0 

•0 

5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

0 

•0 

195 

0 

0 

♦  c 

126 

V 

0 

.0 

69 

7 

2.2 

35 

1C*9 

285 

4 

2.0 

20 

10*0 

181 

3 

2.5 

15 

12*6 

104 

6 

3.4 

15 

8*5 

161 

0 

•0 

1 

4*8 

20 

6 

3.9 

14 

9*0 

141 

0 

.0 

10 

3*3 

290 

0 

.0 

8 

4*5 

169 

0 

.0 

2 

1*6 

121 

0 

.0 

0 

•C  • 

70 

0 

•  0 

0 

•  0 

34 

0 

.0 

0 

♦  0 

36 

2 

1.1 

5 

2*9 

170 

2 

1.4 

.  4 

2*8 

140 

0 

.0 

1 

3*2 

30 

4 

3.0 

6 

4*4 

129 

3 

2.5 

4 

3*4 

114 

1 

5.9 

2 

11*8  . 

15 

.  0 

*  .0 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

A 

0 

.0 

1 

7.*  7 

14  93*3 
10  90*9 
4  100*0 

70>1 
71*4 
66*7 


83v*9 


90*7 


79*3 
77*2 
81*8 

91*0 
90*4 
91*8 

95*1 
95*8 
93*7 

96*8 
98*2 
94*9 

85*8 
85*4 
86*2 

88*7 
91*6 
84*1 

100*0 
100*0 
•  0 


89*1 
90*0 
87*4. 

1  91*5 
95*2 
91*0 


95*5 
9P  4 


97*1 
97*2 
96*8 

95*6 
96*6 
88*2 

84*6 
.0 
84*6 


0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

,♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

;*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

4 

1.7 

>. 

1.2 

2 

3.2 

3 

5.4 

3 

5.4 

0 

♦  0 

0 

.  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

1.0 

2 

.4 

"6 

1  1*6 

•  0 

.0 

0 

0  ' 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

9.4 

3 

6.3 

7 

12.1 

3 

1.3 

2 

1.4 

1 

1.1 

0 

.0 

0 

.0 

o. 

,0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•b 

0 

.0 

0 

•? 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

7.7 

0 

•  0 

1 

7.7 

TOTAL 
NUMBER  - 


6 
6 
0 

76 
33 
43 

2 
0 
2 

15 
11 
4 

231 
168 
63 

56 

56  * 
0 

183 
17 
166 

222 
123 
99 

820 
456 
3t4 

429 
287 
142 

281 
163 
118 

106 
48 
58 

231 
143 


A 

o 

195 
126 
69 

320, 
201 
119 

176 
21 
155 

300 
177 
123 

70' 
34 
36 

175 
144 
31" 

135 
^18- 
17 

13 
0 
13 


/ 

/' 


'0 

mc 


185 


TABLE  5. 


INSTITUTIONS  OF 
Aft^R  I  CAN  \H$b\$S 

alaskan  Native 


A 


NUMBER 


i   An  u  uintn  -  -         ■•■   -- 

HIGHER  EOUCATJONBY  RACE,  ETHNICITY,  ANO  SEXI 

\    -  i 
-BlACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIF4C  ISLANOER  HISPANIC 

NUMBER^       %   •   NUMBER*/^      X     i  NUMBER 


•  TOTAL 
MINORITY 


CONNECTICUT     ,  ^  s 

CT    SOUTH  CEN  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  '0  .0 

FEMALE  0  .0 

-    MALE  0  .0 

CT    SOUTHERN  CONN  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    THAMES  VLY  STATE  TECH  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    TO  NX IS  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    DIVERSITY  OF  BPIOGEPOftT 
TOTAL  0  "  .0 

F=MALE  0  .0 

MA  LE  0  #0 

CT    UNIVERSITY  OF  CONNECTICUT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*    MALE  0  #0 

CT   -UNIVERSITY  OF  HARTfiORO 
TOTAL  _0  .0 

•FEMALE     V  0  .0 

MALE  0.0 
CT    UNIVERSITY  OF  NE«<  HAVEN  p 
TOTAL*  0  .0 

FEMALE"  0  .V 

MALE  0  .0 

,  CT    WATERBURY  ST  TECH  COLLEGE 
TOTAL  0    .  .0 

C*MALE  0  .0 

MALE  0  -0 

CT    WESTERN  CONN  ST  COLLEGE 
TOTAL  S  0 
FEMALE  0  AO 

a  MALE  0  .0 


56 

25*7 

1 

.5 

25*6 

0 

♦  0 

16 

25*8 

1 

1*6 

0 

•0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0  . 

0 

2 

*1.0 

3 

1.5 

o 

•  0 

<  0 

.0 

2 

1.2 

3 

1.8 

5 

1*9 

0 

.0 

3 

1*7  i 

0 

2 

2.2  \ 

0 

•  0 

8 

0 

.  .0 

'8 

3.5 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦0 

0 

.0 

•  8 

♦  0 

0 

.0.  ■ 

.0 

0 

•  0 

ov 

.0 

1 

.6 

'  i 

v  .6 

'  0 

•  0 

.  0 

•  0 

I 

.8 

I 

•  8 

17 

13.9 

o 

.0 

'4 

11.8 

0 

•  0 

13 

14.8* 

0 

\ 

•  0 

I 

.5 

1 

>  *5 

0 

.0 

'  0 

/  *° 

I 

♦7 

I 

/  ..7 

•0  . 
.0 

.0 


CT          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  '      4  ♦! 

FEMALE                 2  .1 

MALE                 2  .1' 

OjEL  AWARE  ' 

OE    BRANOYHINE  COLLEGE 
„  TOTAL 
4  FEMALE 
MALE 
OE    OEL  TECH  C 
TOTAL  o, 
FEMALE 
MALE 
DC    OEL  TECK  C 
TOTAL 
FEMALE 
LE 

OE    OEL  TEC C 
TOTAL 
FEMALE 
*  MALE 
OE    OEL  TECK  C\ 
TOTAL  * 
FEMALE 
MALE 

OE    GOLOEY  BEACOM  COLLEGE 
TOTAL  £  ^*0 

■  FEMALE  '  0  .0 

MALE  0  .0 

DE     DIVERSITY  OF  DELAWARE 


33  INSTITUTIONS) 


311 
188 
123 


5.6 
6.1 
5.0 


0 

/O 

/  o, 


39 
15 
24 


.0 

♦  0- 

•  0 


.0 

•  0 

.'O 

.0  , 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


2.8. 
3.7 


10 
6 
4 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

3 
2 
1 

0 

:■ 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

!  5 
0 
5 

1 
0 
1 

0, 


97 
50 
47 


3 
1 
2 

0 

0  > 
0 

1 

0 

1 

0 

A' 
2 

■2o 


TO I AL' 
REMALE 


0 

—                 0  .  0 

Ale           o  .0 

0E>  WESLEY -COLLEGE 

TjfffAL*        *      0  .0 

.   female             0v  .0 

(male            o  *o 

Wl  LSI  NO  TON  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE        ,        0'  .0 


OE 


OE 


TOTAL' 
FEMALE. 
MALE' 


STATC  TOTALS  X~ 


t  % 

NUMBER 

X 

♦ 

4  .6 

67 

30.7 

3.8 

46 

29.5 

6.5 

21 

33.9 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

.0 

0  1 

\0 

#5 

6 

3.0 

.0 

0 

*w.0 

.6  . 

6 

3.6 

1*1 

.  9 

3.0 

1.1 

5 

^  2.9 

1.1 

3 

3.2 

.0 

8  * 

/3.3 

b«0 

8/ 

♦  0 

0 

.0 

■  .0 

o 

.0 

•0 

0. 

.0 

♦  0 

0 

.0 

.0  * 

2 

1.2 

0 

.0- 

.0 

2 

1.5 

4.1 

22 

.18.0 

•0 

4 

I  lie 

5.7 

18 

20.5 

♦  5 

3 

1.6 

.0 

0 

.0 

.7 

'  3 

,2.0 

♦  0 

0 

.0 

•0 

0 

-   _*Q  . 

•  0 

0 

•  0 

1.7 

451 

8.1 

1.6 

255 

•  8.2 

1*9 

196 

8.0 

* 

1.3 

.117 

7.2 

♦  7 

15 

10.3 

2.2 

2 

2.2 

.0 

4  31 

13.0 

.0 

25 

17.0 

•°' 

6 

6.5 

.3 

20 

6.6 

.7 

12 

8.1 

.•° 

8 

5.2 

.8 

20 

15.3 

-  $  . 

9  INSTlWrtfNS) 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 

ALIEN"^~ 

/ 

NUMBER 


•  1 

•  1** 
.9 


145 
113 

32 


9.3* 
>  11.3 
5.8 


.3 
.5 
.0 


♦  0 
1.9 

U9 
2.5 
.0 

♦  4 

♦  5 
.0 

,.0 
.0 
.0 

.5 
♦7 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 


14 
6 


28 
23 


31 
25 
6 

3 
2 
1 

10 
9 
1 

0 
0 
0 


17.9 
11.3 

26.4 
28.4 
20.0 

12.7 
12.7 
12.5 

3.T, 

3.9 

2.7 

,5.0 
6.1 
1.9 

.0 
♦  0 
.0 


160  10*3 
125  12.5 
35  6.3 


/ 


67.4 
69.2^ 
62*9 


147/ 
108; 

14  X 00.0 
I  12  100.0 
i  12  100.0 

t96  <*arF 

(37  100*0 
159  96.4 


97.0/ 
97.1 
96*8  • 


260 
170 
90 

237 
220 


96*7 
96*5 
17  100*0 

59  100*0 
►      28  100*0 

31  100.0 

;l  66  98*8 
38  100*0 
4£8     98;  5 

•  100  82*0 
j-r'SteO  88»'2 
' '  v'  70  "  79l*5 

/  y 

180  98*4 

32  100*0 
i48  ^5*0 

•  •35  100*0 
•  19  100*0 
16  100.0 


5,083 
2,833 
2,250 


219 
131 


208 
122 

86 

284 
137 
147 

H 

111 

64 
47 

78 
58 
20 


214  87*3 
172  87*3 
42  87*5 


83 
48 
35 


TOTAL  ' 
f  NUMBER 


91.3 
91.3 
91*3 


92.8 
89.7 
97*8 

87. tf 
83*0 
93.5 

93*4 
91*9 
94.8 

84*7 
82*1 
88*7 

73*6 
71*6 
80*0 


0 

4 

1*8 

tic 

2 

1*3 

156 

2 

3*2 

62 

0 

•  0 

0 

•  0 

12> 

0 

•  0 

2 

v  0 

•  0 

202 

0 

.0 

37 

0 

•  0 

165 

0 

-  .0 

>.  Z6B 

0 

•  0 

175 

0 

.0 

.  h 

0 

.  0 

0 

♦0, 

*  228 

0 

.0 

17 

0 

.0 

0 

•  0 

28 

0, 

.0 

31 

0 

•  0 

.  /  16B 

0 

.0 

/  38 

0 

.0 

1                   1  "Xt\ 

j               1 JU 

0 

n  i 

122 

0 

f  "XL 

0 

.0/ 

'  88 

0 

/ 

v° 

,183- 

0 

ft 

'  32 

151 

/:: 

35 

'  *o 

^  19 

0 

♦0 

^6 

33 

•  6 

"5,567 

14 

;5 

3,102 

19 

2,465 

94*3 
94*1 
94*6 


191  95*0 
139  93*9 
52  98*1 

1  100*0 
1  100*0 
0  .0 


0 

0 
0 
0 

0 

0' 
0 

0 
0 
0 

2 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•0 

.d 

•  0 

•  0 
•0 

•0 

.♦0 
•0 

2.3 
2.0 
2.7 

•0 

•  0 

•  0 

.0 
•0 
•0 


236 
146 

90. 

239 
147 

92  * 

304, 
149 
155 

131 

78 

/" 

/  106 
81 
25 

245 
197 
48 


51 
37 

201 
14B 

53 

1 
1 

0 


1,551 
99B 
553 


9 

;eric 


186 


TABLE  5.     ASSOCIATE  DEGREES  ANO  OTHER  AWAROS  BASED  ON  LESS-THAN  FOUR  YEARS  OF. WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  CONFERRED  BY 
INST ITUTIONS  OF    HIGHER^EOUCATI ON  6Y{ RACE?  ETHNICITY i  ANO  SEXt     INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION  1978-79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HSSPANIC  pacific  islanoer 

NUMBER  *  X 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


01 STRICT  OF  COLUMBIA 

OC    AMERICAN  UNIVERSITY 
.  TOTAL      *  0  *0 

FEMALE  ,  0  .0 

HALE  0  .0 

DC    GEORGETOWN*  UNIVERSITY 
TOTAL"  0  ^  .0 

FEMALE        *        0  «0 
MALE  0  *0 

DC     GEORGE  WASH  UNIVERSITY 


27 


\9 


42,9 
42*1 
43,2 


6  10*3 
2  3*9 
4  57*1 


TOTAL 
•FEMALE  * 
MALE 


•  8 

•  0 
1.0 


OC    HOtlARO  UNIVERSITY 
TOTAL.  0  *0 

FEMALE  0  .0 

fc    MALE  ^  0  .0 

OC    MOUNT  VERNON  COLLEGE 
TOTAL  -0-—  *0 

FEMALE    '    ■  *    0  .0 
HALE  '     0-  .0 

OC    SOUTHEASTERN  UNIVERSITY 


TOTAL  0 
FEMALE  /  0 

male  /  .  o- 

OC    STRAYER  COLLEGE 
TOTAL'    "  0 
FEMALE  0 
MACE  0 
OC   UNIVERSITY  OF  OC 


/TOTAL 
FEMALE 
,  HALE 
OC  WASH 
\  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

•°* 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

♦  6 
.9 

♦  3 


INTRNATL  COLLEGE 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


OC        ^TATE  TOTALS  ( 

TOTAL  6 
\  FEMALE  3 
,     MALE  „  3 

F LOR 10 A 


15 
4 
11 

22 
14 


V 

/• 

/  3 
/  1 
2 

60 
49 
11 

217 
110 
107 

5' 
0 
*5 


11*4 
11. 1 
11.5 

64.7 
66.7 
,61*5 

1*5 
1.5 

•  0 

16*7 
14*3 
18*2 

55.6 
65.3 
33*3 

68*5 
67.9 

V 

45*5 

•  0 
45.5 


**L  sBREVARO 

CMTY  COLLEGE 

Tot  al 

0        .0  < 

87 

FEMALE 

0  .0 

42 

MALE 

0  .0 

45 

FL  BROWARO 

CMTY  COLLEGE 

TOTAL 

4  .3 

73 

.  FEMALE 

3  .4 

56 

r        MALE  , 

i:     .2  i 

17 

FL  CENTRAL 

FLA  CMTY  COLLEG 

TOTAL 

0  .0' 

103 

FEMALE  * 

0  .0 

•  52 

HALE 

0  ' 

FL  CHIPOLA 

JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL 

1  .3 

53 

FEMALE 

0  .0. 

35 

MALE 

1  .8 

18 

INSTITUTIONS) 
356  44.2 
'     189  43.3 

-  -167-  45**r 


A 


FL    COLLEGE , OF  BOCA  RAtQW 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

^  ..MALE         '*      0,  .0 
FL     OAYTONA  BCH  CMTY  COLLEGE; 
*  TOTAL  .3  .2 

FEMALE  2  .2 

*       MALE  .    1  .2 

FL  .EOWON* COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL       v  .     0    .  .0 
FEMALE        ^        0  .0 
mXle  .  0.0 

FL     EHBRY-RIOOLE  AERON  U/ 
TOTAL  2        .5  y 

FEMALE  3  .0, 

.    HALE  2  .6 

FL    FLORJOA  BEACON  COLLEGE 

TOTAL  -0  .0 

'   FEMALE  0       .0  , 

MALE  0  .0 

'FL    FXORIOA  COLLEGE  . 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    aORIOA  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  iO 

FEMALE  0  .0 

MALE  0    -  .0 

PL    FLA  JR  COLLEGE  JACKSONVL 
TOTAL       *  7— -_..2^'  1 
•»  FEMALE 
'  HALE 


4 

4 

171 
131 

40 


29 
23 
~~6~ 

7 
0 
7 

0 
0 
0 

1 

0 

.  1 


5.4x 
6^1 
4*8 

5*0 
6*7 
2.7 

17.6 
,  20.0 
15.7 

17.6 
20.3 
14.0 

7.4 
5*9 
10.0 

11.6 
15.7 
6.3  . 

'5.8 
8.2 
~-*2.8 

1.9 

•  0 
2.0 

•  0 

'  .0 

v.0 

•  8 

.0 


)ER 

* 

;  x 

NUMBER 

X 

0 

♦  0 

2 

3*2 

0 

A 

•  u 

o 

♦0 

p 

.0 

4.5 

I 

1.7 

? 

15.5 

0 

.  u 

17.6 

1 

14.3 

o 

♦0 

12 

9.1 

6- 

4.5 

1 

2  .8 

o 

♦0 

11 

11.5 

6.3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

-  .0 

0 

♦  0, 

_ 
J 

4.o 

0  • 

3 

4.6 

0 

♦  0 

0 

o 

0 

*  .0 

0 

•  0 

0 

.  0 

o 

*  0 

0 

.0 

o 

.0 

5 

,4*6 

V 

*  .9 

L 

1«3 

s 

12.1 

_/l 

8*3*0- 

,  * 

8  ' 

2.5 

24 

$7*6 

4 

2.5 

.  16 

9.9 

4 

2.6 

*  .»8 

5.2 

0 

•  0 

0 

-.0 

0 

•  0 

0 

•  .0 

a 

•  0 

*  0 

♦  0 

26 

*  6 
.20 


11 

7 
4 

10 
5 


4 
3 
1 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

.6 
2 
4 

2 
0 
2 

7 
0 
7 

0" 
0 

•o 

0 
0 

0 


ERIC 


5.4 


♦  7 
1.0 

♦  4 


45  5.6 
28  6*4 
17  4.6 


.7 
1.2 
.3 

.3 
•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  4 
.2 
.6 

.4 
.0 
.9 

1.9 

•  0 
'2.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


V 

6 
12 

43 
22 
21 

4 
0 
4 

0 
0 
0 


0 

.0 

•0 

.0 

0 

0 

♦  0 

468 

/16*1 

25 

♦  9 

,277/ 

18.4 

12 

♦  « 

191/ 

13.6 

13 

♦  9 

6 
2 

27 
16 
11 

K 

3 
♦3 

•  3 
0 
3 

0 
0 

0 

1 
l 

3 
0 
3 

"60" 
22 
38 


1.1 

♦  9 
1.3 

2,9 
2.6 
3.3 

♦7 
.0 
1.2 

.0 
.0 

♦  0 

*7.4 
8.8 

<5;o 
ft! 

1*8 
1.9 
1.7 

1.2 
1.1 
1.4 


1B7 


NUMBER 

X  NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

i 

*29J.*6.0 

32 

50.8 

2 

© 

3;2 

8 

142.1  * 

9 

47*4 

2 

.10*5 

21 

47.7 

23 

52*3 

0 

*  *0 

16 

* 

27.0 

39 

67*2 

3 

5.2" 

21*6 

37 

.72*5 

3 

5.9 

/  -5 

71.4 

2 

• 

28*6 

0 

.0 

34 

25.  8 

v  95 

72*0 

3 

2.3 

5 

13.9 

31 

86*1 

0 

•  0 

29 

30. '2 

-  64 

66*7 

3 

3.1 

22 

64.7* 

•  10 

29*4 

2 

5*  9 

14 

66; :7| 

+  5 

23*8 

2 

9..V 

8 

it 

61.5^ 

>5 

38*5 

0 

1.0 

i 

4 

6*2  \ 

52 

80*0 

9 

13.8 

4 

6.2 

52 

80*0 

9 

13.8 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

>0 

3 

16.7 

1 1.1 

13 

72*2' 

1 

1 4.  3  \ 

o 

*0 

6 

85.7 

»  2 

18*2  . 

2 

18.2 

7 

63*6 

.  66 

'61.1  \ 

18 

16*7 

24 

22*2 

*  *  50 

66.7  \ 

14.7 

44 

18*7 

*  16 

48.5  1 

/ 

/  7 

21*2 

10 

30*3 

^254 

80. 1 

\  40 

12*6 

23 

7*3 

133 

82.1 

\  25 

1  C  A 

i  r>  .*» 

2*5' 

121 

78.1 

I  15 

9*7 

v 

19 

12*3 

5 

45.  5 

6 

*54.5 

0 

.0 

*  o 

.0 

i  0 

•  0 

0 

•  0 

5 

45.5 

\  6 

1 

54*5 

o 

♦  Ov 

433 

53.7 

i 

,294 

36.5 

79 

9.S, 

226 

51*8 

1 170 

39.0 

w>40 

9*2* 

55.9 

.124 

33.5 

39 

10.5* 

1 

i 

116 

.  7*1 

If  ,46  7 

90.4 

40 

2*5 

55 

8.0 

618 

89.7 

16 

2.3 

61 

6.5  | 

849 

SC.  9 

24 

2.6 

130 

8.9 

Ii336 

91.0 

2 

.1 

86 

10.3 

1745 

89.5 

1 

.1 

44 

6.9 

i591 

,  92.9 

1 

.2 

111 

19.0 

-452 

77.3 

22 

.3*8 

55 

21.2 

[202 

77.7" 

3 

1*2 

56 

17.2 

76*9 

19 

5.8, 

55 

i 

18.3 

i  244 

81*1 

2 

♦  7 

TOTAL  , 
NUMBER 


-  7 

/ 


/ 


.0 
1*8 

1*3 
.0 
1.5 

2.1 
1.5 
2.7 


35 
20 

'  *  16 
10 
6 

207 
'151 
56 

37 

'  26 
11 

19 
0 

19 

0  / 


20.3 
15.5. 


•14, 
14; 

14. 
18. 


hi 


137 

,  107 

£5 
54 
31 

1,251 
680 
571 

460 
253 
207 


79.7 

82.9.  ' 

78.7 
7.9  ♦  4 
77*5 

85*1 
81*7 
89*5 

92*4- 
90*4 
95*0 


2 

2 

3" 
0 
3 


5.1 

f  *0 
5.4 

♦  0  " 

♦  0 
♦0 

1*6 

•  0 
3*6 

1.3 

•  0 
1.5 


321  86.3 
18'  100.0 
303  85*6 


0 
2 

7- 

4 

3 

12 
1 
11 

M 

A 

to 

132 


0  / 
1.6  / 

6.5* 

ft 

u  ■ 

1 .1 

/1.7  ( 

1 4* 

•  0 

8*6 

•  0 
9*0 


10 
0 
10 


76*9 
"  .0 
83*3 


3.  23*1 

1  100*0 

2  16.7* 


560  .  19*3 
313/  20*8 
247  17*6 


123  98*4 
70  100*0 

53  96*4 

215  93*1 

.   24  92*3/ 

191  93*r 

2,347-  8C*7 

li  193  79*2 

1.154  82*4 


.  / 


o- 

0 
0 

13 
2 
il 

0 

JO 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

5*6. 
7*7' 
5*4 

•  0 

•  0 

•  0 


2, 
'  If 
1, 


-     /  4 

h 


AH  EX  I  CAN  INOIAN 
*  ALASKAN 'NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

••ON-HISPANIC  PACIFIC  'ISLANDER 


HISPANIC 


NUM2SR 


NUMBER 


INVL  . 


FLO* 10 A 

*FL    FLOAIOA  KEYS . CMTY  COLLEGE 
TOTAL  .  *  I  ♦* 

FEHALE  1  1*1 

MALE  0  .0 

"FL  .FORT  LAUDERDALE  COLLEGE 
TOTAL  0  '♦0. 

FEMALE  r  0  .0 

MALE  0  :0 

FL  "GULF  COAST  CMJY  COLLEGf. 
TOTAL  i  .2 

FEMALE  .  0  .0 

MALE  1—3 
FL    HILLSBOROUGH  CMTY. COLLEGE 
TOTAL  .2 
FEHALE  2  .3 

MALE  0  .0 

ft    INDIAN  RIVER  CMTY  COLLEGE 
•     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0-  *0 

FL"    INTERNATIONAL  FINE  ARTS 
TOTAL  0 
FEMALE  G    .  ,Jt 

MALE  0    I  ,A« 

FL    JONES  COLLEGE  J AC 
TOTAL 
FEMALE 

MALE  ■  », 

FL    JONES  COLLEGE  OR©*DO 
TOTAL  0'  IV|t) 

{FEMALE  0  xtfO 

MALE     .      *     0  k  .0 
FL    LAKE  CITY  CMTY  COLLEGE 
-  v  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    LAKE-SUMTER  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  •     0  .0 

_    MALE  0  .0 

^rC    LAKELANO  C  BUS*  ANO  FASH 
TOTAL  0  '.0 

FEMALE  0  .0 

MALE.  0  .0 

ft    MANATEE  JUNIOR  COLLEGE 
%     TOTAL  X  *2 

FEr^LE  1  /  *3 

MALE  0  J  .0 

Ft*  MIAMI  CHRISTIAN  COLLEGE 
'  TOTAL  0  .0 

FEMALE  '0(  .0 

'  J  AALE  0.       .0  * 

FL    MI  AH I-OAOE  CNT*  COLLEGE 
TOTAL       4         -8  .1 
FEMALE  5 

MALE  3  •! 

FL    MORRIS  C  OF  BUSINESS 
.TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    NORTH  FLORIOA  JR  COLLEGE 
TOTAL  0        *0  , 

FEMALE        "        0        .0  / 
.MALE   -  .0        .0  , 

FL    OKALOOSA- WALTON  JUNIOR  C  . 
TOTAL        ,         2  «*' 
FEMALE  2  1.0/ 

MALE  0        .0  , 

FL     PALM  BCH  ATLANTIC  COLL EOF 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALO    „  0  40 

FL    PALM  BEACH  JUNiCR  COLLEGE 
TOTAL  2  L2 

FEMALE  I 

.MALE  -1"  .2 

FL    PAS CO-HERN AN C3  CC 
T0T  AL 
FEMALE 
MALE 


13 
5 
6 

20 
7 
13 


5.1 
5*6 

22*2 
25,9 
20*6 


55  8*9 

27  8** 

28  9.5 

122  8*9 

76  10.2 

46  7.4 


116 

93 
23 

5 
5 
0 


16.0 
21.2 
8.1 

7.1 
7.1' 
♦  0 


25  15.2 
17  30.4 
8  7.3' 


36 
27 
9 

58 
16 
42 

14 
7 
7 

13 
7 
6 


12.8 
21.3 
5.8 

15.6 
13.1 
16.8 

7.0 
6.4 
7.7 

13.7 
9.7 


21  3.3 
15  4.4 
6  2.1 


♦  0 
.0 
.0 


.  791  14-.0 
527-^  16.1 
_264>  11.1 


0 
0 
0 


4>b — 25-r?— ~ 
34  27**6 
32  23.9 


18 
13 
5 

0 
0 
0 


4.2 
6.5 
2.2 

•0 
♦  0 
•0 


106  '  8.3 
71'  10.6 
35  5.8> 


2-  7-7 
2  *i.4 
*   0      .  .0 
FL  'PENSACOLA  JUNIOR! COLLEGE 
'     TOTAL  5  .3. 

FEMALE  5  .4 

MALE  0        .0  ; 

AFL    POLK  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  4   1  .6 

—  FEMALE  3  .8 

MALE  1  •  ♦* 

FL    RINGLING  SCHOOL  OF  ART 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  .0,  .0 

MALE  0  .0 


2.5 
2.2 

"279*' 


223 
155 
68 

65 
47 
16 

0 
0 
0 


11.7 
13.7 


10.1 
12.1 
6.9 

•  0 

•  0 

*•  .0 


5 
2 
3 

0 
0 

-0. 

4  . 
0> 
4 

3 
1 
2 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 

°l 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
3 
1 

0 
0 
0 

41 
17 

24 

1 

r 
o 

2- 
2 
0 

13 
2 
11 

0 
0 
0 

9 
4 
5 

1 
0 
1 


X 

NUMBER 

2.0 

1 1 

2.2 

5 

1.6 

6 

.0 

4  - 

♦  0 

0 

♦  0 

4 

.6"" 

3 

•  .0 

1 

1.4. 

2 

J 

26 

ill 

'  13 

♦3 

13 

•  1 

\       *  13 

.2 

9 

.0 

k  5 

.1.4 

.1 

1.4 

1 

.0 

0 

.0 

1 

'  .0 

0 

.Q 

1 

.0 

.0 

2 

.0 


.5 
.0 


.0 
.0 

.0 

•  0 

♦  0 

.6 

♦  9 
.3 

.0 
.0 
.0 

.7 

;5 

1.0 

4.8 
7.1 

•  0 


1.6 

•  0 

3.1 
1.0 
4.9 

•  0 

•  0 

•  0 

.7 

•  6 
.6. 

•  4 
.0 

•  7 


37  1.9 
13  1.2 
24  3.1 


1.947 
It  156 
791 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
,  ALIEN 

NUMB Eft 


TOTAL 

»  i 

NUM3E* j 


4*3 
5.6. 
3.6 

4.4 
.0 
6.3 

♦5 

\T3 
♦  7 

1.9 
1.7 
2.1 

1.8 
1.8 
1.8 

1.4 
1.4 

J? 

.6 
.0 
♦9 

3.2 
1.6 


30 

11.8 

224 

'88*2 

0 

•IS 

13 

1  "1 

76 

65*4 

0 

•0 

1  * 

10* 

146 

69*7 

0 

•  0 

24 

26.7 

5? 

63*3 

9 

10*0 

7 

25*  » 

14 

51*9 

6 

22*2 

17 

43 

68*3 

3 

4*8 

63 

10*2 

551 

89*3 

3 

*5 

28 

8.  7 

.291 

90*7 

2 

•  6 

35 

11*8 

•  260 

87*8 

1 

•  3 

153 

11*2 

1,198 

87*5 

18  1 

1*3 

92 

12.3 

646 

86*6 

8' 
10 

1*1 

61 

9*8 

552 

88*6 

1*6 

130 

18.0 

580 

b0.2 

13' 

1*8 

102 

2  3*2 

333 

75*9 

4 

.9 

28 

'  9*9 

247 

87*0 

9 

f 

3*2 

7 

1C.0 

53 

75*7 

ib 

14.3 

7 

10*0 

53 

75*7 

10 

14.3 

0 

•  0 

0 

*0  . 

0 

.0 

26 

15*8 

137^  83*0 

2 

1.2 

17 

30*4  . 

38 

67*9 

1 

1.8 

9 

8*3 

99 

90*8 

1 

♦  9 

45 
29 


16*0 
22*8 


4*5 

16 

10*3 

3 

.8 

"  63 

16*9 

1 

•  8 

17 

13*9 

2  * 

.8 

46 

18*4* 

0 

♦o 

14 

7*0 

0 

♦  0 

7, 

6*4 

0 

.0 

-7 

7*7 

1 

.9 

14 

12*4 

0 

.0 

7 

13*7 

1. 

1.6 

7 

11*3 

3 

.  .5 

29 

4*6 

1 

.3 

20 

5*9 

2 

♦  7 

9 

.3.1 

j 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

<0 

0 

.0 

2t787 
1*705 


49.2. 


5  4.9 

2  3.4 

3  6*7 


0 

♦  0 

i 

4.8 

0 

•  *0 

1 

7.1 

0 

♦0 

0 

.0 

1 

.4 

69 

26.8 

o 

.0 

36 

29.3 

.7 

33 

24.6 

r 

35 

8.2 

\ 

18 

9*0 

17 

7.6 

0 

.0 

6 

.0 

0 

.0 

0 

-  .0 

0 

.0 

0 

.0 

47 

3.7 

164 

12*9 

19 

2.8 

95- 

14*2 

28 

4.6 

69 

11.4 

0 

.0 

10 

3.6 

0 

.0 

5 

3.6, 

0 

•  0 

/  5 

3.6 

14 

♦  7 

'  279 

14.7 

9 

.8 

182 

16.1 

5 

.6 

97 

12.5 

/ 
5 

.8 

77 

11*9 

2 

♦5 

53 

13*7 

3 

1.2 

24 

9*3 

6 

'5$ 

11 

10*7 

.4 

-6.-9 

6. 

10.3 

2 

4*4 

*  5 

11*1 

237  ,  84*0 
98  77*2 
139'  89*7 


309 
105 
204 

L 

103 

f  6-4 

99 
44 
55 

599 
318 
281 

'  6 
3 
3 


83*1 
86*1 
81.6 

93*0 
93*6 
92*3 

87*6 
86*3 
88*7 

94*9 
93*3 
96*9 

75*0 
60*0 
100*0 


2*567  45*3 

1(468  44*9 

1,099  46*0 

.  20  95*2 

-.13  92*9 

7  100*0 

170  66*1 

84  68*3 

86  64*2 

390  91*8 

183  91*0 

207  92*4 

3  100*0 

3  100*0 

0  .0 

1,0V 3  86*1  , 

569  84*8 

529  87,4 

267  96*4 

134  96*4 

133  96*4 

1*620  85*1 

943  83. t 

677  87*4 


564 
333 
231 

1  52 
40 


87*3 

86*0* 

89*2 

69*3 
89.7 
88*9. 


0 
0 
0 

i1 
J 
0 

0 

0  . 


0 
0 

3 
3 
0 

2 
2 

308 
100 
208 


.0  . 

.0 

.0 

.0 
.0 

.0" 

♦  0 

♦  0 

♦o  . 
.f 

♦  0 
.0 

.5 

♦  9 
'  .0 

25.0 
40.0 
.0 

5.4 
3.1 
8.7 


254 
89 
165 

90 
27 
63 

617 
321 
296 

,369 

746  ^ 
'623,  \ 

,723 
439 
284 

70 
70 
0 

.  165 
56 

2.09 

282 
127 
155 

372 
.122  * 
250 

201' 
110 

vr 

113 

62  / 

; 

631*' 
341 

290'  ' 


/  5' 
3 

5.662* 
3*273 
2*~389» 


0 

•  0 

.  21* 

0 

.0 

14 

0# 

.0 

7 

18 

3 

7.0 
2.4 

15 

11.2 

J.34 

"0 

.0 

425 

0 

.0 

201  ' 

,  0 

.0 

224' 

0 

♦  0 

-3 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

14 

lil 

1*276  . 

7 

,1.0 

671  ■ 

7, 

1.2 

605  ' 

0 

♦  0 

277 

0 

•  0 

"  139 

0 

.0 

13£ 

4 

•  2 

1*903 

3 

•  3 

1*128 

1 

•  1 

77,' 

5 

.8 

64<i 

1 

38? 

4 

1.5 

259 

0 

#0 

103 

0 

•  0 

56 

0 

.0 

-  45 

ERIC 


Id  2 


188 


TABLE  5.    'ASSOCIATE  0ECEES  ANO  OTHER  AMAROS  SASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  CONFERREO  BY 
.INSTITUTIONS  OF    HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY i  ANO  SEX:     INSTITUTION!  STATE  ANO  NATION  1978-79 


AMERICAN  INOIAN 
/  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

•FLORIOA 

FL    ROLLINS  COLLEGE  * 
TOTAL  4  1.7 

FEMALE  0  .0 

HAfcE  ,    1  3.2 

FL    SAINTVJOHNSlRIVER  CC 
TOTAL  0  .0 

1    FEMALE  <>  .0 

MALE  .0  .0 

FL     SNT  JOHN* ViANNEY  C  SEM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  '.0 

MALE  0  .0 

FL    SAINT  LEO  CDLLEGE 


BLACK  ASIAN  DR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER 


*  6.7 
1  3.4 
3'  9.7 


HISPANIC 


TO  TAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NGN-RESIDENT 
ALIEN 


TDTAL 
FEMALE 
MALE 
"L  SAINT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
.0 

if 


PETERS BG  JR  COLLEGE 

'  6  '  .3  * 

5  .4 

a  .1 


FL     SANTA  FE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  4  .3 

FEMALE  1        .1  ; 

MALE     .  3        .5  * 

FL     SEMINDCE  CMTY  COLLEGE 
*       TOTAL         %       9        .5  , 
FEMALE         *  \   4  »5 
MALE  5  .5 

FL    STHESTN.C "ASSEMBLIES -GOO 

TOTAL  0  .0 

•  FEMALE  0-  .0 

HALE  0  .0 

FL    SOUTH  FLORIOA  JR  COLLEGE 
TOTAL  '0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    FLA  AGRICULTURAL  C  MECH  U 
TOTAL  0        .0  ' 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

•FL     FLORIOA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  0 

FEMALE  0        •  > 

HALE  .    0  .0 

FL    FLORIOA  TECHNOLOGICAL  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*    HALE  9  .0 

FL    UNIVERSITY  DF  FLORIDA 

TOTAL  2  .2 

'    FEMALE   0  .0 


MALE  .   2  *4 

FL  -U  OF    SOUTH  FLORIOA 
TOTAL  1  .2 

FEMALE  0  .0 

HALE  1  .6 

FL    TALLAHASSEE- CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL     TAMPA  COLLEGc 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    UNIVERSITY  OF  TAMPA 
TOTAL-  '  0  *0 

FEMALE  0  M  .0 

MALE  0  .0 

FL    VALENCIA  CMTY  CCLLEGE 


TOTAL  3 

FEMALE  1 

HALE  2 
FL    WEBBER  COLLEGE 

fOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

FL         STATE'  TOTALS  ( 
TDTAL  ,  71 

FEMALE  40 
MALE  31' 

GEORGIA 


•  2 

•  1 

•  3 

•  0 

•  0 

•  0 


12 
10 

2 

1 

0 
1 

72 
11 

.61 

79 
63 
16 

'174 
111 

63 

174 

82 
92 

0 
0 
0 


5.5 
10.1 
1.7 

9.1 
.0 
9.1 

10.4 
5$9 
12  i 

3.8 
5.3 
1.8 

12.2 
13.4 
10.5 

10.2 
10.8 
9.8 

.0 
•♦0 
•  0 


36  9.3 
24  13.2 
12  5.6 


0 
0 
0 

36 
24 
12 

0 
0 
0 

no 

73 


.0 
.0 
•  0 

14J.2 
14.9 
13.0 

,0 
.0 

.  .0 

9.3 
11.4 

~6T9~ 


34 
24 
10 

80 
46 
34 

5 
0 
5 

0 
0 
0 

86 
50 
36 

3 
2 
1 


7.0 
7.5 
6.2 

1C.4 
10.2 
10.7 

5.5 
•0 
6.1 

•0 
•  0 
•0 

6.3 
7.1 
5.5 

11.5 
16.7 
7.1 


54  INSTITUTIONS) 
3,680  10.2 
2t293  12.1 
li387  8.1 


GA    ABRAHAM  BALOWIN  AGRL  C 

TOTAL                 0  .0  19  -4.4 

FEMALE                 0  .0  17  7.5 

KALE  0  .0  2  1.0 
GA    ALBANY  JUNIOR  CCLLEGE 

TOTAL                 0  .0  18  7.1 

FEMALE                0  .0  15  9.8 

MALE                0  .0  3  3.0 


NUMBER 

s 

NUMBER 

^  X 

NUMBER 

• 

S 

NUMBER 

NUMBER 

X 

1 

1.7 

0 

.0 

6 

10*  0 

54 

90.0 

o 

♦0 

•  0 

.0  * 

0 

.0 

1 

3*4 

28 

96*6 

0 

•  0 

1 

3.2 

0 

.0 

5 

16*1 

26 

83*9 

0 

•  0 

2 

•  9 

6 

2.8 

20 

9.2 

197 

90*  B* 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

5 

571 

15 

15*2 

84 

84.8 

0 

•  0 

2 

*  r.7 

* 

1 

.8 

5 

4.2 

113 

95*8 

-  0 

•  0 

0 

.  .0 

1 

9.  1 

2 

18*2 

81.8 

o 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

1 

9.1 

2 

18.2 

9 

81*8 

0 

•9 

0 

•  0 

42 

6.1 

1 14 

16.5 

57  7 

83*4 

1 

#  \ 

0 

.0 

8 

4.3 

19 

10*1 

168 

89*4 

1 

.5 

o 

.c 

'  34 

6.7 

95 

18.8 

409 

81*2 

0 

•  0 

10 

♦  5 

20 

1.0 

115 

5.  5 

1 1913 

92  ♦  0 

5  1 

2.5 

6 

.5 

10 

•  8 

84 

7.1 

If  101 

92.4 

6 

.5 

4 

,5 

10 

1.1 

31 

3.3 

812 

91*4 

5.1 

11 

8 

.8 

#  44 

3.1 

233 

16.3 

It  132 

79*  1 

66  • 

1.0 

27 

3.2 

147 

17.7  ' 

66B 

80*4 

16 

*50 

3 

.3 

17  ' 

2.8 

86 

14.3 

464 

77*3 

19 

8 

\ 

1.1 

c 

28 

1.6 

230 

13.  5 

1 1 465 

06  *  £. 

#2 

1.1 

15 

2.0 

109 

14.3 

652 

85.7 

0 

.0 

1 1 

1.2 

13 

1*4 

121 

12.9 

813 

86.7 

4 

•  4 

0 

;o 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

o 

.  0 

o 

♦  0 

•  °o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*  o 

.0 

-  o 

♦  0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

15- 

3.9 

51 

13.1 

338 

86.9 

0 

.0 

o 

*  .0 

8 

4.4 

32 

17.6 

150 

82*4 

0 

♦  0 

^  v  o 

•  0 

7 

3.4 

19 

9.2 

188 

90*8 

0 

.0 

1 

5,0.0 

0 

•  0 

1 

50.0 

1 

50*0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0  • 

0 

0 

♦0 

0 

.0 

•  1 

50.0' 

o 

♦  0 

1 

5o7o 

1 

30*0 

0 

.0 

1 

•  4 

/ 

2 

.8 

39 

15.  4 

213 

84  .2 

- 
1 

^ 

I 

.6 

2 

1.2 

27 

16*8 

133 

82*6 

1 

.6 

o 

♦  0 

o 

•  0 

12 

13*0 

80 

87*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

18  8 

100*0 

Q 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

107 

100*0 

0  . 

.0 

o 

.0 

0 

vO 

0 

.0 

81 

1C0.0 

0 

♦  0  , 

6 

.5 

38 

3.2 

156 

13.2  ' 

1  f  01  9 

86*4 

4 

*3 

4 

♦  6 

16 

2  .5 

93 

14.5 

'548 

85.4, 

1 

.2 

 47  U 

-87.7 

3 

-A 

 ; — 

 i~4  

 22— 

— 4-rl — 

63- 

-1 l-#7- 

3 

•  6 

21 

4.3 

59 

12.2  ' 

42  4 

87*8 

Q 

.  0 

? 

.  6 

15 

4.7 

41 

12.3 

280 

87*2 

0 

.0 

1 

.6 

I 

3.7 

18 

11  1 

144 

88*9 

,  o 

.0 

6 

•  8 

7 

♦  9 

93 

12.1 

674 

87*9 

o 

♦  0 

3 

,7 

5 

1.1 

54 

12.0 

396 

88*0 

\  o 

.0 

3 

#  9 

2 

.6 

39 

12.3 

278 

87*7 

o 

.0 

0 

*o 

2 

2.2 

7 

7.7 

84 

92.3 

0 

.  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

♦  0 

o 

.0 

z 

2.4 

7 

8.5 

75 

91*5 

0 

.0 

o 

♦  0. 

0 

.0 

0 

..0 

*  7 

100*0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

♦  0 

3 

100.0 

0 

•  0 

5 

.4 

14 

1.0 

108r 

8.0  ' 

1«236 

91*0 

14 

1.0 

3 

♦  4  • 

8 

1.1 

62 

8.8 

636 

90.3 

6 

.9 

2 

♦  3 

6 

.9 

46 

7.0 

600 

91*7 

8 

1.2 

0 

•  0 

2 

7.7 

.  5 

19.2 

16' 

61.5 

5 

19.2 

o 

.0 

1 

8  .3 

3 

25.0 

8 

66*7 

1 

8.3 

o 

.0 

I 

7.1 

2 

"  14*3 

8 

57*1 

4 

28.6, 

263 

#7 

2  f  512 

7.0 

1 *  5  26 

18.1 

28,888 

80*0 

689 

1.9 

114 

•  6 

o  It  418 

7.5 

3f  865 

20*4 

14,870 

78.5 

211 

1.1 

149 

.9 

If  094 

6.4  , 

2*661 

15*5 

14,018 

81*7 

478 

2.8 

0 

.0 

0 

♦0 

10 

4.4 

414 

95*6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

17 

7.5 

209 

92.5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

Z 

1.0 

2  05 

•99.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

18 

7.1 

t 

234 

92*9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

15 

9.8 

138 

90*2 

0' 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

3.0 

96 

97*0 

0 

•  0 

TOTAL  , 
NUMBER 


60 
29 
31 

217 
99 
116 

11 
0 
11 

692 
188 
504 

2,079 
1  f  191 


l,'3l 
(31 
600 

1,699 
761 
938 

2 
0 
2 

389 
182 
207 

2 
0 
2 

253 
161 
92 

188\ 
107 
81 

It  179 

642 

 5J_7_ 


483 
321 
162 

767 
450 
317 


If358 
704 
654 

26 
12 
14 


36 f 103 
18*946 
17fl57 


433 
226 
207 

252 
15* 
99 


189 


193 


AMERICAN  IhOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER        ' « 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


GEORGIA 


GA    AN OR EM  COLLEGE  * 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

.MALE                 0  .0  . 

GA    ARMSTRONG  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

♦   MALE                0  *0 
GA    ATLANTA*  CHRISTIAN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE  *              0  .0 

MALE                 0  .0 
GA    ATLANTA  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                0  *G 

MALE                 0  *0 
GA    AUGUSTA  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  *0 


GA    BAINBRIOGE  JUNICR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

*     FEMALE  0 
MALE         V  0 
GA    BERRY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


GA   brewton-parker  college 

TOTAL    *      '       0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    BRUNSWICK  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0  4 

GA    CLAYTON  JUNIOR  COLLEGE 

„  TOTAL  1  *3 

FEMALE  1  »5 

MALE  0  .0 

GA    COLUMBUS  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

GA    COVENANT  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

GA    OALTGN  JUNIOR  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

mai  g  0_  .0 


GA    DEKALB  COMMUNITY  COLLEGE 


TOTALS 
FEMALE  ^ 
MALE 
GA  ORA'JGHON'S 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


3  .2 

3  *5 

0  *0 
JC  BUSINESS 

0  *0 

0  *0 

0  *0 


GA    EMANUEL  CO  JUNICR  COLLEGE 
TOTAL  .  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

GA    EMMANUEL  CCLLEGE 

TOTAL  "0  .0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

GA    EMORY  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  »0 

HALE  0        *0  * 

GA    FLOYO  JUNICR  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    F3RT  VALLEY  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

GA    GAINESVILLE  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

GA    GEORGIA  COLLEGE 

TOTAL'  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  -0 

'GA    GA   INST  TECHN-STHN  TECH 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


13  v 

16.3 

Q 

♦  0 

6 

14*3  *• 

o 

♦  0 

7 

18*4 

0 

♦  0 

16 

13*6 

o 

*  0 

16 

13*1 

o 

♦  0 

2 

18*2 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

'♦0  • 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

p 

.0 

70 

73*  7 

4 

4*2 

41 

85*4 

o 

♦  0 

29 

61*7 

4 

8,5 

4 

o  .  J 

| 

1*6 

2 

5*  1 

o 

♦  0 

2 

8,7 

1 

4*3 

8 

14*3 

0 

♦  0 

7 

17*5 

o 

♦  0 

1 

6*3 

0 

•  0 

0* 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

A 

w 

♦  0 

0 

♦0 

0  ! 

•  0 

13 

12*9 

1 

1  ♦  0 

4 

8*9 

0 

o 

9 

16*1 

1 

1*8 

18 

*9*6 

1 

14 

12*5 

1 

a 

5  .3 

o 

•0 

S 

,1*7 

Q 

♦  0 

3 

1*6 

o 

♦  0 

2 

1*8 

0 

•  0 

IS 

11*0 

o 

♦  0 

IS 

15*3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

(F 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

2, 

1*1 

2 

1  1 
1*1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

2*3 

2 

2*3 

156 

12*0 

•j 

5 

83 

1 3*0 

•  o 
1 

•  2 

73 

11*1 

6 

•  9 

11 

25  .6 

Q 

♦  0 

10 

33*3 

0 

♦  0 

1 

7*7 

0 

•  0 

•  3 

5.  8 

p 

•  6 

3 

9*1 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

5  ft 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

Q 

♦  0 

3 

5.7 

0 

♦  0 

6 

2*7 

c 

5 

4  .6 

1 

#9 

1 

♦  9 

1 

•  9 

8 

5*6 

♦  0 

7 

7*  8 

o 

♦  0 

I 

1  .9 

0 

•  0 

1 

25*0 

0 

•  0 

1 

ioo.o* 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

•6 

0 

,  .1 

1 

1.2 

0 

0 

•0 

0 

•  0 

8 

14*5 

0 

♦  0 

7 

14*6 

0 

♦  0 

1 

l,V 

0 

♦  0 

6 

5,6 

1 

♦  9 

4>  0 

♦  0 

0 

•  *0 

6 

5.? 

1 

1.0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

0 

♦  0 

2 

1  *7 

2 

1*9 

0 

•9 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

1  ♦  1 

o 

♦  0 

1 

2*1 

1 

1  .6 

1 
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Q 

♦0 

Q 

♦  0 

0 

♦0 

£ 
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0 
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o 
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0 
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0 
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o 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

♦  7 

1 

1*0 

0 

♦  0 

\ 

,0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

"0 

♦  0 

10 
3 
7 

1 
1 


.0 
•  0 


♦  5 
LI 


2.3 
3.3 


0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0" 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

♦  4 

1 

♦  9 

0 

•0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦6 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•0 

2 

1*9 

0 

•0 

2 

2*0 

/ 

TOTAL 
MINORITY 


WHITE  • 
NON-HISPANIC 


ER 

X 

NUMBER 

I 

13. 

16*3 

o  J*  0 

6 

14*3  . 

33 

78*6 

7 

18*4 

18 

47*4 

18 

15*3 

1 00 

84*7 

16 

15*0 

91 

85*0 
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18*2 

9 

81*8 

0 

•  0 

Q 

1 00*0 

0 

•  0 

8 

100*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

75 

78*9 

1 1 

1 1  *6 

41 

85*4 

2 

4*2 

34 

72*3 

9 

19*1 

6 

9*7 

54 

87*  1 

3 

7*7 

35 

89*7 

3 

13*0 

19 

82*6 

14*3 

48 

85*7 

7 

17*5 

33 

82*5 

1 

6*3 

15 

93.8 

0 

•  0 

1 

1 00*  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

14 

13*9 

87 

86*1 

4 

8*9 

41 

91*1 

10 

17*9 

46 

82*1 

19 

10*1 

169 

89*9 

15 

13*4 

97 

86*6 

4 

5*3 

72 

94*7 

6 

2*0 

289 

97*6 

4 

2*2 

131 

97  •  8 

2 

1.8 

10B 

97*?. 

V- 

16 

11*8 

120 

88*2 

16 

16*3 

82 

83*7 

NON-RESrOENT*' 
A  L.I  EN  ' 

NUMBER  .< 


TOTAL 
NUMBER 


*0 
*0 
*0 

2.2 
*0 
4*7 


176 

66 


13*6 
14*  1 
13*1 


38  100*0 

1  100*0 

0  *0 

1  100*0 

181  97*3 
99  99*0 
82  95*3 


•  112  8"5T6 
543  85*1 
569  86>5 


16 
3 
13 

0 
0 
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0 
0 
0 

9 
5 
4 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

<0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

1  0 


20*0 
7*1 
34*2 

.0 

•  0 

•  0 


•  0 
.0 
.0 

9*5 
10*4 
8*5 

3*2 
2*6 
4*3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  3 

•  0 
*9 

.0* 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 
*0 


*5 
1*0 
*0 


12 

27*9 

Dl 

72*1 
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11 

36*7 

19 

63*3 

-o 

1 

7*7 

12 

92*3 

-  0 

3 

49 

94*2 

0 

3 

9*1 

30 

90*9 

0 

0 

*0 

19 

100*0 

0 

3 

2*8 

102 

95*3 

2 

0 

*0 

54 

100*0 

0 

3 

5.7 

48 

9C*6 

/ 

2 

9 

4.0 

210 

94.2 

4 

7 

6.4 

99 

90*8 

3 

2 

1.8 

111 

97*4 

1 

8 

5.6 

135 

94*4 

0 

7 

7.8 

83 

92*2 

0 

1 

1.9 

52 

98*1 

0 

I 

25*0 

2 

50*0 

1 

1 

100*0 

0 

*0 

0 

0 

*0 

2 

66.7 

1 

1 

♦  6  v 

157 

99*4 

0 

1*2 

81 

98*8 

0 

0 

♦  0 

76 

100*0 

0 

8 

14*5 

47 

85*5 

0 

7 

14*6 

41 

85*4 

0 

1 

14*3 

6 

85*7 

0 

9 

8*4 

92 

86*0 

6 

0 

•  *0 

5 

83*3 

1 

9 

6.9 

%  87 

86*1 

5 

•  5 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

1.9 

•  0 
3.8 

1.8 
2.8 
.9 

•  0 

•  0 

•  0 

25.0 
♦0 
33*3 

.0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

5*6 
16*7 
5*0 


80 
*42 
38 

116 
107 
11 


'  8 
0 

95 
46 

-  47 

62 
39 
23 

56  . 

40 

16 

1 
1 

0 

101 

K  '45 
56 

o 

188 
112 
76 

296 
185 
111 

136 
98 
38 

1 

»     0'  ' 
1 

186 
100 
86 

-Ar296— 
638 
658  • 

43 
30 
13 

52 
33 
19 

107 

54 
53 

223, 
109 
114 

143 

90 
53 

•  4 
1 
3 

158 
62 
76 

55 
48 
7 

107 

6 

101 


9 

ERLC 


190 


194 


TABLE  5.     ASSOCIATE  OEGAcES  ANO  OTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  ^OF  WORK  BEYONO  HIGH  SCHOOL  CONFERREO  BY 
INSTITUTIONS  OF    HIGHER  EDUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY.  ANO  SEXl*  INSTITUTION.  STATE  ANO  NATION  .1978-79 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUNB£R 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 

/ 

NUMBER 


GEORGIA 

,GA    GEORGIA  MILITARY  COLLEGE 
TOTAL  7  2*1 

FEMALE^  1  ,1*9 

MALE  /  6   ,  2.1 

GA    GEORGIA  SOUTHERN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE.  0  .0 

HALE  0  -0 

GA    GA  SOUTHWESTERN  COLLEGE 
TOTAL  1  2*0 

FEMALE  1  2*1 

MALE  0  .  *.0 

GA    GEORGIA  STAT|  UNIVERSITY 
TOTAL  1  .  *6 

FEMALE  1  *9 

MALE  0  .0 

GA    GOROON  JUNIOR  COLLEGE 
,  OT  AL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  0  .0 

GA    KENNESAW  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    LA  GRANGE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MA  LE  .0        ♦  0 

GA    MACON  JUNIOR  COLLEGE 


129 
19 
110 


38.6 

35*6 
39*1 


2k 
5 
16 


6*3 
9*4 
5*7 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


*0 
.0 
•  0 


GA    MEOICAL  COLLEGE  OF  GA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

GA    MIOOM  GEORGIA  COLLEGE 
TOTAL  1  *5 

FEMALE  1      UO  , 

HALE  0  .0 

GA    NORTH  GEORGIA  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MA  LE  0  *0 

GA    PHILLIPS  COLLEGE 

TOT  AL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  ,  0  *0 

GA    RE INHAROT  COLLEGE 

TOTAL  0        *0  ' 

FEMALE  0  *0 

,  MA  LE  0  *0 

GA    SAVANNAH  STATE  COLLEGE 

 TOTAL—  0  .0  

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

GA    SOUTH  GEORGIA  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

GA    THOMAS  COUNTY  CC 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

GA    TRUETT  MCCONNELL  COLLEGE 
TOTAL  0  :0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0.0 
GA    VALOOSTA  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

-FEMALE  0  *0 

MALE  0      .  .0 

GA,  WAYCROSS  JUNIOR  COLLEGE  - 
TOTAL  0        *0  - 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 

GA    WEST  GEORGIA  COLLEGE^ 
TOTAL'  0  .0 

FEMALE  0  *0 

IIALE  0  .0 

GA    YOUNG  HARRIS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0.0 

GA          STATE  TOTALS  «        46  II 

TOTAL  14  .2 

FEMALE  8  *2 

MALE  6  *2 


0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

o 
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0 

*0 

0 

*0 

5- 
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0 

*0 

0  , 
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4 
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0 

*0 

0 

.0 

1 
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0 

*0 

0 

*0 

29 
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0 

.0 

0 
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19 

17.8 

0 

*0 

0 

.0 

10 
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0 

•  0 

0 

*0 

21 

13*3 

2 

1*3 

0 

.0 

16 
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2 
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0 

♦  0 

5 
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0 

*0 

0 

♦0 

1 
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3 

1.4 

1 

,5 

0 
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2 
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0 
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I, 

1*3 

1  , 
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1 
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13 

33*3 

0  1 
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0 

.0 

12 

33*3 

0 

•  0 

0 

.0 

33*3 

o 

•  0 

0 

*0 

o 

24 

9*9 

1 

♦  4 

0 
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20 

12*7 

0 
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0 

♦0 
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1 
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0 

•  0 

6 
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1 
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0 

*0 

6 

17*6 

0 
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0 
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o 

*0 

1 
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0 

*0 
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0 

•  0 

0 
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0 
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o  • 
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o 
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0 
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0 
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0 

•0 

0 
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0 

.0 

0 
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0 
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o 

♦0 

o 

•0 

0 
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92 
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0 

•  0 

8 
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60 
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0 
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5 
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32 
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o 
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3 
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t 

1 
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0 
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0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 
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I 
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0 

•0 

0 
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0_ 
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0 

*0 
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0 
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0 

*0 

o 
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o 
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0 

*0 

28 
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2 
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0 

♦0 

20 
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2 
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0 

*0 

9 

13  .1 

o 

•  0 

0 

*0 

10 

37.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

10 

55*6 

0 

.0 

0 

0 

o 

•0  • 

V 

o 

•  0 

0 

*0 

8 
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•  8 

0 
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3 

4*8 

1 
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0 

♦  0 

5 
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0 
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0 

♦  0 
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15*8 

0 
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0 

"'.0 

3 
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0 
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0 

♦0 

0 

♦  0 

0 
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0 

*0 

V 

2 
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0 

♦  0^  * 

0 

*0 

2 
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0 

;o 

0 

*0 

0 
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0' 
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0 

*0 

4 
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0 
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1 
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2 
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0 
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0 

*0 

2 
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0 
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1 
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0 
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0 
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0 

.0 

0 

.0' 

0 

..o 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

STITUTIONS) 
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11*9 

31 

♦  5 

50 

♦  7 
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12.5 

10 

♦  3 

19 

♦  5 
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21 
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31 
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2 
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25 
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0 

♦0 
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0 
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0 
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50 
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5 
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4 
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6  8*  8 

.  0 

♦  0 
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♦0 
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70*3 

o 
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8 
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53 
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10 
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16 
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27 

10 
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8 

44*4 

Q 

18 

0 

•  0 

8 
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1 
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*9 

9 
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if 
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4 
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58 
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63 

5 
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58 
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3 
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66 

3 
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15 
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1 
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19 

3 
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12 
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o 
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15 

0 

.0 

3 
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I 
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4 

2 
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45 
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0 

.0 

47 

2 

7.4 

25 

92.6 

0 

.0 

27 

0 

♦  0 

20 
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0 

.0 
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5 

8*8 

52 

91*2 

0 

♦  0 

57 

2 

4.4 

43 

95*6 

0 

♦  0  ' 

45 

3 

25*0 

9 

75*0 

0 

.0 

12 

0 

*0 
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0 

•  0 
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0 

♦  0 

89 
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0 

.0 

89 

0 

•  0 

65 
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0 

•  0 

65 
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13*3  , 

5,707 

85.6 

74 

1.1 

"6.668 

496 

13*5  ' 

»»  3,168 

85.8 

26 

.7 

3.692 

389 

13*1 

2.539 

85.3 

48 

1.6 

2.976 

AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

.NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NGN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


fidHBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MUTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


HAWAII 

HI    CHAMINAOE  U  OF  MJNOLULU 
TOTAL'  0  .  '  .0* 

FEMALE   •  *        o0       .0  - 
MALE       /        0,«      .0  ■ 
HI*  'HAWAII.  PACIFIC  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0' 
.0- 
.0 


HI    U  OF  HAWAII  AT  MANOA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

..0 
.0 


HI     U  OF  HAWAII  AT  HlLO 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
HI    U  OF  HAWAII 
TOTAL 
FEMALE 
HUE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
HONCLULU  CC 

*  0  .0 

0  «0 

0  .0 


1 
1 

0 

2 
0. 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


2.0 
.  7.7 
.0* 

4.8 
.0 

5.0 

t 

.0 

* 

.3 
.0 
.5 


HI     U  OF  HAWAII  KAPIOLANI  CC 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


Hi     U  OF  HAWAII  KAUAI  CC 


6  1.0 

3  2.2 

3  .6 

4  .7 
3  .8 
1  .6 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

iO 
.0  « 


HI     U  OF  HAWAII  LEEkARO  CC 


TOTAL 
EM4LE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


HI*.  U  OF  HAWAII  HAUI  CC 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


'  .  0 
.0 
.0 


HI     U  OF  HAWAII  WINOWARO  CC 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

13 

9* 
4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

2.0 
3.0 
f.l 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


HI  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  « 

FEMALE  * 

MALE  0  _ 

IDAHO 

IC    BOISE  .STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  3  «7 

FEMALE  2  1.0 

MALE  I  *5 

ID    COLLEGE  OF  SOUTHERN  IDAHO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

-0- 


10  INSTITUTIONS) 


-HAL-E- 


IC     IOAHO  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.2 
.5 
.0 


ID    LEWIS-CLARK  ST  COLLEGE 


TOTAL 
FEhUE 
MALE 
ID  NORTH 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  -0 

0  .0 

0  .0 
IOAHC  COLLEGE 

1  .3 

0  .0 

1  .5 


10    NTHWST  NAZARENE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IC  RICKS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

COLLEGE 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

0 
.0 
.0 


27 
16 
11 


0 
0 

•  0 

0 
0 

_J>_ 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.9 
1.2 

.7. 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.3 
.0 
.5 

•  9 

.0 
.0 


.0 
.0 


ID          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  5  .1, 

FEMALE  3  .2 

MALE  *  •! 

ILLINOIS 

-IL    BELLEVILLE  AR,EA  COLLEGE 


7  INSTITUTIONS) 


TOTAL" 
FEMALE 
MALE 
IL     BLACK  HAWK 
TOTAL 
FEMALE 
.MALE 


.4 
.4 
.5 


C  EAST  CAMPUS 


.0 
.0 

.0- 


40 
27 
13 

4 
2 
2 


;o 

.0 

.i 


4.5 
5.6 
3.1 

2.7 
2.6 
2.9 


ER?C 


4 

8.2 

<z 

4,1 

I 

7.7 

0 

.0 

.  3 

e.3*  * 

2  . 

5.6 

I 

2.4 

4 

9.5 

'  0 

.0  ' 

0 

.0 

1 

2.5 

4 

10.0 

46 

52.9 

3 

3.4 

43 

51.2  < 

3 

3.6 

3  100.0 

0 

.0 

251 

73.4 

53 

15.5 

116 

74.8 

24 

15.5 

135 

72.2 

29 

15.5 

523 

83.3 

*  22 

3.5 

102 

73.9 

5 

3.6 

421 

85.9 

17 

3.5 

461 

82.6 

10 

1.8 

322 

83.0 

5. 

1.3 

139 

81.8 

5 

2.9 

97 

69.3 

9  * 

6.4 

38 

60.3 

6 

9.5 

.  59 

76.6 

3 

3.9 

432 

66.  JB 

1* 

2.9 

178 

59.5 

7 

2.3 

254 

73.0 

12 

3.4 

161 

65.2 

22t 

8.9 

75 

56.8 

11 

8.3 

86 

74.8 

11 

9.6 

64 

44.4 

6 

4.2 

24 

32.0 

2 

2.7 

40 

58  .0 

4 

5.8 

2,040 

70.7 

•  150 

5.2 

899 

66.6 

63 

4.7 

1,  1 4 1 

74.  3 

87 

\ 

5*7 

3 

.7 

\ 

7 

1.7 

1 

.5 

2 

1.0 

2 

.9 

5 

2;  3 

3 

.7 

18 

4.0 

1 

.6 

6 

3.4 

2 

.7 

12 

4.3 

1 

.2 

1 

.2 

1 

.5 

1 

.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

.6 

5 

1.4 

0 

.0 

3 

„  2.0 

2 

1.0 

2 

1.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.2 

5 

.4 

1 

.1 

2 

.2 

2 

.5 

3 

.7 

.  12 

.4 

36 

1.1 

4 

.2 

14 

.8 

8 

.5 

22 

1.4 

9 

1.0 

7 

.6 

7 

2 
5 

7 
0 
7 

49 
46 

3, 


14.3 
15.4 
13.9 

16.7 
•  0 
.17.5 

56.3 
54.6 
100.0 


42 
11 
31 

35 
2 
33 

37 
37 
0 


85.-7 
84.6 
86.1 

83.3 
100.0 
82.5 

42.5 
44.0 
.0 


305  * 

89.2 

32 

9.4 

140 

90.3 

12 

7.7 

165 

88.2 

20 

10.7 

551' 

87.7 

77 

12.3 

110 

79.7 

28 

20.3 

44 1 

90.0 

49 

10.0 

475 

85.1 

83 

14.9 

330 

85.  1 

58 

14.9 

145 

85.3 

25 

14.7 

106 

75.7 

34 

24.3 

44 

69.8 

19 

30.2 

62 

80.  5 

15 

1  9.5 

464 

71.7" 

183 

28.3 

194 

64.  9 

1 05 

35.1 

270 

7  7  .6 

78 

22.4 

183 

74.1 

64 

25.9 

86 

65.2 

46 

34.8 

97 

84.3 

1  8 

15.7 

70 

48.6  ^ 

74 

51.4 

to 

34.7 

&49 

65.3 

63.8 

25 

36.2 

f  2 1 7 

76.  9 

66  1 

22.9 

978 

J2.5 

367 

27.2 

,239 

80^7 

294 

19.2 

13 

3.  1 

404 

96.  9 

5 

2*.  5 

192 

97.5 

Q 

3-6 

212 

96.4 

21 

4.6 

425 

93.6 

7 

4.0 

164 

93.7 

1 4 

5.0 

261 

93  .£ 

3 

,6 

532" 

99.4 

1.5 

198 

98.5 

o 

.0 

334, 

100.0 

0 

.0 

136 

100.0 

o 

•  0 

71 

1  00.0 

o 

•  0 

65 

100.0 

9 

2.5 

350 

97.2 

3 

2.0 

l'»9 

97.4 

6 

2.9 

201 

97.1 

0 

.0 

36 

97.3 

0 

.0 

30 

96.8 

0 

.0 

6 

100.0 

8 

.6 

1,328 

94.8 

3 

.3 

930 

95.4 

•  _  6 

1.2 

398 

93.4 

5* 

1.6 

3,211 

96.1 

21 

1.2 

Ii734 

96.2 

33 

2.1 

1,477 

96.1 

60 

6.7 

835 

93.3 

33 

6.  8 

449 

93.2 

27 

6.5 

38o 

93*5 

5 

3.4 

143 

96.6 

3 

3.8 

75 

96.2 

2 

2.9 

68 

97.1 

0 

.0 

49 

o 

•  0 

1  »\ 

o 

•0 

36 

0 

42 

o 

•  0> 

2 

o 

•  0 

40 

1 

1.1 

87 

It 

1.2 

84 

o 

.0 

3 

5 

f 

1.5  " 

342 

3 

1.9 

J.55 

2 

1.1 

187 

0 

.0 

628  ' 

o 

•  0 

138 

o 

.0 

490 

0 

.0 

558 

o 

•  0 

388 

o 

•  0 

170 

*0 

•  0 

140 

0 

\o 

63 

0 

•  0 

77 

0 

.0 

*#  647 

0 

.0 

299  ■ 

0 

•  0 

348 

0 

lo 

247 

o 

.  0 

132 

0 

•  0 

115 

0 

.0 

144 

o 

•  0 

75 

0 

•  0 

69 

6 

.2 

2,884 

#$ 

1,349 

2 

!i 

1*535 

1 

0 

.0 

417 

o 

•  0 

1 97 

Q 

.0 

220 

8 

1.8 

454 

2.3 

175 

1.4 

279 

„-\ 

i 

 ;0  

•  0 

 535~> 

201 

o 

.0 

334 

o 

.0 

136 

0 

.0 

71 

o 

.0 

65 

1 

.3 

360  * 

1 

.7 

153 

o 

.  0 

207 

1 

2.7 

.  37 

1 

3  .2 

31 

Q 

•*0 

6 

65 

4.6 

1,401 

L  9 

4.3 

975 

C  3 

5  .4 

426 

75 

2.2 

3,340 

48 

2.7 

1,803 

27 

1.8 

Ii537 

0 

.0 

-895 

0 

*  .0 

482 

0 

•  0 

0 

*  .0 

148 

,  o 

.0 

78 

0 

.0 

70 

1 


.TABLE  5.  '  ASSOCIATE  DEGREES  AN 0, OTHER  AWARDS  BASEO  ON  LESS  THA.N  "^R  YEARS  Of  WORK  «YONO  HlC^ 

INSTITUTIONS  OF    HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt  ETHNICITYi  ANO  SEXt     INSTITUTION^  STATE -AND  NATION  ..1978-79  , 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER  • 


J 


ILLINOIS 


IL    BLACK  HAWK  C  QUAO-CITIES 
TOTAL  .3       ♦  « 

FEMALE  2    '  *4 

MALE  .     i  .3 

IL    BRAOLEY  UNIVERSITY 
TOTAL  w  0  *0 

FEKUE  0  .0 

MALE  0        .0  c 

IL    CARL  SANDBURG  CCLLEGE  * 
TOTAL  0  .0 

FEMALE      ^        0  *0 
MALE  0*0 
IL    CENTRAL  YMCA  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  / 

IL    CTY  C'CHGO  CITY^WIDE  Cj 
TOTAL  0       .0  - 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ,.0 

IL    CITY  C  CHGO  KENNEOY-KING 
,     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0    ,  .*0 

IL    CITY  C  CHICAGO  LOOP  C 
TOTAL  I  »2 

FEMALE  0  .  *0 

,   hale-   >.       i     *6  - 

IL    CITY  C  CHGQ,  MALCOLM  X  C 
*      TOTAL  0  .0 

FEMALE  '0  .0 

MALE'  0  .0 

IL    CITY  C  CHGC  OLIVE-HARVEY 
TOTAL  '  0  -.0 

FEMALE  0  .0 

MALE   .        ■     0  .0 
,  IL    CI.TY  C  CHICAGO  CALEY  C 
TOTAL  2      '  *3 

FEMALE  1 

MALE      .  \  «3 

IL  XTY  C  CHGO  TRUMAN  C 


3        *9-  . 
2-  1*1 
1       .7  - 
CHICAGO  WRIGHT  C 
3 
0 
6 


TOTAL 
FEMALE  ■ 
HALE 
IL    CITY  C 

TOTAL  4- 
FEMALE  T° 
HALE  4 
IL    COLLEGE  OF  DUPAGE 
TOTAL  4  »3 

FEMALE  2  .3 

MALE  2  .4 

IL    COLLEGE  OF{LAKE  COUNTY 
TOTAL  |    2        .3  ♦ 

FEMALE  0  .0 

HALF.  2  .6 

IL    DANIEL  HALE  WILLIAMS  U 

-  —  —TOT  A  L  Q-  •  0  .  . 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.  '  .0 

IL  „  DANVILLE  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL*  DEVRY  INSV  OF  TECHNOLOGY 
.TOTAL  1  »2 

FEMALE  0,  .0 

MALE  I  .2 

IL    ELGIN  COMMUNITY  COLLEGE 


.0 
.0 
.  0 


TOTAL  -  0 

FEMALE  0 
MALE  0 
IL  *  FELICIAN  CCLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
IL    HIGHLANO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL,  0        *0  , 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    ILLINOIS  CENTRAL  COLLEGE 
__JOTAL                2  «2 
FEMALE                0  .0 
MALE                2  .6 
IL    ILL  SSTN  CC-jfRONTl  ER  CC 
TOTAL "              0  .0 
FEMALE                0  .0 
,  MALE                0  .0 

IL    ILL  ESTN  LINCCLK  TRAIL  C 
%     TOTAL                0  *0 
FEMALE                0  .0 
*       MALE                0  .0 


39 
"26 
13 

.  0 
0 
0 

2 
0 
2 


'4.7 
5.1 
4*2. 

•  0 

•  0 

•  0 

•  6 
.0 

1*5 


277  47*7 

211  60*5 

66  26*4 

7  20*6 

0  *0 

7  21*9 

966  .,96.9 

512  98.8 

474  94*8 


NUMBER 


77 
4> 

o 
o 

i 
i 

o 

27 
11 
16 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  8. 
.8 

1.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.3 
.6 

♦  0 

4*6 
3.2' 
6.9 

"•0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 


352 
245 
107 

369 
277 
92 


73.6 
79.3 
63.3 

.82*7 
82.7 
82.9 


7  U5 
5  1.6* 
2  1.2 


•41 
30 
11 


9.2' 
9.C 
9.9' 


447  '  96.8 
294  97.7 
153  ^5.0 


7  1.5 

4  a.s 

3  1.9 


42 

7.3 

0 

•  0 

27 

11.8 

0 

•  0 

15 

4.4 

0 

.  0 

49 

15.2 

23 

7.1 

3G 

17;2 

9 

£.2 

19 

12.6. 

14 

9.5  ' 

146 

11.9 

25 

2.0 

58 

10.5  " 

12 

2.2 

88 

13.0  . 

13 

1*9 

■  I 

15 

1.1 

46  - 

3.4 

9 

1.2 

25 

3.2 

6 

1*1 

21 

3.7 

32 

4.6  ' 

3 

.4 

23" 

6.3 

1 

•  3 

9 

2.7 

2 

•  6 

25 

58.1 

0 

.0 

13 

72.  ? 

0 

.0- 

12 

48.0 

0 

•  0 

11 

3.2 

•  3 

3 

1.5 

.5 

8 

5.6 

.0 

96 

15.3 

34 

5.4 

14 

56.0 

12.0 

82 

13.6 

31 

5.1 

3 

.6 

.6 

2 

♦  7 

.7 

1 

•  6 

.6 

* 

4.9 

14.6 

2 

5.7 

14.3 

0 

.0 

16.7 

9 

-3.5 

0 

♦  0 

4- 

3.4 

0 

.0 

5 

3.5 

0 

•  0 

29 

3.3 

•  6 

18^ 

,374'  - 

 1— 

•  2r 

11 

3.1 

4 

l.l 

0 

.0 

o 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

.5 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

.9 

0 

.0 

HISPANIC 
NUMBER 


20, 
6 
12 


oV 

.0 

0 
0 
0 

37 
29 
.  6 

0 
0 
0 

0 
0 

37 
16 
21 

21 
14 
7 

6 
3 
3 

16 
8 


2*4 
1*6 
3*8 

♦  0 
.0 

♦  0 


49 
17 
32 

162 
58 
104 

26 
15 
11 


18 
5 
13 

0 
0 
0 

33 
0 
33 


.0 
.0 

•  0 

6.4 
8.3 
3.4 

♦0 

•  0 
♦0 

•  0 
•0 
♦0 


7.7 
5.2 
12.4 

4.7 
4.2 

'6.3 

1*3 
1.0 
1.9 

2.8 
3.5 
2.3 

15.2 
9.8 
21.6 

13.2 

15.3 

1.9 
1.9 
1.9 


14  2.0 
7  1.9 
7  2.1 


41.9 
27.8 
52.0 

♦0 
♦C 

5.2 
.0 
5.5 


TOTAL 

MINORITY-. 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


X  '  NUMBER 


TOTAL 
NUM8ER 


69 
40 
29 

0 
0 
0 
* 
3 

1~ 
2 

341 
251 
90 

7 
0 

7 

986 
512 
474 

397- 
266 
131 


8.4 
7.8 
9.3 

.0 

♦  0 
.0 

1.6 

•  6 
t.5 

58*7 
71*9 
38*8  , 

20*6 
.0 
21*9 

96*9 
98*8 
94*8 

83*1 
86*1 
77.5 


756  91*6 
472  92*2 
264  90*7 

1  100*0 

0  *0 

1  100*0 

308  -  99*0 
177  99*4 
131  98*5 

42  7*2 
28  8*0 
14  6*0 

27  79*4 

2  100*0 
25  .78*1 


431  96*6 
321  95*8 
110  99*1 


460 
301 
159 

60 
36 

2t 

124 
58 

66'* 

337  * 
128 
209 

91 
51 
40. 

51 
31 
20 


99*6 
100*0 
98*8 

10*5 
15*7 
7*0 

38*5 
33*3 
44*6 

27.4 
23.1 
30.8 


0 
0 

0  ■ 

75 
36 
37 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

503 
192 
311 

198 
116 
82 

894 
425 
469* 


♦  0 

♦  0 
♦0 

15*7 
12*3 
21.9 

♦  4 

♦  6 
♦0 

♦  0 

♦  0 
.0 

87-*  9 
83*8 
90*7 

01*5 
q6*7 
55*4 


6*8 
6*6 
V*0 

7*3 
8*5 

6*ir 


72* 

L-li249**,93« 
.722  ^3- 
'527/;;$9£ 


43  100.0 
18  100*0 
25  100*0 


12 
4 

.  6 


3*4 
2*6 
5*6 


164  /26.1 
147'  24.3 


644* 

,/334 
\  <310 

0 
0 

1  y  o 

.  .  335 
•i  '201 
134 

<  -  460 

*  -  8. 
/  452 


6 
9 

2  A?. 

6* 

3  , 
6 

# 

7 
5 

9 


*0 
*0 
*0 

96*3 
98*0 
93.7 

~73.1 
32*0 
74*8 


7 

1*5 

13 

2.8 

4 

1*4 

6 

2*7 

3 

1*7 

5 

2.8 

3 

7*3 

llo 

26.8 

3 

8.6 

10 

28*6 

0 

*0 

1 

16*7 

«• 

1 

♦  4 

10 

3.9 

0 

*0 

4 

3.4 

1 

♦  7 

6 

4.2 

3 

♦3 

39 

4.4 

  21— 

—3.9- 

2~ 
1 

 i4  

*3 

18 

5.0<* 

1 

.9 

I 

♦  9 

1 

3*1 

1 

3.1 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.5 

0 

.<b 

0 

.0 

0 

*0 

1 

.9 

458  97*2 
285  97*3 
173  97*2 


25 
23 
2 

249 
113 
136 

853 
-513 
340 

107 

M 
76 

191 

9X> 
101 


61*0 
65;7 
3i*3 

96*\ 
96*6 
95*6 

95*6 
96*1 
95*0 

99*1 
96*9 
100*0 

97*4 

$.1 


,0 

•  0 

,  825 

0 

.0 

512 

0 

•  0 

313 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

311 

0 

.0 

178 

0 

.0 

133 

198 

34*1 

581 

70 

20*1 

349 

128 

55*2 

232 

0 

•  0  * 

34 

0 

♦0 

2 

0 

•  0 

32 

32 

3.1 

It  018 

6 

1.2 

518 

26 

5*2  « 

500 

6 

1*3 

478 

5 

1*6 

309 

1 

'169 

13 

2*9 

446  > 

12 

3*6 

335 

1 

♦  9 

111, 

2 

.4 

462 

0 

♦0 

301 

2 

1*2 

161 

9 

1*6 

372 

1* 

.  «4 

229 

8 

2*3  . 

343 

0 

.0 

322 

0 

.0 

174 

0 

.0 

148 

0 

.0 

1,231 

0 

♦  0 

'  553 

0 

♦  0 

678 

3 

.2 

1,343 

1 

.1 

774 

2 

.4 

f69 

0 

♦0 

695 

0 

.0 

3& 

0 

♦  0. 

330 

0 

.0 

43 

0 

•o; ,  > 

18 

0 

25 

1 

348 

J  0 

,  f205 
,^143 

5 

.8  < 

/  629 

0 

.0 

25 

5 

.8 

604 

0 

.0 

f  471 

0 

♦  0 

293 

0 

♦  0 

f  178 

5 

12.2 

\  41 

2 

5.7 

«  35 

3 

50.0 

6 

0 

•0 

,259 

0 

•  0 

117 

0 

,  .0 

*  142 

0 

•  0 

892- 

o. 

.0 

534 

0 

•0 

358 

0 

108 

0 

-  32 

0 

•  0 

76 

4 

2*0 

196 

0 

•0 

90 

4 

3*6 

106 

9 


TABLE  5.  ASSOCIATE  DEGREES  AND  .OTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  W [  WORK  8SVttP  "?J*MJC!JJft  "^gS!?^ 
TABLE  A^Ljr.it^s  E0UMn0N  gy  R^CEf  ETHNICITY  t  ANO.SEX:     INSTITUTION,  STAlE  ANO  NATION     1979  79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER    '   *  I 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC. 


JOTAl 
MINORITY- 


'ILLINOIS 

IL    ILL  ESTN  CC  OLNEY  CEN  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE/  0  .0 

IL    5LL  ESTN  CC  WA6ASH  VLY  C 
TOTAL*-.,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 

IL    ILLINOIS  VLY  CM TY  COLLEGE 


IL    JOHN  A  LOGAN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


,  TOTAL 
FEMALE, 
HALE 


0 
0 
0 


•  0 

•  0 
.0 


IL    JOHN  WOOO  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  0,  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE    .  0  *0 

IL    JOLIET  JUNIOR  CCLLEGE 
TOTAL  1        •  I 

FEMALE  1   c  »3 

MSLE  0  *.0 

?L    KANKAKEE  CMTY  COLLEGE 


TOT,AL 
FEMALE 
MALE  ' 


•  0 
.0 

•  0 

•  6 
0 


IL    KASKASKIA  COLLEGE 
TOTAL  2 
FEMALE  2 
KALE  0 
IL    KENDALL  COCLEGE 

TOTAL  0  .0 

?EMALE  *0  *0 

MALE  0  .0 

IL    KI  SHKAUKEE  CCLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HA  Lb' 


1*2 

2  fci*2 

ni  Vc~c 


IL    LAKE  FOREST  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

'    MALE  0  *0 

IL    LAKE  LANO  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

IL    r  EH  IS  ANO  CLARK  CC  ' 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

.HALE  0  *0 

IL    LEWIS  UNIVERSITY 

TOTAL     *  0*0 
FEMALE  . — ~       0  *0 
MALE  0.    *  *0 

IL    LINCOLN  CHRI  STI  AN*  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

*  FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

IL    LINCOLN  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 
FEMALE  0  .0 
MALE  0  *0 
IL    LINCOLN  LANO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL*  0  *0 
FEMALE  0  .0 
HALE                 0        *0  ' 
IL    MACCORMAC  COLLEGE 
,        TOTAL                 0  *0 
FEMALE                 0  *0 
MALE  0  .0 
IL    MACM^RRAY  COLLEGE 
•TOTAL                 0  .0 
FEMALE             ,    0,,-  .0 
HALE                 0  #0 
IL    MALL  INCKROOT  COLLEGE 
.TOTAL    "  0  *0 
FEMALE  0  .0 
HALE  0  .0 
IL    MCHENRY  COUNTY  COLLEGE 
TOTAL                 0  .0 
 FEMALE   0_v_._0 


MALE  0  '*0 

IL    MEAOVL-LOMBARO  THEOL  SCH 
TOTAL  0.  *0 

Female  o  .0 

hale       "0  *o 

MIOSTATfc  COLLEGE 


ER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

1 

•  3 

0 

♦  0 

'  0 

0 

•  U 

0 

.0 

0 

1 

•  7 

Q 

♦  0 

,  i  0 

2 

»6. 

.6 

0^ 

0 

•  0 

0  ^ 

v.O 

0 

2) 

2 

\g 

0 

1 

<  *2 

1 

*  c 

2 

0* 

•  0 

1 

1 

1 

0 

.0 

1 

8 

3*2 

0 

.0 

0 

2*4 

0 

m  0 

7 
4 

4  *7 

0 

♦  0 

0" 

9 

1*8 

1 

•  2 

1 

7 

2*4 

Q 

♦  0 

0 

2 

Q 

I 

#  5 

1 

30 

4*3 

4 

.6 

9 

1 6 

5*4 

0 

.  0 

2 

IV 

3*5 

I  .0 

7 

8 

3*0 

0* 

•  0 

1 

6 

3.5 

0 

•  0 

0 

2 

2*1. 

0 

* 

.0  ' 

1 

10 

3*0 

4 

1.2 

0 

6 

3.2 

3 

1.6 

0 

4 

•  2.7 

1 

.7 

0 

13 

22.8 

0 

.0 

1 

11 

35*5 

0 

•  0 

1 

2 

7.7 

0 

•  0 

0 

21 
„15 
6 

1 
0 
1 

4 
1 

3 


6.3  . 
9.1  . 
3.5 

1.3 
.0 
1.5 

*  .4 

1.3 


16  4.2 
13  5.5, 
3  2.1 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

,43 
22 
21 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 
.0 

•  0 

26.2 
31.4 
22.3 


14  2.4 
10  3.1 
4  1.5 


TOTAL 
FEMALE 
mL6 


9 
-  7 
2 

0 

,0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

~~'0~ 

0 
0 

<  0 

29 
23 
6 


7.1 
6.1 
18.2 

♦0 . 
".0 

1.9/ 

•  0' 
33.3 

•  0 

•  0 

— ~70~ 


•  0 

•  0 

•  0 

21.2 
21.7 
19.4 


0 
0 

0 

2 
1 
1 

0- 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
3 
0 

3 
1 
2 

0 

0. 

0 

0 
0 

0* 

0 
0 
0 

0 
0 

— 0- 


•  6 

•  6 

•  6 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  5 

•  4 
.7 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

4. 3 

,0 

♦5 

•  3 


•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

-♦0- 


1  100.0 

0  .0 

1  100.0 


I 


3 
0 

3 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

I? 
1C 
2 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


NUMBER 

X 

•  0 

1 

•  3 

♦  0 

0 

•  0 

♦0 

1 

.7 

.0 

4 

1  *3 

♦  0 

0 

•  0 

•  0  1 

4 

1*9 

•  4 

4 

.8 

2 

•  8 

♦5 

2 

♦  9 

•0 

8 

3*2 

♦  0' 

4 

2*4 

♦  0 

4 

4.7 

.2 

1 1 

2*2 

♦0 

7  % 

2*4 

♦  5 

4 

1.8 

1*3 

44 

6*4 

19 

6*5 

1  «8 

25 

6*3 

*4 

9 

3*4 

♦0 

6 

3.5 

1*1* 

3 

3*2 

♦  0 

16 

4*7 

♦  0 

U 

5*8 

♦  0 

5 

3*4 

U8 

14 

24*6 

3*2 

12 

38.7 

♦  0 

2 

7*7 

♦  9 

30 

8*9 

•  0 

18 

10*9 

1*8 

12 

7*0 

2*6 

3 

3*8 

♦0 

0 

*0 

3*  1 

3 

4*6 

♦  0 

\ 

*8 

♦  0 

1 

*4 

♦  0 

"  3 

1*3 

3*2 

30 

7*9 

4  .3 

24 

10*2 

1*4 

* 

4*1 

5*0 

f 

5*0 

♦  0 

0 

« 

•  0 

5*0, 

1 

5*  0 

♦  0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

*0 

♦  0 

0 

*0 

•  6 

47 

28*7 

♦  0 

25 

35*7 

Ul 

22 

23*4 

*2 

•  18 

3*1 

♦  3 

12 

.  3*7 

♦  0 

6 

2*3 

4*8 

15 

11*9 

5*2 

13 

fcll*3 

♦  0 
.0 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

,0- 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


kHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


*0 
*0 
*0 

♦  0 
*0 

♦  0_ 

*0 

♦  0 
*0 

♦  0 
*0 
*0 


NON-RES  I OENT 
/ALIEN 

NUMBER 


2  18*2 


•  0 

•  0 

,  *0 

1*9 

•  0 
33*3 

i 

•  0 

•  0 

•  0 


305  98*7 

157  1CC.0 

148  97*4 

311  98*7 

101  100*0 

210  98*1 

467  99*2 

258  99*2 

209  99*1 

245  96*8 

163  97*6 

82  95*3 

497  97*8 

283  97*6 
214  98*2 


643 
274 
369 

255 
164 
VI 

321 
179 
142 

41 


93*2 
93*2 
93*2 

96*6 
96*5 
96*8 

95*3 
94*2 
96*6 

71*9 
58*1 

C-'«5 


301  89*6 

146  88*5 

1'55  9C*6 

75  96*2 


1 
0 
1 

117 

45 
72 


100*0 
•  0 
100, 


71 
64*3 
76.6 


L 


567  96*9 
309  96*3 
258  97*7 


111 
lC 
9 


88*1 
86*7 
81*8 


4  100*0 

1  100*0" 
3  100*0 

51«  98*1 
49  100*0 

2  66*7 

171  100*0 
t  91  100*0 
BO  100*0 


1 

0 

1 

29 
13 
6 


100*0 
*0 
100*0 

21*2 

21*7* 

19*4 


4  0 

0 
0 

108 

83 
25 


•  0 
.0 
*0 

78*8 
•78*3 
8C*6 


3 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

C3 

1 

2- 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

5 
l' 
,4 

.0 


TOTAL 
NUMI^R 


1.0 

•  0 
2.0 

•  0 
.0 

•  0 

•0 

*  .0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•0 
.0 

•  0 

.4. 

*  .3 

•  5 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

3.5 
3*2 
3.8 

1.5 

•  6 
2.3 


13 

100.0 

0 

*0 

62 

95*4 

0 

♦  0 

484 

99.2 

*0 

256 

99.6 

0 

*0 

228 

98*7 

0 

♦  0 

348 

91*6 

2 

.5 

211 

'89*8 

0 

*0 

137 

94*5 

2 

1.4 

17 

85*0 

2 

10.0 

.  0 

•  0 

0 

*0 

17 

85*0 

,  2 

10.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
'  .0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


■  .0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

fO 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


309 
157 
152 

315 
101 
214 

471 
260 
211 

253 
167 

,86  .• 

508 
290  * 
218 

690 
294 
396 

264  . 
170 
94 

337 
190 
147 

57 
31 
26 

336 
165 
171 

*78 
13 
65 

488 
257 
231 

380  . 
235  ' 
»  145 

20 
0 
20 

1 

0 
1 

164 
70 
94 

585 
321 
264 

126 
115 
11 

4 
1 

3 

52 
49 
3 

171 
91 

80 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 


1 

.  0 

1 

137 
106 

.31 


TABt  E  $.  ASSOCIATE  OECREES  A  NO  OTHER  AWAROS  BASEQ  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  fioRK^BEYONO  HIGH  ^^HOOt^OMFERREO^BY 
TABLE  5.    c^LiAit^^  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY,  ANO  SEX!     INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION  1978-79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
-MINORITY 


NUMBER 


hHlTE  * 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0  .0 

o  .o 

0  *o 

INSTITUTE 

0  *0 

0  *0 

0  »0 


.0 
•  0 
.0 


ILLINOIS  * 

IL    MONMOUTH  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE  ' 
MALE 
IL    MOOOY  BIBLE 
TOTAL 
FEMALE  - 
MA  L  E 

IL  -MORAINE  VLY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL     •  1    i  .1 

FEMALE  I     '  *2 

MALE  0  .0 

IL    MORRISON  INST  OF  TECHN 
TOTAL  0  .0 

•FEMALE  0  .0 

s.MALE  .     0  .0 

lb    MORTON  COLLEGE  > 
TOTAL  0 
FEMALE        "  0 
MALE  0 
IL    NATL  COLLEGE  EO  URBAN  CAN 
TOTAL  0  «*0 

FEMALE  *      0  .0 

MALE  ^0  *0 

IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

.    FEHAL'E  0  *0 

MALE  0  *0 

IL    61KT0N  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

IL    OLIVET  NAZARENE  COLLEGE  . 
TOTAL  0  ~*0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

IL    PARKLANO  COLLEGE 

TOTAL  1  *1 

FEMALE  0  *0 

HALE  "  1  •* 

IL    PRAIRIE  STATE  CCLLEGE 
TOTAL  3  »6 

FEMALE  1 

MALE  2  »9 

IL    QUINCY  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  •>  0 

IL    RENO  LAKE  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  .  0 

MALE  0 
XL    RICHLAND  CMTY  CCLLEGE 
TOTAL  0  "  »0 

FEMALE  0  .0 

,  MALE,  0        *0  ' 

IL    ROCK  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  "0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    ROOSEVELT  UNIVERSITY 
TOTAL      '  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IL    RUSH  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IL    SAUK  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  2  »7 

FEMALE  2  1*0 

MALE  0  .0 

IL    SHAWNEE  COLLEGE 

TOTAL                 0.  .0 
FEMALE                 0  *0 
HALE                0  .0 
IL    SOUTHEASTERN  ILL  COLLEGE 
TOTAL  1  »2. 
FEMALE  I  .5 
MALE  0  .0 
IL    STHN*  ILLINGISU  CARBON DL 
TOTAC  3  *6 
FEMALE  2  1*1 
MALE                 I.  *3 
IL    SPOON  RIVER  COLLEGE  / 
 TOTAL.  0„  _  *0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


FEMALS  0 
MALE  0 
. U    SPRINGFLO  COLLEGE 


TOTAL 

FEMALE 
MALE 


14*3 
16;  7 
♦0 

2*8 
2*3 
3*3 


13 


1*7 
8  .1*8 
5  1*4 


1*4 

•  0 
1.7 

.0 

•  0 
♦0 


3  100*0 
3  100*0 
0  .0 

8  3*9 
0  *0 
8      6*8  - 


1 

0 

33 
18 
IS 

34 
21 
13 

0 
0 

0  , 

" 

5 
3 

7. 


6 
2 

10 

6 
4 

7 
3 
4 

1 
0 
1 


.7 

5.9 
6.7 
•0 

4*7 
4.2 
5.5 

7.2 
8.1 
6.2 

.0 
.0 

1.5 
1*9 
1*1 

5.7 
9.0 
2.7 

1.8' 
2.3 
1*4 

58.3 
60.0 
57.1 

4.B 
.0 
12.5 

♦  7 

♦  5 
1.0 


28  12.4 
24  17.0 
4  4*8 


102 
6 
96 

20 
9 
11 


ILL 


19*7 
3*3 
28*6 

4*1 
4*9" 
3.6 

•  0 

 .0- 

•  0 


1.1 
•  0 


0 
C 
0 

4 
2 
2 

4 
0 
4 

0 

»  0 
0 

0 
0 
0 
T 
0 
0 

Q 

5 
4 
1 


.0 

.0 

i.6 
1.5 
1.7 

.5 

•  0 
1.2 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0' 

•  0 

:o 

2.4 
4.5 


7  1.8 

3  1^2 

4  2.8 


7 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

*  0 

1 

0 
0 

0  * 

0 
0 
0 

3 
3 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

3 
0 
3 

.1 

— 0_ 
1 


;o 

•  o 
•o 

.4- 

.5 

.4 

1.7 

•  5 

.0 
.0 

•  0 

•  0. 
.0" 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  2 

•  0 

•  4 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


1.0 
1.5 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  4 
.5 
.3 

•6 
.0 
1.0 

.6 

 ._0_ 

1.2 

•  0 
.0 

•  0 


0 

•6 

3 

14*3 

18  85*7 

A 

u 

r  -ft 

3 

16*7 

45  83*3 

A 
U 

•♦  0 

0   *  *0 

v     3  100*0 

1 

.4 

12 

4.7 

233  91*7 

♦  8  v 

6 

4.5 

123  92*5 

o 

♦0 

6 

5.0^ 

110  90.9 

6  ~~ 

V 

*8 

24 

3.1 

755  96*7 

10 

2.3 

426  97*7 

5 

1.4  > 

14 

4.1 

329    95*4  ■ 

G 

1 

1*4 

"  2 

2.9 

67  97*1 

o 

♦  0 

0 

•  0 

11  100*0 

1 .7 

2 

3.4 

56  96*6 

8 

1.9 

8 

1.9 

421  98*1 

8  " 

3  *4 

C 

3.4 

226  96*6 

0 

*  0 

0 

.0 

195  100*0 

0 

.0 

3  100*0 

A    o  *o 

0 

o 

3  1CC.0 

0  *o 

0 

.0 

0 

.0 

0  *o 

2 

1.0 

15 

7.^ 

184  89*3 

1*1 

5 

5.7 

83  94*3 

1 

8 

10 

8.5 

101  85*6 

1-. 

.3 

11 

2.8 

375  97*2 

0 

♦  0 

5 

2.0 

239  98*0 

1 

#j  4 

6 

4.2 

136  95*8 

1 

5.9 

2 

11.8 

15  88*2 

1 

6.7 

.2 

13.3 

'13  86*7 

0 

.  0 

0 

'  *0 

2  100*0 

3 

.4 

40 

1  5*7 

662  94*0 

3 

23 

5*3 

407  94*4 

0 

.0 

17 

6*2 

255  9J*4 

7 

1*5 

52 

11*0 

418  88*7 

5 

1 .9 

34 

13*1 
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0 
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.0 

1 
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0 
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0 

.0 
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0 

A 
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1 
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12 
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19 
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13 

6.6 
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6 
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0 
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0 
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24 
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0 

ft 
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5 
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/HO 

21.2 

408  78.8 

0 

.0 

8 
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5 
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7 
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33 
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1.9 
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0 

.0 

1 
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0 

.0 

0 

♦  0 
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0 

2 

.0 
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3 
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1 

1*1 

2 
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1 
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1 
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.0 
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x> 
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0 

.0 
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9 
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254" 

4 
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,121 

2 

•3 

781 

0 
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•6 
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•  0 
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0 
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11 

0 
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o 

♦  0 
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0 
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0 

.0 
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•0 

3 

0 
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0 

7 

3.4 
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0 

.0 
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7 

5.9 
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0 

.0 
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0 

.0 
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0 

.0 
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0 

.0 

0 

•  0 

15 

0 

.0 

2 

2 

.3 
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1 
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1 

.4 
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1 

.£ 
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.4 
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♦0 

1 

0 

.0 

2 

0 
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•0 
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AMERICAN  INQIAH 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN..OR  .  _ 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


ILLINOIS 

IL  STATE  COMMUNITY  COLLEGE 
.    TOTAL  0  YO 

FEMALE  0  .0 

x  'MALE  "0  *0 

IL    THORNTON  CMTY,  COLLEGE 


TOTAL    •""  1 
FEMALE  1 
HALE  •  0 

IL    TRITON  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
.*  MALE 
IL    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IL    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MLE 


.2' 
*.3 
.0 

•  1 
.0 
.2 


ILL  MEOL  CTR  CHGQ 

,  0  .0. 
0      .0  . 

0  *0 
ILL  URBANA  CAMPUS 

0  *0 

0  *0 

0  .0  * 

IL    WAU60NSEE  CH7Y  COLLEGE 

TOTAL                0  *0 

FEMALE                 0  *0 

MALE                 0  *0 
IL    WM  RAINEY  HARPER  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

a    FEMALE                 0  .0 

'     .MLE                 0  .0 


129 

-  93- 
36 

•101 

;  63 

!  18 

52 
33 
19 
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0 
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0 
0 


97*7 
96*9 
94*7 

15*5 
21*2 
6*9 

4*3 
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*0 

•  0 
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•  0 


16  4*2 
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♦  0 


IL 


STATE  TOTALS 
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MALE  24 
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-78 


,2 

•  1 

•  2 
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It  516  11.6 


IN    AMCILLA  OOMINI  COLLEGE 
TOTAL    •  T  »0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

IK    ANOERSCN  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 
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FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

IN    BETHEL  COLLEGE 
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.FEMALE  0 
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FEMALE  0 
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.0 

1  100.0 

0 
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15 
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.0 
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8 

18 
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0 
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7 

10 
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5 

3.7, 

1 
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31 
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4 

4.4 

0 

♦  0 

26 
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65  71*4 
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1 
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5 
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.0 

0 

.0 
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.0 

0 
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.0 

0 

.0 
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0 
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0 

.0 
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0 

.0 

0 

.0 
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.0 

12  92*3 
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.0 
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.0 

•? 
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.0 
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.0 
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.0 

.0 
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•  0 
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0 
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0 

2 
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0 
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.0 

.0 
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.0 

•.0 
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4.0 
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0 

1 
1 
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0 
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0 
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0 

0 
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1 
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6.7 
9.1 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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*  36 
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,  391 
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15 

0 
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1 

33 
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1,336 
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14t972 
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11 
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77 
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179 
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AMERICAN  IN 01 AN 
ALASKAN  NATIVE' 
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IN    INOIANA  ST  UUEVAN5VL  CAM 
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FEMALE 
KALE 
IN    INOIANA  0 
TAT  AL  . 
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0 
•  0 
.0 

BLOOM INGTON 
SO  .0 
0  '♦0 

o  .0 
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UVER 


IN    INOIANA  UNIVERSITY^EAST 
TOTAL'  "      /     0  iO 


FEMALE 
IttLE  / 
IN    INOIANA  U 
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FEMAtE 
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IK    INOIANA  U 
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MA  LE 
IN  INO-PUROUE 
TOTAL  * 
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MALE 
IN  INOIANA 
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*  MA  LE 
IN  INOIANA 
*  TOTAL 
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TOTAL 
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MA  LE  * 
IN    INO  VOC  TECH 
TOT  AL 
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MA  LE 
IN    INO  VOC 
TOTALi 
•  FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 
AT  KOKOMO  , 

1  1*0 
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0  .0 

NORTHWEST 
0  .0 
0  .0 

0  .0 
INCIANAPOLI S 

1  .3 
1  .4 
0  .0 

U  AT  SOUTH  8EN0 
■  1  1.3 

0  .0 
al  3.3 

U  SOUTHEAST 

1  "1.0 


o  ■  .o 

FORT (MAY 


iWAYNE 
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0  .0 
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C- COLUMBUS 
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2  1.6 
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FEMALE  0  .0 
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FEMALE  0  .0 
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•*  4 
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14 

3.5 

1 

.2 
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.0 

1 

•  6 
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.0 
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99. 

19*6 

11 

2.2 

40 

16*6 

5 

2.1 

59 

22*0 

6 

2.2 

6 

4*7 

1 

2 

3.4 

0 

•  0 

4 

5.  8 

I 

1.4 

l 

.5 

1 

.5 

•  6 

0 

.0 

0 

•0 

I 

2  .0 

5 

3*4 

1 

.7 

0 

•  .0 

0 

•  0 

5 

5*5 

1 

1.  1 

20 

9*6 

2 

1*0 

IS 

11*1 

1 

.7 

s 

6*8 

^ 

1.4 

14 

5*3 

0 

•  0 

3 

2*3 

0 

•  0 

11 

8*2 

0 

.  0 

10 

3*5 

0 

.0 

7 

.2.8 

0 

•  0 

3 

8*6 

0 

.0 

21 

24*7 

0 

.  0« 

9 

10*  8 

0 

♦  0 

12 

32*4 

Q 

♦  0 

o 

.  0 

op 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2*5 

0 

.0 

.  1 

2*5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

11.8 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

25. 0 

0 

♦  0 

HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
%  MINORITY 

NUMBER 


0 
«0 
0 

1 

0 

1 


.0 
♦  0 
♦0 

2.9 

;o. 
7a- 

♦0 
♦0 
.0 

«o 
.0 


0 

.0 

7 

3.1*^- 

6 

3*2 

1 

2.5 

1 

.3 

0 

.0 

1 

1.0 

0 

.0 

0 

♦  0- 

0 

.0  , 

0 

.0 

0 

.0 

0  - 

.♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

1.7 

3 

1.8 

1 

1.4 

1 

♦  8 

0  • 

.0 

1 

1.1 

2 

♦  9 

1  ^ 

1.6 

1 

♦  7 

e 

5 

1.0 

0 

.0 

5 

1.9 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.5 

*1 

•  6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

.5 

0 

.0 

*  1 

1.4~ 

3 

1.1 

0 

.0 

3 

2.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

»WHI1E 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUM8ER 


10, 

13.3 

s  65 

7 

15.6 

38 

3 

10.0 

c  1 

7 

7.2" 

> 

90 

4 

5.6 

67 

11.5 

23 

16 

4.0 

385 

7 

3.3 

204 

9 

4.  7 

181 

6 

2.5 

231' 

5 

3.0 

159 

1 

1.4 

72 

11 

8.8 

114 

0 

♦  0 

36 

11 

12.4 

7? 

17 

8.0 

195 

5 

8.2 

36 

12 

7.9 

139 

116 

22*9 

390 

46 

19.3 

192 

70 

26.1 

198 

7 

*  5.5 

120 

2. 

3.4 

56 

1  5 

7.2 

64 

*  3 

l.S 

202 

2 

1.3 

153 

1 

2.0 

*9 

6 

4.0 

,143 

0 

.0 

58 

6 

6.6 

85 

23 

11.0 

186 

16 

11.9 

119 

7 

*  9.5 

67 

17 

6.4 

248 

3 

2.3 

128, 

14 

10.4 

120 

10 

3.5 

„  275 

7 

2.8 

243 

3 

8.6 

32 

21 
9 
12 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

t 

0 
2 


24. 

18.*8 

32.4 

„  n 
.0 
.0 

2.5 
2.5 
♦  0  * 

11*8 
.0 
25.0 


62 
38 
24 


**B6-.7 
84.4  ' 
9C.0 

"92  ."8 
94.4 
88.5 

.95/5 
95*8 
95.3 

97.5 
97.0 
98i6 

91.2 
100.0 
87.6* 

92.0 
91.8 
92.1 

77.1 
60.7 
73.9 

94.5 
96.6 
92.8 

98.1 
98.1 
.  98.0 

96.0 

;oc.o 

93.4 

89.0 
88.1 
SO.  5 

93.6 
•97.7 
89*6 

96*5 
97.2 
91.4 

72.9 
79.2 
64*9 


20  100.0 
19  100.0 
1  100.0 


39 
39 
0 

15 

9 
6 


88*2 
100.0 
75.0 


TOTAL 

NUMBER 


.0 
•  0 
.0 

2.9 
4.8 
.0 


70 
52 
18 

N 

35 
21 

,14' 


0 

.6 

49 

0 

•0 

24 

0 

.0 , 

25 

0 

•  0 

♦  101 

0 

.0 

80 

0 

•  0 

21 

6  * 

2.6 

227 

5 

2.7 

187 

I 

2.5 

40 

2 

.5 

y  374  * 

2 

.•7 

270 

0 

•  0 

104. 

0 

.0 

75" 

0 

.0 

•  45' 

0 

♦  0 

30 

0  . 

.6 

*     "97,  » 

0 

•0 

71  , 

0 

.0 

26 

2 

.5 

403" 

2 

v  .9 

213 

0 

\*o 

\ 

19C 

0 

A 

237 

0 

•  0\ 

164 

0 

.0X 

73 

0 

"  .0 

125 

0 

.0 

36 

0 

.0 

*  89 

it, 

0 

.0 

212 

0 

.0 

61 

0 

.0 

151 

0 

.0 

5C6 

0 

.0 

238 

0 

.0 

266 

0 

.0 

127 

0 

-.0 

58 

0 

.0 

69  ■ 

I* 

'♦5 

206 

1 

.6 

136 

0 

;o 

.  50 

* 

0 

.0 

1 49 

0 

.0 

58 

0 

.0 

91 

0 

•  0 

209 

0 

..'0 

135 

0 

.0 

74 

0 

•  0 

- 

.  265 

0 

♦  0 

131 

0 

.0 

134 

0 

•0 

285 

0 

250 

0 

♦  0  *** 

35 

2 

^2.4 

85 

1 

2.1 

40 

1 

2.7 

37 

0 

.0 

20 

0 

•  0 

19 

0 

•  0 

m  1 

0 

•0 

40 

0 

•  0 

40 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

17 

0 

•0 

9 

0 

•  0 

8 

<7 


TAftLf  5      ASSOCIATE  DEGREES  AND  OTHER  AWARDS  BASEO  ON  LESS  THANvFOUfc  YEARS  Of  WMK  8EYOND  HIGH  SCHOOL  CONFERREO  BY 
*     INSYITUTIONS^I    HIGHER  SuCMIOM  8Y  RACEt  ETHNICITY t  ANO  SEX*     INSTITUTION,  STATE  AND  NATION  I97t->? 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER- 


BLACK  ASIAN  OR' 

NCN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


INDIANA 
If* 


VOTAL   v             0  .0 

6 

2*6 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

.  MALE                0  .0 

6 

3.0 

IN    PURDUE  U  MAIN  CAMPUS 

„    TOTAL                I  .2 

13 

-2*6 

.  FEMALE                0  .0 

6 

2*6 

»    MALE                1  »4 

7 

2*5 

IN    PURDUE  U  CALUMET  CAMPUS 

TOTAL                -0  *0 

13 

4*  3 

FEMALE                 0  *0 

7  * 

6*1 

MALE         *        0*  *0 

6 

3*2 

IN    PURDUE  U  NORTH  CEN  CAMPUS 

TOTAL                0  ♦Of' 

2 

1*2 

FEMALE                0  .0 

2 

2*  0 

MALE                 0  *0 

0 

•  0 

IN    SAINT  FRANCIS  CCLLEGE 

TGf  AL                 0  *0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  *0 

♦  0 

•      MALE                 0        *0  * 

0 

•  0 

IN  ,  SA INT  JOSEPH'S  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0' 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE               ,0  *0 

_  0 

♦  0 

IN    TAYLOR  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

0 

♦  0 

FEMALE              x  0  .0 

0 

♦  0 

MALE  .             0  *0 

0 

.  ,*o 

IN    TRI-STATE  UNIVERSITY 

t 

TOTAL                 0  .0 

.  1 

2*6 

FEMALE             .  0  .  *0 

0 

•  0 

m  LE                0       ♦  0 

I 

4,5 

IN    UNIVERSITY  OF  EVANSVILLjE 

•TOTAL                0        .0  -A 

3 

2*6 

FEMALE                 0  .0 

3 

3.1 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

IN    VALPARAISO, UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

0 

".0 

FEMALE     '        ,0  .0 

0 

♦  0 

Male         ;  o.  .o 

0 

♦  0 

IN    VINCENNES  UNIVERSITY 

TOTAL            *   0  **0 

35 

3*9 

FEMALE                 0  .0 

3*6 

MALE                 0  .0 

21 

4*0 

NUMBER 


0 
0 
0 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

o  : 

0 
0 

0 

*o 

0 

0 
0 
0 

0 

0. 

o- 

0 
0 
0 

•  0 
0 

0, 

0 
0 
0 


49  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

IOWA  * 


11 

.1 

413 

5.7 

29 

5 

♦1  X 

224 

5.6 

12 

6 

♦  2 

189 

6.0 

17 

1A    AMERICAN  INSTITUTE  BUS 

TOTAL-               0  .0 

0 

* 

tF E.HALE                0     "  .0  * 

0 

HALE                 0  ^0 

0 

.0- 

IA    BRIAR  CLIFF  COLLEGE 

TOTAL                 0  »0 

0 

.  .0 

j-F EM4  LE                 0  .0 

0 

•0 

MALE               ,0  .0 

0 

•  0 

I A    CLARKE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FCMALE                 0  .0 

0 

•  0 

HALE                 0  .0 

0 

•0 

I A  .OES  MOINES  AREA  CC 

TOTAL                2  .2 

7 

•  6 

FEMALE                2  v.3 

1 

•  1 

,  MALE                 0  .0 

6 

1.3 

I A    OORDT  COLLEGE 

TOTAL                 Ok  .0 

0 

•  0 

FEMALE                a  .0 

0 

♦'0 

MALE           ,     0  *0 

0 

♦  0 

1A    CLINTON  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

HALE           '0  .0 

0 

•  0 

I A    MUSCATINE  CMTY  COLLEGE 

"  *5 

•    TOTAL                0  .0 

1 

FEHALE                0  .0 

1 

1.5 

HALE                0  .0 

0 

»  *o 

IA    SCOTT  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL             »1  »1 

10 

1*4 

FEHALE       <  .        0  .0 

7 

1.8 

HALE                 1  *y 

3 

•  9 

I A    ELLSWORTH  CHTY  COLLEGE 

2*3 

TOTAL  *              0  *'0 

6 

FEHALE                0  .0 

1 

.7 

r        MALE                0    .   .0^  . 
I  A    FAITH  BAP T  BIBLE  COLLEGE 

P 

4*1 

* 

.    TOTAL                0        .0  ' 

0 

•  0 

FEHALE                0  .0 

0 

•0 

HALE                0       .0  * 

0 

.0 

0 
0 

/ 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

•o  . 

2 

2 
2 
0 

0 
0 
0 


.0* 

;o 

♦  0 

♦  2 
.0 

♦  4 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

;o 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

..o 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 


♦  4 

♦  3 

♦  5 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  2 

•  0 

•  6 

»  .0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.3 

•  0 

•  6 

•  6 

1*4, 

•  0' 


ER 

x 

NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

• 

0 

•  0 

-  6 

2*6 

229 

* 

97*4 

0 

•0 

0 

•  0 

#  33 

100*0 

o 

♦  0 

6 

3*0 

196 

97.0 

3 

♦6 

18 

'  3*6 

461 

96*4 

1 

♦  5 

v  V 

3*3 

96*7 

2 

.7 

11 

3*9 

274 

96*1 

7 

2.JI 

20 

6.7 

279 

93*3 

0 

,♦0 

7 

6*1 

107 

93*  9 

7 

3*8 

13 

7*0 

172 

93*0 

.2 

1.2 

4 

2*4 

*  166 

97*6 

0 

•0 

2 

2*a 

97 

96  *0 

2 

2 

2*8 

69 

97*2 

0 

t 

•0 

0 

*0 

A* 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

S  ft 

1 00*  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•0 

0 

*0 

.  2 

100*0 

0 

:o 

0 

•0 

1 

100*0 

o 

.0 

o 

*♦  0 

1 

100*0 

10 

100*0 

10 

100*0 

0 

♦  0 

9 

100*0 

9 

100*0 

0 

«i  ♦  0 

I 

L  00*0 

1 

100. 0 

0^ 

*0 

0 

♦o-, 

1 

2*6 

36 

92*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

15 

66*2 

o 

♦  0 

1 

4*  5 

3*21 

91.5 

0 

•  0 

3 

2*6 

110 

96*5 

o 

♦0 

_  3 

3*1 

94 

95*9 

0 

♦  0 

0 

*0 

16 

100*0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

4 

100*0 

0 

•  0 

«  o 

♦0 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

2 

♦2 

37 

4*  1 

813 

91*1 

0 

•0 

14 

3*8 

354 

95*4 

2V 

23 

4*4 

4  59 

88*1 

67 

♦9 

520 

7*2 

6»597 

91.6 

30 

.7 

271 

6*6 

3.716 

92*7 

37 

1*2 

249 

7*8 

'  2i8Sl 

90*8 

*•  * 

* 

0 

♦0 

0 

•  -*o 

21 

100*0 

0 

♦  0 

0 

12 

109*0 

•  0 

♦  0 

o 

•  0 

9 

100.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

i 

3 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

•100*0 

o 

♦  0  > 

o 

•  0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0. 

1 

100*0 

0 

♦0 

0 

*0 

1 

100*0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

A  0 

•'0 

4 

♦  3 

16 

I.? 

1,185 

97*9 

0 

♦  0 

3 

,4 

729 

98*4 

^ 

#9 

13 

2*8 

456 

97*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

16 

94*1 

0 

•0 

0 

«0 

16 

94*1 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

\0 

162 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

95 

100*0 

Q 

♦  0 

o 

♦  0 

67 

100*0 

3 

1.5 

4 

2*1 

190 

97*9 

*0 

•  0 

1 

1*5 

67 

96*5 

3 

2*4 

3 

2*  4 

123 

97*6 

2 

♦  3 

15 

2*1 

694 

97*9 

2 

♦  5 

9 

2/3 

363 

97*7 

0 

•0 

6 

1*9 

311 

98*1 

0 

♦  0 

6 

3*0 

250 

44.0 

0 

•0 

3 

2*1 

1*" 

*7*9 

0 

•  0 

5 

4*1 

11- 

89*4 

0 

♦  0  . 

0 

♦  0 

16 

100*0 

0.  .0 

0 

*0 

8 

100*0 

0 

*  .0 

0 

.0 

8 

100*0 

NON-RES IOEN" 
ALIEN 


NUMBER 


f  TOTAL 

c 

X  NUMBER 


0 

0, 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

•-<>• 
o" 

0 

0 
0 

0' 

0 

0. 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

1* 

1 

0 

0- 
0 
0 

42 
3 
39 


.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

,0 
_*0 
«0 

.0 

•  0 
.0 

5*1 
11*6 
«0 

.9 
1*0 

•  0 

*0 
*0 

;o 

4*7 

•  8 
7*5 


235 
33 
202  . 

499 

214* 
265 

299 

114. 
165 

170 
99 
71 

9 
6 

1 

2 
1 
1 

10 
9 
1 

39 
17 

22 

114 
98 
16 

4 

2 
2 

,692 
371 

5a 


67 

♦  9 

'7ilfl4 

23 

*6 

4i010 

44 

1*4 

3.174 

0 

*0 

21 

0 

*0 

12 

0 

*0 

9 

0 

.0 

3 

0 

.0* 

2 

0 

*0 

1 

0 

•  0 

1 

0 

*0 

1 

0 

*0 

*  0 

10 

*e 

li  211 

9 

1*2 

741 

1 

*2 

*470 

1 

5.9 

17 

1 

5.9 

17 

0 

•0 

*  0 

0 

♦  0 

162 

0 

.0 

95 

0 

.0 

87 

0 

.0 

*  ^194 

0 

.0 

66 

0 

.0  « 

126 

0 

.0  . 

709 

0 

.0  - 

392 

0 

.0 

*  317 

6 

3*0 

266 

0 

.0  * 

143 

6.5 


•  0 
.0 


/  \ 


123 

16 
8 
6 


ERLC 


202 


198 


V\ttLE  5.    ASSOCIATE  DECREES  A NO  OTHER  AWAROS  6 AS 60  OH  LE5S  IHAK  FCUR  YEARS  OF  WORK  BEYGNO  HIGH  SCHOOL  CONFgREO  BY 
"         INSTITUTIONS  OF    HIGHER  EOUCATION  BY  RACE/ ETHNICITY**  AND  SEXt    IN5TITUT IGN,  ST  ATE  ANO  NATION^  1978-7? 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER*  I 


QLACK  .  ASIAM  OR  * 

N0N-Hr5PANIC  PACIFIC  ISLANOW 


NUMBERS 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


Nl>*ER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

„  NUMBER" 


NCh-RESICENT 
ALIEN 

NUMBER  * 


TOTAL 
NUMBER 


1A    GRANO  VIEW  COLLEGE 
.TOTAL  0  .<f 

•    FEMALE      ./  jff       .0  m 

MALE        r    "  -0 
I A    HAWKEYE 'INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  2  -2 

FEMALE  1  -2 

MALE  1  -2 

IA    INOIAN  HLS  CC-OTTUMWA 


Hi 


TOTAL 
FEMALE 

MALE  1 
IA    IOWA  CENTRAL  CC 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IA    IOWA  LAKES  CC  NQR*H  CTR 
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FEMALE  .0,  .0 

'MALE  0        .0  / 

IA    I3WA.  WESTERN  CMTY  COLLEGE 
.TOTAL  1  .1 
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"     FEMALE  0    _  .0 
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TAiu  f  «  ACcnriiTF  nF<L**«  a  no  OTHER  AWAROS  BASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  Of  WORK  BEYONO  HIGH  SCHOOL  CCNFERREO  BY 
TABLE  5.   f^ftf^0^  AND  SEX.  #.lNSnTUTI»l.  STATE  ANO  NATION  1978-79 


AMERICAN  INDIA* 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

I  CM  A 

U    ASTERN  lOfcA  TECH  * 
TOTAL      .         4  .6 
/2MALE  4  1*4 

HALE  0  .3 


BLACK  ASIAN  CR  . 

NON-HISPANIC  PACIFIC  !SL«NOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


IA         STATE  TOTALS  i 

.    TOTAL  "22  .2 

,  FEMALE'  ,11  .2 

MALE  11  .2 

KANSAS 

K^    ALLEN  CO -CMTV-JR  COLLEGE 
TOTAL  r  0  .0 

FEMALE     .  0.0 
MALE        m        0  .0 
KS    BARTCN  CO^MTV  JR  COLLCGE 
•    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE     .  0.0 
kS    BETHEL COCTEGE  * 
TOTAL      ^  0    x  .0 

FcNA>F     N         o  V° 
HALS        ,        0  -.3 
KS    BUTLER  CO-XMTY  JR  COLLEGE 
TOTjM.  ~  -       — 1.  •* 
"FEMALE  V  1*0 

•  -mLE  o  .o 

KS     CENTRAL  COLLEGE 

TOTAL  0   *0 

FEKALc  0       *0  * 

MALE  0  .0 

KS    CLOUO  CO  CMTY  JR  COLLEGE 
TOTAL  l  .5 

FEMALE  I  *B 

MALE  0  .0 

KS    COFFEYVL  CMTY  JR  COLLEGE 
TOTAL  1  .7 

FEMALE  1  1.6 

MALE  0-  ,0 

KS   "COLBY  CCMMtN IT Y  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

>  FEMALE  0  .0 

MAL^  0  .D 

KS-  COWLEY  CO  CMTY  JR  COLLEGE 
TOTAL  X  0  .0 

FEHALE-  "    0  .0 

HALE  0  .0 

'  KS   ,OODGje^CTY-CNTY  JR  COLLEGE 


3*  INSTITUTIONS) 
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FEMALE  0, 
HALE  0 

.i^S     DONNELLY  COLLEGE 


TOTAL 
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KS    EMPORIA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  •  .0 

FEMALE  0  .0 

"MALE  0  .0 

KS    FORT  HAYS  KANS  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0.. 

MALE  0        :Q>  , 

KS    FT  SCOTT  CMTY*  JR  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

\  FEMALE  *  0  .0 

'V    MALE  0  .0 

KS    FRIENOS  UNIVERSITY 
TCT  AL  6.  .0 

FEMALE  0?  .0 

,      MALE  0  .0 

KS    GARDEN  CITY  CGMUNITY  JC 
-TOTAL  0  JO 

FEMALE  ♦  0  .0 

MALE  0  .0 

KS    HASKELL  INOIAN  JR  COLLEGE 
TOTAL  162  400.0  - 

FEMALE  86  100.0 

MALE  76  100.0 

KS-  HESSTON  COLLEGE  ' 

TOTAL  0  .0 

•     FEMALE  0  .0 

.     MALE  0  .0 

KS    HIGHLANO  CMTY  JP.  COLLEGE 
TOTAL  6V  3.7 

FEMALE  4  6.3 

MALE  2  2.0 

S    HUTCHINSN  CMTY  JR  COLLEGE 
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101 

,0 

•  0 

162* 

0 

.0- 

64 

0 

•  0 

^  98 

0 

•  0 

397 

0 

•0 

202 

«  0 

•  0 

-  195 

9 

ERIC 


200 


't*wc  «  ASSOCIATE *DPGtEES  AND  OTHER  AWARDS  BASEO'ON-LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYONO  HIGH,  SCHOCL"  CONF  ERREO  BY 
UaLE  r     InStItStIOMS  S    HlCttFsSfc^  INSTITUTION,  STATE  ANIMATION  1978-79 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK'    '         ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


.  NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


* KANSAS 

KS    INOEPENOENCE  COMMUNITY  JC 
JOTAL"  "0  .C 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0     .  , 

KS    JOHNSN  CO  CMTY  JR  COLLEGE 
TOTAL"  0        ♦  0 

FEMALE        *        0  .0 
NILE  0  .0 

KS    KANSAS  CITY  KANS  CMTY  JC 
TOTAL  -  1  '  .3 

FEMALE  ,     0  .0 

MALE  1   .  .5 

-tKS  /KANSAS  NEWMAN  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0- 

FEMALE  *0  .0 

MALE  0*  .0 

KS    KANSAS  ST  U  AGR  £  APP  SCI 
^  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE*-  C  ,.0 

KS.  KANSAS  TECHNICAL  INST 
*     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

'  KS    KANSAS  WE SLEYAN 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .C- 

K%    LABETTE  CMTY  JR  COLLEGE 
TOTAL  '1 
FEMALE  1  1*6 

MALE  0.  .0 

KS    MANHATTAN  CHRSTN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE-  0^  *0 

MALE  0  .0 

KS    MARY  MOUNT  COLLEGE  KANSAS 
TOTAL*  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  0  .0 

KS    MCPHERSON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KS    NIO-AMERICA  NAZJRENE 
*        TOTAL  *  *0 

FEMALE  0 
MALE  0 
KS    NEOSHO  CO  CMTY 


4 
0 
4 

2 
1 
1 

57 
35 
22 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
KS  PITTSBURG 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


C 

0 

♦  0 

♦  0 

COLLEGE 
0 
0 
0 


ST  UNIVERSITY 
1  .8 
1  2*3 
0  .0 

KS    PRATT  CMTY  JUNICR  COLLEGE 
.TOTAL  0  *0' 

FEMALE  "   0  .0 

MALE  x  0  *0- 

KS    SAINT  JOHN'S  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  -  .0 

MALE  0  .0 

KS    SAINT  MARY  COLLEGE 
TOTAL  0  '  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  0  .0 

KS    SEWAROcCO  CMTY  JR.  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE  .  0 

MALE  .0 
KS    TABOR  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
'  U  OF  KANS 

TOTAL  - 
FEMALE. 
MA  LE 

WASHBURN) 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

KS 


•  0 

•  0 

;o 

.0 

•o 

•  o 


5.7 

♦  0 
8*9 

♦  4 

,  .3 

♦  5 

14*5 
16*8 
12*0 


KS 


KS 


MEOICAL  CENTER 
0  .0 
0  *0 

0  .0 
I  OF  TCPEKA 

1  2*3 

0  *o 

1  5*0 
WICHITA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  2  1*8 

FEMALE    -  2  2*6 

MAtJ  0  .0 

KS         STATE  TOTALS  (        42  INSTITUTIONS) 

TOTAL             178  3*2  259  4.6 

FEMALE         •      98  3.4  114  3.9 

MALE               80  3.0  145  5.4 


2 

6.7 

2 

11*8; 

0 

.oi 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1.5 

0 

.0 

1 

1.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

5 

3*6 

3 

5.5 

2 

2*4 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

-2 

11.8 

0 

•  0 

2 

SO.'O 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

b 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

7 

4.5 

3 

2*9 

4 

7.5 

•7 

*  5.5 

1 

2.3 

6-  7.1, 

2 

2.8 

0 

•0 

2 

5.1 

0 

.0 

0' 

•  0 

0 

•0 

4 

57.1 

0 

.0 

4 

66.7 

1 

1.1 

1 

2.1 

0 

.0 

0 

.(i 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

1.0 

2 

2.3 

1 

♦  5 

6 

14.0 

2 

8.7 

4 

20.0 

7 

6.2 

6 

7.8 

1 

2.8 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

2 
0 
2 

0 
0 

0 

6 
o 
o 

o 
o 
o 

0 
0 
0 

'6 
o 
o 

o 

.0 

o 

*o 
o 

0  " 

0 
0 
0 

0 
0 

'  0 

1 

0 

1 

'  0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Q 
0 
0 

'  0 
.  6 
0 

0 
0 
0 

0 

0: 
0 

1 
1 

0 

1 

0 

1 


17 

6 

11 


.0 

3 

4*3 

.0 

2 

8.0 

♦'0 

1 

2:2 

.2 

1 

•2 

.♦3 

0 

-.0  , 

♦  0 

1 

.5 

♦  5 

5 

1.3 

♦  0 

2 

1.0 

1.1 

3 

1.6 

•  0 

3 

10.0 

•  0 

3 

17.6 

:? 

•o 

.0 

'  .0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

♦  0 

0* 

•  0 

.0 

1 

1.5 

.0 

0 

♦  0- 

♦  0 

1 

1*6 

•o  . 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

p 

.0 

•  0 

1 

♦  7 

•  0 

0 

.0 

.0 

1 

1.2 

.0  • 

0 

.0 

•  0 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0, 

.0 

.  .0  c 

O1 

.0 

.0  ^ 

0 
0 

.0 
♦  0 

.0 

0 

.0 

.0  • 

0 

.0 

>  .a 

0  . 

.0 

-.0 

0, 

.0 

•  6 

2 

1.3 

♦  0 

1 

1.0 

1.9 

1 

1.9 

.0 

0 

.0 

*  .0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

2 

2.8 

•  0 

0 

•  0 

*  % 

2 

5.1 

.0 

0 

.0 

.0  « 

0 

.0 

•  0 

0 

♦  0 

.0 

1 

14.3 

.0 

1 

100.0 

•  0 

0 

•0 

.0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

♦6 

0 

.0 

.0 

0 

^.0 

.0 

0 

.0 

.0 

1*  .3 

♦  0 

1 

1.1 

.0 

0 

•9 

2.3 

0 

.0 

4*3 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

.9  ' 

2 

'  1*8 

.0 

1 

1.3- 

2.8 

1 

2.8 

♦  3  ' 

116 

2.1 

.2 

56 

1.9 

•  4 

62 

2.3 

1  CD 

NUMBER 

% 

7 

10.0 

59 

84*3 

2 

8.0 

23 

92.0 

11.1 

36 

80.0 

4 

.8 

485 

99*2 

2 

.7 

29' 

99.3 

2 

1.  0 

190 

99.0 

65 

16.6 

318 

81.1 

37 

17*8 

169 

91*3 

CO 

ic  9 

13*4 

149 

81*0 

5 

16.7 

25 

83*3 

5 

29.4 

12 

70*6 

0 

•  0 

13.  100V0 

0 

•  0 

13 

100.0s 

0 

.0 

8 

100*0 

0 

.0 

5 

100*0 

2 

3.0 

'65 

97*0 

0 

•  0 

5 

100*0 

2 

3.2 

60, 

96*8 

0 
0 
0 

7 
4 
3 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 

o* 
0  * 

0 

10 
4 
6 


572 
274 
298 


.0 
♦  0 


100*0 
100*0 


•0 

U  100*0 

5*1 

127  92*7 

7*3 

51  9Z.7 

3*7 

76  92*7 

«> 

•  0 

3  100*0 

•  0 

3  100*0 

•0 

0  *o 

11*8 

15  88*2 

•0 

13  100*0 

50*0 

2  "bO*0 

•0 

6  100*0 

*  0 

0  *0 

*0 

6  100*0 

•  0 

5  100*0 

•0 

4  100*0 

'♦0 

1  100*0- 

6*4 

146  93*0 

3*8 

100  96*2 

11*3 

"to       wU  ♦  0 

6*3 

119  93*7 

4.7 

41  95*3 

7*1 

76  92*9 

5.6 

67  94*4 

•  0 

32  100*0 

10.3 

35  89*7 

.0 

100  96*2 

.0 

76  98*7 

.0 

24  *  88*9 

71.4 

2  28.6 

100.0 

0  .0 

66.7 

2  33.3 

1.1 

85  93.4 

2*1 

44  93.6 

•  0 

41  93*2 

.0 

3  100.0 

♦  0 

.  3  100.0 

.0 

Q  .0 

1.4 

255  88.9 

3*4 

•      81  93.1 

♦  5 

174  87.0 

13*6 

35'  81.4 

13.0 

20  87*0" 

25*°: 

'     15  *v75*0 

1C.6 

101  89*4 

11*7 

68  88*3 

8*3 

33  91*7 

10*2 

4,900  87 

9*4 

2i630  90*0 

11*2 

2,270  85.1 

NON-RES  I OENT 
ALIEN 

NUMBER 


4 
0 
4 

0  * 

0 

0 

9 
2 
7 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 

1 

3 

0 
0 
0 


TOTAL 


X 

NUMBER 

5.7 

70 

A 

.  u 

25 

8.9  , 

45^ 

.  ♦<> 

469 

A 

297 

•  0 

192. 

2<3 

392- 

1*0 

208 

3.8 

184 

.6 

30 

•  0 

.0 

13 

.0 

13 

.  0 

9 

•  0 

5 

•  0 

67 

•0 

5 

.0 

62 

.0 

2 

.0 

1 

.0 

1 

2.2 

137 

55 

3.7  N 

82 

.0 

3 

•  0 

3 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.6 

♦  0 
1*9 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

3.8 
1*3 
11.1 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


5  5.5 

2  4.3 

3  6.6 


0 
0 

9 

28 
3 

•25 

0 
0 
0 

0 
0 


.0 
..0 

•  0 

9.8 
3.4 
12.5 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


116  2.1 
17  .6 

J  99  3.7 


17^ 
13 
4 

6 
0 
6 

5 
4 
1 

157 

104^ 
53^ 

127 
.43 
64 

■71 
32 
39 

.104 
77 

27; 

7 
1 

6, 

91 
47 
44 

3 
3 

*  0 

267 
67 

200 

43 

23 
20 

113 
77 
36 


5,568 
2,921 
2,667 


20  i 
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T4M  c  «      ASSnr IATE  DECREES  AND  OTHER  AWARDS  BASEQ  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  Of,  WORK  8EY0N0  HIGH  SCHOOL  CONFERREO  BY 
5-    ^SSlTuTiaSI  OF    HtcSE^EOW^tSS  BY  RaEe,  ETHNICITY,  ANO  SEX,     INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION  197B-79 


AMERICAN /INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER     .  X 


BLACK  *  ASIAN  OR  . 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER         *       NUMBER      -  X 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


KENTXKY 

KY    ALICE  LLOYO  COLLEGE 

TOTAL                0        .C,  1  2*9  . 

FEMALE                0       .0  1  4.5 

MALE                0        *0  0*0 
KY    8ELLARMINE  COLLEGE 

TOTAL                 0        *0         *  -  ,    0  .0 

FEMALE                0        .0       .        0  *0 

-  MALE  0  .0  0  f  *0 
KY    BRESCIA  COLLEGE 

TOTAL                0        *0           o    0  .0 

.    FEMALE                0        .0  0  *0 

MALE  0  r  .0  0  *0 
KY    CANPBELLSVILLE  COLLEGE 

TOTAL    ■             0       .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

HALE  <T  .0  0  *0 
KY    CUNBERLANO  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  1  2.9 

FEMALE              -O        .0  1  3a 

MALE  ,0  .0  0  .0 
KY    ORAUGHON*S  BUSINESS  C 

TOTAL                 0        ♦0.  5  3*9 

FEMALE                0        .0  2  6*3 

HALE  0  .0  3  3.1 
KY    EASTERN  KY  UNIVERSITY 

TOTAL                0        *0  28  5.9 

FEmLE                0       .0  21  6.5 

MALE  0  .0  7  4.5 
KY    KENTUCKY  BUSINESS  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  30  17.0 

FEMALE                0      '.0  H  20-4 

MALE  0  .0  19„15.6 
KY    KENTUCKY  STATE' UNIVERSITY 

TOTAL                0        .0  B  53.3 

FEMALE                0        .0  6  5*. 5 

HALE  0  .0  2  50.0 
..  KY    KENTUCKY  WESLEY  AN  COLLEGE 


TOTAL  ~  "           0  .0 

o 

FEMALE                0  .0 

o 

♦  0 

.MALE                 0  .0 

o 

♦ft 

KY       Let  J    JlXllUK  tULLCUC 

4.4 

TOTAL                 0  -0 

2 

■  FEMALE                 0  '     .0  » 

0 

.  *o 

MALE                 0  .0 

^2 

8.7 

KY     LI  NOSEY  UILSCN  COLLEGE 

11.5 

TOTAL.                0  .0 

7 

FEMALE                0  .0 

1 

3.1 

MALE                 3,  .0 

6 

20.7 

KY    MIOUAY  COLLEGE  . 

2*8 

TOTAL                 0        .0  * 

2 

FEMALE                0  .0 

2 

2*8 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

•KY    MOREHEAO  STATE  UNIVERSITY 

2*4 

TOTAL                 2  .-7 

7 

FEMALE                 0  .0 

4 

2*3 

MALE           „,     2*  UB 

3 

2*6 

KY    MURRAY  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

»     FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE             ,    0  .0 

0 

•  0 

KY    NORTHERN  KY  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

4 

1.6 

FEMALE                0  .0 

1 

.'6 

MALE                 0  .0 

3 

4.2 

KY    OWENSBORO  BUSINESS  C 
'  TOTAL  "            0  .0 

7 

4.7 

FEMALE      •         0  .0 

3 

3.9 

MALE  «          .   0  .0 

4 

5.6 

KY     PIKEVILLE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE     >         -0—  -.0  

.0- 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

KY    SAINT  CATHARINE  COLLEGE 

3.2 

TOTAL                 0  .0 

1 

FEMALE                 0  .0 

1 

5.9 

male:             0  .0 

0 

•  0 

£Y    SEMINARY  OF  SAINT  PIUS  X 

0 

TOTAL    <             0  .0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

.    MALE                0,  *0 

0 

•  0 

KY    STHESTN  CHRI STIAN  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

2 

7.1 

FEMALE                0  .0 

2 

11.8 

HAJLE                 0    .  .0 

0 

•  0 

KY»  SOUTHERN  BAPT  ThEOL  SEM 

2.3 

TOTAL                 0  .0. 

1 

,     FEMALE                0  ^.0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

1 

2.5 

, KY    SJ E  BENNETT  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

2 

4.4 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

2 

9.1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

<0 
.0 
•0 

•  0 

*0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  6 
1.9 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0  . 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  3 

•  0 
.9 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0- 
•0 

•  0 
.0 
.0 

o 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.3 

•  0 

•  0 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER  X 

NUMBER 

X 

0 

.0 

1 

2.9 

32  94*1 

1 

2*9 

A 
U 

♦  0 

I 

4.  5 

20  90*9 

1 

4.5 

0 

.0 

0 

♦  0 

12  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

9  100*0 

0 

•  0 

0 

A 

♦  u 

o 

.0 

6  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

7  100*0 

0 

•  0 

A 

u 

A 

♦  u 

o 

•  0 

4  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

,0 

0  " 

♦0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

5  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  *0 

0 

♦  0  * 

0 

.0 

1 

2*9  - 

33  97*1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

I 

3.1 

31  96*9 

.  0 

•  0 

0 

;o 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

5 

3.9 

10 

7*8 

118  92*2. 

0 

•  0 

1 5 

15.6 

7 

21.9 

25  78*1 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

3.1 

93  96*9 

0 

•  0 

0 

.0 

28 

5.9 

446  93*3 

4 

•  8 

0 

.0 

21 

6.  5 

302  93*5 

0 

♦  0 

0 

.0 

7 

4.5 

144  92*9 

4 

2*6 

0 

•0 

31 

17.6 

145  82*4 

0 

•  0 

0 

.0 

it 

-22.2 

42  77*8 

0 

.0 

r. 

♦  0 

19 

15.6 

103  84*4 

0 

•0 

0 

.0 

8 

53*3 

7  46*7 

0 

•0 

0 

.0 

54*  5 

5  45*5 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

50*0 

2  50*0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

*0 

33  1C0.0 

0 

•  0 

0 

.0 

g 

♦  0 

30  100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3  4  00*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

.4*4 

43  95*6 

♦  0 

0 

A 

♦  u 

o 

*  0 

22  100*0 

*0 

0 

.0 

8*7 

21  91*3 

• 

0 

*0 

0 

.0 

7 

11*5 

52  85*2 

2 

3*3 

0 

♦  0 

I 

3*1 

31  96*9 

0 

*0 

0 

.0 

6 

20*7 

21  72*4 

2 

6*9 

0 

.0 

2 

2*8 

*    67  94*4 

2 

2*8 

0 

♦  0 

2 

2*  8 

67  94*4 

2 

2*8 

0 

.0 

0 

•0  o 

0  *0 

0 

.0 

1 

.3 

11 

*  3*8 

275  96*2 

0 

*0 

0 

.0 

2*3 

168  97*7 

o 

•  0 

1 

♦  9 

7 

6*1 

107  93*9 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

52  98*1 

1 

1*9 

0 

.0 

o 

*  0 

29  100*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

23  95*8 

1 

4*2 

0 

♦  0 

4 

1*6 

244  98*4 

0 

•  0 

0 

.0 

♦  6 

176  99*4 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

4*2 

68  95*8 

0 

"  *0 

0 

♦  0 

7 

4.7 

141  95*3 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

3*  9 

74  «96*1 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

5*6 

67  94*4 

0 

*0 

0 

0 

*0 

32  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

29  400*0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

3*2 

30  96*8 

0 

*0 

0 

♦  0 

I 

5*  9 

16  94*1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

14  100,0 

0 

\0 

0 

.0 

0 

♦  0 

•     14  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

14  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

7*1 

v 

25  89*3 

1 

3*6 

0 

•  0 

2 

11*8 

15  88*2 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

10  90*9 

1 

9*1 

0 

•  0 

1 

l\  3 

42  97*7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

2*5 

39  97*5 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

4*4 

42  93*3 

1 

2*2 

0 

♦0 

0 

*0 

23  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

9*1 

19  86*4 

1 

4.5 

TOTAL 

NUMBER 


34 
22 
12 

9 
6 
3 

'  7 
4 
3 

.5 
5 
0 

34 
32 
2 

12B 
32 
96 

478 
323 
155" 

171 
5A 
122 

15 
11 
4 

33 
30 
3 

45 
22  ' 
23 

61  . 

32 

29 

71 
71 

0 

286 
172 
114 

53 

m 

24B" 
177 
71 

148 
77 
71 

32 
3 
29 

31 
17 
14 

14 
0 
14 

28 
17 
11 

43 

3 
40 

45 

23 
22 


EMC 


~202_ 


206 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 

KENTUCKY 

KY    THOMAS  MORE  COLLEGE 
TOTAL  0-  ♦<> 

FEMALE  0  .0 

MAL&  0  J  *0 

KY^  UNIO.M  COLLEGE 

TOTAL       *        0  *0 
FEMALE  0  .0 

_  MALE  0  •<> 

KY    U  OF  KENTUCKY  CC  SYSTEM 
TOTAL       .        2  «1 
FEMALE  2  *2 

MALE  0  *0 

KY    UNIVERSITY  OF  ICUISVILIE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    WATTERSON  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE ,  0  *0 

KY    HE  STERN  KY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  O  »0 

MALE  0  *0 


KY  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 

LOUISIANA 

LA    OELGADO  COLLEGE 

TOTAL   '  1 

FEMALE  1 

MALE  0 

LA    GRAMS  LING  STATE  U 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

LA    LOUISIANA  COLLEGE 


BLACK  *Sl*N  OR 

NCN-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER 


HISPANIC 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 

.  0 
0 

120 
76 
44 

18 
7 
11 

S9 
30 
29 

7 
4 
3 


•0- 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

6*6 
6.7 
6*3 

4.7 
3*7 
5*8 

14.6 
14*2 
15.0 

3.3 
2.5 
5.7 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

9 
5 
4 

4 

2 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


29   INST ITUTIONSl 


4 

♦  1 

312 

6.4 

Z 

•  1 

173 

6.0 

2 

♦  1 

139 

6.9 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 
LA    LA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
LA    LA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 

0' 


269  35.2 

134  53.2 

135  26.3 

20  100*0 
12  100.0 
8)  100.0 


U  ALEXANDRIA 

0 
0 
0 

U  EUNICE 
0 
C 
0' 


0 
0 

♦  0 

♦  0 

•  0 

•  0 


LA    LA  ST  U  MEDICAL  CENTER 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
LA    LA  STATE  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

0  *0 

0  ■  .0 
SHREVEPORT 

0  *0 

0  .0 

0  »0 


LA    UNIVERSITY  OF  NEW  ORLEANS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0.  *0 

'    MALE  .0.  .0 

LA    LOUISIANA  TECH  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
-LA  LOYOLA- 
TOTAL 
FEMALE 
MLE 


0  *0 

0  «0 

0  »0 
IN  NEW  ORLEANS 

0  .0 

0  .0 

0'  .-0" 


LA    MCNEESE  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•0 
•  0 
.0 


LA    NICHOLLS  STATE  UNIVERSITY 

*    TOTAL  1  »5 

FEMALE  0  .0 

MALE*  1  !*•* 
LA    NORTHEAST  LOUISIANA'U 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  •° 
LA     NTHWSTN  ST  U>  OF  LA 

.TOTAL  *  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LA    OUR  LADY  OF  HOLY  CROSS  C 

TOTAL*  0  *0 

FEMALE  ■  0  .0 

MALE  0  *0 


0 

.0 

0 

•  0 
.0 

12 

10.7 

12 

12.0 

0 

•0 

7 

7.9 

*  6 

9.8 

1 

3*6 

5 

4.9 

5 

5.7 

0 

•  0 

2 

4.3 

1 

5.6 

1 

3.4 

0 

■  *o 

0 

•  0 

0 

•  0 

16 

11'.  3 

10 

13.2 

6 

9.1 

1 

6.7 

1 

7.1 

0* 

•  0 

4 

7.4 

3 

18.8 

1 

2*6 

17 

8.0 

12 

8.6 

5 

6.8 

23 

33.8 

20 

37.7 

3 

20.0 

20 

30.3 

12 

•  30.8 

8 

29.6 

5 

50.0 

3 

50.0 

2 

.50.0 

15 


.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.5 
.4 

•  6 

1.0 
1.0 
1.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
•♦0 

•  0 


7 

2 
5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

1 

0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0- 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

.0 
0 

0 
0 
0 


.  TOTAL 
MINORITY 


1.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

2*0 

r.  i 

7.1 

2.1 

•  0 
3.4 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•0 
fO 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0' 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

0 

•0/ 

0 

•  0 

o 

♦  0 ' 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

-0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

.2 

134 

7*3 

2 

♦2 

85 

7.5 

1 

.1 

49 

7.0 

4 

1.0 

26 

6.8 

2 

1.0 

11 

5.8 

2 

1.0 

15 

7.9 

2 

♦  5 

61 

15*1 

1 

♦5 

31 

14*6 

1 

♦  5 

30 

15*5 

1 

♦  5 

8. 

3*7 

1 

5 

3*1 

0 

• 

•  0 

3 

5*7 

16 

♦  3 

347 

7*1 

11 

♦4 

194 

6*7 

5 

.2 

153 

7*6 

25 

3.3 

302 

39.5 

1 .6 

141 

56*0 

4.1 

161 

31*4 

0 

•  0 

20  100*0 

0 

♦  0 

12  100*0 

0 

•0 

8  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

♦  9 

13 

11*6 

1 

1.0 

13 

13*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

7 

7.9 

o 

♦0 

6 

9.8 

0 

.0 

1 

3.6 

1 

1.0 

8' 

7.8 

1 

1.1 

7 

8.0 

0 

♦  0 

1 

7.  1 

1 

2.1 

4 

8.5 

0 

♦0 

1 

5.6 

1 

3.4 

3 

10.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•°c 

1 

♦  7 

17 

12.0 

0 

♦0 

10 

13.2 

1 

1.5 

7 

10.6 

0 

.0 

1 

6.7 

0 

♦  0 

1 

7.1 

-0. 

,.0~ 

-0 

..0. 

1 

1.9 

5 

9.3 

1 

6.3 

4 

25.0 

0 

i  #0 

1 

2.6 

1 

♦  5 

19 

8.9 

1 

#7 

13 

9.4 

0 

.0 

6 

8.  1 

0 

♦  0 

23 

33.8 

0 

♦  0 

20 

37.7 

0 

.0 

3 

20.0 

1 

1.5 

21 

31*8 

0 

♦  0 

12 

30*8 

1 

3.7 

9 

33*3 

0 

♦  0 

5 

50*0 

0 

.0 

•> 

50*0 

0 

.0 

2 

50*0 

WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE  SI  CENT 
ALIEN 

NUMBER 


47  97*9 

26  100*0 

21  95*5 

11  100*0 

9  100*0 

3  100*0 

1,673  91*7 

1,037  91*9 

636  91*2 


355 
180 
1*7  5 

344 
181 
163 

205 
156 
49 


92*9 
94*2 
91*6 

84*9 
85*4 
84*5 

95*8 
96*9 
92*5 


4,530  92*3 
2,686  93*0 
1,844  91*2 


463 
111 

352 

0 
0 
0 


60*5 
44*0 
68*6 

.0 
.0 
.0 


7  100.0 
6  100.0 
1  100.0 

99  88.4 
87  87.0 
12  100.0 

82  92*1 
55  90*2 
27  96.4 


94 
81 
13 

43 
17 

26 


92*2 
92*0 
92*9 

91*5 
94*4 
89*7 


26  100*0 
26  100*0 
0  «0 


122 
65 
,  57 


85*9 
85*5 
86*4 


14  93*3 
13  92*9 
1  100.0 


49 
12 
37 

191 
126 
65 

44 
33 
11 

45 
27 
18 

5 

,  3 
2 


TOTAL 
X  NUMBER 


90*7 
75*0 
97*4 

89*7 
90*6 
87*8 

64*7 
62*3 
73*3 

68*2 
69*2 
66*7 

50*0 
50*0 
50*0 


1 

2.1 

48 

0 

.0 

26 

1 

4.5 

22 

c 

♦  0  " 

12 

0 

•  0 

'9 

0 

.  0 

3 

18 

1.0 

It 

825 

6 

.  5 

128 

12 

1.7 

697 

1 

.3 

382 

0 

•  0 

191 

1 

•  5 

• 

191 

0 

.0 

405/^ 

0 

•  0 

21&£ 

o 

.0 

193^ 

1 

.5 

214 

0 

•  0 

161 

1 

1.9 

* 

53 

33 

♦  7 

.  4 

,910 

9 

.3 

2 

,  889 

24 

1.2 

2 

,021 

0 

.0 

765 

0 

•  0 

252 

0 

.  0 

513 

0 

•  0 

20 

0 

.0 

12 

0 

•  0 

8 

0 

.0 

7 

0 

♦  0 

6 

o 

♦  0 

I 

0 

.0 

112 

0 

.0 

100 

o 

♦  0 

12 

0 

♦  0 

89 

0 

.0 

61 

Q 

♦  0 

28 

0 

.0 

102 

0 

♦  0 

88 

Q 

♦  0 

14 

0 

.0 

.  47 

0 

.0 

18 

0 

♦  0 

29 

*  0 

.0 

26 

0 

•  0 

26 

0 

.  0 

o 

3 

2.1 

142 

I 

1.3 

76 

2 

66 

0 

.0 

15 

0 

•0 

14 

0 

ft 

«u 

1 

0 

.0 

54 

0 

♦  0 

16 

ft 

.0 

38 

3 

1.4 

213 

0 

•0 

139 

3 

4.1 

74 

1 

1.5 

68 

0 

•  0 

53 

1 

6.7 

15 

0 

.0 

66 

0 

•0 

39 

0 

•  0 

27 

0 

•o 

10 

0 

•  0 

6 

0 

•0 

4 

TABLE  5.    ASSOCIATE  -  DEGREES' AND  OTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN,  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  Sr.HOOL  CONFERRED  BY 
INSTITUTIONS  OF    HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*   ETHNICITY.  AND  SEX:     INSTITUTION.  STATE  AND  NATION  1978-79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


LOUISIANA 

LA    SAINT  BERNARD  PARISH  CC 
/TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  »0 

MALE  0  .0 

LA    SAINT  MARY'S  DOMINICAN  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  /O  .0 

MALE'        *      0  ,0 
LA    STHESTN  LA  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
LA   *  SOUTHERN  I 
TOT  AL 
FEMALE 
MA  L  E 
LA    STHN  U  IN 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0 
0 
0 

ACH 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

HAIN  CAH 

♦  0  — 

♦  0  * 
.0 


NEW  ORLEANS 
0  .0 
0  .0 

,0        .0  . 


LA    STHN  U  SHREVEP0RT-80SSIER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
LA    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
STHWSTN  LOUISIANA 

•  4  4*9 

4  6.3  * 

0  .0 


I 
I 

0 

0 
0 
0 

2 
I 
I 

13 
4 


33 


I 

NUMBER 

X 

* 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUM8ER 

X 

NUMBER 

X 

4.8.  - 

0  ' 

•  0 

0 

•0 

1 

4.8 

20 

95.2 

0 

.0 

4.  6 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

l.  a 

20* 

95.2 

•0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0N 

.  .0 

0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

«0 

2 

100,0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

'♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

#5 

♦  0 

0  . 

.0 

2 

3.1 

59 

92.2 

3 

4.7 

2*9 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

9  C 

32 

94.1 

I 

2*9 

•  3*3 

0 

.0 

0  " 

.0 

1 

3.3 

27 

90.0 

2 

6*' 7. 

100.0 

0 

.0 

0 

•0 

13 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

100*0 

0 

0 

♦  0 

4 

100*0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

100*0 

0  / 

.0 

0 

•  0 

9 

1C0.0 

0 

•0 

0 

•  0 

/ 

100.0 

0' 

.0 

0 

.0 

23 

100.0 

t 

•  0 

0 

•  0 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

19 

100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

100.0 

0 

"♦0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

*0 

0 

.0 

100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0* 

/  33 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

100.0^  .* 

0 

.0 

0 

.0 

28 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

17.3 

0 

.0 

0 

•  0 

^18 

22*2 

63 

77*8 

«0 

.0 

17.5  N 

*0 

•p 

0 

•  0 

15 

23.8 

48 

76.2 

0 

.0 

16.7 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

16.7 

15 

83.3 

0 

.0 

LA  STATE  TOTALS  ( 

.TOTAL  6 
FEMALE  5 
MALE      '  1 


22  INSTITUTIONS) 

.3  487     24.7  10 

•5  295     27.4  3 

•1  192     21*4  7 


32 
8 
24 


1.6 
♦7 
2*7 


535  27*1 
311  28.9 
224  25*0 


,428  72*4 
764  70.9 
664  74.1 


10 
2 


.5 
.2 
.9 


TOTAL 
NUMBER 


21 
21 

,° 

2 
2 
0 

64 

34 

i  30 

13 
4 
9 

23 
19 
4 

33 
28 
5 

81 

jA  '« 

4 

Wl.973 

T1.077, 
896 


MAINE 


HE    8EAL  8JSINESS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0, 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

HE    CAS CO  8 AY  COLLEGE 
TOTAL  0    .  .0 

FEMALE  0'  .0 

HALE  0  .0 

ME    EASTERN  HE  VOC-TECH  INST 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


*0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 


HE    GLEN  COVE  6I8LE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

HALE  <    0  .0 

HE    HUSSON  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

*  FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

HE    NASSCN  COLLEGE 

TOTAL         *        0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

ME    SOUTHERN  HE  VOC  TECH  INST 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

HE    THOHAS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ♦0>< 

MALE  0  .0 

ME    UNITY  COLLEGE 

TOTAL         |        0  ;0 
FEMALE  "      0  .0 

.  .    „  "hal'E* ™  \  0        VO  * 

HE    U  OF  MAINE  AT  AUGUSTA 
TOTAL  i       2  *8 

*  FEMALE  1  »7 

MALE  i      1  .1*1 

HE    U  OF  MAINE  AT  FARMING  TON 
TOTAL  '0        #0  0 

FEMALE  \.  0  *0 

'  MALE  0  *0 

HE    U  OF  MAINE  AT  FCRT  KENT 
TOTAL  "  '    0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  <  0  .0 

HE    U  OF  MAINE  AT  HACHI AS 
TOTAL  \0  .0 

FEMALE  \0  .0 

HALE  .  .0  .0 

ME    U  OF  MAINE  AT4CRONO 
TOTAL  5  1.6 

FEMALE  .     3\  2.2 

MALE  2  1.1 


0 

•  0 

2 

2*  5, 

0 

.0 

2 

2*5 

*77  97*5 

*  0 

.0 

3*8 

o 

.0 

2 

3*  8 

50  96*2 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

27  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

-.0 

72  100.0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

*0 

64  100.0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦c 

8  100.0 

0 

.0  - 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

196  100*0 

0  ' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

78  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

118  100.0 

a 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

3  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  ' 

*0 

0 

*0 

1  100.0 

1 

.9 

0 

*  *0 

0 

.0 

1 

.9 

106  99*1 

1 

1*1 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1. 1 

88  98*9 

ot 

.0 

0 

.0 

0 

0 

*0 

18  100*0 

f 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

'.0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

5  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0  * 

0 

.0 

0 

*0 

1  100.0 

1 

•  3 

1 

•  3 

0 

.0  . 

2 

.5 

367  98*7 

0 

.0 

0 

*  *0 

0 

.0 

*  0 

.0 

95  100.0 

1 

•  4 

1 

*.4 

0 

.0 

2 

.7 

272  98.2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

*0 

58  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

49  100.0 

0 

♦0, 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

9  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

/  o 

.0 

63  100.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

17  100.0 

 -Q.  

 o— 

— ; »o- 

-o* 

-.0— 

 -0" 

— -sO- 

 46-100.0- 

1 

.4 

0 

*0 

1 

•  4 

4 

1*7 

,  233  98.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

1 

.7 

148  99*3 

1 

1.1 

0 

.0 

1 

1*1 

3 

3*4 

85  96*6 

0 

i 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

41  100.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

37  100.0 

0 

.0 

0 

*0 

>0 

•0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

0 

-0 

0 

.0 

0 

.0 

.  12  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

10.  100.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

36  97.3 

0 

•  0 

0 

-0 

0 

♦  0  ' 

0 

.  *0 

25  96.2 

0 

•  0 

s0 

*0 

0 

•0 

0 

•0 

11  100.0 

2 

.6 

0 

*0 

2 

.6 

9 

2.8 

307  96.8 

2 

1.5 

0 

*0 

1 

♦7 

6 

4.4 

130  95*6 

0 

♦o 

0 

♦  0 

1 

*6 

3 

1.7 

177  97.8 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 

0 

1 


♦  0 
.0 
*0 

*0 
*0 
♦0 

*0 
iO 
*0 

.0 
.0 
♦0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


.0 

1.1 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

— .0- 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

2.7 
3.8 

•  0 

.3 
.0 
.6 


79 
52 
27 

72 
64 


196 
78 
118 

3 

**  2 
1 

107 
89 
.18 

6 

1 

372 
95 
277 

58' 
49 
9 

63 
17 

—  46- 

237 
149 


3T 
4 

12 
2 
10 

37 
26 
11 

317 
136 
181 
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\ 
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TABLE 


*5<0Cl*Te  hemes  AND  OTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS -THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  8EY0N0  HIGH  SCHOCL  CONFERRED  BY 
InSEtSt!^  ETHNICITY, -AND  SEXl     INSTITUTION, .STATE  AND  NATION  1978-79 


AMERICAN ^INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  % 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER         X        NUMBER  X 


MAINE 

ME    U  OF  ME  AT  PRESCUE  ISLE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

ME    U  OF  SOUTHERN  MAINE 
TOTAL  0 
FEMALE     *      *  0 
MALE  *  0 

ME    WE ST BROOK  COLLEGE 
TOTAL  0 
'  *  FEMALE  0 
MALE  0 


ME  STATE  TOTALS 

TOTAL                7  .3 

FEMALE     ,            *  ;4 

MALE                3  '.3 

MARYLAND 

MO    ALLEGANY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MO    ANNE  AkUNOEt CCMTY  COLLEGE 
TOTAL  2        .4  . 

FEMALE  0     '  .0 

MALE  2  .8 

MD    CAPITOL   INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0     >  .0  " 

FEMALE  0'  .0 

HALE  0  .0 

MO    CATONSVILLE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  1  »1 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  .2 

MO    CECIL  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HO    CHARLES  CO  CMTY  COLLEGE, 
TOTAL     '  1  *4 

FEMALE  I  »7 

MALE  0.0 
MO    CHESAPEAKE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  .0        .0  K 

MO    COLUMBIA  UNION  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  ' 

HO    CMTY  COLLEGE  OF. BALTIMORE 
.TOTAL  1  »1 

FEMALE  0  .0 

HALE         »       1  *3 
MO    OUNOALK  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  .1  »5 

FEMALE  I  1*0 

MALE  0  .0 

MO    ESSEX  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  2  .2 

FEMALE  I  -2 

MALE  I  -3 

MO    FREDERICK  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  ~S  .0 

FEMALE  0"  *0 

MALE  0.0 
HO    GARRETT  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  -  .0 

FEMALE  0  .0 

_  ,  MALE  __-0_  .0  ~~ 

MO    HAGERSTOHN  JUNICR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0       *3  »c 

MO    HARFORO  COMMUNITY  COLLEGE 


17  INSTITUTIONS) 


_  .TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MD  HOWARO 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


-0  .0 

0  .0 

0  .0 
COMMUNITY  COLLEGE 

1  .5 
1  .6 
0  .0 


MC    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 


.TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MO    MARYLANO  C 
*  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

ART 

0 
0 
0 


5 
I 
4 

29 
13 
16 

6 
0 
6 

92 
44 
48 

3 
2 
I 

30- 
21 
9 


.4  . 
•  4 
.4 


1.3 
•4 
3.5 

5.2 
4.2 
6.* 

11.1 

«  .0 
12*0 

9.0 
9.6 
8.5 

4.3 
7.4 
2*4 

11.4 
15*0 
7*3  . 


8  6.7 
J  10.3 
1^-  1.9 


3 
3- 
0 

665 
465 
200 

10 
5 

5  „ 


.  6.8 
9.L 
.0 

71.1 
72.1 
69.0 

5.1 
5.2 
5.1 


24  3.0 
12  2.5 
12  °  3.6 


1.0 

..1.1 


3  4.9 
1  3.8 

_5*„7_ 


15 
2 
13 


5.7 
1.5 
10.1 


0 
#0 

•  0 

ANO  OESIGN 
.0 

•  0 

~'.o 


1 

o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 


1.6 
2*5 

♦  0 

.0 

♦  0 

.  .0 

.0 

♦  0 
.0 


0 
0 
0 

3 
1 
2 

8 
1 
7 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

9 
2 
7 

1 

0 
,1 

3 
1 

.2 

0 
0 
0 


.0 

•  0 
.0 

•  5 
.3 

".8 

14*8 
25.0 
14.0 

•  1 

•  0 
.2 

.0 

•  0 
.0 

.4 

•  0 
.8 

.0  « 

.0 

.0 

4.5' 
6*1 

•  0 

1.0 

•  3 
2.4 

.5 
.0 
1.0 

•  4 

•  2 
.6 

.0 
.0 

•  0 


^0'.  .0 
Or.  uO 

0  1  ,);o 

1  'k* 


27 

6.6 

«*5 

1.2 

19 

7.8 

3 

1.2 

8 

4.9 

2 

1.2 

16 

7.6 

8 

3.8 

10 

6.1 

5 

3.2 

6 

10.9 

3 

5.5 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

11.1 

0 

♦  0 

2 

20.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

.  2 

40.0 

0 

♦  0 

HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINOR! TY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

KUNBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 


3*2 

♦  0 
8.7 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

♦  0  ' 
.0 


♦  0 
.0 
.0 

♦  9 
1.0 

.8 

1.9 
.0 
2.0 

.3 
.0 
.5 


4 

6.3 

58 

92*1 

2 

5.0 

37 

92*5 

2 

8.7 

21 

91.3 

2 

1.8 

10' 

98*2 

0 

.  .0 

52 

100*0 

2 

3.5 

55 

96.5 

0 

•  0 

275 

100*0 

0 

.0  . 

215 

100*0 

0 

.0 

60 

100*0 

24 

1*2 

2.017 

98*5 

12 

'  ill 

1.094 

96*7 

12 

1*3 

923 

98*3 

5 
1 
4 

39 
17 
22 

15 
A 
14 

97 
44 
53 


1.3 
•  4 
3*5 

7*0 
5*5 
/8*8 

27.8 
•25.0 
28*0 

9*5 
9*6 
9** 


0 

•  0 

3 

4  *3 

0 

•  0 

I 

7*4 

0 

*0 

1 

2.4 

* 

0 

•  0 

32 

12*1 

0 

*0 

22 

15.7 

0 

*0 

10 

8*1 

0 

*0 

8 

6*7 

0 

♦0 

7 

10*3 

0 

*0 

1 

1*9 

1 

2.3 

6 

13.6 

1 

3.0 

6 

18*2 

0 

.0 

0 

.0 

6 

*6 

681 

7^.8 

3 

♦5 

470 

72.9 

3 

1*0 

211 

72*8 

2 

1.0 

14 

7*2 

0 

.0 

6 

6.2 

2 

2*0 

8 

8*2 

6 

♦  7 

35 

4*4" 

3 

*6 

17 

3*6 

3 

♦  9 

18 

5.5 

0 

*0 

2 

1.0 

0 

.0 

1 

1.0 

0 

.0 

1 

1.1 

0 

.0 

3 

4.9 

0 

.0 

1 

3.8 

o' 

*0 

.  2 

5.7 

« 

1 

♦  4 

1/ 

6.5 

1 

♦  8 

4 

3.0 

0 

.0 

13 

10.1 

4 

1*0 

36 

8*8 

4 

1.6 

26 

10.7 

0 

.0 

10 

6*1 

1 

.5 

26 

12*4 

0 

*0 

16 

10*3 

1 

1*8 

10 

18.2 

0 

*0 

1 

7*7 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

11. 1 

0 

.0 

2 

20.0 

0 

*0  o 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

40.0 

370  98.1 

261  99.6 

109  94.8 

516  92*6 

290  94*5 

226  90.4 


33 
3 
30 


61*1 
75*0 
60*0 


881  86*0 

397  86*7 

484  85*4 

66  95*7 

25  92*6 

41  97.6 


232 
118 
114 

112 
61 
51 


87;  9 
84*3 
91.9 

93*3 
89*7 
98*1 


37  84*1 

27  81,8 

10  90*9 

232  24*8 

157*  24*3 

75  25*9 

179  91*8 

91  93*8 

88  89*8 


760 
452 
308 

188  - 
102 
86 

58 
25 
33 


94*8 
95*8 
93.3 

98*4 
99.0 
97*7 

95*1 
96*2 
94*3 


245  e  93*5 
129  '97.0 
116  89*9' 

359  88*0 
209  85*7 
150  91.5 


167 
124* 
43 

12 
4 

'  8 


79*5 
80.0 
78*2 

92*3 
100*0 
,88*9 

80.0 
100*0 
60*0 


:R 

x 

NUMBER 

1*  6 

63 

1 

2*5  » 

40 

o 

♦0 

23 

o 

♦0 

109 

o 

•  0 

52 

0 

•  0  . 

57 

0  « 

♦  0^ 

275 

0 

•0 

215 

0 

•  0 

60  . 

6 

•3 

2*047 

2 

.2 

1*106 

939 

• 

2 

,5 

377 

0 

•  0 

262     .  , 

2 

1.7 

115 

2 

557 

0 

.0 

307 

.  2 

•* 

250 

6 

11.1, 

54 

0 

♦  0* 

6 

12.0 

50 

47 

4.  6 

1*025 

17 

3.7 

458 

30 

5.3 

567 

o 

.0 

69 

0 

•  0 

27 

o 

♦  0 

42 

o 

*  ♦  0 

264 

o  • 

140 

0» 

•°) 

o 

♦0 

120 

0 

.0 

68  " 

0 

.0 

52 

I 

2.  3 

44 

0 

;o 

33  : 

1 

9*1 

11 

t 

22 

2  *4 

935 

18 

2.8 

645  g 

4 

1.4 

290  , 

2 

1.  0 

195 

0 

.0 

97 

,2 

2.0 

98 

7 

49 

802 

3 

•  6 

472 

4 

1.2 

330 

I 

#  5 

191 

0 

•  0 

103 

1 

1.1 

88 

o 

•0 

61 

0 

•  0 

>26 

0 

.0 

35 

r  u 

•  0 

262 

0 

♦  0 

133 

0* 

.0 

129 

13 

3.2 

408 

9 

3.7 

244 

4 

2.4 

164 

17 

8*  1 

210  * 

15 

9.7 

155 

2 

3.6 

55 

0 

.6 

13 

0 

•  0 

4 

0 

•  0 

9 

0 

•  0 

10  '„ 

0 

•  0 

5  ' 

0 

•  0 

5 
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TABLE  S*     ASSOCIATE  DEGREES  ANO  OTHER  AW Aft 05  BA5E0  ON  LES5  THAN  FOOft  YEARS  Of  WOftk  BEYONO  HIGH SCHOOL  CONFERREO  BY 
INSTtTUTIONS  0F<   HIGHER  EOUCATION  BY  ftACEt  ETHNIC  I TYt  AND  SEX.    INSTITUTIONS  STATE  ANO  NATION  1978-79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK,  ASIAN  OR 

J40N-HI5PANIC  PACIFIC  I5LAN0ER 

NUMBER  1 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


«HITE 
N0N-HI5PANIC 


N0N-RE5 I0ENT 
ALIEN 


TOTAL 


NARYLANO 


*0 
.0 
.0 

.3 
•  3 
.2 


NO    MONTGOMERY  C  GERMANTCUN 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE  -  -0 
,    MALE  0  ,  .0 

NO    MONTGOMERY  C  ROCKVJLLE 
TO  AL  I     0  .0 

FEMALE  .0  .0 

MALE  0       .0  • 

NO    MONTGOMERY  C  TAKOMA  PARK 
.TOTAL  0 
FEMALE    >  0 
MALE  0 
MO    PRINCE  GEORGES  CC 
.TOTAL  3 
FEMALE  2 
MALE  >     *  1 
MO    UNIVERSITY  OF  BALTIMORE 
TOTAL  0  ♦0*' 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0* 

NO    U  OF  NO  COLLEGE  PARK  CAM 
TOTAL  0  .0 

'FEMALE  0      .  .0 

MALE  0  .0 

MO    U  OF  NO  SALT  PRCF  SCHOOLS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  ,0        *0  - 

NO    U  MO  UNIVERSITY  COLLEGE 
TOTAL  4  1*6 

FEMALE  2  2*1 

MALE  2  1*3 

MO    VILLA  JULIE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

-FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MD    WASHINGTON  THEOL  UNION 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0     ^  ♦O 

MALE  0  .0 

MD    HDR-H1C  TECH,CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

27 
13 
14 

23 
16 
7 

231 
121 
110 

7 
7 

•  0 

0 
0 
0 

I 

1  ' 

0 

33 
19 
19 

7 
7 
0 

0 
0 
0 

13 
11 

2 


.0 
.0 

•  0 

3*7 
3*5 
3.9 

8.0 
6.7 
14*0 

21*9 
19.5 
25.3 

21*2 
35.0 

'  .0 

.0 

•  0 

•  0 

3.1 
5.6 

•  .0 

15.6 
20*2 
12*8 

4.6 
4.6 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

18*1 
18*3 
16.7 


MD         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  16 
FEMALE  8 
MALE  *  8 

MASSACHUSETTS 


29  INSTITUTIONS) 

•  2  lt286  15*6 

»2  801  16*8 

•2  487  14*0 


HA    AMERICAN  INTRNATL  COLLEGE 
TOTAL        x        0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    ANNA  MARIA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA  A3UINA5  JC  AT  MILTON 
s      TOTAL      t  0  .0 

•      FEMALE*  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    AQUINA5  JC  AT  NEUTON 
TOTAL.  0  .0 

FEMALE  0,  .0 

MALE  0  .0 

MA    ATLANTIC  UNION  COLLEGE 
TOTAL  1  2.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  .  7.7 

MA    BAY  PATH  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    BAY  STATE  JC  OF  BUS 
JTOTAL.  0  *0 

FEMA'CE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    BECKER  JC-LEICESTER 
/     TOTAL       "         0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    BECKER  JC-W0RCE5TER 


<;,TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  <  0 
MA    BENTLEY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE , 
MALE 
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7i (u  f  «'    ASSOCIATE  DECREES  ANO  OTHER  AH AROS  BASEOON  LESS  THA^'FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOfco  HIGH  SCHOCL  CONFERRED  8V 
'  INSTITUTIONS  OF    HI^HERE  ANO- SEXl     INST ITUTIOU  STATE  AMD  NATION  1978-79 


AMERICAN  INOlAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  .SSLANflER" 


NUMBER         X  NUNI 
MASSACHUSETTS 

NA^Btue-.HILLS  REC  TECH,  INST 
TOTAL    "^_®0  .0 
FEMALE  '0.^.0 
"MALE  0      •  .0 

ma  boston  University    -  \ 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  „      0  .0 

MA    BRADFORD  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  , 

MA    CHAN6ERLAYNE  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    CURRY, COL  LEGE. 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0.  .0 

MALE  0  .0 

MA    DEAN  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL',  2  *6 

FEMALE  *1 

MALE,  1'  *5 

MA    EASTERN  NAZARENE  COLLEGE 

TOTAL    *  0  .0 

<  1  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HA    ENOICOTT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    ESSEX  AGP L -TECH  INST 
TOTAL  2 
FEMALE  0  .0 

MALE  2  2*6 

MA    FISHER  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  1.  .1 

FEMALE  0  .0 

MALE  r    1  *2 

MA    FORSYTH  SCH  DENTL  HYGNSTS 
*   TjOTAL       ,      '  0  *0 
FEMALE  0  ^0 

MALE,  0  .0 

MA    FRANKLIN  INST  CF  BOSTON 
TOTAL  1  .5 

FEMALE  0  .0 

MALE  1      .  »5 

,  MA    HARVARD  UNIVERSITY 
•TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    KATHARINE  GIBBS  SCHOOL 
TOTAL      *'         4/       ♦  * 
FEMALE       1         4  «9 
MALE  >0  _  .0 

MA    LA60URE  JUNIOR  COLLEGE 
,  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  «0 

MA    LAS  ELL  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    LESLEY  COLLEGE 

TOTAL  „  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  *    0     .  .0 

;   MA    BERKSHIRE  CMTY  COLLEGE 
.    v  TOTAL  0  *0. 

FEMALE*  0  *0 

MALE  ,  0     ,  *0 

MA    BRISTOL  COMMUNI  TV- COLLEGE. 
TOTAL  4  »7 

FEMALE  2    *  *7 

MALE  2  *7 

MA    BUNKER  HILL  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  5  .9 

FEMALE*  2  .6 

MALE  3  1*3 

MA    CAPE  COD  CMTY. COLLEGE 
TOTAL  9'  1*8 

FEMALE  '    *  1*2 

-  MALE     "  5  2*« 

MA    GREENFIELO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  '  *0 

MALE  '  0,  .0 

HA    HO L YOKE  COMNUNITYCOLLEGE 

TOTAL    ,  27  3*?. 

.   FEMALE  16  3*4 

MALE  U   '  3.2 
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.0 
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1.2 

*b 

£.0 

•o 

•  o 

♦o 
•o 

•0 

.7 
•0 

»•* 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•0 

•  0 

•  0 


186 
67 
101 

56  ' 
50 
6 

66 
44 

22 

152 
136 
16 


6 

7 
1 

367 
367 
0 

296 
218 
78 

755 
263 
492 

95 
95 
0 

217 

14, 
203 

22 
15 
7 

422 

422. 
0 

157 
147 
10 

260 
260 

-0 

2 
2 

~-  0 

353, 
193 
160 

lb 
298 
287 

'575 
342  • 
233 

514 
322 
192 

351 
204 
147 

-  800 
'469 
339 
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ti'ii  c  c  ASSOCIATE  DEGREES  AND  OTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK"  BEYOND  HIGH  SCHOOL  CONFERRED  BY 
TABLE  S.     ^^^^^"h^Ser  eBwCATION  Br,  RACE,   ETHNIC ITY t  AND *SEX*  ^INSTITUTION.  STATE  AND  NATION  1978-79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


.  WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER    .     I  WUMBER 

MASSACHUSETTS, 

rMA    MASS  BAY  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  3 

FEMALE  0       .0  2 

MALE  ,    0        .0  1 

MA    MASSASOIT  CMTY  COLLEGE 
,  TOTAL  0      .  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    MIDDLESEX  CMTY  COLLEGE 


X  NUMBER 

"  * 


17 


2*6 

8  2.6 

9  2.S 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MA    MI  WACHUSETT" CMTY  COLLEGE 


FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 


MA    NTHN  ESSEX1  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


il 
7 


1.3 
1.3 


5 
3 
2 

10 
3 
7 

19 
13 
6 

10 
7 
3 

-5 
5 
0 

100 
81 
19 


.9 


2.3 
1.4 
3.1 

2.2 
2.3 
1.9 

1.4 
1.8 
1.0 

.9 
1.5 
•  0 

75.2 
79.4 
61.3 


MA    NORTH  SHORE  CMTY  COLLEGE 
'TOTAL  1  »1 

FEMALE  1  .3 

HALE  „      0  .0 

MA    OJINSIGAMONO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -.0 

MALE'         „      0        .0  u 
HA    ROXBURYACOMMUNITY  COLLEGE 
^OtAL  0  .0 

FEMALE^.  0  .0 

HALE      ^^.0  .0 
MA    SPRINGFIELD  TECHNICAL  CC 
TOTAL  1 
FEMALE  0 
HALE  1 
MA    MERRIMACK.  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HA  L£\  0 
MA    MOUNT   I0A  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL  0        .0,  26  10.6 

FEMALE  0        .0  26  10.7 

MALE  0        .0  0  *Q 

CMA    NEWBURY  JUNIOR  COLLEGE  •  - 

TOTAL  0        .0  29  7.6 

FEMALE  0        .0  2,0  15.5 

MALE  .  0  ,     .0  9  3.5 

HA    NEW  ENG  INST  APP  ARTS- SCI 

TOTAL  0        .0  1  1*7 

FEMALE  0       .0  1  25.0 

MALE  .     0'      .0       .  0  *0 

MA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0         .0  0  .0 

MALE         ,        0     .  .0  .0  .0 

HA.  PINE  MANOR  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  1 

FEMALE  0        .0  1 

MALE  0        .0  0 

MA    QUINCY  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL  6      1.5  4 

FEMALE  2    '   .8  2 

MALE  *      2.8  2 

MA    SCH  WORCESTER  ART  MUSEUM 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0       .0  0 

MALE  -     0        .0-       -  0 

MA    SIMON'S  ROCK  EARLY  C 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0        .0  0 

.MALE  ,     0        .0  0 

MA    STONEHILL  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0.0  0 

MALE  0       ,.0  0 

MA    SUFFOLK  UNIVERSITY^ 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  Q        »0  0 

HALE  0        .0  0 

MA    UNIVERSITY  OF  LOWELL 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0        .0  0 

HUE  0        .0  0 

HA    U.OF  MASS  AMHE'jftT  CAMPUS 

TOTAL  i        .5  3 

FEMALE  0        .0  1 

.    MALE  1        .7  Z 

'Ak    WENTWORTH  INST  OF  TECH 

TOTAL  5,      .9  11 

FEMALE  1      5.0  .0 

MALE  4        .7  11 


.5 
.5 

•  0 

1.0 

•  8 
1.4 

•  0 

•  0 

•  0 

,♦0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•0 

•  0 

•  0 

1.6 
2.3 
1.4 

2.0 
.0 
2.0 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0~ 

0 

0 

2 
0 
2 

4 

2 
2 

3 
"  2 
1 

0 
0 
0 

3 
2 
1 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

'  0^ 
0 
0 

0 
0 
0 

4 

1 

3 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

;o 
to 

ii 
t 

10 


1 
m 

NUMBER 

1 

NUMBER 

t 

NUMBER 

I 

*  .2 

0 

♦  0 

4 

.7 

536 

99*1 

.3 

0 

♦0 

3 

.8 

373 

9  S.  2 

♦  <  * 

o 

♦  0 

1, 

•  A 

163 

98*8 

.0 

2 

♦  3 

19 

2.9 

639 

97*1 

•  0 

2 

♦  7 

10 

3.3 

294 

96*7 

.0 

-  o 

i  •° 

9 

2.5 

345 

S7*5 

.0 

0 

.0 

5 

.? 

566 

99*1 

♦  0 

0 

.0 

3 

•  8 

354 

9S.2 

•  0 

o 

♦  0 

2 

♦  9 

212 

99*1 

♦  5 

5 

l.r 

17 

3.8 

426 

96*2 

•  0 

2 

♦  9 

5 

2.3 

212 

97*7 

.9 

1*3 

12 

5.3 

214 

S4.7 

♦  5 

43 

4.9 

77 

8.8 

**793 

90*6 

;4 

24 

4.3 

46 

8.  2 

512 

91*  8 

.  6 

19 

6.0" 

-  31 

9.8 

281 

86*6 

•4 

10 

1.4 

24 

3.4 

679 

96*6 

.5 

8 

2.0 

18 

4*6 

376 

95*4 

3 

2 

.6 

6 

1.9  • 

303 

96*1 

.0 

1 

•  2 

6 

1.1 

536 

98*7 

.0  ' 

'  1 

.  .3 

6 

1.8 

322 

97*9 

*  0 

0 

.0  - 

♦  0 

214 

100*0 

2.3 

18 

13.5 

121 

91*0 

1 

*8 

2.0 

16 

15.7 

99 

97.1 

0 

•0 

3.2 

2 

JL  C 

o  .5 

22 

71*0 

3*2 

•  3 

12 

1*2 

75 

7*3 

952 

92*7 

.0  < 

10 

1.9 

54 

10.  1 

483 

89*9  ' 

.6 

2 

21 

4*3 

469 

95*7 

•  0 

o» 

♦0 

0 

*0 

25 

100*0 

.0 

0 

♦  0 

•  0 

9 

100*0 

Q 

.0 

<r 

►  °o 

♦  0 

16 

100*0 

•  0 

_2 

.8 

28 

11*4 

212 

86.2 

•  0 

2^ 

^  .8 

28 

11*5 

212 

86*9 

♦  0 

q 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

> 

19 

4  .'9 

48 

TiTs^ 

—^317 

82.6 

40 

16 

12.4 

36 

27*9 

^84^.65.1 

♦  0 

*  j 

1.2. 

12 

4*7 

233 

91.4^- 

*  .0 

0 

.0 

1 

1*7 

96.6 

.0 

0 

.0 

1 

25*0 

75.0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

53 

98.1 

.0 

'  0 

♦  0 

0 

*0 

576 

100.0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

312 

100.0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

264 

lOCt  0 

•  0 

4 

2.0 

5 

2*4 

181 

88.3 

•  0 

4 

2.0 

5 

2*4 

181 

86.3 

.0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1.0 

6 

1.5 

20 

5*0 

-  379 

S4.8 

.4 

1.6 

9 

3*5 

247 

96.5 

5  1 
C  •  1 

•  2 

1.4 

XI 

7*6 

132 

91.7 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

28 

100.0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

16 

100.0 

.  0 

o 

♦0 

o 

•  0 

12 

100.0 

7.1 

0 

.0 

2 

7.1 

zt> 

92.9 

10.0 

0 

.0 

7 

10.0 

18 

90.0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

8 

10C.0 

.0* 

0 

.0 

0 

*0 

6 

100*0 

•  0 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

•  0 

.0 

0 

*fo 

0 

♦  0 

6 

100/.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

5 

100*0 

♦  c 

0 

♦  0 

"  0 

*0 

0 

.0 

A 

♦  u 

o 

♦0 

o 

•  *0 

.5 

100*0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  6 

77 

100*0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

9 

100*0 

♦  0 

0 

.  .0 

0 

*0 

68 

-100.0 

.0 

0 

•  0 

4 

2*1. 

164 

96*3 

.0 

o  0 

»  .0 

1 

2*3 

42 

95*5 

.0 

0 

.0 

3 

2.0 

142 

S6.6 

2.0 

1 

.2 

28 

5*0 

506 

90*4 

.5.0 

0 

.0 

2 

10*0 

-  14 

70*0 

1.9 

1 

.2 

26 

4*8 

492 

91*1 

NGN- RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 


ER 

t 

NUMBER 

1 

.2 

541 

0 

•  0 

376 

1 

.6 

165 

0 

.0 

658 

0 

.0 

1  A  A. 

0 

•  0 

354 

* 

0 

.0 

\  571 

0 

.0 

0 

.0 

214 

0 

.0 

443 

0 

.0 

"  217 

0 

.0 

226' 

5  , 

•6 

875 

0 

.0 

556 

5 

1.6 

-  317  — 

0 

.0 

703 

0 

.0 

394 

0 

•  0 

309 

1 

•  2 

543 

1 

.3 

1  9Q 

0 

.'0 

214 

11 

6.3 

133 

3 

9  Q 
*•» 

102 

8 

31 

0 

.0 

1*027 

0 

•  0 

537. 

0 

♦  0 

490 

a 

*0 

zi 

0 

♦  0 

9 

0 

A 

♦  u 

16 

6 

2*4 

246 

4 

1*6 

9 

2 

100*0 

2 

19 

4*9 

384 

9 

7*0 

129 

10 

9 

255 

1 

1.7^ 

— ~-^58 

0 

*  0 

1 

1*9 

54^ 

0 

*0 

576 

0 

.0 

312 

0 

*0 

264 

19 

9*3 

20S 

19, 

9.3 

205 

'0* 

0 

1 

.3 

400 

0 

•  0 

1 

.7 

144 

0 

.0 

28 

0 

•  0 

16 

0 

•  0 

12 

>  0 

•  0 

28 

0 

.0 

20 

0 

♦  0 

,  8 

0 

♦0 

6 

0 

•  0 

<•  0 

°J 

♦  0 

6 

0 

•  0 

5 

0 

•  0 

0 

0 

*0 

5 

0 

•0 

-  77 

0 

*0 

9 

0 

•  0 

68 

3 

1*6 

191 

1 

2*3 

44 

2 

1*4 

147 

26 

4.6 

PoO 

4 

20*0 

20 

22 

4*1 

540 

Pr|c; 
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TAMTE'S:    ASSOCIATE  OECHEES  4 HO  OTHER  AWARDS  BASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  6EY0N0  HIGH  SCHOOL  CONfEAREO  BY 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN. MAT  IVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


MASSACHUSETTS. 

o 

HA    WHEEL0CK  CCLLEGE  V" 

TOTAL                0  .0  1        '  5  62*5 

FEMALE         -      0  .0  5  62*5 

MALE                 0.  .0  ,            0  .0 

MA    WORCESTER  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL-               0  .0  0  .0 

FEMALE                0  .0  0  .0 

MALE                 0  .0  ^0  .0 


NUMBER 


( 


HA  STATE  TOTALS 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MICHIGAN 


MI    AORIAN  COLLEGE  c 
JOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0- 

HI  .ALPENA  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  1  »3 

.    FEMALE  1  »7 

MALE   *  0  .0 

MI    ANDREWS  UNIVERSITY 


58  INSTITUTIONS} 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MI    AQUINAS  COLLEGE 
*    TOTAL  0 
'FEMALE  0 
MALE     I  0 
MI    BAKER  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

0  *0 
0  .0 
NOC  CMTY  COLLEGE 


•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0- 


BUS 


FEMALE 
"  MALE 
MI     BAY  OE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MI 


1*2 
♦  8 
1*6 


CALVIN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    fCTR  FOR  CREATIVE  ST.UOIES 

TOTAL  '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    CENTRAL  MICH  UNIVERSITY 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0' 
MI     CHAS  S  MOTT  CMTY  C 
TOTAL  * 
FEMALE  3 
MALE  1 
Ml    CLEARY  COLLEGE 
;  TOTAL      v  0 
FEMALE  „  0 

MALE  0 
vjll    CONCOROIA  COLLEGE 
v TOTAL  0 
EMALE  0 
MALE  0 
MI    OAVENPORT  COLLEGE 


♦0 

•  0 

•  0 

OLLEGE 

•  3 
•6 

•  2 


BUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MX •  DELTA  COLLEGE 
TOTAL* 
FEMALE 
MALE 

MI    DETROIT  8IBLE  COLLEGE" 
TOTAL  0,  ,*0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  «0 

MX     DETROIT  C  OF  BUS  ADMIN 


TOTAL 

Female 

MALE 
MI  DETROIT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE  . 


I  *6 

I  1*1 
0  .0 
TECHNOLOGY 
0  .0 
0  #0 
0  .0 


0 

•  0 

o  • 

♦  0 

o 

♦  0 

3 

1.0 

o 

♦  0 

3 

'•1*8 

7 

6*5 

12*8 

2 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

20 

10.6 

18 

11.3. 

2 

6.7 

0 

.0 

o 

.0 

Q 

^  (\ 

0 

.0 

0 

•  0 

Q 

.0 

9 

60.0 

^  * 

100.0 

o 

•  0 

0 

♦0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

123 

10.4 

65 

12.5 

58 

8.7 

12 

24.0 

8 

21.6 

H 

30.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

7 

r.i 

3 

1.7 

4 

2.6 

63 

6.0 

44 

6.2 

19 

3.7 

0 

•  0 

V  0 

♦  0 

.0 

57 

34.1 

33 

34>7 

24 

33.3 

15 

V?.7 

6 

S3  .9 

7 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 


81 

.5 

497 

3.0 

63 

♦  4 

40 

.4 

357 

3.6 

36 

♦  4 

41 

•  6 

140 

2.1 

27 

.4 

*0~ 

V  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

1.3 

4 

2.7 

0 

.0 

2 

2.4 

0 

.0 

"2 

5.  7 

0 

*0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

3*8 

1 

•16.7 

0 

*0 

0 

*0 

o 

♦  0 

o 

,  *0 

0- 

•  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

5 

•  4 

0 

•  0 

5 

•  6 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

•  3 

0 

•  0 

1 

.7 

2 

•  2 

1 

•  2 

1 

•  2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

•  6 

>A 

3.8 

\0 

.0 

'5.9 

HISPANIC 
' NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

t^^NUKBER 


kHI TE  > 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RE  SIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


.0 
*0 

♦  0 

*o 

*0 

•  0 


62*5 
62*5 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 


3 

37*5 

0 

*C  ' 

3 

37*5 

0 

«0 

8 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  - 

65 

80*2 

16 

19*8  * 

81 

7 

77*8 

2 

22*2 

9 

56 

80*6 

14 

19.4 

72 

212  1 
158  1. 
54 


653 

5*1  • 

15*569 

93*9 

155  .9 

16 1 597- 

591 

5.9 

9t293 

93*3 

-79  *8 

9,963 

262 

3,9 

6,296 

94*9 

76  1*1 

6,634 

0 

/\~ 
u 

o 

•  0 

1  100.0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

0 

*o-  . 

0- 

*  .0/ 

0  *0 

0 

0 

».  ft 

Q 

2.6 

302  97*4 

6 

0 

•  0 

5 

3.4 

141     96*6  . 

0 

0 

♦0 

3 

1*8 

161  98*2 

c 

2 

c  ♦  * 

13*  4 

65  79*3 

6 

2 

4*3 

8 

17*0 

37  78*7 

2 

0 

♦  0 

3 

8*6 

26  80*0 

4 

0 

♦  0 

o 

•  0" 

100*0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

\  100*0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

0 

•  0 

9  ft 

10.  6 

169  69*4 

0 

0 

♦0 

18 

11.3- 

141  88*7 

0 

0 

♦  0* 

2 

6.7 

28  93*3 

0 

0 

.0 

c 

1.2 

1 

0 

♦  0 

2 

.8 

256  98*9 

1 

0 

♦0  * 

3 

1.9 

164  98*2* 

0 

0 

♦  0 

.  1 

3*6 

,     25  96*2 

0 

0 

.0 

1 

16*7 

5  83*3 

0 

0 

*0 

0 

*0 

20  100*0 

0 

0 

♦  0 

9 

60*0 

6  40*0 

0 

0 

•  0 

9 

100*0 

0  *0 

0 

0 

♦  0 

0 

,*0 

6  100*0 

0 

0 

♦  0 

0 

.10 

39  100*0 

0 

0 

♦0 

0 

*0 

39  100*0 

0 

0 

*0 

0 

.0 

0  .0 

0 

8 

♦7 

140 

11.6 

1,043  ^66*1 

1 

& 

1.2 

v74 

14.2 

'447  85*8 

0 

2 

•  3 

66 

10.0 

596  .89*9 

1 

0 

•  0 

12 

24.0 

37  74*0 

1 

0 

.0 

6 

21.6 

28  75*7 

1 

0, 

.0 

4 

30.8 

.    9  69*2 

0 

0 

.0 

0 

.0 

115  100*0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

65  100*0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

50  100*0 

0 

1 

♦  3 

li 

3.3 

320,  9G*4 

.1 

0 

.0 

4 

2.2 

174  97*2 

1 

1 

♦  7 

7 

4.6 

146  95*4 

0 

14 

1.3 

79 

7.5 

933  88*7 

40 

11 

2.1 

56' 

10.5 

473  66*6 

5 

>460...  88*8 


*0 

♦  0  ' 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

7.3 
4.3 
11.4 

♦  0 
.0 
.0 

.0 

-.0 
.0 

♦  2 
.4 

♦  0 

♦  0, 

♦  0 

♦  0 

;o 

.0 

♦  0 

♦o. 

.0' 

♦oc 

♦  1  ' 

.0 

.2  „. 

2.0* 
2.7  x 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

J 

*  *3 

♦  6 

♦  0 


3.6 

.9 
6. 


4- 

100.0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

1  0 

.0 

105 

62*9 

0 

•  0 

56 

61*1 

0 

.0 

47 

65*3 

0 

.0 

'  6 

23*1 

3 

11.5 

0 

*0 

0 

.0 

6 

35*3 

3. 

17.6 

4 

loo.  b 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

.C 

1 

100*0 

0 

•° 

lt655 

96*6 

7 

•4 

1  737 

96*8 

3 

•  4 

916 

96*4 

4 

•  4 

1 
1 

0 

310 
146 
164 

82 

47 

35 

3 
1 

*A 

j18*1. 
159  \- 

30  ■  < 

426 
261 
167 

26  « 
6 

'20. 

15 
9 
6 

39 
39 
0 

ltl84 

521 
663 

50 
37 
13 

115* 
65 
50 

332 

179' 

153 


5 
4 
I 

167 
95 
72 

26 
9 

17" 

4 
3 
1 

1,713 
761 


AMERICAN  INDIAN 
'ALASKAN  NATIVE 


black"  ~-asiAN-w* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


MICHIGAN 

HI    GENERAL  MOTORS  INSTITUTE 
TOTAL*  *  0.0 
FEMALE  0  .0 

MALE-  0  »0 

MI    GLEN*  OAKS  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  1  »8 

FEMALE  1  1*3 

MALE.  0  >'*0 

MI    GOGEBIC  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  1  .3 

FLHALfc  1  .6 

MALE  0     .  .0 

MI    MACE  BIBLE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

MI     GRANO  RAPIDS-BAPT  C  L  SEM 
TOTAL  0-  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

MI     G*  AND  RAPIDS  JR  COLLEGE 
.     _  TOTAL  3  *3 

*  FEMALE    *  3  »5 

MALE  *0  *0 

MI     GRAND  RAPIOS ^Ch  BIBLE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  •     0  .0 

MI  GREAT,  LAKES. BIBLE  COLLEGE 
"x'    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    HENRY  FORD  CHTY  COLLEGE 
TOTAL     -  '       13  1*3 
FEMALE     -  5  1*1 

MALE  8      1*5  . 

MI'    HIGHLANO  PK  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

*  .  "«ALE2  0  .6 

MALE  0  *0 

HI    JACKSON  COHH UNITY  COLLEGE 
TOTAL  1  ♦! 

FEMALE  0  *0 

MALE  1  »3 

MI    JOHN  WESLEY  COLLEGE 
TOTAL  1  4*2 

FEMALE  -1  7.7 

MALE  CO  .0 

MI     JOROAN  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  -  0  *0 

MALE  '    0  *0 

MI     KALAMAZOO  VALLEY  CC 

•TOTAL  2  *4 

;    FEMALE      .  0  .0 

>  MALE  2  .9- 

HI     KELLOGG  COHHUN I TY  COLLEGE 
TOTAL  5  *9 

FEMALE  0  .0 

MALE  5  2*1 

HI     KIRTLAND  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  0        *0  . 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI     LAKE  MICHIGAN  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  iO 

MALE  0  .0 

MI    LAKE  SUPERIOR  ST  COLLEGE 
TOTAL  2  1.1 

FEMALE  1  .1*1 

MALE  *   .   I'  lil 

Ml  LANSING  COMMUNITY  COLLEGE 
'       -TOTAL  9  *7> 

-FEMALE  '   3  *5 

MALE,         *      6  1*0 
MI     LAWRENCE  INST  TECHNOLOGY 
JOTAL  0  *0 

FEMALE  O:  '  *0 

MALE  0  *0 

MI    LEWIS  C  BUS-LEWIS  BUS  C/( 
TOTAL  '0        *0  . 

FEMALE  «0  *0 

MALE  t  0  *0 

'MI    MACDR?  CO  CC-CENTER SCAH 
TOTAL  '  10  1*4. 

FEMALE  4  *'9 

'     MALE  .     6  2.2 

m:  macohb  co  cc-scuth. campus 

*"  TOTAL    ,             6  .4 
FEMALE                0  ♦<> 
-MALE  *        6,  .6 


BER 

X 

NUMBER 
* 

X 

0 

•  0 

0 

.0 

'0 

•  0 

0' 

.0 

0  , 

♦  0. 

0 

.0 

2 

1*6 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

2 

3.9 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.  1 

.  8 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

«  o 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

'0 

•  0 

0  *  , 

.0 

30 

'2.8 

3 

.3 

21 

3.6 

0, 

.0 

9 

1*9 

3 

.6 

1 

♦7 

t  0 

♦6 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1*3 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

P.J 

41 

4.1 

13 

1.3 

17 

3.8 

4 

.9 

24 

4.4 

9 

1.7  . 

416 

89.3  ' 

0 

•  0 

91.2 

0 

•  0 

4 

83.2 

0 

.0 

123 

18.3 

4 

.6 

10 

3.5 

3 

1.0 

113 

29.6 

1 

.  3 

2 

8.3 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

2 

14.2 

0- 

.0. 

0 

.0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0  , 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

24 

4.5 

3 

•  6 

15 

4.9 

1 

.3 

9 

4.0 

2 

.9 

19 

3.3 

J; 

•  2 

12 

3.6 

0 

.0 

•  7 

2.9 

1 

.  4 

6 

3.  8 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

6 

7.6 

0 

.0 

42 

14.4 

/ 

•  3 

24 

13.0 

0 

.  0 

18 

17.0- 

1 

.9 

o 

•  0 

0 

.0 

C 

•0 

o 

.0 

■  0 

•  0 

1  0 

.0 

54 

4.4 

■ 

13 

— 

1.1 

26 

4.2 

7 

1.  1 

28 

4.7 

6 

1.0 

3 

4 

'5.7 

0 

•  0 

2 

25.0 

0 

*  ;o 

2 

3.2 

0 

.0 

32 

97.6 

0 

A 

.  u 

28 

100.0 

n 

•  0 

4 

80^0 

.0 

"S* 

1.8 

♦  4 

1.6 

3 

♦  7 

6 

2.2 

,  0 

,♦0 

25 

1.5 

17 

1.0 

7 

1.2 

7 

1.2 

 lis. 

 .5, 

HI S PANIC 
NUMBER 


TOTAL 

"MINORITY- 
NUMBER 


WHI  TE 
NONrHlSPjaiC 

NUMBER 


ERLC 


0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

♦  0 

0  ' 

♦  0 

0  .0 

0 

A 

•  u 

2.4 

1  124  97.6 

c 

♦  0 

1 

1.3 

75  98.7 

0 

♦0 

2 

3.9 

49  96*1 

0 

A 

♦u 

2 

#  7 

289  9S»3 

0 

.0 

1 

•  6 

167  99*4 

0 

.0 

1 

.8 

122  99*2 

0 

.  0 

0 

.0 

22  100,0 

0 

.0 

0 

•  0 

17  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

.0 

o 

.0 

13  100*0 

0 

.0 

0 

•0 

13  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o  ;o- 

8 

•  8 

4.1 

1,008  94«6 

6 

30 

5.1 

556  94*7 

2 

•$4. 

14 

2.9 

452  *H*6 

0 

.0 

1 

138  93*9 

0 

•  0 

0 

.0 

64  94*1 

0 

♦  0 

1 

1.3 

7/.  93*7 

6 

.0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

5  100*0 

20 

2.0 

87 

8.8 

906  91*2 

13 

2.9 

39 

e.7 

411  91*3 

7 

1.3 

48' 

* 

8*8 

495  91*2 

s  C 

.0 

416 

£9.3 

46  9*9 

0 

•0 

322 

91*2 

29  8*2 

0 

•  0 

94 

83*2 

17  15*0 

10 

1.5 

138 

52Q  78*8 

1 

•  3 

14 

4*8 

271  93*8 

9 

2.4 

32*5 

258  67*5 

♦  0 

3 

12*  5 

21  87.5 

0 

.0 

1 

7*7 

12  92.3 

0 

.0 

2  . 

18*2 

9  81.8 

0 

♦  0 

0 

.  0 

33  97*1 

0 

.0 

0 

.0 

14-100*0 

0 

.0 

0 

.0 

19  9'?*0 

6 

1.1 

35 

6.6 

479  89*9 

2 

♦  6 

18  , 

5.8 

288  93*5 

4 

1.8 

17  * 

7.6 

191  84*9 

5 

♦  9 

30 

?.  c 

542  94*6 

4 

1.2 

16 

4.8 

315  9S2 

V  1 

i) 

♦  4 

14 

5.8' 

227    93. « 

'  0 

.0 

h 

3.8 

150  96*2 

0 

.0 

•J 

.0 

77  100*0 

0 

♦u 

6 

7.6 

73  92*4 

0 

.0 

*  43 

14*  8 

248  85*2 

0 

.0 

24 

13.0 

.  161  87.0 

0 

.0, 

1? 

17.9 

87  82.1 

0 

♦  0 

2 

1.1 

* 

173  94*5 

0 

.0 

1 

1.1 

85  91.4 

'  0 

.0 

1 

1.1 

88  97*8' 

19 

1.6 

95 

7.  8 

«  9 

1.5 

45 

7.3 

562  90*8 

10 

1.7 

50 

8.3 

523  86*9 

0 

.0 

4 

5.7 

66  94*3 

0 

.0 

2 

25.0 

6  75*0 

0 

.0 

2 

3*2 

60*  96*3 

0 

.0 

31 

97.0 

1  3*0 

0 

.0 

28 

100*0 

0  .0 

0 

♦0 

4 

80*0 

1  20.0 

7 

1.0 

V 

33 

4*6 

677  95*4 

4 

♦  9 

13 

4*1 

417  95*9 

3 

1*1 

15 

5.5 

260  94*5 

13 

»e 

61 

■> 

1,592  96*3 

4 

'  .7 

18 

3  c 

545-  96*8 

9 

•  B 

 43 

1.047  96.1 

/ 

J 

210 

NON-RE  SIDE NT 
ALIEN 

NUHBER 


59  100*0 
0  .0 
59  100*0 


TOTAL 

""NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

13 
1 
12 


4 
4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 

2 
2 

4 
4 

0 

0 
0 
0 

1 

c 
1 

19 
2 
17 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 


7 
1 

41 

12 
29 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

;o 
•o 

•o 
•o 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

1.2 

•  2 
2.5-- 

5.4 
5.9 
5.1 

*.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.9 
.6 


.6 
174 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.9 
.0 
5.0 

3.6 


59 
0 
59 

127 
76 
51 

291 
16B 
123 

22 
17 
5 

13 
13 
0 

,065 
587 
478 

147 

,66 

<79 

7 
2 
5 

•  993 
450 
543 

466 
353 
113 

671 

289 
382 

24 
13 
11 

34 
14  ' 

v  20 

533 


.6 

308 

7.6 

225. 

.2 

573- 

♦  0 

331 

.4 

242 

•9 

156 

.0 

77 

.0 

79 

.0 

291 

•  0 

185 

.0 

106 

«  % 
4.4 

183 

7.5  • 

93 

1.1 

90 

3.4 

1,221 

1.9 

619 

4.8 

602 

<» 

70 

.0 

8 

•  0 

62 

•  0 

*  33 

.0 

28 

•0 

5 

.0 

710 

•  0 

435 

•  0  ' 

275 

•  0 

1,653 

.0 

■  563 

.0 

1,090 

TABLE  5.  ASSOCIATE  0ECRE6S.AN0  OThY,  AWAROS  BASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORKiBEYONO  H]C«  ^""^CCNFERREO  BY 
TABLE  5.  f ^1^^^;^^'  ggJcAT ION. IftV^RACE..  ETHNIC ITYi  ANO  SEX.     INSTITUTION?  STATE  ANO  NATION  1570-79 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


MICHIGAN 


MI     MADONNA- COLLEGE 

TOTAL  *"    O*  *0 

-FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0% 

KI    MARY GROVE  COLLEGE 
TOT Ac  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .  *0 

MI    MERCY  COLLEGE  0>vOETROlT 
TOTAL  0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  . 

MI    MICH  CHRISTIAN  JR  COLLtGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE-  ,  0  *0 

MALE  *  .0  .0 

HI    MICHIGAN  TECfclQtOGICAL  U 
TOTAL  2  .7 

>  —FEMALE  0  *0 

MALE  2  *9 

MI     NIO  MICHIGAN  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  4  *  2.1 

FEMALE  3  2*2 

MALE  1  1*7 

MI     MONROE  CO  CMTY- COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    *  0  .0 

MALE  0  .0 

'41    MONTCALM  CMTY  CCLLEGE 
TOTAL  2  1*1 

FEMALE  0  .0 

MALE  -.2  2.2 

MI    MUSKEGON  BUSINESS  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0    ,  .0 

MI    MUSKEGON  CMTY  CCLLEGE 
TOTAL  1     '  «2 

FEMALE  1  .4 

MALE  0  .0 

MI     NORTH  CEN  MICH  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI     NORTHERN  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0     -  ♦  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    NORTHWESTERN  MICH  COLLEGE 
1T0TAL  0  *0 

FEMALE'  0  .0 

MALE       ,  ,        0  .0 
MI    NORTHWOOO  INST  MAIN  CAM 
TOTAL  0    /  .0 

FEMALE  •  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    NORTHWOOO  INST  I  NO  I  ANA  BR 
TOTAL  0  .0 

FEMALE i  0  *0» 

MALE  0  .0 

MI     OAKLANO  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  10  *8_ 

FEMALE  6  .7 

.MALE  4  •« 

MI    REFORMED  BIBLE  COLLEGE  

"  TOT  At"  0" '  »0" 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI     SACREO  HEART  SEMINARY  C 
TOTAL  0  #0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI   'SNT  CLAIR  CO  CM7Y  COLLEGE 
.TOTAL  0  .  #0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

MI     SAINT  MARY'S  CdLLEGE 


6 

6.4 

o  . 
0 

•0 

0 

2 

4*3 

0 

♦  0 

0 

<, 

6.3 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0- 

♦  0 

0 

13 

13*1 

1 

I.* ; 

1 

9 

16.6 

1 

2*r 

1 

4 

16*7 

0 

.0 

*  0 

4 

5*6 

0 

•0 

0 

1 

2*4 

0 

•  0 

0 

3 

10*3 

0 

>.o 

o  0 

0 

•  0 

1  . 

.4 

1 

*  0 

•  0 

1 

1*5 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1 

.5 

0 

•  0 

1 

1 

.7 

0 

♦  0 

1 

0 

♦  0 

0 

;o 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0' 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

27 

15*4 

0 

•  0 

3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

27 

29*7 

0 

.0 

3 

9 

4.6 

0 

•S  • 

6 

6' 

4.6 

0 

♦0 

5 

3 

4*6 

0 

•  0 

1 

38 

8;7  ' 

2 

.5 

3 

20 

8*9 

2 

.9 

2 

18 

8*4  > 

'  0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0. 

.  0 

.0 

0 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MI 


0  .0 

•  0  .0 

0  .0 
SCHOOLCRAFT  COLLEGE 

,  "TOTAL                 *  •* 

FEMALE                2  .5 

MALE      .          2  .6 

Ml     SHAW  CCLLEGE  AT  OETROIT 

TOTAL            1    0'  *0 

FEMALE               0  *0 

MALE                0*  ,  .0 
MI.  SIENA  HEIGHTS  CCLLEGE 

TOTAL              *  1  1.9 

FEMALE*  0  ,.'0 

 MATE  1- r9rr~ 


1.1 

•  0 
3.4 

•  0 

•  0 

•  0 

1*8 
2*2 
1*7 

'♦0 

•  0 

•  0 


48  3*6 
33  3*9 
15  3*2. 


0 
0 

2 
0 
2 

1 
1 

0 

0 
0 

o. 
1 

0 

I 


--  ,~<r 

•  0 

•  0 

20*0 

•  0 
20*0 

•  2 

•  3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


54  100*0 
43  100*0 
11  100*0 


0 
0; 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

*0 
0 

7 
4 

3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0  . 
0 

7 
3 
4 

0 

-  0 
0 

0 

I 


.0 

♦  0- 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

,0 

♦  0 
♦0 

.5* 
.5 

♦  6 

.0 

t 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0" 

'?* 

.0 
♦0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  9 

♦  7 
1*3 

>  *0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


0 
0 

q 

2 

l 
l 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

62 
42 
20 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


X 

NUMBr 

X 

NUMBER  I 

A 

♦  u 

$ 

6*4  ~ 

 -BV-93*6_ 

.0 

2 

4*3 

44  55*7 

♦0 

*  4 

8*3 

44  51*7 

.0  * 

o 

•  0 

3  100*0 

.0 

0 

•  0 

1  100*0 

•0 

0 

♦  0 

2  100*0. 

1  *4 

15 

20*8 

57  79*2 

2*1 

11 

22*9 

,37  77*1 

.0 

4 

16*7 

20  8373 

♦  0 

4 

5*6 

67  94*4 

I 

2*4 

41  97*6 

\o 

3 

10*3 

26  89*7 

4 

4 

1*4 

277  97.2 

♦  0 

1 

1*5 

67  98*5 

♦  5 

3 

1*4 

210    96. B 

c 
♦  9 

3*1 

186  96*4 

'♦7 

5 

3*7 

130  96*3 

♦  0 

1 

1.7 

56  96*6 

♦  0 

o 

♦  0 

242  100*0 

♦  0 

0 

♦  0 

140  100*0 

♦0 

0 

*0 

.102  100*0 

1*7 

32 

18.3 

143  81*7 

♦  0 

0 

•0 

84  100*0 

3*3 

32 

35*2 

59  64*8 

3*1 

1  3 

7*7 

179  91*8 

3*8 

11 

8*1> 

119  91*5 

1.5 

9  4 

6*2 

60  92*3 

♦  7 

44 

10*0 

394  90*0 

♦  9 

25 

11*2 

199  ee.e 

♦  5 

19 

8*9 

195  91*1 

♦  0 

o 

♦  0 

128  100*0 

♦  0 

0 

*0 

69  100*0 

♦  0 

0 

*0 

59  100*0 

A 

♦  u 

2 

1*  1 

176  58*3 

♦  0 

0 

.♦0. 

120  100*0 

♦  0 

2 

3*4 

56  94*9 

♦  6 

2 

♦  6 

342  97*2 

♦  5 

1 

♦  5 

203  99.5 

♦  7 

1 

♦  7 

139  93*9 

#4 

2*2 

462    54*  5 

1.4 

5 

3*6 

133  96*4 

•  0 

6 

I*  7 

32*  93*7 

*  A 

r     .  U 

o 

♦  0 

53  93*0 

♦  0 

0 

*0 

15  100*0 

♦0 

0 

*0 

38  90*5 

127 

9.7- 

1*189  90*3, 

5*0 

85 

10*1 

758  89*9 

4*2 

42 

8*9 

431  91*1 

♦  G 

q 

♦  0 

10  83*3 

•  0 

0 

*0 

7  77*8 

•  0 

0 

♦  0 

3  100*0 

♦  0 

2 

20*0 

8  80*0 

•0 

0 

•  0 

0    „  *0 

-  •0* 

2 

20*0 

8  80*0 

1  A  K 
lo.  ? 

91 

18*7 

393  80*7 

14*9' 

52 

15*2 

290  84*8 

26*9 

439 

26*9 

103  71*0' 

♦  0 

o 

♦  0 

7  100*0 

♦  0 

0 

♦0 

7  100*0 

*0 

0 

*0 

0  \.o 

\ 

.7 

17 

2*3 

730    97. 2\ 

♦  5 

7 

1*6 

424    98. i 

♦  9 

10 

3*1 

306  95*9 

♦0 

54 

1C0.0 

0  *0 

*0 

43 

100*0 

0  *0 

♦  0 

11 

100*0 

0  •  *0 

5*7 

4 

'7*5 

48  90*6 

4*8 

2 

4*8 

40  95*2 

9*1 

2 

18*2 

8  72*7 

NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 

•  0 

94 

o- 

♦  ♦0  _ 

46 

0 

.0 

-   — 4B— 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

1" 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

72' 

0 

•  0 

4B 

0 

•  0 

24 

0 

•  0 

*  71, 

o  , 

•  0 

42 

0 

•  0 

29 

4 

1*4 

285 

0 

;o 

68 

4 

1*8 

217 

1 

.5 

,Vl93 

0 

•  0 

*  135 

1 

1.7 

58 

0 

•  0 

242 

o. 

•0 

0 

•  0 

102 

0 

♦  0 

175 

0 

•  0 

84 

0 

•0 

91 

1 

♦  5 

195 

0 

.0 

130 

1 

1*5 

65, 

0 

.0 

438 

0 

.0 

224 

0 

♦  0  ! 

214 

0 

.0 

128 

0 

.0 

69 

0 

.0 

59 

1 

.6 

179, 

0  t 

.0 

120 

1 

1*7 

59 

8 

2.3 

352 

0 

.0 

204 

8 

5.4 

149 

16 

3.3 

469 

0 

.0 

138 

16 

4.6 

351 

4 

7.0 

57 

0 

.0 

15 

4 

9.5 

42 

0 

•  6 

1*316 

0 

•  0 

843 

0 

•  0 

473 

2 

16.7 

12 

2 

22.2 

9 

0 

♦  0 

3 

0 

•  0 

*  10 

0 

•  0 

0 

0 

10 

3 

•  6 

0 

.0 

342 

3 

2.1\ 

145 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

7 

0 

•0 

0 

4 

*  .5 

751 

1 

•  2 

432 

3 

.9 

319 

0 

•0 

54 

0 

•  0 

43 

0 

•0 

11 

1 

1.9 

53 

0 

.0 

42 

1 

9.1 

11 
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TAftLF  «      AiSflCIATE  DEGREES  AND  OTHER  AMAH  OS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  IEYONO  HlCM  SCHOOL  CONFEAREO  BY 
#     IN  ST  IT  UT I  ON  S  0  F    HI  G  HE  RED  X  AT  I  OH  B  YR  AC  E  t  ETHNICITY  ♦  AHO  SEX*     INSTITUTION,  Sf  ATE  ANO  NATION  1978-79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  1SLANOEA 


HISPANIC 


MICHIGAN  » 

HI    SOUTHWESTERN  MICH  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  '0       .0  "» 

NA.LE  0  «0 

Ml.    SUONI  COLLEGE 

TOTAL  '1  «9 

FEMALE  0  .0 

oNALE  1  2*0 

MI    UNIVERSITY  OROETROIT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0     ..0  ? 

MALE  .0  .0 

MI     U  MlCHIfr'AN-ANN  ARBOR 
TOTAL  0  .0 

FEMALE*  0  vO 

MALE  0  .0 

NT   WASHTENAW  CMT?  COLLECc 

TOTAL   1        .it  „ 

FEMALE-  *~ 
~     MALE        ,1  *5 
MI    WAYNE  COUNTY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  31  3*0 

FEMALE  12.  1»5 

MALE  '  19  8.7, 

MI  *  WAYNE  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL         ,       0      -  *0 
*    FEMALE         1       V  *C 
MALE  0  -**0 

MI     WESTERN  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

Ml    WE  ST/ SHORE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL**  0  *0 

FEMA'E  0  .0 

HAwc  0  *0 


BER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

12 

4*1 

1 

•  3 

• 

1 

.3 

7 

4  .1 

0 

.0 

0 

♦  0 

5 

4.  1 

1 

•  B 

I 

.6 

5 

4*3 

4 

3.4  , 

0 

•0 

2 

3*0  s 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

6*0  •/ 

4 

B.O 

0 
■" 

•  0 

1 

1.7 

0 

•  0 

*  o 

•  0 

1  .7 

0 

♦  0  , 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

o 

.9 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

c 

•  0 

0 

.0 

52 

12.1 

f6 

1.4 

2 

.  5 

27 

11.6 

3 

1.3 

1 

♦  4 

25 

12.8 

3 

1.5 

1 

♦  5 

T04 

67.4 

5 

15 

5 

"  .5 

560 

70.2 

2 

•  2 

3 

♦  4 

124 

56.6 

3 

1.4 

2 

e 

♦  9 

1 

2.9 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

20.0 

0  ' 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

c 

•  0 

0 

.0 

0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦o  , 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


14 

7 
7 


10 
B 


1 
1 

0 

0 
0 
0- 

61 
31 
30 

745 
597 
148 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


4.B 
4.1 

5.7 

8.5 
3*0 
16*0' 

,  1*1 
1*7 
.0 

r.O 
♦  0 
.0 

14*2 
13.3 
15*3 

71*3 
72*3 
67*6 

2*9 
2C*0 
*0 

.0 
.0 
.0 


NQN-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


276 
161' 
115 

105 
65 
40 


94*6 
95*3 
94*3 

69*7 
97*0 
60*0 


56  96*3 
58  se;3 
0  *0 

33  100*0 
33  100*0 

0  *0 

366  65*8 
202  66*7 
166  ;64*7 

300  26*7 
229  27*7 
71  32*4 

3v  97*1 
4  60*0 
30*  100*0 

1  *50*0 

0  *0 

1  50*0 

124  100*0 
,71  100*0 
53  100*0 


TOTAL 
NUMBER 


•  3 

291 

i 

•  6 

169 

0 

•  0 

122  * 

2 

1.7 

117 

0 

.0 

67 

2 

4.0 

50 

0 

.0 

59 

0 

•  0 

59 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

33 

0 

*  .0 

33 

0 

.0 

0 

0 

.0 

429 

0 

.0 

233 

0 

•  0 

196 

0 

.0 

1.045 

0 

.0 

B26 

0 

♦  0 

219 

0 

♦  0 

35 

0 

♦  0 

5 

0 

•  0 

30 

1 

50.0 

2 

,0 

.0 

0 

1 

50.0 

2 

0 

.0 

"  124 

0 

•  0 

Tl 

0 

♦  0 

53 

»  * 

MI          STATE  TCTALS  ( 

TOTAL  124  .5 

FEMALE  51  .4 

MA  LE  72  .7 


74 


INST  IT UT  IONS) 
2J187  9.6 
1.441  11.8 
746  7.0, 


113 

50 
63 


305 
178* 
127 


1.3 
1.5 
1*2 


2*729  11.9 
1*720  14*1 
1*009  9*5 


19*865  86*9 
10*450  65*5 
9*435'  88*5 


267  I  1*2 
49  *4 
k  9  2.0 


22*681  ' 
12*219 
10*662  . 


MINNESOTA  . 

HH    BETHANY  LUTHERAN'COLLEGE 
TOT At  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  ,0  *0 

MN    BETHEL  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

HN    COLLEGE  OF  SAINT  BENEOICT 
TOTAL  C  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

MN  sCONCukOIA  C-SAIKT  PAUL 
.TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

MN    CROSIER  SEMINARY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0/  *0 

MN    GOLOEN  VLY  LUTH  COLLEGE. 
.  TOTAL         *        0  *0 
FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

i MN    MINNESOTA  BI6LE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

f EHALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MN    AMOKA-RAMSEY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  '  0    *  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

M*    AUSTIN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*   MALE  0  .0 

MN    BRAINERO  CMTY  CCLLEGE 
TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'    MALE  0  .0 

MN    FERGUS  FALLS  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0       .0  * 

FEMALE  4    0  .0 

MALE  JL  -  *° 

MN    HI  661 NC  CONNUNi  IT  COLLEGE 
TOTAL  .0  .0 

FEMALE  0        .0  * 

MALE     -  0  .0 


1 

1.0 

0 

.0 

1 

2*2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.c? 

0 

^o 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

;o 

0 

'  .0 

0  / 

.0 

.0 

l\ 

.2 

.0 

.  1 

i  .7 

i 

*^ 

&*Ni  .0 

0\ 

.0 

C  * 

.0 

0 

0 

0 

\ 

1 

0 

•p 

1 

»  1.9 

0 

'.A 

0 

•  0 

0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0  . 

o; 

3 
1 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

.0  . 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.7 

•  4 
1.3 

•  0 
.0 
.0 

•  b 

.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


0 

0  • 
0 

0 
0 
0 

0 

> 

0 
0 
0 

0 
9  0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 

0 

1 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

•S 

0 


.0 
.0  . 
.0 

.0 
,♦0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

..0 

♦  0 
.0 

3.7- 
6.7 

♦  0 

.2 
.0 
♦7 

.5 
.6 

♦  0 

o.O 
.0 
♦0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
♦0 


1.0 
.0 
2.2 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 

3.7 
6.7 
.0 

1*2 
.4 
2.6 


97  99.0 
52  100.0 
45  97.6 

33  97.1 
24  100.0 


.0 
.0 
.0 

2.9 
.0 


°\ 

0 

0  * 
0 


.5 
.6 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.6 
.0 
1.9 

.0 
.0 
.0 


9    90.0  ' 

1 

10*0 

30  100.C 

0 

♦  0 

30  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

*  .0 

4  100.0 

0 

•  0 

3  100.0 

0 

•  0 

7  100.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

169  100.0 

0 

♦  0 

97  100*0 

0 

•0 

72  100*0 

0 

.0 

*  26  96*3 

0 

♦  0 

14  c 93*3 

0 

•  0 

12  100*0 

0 

♦  0 

413  97*4 

6 

1.4 

269  99*3 

1 

•  4 

144  94*1 

5 

3,3  , 

204  99*5 

0 

V 

♦  0  * 

126  99*2 

.0 

.0 

76  100.0 

„  0 

•0 

m 

93'  100*0 

*  0 

.0 

47  100*0 

0 

•  0 

46  '100*0 

0 

•  0 

152  9B*7 

1 

•  6 

102  100*0 

0 

♦  O1 

50  96*2 

!. 

1.9 

119  100*0 

0 

•  0 

61  100*0 

0 

•  0 

36  1C0.0 

0 

•  0 

52 
46 

34 
24 
'10 

30 
30l 
0 

7 
4 
3 

7" 

0  . 
7 

169 
-  97 
72 

27 
15 
12 

-  424* 
2T1 
153 

205 
129 
76 

93 
47 
46 

154 

102' 
*2 

119 
Bl 
38 


9 
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:nA*E~3.  ,  associate  decries ..^roSL*!^.^!!.0^^!!!!?  ^I"^Ns\n"iw^^^ 


INSTITUTIONS  OF    HIGHER  EOUCATION  8Y  RACE* 


ETHNIC  I TYt  AND  SEX* 


AMERICAN  INDIAN 
*  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLAClC—-^^     ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC.JSLANDER 


NUMBER 


^NUMBER 


MINNESOTA 

MN    INVER  HILLS  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MN    ITASCA  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  5  3.1 

FEMALE  3  2*6 

HALE  £  3-7 

>iN    LAKEWOOO  €KTY\COLLEGE 
y"  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .  .0 

HN    HESA8I  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL     t  0  .0 

FEMALE  0  *0 

V  KALE  0  .0 

MN    METROPOLITAN  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  4  1.6 

FEMALE  4  2*2 

MALE  0  .0 

MN    NORMANOALE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0K*  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MN'  N  HENNEPIN  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  1  .2 

FEMALE  _  1        .4  + 

MALE  ,  0  .0 

MN    NORTHLAND  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  4  3.8 

FEMALE  1.  l.*< 

MALE  *3  7.1 

MN    RAINY  RIVER  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  7  6.5 

.FEMALE  6.  10c9 

HALE  1  1*9 

MN    ROCHESTER  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  4  .7 

FEMALE  4  1.0 

MALE  0  .0 

MN    VERNILION  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  1  -.8 

FEMALE  0  .0 

HALE  1  1*4 

MN    Ml  LLMAR  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  1  »6 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,  1  1*6 

KN    WORTHINGTON.  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE  , 
MALE 


2.1 
3.4 
•  0 


MN    NORTH  CEN  8I*LE  COLLEGE 
TOTAL  0^  .0 

FEMALE  '      0  .0 

MLE  0  .0 

MN    NORTHWESTERN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MN    SAINT  HARY.'S  JR  COLLEGE 
'TOTAL  1  .3. 

FEMALE  0  .0 

HfcLE  *       1  3.6 

MN    SAINT  PAUL  BIBLE  COLLEGE 


,  TOTAL 
FEMALE 
.  MALE 


0  „ 

0- 


MN    8EHI0JI  STATE  U 

TOTAL  1 

FEMALE  1 

m  LE   \  0 


.0 

•  0 

•  0 

2.7 
3.6 

•  0 


HN    HANK A TO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0   *  -.0 

MA*LE  0  .0 

MN    NOORHEAO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  1  2.4 

FEMALE  0  .0 

MILE  1  16.7 

MN    SAINT  CLOUO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL'  0.  .0 

1*    FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

HN    STHKST  STATE  UNIVERSITY 
*  TOTAL  0  .0 

FEMALE  A  0  .0 

HfcLE  *  0  .0 

MN    WINONA  STATE  UNIVERSITY 


HISPANIC 
-NUMBER 


UHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  4 

•  0 

0 

<0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  u 

0 

•  0 

0 

'.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.9 

0 

♦  0 

0 

-°0' 

2 

1?1^ 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

.7 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 1 

0 

.0  1 

0 

.0 

0 

.0 

8  • 

3*1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

7 

3.9 

0 

.0 

0 

.0 

1  . 

1.4 

b 

.0 

0 

.♦0 

2 

•  3 

1 

.2 

3 

.5 

2 

•  6  . 

1 

•  3 

1 

•  3 

0 

.0 

0  c 

.0 

2 

.6 

3 

.7* 

4 

♦  9 

1 

.2 

1 

.4 

3 

1.1 

1 

.4 

2 

1.1 

1 

.6 

0 

♦  0 

.1* 

1.0 

0 

•  0 

1 K 

1*0 

0    ;  .0. 

0 

•  0 

1 

1.6 

1  2.4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0  r 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

•  2 

4 

.7 

1 

•2 

1 

•  2 

3 

.7 

1 

.2 

0 

♦  0' 

1 

♦  5 

0 

•0 

0 

0 

♦  0  * 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0* 

♦  0 

0 

W  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

2 

l.i 

2 

1.5 

0 

•J' 

•  0 

1 

1.4 

*  2 

2.9 

0 

.0 

1 

1.6 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

^  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

p 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

;o 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

/  0 

.0 

0 

«v 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦*0 

0 

.0 

X) 

•  0 

1 

•  3 

**2 

.6 

0 

#0 

1 

♦  4 

*  .2 

.  7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

v  .0 

0 

0  • 

.0 

6 

•  0, 

1 

3.0 

0 

*  .0' 

•  0 

•  0 

1 

5.3 

0' 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

\ 

•  0 

0 

0 

•  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

*0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0-  1. 

0 

•  0 

1 

1.7 

0 

•  0 

'0 

.0 

1 

2.9 

0 

.o- 

0 

.0 

4° 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 

♦  0 

d 

'.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

5  . 

3.1 

3 

2.  6 

2 

3.7 

3  ** 

.9 

2 

1.1 

1 

.7 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

12 

4.7 

11 

6.1 

1 

1.4 

6 

1.0 

4 

1.  1 

2 

•  8 

? 

2.0 

6 

2.2 

3 

1.7 

6  . 

5.8 

2 

3.2 

4 

9.5 

7 

6.5. 

,6 

10.9 

1 

1.9 

10 

1.7 

9 

2.2 

,  1 

.5 

1.7 
2.9 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  c 

.0 
.0 


^339  99.7 
207^100.0 

132  9372'-^ 
Y 

96.9 
97.2 
96.3 


157 
10  5 
52 


•320  98.8 
173  96.3 
147  99*3 

*94  100.0 
(49  100*0 
V5  100*0 

235 
166 
69 


92*5 
92  3 
93*2 


579  9e:o 

346  97*7 

233  96*3 

445  98*0 

269  97*8 

176  98*3 

98  94.2 

60  96*8 
^38.^0*5 

95  v88*8 

48  87*3 

47  90*4 

574  97*8 

389  97.0 

185  99*5 

122  99.2 


0 

52 

100.0 

1« 

.1.4 

70 

9$. 6 

5 

3*8 

127 

95:5. 

3 

•4*3 

'  67 

95*7 

2 

3*2 

60 

95*2 

2 

2.1 

91 

96*8 

2 

3*4 

57 

96*6 

0^ 

*0 

*  34 

97*1 

0 

**0 

21 

95*5 

'0 

.0 

12 

92.3 

0 

.0 

9 

100*0 

0  ' 

.0 

39 

100*0 

0 

*0 

27 

10C*0 

0 

.0 

12 

100*0 

4 

1.3 

307 

98*7 

3 

1.1 

280 

98*9 

1 

3.6 

27 

96*4 

1 

3.0 

~  ~3  2" 

9770" 

1 

5.3 

18 

94*7 

0 

.0 

14 

100*0 

1 

2*7  . 

36 

97*3 

1 

3*6 

27 

96*4 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

.0 

106 

95*5 

0 

.0 

76 

*96*7 

0 

.0 

30 

66*2 

l 

2.4 

41 

97*6 

0 

•0 

36 

•100*0 

1 

16*7 

5 

63*3 

§8 
32 


96*7^ 
94&* 


26  100*0 

16  94*7 
10  100.0 
8'  66*9 

20  100*0 
16  100*0 
'4-100Ttt- 


.3 

•  6 

•  0 

.0 
•0 
.0 

2.8 
1.7 
5.4 


6  1*0 
4  -  1.1 
2  .8 


0  . 

0 

0 

0 . 

0 

0 

5 
1 

4 

e 

3 
3 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 

f) 

0 

0 
0 

0 
0 
0 


•0 

•  0 
.0 

•0 
•0 
•0 

4.7 

1.8 
7.7 

.5 

.0 

.0 
.0 

•  0 

•  6 

'  *0 
1.6 

1.1' 
.0 
2.9 

4.5 
7.7 

;o 

.0 
.0 
♦0 

.0 
.0 
.0 


340 
2C7 
133 


324 
176 
148 

94 
49 

45' 

254  . 
160 
74 

39l" 
3  54 
2*37 

454 
275 
179 

104  * 
62 
42 

107 
55 

52  i 

587 
401 
166 

123 
52 
71. 

133 
70 
63 

94> 
59 
35 

22 
13 

9  , 

i 
39 
27 
12 

311 
263 
28 

-33— 
19 
14 

37* 
26 
9 

111 
77 
34 

42 
36 
6 

60 
34 
26 

19 
10 
9 

20 
16 
 4— 
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taaipN  ASSOCIATE  MGAEES  AND  OTHER  AHAROS  6ASED  ON  LESS  THAN  FOUR  $EAR$,6F  WORK*  BEYOND  HIGH.SCHQOL  CONFERREO^BV 
f  *  INST  IT UT IONS  OF    MIGHeS  EDOCAT ION  6?  RACE,  ETHNICITY,  AND  SEXl    INSTITUTION,  STAT^ AND  NATION  1976-79 


AMERICAN  IhOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER    *  X 


SLACK  ASIAN  OR  . 

NCN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


k  NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC  * 

•  i 

NUMBER  X 


TOTAL 

'minority 


,  UNITE 
NON-HISPANIC 


-NON-RESIDENT 
ALIEN' 


MINNESOTA 

MN    U  OF  MINNESOTA  CULtiTh  '  / 

TOTAL  *0      \.0  f 

*  FEMALE  0       .0"  % 

MALE  0        .0  x 

MN    U  OF  MINN  HNPLS-SNT  PAUL. 
1  TOT  AL  U  *2 

FEMALE  I  .3 

MALE  .  *0       *0  • 

,NN    U  MINN  TECH  COL  CRGOKSTOft 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  %0 

MALE  0  .0 

MN    U  OF  MINN  *TECH  C-WASECA 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0 

0. 


.5 
•  6 
.4 


MN         STATE  TOTAtS 

TOTAL  *  33 

F2MA1E  23  , 

MALE,  10 

MISSISSIPPI 


.MS    ALCORN  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  -0  *0 

FEMALE  0       *0  ' 

MALE  >  0  %  ?Q 

MS    CLARKE  COLLEGE 


•0 
.0 
♦  0 

t        39  INSTITUTIONS! 


0 

.0 

0 

♦6 

o- 

•  0 

to* 

♦  0 

0 

♦Q, 

JO 

♦  0 

IB 

3,0 

♦  7 

7 

2.0 

•  6 

II 

4.4 

.*6, 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

:l 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0  # 

.0 

0 

•  0 

0  " 

♦  0* 

0 

•  0 

♦  0 

39 
20 
19 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MS<  COAHOMA 
TOTAL 
FEMALE 
MACE 


A^UNIOR 


0  .0 
0      *  .0 
.0- 
COLLEGE 
0  .0 
0  «0 
'0        .0        .  * 
MS    COPIAH-LINCOLN  Jft  COLLEGE 
TOTAL  0-  *0 

FEMALE  '  0  .0 

MALE     -  0        *0  , 

MS    EAST  CENTRAL  JR  COLLEGE 
TOTAL  0        .0    v  , 

FEMALE  0  .0 

HALE         '       0  *0 
MS    EAST  MISS  JUNIC*  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MS    HINDS  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

*    FEMALE^*  0     ,  .0  * 

HALE  0        .0  * 

MS    HOLMES'  JUNIOR  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  — -      0  .0 
MALE  0  .0 

MS    ITAWAMBA  JUNIOR  COLLEGE 
T0T4L  0     ,  *0 

"  FEMALE  tf  *0 

^       MALE  0  *0 

MS    JONES  CO  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0, 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

,MS.  MARY-  HOLMES-COLLEGE 
"     *  TOTAL  0/*'    *0^  * 

FEMALE  0  .  -  .0, 

HALE  0        .0  ' 

MS^  MERIDIAN  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0        *0  , 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MS    MINISTERIAL  INST  ANO  C 
TOTAL  0        .0  \ 

— f  EMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

MS    MISS  OELTA  JUNICR  COLLEGE 

t  rrr  t  i  n  .  fi 


•6 

•  5 

•  8 


12*5 
13.3 


•  0 

•  0 

•  0 


173  97.7 
110  99*1. 
63  95.5 


54 

28 
26 

12 
11 
1 

66 
28 
38 

1C7B 
117 
61 

68 
37 

.  31 

26 
8 
IB 

46 

30 
18 


19*7 
22.2 
17.6 

'7.7 
11.1 
l.B 

22.8 
24.3 
21.7 

20.6 
22.1 
18.3 

28.3 
25.3 
33.0 

8.2 
4.7 
12.2 

11.3 
12.0 
10.3 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
CST  JC  JACKSON  - 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
CST" JEFF  OAVIS 
0  .  .0 
0  .0 
0  .0 

MS    MISS  GULF  CST  JC  PERKNSTN 
TOTAL                0  .0 
_F£MAL£-  —  0  -0  


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MS    MISS  GULF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MS    Mi  SS.  GULF 
TOTAL  4 
FEMALE** 
MALE 


BB  9B.9 
57  100.0 
31    96.9  m 

67  19.7 

46  20.7 
21     17. B 

47  100.0 
41  100.0 

6  100.0 

266  34.2 
114  33.6* 
152  34.7 


34 
20 
14 

32 
26 
6 

20 
_6„ 


MALE 


11.3 
12.9- 
9.5 

9.r<  . 

12.3 
4.5 

9.0 

_£.5  


19 
12 
7 


0 
0 
0 

0 
0 

o  » 

0  i 

0 
0 

0 
0 
0 

1  * 
1 

0 

1 

0< 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

1 

1 , 

0 

0 
0 
0 

6 

1 

5 

0 
0 
0 

k  2* 
1 
»  1 

1 

1 


•  3 
.3 


•  0 
'.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0. 

•  0 

•  0 

•  6 
1.0 

.0 

M 

.6 

.1 

•  0 
.3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  2 
.4 

•  0 

.0 
•0 
.0 

•  3 
.5 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.8' 

•  3 
1.1 

•  0 
.0 

♦° 

.6 

•  5 

•  B 

•  5 
1.0 


20 
15 
5 


.3 
♦  4 
.2 


•  .0 

♦  0 

♦  0. 


1  1*6 
0  .0 
'  1  £.9 


0 

0  I 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 

0 
0 

0 

«  0 
0 

0 

Q 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
3 

1 


.0 

♦  0 

♦  0 

*p 

-.0 
.0 

♦  0 
.0 

# 

#0 
.0 
.0 


NUMBER 

• 

* 

NUMBER^  X 

NUMBER 

l  ^ 

%0  * 

*"  46JO0.0 

0 

o 

-  0 

.0 

42  TOCO 

X) 

.0  " 

•A 

•  u 

«  «     ^  100.0 

0 

♦0 

2B  » 

6    .  * 

14 

2.3 

13 

3.  7 

•J*  *  „  ' 3*  *  o 

9 

2.6 

.  15. 

.6.0  , 

228  91.9 

■ 

3 

«,0 

.  0 

•94  V?*5 

1 

•  5 

0* 

•0 

S>3  ,100.0 

0 

♦  0 

0 

.0  * 

n    10  i  .99.0 

1 

1*0 

*  t> 

"  .0* 

2HxlOO."0' 

0 

«0 

0 

.Vo 

.  132  100.0 

*  0 

•0 

♦  0 

•79'ICO.O  • 

o 

•0 

a  *  - 

111 

1.7 

♦ 

•   6f3*0  97.4 

56 

♦  9 

«    70  • 

1  ♦  < 

l«9rt4  97*7 

25 

•  6 

41 

1.  7* 

31 

1*3 

• 

* 

.»    .  / 

12.  5 

.**      2B'  B7V.5" 

0 

•  .0- 

4 

13.3 

26  86.n7^ 

0 

.0  , 

i  0 

•  0 

2  100*0 

0 

1 

i.6 

60    96*4  * 

0 

•  *o  • 

0 

;o 

27  100*0 

0 

'  *0 

2.9 

33  97*1 

0 

.0 

173 

97. 7' 

4  2*3 

'  0 

♦  0 

110 

99.1 

1  *9 

0 

•  0 

-63 

95.*5 

«  3  4*5 

0 

♦o. 

TOTAL 
NUMBER 


54 
2  8 

26 


,19.7* 
22*2 

17*6 


13'  8.4 
12  12*1 
1  1.6 


28 
39 


23.1 
24.3 
22.3 


•2lB  79.6 
9B  77.8 
120  61.1 

142  9,1  .'6 
B7  87*9 
55  09B\2 


219 

.7 
.132 


2 
0 
2 

0 

0> 

♦o 


1.4 

♦  0' 
'  .0 
•  .0 


14  11.8 


.0 

•179 

20.7 

684 

♦o 

117 

22.1 

412 

*0 

62 

16*6? 

'272 

♦o, 

68 

28'.3 

172 

*°  / 

37  .  £5.  3 

109 

*0  ' 

31 

33*0 

.63 

♦  0 

26 

8*2 

292 

•  0 

6 

4*7  . 

162 

•  0 

18 

12,2 

130 

*0 

49 

11*6 

372 

♦  0 

31 

12*4 

217 

.0 

18 

10*3 

155 

♦  0 

86. 

98.9 

1 

♦♦0 

57 

100*0 

0 

♦  0 

31 

96*9 

1. 

t  .0 

68 

20*0 

272 

.0 

47 

21.2 

175 

.0 

21 

•17#B  ^ 

97 

♦  0 

47 

100*0 

0 

.0 

41 

100*0 

i 

♦  0 

6 

100*0 

.1 

273f  35.1 

504 

.0 

115 

33*9 

224 

.2 

158 

36*1 

280 

♦  0 

34 

11*3 

268 

20 

12*9 

135 

♦qi  -v 

14. 

9*5 

133 

♦  3 

35 

10*2 

308 

.5 

28 

13*3 

183 

.0 

7 

5*3  , 

125 

1.4  * 

24 

1.0*9 

197 

1.0 

B 

7;b 

.94 

1.7 

16* 

'  13*4 

'It>3- 

42 
4 


59*1 
92.2 


32^ 
30' 
2, 

61 

•II, 

177 
111 
66 

\274 
126 
148 

155 
.  99 
56 

290* 
115 
^175' 

863 
529 

334  , 

240 
-.146 
94 

t 

31* 
170 
146 

423  . 
'24* 
174. 
i 

•  B9 

"    57  ' 
32 

t340 
222 

lie 

47  * 
410 
6 

,  777 
339 
436 

301' 
155 
147' 

343 
211 
132 

221 
102. 
— II*— 


4 


9 

ERIC 
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TABLE  5.     ASSOCIATE  OECReIs.ANO  OTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS: THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  8EY0N0  HJGH  SCHOOL  c6nF|RREOqBY 
*      INSTITUTIONS  OF  .HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY,  AND  SEXt     INSTITUTION.  STATE  ANO  NATION  1978-79 


>ANE*ICAN\SNOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR  . 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER  X 


TOTAL 
NUMBER 


t, 


MISSISSIPPI. 

MS    MISS  UNIVERSITY  FOR  WOMEN 
TOTAL  "0        *0  %^ 

FEMALE  0        .0  W 

*  NILE  .0  .0 

<MSr  MISS  VLY  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0-  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  J>*  A 

MS    NATCHEZ  JUNIOR  COLLEGE 
'TOTAL  0     *  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE  ;  0     /  .0  . 

MS   ^NORTHEAST  MISS  JR  COLLEGE 
TOTAL     "  0  .0 

FEMALE       *    '    0-  .0 
^  MALE  ,        '*    0  ;0 
MS    NORTHWEST  "MISS  JR  CCLLEGE 
*    TOTAL  0  .0 

FEMALE*"*'  0  *0 

.NILE  0"  .0 

NS    PEARL  RIVER  JR  COLLEGE 

TOTAL     M  0-  .0 

»    FEMALE  0  .0 

MALE.     ,         0  .0 
MS    PHILLIPS  COLLEGE 

TOTAL,  SC  .0 

FEMALE*  0'  .0 

MALE'         "  .  0  ♦0' 
MS    PRENTISS  NORM- 1  NOUS  INST-.. 
■TOTAL*   *  0  .0 

>      FEMALE  0        .0  » 

MALE  0  .0 

MS    RUST^  COL  LEGE 

.TOTAL  0  .0 

Female  j>    '  *o« 

NILE"    .  0  .0^ 

MS    SOUTHWEST- MI 5S  JR  COLLEGE 
TOTAL  0"      .0  <, 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.  .0 

MS    TO  UG  A  LOO  CCLLEGE 
*  ,  TOTAL       *  0  .0 

FEMALE      •  0      .  .0 

NILE  0  -.0- 

itS,  U  f^;NlSSISSIPPI  NEOL\  CTR* 
'TOTJ*.         «'  *  0  *  *0 


6 

13*6 

6 

13*6 

0 

♦  0 

12  100*0 

11 

100,0 

'  1 

100.0 

9 

100*0. 

9' 

100*0 

0 

*0 

•16 

7*0. 

13 

-7.8 

3 

4*8 

141 

J0.9 

86 

33.2 

53 

.27.7 

65 

15.9. 

37 

15.5 

28 

16.4 

77 

29.7 

57. 

32.0, 

20 

24.7' 

35  100.0 
19  100.0 
'16  100. 0 

4  100.0 
4  100.0 
0  iO 


36 
?0 
16 


17.0 
17.5 
16.3 


FEMALE 

0  .0 

4 

MALE 

0  .0 

1 

MS  UTICA 

JUN ICR  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

178 

FEMALE. 

0  .0 

no 

.  *  NALE 

0  .0 

'68 

NS  .'WOOD  JUNIOR  COLLEGE 


/TOTAL 
FEMALE 
.MALE 


•0 
.0 
.0 


8  LPO.O% 
8  100.0 

0  '.J) 

6.3 
0  5.7 
10.0 


11.1 
J5.4 
'  .0 


31 


•  0 
.0 

♦  0 


NS    .     STATE  TOTALS 
.TOTAL  0 
FEMALE  0 
NILE  0 

MISSOURI 


■  NQ  -  AVI L'A  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  ■ 

MALE  w        ,     0.  .0 
NO    BAPTIST  BIBLE  CCLLEGE 
-TOTAL 7  *-       I  *2 
FEMALE  '  0        .0  . 

MALE  <  1  *3 

NO    CALVARY*'  BIBLE  CCLLEGE 
TOTAL  0        ♦  0 

FE(MLE  0  \Q 

-    . NALE  >>  0     '  .0 

NO    CENTRAL  NETHOOIST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

;    MALE    *  0  .0 

NO    CENTRAL  NO  ST  UKIYERSITY 


INSTITUTIONS) 
,1,777  25.7 
1,071  26.9 
706  -24.1. 


TOTAL         A  0 
FEMALE  0, 
'MALE  0 
NO    COLUMBIA  COLLEGE 
TOTAL'     *  "  ,3 
FEMALE  -  0 

NALE  .3  % 

NO    COTTEY  COLLEGE 


TOTAL 
.FEMALE 
NALE 


•  0 

•  0 

•  0 

.6 
.0 

•  8 

.0 

•  0 
.0 


0. 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

1 

♦  2 

0 

♦  0 

I 

V3 

0 

•  0 

Q* 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

l 

\S 

0 

.0 

"1 

2.9 

83 

15.5 

23 

16.5 

60 

15.2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0, 
0 
0 

*1 

0 

1 

0 
0 
0 

3 

1 

2 

3 
1 
2* 

0 

0. 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

_0  . 

0 
0 
0 

0 
0 

0- 

0 
0 
0 


21 
6 
13 


.0 

♦  0 

$ 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.4 

♦  0 
1.6 

.0 
.0 

-.0 

♦  7 

♦  4 
1.2 

1.2 

♦  6 

,2?5 

.0 

:o 

.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 

♦o. 

.0 

♦  0 

♦  0 

'•° 

.0 
.0 

•  .0 


0 
0 
0 

0 

,0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0> 
0 

7 

o. 

7 

1 
1 

0 


25 


.9 
,0 
,0 

„'.o 

•  0 

*  *o 

1.3 

•  0 
1.8 


\ 

0 

♦  0  • 

6 

13.6 

36 

0 

♦  0 

6 

13*6 

38 

0 

.0 

0 

.0 

-  0 

0 

♦b  - 

12 

LOO.  0 

0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

0 

•  0 

1 

100. 0 

0 

0 

.0 

9 

LOO.O 

0 

0 

.0 

9 

100. 0  ^ 

0 

;  0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

•  4 

1% 

7.8 

212 

1 

•6 

14 

8.4 

153 

•  0 

.0 

4 

6.3 

59 

-- 

o 

.0 

141 

30*9 

315 

0 

♦  0  - 

88 

33.2 

177 

0 

.0 

53 

27.7 

138 

0 

•0 

68 

16.6 

3*2 

o 

.0 

38 

15.9 

201 

o 

•  0  ^ 

30 

17.5 

141 

0 

•0 

80 

30.9 

179 

0 

.0 

58 

32.6  , 

120 

o 

.0 

22 

27.2 

59 

♦  0 

0 

35 

100*0 

0 

o 

.♦0 

19 

100.0 

0 

o 

'  .0 

1*6 

100*0 

0 

"  0 

•  0 

4 

130*0 

0 

•  0 

1 

.0 

4 

100*0 

0 

o 

♦*o 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

36 

17*0 

175 

o 

♦0 

20 

17*5 

93 

o 

♦  0 

16 

16*3 

'  82 

o 

♦  0* 

8 

100*0 

0 

0 

•  0 

.  8 

100*0 

0 

— o~ 

0 

•  0 

0 

0 

.0  4 

5 

6*3 

75 

0 

.0 

A 

5*7 

66 

o 

.0  ' 

1 

10. 0 

9 

0 

.0 

178 

100.0 

0 

o 

.0 

110  '100.0 

0 

o 

.0 

68 

100.0 

0 

0 

♦  c 

2 

11.1 

16 

o 

♦0 

2 

15.4 

11 

o 

*o 

0' 

.0 

5 

7 

♦'1 

1,805 

26.1 

5,093 

.  3 

♦  1 

1,082 

27.2 

2,896 

4 

.1 

723 

24.7 

2,197 

0 

.0 

0 

.0* 

5 

o 

•  0 

0 

.0 

5 

o 

.0 

0 

•o 

0 

4 

•  9 

6 

UA 

430 

o 

.0 

0 

♦  0 

115 

4 

1.2 

6 

l# 

315 

1 

16.7 

1 

16.' 7 

5 

1 

16*7 

1 

16*7  & 

5 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

1 

*  2*9 

33 

0 

•  0 

0 

♦  0 

30 

0 

.0 

1 

25*0 

3 

0 

•  0 

?  1 

•  9 

109 

.  0 

.0 

0 

,.0 

75 

0 

♦  0 

1 

2.9 

34 

21 

3.9 

114 

21*3 

419 

0 

.0 

23 

16*5 

116 

21 

5.3 

91 

23.0 

303 

2 

T.'6 

3 

2.5 

116 

2 

1.6 

3 

2.5 

116 

0 

.0 

0 

.0 

0 

86.4 
86*4 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

,92*2 
91*6 
93*7 

69*1 
66*8 
72*3 

83*4> 
84*1 
82*5 

69*1 
67.4 
72*8 

•  0 

:*o 

..o 

•  0 
.0 
.0 

82.5 
81.6 
83.7 

•  .0 
.0 
.0 

93.8 
94.3 
90.0 

r'.0 
.0 
.0 

88.9 
84.6 
100.0 


73.7 
72.8 
75.1 


100.0 
100.0 

•  0 

98*6 
1G0.0 
98*1 

83*3 
83*3 

♦  0 

97Vl 
100*0 
75*0 

99*1 
100*0 
97.1- 

76*5 
83*5 
♦  76.7 

95.1 
95.1 
.0 


o 

.  0 

44 

o 

♦  0 

44 

o 

.0 

0 

o 

.0 

12 

o 

•  0 

11  * 

0 

.0 

1 

o 

.  0 

9 

o 

.0 

9 

0 

.0 

0 

o 

.0 

230 

o 

.0 

167 

0 

.0 

;63 

to 

456 

o 

.0 

265  • 

q 

.os 

191 

.0  *~" 

410 

o 

.0 

r239 

0 

•  0 

171  * 

0^ 

.0 

259 

o 

.0 

178 

0 

♦  0 

81 

o 

.0  " 

35  *** 

o 

.0 

19 

0 

.0 

16 

0 

.  0 

4 

o 

.0  * 

4 

0 

.0 

0 

1 

#5 

212 

\ 

114 

0 

♦o  ' 

98 

0 

.'0 

8 

o 

♦  0 

8 

0 

.0 

o 

0 

.0 

'  80 

0 

.0 

70 

0 

.0 

•  10 

o 

.  0 

178 

o 

♦  0 

11$ 

0 

.0 

*68 

o 

♦  0 

IB  • 

0 

♦  0 

\  13 

0 

.0 

5 

9 

#  I 

6,907 

2 

.1 

3,960 

7 

.2 

2,927 

0 

.0 

5 

0 

.  0 

5 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

436 

•  0 

115 

0 

♦  0 

321 

0 

♦  0 

0 

.0 

6 

o 

•0 

0 

0 

•  0 

34 

0 

.0 

30 

0 

♦o. 

4 

0 

•  0 

no 

0 

•  0 

75 

0 

•  0 

35 

1 

•  2 

534 

0 

•  0 

139 

1 

.3 

395 

3 

2.5 

122 

3 

2.5 

122 

0 

•  0 

0 
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j a hi  c  «  ASSOCIATE  DEGREES  AND  OTHER  AWAROS  BASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  CONFERREO  BY 
TABLE  5,    ftgJJJJ^  INSTITUTION,  STATE  ANO  KATION  1978-79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HlSPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER         X  NUMBER 

X 

NUMBER 

X  » 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER  X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

*NO  crowoer  college 

TOTAL                 1     -  *1 
FEHALE                O*  .0 
HALE                 1  1*2 

2 
2 

1*3  * 

*o* 

2.4 

>% 

0, 

•  0  ' 

♦  0 
.0 

1 

*0 
1 

7 

♦  0 
1.2 

0 
4 

2.6 
.0 
4.6 

143  94.7 
68  100.0 
75  90*4 

4 

0 
4 

2*6 

.*0— 
4*8 

151 

 68 

t  83 

HO    OJLVER-STOCK TON  COLLEGE 
TOTAL                0  .0 
FEMALE                0  .0 
>,i.  MALE                0  .0' 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

u 

0^ 

o 

.0 

♦  0 

♦  0 

o 

0 

"  0 

;0  t 

.0 
♦  0 

0 
0 

a  0 

•  0 
.0 
.0 

3  100.0 
3  100.0 

o  *o 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

3 
3 

0> 

(no  drury-  college 

V*    TOTAL                0  .0 
;FEMALE                 0  .0 
"NILE         x      0  .0 

2 
1 
1 

1*1 
5.6 
1*4 

0 
0 
0 

.0 
♦  0 

•p 

o 

0 
0 

♦  0 

♦  0 

2 
1 
1 

2.2 
.5.6  - 
1*4 

90  97*8 
.17  94*4 
73  98*6 

b 

0 
0 

•  0 
.0 

•  0 

92 
18 
74 

HO  iEAST  CENTRAL  NO  DIST  JC 
'    TOTAL                0  .0 
FEMALE                0  .0 
'MALE  ,             0  *0 

0 
0 
0 

♦0 

•  0 

♦  0 

0 
0 
0 

ft " 

♦  0 
.0 

o 

0 
0 

.0 
•0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

209  100*0 
84  100*0 
125  100*0 

0 

o  , 

0 

.0 

•  0 

•  0 

209 
84 
125  * 

HO    EVANGEL  COLLEGE 

TOTAL        .       .0  '*0 

0 

♦  0 

0 

.6 

0  1 

-.0 
.0 

0 
0 

.0 
.0 

14  100*0 
13  100*0 

0 
0 

•  0 
.0 

14 

13 

FEMALE                 0  .0 
NILE                 0  «0 

^0 
0 

•  0 

•° 

.  0 
0 

.0 
♦  0 

0 
0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

HO    HANNI8AL-LAGRANGE  COLLEGE 
'  TOTAL                 0  .0 
'      FEMALE                 0  *0 
HALE*.               0  *0 

3 
I 
2 

3*4 
2.0 
5.1 

•  0 
0 
0 

A 

.  u 
♦  0 

•9 

0 
0 
0 

.0 
♦0 
♦  0 

3 
1 
2 

3.4 
2.0 
5.1 

84  95*5 
48  98*0 
36  92*3 

1 

0 

1 

1.1 

•  0 
2.6 

88" 
49 
39 

HO    JEFFERSON  COLLEGE 
,  TOTAL                 2  *6 
FEMALE  1 

.       MALE                 1  ^6 

0 
0 
0 

.0 
.  0 
•  0 

0 

o 

0 

,.0 
.0 
•  0 

0 

o 

0 

.0 
.0 

•o  . 

2 
1 
1 

♦  6 
.7* 
.6 

329  99*4 
149  99*3 
180  99.4 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

331 
150 
181 

HO'   KEMPER  MILITARY  SCH  ANO  C 
TOTAL                 0  *0 
a       F  FMA  L  F                     0         ♦  0 
HALE                 0  .0 

5 
0 
5 

23*8 
•  0 
23.8 

7 
0 
7 

33.  3 
•  0 
33.3 

0 
0 

_0  

.0 
♦  0 

-  *o 

12 
0 
12 

57.  1 
•  0 
57*1 

9  42*9 

0  *o 

9  42*9 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

21 
.  0 
21 

MO    LINCOLN  UNIVERSITY 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                 0  .0 
MtfLE                 0,  .0 

7 
4 

3 

16.3 
12.1 
30.0 

0 

o 

0 

.  0 
.0 
.0 

0 

o 

0 

'  .0 
♦  0 
.0 

7 
4 

3 

16.3 
12.1 
30*0 

33  76*7 
27  81*8 
6  60*0 

3 
2 

1 

7.0 
6.1 
10.0 

43 

33 

JO 

MO    THE  LINDENWOOO  COLLEGES 

0 

.0 

o 

•  0 

17  100*0 

0 

.0 

;  17 

*   TOTAL                 0   J  .0 
FEMALE                0      . ;  0 
MALE               .0*  .0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

o 

0 

.0  ' 
♦  0 

0 

0  , 

1 

•  0 
.0 

6  100*0 
11  100*0 

0 
0 

.0 
.0 

6 
11 

MO    MARYVILLE  C-SAIKT  LOUIS 
TOTAL                 0  .0 

rcyi  |c                        A            .  0 
rcrwLC                    v  »v 

MA  LE                  '0        .  0 

2 
2 
0 

1.9 
2.2 
.0 

*  0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

s  0 

0 
0 

♦0 

♦  0 

•  0 

s  2 
2 
0 

1*9 
2*2 
*0 

102  98*1 
88  97*8 
14  100*0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
♦  0 

104 
90 
14 

MO    LONGVIEW  CMTY  COLLEGE 

11 

5 
6 

2.8 
,3.4 

3 

♦  8 

16 
6 
10 

4*  0 

381  95*7 

1 

.3 

398 

TOTAL     '   .        1  »3 
FEMALE                 0  *0 
MALE                 1  •* 

1 

♦  3 

♦  7r 

♦  0 

o 

3 

♦0 
1.2 

4*  1 
4*0 

141  95*9 
240  95*6 

0 

1 

.0 
.4 

147 

251 ' 

HO    MAPLE  WOOOS  CMTY  COLLEGE 

3 

1.1 

4  ' 

1*4 

271  97*5 

,  3 

1.1 

278 

TOTAL       <         0  %0 

0 

.0 

~  1 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

138  97*9 

3 

2.1 

141" 

FEMALE                0        *0  * 
MALE              .  0  .0 

0 

0' 

.0 
♦  0 

0 
1 

,7 

3 

2.2 

4 

2*9 

,133  97.1 

0 

.0 

I37. 

HO  j^ENN  VALLEY  CHTY  COLLEGE 
TOTAL                *  ' 
FEMALE                 3        *8  . 
MALE                 1  *5 

186 
130 
56 

32.4 

JO.  D 

25.  7 

1 

3 

1 7 
.3 
1.4 

•  20 
14 

o6. 

3.5 
3.9 
2.8 

214 
148 

66 

37*3 
41*6 
30*3 

352  61.3 
208  58.4 
144  66*1 

8 
0 
8 

1.4 
.0 
3.7 

574 

.  356 
218 

HO    PIONEER  COMMUNITY  COLLEGE 

0 

♦  0 

o 

*0 

20  100*0 

0 

.0 

20 

TOTAL                 0  *0 

0 

.0 

4  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

16^100*0 

0 

.0 

16 

c  put  i  c  0*0 
HALE                 0    .  .0 

0 
0 

•  0 

•  0 

0 
0 

.0 
.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

4  100*0 

0 

.0 

4 

HO    MIDWESTERN  8 APT  THEOL  SEN 
TOTAL                 0  *0 

4  0 

.0 

0 

♦  Oc 

.0 

0 
0 

♦  0 
.0 

o 

0 

•  0 
.0 

5  100*0 
1  100*0 

0 
0 

.0 
•  0 

5 
1 

FEMALE               •  0  *0 
,      MALE       o        0  »0 

0 
0 

•  0 
.0 

0 
0 

•  0 

0 

0 

.0 

4  10050 

0 

•  0 

4 

•  MO    MINERAL  AREA  COLLEGE 

0 

♦  0 

0 

•  0 

180  100*0 

0 

•  0 

180 

TOTAL                 0        *0  • 

0 

.0 

0 

o 
o 

•  0 
'.0 

A, 

♦  0 

.0 

120  100*0 

0 

•0 

120 

CCttk  |C          k  .0 
TCMLC                         V*          • v 

MALE    .             0  *0 

0 
0 

.0 
.0 

♦0  . 

*  o 

.0 

0 

♦  0 

60  100*0 

0 

•  0 

60 

HC    HISSOURI  BAPTIST  COLLEGE 
TOTAL                0  .0 
F  EMA'L  E                0        ♦  0 
KALE                0     ,  .0 

2 
0 
2 

66.7 
.0 
66.7 

0 
0 
0 

.0 

•tf 

.0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 

2 
0 
2 

66.  7 
.0 
66.7 

1  33*3 
0  *0 
r  33*3 

0 

0* 
0 

.0 
•  0 
.0 

3 

.  0 
3 

HO    MISSOURI   INST 'TECHNOLOGY 
JOTAL                 0        *0  ■ 
FEMALE                0  *0 
MALE                 0  *0 

12 
4 

8 

11.0 

.80.0 
7.7 

0 
0 
0 

1 

.  0 
.0 
.0 

0 
0 

0  » 

♦  0 
.0 
.0 

12 

*  4* 
8 

11.0 
80*0 
7*7" 

97  89*0 
1  20*0 
96  92*3 

0 
0 
0 

.0 
•0 
•  0 

109 
5 

104 

NO    HISSOURI  STHff  ST  COLLEGE 

*  n 

.0  ] 

4 

.  1 

#7 

1 

.7 

135  99*3 

0 

•  0 

136 

TOTAL                0  *0 

0 

u 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

81  100.0 

0 

•  0 

81 

FEMALE                0  .0 
MALE    *          -  0  «0 

0 
0 

«c 

.0 

Q 

*  0 

♦  0 

1 

1.8 

1 

1.8 

54  98*2 

0 

•  0 

55 

NO    MI  SSOURI   WSTN  ST  COLLEGE 
•  TOTAL                 0  «0 
.  FEHALE                0  .0 
HALE    -             0  .0 

5 

.  2 
3 

3.5 
2*1 
6.5 

3 
3 
0 

2.1 
3.1 
♦  0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

♦  0 

8 
5 
3 

5.6 
5.2 

6*5 

135  94*4 
92  94*8 
43  93*5 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

143 
46 

,  HC    MOBERLY  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL         #      0  *0 
FEMALE          ,,0  .0 
MALE                0  .0 

17 
4 
13 

14.2 
6.9 
21.0 

0 
0 
0 

♦  0 

.  ;o 

♦  0 

0 
0 
0 

9 

.0 
.0 
♦  0 

17 
4 

.  13 

14.2 
6.9 
21.0 

'   103  85*8 
54  93*1 
49  79*0 

0 
0 

.  0 

•0 

•  0 

•  0 

120 

58' 
,  62 

NO    NTHEST  HO  ST  UNIVERSITY 

.0 
.0 

1 

♦  7 

7 

4.6 

144  95*4 

0 

•  0 

151 

TOTAL                0  *0- 

6 

4.0 

0 

1 

♦  9 

6 

5*6 

101  94*4 

0 

•  0 

107 

FEMALE                0        *0  * 
MALE      *         0       #0'  • 

.  5 
1 

4.7 
2.3 

0 
0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

2fc; 

43  97*7 

0 

•  0 

44 

ERIC 


220 


216 


'TABLE  5.    ASSOCIATE  06GAEES  AHO  OTHER  AWAROS  BASED  ON  LESS  TMA N . FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  CONFERREO  BY- 
I H$T I T U  T I ON S "OF    HIGHER  EOUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY  t. ANO  SEXI     INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION  1976-79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  -    ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


MISSOURI 

NO    NTHHST  NO 
TOTAL 
FEMALE 
 MALE' 


ST  UNIVERSITY 


•  0 

•  0 


MO    PARK  COLLEGE 

TOTAL            "    0  *0 

FEMALE               0  .0 

MALE^T-  _    0.  o  .0 
MO    ROCKHUR ST  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE  — '    0  .0 
NC    SNT  LU  CC-FLORISSANT  VLY 

TOTAL             ,1  .1 

FEMALE*               0  .0 

•  MALE  1  *3  « 
MO    SNT  LUXC-FOREST  PARK 


0  *0 
0  .0 
•0  .0 
LOUIS  CC-MERAMEC 
5  .6 
-     2  .4 
3>  .9 
U  MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
.0        .0  . 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NO  SAINT 
TOTAL 
FEMALE 
C  MALE 
'MO-  SAINT  LOUIS 
TOTAL 
FEMALE 
MAL  E 

MO    SAINT  LOUIS  U-PJRKS  C 
° TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    SAINT  MARY'S'  C  C'FALLON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    SAINT  PAUL*S  COLLEGE 
TOTAL'  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  0  .0 

MO    ST HE ST  MO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL 
FEMALE  * 
MALE 
MO  SOUTHWEST 


0 
0 

~0v- 

30 
2 
28 

0 
0 

■o 

,103' 
55 
48 

332 
196 
136. 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MO,  WENTWORTH 
TOTAL  " 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0        .0  > 

o  .  .n 

MILITARY  AC AO 

0  '.0 
0  #0 
0  .0 

ft 


•  0 

•  0 

.0- 

14*7 
10*5 
15*1 

•  0 
.0 

•  0 

14.3 
15.7 
13*0 

43*6 
4?. 5 
45.3 


.18  2*2 

10,  2*2 

8-  2*3 

3  27*3 

1  20*0 

2  33*3 


0  .0 

0    -  .0 

,    0-  .0 

BAPTIST  COLLEGE 


TOTAL  0*0 
FEMALE  .  0  .0 

MALE  0  *0 

MO.   STHWST  MO  STUNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

'FEMALE  0  .0 

MALE.  0.  .0 

MO    STATE  FAIR  CMTY  COLLEGE 
o    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0. 

MALE    ,  0  *  .0 

MO    STEPHENS  COLLEGE 

TOTAL  1    '  »5 

FEMALE  1  *5 

MALE  0  .0 

MC    THREE  RIVERS  CMTY  COLLEGE 
TOTAL     *  0*0 
FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

MO    TRENTON  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    U  Of  MISSOURI-COLUMBIA 
-    TOTAL  0        #0V.  ' 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0. 

MO    U  OF  MISSOURI-KANSAS  CITY 


1  1*4 
1  1*8 
0  *0 


8 

0 

5 
3 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0^ 

4 

0 
4 


•0 

•  0 
.0 

1.5- 
1.9 

.♦0 

.0 

•  0' 
.0 

2.2 
2.9 

•  0 

1*5 

•  7 
2.5 

4.0 
4.0 

•  0 

2.7 
3.0 
2.4 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
*0 

.5.3 
7.7- 

•  0 

7.3 

•  0 
7.7 


.  NO  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL r  W  .2 

FEMALE  7  .2 

MALE.  12  .3 


50  INSTITUTIONS) 


657 
462 
395 


10. 
10 
10. 


0 
0 

.'/ 

0 
0 

0 

0  • 
0 

4 
1 

3 

3 
1 
2 

4 
3 
1 

0 
0 

..  Q 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

•  0* 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0~ 

0 
0 
0 

2 

1 

I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0. 
0 
0 


38 
12 
26 


•  4 

•  2" 
.7 

•  5 
.6 
.3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

;o  . 
«o 

•o 
•o 
•o 

•o 

.0 
.0 

.0 

.6 

.0 

«o 

.0 

♦o* 
•o 

♦,o 

.7 
.7 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

.0' 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 
.0 

•  0 

\o* 

.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


0 
0 

— o  - 

.  11 
*  1 

10 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

.  1 

0 

1 

4 
3 
1 

0 
0 
0 

*  o 

0 
0 

,  0 
i  0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0  0 
t  0 

2 

1 
1 

0 
0 
0 


79 
24 
55 


.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
2.4 

:o 

.0 
.0 

.0 
.0 

•o 

3.6 
.0 
3.8 


1.0 
.6 
1.4 


8  3.0 
3  2.0 
5  4.2 


259  97.0 
145  98.0 
114  95.8 


9 
9 
0 

5 
3 
2 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

i 
l 

0 

6 
0 
6 


4.5 
4.5 
.0 

2.7 
3.0 
2.4. 

.9 
.0 
2.4 

.0 
.0 
.0 

5.3 
7.7 
.0 

10.9 
.  .0 
11.5 


193 
193 
0 

177- 
97 
80 

112 
71 
41 


95.5 
95.5 

*  .0. 

97.3 
97.0 
97*6 

98.2 
98.6 
97.6 


11  100.0 
11  100.0 


18 
12 
6 

48 
3 
45 


94.7 
92*3 
100.0 

87*3 
100.0 
66*5 


X 

NUMBER 

X 

NUM8ER 

X 

NUM8ER 

X 

.0 

0 

♦  0 

79 

100.0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

72,  ICO. 0 

0 

•0 

 .0- 

 .0  — 

 7- 

100.0 

 0  - 

 .0 — 

 .0 — 

5.4 

41 

20. 1 

163 

79.9 

0 

.0 

5.3 

3 

15.8 

16 

0 

-.0 

5.4 

38 

20*5 

147 

79.5 

0 

.0 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

100.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

A 

.  u 

0 

•0 

.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

109 

15*1 

604 

83*8 

8 

1.1 

.3 

57 

16*2 

290 

o  c  *  o 

4 

1.1 

•  0 

52 

14.1 

314 

84*9 

4 

1.1 

.1 

336 

44*2 

423 

55*6 

2 

•  3 

.0 

197 

42.7 

263 

57*0 

1 

•  2 

•3 

139 

46*3 

160 

53*3 

1 

.3 

31 

3.8 

784 

96*2 

0 

.0 

•  6 

18 

3.9 

446 

'  96*1 

*0 

•  0 

•  3 

13 

3.7 

0  338 

96*3 

0 

.0 

.0 

5^  27.3 

8 

72*7. 

0 

•  0 

•  0 

1 

20.0 

4 

80*  0 

0 

.0 

•  0 

2 

33.3 

4 

66*7 

0 

.0. 

♦  0 

„  0 

.0 

16 

84*2 

■? 

15.8 

.0 

.  *  0 

.0 

1 

100*0 

*  0 

.0 

•  0 

0 

.0 

15 

83*3 

3 

-16.7 

.0 

.  1 

1.4 

70 

98*6 

0 

•  0 

♦  0 

1 

1.8 

54 

98*2 

0 

•0 

•0 

0 

.0 

16 

100*0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

53 

100*0 

0 

♦  0* 

•  0 

0 

.0 

31 

100*0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

22 

100*0. 

0 

.0 

♦  0 

2 

1.5 

131 

98*5 

Q 

♦  0 

.0. 

2 

1.9 

104 

98.1 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

27 

100*0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

23 

100*0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

21 

100*0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

,0 

.0 

1 

2.2 

44 

97*8 

0 

.0 

.0 

1 

2.9 

34 

97*1 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

10 

100*0 

0 

.0 

TOTAL 
NUM8ER 


993  12.1 
.505  11.7 
488  12*5 


7tl91  87*4 
3,786  87*9 
3,405  86*9 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

o, 

0 
0 
0 

0 

,0 
0 

1 

0 
L 


39 
14 
25 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
♦0 

.9 
1.4 
.0 

.0 

♦  0 
♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 

1.8 

♦  0 
1.9 


79 
72 

— 7~ 


204 
,19 
165 

1 
0 
1 

721 

351. 
370 

761  * 

461 

300 

815 
464 
351 

11 

5 
6 

1 
18 

71 
55 
16 

.  53 
31 
22 

133 
106 
27 

23 
21 
2 

45 

—35* 
10 

267 
148 
*119 

202 
202 
0 

182 
100 
82 

114 
72 
42 

11 
11 

0 

19 
13 
6 

55 
3 
52 


8,223 
4t305 
3,918 


MONTANA 


NT    CARROLL  COLLEGE 

TOTAL  0  *  .0 

-FEMALE  0  .0 

HALE  0  ;0 


0 


%0 

•  o  - 

.0 


♦0 
.0 
.0 


/  .o 

.0 
i  *0 


3  100*0* 
2  100*0 
1  100*0 


TABLE  3*    ASSOCIATE  OEGREES,  ANO  OTHER  WARDS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  !*«°™  "Y0N?A^ 

INSTITUTIONS  Of    HIGHER  EOUCATICN BY,  RACE,  ETHNICITY  t  ANO  SEX..    INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION  1978-79 


AMERICAN  INO IAN 
ALASKAN.  NATIVE 

NUMBER  w« 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


NUHBER 


NUMBER 


MONTANA 


NT  COLLEGE 

OF  GREAT  FALLS 

\ 

6*3 

TOTAL 

0 

oO 

\2 
\l 

•FEMALE 

0 

♦  0 

10*0 

MALE  * 

0 

♦  0 

\ 

— ^75 

•  NT    OA^SCN  COMMUNITY  COLLEGE 

o 

TOTAL 

4 

W2, 

♦0 

FEMALE 

3 

6.4 

o 

♦  0 

MA  LE 

1 

2*0 

o 

.0 

NT    FL  A  THE  AO 

VLY  CM  TY  COLLEGE 

TOTAL 

10  > 

9*7 

o\ 

•  0 

FEMALE 

3 

5*8 

o\ 

♦  0 

* 

.  MALE 

7 

13.7 

o\ 

•  0 

MT    MILES  COMMUNITY 

COLLEGI 

\ 

I 

TOTAL 

1 

1*4 

0  i 

•0 

FEMALE 

1 

2.1  * 

0  ! 

;o 

*  MALE 

0 

.0 

o 

«o 

I- 

Mt  MONTANA 

INST  OF 

THE -BIBLE 

i 

TOTAL 

0 

•  0 

o 

I  .0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

I  .0 

MALE 

0 

♦  0 

o 

\  ♦<> 

t 

NT  EASTERN 

MONTANA 

COLLEGE 

'o 

TOTAL 

1 

V8 

o 

♦o 

FEMALE 

1 

8*3 

o 

•o 
*o 

MALE 

0 

♦0 

o 

MT  MONTANA 

C  MINRL 

SCI-TECHN 

TOTAL 

0, 

♦  0 

0 

:S 

FEMALE 

0 

.0 

0 

MALE 

„  0 

♦  0 

0 

lo 

MT    NORTHERN  MONTANA  COLL  EG  Ev 

\ 

TOTAL 

4^ 

2.6  N 

o" 

io 

FEMALE 

2 

2*6 

MALE 

2 

2*5 

0 

.0 

HT    UNIVERSITY  OF  MONTANA 

-  \ 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

FEMALE 

0 

♦0 

'  0 

•°\ 

MALE 

o- 

♦  0 

0 

.0\ 

MT  WESTERN 

MONTANA 

COLLEGE 

TOTAL 

0 

•  0 

N  '0 

.0 

FEMALE 

0 

•0 

0 

♦  0 

MALE  h 

0 

♦0 

0 

•0 

STATE  TOTALS  ( 


TOTAL  20  3.6 

;    FEMALE  10  3.4 

HALE  10  3.7 

NEBRASKA  *  ,  ,      ,  , 

<N*E    CENTRAL  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  1  »3 

FEMALE  0  .0 

MALE  *        I'  ♦* 
NE  iPLATTE  TECHNICAL  CC 

TOTAL  1 

FEMALE  1 

MALE  0        rt>  ' 

NE    C-4ADR0N  STATE  CCLLEGE 

TOTAL     '  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  P  »0 

NE    COLLEGE  OF  SAINT  MARY" 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

NE    GRACE  C  OF  THE  EI8LE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  »         0  .0 

MALE  0  ,*0 
NE    KEARNEY  STATE  COLLEGE 

*      TOTAL  %     '0  .0 

FEMALE1  0  '*0 

MALE  0-  *0 
NE    ME  TROPOL I  TAN*  TECHNICAL  CC 

TOTAL  1  »3 

FEMALE  0  .0 

HALE  .  1  »7 
NE    MIOLANO  LUTHERAN  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0'  *0 

'HALE  .  0  .0 
NE    MCCOOK  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

,  FEMALE  .  0  .0 

HALE  ,0  .0* 
NE    MIO  PLAINS. CC 

TOTAL  0  ,.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 
NE    NE8R  f^RISTlAN  COLLEGE 

TOT*L  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


11  INSTITUTIONS) 
2 
1 
1 


:R 

X 

NUMBER 

X 

0 

* 

♦  0 

0 

H  .0 

0 

•'0 

0 

.0 

0 

— 

 Q-*  ;0— 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

1*9 

1 

1.0 

1 

1*9 

1 

1*9 

1 

2.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0. 

.0 

0 

•  0 

x   .  0 

.0 

1 

,  3.8 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

:o 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0. 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

2 

1.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.  5 

0, 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*'o 

♦  0 

0 

.0: 

0 

♦  0 

0 

.0, 

0 

♦  0 

0 

ERJC 


,  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HI SPANIC 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.3 
1.5 
♦0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0* 
.0 

:o 

3.2 
3.5, 
2.9 

.0 
.0 
.0 


218 


2  6*3 
1  ICO 

-I*  475 


4 
3 
1 

13 
5 
8 

1 
1 

0 


4.2 
6.4 
2.0 

12.6 
9*6 
15.7 

1.4 
2.1 
♦  0 


30 
9 
•21 

92 
44 

48 

90 
47 
43 


93*8 
90.0 
95.5* 

95*8 
93.6 
98.0 

87*4 
90.4 
84.3 

98.6 
97.9 


1  3.8 

'0  "  .0 
1  10.0 


26  100*0 

25-  96.2 
16  100*0 
9    9  CO 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 

0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 
.0 

-?0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

*o 

•  0 

•  0 


32 
10 

-22- 


0 
0 
0 

6 

2 

4. 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


28 
13 
15 


1.2 
1.8 
.0 


241  98.8 
163  98.2 
78  100.0 


2  2.5 
1  1.5 
1  9.1 


2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

14 
10 
4  " 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

9 
6 

3 

0' 
0 
0 


2.4 
2.7 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

4.0 
4.7 
2*9 

♦  0 
.0 
.0 

1*1 

2.1" 

♦  0 

4.1 

r  5*2 
2*9 

♦  0 
.0 

♦  o,. 


77 
67 
10 

i 

81 
71 


97*5 
98.5 
90*9 

97*6 
97.3 


10  100*0 

15  100.0 
8  100*0 
7  100*0 

37  100*0 
37  10C.0 

0  *0 

336  96*0 
•202  95*3 
134    97; 1 

7  100*0 
6  100*0 

1  100*0 

91  98.9 
45    97*9  . 
45  100*0 


209 
109 
100 

9 
6 
3 


95.9 
94*8 
97*1 

100*0 
100.0 
100.0 


0 
0 
0 

'0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0. 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 

'.0  - 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 

•  0 

.0 
c  .0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.6 

•  0 

•  0 


96 
47 
49  . 

103 
52 
51 

74 
48 
26 

26 
16 


4.8 
8.3 
.0 

20  95*2 
11  91*7 
9  100.0 

0  .0 

0  «o 

0  .0 

21 
12 

.  *  9 

•  0 
.  0 
.0 

19  63*3 
14  87*? 
5  35*7 

11  36.7 

2    12.5,  * 
9.  64.3 

30 
16 
14 

c4 

3.9 
2.6 
5.1 

148  95*5 
74  97*4 
74j  93*7 

1        .6  * 

0  .0. 

1  1.3 

155 
76 
79 

.0 
.0 

•o  - 

8  100*0 
2  100*0 
6  100*0 

•  o    .  ;o* 

0  .0 
0  .0 

6 

.0 
.0 
♦  0 

10  100.0 
v  9  100*0 
1  100*0 

0  .0 

0  *o 

0  .0 

10 
9 
1 

♦ 

5*0 
4*5 
5.6 

518  92*8 
275  9*4?8 
243  90*7* 

•12  2.2* 

2  .7 
10  3.7 

*  * 

558 
290 
2<f 

.3 
•  0 

*  .4  * 

392  99.7 
160  100.0 
232  99.6 

»*  0  .0 
0  .0 
0  .0 

393 
140 

,.233 

244 
166 
7B 

79 
66 
11 

63 
73 
10 

15 
B 

7 

37 
37 
0 

,350 
212 
138 

1 
6 
1 

92' 
47 
45. 

218 
115 
103 

9 
6 
3 


TABLE  5. 


ASSOCIATE  OEGREES  ANO  OTHER  AWARDS  IASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  lEYONO  HIGH  SCHOOL  CONFERREO  BY 
INSTITUTIONS  OF    HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY,  ANOSEXl     INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION  1978-79 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


.  slack         asian  or 
non-Hispanic  pacific  islanoe* 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HI SPANIC 


NON-RES I0ENT 
ALIEN 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


-NEBRASKA 


NE    NE8R  WESLEYAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

_    MALE  0  .0 

NE    NEBRASKA  WESTERN  COLLEGE 
TOTAL  2  «7 

FEMALE  1  .7 

"    MALE  1       „6  . 

NE    NORTHEAST  TECHNICAL  CC 
TOTAL  21  5,1 

FEMALE  .  6  3.6 

MALE  ,15  6*1 

NE    PERU  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    N  0  .0 

MALE  0  .0 

NE    PLATTE  VLY  BIBLE  COLLEGE  ' 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE    STHEST  CC  FAlRBRY-BEATRCE 
TOTAL  ,        .0  .0 
FEMALE  -   0  10 

MALE  0  .0 

NE    SOUTHEAST  CC  LINCOLN  CAM 
TOTAL  1  »3 

FEMALE  '     0*  .0 

MALE  1  .8 

NE    SOUTHEAST  CC  MILFORO  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE    UNION  COLLEGE 

TOTAL  »  0  .0 

FEMALE'  0  .0 

MALE  0  ,..0 

NE    U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    '  0.0 
NE    U  NEBRASKA  HEOICAL  CTR 
TOTAL  0    .  .0 

FEMALE  0       .0  . 

MALE  0  .0 

NE    U  OF  NEBRASKA  AT  OMAHA 


1 
I 

0 

3 
1 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 

0 

I 

15 
7 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NE    YORK  COLLEGE 
,  TOTAL 
FEMALE 
'MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

•  0 


16*7 
20*0 

•  0 

f.O 
.7 
1.3 

•  0 

•  0 

•o 

'.0 
.0 

•  0 

•  b 

•  0 

•  0 

•9 
.0 
2.1 

4.1 

3.0 
6.3 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

.0 
.0 
.0 

10*4 
.12.1 
9*1 

1.0 
1.7 
.0 


NE         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  27 
FEMALE 
MALE 


NEVADA 


24  INST  ITUTICNS) 


19 


.7 
.4 
1.1 


NV    SIERRA  NEVAOA  COLLEGE 


TOTAL- 
FEMALE 
MALE 
NV    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NV    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NEVAOA 


0  ,.0 
0  .0 
0  *0 
LAS  VEGAS 


1.6 
1.8 
#0 


NEVAOA  RENO 

2  5*9 
0  *0 
2  9.1 
NV    CLARK  CO  CMTY  CCLLEGE 
TOTAL*  0    *  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE   „  ,  0  .0 

^NV  '  NORTHERN  NEV  CMTY  COLLEGE 
TOT/  0  *0 

FEMALc  0  *0 

MALE  0  .0 

NV    WESTERN  NEV  CMTY  COLLEGE. 
TOTAL  "  6  2*0 

FEMALE       *  .      2  1*4 
MALE  •    4  2*5 


42 
24 

18 


0 
0 
0 

4 
4 

0 

0 
0 
0 

109 
34 
75 

0 
0 

0, 

3 
1 
2 


1.1 

1.3 
1.0 


•  0 

•  0 

•  0 

6.5 
7.1 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

27.5 
28.3 
27,2 

SO 

•  0 
.0 

1.0 

•  7 
1.3 


NV         STATE  TOTALS  ( 

'    TOTAL  *  9  ,1*1 

FEMALE  3       ♦  8 

-      HALE  6  1*2 


6  INSTITUTIONS) 
116  13*6 
39  10*7 
77  15.8 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

y , 

1*0 

2 

1*3 

i 

♦  6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.6 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

4 

1*1 

1 

t  *4 

3 

2.4 

3 

.7 

0 

•  0 

3 

♦  7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1.1 

0 

•  0 

I 

2.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2*6 

0 

.0 

2 

4.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

21 

•  6 

10 

.5 

11 

•  6 

0 

♦o' 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0 

0. 

♦  0* 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

17 

4.3 

4 

"3.3 

13 

4.7 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

3 

UO 

1 

♦  7 

2 

1.3 

,.' 

2*3 

5 

1.4 

15 

3.1 

NUMBER 

X 

- 

NUMBER 

X 

> 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

• 

NUMBER- 

* 

♦  0 

1 

16*7 

5 

83*3 

0 

;o 

6 

0 

.0 

1 

20*0 

4 

80.0 

0 

.0 

5 

0 

0 

0 

.0 

1 

100.0 

.  0 

•  0 

1 

20 

6.6 

28 

9.2 

«  276 

90.8 

0 

.0 

304 

9 

6.0 

13 

8.7 

136 

91*3 

0 

•  0 

149, 

11 

7.1 

15 

9.7 

140 

90.3 

0 

.0 

155' 

,  0  «f 

♦  0 

21 

5.1 

392 

94*5 

2 

.5 

4*5* 

♦  0 

6 

3.6 

163 

96.4 

.0 

169 

.0 

.0 

15 

6.1 

229 

93*1 

2 

♦  8. 

246 

o 

.0 

0 

•  0 

7 

100.0 

0 

•  0 

7 

0 

♦  0 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

t.O 

2 

100*0 

0 

.0 

v  2 

o 

.0 

0 

•  0 

4 

100.0 

0 

'.0 

4 

0 

♦  0 

0 

.0 

4 

100*0 

0  t 

♦  0  ' 

4^ 

0 

.0 

0 

•  0 

»  0 

f- 

•  0 

0 

.0 

0 

o 

.0 

1 

.  9 

101 

93*5 

6 

'5*6 

108 

0 

.0 

0 

.0 

38 

96*7 

2 

3.3 

60 

0> 

♦  0 

1 

2*1  , 

89*6 

4 

8*3 

♦  -48 

2 

.6 

22 

6. 1 

341 

93.9 

0 

•  0 

•  363 

2 

.8 

10 

4.*2 

226 

95.8 

0 

.0 

236 

0 

.0 

^12 

9^4 

115 

90*6 

0 

•  0 

127 

^ 

^9 

7 

1.6 

439 

98*4 

0 

♦  O1* 

446 

0 

♦  0 

% 

.0 

21 

100*0 

0 

♦  0 

21 

4 

♦  9 

7 

1.6 

418 

98*4 

0 

"*  *0 

425 

o 

•  0 

o 

♦  0 

'26 

83*9 

5 

16*1 

31 

0 

*.o 

0 

.0 

20 

87.0 

3 

13*0 

23 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

75*0 

2 

25*0 

8* 

o 

♦  0 

I 

*1. 1 

86 

98.  9 

0 

•  0 

87' 

0 

♦  0 

0 

.0 

53 

100.0 

0 

•  0 

53 

0 

♦  0 

1 

2.9 

^33 

97*1 

0  ■ 

34 

1 

♦  5* 

1 

♦  5 

186 

99*5 

0 

♦  0 

187 

1 

.6 

1 

♦  6 

176 

99*4 

0 

.0 

177 

0 

.0 

0 

.0 

10 

100*0 

0 

.0 

10 

1 

1.3 

11 

14.3 

66 

85*7 

0 

.0 

77 

0 

.0 

4 

12.1 

29 

87*9 

0 

.0 

33 

1 

2.3 

7 

15.9 

37 

84*1 

0 

.0 

44 

0 

.0 

1 

1.0 

94 

95*9 

3 

3.1 

98 

0 

♦  0 

1 

1.7 

57 

96*6 

1 

1.7 

59 

0 

.0 

0 

.0 

37 

94*9 

2 

• 

5.1 

39 

36 

1.0 

126 

3.4 

3t518 

96.1 

16 

.4 

3t660 

17 

.9 

59 

3.1 

li  827 

96.6 

6 

.3' 

It  892' 

19. 

1.1 

67 

3.  8 

4i691 

95*6 

10 

.6 

It  768 

0 

v.o 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0' 

0 

•  0 

1. 

2 

3.2 

7 

11.3 

54 

87*1 

1 

1.6 

62 

2 

3.6 

7 

12.5 

48 

85.7 

1 

1.8 

56 

0 

.0 

0 

*"  .0 

6 

100*0 

0 

•  0 

6 

0 
0 
0 

23 
•  8 
1? 

7 
4 

3 

lx 
5 
6 


.0 
.0 
.0 

5.8 
6.7 
5*4 

12.3 
11*4 
13*6 

3.6 
3.5 
3.8 


2  5*9 
0  *0 
2  9*1 


32  94*1 
12  100*0 
20  90*9 


149 
46 

103 

7 
4 
3 

23 
9 


37*6 
38*3 
37*3 

12.3 
11.4 
13*6 

7.6 
6.3 


237 
71 
166 

50 
31 
19 


59*8 
59.2 
40.1 

87*7 
88*6 
66*4 


43  5*0 
19  5*2 
24  4*9 


188%22*1 
66  18*1 
122  25*1 


279  92*4 
133  93*7 
146  91*3 


653  76*6 
295  80*8 
358  73*5 


0 
0 
0 

'  10 
3 
7 

0 
0 
0 

0 
0 

,0 


.0 

•  0 
.0 

2.5 
2.5 
2.5 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
*.0 


.11  1.3 
4  1*1 
7  1*4 


34 
12 
22 

396 
120 
276 

57 
35 
22 

302 
142, 
160 


852 
365 
487 


;erlc 


219 


233 


ANEft I  CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


SLACK  ASIAN  Oft* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER  '      t      •>  NUMBER-  X 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
NINDRITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISMNIC 

NUMBER 


NON-RESI OENT 
ALIEN. 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


NfcTHANP SHIRE"*      *  ' 

NH    CASTLE  JUNIOR  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0.  *0 

NH    COLBY- SAWYER  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

.'MALE  0  *0 

. ;NH    OANIEL  WEBSTER  COLLEGE 

jot  al  *     *      o  ;o- 

FEMALE  0  .0 

-  HALE  0       ♦0..  i, 
MH    FRANKLIN  PIERCE  COLLEGE  ' 

TOTAL  0  -.0 

FEMALE  0  *0 

-HALE ,  »  o  0  .0 

HH    MCINTOSH  COLLEGE 
"   TOTAL  0  \.0 

^FEMALE  0       .0  * 

:    MALE  0  ♦<> 

NH.  ;nathaniel,  HAWTHCRNE  C 
tqta!  6  .o 

FEMALE  0  *0 

HALE  .'0.  *0 

.NH    NEW  HAMPSHIRE  CCLLEGE 

TOTAL  0  ,  -0 

-    FEMALE1   '  0  *0 

MALE         .       0    \  .0 
^NH    NH  TECHNICAL  INSTITUTE 
.  "S:  TOTAL  1  * 

'      FEMALE  1*  *1 

1  MALE    t  0  *0 

NH    Hi  - VOC-TECH  C  BERLIN 
N  TOTAL  0"  *0 

FEMALE  0       .0  • 

MALE  0  ;0 

NH    NH,  VOC-TECH  C.  CUREMONT 
TOTAL  0     k  *0  * 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

NH    NH ' VOC-T  ECH  C  J.ACON  I A 
TOTAL  0  '  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

NH    NH  VOC-TECH  C  MANCHESTER 
TOTAL  0  *0, 

-  FEN* LE  ,0  *0 

MALE  0  .0 

NH     NH  VOC-TECH  C  NASHUA 
<    TOTAL        '        1  1.0- 
FEMALE  1      2*7  >. 

HALE  0  .0 

NH    NH  VOC-TECH  C  PORTSMOUTH 
TOTAL        '        0  .0 
FEMALE  0       .0  ' 

HALE  0  .0 

NH    NOTRE  DAME  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .  .0 

NH    RiylER  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NH    SAINT  ANSELM'S  COLLEGE 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

NH    U  OF  NEW  HAMPSHIRE 
/    TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

NH    U  OF  NH  KEENE  ST  COLLEGE 
TOTAL    '  0*0 
FEMALE  0  -0 

MALE  .  .  ,  >0  ,*0  ,  • 
NH  U  NH  PLYMOUTH  ST  COLLEGE 
'*  vTOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0       .0  * 

NH    WHIfE  PINE£  COLLEGE 
"   TOTAL  *  '  0  **0> 

FEMALE        *         0  .0 
MALE  0  .0 


0 
0 
0 

D 

'0' 
D 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

12 
I 
11 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


.0 

•  0. 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 
.0 

♦°. 

'  .0 

•  0 

♦9 

7*5 

20*8 

1*2 
.0 
2.7 

♦0 
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123 
122 
1 

•  361 
205 
156 

54 
39 
15 

,  315 
315* 
0 

622 
335 
287, 

It  155 
681, 
474' 


35 
8 
27 

52 

0  , 
_52_ 


Tllie  ,  accociatp  DEGREES  A  NO  OTHER  AWAROS  BASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYONOHIGH  SCHOOL  CONFERREO  BY 
TABLE  5*    ^»CIATE^EGREEShANOeOTHER^  INSTITUTION,  ST  ATE  AHO  NATION  1978-79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  *  X 


BLACK  '  ASIAN  OR* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


.NUMBER 


<  WHITE 
NON-»HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


NEW  JERSEY  ' 

NJ*~NTHESTN-8IBLE-CCLLECE  

TOTAL  O*  .0 

FEMALE.  0  .0 

HALE  0  .0 

NJ  OCEAN  COUNTY-CCLLEGE 
'    TOTAL  <Z  .3 

FEMALE  0  .0 

'  MLE  2    ,  *7 

'NJ'  PASSAIC  CO  CNTY'COLLEGE 
v  TOTAL  0  %0 

FEMALE  Ot  ,0 

MALE  0  .0 

NJ    RIOEft  COLLEGE 

Total  o  .o 

FEMALE   .             0  "  .0 

NILE                 0  ..0 
*NJ— RUTGERSvU  CAMOEN  CAMPUS 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                0  *0 
NJ    RUTGERS  U  NEWARK  CAMPUS 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE'                0  .0 

MLE  0  -.0 
NJ    SAINT  PETERS  COLLEGE 

TOTAL                1  U7 

.     FEMALE                 0  .0 

MALE                 I  3*3 

NJ    SALEM  COMMUNITY  COLLEGE 

"  .TOTAL                 0  .0 
FEMALE                 0  .  *0 

MLE                 0  .0    .  . 

NJ    SOMERSET  COUNTY  COLLEGE 

TOTAL                0  *0 

FEMALE"                0  *0 

MLE              .  Q*  .  *0 

NJ    THOMAS  A  EOISON  COLLEGE 

TOTAL                 1  •* 

FEMLE                0  .0 
MLE            .  1 
NJ    UNION  COLLEGE* 

/TOTAL                 0  *0 

FEMALE.                0  .0 

MLE  0  .0 
NJ    UNION  CO  TECHNICAL  INST 

TOTAL                 0  -0 

FEMLE                0  *0* 

t    -     MLE                 0  .0 


0 
0 
0 

12 


13 
11 
? 

5 
5 
0 


.0 

•  0 

•  0 

i.e 
i;i 

2*6 

IV.  9 
19.3 
6.7 

11.9 

15.6. 
.0 


NJ  STATE  TOTALS  < 

TOTAL         1  30 
FEMALE  15 
MLE  15 

NEW  MEXICO 

HH    COLLEGE  OF  SANTA  FE 
TOTAL  *  7.0 

 FEMLE  4—1 1T1  

HALE  0-  .0 

NM.  EASTERN  NM>'U  MAIN  'CAMPUS 

...  TOTAL,  -  —  -0—  ~.  0-  

FEMLE 
MLE 

'  NM 
4  TOTAL 
FEM  L£ 
MLE 

NM 


35  INSTITUTIONS) 

.3  1  1,006,  9.0' 

.2  676  10.0 

.3  330  7.6 


0  *0 

r^fct  0  ^.0 

EA STERN, NM  U  RO  SWELL  CAM 
2  .9 
0  .0 
2  1.4 
INST  AMERICAN, INOIAN  ARTS 
TOTAL        .        30  100.0  ' 
FEMALE  v    14  100.0 

-  MLE   ,  16  100.0 

HH    NEW  MEXICO  HIGHLANDS  U 
TOTAL  3  7.5 

FEMLE.  2  10.5 

MLE  1  4.8 

NM    NM  INST  OF  MINING  t.TECHN 
TOTAL  0  .0 

FEMLE  0  .0 

MLE  0  .0 

NM    NEW  MEXICO  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  ,0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE        .      .0  .0 
NM    NEW  MEXICO  MILITARY  INST 
TOTAL  1  *7 

FEMLE   -  0  .0 

MLE  1        •  ? 

NM    NM  STATE  U  MAIN  CAMPUS 


16 


MLE 


5.5 
5.4 


0 
0 

4 
2 

4 
2 
2 

or 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

4 
2 
2 

'  14. 
3 
11 

'  7 

 3- 


.0 

— 10" — 

•  0 

3?9— 

5.0 

2.7 

1.8 
»  2.3 
1.4 

•6 
•o 
•o 

♦o 

-.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

3.7 
3.1, 
4.4 

9.5 
30.0  . 
8.0 

2.4 
■  7*1  

2*7/ 


;o^ 

♦  0 

iO 

♦  5 
,0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

4.8 
3*1 
10.0 


0 

♦  0      "  < 

0 

.0 

•  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

20.0 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

•  0  . 

0 

.0 

3 

5.0 

•  1 

1.7 

3 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.3 

25 

15.1 

0 

•  0 

20 

19.6  ,  , 

0 

♦  0 

5 

7.8 

,0 

•  0 

13 

3.3 

0 

.0 

10 

3.9 

0 

.0 

3 

2.2 

0 

•  0 

19 

8.3 

0 

•  0 

7 

7.8 

'  0 

•  0 

12 

8.7 

0 

•  0 

39 

7.4 

2 

♦  4 

24 

7.8 

,1 

♦  3 

15 

6.8 

1 

♦  5 

46 

8.4. 

3 

♦  5 

36 

12.8 

1 

♦  4 

10 

3.8  < 

2 

.8 

-2  —lv3- 
2  2.5 
0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

<0 
.0 
.0 

♦  0 

•  0 
.0 

♦  9 

•  0 
2.2 


0' 

_ p 

0. 

.10 
5 
5 

9 
5 
4 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
1 


'  SO* 
.0 

.  *o 

1.5 
1.4 
1*6 

10.S 
8*8 
13.3. 

.0 

•♦o 

.0 


♦  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

♦  0 

8.3 
3.3 


2  1.4 

0  .0 

2  1*5 

3  -1V0 

1  -7 


25 
12 
13 


43.9 
33.3, 
61.9 


-25— 16T1~ 


6  13.3 


13 
1 
12 


10.0 


80* 
^44. 


27.6 
31.2 


0* 
0 
0 

27 
12 
15 


.0* 
•  0 
.0 

4.1 
3.3 
4.9 


22  25.3 
16  -  28; I 
6  20.0 


7 

6 

1  m 

0 

0' 
0< 

1 
1 

0 

10 
4 


16.7 
18*8 
ICO 

*0 
♦  0 
.0 

20.0 
50.0 
*  .0 


4 

13.3 

6 

20.0 

2 

1.2 

27 

16.3 

0 

•  0 

20 

19.6 

2 

3.1 

7 

1C.9 

7 

1.8 

20 

5.1 

5 

2.0 

15 

5.9 

2 

1.5 

.5 

3.7 

17 

7.5 

37' 

16*2 

6 

6.7 

13 

14*4 

11 

8.0 

24 

17*4 

14 

2.7 

55 

10.4 

9 

2.9 

34 

11*0 

5 

2.3. 

21 

.9*5 

38 

7.0 

87 

15*9 

22 

7.8 

59 

20*9 

16 

6.1 

28 

10*6 

82 

.7 

314 

2*8* 

lt432 

12*9 

41 

•  6 

188 

2.8 

<>20 

13*6 

41 

.9 

126  ' 

2*9 

512 

11*7 

29 
16 
13 


50*9 
44*4 
61*9 


,6.  85*7 
5  83*3 
1  100*0 


•637 
347 
290 

65 
41 
24 


35 
26 
9 

2 
0 
2 


95*9 
96*7 
95*1 

74*7 
71.9 
80*0 

83*3 
81*3 
90*0 


100. 
100* 


4  80*0 
1  50*0 
3  100.0 


50 
26 
24 

138 

e2 

56 


83*3 
86*7 
80*0. 

83.1 
80*4 
87.5 


371  94*9 
240  94*1 
131  96.3 

191  '83*8 
77*  85*6 
114  82*6 


470 
272 
198 

459 
223 
236 


89*0 
'  88*3 
90*0 

84*1 
79*1 
89*4 


9,648  86*7 
5*824  86*0 
3,624  87*7 


28 
20 


49*1 
55*6 
38*1 


-33—2 1T3~ 


11 

13*8 

17 

21*3 

14 

18**7. 

1* 

21*3 

43 

18.9 

49 

21*5 

15 

17*2 

17 

19*5 

28 

19*9 

32 

22*7 

0 

.0 

30 

100*0 

0 

.0 

14 

100*0 

0 

.0 

16 

100*0 

30 

75.0 

33 

82*5 

13 

68*4 

15 

78*9 

17 

81.0 

18 

85*7 

1 

50*0 

1 

50*0 

1 

100*0 

I 

100*0 

0 

*0 

6 

♦  0 

9 

8*3 

14 

12*8 

3 

4*7 

5 

7*8 

-122— 78*~7- 
63  78*6 
59  -78.7 


179 
70 
109 

0 
0 
0 

7 
4 
3 

1 
0 
1 


9  20*0 


30 
4 
26 

106 


20*4 
40*0 
19*0 

36.6 
39.7 


94 
59 
35 

111 

6 

105 

184 

-85. 


78*5 
80.5 
77*3 

.0 
.0 

.  .0, 

17*5 
21.1 
14*3 

5C*0 
♦0 

100*0 

86.2 
92*2 
77*^8 

'  75*5 
60*0 
76*6 

63*4 
.  60.3 


14*3 

1677' 


7 

'6— " 


0 

.0 

1 

0 

.0  / 

664- 

0 

♦  0 

359 

0 

•  0 

305 

0 

* 

•  0 

87 

0 

•  0 

57 

0 

•  0 

30 

0 

•  0 

42 

0 

.0 

32 

0 

.0 

10 

0 

.0 

C 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

5 

0 

•0 

2 

■o', 

•  0 

3 

0 

•  0 

-  60 

o 

♦  0  m 

30 

0 

-0  * 

'  39 

1 

.6 

166 

0 

•  0 

1 

1.6 

^64- 

0 

♦  0 

391 

0 

.0 

255 

0 

♦  0 

136 

0 

♦  0:  *K 

228' 

0 

♦  0* 

.  90 

0 

•o, 

138 

3 

528 

2 

♦  6  *  ' 

v  308 

1 

♦  5 

s  220 

0 

.  0 

\5*6 

0 

.0 

282 

0  , 

♦  0 

264 

\ 

54 

^♦5 

Hi  134, 

30 

♦  4 

6,774 

24 

.6 

4,  360 

0 

♦  0  „ 

57 

0 

.0 

36 

0 

.0 

21 

— o— 

•  0 

 .  1  cc. 

0 

.0 

80 

0 

♦  0 

75 

0 

.0 

228 

0 

•  0 

87 

0 

♦  0 

141 

0 

♦  0 

30 

0 

iO 

14 

0 

.  .0 

16 

0 

.0 

40 

0 

♦  0 

19 

0 

.0 

21 

0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

1 

.9 

•  0 
2.2 

4.1 

•  0 
4.4 

•0 


109 
64 
45 

147 

10 
137 

290 
141 


36  24.2 


50  33*6 


99  66*4 


149 


222 


•TlftLe  «      ASSOCIATE  DEGREES  AND  OTHER  AWARDS (BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  eEYONO~RIGH  SCHOOL  CONFERRED  8Y 
iffinUTIOtt  W  ^  ^    iNjxiTUTIONt  STATE  AND  NATION  1978-79^ 


AMERICAN  INO! AN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NEW  MEXICO 


U  ALAMCGOROO 
0  .0 

o_  „.0 
^0 


NN    MM*  STATE 
TOTAL    '  4, 

—  -FEMALE  

MALE  t     0  ~~^0 

NN^^TftVi^CAALjBAD 
TOTAL  "0- 
FEMALE  0 
MALE  0 
NN    Ml  STATE 'U  GRANTS 
TOTAL 
FEMALE- 
MALE  ^ 
NM    m  STATE 
TOTAL 
-FEMALE 
-MALE-  — 
NN    NTHN  NN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL.  10  5.0 

FEMALE  +/'  3.7 

MALE  6     All  . 

NN    UNIVERSITY  OF  ALBUQUERQUE 
TOTAL  6  3.6 

FEMALE  4  3.9 

MALE  2  3.2 

NN    U  OF  NM  MAIN  CANPUS . 
TOTAL  30  22.4- 

FEMALE  25  20.8 

MALE"  3  35.7 


i***7>7* 


0 

*0 

i 

0^ 
0 
0 

4 
4 

0 

3< 
3 
0 


NN         STATE  TOTALS  C        16  INSTITUTIONS) 

TOTAL             107      6.4    *  45  2.7 

FEMALE               65      7.6  23  2.7 

MALE              *2      5.1  2?  2.7 

NEW  YORK 

NY    ACADEMY  OF  AERONAUTICS  / 

TOTAL                0        .0       /  22  11.3 
FEMALE               0        .0*     /     ,    1  100.0 

MALE  0  .0  /  21  10.9 
NY    AL  BAN*- BUS  IV.  ESS  COLLEGE 

TOTA^                3      1.4     /  39  17.6 

FEMALE                2      1.2    /  30  16.1 

*  •  MALE  .1.  U8  |  9  16.1 
NY    AMER  ACAD  DRAMATIC  ARTS 

TOTAL                0      „.0  /  5  6^8 

FEMALE                0     .  .0 -  j  4  12.5 
„  *  NALE^    "      '     0,      .0  , 
NY    BCRK-CL ARENONT  HICKSVL 
TOTAL                0  .0 

MALE  -,0«^tb, 
NY    BERK-CLARE MONT  NY  CITY 
TOTAL  0    -  .0 

FEMALE  0  -.0 

MALE  *0  .  .0 

NY    THE  BERKELEY  SCHOOL 
0  -0 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


26  92.9 
17  94.4 
9  90.0 


FEMALE  0 
MALE  0 
J<Y_B0RICUA  ,COLLEGE„ 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY     BRYANT-STRATTON  BUS  INST 
TOTAL  0  .0 

FEMALE           •     0  .0 
MALE    '  0  .0 

NY    BRYANT-STRATTON  BUS  INST 
TOTAL  5 
FEMALE  -  4 
MAC*         .    \  I 
NY    CAZENOVIA  COLLEGE 
TOTAL  0, 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY    CEN  CITY  BUSINESS  INST 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  1 

NY  CUNY  BORO  OF  MANHATTAN  CC 
'     TOTAL  '5        .6  I 

FEMALE  3       .6  1 

MALE  2        *B  ; 

NY    CUNY  BRONX  CMTY  COLLEGE 
TOTAL    '  6  | 

FEN4LE  3       .'6  i 

.     MALE  3      1.1  s 

NY    CUNY  C  OF  ST  AT  EN  ISLAND 
TOTAL  9       .9  f 

" — FEMALE  


20 

76-9 

11 

8'  ,6 

-4 

57.1 

1 

50.0 

3 

60.0 

40 

88  .9 

„  .19. 

.82.6 

.2L 

95.5 

29 

14.6 

12 

11.0 

17 

18.9 

124 

75.2 

80 

77.7 

44 

71.0 

69 

5\.5 

64 

5>.3 

5 

35.  ' 

1.049 

62.6 

520 
529 


2.6  . 

•  0 
2.6 

.5 

.6' 

•° 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


61.0 
64.4 


69.6 
•  0 


a  - 


3 
2 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

21 
9 
12 

20 
8 
12 


..0 

:o 
To 

.0 
.0 

cO 
.0 

•  0 

.4 
.5 

•  4 

.0 

•  0 

•  0 

•  3 

•  3 
.0 

2.7 
1.7 
4.6 

2.7 
1.7 
4.4 


30 

15\5 

56 

29.0, 

135^69.9 

0 

•  0 

43 

19.4 

179 

80.6 

0 

•  0 

33. 

-19.9 

133 

80.1 

0 

*  .0 

10 

17.9 

46 

82. K 

1 

1.4 

6 

8.2 

67 

91.8 

1 

3.1 

5 

15.6 

27 

84.4 

0 

.0. 

1 

2.4  _ 

40 

97.6 

r 

•  8 

32 

12.3 

223 

.85.8 

2 

1.1 

16 

8.8 

160 

88.4 

0 

•  0 

16 

20.3 

63 

79.7 

65 

22.3 

97 

33.3 

194 

66.7 

65. 

22.3 

97 

33\l 

194 

66.7 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

19 

2.6 

77 

1C.6 

648 

89.4 

19 

2.6 

77 

10.6 

648 

89/4 

0 

.0 

0 

,0 

0 

•0 

36 

97.3^ 

37 

100.0 

0 

.0 

21 

95.5 

,  22 

100.0 

0 

•  0 

15 

100.0 

15 

100.0 

0 

•  0 

6 

2.4 

37 

14.6 

216 

85.4 

4 

2.2 

20 

10.9 

163 

89.1 

2 

2.9 

17 

24i3 

53 

75.7 

23 

2.1' 

175 

;5.7 

940 

84.3 

14 

2.3 

•106 

17.  8 

491 

82.2 

9 

1.7 

69 

13.3  . 

449 

86.7 

l" 

.5 

6 

4.2 

182 

95.6 

1 

.5 

8 

4.2 

182 

95. fl 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

<r 

.0  1 

51 

13.6* 

323 

86.1 

0 

•  0 

39 

12.1 

262 

87.6 

0 

•° 

12 

22.6__ 

41 

77.4 

178 

22.6 

601 

76.  3 

168 

21.3 

129 

24.4 

420 

79.4 

96 

ie.i 

49 

18.9 

161 

69.9 

72 

27.8 

U9 


MALE 


-IT3- 
.2 


13.6  , 


15 

— 4~ 
11 


252 
155 
97 

65 

—41- 


33.4 
32.0 
35.9 

6.4 
6.8 


649 
426 
223 

256 

-166- 


86.1 
88.0 
62.6 

25»3 
-27**- 


94 
52 
42 

754 


12.5 
10.7 
15.6 

74.0 

-72c0 


0 
0 
0 

-0~ 
0 
0 

0 
0 
0 

*0 

.0 

,0, 

»0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
5 
0 

0 
0 
0 

0 
0~ 
0 


0~ 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 
1 

0 

19 
13 
6 

11. 
6 
5 

7 

— 4- 


.0 
.0 

•°. 

.0- 

.0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


•  4 

.0 
.9 


1.0 
.0 
1.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

1.9 
2.8 
.0 

.0 
.0 
.0 


•  0 

-v<r~ 

.0 

-  to- 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.3  • 

•  3 

•  0 

2.4 
2.5 
2.3 

1.5 
1.2 
1.9 


26 
18 

10 

— 39_ 
26 
13 

7 

2' 
5 

"227 

199 
109 

*90> 

•  165 
103 
62 

134» 
120. 
14 


It  675* 
853 

-  -822.. 


194 
1 

19.3 

222, 
166 
56 

73 
32 
41 

260 
181 
79 

291 
291 
0* 

725 

-725" 
0 


-37" 
'  22 
15 

253 
163 
70 

It  115 
597 
518 

190 
190 
0 

375 
322 
53 

768 

529 
259 

754 
484 

•270 

1,019 
 607- 


2.7  ' 


24  5.8 


92  22.3 


317  76.9 


.7 


412 


ERJC 


.223 


221 


TABLE  5. 


4t.nM.TC  BfeiVi,  and  OTMFR  AHAROS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  Of  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  CONFERRED  BY 
iSkIItShWS^^^^  *N0,  INSTITUTION.  STATE  ANO  NATION  1978-79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER       '  I 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  iSLANOER 


NUMBER 


NUMBER-' 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORMY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES I OENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER' 


NEW" YORK  < 


NY 


NY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

CUNY  J 
TOTAL 
-FEMALES 


1 

♦  4 

59 

24*4 

I 

.5 

41 

22*4 

0 

•  0 

18 

30*5 

Y  C, 

CRIrt  JUST 

<•»  • ' 

2.4 

19 

22.9 

0 

♦  0 

7 

'43*8 

zr 

•3;o  — 

^12. 

-17  .A. 

SALE  - 
NY    CUNY  KINGS BO ROUGH  CC 

TOTAL  If.  1.1 

FEMALE  11  1.2 

MALE  „     4  .8 

NY     CJNY'LA  GUAROIA  CC 

TOTAL     *  1*  2.0 

.FEMALE  -  -   J  -.6 

x  MALE  11  5.1 

nyVcuny  meogar.evers  college 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE\  -  0  .0.* 

NY    CUNY  NEW  YORK  CITY  CC 

„TOTAL  \  ,  22  1.5 

HcMALE  \      7  .9 

MALE  \15  1.9 

NY    CUNY  QUEENSBOROUGH  CC 


-TOTAL 
FEMALE 
MALE 


20v 
0 

20- 


1.5 
•  0 

x3.2 


<    NY    COLLEGE  OF  INSURANCE 


.TOTAL 
.FEMALE 
MALE 


•0\ 
.0  N 
.0 


NY    COLLEGE  OF  NT  SKT  VINCENT 


TOTAL 
FEMALE 
-MALE 


NY     COLUMBIA  U  M  AlN - OIVI-SION  ' 


2*0  20,  S 

208  23*6 

82  15.5 

239  33.5 

,178  35.7 

61  28.2 

ioi  eo.4 

65  87.6 

16  100.0 

706  46.6 

422  57.1 

284  36.6 

278  .20.4 

192  25.7 

86  14.0 

4  7.4 

1  10.3 

3  6.8 

\  13.100.0 

\ii;  ioo.o 

'    f\  100.0 


TOTAL  •  0 

FEMALE  0 
MALE  0 
NY  CONCOROIA-COLLEGE 


TOTAL 
.  FEMALE 
MALE 

\NY    COOPER  UNION 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY    CORNELL  U  STATUTORY  C 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


♦  7 
.0 
1.6 


NY*    CULINARY  INST  OF  AMERICA 


TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALE,  1 
NY  ■  OA E MEN  COLLEGE 

TOTAL  0, 

0 


/ 


FEMALE 

HALE  0  .0 

_  NY^  DOMINICAN  CJOF-£LAUVEl.T_ 

TOTAL  7r*  0  .0 
/     FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    ELIZABETH  SETCN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE.  ■   0  .0 

MALE.,  0  .0 

-NY    ELMUA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0. 

FEMALE  Q  .0 

MALE  .0  ,  .0 

'NY    FIVE  TCUNS  COLLEGE 
*    TOTAL  1  1.6 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2.2 

NY    HARRIDAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .  .0 

NY    HUBERT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

.FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    HOFSTRA  UNIVERSITY  . 

TOTAL  0  .0 

«  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    HOUGHTON  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

 ptmtc  o  ro — 
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0 
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16 

62 
38 
24 

0 

0 
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*0 

73 
63 
10 

1 
1 

0 


\ 


.0  • 

\.0 

.0 

\ 

.0 
.0 
.0 

»  .0 

•  0 

•  0 

19.3 
24.0 
12.7 

5*4 
8.7 
3.3 

•  0 

70 

•  0 

•  0 

•  0 

24.4 
25.1 
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2.4 
5.3 
.0 


6  9.7 
2  1KB 
4  8.9 


19 
11 


20.7 
21.6 
19.5 

1.9 

2.7 
•  0 


•  0 

.0* 

•  0 

•  0 


*  1 

♦  4 

1 

.5 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 
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19 
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11 

1.2 

8 
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24 
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♦  18 
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6 

2.8 

2 
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Z 

2.  1 

0 

.0 
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30 
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59 
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35 
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17 
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18 
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1 
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0  , 
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0 
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0 

1 
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.0 
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.0 

0 
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\o 
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°\ 
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0 

.0 

0 

.0 
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.3 
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0~ 
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0 
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.7 
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I 
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o 

♦  0 
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.0 
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0- 

.0 
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0 

.0 
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67*7 

«  5 
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r, 

72*9 

0 

•  0 

46 

.  39 

95*1 

"1 

2.4 

41 

1C 

94*7 

0 

.0 

19 

21 

95*5 

1 

4.5 

22 
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.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
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•  0 

•  0 

_^0__ 


62 
17 
45 

92 
51 
41 

157 

44 

10 
8 
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228 


224 


—  — — Jfc- 


TABL'E.5. 


ASSOCIATE  DECREES.AND  OTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  ^  E*0^ 

INSTITUTIONS  Of    HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY t  ANO-SEXS-    INSTITUTION,  STATE  AND  NATION  ^ 1578  79 


AMERICAN  INDIAN. 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


*  BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NEW  YORK 

NY    INST  OF  DES-CN'ANO-CCNSTR 
TOTAL-  .0'    "  *0 

FEMALE  0;  .0 

HALE  0^  *0 

NY    INTER80R0  INSTITUTE 
TOTAL  0,  *0 

FEMALE  Ox  .0 

MALE  0  .0 

NY    JAMESTW  BUSINESS  COLLEGE 
TOTAL  0  '  .0 

FEMALE  ,*  0  .0, 

MALE  0  .0 

«NY^THE  JUILLIARQ  SCHOOL 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0- 
0 
0 


.0 
♦  o 
♦o 


NY.  KATHARINE  GIBBS  SCHOOL, 
.TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  0  .0 

NY    KING'S  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0   «  .0 

MALE  *0,  -0. 

NY-  'LAB  INST  OF  MERCHANDISING 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY    LONG  IS  C 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


',0  ~  .  0 

0  .0 

'0  .0  t 
HOSP  SCHNURS 

o  ;o 

0  .0 

0-  '.0 


NY    LONG  IS  U.BROOKLYN  CENTER 
TOTAL  0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY  'MANHATTAN  COLLEGE 
TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    MANNES  COLLEGE  CF  MUSIC 
TOTAL  0-  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    MARIA  COLLEGE  OF  ALBANY 
JOTAL  0  .0 

FEMALE.  0  *0 

MALE  0 
NY    MARIA  REGINA  COLLEGE 
.TOTAL  0  *0 

.FEMALE  0  .0 

'    kale  o  *o 

NY    MARIST  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE        4        0  .0 
MALE  0      *  .0 

NY    MARYMOUNT  MANHATTAN  C 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY    MATER  DEI  COLLEGE 

2  6*7 
1  4.8 
1  11*1 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 

NY    MEOAILLE  COLLEGE 
"  TOTAL  0 
.FEMALE  0 
MALE  0 
NY    MERCY  COLLEGE 
TOTAL        '  1 
FEMALE  I 
MALE .  ,0 
NY    MOLLOY  COLLEGE 
TOTAL    .  0 
FEMALE  0 
MALE  0  . 

MONROE  BUSINESS 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NEW^SCH  FOR  SOC.RESEARCH 
.  TOTAL  0  *.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .0        .0  , 

NY  INST  TEUM  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY  INST'TECHN  NY  CTY  CAM 

 TOTAL  0  *0 

FEMALE.  0  .0 

MALE  ^0  *0* 


NY 


NY 


NY 


NY 


7  26*9 
1  5Q.0 
6  25*0 


31 

29 


35*6 
64*4 


NUMBER 


3*6 
•  0 
4.2 

4*6 
6*7 


2 

4*6 

1  2*4 

* 

I 

•  8 

o'  %  *0 

I 

•  8 

0  .*0 

0 

♦  0 

0  2*0 

0 

.0 

2  „12*5 

0 

2  ?28.6 

0 

♦  0 

0    »  .0 

a* 

34 

0.1 

13  2.4 

34 

6*1 

*    13  2.4 

0, 

•  0'* 

0  .0 

1  11.1 

0  .,.0 

1  100.0 


•  6 
4- 
2 

3 
3 
0 

7 
5 
2 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

5 
5 
0 

'0 
0 

,  0 

0. 
0 
0 


.5.5 
3.6 
50.0 

6.5 
.6.3 
.0 

33.3 
35.7 
28.6 

6.7 
11.1 
.0 


.0 
.0 
.0 


2.8 
3.3 

;o 


♦  0 

.0 

•  0 
•0 


64  ,  95.5 
44  100.0 
20  87.0 


•0 
•  0 
•0 


•  0 
•0 

•  0 

.6 
1.4 
.0 

•  6  . 
.0 

'  .0 

INSTITUTE 
.0 

•  0 

.0 


9  81.8 
6  85.7 
3  75.0 

35  "20.8 
13  18.3 
22  22:7 


0 
0 

171- 
100 
71 

ox 

0 

p 

0 
0 
0 

0 

K  0 

0 


•  0 

•  0 

•  0 

60.9 
61.7 
59.7 

•  0 
.0 

•  0 

.0, 
.0 
.0 
I 

.0 

♦o , 

•  0 


0 
0 
0 

.  1 
1 

0  , 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

\'°. 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

u 

1 

3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


MITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES 10ENT 
ALIEN 


.0' 

.9^ 
1.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

4*8 
7.1 
.0 

3.3T 
.0 
8.3 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

2.6 
3.1 
.0 

.0 
.0 

.0 

1.5 
.0 
4.3 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0 
•p 

♦  6 

.0 
1.0 

'  .0 

♦  0 

♦  0 

1.4 
.6 
2.5 

♦  0 

♦  0 

♦  C 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 


26.9 
'  .0 
29.2 

6.9 
8*9 
4.8 


1  ;8 

1  .'6 
0  .0 


2 
1 
1 

38 
36 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

.  0 
0 


12.5 
14*3 
ll.l\ 

6.9 
6*9 
•0 

•*0 

♦o' 

«*0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 
.0 

♦  0 


4  19.0 

2  14.3 

2  28*6 

4  13*3 

3  16*7 
1  8.3 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

o/ 

-  0 
0 


*0 
*0 
*0 

*6 
*6 

.0 

♦  0 
*0 
.0 

.0 
*0 
.0 

3*0 

♦  0 
8*7 

♦  0 
*0 

♦  0 

"♦0 
.0 
*0 


17  10.1 
5  7*0 
12  12*4 


0 
0 
0 

81 
47 
34 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0* 
0 


♦  0 
♦0 
*0 

28*8 
29*0 
26*6 

♦  0 

♦  0 
*0 

♦  0 

♦  0^ 
*0 

♦  0 

♦  0 
*0 


ER 

X 

"NUM8EP.  t 

\ 

NUMBER 

I 

15 

57*7 

11  42.3 

0 

•  0 

5C*  0 

1  50*0 

0 

•0  . 

14 

56*3 

10  41*7 

0 

•  0 

*^ 

47*1 

46  52*9 

0 

•  0 

36 

80*0 

9  20*0 

0 

•  0 

5 

11*9 

37  86*1 

0 

•0 

*  2 

1.6 

126    98*4  / 

0 

•  0 

2 

1*  6 

123'  98*4 

0 

•0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

.0 

4 

25*0 

12  75*0 

0 

•  0 

3 

42.9 

4  57*1 

0 

•  0 

1 

11*1 

8  88;9 

*  0 

•0 

65 

15*4 

468  64*6- 

0 

•  0 

85 

15*4 

468  84.6' 

0 

•0 

0 

.  '  *o 

0    <  *0 

0 

•  0 

1 

11*1 

8.    88*  9 

0 

•  0 

0 

*0 

8  100*0 

0* 

♦  0  ■ 

1  100*0 

0  *o 

0 

♦  0 

•J 

6*4v 

102  93*6 

0 

♦  0* 

5 

"4*  6- 

,100  95*2 

0 

•0 

2 

50.0 

-2   .50*0  * 

0 

•  0 

3 

6*  5 

43  93*5 

0 

.0 

3 

6*8 

41    93*2  * 

0 

•  0 

0 

*0 

2  100*0 

0 

•0 

12 

57*1 

8  38*1 

1 

4.8 

0 

57*  1. 

5  35*7 

1 

7.1 

4 

57*1 

3  42*9 

0 

♦  0 

7 

23*3 

23  76*7 

0 

.0 

5 

27*8 

13  72*2 

0 

•  0 

2 

.16*7 

10  83*3 

0 

♦0 

0 

♦  0" 

4  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

2  1C0*0 

0 

*.o 

0 

♦  0 

2  100*0 

0  ' 

.0 

6 

3*4 

171  95*5 

2 

1.1. 

6 

3*6 

159    9  5.2 

2 

1.2- 

0. 

•  0 

12  100*0 

0 

.0 

2 

2*6 

74  97*4 

0 

.0 

2 

3.1 

63  96*9 

0 

.0 

0 

•  0 

11  10C«0 

0 

.0 

0 

.0 

5'  10C*0  A 

*  0 

♦  0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

•  0 

0' 

.0 

0  .0 

0 

•0 

67 

loo.d 

0    ~  .0 

0 

♦  0 

44 

1C0.0 

0  iO 

0 

.0 

23 

100.0 

0  *o 

0 

•  0 

*2 

'  6,7 

28  93.3 

0 

•  0 

1 

4.8 

20  95*2 

0 

•  0 

1 

6  88*9 

0 

.0 

'  9 

81.8 

2  18*2 

0 

•  0 

6 

'85.7 

1  14*3 

0 

.0 

3 

75.0 

1  25.0 

'  0 

•  0 

54 

32.1 

-   *    114  67*9 

0 

♦  0 

19 

26.8 

il  73*2 

0 

.0 

35 

36.1 

62  63*9 

0 

♦  0 

0 

.0 

5  100*0 

b 

•  0 

.0 

5  100.0 

.  0 

.0 

} 

.0, 

0  *0 

0 

♦  0 

TOTAL 
NUMBER 


256  ,9,1.1 
148  ""91.4 
108  95.8 


25 
14 
11 


8.9 

8.6 
9".  2 


♦  0 
.0 

♦Q 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


9  100.0 
5  100.0 
4  100.0 

35  100.0 
7  100.0 
28  100.0 


66*7 
100.0 
50*0 


•  0 
*0 

.0  * 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

33.3 
.0 
50*0 


26* 

24 

87 
45 
42 

128 
125 
3 

16. 
7 
9 

'  553 
553 
0 

9 
6 
1 

109 
105 
4 

46,  . 
44 

'  2 

21 
14 
7 

30 
.  18 
12 

4 

2 
2 

179 
167 
12 

76 
65 
11 

5 
5 
0 

67 
44 
23 

30 
21 

'9 

11 
7 
4 

166 
71 
97 

5 
0 

261 
162 
119 

9 
5 

4, 

35 

.  .7 
26 

3 
1 

^  2 
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TABLE  5.    ASSOCIATE  DEGREES  AND  OTHER  AWARDS  BASED  ON^L ESS  THAN  ffJ^iBi^ 

INSTITUTIONS  OF    HIGHER'  EOUCATIjjjN  BY  .RACE*  ETHNICITY t  AND  SEX:    INSTITUTION!  STATE  AND  NATION  1978-79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMB 


•LACK'  •  ASIAN  OR 

NON-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


MB^R 


.NUMBER 


NEW  YORK 


NY    NY  SCH  OF  INTERIOR  OESIGN 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0.  .0 

MALE  v  0  ..0 

KY    NEW  YORK  TH60L  SEMINARY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY  *  NEW  .YORK  UNIVERSITY 

TCTAL  0  .0 

-FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  • 
NY    NIAGARA  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY    OLEAN  BUSINESS  INSTITUTE 
TOTAL  0  *  ' 

FEMALE  0  *  .0 

1UE  .    0  «0 

NY    PACE^C  OF  WHITE  PLAINS 
TOTAL,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    .  0  .0 

NY    PACE  UNIVERSITY  NEW. YORK 
TOTAL  t  1*0 

FEMALE  2  1*3 

"  MALE  „    0.  *0 

NY    PACE  U  PLSNTVL-BRCLF  CAM  . 

■  #6 
•6 
•  0 

DESIGN 


TOTAL  1 
FEMALE  1 
MALE   *  Or. 
NY    PARSONS  SCHOOL  OF 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 

NY    PAUL'  SMITH'S 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

♦  0 

•  0 
ARTS  L 

,0 
»0 
,0 


SCI 


NY    POWELSON  BUSINESS  INST 

i  TOTAL  '    1  *6 

FEMALE  1     "  «6 

HAL*  0   *  *0 

NY    PRATT  INSTITUTE 

TOTAL*  ,  0  .0 

FEMALE   '  '  0  *0 

HALE  0  .0 

NY    ROBERTS  WESLEYAN  COLLEGE 

"    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    ROCHESTER  BUS  INSTITUTE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
NY  ROCHESTER 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

0  *0 

o  *o 

INST  TECHNOLOGY 

4  .4 

0  »0 

4  '  *6 


NY    RUSSELL  SAGE  JC  OF  ALBANY 


TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 
NY    SAINT  FRANCIS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ..0 

MALE  0-  .0 
NY    SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0* 

MALE  0  .0 
NY    SIENA  COLLEGE 

TOTAL  4          0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  s         0  .0 

NY    SUNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 

TOTAL  0  .0 

'     FEMALE  '  0  -.0 

HALE  0  .0 

NY    SUNY  OOWN STATE  HEOL  CTR 

TOTAL  0  .0. 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.0 

NY    SUNY  UPSTATE  MEDICAL  CTR 

'TOTAL  1  1*1 

FEMALE  0  .0 

MALEt  *  .  1  3.4 

NY    SJNY  EMPIRE  STATE  COLLEGE 

TOTAL  '0  .Q 

FEMALE  0  .0 

MALE  0   *  .0 


48 

41* 
7 

85 
36 
49 

21 
16 
5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

56 
52 
4 

11 
11 

0 

9 
4 

i 
o 

0 
0 

3 
1 
2 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

6 
6 
0 

21 
7 
14 

14 

7 
7 

11 

3 


_  27 
^13 


8*1 
7*3 
22*6 

72.5 
76*3 
68*1 

17*6 
20*5 
12*5 

•  0 
.0 

•  0 


.0 
.0 

•  0 

..0 
.0 

•  0 

27.9 
33*1 
9.1 

6.5 
7.0 

'.0 

8.3 
5.6 
13.9 

.0 
.0 
.0 

1.7 

•  6 
12.5 

3.6 

-,0 
6.3 

.0 
.0 

•  0 

7.1 
.  7.7 
.0 

2.1- 
2.4 
2.0 

5.3 
3.5 
,10.6 

22.9 
25.0 
22.2 


44' 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

16 
11 
7 


11.9 
7.1 

♦  0 

♦  0 

•  0 

♦  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

*.o 

3.3 
3.2 
3.4 

20*9 
19.6 
23*3 


NUMBER 


26 
23 
3 


4*4 
4*1 

9.7 

.6 
.0 
1.4 


3  2.5 

1  1.3 

2  5.0 


0 
<0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
4 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 
"  .0 
.0 

•  0 
.0 
•0 

2.5 
2.5 
2.3 

to 

.0 

•  0 


11  10.2 
6  3.3 
5  13*9 


2 
1 
1 

0 
0 
0 

.1 

0 

1 

00  *o 

0  *0 
0  *0 


.5^ 
1.5 

•  3 

.0 
.0 
.0 

'3.6 

♦  0 
6.3 


3  .3 

1  .3 

2  «rf*3 


0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

,  o- 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 


.  WHITE 
NON-HISPANIC 


♦  0 

♦  0 
♦0 

"t,i2 
'  .0 
5.6 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


NUMBER 

I 

NUMBER 

I 

. 

40 

6.7 

114 

19*2 

451 

76*1 

34 

6.0 

98 

17*4 

443 

78*6 

6 

16 

51*6 

8 

25*6 

31 

26.  9 

117 

99.2 

1 

•  6 

10 

21.7 

46  100*0 

0 

•  0 

21 

C  V.£ 

71 

96*6 

1 

•  1*4 

4 

3.4 

,  28 

23*7 

86 

72*9 

4 

5*1 

21 

26*9 

54 

69*2 

0 

A 

•  u 

7 

17*5 

32 

80*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

4. 

100*0 

0 

0 

♦  .0 

3 

100*0 

0 

*0 

0 

.0 

I 

LOO*  0 

0 

*  *0 

0 

♦  0 

104 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

98 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

100*0 

0 

•0 

0 

*0 

n 

3 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

I 

100*  0 

12 

6.0 

75 

37*3 

121 

60*2 

9 

5.7 

67 

42*7 

68 

56*1 

3 

6.8 

8. 

16*2 

33 

75*0 

2 

0 

1*2 

14 

8.3 

154 

91*1 

2 

*  1*3 

14 

8.9 

143 

91*1 

0 

.0 

0 

•  0 

1 1 

91.  7' 

7 

6*5 

27 

25*0. 

74 

68.5  ' 

"4 

5.6 

14 

19*4 

54 

75*0  / 

3 

8.3 

13 

36*1 

20 

55*6 

1 

r 

.2 

3 

♦  7 

423 

97*9 

0 

♦  0 

1 

1.5 

*  63 

96  *9^. 

1 

.3 

2 

•  5 

360 

96*  1 

♦  0* 

4 

2.3 

172 

97*7 

) 

.0 

2 

1*3 

158 

98*8 

0 

.0 

2 

12*5 

14 

87*5 

0 

2 

7.1 

26 

92*9 

0 

♦  0 

0 

•  0 

12 

100*0 

B 

A 

♦  u 

2 

12.5 

14 

87*5 

0 

♦  0 

0 

'♦0 

1 

100*0 

•*  0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

♦0 

*0 

•0 

6 

7.1 

78 

92*9 

0 

.0 

6 

7.7 

72 

92*3 

0 

»*o 

o 

.0 

$ 

ico.o 

4 

.4 

32 

3.2 

970 

96*7 

1 

♦  3 

9 

3.1 

265 

96*9 

3 

♦4 

23 

3.2 

*  665 

-96.6 

0 

*0 

14 

5.3 

249 

93*6 

0 

*0 

7 

3.5 

192 

96*0 

0 

*0 

»  7 

1C.6 

57 

86*4 

2 

4*2- 

15 

31.3 

33 

68*8 

1 

8*3 

4 

33.3 

8 

66*7 

1 

2  *6 

11 

30.6 

25 

69*4 

*  6 

2.0 

33 

10.8 

269 

67*6 

0 

.0 

13 

11.9 

95 

Z?r? 

6< 

3.0 

20 

10.2 

173 

87*8 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0%  *0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  10*0 

0 

.0 

0 

.0 

22 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

10 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

ioo* or 

o 

♦  0 

0 

.0 

14 

IjOO.O, 

0 

•0 

,0 

.0 

14 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

«0 

4 

4.3 

B 

8.7 

84 

91*3 

4 

6.3 

6 

9.5 

57 

90*5 

0 

♦  0 

2 

6.9 

27 

93i  1 

5 

5*8 

23 

26*7 

.  63 

73*3 

3 

5.4 

14 

.25.0 

•  42 

75*0 

2 

6.7 

9 

30*0 

21 

70*0 

NCN-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


26 
21 
7. 

0 
0 
0 

4 

3 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
2 
3 

1 

0 

1 

7 
4 

3 

6 
1 

5 

0 
0 
P 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

3 

1 

2 

0 
0 
0 

5 
1 
4 

0 

'  0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 


I 

NUMBER  - 

4.7 

3.7 
.22.6 

593 
542 

31 

•  0 

.0' 

•  0 

116 

72 

3*4 

'9  ■ 
J.o 

2*5 

118 
78 

40x 

.0 
0 

4  ' 
3 

1 

•  0 
.0 
.0 

104 
96 
6 

•  *0 
.0 
•  0 

3 

1 

2*5 
1.3 

6*8  ■ 

*6 
♦  0 
8.3 

201 
44 
169 

1  <*7 
13/ 

12 

6*5 
*  5*6 
*  8*3 

108 
72 

36, 

1.4 
1.5 
1.4 

432 
65 
367 

x  *0 

♦  0 

♦  0 

176. 
160 
16 

'•0 

•  0 

♦  0* 

12  * 
16 

•0 

♦  0 

♦  0 

1 

0 

i  *o 

♦  0 

84 

78 

6 

)•-.: 

1  *o 

1,003 
294 
709 

1*1 

.5 
3.0 

266 
200 
66- 

•0 
.Q 
•  0 

46 

12 
36 

>  1.6. 
1  .9 
2*0 

3  06 
.  ICO 
497 

Ho 
) .  «'o4 

2 
0 
2 

;o 
;o 
•o 

•  0 
-0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


zz 

10. 
12 

% 

14 
14 

0 

92  ' 

63 

2* 

66 
56 

30 


ERLC 
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^tfV   TikP  5      ASSOCIATE  OECRPES  A  HO  OTHER  JWAROS  BASEO  ON  LESS  -THAN  FOUR  YEAR*  OF  WORK  BEYONO  HIGH  SCHOOL  CONFERREO  BY 
TAKE  *.  A$»CIAT|^|CR«ShA^^O THE^IWRRO^.ASEO^  ^  ^    ,NSmunCNf  sXAJE  ANO  NATION  W7B-79^ 


AMERICAN  INDIAN/' 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR  ' 

, NON-HI SPANIC-FACI F I C  I SLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


UNITE 
NON-HISPANIC 


.NUMBER 


NUMBER* 


NEW  YORK, 

NY    SONY  C  ENVRNMTL  SOI-FGRS, 


_  TOTAL 

0  «o 

0 

*i> 

FEMALE 

0  .0 

0 

♦  0 

-MALE 

yO  .0 

0 

•  0 

NY    SUNY.AGRL  C  TECH  C  ALFREO 

* 

•  TOTAL 

13  .9 

6 

.  4 

FEMALE 

6  1*0 

2 

•  3 

.  *  HALE 

7  »~9 

4 

.5 

NY    SJNY  ACRL  C  TECH  C  CANTON 

TOTAL 

1  .*l 

5 

•6 

FEMALE  ° 

0  .o 

3~ 

♦  9 

MALE 

1  .2 

2 

•4 

NY    SUNY  ACRL  TECH  C  CQ6LESKL 

'  TOTAL 

0  .o 

13 

1*3 

-  FEMALE 

0        .0  \ 

10 

1*7 

HALE 

0  .0 

3 

NY    SUNY  AGRL  € 

TECH  C  OELHI 

TOTAL 

r  .i 

»  17 

1.4 

FEMALE 

o  .o 

7 

1*6 

MALE 

1        .1  » 

10 

1  .I 

NY    SUNY  AGRL  TECH  C  FARMNCOL 

TOTAL 

1  .0 

55 

FEMALE 

0  .Q 

35 

MALE                 1  ♦! 
NY    SUNY  AGRL  TECH  C  MORRISVL 

20 

TOTAL  * 

5  .5 

10 

1.0 

FEMALE 

2  .4* 

1 

.2 

MALE 

3  .6 

9 

-1 .7 

NY  ADIRONDACK 

CMTY  COLLEGE 

*  TOTAL 

Of  I  .o 

1 

.3 

'  FEMALE 

0  /  .o 

0 

.0 

HAVE 

0  /  .o 

♦  7 

NY    BROOME  COMMUNITY  COLLEGE 

• 

.3. 

TOTAL 

3/  .3 

3 

FEMALE 

3 

.6 

MALE 

d  .0 

0 

♦  0 

NY    CAYUGA  CO  CHU  COLLEGE 

TOTAL 

p    *  .0 

.8 

FEMALE 

3 

,1*1 

KALE 

jo  *o 

1 

NY      LINTON  COMMUNITY  COLLEGE 

*  10.5 

TOTAL 

Jl  *5 

23 

FEMALE 

ll  1.1 

• ,  3 

'3.3- 

MALE 

1  o  *o 

•  20 

1*5.6 

N^  COfct^BIA-GRBEKE  CC 

TOTAL 

J  0  .0 

2 

1*7 

FEMALE 

I  o  .o 

2 

3  .2 

MALE  * 

.  o  *o 

0 

.0 

"•NY    CMTY  COLLE< 

;e  finger  lakes 

>  TOTAL 

i  0  '  *o 

2 

.4 

FEMALE 

{  o  .o 

1 

'♦4 

,  MALE 

f    0  .0 

1 

Is 

/ 

NY    CORNING  CO 

IN UN I TY  COLLEGE 

'TOT  AC'  , 

0        *0  " 

14 

2.3 

k  FEMALE 

1  o  :o. 

lU 

MALE- 
NY  OUTCHESS^C] 

0  .0 

10 

•  3.1, 

HTY  COLLEGE 

/        t         TOTAL  J 

.   0  *o 

29 

3.6 

FEMALE  / 

0        iO  " 

17 

3.6 

MALE  m  1 

0,  .0 

12 

4.1 

NY    ERIE  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL 

o  .o 

*  59 

3.9 

FEMALE 

o  *o 

37 

5.2 

MALE 

o  »o 

22' 

2.8 

NY    FASHION  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL       '         1  »1 
FEMALE  1  *1 

MALE  0  .0 

NY  FULTON-MONTGOMERY 
TOT«AL  1  »3 

■  FEMALE    '  1 

MALE  0  .0 

NY    GENESEE  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  1  *3 

FEMALE  1 
'  ,    HALE  0  .0 

NY;  HERKIMER.  CO  CMTY. COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  0  .0 

NY    HUDSON  VLY.  CMTY  COLLEGE 
,    TOTAL  0  .0 

FEMALE         r     0  .0 
•  HALE         ./   0  .0 
NY    JAMESTOWN  CMTY  'COLLEGE 


TOTAL  1 
FEMALE 
MALE 
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TAaif  5      ASSOCIATE  DECREES  AND  DTHtR.  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  Of  WORK  BEYOND  MICH  SCHCCL  CoNf ERRED  BY 
iL  JnIIitStIoS  DF    HUMER  INSTITUTION.  STATE  ANO  HATlON  197C-79 


AMERICAN  iNOlV*        _    BLACK  ASIAN  CR  A 

ALASKAN  .NATIVE     ,  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDED 

NUMBER         f       NUMBER     .    «       NUMBER  X 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HlSPANlC 

NlJMWR 


N|3I 


IN-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


NEW  YORK  '  — " 

NY    MOHAWK  VLY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  2  .1 

FEMALE         f      1  .2 
MALE  1  .1 

NY-  ,  MONROE  COMMUNITY  COLLEGE 
'  1_  TOTAL  3  .2 

FEMALE  0  .0 

MALE  3*  ,4 

NY    NASSAU  COMMUNITY  COLLEGE, 
TOTAL  35  1*2 

FEMALE  A  21  1*4 

MILE  14  1*1 

NY    NIAGARA  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  3  .4 

FEMALE       ,  I  »3 

MALE      \         2  „    ♦  * 
NY    N  COUNTRY  CMTY  COLLEGE^ 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  •      0  .0 

MALE  0  *0 

NY    ONONDAGA, CMTY  COLLEGE 
TOT  A',  -  2  *3 

FEMALE  \l\  2  .5 

MALE      .   y%0  *0 
NY*  pftAftSE  CD  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0=^.0 
.    FEMALE  o  * 

MALE  f1   .  »0V 

NY    RO  CM  L  ANO  XKTY.  COLLEGE 
TOTAL  *  I  *1 

FEMALE  1  .2. 

MALE  0        .0  ' 

NY    SCHENECTAOY  COUNTY  CC 
TOTAL,  I 
FEMALE  I  .5 

I      MALE  0    .  .0 

MY    SJFFOLK  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  10        .4  / 

FEMALE  6  .5 

MALE  4  *3 

NY  ,  SULLIVAN  CO  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  _  0        .0  jw 

'  FEMALE. 

MALE  *\?0*'  '.'O*- 

NY    TOMPKIHS-CORTCANO  CC 
TOTAL  I*  »3 

FEMALE  +  »0 

MALE  I    *  •  * 

NY    ULSTER  CD  CMTY  COLLEGE 
TOTAL      *  2  *  ^4 

FEMALE  -    I  H 

MALE     ,  f       .*    .  . 

NY    WESTCHESTER  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  I  •! 

FEMALE  \  .0 

MALE  I  «2 

NY    SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL       ,         0  .0 
FEMALE  0  .0 

MILE    >  0  .0- 

NY    UT  ICA  C  OF  SYRACUSE  U 
TOTAL  0   *  .0 

FEMALc  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    TECH  CAREER  INSTITUTES 
\   TOTAL  0  .0 

Xfemale  0  .0 

x    MALE      %  0  .0 

NY    TOBE-COBURN  SCH  FASH  CARS 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0     *  .0 

NY    TOURO  COLLEGE 
'    '     TOTAL*  0      ,  .0  . 

,FENALE*  0    ,  .0 

MALE  0  .0 

NY    TROCAIRE  COLLEGE 

TDTAL  I  »4 

•  FEMALE  ^  0  .0 

MALE  I  4*5 

NY    UTICA  SCHOa.  OF  COMMERCE 
TOTAL  0*  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MY    VILLA  KARIA  COLLEGE  8FL0 


*      TOTAL  0 
FEMALE  *  0 
MALE  0 
NY    THE  WOCD  SCHOOL 
TOTAL  0 
FEMALE  0 — 
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0 

•  0 

1,409 
496 

913 

1,641 
903 
73B 

2,847 
1.545  4 
1,302  ' 

757 
399 
358 

167 

130 
57 

796 
402 
394 

621  " 

370 

251 

1,036 
615 
421 

432 
206 

*  226 

2f442{ 
1,241* 
If  201 

*  304 
*54 
150 

373 
227 
146 

471 
234 

237x 

950 

*  418 

?32 

26 
17 

8 
4 

»  4 

281 
7 

274 

69 
66 


115 

92 
23 


11 

f  1-4 


0 


342 

_342_ 


B8.6 
68.6 


-.0- 
♦  0 


231 

20V 
22 

.88 
62 
6 

151 
1?0 
31 

386~ 
386 


232 


228 


1. 


TAIL F  §      ASSOCIATE  OECREES  ANO  OTHER  AWAROS  8ASEO  ON  LESS'  THAN  FOUR  YEARS  Of  WORK  BEYO^O-HIGH  SCHCCL  CONFERREO  BY 
H  INSTITUTIONS  o£    HIGHER  ETHNICITY i  AKO  ".SEX:     INST  ITUTION,  STATE  ANO  NATION  19.78-79 


AMERICAN  INOIAN 
^ALASKAN  NATIVE (f 

•NUMBER      '  % 


NEW  YORK' 

NY*  YE SHIVA  UNIVERSITY 
TOT  At        .        0  .0 
FEmLfe  ~  -0  .0« 

HALE  0  .'0 

NY         STATE  TOTALS 
TOTAL 
FEMALE  " 
MALE 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


♦  0 
.0 
.0 


130  INSTITUTIONS) 


209 

.4 

4,853 

9.1 

97 

.3 

3*153 

10*6 

112  . 

.5 

Ii700 

7.2 

NORTH 'CAROLINA 

tic  *  ANSON  TECHNICAL  INSTITUTE 


j total 

FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 
.0 


KC    ASHE VL  BUNCOMBE  TECH  INST 


.TOTAL 
FEK.LE 
MALE 


1.5 
1.7 
1.4 


NC    BEAUFORT  CO  TECh  INST 
►  TOTAL-,    '    *        0  •<> 
FEMALE  0  .0 

MALE.  0  .0 

NC    BENNETT  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  . 

FEMALE  0  ,  -  .0 

MALE  0        .0  *• 

NC    BLADEN  TECHNICAL  INST 
t  TOTAL  2  2.9 

FEMALE  1  2.3 

MALE  1  4.0 

NC  -BLANTONS  COLLEGE 

TOTAL  '    0  .0 

FEMALE  0  ,  .0 

MALE  Q  »0 

NC    BLUE  RIOGE  TECHNICAL  INST 


26 
9 
17 

79 
38 
41 

48 
24 
24 

1 
1 


TOTAL  ."5  0  .0 

FEMALE  *       0  .0 

MALE  0  .0 

NC    BR EVARO  COLLEGE         ■  * 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE   >  0  ♦<> 

NC    CA LOWELL  CC  ANO  TECH  INST 
TOTAL  0  ^.0 

FEMALE  0  .0. 

MALE  0  .0 

NC    CAMPBELL  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       .0  > 

MALE  0  .0 

•NC.  CAPE  FEAR  TECHNICAL  INST 
TOTAL  '0  .0 

FEMALE  0        .0..  % 

MALE  0  .0 

NC    CARTERET  TECHNICAL  INST 
TOTAL  *  0  *0 

FEMALE  0  .0 

.  MALE  0#  •<> 

NC    CATAWBA  VALLEY  TECH  INST 
TOTAL  0  70 

'FEMALE  *  0  .0 

MALE  „   0  .0 

'.NC    CECILS  BUSINESS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE-  •  0  .0 

.MALE  0  .0 

«C    CEN  CAROLINA  TECH  INST 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  .        .      0  .0 
KC    CEN  PIEDMONT  CMtY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    WOMAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  -0  .0 

MALE  .    0  .0 

*  NC    CLEVELANO  CO  TECH  INST  « 
TOTAL  0*  .0 

FEMALE      ,  D  .0 

*    HALE  0    /*  .0 

NC    COASTAL  CAROLINA  CC 
TOTAL  *  2  .6 

.     FETAL  E      •  0  .0' 

MALE        ♦   «    2  1.2 
NC*  COLLEGE  OF  THE  AL8EMARLF, 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  *     0        .0  - 

-MALE  0  .0 


29*2 
29.0 
29.3 

19.7 
21.1 
18*5 

28.2 
27.9 
28.6 

100.0 
100.0 


NUMBER 


497 
255 
242 


1* 

0 

1 

0 

0* 
0. 

1 
1 

0 

0 
0 


HISPANIC 
NUMBER 


0 

♦  0 

"*0 

21 

»•) 

44>9- 
47.7 
,40 '.0 

0 
0 
0 

7 
5 

2. 

20.0 
20.8 
18.2 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

3.3  < 
2.9* 

a. 7 

1 

o 

7 
1 
6 

5..1 
-1.4 
9.1 

0 
0 
0 

f\ 
3 

,2 

2.1  ' 

2.4 

1.8 

1 

0 

1 

0 

'  0 
0 

.0       x  • 
-  .0 
.0 

0 
0 
0 

76 
23 
53 

27.9 
26.1 
28.8 

1 

S<> 

11 

4 

H  7 

A.  6 
4.0 
5.1 

'l 
1 

0 

13 
8 
5 

3.2 
,5*1 
2.0 

2 
,1 

3 
1 

fc  2 

6.5 
4.2 
9.1 

*  1 

0 

.  1 

27 
11 
16 

9.3 
7.9 
10.7 

1 
1 

0 

160 
87 
73 

•17.0 

is.o 

15.9 

.7 
3 
4 

20 
5 
15 

12.3  t 

o*5 
14.4 

0 
C 

$ 

54 
20 
34 

19.6 
26.0 
17.1, 

0 
0 
0 

23 

<>* 
14 

«*8*1  *  » 
8.5 

1 

1  1 

0 

31 
20 
.11 

•  18.0 
19.2 
16.2 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 

♦  0 


♦  9 

♦  9 
1.0 


1.1 
.0 
1.7 

.0  . 

•  0 

*0 

1.2 
.0 

.0 

•  0 
.0  * 

•  0 

x  .0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

1.6 
2.9 
.0 

\ 

•  0 

•  0 

,.0 

.4 
.0 

•  9 

.0 
.0 
.0 

•  4 
Wl 

.0 

.4 
1.0 

•  0 

.5 

•  6 
.4 

2.2 

•  0 
4.5 

•  3 

•  7 
.0 

•  7 
.6 
.9 

*  .0 
.0; 

•  0" 

•  0 
.0 
.0 

.3 
.5 
.0 

<> 

•  0 

io 

.0 


.0 
♦  0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


^OrfBER 

f 


TOTAL 
NUMBER 


2,347  4*4 
1,438  4*8 
909  3*6 


7,906 
4,943 
2*963 


14*8 
16*6 
12*5 


56  100*0 
20  1C0.0 
36  100*0 


45,266  64*7 
24,719  83*0 
20,547  86*9 


266 
125 
141 


1 

1*1 

28 

31.5 

61 

68*5 

1 

3*2 

10 

32.3 

21 

67*7 

0 

♦  0 

18 

31.0 

40 

69*0 

1 

•2 

86 

21.4 

316 

78*6" 

0 

•  0 

41 

22.8 

139 

77*2 

1 

♦  5 

45 

x20»3 

177 

79*7 

1 

•  6 

50 

29.4 

120 

70*6 

0 

.  .0 

25 

29.1 

61 

70*9 

1 

1*2 

25 

29*8  . 

59 

70*2 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

LOO.  0 

0 

♦  0 

0< 

.0 

0 

.♦0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

33 

47*8  . 

36 

52*2 

0 

•  0 

22 

50*0 

22 

50*0 

0 

♦  0 

n 

44*  0 

o  14 

56*0 

1 

2.9 

o 

8 

22.9 

27 

77*1 

1 

4*2 

6 

25*0  * 

18 

75*0 

0 

*0 

2 

18*2 

^  9 

81*8 

0 

.0 

"  3 

4.9 

58 

95*1 

0 

♦  0 

'  2 

5.9 

32 

94*1 

0 

•  0 

r,  1 

3.  7 

26 

96*3 

0 

.0 

7 

5.1 

127 

92*7 

0 

•°, 

1 

1.4 

69 

97*2 

0  * 

♦0  1 

6 

9.1 

58 

87*9 

1 

♦4 

7 

2.9 

232 

97*1 

0 

.0 

3 

2.4 

123 

97*tf 

1 

♦  9 

4 

3.5 

109 

96*5 

^0 

.0 

0 

*  .6 

14,  100*0 

0 

♦  0 

0  0 

♦  o. 

9 

100*0 

0 

♦0 

o 

<  *o 

5 

100*0 

0 

.0 

77" 

28*3  , 

194 

71*3 

0 

.0 

24 

27*3 

64 

72*7  / 

0  > 

♦  0 

53 

28*8 

130 

70*7  / 

0 

.0 

12 

5.0 

226 

95*0/ 

0 

.0 

5 

5*0 

96 

95*0 

0 

.0 

T 

5.1 

130 

94*4 

ff 

0 

.0 

15 

3.7 

388 

96*3 

0* 

.0 

9 

5.7 

149 

94*3 

0 

.0 

6 

'  2.4 

239 

|7*6 

0 

.0 

4 

8.7 

42 

,91*3 

0 

.0 

t 

4.2 

23 

/  95*8 

0 

.0 

3 

13.6 

19 

s  1 

86.4 

2 

•  7 

30 

10.3 

26,6 

85.7 

1 

♦7 

13 

9*3 

UZ7 

90*7 

1 

♦  7 

'     .  17 

»11.3 

133 

88*7 

1 

.1 

168 

17*8 

7.74 

82.2 

0 

♦  0 

90 

18*6 

. ;  394 

61*4 

1 

.2 

78 

17*0 

•  380 

83*0 

3 

1.8 

23 

14*1 

133 

81*6 

1 

1.7 

6 

.  10*2 

51 

86*4 

2 

1.9 

17 

16*  3  ' 

82 

78*8 

0 

•  0 

54 

19*6  / 

222 

80*4 

0 

.0 

20 

26*0 

57 

74*0 

0 

.0 

34 

17*1 

165 

82*9 

3 

.9 

34 

t 

9*8  • 

3^3 

90*2 

1 

♦5 

0  16 

8*8  • 

166 

91*2 

-  2 

1.2 

18 

10*9  ; 

147 

'89*1 

0 

.0 

31 

18*0  I 

141 

82*0 

0 

.0 

20 

19*2 

84 

•  80*8 

0 

.0 

11 

16*2| 

57 

? 

83*8 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

♦  0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

A 

♦  u. 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

6 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

♦  0 

0 

***  .0  m 

0 

I  .0 

0 

I  *° 

0 

/  *o 

i 

I 

3 

2*2 

1 

1.4 

2 

3.0 

0 

♦  0' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

Vo 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.4 

0 

.0  " 

1 

.5 

0 

♦o- 

0 

.0 

Oi 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•6 

0 

•  0 

0. 

♦  0 

<* 

0 

♦0 

0 

•  0 

P 

♦  0 

O 

0 

0 

♦  0^ 

0 

•  0 

7 

4.3 

3.4 

5 

4.3 

6 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

tf 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

;0 

0 

•  0 

56 
20 
36 


5*3,436 
29,787 
23,651 


89  H  ' 

31 

56 

402 
180 
222 

170. 
86 
84 

1 

1  * 
0 

69 
44' 
25 , 

35 
24 
11 

61  . 

34 

27 

-137 
71 
,66 

239 
126 
113 

14 
9 
5 

272 
86 
184 

238 
101 

'  403 
156 
245. 

46 

24 
22 

290 
140 
150 

942 
484 
458 

163 
59* 
104 

276 
77 
"199 

347 
182 
165 

*  172 
104 
68 


■  I 


v  i  '  r**  w 


229.  v 


nil  c  k  ASfflf  f  ATP  n*e*«<  AM)  OTHER  AWAAOS  SASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  SEYONO  HIGH  SCHOOL  XONfERRED  BY 
TAfttE  '#     lSlTUT!«S^^  ETHNICITY.  ANO  SEX*    INSTITUTION.  STATE  ANO  NATION  1978-79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUM6ER  I 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISUNOER 


HISPANIC 


TDTAL 
MINORITY 


MHlTEf. 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


NUMBER 


NORTH  CAROLINA 

v  , 

NC    CRAVEN  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  *  0  ♦<> 
.    FEMALE  0,  .0 

,     HALE  0  .0 

NC    OAVIOSON  CO  CMTY  COLLEGE 
JOT AL  0       >0  m 

•FEMALE  0  .0 

MALE  .'0  .0 

:HC    DUKE.  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

-  FEMALE"  0  .0 

KALE  0  .0 

NC    DURHAM  COLLEGE 
'  TOTAL  0  *0'N 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

NC  'DURHAM  TECHNICAL  INST 
TOTAL    "  5  1.1 

FEMALE       ,         2  ♦S 
MALE  3     ,1.*  c 

NC  •  EDGECOMBE  TECH  INST 
TOTAL*'  0  -*0 

FEMALE  ,0  .0 

HALE       f    '     0  *0 
NC    EL CN  COLLEGE 
TOTAL  .  0 

FEMALE  0 
MALE  0- 
NC    FAYETTEVILLE  TECH  INST 
TOTAL  V 
FEMALE  .  2 
MALE    '*  2 
- NC    FORSYTH  TECHNICAL 
TOTAL  1 
FEMALE  0 
HAL.E  1 


•  0 
.0 

•  0 


•  8 

•  7 
INST 

•  2 

•  0 

•  3 


NC    GARDNER-WEBB  COLLEGE 


•0* 

.0 

.0 


.0 
.0 

•  0, 

*0t 

•  0 
.0 

♦0 

•  0 

•  0 


2.9 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


TOTAL   '    *    ,  0 
FEMALE.  *  0 
MALE  0 
NC    GASTON'  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NC    GREENSBORO  COLLEGE 
TOTAL      c  0  . 

FEMALE  0  , 

MALE  *0 
NC    GUILFORD  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE       V        0  ' 
MALE  0 
NC    GUILFORD  TECHNICAL  INST 
TOTAL  '0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NC    HALIFAX  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  3  2.0 

FEMALE  *  3 
MALE  0 
NC    HANI LTCN  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMACE  0 
)        MALE  0 
NC    HARDBARGER  JC  BUSINESS 
TOTAL  0    .  .0 

FEMALE  0       •<>  - 

HALE  0        *0  , 

NC    HA  YWOOO  TECHNI CAU  I NST 
TOT£L  2  *7 

FEMALE  0  .0 

MALE  2        .9,  • 

NC    ISOTHERMAL  CMTY  COLLEGE 


. TOTAL 
FEMALE 
MALE  . 


•0 
.0 
•  0 


NC    JAMES  SPRUNT  INSTITUTE 


TOTAL 
FEMALE 
MAL& 


•  0 

•  0 

•  0 


NC    JEFFERSON  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

*  FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

'NC    JOHNSTON  TECHNICAL  INST 
TOTAL  1  »6 

"FEMALE^  1  U\ 

MALE,  0  .0 

NC    JOHN  WESLEY  COLLEGE 


50 

28*4 

1 

.6 

31 

29*5 

0 

•  0 

19 

26*8 

1 

1.4 

21 

6.8  0 

0 

•  0 

II 

7.0 

0 

♦  0 

10 

6.7 

0 

.0 

6 

9.2 

3 

4.'6 

2 

'  6.3 

2 

6  .3 

4 

12.1  . 

1 

3.0 

97 

100.0 

0 

♦  0 

45 

100.0 

0 

•  0 

52 

100.0  . 

0 

.0 

169 

37.0 

5 

1.1 

107 

43.9 

4 

1.6  „, 

62 

29.1 

1  * 

81 

42.9  • 

0  • 

.0 

49 

51.0 

0 

•  0 

32 

34.4 

0 

.0  - 

3 

12.5 

0 

♦  0 

3 

13.6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

89 

16.3 

6 

1*1 

45 

18.4 

-  2 

.  .8* 

44 

15.3 

.  .4* 

1.4 

101 

15*2 

0 

v.o 

f30 

<  9.8 

0 

•  0 

71 

19.8 

0 

•  0 

1 

2.4  ' 

p 

.0 

1 

2.5 

t  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

22 

5.5 

0 

♦  o' 

<  8 

4.8 

•  0 

•  0 

14 

6.1 

0 

.  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

.  0 

.0 

0 

«:S 

0 

0 

0 

.0 

*  0 

•  0 

0 

.0 

*  0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

92 

20.3 

0 

15.1 
24.4 

40.8 
34.6 
26  ^54.2 


30 
62 


62 
36 


31 
11 

20 

46 

34 
14 

3 
1 

'  2 


48.4 
84.6 
39.2 

?2*0 
22.1 
21.9 

1.0 
1.2 
.9 


TOTAL 

Female 

MALE 


.0 

♦  0 

<.7 
.0 
2.1 

♦  0 
.0 
.0 

.5 

♦  6 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
•  .0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


X 

.  * 

NUMBER 

x 

.  NUMBER- 

X 

0 

.0 

51 

29.0 

124 

70*5 

0  o 

♦D 

31 

29.5 

74* 

70*5 

A 

u 

A 

*  u 

20 

28*2 

50 

70*4 

0 

.0 

21 

6.8 

286 

93*2 

0 

.0 

•  11 

.7.0 

*  146 

93*0 

0 

A 

♦u 

10 

6.7 

140 

93.3 

-o 

♦  0 

9 

13*8 

56 

86*2 

0 

♦0 

4 

12.5 

28 

87*5 

0 

*  A 

•  u 

5 

15.2 

28 

84*8 

6 

.0 

97  100*0 

0 

•  0 

0 

\0 

45  100.0' 

0 

.0 

0 

A 

♦  u 

52 

LCO.C 

0 

•  0 

1 

•  2 

180 

39*4 

277 

60*6 

0 

.0 

113 

46*3 

131 

53*7 

1 

.5 

67 

31.5 

146 

6S*5 

0 

♦  0 

81 

42*9 

107 

56*6 

0 

.0  . 

49 

51.0 

46 

47*9 

0 

.0 

92 

*34.4 

> 

61 

*65*6 

0 

♦  0 

3  . 

12.5 

21 

87*5 

0 

♦0 

,3 

13.6 

19 

86*4 

0 

.0 

0 

•  0 

«  c 

100*0 

20 

3.8 

119 

22.4 

412 

77*6 

6 

2.5 

55 

22*5 

189 

77*5 

14 

4.9 

.  64 

22*3 

223 

77*7 

0 

.0 

102 

v15.3 

364 

84*7 

0 

•0 

30 

9*8  ' 

277 

90*2 

0 

.  0 

72 

20*1 

287 

79*9 

0 

.0 

1 

2.4 

.  41 

97.6 

0 

♦p 

r 

2.5 

39 

97*5 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

100*0 

r 

•  3 

23 

5.  8 

vs370 

93*0 

0 

.0 

8 

4.8 

'160 

95*2 

1 

♦4  - 

15 

6*5 

210 

91*3 

0 

♦  0 

;0 

1 

100*0 

<  0- 

.0 

.0 

1 

100*0 

0 

A 

♦  u 

N  c 

.0 

0 

#  *0 

0 

.0 

b 

.0 

18*100*0 

0 

♦0  t 

•0 

•  0 

4 

100*0 

0 

V.  0 

.  0 

"  *0 

14 

100*0 

0 

♦  0 

92 

20*3 

361 

79*7 

0 

♦  0 

30 

15*1 

169 

84*9 

0 

.0 

62 

24*4 

192 

75*6 

0 

\0 

66"  43.4 

86 

56**  6 

0 

.0 

39 

37*5 

65 

«.5 

0  • 

.0 

27 

56*3 

21 

43*8 

0 

.0 

*  31 

48.4 

33 

51*6 

0 

.0 

11 

84*6 

2 

15.4 

0* 

.0 

20 

39*2 

31 

60;  8 

1 

#5 

50 

22*9 

166 

77*1 

0 

.0 

35 

22*7 

119 

77*3 

1 

1.6 

15 

23*4 

49 

76*6 

0 

•  .0 

5 

"  1*6 

301 

98*4 

0 

♦o' 

1 

1.2 

83 

98*8 

0 

.0 

$ 

1*8 

218 

98*2 

b 

.0 

25 

14.0 

154 

86*0 

v0 

.0 

12 

17*9 

55 

82*1 

0 

.0 

13 

11*6 

99 

88*4 

.6 
1.4 

.0 

.0 
.0 
.0 

Jo 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


43 
21 
22 

42 

22 
20 

20 
7 
13 

0 
0 
0 


32.6 
30*4 
34*9 

53*2 
91*7 

3**4 

12.7 
9*7 
15*3 

.0 
.0 
.0 


89 
46 
41 

37 
2 
35 

137. 
65 
72 

2 
1 

'  1 


67.4 
69.6 
65*1 

46*8 
8*3 
63.6 

87.3 
90*3 
84.7 

100*0 
100*0 
100*0 


NUMBER 

I 

NUMBER 

v 

1 

.6 

176 

0 

•  0 

105 

1 

1.4 

71 

♦        0  - 

.0 

307 

0 

•0 

157 

0 

•  0 

150 

0 

•  0 

65 

0 

•  0 

.  32 

0 

.0 

33 

.  0 

* 

97 

!  2 

45 

0 

.0 

52 

0 

.0 

457 

0 

;o 

244 

0 

.0 

213* 

1 

•  5 

189 

'  1 

1.0 

96 

0 

.0 

93 

0 

•0 

24 

0 

•  0 

22 

0 

.0  * 

2 

0 

•  0 

531 

0 

•  0 

244 

0 

.0 

287 

c 

•  0 

666 

0 

♦  0 

307 

0 

♦  0 

359 

0 

•  0 

\  42 

0 

•0 

40 

-  0 

♦  0 

2 

5 

1.3 

398 

0 

.0 

168 

-  5 

2.2 

230 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

0 

,  *0 

<o 

- 

0 

•0 

18 

■>  0 

♦  0  *" 

4 

0 

♦  0 

14 

0 

.0 

453 

0 

.0 

199  ^ 

0 

.0 

254 

0 

.0 

152 

0 

.0 

104 

0 

♦  0 

46 

0 

.0 

64 

0 

.  *o 

13 

0 

51 

0 

•  0 

\ 

218 

0 

•  0 

154 

0 

•0 

64" 

0 

•  0 

306 

0 

.0 

84. 

0 

Uo 

222 

0 

♦0 

179* 

0 

.0 

67 

0 

•  0 

iir 

0 

•  0 

132 

0 

•0 

69 

'  0 

•0 

63 

•0 

•  0 

*? 

•  0 
•0 
.0 

•0 

•  0 

•0. 


79 
24  ' 
55 

157^ 
72 
65 

2 
1 
1 


eric  >  ; 


f 


230 
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TABLE  S^-tfSSQClATE  OECREESANO > OTHER  AWARDS  BASSO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  CONFERRED  BY 
INSTITUTIONS  t)F    HIGHER  EDUCATION  .BY  RACE,  ETHNIC  ITY .  AND  SEX:  INSTITUTION*  STATE  AND  NATION  1970-79 


AMERICAN  IftOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

'  NUMBER         t  ^ 

NORTH  CAROLINA 

NC  .KING'S  C-CHARLOTTE 
'    TOTAL  4  1*6 

FEMALE  4  2.0 

NILE  0   .  .0 

NC    KING'S  COLLEGE-RALEIGH 
TOTAL  0  .0 

female  o  .o 

MALE  0  .0 

NC    LEES-HCRAE  COLLEGE 
TOTAL  0  x  .0 

FEMALE   •  0  .0 

HALE  0  .0 

NC  .  LENOIR  CMTt  COLLEGE  . 
TOTAL  0     *  .0 

FEMALE  0  .0 

.    MALE  0  .0 

NC  LENOIR-RHYNE  COLLEGE 
*     TOTAL  0  #0 

femaCe  0  .0 

HALE'  0  .0 

NC    LOUISBURG  COLLEGE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


IfHlTE  t 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SI OE NT 
ALIEN 


TOTAL 


i55 

/20 

/  99 
'  30 
69 

2 
1 
1 

76 
43 
33 

0 

0- 
0 


21*9 
17*5 
39*2 

41*3 
50*0 
38.3 

1.4 

.  1*3 
1*4 

22*0 
25*1 
20*4 

.0 

♦  0 

•  0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE*-'  , 
NC    MARS, HILL 
•  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1  .7 

1  1.5 

<0  "  .0 
COLLEGE 

,      C  .0 

0  .0 

0  .0 


23  16*8 
15  22*7 
8'  11.5 

1  50*0 
1  100*0 
0  .0 


NC    MARTIN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  »0 

FEMALE    <  A  .0 

MALE  0  .0 

NC    MAYLANO  TECHNICAL  INST 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    MCDOWELL  TECHNICAL  INST- 


TOTAL 
FEMALE 
MALE  _ 
*  NC  METHODIST 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
NC    MI  TCHELL 
"TOTAL  ' 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

COLLEGE 
0 
0 
0 

CMTY  college 

0  .0 
0  .0 
0        .0 . 


♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 


NC    MONTGOMERY  TECH  INSTITUTE 
TOTAL  0  ;0 

FEMALE  >      0       *0  * 

MALE  ,  0  ,0 

NC    MONT RE AT- ANDERSON  COLLEGE 
TOTAL  !    2  106 

FEMALE  1  1*5 

MALE        ;    |    1  1*6 
NC    MOUNT  OLIVE  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  1  0 

MALE  t  0 

NC    NASH  TECHNICAL 
'TOTAL  '  3 

FEMALE  2 
MALE        ,      \  1 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

INSTITUTE 
3*3 
3.8 
2.6 


30 
13 
17 

0 
0 
0 

76 
6 
70 

•  "  1 
0 
I 

38 
17 
21 

9 
4 
5 

6 
2 
4 

7' 
5 
•2 


30*6 
31*7. 
29*8 

•  0 

•  0 

-  *0- 

56*3 
15*0 
73*7 

50*0 

•  0 
50*0 

17*4 
17*0 
17*6 

> 

15*5 
20*9 
13*2 

4.8 
3.1 
6.6 

7.9 
8.2 
7.1 


14  15.4 
10  18.9 
4  10.5 


NC    PAMCICO  TECHNICALvINST 


0 
0 
♦0 

♦  0 

•  0 
.0 

INST 


■  TOTAL 
*  FEMALE 
*        MA  L  E 
NC    PEACE  COLLEGE 

TOTAL  '0 

Female  ,  o 

MALE    \.  0  , 

iNC    PIEDMONT  TECHNICAL 

TOTAL  0  .0 

■    'FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
NC    PITT  TECHNICAL  INSTITUTE 

TOTAL  5  1.8 

»     FEMALE  0  .0 

MALE     .  5  3.8 

NC    RANOOLPH  TECHNICAL  INST 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  r'O 

MALE  0  .0 

NC    RICHMOND  TECHNICAL  INST 

TOTAL  4  .2.1 

FEMALE  1  1*6 

MALE  3.  2.4 
NC    ROANOKE  BIELE  CCLLEGE 

TOTAL     ,  0  .0 

'    FEMALE  0  .0 

MALE  0*  .0 


17 
7 
10 

1 
1 

0 

51 
33 
16 

8 


5 
2 
3 

45 
13 
32 

0 
0 
0 


34W 
35.0 
34.5 

.5 
♦  5 
♦° 

46.4 
60.0 
32.7 

18.2 
16.1 
20.6 

3.1 
2.9 
3.3 

24.1 
20.3 
26.0 

♦0 
.0 

•  .0 


nun □ ck 

* 

* 

NUMBER 

NUMBER 

% 

NUMBl \ 

f 

NUMBER 

X 

NUMBER 

.0 

"  0  ' 

.0 

59 

23.5  " 

192 

76*5 

0 

•  0 

251 

I 

' 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

39 

19.5 

161 

8!%5 

0 

•0 

200 

o 

♦  0 

o 

.0 

20 

39.2 

31 

60.8 

\ 

0 

•0 

51 

0 

.0 

.0 

.0 

99 

41*3 

138 

57.5 

3 

1.3 

x  240 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

30 

50.0 

28 

46.7 

2 

3.3 

60  * 

A 

u  - 

.0 

•  o 

.0 

69 

38.3 

110 

61*1 

1 

•  6 

180 

- 

0 

♦  0 

•  0 

.0 

2 

1.4 

145 

98*0 

1 

.7 

148 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

1.3 

74 

98*7 

0 

•  0 

75 

o 

.0 

0 

♦  0 

1 

1.  4 

71 

97*3 

1 

1.4 

73 

* 

0 

•  0 

0 

-  .0 

,76 

22.8 

257 

77*2 

0 

•  0 

333  • 

0 

,♦0 

0 

.0 

43 

25.1 

128 

74*9 

0 

.0 

171 

o 

♦  0 

♦  0 

33 

20.4 

129 

79*6 

0 

•  0 

162 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

"0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

'  J 

100*0 

0 

.  ♦o 

1 

o 

A 

.  u 

o 

♦  0 

o 

.  0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

0 

.0 

1 

i7 

25 

18*2 

112 

81*8 

0 

.0 

137 

0 

1" 

1.5 

17 

25.8 

49 

74*2 

0 

•0 

66 

0  * 

.0 

o 

.0 

g 

'11.3 

63 

88*7 

0 

•  0 

71 

0 

.0 

,  0 

•  0 

1 

5C.0 

1 

50*  0 

0 

•0 

2 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

100.0 

0< 

.0 

0 

is 
*  r 

0 

.0 

*  0 

A 

♦  u 

0 

.0 

I 

)0*  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

30 

30.6 

68 

69*4 

0  • 

.0 

98 

0 

•  0 

0  . 

♦  0 

13 

31.7 

28 

68*3 

0  « 

.0 

4* 

0 

.0 

Q 

♦0 

y.  17 

2  9*8 

40 

70*2 

(  0 

•  0 

57 

i 

s 

0 

.0* 

0 

.0 

>  0 

.0 

84 

100*0 

0 

•  0 

84 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

40 

100*0 

^\  0 

•  0 

40 

0 

.0 

'0 

♦  0 

*i    •  o 

•  0 

44 

100*0 

0 

» 

♦  0 

44 

1 

.7 

0 

.0 

'  77 

57.0 

58 

43*0 

0 

♦  0 

135 

2.5 

0 

•  0 

17.5 

33 

82*5 

.  0 

.0 

40 

v 

0 

.0 

0 

.0 

V  70 

73.7 

25 

26*3 

0 

*  .0 

x  95/ 

j 

0 

.0 

0 

•0 

1 

5C.0 

i" 

50*0 

0 

♦0  • 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

•  ^ 

50.  d 

I 

50*0 

'  0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

38 

17.4 

181 

82**6 

0 

.0 

219 

0 

.0 

0 

.0 

17 

17.0 

83 

83*0 

0 

.0 

100 

0 

.0 

o 

*0 

21 

17.6 

98 

82*4 

0 

.0 

119 

0 

•  0 

0 

♦  0 

9 

15.5 

49 

84*5 

0 

♦0. 

58 

0 

♦  0 

0 

.0 

4  , 

20.0 

V  16 

80*0 

.0 

•  0 

\  "  20 

0 

.0 

o 

•  .0 

5 

13.  2 

33 

86*8 

0 

.0 

\  38 

\ 

0 

.0  . 

0 

.0 

8 

6.3 

118 

93*7  * 

0 

.0  * 

.0 

0 

.0 

3 

4.6 

62 

95*4 

0 

.0 

45 

0 

.0 

Q 

♦0 

5 

8.2 

56 

91*8 

0 

.0 

r-  \ 

0 

,.0 

0 

.0 

7 

7.9 

82 

92*1 

0 

.0 

89S 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

8.2 

56 

91*8 

0 

•  0 

61  . 

0" 

.  0 

"0 

2 

7.  1 

26 

92*9 

o# 

.0 

,28 

1 

1.1 

0 

.0 

18 

19U8  / 

72 

79*1 

1 

1.1 

'  91 

1 

.1.9 

0 

.0 

13 

24.5 

40 

75*5 

0 

•  0 

«  53 

0 

'  .0 

"0 

♦  0 

5 

13.2 

32 

84*2 

1 

2.6 

38 

0 

.0 

0 

>  .0 

17 

34.7 

32 

65*3 

0 

•  0 

49 

0 

•  0 

0 

♦  0 

7 

35.0 

.13 

65.0- 

0 

•  0 

20 

0 

.0 

o 

♦  0 

10 

34.  5 

19 

65*5 

0 

*;o- 

*  29 

1 

.5 

0 

.0 

x 

2 

1.0 

199 

99*0  " 

0 

.0 

201 

1 

.5 

0 

.0 

2 

1.0 

199 

99*0 

0 

•0 

201  , 

0 

.0 

o 

♦C 

0 

.0 

0 

a 

•  0 

<  0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

-  0 

♦tr 

—  51 

46.4 

*  59 

53*6 

0 

.0 

110 

0* 

.0 

0 

♦  0 

33 

60.0 

22 

40*0 

0 

♦  0 

55'  - 

0 

.  0 

0 

♦  0 

*  18 

32.7 

37 

67*3 

0 

•0 

,   >-  55 

2 

I 

.7, 

o- 

•6 

58 

20*7 

222 

79*3 

0 

•  0 

280 

1 

♦  7 

0 

25 

16.8 

124 

83*2 

6 

j*0- 

149 

1 

.  8 

0 

♦0 

33 

25*2 

98 

74*8 

0 

J.o 

131  * 

I 

•  6 

o 

.0 

6 

3*8 

153 

96.4  " 

0 

♦0. 

159 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

2*9 

66 

97*1 

0 

•  0 

68 

1 

1.  1 

0 

.0 

V-  A7 

95.6 

0 

♦0 

f 

*    '  '91 

0 

.0 

0 

•  0 

49 

26*2 

138 

73*8 

0 

•  0 

*  w 

0 

.0 

0 

.0 

14 

21*9 

50 

78*1 

0 

•0 

64 

0  • 

^.0 

0 

.0 

35 

28*5 

89 

71*5 

0 

•  0 

123 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

*4 

100*0 

0 

•  0 

4 

0 

♦  0 

0 

.0 

%  0 

♦0 

4 

100*0 

0 

4 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

V- 

0 

-  Q 

) 

\ 
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y in  e  v      A«<nr!ATFOPG*EES  AND  OTHER  AW AROS  MSEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOCL  CONFERREOTBY 
!        ^tju^  ETHNICITY,  WO  SEX:     INSTITUTION,  STATE  AND  NATION  1978-79 


AMERICAN  INDIAN 
At AS KAN  NATIVE 

NUMBER  I 


'  , BLACK  ASIAN  OR 

NO>-HlSPANIC'PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


NORTH  CAROLINA 

NC    ROANOKE-CHOWAN  TECH  INST  ^ 
TOTAL  1  *8' 

FEMALE  0-  .0 

'  MALE  1  3.2 

NC    ROBESON  TECHNICAL  INST 
TOTAL  72  35.5 

FEMALE  24  38*1 

MALE  48  34.3 

NC    ROCKINGHAM. CMTY  COLLEGE- 
TOTAL  0  .0 
FEMALE*,              0  .0 
HALEY  0  .0. 
NC    ROWAN  TECHNICAL  INSTITUTE 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE  0  ,.0. 
'  '  ^MALE              o  s.o 
NC  «>SA  INT,  MARYf  S  COLLEGE 
1     TOTAL  0  .0 
FEMALE                0  .0 
MILE  0  .0 
NC    SAMPSON  TECHNICAL  INST 
.TOTAL                3*  2.0 
FE'ALE  0  .0 
MALE,     <           3  4.5 
NC    SANDHILLS  CMTY  COLLEGE 
'    TOTAL     **       >L  »3 
FEMALE  1  »5. 
MALE          31       0  .0 
NC    STHE&TN'BAPT  1ST  THEOL  SEM^ 
TOTAL',               0  .0 
^     FEMALE*  0        .0  ' 
MALE         "       0  .0 
NC    SOUTHEASTERN  CMTY  COLLEGE 
"    TOTAL  4  *  2.1 
FEMALE        ,        2  1.5 
MALE             ,    2  3.5 
NC    SOUTHWESTERN  TECH  INST 
TOTAL               17  9.7 
FEMALE             \1  8.5 
MALE  *         „.  10  10.8_ 
NC    STANLY  TECHNICAL* INST 
-  .  x   v  TOTAL      »  **        1  1*1 

FEMALE  1      2.3  , 

'  \      MALE  0  .0 

NC    SJRRY  COMMUNITY  COLLEGE 

*  TOTAL  0     /  .*0  . 
FEMALE  0  .0- 

MALE  *  ,  0  .0 

NC    TECH  INST  CF  ALAMANCE 

TOTAL    .  0*  .0 

*    FEMALE  0  .0 

HA  LE.  <       "       0  .0 
NC-  TRI-COUNTY  COMMUNITY  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MA*LE  0  .0 

NC    ELIZABETH  CITY  STATE  U 
TOTAL  "  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0   v  .0 

NC    FAYETTEVL  ST  UNIVERSITY 
?TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    NC  AGRL  £  TECH  STATE  U 
"  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  7  0  *0' 

S      NC    NC  SCHCOL  CF  THE  ARTS 
TOTAL  ,0  .0 

FEMALE  "0  .0 

*  'MALE  0  '  ,.0 

NC    NC   STATE  JJ  AALF'iH 

*  TOTAL  *1  »8 
FEMALE   -  1*  4.8 

MALE  0  .0 

4NC    U  OF  NC  AT  CHAPEL  HILL 
TOTAL  1  1*4 

FEMALE  1  1*6 

MALE    •  0*  .0 

NC    U  OF  NC  AT  WILMINGTON 
\  TOTAL  "0        .0  . " 

FEMALE  "  0    '  .0 

'    MALE  *  0  .0 

NC.  VANCE-GRAN VL  CMTY  COLLEGE 

*  TOTAL  0        .0     '  i 

•'FEMALE  0  .0 

"MALE  s  '    0  .0 

NC    WAKE  TECHNICAL  INSTITUTE 


6ER 

\ 

X 

NUMBER 

hi  mi  co 
NUHdcK 

1 

79 

66.9 

0 

.0 

0 

57 

65.5 

0 

.0 

0 

22 

71.0. 

0 

.0 

0 

43 

21.2 

0 

.0 

0 

14 

22.2 

0 

.0 

0 

29 

20*7 

0 

•  0 

0 

46 

16.7 

2 

.7 

0 

19 

15^1 

1 

.8 

.0 

27 

18.0 

1- 

'  .7 

"0 

26 

8  .3 

0 

.0 

0 

17 

12.7 

0 

.  »o, 

0 

9 

5.1 

0 

.0 

0 

o 

♦  0 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

r  0 

,  .0 

-w  0 

•  0 

.0 

o 

49 

32.5 

0 

•  0 

0 

26 

31.0 

0 

.0 

0 

23 

34.3' 

0 

.0 

0 

*  42 

11.6 

0 

.0 

28 ' 

13.5 

0 

•°  * 

0 

14 

9.0  .< 

0 

.0  \ 

3 

.  0 

•0 

0 

.0 

o 

0 

.0 

"  0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

51 

27.1 

'  0 

•  0 

0 

40 

30.5 

0 

7  .0 

-  0 

11 

19".  3  * 

0 

•  0 

0 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE,  . 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


-NON-RESIDENT^ 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


ERLC 


.0 
.0 
.0 

.0 
♦0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
♦0 
.0 

•0 
.0 
.0 

;o 
•o 
•o 


♦  o 

1.9 

♦  0 

•°\ 

•  0 

•  0 


80  1 

67*8 

38 

32.2 

0 

•  0 

57 

.65.  5 

30 

34*5 

o 

•0 

23 

74*2 

Q 

2  5.  8 

o 

♦  0 

115 

56.7 

88 

43.3 

0 

.'0 

38 

Aft  % 

25 

39.7 

0 

•  0 

T7 

CC  ft 

63 

45.0 

0 

•0 

48 

17.4 

228 

82*6 

0 

•  0 

9  ft 

15*9 

106 

84.1 

0 

•  0 

CO 

10  7 
10.  < 

122 

81.3 

0  ' 

•0 

26 

'8.3 

285 

91.3 

1 

•3 

17 

12*  7 

117 

-  87.3 

0> 

•  0 

9 

5.1 

168 

94.4 

1 

•  6 

%  0 

•  0 

102 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

*  102 

100.0 

0 

•  0 

0 

.  u 

o 

♦  0 

0 

•  0 

52 

34*4 

99 

65.6 

•0 

26 

31.0 

58 

69*0 

0 

•  0 

26 

.38.8 

41 

61.2 

0 

.0 

46 

12.7 

316. 

87.3  • 

0 

•  0 

29 

14.0  ■ 

178' 

86*0 

0 

,0 

17 

11.0 

138 

'89*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

30 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

1  0 

•  0 

0 

.0 

29 

100*0 

0 

♦  o- 

55 

29.3 

133 

70*7 

0 

•  0 

42 

32.1 

89 

67*9 

0 

•  0 

13 

22.8 

44 

77*2 

0 

•  0 

118 
87 
31 

203 
63 
140 

276 
126 
150 

312 
134 
178 

102 
-  102 
0 

151 

-84 
67 

362 
207 
155 

30 
1 
29 

188 
131 
57 


zVjy  iW_, 
1  s&zvfr 

0 
0 

'  0 

.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 

♦  0 
•0 
*0 

i> 
19 
8 

/-  11 

10*9 
.  9*8 
11*6 

156  89.1*! 
74     90*  2 
82\  88*2 

0 
0 
0 

.0 

.0  ' 
.0 

17.5 
82 
93 

M 

■  2"' 
l< 

0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

"  *ot 

*0 
♦  0 

4 
3 
1 

4*3 
7*0 
2*0 

90  95*7 
40  93\0 
50  98*0v 

o 

0 

0 ' 

.0 
.0 
♦  0 

94 
43 < 
51 

10 
0 
10 

5.3 
^  .0 

lo.cr 

^0 

"? 

.0 
.0 

•  0 
f 

♦  0 
.0 

*  •? 

0 
0 
0 

*0 
•0 
♦  0 

10 
0 
10 

5*3 
.0 
10*0 

177  94*7 

Of     &  V  V*  V 

90  90*0 

\  0 

\     '  0 

\  0 

♦0 
.0 

•o  9 

*  187'* 
87 
100 

62 
23 
39 

19.7 
15.1 
24.1 

0 

*0 
0 

0 
0 
0 

♦0 

*0  ' 
*0 

62" 
*  23 
39 

19*7 
15*1 

24*1 

i 

252  80*3 
129  84*9 
123  75*9 

1  0 
I  0 

,  0 

.0 
♦0 
.0 

314 
,  152 
162- 

0  ' 

0 

0 

n  *0 
.0 

'•° 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 

,  0 

a 

♦  0 

♦0  " 
*0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

108  100*0 
30  100*0 
78  100*0 

0 
0 
0 

.0 
♦  0 
♦0 

108 
30 
78 

,4 
4* 

0" 

100.0 
100.0 

:  '  .o 

0 
0 
0 

.0 
.0  * 
.0 

0 
0 
0 

*0 
*0 

4 

6 
0 

100*0, 
100*0 
•  0 

0  *o 

0<v<  *o 
0  *0 

0 

6  0 
*  0 

♦  0 

,.o 

•  0 

4 
4 
0 

11 

2 
9 

22.0 
33.3* 
20. 5 

1 

0" 

.1 

2.0  ' 

•  0 
2.3 

5 
0 
5 

10*0 
•  0 
11*4 

17* 
2 
15 

34*0 
33,3 
34*1 

33  66*0 
4  66*7 
29  65*9 

"0 
0 
0 

♦  0 
.0 
♦0 

50 
6 
44 

9 
8 
1 

90.0 
88.9 
100.0 

0 
0 
0 

.0  * 
•  0 
.0 

0 
0 
0 

.0 

♦"o 

*0 

9 
8 
1 

,  90*0 
>88*9 
100*0 

«        1  10.0, 
1  11.1 
0  .0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

io^ 

9 

1 

1 
0 
1 

16.7 
.0 
25.0 

1 
1 

0 

16.7 
50.0 
.0 

0 
0 

0' 

.  *o 

*0 

♦o 

2 
1 

33*3 
50*0 
25*0 

4  66.7 
1  '50.0 
3  75.0 

0 
0 
0 

.0 
♦  0 
.0 

6 

2 
V 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 

•  0 

♦  0 

3 
1 

2 

2*4 
4*8 
1*9 

4 
2 
2 

3.1  • 

9.5 

1.9 

123  96.9 
19  90*5 
104  98*1 

  <0 

0 
0 

.ov 

.  .0 
•  0 

127 
21 

106, 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 

io 

.0 
.0 

0 

f0 
0 

.0 
*0 
*0 

1 
1 

0 

v  ,1*4 
1*6 
•  0 

71  98*6 
63  98*4 
8  10C.0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 

♦  o  0 

72 

.64 
8 

2 
2 
0 

7.4 
6.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 

.  »0 

/  -° 

0 

'  0 
0 

.0 
*0 
*0 

2 
2 
0 

7*4  ' 
8*0 
•  0 

25  92*6 
23  92,0 
2  100*0 

0  ' 

0 

0 

•  0 

•  0 

**0 

27 
25 
2 

87 
43 
44 

42.4  , 

47*3 

36.6 

0 
0 
0 

'•2 

'0 
0 
0 

.0 
*0 
•  0 

87  42*4 
43  47*3 
44;  38*6 

118  ,  57*6 
48  52*7 
70  6K,4 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 

•  0 

-  205 
91 
114 

43 
25 
18 

11*6 
15.0 
8.8 

3 

'  1 

2 

.8 
♦  6 

0 
0 
0 

♦0  v 
*0 

<r  *0 

46 
26 
20 

12*4 
15*6 
9.8 

323  86*8 
140  83*8 
183  89*3 

3 

1 

2 

.8 
•6 
1*0 

372 
*  167 
205 

/ 

232 

\ 

 „4j 


TABLE  5 


I  ASSOCIATE  OECREES  AND,  OTHER^AWAROS  BASEO*  ON  ,LESS-  THAW- FOUR  YEARS- OF'  WORK  8EYONO  HlCH  SCHOCL  CONFERREO  8Y 
'   INSTITUTIONS^   HIGHER  EDUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY,  ANO  SEX;     INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION,  1978-79 


AMERICAN  JNOIAN: 
ALASKAN- NATIVE 


SLACK  <    ASIAN  CR 

* NON-HISPANIC PACIFIC  ISLANOER 


\ 


NUMBER 


NUH8ER 


NORTH  CAROLINA 

NC    WAYNE  COMMUNITY  COLLEGE 
JOT  AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  .0 
NC    WESTERN  PIEDMONT  CC 
TOTAL  ,0:  .0 

FEMALE  0  .0 

.    MALE  0  .0 

NC    ULKES  COMMUNITY  COLLEGE* 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0_ 

NC/ WILSON. CO' TECHNICAL  INST 


TOTAL  1* 

FEMALE  I 

MALE  »  0 

NC    WNGATE  CDLLEGE 

TOTAL  I 

'  FEMALE  0 

MALE  1 

NC    HINSALM  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  .  0- 

HALE  0 


•  6 

i.V 
•o 

•  6 
,  .0 

1*6 

•  0 

•  0 

•  0 


65 
37 
28 

6 
3 
3 

6 
5 
I 

49" 
17 
32 

7 

5 
2 

II 
7 
4 


16*4 
20*7 
12*8 

2.8 
*2.4 
3.3 

6.1 
1.0 

30*8 
24.3 
36.0 

4.1 
4.6 
3.2 

17.7 
30.4 
10.3 


NC  STATE  TOTALS  <        95  INSTITUTIONS* 

TOTAL  '  148        .9  2,954  17.6 

FEMALE      ,         59        .7       ,1,44T  17.8 
MALE  89      1.0  1,507  17.5 


NUMBER 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 

0. 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


49 
27 
22 


.3 
.6 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


HISPANIC 
/NUMBER  X 


5~ 
2 
3 

.0 
0* 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0.1 

1 

0 

1 


1*3 
1.1 
i.4 

•  0 

•  0 

•  0 


56 
16 
40 


♦  0 

♦  tf 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  6 

♦  0 
1*6 

♦  0 
•0 
.0 


.  TOTAL 
MINORITY 

.NUMBER 


71 
40 
31 

6 
3 
3 


50 
18 
32 

9 
5 
4 

11 
7 
4 


WHITE 
NON~H!SPAN!C 

NUMBER 


17.9 
22.3 
14.2 

2.8 
2.4 
3.3 


-6-     3.3  - 
5      6*  1 
1  1.0 


31*4 
25.7 
36.0 

5.2- 

4*6 

6.3 

17.7 
30.4 
10.3 


3,207 
1,549 
1,658 


19.1 
19.0 

19. r 


326 
139 
187 

209 
120 
89 

178 
77 
101 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


82*1 
77.7 
85*8 

97.2 
97*6 
96*7 

96*7 
93*9 
99*  C 


109  68*6 

52  74*3 

57  64*0 

155  90*1'/ 

103  94*5 

52  82*5 

5i  '82*3 

16  69.6  ' 

35  89*7 


13,523  80*7 
6,577  60*9 
6,946  80.5 


,0 
,0 

o 

of  ".0 


27 


'  .0 
-  *0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0- 

4.7 
•9 
11.1 

•0 

•  0 
•0 


397 
179 
218 

215' 
123 

.  92: 

^84: 
102' 

70 
89 

172> 
109 

63: 

.62. 
*23 
39 


16,765 
8, 134 
.8,631 


NORTH- OAKOTA 

NO    BISMARCK  JUNIOR  COLLEGE 
.TOTAL  13  2.3 

FEMALE  12      5*4  ^ 

MALE  I.      .3  / 

NO    OICKINSON  STATE  COLLEGE 
.TOTAL  0  *0^ 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NO    LAKE  REGION  JR  COLLEGE 
TOTAL  7  3.3 

FEMALE  6  5.7 

MALE  ,  .1        »9  - 

ND*  .MARY  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEM4LE  0  .0 

MALE    •  0  .0 

NO    MA-YVILLE  STATE  COLLEGE 
TOTAL  1  *  !•* 

FEMALE  1  2*1 

MALE    v  0  •tL 

NO    MI  NOT  STATE  COLLEGE  ^ 
TOTAL  2  3*9 

FEMALE  2.    6. J 

•     MALE  .0  *0 

NO    NO  STATE  SCHOOL  SCIENCE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
NO    ND  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
*    *  HALE 
NO    NO  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


15  Is*  0 
5  .9 

10  1.0 
MAIN  CAMPUS 

0  .0 
0  .0 
0    '  Vo 
BOTTINEAU 

11  9*4 
9  14*8 
2  3*6 


BR 


NO    NORTHWEST  BIBLE  COLLEGE 
TOTAL  •    0  *0 

FEMALE  *    0  *0 

HALE  .  0  *0 

NO    STANOING  ROCK  CC 
TOTAL  £0  90*9 

FEMALE  '17  100*0 

MALE;  3  60*0 

NO    TRINITY  8IBLE  INSTITUTE 
TOTAL  0  ;0 

FEMALE    '  0  *0 

»  MALE  P  *0 

NO    U  OF  ND  MAIN  CAMPUS 
JOTAL     '  0  .0 

FEMALE     •  0  *0 

MALE'  0  .0 

NO    U  0£  NO  WILLI STCN  BRANCH 
TOT  At       *         5  2*1 
FEMALE  2,  1.9' 

MALE  *\  2.2 

NO    VALLEY  CITY  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


1 

0. 
1 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

"0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  2 

•  0 

•  3 

•  0 
.  .0 

.0 

.5 
1.0 
.0 

•  .0, 
.0 
.0 

■  *0 
♦0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

,•0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0. 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

3*7* 

*0 
7*1 

•  0 

•  0 

•o 

•  0 
.0 
,0 

.0 

•  0 
*0 


0 

•  0 

0  . 

.0 

14 

'2*5 

0 

•  0 

0 

.0 

12 

5*4 

0 

♦  0  - 

0 

.0 

2 

•  6 

1 

1.4 

0 

Co 

1 

1 

1.9 

0 

*o  » 

1 

1*9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

\ 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

8 

3.8 

0 

.0 

0 

.0 

7 

6*7 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

♦  9 

(.0 

.0 

0 

.0 

/  o 

.0 

0 

♦  0 

<  0 

.0 

0 

.Or 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

,  1.9 

0 

*0  ' 

0 

.0 

1 

2*1 

0 

.  *0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

3.9 

0 

*0 

0 

.0 

2 

6.5 

0 

*  *0 

0 

*0 

0- 

.0 

0 

♦  o  - 

1 

.1 

16 

1.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

5 

.9 

0 

•  0 

1 

.1 

11 

1.  1 

0 

•  0 

0* 

.0 

0 

.0 

0 

;o 

o' 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

11 

9*4 

0 

•  0 

0 

*0 

9 

14*8. 

0 

•  0 

5  0 

*0 

2 

3*6 

0< 

•  0 

0 

•2  * 

0 

I  *° 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

1  .0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

20 

90*9 

0 

.0 

0 

•  0 

17 

100.0 

0 

*0 

0 

*0 

3 

60*0 

0 

*0 

0 

^'♦0  - 

2 

3.7 

0 

.  *0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

2 

7*1. 

0 

♦  0 

0 

♦  0  , 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0  ' 

0 

♦  0 

2 

.8 

0 

*0 

7 

2*9 

0 

.0 

o 

*0 

2 

1*9 

2 

1.5 

0 

*0 

5 

3.7 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

.0 

545  97*5 
212  94*6 
333  99*4 

67  97*1 

50  96.2 
17  100.0 

205  96.2 
98  93.3 
107  99.1 

4  100.0 

3  100.0 
_1  100.0 

51  *'96.2 
.    47  97*9 

4  80*0 

-v49  96*1 
v29  93*5 
20  100*0 

It  519  99*0 
553  99*1 
966  98*9 

105  100.0 
91  100*0 
14  100*0 

100  85*5 

52  85*2 
48  85*7 

17  100*0 
11  100*0 
6  100*0 


9*1 
•  0 
40*0 


52  96*3 
26  100*0 
26,  92*9 

35  100.0 
33  100.0 
2  100*0' 


229 
*  99 
130 


96.2 
96*1 
96*3* 


•  0 

•  0 

♦0  < 

1«4 
1*9  * 
.0 

.0 
.0 

♦0. 

*  .0 
♦0 
.0 


1  1.9 

0  .0 
.  1  20.0 


34  100.0 
29  100.0 
5  100.0 


-  0 
0 
6 

6 

0 
0 

0 
0 

6 
0 
6 

0 

0  • 
0 

0 

0  * 
0 

0 
0 
0 

'  0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 


.0 

s  .0 
.0 

"♦0 
.0 
♦0 

•  0 
.0 
.0 

5*1* 
*  .0 
JO. 7 

•  0 
♦0 

•  0 

Vo* 

•  0 
•0 

•  0 
♦0 

•  0 

•0 

•  0 
.0 


1.9 

•  0 

•0 

•  0 
.0 


559; 
224 
335 

69  . 
52 

17  . 

213 

'  105 
108,r 

'^4 
3 

53  " 
-48  , 
.  5 

.  51 
31 
20 

1,535 

>  558 
977 

105* 
91> 

14-  , 

117 

61. 
56 

IT 

6* 

22 
17* 
5 

54 
26 
28 

35 
33 

2  > 

236 
103 
135 

,  34 

29' 
5* 


233 


TABLE  5.    ASSOCIATE  0E6AEESMN0  OTHER^AWARDS 'BASED- ON  'LESS  'THAN'  FOUR'' YEARS'  OF^ WORK*  BEYOND*HJGH  SCHOOL/  CONFERRED -BY 
'    INSTITUTIONS  OF    HIGHER  ^EDUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY, . AND  SEXt   -INSTI  *UTtONt- STATE  AND  NATION  1978-79 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANJCPACIFIC  ISLANDER 


NUMSJER 


:ncath:oakota.' 

'  t 

'NO         iSTATE  TOTALS  I 

rTOTAL         *  n74   -  2*4 

FEMALE-  54  3*9 

MILE  20  1.2 

-•■«■»  i ' 

OHIO 


NUMJ 


15  INSTITUTIONS) 
4  .1 

1  'U 
'3  .2 


VOH-  ANT  I CCH  UNIVERSITY  .  s 
TOTAL.  0  .0 

.FEMALE.  0  .0 

'   MALE     ,  0.0 
OH    ASHLAND  COLLEGE 
"     TOTAL  0    '  .0 

^FEMALE  0-  .0 

"MALE  0  .0 

r0H  BELMONT  TECHNICAL  COLLEGE 
*    TOTAL'  0    -  .0 

FEMALE  0     <  .0 

MALE  *  0  •♦0, 

OH  BOWLINCT  GRN  ST  U  MAIN  CAM 
'    TOTAL"  '    0-  10 

.  tFENACE,        ,     ;0>  **0^ 

MALE  .    0  .0 

OH  BOWLING  GRN  ST  X  FIRELQS 
/  v  TOTAL    -  Ov  .0 

FEMALE     >  0  .0 

'MALE*  0\  ♦O 

OH    CENTRAL  OH  10- TECHNICAL  C 


TOTAL 
-  FEMALE 
HALE 


♦  0 
.0 

•  0 


•  0 
.0 
.0 


<0H    CENTRAL  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  ^  0   *  •0 

FEMALE  ,  0 

MALE  0, 
'  OH  t CHATFIELO  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  ♦<> 

MALE  0  *0 

/OH    CINCINNATI  BIBLE  SEMINARY 

'    TOTAL  '  0*0 

.FEMALE'  0  *0' 

MALE  0        ♦  0  .. 

OH  .CINCINNATI  TECH  COLLEGE 

*     TOTAL  '  -1  .2 

female'  o  *o 

MALE  1  .3 
OH'  CLARK  TECHNICAL  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.    \  MALE  0  *0 
,0H    CLEVELANOC  JEWISH  STOIES 

TOTAL-  0     '  *0 

FEMALE  0  *0- 

*    MALE.  0  *0 

OHy/C'MT  SNT  JCS-ON-THE-QHIO 

TOTALS  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALEC  0  #0: 
OH    COLLEGE  OF  STEUBENV ILLE 

.  ,       TOTAL  0*0 

*    /FEMALE  0*  *0 

MALE     v  -0„/  #0 

OH  ..COLUMBUS  TECHNICAL  INST 

TOTAL       \  I  »1 

FEMALE  1  »2 

MALE      •  .0  iO 

rOH    CIYAHOGA  CC  EASTERN  CAM 

TOTAL   '  3  1*3 

FEMALE  3  2*3 

MALE  0  .0. 

^OH    CUYAHOGA  CC  METRO  CAM 

TOTAL  '0  .0 

'  FEMALE  0     „  »0  '  f 

MALE  0-       .  0 

%    OH    CUYAHOGA  CC  WESTERN  CAM 

TOT,AL  0'  utf 

female  o     ;;o . 

MALE  *  0  1*0 

OH    DAVIS  JUNI CR-  COLLEGE 
TOTAL  0  *,0 

.FEMALE  0  *0 

HALE,  0  .0 

OH    DEFIANCE  COLLEGE 


13 


TOTAL 
FEMAL6 
HALE 

OH    DYKE  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 

MALE    •  • 


81.3 
8  80*0 
5     83.3  . 


17/ 
1 

16 

1 
0 
1 

0 

-0 
0 

0 
0 
0 

4 

3 
1 


,32.  r 

4.3 
53.3 

».5 
.0 
1.1 

•  0 
•  .0 

-.0 

•  0 
.0 
.0 

2.2 
2.9 
1.3 


10  100.0 
10  100.0 
0  .0 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

65 

'45 
40 

19 
11 

8 

0 
0 

o. 

0 

1 
1 

.  0 

1  12 

.  69 
43 

80 
43 
37 


;o 
•o 

•  o 

2.7 
♦JO 
14.3 

15.3 

21.6.^ 

11.6 

5.6 
5.1 
6.6 

.0 
.0 

..0 

.0 

•  0 

•  0 

14.3 
14.3 
.0 

14.6 
16.4 
12.5 

34.9 
32.3 
38.5 


285  39.3 
190  40.9 
95    36.3  ' 


32 
9 
23 

8 
7 
1 

0 
O 
0 


4.0 
2.3 
5.6 

11.3 
15.9, 
*.7 

.0 

•  0 

•  0 


NUMBER 


3 
1 

2 


0 

0. 
0 

0- 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0* 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.  0 
,0 


o. 

0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0  >> 

0 
0 
0 

1 

0 

.  1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

9 
6 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


28    36*4  • 
19  35*8 
9  37.5. 


1  1.3 

0  .0 

1  4.2 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


(3  WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


•  0  _ 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•*0 
;0 

->o 

•  0. 
.01  ' 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•°  A 

.0  ' 

.0 

.0- 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

.0  * 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

2.2 
2.5 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.1 

•  0 
.  .3 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

1.1 

1.5 

•  7 

•  0 
.0 
.0 

'  .0 
♦0 

•  0 


.0 
♦  0 

.1 


r  6.3 

1  10.0 

o  x *  .0 

2  3.8 
0  .0 

2  6.7, 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

?' 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


*°0 


2 
2 
0 

"o 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

\o 

0 
0 

'0 

9 
5 
4 

2 
2 
0 

5 
0 
5 

6 
2 

l 
l 

o 

0 
0 
0 

0 
0 

o. 


.0 
.0 

♦  0 

'♦0 
♦0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  4 
1.0 

♦  0 


.0 
.0 

.0 
♦0 
.0 

» 

.0 
.0 
.0 

.0 
♦0 
.0 

1.2 
1.2 
1.2 

♦  9 
1.5 

.0 

♦  7 
.0 

1.9 

♦  7 
.5 

1.0 

1.4 
2.3 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 


KJNBER 

X 

NUMBER 

I  NUMBER 

f 

NUMBER  , 

«" 
82 

X 

2.6 

3f  014 

97*0  * 

10 

•  3 

3  i  1 06 

56 

4.0 

1 1333 

95*8 

3 

•  2 

.  If392 

26 

•  i»5 

If  681 

98*  1  , 

7 

.4 

It714 

v  14 

87*5 

9 

2 

12*5 

o 

> 

\0 

16 

9 

90.0 

o.l 

10*0  ** 

o 

.0 

1 0 

5 

83.3 

1 

.16*7 

o 

.0 

6* 

19 

35.8 

3"4 

64*2 

o 

•0 

53 

»"  1 

'  4.3 

.22 

95*7 

"  0 

.0 

23 

18 

60.0 

12 

40^.0 

0 

•  0 

3C 

1 

.5 

192 

99*5 

o 

r 

•o. 

193 

0 

>-.o 

98 

100*0 

0 

♦  u 

"  98 

1 « 

1.1 

94 

98*9 

0 

.0 

<a 

,v  95 

-* 

0 

.0 

56 

100*0  -„ 

»0 

.0 

56 

0 

•  0 

-  56. 

100*0  ,  r 

*  0' 

.0 

ka 
ao 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•> 

0 

•  0 

66 

100*0 

0 

•  0 

66 

0 

.0 

32 

100*0 

'ft 

32 

o 

♦  0 

34.1  CO*  0 

lo 

♦  0' 

34 

4 

2.2= 

179 

97*8 

Q 

•0 

183 

3. 

2.9 

10 1 

O  7  1 
7  f  *  1 

0 

.0 

1 04 

*  1 

1.3 

78 

98*7 

\° 

.0 

79 

10 

100.0 

0. 

* .0 

s 

.ov 

10 

10 

100*0 

^0 

♦  On  * 

,  .0 

.  0 

1 0 

'  0 

.0 

0 

.  .0 

/  o 

♦  0 

0 

0 

.0 

4 

100.0 

o 

.0 

4 

0 

•  0 

.4 

100.  0 

0 

.  0 

o 

♦  0 

1.  0 

•0  % 

o 

\ 

♦  0 

0 

I 

2.7 

36 

97.3 

o 

iO 

37 

.  0 

,  .0 

30 

100.0 

0 

30 

1 

14.3 

6 

85.7^ 

0 

\.0> 

7 

88 

15*9 

i  463 

*83*6  r 

3 

»*5 

554 

47 

22*6 

161 

77*4  . 

0 

*  ft 

208 ' 

41 

11*8 

,  302 

87*3 

3 

♦9 

346 

19 

5*6 

3l"7 

94*1 

I 

l\ 

337 

11 

8 

.  5J1 

205 

94*9 

0 

216 

6.6 

112 

92*6 

1 

;e  \ 

121 

\ 

\ 

0 

*0 

6 

100*0 

0  V 

6 

0 

♦  0 

4 

10C.0 

0 

:°0 

0 

*0 

2 

^00.0 

0 

\ 

r 

2*2 

41 

91*1 

3 

6.7 

45 

i 

2*5 

92.5  u 

.  2 

5.0 

40 

0 

*0 

80*0 

1 

20.0 

M 

5 

l 

14*3 

6 

85*7 

Q 

•0 

7 

*  1 

14*3 

6 

85*7 

0 

.  0 

7 

0 

;o 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

123* 

16.1 

634, 

82*9 

Q 

1.0. * 

765 

75 

17.8 

345 

81*9 

1 

9 

42 1 

^48 

14.0 

289 

*  84*0 

7 

2.0 

344 

85 

37.1. 

.  ,u 

/62*0 

2 

♦9 

229 

48 

36.1 

85 

"63.9 

Q 

.0 

133 

37 

38.5 

•  57 

59.4 

2 

2.1 

96 

✓  290 

39.9 

432 

59.5 

^ 

.6 

726 

190 

40.9 

274 

59.1 

0 

.0 

464 

100 

38.2 

'  15*8 

60*3 

4 

1.5 

262 

47 

5*9 

151 

93*6 

1  4*^ 

802 

17 

4*4, 

368 

94*6 

4 

*  309 

30 

7*3 

383 

•92*7 

0 

-.0 

413 

9 

12*7 

62 

87*3 

•  0 

71 

8 

t  18*2 

36 

81,8 

0 

•  0 

44 

1 

3*7 

26 

.  96*3 

0 

.0  * 

^27 

0 

*0 

*  11 

1  00.  0 

0 

.0 

.  11 

0 

.♦o 

%  10 

100*0 

0 

.0 . 

!?^ 

0 

•  *0 

1 

'100.0 

0 

A 

♦  u 

29 

37*7 

48 

62*3  ,v 

0 

•  0 

77 

19 

35*8 

34 

64*2 

0 

•0 

53 

10 

41*7 

14 

58*3 

f  .0 

•0 

24 

»■ 

/ 

< 

i 

ERIC 


rx      '  234 

238 


%"  *  -  -     v  TOTAL    "  KHlTE  NCN-RESIOENT 

»«*««N.tN0UN;  »i»CK         ^    ASANOR  Hlsi.N1,  -^jtv  NON-HISPANIC  ALIEN  -TOTAL 


At  A  SKA  N  NATIVE "      NO^HISMNIC,  PACIFIC  ISLANOER      HISPANIC  ■        .  MINORITY 
NUMBER       :  *        ujimkcd  i        NUMBER  X  -NUMBER 

OHIO 

.OH    EDGECLlfcF' COLLEGE 
"    TOTAL     *  O- 
FEMALE  0 
HALE  0 

s6h  eoison.state;cmty  college 
/total'  0' 

FEMALE"  0 
MALE         ~  -0 
-OH    FINOLAY  COLLEGE 

total  "o. 

FEMUE  o 

MALE  ^0_.._^ 
OH  "  FR  A  N K CIH^U N I V ER  S I TY 
-    .TOTAL  1  *V 

FEMALE  1 
*    MALE      ,  0  .Of 

OH    HQCKINC  TECHNICAL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0/ 

,       FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

;    OH    ;JEFFERSON  TECHNICAL,  C 
TOTAL  0  /  .0 

FEMALE  0  ..0 

.HALE.  /O  .0 

OH    KENT  ST  ASHTABULA  REG  CAM 
VTQTAL,  0  >0 

FEMALE  P    ,  .0 

MALE:  0        .0  A 

OH    KENTk5T  E  LIVERPL  REG  CAM  * 

TOTAL  0       .0  0        .0  ,    0       -40  _0 


FEMALE  0- 


*0-  0        ."0  0        .0  «~0 


"M4L6  4  .  ,  0  .0 

OH.  KENT/ST: U.SALEM  REG  CAM 
TOTAL  *"0  iO 


o     ;o  .0  o 


o  .0*  o  .o  o 

FEMALE                0        .0      '          0.0  0  .0  0 

HALE                 0        .0                0  .0  0  .0  0 

OH-  KENT  ST  STARK  CO, REG-CAM  x  > 

TOTAL            -    0        .0                6  7.0  •    0  .0  0 


.FEMALE              ,0        #.0  3  -J.6-  0  .0.  0 

HALE                 0        ;0       >  ,    ,3  -5.9  0  .0  U 

^OH*  KENT  ST  TRUMBULL  REG-CAM  0  0  0 

TOTAL                -I        ^  7  4.8  ,0  .0  0 


FEMALE  1      1.6  5 


.1  '0,       .0  o 


HALE     .  .0.  .0 


2      2.4  0  •     .0  0 


OH    KENT  ST  TUSCARAWSREG  CAM 

TftTAI          ..'0.0                         1  0  " 

1  1.1             o  .c  o 

0  .0               0  .0           ,  o 


TOTAL,  P  ♦<> 

FEMALE    ,  0       ..0  1 

HALE'    (l  .         0        .0  0 

OH    KETTERING  C  MEOICAL  ARTS  3 

TOTAL                 1        »T                 J  #I                 2      1  *I  2 

FEMALE                0      ^.0  -            1  ♦*                2      1.&  J 

HALE                 1      2.8                 0.  .0                 2      5.6        (  1 

OH    UKELANO  CMTY  CCLLEGE  - 

TOTAL                 0        .0       *       16  2.6                 4        .6  J 

6  1.6                 2        .5  0 

10  3.9                *2        .8  3 


r  TOTAL 

'FEMALE  0  .0 

HALE    -        v    0  .0 
OHHNA>TECHNICAL  COLLEGE    *  no  1 

TOTAL  I  *3  J      J-1  %        *°  J 

"HALE  1  '5  *  5      2.3  .  £       *0  1 

.    -HALE  0  .0  2      U8  0        .0  0 

OH  ^LORAIN  CO  CMTY  COLLEGE  no  28 

TOTAL  0  .0  >31.     4.8  0        ♦<>     .      _  .?? 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    L3UR0ES  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    ,       v    0  *° 
OH    HA  LONE*  COLLEGE"  ,0         0  0 

1  rnr*»  0.  .0-  0        .0  '0,-       .0  o 


24  5.5  0  «  .0  21 

7  ,3.4*  «           0  .0  7 

1  6.3  0  .0  ;  0 

I,  6.7  0  _.0  0 

0 •  .0  "0  .0  o 


0  .0  0  .0  o* 

Or  »  .0*  0*  '  .0  0 

5  4.3.  0  .0  r  0 

0  .0  0*  .0  0 

5  9.8  0  .ft  :  0 


TOTAL  0,  .0- 

FEMALE  0    \  .0 

HALE  0\  *0 

OH  .MARION  TECHNICAL  COLLEGE 

FEMALE  0  .0 

MALE  _     0  /.0 

OH    MI AMI7 JACOBS  JC  BUSINESS  *                       .  j 

'     TOTAL    "            0    '  .0  '80.   35.4  0        .0     •  1 

FEMALE             *   0        .0  34     36.2  ,0        .0  ,~  I 

HkLE             '  '  0        .0  46     3».8.  *  0.       .0  0 

OH    HI  AMI  UNIVERSITY  MAfN  CAM  .  _ 

TOTAL            .     1        -5  *      l.f  J        •*  1 

FEMALE                0        .0  3      2.2       >  0        *Q  0 


MALE  I  1*3 


1      1.3  .1      1.3     ,  hi 


OH    MICHAEL  4  CWENS  TCCH  C                 ,  a  a  i  2  4 

TOTAL''               0        .0  20  4.4  J  .2 

FEMALE                0        .0  «  J.O  I •  2 

HALE               '0        .0  9  4.9  0  .0  2 

*    OH    MOUNT  VERNON  NAZARENE  C  '  Q 

'      TOTAL        f»      0        .0  0  .Or,  0  .0  0 

FEMALE,                0        .0  0  .0.  0  .0  P 

,      ;HALE                 0        .0  .0  »0  0  .0  « 


i  ^  235 


X 

NUMBER 

1- 

NUMBER  X 

.0 

A 

u 

o 

- 

3  100 .0 

♦  0 

0 

.0 

3^  ICC. 6* 

♦0  * 

0 

•  0 

0  .0 

.0 

0 

.0 

66  \100.0 

.0 

0, 

.0  ^ 

29  100.0 

>:o 

0 

«  0 

37  ilOO.O 

♦  0- 

0  , 

♦  0- 

52  100.0 

•  0 

o 

.  0 

36  1C0.0 

->  1*— toovo — r 

-T.0  

A 

 0: — 

— iO— 

1.1 

43 

16*1 

219  82.0 

.9 

2i 

L9.3 

87  79.8 

1.3 

22 

13.9 

132  83.5 

♦  4 

10 

2.1 

,     464  97.9 

0 

5 

2.3 

*     217.  97.7 

'♦8 

5 

2.0 

247  98.0 

♦  0 

7 

3.5 

193  »96.5 

.0 

g 

4  .9 

117  95.1 

.0 

1 

1*3  1 

76*  98.7 

♦0 

2 

1.7 

119  98.3 

•  0  ' 

1*  1 

■*  88  98.9 

.0 

1 

31"  96i'9 

.0, 

0 

.0 

49  100.0 

.0' 

o 

.0 

35  100.0 

♦  0 

0 

.0 

14.100.0 

K  *P 

0 

67  100.0 

.0 

Q 

.  0 

13  100.0 

.0  » 

0 

.0 

54  100.0 

•  0 

6 

7.0 

80  93.0 

♦  0 

3 

'  8*6 

32  91*4 

•  0 

3 

5.9  . 

48  94.1 

.0 

8 

5.5 

137  94.5' 

.  0 

'  9.  7 

56  90.3 

♦  0 

.     "  2 

2.4  ' 

8T  97.6 

.0 

i 

.6 

* 

159  99.4 

♦  0 

1  - 

1.  1 

87  -  98.9 

♦  Q 

t  0 

.0 

72  100.0- 

2.1 

9 

6.2 

^37  93.8 

1.8 

5 

4.5 

105  95.5 

2.8 

4 

11. 1  / 

32  88.9 

.5 

23 

3.7 

598  95.8 

♦  0 

Q 

2.2 

360  97.8 

1.2 

15 

5.9 

238  93.0 

*  .3 

9- 

2.7 

322.  97.3 

.  5 

•j 

3. 2  * 

21 5\  96.8 

•  0 

2 

1.8 

»       107*  98.2 

4.4 

59 

9.2 

576  89.7 

4  »8 

45 

10.3 

389  89.2 

3.4 

14 

6*8 

187  90.8 

/  .0 

1 

6.3 

15  93.8 

.0 

04  1 

6.  7 

14  93.3 

.0 

0 

•  0 

^1  100.0 

.0 

•  6 

i 

S  100.0 

.0 

.0 

5  100.0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

♦  0 

• 

5 

4.3 

110  94.0 

♦  Of 

o 

.  0 

65  98.5 

•0 

mt  5 

9.8 

45  86.2 

•  .4 

81 

35.8 

145,  64*2 

1.1 

35 

37.2 

59  62.8 

♦  0 

46 

34*8 

86  65.2 

♦  5 

7 

3v3 

205  96.7 

♦  0 

3 

2.  2 

133  97.8 

.  1.3 

4 

5.3 

72  94.7 

.9 

25 

,  5.5 

431  94.5 

♦7 

14 

5*1 

258,  '94*9 

1.1 

11 

„  6.0 

J        173  94^0 

.0 

0 

♦  0 

32  100.0 

.0 

0 

.0 

'   28  100.0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

NUMBER         X  NUMBER 


ERIC/ 


23d 


0 

.0 

3 

0 

3 

0 

•2  < 

.0 

'  0 

d 

•  0 

66 

0 

.0 

29 

0*  ; 

♦0 

3  f 

0 

.6 

52 

0 

•0 

.36  V 

"0 

♦u 

16 

5 

1.9 

'     267  , 

1 

•  9 

109, 

4 

2.5 

158 

0 

•P 

474,, 

0 

•0 

222 

0 

.0 

0  ' 

•  0 

200  „ 

0 

.0 

123- 

0 

•0 

77 

o 

•  0 

121 

0 

•  0 

.89 

0 

.0 

32 

- 

0 

♦uy 

49 

0. 

♦  0 

35 

0 

.0 

14^ 

o 

♦  0 

67  1 

Ov 

♦0  „ 

*       13  > 

0 

.0 

54 

0 

.0 

.  86 

0 

.0 

35 

0^ 

•0 

51 

'  0 

.0 

>  145 

0 

♦0 

0 

.0 

83 

1 

160 

o 

.0 

0 

.♦0 

•  88" 

0 

♦0'* 

T2- 

o 

.0 

146 

0 

♦  0  ' 

110 

0 

.0 

36- 

3 

.5 

624, 

0 

.0 

368 

3 

1.2 

256 

o 

•  0 

?31 

.  0 

.0 

222  * 

»  0 

109 

7 

1.1 

642' 

2 

.5 

436 

5 

2.4  , 

'  206  >, 

o 

•  0 

16 

0 

♦  0 

'  l? 

|  0 

•  0 

1  -• 

I 

o 

.0 

5 

b 

•  0 

5 

0 

•0 

0 

2 

1.7* 

"117 

1 

1.5 

66 

1 

2.0 

51 

0 

•  0 

v  226 

0 

.0 

*94 

0 

•0 

132 

< 

0 

•  0 

212 

o 

♦0 

136 

0 

.0 

76 

0 

•  0 

456 

0 

.0  . 

4  272  < 

0 

.0 

•  184 

0, 

•  0 

32 

0 

•  0 

.  28 

,  0 

•  0 

4 

TABLE  5.  ASSOCIATE  OEGREES  A  NO  OTHER-  AWARDS  BASED  ON.  LESS.THAN  FOUR  YEARS' OF .  WORK  BEVONO  HIGH  SCHOOL  CONFERREO  BY 
1  INSTITUTIONS  OF  .HIGHER  EOUCATIONBV  RACE*..  ETHNICITY  t,ANO  SEXI     INSTITUTION*  ST*T  E;  AND, NAT  ION  1978-79 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER    •  1 

r 

OHIO- 

JDH    MUSKINGUM  AREA  TECH  C 
TOTAL  0'  *0 

"'FEMALE  '0  *0 

MALE  0  .0 

OH  NORTH  CEN  -TECH  COLLEGE 
*     TOTAL-  0        ».0  * 

FEMALE  0      \0  ' 

MALE  0  .0. 

OH  NORTHWEST  TECH  COLLEGE 
„   TOTAL  »    2  1.2 

rCMALC- 


BLACK         ,    ASIAN  OR 
NONtH I  SPAN IC  PACIFIC ■ ISLANDER 


NUMBER 


-tVTT 
1.3 


MALE/     .  1 
'OH    NOTRE  DAME  COLLEGE 
t  'TOTAL* '  0  .0* 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,    0  -.0 

OH    OHIO  OOMIMICAN  COLLEGE 
TOTAL         *      0      '  .0' 
FEMALE  "0  .0 

MALE  0.  .0*. 

OH    OHIO. INS T  OF  TECHNOLOGY 
1        TOTAL  0  .0. 

FEMALE  0  .0 

.      KALE  0  .0 

OH    OH  10  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL    \  0  *  .0 

FEMALE-         "      0  .0 
MALE  0   .  %0- 

OH    OHIO  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  "0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE,  0  .  .0 

OH  OHIO  U  BELMONT  CO  BRANCH 
/     TOTAL  0  .0 

FEMALE  N   0     *  .0- 

MALE  0   ,  .0 

OH    OHIO  U/ CHILLICOTHE  8R 

.    TOTAL  0  .0 

V  .FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

Oh    OHIO  U  I  RONTON  BRANCH  - 
.   TOTAL  ,0  '.0 

FEMALE  0>  .0. 

MALE  0  .0 

OH  *OHZO>U  LANCASTER  BRANCH 


B 

4.2 

5 

4.6 

3 

3.6 

2 

.7 

1 

.5, 

1 

.9 

1 

.6 

0  / 

;o 

1 

1.3. 

,1 

16.7 

0 

.0 

1  100.0 

2 

10.5 

2 

12.5 

♦  0 

47 

9.6 

2 

13.3 

45 

9.5 

0 

•0 

•»  o 

♦  0- 

0 

•  0 

12 

19.4 

»  2 

8.0 

NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


10  27.0. 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

rw-  .OHIO.  U 
TOTAL 
.FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  >0 
'         0  .0 
ZANESVILLE  BRANCH 


0 

.0 
0 


OH    0TTER8E1N  COLLEGE 
TOTAL  0  - 

FEMALE  0 
MALE  ,  0 
OK    RIO  GRANOE  COLLEGE 


TOTAL 
FcMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

% 

•  0 

•  0  ' 

•  0 


OH    SHAWNEE  ST  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  '  .0 

FEMALE  0  '  .0 

MALE  0-  .0, 

OH    SINCLAIR ''CMTY  COLLEGE 
TOTAL     *  0.  .0 

FEMALE    t  0  .0 

*   MALE  .  ,0        .0  .  . 

QH    SOUTHERN  OHIO  COLLEGE 


0 
*  0 

|  0 

o' 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
6 
0 

1 
1 

0 

i 

0 

1, 

13 
1 
12 

105 
75 
30 


•  0 
.0 
.0 

•d* 

.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•9 

10.3 
13.0 
.0 

2.5 
2**6 

♦° 

4.0' 
.0 

,11.1 

1  4.8 
.6 
11.5 

15*.0, 

18.0 

10.6 


TOTAL 

FEMALE' 
MALE 


79  4 24. 7 

39  26.7 

40  23.0 


OH 


'TOTAL 

'  0 

.0 

2 

1.8 

FEMALE, 

.    '  0 

v  .0 

'  1 

1.6 

MALE 

0 

1 

2.0 

OH  . STARK 

TECHNICAL 

COLLEGE 

TOTAL 

*  0 

.0 

2 

1.0 

FEMALE 

0 

•  0 

2 

2.1 

MA  LE 

J\  o 

•  o 

0 

♦  0 

OH  TERRA 

TECHNICAL 

COLLEGE 

*  .9 

TOTAL. 

,  0 

.0 

2 

FEMALE 

0. 

0 

•  0 

r  MALE 

0* 

-.0  * 

2 

US 

OH    TIFFTN  UNIVERSITY 

2' 

TOTAL 

o 

.0 

3.1 

FEMALE  . 

0 

.0 

2 

6.3 

MALE 

0 

*  .0 

0 

'  .0 

OH    U  OF  AKRON  MAIN 

CAMPUS 

'<    TOTAL  ■ 

2 

.3 

70 

'9.2 

FEMALE 

1 

.2 

50 

'12.1 

MALE'. 

,  1 

-.3 

20 

5.8 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 


0 
0 

0 
0 
0 

-  0 
0 
0 

1 

0 

1 

,0 
0 
0 

6 

0 
0 

0 
0 

0. 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

-  0* 
0 
0 

0 

>  o 

0 

0" 
»  0 
0 

0 
'0 

c 

0  , 
0 

% 

5. 
Zi 
3 

-0  "fc\o. 
0  JStfO? 

-  o  >f.d, 

o^  a  i'o 

o.  "  *o. 


•  0 
.0 

.0 

.0  . 

•  o  , 

.0 
.0 

;2 

.0 

•  2 

^1 

.0 

•  0 
.0 

.6 

.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•o 

•  0 

.  .0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0  ' 

.0 
.0 

i^.O  J 

■w 

.5 
Ul 


v  *0 

♦0 
1.4 

1*1 

1.9 


_2  I.Zjl. 

2.  2*2 
0        .0  , 


0 
0 
0 

*0 

*o 

0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 

p 
6 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

3 

1 , 

2 

JQ 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

♦  0 
.0 

.0 
♦0 
.0 

•  4 
.0 
.4 

;o- 

•0 

♦  0 

.0 

;o 

.0 

"•6 

.0 

♦  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•p 

♦0 

.0^ 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.'0 
.0 

•  0 

.0 

♦  0 

.0  , 

•  4 
.2 

♦  7 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


4 

•  2.0 

0 

.0 

2 

2.1 

0 

.0 

2 

1.8 

0 

.0 

1 

♦  4 

5 

2.2 

0 

♦  Q 

1 

1.1 

1 

♦  7 

4 

2.9 

0 

♦  0- 

2 

3*1 

0 

♦  0 

1 

3.1 

0 

.0 

1 

3.0 

3 

♦  4 

0 

.0 

3 

♦  7 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

/♦O 

4.2 
4.6 
3.6 

2.0 
1.6 
2.8 

^3*6_ 
3*3 
2.7 


16*7 
'.0 
100.0 


2 

10*5 

2 

12.5 

o 

.0 

50 

10.2 

2 

13.3 

48 

10,  1 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

.0 

12 

19.4 

2 

8.0 

10* 

27.  0 

0 

.0 

o 

.  0 

0 

.0- 

>0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0  ' 

0 

♦  0* 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

;o 

0 

.0 

6 

10.3 

6 

13.0 

0 

'  .0 

1 

2.5 

1 

2.6 

0 

.0 

1 

4,0 

0 

.0 

1 

11.1 

13 

4.8 

1 

.6 

12 

11.5 

113 

16.2 

78 

18.8 

35, 

12.4 

79  \ 

24.7 

.39  ' 
40 

2 
I 
1 

^6 
4 
Z. 


7 

,4 
3 
1 

75 
54 
21 


26.7 
,23.0 

\u. 

\1.6 
2.0. 

I 

'2.9 
4.3 
U8 


3.5 

5.l\ 

\ 

6.2  \ 
9.4  \ 
3.0 

9.9  » 
13.1 
6.1 


NBER  X 

NUM8ER 

X  ' 

NUMBER, 

v 

A 

) 

183  95.8 

0 

.0' 

y  191 

103"  95.4 

0 

•  0 

80  96*4 

0 

.0 

83 

289  98.0 

'  0 

.0 

295; 

184  98.4 

0 

.  0 

1 117 

105  97.2 

0 

.0 

106 

162  97.0 

0 

~— 0  

 1*7- 

89  96.7 

0 

.0 

9t 

73  97.3 

0 

.0 

75 

5  83*3 

.0 

C  6, 

-5V400.0 

u 

.0 

c 
9 

o  v*o 

0 

•  0 

1 

13  68*4 

4 

21*1 

19 

12  75*0 

9 

ic  *  0 

1  33*3 

2 

66.7 

3 

439  89*4 

2 

.4 

491 

13  86*7 

0. 

.0 

15^ 

426  89*5, 

2 

.4 

476 

302  100*0 

0 

•  0 

.  302 

,158  100*0, 

0 

.0 

158 

144  100*0 

0 

.0 

144 

50  30.6 

•0 

♦  0 

62 

23  92*0 

1  0 

•  0 

-  It 

27  73*0 

0 

.0 

3  190*6 

6 

.0 

3 

0  *0 

0 

.0 

0 

3  100.0 

0 

>  .0 

3. 

32  100*0  " 

0 

•  6 

'  32 

^A      1  A  A  A 

20  100*0 

0 

.0 

12  100*0 

0' 

J  .0; 

12 

1  100.0 

6 

♦0 

1 

r  100*0 

0 

."0 

*  1 

0  *0 

'0 

.0 

0 

18  100.0 

0 

.0 

18 

12  10 0.0 

0 

,  .0 

6  100.0 

0 

.0 

%  52  89.7 

■  0 

'  .0 

58 

40  87.0 

0 

*0 

46 

12  100*0 

<■  - 

0 

.0 

12 

39  97*5 

0., 

"'40 

38  97*4 

■  0 

.0 

"39 

1  100*0 

0 

.♦0 

-  1- 

23  ,  92*0 

1 

4*0- 

.  25' 

16  100*0 

0 

.0 

16 

.7  77*8 

i 

11.1 

9 

256  95*2, 

0 

•  0 

*  269 

164  99*4 

0 

»  .0 

165 

92  88*5 

"  0 

'.0 

104 

585  83*8 

0 

•0 

/698 

338  81*3 

0 

.0 

/<416 

247  87*6 

G 

.0 

/  282 

-* 

241  75*3 

0 

•  0 

/    \  320 

107  73*3 

0' 

^•0 

146 

134'  77*0 

'  0 

.0  ) 

1 

174 

110  98*2 

0 

♦0^ 

112 

61  98*4 

0 

.  0 

i.9 

49  98*0 

0 

♦  0 

50 

199  97*1 

0 

♦  0; 

205 

90  95*7 

0 

.0 

94 

109  .  98*2 

0 

.0 

111 

218  96*5 

0 

•  0 

.«  226 

'88  98*9 

0 

•  0 

89 

130  94*9— 

0 

•  0 

137 

*61  « 93*8 

6 

•  0 

65 

29  90*6 

0 

•  0 

.  32 

32  97*0 

0. 

•  0 

.33 

671  .88*6 

'11 

1.5 

7   ,  757 

353  .  85; 5 

6 

1.5 

413 

318  92*4 

5 

1.5  ' 

344 

;  ERIC 


2m 


236 


TABLE '5. 


V 

AMEft ICAN  -  I NO VAN , 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


Slack  asian'or. 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUH8EK 


'OH  aU  'AKRON' WAYNE  GEN-TECH  C* 
< 'OTAI.  .0  ♦<> 

FEMALE  0  .0 

MALE      ,  .    -    0     C  *0  ■ 
OH    U  OF  CINCINNATI  MAIN  CAN 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE      '  0  :0 

OH    0  CINCIN  CLERNNT  GEN-TECH 

— ■ — fGTAt — :  0  —   »0—  - 

FEMALE  0    '  .0. 

MALE  0<  .0 

vOH  .0  CINCIN  RAYNNO  WALTERS  C 
TOTAL    "  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.  *0 

OH    UNIVERSITYOF  OAYTON  , 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

-MALE  0  ,  v  *0 

OH   -UNIVERSITY  OF  TCLEOO 
TOTAL  2  .4 

FEMALE  1  .3> 

MALE  1  ' 

OH    URBANA  COLLEGE 

TOTAL     -  0        .0  - 

FEMALE  ,    0  .0 

.    MALE     ,      C    0  .0 
OH    lASULi^  COLLEGE 

TOTAL  '   ^0  ,*0 

^      FEMALE    /  0  *0 

"    MALE'    .  0  ^*0 

OH    WALSH  COLLEQE 
?.    ;iotal  0  *0 

FEMALE  0  .0 

-"MALE  0  «0 

'  OH    WASHINGTON  TECH  COLLEGE  . 
TOTAL  0        *0  • 

FEMALE  *  0  .0** 

*    MALE  0  .0 

OH    WILMINGTON  COLLEGE 
TOTAL  0  ,*0 

FEMALE  0      '  *0 

MALE  0  *0 

OH    W30STER  BUSINESS  COLLEGE 
TOTAL  '0  *0 

FEMALE  0."  *0 

MALE*  0  .0 

OH  '  WRIGHT  ST  U  WSTN  OHIO  BR 
TOTAL  0  *0 

FEMALE*  0  .0 

MALE  0    ,  .0 

0H»  XAVIER  UNIVERSITY' 
TOTAL  -  *    0  %0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

OH  YOUNGSTOWN  ST  UNIVERSITY 
.  x  .    TOTAL  0  *0 

FEMALE    1  0  .0 

MALE  0  *0 


,  0 
0 

0: 

142 
?6 
46 


;0 
•0 

17 
16 

J,  1 

5 
1 
4 

48 

32 
16 

17 

2 

15 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

20 

<0 
20 

I 

0 

1 

0 
0 
0 


1 

NUnBtn 

•0 

- 

0 

♦0 

0 

♦0 

•ft 

»  ' 

*  u 

18«  5 

1 

♦  1 

27*1 

0 

♦  0 

11*1 

1" 

.2 

 .0  

 4 — 



♦  0  ■ 

0 

♦  0 

♦  0 

0 

A 

*, 

•  5*3 

1 

•  3 

6*3 

1 

♦  4 

'1*5 

'  0 

*  .0 

4.7 

•  0 

..0 

4*8 

♦  0 

4.7 

•  0 

9.2 

9 

1^7  . 
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JWTIt5tI«S  OF    MUhER  EWCATloS  •?  RACE,  ETHNICITY.  ANO  SSXt  INSTITUTION.. STATE  AND  NATION  1971-79 


AMERICAN  INOtAN 
ALASKAN  NATIVE 

NU*ER»  f 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC, ISLANDER 


NUMBER 


NUM8ER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
HINORITY 


NUMBER 


WHITE 
.NON-HISFANlC 

*. NUMBER      .  « 


NON-RESIDENT' 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
.  NUMBER 


PENNSYLVANIA  * 

PA    EL  12 ABET HT OWN  COLLEGE  ' 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

Pa  franklin  and  Marshall  c 

TOTAL  0        .0  » 

•    FEMALE  ,  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    CANNCN  COLLEGE 

TOTAL   •  0  .0 

•FEMALE  0  :0 

MALE  '0  .0 

*  PA    GENEVA  COLLEGE 

TOTAL  0-  .0; 

FEMALE  0  .0 

HALE  0    *  .0 

PA    GtfYNEDO-MERCY  CCLLEGE 
'  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  0  .0 

PA    HAHNEHANN  MEDL  C  AND  HOSP 

TOTAL  0  .0 

'    FEMALE  0  -0 

MALE  wO  .0,' 

PA    HARCUH  JUNIOR  CCLLEGE 
TOtAt       *  1  %»3 

FEMALE  1  »3 

HALE  0  .0 

PA    HARRISBURG  AREA  CC 
TOTAL       v         2  .3 
FEMALE  2  .6 

.   MALE-  0      .  .0 

PA     HOLV  FAMILY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
PA.  INDIANA 
~f  TOTAL 
/  FEMALE 
f  MALE 


0  .0 
0  .0 

0  .o 

OF  PENNSYLVANIA 

i  o  .0 

*  0  .0 

rwtc  0  .0  . 

PA    KEYSTONE  JUNIOR  COLLEGE 


TOTAL  ,0  .0" 

.     FEMALE  0    '  .0 

HALE  0  .0 

PA     KING'S  COLLEGE 

TOTAL  "  0  .0 

FEMALE"  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    LACKAWANNA  JUNICR. COLLEGE 
TOTAL  0    *  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .       0     —50-  4 

PA    LANCASTER*  BIBLE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE       h        0  .0 
HALE  ;0. .  .0 

PA    LEHIGH  CO  CHTY  COLLEGE 
TOTAL'  ,0  .0 

FEHALE  0  .0, 

HALE    '  0  .0 

PA    LUZERNE  CO  CMTY  COLLEGE  - 
TOTAL         *        0  .0 
FEHALE  0  .0 

HALE  0  .0 

PA     MANOR  JUNICR  COLLEGE  v 
TOTAL  0  #0 

FEHALE-  P*  '0, 

HALE  0  «0 

PA    MANSFIELD  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0*  .0 

FEMALE    *  0  .0 

HALE  '0  .0 

PA     THE  MEDL-  CCLLEGE  OF  PA 
TOTAL*  0  .0 

FEH4LE  0  .0 

HALE  .  0  .0 

PA    MERCYHURST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

«      FEH4LE  0"  .0 

.    HALE  0  .0 

PA     MONTG OMERY  CO  COMMUNITY  C 
TOTAL  2  *3 

FEHALE  0  .0 

HUE  2  •• 

PA'    MOUNT  ALOVSIUS'  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  ~*.0 

FEMALE  0  .0 

•     HALE  0  ,0 

PA     NORTHAMPTON  CO  *REA.  CC 
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o 
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**u 

o 
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2 
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ft  . 

0 
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I 

1*6 

0 

.0 

0 

•0 

1 
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0 
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o 
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0 
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0 

r 

•  0 

ft 

o 
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0 
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0 

•0 

°. 
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o 

o 

0. 

s»0 

0 
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Q 

♦0 
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♦6 

3 

1*7 

3 
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1  ( 

•  6 

1 

♦  6 

~3 

1  .9 

0  * 

♦  0 

2 

14*3 

,0 

o 

s 

♦  5 

17 

8.5" 

4 

2*0 

1 

14 

7*9 

o  2 

1*1 

1  * 

3 

13*0 

2 

•  ♦7 

0 

♦  0 

21 

5*6 

0 

.0 

1 

♦  3 

21 

5*8 

0 

•  0 

1 

♦  3 

0* 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

33 

4,7 

11 

1.6  , 

2 

♦  3 

21 

6*0 

4 

1*1 

0 

•  0 

12 

3*4 

7 

2*0 

2 

♦6 

0 
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0 

.0 

9  0 
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0 

♦  0 

0 

•  0 

0 
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.0 
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0 

♦  0 

0 
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1 

♦  5 

6 

.Ov 

-  3 
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0 

♦  0 

o- 

.0 

0 

♦  0 

1 

1*0 

0 

♦  0 

3 

2.9 

0 
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0 

,  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 
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0 

r.o 

0 

.0 
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♦o 

2 

.7 
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1 

0 
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0 
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0 

.0 
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0 

•0 
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•  0 

•  0 

•  0 
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.2*7 

:o 

•  o 

•  o 

•  o 

•  o 
,o 


1  8*3 

0  .0* 

1  25.0 


TOTAL 
FEHALE 
MALE 


18 

10  • 
•8 

2" 
2 
0 

7 
A 

3 


2*6 
2*2 
3*3 

1*1 
1*3 
.0 

1*2 
1*1 
1.3 


♦  A 

♦  0 

♦  9 
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1*4 
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0 
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1 
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0 
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0 

0 
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0 

0. 


12  1*7 
7  US 
5  2*1 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  3 

♦  0 
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1*2 
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0 
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20  100*0 

0 

*  o 

♦  0 

20  100*0 

0 

•  o 
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0 

2 

4.2 

'46  95*8 

0 

o 

*  •  0 

22  100*0 

0 

2 

7.7  ; 

24  92*3 

0 

1 

1.6 

62  98*4 

0 

1  .7 

59  98*3 

0 

0' 

•  0  1 

3  100*0  " 

0- 

0 

'♦0 

14  100*0 

0  . 

o 

•  0  *  0 

14  100*0 

*"  "  0 

o 

♦  0 

0  «0 

0 

7, 

4.0 

168  96*0 

0 

5 

3  .1 

156  96*9 

0 

2 

14.3  * 

12  6S*7 

0 

22 

10*9 

176  87*6 

3 

9*  6 

158  88*8 

3 

21*7 

18  78*3 

0 

23 

6*3 

336    92*3  * 

5 

23 

6*3 

336  92*3 

5 

o 

»  0 

0*  «0 

0 

A8 

6.*8 

/ 

655  93.2 

0 

27 

7*7 

325  92*3' 

0 

9  1 
C  1 

6*0 

330  94*0 

ji 

0 

♦  0* 

1  100*0 

0 

0 

♦  0 

0  *0 

o 

.  0 

1  100*0 

0 

_  0 

♦  0 
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0 

o 
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0 

0 
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A 
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4 
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2 
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2< 

0 
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0 

o 

o 
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0 

o 
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0 

3 
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b** 

1 

♦  6 
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o 

C 

1  2 
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o 

0 

•  0 
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0 
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o 

0 

♦  0 

6  100*0 

o 
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us 

A61  98*5 

0 

1  6 

**     249  98*4 

0 

3 

U4 

212  98*6 

0 

1 

.2 

445    .9V.8  • 

0 

o 

•  0 

246  100*0 

0 

1 
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o 

3 
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22  S- 
26 
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14 
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14 

201 
178 

23 

364 
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703  " 
352  .  »• 
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1 

0  . 
1 

43  • 

15 

26 

221 
116 
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'7, 
10 

302  * 
131  * 
PI 

18  * 
12 

6  * 

466 
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215  ■ 

446 

•  246  y  * 

74.,  t 
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1  *' 

"  21 
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.  10 

<28  i 
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5 
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27 
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Tifti  £  5      ASSOCIATE  DEGREES  AND  OTrtCR  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  tEAAS  Of  NORK  •MONO  HIGH  SCHOa  CONFERRED  BY 
INSTITUTION  INSTITUTION?  STATE  AND  NATION  197B-7* 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


m      BLACK        •      ASIA*  CR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOCft 


NUMBER 


PENNSYLVANIA^ 

PA    NORTHEASTERN  CHRISTIAN  JC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA  s'ESRCE  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  "0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    PA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
4   v TOTAL  0  .0 

Sfemale  0  .0 

,     MALE    *  D  .0 

PA    PA  STATE  U  ALTOONA  CAM 
TOTAL  .1  .6 

FEMALE  1  2.0 

*        MALE    *  0,  .    .0  i 

PA    PA  'STATE  ,U  BEAVER  CAMPUS 
TOTAL  1  1U 

FEMALE  1  3.4 

-    MALE  0  ^.0 

PA    PA  ST  U  8EHREND  COLLEGE 


12 
6 
4 

137 
105 
32 

0 
0 
0 


,  TOTAL 
'FEMALE: 
HAL  E 
P,A    PA  STATE 
•   ,  TOTAL 
FEMALE 
MALE 
>A    PA  STATE 
'"TOTAL 
FfcMALE 
MALE 
PA    PA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1  1*3 
?  "  0'  .0 
1  2.2 
BERKS'  CAMPUS 
0'  .0 
0        .0  1 
0       .0  ' 
OELAbARE  CAM 
0  .0 
0  -  .0 
*0,  .0 
I  OU  BCIS  CAMPUS 
0        .0  / 
ft-       -ft  « 


PA    PA  STATE  U  FAYETTE  CAMPUS  „ 


TOTAL 

FEMAU.E 

MACEx^ 
•  PA  PA/&UTE 

•  *toW?* 

FEMALE  "  ■ 
HAL* 
PA    PA  ST  U 
TOTAL  * 
FEMALE 
MALE? 
PA    PA, STATE 
TOT  At)  r 
FEHALs** 
MALE 


0 

AZLET 


U  HAZLETON  CAM 
0'  .0 
«0  .0~ 
,0     *  .0 
HERSHEY  MEDL  CTR 
4   0  .0 
0      "  .0  * 
"     .0  ..0 
U  MCKEESPORT  CAM 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


PA    PA  STATE  U-K3NT  ALTO  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
PA  >  PA.  |ST 
TOTAL. 

femalIe 
malJe 
pa  pa  {state 

TOTAL 
FrHALE 
HALE 
PA    PA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  \0 
,  *  0  .0 
■   0  .0 
U  NEW  KENSINGTN  CAM 

0  *o 

0  .0 
,  0  ,.0 
0.GONTZ  CAMPUS  j 
-  1  1.1 
1?  1*6 
0  .0 
SCHUYLKILL  CAM 
0  .0 
0     "  .0- 
0  .0 


PA'jPA^ST-U-SHENANGO  VLY  CAM 


~~  total 

FEMALE 
MALE  ' 
PA    PA  ST  U 
TOTAL 
FEMALE 
v  MALE 
PA    PA; ST 
TOTAL 
FEMALE  , 
<•>  HALE 
PA    PA  STATE 
.TOTAL 
FEMALE 
MALE 


29*3 
32*0 
25.0 


33 
33, 
31. 


0  .0 
0  1  .0 
'  0  .0 
VIILKES-BARRE  CAM 
0  #0 
.  0  #0 
0  .0 
U  WRTHGTN  SCRTN  CAM 
0  .0 
0  #0 
*      0  #0 
U  YORK  CAMPUS 

A   0  .0 

0  .0 

0  \0 


PA    PHILA  COLLEGE  OF  ART 


TOTAL 
FEMALE 
MALE  ' 
PA  PHILA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0*  .0 

0  .0 
PERFORMING* ARTS 

*  0  .0 

0  .  ».0 

0  .0 


2 

1.2 

0  t 
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2 

1.7 

2 
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0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 

0 

•  0 

1 

33.3 

0 

•  0 

1 

33.3 

NUMBER 


0 
0 
0 

A 

3 
1 

0 
0 
0 

1 
c 
1 

0 
0 

.0' 

0 
0 

0  * 

0 
0 
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o. 
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0 
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1 

0 
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,0 
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0 
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"o 
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0 

%  0 
»  0 

1 

0 
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*  °. 
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0 
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0 
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"HISPANIC 
NUMBER 


.0 
.0 

•  0 

1.0 
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1.0 
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.0 
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1 
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J  0 
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NON-RESIOENT 
ALLEN 

NUMBER 


TOTAL 


;o 
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.0 

.  0 
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0. 

b 

•  0 

b 

V 

♦  5' 

!j- 

i 

.7 

0 

♦  0 

1 

53 

5*4 

3 

26 

7.5 

\0 

25 

4.1 

3 

6 

5.7 

•  \ 

0 

.  .0 

6 

5.7 

0 

% 

.0  * 

o' 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

24 

U7 

5 

13 

1.5 

4 

11 

2.1 

1 

4 

3.2 

2 

3 

6.8 

0 

1 

1.3 

2 

1 

2.2 

0 

1 

16.7 

0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

T  ITUTIONS) 

89 

3.0 

11 

46 

3.1 

4 

43 

2.9 

7 

S  39 

25.7 

0 

21 

38.2 

0 

18 

16.6 

0 

13 

4.7 

-0 

10 

5.7 

0 

3 

3.0 

0 

HISPANIC 
NUMBER  X 


TOTAL 
MINORITY  ' 

,    '  s' 
NUMBER  X 


WHITE  v 
NON-HI  SPAN!' 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 
NUMBER 


0 

•0 

0 

.0 

0 

♦0* 

0 

.0 

0 

♦  0 

0  s 

-.0 

0 

•0 

 „„_ 

0 

♦0 

0 

.♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

♦  7 

0 

.0 

0 

♦  0 

oc 

.0 

2 

1.  8 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

»0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

.0 

0 

.0 

<o 

.0 

0 

♦o 

0 

♦  0  < 

0 

•  0 

17 

1.7 

6 

•6 

0 

.0 

0 

.0 

17 

2.3 

6 

1  " 

.6 

0 

-.0  - 

»  1 

.9 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.4 
.3 

V5 


>  .0 
.0 


o 

0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 

0  , 

0 
0 
0 

24 
0 
24 

1 

I 
0 


,500 
9^4 
566 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

.7 
.0 
1.8 

•  0 
x.O 

.0 

♦o, 

•  0 
.0 

2.4 

•  0 
3.2 

•  6 
.9 
.0 


8.3 
9.9 
6.6 


48  100.0 
*  2  10C.0 
46  100.0 


8  100.0 
6  100*0,. 
2  100.0 

274  99.3 
167  100.0 
107  98.2 

20  100.0 
5  100.0 
15  100.0 

1  100.0 
1  100.0 
0  .0- 

989  97.6 
267  100.0 
722  96*8 

158  98*8 
106  99*1 
52  98*1 


16,532 
8,512 
8,020 


91*4 
89*9 
93*2 


f        u  \  *u 

/     o  ^70  : 


244 


48 

2  , 
46 


0 
0 

b 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


47 
25 

?2 


•  0 

•  0 

•  > 

•0 

•  0 

'■*0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
"  *0 

*0< 
.0 
.0 

.6 

•  0 
1.9 


0 

.0 

o 

•  0 

5  100*0 

0 

•  0 

0 

•6 

o 

♦  0 

5  100*0 

0 

.0 

o 

♦°. 

•0 

♦  0 

0  *0 

0 

*0 

2 

.9  - 

4 

i*S 

215  98*2 

b 

*c 

2 

1*3 

3 

2*0 

149  96*0 

0 

*0 

0 

*0 

1 

1*.5 

66  98.5 

0 

♦  0 

8 

*8 

65 

6*6 

912  92*9 

5 

.5 

7 

1*9 

36 

9*6 

338  90.1 

lk 

*3 

1 

♦  2 

29 

4*8 

574  94*6 

4 

♦  7 

2 

1*9 

8 

7*6 

87  82*9 

10 

9*5 

0 

*0 

0 

*0 

0  *0 

0 

.0 

2 

1*9 

8  # 

7.6- 

87  82.9 

10 

9*5 

0 

■No 

0 

.0 

7  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0  *0 

*  0 

.0 

0  * 

•  0 

\ 

0 

Co 

7  100*0 

0 

*b 

4 

♦  3 

37 

2*7  * 

1*348  97*3 

0 

.0 

3 

.3 

24 

2*8 

838  97*2 

0 

.0 

.1 

.2 

.  2,5 

510  97*5 

0 

•  0 

'  1 

.8 

7 

5*6 

113  91.1 

4 

3.2 

0 

..0 

3 

6*8 

37  84*1 

4 

9.1 

1 

1*3~ 

4 

5.  0 

76-   95*0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.2 

45  97*8 

0 

.0 

x  0  \ 

.0 

-  1 

16.7 

5  63*3 

0 

.0 

0 

^70  : 

.0 

.0 

40  100*0 

0 

*  .0 

0 

*0 

1 

3*0 

32  97*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7  100.0 

(  0 

.0 

•  0 

.0 

1 

3.8 

25  96.2 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

44  100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

V*  ICO.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

30  100.0 

0 

.0 

17 

*6 

123 

4.2 

2,808  95*2 

19 

.6 

12 

*8 

67 

4.6 

1,393  95*1* 

5 

•  3 

5 

♦  3 

56 

3.8 

1,415  95*3 

14 

.9 

0 

*0 

39 

25.7 

112  73.7 

1 

.7 

0 

*0 

21 

38.2 

34  61.8 

0 

.0 

0 

*0 

18 

18.6 

78  80*4 

1 

1.0 

0 

♦  0 

13 

V7 

261  95.3 

0 

i  .o 

0 

♦  0 

10 

5*7 

165  94*3 

0 

!  .0 

0 

*0 

3 

3*0 

96  97*0 

0 

•  0 

6 
2 

276 
167 
109 

%  » 
20 
5 

15- 

o 

1,013 
267 
746 

.  160 
107 
53 


I*  18,079 
9,471 
'  8,608 


5 
5 
0 

219 
152 
67 

982 
375 
607, 

i 

105 
0 

105 

7 

0 

%  .  7 


44 
14 
30 


2,950 
1,465 
1,485 


152 
55 

,  97 

274 
175 

99 


ViiLF  5  ASSOCIATE  DECREES  AMD  "OTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF,  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  CONFERRED^ 
ttlLt-S.    ^IrnOTIO^S  DF    HIGHER^EDUCA^  ETHNICITY?  AND  SEX*     INSTITUTION,  STATE  AND  NATION  197*79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK1    X         ASIAN  OR  * 
NON-HISPANIC.  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


;  ^NUMBER 
SOUTH" CAROLINA 


SC    BAPT  COLLEGE.  AT  CHASTN 
V    TOTAL  0  ♦O' 

FcMALc  G  .0 

MALE  vO  .0 

SC    BEAUFORT  TECH  EC  CENTER 

TOTAL  '  0  *0 

FEMALE  0  VQ 

MALE  ;    0  .0 

SC    CHESTERFL D^MARL  BORO  TECH 
JOT AL  *         '     1  1.3 
FEMALE  /     0  .0 

MALE  1  1*6 

SC *  CLENSON  UNIVERSITY 
TOTAL         4       0  .0 

*  FEMALE  '  0  ,0 

V     MALE       "         0        .0*  » 
SC  .CLINTON  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

_.FEKALE  0.0 
MALE  0  *0 

SC    C0LUHB1A.  B18LE,  COLLEGE 
TOTAL     •  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC.  COLUMBIA  COMMERCIAL  C 
>TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  0     -  .0 

MALE  0        .0  , 

SC    DENMARK  TECH  ED  CENTER 
'  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .(T 

HALE  0  *0 

SC    FLORENCE  DARLINGTON  TECH 
TOTAL  «  .0  *0 

FEMALE  >  0  .0 

MALE  0     ,  .0 

SC    FRANCIS  MARION  COLLEGE 

*  -TOTAL  0  .0 
FEMALE               *0  *0- 

MAllE  0        ♦  0 

SC    FRIENDSHIP  COLLEGE 
f  TOTAL  0A  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC    GREENVILLE  TECH  COLLECE 
TOTALS  0  *0 

FEMALE\  0  iO 

>    MALE  \  0  *0 

Vr'G__  _ 
TOTAL  \    .    *  0 
FEMALE-  W       .  0 
MALt.  \  -  0 
SC  ..LANCER  'COLLEGE  '* 
TOTAL      \  0  *0 

FEMALE      \         0  *0 
MALE       \        0  #0 
SC  /MEDICAL  UNIVERSITY  OF  SC 
TOTAL         \  *    0  *0 
FEMALE  \      0  *0 

MALE        .  \     D  .0 
SC    MIDLANDS  TECH  COLLEGE 
,  TOTAL  \  3,  «3 

FEMALE  \2  »5 

MALE  \l  .2 

■  SC    NORTH  GREENVILLE  COLLEGE 
TOTAL*    ,         "  Ov  *0 
FEMALE  0\  ,0 

H\LE  ,  0  \  .0 

SC    ORANGEBURG  CALHCUN  TECH  C 
TOTAL  0  \*0 

FEMALE  0  yO 


14*6 
14*9 
•0 


NUM51R 


57  40.*7 


♦  0 
.0 

♦  0 


HISPANIC, 
NUMBER 


~32~ 
25 


50*0 
32*9 


SC 


HO  RRYr  GEORGETOWN  TECH 
*0 

♦  0 

•  0 


SC 


HALF.    -  0  \0 

PIEOHONT  TECHCOLLEGE 


TOTAL  0  *0. 

FEMACE  0  *0\ 

MALE  0  .C 

SC    RICE  COLLEGE 

TOTAL  D  *D  \ 

FEMALE  0  .0  \ 

MALE  0  *0  \ 

SC  '  RUTLEDGE  COLLEGE 

TOTAL    ,  D  *0 

FEMALE  0'  *0 

MALE  0  *0 

SC    SPARTANBURG  METH  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

-  MALE  0  *0 

SC    SPARTANBURG  TECH  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 


15  1B*8 
4  23*5 
11  *  17*5 


42  100*0 
18  100*0 
24  100*0 


169  64*8 
86  79*6 
83  .  54.2 

93  100*0 
60  100*0 
33  100*0 

206  42*6 
136  50*6 
70  32*6 


1 
1 

*  0 

25 
9 
16 


25*0 
33*3 


96*2 
100*0 
94*1 


93  11*8 

32  10.7 

61  12*4 

39  20*0 

10  15*9 

29  22*0 


5 
5 
0 

3 
3 
0 

270 
123 
147 

12 
11 
1 

"98 
47 
51 

103 
36 
67 

41 

28 
13 


V 


13*9 
14*7 
*0 

7*7 
13*0 
*0 

25*2 
29*2 
22*6 

11*1 
21*2 
1*8 

40*0 
39*8 
40*2 

32*1 
31*0 
32*7 

42*3 
40*0 
sd.l 

48*1 
46*8 
48*6 


89 
22 
67 

\ 

49,  20*2 
39\  29.5 
10  \9*1 

71  11*1 
31  17.1 
40  18.1 

\ 


~~0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0  / 

/ 

0/. 
0* 

G 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 

2  , 

0 
0 
0 

.  0 

3 
2 
1 

0 
1 

0 
0 
0 

0 

-  0 

0  s 

13 
1 
12 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 


;o 

•  0 
*0 

*0 
*0 

•  0 

•  0~ 
*0 

•  0 

*0 

•  0 
•0 

•  0  ' 

*o 

.0 

•  0 
.0 
.0 

.4 

•  0 
.9 

•0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

♦4 
.7 

•  2 

•  5 
.0 


•0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

1.2 

•  2 
1.8 


•  0 

•  0 

•  6 

-  .0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.c 

'  .0 


.0 
.0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
m NON-HISPANIC 

NUMBER 

\ 


HCN-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


0 
~D 
0 

0 
0. 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0, 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 
♦0 

♦  o  k 

.0 

.0 

.0 
.0 

♦  0 

•♦o 

♦  0 
♦0 

♦  0 
•0 
.0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 
♦0 

•0 

♦  0 
*  *0 

♦  0 
♦0 
*0 

•0 

♦  0 
♦0 

♦  0 
.0 

.♦0 

*1 

.0 
*2 

♦  0 
♦0 
♦0 

• 

.0 

♦  0 

♦  0 


14*6 
14*9 
*0 


57  40*7 

-32 — 50*0- 
25  32*9 

16  20*0 
4  23*5 
12  19*0 


41  85*4 
40  85*1 
1  100*0 

83  59*3 

-32 — 50-*0- 
51  67*1 


64 
,51 


80*0 
76*5 
81*0 


36  100*0 
36  100*0 
0  *0 


42  100*0 
18  130*0 
2'  100*0 


17  100*0 
9  100*0 
8  100*0 


169  64*6* 
86  79*6 
83  -54*2 

93*  100*0 
60  100*0. 
33  100*0 


91 
21 
70 

0 
0 
0 


34*9 
19*4 
45*8 

"•o 

.0 
*0 


208 
136 
72 

1 
1 

0 


43*0 
50*6 
33*5 

25*0 
33*3 
•  0 


276  57*0 
133  49*4 
143  66*5 


25  96*2 

9  100*0 

16  94*1 

97  12*3 

34  11*4 

63  12.6 

40  20*5 

10  '15*9 

30  22*7 


3 
2 
1 

0 
0 
0 

689 
262 
427 

155 
53 
102 


13*9 
14*7 

~.o 


75*0 
66*7 
100*0 

.♦0 

♦  0 

♦  0 

37*3 
87.9 
87*0 

79*5 
84*1 
77*3 

66*1 
85*3 
1C0*0 


0 
0 
0 

0 

:« 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

-0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
NUMBER 


.0 

•  0 
.0 

.0 

-,0— 
,.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.4 
.9 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

,.0 

•  0 

•  0 


1  3.3 

0  ."0 

1  5.9 


♦  4 

♦  7 
.2 

♦0 

♦  0 

♦  0, 

.0* 
.0 
.0 


0 

.0 

3 

7.7  » 

36N 

v-92*3 

0 

♦  0 

0 

♦0  v 

3 

13*0 

20 

N87;o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

.16 

10XU0 

0 

•  0 

14 

1.3 

-  300 

28*0  ~ 

761 

7  r*V. 

11 

uo 

a 

.7 

129 

30*6 

292 

69*4  \ 

0 

.0 

n 

1*7 

171 

26*3 

469 

72*0  \ 

11 

1.7 

0 

.0 

12 

'11*1 

96 

88*9 

x  0 

•0 

0 

•0 

11 

21*2 

41 

78*8 

\0 

•  0 

a 

.0  " 

1 

1*8 

55 

98*2 

•  0 

0 

•  0 

99 

v40.4 

146 

59*6 

0 

\o 

0 

,0 

48 

40*7  " 

70 

59*3 

0 

0 

.0 

51 

40.2 

76 

59*8 

0 

.0 

0 

.0 

103 

32*1 

218 

67*9 

0 

.0 

0 

.0 

36 

31*0 

80 

69*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

67 

32*7 

138 

67*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

41 

42*3 

56 

57*7 

0 

•  0 

0 

.0 

28 

40*0 

42 

60*0 

0 

•0 

0 

.0 

•  13 

48*1 

14 

51*9 

/1 

•  0 

0 

.0 

69 

48*1 

93 

50*3 

3 

1.6 

0 

.0 

22 

46*8 

'5 

53*2 

0 

.0 

0 

.0 

67 

40*6 

>sB 

49*3 

.  .  3 

2.2 

0 

.0 

51 

21*1 

191 

78*9 

0 

•  0 

0 

.0 

39 

29*5 

93 

70*5 

0 

0 

.0 

12 

10*9 

98 

89*1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

71 

17*7 

328 

81*6 

3 

.7 

0 

♦0 

31 

17*1 

150 

82*9 

0 

•  0 

0 

•  0 

40 

18*1 

178 

80*5 

3 

1.4 

48 
47 
1 

140 

—64— 
76 

80 
17 

63 
+■ 

36 

36 
0 

'42 
18 
24 

17  ' 
.  9 


261 
108 
153 

93 
60 
33 

4  84 
269 
215 

4 
3 
1 

26 
9 
17 

789 
298 
491 

195 
63 
132 

"  36 
34 
2 

39 
23 
16 

1 1,072 
421 
651 

108 
52 
56 


97 
70 
27 

185 
47 
138 

242 
132 
110 

'  402 
181 
221 


245 


tam  p  ^  A&ociiTE  DEGREES  AND  OTHER  AMAROS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR' YEARS  OF  MORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  CONFERRED  BY 
TABLE  5.    ASMCIATE^EGREE S^ND^THE^AyARps^ASED^O  ^  ^   INSTITUTION*''  STATE  AND'NATION  1978-79 


AMERICAN  INOUNs 
'ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  'ASIAN  OR 

NON-HlSPANlC,  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


SOUTH  CAROLINA* 

SC    SUMTER  ARt A  TECK  COLLEGE 
jTOTAL            '    0  .0 
FEMALE               0     ;  .0 
,    MALE   „            0  .0 
SC    UI-COUNTY  TECH  COLLEGE 
TnTAL  :  0  *0_  


FEMLE       v  0    '  .0 

MACE  0        .0  „ 
'SC   TRIDENT  TECHNICAL  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

"FEMALE  0  .0 

MALE      ,  .0  .0 

SC    U  OF  SC  AT  AIKEN 

TOTAL  V  1*6 

FEMALE  I      1.9  v 

MALE  0  #0 

SC    U  Cf  SC  AT  BEAUFORT 

'  TOTAL,  0  .0 

FEMALE  0.  .0 

MALE  0     .  .0 
'SC  4  U  OF  SC  COASTAL  CAROLINA 

TOTAL     .  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0*  .0 

SC    U  OF  SC  AT  COLUMBIA 

TOTAL  2  .6 

FEMALE  2  .8 

■  HALE  0  .0 

SC    U  OF  SC  AT  LANCASTER 
^TOTAL 
FEMALE 
MALE 
SC    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
SC    U  05  SC  AT 

TOTAL  0 

.    t FEMALE     <  0 

'MALE  0 
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SC    YDRK  TECHNICAL  COLLEGE 

TOTAL  '    0  *0 

4  FEMALE  0  .0 

'    MALE  x     0  .0  ' 


70 

32.7 

.22 

38*6 

48 

30*6 

48 

17.1 

27 

31*8 

21 

10*8 

146 

20*2 

74 

23*3 

72 

17*8 

14 

22*6 

12 

22  *2 

2 

25. C 

g 

18*2 

24*0 

2 

10*5 

-3 

.  18.8^ 

3 

27*3 

0 

*0 

80 

22*3 

s  63 

,'24.0 

17 

-  17.5- 

11 

10.5 

5 

-  8*2 

6 

13.6 

6 

15.8 

4 

15.4 

2 

16.7 

NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


kH!TE. 
NON-HISPANIC 


NUK8ER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


1.4 
.0 
1.9 

♦  0_ 


8 
0 

7 

5 

3 
2 
Is 

I 

1  ' 
0 

32 
19 

13 

0> 
0 
0 


11.6 
12.9' 

•  0 

9.1 
13.5 
5.0 

llil 
4.5 

100.0 
100.0 
.0 

50.0 
54.3 
.44.8 

•0 

•  0 
.0 


SC          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL^                7  .1 

' FEMALE                 5  *1 

MALE*         *      2  *0 


125-33.6  > 
01  39*7 
v    44  26.2 

INST  ITUT  IONS ) * 
2,102  26*7 
If  103    29*8  t- 
999  24*0 


0 
0 

7 
1 
6 

0 
0 

'  0 

0* 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

1 

0 

0 
0, 
0 

'  0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

1 
1 

0 

•*o 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


37 
9 
28 


*0 
*0 

•  1*0 

♦  3 
1*5  j 

*0 

♦  0  . 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.♦0 

♦  0 
*0 

♦  0 

.3 
.4 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
0 

.0 

'  *0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

2.6 
5.4 
.'0 

2*5  , 
5*6 

♦  0 

•d 
♦o 

.0 

^  .0 

♦  0 
.0 

.0 

.o- 

.0 

,  .3 
'  .0 
N  .6 


♦  5 

♦  2 

♦  7 


2 

*9 

75 

35.0 

1 

1.8 

23 

40*4 

1 

*6 

52 

33.1 

0 

.0 

48 

17.1 

0 

♦  0 

31*8 

'0 

.0 

21 

10.8 

0 

.0 

153 

21*2 

0 

♦  0 

75 

23*6 

0 

♦  0 

78 

19*3 

0 

*0 

15 

24*2 

0 

•  0 

13 

24*1 

0 

.0 

2 

25.0 

0 

•  0 

°8 

18*2 

0 

*c 

6 

24.0 

0 

.0 

2 

10*5 

0 

•  0 

3 

18.8 

0 

•  0 

3 

27*3 

0 

•p 

0 

•  0 

0 

.0 

83 

23.1 

0 

•  0 

66 

2  5.2 

0 

'  -0 

17 

17.5 

0 

*0 

11 

10.5 

0 

•0 

5 

8.2 

0 

•  0 

6 

13.6 

0 

*;o 

6 

15.8 

0 

♦  0 

4 

15.4 

q 

♦  0 

2 

16*7 

0 

-  .0 

8 

11.6 

•  0 

•  0 

8 

12*9 

0\ 

.0  s 
• 

0 

.0 

0 

v  .0 

9 

11*7 

0 

•  0 

„  7 

18*9 

0 

2 

5*0 

0 

♦  0 

4 

10.0 

0 

♦0 

3 

16.7 

0 

♦  0^ 

1 

,4.5 

0 

♦0 

1 

100.0 

0 

♦  0  V 

1 

100.0 

0 

*o  N 

0 

•  0 

** 

0, 

.0 

32 

50.6 

0 

♦  0  vj 

♦9 

(54.3 

0 

.o  ; 

i 

44.8 

0 

z  ; 

I 

.0 

0 

.0  ! 

0 

*0 

0 

•  0  ; 

0 

.0 

<0 

.0 

126 

•  33i9 

0 

.0 

81 

39*7 

0 

*0 

45 

26*8 

17, 

-  .2 

2 

•  163 

27.5 

4 

.1 

1 

1 121 

30*3 

13 

.3  - 

1 

,042 

2  5.0 

139 
34, 
105 


229 
~~ 5T 
172 


561 
242 
319 


6>.0- 
59*6 
66*9 

81.8 

~67«Tl 
88*2 

77.7 
76.1 
79.0 


47 

75*8 

41 

75*9 

6 

75.0 

36 

81*8' 

19 

76*0 

17 

89*5 

13 

81,3 

8 

72*7 

'  5 

100*0 

276 

76*9 

196 

74.8 

80 

82*5 

94 

89*5 

56 

91*8 

38 

86.4 

32 

84.2 

22 

84*6 

10 

83*3 

61 

88*4 

54 

87.1 

N* 

100.0 

68 

88.3 

30 

81.1 

38 

95.0 

36 

90.0 

15 

83.3 

21 

95.5- 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

32 

v  50.0 

16 

45.7 

16 

.  55.2 

-18 

100.0 

17 

100.0 

1 

1G0.0 

246 

*  66.1 

123 

60.3 

123 

73.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0  . 

3 

1.1 

1 

1.2 

2 

8 

1*1  * 

1 

•  3 

c7 

1.7 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

c 

.0 

0 

♦o 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0  • 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦o  . 

0 

♦o  v 

0 

.0 

0 
0 

.i.O 

v*o 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

.  0  * 

♦  0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

•o  , 

•  0 

5,672-  72;1 
2*572  69*6 
3,100  74*3 


34 
5 
29 


214% 

57 
157 

■/  ' 
'  280 
— B5- 
195* 


722 
318 
404 

62 

44 

25 
19 

16 
11 
5 

^359 
262 
97  * 

105 

•  *44  * 

-38 
26 
12 

.69 

62-  » 
1  t 

•77 
f37 

Uo 

40 
•  18 

22  ~ 

1 
1 
0 

64  . 
35 
-.29  v 

18 

n  > 
i 

372 
204  / 


7,869 
3,698 
4,171 


SOUTH  OAKOTA 


SO    AUGUST  ANA  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

0 

♦  0 

FEMALE                0  *0 

0 

♦  0 

MALE                0  *0 

0 

•  0 

SO    SLACK  HILLS  STATE  COLLEGE 

TOTAL                2  3*2 

1 

1*6 

FEMALE                1  2*3 

0 

.0 

MALE.                1  5*3 

1 

SO  .DAKOTA  STATE  COLLEGE 

TOTAL                0  *0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

MALE                0  *0 

0 

•  0 

SO    OAKOTA  WESLEYAN  U 

2.1 

TOTAL                 0  *0 

1 

FEMALE                0  *0 

0 

.0 

MALE               .0  .0 

1 

20.0 

SO    FREEMAN  JUNIOR  COLLEGE 

.    TOTAL                1  **2 

0 

;o 

FEMALE                1  4*8 

0 

•  0 

MALE                0  *0 

0 

•  0 

9 

ERIC 


o 
o 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


■    .0  . 

♦  0 
.0 

1*6 
2*3 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

0 

♦  0 

9  100*0 

0 

♦0 

•0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

•  0 

.0 

4 

6*5 

58  93*5 

0 

•  0 

.0 

2 

4.7 

41  95*3 

0 

•0 

.0 

2 

10.5 

•     17  89*5 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

53  100.0 

0 

•0 

.0 

0 

.0 

46  100*0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

•0 

.0 

1 

2*1 

46  97.9 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

42  100.0 

0 

•  0 

.0 

1 

20*0 

4  80.0 

0 

•  0 

.0 

1 

4.2 

23    95*8  , 

0 

•  0 

.0 

1 

4*8 

20  95.2 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

3  100.0 

0 

•  0 

9 
5 
4 

62 
43 
19 

53 
46 
7 

47 
42 
5 

24 
21 
3 


850 


246 


-\  


_  *^  


TABLE 


ASiOCIATE'OEGREES  ANO'  OTHER  AWARO$*£A«EO  ON  ftSS  THAN, FOUR  YEARS  oK  WORK' BEYONO  HIGH  SCHOOL  C0NFERRE08Y 
INSTITUTIONS^F    HIGHER  EOU.CAT  JON  lBY  RALE,. ETHNICITY,  ANO  -SEX*    INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION  1978-79 


AMERICAN  I hDUN 
ALASKAN  NATIVE 

V 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN. OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


SOUTH  OAKOTA^x^ 

SO    HURON  COLLEGE 

.TOTAL    *      '     0       .0.  0, 

FEMALE                0.0  0 

KALE                0       .0  0 
SO    MOUNT  MARTY. COLLEGE 

TOTAL           v. -0.       -0  0 

FEMALE                  0        .0  0; 

MALE  .             0<      -.0;    _  0 
SO    NATL. COLLEGE  OF  BUSINESS 

TOTAL  2        .5  '23 

FEMALE  0        .0        ^  .1 

MALE                2*       .7  22 
SO  'NORTHERN  STATE  COLLEGE 

TOTAL              ^1  '  1.7  0 

*  FEMALE                0       .0  0 

:  .  MALE  1  11.1  0 
,\S0  .  .PRESENTATION  COLLEGE 

•TOTAL                3      2.5  0 

FEMALE                3      2.6  0 

MALE                0     -  .0  0 
SO    SINTE  GLESKA  COLLEGE 

TOTAL      .         16    84.2  0 

FEMALE               13  •  81.3  ,0 

MALE                 3  100.0  0 
SO    SIOUX  FALLS  COLLEGE 

TOTAL                 6       .0  0 

FEMALE                 0        .0  0 

MALE                 0        .0  0 
SO    30x STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 3      5T.4  0 

FEMALE    «            2      6.9  0 

MALE             .   1      3.7  0 
SO    U  OF  SO' MAIN  CAMPUS 

<     TOTAL  .              2      1.9  0 
FEMALE               -.0        .0           **  0 

MALE  2  10.5  0 
,*  SO «.  U  OF  SO  AT  SPR INGF1EL0 

TOTAL*               2      1.6    '  0 

FEMALE                 1        .8  0 

-MALE     ■           1  -    .5  0 
SO    YANKTCN  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  '  0 

FEMALE.                0        .0  0 

MALE                 0        .0  0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MUTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

5.8 
.9 

•0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

*  .*0 

.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 


SO  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  32  .  2.5 

FEMALE  ,  21  2.9 

MALE   '  11*  1.9 

t 

-TENNESSEE  ' 

YN,  AQUINAS  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL'  . -0        .0  . 

FEMALE  0  .0\ 

MAL*fc>  0        . 0  ' 

JN*   BELMONT  COLLEGE 
**    TOTAL  7    0  .0 

FEMALE  0   <  .,0 

MALE  0  :0 

TN    CUMBERLANO  COLLEGE  TEHN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0-.    .0  „ 

MALE  0  .0 

TN    ORAUGHON'S  COLLEGE 
TOTAL  ,  0  .0 

FEMALE  '0        .0  ' 

MALE  *  1  0  .0 

TN     Oft AUGHQN* S  JC  BUSINESS 
TOTAL  0'  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    DRA'UGHON'S  JC 'BUSINESS. 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    EOMONOSON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  «0 

MALE  0  .0 

TN     FREEO-HAROEMAN  COLLEGE 


16  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TN  FREE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *-.o 

0  .0 
0  .0 
MILL  BAPTIST  BIBLE'  C 


TN    HIWASSEE  COLLEGE 
%     TOTAL  0 
FEMALE  0 
(MALE  0 


.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


25 
1 
24 


5 
0 
5 

3 
1 

0 

9 
4 
5 

80 
59 
21  , 

15 
15 

0 

75 
37 
38 

6 
5 
1 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

6 
•  2 
4 


i:9 
.1 
4.1. 


9.1  - 
•0 
14.7 

4.5 
4.8 

.0- 

10.7 
7.7 
15.6 

58.0 
56.7 
,  61.8* 

10.7 
15.3 
'.0 

37.5 
33.6 
42.2 

10.5 
14.3 
4.5 

2.3 
1.8 
3.2 

.0 

'.0 
•  0 

4.6 
3.1 
6.1 


0 

.0 

>.  0 

.0 

0 

.0 

9  100.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

*.o 

4  106:0 

0 

•  0 

0 

•0        / ' 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

'  0 

.0  7 

0 

.0 

5  100.0 

0 

-  .0 

0 

.0  /. 

0 

.0 

0  .0 

/ 

Y 

2 

•5 

49 

12.3 

76 

19.1 

319  80.2 

0 

•  0 

1 

•  9 

2 

1.7 

113  98.3 

2 

.7  , 

48 

17.0 

74 

26.1 

206  ,72.8 

0 

.0 

b 

.0 

1 

1.7 

58  98.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

50  100.0 

0 

.0 

0 

'  -0 

1 

11.1 

8  88.9 

3 

2  .5 

1 

.8  ' 

7 

5.7 

115  94.3 

3 

,.2.6 

1 

.9 

7 

6.1 

107  93.9 

0 

.0 

.  0 

.0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

*-.o 

0 

.0 

16 

84.2 

3  15.8 

0 

.0 

0 

.0 

'13 

81.3 

n     3  18.8 

0 

.0  ' 

0 

.0 

3 

100.0  * 

0  .0 

0 

fos 

0. 

.0 

0" 

•  0 

10  100.0 

-0 

•  0  "* 

0 

.0  ' 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

X) 

;0 

0 

.0 

3 

5.4  , 

49  87.5 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6.9 

25  86.2 

0 

.  0 

0 

.0 

1 

3.7 

24  Q8.9 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.9 

106  98.1 

•  0 

0 

.0" 

0 

.0 

89  100.0 

0 

"To  , 

0 

."0 

2 

10.5 

17  89.5 

.  3 

c 

.  0 

3 

.9 

315  98.7 

.  0 

.0 

0 

.0 

1 

"  .8 

126  .  99.2 

I 

.5 

0 

.0 

2 

I"°  r 

189  98.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  ICO. 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

<*  7 

.5 

50 

3.8 

114 

"  8.8 

1,180  90.6 

4 

•  6 

2 

.3 

28 

3.9 

687  95.8 

3 

.5  * 

48 

8.2 

86 

14.7 

493  84.3 

0 

*  .0 

1 

t 

1  .8 

6 

10.9 

49  €9.1 

0 

•  0 

1 

*  4.8c 

1 

•  4.  a* 

20  95.2 

0 

.0  < 

0 

.0 

5 

14.7 

29  85.3 

0 

0 

.0  j, 

3 

4.5 

63  95.5 

0 

.0" 

0 

.0 

3 

4.8 

X  60  95.2 

<.o 

v  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

3  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

9 

10.7 

. 75  ,89.3 

0 

•  0 

0 

;o 

4 

7.7 

48  92.3 

0- 

.0  . 

0 

•0  . 

5 

15.6 

\        27  84.'4 

\  ^ 

0 

.0 

0 

.0 

80 

*  58.0- 

>      58  42.0 

0 

1  .0 

0 

.0 

59 

56.7 

\     45  43.3 

0 

<.o 

'  0 

.0 

21 

61.8 

\     13  38'.2 

0 

.0 

0 

.0 

15 

10.7 

\l25  89.3 

0 

.0 

0 

.0 

15 

15.3 

\83  84.7 

0 

.0 

0 

.0  * 

0 

.0 

42  100.0 

0 

•  0 

\  '  0 

.0 

75 

37.5 

122  61.0 

0 

.0 

0 

.0 

37 

33.6 

73\  66.4 

0 

.0 

0 

.0 

38 

42*2 

49 \  54.4 

1 

1.8 

0 

•  .0 

7 

12.3 

50  ^87.7 

1 

2.9 

0 

.0 

.  6 

17.  1 

29  82.9 

0 

.? 

0 

.0 

1 

4.5 

21  95.5 

1 

1.1 

0 

.0 

3 

3.4 

83  94.3 

1 

1.8 

0 

.0 

2 

3.5 

54  94.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.2 

29  93.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

16  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

6 

4.6 

122  93*1 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.1 

62  95*4 

0 

.0 

0 

.0 

4 

6.1 

•    60  90.9 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

,  0 
'0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
2 
2 

0 
0 
0 

1 

0 
1; 

0 
0 
0 


0 

0-1 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

r 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

3 
1 
2 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•0 

.  B 
.0 

1.1 

.0 
.0 
.0 

'.0 

.Ov 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0^ 
.0 

7.1 
6.9 
7.4 

.0 
.0 
.0 

.3 
.0' 
.5 

.0 
.0 
.0 


.6 
.3 
1.0 


.0- 1 

•0 

.0 

y  ' 

.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

*.o 

.0 

.0 
.0 
.0 

1.5 
.0 
3.3 

.0 
.0 
.0 

2.3 
1.8 
3.2 

.0 
.0 
.0 

2.3 
1.5 
3.0 


9 
5 

4v 

5 
5 
0 

398. 
115 
283 

59.  L 
50 
9 

122 
114 
8 

19 

16-  " 
3 

10 


56 
2* 
27 

108' 
89 
19 

319* 

127 

192 

2 
2 

'  0 


1,302 
717 
585 


55 1 

21 

34 

66 
63  tj 
3 

84 
■52 

138 
104 
34 

140 
98 
42 

200 
110* 
90 

57 
35 
22  . 


57 
31 

16 
11 
5 

131 

65 
66 


AMERICAN  !N0IAN> 
ALASKAN. NATIVE 

NUMBER  t 


BLACK  ASIAN  OR 

*  NONrHISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TENNESSEE  *~ 

AH    JOHN  A*  GU P TON  COLLEGE 
v  "   TOTAL  0  -0 

FEMALE-  J  «0 

MALE        <       .0..  *0 
TN    JOHNSON  BIBLE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

:    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

-TNi  -KNOX VI LLC  BUSINESS  Z 
TOTAL         -       0:  '  .0 
FEMALE  0  *0 

MALE  P  "     .0  . 

^TN—KNOXVILLE  COLLEGE 
C  '    TOTAL  0  -0 

FEMALEx  0  *0 

MALE  \  0  *Q 

TN  -LlhCCLNvMEM  UNIVERSITY 
.      TOTAL        \      0,  .0 
FEMALE    *     \  0        .0  - 
MALE       .      \0        .0  v 
.  JN  MARTIN-COLLEGE 

TOTAL,    »  0\  .0 

FEMALE  0    \  .0 

.    MALE  .    0  .0 

TN    MCKENZIE  CCLLEGE  \ 
TOTAL  0  *0V 

FEMALE  6  .0 

MALE  0  -0 

TN    ME  HARRY  MEOICAL'  COLLEGE 
TOTAL  0  .0. 

FEMALE       -  0  .0 

^MALE  *  0  .0 

*  TN    MIO-SOUTH  8IBLE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE.  0  .0 

'HALE  0    -  ip 

'TN    MILL  I  CAN  COLLEGE       ,  / 
TOTiAL  -  "0  ♦Of 

FEMALE    .  0  .0 

,  MALE    *  0  .0 

TN    MORRISTCWN  COLLEGE 

TOTAL     -     ^      0  w  .0,r 
FEMALE  0^       .0  . 

MALE  0  .0 

TN.  NASHVILLE  STATE  TECH*  INST 
TOTAL  1  -3 

FEMALE     ■  0  .0 

MALE  *       1  «5 

TN    ST HN  COLLEGE  OF  OPTOMETRY 
TOTAL  0,  .0 

FEMALE  0  .0 

*     KALE      *        o  :o 
TN    STHN  MISSIONARY  COLLEGE 


TOTAL 

FEMALE 
MALE 


TN  oT 

M 


.0 
.0 
.0 


AL  0  .0 

'le       "    o  .o 

^LE  fc  0  .0  ~ 
TATE  TECH  INST  MEMPHIS 


TOTAL     '  0'< 
FEMALE      '     \  0 
MALE  0 
TN    AUSTIN  PEAY  ST 


.0 
.0 
.0 

UNIVERSITY 


HBER* 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER  * 

7 

36.8 

0 

♦  0  t 

n 

2 

40*0 

0 

♦  0 

*  0 

5 

35,7 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

o 

.♦0 

0 

♦o- 

0 

i 

9 

5.2 

*0 

.0 

0 

•  .  5 

13*5 

0 

.0 

0 

,  4 

3.0 

0 

♦  0  • 

0 

.3 

LOO.O 

.  0 

.0 

0 

3 

100*0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0^ 

0  „ 

0 

.0 

"0 

.0- 

•  0 

o 

rO 

0 

0 

0 

JO 

0 

.0 

0 

2 

4.3 

0 

.0 

0 

2 

7.4 

0 

.0 

0* 

0 

•  Or 

0 

•0 

0 

93 

52*0 

0 

♦  0 

0 

■>  52 

68*4 

0 

.0' 

0 

41 

39*8 

0 

.0 

.  o 

73 

68*9 

0 

•  0 

0 

63 

67.0 

0 

"  .0 

0 

10 

83.3 

o 

.0 

0 

0 

*  .0, 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

y  0 

•0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

o' 

.0 

.0  ' 

.  0 

54 

100.Q 

-  o 

•  0 

0 

34 

100.0 

0 

.0 

0 

20 

100.0 

0 

.0 

0 

65 

18.2 

6 

1*7 

-  8 

41 

24.0 

3 

1.8  ■ 

0 

24 

12.9 

3 

1.6 

8 

"  1 

4.5 

0 

•  0 

ri- 

1 

5.9 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0;. 

0 

2 

Y.3 

0 

•  0 

6 

2 

1.7 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

<i 

4 

3.4 

1 

♦0 

0 

0 

.0 

'  0 

.0 

-.0 

4 

4.1 

1 

-♦9 

0 

'  95 

M7.2 

1 

\2 

6 

29 

23.0 

1 

.8 

66 

-15.5 

0 

♦  0 

TOTAL  0"  .0 

\'  FEMALE        .        0  .0 
MA  LE  0  .0 

TN    EAST  TENN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  *      2  «® 

FEMALE  2  1.0 

MACE      <  0.  .0 

TN    MEMPHIS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  t     .0  .0 

TN    MIOOLE  TENN  ST  LNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    TENNESSEE  ST  UNIVERSITY 
TOTAL,  0  .  *  #0 

FEMALE  0  -*0 

MALE  0  .0 

TN    TENNESSEE  TECHNOLOGICAL  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0    •  .0 

'TH    CHATTANOOGA  ST  TECH  CC  ■ 


7 

10.9 

1 

1.6 

4 

7.8 

1 

2.0 

3 

23.1 

0 

.0 

3 

1.2 

0 

.0 

2 

1.0 

0 

•  0 

1 

2*3 

0 

.0 

5 

4.8 

0 

.0 

5 

5.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

4.5 

0 

.0 

1 

2.0 

0 

.0 

TOTAL 
FEMALE 
MACE 


.0 

•  0 

•  0 


33 
33 

0- 

0 
0 
0 

54 
38 
16 


12.5 

52.4 
56*9 
•0 

.0 
.  .0 
♦0 

17*4 
20*8 
12*6 


0 
0 
0 

0 

,0 
0 

5 
3 
2 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

1.6 
1.6 
1.6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

•o 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER  t 
I 


MITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


.0 

•  0 

•  0 

♦0 
.0 
.0 

.0 
•0 
.0 

.0 

•  0 
♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•n't 
•0 

.0 
•0 
.0 

•  0 
i  .0 

*o 

.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

2.2 
.0 
4.3 

.0 

•  0 

•  0 

5.3 
5.9 
£.1 

.0 
.0 
.0' 

1.1 

1.6 
.9 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


7 

36*8 

12 

63.2 

2 

40*0. 

3 

60.0 

5 

3?r7 

64.3 

0 

•  0 

'  »8 

100.Q. 

0 

.0 

7 

100.0 

U 

•°4 

1 

100.0 

9. 

5.2 

163 

x>94.8 

5 

13.5 

32 

4 

3.0 

131 

97.0 

3 

100.0 

oT 

♦o. 

3 

100.0 

*  "  .0 

*  o 

.0 

0 

0 

i 

.0 

0 

.  .0 

22 

100.0 

0 

.0> 

-  22 

100.0 

0 

♦  0 

4.3 

41 

89.1 

2 

7.4 

23 

85*2 

18r  94.7 


93  52*0 
52  68.4 
41  39.8' 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦0 

.0 
.0 
.0 


73 
63 
10 

0 
0 
0 


68.9 
67.0 
83*3, 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 


86 
24 
62 

27 
26 
1 


48/0 
31.6 
60*2 

25.5 
27.7 
8.3 


6  100.0 
5  100.0 
1  lO0*d 


100.0 
100.0 


0 

.0 

,  0 

.0 

54 

1C0.0 

0 

.0 

34 

100.0 

0 

.0 

20 

100*0 

0 

.0- 

80 

22.4 

v276 

77.3 

44 

25*7 

127 

74.3 

36 

19*4 

149 

80.1 

1 

4*5 

*  21 

95.5- 

1 

5*9 

16 

94*1 

0 

*0 

5 

100*0 

10 

6.6 

"  141 

93.4 

.  9 

7.6 

110 

92. 4? 

1 

> 

3.1 

31/ 

96:9 

5 

* 

4.2 

11* 

"95.8 

0 

.0 

21 

100.0 

.  5 

5.2 

92 

94.8 

102 

18*5 

"-450 

81.5 

32 

25.4 

.94 

74.'6 

70 

16.4 

c  356 

83.6 

8 

12.5 

.  *  56 

87.5 

5 

9*8 

~t  46 

90.2' 

3 

23.1 

*  10 

76.9 

"5 

2.1 

237 

£97.9 

4 

2.0 

195**  98.0 

1 

2.3 

42 

,97.7 

5 

4.8 

'  100 

95*2 

NON- RESIDENT 
*  ALIEN 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

t 

0 
0 
0 

6 
5 
1 

.0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


TOTAL 


92  94*8. 
8  100.0 


3 

4.5 

64 

95*5' 

1 

2.0 

50 

98.0 

2 

12.5 

14 

87*5 

33 

52*4 

30 

47*6 

33 

56.9 

25 

43*1 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

9 

100*0 

59 

19.0 

251 

41*0 

41 

22*4 

142 

77.6 

18 

14*2 

'  109 

85.8 

0 

0 
0 
0 

•'•0 
0 
"0 

0 
0 

•*  o 


x 

NUMBER 

.6 

19 

•  .0 

♦0  ' 

14 

.0 

8 

.0 

♦  0 

,.♦0 

172 

•  0 

37 

♦  0 

135 

.0 

'      *  3 

*0 

3 

.0  * 

0 

•  0 

22 

.0 

22 

•  0 

0 

46 

'7*4 

o  27 

5.3 

19 

•  0 

179, 

.0 

76' 

.0 

103 

5.7 

106 

5.3 

94 

8".  3 

12 

.0 

6" 

.0 

5 

•  0~ 

c  U 

.0 

5 

♦  0 

•  *5 

.0 

*0 

.0 

*  54 

^  .0 

j.  »  34 

•0 

-  20  - 

•  3 

357 

.0 

v  171 

.5 

•  186 

.0- 

22 

.0 

*  17 

.0 

5 

.0 

151 

.0 

119 

♦  0 

4    *  32 

♦  0 

^  lie 

A 

.  u 

21 

.0 

97 

.0 

552 

.0  - 

126' 

•  0 

'426 

.0 

64 

.0 

51 

.  .0 

13 

.0 

,  242* 

199 

:& 

.  43 

♦  0 

105 

.0 

97 

♦0 

8 

•  0 

67 

.0 

51 

.0 

16 

•  0 

63 

•  0 

5B 

•0 

5 

.0 

11 

•  0 

*  2 

•  0 

9 

.0 

310 

•  0 

183 

.0 

127 

ERIC 


248 


TABL.E  5* 


<  ASSOCIATE' OEGREES:  ANO  OTHER  AMAROS  BASEO  OH  LESS  THAN  FOUR  YEARStOF  WORK  ^BEYOND. HIGH  SCHGCL  CONFERREO  BY 
INSTITUHONS^OF    HIGHERl EOUCAT JON  BY  RACE,  ETHNICITY* 'ANO  'MX*     INST  ITUTION,.  STATE  ANO.  NATION  1978-79 


AMERICAN  INOIAN. 
^ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I$LANOER 


NUMBER 


NUMBER 


X     ^  NUMBER. 


HISPANIC. 
NUMBER 


TOTAt^ 
MINORITY 


WrflTE 
NON-HISPANIC 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 


TENNESSEE 


TN    CLEVELAND  ST  CMTY  COLLEGE 
-  '  .TOTAL  ^2       46  t 

f  EMALE-*  0  .0 

MALE  2  i.3 

JN.  COLUMBIA '  ST'  CMTY' COLLEGE 
-TOTAL  0  ,0 

FEMALE  *     0       .0"  ' 

MALE.  0      ^.'0  ,« 

TN.  DYERSBURG*  ST  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0*  .0 

FEMALE  0        .0  " 

„      MALE  ,  0  .0 

TN    JACKSON: 5T  CMTY  COLLEGE 
TOTAL      V         0'  '.0 
FEMALE      .         0    .  #0   t  » 
MALE  0  .0 

TN    MOTLOW  STATE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  *•      0  *J0 

FEMALE  0        .0  ' 

MA\E  0    t  .0 

TN  .ROANE  STATE  CMTY -COLLEGE 
TOTAL     ,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE     -      .0,  ♦<> 
TN    SHELBY  STATE  CMTY  COLLEGE 
"10T*L~       •   *  0  *0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN  •  VOLUNTEER  ST  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  uO 

.     FEMALE         ~      .0  ?.0 
MALE  0  .0 

TN    HALTERS ^ST  CMTY*  COLLEGE 


TOTAL  .0 
.  FEMALE  0 
HALE  0; 
:TN    STEEO  COLLEGE 
JOTAL    '  0 
.  FEMALE  *  0 


•  O.t 

.0 

.0 
.0 
.0 


HALE 

-TN'  TENNESSEE  TEMPLE  COLLEGE 
,  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    '    -        0^     .0  ; 
TN    TO  ML INSQN  COLLEGE 
TOTAL  0    *  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE      *       .  0/  .0 
TN    TREVECCA  NAZAREKE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE         v.     0  .0 
TN    TUSCULUM  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       .0  » 

.         MALE  0  .0 

"TN.   UNION  UNIVERSITY 

TOTAL  0    .  .0 

FEMALE  »  0    \  .0 

MALE  0       .0  ,  .; 

TN    U  OF  TENN  CTR  HEALTH  SCI 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

M»LE  0  .0 

TN    U  OF  TENN  AT  CHATT ANOCGA 
TOTAL-  ■  0  .0; 

FEMALE  0  .0 

£HALE  0  .0 

TN  Ji  OF  TENNESSEE  KNOXVILLE 
TOTAL  0    *  .0 

'FEMALE    '  0        .0  * 

HALE  0        .0  . 

TN    U  OF  TENNESSEE  AT  MART  IN  * 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    U  OF  TENNESSEE  NASHVILLE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  .  0  .0 

-MALE  ^0  .a 


7 
I 

9 
2 
7 

32 
12 
20 

.  4 
3 
1 


2.6 
2*0 
3,4 

3.4 
4.5 
1.3 

10;  6 
4*5 
15*2 

40.8 
'8.7 
12.7  ' 

2.4 
2.9. 
1.7 


3  1.8 

1  1.4 

2  2.2* 


167 
113 
54 

6- 
5 
1 


69.6 
76.4  , 
58.7 

2.8 
4.1 
1.1 


5  1.6 

2  1.2 

3  2.1 


•  4 
4 

1 

X 

vo 

0 
0 
0 

z 

*  2 
■  0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
2 

2  , 
0 


-  4.1 
2.4  > 
4.8 

.0 
.0 

•  0  *■ 

'  9.5 
10.0 
9.1  \N 

•14.3 
14.3 

♦  0 


.0 
.0 

•  0 

■3.2  . 
3.3 
•0 

.0 

•  0 
.0 

5.3 
14. '3 
.0 

.0  _ 
.0 

•  0 

4.5 
4.9 
.0 


21  13.0 
16  13.4 
5  11.^ 


TN         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  5 
FEMALE  2 
>      HALE  3 

TEXAS 


53  INSTITUTIONS) 
.1  998     15.5  • 

.1  619  17.3 

.1  379  13.2 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

'0 
0  . 
0 

<v 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
^  0 

I 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

0" 

•0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0  . 
0 

0 
0 
0 

•0 
"0 

'■  0 

,0 
0> 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


19 

11 


.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

♦o  * 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.6 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

^0 
.0 
.0 

.5 
.0 

1.1 

•  0 
.0 

•  0 

.0  * 
.0 
.0.  • 

.0 
.0 
.0 

1.2 
.0 
2.3 

.0 

•  0 
.0 

.0- 

.0 

.0 

,  "«0i 

..o 

.0 

.0 
'  .0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  6 


♦  3. 
.3 
♦3 


TX    ABILENE  CHRSTN  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0  .0 

A  FEMALE  0        .0  0  .0 

.MALE  0       .0  0  .0 


2 
1 
1 

0 
0 
0 

o' 

0 
0 

0 

0  » 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
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TABLE  5  ASSOCIATE  OEGREES  AND  Of HER  AWARDS  BASED  ON  LESS*  THAN-FOUR  YEARS'  OF  WORK  B6YQNO  HIGH  SCHOOL  CCNFERREO  BY 
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ASSOCIATE  OEGKEES  ANO  OTH E  R  AW  AR  D  S 1  B AS  E  D  ON  LESS  THAN  TOUR  YEARS  OF  WORK- BEYOND  HIGH  SCHOOL  CONFERREO  BY 
INSTITUTIONS  OF  ,  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE*  ^ETHNICITY t  A{jO  SEX*.   INSTlTUTICNt  STATE  ANO  NATION  1970-79 
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ALASKAN  NATIVE 

*    **  •  * 
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TX  .EAST  TEXAS  BAPT  COLLEGE 

v 

r,  *    TOTAL                0  *0* 

e 

•  0 

0 

.0 

FEMALE  •  .            0  *0S 

0 

.0 

0 

♦b 

MILE.             y-0        .0  , 

0 

.0 

0 

•  0 

TX  -EL  PASO' CO  cHTY  COLLEGE- 

TOTAL             '2  *3 

47 

6.4 

9 

1*2 

-FEMALE                 2  *7 

15 

5.5  * 

1 

•  4 

,            MALE'-               0  *0 

32 

7.0 

8 

1.7 

TX    FRANK  PHI LLl PS^COLLEGE 

TOTAL*                 0J     TO — * 

8 

2.3* 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

6 

2.3 

0 

.0 

MALE                 0  ;0 

2 

2.1,. 

0 

♦  0 

TX    GALVESTON  COLLEGE 

TOTAL                 0  ;0 

^161 

60.3 

0 

.0 

FEMALE                <0  .0 

151 

70.2 

*  0 

.0 

MALE               *0  .0 

10 

19.2 

s  0 

*  •A. 

TX    GRAYSON. CO  JUNICR  COLLEGE 

TOTAL    .           ^  ;8 

,  17 

3.4- 

0 

.o' 

f  EMAL*£                3  1.2, 

13 

5.0 

0 

•  0 

MALE                 1  i'V 

«f 

1.7 

0 

.0 

TX    HENDERSON  CO  JR  COLLEGE 

TOTAL                 0  .  ;0 

90 

30.9 

0 

•  o , 

FEMALE                 0  *0 

12 

17.6 

0! 

.0 

MALE                 0  .0 

78 

35.0 

0 

.0 

TX    HILL  JUNIOR  COLLEGE 

~  *    TOTAL      ,           0  *0 

36 

26.5  . 

*  6 

.0 

FEMALE                0  .0 

19 

25.0 

0 

•  0 

*      MALE                 0     .  *0 

x  17 

28.3 

0 

.0 

TX     HOUSTON  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL         «       0  <0 
FEMALE  .  0    *  .0 

MALE    .  0    i  .0 

TX    HOWARD  CAT  BIG. SPRING 
JOT  AL  1  1.0 

-  Female  \    -      1  i.9, 

HALE.        ^  ,      0  .0 
TX    JACKSONVILLE  COLLEGE 
TOTAL"  *    0  *  *  .0 

"FEMALE  0  .0 

MALE  .0   *  .0 

TX    KILGORE  COLLEGE 

TOTAL  1     ,  .2 

FEMALE         '       0  *.0 
MALE  1  .5 

TX    LAMAR  UNIVERSITY 

TOTAL  103  V16.8 

FEMALE  75  19*&- 

MALE'"  28  12.2 

TX    UREOO  JUNIOR  COLLEGE 
-  TOTAL  .0.-  .0 

FEMALE  0   '  .0 

MALE  0.  .0 

TX    LEE  COLLEGE  « 
/    iTOTAL'    "  \     -2'  .2 
FEMALE  1  ..5 

MALE  1  .1 

;  TX    LETOURNEAU  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  Or-  .0 

MALE  0  .0 

TX     LON  MORRIS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    LU880CK  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL  0  ..0 

FEMALE  0  .0 

"MALE  0  .0 

TX    MCLENNAN  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  3     '  .7 

FEMALE  2  .6 

MALE  '  1  1.0 

TX    MC HURRY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  -     0  .0 

MALE  0  .0 

TX    MI  OL  ANO  .-COLLEGE 
.    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


255 
191 
64 

1 

0  ' 
1 

0 

.  0 

o' 

62 
35 
27 

2~5 
13 
12 

0 
0 
0 


42.6 
50.5 
29.0 

1.0 
.0 
2.2 

.0 
.0 
.0 

13.6 
14.1  . 
13.0 

4.1 

'  3.4 
5.2 

•  0 

•  0 
.0 


4  .7 

3^  '  .8 

1  .5 

1  1.0 

0  .0 

1  2.2 


223 

24.7 

«         4  * 

36 

18.8 

J* 

187 

•  26.3 

0 

♦  0 

d 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

8 

12.3 

o" 

3 

11.1 

0 

5 

13.2 

0 

■  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

0 

72 

17.6 

1 

61 

19.8 

1  . 

11 

10.9 

0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

2 

1.5 

0 

0 

.0 

0 

2 

3.1 

0 

♦  0 

♦  0 

♦  7 
.4 

1.0, 

.2 
.0 
.4 

.0 
.0 
.0 

.4 
1.0 
.3 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  2 

♦  3 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


MBER 

«  X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

10 

2.2 

'  28 

6*2  ' 

424 

93*  8 1 

J  ft 

\  *u 

4 

1.7 

i        '  9 

3.7 

233 

96*3 

.0 

6 

?2.9 

19 

9.0 

191 

91*0 

0 

't'-.O 
y 

496 

42*7 

525 j  45*2 

618 

D  J.  C 

1.6  • 

233 

38.8 

250 

41*6 

343 

57*1 

8* 

1.3 

263 

46.9 

275 

49*0 

i  275 

49*0 

,  11 

2.0 

11 

9.6 

32 

28*1 

71  *9 

o 

1  .0 

2 

28.6 

5 

71*4 

2 

28*6 

0 

♦  0 

9 

8*4 

v  27 

25*2 

80-' 

74*8 

0 

.0 

0 

.0 

■  0 

♦  0  , 

2 

"100*0 

0 

.  0 

.0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0- 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

Q 

*0 

0 

•  0 

402 

54.  8 

460 

62*7 

97  L. 

37*3 

o 

.0 

154 

56.2 

172. 

62*8 

102 

37*2 

0 

.0 

248 

53*9 

'  288 

62*6 

172 

37.4 

.  0 

•0 

8 

2.3 

16 

4*5 

338 

>  , 
95  .5 

.0 

8 

3.f 

14 

5*4 

243 

94*6 

•0 

0 

.0 

2*1 

95 

,  97*9 

0 

.0 

20 

7.5 

181' 

67*  8 

83 

31*1 

3 

1.1 

12  , 

5.6 

163 

7  5."  8 

52 

24*2 

0 

•Q, 

45.4 

18 

34.6 

31 

159*6 

3 

5.8 

• 

4 

.8 

25 

5*0 

476 

94*8 

.5  1 

.  2* 

1 

.4 

17' 

6*5 

;  243 

93*  5s 

0 

.0 

3 

1.2 

8 

3*3 

233 

96*3 

1 

.4 

it*? 

5*8 

107 

36*  8 

181 

62*2 

3 

1.0 

1 

1*5 

13 

19*1 

55 

8C*9 

0 

.0 

16 

"  7*2 

'  f'  94 

/ 

42*2 

126 

56*5 

3 

* 

_  1*3 

9 

•6*6 

45 

33*  1 

90 

66*2 

1 

♦  7 

1 

1*3 

20 

26*3 

,56 

73*7 

0  < 

♦  0 

8 

13*3 

:  25 

41*7 

34 

56*7 

1 

1*7  ^ 

59 

9*8 

N  318 

53;  1 

L  281 

46. 

♦0 

25 

6*6 

219 

5  7*9 

159 

42*1 

0 

.0 

34 

15*4 

99 

44*8 

122 

55*2 

0 

♦  0 

9 

9*2 

12 

12*2 

85 

86*7,. 

1 

1*0  v 

1 

1*9 

2 

♦3*8 

51 

96.2 

0 

.0 

8, 

17,8 

10 

£2*? 

34 

75.6 

I 

2.2 

J? 

0 

♦  0 

'  0 

♦  0 

/'  ?4 

100.0 

0 

o/ 

0 

♦0 

0 

*0 

17„  1CC*0 

0 

0 

*0 

^  0 

,♦0 

17 

100.0 

0 

♦  0 

1 

•  2 

67 

14*7 

388 

85.1 

*  1 

2' 

1 

*4 

37 

14*9 

,  212 

85.1 

0 

b 

*0 

.  30 

14.5  ' 

176 

85.0 

<  1 

6  ' 

1.0 

135 

22*0 

475 

77.4 

4 

7 

3 

.8 

91 

23*6 

292 

75.8 

2 

.5 

3 

1.3 

,  44 

19*2' 

>  183 

79.9 

2 

.9 

298 

89.0 

298 

89.0 

29 

8*7 

8 

r  >9  * 

170 

88*5 

170 

88*5 

16 

8.3 

6 

3*1 

128* 

89.5 

128 

89/5 

  13 

9.1 

2 

1*'4  * 

109 

12*1 

338 

37*5 

$57 

,  61*8 

7 

» 

•  8 

12 

6*3 

51 

26*6 

141 

73*4 

0 

♦  0 

97 

13w7 

287 

40;4 

416 

58*6 

7_ 

1*0 

0 

•0 

o 

*  .0 

'45 

97*8 

1 

9  9 

J  0 

•  0 

\  o 

*0 

1 

100*0 

0 

«o 

0 

♦  o' 

0 

.0 

4* 

97*8 

•  1 

2*2  < 

„  3 

4*6 

11 

16*9 

'v  51 

78*5 

3 

4*6 

2 

7*4 

5 

18.5 

21 

77*8 

1 

3.7 

1 

2.6 

6 

15.8 

30 

78*9 

2 

5.3 

1 

12*5 

1 

12*5 

7 

87*5 

o 

.  0 

1 

12*5 

1 

12*5 

7 

87*5 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

— . 

•  0 

20 

4.9 

96 

23*5 

303 

74*1 

10 

2.4 

16 

5.2 

**  80 

26.0 

222 

72*1 

6 

1.9 

4 

4.0 

16 

15*8 

81 

80*2 

4 

4*0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

10 

7.6* 

.  12 

9*1 

118 

39.4 

2 

1.5 

8 

11*8 

8 

11*8 

60 

€8*2 

0 

•  0 

2 

3*1 

4 

6*3 

58 

90*6 

2 

3.1 

TOTAL 
NUMBER 


452 
242' 
210 

It  162. 
601 
561 

114 

u  1 
.  107 

2 
2 
0 

734* 
274 
460y 

'  354 
257 

V" 

267 
215 

-52 

502 
260 

242. 

•  291 

S  '68 
223 

"  136 
76 
60 

59«i 
378 
221 

98 
53 

34 
17 
17 

,456 
249 
207 

614^ 

,385- 
229 

335" 
«  192 
143 

902 
192 
710 

46 
1 

*5 

65^ 
27 
38 


409 
308 
101 

1 
1 

0 

132 
68 
64 


m 


erJc 


251 


e  c  ic<nrti1F  OtGAEfSANO  uTHER  AWARDS  BASEO  ON  Lf;SS  THAN  FOUR  YEARS 
TABLE  -S.    ^gg^SJfc^f^pf^i^SMW^lEKcSxwS  BY:RACEi  ETHNIC I?Yr  ANO  SEX. 


OF  WORK  BEYONO  HIGH  SCHOOU  CONFERREO  BY 
INSTITUTION.  STATE  ANO  NATION  1978-79 


AMER  ICAN*-  INDIAN 

Alaskan  native 

NUMBER  S 


BLACK 


NUMBER 


ASIAN  OR 


NUMBER, 


TOTAL 
MINORITY 


-  MUTE 
N0N-HI$PANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


•  0 
"  .0 
.0 


T^ExIr* 

NNIOtfESTERN, ST  UNIVERSITY 

*  % TOTAL  *  0  ..0 
FEMALE                0  »0 

MALE  ,0  *0- 

TX    NAVARRO  COLLEGE 

TOTAL-  0  ..0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  «0 

TX.  NORTH  HARRIS  CO  COLLEGE,. 

, TOTAL  1       •  4  ' 

'FEMALE  1  ♦<> 

MALE  0  *0 

TX  :OOESSA  COLLEGER 
, TOTAL  "  0 

FEMALE  0 

*  HALE  0 
TX    PAN  AMERICAN  UNIVERSITY 

(TOTAL  0.  -VO 

FEMALE  .0  *0 

MALE  ,       0  *0 

TX    PANOLA  JUNIOR  CCLLECE 
.TOTAL        *        6     *  *0 
FEMALE  0  .0 

M>LE  0  .0 

JX    PARIS'  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  2  *4 

FEMALE  1 

MALE  .1    .  •* 

T  X    RANGER  'JUNIOR  CCLLEGE 
1    TOTAL K  0  *C< 

FEMALE      •  '       0  .0 
MALE  0  *0 

f    TX    SAINT'PHUIP'S  COLLEGE 
TOTAL  2        ♦  * 

FEMALE  «  1  •* 

MALE  *  '1  »4 

TX    SAN  ANTONIO  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TX    SAN  JACINTO  C  CENTRAL  CAM 


TOTAL* 
FEMALE 
MALE 


TX  , SAN  JACINTO  C.NCRTH  CAM 
TOTAL    •    *       0  »0 
FEMALE  0*  *0 

MALE  0  *0 

TX    SCHREINER  COLLEGE 
.TOTAL  \    0  ,0 

>EMALE  0  .0 

/HALE4"'  0   ,  \0 

TX    SOUTHERN  BIBLE  COLLEGE 
TOTAL     <  0  »0 

female:  0  *o 

•HAL  E  0.  ..0 

TX  SOUTH  PLAINS  COLLEGE 
.     TOTAL  1  »3 

"FEMALE  0  *0 

MALE  .     *         1  .5 
TX  '  STHWSTN  AOVENTI  ST  COLLEGE 
TOTAL     '  %         0  *0 
FEMALE  0  .-0 

HALE    ».        .0  *0 
TX    SOUTHWESTERN  ASSEHB  GOO  C 
TOTAL  0  *0 

FEMALE     .  »         0  *0 
MALE  0  *0 

,TX    STHWSTN  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL,  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

TX    SOUTHWEST  TEX  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  *0 

MALE  0  .0 

TX    STHWST  TEX  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0^  .0 

TX    SUL  ROSS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

TX    TARRANT  CO  JUNICR  COLLEGE 
'  TOTAL  7  *5 

FEMALE  4  •? 

MALE  3        ♦  * 

TX    TEMPLE  JUN1.0R 'CCLLEGE 


55  100*0 

27  100*6 

28  100*0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1 

0 
1 

>5 
4 
1 

0 
0 
0 

132 
65 
67 

40 
25 
15 


7,5 
9*3 
4*2 


10, 
11. 
9« 


11.2 
13.0 
9.1 


0 

^0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

7 

4 

3 

1 
1 

0 


♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

•  .0 
'.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  5 

♦  7 

♦  4 

♦  3 

♦  5 

♦  0 


NUMBER 

X  ' 

NUMBER          X  ,1 

NUMBER  X 

NUMBER 

X 

NUMBER  . 

3 
I 

V,  2 

2.8 
1.3 

•6.7: 

7  6*5 

3  3*9  •  * 

4  13*3  < 

100  93*5 
74  96*1 
•26  86*7 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
•  .0 

•r 

107 
30 

5 

2-  ■ 
3 

2.0 
1.9 
2.0 

39  15*4 
25  24*0 
14  9*3 

165  65.0 
76  73.1 
89  39*3 

50  19*7 
3  2*9 
47  31.3 

354 
104 
*  150 

11 

i 

7.5 
4.9 
13.8 

33  14*5 
.  19  1.1*7 
14  21*5 

190*  83*7 
143    88*3  " 
47  72*3 

4 
0 
4 

1.8 
•  0 
6.2 

*227 
lot 
65 

>  29 

J1.5 

12.7 
10.8 
15.3 

30  13.2 
15  11*5 
15  ,15.3 

197  86.4. 
115  88*5 
82  83*7 

0 
1 

.4 
•  0 
1.0 

228 

'130 

\l5 

ft 

57.7 
58.3  . 
50.0 

15  57.7 
14  58.3 
1  5C.0 

11  42*3 
10  41.7 
1  50.0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

u 

26 

\  24 
2 

x 

•  s 

%  ..8 
•  0 
1*7 

34  26^.4 
23  33.3 
11  18.3 

91    70.5*  . 
46  66*7 
45  T5*0 

4 
0 
4 

3.1 
.0 
6.7 

129* 
69 
60 

7'* 

1 

6 

1.5 
.6 
2.1 

34  7.4 
.13  7.5 
21  7.* 

415  90*6 
161  92*5 
254  89*4 

9 
0 
9 

2.0 
.0 

3t2 

458 
174 

2 
1 

1  . 

4*8 
9.1 

3.r 

6  r*.3 

1      9.1  ' 
5  . 16.1 

33  78*6 
10  90*9 
23  74*2 

3 
0 
3 

7.1 
.0 
9.7 

42*  • 
1 1 
tl 

162 
.  53 
109 

3<  .C 
30.1 
39.8 

262  58*2 
115  65*3 
147  53*6 

*       187    41*6  ^ 
60    34*1  ' 
127  46*4 

1 
1 

0 

•2* 
.6 
♦  0 

'450  ^ 
176 
274 

196 
216 

34*4 
32.6 
36*2 

508  42*4 
252  41*9 
256  42*9 

657  54*8 
338  56*2 
319  53.4 

33  •* 
11 
.  22 

2.8 
1.8 
3.7 

It  198 
601 
597 

34 
10 

fj  24 

5.4 
3.1 
7.9 

49      7*8  < 
15  4*7 
34  11*2^ 

/    533  85*1 
299  92*9 
234  77*0 

44 
8 
36 

7.0 
.  2.5 
11.8 

626 
322 
30* 

5, 
2 
3 

3*3 
2.3 
4.7 

16     lb* 6 
\      7  8*0 
9  14*1 

135  89*4 
80  92*0 
55  85*9. 

0 
0 
Q 

*0~  , 

♦  0  0. 

♦  o, 

„  151 

64  , 

"7 
4 
3 

8*6 
7.7 
10*3 

•   13  16*0 
9  17*3 
4  13*8 

65  80*2 
43  82*7 
22'  75.9 

3 
0 
3 

3.7 
•  0 
10.3 

*  '  81 

'29  0 

1 
1 

0 

6*7 
16*7 
*0 

2  13*3 
1  16*7 
1  11*1 

13    86. 7  * 
5  83.3 
8  88*9 

0 
0. 
0 

♦  0 
.0 

♦  0 

y 

15  4 
6 
9 

•  61 
■  20 
41 

16*0 
1,1*2 
20.3 

71  18*6 
2C  14*0 
46  22*8 

310  81*4 
154  86*0 
156  77*2 

0 
0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

381 
179 

202' 

o 

0 

t  0; 

.0 
.0 
♦0 

7  11.7 

'    5      9. 3, 
2  33.3 

,           53  '  88*3 
49  90*7 
4  66.7 

*  0 
0 
0 

•  0 

.0  . 
.0 

60 
54 

Q          /  6  • 

'  o 
0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

0  s  .0 
0  .0 
0  .0 

*/     97  100*0 
54  100*0 
43  100*0 

*»     "  r 

0 
0 
0 

1° 

.0 

97  t 

54 

43 

V 
0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

55  100.0 

27  100.0* 

28  100.0 

0    ,  *o 
0  *o 
0"  *o 

J  0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 
.0 

55 
.  27 

*    *  28 

124 
54 
70 

» 

55**  1 
58*1 
53*0 

125  55.6 
54  58.1 
71  53.8 

,     96  42*7 
38  40*9 
58  43*9 

4 

1 

3 

1.8 
1.1 
2.3 

225 
93 
132 

7 
4 
3 

3 
3 

50 

51 
15 
36 

23 
10 

13^ 


10*4 
9*3 
12*5 

17*6 
21*4 
♦  0 

3.9 
2.6 
4*9 

6*4 
5*2 
7*9 


12 


3 
3 
0 

197 
88 
109 

64 
36 
28 

9 


17*9 
18*6 
.16*7 

17*6 
21*4 
.0 

15*0 
15*2 
14*7 

17*9 
18*7 
17*1 


55 
35 
20 

14 
11 

3 


82*1 
81*4 
83*3 

82*4 
•78*6 
100*0 


,115  84*7 

•490  84*8 

625  84*6 

290  81*2 

6  157  81*3 

133  81*1 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
0 
5 

? 
0 
3 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.4 
.0  4 
.7 


•  0 
1.8 


67 
43 
24 

17 
14 

3 

,317 

578 
739 

357 
193 
164 


9 

ERLC 


252 


25S 


TABLE  S*    ASSOCIATE  DEGREES  AN 0  OTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THA*  FOUA  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOCL CONFERRED  BY 
INSTITUTION  OF    HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*'  ETHNICITY*  AND  SEXt     INSTITUTION^  STATE  I  ND  NATION  &97B-79 


.AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  CR  - 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


TEXAS 


TX>  TE  XARKANA  CMTY  CCLLEGE  , 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TARLETON  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *p 

FEMALE  ,  «0  .0 

MALE  vO  *0 

TX  •  TEXAS  CHRISTIAN  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ..0 

TX    TEXAS  LUTHERAN  COLLEGE 
TOTAL  1  8*3 

FEMALE  0  .0 

MALE-  1  12/5 

TX    TE  XAS  50UTHM0ST  COLLEGE  - 
0        *0  « 
0  .0 
0  sO 
TECH  MID-CONTINENT 
2  .6 
2  1*9 
0  -  *0 
TECH  RIO  GRANGE 
0     "  ♦<> 
0  *0 
0  *0 


32 
13 
19 


17*7 
14*3 

21a 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NGN-HISPANIC 


NUMBER 


♦6' 
1.1 
•  0 


2*8 
*.4 
1.1 


TOTAL 
FEMALE 
MALE  , 
TX    TEX  ST 
,  TOTAL 
FEMALE 
MALE 

tx  tex  sr 

TOTAL  * 
FEMALE 
MA  LE 

TX*    TEX  ST  TECH  I.NST  WACD  CAM; 
TOTAL  5        *5      I  ' 

FEMALE  2  1*2 

MALE  3  .3 

TX    TYLER  JUNICR  COLLEGE 
TOTAL  ,2  *2 

FEMALE  2  -4 

HALE  0  .0 

TX    U  OF  HOUSTON  DOWNTOWN 


0 ' 

»  .0 

A 

.  u 

A 

*  u 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

*  0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0* 

0 

.0 

0».' 

♦  0 

0 

/ 

.0 

I 

J.  * 

0  • 

•0 

*  0 

♦  0 

0 

A 

.  u 

o 

o 

<) 

'  .0 

1 

4.0 

0 

.0 

0 

.0 

,3 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-0 

0 

.0 

3 

37.5 

0 

.0 

1 

.3 

265 

82.6 

1 

♦  5 

—159 

65.0 

0  , 

♦  0> 

0 

•  0 

10c 

79.1 

6  - 

ti\  8 

«  9 

2.7 

18 

,5.4 

4< 

3.7- 

1 

.9 

4 

3.7 

V 

•  9 

8 

'  3.6 

14 

6.2 

1* 

•  2 

*  '  0 

".0 

'   3  86 

87.5 

1 

.9 

0 

.0 

103 

90.4 

0  , 

•? 

0 

.0 

283 

86*5 

96 

6.8  . 

11 

1.0 

•  93 

"8.5 

13 

7.7 

1 

♦6 

15 

8.9 

83 

9*0 

10 

1.1 

78 

8.4* 

133' 
81 
52' 


1 3  •  6 
x  14.9 


TOTAL                0  .0 

u 

2*6 

FEMALE,                0  *0 

1 

8.3 

MALE-                0  »0% 

0 

.0 

TX    U  TEX  HLTH  SCI  CTR  HGUSTN 

.> 

TOTAL                 1  1*5 

2 

3.0 

FEMALE                 1  1*6 

2 

3.2 

MALE                 0     '  .0 

0 

-  .0 

TX  ^  U  TEX  HLTH  SCIrSN  ANTO 

TOTAL  ,^            0  *0 

1 

1.6 

FEMALE                 0    k  .0 

1 

1.8 

MALE*                0  .0 

.  9 

.0 

TX    VERNON  REG  JUNltR  COLLEGE 

TOTAL                 '2  .6 

29, 

9.4 

FEMALE                 1  »7 

11 

7.6 

MALE*               l"  *6, 

18 

10.9 

TX    VICTORIA  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  v 

13 

4.8 

FEMALE                0  .0 

10 

5*4 

MALEx               0  VO 

3 

3.5 

TX    WEATHERFORO  COLLEGE 

TOTAL           "    1        .6  .  •  ■ 

4 

2.4 

FEMALE     .           r  .8 

3 

2.5 

n      MALE'    1           0  .0 

1  * 

2.9 

TX'  WESTERN  TEXAS  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

6 

3.9 

FEMALE     ^           0  .0 
MALE      '          0  £0 

3 

3.5 

3 

4.4 

TX    WHARTON  CO  JR  CCLLEGE 

TOTAL            .    0  .0 

23 

*  8.2 

FEMALE                0        .0  * 

6 

3.4 

MALE                 0        .0  ' 

17 

16.2 

STATE 

TOTALS 

C 

TOTAX 

"  173 

.7 

FEMALE 

113 

♦  9, 

MALE  - 

60 

.5 

87  INSTITUTIONS)' 
2i662  11.0 
1,438 
If  224 


12.1 
10.0 


UTAH* 


UT     BRIGHAH  YOUNG  U  MAIN  CAM 


.0 
0 
0 

3 
1 

2 

0 
0 

,0 

•  0 
0 
0 

1 

0 

l 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

%  0 
0 
0 

0 
0 
0 


137 
5° 
7d 


•  0 

^  .0 

•  0 

7.7 
8.3 
7.4 

.0 
.0 
.0 


.0 

.0 
•  0 
.0 

*  .0 
.0 
.0 


•  6 

♦  5 
.6 


TOTAL               15  3.7 

0 

•0 

L 

•  2 

FEMALE               10  2.8 

0 

.0 

1 

•3 

HALE                5  8.8 

0 

•  0 

0. 

•  0 

UT    BRIGHAH  YOUNG  U-HAWA  CAM 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE.                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

UT    LATTER-DAY,  SAINTS  BUS  C 

/ 

TOT  At                 0     ,  .0 

1 

.7 

3' 

2.2 

REMALE                0        .0  e 

1 

1.2 

3 

3.7 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

UT    STEVENS  HENAGER  COLLEGE 

TOTAL    "           3  2.8 

"2 

1*9 

3 

2.8 

~ FEMALE'               3 — 4i3 ' 

~  2 

2.9  

-4. '3: 

HALE                0.  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

13 
5 


4 
1 

3 

5 
4 

^  1 

7 
3 
4 

7 
2 
5 

43 
37 
6 

,  1 
*  1 
'  0* 

17 


37 
22- 
15 


3,932 
1,749 
2,183 


1.3 
.9 

10.3 
8*3 
11*1 

7*6 
6*5 
25*0 

10*9 
5*5 
44.4 

2*3 
1*4 
3*0 

15*9 
20*1 
7.0 

.6 
.8 

;o 

11*1 
9*4 
13*2 

13*1 
12*4 
14*3 


16*3 
1^*7 
17*6 


*0 

♦  0 

♦  0 

*0 
*0 
*0 

*0> 
♦0 

♦  0 

2~;8 

2*9 
2*8 


38 

21*0 

18 

19*8 

20 

22*2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

1  • 

3.7 

0 

•  0 

1 

4.0 

4. 

33.3 

0 

.*o 

4 

50*0 

266''  82*9 

160 

85*6-~ 

106 

79*1 

35 

10*5 

11 

10*2 

24 

10*7 

387 

87*8 

104 

91*2 

283 

86*5 

205 

18*8 

31- 

-18*5 

174 

18.9 

148 

15.2 

88 

16.2 

60 

13.9' 

8 

20.  5 

3 

25.0 

5 

18.5 

8 

12*1 

7 

lM3 

1 

25^0 

8 

12*5 

4 

7.3 

4 

44.4 

39, 

12.6 

14 

'  9.7 

25 

15.2 

56 

20.  7 

47 

25.5- 

*  9 

10.5 

7 

4.2 

6 

5.1 

x 

2.  0 

23 

15*0 

*  11 

,12. .9 

12 

17.6 

60 

21.3 

28 

15.8 

32 

3  0.5 

,904 

28.5 

,359 

26.2 

i545 

26.9 

16 

3.9 

11 

3.1 

5 

8.8 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

4 

2.9 

4 

4.9 

0 

.0 

11 

10.4 

10 

14*3 

1 

2*8 

0 

NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUNBER 

\ 

\ 


TOTAL  < 
NUMBER 


143 
73 

.  70 


79*0 
80*2 
"7*8 


19  100*0 
19  100*0 
0  *0 


26 
2 
24 


4 
4 

!» 

26 
27 


96*3 
100*0 
96*  C 

6*6*7 
100*0 
50*0 

16*5 
v13*9 
20*1 


294  88*3 
97  89:8 
197  87*6 


48 


137 
751 


10.9 
7.0 
12-2 

81.2 
81.5 
81*2 


809  83.0 
453  83.4 
356  82.4 


29 
9 

2? 

58 
55 
3 

56 
51 
5 


74.4 
75.0 
74  «1 

67.9 
88.7 
75.0 

87.5 
92.7 
55.6 


270  "87.4 
130  90.3 
140  84.8 


213 
137 
76.^ 

152 
109 
43 

0 

130 
V74 
56 

219 
149 
*70 


16,921 
6,492 
8,429 


380 
328 
52 

0 
0 
0 

129 
77 
52 

95 
60 
35 


78.9 
74.5 
88.4 

90.5 
92.4 
86.0 

85.0 
87.1 
82.4 

77.7 
84.2 
66*7 


70.0 
71*2 
66.7 


92.7 
92*9 
91.2 

*0 
.0 
•  0 

94*9 
93*9 
96*3 

89.6 
85*7 
97.2 


\ 


\0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

4 
0 
4 

6 

2 

4  0 

0 
0 

*  0 

18 

.  2 
16 

2 
0 
2 

0' 

•  0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

'0 

1 

0 

%  1» 

9 
3 
6 

0 
0 
0 

3 
0 
3 


359 
72 
287 


•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

\°- 

♦.0 

.0 

•°\  . 

.0  \ 
.0  \ 

*6 
.5 

.7* 


1.2 

•  0 
1.6 

1.4 
1.8 
1*2 

•0 

•  0 

•  0 


1*8 
*4 
3*7 

5*1 
.0 
7*4 

*0 
*0 

♦  0 

*0 
*0 
.0 

*0 
*0 

♦  0 

•4 
*0 
1*2 

5*4 
2*5 
12*0 

♦Ov> 
*0 
'  *0 

,  1*1 

♦  0 
2*9 


1*5 
•  6 
2*3 


181 

^91 
90 

19 
19 

0 

.  27 
2 

'  25 

*  12 

.  4 


321 
187 
134 

\  333 
\lOC 
^225 

441 
114 
327 


\ 


,093 
168 
925 

975 
543 
43T 

39 
42 
27 

66 
62 
4 

64 
55 
9 

309 
144 
.  165 

,,270 
184 
86 

168 
116 

50 

153 
85 
68 

282 
177 
>105 


24,184 
11,923 
12,261 


14 

3.4 

410 

14 

4*0 

353 

0 

•  0 

57 

6 

100.0 

6 

1 

100.0 

1 

5 

100.0 

5 

3 

2.2 

.  136 

1 

1.2 

92 

2 

3,7 

54 

0 

.0 

*  .106 

0 

•0 

70 

0 

•0 

36 

0 

ERIC 


253 


257 


/ 


TABLE  5. 


ASSOCIATE  OEGREES - ANO  OTHER  AWARDS- BASEO  ON  1ESS  THAN  ™^  *EA^2^??^£V°^ 

INSTITUTIONS  OF  ,  HIGHER  EDUCATION.  BV  RACE.  ETHNICITY t  ANO  SEX.     INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION  1978-79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•   BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


t  NUMBER 


UTAH  \ 

UT    UTAH  STATE' UNIVERSITY 
•    TOTAL"      *  %     0  •0'' 
FEMALE  Or  .0 

MALE     ,      -  *  0\  .0 
UT    SOUTHERN  UTAH  ST  COLLEGE 
TOTAL  10  \  7.2 

FEMALE  8  \  8*8 

MALE  2  \4.3 

"  UT    WEBER  STATE  COLLEGE"  ' 
TOTAL  3  W6 

FEMALE  ,  3-    A* 9 

MALE  0  \0 

UT    COLLEGE  OF'* EAST ERN\UTAH 
TOTAL  10  7.V 

FEMALE  ,         y  9  9.9 
MALE  1-  2.0' 

UT    01  XI  E  COLLEGE', 

TOTAL     ,  2  .4 

FEMALE     ■  2  .1.0; 

MALE  0  .0) 

UT    SNCW  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1.0  \ 
1.5  \ 

.6  \ 

UT    UTAH  .TECH  COLLEGE  PROVO 


TOTAL 
FEMALE  , 
MALE 
UT    UTAH  TECH 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

\lT  STATE 
*  "TOTAL*, 
FEMALE 
MALE 


32  5.6 

b  1.9 

27  ..8.8* 
COLLEGE  SALT  L\K 

'*  40  4.3 

5  1*6 

35  5.8 


'J 

Q< 
0 

0 
0 
0 

5 

3 
2 

0 
0 
0 

0 
0 

p 

0 
0 
0 

0 
0 

,  0 


\ 


•  0 

•  0 

•  0 

♦o  • 

•  0 

♦o , 

.0 

•  9 

•  6 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
♦0 

'♦0 

•  0 

•  0 

\ ' 

♦9> 
1.3 
.7 


NUMBER 


TOTALS  C 
118 

*  47  2'.3 
71  4.1 


12  INSTITUTIONS) 


VERMONT 

VT  CASTLETON 
TOT  AL 
FEMALE 
MALE 


STATE  COLLEGE 
1  1.0 
1       1.4  • 
0  .0 


VT    CHAMPLAIN  COLLEGE* 
TOTAL  0  .0 

FEMALE N  0    '  .0 

MALE  *  0  .0 

VT    C  SNT  JOSEP/i  THE  PROVIOER 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ^0 

♦HALE  0  .0 

VT    CMIY  COLLEGE  OF  VERMONT 
TOTAL  0  .0. 

FEMALE  •      0  ,.0' 

MALE  '  0  .0 

> VT    GREEN  MOUNTAIN  COLLEGE 
TOTAL  '0^  .0 

FEMALE  0  .0 

,MALE  0  .0 

VT   *LY NOON  STATE  COLLEGE 
TOTAL     ,  *       0  .0 
.  FEMALE  .    0  .  -  .0 

MALE  *   p  »0 

VT    VERMONT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  d  .0 

MALE  0.  .0 

VT    SOUTHERN 'VERMONT  COLLEGE 

  o  .0 

0  .0 
0  .0 
STATE' AGRL  COLLEGE 
0  .0 
0  .0 
0  .0^ 
TT~"Vr--iN&T-CMTY  INVOLVEMENT 
TOTAL  0    ■  .0 

FEMALE      i      '    0  .0 
MALE  0  .0 

VT    VERMONT  TECHNICAL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

v,    MA  LE  0  .*0 


2 
0 
2 

1 

0 
I 

0 

0  - 
0 

.23 
2 
21 

22 
7 

15 


VT          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  1  •! 

FEMALE  1  •! 

MALE  0  .0 


U  INSTITUTIONS) 


HISPANIC 
NUMBER  i  X 


1.0 
2.2 
.0 

.0 
.0 
♦  0 


7  1.5 
5  1.4 
2  1.6 


1.4 
.0 
4.0 

.2 
.0 

.4  " 

.0 
.0 
.0 


6.9 

2.4 
2.2 
2.5 


16 

•  4 

63 

1.7 

10 

♦  5 

22 

1.1 

6 

•  3 

41 

2.3 

0 

•  0 

y  0 

•  0 

0 

,  .0 

-  0 

,  '.0 

0 

.0 

'  0 

•  0 

2 

.6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

*  2 

2.3 

0 

•  0 

0 

\  #0 

0 

/.0 

0 

^  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1*4 

'0 

•  0 

1 

1.7 

0 

.0 

0 

•  0 

-0 

.0 

1 

•  8 

0 

.0 

1 

•  8 

0 

•  0 

0 

♦o  . 

0 

•  0 

2 

2.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0* 

•  0 

2 

5.7 

0 

.0 

1 

*   .7  - 

.  o 

*'  .0 

1 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0  V 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

"  0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

o- 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0"' 

1 

♦  5 

0 

•  0 

1 

3.2 

0 

•  0 

^  0 

.0 

11 


5 

2 
3 

4 
2 
2 

1 

0 
1 

5 
2 
3 

36 
12 
24 


66 
28 
38 


TOTAL 
MINORITY 


MUTE 
NON-HISPANIC 


1.0 

♦  0 
1.9 

♦  0 

♦  Oi 

♦  0 


2.3 
2.3 
3  2.4 


3.5 
2.2, 
6.0 

♦  9 
1.0 


♦  3 

♦  0 

♦  6 


1.0 

3.9 
3.8 
4.0 


1.8 
1.4 
2*2 


0 
0 

,0. 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

o  • 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

,0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦b 

.0 

•  .0 

.0 
.0 

♦  o_ 

.0 

♦o 

I  .0 

i  .o 

|#s 

;  .0 

~~.0* 

♦  0 
.0 

.0 
..0 

♦  0 


IM8ER 

X 

' NUMBER  ' 

X 

J 

2 

2.0 

«. 

96 

Vo  •  U 

1 

2.2 

45 

97.8 

1 

1.9 

51 

94*4 

10 

7.  2 

126 

91*  3 

b  ; 

8*8 

82 

90.1 

2 

4*3 

"  44 

93*6 

26 

5.4 

447 

93  «3 

19 

5.4 

333 

94*6 

7 

5.5 

114 

89*8 

17 

12.1 

117 

83*0 

11 

12*1 

79' 

86*8 

12.0 

38 

76*0 

/ 

1.9 

417 

92*  1 

4 

1.9 

1^9 

94*8 

3 

1*2 

'  218 

89*7 

4 

V 

1  «3 

299 

98*  7 

2 

1.5 

135 

98*5 

2 

1.2 

164 

98*8 

60 

10.5 

506 

88*9 

9 

3.4 

254  j 

'96*6 

5t 

16.7- 

252/ 

82*4 

106 

11.5  ' 

88*5 

28 

8.9 

288 

91*1 

78 

12.9 

/527 

/ 

87*1 

263 

7.0'* 

3.427 

91*1 

107 

5.3 

1(880 

93*4 

156 

8*9 

f 

It  547 

88*4 

-* 

1 

1 

,1*0 

96 

99*0 

1 

*  1*4 

68 

98*6 

0 

•  0 

*  26 

1 OC*  0 

2 

♦  6 

313 

99*  1 

0 

•  0 

229 

1CC.0 

2 

2.3 

84 

96*6 

0 

•  0 

6 

100*0 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

.0 

f00*0 

>  1 

1.  4 

69 

98.6 

1 

1.7 

58 

98.3 

0 

K  •  .0 

'  11 

100.0 

1 

.8 

12,9 

99*  2 

1 

~„  119 

99*2 

0 

10 

100*0 

2 

2*  7 

f  C 

96  •  0 

0 

.♦0 

39 

97*5 

-2 

5.7 

33 

94*3 

—  i 

F 

V7" 

" "  142 

.99*  3 

1 

♦  9 

no 

•99"*  1 

0 

.0 

32 

1C0.0 

0 

.0 

42 

97*7 

0 

.0 

25 

100*0 

0 

.0 

17 

94*4 

1 

♦  7 

134 

99*3 

1 

.8 

121 

99*2 

0 

.0 

13 

100*0 

0 

.0 

2 

100*0 

/ 

NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


iOTAL 
NUMBER 


•  6 
.4 
1.0 


1  .1 

1  -  *  ;  1 
o  £.0 


10 

6 
4 


.0 
.0 

♦  5 
3.2 
.0 


197 

30 


100.0 
100.0 


99*5 
96*8 


167  10C*0 


•202  98*9 
805  99*1 
397  98*5 


2 

2.0 

100 

0 

•0 

46 

2 

3.J  • 

54 

2 

1.4  v 

138  . 

1 

LI 

«  91 

*1 

2.1  ' 

47<i 

6 

1.3 

479 

0 

•  0 

352, 

6 

4.7 

V-  127 

7 

5.0 

9  141 

I 

1.1 

*9l 

6 

12.0 

50\ 

29 

6.4 

453 

7 

3.3 

210 

22 

9.1 

<  243 

-o 

•  0 

303  v" 

0 

•  0 

137 

0 

.0 

166 

3  ' 

.5 

*       .  569 

0 

•  0 

263 

3 

1.0 

306 

0 

*  .0 

921  v 

0 

•  0 

316 

0 

•0 

605 

72  1.9 
25  1.2 
47  2.7 


3,762 
2,012' 
1,750 


254 


\ 


TABLE  s%    ASSOCIATE  DECREES  AND  OTHER  AWAAOS  BASEO  ON  CESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  8EYGNQ  HIGH  SCHOOL  CONFERRED  BY 

INSTITUTIONS  OF    HIGHER  EOUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY*  ANO  SEX*  INSTITUTION*  STATE  AND  NATION  1978-79 

"*    *           *  *,  ' 

*    *     AMERICAN  INOIAN             BLACK'  ASIAN  OR  TOTAL  MUTE  NOh-RESIOENT 

ALASKAN  NATIVE        NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL  * 

NUMBER  *       X        NUMBER         «  NUMBER    { _  Xs  NUMBER         X  NUMBER  X        NUM8ER,        X       NUK8ER  "       X  NUMBER 

VIRGINIA  . 

*  ♦  ♦ 

VA    AVERETT  COLLEGE                           *  *  '  ^ 

<    TOTAL.               0*0.               0        .0  0*0  0*0^0  .0 

FEMALE                0-      .0                0^0  0-0  ±   '0        *0  0  *0 

Njg.E                0*0                 0*0  0.       *0  0        .0  0  *0 

VA    CHRISTOPHER  NEWPORT  C  *  v 

TOTAL               *0        .0                0        .0  *       0        .0  0        .0  c0  .0 

FEMALE         *       0        .0  -              0*0  0,   ,   .0  0.0  0  »*0 

*      MALE                0*0                0    7  .0  0 *  ,    .0  ,  0        .0  tf  0*0 

VA    RICHARO'  BLAND  C  WN  &  MARY  „  , 

TOTAL                0        .0                3      2*7  *>      3.6  2      1.8    .  9  8.1 

FEMALE             '  0        .0                2      3*4  "          1      i.7  0*0  3  5.1 

MALE     .           0        .0                1      1-9  3      5.8  -  2      3*8  n6  11*5 

VA  *  EASTERN  MENNONITE  COLLEGE,  "      .  .  <. 

TOTAL           '    0        .0           .     0.      .0  1  0        .0  1  4*6 

^FEMALE.        '.     0        .1  "         uOu     *0  ;1  '  4*8  0       ♦<>  .  .         1  * 
MALE*  0 
VA    FCRRUM  COLLEGE 

TOTAL                0        .0               17      5*0  0        .0  0      '*0  17  5*0 

FEMALE                 0        .0               11    '7.6  0  ^    .0  ;  ■    0        .0  11  7.6 

r        MALE                0        .0„\            6      3.1  0       .0  0       .0  6  3.1 
VA    MARYMOUNT  COLLEGE  OF.  VA 

TOTAL                 3       1.7     ,          10      5.7  *  0      ...0  -  0        .0  13  7.4 

FEMALE                3       1.7               10      5.7  0        .0  *  0       .0  ^  13  7.5 

MALE                0        .0             *,0        .0  0        .0  0        .0  0  .0 

VA    NATIONAL  BUSINESS  COLLEGE  .  «  „,  "  „ 

TOTAL                0  '      .0         .84    37.3  0        .0  0        .0  84  37.3 


FEMALE  0  .0 

MALE  0      •  .0 

*  \     VA    NORFOLK^  STATE  CCLLEGE 


FEMALE  •  0  '  .0 


0 
0 
0 

.0 

;o 

•  0 

0 
0 

o. 

1 

♦  0 
-0 

♦  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
'  .0 

0 

0.  , 

o  , 

•  0 
.0 

♦  0 

3 
2 
1 

2.7 

3.4  " 
L.9 

*> 
1 

3 

3*6 
1.7 
5.6 

9. 
0 

♦  Q 
.0 

•  0 

1 

0 

4.8 
4.8 
♦  0 

17 
11 

0 

5.0 
•  7.6 
3.1 

0 

.0 
.0 
«  0 

10 
10 

.0 

5.7 
5*7 
•0 

•  0 
0 
0 

.,♦0 

♦  0 

•  0 

84 
•58 
26 

37.3 
41.1 
31.0 

o  • 

0 

° 

.0 
.0 
.0 

43 
32 
11 

81.1 

78-0 
91.7 

1 > 

1 

0 

1.9 
2.4 
.0 

1 
1 

0 

1*8 
2*0 
•  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

-3 
3 
0 

3.2  . 

3.7  . 

JL 

P  0 
0 

0  * 

.0 
•  0 
.0 

0 

*  »o 

-  .0 
•  0 

0 
0 
0 

,  /V  -  . 

♦  0 

♦  0 
.0 

0        .0  58  41.1 

0        .0  26  31*0 


TOTAL  0        .0  43     81.1  1  "  1 .9  0        .0  44  83;0 


0        .0         "33  80*5 


#M4L6           '      0  .0  11     91.7  0        .0  0        .0  11  91.7 

VA    SHENANDOAH  C-CONSV  MUSIC 

v<     TOTAL                0  .0 

\FEMALE                0  .0 

MALE      *          0  .0 

VA     SOUTHERN  StM  JR  COLLEGE 

TOTAL  *             0  .0 


0  ..0  1  1.8 

0  .0  1  2.0 

0  .0  0'  .0 

0  .0  3  3.2 


FEMALE               0        .0  3      3.7  0  .0  0  .0  3  *  3.2  ^ 

MALE"          *    O'       .0  0  -  .0,  0    *    .0  0  .0  0  -  «C 

VA    U  VA  CLINCH/.VLY  COLLEGE  A 

TOTAL                0  *  '  .0  0  „     .0  0  .0  0  .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0-  -   .0            ,    0  .0  0  .0  0  .0 

,  .MALEv               0  -     .0'  /O        .0  0  .0     '  0  .0  0  .0- 

VA    -VIRGINIA  COMMONWEALTH  U  +   '           /V  '  ^  Y  ,  4 

TOTAL  \      ,      0       .0  21.4,         *     0  '      .0  0  .0  6  21.4 

FEMALE'-  \     '      0       **0  6—22.2      'j        0  .0  0  .0  6  22.2 

MALE                0*     .0  *     0^    IfUs  '  '      ©  ♦<>  0  .0  0  .0 

VA    VA  INTERMONT  COLLEGE     /  T         'f*        *  **>  ,a 

TOTAL        \       0  1;>l      2.8'  0  .0  0  .0  ,  2.8 

FEMALE          ,      0       .0*..f>/r     2.8'  0  .0  0  .0  1  2.8 

MALE                0        .0  '/  "0        .0          ^      0  .0  0  .0  *0  .0 

VA    BLUE'  RIOGE^CMTY  COLLEGE  _  _      .  , 

TOTAL      •      x  "0        .Ov  6      3.1^  1  .5  0  .0  7  3.0 

FEMALE                0.0  4      3.7';  0  .0  0  '.0  4  3.7 

MALE       r       \0       *.  0  2      2.2n,   "  I  1.1  #  0  .0  3  3.4 

VA,  CENTRAL  VA  CMTY  COLLEGE  *     '.        \,  \ 

TOTAL                0V       .0  34  10.9     jj         2  .6.  1  .3  37  U.9 

FEMALE                 0  (  „  .0  16  10.3  0  .0  0  .0  16  10.3 

,     MALE                0  \    .0*'  18  11.5  2  1.3       '  1  .6      .       t21  13.5 

VA    0A8NEY  S  LANCASTER  CC                       .  '  ,  '',  c 

TOTAL                0     \  .0  3      2.4        y       0  .0  0  .0    .  3  2.J 

.FEMALE         \     0        .0  1      2.3  0-  .0  0  .0  <     1  2.3 

MA  IE      ,    )     0        .0  2      2.4            .   0  .0  0  .0  2  2.4 

VA    DANVILLE  CMTY  COLLEGE  »  ^  aA         _  ...     7<J  no  3<ji  W 

TOTAL                l        „3  79  20.2  0  .0     ,  0  .0  .  80  20.5  ^"  0        ^0  391  W 

FEMALE  *              1        .6x  51  30.7  0,  .0*  0  iO  52  31.3 

/MALE                0        .0  v  28  12.4  0  .0  '  0  .0  28.  12.4 

VA/  ESTN  SHORE;CMTY  COLLEGE  '                  *                                 .  _  _ 

"  I  TOTAC                0        .0  7  21.9,  0  .0  0  .0  7  21.9 

FEMALE               0-    '  .0  /  3-  18.8.  0  .0  0  ^.0  3  18.8 

MALE                0        .0  4  25.0^  0  .0  0  .0         ^      4  25.0 

/A    GERMANNA  CMTY  COLLEGE     \  .  ._  • 

TOTAL'                1        .9        ^  14  12.4  0  .0  0  .0  15  13.3 

FEMALE                1     .1.5  6      9.2  0  .0  0  .0  7  10.8 

MALE                0        .0  8  16.7  0  .0  0  .0  8  16.7 
fVA    J  SARGEANT  REYNCLOS  CC 

TOTAL                 3        .6         "  148  32.0  2  .4  1  .2  154  33.3 

FEMALE                2        .8  97  37.0  0  .0  1  .4         '    100  38.2 

IHLE                l        .5  51  25.4  2  1.0  0  .0  54  26.9 

VA    JOHN  TYLER"  CMTY  COLLEGE  o  ,A  ,A  , 

TOTAL      •         0        .0     -  68  29.3  0  .0  2  .9  70  30.2 

FEMALE                 0        .0  39  31.0  0  .0  1  .8  40  31.7 

MALE                0        .0  29  27.4  0  .0  1  .9  30  28.3 

VA    LORD  FAIRFAX  CMTY  COLLEGE  ^  ,  _      ,  . 

VOTAt                 0        .0  1        .9  1  1  3  f,8 

'FEMALE                0        .0  I      1.9        .        0   -^0  .1  1.9  2  3.8 

MALE  0  .0  0  .0  1  1.8  0  .0  1  1.8 
VA    MTN  EMPIRE  CMTY  COLLEGE  .  , 

.TOTAL                0        .0  «      3.2  0  .0  0  .0  4  3.2 

FEMALE                 0        .0  3      4.9  0  .0  0  .  .0  3  4.9 

MALE                 0        .U        .  1      1.6  0  .0  0  .0  1  1.6* 
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21 
0 

324 
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8.3  v 

53 
41 
12 

55 
48 
7 

98*2 : 

98*0  * 
100*0  t} 

0 
0 
0 

•0 
.0 

56 
7 

92 
92 
0 

96.8- 
96.6  ' 

'  •*° 

0 
0 
0 

•  0 

*o 

■  .0 

»  9^' 
0- 

6 
6 
0 

100.0 
100*0  ' 

0 
0 
0 

♦  0 

•  0 

6- 
■  6 
0 

21 
20 
i 

75.0 
74*1 
100*0 

1 
1 

0 

3.6 
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.0- 

311 

.  155 
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ERIC  -   .  . 


T A6LE  *5. 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


•LACK    ■  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  S 


TOTAL 
•MINORITY 

NUMBER 


KHITE 
NON-HIS PANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


^VIRGINIA         ,  • 

*V 

oVA    NEW' RIVER  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.MALE  o      «q  * 

VA    NORTHERN -VA  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  9        .6  , 

FEMALE  *  •* 

MALE       *        5  -  .7- 
VA    PATRICK  HENRY  CC 

TOTAL   m        ,0  .0 
FEMALE  0       .0  * 

MALE  0        .0  '  i 

VA    PAUL  D  CAMP  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0     »  .0  » 

VA    PIEDMONT  VA  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

r    ^  KALE'  0  .0 

VA    RAPPAHANNOCK  CM1Y  COLLEGE 

TOTAL?  •    0  » 

„  FEMALE  *  0  .0 

MALE'  0  *0 

VA    SOUTH^IDE  VA'  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  1 
FEMALE  0  *0 

MALE  1      1*2  • 

VA    S3UTHWEST  VA  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  '  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *      C  *0 

VA    THOMAS  NELSN  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  1  »2 

FEMALE  1 

MALE  0  '  ♦<> 

VA    TI'OEwATER  CMTY  COLLEGE 
*  TOTAL  ..2  *2 

FEMALE  1        *3  s 

MALE  I  *2 

VA    VA  HIGHLANCS  CMTY  COLLEGE 
'  TOTAL  0        .0  v. 

FEMALE  0  ,*0 

MALE  0  -0 

1  VA*    VA  'WESTERN  CMTY  COLLEGE 
TOTAL         .        0        .0  • 

fema'le  0  \0 

MALE  0  *0 

VA*-  WYTHEVILLE  CMTY  COLLEGE 

.TOTAL  0  *0 

FEMALE      .  0  *0 

?S     ,KALF  1  0  .0 
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64 
55 
29 

13 
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4 

■  s 

6 

75 
46 

27 

„  > 
\  _ 
7y 

5 
2 

94 
50 
44 

139 
85 
54 

2 
1 
1 

18 
7 

11 

! 

\  20 
4 
16 


4*3 
*  6.3 
2.9 

5.7 
6.0 
5.3 

10.2 
7.4 
15.0 

65.6 
79:7 
49.2' 

.N8.0 
9.3 
6.2 

24.3 
30.2 
15.0 

45*7 
57.8 
33.3 

'  2.8 
3.9 
1.6 

20.6 
27.0 
16.2 

16.6 
22.5" 
11.7 

1.1- 
1.3 
1.0 

4.1 
3.1 
5*3 

8.4 
2.9 
15.5  . 


0 
0 

0  ' 

c 

56 
26 
'30 

0 

*  0 
0 

2 
1 
1 

0 
"0 
0 

►  0 
0 
0 

0 

,0 

0 

1  0 
0 
0 

5 
2 
3 

'  14. 

♦  4 

'  10' 


•  0' 
.0 
.0 

3.6 

4.2 

.0 
.0 

*  .0 

1.6 
1.4 

!♦? 

„  .0 

•  0 

/.o 

-.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

*  .0 

.0 

•  0 

.0  ■ 

1.1 
1.1 
1.1 

1.7 

1.1 

2.2 


*0 

.0 
♦  0 


10  4.3 
6  6*3 
4  2.9 


13 


VA   .     <57AJE  TOTALS  < 

JOT AL  \J  ,'21 
1     FEMALE  / 
MAL'E 

WASHINGTON 


WA  6ELLEVUE  CMTY  COLLEGE 
0    TOTAL  3. 

FEMALE  '     2  .7 

,    MALE  1  «7 

-  wA    BIG  BEKO  CMTY  CCLLEGE 
.6 
•  0 


36  INSTITUTIONS) 


If  118 

689 
429 


13.8 

16.0* 

11.2 


95 
38 
57 


26- 

16  1*9  « 
10      1.4  * 


.0 

♦  0 

♦  0 

1.1 

.4 
1.9 

.4 
..7 

.  *o 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

o 
,  0 
•  0 

0 
,  0 
0 


1.2 
.9 
US 


TOTAL      -  1- 

FEMALE**  '  0* 
'        MALc  1 

WA    CENTRALIA  COLLEGE 


TOTAUi               w  •»» 

FEMALE  >              0  .0 

MALE  0  ..0- 
UA    CITY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE  0  .0, 
WA    CLARK  COLLEGE 

TOTAL        ,         0  .0 

FEMALE       '         0  .0 

MALE  0  *0 
WA    COLUMBIA  BASIN  CC 

TOTAL                2  .5 

FEMALE       ,         2  1*0 

HALE       \        0  .0 

WA    FORT  STElLACOCM  CC 

TOTAL                5  .5 

FEMALE.        c      I  »3 

MALE  *e  *7 
WA    GRAYS  HARBCR  CCLLEGE 

tota!           *  *♦* 

FEMALE                3  1*& 

MALE                1  ♦« 


♦  0 
♦0 

♦  0. 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

"  .0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦0. 

♦  0 

ios 

♦  0 
.0 
.0  « 

♦  0 
.0 

♦  0 

1.0 

♦  0 
1.7 

.6 

♦  0 

'  .0 

.2 

♦  4 
.0 

1  .0 
.0 
.0 


42  .5 
20  .5 
22      .  *6 


9 

2.1  ' 

'  13 

3,1' 

"  10,< 

2.4 

7 

2.4 

8 

2*8, 

1.7 

2 

1'.5 

5 

3.6 

5 

3*6 

8 

4.8  ' 

1 

.6 

3 

1.8 

0 

♦  0 

0 

■  .0  • 

0. 

.0 

8 

6.7 

1 

IB 

3 

2.5 

0 

.,0 

1 

.5 

1 

'  .5 

0 

".0 

0 

.0 

1 

1.0 

0 

..0 

1 

.8 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0, 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

,  0 

.0 

0 

•  0 

\ 

.0 

0 

.0 

1 

.3 

4 

1.1 

0 

,0 

1 

-  .5 

.t4 

2.0- 

•  o° 

.  .0 

0 

:o 

0 

.0  x 

.0 

2 

.5 

7 

1.7 

4 

i.o 

2 

1.0 

3 

1.5 

*2 

1.0 

0 

.0 

4 

1.9 

2 

1.0 

no 

11.7 

23 

2.5 

?8 

3.0 

25 

6:7 

10 

2.7 

4 

1.1 

85 

15*0' 

13 

2.3 

24 

4.2 

1 

•3 

3 

1.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

•  8 

3 

2.5 

0 

.0 

179 
96 
83 


11.6 
11*6 
11*6 


225  95.7 
90  93*8 
135*  97.1 

1,358  87**8 
726  87*7 
632  88.0 


ERIC 


256 


2G.0 


11 

10.2  *  * 

97  89*8 

0 

5 

7.4 

63  92.6 

0  . 

6 

15.0 

34-    85.0  , 

0 

86 

67.2* 

42'   32. B 

0 

56 

81.2  % 

13  18.8 

"  0 

30 

50.8 

29  49.2 

0 

13 

8.0 

149  92.0 

0 

9 

9  .'3 

B8  90.7 

-0 

S  4 

6.2  . 

61  93.5' 

0 

25 

24.3 

78  75.7 

0 

19 

30*2 

44  69*8 

0 

6 

15.0 

34  85,0 

0 

76 

46.3 

88  53*7 

0 

48 

$7.8  0 

35  42*2 

0, 

28 

34.6  * 

•   53«  65*4 

0 

7 

2.8 

242    97*2  " 

0 

5 

3.9 

122  96*1 

0 

2 

1.6 

120  98*4 

0 

100  - 

'21.9 

357    7b.  1 

j  0 

53 

28*6  ' 

< — 132^_71.« 

0 

47 

17-3 

225  82TT 

0 

163 

19*4 

.675  80.5 

1 

Ort 

23*9 

287  76.1 

0 

73 

15*8 

388  84.0 

1 

2 

1*1 

175    98.9  » 

'd 

i 

1*3 

79  98.8 

0 

1 

1*0 

96  99.0 

0 

24 

5*5 

411  94.5 

0 

9 

4*0 

218  96.0 

0 

15 

7*2 

193  92.8 

*  0 

21 

8*8 

218  91.2 

0 

5 

3*7 

131  96.3 

16 

15.5  , 

' 87  ^  84.5 

0 

* 

i 

1.276 

15*7  • 

6.794  83*8 

37 

760 

17.7 

3,503  81*6 

30 

516 

13. 5 

AA*3 

7 

'  35 

8.3 

385  '90*8 

.  "4 

22 

7.^7 

265  92*3 

0 

13 

9.5 

120  87.6 

*4 

13 

7.8 

129  77*7 

.  24 

0 

♦  0 

43  93.5 

3 

13 

10.8 

86  71*7 

21 

2 

.9 

3 

I 

1.0 

98  99*'0 

0 

I 

.8 

116  96*7 

3 

•  0 

2  1 00*  0 

0 

•  0  * 

2  100*0 

0 

0 

.0 

0  .0 

0 

5 

1.4  / 

335  96*'3; 

8 

5 

2.5/. 

191  96*0 

3 

0 

•0 

144  96*6 

5 

.15 

3*6  • 

*  *  391  95*1 

5 

_  9 

4.4 

194  95*6 

0 

6 

2.9 

197  94*7 

5 

166 

17.7 

771  82*2 

1 

40 

10*8 

331  89*2 

0 

^  126 

22*2 

440  77*6 

I 

8 

2*8 

279  97*2 

0 

3 

1*8 

164  98*2 

0 

5 

.♦•2 

115  95*8 

0 

.0 

.0  ' 
.0 

.6' 
.7 
.4 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
..0 

•  0 

.0 
.0 
•0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

*6 

•0. 

.1 

>  .0 
.2 

•  0 

•  0 
♦0 


♦  0 
\0 
*0 


-.9 
*0 
2.9 

14.5 
6.5 
17*5 

1.4 
♦0 
2.5 

•  0 
.0 
•0 

2.3 
1*5 

*  3.4 

1.2 

•  0 
2*4 

* 

•  1 

•*  .0 
.2 

•  0 

•  0 
.0 


It  546 
628 
713 

108 
6B 

40  • 

128 

69  C 

"      59 . 

162 
97 
65 

•103 
63 
4C 

164 
B3  „ 
81 

249 
127 
122 

457 
185 
272 

839 
377 
462 

"  177 
80 
97 

435 
227 

'208 

239 
136 
103 


8,107 
4,293 
3,814 


424 
&  287 

137  ; 

166 

46  , 
120  * 

219 
«9 

-    120  1 

2 

*  -2 
0 

348  ♦ 

199 

149 

*  / 

411  1 
203 
208  * 

4936 
371 
567 

287 
167  . 

!  120 


TAKE  5.    ASSOCIATE  OEGREES  AND  OTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAH  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOXD  HIGH  SCHCCL  CONFERRED  BY 
INSTITUTIONS-  OF    HIGHER  EOUCAliON  BY  RACE,  ETHNICITY*  ANO  SEX:     INSTITUTION*  STATE  ANO  NATION  1979-79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


WASHINGTON 


WA    GREEN  RIVER  CMTY  COLLEGE 


TOTAL                  5  1*0 

6 

FEMALE                 5  2*1 

3 

^  MALE                 0  .0 
WA    HIGHLINE  CMTY  COLLEGE 

3 

1*3 

TOTAL                13  1.6 

1 3 

1  *  o 

^  put  |  w                            IA           1  O 

FEMALE                 10  l%v 

l« 

1*9 

MALE                  3  1*0 

3 

1  #0 

MA     LUWtK  V.ULUHD1A  btLLt^iC 

TflT  A 1                            9  * 

o 

♦  0 

FEMALE                  1         • t  * 

0 

•  0 

MALE                  1  *7 

o 

♦  0 

WA    LUTH  BIBLE  INST*  SEATTLE 

TOT-*L                  0  .0 

o 

•  0 

FcH^Lc                   0  .0 

o 

♦  0 

MALE»               0         .0  , 
WA*  NTHWST  C  ASSEMBLIES ,GOU 

0 

•  0 

▼  nf  a  1                              A  A 

^     TOTAL                   0  .0 

0 

•  0 

C  PMA IP                        n  ..G 

r  cnA  L  c                   v         *  v 

o 

♦  0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

WA    OLYMPIA  TECH  CMTY  COLLEGE 

Total            i  *5 

o 

*     ♦  0 

FEMALfe                  I  .9 

o 

•  0 

MA  LE                 0  .0 

0 

•  0 

WA    OLYMPIC  COLLEGE 

*     TOTAL                 0        *0  . 

3 

♦  9 

FEMALE                 0  .0 

1 

.7 

v       HALE                 0  .0 

2 

LI 

WA    PENINSULA  COLLEGE 

TOTAL                Z"  l.2**V** 

0 

•  0 

FEMALE      *          1       Ul  k 

0 

.  .0 

MALE                 1  I.* 

0 

•  0 

WA    SAINT  MARTIN'S  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

2 

10*5 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE               „0  .0' 

2 

11  .8 

WA    NORTH- SE AT TLJE  CC 

TOTAL            *    3  .5 

7 

1*3 

FEMALE*                 0  .0 

4 

1*4 

.MALE       >        3      Ul  3  1.1  . 
WA    SEATTLE  CC.  CENTRAL  CAMPUS 

TOTAL                 6       U4  '  38  8*6 

FEMALE                 4       1*5  27  9*8 

MALE      ,           2       1*2  11  6.5 
WA    SEATTLE  CC  SOUTH  CAMPUS 

TOTAL                 4      1*1  12  3*4 

'    FEMALE                 0.0  4  4.4 

MALE                 4      1.5  8  3.0. 
WA    SHORELINE  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 2*       »3  9  1.4 

FEMALE                2        *5  2  .5 

MALE  0  .0  7  2.7  \ 
WA    SKAGIT  VALLEY  COLLEGE 


NUMBER 


10 
4 
6 

22 
9 
13 

6 
3 
3 

0 
0 
0 

1 

0 
1 

5 
1 
4 

10 

2 


1 
1 

0 

1 

0 

1 

44 
17 
27 

44 
26 
18 

18 

3 

15 

11. 

8' 
3 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


TOTAL 

8  2.2 

7 

2.0 

4 

•  FEMALE 

7  -3.6 

£ 

1.0 

2 

MALE 

1  **6 

5 

3.1 

2 

WA    TACORA  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL' 

3  .6 

68 

13.0 

1*» 

FEMALE 

2        .7  * 

34 

11.7 

11 

MALE  - 

I  .4 

34 

14.5 

8 

WA    WALLA  WALLA  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

1 

3.2 

0 

FEMALE 

0  .0 

1 

3.8 

0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

WA    WALLA  WALLA  CMTY  COLLEGE 

TOTAL 

5  1.7 

22 

7.7 

2 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

1 

MA  LE 

5  3.2 

22 

14.3 

1 

WA  EGMONOS 

COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL 

2  .7 

0 

.0 

2 

—FEMALE 

2  1.2 

0 

•  0 

0 

MALE 

0        .0  * 

0 

•  0 

2 

WA  EVERETT 

CTY  COLLEGE 

TOTAL 

7  .8 

3 

•  3 

11 

FEMALE 

5  .9 

0 

•  0 

6 

*MA  LE 

2  .6 

3 

♦  9 

5 

WA  SPOKANE 

COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  * 

3        .2  ■ 

0 

•  0 

1 

FEMALE 

1  .2 

0 

•  0 

0 

MALE 

2  .3 

0 

•  0 

1 

WA  SPOKANE 

FLS  CMTY  COLLEGE 

TOTAL 

3  .3 

0 

•  0 

2 

FEMALE 

v  1  .2 

0 

•  0 

1 

MALE 

2  .5 

0 

•  0 

I 

WA    WE NATCHEE  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL                 3  M.O 

1 

.3 

6 

FEMALE 

1  .6 

0 

.0 

1 

MALE 

2  1.5 

1 

.7 

5 

WA    WHATCOM  CMTY  COLLEGE 

TOTAL 

9  10*6 

0 

•  0 

0 

FEMALE 

6  17.1 

0 

•  0 

0 

"HALE 

3  6.0 

0 

4  .0 

0 

2.1 
1.7 
2.5 

2.7 
1.7 
4.3 

2.3 
2.6 
2.0 

.0 
.0 

•  0 

1.2 

•  0 
2.9 

2.4 

.9  , 
4.3 

3.1 
1.3 
4.5 

•  6 
1.1 

.C 

5.3 

•  0 
5.9 

8*0 
6.0 
10.1 

9.9 
9.5 
10.7 

5.1 
3.3 
5.7 

1.7 
2*1 
1.2 

1.1 
1.0 
1.3 

3.6 
3.8 
3.4 

.0 

*0/*\ 
.0  \ 

•  7 


•  7 
.0 

2.0 

1  .3 
1.1 
1.6 

•  1 

.0 

•  2 

•  2 
.2 
.2 

1.9 

•  6 
3.7 

.0 
.0 

•  0 


5 
2 
3 

5 
2 
3 

4 
3 
1 

0 

0. 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

5 
2 
3 

0 
0 
0 


0 
1 

9 
5 
4 

9 
4 
5 

4 
1 

3 

9. 
7 
2 

4 
2 
2 

13 
5 


4.0 

.8 
1.3 

.6 
♦4 
1.0 


1*5 
2*6 
.7 

•  0 
.0 


•  0 

Yo 

.0 

1.0 
X.7 
.0 

1.5 
1.3 
1.7 

•  0 
•0 
.0 

5.3* 

•  0 
5.9 

1.6 
1.8 
1.5 

2.0 
1.5 
3.0 

1.1 
1.1 
1.1 

1.4 
1.8 
.3 

1.1 
1.0 
1.3 

2.5 
1.7 
3.4 

.0 
.0 
.0 

2.4 
.8 
3.9 

1.5 
2.4 
.0 

.3 
.2 

•  6 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

1.6 
•6 
3.0 

.0 

•  0 

•  0 


9a 
CO 

446 

93.3 

1*3 

478' 

1 4 

5*0 

9  9  9 
CCC 

92.1 

5 

2*1 

241 

12 

5.1 

224 

94*5 

1 

.4 

237 

■  A  * 

753 

92  ♦  3 

10 

1*2 

8  16 

3 1 

6.0 

4  81 

93.4 

3 

.6 

515 

.22 

7.3 

272 

90*4 

7 

2.3 

301 

12 

4.5 

252 

95.1 

1 

.4 

265 

7 

6.0 

109 

94.0 

0 

•  0 

116- 

5 

3.4' 

143 

96*0 

1 

.7 

149 

26 

0 

•  0 

26 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

16 

100*0 

0 

;o 

16 

0 

.0 

10 

100*0 

0 

.0 

ro 

1 

1.2 

85 

98*8 

0 

•  to 

86 

0 

.0 

52 

1  co.o 

0 

.0* 

52 

1 

2.9 

33 

97*1 

0 

•  0 

34 

\  3*6 
\4.3 


201  96*2 
113  96*6 
88  .  95*7 


.0 

•  0 

•  0 


209 
117 
92 


18 

5.5 

309 

94*5 

o 

•  0 

327 

5 

3*  4 

1 44 

96*6 

o 

.0 

149 

13 

7.3 

165 

92*7 

0 

.0 

178 

3 

1.8 

157 

95*2 

5 

3*0 

165 

2 

2*2 

86 

94*  5 

3 

3*3 

91 

1 

1*4 

71 

95*9 

.  2 

2.7 

74  . 

4 

>  i  i 
c  1  *  1 

t  n 

).  p 

78*9 

Q 

.  0 

19 

0 

♦  0\ 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

4 

23.5  \ 

13 

76,5 

0 

♦  0 

17 

63 

• 

11*5 

4  72 

86  ♦  1 

1 1 

2  .4 

548 

26 

9*3 

250 

89*  C 

C 
? 

1.8 

28 1 

37 

13.9 

222 

83."1 

-8 

3.0 

267 

97 

21*9 

9Q  7 

67*0 

49 

11*1 

443 

61 

22*2 

185 

6  7*3 

29 

10*5 

275 

36 

21*4 

112 

66*7 

20 

11*9 

168 

3  8 

1  0*  7 

310 

87*3 

7 

2.0 

355 

8 

8*8 

78 

85*7 

5 

5.  5 

91 

30 

11*4 

23? 

87*9 

2 

.8  - 

264 

3  1 

4*9 

54  8 

85*8 

60 

9.4 

639 

1  9 

5*0 

339 

88*7 

24 

6.3 

382 

12 

4*  7 

209 

81*3 

?4 

14.0 

257 

-423 

*  -6*4 

330 

92*4 

4 

1.1 

357 

13 

l6*6 

184 

93*4 

0 

♦  0 

197 

10 

6.3 

146 

91*3 

4 

2.5 

160 

103 

19*6 

404 

77*0 

18 

3.4 

'  525  . 

52 

17*9 

226 

77*9 

12 

4.1 

290 

51 

21*7 

,.178 

75*7 

6 

2.6 

235 

1 

3.2 

28 

90*3 

2 

6.5 

31 

1 

3.8 

23 

88*5 

2 

7.7 

26 

0 

.0 

5 

100*0. 

0 

.0 

5 

36 

12.6- 

250 

87*4 

0. 

.0 

286 

2 

1.5  v 

130 

98*5 

0 

.0 

132 

34 

22.1 

120 

77*9 

0 

•  0 

154 

8 

3.0 

263 

97*0 

0 

•  0 

2/1 

6 

3.5 

164 

96*5 

0 

— .0- 

170 

2 

2.0 

99 

98*0 

0 

.0 

101 

i 

24 

2.7 

842 

$5*8 

13 

.♦5 

879  * 

12 

2.2 

543 

97*3 

3 

♦  5 

558 

12 

3.7 

299 

93*1 

10 

3.1 

321  / 

4 

.3 

1 ,210 

99*7 

0 

.0 

1,214 

1 

.2 

588 

99*8 

0 

•  0 

589 

3 

.5 

622 

99*5 

0 

•  0 

625 

5 

.6 

895 

99*4 

0 

•  0 

900 

2 

•  4 

477 

99*6 

0 

•  0 

479 

3 

♦  7 

418 

99*3 

0 

•  0 

421 

15 

i*8 

294 

94*2 

3 

1.0 

312 

3 

1.7 

174 

98*3 

0 

•  0 

177 

12 

8.9 

120 

88*9 

3 

2.2 

135 

9 

10*6 

72 

84*7 

4 

4.7 

85 

6 

17*1 

28 

80*0 

1 

2.9 

35 

3 

6.0 

44 

38*0 

-3 

6.0 

50 

AMERICAN  I NO IAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


WASHINGTON 

HA    YAKIMA  VALLEY  CC 

TOTAL  3 

FEM4LE  2 

MALE  1 

«A         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  99 

FEMALE  59 

MALE  40 


BLACK  ASUN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC 'IS  LANOER 


•  9 
1.0 
.7 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


\ 


•  6 

•  0 
1.4 


32  INSTITUTIONS) 

•  8  325  2.6 

.9  123  1.9 

•7  202  3.5 


WEST  VIRGINIA 

MV    ALOERSCN  BROAOOUS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WV    APPALACHIAN'BIBLE  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
WV    BECKLEY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
KALE 


MV    BLUEFIEL-0  'STATE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  •  .0 
0.^0 


MV    OAVIS  ANO  ELKINS  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
?  MALE 


MV    FAIRMONT  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0'  .0 

MALE        x         0  .0 
MV    GLENVILLE  STATE  COLLEGE 
TOTAL  *      0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MV    MARSHALL  UNIVERSITY 
TOTAL  0    '  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MVv  MORRIS  HARVEY  COLLEGE  • 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

mv  Ohio  valley  ccllege 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MV    PARKERSBURC  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE         W    0  .0 
MV    P3T0MAC  STATE  CCLLEGE 
TOTAL  1 
FEMALE  0  .0 

MALE  1  1.1/ 

MV    SALEM  COLLEGE  MAIN.  CAMPUS 
TOTAL*  0  VO 

•FEMALE  0  \<r 

MALE  0  iO 

MV    SALEM  COLLEGE  CLARKSBURG 
TOTAL  -0' 
FEMALE  0 
MALE  0 
MVSitEPHERO  CCLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE 


.0 
•  0 
•0 


MV 


STHN  M  VA  CC-LOGAN  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MV  STHN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
I  VA  CC-WILLJAMSON 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

16 
10 

'  6 

14 


MV    WEST  LIBERTY  ST  COLLEGE 

'    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ,'.0 

MALE    *  0  .0  

MV    WEST  VA  IHST  TECHNOLOGY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
WV    ME  ST  VIRGINIA  NORTHERN  CC 

TOTAL  1  *4 

femaCe  1 

MALE  0  .0 

m 


.0 

•o 

♦  0 

.0 
.0  * 

♦  0 

12.0 
17.2 
8.0 

7.1 

8.6 
5.8 

1.8 
2.2 
.  .0 


7,  3.1 
6  3.7 
1  1.6 


1 
0 
1 

7 

k  5 
2 

10 
10 

0 


2 

0. 
2 

1 

0 
1 

3 
2 
1 

3 
2 
1 

0 
0 

0 

1 
1 

0 

1 

0 

1 

3 
3 
0 

1 
1 

0 


■2.6 

•  0 
4*5 

4.2 

4.0 

9.1 
10.1 

*0» 

3.1 
.0 
7*1 

♦5 

•  0 
1.2 

1.8 
2.8 
1.1 

6.5 
5.3 
12.5 

•  0 

•  0 

•  0 

1.6 
2.0 

•  0 

1.1 

•  0 

l.f 

4.3 
6.7 
.0 

2.2 
2.2 
.0 


13  6*8 


5.1 

2.5 
2.6 
2.1 


TOTAL 
MINORITY 


.9 

14 

4.2 

.0 

8 

4*2 

.  1 

6 

4.2 

.2 

149 

1.2 

♦  8 

62 

.9 

.6 

87 

1.5 

♦  0 

0 

.0 

.  0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

♦  0 

♦  0 

o  x 

•  0 

.  0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

•0 

.  o 

o 

•  0 

.0 

0 

♦  0 

.  0. 

o 

.0 

•  o 

o 

.0 

•  0 

0 

♦0 

.0 

o 

.0 

.0 

o 

.0 

.0 

0 

.0 

4 

o 

.0 

.  6 

o 

♦  0 

•  0  , 

0 

♦0 

.0 

o 

.0 

.0 

o 

.0 

.0 

0 

.0 

•  0 

o 

•  0 

.0 

o 

♦  0 

.0 

0 

.0 

.0 

1 

♦9 

♦  0 

o 

♦0 

/° 

*  1 

9.1 

.0 

o 

♦  0 

.0 

o 

♦  0 

.0 

0 

.0 

.0 

o 

•  0 

.  0 

o 

•  0 

•  0 

0 

.0 

1.2 

o 

.0 

2.8 

o 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

o 

.0 

.  0 

o 

.0 

•  0 

0 

.0 

.  0 

o 

.0 

.0 

o 

•  0 

•  0 

0 

.0 

♦  0 

o 

.0 

.  0 

o 

.0 

.0 

0 

.0 

.  0 

o 

♦  0 

.0 

o 

.0 

•  0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

1  *° 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  .o 

0 

♦  0 

n.o 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

.0  / 

0 

.0 

WHITE 
NUN-HI SPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


DUMBER 

X 

NUMBER  X 

NUMBER 

X 

22 

6*6 

296  88*6 

16 

4*8 

10 

5.2 

181  94.8 

0 

*0 

12 

e.4 

115  '  80*4 

16 

1 1*2 

848 

6.9 

•1 1 

,261  91.1 

256 

2*1 

365 

5.6V 

6 

,083  92.9 

98 

1*5 

483 

8*3 

5 

,178  89*0 

15B 

* 

2*7 

7 

I 
/ 

/ 

/ 

V 

•  ol 

.0 

7  1,00*0 

0 

•p 

0 ; 

•0 

0  *o 

0 

•  ♦,<> 

0/ 

.0 

7  100*0 

0 

.0 

/ 

o 

.0 

10  100*0 

0 

y.o 

-  P 

♦  0 

3  100*0 

0 

.0 

♦  0  , 

7  100*0 

0 

'  .0 

<  / 

1 6 

12.0 

117  88*0 

0 

♦  0 

-  10 

17.2 

48  82*8 

0 

.0 

/  6 

/ 

8.0 

69  92*0 

0 

.0 

7 » 1 

180  91*4 

3 

1.5 

8.6 

85  91*4 

0/ 

•  0 

i  6 

5.8 

95  91*3 

3 

2.9 

/  , 

1.8 

54  96*4 

i 

1.8 

/•  1 

2.2 

43  95*6 

!1 

2.: 

/  ° 

< 

•  0 

11  100*0 

,0 

"  .0 

1  8 

3.6 

217  96*4 

/o 

•  0 

4.3 

154  95*7 

fO 

•  0 

1 

1.6 

63  98*4 

/ 0 

.  0 

2.6 

38  97*4 

i  o 

♦  0 

.0 

17  100*0 

'  0 

♦  0 

1 

4.5 

21  95*5 

I  0 

I 

♦  0 

7 

159  95*2 

1 

.6 

5 

4.3 

HI  94.9 

1 

♦9 

2 

4.0 

48  96*0 

0 

♦  0 

1 1 

10.0 

99  90*0 

/  0 

♦  0 

1  10 

10.1 

89  89*9 

0 

.0 

1  1 

9.1 

\0  90*9 

0 

♦  0 

\  J  * 
\  2 

3.1 

62  95*4 

1 

1.5 

\  0 

.0 

37  100*0 

0 

.0 

\  2 

7.1 

25  89*3 

1 

3.  6 

V  I 

#  5 

202  99*5 

0 

♦  0 

\  0 

.0 

120  100*0 

0 

.0 

\  1 

1.2 

82  98*8 

0 

.0 

\ 

3.6 

160  95*8 

1 

.6 

\  * 

5.6 

68  94*4 

0 

♦  0 

\2 

2.1 

92    96*8  J 

1 

1.1 

\ 

6.  5 

43    S3. 5 

o 

.0 

5.3 

36  94*7, 

0 

.0 

12.5 

7  87*5 

0 

-  .0 

:\ 

8  100*0 

0 

.0 

0 

1  100*0 

.0 

0 

\ 

7  100-0 

0 

•  0 

l 

\1.6 

63  98:4 

0 

♦0 

l 

V2.0 

48  98*0 

0 

♦  0 

0 

\.o 

15  100*0 

0 

•0 

I  TOTAL  I 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0. 
0 
0 

3 
0 
3 

0 
0 
0 


.0 
•0 

•  0 

•  0 
•0 
•0 

•  0 
•0 

•  Q 

1.6 

•  0 
3.0 

.0 
.0 
.0 


10 

3  1 
7 

133 
5B 
75 

197 
93 
104 

56 
45 
11 

225 
161 
64 

39 
17 
22 

167 
117 

50 

110  " 
99 
11 

65 
37 

28* 

203 
120 
83 

167 
72 
95 

46 
38 


1 
7 

64 
49 
15 

90 
25 
65 

69 
45 
24 

45 
45 
0 

190 
91 
99 

2  84 
189. 
95 


TIftLg  5.     ASSOCIATE  06GREIS       )  OTHER  AWARDS  BASSO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEAhS  OF  WORK  BEYONO  HIGH  SCHOOL  CONFERREO  BY 
%     iSSlTUTICWS  OF    HIBERNATION  BY  RACE.  ETHNIC  I TY  i  ANO  SEX:     INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION  1979-79 


AMERICAN, INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK' 
'NCN-HISPANIC  : 


NUMBER 


WEST  VIRGINIA 

WV    W  VA  STATE  COLLEGE 
i    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WV    WEST  VA  WESLEYAK  COLLEGE 
TOTAL  "  0  '.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WV    WHEELING  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WV  .       STATE  TOTALS  < 

.TOT  AL  2.1 

FEMALE  1  -1 

HALE  1  .1 


26 
17 

9 

0 
0 
0 


25.5 

19*9 

.0 
.0 
.0 


WISCONSH 

WI     ALVERNO  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


•  0 
.0 

•  0 


WI.    BLACKHAWK.  TECHNICAL  INST 


TOTAL 
"FEMALE- 
HALE 


~>0 
lO 
0 


•  0 
.0 

•  0 


WI     CAROINAL  STRITCH  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE,  0 
WI    CONCPROIA  COLLEGE 


*  TOT  AL  * 
FEMALE 
MAlE 


WI     01  STRICT  ONE  TECH  INST 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


.0 
*0 
♦  0 


TOTAL 
FEMALE  0 
MALE  0  , 

,WI~E0G£W00D  COLLEGE 
-    TOT  AL  '  0  " 

FEMALE  0; 
MALE  0  I 

WI     FOX  VALLEY  TECH,  INST 
TOTAL  20  J  2*6 

FEMALE  9   1  2*5 

MALE  11   1  2*9 

WI     GATEWAY  TECH  INST-KENOSHA 
TOTAL  1    '  *2 

-  —FEMALE-  0  .0  

MALE  1  •* 

WI    GATEWAY  TECH  INST-RACINE 
TOTAL  0  *0 

fcMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

WI    LAKESHORE  TECHNICAL  INST 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 

WI    .MAOISON  AREA  TECH  COLLEGE 
TOTAL  1  *1 

FEMALE  1  »1 

HA  LE  0        •  0 

WI    MAOISON  BUSINESS  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0'  *0 

HALE  0  .0 

WI     HARQUETTF.  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

„~  FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

WI     MID-STATE  TECHNICAL  INST 
'  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

WI    MILWAUKEE  AREA  TECH  C 
TOTAL  14  *9 

FEMALE  7  *9 

MALE  7  .7 

.WI    MILWAUKEE  SCH  ENGINEERING 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


•  0 

•  0 

•  0 


WI     MI LWAUKEE  STRATTON  C 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


WI    MORAINE  PARK  TECH  INST 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


79 

5*8 

•  38 

4*1 

0 

,0 

0 

•  0 

0 

•  0 

i 

20 

2*5 

8 

1*7 

12 

3*  6 

4 

12*5 

4 

13*3 

o 

•  0 

6 

7.7 

4 

7  *7 

2 

7*7 

2 

•2 

0 

•  0 

2 

,4 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

4 

♦  5 

0 

♦  0 

4 

1*0 

9 

,  1*5 

5 

1*4 

4 

1*7 

5 

2^ 

3 

2.\* 

2 

1*6 

1 

•  2 

0 

•  0 

1 

♦  7 

16 

1*1 

4 

.5 

12 

1*8 

1 

1*0 

1 

1*4 

0 

•  0 

1 

25*0 

0 

*0 

1 

25*0 

0 

•  0 

"  0 

•  0 

0 

•  0 

169 

9*1 

77 

'  9*1 

91 

9*0 

5 

2*1 

0 

•  0 

5 

2*1 

21 

15*0 

7 

13*2 

14. 

16*1 

,4 

•6 

0 

•  0 

4 

1*6 

ASIAN  OR 
ACIFIC  ISLANOER 

Dumber 


23  INSTITUTIONS) 
117  5*1 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

5 
3 
2 

0 
0 

0 

0 

cy 
o 


•o 
*o 
•o 

*o 
*o 

.0 

•  3 
*0 

•  5 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  2 

•  3 

•  0 

•  3 

•  4 

•  3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
*0 

•  0 


4  .1*1 
3  1*6 
I  *6 


3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 
0 

1 

0 
0 

1 

0 

1 

19 
10 

9 

0 
0 
0 

1 

0 

1 
1 

0 

1 


1*2 
1*7 


♦  0 
♦0 

♦  0 

*0 
*0 

♦  0 

1*0 
*0 
3*6 

♦b 

*0 
*0 

♦  3 
♦0 
*6 

1*0 
1*2 
♦9 

♦  0 
*0 
*0 

♦  7 
*0 

1*1 

*2 
*0 

♦  4 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


VHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


0 

♦0 

29 

2"8.4 

0 

•0 

17 

31.5 

0 

•0 

12 

2*>*0 

0 

*0 

0 

.0 

0  " 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o  0 

.  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.d 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

•0 

128 

5  .6 

0 

♦  0 

84 

6.2 

1 

•  1 

44 

4.8 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  C 

0 

♦  0 

20 

2.5 

0 

•0 

8 

1.7 

0 

•0 

12 

3.6 

0 

•0 

4 

12.5 

0 

•0 

4 

13.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

6 

?.7 

^0 

.0 

4 

7.7 

0 

\ 

•0 

2 

7.7 

o\ 

•0 

2 

.2 

0  \ 

•  0 

0 

.C 

0 

s  *0 

2 

.4 

0 

\o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

16 

2*1 

42 

5.5 

7 

1-9 

16 

4.4 

9 

2*3 

26, 

6.5 

10 

1.7 

•  20 

3.4 

6 

1*7 

3.1 

4 

1.7 

9 

3.8 

5 
3 

2 
1 
1 

22 
8 
14 


3.3 
4.2 
2.4 

.  .4 
•  3 
.7 

1.5 
1.0 
2.1 


2  2.0 
I  1.4 

1  3.6^* 

1  25.0 
■  C  .0 

1  25.0 

5  1.4 

3  1.6 
2-  1.3 

207  11.2 

94  11.1 

113  11.2 


5 
0 
5 

22 
7 

15 

% 
5 
0 
5 


2.1 
.0 
2.1 

15.7 
13.2 
17.2 


NQN-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 

numIer 


73  71*6 

o 

.0 

102 

37  68*5 

0 

•  0 

36  75*0 

0 

.0 

48 

t 

6  100*0 

0 

.0 

6    •  * 

5  100*0 

0 

•  0 

5 

1  IOC*  0 

o 

♦  0 

i\ 

1  100*0 

0 

.0 

l! 

0  *0 

0 

•  0 

0*  -? 

1  100*0 

o 

♦  0 

1  J 

2,146  <94*0 

10 

•  4 

2t284  ' 

1,278  93*7 

2. 

\ 

1,364 

WOW          7 ^*  J 

8 

♦  9 

920  '. 

f 

6  100*0 

0 

•  0 

„ 

6 

6  100*0 

0 

.0  ' 

6       •     '  ■ 

0        *  0 

o 

.0 

o 

786  97*5 

0 

•0 

806  ; 

461  98*3 

0 

.0 

469 

325  .96.4 

o 

.0 

337,  * 

28  87*5 

0 

•  0 

N32  ' 

26  86*7 

0 

•  0 

30 

2  1 00*  0 

o 

.0 

2 

71  91*0 

1 

1.3 

78 

4?  90*4 

1 

1.9 

52 

24  9213 

o 

.0 

26 

888  99*7 

1 

•  1 

891* 

409  100*0 

0 

.0 

409 

479  99L*4 

#2 

492 

3  100*0 

^  0 

♦  0 

3 

2  100*0 

0 

.0 

2 

I  100*0 

"  0 

♦  0 

1 

719  94*5 

0 

♦  0  t 

761 

346  95*6 

0 

.0 

362 

37  3  93*5 

o 

♦  0 

399 

572  96*6 

o ' 

♦  0 

592 

345  96*9 

0 

*  ♦  0 

3  56 

22  7  96*2 

o 

♦  0 

236 

236  96*7 

0 

.0 

244 

113  95*8 

0 

♦  0 

119 

123  97*6 

o 

♦  0 

126 

482  99*6 

0 

.0 

484 

338  99*7 

0 

.0 

339 

144  99*3 

o 

♦  0 

145 

Ii469  98*3 

3 

.2 

833  98*9 

1 

•  1 

842  W 

,       636  97*5 

2 

.3  *  * 

652 

^  ' '*\ 

94  92*2 

102 

67.  ^90.  5* 

6 

8.1 

74 

27  96*4 

o 

.0 

28 

3  75*0 

0 

•  0 

4 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

3    7  5*0 

o 

.0 

345  98*6 

0 

•  0 

350          /  ' 

189  98*4 

0 

•  0 

192. 

156  98*7 

o 

.0 

158* 

1,645  88*8 

0 

•  0 

1,852 

752  88*9 

0 

t  *0 

846 

.    893  83.8 

0 

•  0 

1,006 

227  96*2 

4 

1.7 

236 

3  100*0 

0 

•  0 

3 

224  96*1 

4 

1.7 

233 

116  84*3 

0 

.0 

140 

46  86*8 

0 

•  0 

53 

72  82*8 

0 

•  0 

87 

632  99*2 

0 

•  0 

637 

384  10C*C 

0 

•  0 

3  84 

248  '  98*0 

0 

•  0 

253 

259 


28 


o 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  ' 

ALASKAN  NATIVE        NON-HISPANIC  PACI  FI  O^SLANOER  HISPANIC 


NUMBER 

\ 


NUMBER 


NUMBER 


\ 


NUMBER 


WISCONSIN 


if!    MOUNT  SENARIO  CCLLEGE 
TOTAL  *     0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HI    NICOLET  COLLEGE-TECH  INST 
TOTAL  3  3.1 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  4.8 

WI    NORTH  CENTRAL  T ECH  INST 
TOTAL         .  "14  2.5 
FEMALE  '14  \  5.7 

-    MALE  0  .0 

WI    NORTHEAST  MIS  TECH  INST 
TOTAL  21  2.7 

FEMALE  4      1. 1 

MALE  17  4.1 

WI    RIPCN  COLLEGE* 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0   ;  .0 

MALE  0  .0 

HI    SILVER  LAKE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,  0   ,  .0 

MALE  ,  0  **  .0 

HI     STHHST  HIS  VCC  TECH  INST 
TOTAL  0  -0 

'     FEMALE  0  .0 

MALE*  .    Os  .0 

_  HI    U  C    WISCONSIN \GREEN  BAY 
TOT  0  .0 

FEMAv  0  .0 

MAL „  0     \  .0 

HI    U  OF  WISCONSIN  RIVER-  FLS 
«TQT  AL  0  \.0 

FEMALE  0-  .0 

MALE  0  .0 

WI    U  OF' WISCONSIN  STEVNS  PNT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HI    U  OF  WISCONSIN  SUPERIOR 
TOTAL  0  .X) 

FEMALE  0  _.0 

MA  LE  0  .0 

HI     U  OF  WISCONSIN  CTR  SYS 
TOTAL  2  «3 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  *6 

WI     WAUKESHA  COUNTY  TECH  INST 
TOTAL  I*7  «2 

FEMALE  1  «3 

MALE  0  .0 

WI     WESTERN  HIS  TECH  INST 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  -0  .0 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

-.o 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.1 

2.2 
.2 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

*° 


0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

1.2 

1 

.3 

8 

2.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

77 

•  6 

285 

2.2 

36 

.5 

122 

1.8 

41 

.7 

163 

2.6 

WI  STATE  TOTALS  t 

TOTAL 
FEMALE 
KALE 

WYOMING 


WY    CASPER  COLLEGE 

TOTAL                1  .3 

FEMALE                0  .0 

HALE                 1  .5 

HY    CENTRAL, WYCMING  COLLEGE 

TOTAL                 9  14.5 

.  FEMALE                 5  14.3 

MALE                 4  14.8 

WY     EASTERN  WYOMING  COLLEGE 

•  TOTAL                 0  .0 

FEMALE             *   0  .0 

MALE                0  .0 

HY    LARAMIE  CO  CMTY  CCLLEGE 


32  INST  ITUTIONS) 


1  .4 
•  1  .9 
0  .0 

CMTV  COLLEGE 


TOTAL 

•  FEMALE 
MALE 

WY    NORTHWEST  .... 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HY    SH ER I OAM  COLLEGE 

TOTAL.  1  lil 

FEMALE  1  1*6 

MALE  0  .0 


WY    WESTERN  WYC  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


23 
8 
15 


1 

.3 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

1 

.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

3.1 

0 

.0 

1 

1.6 

0 

.0 

2 

5.6 

0 

.0 

6 

2.5 

0 

.0 

5 

4.4 

0 

.0 

1 

.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.1 

1 

1.1 

0 

.0 

1 

1.6 

2 

6.1 

0 

.0 

2 

2.5 

2 

2.5 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.7 

2 

5.7 

63 
29 
34 


2 
0 
2 

0 
0 
0 

5 
2 
3 

9 
6 
3 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

4 

'  1 
3 


' TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

1 

1.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

1.6 

4 

0 

.0 

2 

.4 

16 

0 

.0 

1 

.4 

15 

0 

•°, 

1 

.3 

1 

0 

.0 

0 

.0 

30 

0 

.0 

0 

.0 

12 

0 

.0 

0 

.0 

18 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

•o 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

.2 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

1 

.5 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

4.2 

0 

.0 

1 

0 

*0 

0 

.0 

0 

1 

9.1 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0    •  , 

0 

.0 

0 

3 

.4 

2 

.3 

16 

1 

•  3 

I 

.3 

3 

2 

•  6 

1 

.3 

13 

I 

.2 

2 

.4 

4 

0 

.0 

2 

•6 

3 

1 

.5 

0 

.0 

1 

0 

.0 

3 

.4 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

3 

.7 

3 

.5 
.4 
.6 


.6 
.0 
1.0 

.0 
.0 
.0 

5.2 
3.3 
8.? 

3.8 
5.3 
2.4 

1.3 
1.1 
1.4 

.0 
.0 
.0 

b.l 

2.3 
8.6 


448 
195 
253 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER. 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


•  0 
.0 
.0 

4.2 
.0 
6.3 

2.9 
6.1' 
.3 

3.8 
3.2  , 
4.3 

.0 
'.0 
.0 


2.1 

14.5 
14.3 
14.8 


8  8.2 

3  4*9 
5  13.9 

16,  6.7 

12  10.5 

4  3.2 


1.3 
1.1 
1.4 

4.3 
3.3 
6.1 

1C.1 
2.3 
20.0 


1  100.0 
1  100.0 
0  .0 

92  95.8 
33  100.0 
59  \93.7 


540 
229 
-311 

760 
359 
401 

1 
1 

0 


$7.1 
93.9 
99.7 

96.2 


100.0 
100. 0 

/•• 


.0 

7 

100.0 

.0 

7 

100.0, 

.0 

0 

•  0 

.2 

573 

S<5.8 

.0 

389 

100.0 

.5 

184 

99.5 

.0 

5 

71.4 

.0 

4 

80.0 

.0 

1 

50.0 

.0 

1 

100.0 

.0 

1 

100.0 

.0 

0 

.0 

4.2 

21 

87.5 

.0 

13 

100.0 

9.1 

8 

72.7 

.0 

4 

100.0 

.0 

3 

100.0 

.0 

1 

1C0.0 

>?.2  - 

711 

97.8 

.8 

380 

99.2 

3.8 

331 

96.2 

.7. 

532 

99.3 

.9 

315 

99.1 

.5 

217 

99.5 

.4 

853 

99.6 

.0 

434 

100.0 

.7 

419 

99.3 

3.5 

12,425 

96.4 

2.9 

6t536 

97..  0 

4.  1 

5,889 

95.7 

1.1 

341 

97.7 

.0 

152 

98.7 

189  96.9 

52  83.9 

29  82.9 

23  85*2 


09 

se 

31 


91.8 
95.1 
86.1 


224  93.3 
102  B9.5 
122  96.8 


148 
85 
63 

85 
59 
26 

64 
41 

23 


93.7 
96.6 
90.0 

90.4 
96.7 
78.8 

81.0 
9^.2 
65.7 


ER 

•NUMBER 

» 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

o 

.0 

0 

0 

.0 

96 

0 

.0 

33 

o 

.0 

63 

0 

.0 

"556 

0 

.0 

244 

o 

.0 

312 

0 

.0 

790 

0 

.0 

371 

o 

.0 

419 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

7 

o 

•  0 

0 

0 

.0 

574 

0 

.0 

389 

o 

.0 

185 

2 

28.6 

7 

1 

20.0 

5 

«  1 

50.0 

2 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

o 

.0 

0 

2 

8.3 

24 

0 

.0 

13 

2 

18.2 

11 

0 

.a 

4 

0 

.0 

3 

Q 

•0 

1 

0 

.0 

727 

o 

.0 

583 

0 

.0 

344 

o 

.0 

536 

0 

.0 

318 

0 

.0 

218 

0 

.0 

856 

0 

.0 

434 

o 

•  0 

422 

19 

.1 

12 » 892 

.  1 

6,7*0 

#2 

6t  152 

- 

4 

1.1 

349 

2 

1.3 

154 

2 

1.0 

195 

1 

1.6 

62 

1 

2.9 

35 

o 

.0 

.27 

0 

.0 

97 

0 

.0 

61 

o 

•  0. 

36 

0 

.0 

240 

0 

•114 

o 

.  0 

126 

8 

5.1 

158 

2 

2.3 

88 

6 

8.6 

'  70 

5 

5.3 

94 

0 

.0  ' 

61 

5 

15.2 

33 

J 

8.9 

79 

2 

4.5 

44 

5 

14.3 

35 

0 

ERLC 


264 


260* 


TABLE  5.    AS  SO  A  ATE  (DEGREES  AND  OTHER  AMAROS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  -  OF  WORK  BEYONO  HIGH  SCHGCL  CONFERREO  BY 
INSTITUTIONS  OF    HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY,  AMO  SEX:     INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION  1978-79 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN' NATIVE 

NUMBER    "*  X 

WYOMING 

*STATE  TOTALS  C 

TOTAL  12  1-1 

FEMALE  7  1.3 

.    MALE  -      5  1.0 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


INSTITUTIONS) 
14*  1.3 
#  6  ft  1.1 
'    8  1.5 


NUMBER 


THE  STATES  ANO  O.C. 
TOTAL  3,073 
FEMALE  1,636 
MALE  1,437 

-American  Samoa 


C     1,925  INSTITUTIONS) 
.6        45,735  9.1 
•6        26,658  10.0 
*6     »   19,077  8.2 


AO    AMER  SAMOA  CMTY  COLLEGE. 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

AQ  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

CANAL  ZONE 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


TOTALS  C 

*  0  .0 

0  .0 

0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


CZ    CANAL  ZONE  COLLEGE 

TOTAL  -         0  .0 

TFEHALE  0  .0 

MALE  0  .0 


CZ  .AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

GUAM 


TOTALS  < 
0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


6  5.7 

2  2.8  ' 

4  11.8 

1  INSTITUTIONS) 

6  5.7 

2  2.8 

4  11.8 


GU    DIVERSITY  OF  GUM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

GU  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PUERTO  RICO 


0 
0 
0 

TOTALS  C 
0  , 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 


PR    AMERICAN  C  PUERTO  RICO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  . 

MALE  0  .0 

PR  -  ANTI LLI AN  COLLEGE 
TOTAL  ^  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

PR    BAYAMON  CEN  UN  I VERS ITY 
TOTAL.  ■     0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PR    CAGUAS  CITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PR    CARIBBEAN  U  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE  . 
MALE 
PR  CATHOLIC 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

PUERTO  RICO 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


PR    CONSERVATORY  OF  MUSIC  PR 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  _ 

PR    EOP  C  OF  PUERTO  RICO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PR  COLEGIO  U  DEL  TURABO 
e     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PR    PUERTO  RICO  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0   o  .0 

/  MALE  0  .0 

PR    INST  COMERCIAL  CE  PR  JC 
TOTAL  0"  .0 

FEMALE  0  .0 

*  MALE  0  .0 


0 
0 

0  ' 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

o- 

0 

■  0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0" 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

,.o 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


9, 184 
4,254 
4,930 


1*8 
1.6 
2.1 


58  96.7 
37  100.0 
21  91.3 


58  96.7 
37  100.0 
21  91.3 


0 
0 

Vo 


50  83.3 
41  87.2 
9*  69.2 


50  83.3 
41  87.2 
9  69.2 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

< 

0 
0 
0 

.0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

«  0 
»0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER*  X 


22  2.0 
10  1.8 
12  2.3 


20,905  4.2 
10,478  -  3.9 
10,427  4.5 


TOTAL 
MINORITY 


*WHITE 
'NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


32  30.2 
23  31.9 
9  26.5 


32 
23 
9 


30.2 
31.9 
26.5 


.0 
.0 
-0 


.0 
.0 
•  0 


\ 


161  100.0 
111  100.0 
50  1C0.0 

47  97.9 

39  97.5 

8  100.0 

10  100.0 

9  100.0 

1  100.0 

183  100.0 
143  100.0 

40  100.0 

66  100.0 
39  100.0 
27  100.0 

181  100.0 
146  100.0 
35  100.0 

3  100.0 
0  .0 
3  100.0 

183  100.0 
49  100.0 
134  100.0 

2  100.0 
2  100.0 
0  .0 

610  100.0 
483  100.0 
127  100.0 

342  100.0 
265  100.0 
77  100.0 


NUMBER 

x 

NUMBER 

x 

NUMBER 

x 

NUMBER 

51 

4.7 

1,003 

93.0 

^25 — 

-2.3* 

1,079 

24 

4.3 

526 

94.4 

1.3 

557 

C  * 

K.  9 

47  7 

91 .4 

18 

3.4 

522 

78, 897" 

ic  a 
1 ?«  a 

415 , 730 

83.1 

5  i 

423 

1.1 

500,050 

43,026 

16.1 

221,503 

83.1 

li 

959 

.7 

266,488 

35 ,871 

194 ,227 

83.2 

3, 

464 

1  .5 

233,562 

58 

96.7 

- 

2 

3.3 

0 

.0 

/ 

"  60 

37 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

37 

9  t 

91.3 

2 

8.7 

0 

*  .0 

23 

A  A 
JO 

Of,  7 

2 

3.3 

0 

.0 

'  60 

37 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

37 

2 1 

■> 

91.3 

2 

8.  7 

0 

.0 

23 

•  38 

35.8 

68 

64.2 

0 

.0 

106 

25 

34.1 

47 

65.3 

0 

.0 

72 

.-13 

1* 

38.  2 

21 

61.8 

0 

.0 

34 

38 

35.8 

■  ia 

oo 

64.2 

0 

V 

.0 

'106 

25 

34.7 

47 

65!  3 

0 

.0 

72 

1 3 

1 Q  9 
JO.  £ 

21 

61.8 

0 

.0  " 

34 

• 

50 

83.3 

• 

10 

16.7 

0 

.0 

60 

41 

87.2 

6. 

12.8 

0 

.0 

47 

9 

69.2 

1  4 

.30.8 

0 

.0 

13 

50 

83.3 

10 

16.7 

* 

0 

•  Q 

60 

4 1 

87  •  2 

12.8 

0 

.0 

47 

»  9 

69.  2 

■ 

30.8 

0 

•0 

13 

161 

10C.0 

0- 

.0 

0 

.  .0 

161 

111 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

111 

50 

100.0 

o 

.0 

0 

"  .0 

50 

47 

97.9 

1 

2.1 

0 

.0. 

48 

39 

97.5 

1 

2.5 

0 

.0 

40 

8 

100.0 

o 

•  0 

0 

.0 

8 

10 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

9 

100.0 

0 

.0 

0 

.3 

9 

1 

100.0 

*  0 

•  0 

0 

.0 

I 

183 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

183 

143 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

40 

100. 0 

o 

•  0 

0 

.0 

<*o 

66 

100.C 

*  0 

.0 

0 

.0 

66 

39 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

39 

2  7 

100.0 

o 

.0 

0 

.0 

27 

181 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

181 

146 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

146 

3  5 

100.0 

o 

•  0 

0 

.0 

35 

3 

ioo;o 

0 

.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•3 

100.  0 

A 

.0 

0 

.0 

3 

183 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

183 

49 

100.0 

0 

.0 

o 

.0 

49 

100.0 

o 

.0 

0 

.0 

134 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2 

100.0 

0 

.0 

0* 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

610 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

610 

483 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

':83 

127 

100.0 

0 

.0 

-  0 

.0 

127 

342 

100.0 

0 

.0 

0 

.0. 

342 

265 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

265 

77 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

77 

0 

ERIC 


261 


265 


TABLE  5. 


»ccnr'i*Te  nc»e«  ANn  OTMPft  AMAAQS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  8EYONO  HIGH  SCHOCL  CONFERREO  BY 
iSSnC^"^  INSTITUTION.  STATE"  ANO  NATION  1978-79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


BLACK  ASIAN  OR- 

NON-HISPANIC  PACIFIC-  ISLANOER      HISPANIC  * 


number" 


NUMBER 


NUMBER 


TOT.*L 

MINOMV* 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

X  *  NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


PUERTO  RICO 

PR    INST  lECNICO.CGWERCIAL  JC 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  a  0.  <Ox 

HALE.     \        0^  *0 
PR    INTER  AMER  U  AREC1B0  BR 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0K 

PR   -INTER  AMER  U  BARNQUITS  BR 
TOTAL  0   ♦  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PR     INTER  AMER  U  BAYAMON  BR 
TOT.AL  0  .0 

FEMALE        »        0  *0 
MALE  0  .0 

PR.  INTER.  AMER  SAN  GERMAN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE-  0  *0 

a  PR     INTER  AMER  U  AGUAOILLA  8R- 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ..0 

MALE  0,  .0 

PR     INTER  AMER  U  FAJAROO  BR 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  «0 

PR     INTER  AMER  U  GUA'/AMA  BR 
TOTAL  0  '  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PR     INTER  AMER  U  POhCE  BR 

TOTAL  0«  .0 

-  FEMALE  0  .0 

MALE  0        *0  m 

PR    RAMIREZ  C  BUS  ANO  TECHN 
TOTAL  0  .0 

FEMlLE  0  .0 

MALE  .     0  *0 

PR.    SAN  JUAN  TECHNOLOGICAL  CC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .  .0 

MALE  0  .0 

PR    UNIVERSIOAO  OE  PONCE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  *  0  .0 

HALE  "    0  *0 

PR    U  OF  PR  RIC  PIECRAS 
TOTAL  0  .0 

FEHALfc  0  .0 

MALE  0  .0 

PR    U  OF  PR  MAYAGU£Z 

TOTAL  0  .  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

PR    u  CF  PR  MEDICAL  SCIENCES 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

PR    UPR  MUMACAO  U  COLLEGE  * 


0  *0 
0  .0 
0  .0 
REG  COLLEGES  AOMIN 
0  .0 
0-  .0 
0  *0 
THE  SACREO  HEART 
,0 
►  0 
»0 


TOTAL 
-  FEMALE 
MALE 
PR    U  PR 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PR    U  OF 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
PR    HORLO  UNIVERSITY 
TOTAL  -  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


.0 

•  0 

•  0 


0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦b 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

"♦0 

'b 

.0 

0> 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

-.0 

.  0 

.0 

0"" 

*  *° 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

'0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0, 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

'  .0 

0 

♦  0 

•  0 

♦  0 

0 

.0 

*  0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

sJ»»0 

0 

.0 

'  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  G 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

PR  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TCTALS  I 

0  .0 

0  .0 

0  #0 


30  INSTITUTIONS) 


TRUST  TERRITORY 

TO    CMTY  COLLEGE  MIC*  ^ESIA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


•  0 

•  0 
.0 


c 

.0 

472  99.0 

472  99*0 

0 

."0 

339  99.1 

339  99*1 

0 

♦  0 

133  98*5 

*  133  98*5 

.0 

17  100*0 

17  10C.0 

•  0 

1^  100.0 
A3    A  w  *v 

13* 190*0 

0 

♦  0 

4  100*0 

4  100*0 

0 

.0 

25  lOolo 

25  100*6 

0 

•  0 

9ft  i on  ft 

20  100*0 

0 

♦  0 

C     1  A  A  A 

y  iuu»u 

5  100*0 

0 

.0 

41  100*0 

•    41  100*0 

0 

•  0 

in   i ftft  ft 
JO  1UU*U 

30  130.0 

0 

•  0 

11  100*0 

11  100*0 

0 

.0 

11  100*0 

11  100*0 

0 

•  0 

9  100*0 

9  100*0 

0 

.0 

2  100*0 

2  100.0 

0 

.0 

18  100*0 

18  100*0 

0 

.0 

O      1  A  A  A 

8  100*0 

a   1  ftft  ft 

O     A  W  .  V 

0 

•  0 

1  A     1  AA  A 
10  1UU*U 

1  ft  1  00  *  0 

A  \J     A  W  •  V 

t 

0 

.0 

23  100*0 

23  100*0 

0 

.0 

ft  A     1  AA  A 

10  100*0 

in  ioo  o 

lV     A  W*  V 

0 

.0 

13  100*0 

11    1 A  ft  ft 

0 

.6 

64  100.0 

64  100*0 

0 

•0 

63  100*0 

A1    1  ftft  ft 

0 

■  .0 

1  100*0 

1  100.0 

0 

.0 

40  100*0 

40  100.0 

0 

•0 

14  100*0 

0 

•  0 

o 

26  100  *0 

-  A     Jflft  ft 

0 

.0 

125  100*0 

125  10C.0 

0 

•0 

77  *00*0 

77    1 ftft  ft 

0 

•  0 

48  1C1*0 

40   100  ft 

0 

.0 

150  100*0  . 

150  100.0 

0 

•  0 

CA     1 AA  A 

59  100*0 

<5G  100-0 

0 

•  0 

ai    i  a  a  n 
VI  100*U 

01    iftft  0 

0 

.0  * 

5  100*0 

5  l'OC.O. 

0 

•  0 

0  *o 

0  .0 

0 

•  0 

5  100*0 

5  100.0 

0 

.0 

35  100*0  . 

35  100.0 

0 

•  0 

35  100*0 

%ti  100.0 

2  mf       A  V  V*  V 

0 

•  0 

0  *o 

0  .0 

0 

.0 

107  100*0 

107  100.0 

0 

•  0 

42  100*0 

&9    lOH  ft 

0 

•  0 

65  100*0 

JL  C     1  AA  A 
OP    A\J  V*  V 

0 

.0 

100  100*0 

100  100.0 

0 

•  0 

«A     1 AA  A 

89  100*0 

89  1CC*0 

0  , 

•  0 

11  100*0 

11  100.0 

A  A     A  W  *  V 

0 

•  0 

252  ,100*0 

949    1 00-  ft 

0 

•  0 

188  1C0.0  - 

188  100.0 

0 

.0 

64  100*0 

A4  100.0 

O  ~    A  V  V*  V 

Q 

•  0 

It 604  100*0 

1.604  100.0 

0 

.0 

1,026  100.0 

It 026  ICO. 0 

0 

.0 

578  100*0 

578  100.0 

0'* 

•  0 

131  100*0 

131  100*0 

0 

•  0 

96  100.0 

96  100*0 

0 

•  0 

35  100*0 

35  100.0 

0 

•  0 

15  100*0 

15  100.0 

0 

♦  0 

9  100*0 

9  100*0 

0 

♦  0 

6  100*0 

6  100*0 

0 

♦  0 

5.023  99*9 

5.023  99.9 

0 

.0 

3t413  99*9 

3t4I3  99*9 

0 

.0 

lt610  99*9 

1.610  99*9 

TO 


AREA 
TOTAL 
FEMLE 
MALE 


TOTALS  C 
0 
0 
0 


INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  .0 


109  100*0 
42  100*0 
67  100*0 


1C9  100*0 
42  100*0 
67  100*0 


•  0 
.0 
.0 


109  100*0 
42  100*0 
67  100*0 


109  100.0 
42  100*0 
67  100*0 


0 
0 
0 

0 
0- 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 


/ 

•  0 
*0 

•  0  ' 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
•0 

.0 

*0 


0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

!o 

0 

.0 

Q 

.0 

0 

!o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'  .0 

0 

0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

Oo 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

'  0 

.0 

0 

^0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  *0 

0 

.0 

0 

♦"0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

.0 

1 

.0 

0 

•  0 

.0 
.0 
•0 


5 
3 
2 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0  ' 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

#0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 

X 

NUMBER 

•  0 

* 

477 

♦  9 

342 

.5 

135 

•  0 

17^ 

.0 

13 

.0 

4  » 

•  0 

CO 

•0  * 

20 

•  0 

5 

•  0 

41 

•  0 

30 

.0 

11  ' 

.  0 

11 

.0 

9 

.0 

2 

■ 

•  0 

18 

.0 

8 

.0* 

10 

.0 

23 

•  0 

10 

.0 

13 

•  0 

64 

♦  0  ' 

63  . 

.0 

1 

.0 

40 

.0 

0  1* 

.0- 

26 

.0 

125 

.0 

77 

.0 

48 

•  0 

150 

.0 

59 

.0 

91 

*0 

5 

.0 

0  ■ 

.0 

5 

•  0 

35 

.0 

.  35 

.0 

0 

.0 

S  107 

.0 

42 

.0 

65 

.0 

100 

.0 

89  ■ 

.0 

11 

.0 

252 

.0 

188 

.0 

64 

.0 

1*604 

.0 

1.026 

•  0 

578 

.  .0 

131 

.0 

96". 

.0 

35 

.0 

15 

•  0 

9 

.0 

6 

.1 

5*029 

.  1 

3*417 

.1 

1.612 

.0 

109 

.0 

42' 

•  0 

67 

.0 

109 

.0 

.0 

67 

ERIC 


266 


262 


TABLE  5*    ASSOCIATE  OEGREES  ANO  OTHER  AWAAOS  BASEO  ON  LESS  THAN .FOUR  YEARSOF  WORK  BEYONO  HIGH  SCHOOL  CONFERREO  8Y 
INSTITUTIONS  OF    HIGHER. EOUCATION  BY.  RACE t  .ETHNICITY ,  ANO  SEXt     INSTITUTION.  STATE  ANO  NATION,  1978-79 


"AMERICAN  INDIAN 
s  ALASKAN  NATIVE 

-  NUMBER  f 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


t 


HISPANIC 
NUMBER 


"TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


KHITE  . 
NON-HISPANIt 

NUMBER 


NON-RES  ICENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUH8ER 


VIRGIN  ISLANOS 

VI    COLLEGE. OF  VIRGIN  ISLANDS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


21 
16 
5 


61*6 
61*5 
62.5 


2*9 
3*8 
-  .0 


22  64.7 
17  65** 
5  62*5 


20*6 
19*2 
25*0 


5  14*7 
4  15*4 
1  12*5 


34 

26  . 


VI  AREA- 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TCt  ,w  ( 
0 
0 
0 


INSTITUTIONS! 
21'    61 ,8 
16  61.5 
3  62*5 


/2*9 
3*8 
♦  0 


22  64*7 
17  65*4 
5  62*5 


2C.6 
19*2 
25*0 


5  14*7 
4  15*4 
1  12*5 


34 

26 
8 


OUTLYING  AREAS 
*  TOTAL 
FEMALE 
MALE  _ 


( 


.0 
..0 
.3 


35  INSTITUTIONS) 
27  .5 
IB-  '  .5 
9  .5 


218 
121 
97 


4*0 
3*3 
5.5 


5,055  93*6 
3t436  94*4 
1,619  92*1 


5,300  98*2 
3,575  98*2 
1*725  98*"2 


88 
59 
29 


1*6 
1*6* 
1.7 


10 
7 

3 


5,  398 
3,641 
lt757 


ALL  INSTITUTIONS  ( 
TOTAL  3,073 
FEMALE  1,636 
MALE  1,437 


1.960  INSTITUTIONS) 

*6        45,762      9*1  9*402  1.9  25,960  5*1 

.6        26,676      9*9  4,375  1*6  13,914  5*2 

*6        19,086      8*1  5,027  2*1  12,046  5*1 


*  84,197 
46,601 
37,596 


16*7 
17*3 
16*0 


415,818 
22  It  562 
194,256 


82*3 
82*0 
82*6 


5,433 
1,966 
3.467 


1.1 
.7 
1.5 


505,448 
270,129 
235,319 


263 


267 


ERIC 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BUCK  ASIAN'Oft 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER  X  NUMBER  Z 
AGRICULTURE- ANO  NATURAL  RESOURCES  \ 0 100 1 
ALABAMA  '  j 

AL*  ALABAMA. A  C  M 'UNIVERSITY 

"    TOTAL                 0  '     .0  •      25  67.6 

FEMALE                or       .0  1  20.0 

,*«LE  *  0  •  .0  24  75.0 
AL    AJ3URN  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0        .0  1*4 

FEMALE             ,    0        .0  0  .0 

i  MALE  0  .0  1  *5 
AL    TUSKEGEE  INSTITUTE 

TOTAL                 0        .0  35  49-3 

,    FEMALE        „        0        .0  13  78.3 

M4LS    .            0        .0  17  35.4 

AL      '  STAfE  TOTALS  (. 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE         -       0  *0 

*  M4                      0  .0 


3  INSTITUTIONS) 
-    61  17.7 
19  27.9 
c       42  15.2* 


ALASKA 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o- 

.0 

0. 

/o 

0 

.0 

AK    U  ALASKA  FAIRBANKS  CAMPUS 
-  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALS  0  .0 

AK     U  ALAS  ANCHORAGE  CAMPOS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  .1 

AK    U  ALAS  STHESTN  SENIOR  C 
'    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALS  0  *0 


AK  STATE  TOTALS  *  3  INSTITUTIONS) 

,     TOTAL                0        .0  0  .0 

FEMALE-               0       .0  0  .0 

MALE                 0        .0  0  .0 

ARIZONA 

i  • 

AZ    Ak  I  ZONA  -  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                  1      -1.0  2  2.0 

FEfALS                 0        .0  1  J.J 

HAL  £  1  1.5  1  1-5 
AZ    NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 

TOTAL-          •    0        .0  0  .0 

-  FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
AZ     UNIVERSITY  OF  ARIZONA 

TOTAL                  2       1.0  .0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE                2      1.4  0  .0 


AZ  STATE  TOTALS  C  3  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 3        .9  2 

FEMALE                  0        .0  1  .9 

XALE             "   3      1.3  1  «4 

ARKANSAS 

AR    ARKANSAS  STATE  U  MAIN  CAM 

'TOTAL                 t)         .0  1  1.4 

FEMALE                 0        .0  0  *0 

.WALE  C  .0  1  1.5 
AR     A* KANSAS  TECH  UNIVERSITY 

TOTAL                  0        .0  0  .0 

FEKAlt                 0  .     .0  O  .0 

MA  Lb  C  i  *.0>  0  .0 
Aft     STHW  ARK  U  MAfN  CAMPUS 

TOTAL                 0»       .0  0  .0 

FEMALE                 0-      *0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
AR     U  CF  ARKANSAS.  MAIN  CAHPUS 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0         .0  0  .0 

MALE  0  .0  0*0 
AR    U  OF  ARKANSAS-MONT ICELLO 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0-0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
AR  U I  OF  ARKANSAS  PINE"  BLUFF 

TOTAL             v    0        •0  13  86.7 

FEKA  LE                 0        .0  3  100.0 

HALE                 0        .0          ,  10  83.3 


NUMBER 

1^ 

NUMBER 

.X  - 

NUMBER 

t 

NUMBER  X 

uiiub  e  o 
NUnocK 

m 

m 

NlIMRFR 
nunocn 

0 
0 

.0 

•  U 

.0 

0 

o 

o\. 

.0 
.0 
.0 

25 
1 

24 

67.6 
20.0 
75.0 

2  5*4 

0  .*o 

2  6*3 

10 
4 

6 

27.0 
80.0 
18.8 

37 

5 
32 

1 
1 

0 

.'4 
2.5 
♦  0 

0 

0  . 
0 

.0* 

♦  0  * 

•  6 

2 
1 
1 

.8  * 
2.5 
.  5 

234  99.2 
39  97.5 
195  99.3 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•0 

236 
40 
196 

✓  0 
0* 
•Q. 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

35  . 

IB 

17 

49.3 
78*3 
35.4 

3  4.2 

1  .4.3 

2  4.2 

33 
4 
29 

46.5 
17.4 
60.4 

71 

23 
48 

1 
1 

0 

.3 

:..5 

.0 

0 
0 
0 

•0 
.0 
.0 

62 
20 
42 

1B.0 
29.4 
15*2 

239  69.5 
40  58.8 
199  72.1 

43 
B 
35 

12.5 
11.8 
12.7 

344 
68 
2  76 

0 
0 
0 

.0 
.  0 

•o 

0 

o 

0; 

•o, 

.0 
.0 

0 

o 

0 

♦  0 
.0 
.0 

i 

11  100.0 
2  100.0 
9  100*0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

11 

2 
-9 

poo 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

1  100.0 
1  100.0 
0  .0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

.0' 
.0 

0 

.  *0 
0 

.0 
.0 

0 
0 

0 

.0 
.0 
.0 

2  100.0 

'o  *o 

2  100.0 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

14  100.0 
3  100.0 
11  100.0 

o 

0 
0 

•  0 

!o 

.0 

14 
3 
11 

3 
1 

2 

3.0 
2.9 
3.0 

I 

0 

1 

1.0 
.0 
1.5 

7 

2 
5 

6.9 
5.9 
7.5 

94  93.1 
32  94.1 
62  92*5 

,  0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

101 

34 
67 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

1 

*  1 

0 

2.7 

11.1 

.0 

1 
1 

0 

2.7 
11.1 
.0 

36  97.3 
3  88.9 
28  100.0 

0 
0 
0 

n  .0 
.0 
•  .0 

37 
9 
28 

2 
1 
1 

1.0 
1.4 
.7 

4 

0" 
4 

1  .9 
.0 
2.9 

g 
1 
7 

3.8 
1.4 
5.0 

197  93.8 
68  97.1 
129  52.1 

5 

1 

4 

2*4 
1.4 
2.9 

210 
70 
140 

5 
2 
3 

1.4 
1.8 
1.3 

6 
1 

5 

1.7 
♦  9 
2.1 

16 

•  4 
12 

c 

\ 

4.  6 
3.5 
5.1 

327  9f».0 
108  95.6 
219  93.2 

<> 

5 
1 
4 

1.4 

.9 
1.7 

348 
x  113 
235 

AR- 


STATE  TOTALS  ( 


TOfAL 
FEMALE 
MALE 


INSTITUTIONS) 
14  4.9 
3  8*1 
11*'  4.4 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 
1 

.  0 

1 

0 

,0 


.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
1.0 

2.0 
.0 
2.3 

•  0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0' 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

> 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1 

1.4 

73 

98.6 

0 

.C 

6 

100.0 

1 

1.5 

67 

98.5 

0 

.0 

23 

100.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

21 

1C0.0 

c 

.0 

3 

1C0.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

2 

100.0 

1 

.8 

120 

96.8 

0 

•  0 

19 

100.0 

1 

\.o 

101 

96.2 

1 

2.0 

48 

98.0 

0 

.0 

6 

100.0 

1 

2.3 

42 

97.7 

13 

66*7 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

♦  0 

10 

83.3 

0 

♦  0 

16 

5.6 

*  267 

92.7 

3 

8.1 

'34 

91.9 

13 

5.2 

233 

92.6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

2 
0 
2 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

;o 

.0 
.0 
.0 

2.4 
.0 
2.9 

.0 

°.0 
.0 

13.3 

•  0 
16.7 


74 
6 
68 

.  23 
2 
21 

3' 
1 

2 

124 
19 
105 

49 
6 
43 

15 
3 
12 


288 
37 
251 


ERJC 


268 


264 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  ,FIELO,  CONFERREO , BY  J NSTI TUTlONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY?  ANO  SEX:     ^INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN. INOUN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


'    BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

X    9  NUMBER 


NON-RESIOENT' 
ALIEN 

NUMBER, 


TOTAL 
NUMBER 


AGRICULTURE  AN  C  NATURAL  RESOURCES  (OlOO) 
CALIFORNIA  •* 


TOTAL          *    13  2.1 

5 

•  8 

.FEMALE                5  2.3 

2 

.9 

HALE                8  _  2*0 

3« 

.6 

CA    C*L  STATE  POLY  .U-P010NA 

TOTAL    -    v  ft    7  3.3. 

*  1 

.5 

FEMALE                2  3.0 

0 

.0 

MALE                S  3.4 

1 

.7 

CA    CAL  STATE  U-CHICO 

TOTAL                1    *  .8 

0 

.0 

FEMALE                0-  .0 

>  0 

.0 

MALE                 1  1*T 

0 

•  0 

CA    CAL  STATE  U-FRESNO 

0 

TOTAL                 1        •  * 

3- 

1.3 

FEMALE             *   0  .0 

1 

2.0 

HALE            ,     I-  .6 

2 

1  .1 

CA    HJMBOLOT  STATE  U 

♦ 

TOTAL                2  .6 

.0 

.0 

FEMALE                  0  .0 

0 

♦  0 

'HALE                 2  .7 

0 

♦  0 

CA    LOMA  L I  HO A  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

I 

12.5 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MA  LE                0  .0 

1 

16.7 

CA-  PACIFIC  UNION  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

:o 

HALE                 0  .0 

0 

•  0 

CA    U  OF  CAL-BERKELEY 

TOTAL                 2  :     *7  » 

7 

2.5 

FEMALE                1  .7 

4 

2.9 

HALE                 1  .7 

3 

2.1 

CA    U  OF  CAL-OAVIS 

♦   TOTAL                 2.  .5 

0 

•0 

FEMALE                 2  1.4 

0 

♦  0 

H*LE                  0  .0 

0 

•0 

CA    U  OF  CAL-RlVERSIOt 

TOTAL                 0  .0 

I 

33.3 

FEMALE                 0'  .0 

0 

•0 

,    HALE                 0  .0 

1 

50.0 

26 
10 
16 

12 
1 
11 

0 
0 
0 

13 
2 
11 

12 
4 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

43 
30 
13 

29 
15 
14 

0 
0 
0 


4.  3 

13 

2.  1 

5  7 

9.  4 

54 1 

00*0 

1 1 

1*8  \ 

609 

4.6  . 

♦  5 

18 

8.3 

198 

91*7 

0 

♦  0  \ 

216, 

,4.1- 

12 

3.1 

39 

9.9 

343 

87.3 

11 

2.8 

\  393' 

5  .7 

9 

4.2 

29 

13.7 

169 

79.7 

1 4 

6*  6 

\212* 

1.5 

2 

3.0 

5 

«  7.6 

59 

89*4 

2 

3.0 

•  ^66' 

7.5 

7 

4.8 

24 

16.4 

110 

75*3 

12 

8.2  * 

1* 

.0 

3 

2*4 

4 

3.2  J 

119 

9^.4 

3 

2  .4 

126  \ 

.0 

0 

.0 

0 

•  0  '  . 

33 

*  97.1 

1 

2.9 

34 

•  0 

3 

3.3' 

4 

4.3 

86 

93*5 

2.2 

92 

5  .7 

13 

5*7 

30 

13.2 

1 89 

82  »9 

3*  9 

228 

3*9 

0 

.0 

1  3 

5*9 

46 

90*2 

2 

3.9 

 51.  x 

6.2 

13 

7*3 

*  27 

15.3 

143 

80*8 

7 

4.0 

177, 

3*  5 

8 

2.4 

22 

6*  5 

31  n 

92*4 

^ 

340 

6.7  , 

0 

.0 

4 

6.7 

56 

93*3 

0 

.0 

.60 

2.9 

8 

2.9 

18 

6.4 

258 

92.1 

4 

1.4 

280 

•  0 

0 

•  0 

1 

12.5 

7 

87.5 

o 

•  0 

Q 

A 
.  U 

o 

•  0 

0 

o 

2 

1 00*0 

0 

.0 

2  • 

.0 

0 

♦  0 

1 

16.7 

5 

83*3 

0 

.0 

6 

.0 

•  0 

.0 

0 

.0  c 

3 

75.0 

1 

25.0 

4 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*o  41 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

75.0 

1 

25.0 

4 

15.4 

1 

.4 

53 

18.9 

222 

79.3 

5 

1.8  «. 

280 

21.9 

0 

.0 

35 

25.5 

98 

71.5 

4 

2.97* 

.137 

9.1 

I 

.7 

18 

12.6 

124 

86.7 

1 

/.7 

143 

7.5 

6 

1.6 

.  37 

9.6  ** 

.333 

86*3 

16 

'».l 

386 

10.1     *  < 

1 

.7 

12.2 

128 

86*5 

2 

1*4 

148 

5.9 

5 

2.1 

.  19 

0 

8*0 

205 

86*1 

14 

5.9 

238 

i 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

*2 

66*7 

0 

.0 

3 

.0 

C 

.0 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

1 

.0 

0 

.0 

*  1 

50.0 

1 

5tf.O 

0 

.0 

.2 

CA         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  28  1.3 

FEMALE  10  1*4 

MALE  -18  1.2 


10  INSTITUTIONS) 
.  18  .8 
7 
11 


1.0 
.7 


135 
62 
73 


6.1 
8*7 
4.9 


53 
4 
49 


2.4 
•6 
3.3 


234  10.7 
83  U.6 
151  10*2 


1(899  86*5 
621  86.9 
1,276  86*3 


63 
11 

52 


2.9 
1.5 
3.5 


2.196 
715 
1.461 


COLORADO 


CO    COLORADO  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

CO    HE£A  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.2 


.0 
.0 
•  0 


.0 
.0 
.0 


.6 
.0 


.0 
.0 
•  0 


.0 
1.0 

.0 
.0 
.0 


9 
2 
7 

0 
»  0 
0 


1.8 
1.6 
1.8 

.0 
.0 

,0 


500 
127 
373 


98.0 
98.4 
97.9 


10  100.0 
3  100.0 
7  10C.0 


.2 
♦  0 
.3 

.0 
.0 
.0 


,510 
^129 
381 

.  10 
3 
7 


2  INSTITUTIONS) 


CO         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  .2  1 

FEMALE  1  .6  1 

HALE  0  .0  0 

CONNECTICUT 

CT    UNIVERSITY  OF  CONNECTICUT 

TOTAL'  0  .0  2 

FEMALE  0  .0  1 

HAiE  0  .0  1 


.2 


CT         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL            '    0  .0' 

FEMALE                 0  .0 

HftLE                 C  .0 


INST ITUT IONS) 
*    2  .,8 
1  .8 
1  .8 


3 

it 

0 

.0 

3 

.8 

1 

.4 

0 

.0 

1 

.  8 

I 

.4 

0 

.0 

1 

-.8 

.0 
1.0 


.4 
.8 
.0 


9  1.7 
2  1.5 
7  1.8 


4  1.5 
2  1.5 
2  1-.5 


4  *  1.5 
2  1*5 
2  1.5 


510  98.1 
130  98.5 
380  97.9 


257  97.7 

128  98.5 

129  -97.0 


257  .97.7 

128  98.5 

129  '97.0 


.2 
.0 
•  3 


.0 
1.5 


•  0 

5 


520 
132 
388 


263 
130 
133 


263 
130 
133 


DELAWARE 


OE    DELAWARE  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .1 

HALE  0  .0 

OE    UNIVERSITY  OF  OELAWARE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


OE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 


STATE  TOTALS  ( 


25.0 
*  .0 
33.3 

1.2 
.0 
2.0 


2  INSTITUTIONS) 
-  5  2.8 
0  '  .0 
5  4.7 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.6 
1.4 
.0 


.6 
1.4 

.0 


25.0 
.0 
33*3 

1.8 
1.4 

2.0 


6  3.3 
1  1.4 
5  4*7 


9 
3 
6 

164 
68 
96 

\ 

173 
71 

102 


75.0 
100*0 
66*7 

97.0 
95*8 
98.0 


95*6 
95*9 
95.3 


.0 
.0 
•  0 

1.2 
2.8 
.  .3 


1.1 

2.7. 
.0 


12 
3 
9 

169 

71* 

98' 


181 
74 
107 


KR1C 


265 


uV.  260 


 0. 


TABLE         TOTAL  Mtol  K»S  STAT£^^1976-1979H'*'H^^  E0UCAT,°"  " 


AMERICAN  I  NOUN* 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUHBER 


NUMBER 

AGRICULTURE  A NO  NATURAL  RESOURCES  (OlOO) 


OISTRICT  OF  COLUMBIA 

OC    UNIVERSITY  OF  CC 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE"               0  **0 

MALE.              0^  *0 

OC  STATE  TOTALS  (  I  I 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  o  *0 

mis  o  .o 

FLORIOA 

FL     FLORIOA  SOUTHERN  COLLEGE 


total:  o 

'  FEMALE  0 
MALE     .  0 
FL    FLA  AGRICULTURAL 

TOTAL  0 
~ FEMALE  0 
MALE  0 
FL    UNIVERSITY  OF  FLORIOA 
TOTAL  .  .  0  *0 

FEMALE  0  ;0 

MALE  0 .0 

FL  STATE*  TCTALS  I 

..TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0 
.0 

♦  0 
&  MECH  U 

♦  0 

♦  0 

♦  o- 


NUMBER 


7 

53,8 

0 

•0 

5 

83*3 

0 

•  0 

2 

28*6 

0 

•  0 

n  TUT  IONS) 

7 

53.3 

0 

•  0 

5 

83*3 

0 

•  0 

2 

28*6 

* 

0 

♦  0* 

50 

•  0 

o. 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

-.0 

0 

♦  0 

13 

52*0 

I 

4*0 

3 

75*0 

0 

.0" 

10 

47*6 

I 

4*8 

2 

♦6 

^  3 

♦  9 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

•  8 

3 

1.2 

3  INSTITUTIONS) 


0 

♦  0 

15 

3.8 

0 

.o  * 

3 

2.8 

0 

♦  0 

12 

4.1 

4  1*0 
Q  .0 
4  1*4* 


HISPANIC 
NUMBER 


7.7 
•  0 
14*3 


7.7 
♦  0 
14*3 


4*3 

♦  0 
4*3 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

2*3 

♦  0 
3*3 


2*3 
♦  0 
3*1 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NG'i-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


8  61*5 
5  83*3 
3  42*9 


8,  61*5 
5  83*3 
3  42*9 


2  15*4 
1  16*7 
1  14*3 


2  15*4 
1  16*7 
1  14*3 


23*1 
*0 
42*9 


23*1 
.0 
42*9 


1 

4*3 

21 

91**3 

1 

4*3 

0 

;o 

0 

*0 

0 

•  *0 

1 

4*3 

21 

91*3 

1 

4*3 

14 

56*0 

11 

44*0 

0 

•  0 

3 

75*0 

1 

25*0 

0 

•  0 

11 

52*4* 

10 

47*6  . 

0 

•  0 

13 

3*7 

315 

90*0 

22 

6*3 

0 

♦  0 

103 

99*0 

1 

1*0 

13 

5*3 

212 

86*2 

21 

8*5 

28 

j  7*0 

347 

B7*2 

23 

5.8 

3 

2*B 

104 

96*2 

1 

♦  9 

25 

8*6 

*  243 

B3*8 

22 

7.6 

13 
6 
7 


13 
6 
7 


•23 
0 
23 

25 
4 
21 

350 
104 
246 


398 

108% 

290 


GEORGIA 

GA  "BCRRY  COLLEGE  ° 

TOTAL  0  *0  0  *0 

FEMALE  «,              0  .0  0  *0 

MALE  0  *0  0  *0 

GA    FORT  VALLEY  STATE  COLLEGE  ' 

'    TOTAL                  0  .0  3  42*9 

FEMALE  0  *0  0  .0 

MALE  C  .  .0  3  42.9 
GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

,  TOTAL                 1  *2  * 

FEMALE                 0  *0  »   0  *0 

MALE*  ,             1  ,  *3  4  1*2 


GA  STATE  TOTALS  t 

TOTAL  1  »2 

FEMALE  0  *0 

MALE  «       1  »3 

HAWAII 

HI     U  OF  HAWAII  AT  MANOA 


3  INSTITUTIONS) 


TCTAL 

FEMALE 
MALE 
HI.    0  OF 
TOTAL 
FEMALE 
'  MALE 


0 
0 
0 

HAWAII  AT 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 
*0 

HILO 

•  0 

•  0 

•  0 


1*5 
.0 
2*0 


•  0 

•  0 

•  0 


.0 

•  0 

•  0 


HI          STATE  TOTALS  ( 

«      TOTAL  0  *0 

FEMALE  .A  f° 

MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


69 
17 

52 

20 
4 

16 


89 
21 
68 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


65*7 
58.6 
68*4 

66*7 
80*0 
64*0 


65*9 
61*8 
67*3 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦o' 

♦  0 
*0 

*2 
1*1 
*0 


.2 
1*0 
.0 


1*0 
♦  0 
1*3 

3*3 
.0 
4*0 


1*5 
*0 
2.0 


0 

♦  0 

26 

100*0 

0 

0 

*0 

11 

100*0 

0 

0 

♦  0 

15 

100*0 

0 

3 

42*9 

0 

r 

*0 

4 

0 

•  0 

0 

*0 

*0 

3 

42*9 

0 

♦  0 

4 

6 

1*4 

*  408 

95*8 

*12 

1 

1*1 

91 

97*8 

1 

5% 

1*5* 

317 

95.2 

11 

9 

2*0 

434 

94*6  m" 

16 

1 

1*0 

102 

98*1  ' 

1 

e, 

2*3 

332 

93*5 

15 

70 

66*7 

33 

31*4 

2 

17 

58*6 

12 

41*4 

0 

53 

69*7 

21 

27*6 

2 

21 

70*0 

8 

26*7 

1 

'4 

80.0 

1 

20*0 

0 

17 

69*0 
9 

7 

28*0 

1 

91 

.67*4 

41 

30*4 

3 

21 

61. Q 

13 

38*2  , 

0 

70 

69*3 

28 

27*7 

3 

♦  0 
*0 
*0 

57*1 
•0 
57*1 

2*8 
1*1 
3*3 


3*5 
1.0 
4*2 


1**9 
.0 
2*6 

3*3 
•  0 
4*0 


2*2 
*0 
3*0 


26 
11 
15 

'.7 
0 
7 

426 
93 
333 


459 
104 
355* 


105 
29 
76 

•  0 
5 
25 


135 
34 
101 


IDAHO  d  . 

10*    IDAHO  STATE  UNIVERSITY 

«   TOTAL                  0        *0  0  *0 

FEMALE                 0        *0  0  •  *0 

MALE  0  o  *0  ^0  *0. 
10    UNIVERSITY  OF  IDAHO 

TOTAL  *              0        *0  1  a 

FEMALE                 0        *0  0  *0 

.    MALE                0        *0  -     1,  »6 

2  INSTITUTIONS) 


10          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                  0  *0 

FEMALE*              0  *0 

MALE                 0  *0  ' 

ILLINOIS 

1L   ^ILLINOIS  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALIi 


0  *0 

o      *o  ■ 

0     „  .0 


•  0 

•  0 

•  0 


16*7 
50*0 
•  0 

2*1 
6*3 
1*3 


2.5  » 

8*8 

1*2 


.0 

♦  0 

♦  0 


1 

16*7  - 

5 

83*3 

0 

1 

50*0 

1 

50*0 

•  0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

6 

3*lo 

183 

95*9 

•  2 

2 

6*3 

29 

90*6 

4 

2*5 

154 

96*9 

1 

7 

.  3*6 

188 

95*4 

2 

3 

8*8 

30 

88*2 

1 

4 

2*5 

158 

96*9 

1 

115  100*0 
23  100*0 
92  100*0 


•  0 
*0 

♦  0 

1*0 
3*1 
•6 


1*0 
2*9 
•6 


6 
2 
4 

191 
32 
159 


197 
34 
163 


115 

23 
92 


ERLC 


266 


^  '270 


AMERICAN'  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

■*  NUMBER  I 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


AGRICULTURE  AND  NATURAL  RESOURCES  tOlOO)^ 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


"  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


fcHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NOK-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


•ILLINOIS 

# 

IL    STHN  ILLINOIS  U  CARBONDL 

T.CTAL  I        A  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

HALS  ,  I        *5  0*0 

IL    U  OF  ILL  URBANA  CAMPUS  , 

TOTAL  0        .0  2         ♦  * 

"    FEMALE  0,     .0  "1  *A 

MALE   _  0        .0  X 

IL    HE  STERN  ILL  UNIVERSITY  « 
TOTAL  -0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

"  MALE  0        .0  0  .0 


IL         STATE  TOTALS  C 

TOTAL  1 

FEMALE    ••  0  .0 

PILE  I  »2 


4  INSTITUTIONS) 


.4 
.0 
.5 

•  6 
1.7 

•  4 

•  0 

•  0 

•  0 


♦4 

♦  9 

•  3 


2 
1 
1 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


♦  7 
1*4 

♦  5 

♦  3 

♦  8 
.0 

•0 
•0 
♦0 


4 
1 

3 

6 
4 
2 

0 
0 

0 


1.4 
1.4 

1*6 
3.3 


10  1.1 

5  2*2 
5  .8 


266 
66 
200 

377 
117 

260 


94*3 
95.7 
93.9 

98.4 
96.7 
99*2 


110  97.3 
18  I  00.0 
92  96.8 


868  97*2 
224  97.0 
644  97*3 


12 

2 

10 

0 

~,0 
0 

3 
0 

3 


15 

2 
13 


4.3* 
2*9 
4.7 

•  0 
.0 
.0 

2.7 
.0 
3.2 


1.7 
•  9 
2.0 


282 
69 
213 

383 
121 
262 

113 

.18 
95 


893 
231 
662 


I  NO  I  ANA 


IN 


BALL 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN  PUROUE 
TOTAL 
FEMALE 

m  le 


STATE  UNIVERSITY 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
U  MAIN  CAMPUS 
,   1  .2 

0  .0' 

1  ,  .3 


.0 
0 
0 

1 
1 

0 


.0 
•  0 
.0 

.2 

.6  ' 
•0 


IN  *  STATE  TOTALS  C 
*     TOTAL  1 

FEMALE  — 0 

HALE  1 

IOWA 


2  INSTITUTIONS) 


"A    OOROT  COLLEGE 
TOTAL  « 
FEMALE 
MA  LE 
IA    IOWA  "STATE 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0 

0" 
0 

SCI 

1 

0 

1 


.0 
.0 
.0 
t  TECHN 
•  2 
.0 
.2 


IA    MORN INGSIOE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


I A  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  I 

FEMALE,  0 

MALE  1 

o 

KANSAS 

KS    BETHANY  COLLEGE 

'  TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
KS    FORT  HAYS  KANS 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  '  0 


•  0 
.0 
.0 

.3 
1.7 
.0 

.0 

♦  0' 
.0 


INSTITUTIONS) 
2  .3 
2  1.7 


ST  COLLEGE 
.0 
fO 
.0 


KS    FRIENDS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .t) 

•     MALE  0  .0 

KS    KANSAS  ST  U  AGR  L  APP  SCI 
TOTAL  1  »2 

FEMALE^  0  .0 

MALE  I  -3 

KS    MCPHERSON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  •<> 
MALE  ♦<> 
KS    SAINT  MARY  Pi.       5  COLLEGE 
TOTAL  »° 
FEMALE  »° 
MALE  v  »0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 
♦0 

.0 
.0 

•  0 

♦o" 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


-A 


KS          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  !l 
FEMALE 
HALE 

KENTUCKY 

KY/    BEREA  COLLEGE 

/  TOTAL  0 

/FEMALE  0 

/     MALE    *.  Ot 


6 

>2 

►  0  Q> 

>3 


INSTITUTIONS) 


Q 

.0  ' 

o 

.0 

0 

•0       1  < 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0  * 

\ 

♦  2 

0 

•0 

1 

•  6 

p 

to 

0 

.0 

0 

♦  o  . 

1 

.2 

0 

.0  / 

1 

.5 

0 

.0 

o 

♦0 

0 

•  o" 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0  - 

0 

•  0 

0 

.0 

« c 

♦  3 

o 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

o 

C*0 

o 

♦  0 

6 

♦  0 

0 

»  u 

o 

Ql 

0 

•  0 

0 

2 

.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

.4 

o 

.0 

0 

.0- 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0. 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

.  0 

.0 

0 

•  0 

2 

♦  5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

.6 

1 

33.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

-0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.2 

2 

♦  4 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.3 

.  2 

.5 

0 

♦  0 

.  0 

♦  0 

0 

'  0 

.0 

0 

♦  o 

,  0 

.0 

♦  0 
•  .0 

.0 

•  5 
1.2 

.3 


•  5 

1.1  ' 
.2 


0 

o. 

0 


•  0 
1.0 


♦  0 
.0 
.0 


.H51  100*0 
.  17  f0C*0 
''.34  100*0 

-541  9e*7 
164  98.2 
377  99.0 

i 

592  98.8 
181  98.4 
411  99.0 


0 

*0 

5  ioo;o 

0 

So 

,0  .0 

0 

*0 

5  100.0 

5 

•  8 

588  97.4 

2 

1*7 

116  96.7 

3 

•  6 

472     97.5  ■ 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

0       *o  , 

o  . 

.0 

1  100*0  - 
/ 

o 

5 

.8 

*>94  9.7.4 

2 

1.7 

116    96*7  i 

3 

.6 

476  97.6 

0 

7 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

0  *0 

c 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

33  78*6 

0 

.c 

1  100*0 

0 

.0 

32  78*0 

0 

♦0 

^       2  ICC*C 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

2  1CC.C 

■3* 

♦  7 

409  96.5 

0 

.  .0 

.72  100.0 

3 

•9 

337  95.7 

1 

33.3 

2    66*7  - 

0 

.0 

.  0  .0 

1 

33.3 

4  2  66.7 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

1  100.0 

448  94*7 
73  100*0 
375  93.8 


21  100*0 
5  100*0 
16  100*0 


0, 
0 
0 

11 

2. 


11 

2 

9 


.0 

•  0 

.7 

•  6 


.0 
.0 

♦  0 

1.8 
1.7 
1.9 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


1.8 
1.7 
1.8 


51 
17 
34 

548 
167 
381 


599 
184 
415 


*Y"0 
5 

604 
^120 
484 

I 

0 
I 


610 
120 

490 


0 

.0 

1 

0 

J  *° 

0 

0 

*  .0 

1 

9 

21*4 

42 

0 

.0 

1 

9 

22.0 

41 

0 

♦  0 

0 

.0 

C 

0 

•  0 

2 

♦ 

12 

2.8 

424 

0 

•0 

72 

12 

3.4 

352 

0 

♦  0  j 

3 

0 

♦  0  ^ 

0 

0 

•0 

3 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

l 

21 
0 
21 


4.4 
.0 
5.3 


.0 
•  0 
.0 


473 
73 
400 


21 
5 
16 


267 


TABLE 


TOTAL  BACHELORS 


DEGREES  fOR  MAJOR.FIELD  CONFEftftED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOKATION  6Y  RACEt 
ETHNICITYOnO  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMtaf.CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

"    v  / 

NUMBER  ( 


SLACK  ,      ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 


TDTAL 
MINORITY 


NUMBER 


NUMBER 


WHITE  NON-RESIDENT 
NON-HISPANIC   *  ALIEN 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


AGRICULTURE  AND  \t  AT  URAL  RESOURCES  (0100) 
KENTUCKY 


KY    EASTERN  KY  UNIVERSITY 
TOTAt              "  0\,  *  .0 
FEMALP  0\ 
KALE  0 
,  KV    M3REHEAD  STATE 
TOT  AL  0 
FEMALE  0 
MALE  D 
KY    MURRAY  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL                 0  \*0 
FEMALE                0  \.0 
MALE                 0  i.0 
KY    UNIVERSITY  OF -KENTUCKY  

~  Total        -  o 

FEMALE  0 
MA  Lt  0 
KY    fcE-STERN  KY  UNIVERSITY 
.TOTAL  0  .0\ 
FEMALE  *               0  .0 
  ,  *A  i  E  0.0 


0 

•  0 

'  0 

♦  0 

0 

•  0 

~  "'0 

*  0 

0 

.0 

0 

•  0 

I 

4.5 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

-6.T 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•? 

0- 

.0  • 

c 

0 

_  0 

*~  .0 

0 

.0 

-  -  o 

•  0 

0 

.0 

V  "0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

\> 

.0 

0 

 .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

;o 

0 

'♦0 

69 

100.0  _ 

0 

♦o  - 

69 

0 

.0 

0 

•  0 

19 

100.0 

0 

•  0 

19 

0 

.0 

0 

.0 

.50 

ICO.0^. 

0 

.0 

50 

0 

.0 

1 

4.5, 

21 

95.5* 

0 

.0' 

22 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

100.0: 

0 

•  0 

7 

0 

:  ♦o 

1 

6*7, 

14 

93.3} 

0 

.0 

15 

0 

\ 

♦  0 

0 

.0 

58 

96.*  7 

2 

3.3 

60 

0 

.0 

o. 

.0 

14 

100*0 

0 

.0 

14 

0 

.0 

,  0 

♦  o  . 

44 

95.7 

2 

4.3 

46 

2 

1.0 

2 

i.o 

194 

97.5 

3 

1.5 

.  199 

0 

♦0 

0 

•  0 

65 

98.5 

1 

1.5 

66 

2 

1.5 

—  2 

1.5 

129 

97.0; 

2 

1.5 

133 

0 

♦0 

0 

r  *° 

48 

10C.0- 

0 

•  .0 

48 

0 

.0  i 

0 

r  .0 

100*0 

0 

.0 

12 

0 

.  -vO 

0 

.0 

36 

100*0 

.  0 

.0 

36. 

KY       •  .STAIE-WALS  (          6  INSTITUTIONS) 

"TCTAL                 0  ..0 

FEMALE                0  .0 

.HALE  .             0  *0 

LOUISIANA 

LA    LA  STATE  U  AND  ACM  C 
TCTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0     .  *0 

LA    LOUISIANA  TECh  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  Q  (*0 

•  HALE  .  0  *0 

LA    MCNEESE  STATE  UNIVERSITY 
TCTAL  *  0        *0/  ' 

FEMALE      *  0 

MALE  0  ~~  -.0. 

LA-   MCHQUS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE     -  0.  *0 

MALE  3^*0 
LJA    NORTHEAST  LOUISIANA  U 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 
LA    MTHHSTN  ST 
, TOTAL  ■ 
FEMALE 
MALE 


0  • 

0 

0 

OF 

0 
0 
0 


♦0 
.0 
.0 


LA 


♦  0 
.0 

♦  0 


LA    ^THESTN  LA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  \0 

MALE        »        0  *0 
LA*    ^UTHERN  U  AtM  C  MAIN  CAM 
TOTAL  ,       0  *0 

FEMALE  0  *0 

i  '       MALE  C  .0 

LA'   U  OF  STHrfSTN  LOUISIANA 

TCTAL  1       1*8  «/ 

FEMALE  0  *0 

MALE  1  2.4 


LA          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  »2 

FEMALE  '  tt»  0  *0. 

MALE  1  .3 


INST  ITUT IONS) 
43  10*0 


10 

38 


10.9 
9.8* 


1.3 
.0 
1.5 


1 

2 

0 

.0 

z 

♦  5i 

3 

.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0* 

.0 

Q 

.  0 

.  3 

0 

.  0 

2 

7 

t 

1*0  f 

•6 

1 

.6  . 

1 

♦  6 

3 

1.9; 

•'j 

0  ' 

.J' 

0 

.0- 

0 

.8 

1 

•  8 

1 

♦  8^ 

3 

2.3/ 

1.0 

--♦0 

.0* 

-.0 

.0" 

•  0 

0 

♦  0 

•  0  . 

1.1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1.1 

2.9 

0 

.0 

0 

.0 

2.9 

.0 

0 

.0. 

0 

♦  0 

•  0 

3.2 

0 

♦  0  , 

0 

.0 

3.2 

4.5 

0 

•  0 

.0 

'-.o- 

*  4.5 

16.7 

0 

.0 

0 

♦  0 

16.7 

\ 

.0 

0 

.0  ^ 

0 

.0 

.0 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

6*7 

I 

25.0 

0 

•°0 

0 

.0 

25.0 

0 

I  -o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*  J 

0 

1 

\     .0  <• 

0  ■ 

..0 

3 

21*4 

3 

21.4 

0 

\  -° 

0 

.0 

0^ 

•  *0 

0 

.0 

0 

\  .0' 

0 

.0 

3 

27*3 

3 

27.3 

0 

♦c 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

^0 

0 

.0 

0 

♦0 

■  0" 

0 

0 

.c  - 

0 

*0 

0 

•  0 

to 

ioq.0 

0 

.0 

0 

•0 

40 

100*0 

8 

ioq.0 

0 

.0 

0 

**  .0 

8 

100.0 

)2 

100'.  0 

t 

~  0 

•  0 

0 

*0 

32 

lbo.o 

3 

>  5.3 

v  0 

.0 

2 

3*5 

6 

{l0.5 

6 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

'  *0 

3, 

7.1 

0 

•  0 

■  2 

4.8 

6 

|14*3 

56  11.7 
10  i  10.9 
46  11*9 


411  98*1 
122*  99*2 
2B9  97.6 


118  75*2 
2Q  71*4 
98  76.0 

 104_S5.C. 

18  100.0 
86  98.9 


94.3 
ICO.O 
93.5 

95.5 
83.3 
16  100.0 


33 
4 
29 

21 

5 


14 
3 


93*3 
75.0 


11 

3 
6 

33 
6 
27 

0 
0 
0 


78*6 
100.0 
72.7 

94.3 
100.0 
93.1 

.0 
.0 
.0 


48  84.2 
15  100.0 
33  78.6 


382 
74 
308 


79.6 
80.4 
79.4 


36 


8 
34 


1.2 
.8 
1.4 


22.9 
28.6 
21.7 

.0 
.0 
.0 

2.9 
.0 
3.2 

.0 
.0 
.0 

•  .0- 

♦  0 

»  .0 

.0/ 

.  .0 

5.7 
.0 
6.9 

.0 
.0 
.0 

5.3 

•  0 
7.1 


419 
123 
296 


157 
28 
129 

105 
18 


9V  7 


35 
4 

31 

22 
6 


15 
4 
11 

14 
3  , 
11 

? 

35 
'  6 
29 

40 
8 

32, 

57 
15 
42 


480 
92 
388 


MAINE 


ME    UNITY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  ,  *0 

ME    U  OF  MAINE  AT  ORONO 

TCTAL  0  *0 

FEMALE*  0  *0 

MALE  0  ?0 

ME-        STATE  TOTALS  ( 

total'  0  *0 

FEMALE    .     "      0  *0 
MALE*  0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 

0  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 

•  0 
.0 

.0 

♦  0' 
.0 


.0 
♦  0 

.  c 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
•  .0 


37  100. 0 
4  100.0 
33  1CC.0 

190  99.5 
49  98.0 
.141  100.0 


227  99.6 
53  98*1 
174  100.0 


•  0 
.0 
.0 

.5 
2.0 
.0- 


.4 
1*9 
•  0 


37 
4 
33 

191 
'  50 
141 


228 
54 
174 


MARYLAND 

NO    FR0ST8URG  STATE  COLLEGE  * 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE    '            0  *0 

MA  LE                0  *0 


ERIC 


\ 


\ 


•  0 
.0 
•0 


2? 


1/2 


268 


.0 
.0 
.0 


1  ICO.O 

0  .0 

1  100.0 


.0 
.0 
•  0 


— r6  »  / 

.TOTAL 
MINORITY 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE  - 


'  .BLACK  ASIAN*  OA  . 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


"    hHITE  , 
NON-HISPANIC 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


NUMBER 


AGRICULTURE  AND  NATLRAL  RESOURCES  (OlOOl 
MARYLAND  *  » 

MO    U  OF  MD  "COLLEGE  PARK  CAN 

1    TOTAL                3      1.0  1  »3 

FEMALE                1                     .  J  .0 

HALE                2      1.2          C  1  .6 
MO    U  Of  MO-EASTERN  SHORE 

TOTAL                0        .0  1  10.0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE                0        .0  1     U.  1 

MO  STATE  TOTALS  <  3  INSTITUTIONS! 

TOTAL                3      1-0  2  •* 
FEMALE                1        •S           «     2  .*? 

MALE,               2      l.l  Z  l.l 

MASSACHUSETTS 

MA    U  CF  MASS  AMHERST  CAMPUS 

TOTAL                2        .5  M        -2  c 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE                2        .7  1 

HA  /      STATE  TOTALS  I  1  INSTITUTIONS! 

-  TOTAL        '2.5  1  »2 

FEMALE                0        .0  0  .0 

*  MALE  *            2        .7  1  •* 

MICHIGAN 

MI     EASTERN  MICH  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  <0  .0 

•    FEMA1E    .            0       .0  0  .0 

MALE                0        .0  0  .0 
MI     LAKE  SUPERIOR  ST  COLLECE 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE          i      0        .0  0  *0 

MALE                 0        .0  0  .0 
MI     MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  2        .3         .13  1.7 

FEMALE    -            1        •*  ?  '3*! 

MALE           ,      1        -2  4  .8 
MI     MICHIGAN  TECHNOLOGICAL  U 

TOTAL            *     0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE                 0        .0  0  .0 
MI     NORTHERN  MICH  UNIVERSITY 

.    TOTAL                 0.       .0  0  .0 

FEMALE                0       .0  0  .0 

MALE                0        .0  0  .0 
Ml     U  MICHIGAN-ANN  AR80R 

TOTAL                 0        .0  3  2.0 

FEMALE                 0        .0  1  1*5 

MALE                 0        .0  2  2.3 
MI    WESTERN  MICH  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE                0        .0  0  .0 


MI         'STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  2  .2 

FEMALE  *1  -3 

MALE  1  »1 


INSTITUTIONS! 
16  1.5 
10 

6 


NUMBER 

% 

NUMBER 

X 

NUMBER 
* 

X 

NUMBER  /  X 

NUMBER  " 

X 

NUMBER  * 

f 

2 

1- 

/ 

/ 

/  * 
/ 

•  • 

1.0 
1.6 
.6 

5 

~2~" 
/  3 

1.7 
1*6 
1.7 

12 
5 
7 

4.L 
4.1  / 
4.0/ 

/ 

/     268  90.8 
114  93.4 
154  89.0 

15 

3 
12 

5.1 
2.5 
•  9 

295 
122 
173 

0 
0 

c 

.0 
♦  0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

„  1 
0 
1 

*6.o 

.0 

U.i 

5  5C.0 
(l  100.0 
/ 4  44.4 

4 

•  0 

4 

40. U 
.0 
44.4 

i  ft  * 
X 

*  9 

3 
2 
1 

L 

1.6 

•  .5 

5 
3 

♦ 

1.6 
1*6 
1.6 

13 
5 
8 

4.2 
4.1 
4.4 

274  89.5 
115  93.5 
159  86.9 

19 
3 
16 

6.2 
2.4 
3.7 

306 
123  > 
183 

i 

; 

^19 

6 
3 
3 

i 

1.4 
2.1 
1.1 

1 
0 
1 

.2 
♦  0 
.4 

10 

3  . 
7 

2.4 
.2.1 
2.5 

408  97.4 
140  97.9 
♦       268  97.1 

1 

0 

1 

..2 
.0 
.4 

143 
27b 

6 

N  3 
3 

1  .4 
2.1 
L.l 

1 

0 

1 

.2 
.0 
♦  4 

10* 
7 

2.4 
2.1 
2.5 

**  408     97.4  . 
140  97.9 
£68,.  97.1 

1 

0 

1 

.2 
•  0 
.'4 

419 

1 

1  *»  J 

276 

0 

o 

0 

.0 
.0 
.0 

0 

0> 

0 

.0, 
.0 
.0 

0, 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

2  100.0 

-  o  *c 

-  2  100.0 

0 
0 
0 

.  .0 
.0 
.0  * 

2 
0 

C 

0 

o 

0 

•  0 
'  .0 
.0 

0 

c 

0 

.0 
.0 
.0* 

0 
0 
0 

*  .0 
.0 
.0 

1  100.0 

0  .0 

1  1C0.0 

0 
0 
0 

.0 

JD 
•  0 

I 

o 

1 

4 

2 
2 

.5 

•  8 

♦  4 

2 

x 

1 

.3 
.4 
.2 

21 
13 

8 

2.7 
5.0 
1.6 

747  96.9 
246     94*6  - 
501  98.0 

3 
1 
2 

.4 
.4 
•  4 

771 

,2  60 
511 

0 

o 

0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
♦0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

102  100.0 
14  100.0 
88  10C.0 

0 
0 
0 

•3 

♦  0 

I 

102 
14 

88 

0 

o 

0 

.0 
.0 

.0- 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 
*  .0 
.0 

'    32  100.0 
8  1C0.0 
24  lOO.'O 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

J 

32 
8 
24 

2 
1 
1 

1.3 
1.5 
1.2 

/  3 
2 
1 

2.0 
3.0 
1.2 

8 
4 

5.2 
6.0 
4.7 

145  94.8 
63  94.0 
82  95.3 

0 
0 
0 

.  .0 

i 

/  153 

*  67 
86 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

1 
0 
1 

.  3.8 
.0 
5.3 

1 

0 
1 

3.8 
.0 
5.3 

25  96.2 
7  10C.0 
18  94.7 

0 
0 
0 

Jo 
Jo 
to 

1 

26 
7 

•  19 

2.8 


.6 


30 
17 
13 


2.8 
4.  8 
1.8 


,054  97.0 
338  9*. 9 
716  97.9 


! 

.3 

fl 


1.087 
356 
731 


MINNESOTA 

MN    HA ML! NE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
'  MALE 
MN  STHWST 
•  TOTAL 
SHALE 
MALE 
MN    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE- 


0  .0 

o  .o„ 

0  .0 
STATE  UNIVERSITY 


0 
0 
0 

MINN  MNPLS 
2 

0  ' 
2 


,0 

•  0 
.0 

SNT  PAUL 
.5 
.0 

•  6 


.0 
.0 
.0 

♦0 
.0 
.0 

.5 
•  0 
•6 


MN         STATE  TOTALS  < 

TOTAL  2  .5 

FEMALE  0  .0 

MALE  '  2  .6 


3  INSTITUTIONS! 
2^  .5 
0  .0 
2  .6 


.0 
.0 

•  0 

>o 

.0 

•  0 

1.4 
2.0 
1.2 


6  1.4 
2  2.0 
4  1.2 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 
0 

.0 
.0 

0 
0 

*  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

•  2 

11 

2.6 

0 

.0 

2 

2.0 

1 

♦  3 

9 

2.7 

.2 
.0 
.3 


11 

2 

9 


2.5 
2.0 
2.7 


4  100. G 
0  .0 

4  100.0 

5  100.0 
0  .0 
5  100.0 

412  96.3 
97  98.0 
315  95.7 

421  96.3 
97  98.0 
324  95.9 


<  .0 
/  -° 

/  *o 
v.o 

.0 

1.2 
•  0 
1.5 


5  1.1 
0  .0 
5  1.5 


♦  4 

0 
4 

'  '5 
0 
5 

428 
99 
329 


437 

99. 
338 


MISSISSIPPI  -  * 

MS    ALCORN  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  ^0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *° 


13  92.9 
1  50.0 
12  100.0 


.0 
.0 

4 


13  92.9 
1  50.0 
12  100.0 


7.i 
50.0 
..0 


.0 
.0 
.0 


14 

2 

12 


ERIC 


269 


273 


VtfU  *•    TOTAL  BAChELGA'S    DEGREES  FOA^AJOa  FIEtO  CONFERRED  UY  INSTITUTIONS  Of.  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
ETHNICITY*  AND  SEX.     INSTITUTION. AllO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


i 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  f-ACIFIC  ISLANDER 


NUMBER      ,  A  \     NUMBER  t 
AGRICULTURE  AND  NATURAL  RESOURCES  COIOOI 


NUMBER 


HISPANIC 
NUPBER  I 


TOTAL 
MINORI TY 


NUMbcA' 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER, 


NON-RESIDENT  * 
ALIEN 

NUMBER-  '  X 


TOTAL 

;:jmber 


MISSISSIPPI 


MS    MISSISSIPPI  ST  UNIVERSITY 

:cr.*t-        -  o  *o 


FEMALE 
MALE 


S  2*1 
0  .0 
5  2*4 


MS         STATE  TOTALS  (  2  INSTITUTIONS!  / 

TOTAL    '            0.0  Id  7.0 

FEMALE                 0        .0  1  3*1 

MALE                0  -     .0  1/  7.*. 

MISSOURI 

MO    CENTRAL  MO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL               vO       .0  0 

FEMALE                0        .0  0 

MALE-                0       .;o  0 

MO    LINCOLN  UNI*feR*ITV  .  , 

*    TOTAL    *            0.0  2    25.0  \ 


•  0 
.0 
.0 


MC 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
\ 

MONTANA 


11  INSTITUTIONS) 
.8  1.0 
2  1.2 
6  .9 


MT    MONTANA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  '               1.5  1  .5 

FEMALE                0      ,.0*  0  '  .0 

MALE                 1        .6  I  .6 

MT    U*J  IVERSI  T.Y  OF^MCNTANA   

TOTAL  *  •          0       .0  0  .0 

*1MALE                0        .0  •  0  .0 

MALE    .             0        .0  0  .0 


MT    \      STATE  TOTALS  ( 
TCTAL  1 
FErALE  0 
(MALE  I 

h 

NEBRASKA 


2  INSTITUTIONS) 

.2  1  .2 

•  0  0  .0 

•  3  1  .3 


NE    KfcA&fjEY  STATE  COLLEGE 

TCTAL  0        .0  0 

FEMALE  C       .0  0 

MALE  0        .0  0 

NE    U  OF  NEBRASKA-LINCOLN      /  * 

-      TOTAL  0.0  2 

FEMALE  0        .0  0 

HUE  0        .0  2 


.4 
.0 
♦  5 


♦  4 
.0 

♦4 


.0 

♦  o 

.0 


t-EMALE 

.   0  *.0 

1  100.0 

0 

•  0 

MALE 

\  .0 

■  i 

14.3' 

0  ' 

•  0 

MC    Ml  SSCURI  VALL    1  COLLEGE 

TCTAL  • 

,     v  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

c 

.0 

0 

♦  0 

MALE  ,w 

0      '  0 

0 

.-o 

U 

.0 

*C    MISSOURI  rfSTN  SI  CCLLcGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

^ 

.0 

0 

JO 

KALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

MO    NTHEST  mo 

ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE*  * 

0  .9 

t> 

•  0 

0 

.0 

MALE 

.  C  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

MO    NTH«S1  MO 

ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  halE 

0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

MO    PARK  COLLEGE 

•TOTAL 

0        .0  ' 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MO    SCHOOL  OF 

THE'OZARKS 

TCTAL 

0  .0 

1 

6.7 

0 

,0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•C 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

1 

11. 1 

0 

.0 

MO    STHEST  MO 

ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .9 

1 

2.7 

0 

.0 

FExaLE 

0  ,.0 

0 

'  .0 

0 

.0 

MA  LE 

0  .0 

If 

3.0 

0 

.0 

*  HO    STHriST  MO 

ST  UNIVERSITY 

.0 

TCTAL 

0  .0 

0 

.0 

0 

'FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0A  .0 

0 

'♦Q 

0 

.0 

MO    U  Of-  MISSOURI-CCLUMdf  A 

.0 

TCTAL 

0  .9 

4 

.8 

0 

FEMALE* 

0  .0- 

1 

.9 

0 

.0 

mjLE 

0     *  .0 

3 

•  8 

0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


.5 
.0 

•  6 

•  0 
%9 

.0 


.2 
.0 
.3 


.0 
♦  0" 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0" 

0.  . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

♦0 

o- 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

'0 

♦  0 

o 

♦0 

0 

.0 

o 

♦0 

8* 

.0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.9 

0 

♦  0 

1 

♦  2 

0 

.0 

1 

.3 

1 

.1 

o 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

•  0 

V9 


19 
1 

18 


2.5 
.0 
2.8 


7.4 
3.  1 
8.0 


229  94.-6 
30  100. 0 
199  93*9 


230  89.8 
31  96.9 
199  .88*3 


2.9* 
•  0 
3.3 


2.' 
'  .U 
3.1 


6 

.0 

i  40 

100.0 

•  0 

♦  0 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

'  -x 

o 

♦  0  c 

33 

100.0  * 

o 

♦  0 

2 

25.0 

4 

30*0 

2 

25*0 

1 

100.0 

0 

.     .0  ' 

to 

•  0 

1 

14.3- 

4 

»57*  1 

2 

28*6 

A 

•  0 

,  1 

V 

100*0 

>— 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0* 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100*0  * 

0 

''•0' 

<} 

• 

.0- 

14 

ioo.o 

"  0 

.  .0 

c 

.0  $ 

3 

1CC.0  . 

,0 

.9 

0 

.0 

11 

100*0  . 

0 

t%  .0 

u 

.0 

SI 

96*9  i 

1 . 

*  3*1 

0 

.0 

.  4 

100*0 

0 

♦0* 

0 

•  0 

.27 

96.4 

1 

,  3*6 

0 

.0 

51 

96*2* 

^2 

3.8 

0 

.0. 

5 

400*0 

0 

♦  0- 

0 

.0    «  - 

46 

95*8 

2 

4*2 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

c 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

c 

.0 

.1 

100*0 

b 

.0 

1 

e 

6.7 

14- 

93*3. 

0 

f 

•  *o 

0 

.0 

*  6 

100*0  • 

0 

1 

11.1 

8 

88*9  t 

0 

•V 

1 

'  2.7 

35 

94*6 

'  l 

2.7 

0 

.0 

4 

100*0  * 

0 

♦0* 

1 

3.0 

31 

93. 9P  ' 

1 

3.0 

0 

♦  0  ~ 

104 

100.0 

0 

-  .0 

0 

.0 

22  :ioo.p 

0 

.0 

0 

.0 

82 

100.0 

0 

♦  0 

*> 

5 

1.0 

494 

98*8. 

1 

.2 

1 

'114 

99.1 

0 

♦0 

4 

l.C 

380 

98.7 

1 

,  .3 

9  1.1 
2  1*2 
7  1*1 


790  ,98*0 
166  96.8 
624  ij.B 


3 

1*4 

205 

98*1 

0 

.0 

48 

190*0 

3 

1*9 

157 

97*5 

0 

.0. 

195 

99*5 

0 

.0 

29 

96*7 

0 

.0 

166 

100. c 

3 

.7 

400 

98*8 

0 

♦  0 

77 

98*7 

3 

.9 

323 

98.8 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

100.0 

4 

1.6 

241 

97*2 

0 

.0 

35 

100.0 

4 

1.9 

206 

96*7 

♦  9 
.0 
1.1 


♦  5 
3.3 

c.0. 


.5 
1.3 
.3 


♦0 

.0 

1.2 
.0 
1.4 


242 
30 
212 


256 
32 
224 


40 
7 
33 


1 
0 
1 

14 

,  3 
11 

f  32 
*  4 
28 

sV 

5 
48 

2 
1 

-  1 

.15 
6 

9, 

•37 
4 
33. 

<I0*. 
'  22 
82 

fOO 
115 
385  , 


>  806^  -r-.W^i 


.209 
48- 
161 
«  m*t 
196  . 

30- 
166 


405 
,78 
327-. 


2 
0 

*  2. 

,<24fl 
35 
213 


ERLC 


•v. 


2 


174 


270 
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NTA1LE  6.    TOTAL  BACHELOR*  <4    ~-     ■«  FOR^ijORFIELO  CONFERREO'BY  INSTITUTIONS  OF  HlfiHER  EOUCATION  BY  RACE, 
TOT  L  ■rtl*""1  *    ^         (  ^  sgxt     INSTITUTION  £N0  STATE*/  1978-1979 


AMERICAN  IKOIAN 
ALASKAN 'NATIVE  . 

NUMBER  X^ 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HIJPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


AGRICULTURE  ANO  NATURAL  RESOURCES'* COIOOI 


NE         STATE  TOTALS  I 

;  "TOTAL  0  .0 

FCMALt  0  *0 

MALC  0  *0 


2  INSTITUTIONS) 
^  .8 
0  ♦0" 
2  .9 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


♦0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


1.6 
•  0 
1.9 


NCN-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


243  97*2 
35  100*0 
208  96.7 


1.2 
.  0 
L4 


TOTAL 
NUMBER 


2S0 
35 
215 

1 


NEVAOA. 

NV    U  OF  NEVADA , RENO 

'       'TOT  AL  *  .  I  1.6 

FEMALE         r       I   .  8.3 

MALE  0*  .0- 

NV*        STATE  TOTALS  C 

TOTAL  1  1.6 

FEMALE  1  e.3 

MALE  0  .0 

V         •        r         *  ? 

NEW  .HAMPSHIRE 

NH    U  OF  NEW  HAMPSHIRE 

,    -    TOTAL  1  *6 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  1.1 


.0 

•  0 

•  0 


1  INSTITUTIONS) 


NH 


STATE  TOTALS  < 


1  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 

NEW  JERSEY 


•  6 
.0 
1.  1 


0 


\ 


NJ  RUTGERS  U  NEW  BRUNSWICK 
*  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE.  0  .0 


i.O 
1.6 
•  6 


,♦0 


NJ      ,  STATE  TOTALS  ( 
-TOTAL  0' 
FEMALE  0 

MALE  •  .  0 

NEW-MEXICO. 


NM    EASTERN  NH  *J  MAIN  CAMPUS 
TOTAL* 
FEMALE 
MA  LE 

'•/IN    NH  STATE  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1  INSTITUTIONS) 
0  3  1.0 

0  2 
1 


1.6 

«6 


0 

•  0 

v  0 

.0 

0 

♦  0" 

0 

.0 

.0* 

.0 

0 

.0 

MAIN 

CAMPUS 

3 

1.3 

2 

.9 

1 

1.9 

0 

-  .0 

.2 

.  1.2 

2 

1.2 

NM    5     ST  ATE  "TOTALS 
/     TOUL  3 
FEMALE  I 
MALE  2 

-NEW '  Y3RK 


1*3 
1.9 
1*1 


INSTITUT  IONS) 

2 


MY.    CARNARO  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
'HAL  E, 
NY  CORNELL 
v     /TOTAL  „ 
FEMALE 
HAL  t 
"NV.  SONY 
»  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .  .0 
0  .0 
0  .0 
STATUTORY  C 
-    1  .2 

0  .0 

1  .3 
ENVRNMTL  SOPORS 

0  .0 
0  .0 
0  .0 


•'0 
1.1 


•  0 

•  0 

•  0 

2.* 
2.1 
2.6 


■A 


NY     .     STATE  TOTALS  <  _ 

*     'TOTAL           -1  *2 

FEHALE                 0  .0 

HALE  1  *3 
a            *  ' 

NORTH  CAROLINA 

NC   ELCN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

\        MALE                 0  .0 
NC    NC  WESL-EYAN 'COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

"  J**LE             .  P  .0 

NC  AGRL  C,T£CH  STATE 

/TOTAL                 0  *0 

FEMALE       .   .     0  .0 

MALE                 0  .0 


0        .0  . 
~0  .0_ 
0  .0 

INSTITUTICNS) 

12  2.0 

4  2.0 

8  2.1 


.0 
♦  0 
.0 


.0 
.0 
♦  0 


.0 
.0 
.0 


.0 

♦  0 

♦  0 

♦  <* 
.0 


•  0 
.5 


20.0 
20.0 
'  .0 

1.0 

1.1 

1.0 


0 
0 
0 

-0* 
•  0 
0 

18 
2 
16 


•  0 
.0* 

•  0 

•  0 

•  0 

56*3 
30.0 
57.1 


1.0 
♦  0 
1.2 


1.2 
1.5 
1.0 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


1 

0 

1 

2^ 
5 
19 


25 
5 
20 


.0 

♦  0 

♦  0 


«0 

♦  0 

♦  0 


\  ' 

3  1.0 

2  1.6 
1  .6 


3  1.0 
2  1.6 
1  .6 


6.7 
•  0. 
7.1 

10.7 
9*6 
11.0 


10*4 
9*4 
10*7 


♦  0 
♦0 
.0 


5  1.0 
3  1.6 

<*  2  .7 


1.5 
♦  5 


.0 
.0 
♦  0 

.0 
.0 
.0 


61 
.11 
50 


95.3 
91.7 
96.2 


1 

1.6 

61  95*3 

2 

1 

8.3 

11  91*7 

•  0 

0 

.0 

50  96*2 

2  ; 

/ 

\  * 

1 

.6 

0 

.0 

85  100.0 

0" 

1 

1.1 

94  98*9 

0 

1 

•  6 

179  99*4 

0  \ 

0 

•  0 

85  10C.O 

0 

1 

1.1 

94  98*9 

0 

6 

2.1 

*284     97*9  v 

0 

4 

3.2 

121  96*8 

0 

2 

.  1*2 

—163  98*8 

,  - 

0 

6 

2.1 

,    284  97*9 

0 

3*2 

121  96*8 

0 

2 

1*2 

163  98*8 

0 

1 

6*7 

13  86*7 

1 

0 

.  *o 

1  100*0 

1 

7.1 

12  85*7 

1 

30 

13.3 

195  86*7 

0 

6 

11.5 

46  88*5 

0 

2* 

13.9 

149  86*1 

0 

31 

12.9 

203  86*7 

1 

6 

11.3 

47  88*7 

0 

c25 

13. H 

161  86*1 

\ 

1 

1 

20.  C 

4     80*  0 

o 

1 

20.0 

4  .60.0 

0 

0 

•  0 

0    "  .0 

0 

23 

4.7 

463  94*5 

-4 

9 

4*  8 

176  94*i 

2 

lS 

4*6 

287  94*7 

2 

1 

1.0 

95  97*9 

1 

*0 

13  100*0 

0 

I 

1*2 

82  97.6 

1 

25 

4*2 

562  94*9 

5 

10 

4*9 

193  94*1 

2 

15 

3*9 

369  95*3 

3 

0 

*0 

1  100*0  j 

0 

0 

♦  0  > 

o      .o>  - 

0 

-  c 

.0 

1  ICC.O 

0' 

0 

♦  0 

2  100*0 

0 

0 
0 

♦  0 

♦  0 

0  .0 
"2  100*0 

0 
0 

lb 

56.3 

1  3*1 

13 

2 

50*0 

0  .0 

2 

16 

37*1 

1  S.6 

11 

2  '3.1 
0.  .0 
.2  3.8 


3.1 

.or 


♦o 
♦o 

.0 


♦  o 
♦o 

.0 


6.7 
.0 
7.1 

♦  0 
.0 

♦  0 


♦  0 
.0 

♦  0 


I* 

.7 

1.0 
,  .0 
1.2 


•  0 
.0 
.0 

•0 

•  3 

•  0 

40.6 
50*0 
39*3 


l 

64 
12 
52. 


64 


180 

85  I 


180.]- 

,  85 ; 

95  | 


290 
125 
165 


290 
125 
165" 


15 
1 

14 

225 
'  52 
173 


240 
6  53 
187 


05 
,  5 
0 

-490 
187 
303 

97 
13 
84 


592 
205 
387 


1 

0 
1 

2 
0 
2 

32 
4 

28 


ierjc: 


27L 


275 


TABLE  6.  TOTAL  BACHELOR*  S  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER- EDUCATION  BY 
*  'ETHNICITY*  AND /SEX:     I NSTI TUTION \AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  I KOI AN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  'ASIAN  OR 

NON-HICPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


AGRICULTURE  AND  NATLRAL  RESOURCES  (OlOO)' 
NORTH  CAROLINA-. 


NC  'NC  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MILE  . 


U  RALEIGH 
0  .0 
0  *0 
0  .0 


NC         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


4  INSTITUTIONS) 
21  4.9 
-3  2,7 
18  5*6 


NORTH  OAKOTA 


NC    NC  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
NO    U  CF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


U  MAIN  CAMPUS 
1  .5 

0  .0 

1  .6 
NO  MAIN  CAMPUS 

0  .0 
0  .0 
0  .0 


Y 

o 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
•0 


NUM8ER 


NO         STATE  TOTALS 

TOTAL  1 

FEMALE  0 

MALjE  1 

CHI  9 


.5 
.0 
•  6 


2/lNS7 


ITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


OH         STAT(E  TOTALS 

TOTAL.  1 

FEMALE  1 

MALE  0 

0KLAH3MA 


♦  1 
.4 
.0 


INST  ITUTIONS) 
1  .1 
1  .4 
0  .0 


OK    CAMERON  UNIVERSITY 
TOTAL  I  *.2 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  5*0 

OK    UNGSUJN  UNIVERSITY  ' 
TOTAL.  0  .0 

I*    FEMALE  0  .0 

**ALE  C  .0* 

OK    NTKWSTN  OKLA  STAT E)  U 


TOTAL 

FEMALE  ^ 
MALE 


OK    OKLA  PANHANOLE  STATE  U 

TOTAL    •  „  0  *0 

FEMALE  0  .0 

,      MALE  0  10 

CK,  foCLA  STATE  U  HA  IN  CAMPUS 

'  TOTAL  0  10 

FEMALE   .  0  :0 

male  0  ;o 

OK     STHESTN  OKLA  STATE  U 
TOTAL  0        .0  . 

FE.4LE  0  .0 

KALE  0  .0 


66 
100 
50 


.2 
.0 
.0 

.7 
,0 
0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


uK  STATE  TOTALS  I 

■    TOTAL  1  .2* 

,  FEMALE  0     ♦  *0 

MALE  1  .3 

\ 

OREOO^ 

.OR    EASTERN  OREGON  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0, 

FEMALE  0  .0 

MALE  JO-  #0 

OR  .OREGON  STA Tc  UNIVERSITY 


INST  ITUT  IONS) 
5  1.2 

2  2.6 

3  .8 


TOTAL 

FEMALE 
MALE 


1.3 
1.1 
2.1 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


0 

""0 
0 


OH    KENT  STATE 

U  HA  IN  CAMPUS 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

C\ 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0  ' 

MALE 

0  .0 

c 

.0 

0 

OH    OHIO  STATE 

U  MAiN  CAMPUS 

TOTAL 

.1  -I 

1 

.1 

3 

FEMALE 

t  .4 

1 

.4 

1 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

2 

OH  -WILMINGTON 

COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

0 

FtMALE 
MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

C        .0  | 

c 

.0 

0 

J 


,0 
♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 

"TO*" 
.0 


.0 
.0 
.0 

.4 

.4 

.4 

.0 
.0 
.0 


.4 
.4 
.3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

'  .« 

•  0 
1*0 

•  0 

•  0 

•  0 


.7 
.0 


.0 
.0 

•  0 

.3 
.0 

♦  4 


HISPANIC 

\ 

NUMBER 

\ 


12 

u 
\1 


0 

0 

0( 

0: 

0' 

oi 


0 
0 
0 

I  0 

0 

1  0 

lo 
\o 

0 


0^ 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 
1 

ll 

0 

0 

0 
0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


RACEt 


WIT€ 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCN^RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 

..JMBER 


.5 

5 

1.3 

386 

97.7 

4\ 

1.0 

395 

♦  9 

2 

1.9 

103 

96.3 

2\ 

1.9 

107 

.3 

3 

1.0 

2  83 

98.3 

1 

2  > 

.7 

288 

.5 

23 

5.3 

'390 

J 

90.7 

\4.0 

430 

♦  9 

4 

3.6 

103 

42.8 

»  4 

tt.6 

111 

♦3 

19 

6.0 

287 

90.0 

V1 

319 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


♦  0 
.0 
.0 


.5 
1.3 

.3 


.0 
.0 
.0 

.3 
.0 
.4 


.5 

*0 


.0 
.0 
.0 


11 

3 


.0 
.0 


2.5 
3.8 
2.2 


.0 
.0 
.0 

2.4 
1.1 
2.9 


193  98.0 
28  100.0 
165  -97.4 


87*5 
00.0 
85*7 


200j  97*6 
29  10C.0 
17 V  97.2 

f 


.0 

0 

.0 

10 

100.0 

.0  . 

0 

.0 

'3 

100.0 

.0< 

0 

.0 

7 

10C.0 

.0 

5 

.6 

810 

99.3 

•  0 

3 

1.2 

251 

98.8 

•  0 

2 

•  4 

559 

99.5 

.0 

0 

.0 

13 

92.9 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

.0 

0 

.0 

9 

90.0 

.0 

51 

.6 

833 

99.2 

.0 

3 

1.1 

258 

98.9 

.0 

2 

.3 

575 

99.3 

.0 

2 

8.3 

22 

91.7 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

.0 

2 

10.0 

18 

90.0 

.0 

4 

66.7 

0 

.0 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

.0 

2 

50.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

60.0 

Si 

0 

.6 

0 

•  0 

.0 

0' 

.0 

3 

75.0 

6.7 

1 

6.7 

13 

86.7 

.0 

0 

.0 

100.0 

7.1 

1 

1 

7.1 

12 

05.7 

.3 

4 

1.  1 

352 

94.9 

1.5 

1 

1.5  0 

66 

97.1 

•  0 

3 

1.0 

286 

94.; 

.0 

0 

.0 

13 

100.0 

2  100.0 
11  lOO.'O^ 


403  92.9 
73  93.6 
330  92.7 


6 
2 

1  4 

314 

85 
229 


100.0 
100.0 
100.0 

96.0 
97.7 
95.4 


4 

2.0 

0 

.0 

4 

2.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

.1 

0 

.0 

1 

.2 

1 

7.1 

.0 

1 

10.0 

2 

.2 

0 

•  0 

2 

.3 

0 

■  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

33.3 

0 

.0 

2 

50.0 

2 

40.0 

1 

100.0 

1 

25.0 

1 

6.7 

0 

.0 

1 

7.1 

15 

4.0 

1 

1.5 

14 

4.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

20 

4.6 

2 

2.6 

J8 

5.1 

0 

.0^ 

0 

.0 

0 

.0 

5 

1.5 

1 

1.1 

4 

1.7 

197 
28 
169 


205 
20 
176 


10 

3 
7 

816 
254 
562 

14 
4 
10 


840 
26f 
579 


24 
4 
20 

6 
2 
4 

5 
1 
4 

15 
1 

14 

371 

68 
303 

13 

2 

a* 


434 

356 


32^7 
87 
240 


0 

?  ERJC 


A: 


276. 


272 


TABLE  6.  TOTAL  BACHELOR'S  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY. INSTITUTIONS OF  HIGHER* EOUC AT  ION  BY  RACE, 
/  ■  <  ETHNICITYt  ANO  SEX:>  , INSTITUTION  ANO  STATE  19T8-1979 


ANER  I  can  inoian 

ALASKAN  NATIVE 
NUMBER  t 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HI  SPAN 1C  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


AGRICULTURE  AND  NATURAL  RESOURCES  (OlOO) 
2  INST  HUT  IONS) 


OR       <  STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  6  1.8 

FEMALE  1  1*1 

•ALE  5  2,0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
~N0N-HISPANIC 

NUMBER 


8  2.4 
"1  1.1 
7  2.9 


320 
87 
233 


NON-RE  SIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


96.1 
97.8 
95*5 


5  1.5 
1  1*1 
4  1.6 


TOTAL 
NUMBER 


333 
89 
•244 


PENNSYLVANIA 


PA    ALBRIGHT  CCLLEGE 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  -  0.0  0  .0 

>A.    OELAWARE  VLY  C  SCI  £  AGR 

TOTAL  0        .0  0-0 

FEMALE  C        .0  0  *! 

MALE  0.0  0*0 
PA    EL  IZA3ETHT  OWN  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 

PA    RANKLIN  A  NO  MARSHALL  C 

TOTAL  0        .0  0.0 

FEMA\E  0        .0  0  ,0 

MALE  0        .0  0-0 

PA    PA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0        .0  3  .4 

FEKAttfU  0        .0  0  .0 

MA  LEV*  0        .0  3  .6 


PA         STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE      v          0  .0 

MALE                 0  .0 


5  INSTITUTIONS) 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

v  1 
•1 

0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  I 

•  4 

•  0 


o 

♦  0  \ 

0 

.0 

2  1C0.0 

0 

•0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

0 

•o 

220  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

„      78  1C0.0 

0 

•  0 

 _-0- 

14?  100.0 

0 

•  0 

0 

.6 

i  100. 0 

0 

•0 

0 

.0 

*Q  "  .0 

0 

♦  0 

.0 

1  100.0 

0 

•0 

d 

.0 

2  100.0 

0 

•0 

0 

.0 

1  10C.0 

0 

•0 

0 

.0 

1  100.0 

1 

♦1 

5 

.7 

» 714  99.0 

0 

.0 

1 

•  4 

248  99.2 

1 

•2 

4 

•  8 

466  98.9 

1 

".1 

5 

♦  5 

939  99.3 

0 

•0 

1 

•  3 

328  99.4 

1 

♦  2 

4 

.6 

611  99.2 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  3 

•  4 

•  2 


2 
1 
1 

220 
78 
142 

1 
0 
1 

2 
1 
1 

721 
2  50 
471 


946 
330 
616 


RHCOE  islano 


C  MAIN  CAM 


0  .0 

J  .0 

0  .0 
ISLANO 

2  1.0 

2  2*5 

0  .0 


•  0 

•  0 
.0 

•0 
.0 

♦c 


2  INSTITUTIONS) 


,RI     ROGER  WILLIAMS 
TOTAL 
FEMALE 
MAL  E 
RI    U  OF  RHOQE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


RI  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  2        .9  0*0 

,     FEMALE  ,             2      2.5  0  .0 

,        HALE                 0        .0  0  .0^ 

SOUTH  CAROLINA 

SC  xCLEMSON  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  1  .5 

FEHKLf                 0        .0  1  UJ 

MALE  0  .0  C  »0 
SC    iwWBERRY  CCLLEGE  a 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE                 0        .0  0  .0 

SC         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                0        .0  1  .5 

FEMALE                0        .0  \  I.T 

MALE                 0        .0           *     0  .0 

SOUTH  0/«.OTA  ^ 

SO    HURON  COLLEGE' 

TOTAL                 0    •    .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
SO    NATl  COLLEGE  OF  BUSINESS 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

TEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  *0 
SO    SO   STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        *0  0  .0 

FEmLF                0        .0  0  .0 

MALE                 0        .0  0  .0 


?  INSTITUTIONS) 


SO         STATE  TOTALS  « 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TENNESSEE 

TN    LINCOLN  MEN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


3  INSTITUTIONS? 


•  0 
.0 
.0 

1.0 
1.3 
.8 


2  .9 
1  1.3 
1  .8 


.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


.0 
.0 
•  0 


♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 


100.0 
100.0. 
.0 

♦  5 
.0 


100.0 
100.0 
•  0 


♦9 
1.3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
<0 
.0 


.0 
.0 
.0 


5 

2.4 

200 

95.2 

5 

2.4 

3 

3.8 

76 

96.2 

c ' 

.0 

2 

1.5 

124 

94.7 

5 

3.8 

6 

2.8 

200 

94.8 

5 

2.4 

4 

5.0 

76 

95.0 

0 

.0 

2 

1.5 

124 

94.7 

5 

3.8 

1 

.5 

186 

99.5 

0 

.0 

1 

1.7 

58 

98.3 

0 

.0 

0 

.0 

128 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10C.0 

o  0 

.0 

0 

.0 

0. 

•0 

0 

♦C 

0 

.  .0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

I, 

.5 

187 

99.5 

0 

.0 

1 

1.7 

58 

9R.3 

0 

.0 

0 

.0 

129 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100,0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

ico.e 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

16<?.0 

0 

.0 

0 

.0 

189 

99.5 

1 

♦  5 

0 

.0 

23 

10C.0 

0 

•  0 

0 

.0 

166 

99.4 

1 

•  6 

.0 

*  197 

S9.5 

1 

.5 

0 

♦  0 

24 

loo.o 

0 

.0 

0 

.0 

173 

99.4  ' 

\ 

.6 

0 

♦  0 

10 

100.0 

0 

0 

0 

•  0 

I 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

1CC.0 

0 

•  1 

*  1 
1 

0 

210 
79 
131 


211 

80 
131 


187 
59 
128 

1 

0 
1 


188 
59 
129 


3 
0 
3 

5 
1 
4 

190 
23 
167 


198 
24 
174 


10 
1 

9 


27;;,, 


0 

ERIC 


TABLE  6.  TOTAL  BACHEL  <R»S  DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
-  ETHNICITY*  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  ST  AT E    1978-1979  '  > 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE,. 

NUMBER  X 


BLACK  ASl-AN  OR 

NGN-MI SPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESi  DENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


ACR I  CULTURE  AND  KAURAl  RESOURCES  (OlOO) 
TENNESSEE 

TN    AUSTIN  PEAY  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
KALE 
TN  MIDDLE 
TOJAL 
FEMALE 
.MALE 


C  .0 

-0  .0 

0  .0 
TENN  ST  LNIVERSITY 

0  .0 

0  .0, 

C  .0 


TN    TENNESSEE  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FSMLc 
PALE 


TN    TENNESSEE  TECHNOLOGICAL  U 


TOTAL 

FEMALE 
HUE 


.0 
.0 
.0 


TN    UNIVERSITY.  OF  THE  SOUTH 


.  TOTAL 
FEMALE 
KALE 


.0 
*0 


TN     U  Of  TENNESSEE  KNOXVILLE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


TN    U  CF  TENNESSEE  *T  MARTIN 


TOTAL 
FEMALE 
KALE 


.0 
.0 
.0 


0 

.0 

O 

.0  " 

0 

.0 

*  •  o 

.0 

0 

•  J 

o 

•  0 

o 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

•  o 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.5 

2 

• 

2.5 

0 

.0 

4 

c 

5.0 

A 
U 

•  0 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

2 

3^ 

2 

3.5 

0 

.0 

4 

7.0 

18 

94.7 

.0 

0 

.0 

18 

74.7 

4 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

100.0 

*  o 

93.3 

0 

.0 

0 

.0 

14 

93.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

_  0 

.0 

C\  .0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

«  o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

,  0 

.0 

,  3 

1.0 

1 

.3 

0 

.0 

4 

1.4 

0 

.0 

1 

1.4 

0  . 

.0 

1 

1.4 

3 

1.3 

0 

.0 

"  0 

.0 

3 

1.3 

2 

2.3 

0 

.0 

1 

1.2 

3 

3.5 

1 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

1 

1.4 

0 

.0 

I 

1.4 

2 

2.8 

T.N  STATE  TOTALS  ( 

TCTAL  0  ' 


8  INSTITUTIONS) 
25  4.3. 


Fc.MALE                  0  .0 

5 

4.0 

MALE                  C  *i 

20 

4.5 

TEXAS 

TX     A3  RENE  CHRSTN  UNIVERSITY  x 

TCTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALe                  0  .0 

0 

.0 

MALE                  0  .0 

0 

.0 

TX     ANGELO  STATE  UNIVERSITY 

.0 

TOTAL                  0  .0 

0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

fALE         *        0  .0 

0 

.0 

TX    EAST  TtXAS  ST  UNIVERSITY 

TCTAL                  0  .0 

1 

7.7 

FEMALE                  0  .0 

0 

.0 

MALE              ,0  .0 

1 

7.7 

TX     LUBBOCK  CHRISTIAN  CCLLEGE 

TOTAL                  0  .0 

0 

.0 

.FEMALE                  0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0* 

0 

.0 

TX    MCMURRY  COLLEGE 

.0 

TOTAL                  0  .0 

0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

TX     SAM  HOUSTON  St  UNIVERSITY 

TOTAL                 2  1.8 

3 

2.7 

FlMALE                 0     ,  .0 

0 

.0 

MALE                 2  2.0 

3 

3.0 

TX     STHWST  TEX  ST  UNIVERSITY 

TCTAL                 0  .0 

0 

.0 

FeMALe                  0  .0 

0 

.0 

HALE-                0  ,  -.0 

0 

.0 

TX     STEPHEN  P  4USTIN  STATE  U 

TOTAL                  0  .0 

0 

.0 

FEMALE                  0  .0 

0 

.0 

VALE  *               0        .0  , 

0 

.0 

TX     SUL  ROSS  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

I 

.  2.6 

J-'EMALS    ■              0  .0 

1 

12.5 

MALE               ■»  0  .0. 

0 

•  0 

TX     PRAIRIE  VIEW  ACM  U 

TOTAL  *               0  .0 

5 

62.5 

FEMALE                 0  .0 

3 

100.0 

MALE                 0  .0 

2 

40.0 

TX     TAR L ETON  STATE  UNIVERSITY 

TCTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 C  .0 

.0 

.0 

HALE                 C  .0 

,0 

.a 

TX     TEXAS  ACM  U  MAIN  wAMPUS 

.2 

TOTAL                  8        . 9 

2 

FEMALE                2  .3 

0 

.0 

HALE                6  1.0 

2 

.3 

TX     TEXAS  TECH  UNIVERSITY 

1.6 

TCTAL                 1  «5' 

/  3 

FEMALE                 1  2*6 

0 

MALE                0  .0 

3 

2.1 

.5 
.8 
.4 


.2 
.0 
.2 


0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

?0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

7.7 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

7.7 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

r 

.0 

a 

.0 

G 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

l 

1.5 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.9 

1 

3 

1.8 

0 

.0 

3 

c 

.0 

0 

.0 

C 

3 

2.1 

0 

.0 

3 

0 

.0 

3 

7.9 

4 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

3 

10.0 

3 

3 

37.5 

0 

.0 

8 

0 

.0 

0 

"  .0 

3 

3 

60.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

1 

1.8 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

2.L 

1 

2 

.2 

19 

2.2 

*  31 

0 

.0 

3 

1.1 

5 

2 

.3 

16 

2.7 

26 

1 

.5 

1 

.5 

6 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1 

r  .  7 

1 

.7 

5 

0  .0 


10  100.0 
0  .0 
10  1C0.0 

76  95.0 
23  100.0 
53  93.0 


5.3 
.0 
6.7 


534  92.9 
119  94.4 
415  92.4 


0 

0  ' 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

11 
1 

10 


o  . 

0 
0 


12 
1 
11 


0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

6 

1 

5 
18 

1 

17 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.6 
.0 
1.9 

.0 
.0 
•0 

3.8 
1.4 
4.5 

.0 
.0 
.0 


2.1 
.8 
2.4 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.6 
.0 
3.3 

.0 
.0 
.0 

1.8 
.0 
2.1 

.7 
.4 

>  .9 

9.8 
2.6 
11./ 


10 
0 
10 

80 
23 
57 

*  19 
4 
15 

62 
8 
54 

15 
5 
10 

293 
70 
223 

86 
15 
71 


575 
126 
449 


14 
1 
13 

22 
5 
19 

13 
0 
13 

3 
0 
3 

1 
0 
1 

m 

12 
100 

66 
13 
53 

168 
26 
142 

38 
8 
30 


3 
5 

iS 
9 
47 

846, 
262 
584 

184 
39 
145 


o 

ERLC 


274 


278 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  HA J Oft  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS *OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITYt  ANO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  197B-197? 


AH Eft  I CAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  *  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER  X  NUH86R  X 
AGRICULTURE  ANO  NATURAL  RESOURCES  (OlOO) 
TEXAS 

TX    TEXAS  Atl  LNIVERSITY 


TOTAL 

0  .0 

'o* 

.0 

FEMALE 

0       .0  ^ 

0 

.0 

HALE 

0  .0 

0 

.0 

TX    ME  ST  TEXAS 

ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0,  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

MALE 

0  *0 

0 

.0 

NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  X  ' 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


TOT  AL 


TX         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  11  *7 

FEMALE  3  .8 

MALE  8  .6 

_UTAH 

UT     B4IGHAM  YOUNG  U  J»MN  CAM 

TOTAL  1  .9 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  LI 

UT    UTAH  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  1 

FEMALE  1  2.* 

MALE  0  .0 

•UT  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  2  «6 

FEMALE  1  1*6 

MALE  1  •* 

VERMONT 

VT    GOOOARO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VT,  JOHNSON  STATE  COLLEGE 


15  INSTITUTIONS) 


15 
4 
11 


♦9 
1.0 
.9 


.0 
♦  0 
.0 

1.3 

J2.4 
1.0 


2  INSTITUTIONS! 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


VT    U  VT  I  STATE  AGRL  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


.9 
1.6 
.7 


.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 

.5 
1.3 
.0 


VT          STATE  TOTALS  (  3  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0        .0  1  .5 

FEMALE                 0        .0  1  1.2 

y*LE                 C        .0  0  .0 

.VIRGINIA 

VA    VA  IMTERMONT  COLLEGE 

,    TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE                 0  0  .0 

VA    VA  POLY  INST  ANO  S'.ATE  U 

'TCTAL              ■  0        .0  1  .2 

FEMALE                 0        .0  1  .6 

*  MALE  0  .0  0  .0 
VA    VIRGINIA  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  11  91.7 

FEMALE                 0        *0  2  66.7 

MALE                0        .0  9  100.0 


VA          STATE  TOTALS  ( 

TCTAL  0  .0 

FcMALc  0  .0 

•HALE  0  .0 

WASHINGVON 


3  INSTITUTIONS) 
12  2.4 
3 
9 


1.0 
3.0 


WA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 

TOTAL                 1        »5  1  .5 

FEMALE                0       .0  0  .0 

MALE  "  1  .7  1  .7 
WA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                  4       1.3  2  .6 

FEMALE                0.0  0.0 

MALE                 4      1.7  2  .8 

.WA  STATE  TOTALS  C  2  INSTITUTIONS) 

TOTAL           ^    5      1.0  3  .6 

FEMALE                0       .0  0  .0 

MALE                 5      1.3  .3  .8 

-WEST  VIRGINIA 

'WV    WEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 

TOTAL                 1*4  0  .0 

FEMALE                0*0  0  .0 

HALE                1        *S  0  .0 


10 
0 
10 


6 
4 
2 

0  2 
0 
Z 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.C 


♦  6 
.0 

♦  a 


.0 
.0 
.0 

2.1 
2.4 
2.1 


1.4 
1.6 
1.4 


3.2 
0.3 
1.4 

.6 
.0 

•e 


1<6 
3.3 
1.0 


12 
3 
9 

1 
0 
1 


38 
6 
32 


22.2 
42.9 
19.1 

1.5 
.0 
1.7 


2.3 
1.5 
2.5 


.0 

•  0 

♦  0 

2*1 
2.4 
2.1 


5  1.4 
1  1.6 
4  1.4 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


.0 
.0 


.2 
.6 
.0 

.0 
.0 
.0 


1.6 
2.3 
1.4 

.3 
1*3 
.0 


1J6 
.5 


NUMBER 

X 

NUriBER     t  X 

NUMBER  . 

C 

NUK8ER 

12 

22*2 

31  *7.4 

11 

20.4 

54 

42.9 

4  57*1 

0 

iO 

7 

19*1 

27  57.4 

11 

23.4 

47 

1 

1.5 

64  95.5 

2 

3.0 

67 

0 

♦  0 

8  100.0 

0 

•ft 

a 

59- 

1 

1.7 

56  94.9 

2 

3.4 

74 

4.5 

It  53  9  93.2 

?  39 

2.4 

lt652 

13 

3.3 

376  96.2 

Z 

•  5 

391 

61 

4.B 

It  163  91.2 
- 

37 

2.9 

1*261 

1 

♦  9 

105  96*3 

3 

2.8 

• 

109 

0 

.0 

20  100*0 

0 

.0 

20 

1 

1.1 

85  95.5 

3 

3.4 

69 

14 

5.9 

210  89.0 

12 

5.1 

236* 

4 

9.8 

36  87.S 

1 

2.4 

41 

10 

5.1 

174     39. 2 

11 

5.6 

195 

15 

4.3 

.    315  91.3 

15 

4.3 

345 

4 

6.6 

56  91.8 

1 

l.o 

61. 

11 

3.9 

259  91*2 

• 

14 

4*9 

284 

0 

.0 

* 

6  100.0 

0 

lo 

6 

0 

.0 

5  10  CO 

0 

.3 

5 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

13  1CU.0 

0 

-0 

13 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

*  3 

0 

.0 

10  100.0 

0 

♦  0 

10 

1 

.5 

190  99.0 

1 

.5 

192 

1 

1.3 

76  96.7. 

0 

.0 

77 

0 

.0 

114  99.1 

i 

.9 

115 

1 

.5 

209  99.1 

1 

.5 

211 

1 

1.2 

84  93.8 

0 

.0 

65 

0 

.0 

125  99.2 

1 

•  d 

126 

0 

.0 

13  1CC.0 

.0 

13 

0 

.0 

13  100.0 

0 

.0 

13 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

4 

.9 

464  98.9 

•  2 

469 

3 

1.7 

X  74  .98.3 

0 

.0' 

177 

1 

.3 

290  99.3 

■  1 

.3 

292 

11 

91.7 

1  6.3 

0 

.0 

12 

2 

66.7 

1  33.3 

0 

♦0 

3„ 

9 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

9 

15 

3.0 

478  96.8 

1 

.2 

494 

5 

2.6 

188  97.4 

0 

*  .0 

1.93 

10 

3.3 

290  .96.3 

1 

.3 

301 

11 

5.9 

165  89.2 

9 

4.9 

185 

5 

11.6 

36  63.7 

4.7 

43 

6 

4.  Z 

129  90.8 

7 

4.9 

142 

9 

2.8 

307  95.9 

4 

1.3 

'  320 

1 

1.3 

79  98.8 

0 

.0 

80 

8 

3.3 

22  8  95*0 

4 

1.7 

•  240 

20 

4.0 

472  93.5 

13 

e 

2.6 

.505 

6 

*4*9 

115  93.5 

2 

1.6 

123 

14 

3.7 

357  93.5 

11 

2.9 

382 

4 

1 

.4 

250  96.2 

9 

3.5 

260 

0 

.0 

66  96.5 

1 

1*5 

67 

1 

»'  .5 

184  95.3 

,  8 

4.1  * 

143 

ERIC 


275 


.27  n 
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TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  TOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  BY  RACE, 
ETHNICITY,  >.NO  SEXJ  '  INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDUS 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  % 


BUCK  ASIAN  OR 

NCN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


AGRICULTURE  ANC^NATURAL  RESOURCES  (OlOO) 
I  INSTITUTIONS! 


WV         STATE- TCTALS  C 
TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALE  I 

.WISCONSIN 


0 
0. 
0 


•  0 
.0 

•  0 


NUMBER 


HI         STATE  VOTALS  ( 

TOTAL                0  .3 

FEMALE                 0  .0 

MALE                0  .3 

WYOMING 


5  INSTITUTIONS) 


*Y    UNIVERSITY  OF  WYOMING 

TOTAL     .  0  .0 

FEMALE  0  .0 

/ttL'E  #  0  .0 

WY         STATE  TCTALS  (  1 

TOTAL  0  .0  . 

FEMALE  0  .0 

MLc  0  .0 


.2 
.2 


.3 

•a 
.o< 


INST ITUTIGNS) 
0  .0 
3  .0 
0  .0 


THE  STATES  ANO  O.C.  ( 
TOTAL               84  .4 
FEMALE               23  .4 
MALE               61  .4 

Guam 

GU    UNIVERSITY  OF  GUAM 
TOTAL  0  .0 

FEMtLE  0  .0 

HALE  0  AO 


131  INSTITUTIONS! 
346  1.5 


95 
251 


1.5 
1.5 


.3 
.3 
.0 


iJ  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PUERTO  RICO 


TOTALS 
0 
0 
0 


1  INSTITUTIONS! 


PR     U  CF  PR  MAYAGUEZ 
TCTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  C 


PR  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS 
0 
0 

0 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.3 
.3 
.0 


•  0 
.0 
.0 


•  0 
.3 
.0 


.0 
•0 
•  0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
♦0 


INSTITUTIONS) " 
0  .0 
0  .0 
.  0  .9 

2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
3  .0 
0  .0 


♦  0 

♦  0 
.0 


9 

HI     NO ATM LA NO  COLLEGE 

.0 

-     TOTAL  0 

•  3  . 

0 

.0 

0 

FEPALE  0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

MLc  0 

."0 

0 

.0 

0 

.0 

VI    U  OF  WISCONSIN 

MAO I  SON 

TOTAL  0 

•0 

2 

.6 

0* 

.0 

■    FEMALE            *  0 

..3 

1 

.9 

0 

•  0 

MALE  0 

•3 

1 

.4 

0 

♦  0 

MI     U  CF  WISCONSIN 

PLATTEVL 

TOTAL  0 

♦  0 

3 

•  0 

0 

.3 

FEMALE  3 

.3 

0 

.3 

0 

.0 

MALE  0 

♦  0 

6 

oO 

0 

.0 

WI    U  OF  WISCONSIN 
TOTAL  „  0 

RIVER  FLS 
•  3 

3 

.0 

0 

•  0 

*      FEMALE              *  0 

.3 

3 

.3 

0 

.3 

.MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

WI    U  CF  WISCONSIN 

STEVNS  PNT 

.0 

TCTAL  0 

.  .0 

0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0. 

0 

.3 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

0 

0 

.0 

323 
114 
2C9 


*  .0 
.0 
.0 


.9 
.0 
1.2 


.9 
.0 
1.2 


1.4 
1.3 

1.2* 


1  100.0 

0  .0 

1  103.0 


1  100.0 

0  .0 

1  130.0 


MAJOR  FIfcLO  AGGREGATE  0100  ( 

TOTAL  8*  »4 

FEM4LE  23  »4 

MALE  61  .4 


183  INSTITUTIONS) 


346 
95 
251 


1.5 
1.5 
1.5 


324 
114 
210 


.0 
♦  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.9 
.0 

1.1 


1.4 
1.8 
1.2 


HISPANIC 
NUMBER  * 


0 
0 
0 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.8 
.tf 
1.2 


•0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 
♦0 


.4 
.0 
.5 


202  .9 
39  6 
163  1.0 


112  100.0 
23  100.0 
89°  100^0 


112  100.0 
23  100.0 
89  100.0 


112  99.1 
23  100.0 
89  98.9 


TOTAL 
MINORITY 


WHlTf 
NON-HISPANIC 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 


31*> 
252 


1.4 
1.0 
1.5 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

1 

NUMPER 

1 

£  *>U 

96.2 

• 
9 

3.5 

260 

0 

*  0 

66 

98*5 

I 

1 .5 

67 

1 

.5 

184 

95.3 

8 

4.1 

193 

0 

•0 

* 

4 

100. 0 

0 

/4 

0  t 

0 

.0 

o 

.0 

0 

0 

•  0 

LC  \  0 

o 

♦  0 

4 

5 

1.4 

346 

.2 

5 

1.4j 

356 

1 

♦  9 

106 

9U.  1 

1 

.9 

108  f 

4 

1*6 

240 

96.8 

4 

1.6 

248/ 

/ 

0 

.0 

62  * 

98*4 

I 

1 .6 

63 

0 

.0 

,  11 

100*0 

0 

•0 

11 

0 

.  0 

51 

*  96.  1 

1 

1.9 

52 

0 

.0 

14C 

100.0 

0 

.0 

140 

0 

.0 

37 

100.0  , 

0 

.  0 

37 

0 

.0 

1?3 

100.0 

0 

.0 

103 

0 

.0 

24u 

100.0 

0 

.0 

240 

0 

•  0 

.37 

100.0 

o 

.0 

37 

*  0 

*  .0 

203 

100.0 

0  * 

.0 

203 

5 

.6 

792 

93.6 

6 

.7 

■  803 

P  1 

•  5 

191 ^  99.0 

Jo 

.  5 

193 

4 

.7 

601 

98.5 

5 

.8 

610 

1 

•  9 

108x3  94.7 

5  ' 

4  .4 

114* 

0 

.0 

30 

96.8 

1 

3.2 

31 

1 

1.2 

78 

94.0 

4 

4.8 

83 

1 

♦  9 

108 

94.7 

5 

4.4 

'  114 

0 

.  0 

30 

96.8  - 

I 

3.2 

31 

1 

1.  2 

78 

94.0 

4.8 

83 

955 

4.1 

21,700 

93.8 

479 

2.1 

23,134 . 

?71 

4.3 

5,945 

94.7 

64 

1.0 

6,280 

684 

4.1 

15,755 

93.5 

415 

2.5 

16,854 

1 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

1 

1 00.  *) 

0 

.0 

o 

*  .0 

1 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

1 

100.0 

0 

o 

♦  0 

1 

112 

100.0 

0 

♦  0 

o 

o 

.0 

112 

23 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

23 

89 

100.0 

0 

.0 

*  0 

.  0 

89 

112 

10C.0 

/ 

.0 

*  o 

.0 

112 

23 

100.0 

- : 

.0 

0 

.0 

23 

89,  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

89 

113 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

113 

23 

10C.0 

0 

.0 

0 

♦0 

23 

90 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

90 

* 

1,068 

4.6 

21,700 

93.3 

479 

2.1 

23,247 

294 

4.7 

5,945 

94.3 

64 

1.0 

6,303 

774 

4.6 

15,755 

93.0 

415 

2.4 

16,944 

ARCHITECTURE  ANO  ENVIRCHENTAL  OESIGN  (0200) 


ALABAMA 
AL    AUBURN  U  MAIN  CAMPUS 


N 


TGTAl 
FEMALE 
MILE 


•  0 
.3 
.0 


.0 
.0 
.0 


0 

.0 

224 

99.1 

?. 

.9 

0  • 

.0 

20 

100.0 

0* 

•  3 

0 

.0 

204 

99.0 

z 

1.0 

226 
20 
206 


9 

ERIC 


£80 
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TABLE  6.     TOTAL  BACHaOR*S     DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  B*  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCAilON  BY  RACE, 
-ETHNICITY*  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE     1978-1979  x 


AMERICAN. I NO!  AN 
ALASKAN. NATIVE 


NUMBER 


BLACK     —       A«»AN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEfi 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


ARCHITECTURE  ANO  ENVIROMENTAL  DESIGN  (0200) 

ALABAMA    '  ' 

AL  'JJOSCS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,  0       .0  , 

MALE  .  0  .0 

AL    SAMFORO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*  MALE  0  .0 

AL    TUSKEGEE  INSTIYU.E 
TOTAL  0"  .0 

FEMALE  0        .0  , 

MALE  .0  .0 

AL  ♦  U  OF  NORTH  ALABAMA 

.TOTAL  0  .0 

*    FEMALE  0  ^.0 

HALE  0  .0 


kL.        STATE  TOTALS  I 

TOTAL  1    0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


5  INSTITUTIONS) 


10 
1 

9 


4*0 
3.0 
4.1 


X 


0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

,  0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0  ' 

•°  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

io- 

83.3 

0 

.0 

0 

.  ♦<> 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

81.8 

0 

*  .0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

•  o- 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

TOTAL 
MINORITY 


•  NUMBER 


.0 
.0 
.0 


WHIT 
NON-HIJSPAHIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


10 
I 
9 


4.0 
3.0 
4.1 


236 
32 
204 


94.4 
97.0 
94*0 


.  TOTAL 
t  NUMBER* 


Q 

.0 

2 

100.0 

\  0 

•  0 

0 

.0 

2 

100.0 

\  0 

.0- 

0 

♦  0 

0 

.0 

\  0 

.0 

\ 

0 

♦  0 

4 

100.0 

0. 

.0 

0 

•  0 

4 

100.0 

o\ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

\  •° 

10 

83*3 

0 

.0 

2 

16\7 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

81*8 

0 

.0 

2 

18.2 

0 

•0 

6 

100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

6 

100.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

'  .0 

0 

.0 

4  1.6 
0  .0 
4  1.8 


ARIZONA 

AZ    ARIZONA  STATE-  UNIVERSITY 

TOTAL  '  0  .0 

FEMALE  m  0A  .0 

HALE.  0%  .0 
AZ    NORTHERN  ARI  I^JNIVERS'TY 

TOTAL  *     0  .0 

FEMALE  0  .0 

'male  0  .0 

AZ    UNlVftSlTY  OF  ARIZONA 
TOTAL  0     ,  .0 

FEMALE;  0  •  .0 

MALE  0  .0 

AZ  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  '  0  .0 


r 


.0 
.0 
♦  0 

.0 
.0 
.0 

2*5 
5.6 
1.2 


INSTITUTIONS) 
3  1.7 


ARKANSAS 

AR    JOHN  BROUN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AR     U  OF  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  ,    0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


2.7 
1.0 


.0 
.0 
.0 

1.2 
.0 
1.2 


INSTITUTIONS) 
1  1*1 


AR  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  •       »      0  .0 

FEMALE                0        .0  0 

MALE                 0        .0  1 

CALIFORNIA 

CA    ART  CTR  COLLEGE  OF  OESIGN 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE                 0        .0  0 

'  MALE  0  .0  0 
CA    CAL  COLLEGE  ARTS  C  CRAFTS 

TOTAL                 0        .0.  1 1 

FEMALE                0       .0  1 

MALE                 0        .0  0 

CA    CAL  POLY  ST  cU-SN  LUIS  OB 

TOTAD                2      1.0  .  4 

FEMALE                1      3.0  0 

MALE  ,  .  1  .6  «  4 
CA    CAL  STATE  POLY  U-POMONA 

TOTAL'               3      2*3  3 

FEMALE                0.0  0 

MALE  3  2*7  *  3 
CA     SAN  JOSE*  STAT  E*  U 

TOTAL               -0        .0  0 

«    FEMALE                0      *.0  0 

MALE                 0        .0  ^  0 

CA    SCRIPPS  COLLEGE  / 

TOTAL                0        .0  0 

FEMALE                0       .0.  0 

HALE  0  .0  *  0 
CA     f-EALO  ENGR  CCLLE3E  . 


TOTAL 
FEMALE 
MALE*. 


»0 


0 
0 


•  0 
1.2 


.0 
.0 
.0 

2*3 
3.4 
.0 

1.9 
.0 
2.3 

2*3 

♦  0 
2.7 

♦  0 

♦  P 
.0 

♦  0 
.0 

•c 

•0 

♦  0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


2*3 
20.0 
1.2 


2  2.2 
1  20.0 
1  1.2 


3.0 

♦  0 
7.1 

•  0 
.0 
.0 

7,5 
8*3 
7.1 


10  5.8 
3  4.1 
7  7.1 


.0 

♦  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0^ 

.0 

4 

9.3 

1 

2.3 

3 

10.3  ■ 

1 

3.* 

1 

7.1 

0 

<0 

15 

7.2 

4 

1.9 

2 

6.1 

0 

.0 

13 

7.4 

4 

2.3 

17 

13?  3 

8 

6.3 

1 

'5.6 

0 

.0 

16 

14.5 

6 

7.3 

4 

8.3 

0> 

.0 

3 

7.9 

.  0 

.0 

1 

10.0 

\0 

♦  0 

0 

".o  ' 

'  0 

,  *  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0' 

0 

•  0 

1 

20.0 

/ 

.0 

0 

•  0 

0 

0  .0 

1 

20.0 

0 

♦  0 

1 

3.0 

32 

97.0 

0 

.0 

0 

.0 

\  19 

100.0 

0 

.0 

1 

7.1 

13 

92.9  ' 

0 

»  .0 

0 

.0 

19 

100.0 

K  0 

.0 

0 

.0 

19 

100.0 

*  0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

10*0 

106 

99.3 

2 

1.7' 

v5 

13.9 

31 

96.1 

0 

.0 

7 

8.3 

75 

99.3 

2 

2.4 

13 

7.6 

157 

91.3 

2 

1.  2 

5 

6.  8 

69 

93.2 

0 

.0 

9 

8.2 

88 

99.9 

2 

2.0 

0 

.0 

4 

100.0 

S  0 

e 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

lop.o 

0 

♦  0 

3 

3.5 

91 

94.2 

2 

2.3 

1 

20.0 

4 

90.0 

0 

.0 

2 

2.5 

77 

<> 

95.1 

2 

2.5 

3 

3.3 

85 

94.4 

2 

2.2. 

1 

20.0 

4 

90.0 

0 

.0 

2 

2.4 

91 

95.3 

2 

2*4 

0 

.0 

I  10 

59.9 

7 

41.2 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

7 

50.0 

7 

*50.0 

6 

14.0 

35 

91.4 

2 

4.7 

5 

17.2 

23 

79.3t> 

1 

3.4 

1 

7.1 

12 

95.7 

1 

'  7.1 

25 

12.0 

191 

97.0 

2 

1.0 

3 

9.1 

30 

90.9 

o- 

.0 

22 

12.6 

151 

96.3  f. 

2 

1.1 

31 

2  4.2 

93 

64.8 

14 

10.9 

1 

5.6 

14 

77.8 

3 

16.7 

30 

27.3 

69 

62.7 

11 

10.0 

4 

8.3 

41 

c5.4 

6.3 

3 

7.9 

34 

89*5 

1 

2.6 

1 

10.0 

7 

7C.0 

2 

20.0 

0 

>.o 

I 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

)  00.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  « 

0 

.0 

1 

20.0 

3 

60.0 

1 

ro.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

24.0 

3 

60.0 

1 

20.0 

33 
19 
14'. 

19 
19 
0 

120 
36 
84 


172 
74 
99 


4 
0 
4 

96 

,  5 
81? 


<?0 
5 
95 


17 
3 
14 

43 
29 
14 

209 
33 
175 

129 
18 
110 

49 
39 
10 

t 

1 
1 

0 

5 
0 
5 
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TABLE.  6J     TOT**,*  BACHELOR* S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY*  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
ETHfilClTY,  ANO  SEX:  /INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN* NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASJANDR  .,. 

*NCNrHlSPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


' NUMBER 


NUMBER 


-ARCHITECTURE  , ANO  ENVIROMENTAL  DESIGN  (0200) 
CALIFORNIA 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


Mil  TE 
'NON-HISPANIC s 

X        NUMBER "  I, 


NGN-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


CA    STHN  CAL  INSTITUTE  ARCH 
TOTAL        ^       0  .0 
»     FEMALE  0  .0 

MALE    *  0  *0 

CA    STANFORD  UNIVERSITY 
TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  ' 

CA    U  OF  CAL-B ERKEL EY 
TOTAL  %  "  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE*  C  ,*0 

ca  u.  of  cal-oavis  , 
1  total:         0 1  2*2 

FEMALE.  1  2*1 

•HALE  1  2*3 

CA    IfcCF  CAL-SANTA  CRUZ 

^  total  "  :0  *0 

FEMALE  0  *0> 

HALE  0  .0 

CA    V  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 
TOTAL  X       U8  t 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2*2 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

9 
2 
7 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

o 

•  0 
'.0 

•  0 

4*3 
2*9 
5,0 

1*1 
2*1 

•  0 

\o 

.0^ 

•  0 


0 
•0 
0 

0 
0 
0 

31 
14 
17 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

14*9 
20*3 
12.2 


3  3.3 
1  2*1 
2.  4.7 


.0 
♦  0 
.0 


2  3*6 
✓  0  .0 
2'  4.4 


4  7.3 
0  .0 
4  8.9 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
0 
6 

0 
0 
0 

0 

0  ■ 
0 

6 
0 
6 


.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

2.9 

♦  0 
4*3 

♦  0 
.0 
.0 

♦0 

♦  0 
.0 

10.9 
.0 
13.3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

46 
16 
30 

6 
3 
3 


•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

22.1 
23.2 
21.6* 

6.6 
6.3 
7.0 


0 
0 
0 

13 
0 
13 


.0 
•  0 
.0 

23.6 
.0 
28*9 


29 
4 

25 

1 
0 
1 

154 
52 
102 


87.9 
60.0 
89.3 

100*0 
♦  0 
100*0 

74*0 


.1 


84  92*3 
45  93*8 
39  v  90*7 


9 
2 
7 

32 
7 
25 


100*0 
100*0 
10C.0 

58*2 
7C*0 
55*6 


o- 

0 
0 


12*1 
20*0 
10*7 

•  0 

•  0 

•  0 

3*8 
5.0 

1*1 

•  0 
2*3 

•  0 

•  0 

•  0 


10  1-8*2 
3  30*0 
7  15*6 


33 
5 
28 

1 

0, 
1 

208 
69 
139 

91 

"  48 
43 

9 
2 

-  7 

55 
10 
45 


CA  STATE  TDTALS  ( 

TOTAL      '  8 
FEMALE  2 
*    .JftlE  6  1* 


13  INSTITUTIONS) 


20^ 
4 
16 


2.4 
1*6 
2.7 


79 
24 
55 


9*3 
9*4 
9.3 


25 
1 

24/ 


3*0 
♦  4 
4*1 


132  15*6 
31  12*1 
101  17*1 


663  '76*3 
215  84.0 
448  75.8 


'52  6.1 
10  3.9 
42  7.1 


847 
256 
591 


COLORADO  „  „  c 

CC    METROPOLITAN  ST  COLLEGE 

TOTAL '  0        .0'  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

HA  LE  0        .0  p  .0 

CO    U  OF  COLORADO  AT  BOULDER 

■    TOTAL  0        *Q  2  2.6 

F£HA  LE  0        .0  1  4.3 

MALE  0        .0  1  1.9 


CG         STATE  TOTALS  1 

J10TAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 


2  INSTITUTIONS) 


•  0 
.0 

•  0 

2.6 

♦o. 

3*8 


2*3 
.0 
3*3 


9*1 

•  0 
12*5 

•  0 

•  0 
•0 


1  1*1 

0  *0 

1  1*6 


1  9*1 

0  *0 

1  12*5 


5*3 
4*3 
5*7 


5  5*7 
1  3*8 
4  6.6 


10 
3 
7 

71 
21 

50 


9C*9 
100.0 
87*5 

93*4 
91*3 
94*3 


81  93*1 
24  92*3 
57  93*4 


.0 
•  0 

1*3 
4*3' 
.0 


\  3*8 
0  *0 


11 

3 


76 
'23 
53 


87 
26 
61 


VCCNNECTICUT 


f\  YALE  UNIVERSITY 

'TAT  A I  0 

0 
0 


V 

FEMALE  0  ;0V 

HAL  E  0 
OC    HOMARO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE''  0  .0 

HALE,  0  .0 

OC    MOUNT  VERNON  COLLEGE 
TOTAL  0     '  .0 

FEMALE  0  .0 

v    MALE  0  .0 

DC    UNIVERSITY  OF ,DC 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        *0  . 

,  HALE  0  v*0' 

OC         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  **0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


2  5.9 
0  *  0 
2  8*7 

INSTITUTIONS) 
2  5*9 


OC,  CATHOLIC  U  OF  AMERICA 
''TOTAL  0  \.0 


0 
0 
0 

24 
6 
18 

3 
3 
0 

4 
2 
2 


.0 

.0  J 
♦  0 

50.0 
75.0 
45.0 

12.5 
U>.5 
.0 

57.1 
100.0  ■ 
40,0 


INSTITUTIONS) 
31  25*6 
11  25*0 
20  26.0 


8*8 
9*1 

<5t7 


9*1 
8*7 


•  0 
.0 

♦  0 

•  0 

♦  0 
*0 

•  0 
*0 

♦  0 

•  0 
*0 

♦  0 


2*9 
-  *0 
4*3 


1  x*2*9 
0/  *o 
1  V.3 


3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 
0 


7*1 
20*0 
3*1 

*0 
*0 
*0 


*0 
*0 
*0 

•  0 

♦  0 

•JO 


2*5' 

4*5 

1.3 


6  17.6 
1  9.1 
5  21.7 


6  17.6 
1  9.1 
5  21*7 


3 
2 
1 

24 
6 
18 

3 
3 
0 

4 
2 
2 


7*1 
20*0 
3*1 

o 

50*0 
75*0 
45*0 

'12.5 
12*5 
♦0 

57*1 
100*0 
40*0 


24  7C*6 
10  90*9 
14  60*9 


24  70*6 
10  *0*9 
14  e0*9 


29 
6 
23 

0 

,  0 
0 

18 
18 

0 

I 
0 

1 


69*0 
60.0 
71.9 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

75*0 
75*0 
*0 

14*3 

♦  0 
20*0 


10 
2 


24 

2 
22 

3 
3 
0 

2 
0 
2 


11*8 
*0 
17*4  • 


11*8 
♦  0 


23*8 
20*0 
25*0 

50*0 
25*0 
55*0 

12*5 
12*5 

♦  0 

28*6 

•  0 
40*0 


34 
13 
21 


28*1 
29*5 
27*3 


48  39.7 
.24  54.5 
24  31.2 


39 
7 
32 


32.2 
15.9 
41.6 


34 
11 
23 


34 
11 

23 


42 
10 
32 

48 
8 
40 

24 
24 

'  0 

7 
2 
5 


121 
44 
77 


FL0A20A 


FL    RIKGLING  SCHOOL  OF  ART 

TOTAL  '             0  *0'  0  .0 

FEMALE                0  *0  0  *0 

HALE                 0  *0  0  .0 


♦tf 
.'0 
*0 


4  100*0 

3  a  oo.o 
1  ldn.o 


0 

f  ERIC 


232 


278 


TABLE  6.'    TOTAL  BACHELOR'S 


OEGREES  FOR  .MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  B>  RACEt 
ETHNICITYt  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  SUTE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
At AS KAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN -OR 

NOtf-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER         I       NUMBER         I  NUMdER 
.ARCHITECTURE- ANO  ENV IROMENTAL  OES1GN  (0200) 
FLORIOA 

FL     FLA  AGRICULTURAL  L 


TOTAL  "  0.0 

3 

12*0 

1 

FEMALE                0  .0 

0> 

•  0 

0 

MALE                0        .0  ' 

3* 

14.3 

1 

FL    FLORIOA  INTERNATIONAL  U 

*  TOTAL                0  .0 

3 

5.2 

6 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

1 

MALE                 0  .0 

3 

6.7 

5 

FL    FLORIOA  STATE  UNIVERSITY 

'   TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

1 

FEMALE                  0        .0  \ 

0 

*  .0 

1 

MALE                 0        .0  V 

0 

•  0 

0 

FL    UNIVERSITY  OF  FLORlOA  \ 

TOTAL  .  0.0* 

4 

1.6 

3 

FEMALE                 0      '  .0 

0 

•  0 

0 

MALE                 0,  .0 

'  4 

2.0 

3 

FL     UNIVERSITY  OF  MIAMI 

t 

TOTAL    ,             0  .0 

2 

"2.2 

4 

FEMALE  <              0  .0 

0 

0 

MALE  *             0  *0 

2 

A 

4 

FL  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
-  MALE  0 

GEORGIA  *  . 


•  0 
,0 
.0 


INSTITUTIONS) 
,12  2*5 
0'  .0 
12  3.4 


Ga    COLUMBUS  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  A  33.3 

FEMALE                 0        .0  1  50.0 

*  MALE                 0        .X)  3  30.0 

GA    GA.  INST  OF  TECHN  MAIN  CAM 

TOTAL                 0        .0  3  2.3 

FEMALE                 0        .0  "         1  5.0 

MALE  0  .'0  2  1.9 
GAi  UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0       ..0  0 

MALE                 0        .0  0  .0 


GA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL'  0 
FEMALE  0. 
MALE  0 

HAWAII 


INSTITUTIONS) 
7  3.7 
2  6.5 
5  3.2 


15 
2 
13 


4.0 
♦  0 
4.8 

10*3 
7.7 
11.1 

2.0 
*2.0 

m.-o 

fl.2 

il'.5 

'* 
473 

.0 

5.0 


3.2 

l'.6<> 

3.7 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORI TY 


NUMBER 


WHfTE  0 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


1 

4.0 

5 

20.0 

1 

25.0 

1 

25.0 

0 

.0 

4 

19.0 

17 

29.3 

26. 

44.  8 

1 

7.7 

2 

15*4 

16 

35.6 

24 

53*3 

1 

2.0 

2 

.3*9 

1 

2.d  » 

2 

4.1 

0 

.0 

0 

.  0 

18 

7.3 

25 

10*2 

3 

7.3 

3 

7.3 

15 

7.3 

22 

1 C.  7 

24 

26.1 

30 

32*6 

3 

25.0 

3 

,25*0 

21 

26.3 

27 

J  O  m  0 

f 

6  1 

12.8 

0  0 

18*5 

9 

7.4 

1L 

9.0 

52 

Hs*7 

7  7 

21*8 

1 

8.3 

5 

41*7 

0 

•  0 

1 

50.0 

1 

10.0 

^4 

4C.0 

4 

.  3.1' 

8 

6*3 

1 

5.0 

2 

10.0 

3 

2.8 

6 

5.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.0 

*5 

2.6 

13 

-  6.9 

1 

3.2 

3 

9.7 

4 

2.5 

10 

•  6.3 

NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUM8ER 


377  79.2 
110  90*2 
267  75.4 


7 
1 

6 

118 
17 
101 

48 
9 

-  39 


.58*3 
50*0 
60*0 

92*2 
85.0 
93*5 

100.0 
97.5 


173  91.5 
27  87*1 
146  92*4 


11 
1 

10 


TOTAL 
NUMBER 


20  '  80*0 

0 

•  0 

3  75,0 

0 

.3 

17  81*0 

0 

♦  0 

31053,4 

1 

1.7 

11  "84.6 

0 

•  0 

20  44*4 

1 

2.2 

49  96*1 

0 

.0 

47  95*9 

0 

.0 

2  1CC.C 

0 

.Z) 

220  89*4 

1 

•  4 

37  90*2 

I 

.  2.4 

183  89*3 

0 

•  0 

53  57*6 

9 

9.8 

9  75*0 

0 

*0 

44  55*0 

9 

11*3 

0 

2.3 


2.8 


2  1.6, 
1  5*0 
1  *9 


25 
4 
21 

58 
13 
45 

51 

49  ' 
2 

246 
41 
205 

92 
1  1Z 
.  80 


2*0  o 

.0 
2.5 


3  1.6 

1  3.2 

2  1.3 


.476 
1*2 
354 


12 

"  2  , 
10 

128 

20 
1C8 

49 

,  9 
'40 


189 
31 
,158 


HI     U  OF  HAWAII  AT  MANOA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


4 


HI  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0 
FEMALE  <*0 
MALE  -.0 


INSTITUTIONS) 
'  0  *  .0 
0  .0 
0    J  .0 


IOAHO, 

10     IOAHO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  -0.  .0 

FEMALE  0  .0 

.MALE  0  .0 
10    UNIVERSITY  OF  IOAHO 

TOTAL  0     "  .0 

FEMALE  "  0  .0 

MALE  *    0  .0* 


10  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

ILLINOIS 


•0 
.0 

•  0 

•  0 
£.0 

•  0 


2  INSTITUTIONS) 


IL    COLUMBIA  CCLLEGE 

TOTAL  '  0        .0  A 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL     ILLINOIS  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  '  .0 

HALE  0  .0 

IL     NTHESTN  ILL  UNIVERSITY 
TOTAL  0    ,  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0- 


0 
0 

p 

4 
1 

3o 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

♦  0 


•  0  • 
.0 

•  0 

6.9 
14.3 
5.9 

•  0 

•  0 

•  0 


16 
4 
12 


16 
4 
12 


80.0 
66*7 
85.  r 


80*0 
66*7 
85*7 


.0 

♦  0 

♦  0 

6.9 

♦  0 
7.8 

* 

.0 

♦  0 

♦  0 


.oV 

♦  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


-/Vi^^so.o 

8  5.7 


4  20. 0 
2  33.3 
2  14.3 


2 

50.0 

1 

33*3 

1 

100*0 

i 

1.7 

0 

♦  0 

1 

2.0 

3 

75.0 

1 

,  50.0 

2 

100.0 

16 

80.0 

0  4 

20.0 

4 

66.7 

2 

33*3 

12 

85.7 

2 

14.3 

0 

.0 

13 

92*9 

0 

.o- 

100.0 

0 

.C 

12 

92.3 

0 

.0 

56 

94*9 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0* 

-  <L? 

94.  <L 

0 

.0 

69* 

94.5 

<> 

.0 

8 

100*0 

b 

.0 

61 

93.8 

2 

50.0 

2 

50*0 

1 

33.3 

.  2 

66*7 

1 

100.0 

♦  0 

9 

15.5 

43 

74*1 

1 

14.3 

6 

85.7 

8 

15*7 

37 

72*5 

3 

75.0 

1 

'25*0 

1 

50*0" 

1 

50*0 

2 

100.0 

■  0 

*0 

.0 


7.1 
.0 
7.7 

5.1 
.0 
5.8 


5.5 
.0 
6.2 


.0 

•  0 

•  0 

10.3 

*0  ' 
11.8 

.0 
.0 
.0 


20 
6 

14 


20 
6 
14 


14 
1 

13 

59 


73 
8 
65 


4 
3 
1 

\ 

58 

7 

51  ' 

4 

2 
2 


ERIC 


279 


TABLE  6*     TOTAL  BACHELOR^  *OEGREESFOR  MAJOR  'FIELQ  C0NFERRE3  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
.  ETHNICITY,  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  19/8-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  INLANDER 


NUMBER  X        NUMBER  NUM8ER 

ARCHITECTURE  ANO  ENVlROMENTAL  OESIGN  (0200) 
ILLINOIS 

IL    ROOSEVELT  UNIVERSITY 


TOTAL  0 

FEMALE  5* 

MALE  .  0 

U    ST HN  ILLINOIS  L- 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IL  U;CF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IL    U»  OF 
TOTAL 
FEhaLE 
.  MALE 


0 
.0* 

♦  0 

CAR8QNQL 
♦0  c 

♦  0 

♦  0 


ILL  CH2 CAGC. CIRCLE 
3  4*8 

1  11*1 

2  3*3 
ILL  UR8ANA  CAMPUS, 

..0  *  .0 
'o  .0 
0  .0 


2 
1 
1 

2 
2 
0 

2  . 
1 
1 

3 
0 
3 


66*7  , 
-100*0 
50*0 

•4*0 
7.4 

:o 

3*2 
11*1 
1*9 


1*5 
•  0 
1.9 


< 

•  3 
1.1 
.7 


INSTITUTIONS) 
13-  3.4 
5  5*6 
8      2*7  ' 


IL     ,     STATE  TOTALS 

TOTAL  „  3 
FEMALE,  1 
MALE  2 

I  NO  I  AN  A 


IN    BALL  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        *0  •            1  U3 

FEMALE  '              0        *0  0  *0 

MALE  0  *0  1  1*4 
IN    PJROUE  U  M,AIN  CAMPUS 

"  TOTAL                 0        *0  0  *0 

FEMALE                0       *0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
IN    UNIVERSITY  OF  NCTRE  OAME 

TOTAL                 0     ,  .0  1  !•* 

FEMALE    "            0  .     *0  0  *0 

HALS                 0     '  *'0  1  1*6 


IN  STATE  TOTALS  ' 

•     TOTAL  0 
FtMALc  0 
HALE    *  0 

IOWA 

IA    CW AK6  univepsity 


3  INSTITUTIONS) 


TOTAL 


0  . 


female  .  -o  *o 

MALE  0  *0 

!A    IO*A  STATE  U  SCI  C  TECHN 

TOTAL  *            0  ,  .0 

FEMALE  0  .0 

.MALE  0.  .0 


1*1 

.0 
1.  3 


STATE  TCTALS  < 

TOTAL  0  *0 

'FEMALE         ,        0  .0 

MALE  0  .0 

KANSAS 

KS    8AKSR  UNIVERSITY 


KS 


2  INSTITUTIONS) 

or  ■  *0 


TOTAL 

0    .  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .o 

0 

•  0 

MALE 

0  *o 

0 

♦  0 

S    KANSAS  ST  U 

AGR  t  APP  SCI 

TOTAL 

1  >6 

1 

.6 

FEMALE 

I  2.1 

0 

•  0 

"MALE 

0  *o 

1 

•  8 

S    U  OF  KANSAS 

main  Campus 

'  TOTAL 

o  *o 

1 

1.4 

FEMALE 

'  0  *o 

0 

•  0 

MALE  * 

o  *o 

1 

1.6 

KS  STATE  TCTALS  ( 

TOTAL  1 
'FEMALE  1  1.6* 

MALE  0  .0 

KENTUCKY 


3  INSTITUTIONS) 
2  *6 
0     v  ,0 
2  1*1 


KY     EASTERN  KY  UNIVERSITY 

TOTAL-  0        *0  1 

FEMALE  0*       .0  1 

KALE  0  .0  0 
KY    M3REHEA0  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0        .0  ^  0 

HALE  0        .0  0 


3.8 
4.2 
*0 

.0 

.0  ' 
.0' 

¥ 


•  0 
.0 

«  *0 

•  0 
.0 

•  0 

1.6 
.0 
1.9 

1.5 

•  0 
1.9 


2.1 
♦  0 
2.7 


HISPANIC 
NUK9ER 


TOTAL 
MINORITY 


WITE 
NON-HISPANIC. 


NCN-RESIOENT 
A  LI  EH 


•  0 
.0  * 
,0 

.4 

•  0 
.7 


.0 
*0 

♦  0  ' 

.0 

♦  0 

♦  0 


NUM8ER 

X 

NUMBER         t  NUN8ER- 

/  . 

• 

♦0 
.0 
.0 

2  66.7 
1  100*0 
1  50*0 

1  33.3 

0  .0 

1  50.0 

0 
0 
0 

•  0' 
.0 
.0 

♦  0* 
.0 
.0 

2 
2 
0 

4.0 
7.4 
.0 

O 

47     94. a 
24  88.9 
23  100.0 

1 
1 

0 

2.0 
3.7 

«.o 

1.6 
.0 
1.9 

7 
2 
5 

11*3 
22.2 
9*4 

53  85*5 
7  77*8' 
46  86*8 

2 
0 
2 

3.2 
•0 
3.8 

1.0 
.0 
1*3 

8 

e  o 
8 

4.0 
5*0 

192  96*0 
41  100*0 
151  95*0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

2.4 
2.2 
2.4 

0 

33 

,  8 
25 

8*7 
8.9 
8.6 

339  89*0 
81  90*0 
258  88*7 

9 
1 

8 

2.4 
1.1 
2.7 

.0 
.0 
•  0 

1 

o 

1 

1.3 
.0 
1.4 

78  97*5 
10  100.  n 
68  97*1 

1 

0 
1 

1.3 
•  0 
1.4 

♦  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

1  .0 
.0 
.0 

33  100*0  " 
*   9  100* 0 
24  100*0 

0 

.  0 
0* 

•  0 
.0 
.0 

V 
1*4 
.0 
1.6 

2 
0 
2 

2.8 
.0 
3.1 

69  97*2 
7  100*0 
62  96*9 

0 
0 
0 

•  0 

♦  0 
.0 

♦  5 
♦0 

•  6 

3 
0 
3 

1.6 

.0  * 
1.9 

180  97*8 
26  100*0 
154  97*5 

0 

1 

0 

1 

♦  5 

♦  0 

.0 
.0 
♦  0 

0 

V 

0 

.0 

,o 

.0 

10  100*0 
9  100*0 
1  100*0 

0 
0 

0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦4 
.0 
.7 

2 
0 
2 

.9 
.0 
1*4 

213  93*8 
85  ?6.6 
128  92*1 

12 
3 
9 

5.3* 
3.4 
6.5 

♦ 

.0 
.7 

? 
,0 
2 

.8 
.0 
1.4 

223  94*1 
94  96*9 
129  92*1 

12 
3 
9 

5.1 
3.1 
6.4 

.0 
.0 
.0 

0 
q 

0 

rfO 
.  0 
•  0 

3  100*0 

'   3  i&g,o 
o      *o  ■ 

0 
0 
0 

♦  0 

•  0 
.0 

.0 
-.0 
.0 

3 
1 

2 

1.8 
2.1 
1.6 

167  97*7 
47  97*9 
120  97*6 

"1 

0 

1 

•  6 

♦  0 
.8 

1.4 
.0 
1.6 

2 

-  0 
2 

2.7 
.0 

.  3*1 

*70  94*6 
10  100*0 
60  93*8 

2 
.  0 
2 

2.7 
•0 
3.1 

♦  4 

•  0 
.5 

5 
4 

2.0 
1.6 
2.1 

240  96*8 
60  98*4 
180  96*3 

3 
0 
3 

1.2 
•  0 
1.6 

♦  0 
.0 

'  *0 

1 

X 
0 

3.8 
4.2 
.0 

23  88*5 
22  91.7 
1  . 50*0 

2 
1 
1 

7.7 
4.2 
50.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
♦  0 
.0 

4  100*0 
4  100*0  • 
0  .0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

TOTAL 
NUM8ER 


3 
1 

2 

50 

23 

•  62 
9 
53 

200 
41 
159 


381 
90 

c29l 


80 
10 
70 

33 
9 
24 

71 
7 
64 


184 
26 
158 


10 

J 

227 
88 
139 


237 
97 
140 


3 
3' 
0 

171 
48 
123, 

.74 
10 
64 


248 
61 
187 


26 
240 
2 

.  4 
4 
0 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOA  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  'INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  MCE, 
'       ETHNICITY,  ANO  SEXl-    INSTITUTION  ANP  STATE  <197«-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HZSPANIC  pacific  islanoer 


NUMBER 


NUMBER 


ARCHITECTURE  ANO  ENVIROMENTAL  DESIGN  (0200} 
KENTUCKY 


HISPANIC 
NUMBER  X 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER' 


TOTAL  , 
X    '  NUMBER 


KY    INIVERSITY  OF  KENTUCKY 

TOTAL           *     0        .0-  1  *1.7 

,  FEMALE                 0       .0  0  .0 

MALE  0  .0  1  2.0 
KY    WESTERN  KY  UNIVERSITY 

TOTAL                 0       *0  2  8.C 

FEMALE                0        .0  2  6.0 

MALE                 0    *  .0  0  .0 


KY    *      STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0     .  .0 

LOUIS!  ANA 

LA    LA  STATE-  U  AND  ACM  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  -    ,        0  .0 
LA    LOUISIANA  TECH  UNIVERSITY. 


4  INSTITUTIONS) 
4  3.5 
3  4.8 
1  1.9 


TOTAL 
FEMALE- 
HALE 


LA    SOUTHERN  U  A  CM  C 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
'.0 

MAIN  CAM 

•  0 

•  0  . 

•  0 


.6 
2.0 
.0 

8.7 
100.0 
4.5 


15  100.0 
.0 

100.0. 


LA    TULANE  tf  OF  LOUISIANA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE,  0  .0 

LA    U  OF  STHWSTN  LOUISIANA 

TOTAL  0  .0 

*  FEMALE  0  4  .0 

MALE  0  1  .0 

LA  t       STATE  TOTALS  .(  5 

TOTAL        *        0'  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MAINE 

ME    UNITY  COLLEGE 

TOTAL  0  v.O 

FEMALE  0  .0 

MALE        .         0  .0 

ME  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  *  •  0.0 

FEMALE  0  .0 

MAI  £  0  .0 


0 
15 


.0 
.0 
.0 

2.0 
.0 
2.4 


INST  ITUT  IONS) 
19  5.9 
2  3.0 
17 


.0  ' 

.0 

.0 


1  INSTITUTIONS) 


MARY LA NO 

MO    HD.  INST  COLLEGE, 
"TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MO  <U  QF 


-TOTAL- 
FEMALE 
1  •  MALE 


05  ART 

0  .0 

0  .0 

0  .0 

NO  COLLEGE  PARK  CAM 

0  .0 

C-  .0 

0  t0 


.0 
.0 
.0 


5.0 
7.7 
.0 

.0 
.0 
.0 


MO         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

-    MALE  0  .0 


I  INSTITUTIONS) 
1  1.4 
1  3.6/ 
0  .0 


MASSACHUSETTS 

9 

MA    MASS  INST 

•OF  TECHNOLOGY 

TOTAL 

1  1.8. 

1 

1.8 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

1  2.6 

1 

2.6 

MA    U  OF  MASS 

AMHERST  CAMPUS 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

MA    WE  LLESLEY 

COLLEGE 

TOTAL 

0  ,.0 

1 

100.0 

FEMALE 

0        .0  ' 

1 

100  .0 

HAL  E 

0  .0 

0 

.  0 

MA  WORCESTER 

POLY  INSTITUTE 

'  '  TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE  , 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

;o 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

•  0 

0 

!o 

o 

•  0 

0 

".0 

0 

.0 

1 

-7  I 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

•  .0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

.0 

0 

.0' 

0 

-c  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0  ■ 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

.  0 

.0 

0 

.6 

c 

.0 

0 

.0 

♦ 

0 

.0 

0 

.0 

p 

.0 

p 

0 

.0 

*  0 

.0 

0 

•  .0 

\ 

1 

5.0 

0 

•  0 

1 

14.3 

,  ^ 

0 

.0 

0 

.0/ 

0 

.0 

/  -* 

/ 

V 

/O 

/ 1 

2.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

,0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2 

3.6 

0 
2 

3 

^5.9 

2 

20.0 

1 

2.4 

6. 

1.9 

2 

3.0 

4 

1.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

/ 

0 

.0 

0 

.0* 

0 

.0 

i 

1.9 

0 

.0 

1 

2.5 

-» 

i 

1.4 

G 

.0 

1 

2.1 

0, 

.0 

0 

xC 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1.7 
.0 
2.0 

8.0 
8.0 
.0 


4  3.5 
3  4.8 
1  1.9 


1.1 

2.0 


2  8.7 
1  100.0 
1  4.5 

15  100.0 
0  '..0 
15  100.0 


3.6  , 

•  0 
4.0 


4  7.8 
2  20.0 
2  4.9 


25 
4 
21 


7.7 
6.0 
8.2 


0 

.0 

0* 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

;o 

10.0 

\ 

7.7 

1 

14.3 

1 

1.9 

0 

.0 

1 

2.5 

3 

4.1 

1 

3.8 

2 

4.3 

2 

3.6 

0 

.0 

2., 

5.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

\ 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

58 

96.7 

1 

1.7 

60 

1 0 

100.  0 

o 

•  0 

10 

48 

96.0 

1 

2.0 

50 

23 

92.0 

0 

.0 

25 

23 

92.0  "  0 

0 

.0 

25 

:.0 

.0 

o4 

.0 

0 

108 

93.9 

3 

2.6 

115 

59 

93.  ! 

1 

1.6 

63 

49 

94.2  o 

2 

3.8 

52 

173) 

96.6 

4 

2.2 

179 

48' 

96.0 

1 

2.0 

50 

125 

96.9 

3 

2.3 

129  o 

/ 

23 

■71 

91.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

1 

21 

95.5 

0 

.0* 

22  , 

0 

.0 

0  * 

.0 

\  15 

0 

.0 

0 

.0 

\o 

0 

.0 

0 

.0 

15 

* 

52 

92.9 

2 

3.6 

56 

6 

100.0 

0 

.0 

,  6 

46 

92.0 

2 

4.0 

50 

41 

80.4 

6 

11.3 

51 

8 

80.0 

j  0 

10 

33 

80.5 

»  6 

14.6 

41 

287 

88.6 

12 

3.  7 

324 

.  62 

92.5 

1 

1.5 

225 

87.5 

1 1 

4.3 

257 

'  1 

1  00.0 

0. 

•  9 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0N 

1 

100.0 

0 

.3 

1 

1 

100.9 

0 

•  0 

■  1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

s 

16 

80.0 

2 

10.9 

20 

12 

92.3 

0 

.0 

13 

4 

57.1 

2 

28.6 

7 

48. 

90.6 

4 

7.5 

53 

13 

100.0 

o 

•  0 

13 

35 

67.5 

4 

10.0 

40 

64 

87.7 

6 

8.2 

73 

25 

96.2 

0 

7  0 
•G 

26 

39 

063.0 

6 

12.8 

47 

50 

90.9 

3 

5.5  • 

55 

'  15 

93.8 

1 

6.3 

16 

35 

89.7 

2 

5.1 

39 

38 

100.0 

0 

.0 

•m  i 

7 

100.0 

0 

.0 

"7 

31 

100.0 

0 

.0 

31 

0 

.0' 

0 

.0  - 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

9  1 

0 

.0 

0 

.0  , 

0 

8 

100.0 

0 

.o  i 

8 

2 

100.0 

Q 

•  0  , 

2 

6 

100.0 

0 

.0  / 

6 

0 

ERIC 


V 1  . 


2B1 


A 


TASLc  6.     TOTAL  BACHELORS 


OECRElS  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OE  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY,  ANO'SEX^    INSTITUTION  AND  STATE  l97t-1979| 


AMERICAN  IhOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


/   BUCCK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  'PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 
ARCHITECTURE  AND  ENVI 


%/'     NUMBER     "  * 
OMENTAL  OESIGN  >(0200) 


MA  STAf  E  TOTAL S/t 

'  TOTAL  1/  1*3 

FEMALE 

.HALE  X  1 

MICHIGAN 

HI    ADRIAN  COLLEGE 
TCTAL  0 
FERULE  0 
MALE  0 
HI     ANDREWS  UNIVERSITY 


4  INSTITUTIONS) 
2  2*0 
I 
I 


3. a 

1*3 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


s  I    <5RAND  VALLEY  ST  COLLEGES 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

.  MALE  0  .0 

MI    LAURENCE  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  I  »6 

FEMALE  0  *0 

0      MACE  .1  *  ' 

HI    MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 
.  TOTAL  0  .0 

FSMALE  0       -0  > 

MALE,  0    .  .0 

HI     UNIVERSITY  OF  DETROIT 

TOTAL  ,       0  *0 

■»    FEMALE  C  «0 

MALE  0  »0 

MI     U  MICHIGAN-ANN  ARBOR 
TCTAL  0     «  *0 

FEMALE         ,        C  .0 
HALE  0  .5 


0 
0 
D 

1 

0 

1 
1 

0 

I 

4 
1 

3 

1 

0 

i> 

1 
0 

I 

5 
2- 
3 


.0 

•  0 

•  0 

50.0 

•  0 
50.0 

4.5 

•  0 
7.7 

2.6 
6.7 
2.2 


I 


6.7 
.0 
7.1 

4.8 
8.7 
3.7 


Ml  '       STATE  TOTALS  ( 
TGTAl  1 
FEMALE  0  .0 

MALE  1 


7  INSTITUTIONS) 
13  3.5 

3 
10 


3.9 
3.4 


NUMBER^ 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0  . 
0 

6 
0 

6 

1 

6 
1 

1 

0 
1 

3 
0 

3 


II 
0 
11 


MINNESOTA 

*N    U  CF  MINN  KNPLb  SNT  PAUL 
TOTAL  1 
FEMALE  0  .0 

MILE  1  »J 


MN  STATE  TOTALS  ( 

TCTAL  I 
FEMALE  0  .0 

MALE  I  • 

MISSISSIPPI 


1  INSTITUTIONS) 
1 
0 
1 


.0 
.8 


&  MS     MISSISSIPPI   ST  LNIVE^SUY 

TCTAL  0        .0  » 

■    *         FEMALE  0  .0 

»    HUE  0  .0 

'  MS    HISS  UNIVERSITY  FOR  WOMEN 
TOTAL         x        0  .0 
FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

MS    U  OF  MISSISSIPPI  MAIU  CAM 
TOTAL        '         0  .0 
FEMLE         -        0  .0 
MALE  0  .0 

HS    U  OF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 
TOTAL  0  ff.0 

FEMALE  0  »0 

MALE  U  .0 


MS         STATE  TC.ALS  ( 

TCTAL  0  *0 

FEK4LE  0  .0 

MALE  0  .0 


4  INSTITUTES) 


MISSOURI  / 

MO  '  /URYVJ'ULE  C- SAINT  LOUIS 

TOTAL  0  *° 

FEMliE  *  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    STMrfST  HO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MiLf-  0-  *0 

MO    ST£fHE*3  COLLEGE 

TOTAL       1  0.  #0, 

FEMALE  0  *0 

M\tf£  0  .0 


1 
1 

0 

0 
0 

0 
0 
.0 


HISPANIC, 
NUMBER 


.0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
♦0 
.0 

3.9' 
.0 
4.3 

1.4 
.0 
2.1 

6.7 
.0 
7.1 

2.9 
.0 
3.7 


2.9 
•  0 
3.7 


5  2*8 
1    a.  7 

4  3.3 


5  2*8, 
1  1.7 
4  3.3 


0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.cf 

0 

.0 

0 

.0 

p  0 

.0. 

0 

•  0 

*  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

11.1 

0 

♦u 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


0 

0 

0 
0 

c 

0 

0^ 

2 

2  » 
0 

0 

0  ' 
0 


♦  0 
♦0 

•° 

♦0 
.0 
.0 

.  .0 
.0 
.0 

,  1.3 
43*3 
<  .0 


•  0 

♦  0 
.0 

6.7 
100*0 
fO 


3.9 
•  0 


2.6 
20.0 
•0 


0 

°o/ 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
♦  0 

.0 

 .0 

.0 

.0 
.0 
.0 


»0 

;o 

.o-  


l 
l 

0  ( 


1.5 
3.4 
\0 


.0 
.0 

♦0  , 

.0 
.0 
.0 


0 

•  0 

p  o 

.0 

0 

.0 

v  o, 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0  «' 

,  0 

.0 

0 

.0 

*  0 

♦  0 

\ 

0 

.0 

a 

.0 

c 

\0 

.  0  , 

.0 

0 

.o" 

0 

♦  0 

MHlTE 
NON-HISPANIC 

~  NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER  | 


TOTAL  * 
NUMBER 


1 

3 

2.9 

96 

94.1 

3 

I 

3.8 

24 

92.3 

1 

2 

72. 

94.7 

2 

0 

•  0 

7 

100.0 

0 

.  0 

•  0 

7  IOC.  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

I 

50.0 

!  1 

50*0 

0 

0 

•  0 

0 

♦0 

A 

u 

1 

50.0 

1 

50.0  , 

A 
U 

1 

4.5 

21 

95.5  . 

0 

0 

.0 

9 

100.0 J 

0 

1 

7.7 

12 

92.3 

•  0 

13 

8*4 

138 

89*6 

3 

3 

20.0 

12 

80*0 

0 

10 

7.2 

126 

90*6 

t 

3, 

2 

'2.9 

'  67 

'95*7 

1 

0 

r  .0 

22 

acc*o 

0 

*  2 

4*2 

45.' 

93*8 

1 

© 

53 

20.0 

10 

66.7 

•  2 

1 

100.0 

0 

♦0 

0 

2 

14.3 

10 

71.4 

2 

8 

i  .  t 

93 

89*4 

3 

2 

8.7 

21 

91.  i 

0 

6 

7.4 

72 

88*9 

3 

28 
22 


7.5 
7.8 


337  90*1 
71  92*2 

266  89**6~ 


0 
0 

o\ 

0 
0 
0 


3*9 
1*7 
5*C 


3*9 
1*7 
5*0 


2.6 
20*0 

.8 
*o 

.0 
*0 


167 
59 
108 


92.3 
98*3 
89.3 


167  92*3 
59  98.3 
108  89.3 


38  97*4 
4  80*0 
34  100.0 

12  92.3 
12'  92*3 
0      •  .0 


.0 
.0 
•  0 

\ 

11*1 

20*0 

\0 


100*0 
100*0 
100.0 

88.9 
80.0 
100*0 


2  2*9 
2  6*9 
0  *0 


65  95.6 
26  89*7 
39  .00.0 


2*9- 

2.6' 

!  ! 
•J  / 


o 

f.O 
I  .0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

1.9 

•  0 
2*2 

1*4 

,  .0 
2.1  ' 

13*3 

•  0 
14*3 

3  .0  * 
3*7 


2*4 
♦  0 


7  3*9 
0  *0 
7  5«B 


7  3i9 

0  *o 

7  5*8 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 

6 

0 


*0 
,0 
*0 

7*V 

♦  0 

t.o 

.0 
.0 

*0 
.0 

•  0 


1.5 
3.4 
•  0 


.0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


1  20.0 
1  20.0 
0  *0- 


102 
26 
76 


7 
7 
0 

2 
0 
? 

22 
,  9 
13 

154 
15 
139 

70 
22 
48 

15 
1 

14 

104 
23 
81 


374 
'77 
-297. 


181 

60 

i2r 

.'„ 

60 
121 


39 

5  / 
34/ 

13  « 
13  . 

0^ 

7 
6 
1 

9 
5 
4 


68 
29 
39 


282 


TABLE  6*     TOTAL  BACHELOR1  S    OEGREES'<FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF,  HIGHER  EOUCATION  BY  RACEt 
ETHNICITVi  AND  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE,  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  *  ASIAN  Cft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER 


MJ.HBER         <        NUHBER  I  NUMBER 

ARCHITECTURE  ANO  ENVIROMENTAL  OESICN  (02001  • 


v  MISSOJRI  '  * 

*HG    WASHINGTON  UNIVERSITY 
TOTAL  <.     0  .0 

FEMALE  0  .0 

i  MALE,  0  .0 

i  NO    WILLIAM.W3XS  COLLEGE 
TCTAL  0  .0 

FEM4LE  0  .0 

MALE  0  *0 


t  1 


9 

•  0 
2.7 

•0 

•  0 

•  0 


,3*8 
♦  0 
5*4 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


MO  STATE  TOTALS 

TOTAL   «      *  0 
FEMALE  0 
f      HALE  0 

MONTANA 


S 


INSTITUTIONS) 
2  2* 


NT    MONTANA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0       ♦ 0 

FEMALE"      4         0        *0  " 
MALE  0  *0 


/O 
0 
0 


2.3 
2.4 


.0 

•  0 

•  0 


MT  ^      STATE  TOTALS  < 
-    TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

NEBRASKA 


I  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0&  *0 

)  ' 


/ 


NE     U  Of  NE BR A SKA- LINCOLN 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  " **  ~—      0  .0 


3.7 
•  0 
3.9 


NE         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL   *             0  .0 

FEMALE               .0  .0 

MALE                 0  .0 

NEW  HAMPSHIRE 

NH    DARTMOUTH  COLLEGE 

TOTAL       ft         0'  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE  0  .0 
•  NH     U  Of  NEW  HAMPSHIRE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE  **             0  .0 

MALE                 0  ♦ 0 


1  INSTITUTIONS) 


3.7 
.0: 
3.9 


.0  ' 

•2- 

•  0 

♦  0 
.0 
.0 


0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

*  0 

2 

2;6 

0 

♦  0 

2 

4*9 

0 

♦  0 

0 

/  .0 

0 

/  .0 

/ 

o; 

♦  0. 

♦  0 

\ 

.0 

\ 

1.2 

•  0 

Ml 

1  / 

1.3 

f  1 

1*2 

a 

V° 

I  l 

1*3 

NH         STATE  TOTALS  A 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *D 

HALE  .0  *0  „ 

NEW  JERSEY  '  ^ 

NJ    NJ  INSTITUTE  TECHNOLOGY 
TOTAL  .         *     0  *0 
FEMALE         *  *•      0  *0 
MALE  0  *0 

NJ    PRINCETON  UNIVERSITY 


INSTITUTIONS) 
'  0  «0 
0  *0 
0  *0 


•  0 

,.0-.\ 

•  0 

•  0 
.0 

.'0  4 


NJ 


1  ,  4.2 

0  -'.0 

1  S.6 
NEW  BRUNSWICK 

0  .  .0 
0  •  *0 
0  *0 


TOTAL 
FEMALE 
MALL* 
NJ    RJTGERS  U 
TOTAL 
FEMALE 

HI  . 

>  ST/fa  TOTALS  ( 
TOTAL     -  /\        1  .7 
FEMALE                0  •  .0 
 H4TE  I-rTT  1.0 

NEW  MEXICO 

NM    NM  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL     *  0  .0 

FEMALE  0        #0  A 

HUE  0  .0 
NM    U  OF  NM  MAIN  CAMPUS 

TCTAL  0'*  .0 

FEMALE  -0  .0 

MALE  -  0  »0 


3  INSTITUTIONS) 


NM     '     STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

•  *    MALE  '  0 


2  INSTITUTIONS) 

•  0  0  .0 

♦  0    '  0 
.0  0  . 


;erjc 


X  , 

NUM3ER 

X 

NUMCER 

X 

NUMBER 
* 

X 

• 

k 

♦ 

1.9 

4 

7.S 

44 

83.0^ 

*  5 

9.4 

♦.0 

o 

.0 

16 

100.0 

0 

♦  0 

2.7 

'  4 

10*6 

28 

7S.7 

S 

13.S 

♦  0 

0 

.0 

6 

100.0 

o. 

.0 

.0 

0 

•  0 

6 

100.0 

0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1.3 

s 

6.5 

66 

8**  7  * 

6  , 

'  7*8 

•  0 

1 

2.3 

34 

94.4 

1 

2.8 

2.4 

4 

9.8 

32 

78..0 

s 

12*2 

*• 

»• 

.0 

0 

♦  6  * 

2a 

.  93. S  <v 

2 

6*S 

.0 

0 

.  .0 

2 

66*7 

1 

33*3 

.0 

0 

.0 

27 

96*4 

-:1_ 

^3*6 

•  0 

0 

.0 

29 

"93*5 

1  2 

6*5 

.0 

0 

•  0 

2 

66*7 

\  I* 

33.3 

i'O  1 

0 

."0 

27 

96.'4 

,  1 

\J 

'  3*6 

'  * 

/ 

\ 

• 

.0 

4 

4.9 

76 

92v7 

2 

2*4 

•  0 

0 

;o 

S 

100*0 

0 

•0 

♦  0 

4 

S.2 

71 

92*2 

i 

2*6 

♦  0 

4.9 

76 

92.7 

2*4 

♦  0 

0 

.0 

5 

100*0 

♦  0* 

•  0 

4 

S.2 

71 

92*2 

2*6 

V 

.0 

0 

.♦0 

4 

100*0 

4$  0 

*0 

.0 

0 

2 

100*0 

0 

.0 

.♦0 

0 

2 

100*0 

0 

;  *o 

1 

11.1 

1 

n. » 

8 

88*9 

0 

I  *o 

.0 

0 

♦*0 

4 

100*0 

,  to 

.0 

20.0 

1 

20.0 

4 

ec.o 

0, 

■  .0 

I 

7.7 

1 

7.7 

12 

92*3 

0 

i 

.0 

•0 

A 

•  0 

f>  6 

100*0 

0 

*0 

14.3 

1 

14.3 

6 

85*7 

0 

.0 

3.2 

8 

12.9 

\ 

.  S3 

8S.5 

1 

1.6 

.0 

1 

6.7 

14 

93*3 

0 

.0 

4.3 

7 

14.9 

39 

83.0, 

1 

2.1 

4.2 

S 

20.8 

1*7 

70*3 

2 

8.3 

♦  0 

16.7 

S 

83*3 

0 

.0 

S.6 

4 

22.2 

12 

66*7 

2 

11.1 

1.9 

3 

S.6 

49 

*?4*2 

/  o 

•  0 

♦  0 

1 

8.3 

11 

91*7 

i  0 

♦  0 

2.S 

2 

5.0 

'  38 

9S*0 

0 

[ 

•  0 

2*9 

16 

ll*6 

119 

86*2* 

i 

I  3 

2*2 

.0 

3- 

9.1 

30 

9C*9 

<  0 

*  *0 

3.8 

13 

12.4 

89 

84*  £  . 

3 

2*9 

.fl 

j ' 

•  0 

0 

.0 

2 

I 

100*6  ' 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•0 

.0 

0 

<  »° 

1 

loo*'© 

.J 

0 

•  0 

16*3  " 

a 

i  6*3 

36 

83*'7 

0 

•0 

33*3 

3 

-33.3 

6 

66*7 

0 

•  0 

11.8 

*  4 

11*8 

30 

88*2 

0 

•  0 

15.6 

7 

15*6 

38 

84*4 

0 

•  0 

30.0 

•  3 

-30*4 

7 

70*0 

0 

.0 

11.4 

4 

11.4 

31 

68*6 

0 

.0 

283 


237' 


TOTAL 

NUMBER 


./ 


53 

16. 

37 

6 
6 
0 


77 
36 
41 


31 
3 
28 


31  * 
.  3 
128 


82 
S 
77 


82 
5 
77 


13 
6 
7 


62 
15 
47 

24 
6 
18 

S2 
12 
40 


138 
33 

105  . 


/2 
1 
i 

43 
9 
34 


4S 

,10 
/35 


TABLE  6*     TOUt  BACHELOR*  S 


/ 

)R'S 


AMERICAN  INDIAN 
AlASKAK  NATIVE 


NUMBER 


•  / 

INDIA 
NAT 


DEGREES  FOR 'MAJOR  FIELD  CCNFERRCO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  8Y  RACE, 
ETHNIC KY»,  ANO  SEX:     INSTITUTION  AND^STATE  1978-1979 


6LAC*  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


.ARCHITECTURE  AWyENVlR OMENTAL  OESIGN  10200] 
NEW  YORK 

NY    CJNY  CITY/COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE  • 
MALE 
NY  COLUMBI 
'  TOTAL*  7  0 
/.FEMALE  /  0 
/      MALE  /  0 
NY    COOPER  UNION 

TOT  At  ,  -  0 
-     FEMALE  0 

male       7  o 

NY  CORNEL 
TOTAL 
'FEMALE 
MALE 
CORNELL 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1        ♦  ! 

0  .3 

1  .9 
MAIN  0IV1SIUN 

.0*  • 
.<>- 
.0 

.0' 
•0 
•  0 


U  ENOCWEC  COLLEGES 
I  i.S* 

0  -0 

1  2*1 
STATUTORY  C 

0  '  #*0 
0  '  *0 
C  iO 

NY    EISENHOWER  COLLEGE  . 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

NY*  NY  INST  .TECHN  MAIN  CAMPUS 
,  TOTAL    '  *0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0       .0  , 

NY    NY  INST  TECHN  NY  CTY  CAM 
TOTAL  0  .0 

>  FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

NY    NY  SCH.OF  INTERIOR  OESIGN 
TOTAL.  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

PARSONS  SCHOOL  OF  OESIGN 


JN*TTTUTE 


.0 

♦  0 
.0 

INSTITUTE 

♦  0 

♦  0 


NY  4 RENSSELAER  POLY 
„    TOTAL  0 
fEMALE  0 

KALE  .0        '♦X,  „ 

NY    froCH ESTER  INST  TECHNOLOGY 

TOTAL  "r  0.    »  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SUNY  AT'  B1NGHAMT0N 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

.     *  KALE  0  .0 

NY    SUNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

 0      ♦  o 


C^M 


NY    S'JNY  AT  ST0N*..6K  MAIN 
TOTAL  ^  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0        .0  * 

NY    SUNY  C  ENVRNMTL  SCI-FCRS 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE            '    0  »0 
M4L&   '             0  »° 

NY    SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL                 0  *0 
FEMALE                 0  *0 
»    MALE                0  .0 


NY  STATE  /OTALS  ( 

TOTAL  ■  2 

FEMALE  0 

,    HUE  '  2 

NORTH  CAROLINA  ' 


NC    SHAM  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

•  FEMALE  0        *0  m  t 

mit  o  .  *o 

NC  A?PALACHIAN_S7_UNIVERSITY 
'    TCTAL  P»0, 
FEMALE       *        0  .0 
HALE      '        "0  *0 


18  INSTITUTIONS) 


ER 

X 

NUMBER 

t 

NUM8ER' 

t 

8  3 

i  6*  8 

5^ 

38*4 

7 

4.8 

67*6 

11 

32*4 

0  , 

•0 

60 

53*6 

45 

4v*2 

7 

6.3 

1 

o»  J 

9 

66*7 

3 

25.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

A 

8.3 

8 

66*7 

3 

25*0 

4 

8  ♦  T 

40 

8T*  0 

2 

4.3 

0 

♦  0 

10 

90*9 

1 

9.1 

4 

11*4 

30 

85*7 

1 

2.9 

\ 

1 0 

1  9 

53 

T9*l 

6.0 

3 

15*6 

16 

84*2 

0 

.0 

7 

14.6 

37 

7T*1 

4 

8.3 

5 

9.3 

49 

90*7 

o 

♦  0 

5 

l  o;6 

42 

89*4 

0 

•0 

0 

.0 

7 

LOCO 

0 

•  0 

0 

* 

•  0 

3 

.  00*0 

o 

•0 

0 

♦  0  — 

1 

100*0 

-0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

' 

3 

2*9 

99 

94.  3 

3 

2.9 

0 

•  0 

5 

10C.0 

0 

.0 

3 

3.0 

94 

94*0 

3 

3.0 

6 

1 7*6 

1  9* 

55*9 

9 

26*5 

0 

•0 

2 

66*7 

1 

33. "» 

6 

19*4 

17 

54*8 

8 

25>ft 

0 

•  0 

1 1 

1 00*0 

o 

/  .0 

0 

♦  0 

9 

i  00*0 

0 

/ 

0 

♦  0 

2~ 

I.CC*0 

0 

1 

2 

11*8 

64*7 

4/ 

23.5 

1 

12.5 

3 

37*5 

V 

50.0 

1 

11*1 

8 

88*9 

0 

.0 

23 

15*4 

117 
11/ 

78.5 

I 

r 

6.0 

9 

25*0 

26 

72*2 

A 

2.8 

14 

12.4 

91 

8C.5 

'8 

7.1 

3 

5*  5 

49 

89*  1 

3 

5*5 

0 

.0 

12 

92*3' 

1 

7.7 

3 

7.1 

37 

88*1 

2 

4.e 

1 

^4.5 

2  j 

V5*5 

♦  0 

•  1 

9.1 

10 

90*9 

0 

♦0 

0 

.0 

11 

100*0 

o~ 

_  *o 

0 

*  0 

1  CO*  0 

Q 

♦0 

0 

.0 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

13 

IOG*0 

0 

.0 

2 

3.2 

69 

95.  Z 

1.6 

0 

.0 

16 

?4>,1 

1 

5.9 

2 

4.3 

44 

95*7 

0 

•0 

1 

11. I 

6 

88*9 

0 

.0 

1 

50.0 

I 

50*0 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

100'*0 

0 

.0 

0 

.0 

115 

99*1 

1 

.9 

0 

.0 

'  36 

100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

79 

98*8 

1 

1.3 

7 

5- 

116 

92*1 

3 

2.4 

1 

3 

31 

96*9 

0 

♦  0 

6 

6.  . 

85 

90*4 

. 

3 

3.2, 

151 

14.2 

86  1 

81*1 

49 

4.6 

44 

14.8 

244 

82*2 

9 

3.0 

107 

14.  C 

617 

/ 

8C*8 

40 

5.2 

"  2 

66*7 

0 

•  0 

1 

33.3 

0 

/•° 

•  0 

*0 

0 

♦0 

2 

66*7 

c 

*0 

0  1 

33*3 

0 

•  0 

9 

100*6 

P 

♦  0 

0 

•  0 

I 

♦  0 

0 

*  *0 

0 

♦  0„ 

S 

100.0 

1 

•  0 

TOTAL 
NUM8ER 


146* 
34 
112 

12 
0 
12 

46 
11 
35 

67 

54 
47  t 

7l 

3 
1 
2 

105 
5 

100 

34 
3 

9 

"  Z 

17 

8 
9 

149 
■  36 
113 

55 
13 
42 

22 
11 
11 

_26 

13 

*63 
17  ' 
46 

'  9 
2 

7~ 

116 

36" 
80 

126 
32 
94 


1*061 
297 
764 


ERLC 


/?3  8 


284 


TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR* S    OECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 

ETHNICITY*  ANO  SEXJ     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC,  PACIFIC  ISLANDER 


#    NUMBER         t       NUMBER.       *  NUMBER 
ARCHITECTURE  AKD  ENVIROMENTAL  OES IGN  (0200) 
NORTH  CAROLINA 


NC    EAST  CAROLINA  UNIVERSITY  j 

TOTAL  0        *0  2 

FEMALfc'  0        .0  1 

MALE  0        .0  1 

NC    NC   STATE  U  RALEIGH 

*    TOTAL  0        .0  Q 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  .0        .0  0 

NC    U  OF  'NC  AT  CHARLOTTE 

TOTAL  0        .0  0 

'    FEMALE  0.0  0 

MALE  0        .0  0 


5.7 
14.3 
3.6 

•  0 
•0 

•  0 

•0 
.0 

•  0 


NC          STATE  TOTALS  ( 

.     *  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


%  INST  ITUT  IONS  T 


NORTH  .OAKOTA 

NO    NO  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


U  MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  *0 
0  .0 


2. 
4.5 
2.5 


u  0 
•  0 


NO  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE         "  0 

OHIO 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


OH    ANTIOCH  UNIVERSITY 
~    TOTAL*  1  --5»9 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  10.0 

OH    KENT  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  '10 

FEMALE         ts       0  *3 
MALE  0  .0 

OH    MIAMI  UNIVERSITY  MAIN  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0-  .0 

MALE  0  .0 

OH    OH  10  STATE  U  MAIN  CAMPUS* 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE      P  0  .0 

OH    U  OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  -     0*  *0 

*  MALE  0  .0 

OH          STATE  TOTALS  (          5  H 

TOTAL  1  .2 

FEMALE  0  *0  ' 

HALE  1  »3 

OKLAHOMA 

OK     CKLA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OK     U  OF  OKLAHOMA  NCRMAN  CAM 
TOTAL  1  U* 

FEMALE  0.  .0 

MALE  ■   1  1.7 


0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

3 

2.7 

1 

3.3 

2 

2*4 

1 

2.8 

0 

•  0 

1 

3.6' 

2 

US 

0 

2 

1.8 

4 

3.2 

2 

5.0 

2 

2.4 

ITUT 

IONS) 

10 

2.4 

3 

2.9 

7 

2.2 

<f 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

OK          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  .9 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  1.1 


2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


.0 

♦o 

.0 

.d 

.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 


HISPANIC 
NUMBER 


.0 
.0 
.0 

2.1 
•  0 
2.6 

2*1 
.0 
2.4 


1.4 
•  0 
1.7 


0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

5.9 

1 

5.9 

0 

10 

1 

14.3 

1 

10.0 

.0 

.0 

0 

•  0 

1 

♦9 

0 

♦  0 

1 

3.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

> 

1 

•  8 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.9 

0 

.0 

2 

1.6 

0 

.0 

l 

2.5 

0 

.0 

1 

1.2 

0 

•  0 

4 

1,0 

2 

.5 

•1 

1.0 

2 

1.9 

3 

.9 

0 

.0 

1 

2.6 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

0 

•  0 

0 

.c 

2 

2.9 

1 

1.4 

0 

.0. 

0 

.0 

2 

3.4 

■  1 

1.7 

3 

2.8 

1 

♦  9 

1 

6.7 

0 

.0 

2 

2.2 

1 

1.1 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


S.7 
14.3 
3.6 

2.1 
.0 
2.6 

2.1 
.0 
2.4 


6  4*2 
1  4.5 
5  ^4-2. 


o  ;o 

.0  .0 
o  .0 


o  .0 
o  .0 

o  .o. 


17.6 
14.3 
20.0 

.  ?.£ 
6.7 
2.4 

2.8 
.0 
3.6 

2.3 
.0 
2.7 

4.8 
7.5 
3.5 


It  4.0 
6  5.8 
1 1'.*    3.  5 


2.6 
25.0 
o 


5.8 
.0 
6.9 


33 
6 
27 

4b 
9 
37 

',6 
6 
40 


94*3 
85.7 
96.4 

95.8 
100.0 
94*9 

97.9 
100*0 
97.6 


134  94*4 
21  95.5 
113  94.2 


109  10C.0 
18  100.0 
91  10C.0 


109  100.0 
18  10C.0 
91  100.0 


14 

6 


107 

28 
79 

35 
8 
27 

124 
18 
106 

117 

37 
80 


82.4 
85.7 
80.0 

95.5 
93.3 
96,3 

97.2 
100.0 
96.4 

95.4 
100.0 
94.6' 

93.6 
92.5 
94.1 


397    9'. 5 
97     9*. 2 
300  94.6 


35 
3 
32 


89. 
75.0 
91  4 


5  4.6 
1  6.7 
4  4.3 


53  76.8 
10  90*9 
43  74.1 


88  81.5 
13  86.7 
75  80*6 


3 
0 
3 

12 
1 

11 


15 
1 

14 


TOTAL 
X  NUMBER 


.0 

•  0 
.0 

2.1 

•  0 
2.6 

.0 
.0 

•  0 


2  1.4 
0  .0 
2  1.7 


.0 
.0 

^0 


•0 
.0 
•  0 


.0 
.0 
.0 

.9 

♦6 

1.2 

.0 
.0 

2.3 
.0 
2.7 

1.6 
.0 
2.4 


1.4 
.0 
1.9 


7.7 

8.6 

17.4, 
9.1 
19.0 


13.9 
6.7 
15.1 


35' 
7 
28 

46 
9 
39 

47 
6 
41 


142 

22 
%120 


109 
18 
91 


109 
18 
91 


17 
7 
10 

112 

30 
82 

36 
8 
28 

130 
18 
112 

125 
40. 
85 


420 
103 
317 


39 
4 
35 


tit 

58 


108 
15 
93 


OREGON 

OR    U  OF  OREGON  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0        .0  1 

,     FEMALE  0        .0  0 

MALE  0        .0  1 


•  0 
1.2 


OR          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  "              0  .0 

FEMAL2                0  .0 

MALE                0  .0 

PENNSY LV>NIA 

PA    CARNEGIE-MELLON  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


I  INSTITUTIONS) 
1  .8 
0 
1 


.0 

•  0 

•  0 


•  0 
1.2 


2.0 
•  0 
2.4 


2  1.53 
1  2  ."2 
1  1*2 


2  1.5 
1  2.2 
1  1*2 


1  2*0 

0  *0 

1  2*4 


2.3 
.0 

3.5 


3  2*3 
0  *0 
3  3.5 


6  4*6 
1  2*2 
5  5*8 


4.6 
2.2 
5.8 


2  4.1 
0  .0 
2  4*8 


115  87*8 
39  86*7 
76  88.4 


115  87*8 
39  • 86*7 
<6  -88.4' 


45 
6 
39 


si;  8 

J85*7 
92.9 


10  7*6 
5  11*1 
5  5*8 


10  7*6 
5  11*1 

5  5*8 


2  4*1 
I  14*3 
I  2*4 


1J1 

45 
86 


131 

45 
86 


49 
7 
42 


ERIC 


285 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR* S 


DEGREES  FOR  MAJOR*I*LD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY,  AND  SEX:     INSTITUTION  AND" STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  *  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER     *    X        NUMBER         X  NUMBER 
ARCHITECTURE  AND  ENVIROMENTA L-  DE  SIGN  (0200) 


PENNSYLVANIA 

PA    DReXEL  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    LA  ROCHE  COLLEGE 

TOT.AL  v  0  .0 

FEHALt  0  .0 

MALE  .0  .0 

PA     LEHIGH  UNIVERSITY  « 

TOTAL  0  .0 

*     FEMALE  0  .0 

,YA  LE  0  .0 

PA    PA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEM\lE  0*  .0 

MALE      „         .0  •O 
PA     Pi  I  LA  COLLEGE  CF  ART ' 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  *  0  .0, 

MACE  ,0  .0 

PA    SPRING  GARCEN*COLLEGE 

TOTAL  '0  .0 

FEMALE  *  0  .0 

MALE         *       0  «0 
PA     U  UF  PENNSYLVANIA 

TOTAL  0,  «0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  *° 


o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

"  0 

.0 

0 

.0 

0- 

.0 

I 

5.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

16.7 

0 

.0 

1  - 

16.7 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

I 

20.0 

0 

.0 

3 

2.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

3.6 

*  0 

.0 

1 

16.7 

0 

.0 

1 

25.0 

- 

.0 

0 

.0  - 

0 

.0 

HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
.NON-HISPANIC 


25.0 
•  0 
25.0 

10.5 
6.3 
13.6 


PA          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE            .    0  .0 

MALE                 0  .0 

RHODE  ISLAND 

RI    RI  SCHOOL  CF  DESIGN 


8  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


RI     ROGER   WILLIAMS  C  MAIN  CAM 


TOTAL 

FEMALE 
"  MALE 


RI     U'OF  RHODE  ISLAND 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE          ,  0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


12 

2 

10 


4.7 
2.9, 
5.* 


3.6 
1.9 

'4.6 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


RI  STATE  TOTALS  .( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  •    0  .0 

MALE  0  .0 

S0U1H  CAROLINA 

SC    CLEMSON  UNIVERSITY 

TOTAL  0    ,  .0 

FEMALE  -0 

HALE  0  .0 

SC    WINTHROP  COLLEGE 

TOTAL"  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  C  .0 

SC         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

b 

SOUTH  DAKOTA 

SD    SO  STATE  UNIVERSITY, 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  -0 

,  MALE  0  ^  .0 

SD         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  ^0 

f  EMALE  o 

MALE        ,     ,  0  .0 

TENNESSEE 

TN    LAMBUTH  COLLEGE 

TOTAL  .  5  «0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


3  INSTITUTIONS) 
5  3.3 
#      1  1.9 
4  4.1 


1.1 
.0 
1.3 

7.1 
7.1 
.0 


INST  ITUT  IONS  / 
2  1.9 
1  3.8 
1  1.3 


0  .0 

0  .0 

0  ,  .0 

1  INSTITUTIONS) 

0  .0 

0,  .0. 

.     0H  .0 


.0 
.0 
.0 

7.9 
12.5 
4.5 


4  1.6 

2-  -2.9- 
2  1.1 


.0 
.0 
.0 


1.1 

8.3 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  1.0 
1  3.8 
0  .0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

iO 

iO 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.i 

.6 

.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

22.2 

x  0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

I 

14.3 

0 

.0" 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0, 

0 

.0 

0 

•  0 

2  1.3 
1  1.9 
1  i.O 


.0 
.0 
.0 

*> 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


ER 

I 

NUMBER 

0 

•  0 

■y  1 

c  l 

0 

.0 

2 

0 

.0 

19 

1 

5.9 

1 6 

0 

•  0 

U 

1 

16.7 

5 

1 

16.7 

5 

0 

.0 

1 

1 

20.0. 

4 

3 

2.7 

1 09 

0 

.0 

'  28 

3 

3.6 

.81 

1 

16.7 

5 

1 

25.0 

3 

0 

.0 

2 

1 

25.0 

3 

0 

.0 

0 

1 

25.0 

3 

7 

~18.4 

29 

3 

18.8 

12 

4 

18.2 

17 

16 

6.3 

.233 

4 

578* 

63 

12 

6  5 

170 

NON-RE  SIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
X  NUMbER 


100.0 
100.0 


94.1 
10C.0 
83.3 

83.3 
100.0 
60.0 

97.3 
100.0 
9*. 4 

83.3 
75.0 
100.0 

75.0 
•  0 
75..0 

76.3 
75.0 
77.3 


92.1. 
91.3 
92.4 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0  ' 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

2 

1 
1 


5 

3.6 

132 

95.0 

2 

1 

1.9, 

51  * 

98.1 

0 

4 

4.6 

81 

93.1 

2 

2 

22.2 

7 

77.8 

0 

1 

50.0 

1. 

50.0 

0 

1 

14.3 

6 

8  5,.  7 

0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

3 

10C.0 

0 

7 

4.6 

142 

94.0 

2 

2 

3.7 

52 

96.3 

0 

5 

5.2 

90 

92.8 

2 

2 

2.2 

87 

97.8 

0- 

1 

8.3 

11 

91.7 

0 

1 

1.3 

76 

98.7 

0 

1 

7.1 

13 

92.9 

0 

1 

7.  1 

13 

92.9 

0 

0 

.0 

0 

.C 

0 

3 

2.9 

100 

97.1 

0 

2 

7.7 

Z4 

92.3 

0 

1 

1.3 

76 

98.7 

0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

•  0 

.0 

1 

100.0 

0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

5.3 
6.3 
4.5 


1.6 
2.9 
1.1 


1.4, 
.0 
Z.  3 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1.3  « 

.0 
2.1 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


21 
2 
19 

17 
11 

6 

6 
1 

5 

112 

28 
84 

6 
4 
2 

4 
0 
4 

38 
16 
22 


2  53 
69 
184 


139 

52 
87 


151 
54 
97 


89 
12 
77 

-14 
14 
0 


103 
26 
77 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELORS 


OEGR EES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATiON  BY,  RACEt 
ETHNIC  IT V i . AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  197S-1979 


AMERICAN  INOIAN* 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR*  • 

NON-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


ARCHITECTURE  AND  ENV IRONENTAL  OESIGN  (0200) 
TENNESSEE 


TN    AJSTIN  PEAY  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TN    MIOOLE  TENN  ST  UNIVERSITY 


TCT*£ 
FEMAl E 

ml: 


TN    U  0^  TENNESSEE  KNOXVILLE 
*     TOTAL                0  .0 
FEMALE                0  .0 
MALE,         *      0  .0 


•  0 

•  0 
.0 

66*7 
50*0 
100*0 


TN          STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE-                0  .0 

MALE                 0  .0 

TEXAS 

TX    INCARNATE  MORO  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

„     FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    RICE  UNIVERSITY 

TOTAL'  0  *0 

FEMA  LE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    PRAIRIE  VIEW  ACM  U 

TOTAL  0  *0 

'  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  ACM  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  3  1*1 

FEMALE  I  2*9 

MALE  2  *8 

"  TX  *TEXAS  TECH  UNIVERSITY 
«     TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

TX    7R  INITY  UNIVERSITY 
TCTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

TX    U  CF  HOUSTON  CEN  CAMPUS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

TX    U  OF  TEXAS  AT  ALST1N 
TOTAL  0  *0 

-     FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

TX    U  UF  TEXAS  AT  ARLINGTON 
TOTAL,  li„  1*2 

FEMALE  Ov  *0 

MALE  1  1*5 


INST  ITUT  IONS) 
2  1*5 
1  4*2 
I  *9 


tX   «     STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 4,  »6 

FEMALE                 1  »9 

"MALE                3  *5 


9  INSTITUTIONS) 
25  3*6 
9  8*0 
16  2*7 


♦  0 
*0 
*0 

*0 
*  *0 
*0 

2*5 
7*1 
1*9 


3  2*2 

1  4*2 

2  1*8 


0 

*0 

0 

*0 

0 

'  *0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

,0 

1 

2*,9 

% 

•  0 

1 

11*1 

0 

•  0 

"  0 

*0 

0 

•  0 

17 

100*0 

•  0 

•  0 

7 

100*0 

0 

•  0 

10 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

'  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

>*0  * 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

5 

6*3 

3 

3*8 

0 

•  0 

0 

♦  0 

5 

7*4 

3 

4*4 

1 

1*0 

1 

1*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

1*1 

1 

1*1 

1 

1*2 

0 

♦  0 

1 

5*6 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

HISPANIC 
NUMBER 


2 
2 
0 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

10 
0 
10 

0 
0 
0 

4 
1 

3 

3 
0 
3 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


♦  0 

♦  0  • 

♦  0 

*0 
*0 

♦  0 

♦  8 

♦  0 
♦9 


66*7 
66*7 

♦  0 

2*°9 

♦  0 
4*0' 

♦0 
♦0 

♦  0 

3*7 
*0 
4*2 

*0 

♦  0 

♦  0 

13.3 
14*3 
13*0 

3*8 
*0 
4*4 


13  12*4 
4  22*2 
9  10*3 


37 
7 
30 


4*7 
*0 
5.9 


5.3 
6.3 
5.1 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


0 

.0 

0 

•  0 

0 

A 
.  U 

2 

66.7 

1 

50.0 

1 

1 OC.  0 

4 

3.3 

1 

7.1 

3 

2.8 

6 

4.4 

2 

8.3 

4 

3.  5 

2 

66*7 

2 

66.7 

0 

*0 

2 

5*9 

1 

11*  1 

1 

4*0 

*7 

100*0 

7 

100*0 

10  100*0 


13 
i 
12 

0 
0 
0 


11 

0 

11 

15 
4 
11 

6 
1 


4*8 
2*9 
5*  1 

.0 
.0 

♦  c 


'4  13*3 
_  14.3 
3  13.0 


13.9 
•  0 
16.2  c 

14.3 
22.2 
12.6 

7.0 
5.6 
7.4 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


4 

100.0 

,0 

.0 

100*0 

1 

33*3 

.1- 

50*0 

A 
U 

A 

.  u 

111 

91.7 

12 

85.7 

99 

92.5 

125 

91*2 

21 

87*5 

104 

92*0 

1 

33*3 

1 

33*3 

0 

*0 

30 

88*2 

7 

77*8 

23 

92*0 

0 
0 
0 

258 
34 
224 

76 
4 
72 

26 
6 
20 

62 
10 
52 

07 
14 
71 

69 
16 
53 


•  0 
.0 
.0 

94*9 
97.  1 
94*5 

98*7 
100*0 
98*6 

86.7 
85.7 
87.0" 

76.5 
90.9 
76.5 

82.9 
77.8 
63.9 

8C.2 
86.9 
77.9 


70  10.0 
17  15.2 
53  9.0 


609  86*6 
92  62*1 
517  87.5 


24 
3 
21 


TCT  AL 
NUM8ER 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

5.0 
7.1 
4.7 


6  4.4 
1  4.2 
5  4.4 


0  . 

0 

0 

1 

0 

1 
1 

0 

1 

0' 
0 
0 

6 
1 
5 

3 
0 
3 

11 
1 
10 


.0 

•  0 
•0 

5.9 
11.1 

'4.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.4 

•  0 
.4 

1.3 

•  0 
1.4 

•  0 
'  *0 

.0 

7.6 
9.1 
7.4 

2.9 
.0 
3.4 

12.8 
5.6 
14.7 


3.4 
2.7 
3.6 


4 
0 
4 

3 
2 
1 

121 
14 
107 


137 
24 
113 


3 

*  3 
0 

34 
9 
25 

17 

1- 
10 

272 
35 
237 

77 

4 
73 

30 
7 

23. 

79 
11 

68 

105 
18 
87 

86 
18 
68 


703 
112 
591 


UTAH 

UT    B4IGHAM  YOUNG  U  MAIN  CAM 

TOTAL                 1       1.0  0  .0 

FEMALE                1      1.3  0  :  v .0 

*  MALE  0  .0  0  .0 
UT    UTAH  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  1  3.2 

FEMALE                0        .0  1  IB** 

nLE                 0        .0  0  .0 


UT  STATE  TOTALS  ( 

vfOTAL  .  1 
FEMALE  I 
MALE  0 

VERMONT 


1.2 
•  0 


2  INSTITUTIONS) 
1  .8 
1  1.2 

0  *o 


1 


1*0 
1*3 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


1.2 
.0 


2.1 
2.5 
.0 

3.2 
16.7 
♦  C 


2.4 
3.5 
•  0 


89 
73 
16 

25 
3 
22 


92.7 
92.4 
94.1 

80*6 
50.0 
86*0 


114  89*8 
76  89*4 
38  90*5 


5  5*2. 

4  5*1 

1  5*9 

5  16*1 

2  33*3 

3  12*0 


0  7*9 
6  7*1 
4  i9*5 


96 
79 
17 

31 

6 
25 


127 
85 
42 


VT  -GOODARD  COLLEGE 

TOTAL                0  .0  1  25.0 

FEMALE                0  .0  I  25.0 

MALE  0  .0  0  .0 
VT    VT  INST  CMTY  INVOLVEMENT 

TOTAL,            .    0  .0  0  -  .0 

FEMALE                 0  .0  0  *0, 

MALE                 0  .0  0  .0 


25.0 

25*0, 
*0 

•  0 
.0 

♦  0 


75.0 
75.0 
.0 

100*0 
•0 
100*0 


TABLE  6,     TOTAL  BACHELOR* S    0 EGRESS  FOR  NAJOR.FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
,U,AL  0"nzf-™  *    ETHNIC  I  TYt  ANDSEXx'    INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


.AMERICAN  INDIAN 
'   ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


NUMBER 


-  NUMBER 

ARCHITECTURE  ANO  ENVIROMENTAL  DESIGN  (0200) 
2 


NUMBER 


VT         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMAtc  0  • 

.    HALE  0 

VIRGINIA 


INSTITUTIONS) 
■1  .20.0 
1  25.0 
0  .0 


VA    H4MPT0N  INSTITUTE 

TOTAL                 0  .0  7  100.0 

FEMALE                 0.  .0  0  .0 

oo  .0  7  100.0 
VA    M4RYM0UNT  COLLEGE  OF  VA 

TOTAL                 0  .0    p  0  .0 

FEMALE                 0  .0  0  .0 

HALE  C  .0  0  .0 
VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0  0  .0 

FEMALE  ,               0  *0  0  .0 

HALE                 0  .0  0  .0 

VA   .VA  POLY  INST  AND  STATE  U 

TOTAL                  0  .0  0  .0 

FEMALE                0  .0  0  .0 

0  *  .  0  0  .0 


HALE 

VA         STATE  TOTALS  ( 

TCT  AL  0.  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE        \       0  .0 


WASHINGTON 

HA    CORNISH  INSTITUTE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0    "  .0 

HA  'eastern  hash  university 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -  .0, 

MA  LE  0  .0 

A    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 


4  INSTITUTIONS) 


TCT  AL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


HA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


HA    WESTERN  WASH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

'    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


3.4 
.0 
4.9 


.0 
.0 
.0 

20.0 
50.0 
15.4 

1.4 
5.7 
.6 

.0 
.0 
.0 

5.0 
.0 
6.3 


WA       -  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  U_  .0 

"HAL  E  0  .0 

WEST  VIRGINIA 

WV    WEST  VIRGIMA  UNIVERSITY  • 

TOTAL  0  •<> 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


5  INSTITUTIONS) 
•   7  1.8 

4 


5.1 


1  3.8 
.0  .U 
1  4.0 


WV  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

WISCONSIN 


1  INSTITUTIONS) 
1  3.8 
0 
1 


.0 
4.0 


HI    3EL0IT  COLLEGE 

TOTAL               60  .0 

FcMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 
Wl   'CARkOLL  CCLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 3  «0 

"      MALE      *           0  ".0 

WI     U  OF  WISCONSIN  MAO  I  SON 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 

WI    U  OF  WISCONSIN  KILWAUKEE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

\° 


.0 
.0 

•o 

.0 
.0 

i  -° 

1.0 
1  .6 
.0 

.0 
.0 
•  0 


WI 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 


\ 

INSTITUTIONS) 
I     \  .6 
1  -1.4 
0  \0 


ER 

I 

NUMBER 

X 

Q 

♦0 

0 

.0 

o 

0 

.0 

0  , 

.0 

0 

.0 

0- 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

!o 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

2 

2.5 

0 

.0 

1 

2.4 

0 

.0 

1 

2.  6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

c 

1.0 

o 

.0 

1  .6  * 

0 

.0 

1 

.7 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

•  0 

1 

20*0 

A 

.0 

0 

*  .0 

o 

.0 

0 

6  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  * 

.0t 

0 

.  0 

0 

.0 

12 

5.8 

1 

.5 

2 

5.7 

0 

.0 

1 0 

1 

•  6 

2 

1.4 

2 

i.4 

0 

.0 

0 

.0 

1.6 

2 

1.6 

b 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

.0 

Q 

•  0 

o 

•  0 

15 

3.9 

3 

.8 

5.1 

0 

.0 

i  ^ 
1  c 

3  «  7 

3 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

Q 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

!o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o : 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCN-RcSlteNT 
ALIEN 

NUMBER 


1.5 
.0 
1.6 


.6 
.0 
1  .0 


1  2C.0 
1  25.0. 
0'   '  .0 


1  3.8 

0  .0 

1  4.0 


1  3.8 

0  .0 

1  4.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.0 
1.6 
.0 

1.5 
•  0 
1.6 


4  80.0 
3  75.0 
1  lOO'.O 


f 

7  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

•0 

o 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

I 

1 00.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.  5 

74 

93.7 

1 

2.4 

'  38 

92.7 

1 

2.6 

S6 

94.7 

o 

.0 

118 

100.0 

0 

.0 

L9 

100.0 

0 

.0 

99 

1C0.0 

9 

4.4 

193 

94.1 

1 

1.6 

58 

95.1 

8 

5.6 

135 

93.8 

0 

1 

20.0 

% 

80.0 

1 

20.0 

4 

80.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

20.0 

12 

80.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

2 

15.4 

11 

84.6 

16 

7.7 

181 

87.0 

4 

11.4 

28 

8C.0 

12 

6.9 

153 

88.4 

4 

2.9 

.  126 

90.6 

A 

12 

92.3 

4 

3.2  , 

114 

9C.5 

1 

5.0 

19 

•  95.0 

0 

.0 

4 

100.0 

1 

6.3 

15 

93.8 

25 

6.5 

342 

88.4 

6 

10.2 

49 

83.1 

19 

5/8 

293 

89.3 

25  96.2 
1  100. C 
24    96. C 


25  96.2 
1  100.0 
24  96.0 


1  100.0 
1  10C.0 
0    '  .0 


3 
0 
3 

94 
62 
32 

67 
5 
62 


10C.0 
.0 
1C0.0 

96.9 
96.9 
97.0 

98.5 
100.0 
98.4 


2  1.2 
1  .  1*4 
1  1.0 


TOTAL 
t  NUMBER 


165  97.6 
68  97*  1 
97  98.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

11 

3 


.0 

iO- 

.0 


.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.8 
4.9 
2.6 

.0 
.0 
.9 


1.5 
3.3 
.7 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

5.3 
8.6 
4.6 

6.5 
7.7 
6.3 

.0 
.0 
.0 


20 
4 

16 


5.2 
6.8 
4.9 


.0 
.0 


p 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

•  J 

0 

.0 

2 

2.1 

1 

1.6 

1 

3.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.2 

1 

1.4 

1 

1.0 

,5 
4 
1 


7 
0 
7 

1 
1 

0 

79 
41 

38 

118 
19 

99 


205 
61 
144 


5 
5 

»  0 

15 
2 
13 

208 
35 
173 

139 
13 
126 

20 
4 
16 


387 
59 
328 


26 
1 

25 


26 
1 

25 


1 
1 

3 
0 
3 

97 
64 
33 

68 
5 
63 


169 
70 
99 


288 


TABLE  6* 


TOui  BACHELOR* S    DEGREES  FCR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER.  EDUCATION  BY  RACE i 
ETH.NI CITYf  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK       *       ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


J      ARCHITECTURE  ANO  ENVIROMENTAL  DESIGN  (0200) 


THE  STATES  ANO  0*C. 
TOTAL       »'   *   25*  « 

— ~6~- 


-FEMAVE* 
MALE 


19 


76  INSTITUTIONS) 


£26 
"58 
168 


2*4 
2.4 
2*4 


HISPANIC 
NUMBER 


229*  2.5 
48-.  2.0, 
181  2.6- 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


kHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


796  6*6 
197  8^2 
599  -8*7 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


8,123  87*6 
2tl36  89.1 
5,987  67*1 


TOTAL 

X  NUHCER 


354  3*8 
♦  64  2.7 
290  4.2 


9t273 
2t397 
6,876 


PUERTO  RICO 


PR    '>*0F  PR  fclO  PUCftAS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


24  100*0 
4  100*0 
20  100.0 


24  100*0 
4  100*0 
20  100*0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


24 
4 
20 


PR 


AREA     TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

•  0 


1  INSTITUTIONS) 

0  ,*.0 
0  *0 
0  *0 


24  100*0 
4  100.0 
20  100*0 


24  100.0 
4  100,0 
20  100*0 


,24 
4 
•20 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE' 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


MAJOR  FIELD  AGGREGATE  0200  ( 
.  TOTAL  25'  .3 

FEMALE  6  .2 

HALE  19  *3 


316 
85 
231 


177  INSTITUTIONS) 


3.4 
3.5 
3.3 


226 
58 
168 


2*4 
2*4 
2.4 


24  100.0 
4  100.0 
20  100*0 


253  2.7 
52  2.2 
201  2-9 


24  100*0 
4  100*0/, 
20  100.0 


820  6*6 
201  8*4 
619  9*0 


8,123  87.4 
2,136  89*0 
5,987  86*8 


354 
64 
290 


.0 
•  0 
•0 


3.8 
2.7 
4.2 


4 
20 


9,297 
2i401 
6,896 


i 


AREA  STUOIES  (0300) 


ALABAMA 


AL    UNIVERSITY  OF  ALABAMA  0 

TOTAL                 0        *0  2  11*1 

FEMALE                0       *0  .   0  *0 

MALE  0  .0  2  22.2 
AL   -U  ALABAMA  IN  HUNTSVI LLE 

TOTAL                 0        *0  *     0  *0 

FEMALE                 0        .0  0.0 

'    MALE                 0        *0  0  *0 


1 1* 


1 

•  0 
22.2 

♦  0 
-0 
*0 


16 
9 
7 

1 
0 
1 


86*9 
100.0 
77*8 

100.0 
.0 
1C0.0 


•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


18 
9 
9 

1 

0 

1 


AL          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *0  .0 


2  INSTITUTIONS) 
2  10*5 
0  *0 
2  20*0 


2  10*5 
0  *0 
•2  20.0 


17 

9 


89*5 
100*0 
80*0 


19 
9 
10 


ALASKA 


AK    U  ALASKA  FAIRBANKS  ;CAMPUS 

TOT  AL  0        *0  0  ;0 

FEMAL5  0        *0  0  *0 

MALE  0       %0  0  *0 

AK  .       STATE  TOTALS  ( 

TOTAL     .*»  0        *0  0 

FEMALE  0        .0  C 

MALE  0    ;    *0  0 


1  INSTITUTIONS) 
*0 
.0 
•  0 


.0 
.0 
.0 


*0 
.0 

.c 


2  100*0 
1  1C0.0 
1  100*0 


7  100.0 
1  100.0 
1  1C0.0 


.0 
.0 
.0 


ARIZONA 


AZ     NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 

TOTAL  0        *0  0  *0 

FEMALE  0        *0  0  .0 

MALE  0  .0  0  /  .0 
AZ    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 

TOTAL  0        ;0  0  *0 

FEMALE  ,  0       *0  0  *0 

MALE  0        *0  0  .0 


AZ  STATE  TOTALS  '( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 

♦  0 

♦  0 

22*2 
40*0 

♦  0 


18*2 
33*3 
*0 


.0 
.0 
.0 

o 

22*2 
4C*0 
.0 


18.2 
33*3 
♦  0 


100*0 
100.0 

1  co.o 

66.7 
6C.0 
75.0 


8  72.7 
4  66*7 
4  60*0 


*0< 
•0 
•0 

11*1 

*0 
25*0 


9.1 
*0 
20*0 


1 

9 
5 
4 


11 
6 

5 


ARKANSAS 


Aft    HARDING  COLLEGE  MAIN  CAM 

TOTAL  0       .0  0  *0 

Female  o      *o  o  .0 

MALE  0        *0  0  .0 


AR  ,        STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  „              0  *0 

FEMALE                0  *0 

MALE                0  *0 


INSTITUTIONS) 

"  0  *0 
0  *0 
0  .0 


.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1  100*0 

0  *0 

1  100*0 


1  100.0 

0  '  .0 

1  100.0 


0 
0 

Oi 


.0 
.0 
•0 


•  0 

•  0 

•  0 


CALIFORNIA 


CA    BI OLA  COLLEGE 
*  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

9    0  , 

.0 

0 

-  .<r 

0v 

.0- 

-V  >0^ 

♦  0 

;.o 
.0 


0 

0 


1  100.0 

0  *o 

1  1CC.C 


.289 


ERIC 


;  29  J 


'  hrnnniffnrmaaia  . 

   ------  f     -  -  -  y 


TABLE  6.*  TOTAL  BACHELOR'S  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO**BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  JEOUCAT ION*  BY  RACE. 
TABLE  6.     iuial  o       lu  EtKNICITY.ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE;  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NGN-WISPANIC -PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER         %  NUMBER 
AREA.STUOIES  (0300) 
CALIFORNIA 


CA  :CAL  STATE  U-CHICO  . 
TOTAL  0  .0 

.     FEMALE      *  0  .0 

KALE  0 
CA    CAL  STATE  U-DONJNGUEZ  HLS 
TOTAL        *       0  *0 
FEMALE  rf  0  *0 

vWLE  .      0  .0 

CA    CAL  STATE  U-FU1  LERTON 
TOTAL  1  2*0 

FEMALE  1  2*7 

HALE  0  *0 

CA    ai  STATE  U-LONG  BEACH 
•     TOTAL  0  *Q 

,  FEMALE        i      '  0*  .0 
MALE  0  .0 

«  CA    CAL  STATE  U-LOS  ANGELES 
TCTAL  0     "  *0 

.  FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 

*CA    CAL  STATE  L-NORTHRIOGc 


TCTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

«LE  C  *0 

CA    HJMdOLOT  STATE  U 

TCTAL  0  *0 

FEMALE.  0  .0 

MALE  0  *0 

CA    SAN  01  EGO  STATE  U 
TG7AL  0  .0 

FEMALE  0.       .0  » 

MALE  0  .0 

CA    SAN  FRANC  I  SCO,.  STATE  U 
o      TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 
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v  %A    SAN  JOSE  STATE  U 
V"     TOTAL  0  *0 

X;   FEMALE  0  .0 

MALE  "     0  .0 
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TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  VfO  »0 

CA    CLAREMONT  MEN'S  COLLEGE 


TCT  AL'  0 

F.EMALE  0  *0., 

MALE  0  *0 

CA    POMONA  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

CA    SCR1PPS  COLLEGE 
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MALE  *  0  -0* 
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TCT  AL  0'  .0 
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TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR* S 


OECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
ETW  ICITYt  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AM  EH  I  CAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

-    >  NUMBER  X 

AREA  STUOIcS  C0300) 

CALIFORNIA 


BLACK  ASIAN  CR. 

NDhHISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


NUHBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


HHI  TE 
NON-H!5°ANiC 


NUMBER 


NON-RE  SI OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 

NUMBER 


CA    0  OF  CAL-BGRKELEY 
'TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  CAL-OAVIS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

CA    U  OF  CAL- LOS: ANGELES 
TOT  AL  0  *0 
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CA    U  OF  CAL-RIVERS  IDE 


TOTAL 
FEMALE 
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TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CA    US  I  VERS1  TY  OF 


0 
0 
•0 

BARBARA 

♦  0£T 

•  0 
•0 
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TOTAL  0  .0 

FEMALE       *  .0  *0 
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.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

2  IColo 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1  ICC.C 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.  *0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

„.< 

> 

16  88*9 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

2 

18.2* 

9  81*8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

•  0 

0^ 

*0 

0 

•  0 

.3  100.0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

.'0- 

'4  1C0.0 

0 

•  0 

22 

°? 

10 


18 
14 
4 

3 
2 
1 

5 
3 
2 

22 
9 
13 

1 

0 

"T 

29 
19 
10 

'  1 
1 

0 

*3 
2 
1 


312 
215 
'  97 


14 

6 


4 

,  3 
1 


18 
9 
9 


2 
1 
I 

16 
11 

5 

1 

0 
1 

*i 
x  I 
1 

18 

11 

7 
3 
4 
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TABLE  6.  TOTAL  BACHELOR* S  DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATIp*>BY  RACE, 
TA8J.E  6.    TOTAL  BAtntLOR        ETHNXCITYt  A  NO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  .;1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
•    ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  CR* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  rff^NjC^ 

NUMBER         t       NUMBER  X^X 


NUMBER 


TOTAL 
MINOglTY 

NUMBER 


tiHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


'  NON-RESIDENT 
ALIEN 

t  NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


AREA  STUDIES  (C300) 


CCNNECTICUT 

CT    WSSLEYAN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    YALE  UNIVERSITY  - - 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT         STATE"  TOTALS  i 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

•   MALE  0  .0 


U 

♦  0 
U.5 

4.3 
2.4 
6.9 


8  INSTITUTIONS) 
7  4.9 
2 

5 


11.5 
11*1 

12  mS 

4.3 
4'.  9 
3.4 


2.4 
3.3 


6  4.2 
4  4.9 
2  3*3 


.0 

4 

15.4 

22 

84.6 

0 

.0 

2 

11*1 

16 

86*9 

0 

.0 

2 

25.0 

6 

75.0 

0 

1.4 

7 

ICO 

62 

88.6 

1 

.0 

3 

7.3 

37 

90.2 

1 

3.4 

4 

13*8 

25 

86.2 

0 

.7 

14 

9.* 

127 

89.4 

1 

♦  0 

6 

7.3 

75 

91 

1 

1.7 

8 

43-3 

52 

86.7 

0 

•  0 
*  .0 
.0 

1.4 
2.4 
.0 


.7 
1.2 
.0 


26 
18 


70 
41 
29 


142 

82 
60 


'DELAWA  AE» 


DE    UNIVERSITY  OF  DELAWARE 

TOTAL,  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0*0 

HALE «  0.0  0  .0 


0£         STATE  TOTALS  I 

TOTAL                 0  .0 

-FEMALE         *        0  .0 

MALE                 0  .0 

DISTRICT  OF  COLUMBIA 

DC   AMERICAN  UNIVERSITY 
TOTAL  -    0  .0 

FEMALE  U  .0 

•"MALE  0  .0 

DC    G^LLAUDET  COLLEGE 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  .    O  .0 

.   MALE  0  .0 

CC    GEORGETOWN  UNIVERSITY 
TOTAL-     o'  0  .0 

FcMALEv  0  .0 

MALE  0  .G 

DC    SEOkGEVUASH  UNIVERSITY 
TOTAL       \        0  .Or 
FEMALE         Ujj     0  .0,; 
MALE  |    -0  *0 

DC    HOWARO  UNIVERSITY 

TOTAL  4  0 

.  FEMALE  ;  0 

*U*.E  '      0  • 

DC    WINI  TY  COLLEGE 
TOTAL  JO' 
FEMALE  'Jr0 
M4L^  /  0 

OC    WA*H  INTRNATL  COLLfcGE 
TOTAL  ^     C  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE      .  0        .0  • 

OC         STATE  TOTALS  T 
TOTAL  ~  0  *.0 

FEMALE  0    *  *0' 

MAl'E  0  ~     .0  " 


1  INSTITUTIONS) 


♦0, 
♦  0 


.0 
'  .0 
1  .0 

.\0 
.0 
.0 


FLORIDA 


.a 


FL  E£rt Eft  0/ COLLEGE 
*  JOTAL/  0 

FcMALE/         .  0 
XAUc  0 
FL    FLORIDA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *.0,' 

FCMALE  0  .0 

KALE         *       0  .0 
FL    UNIVERSITY  OF  FLORIDA 


TCTAL 
FcMALE 
.MALE 
'FL    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


SOUTH  FLCRIOA 

0  /•a 


FL     U  OF  WEST  FLORIDA 


TOT  AL 
FEMALE 
MALE 


FL    STETSON  UNIVERSITY 


TOTAL 

FEMALE 
KALE 


.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 

.0 

.0 


.0 

-  Jo 
*  .0 


.0 


0 

.0 

0 

.0 

I 

11*1 

o. 

.0 

2 

13.3 

0 

.0 

A 

Q 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

;o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0- 

.0 

0 

-  .0 

o 

•  0 

3> 

li.i 

0 

.0 

2 

12.5 

0 

.0 

1 

9.1 

0 

♦  0 

1 

100.0 

0 

-  .0 

1 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

2 

66  .7 

0 

.0 

2 

66*7- 

0 

.0 

0 

•  0 " 

0 

.0 

*0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0' 

.0 

0 

.0 

* 

ITUTIONS) 

6 

9.1 

2 

3.0 

5 

11.9 

2 

4.3 

.i 

4.2 

0 

.0 

■t 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

.0 

*0~ 

~  .0 

0 

.0 

0 

.0  * 

1 

25.0 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

♦0 

0 

.0 

1 

lb.o 

0 

.0 

1 

20*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

•  0 

,0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  o- 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

♦  0 

♦ 

* 

\  e- 
o 
o 


l 
l 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

o. 

0s 
,0 


.0 
♦  0 
.0 


.0  ' 
.0 
•  0 


o*/ 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦c 

.0 

.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

*.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1.5 
2.4 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0  .0 

0^  .0 


7*7 
•0 
10;0 

.0 
.0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


.1* 

.0 


.0 
.0 
.0 


10  .100.0 
8  ^OC.O 
2  100*0 


10  100.0 

a  loo.o 

2  100*0 


i 

0 


•  0 
•0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


3 

16.7 

1*  #1.0 

5  .6 

3' 

20.0 

11  73.3 

1 

6.7 

0 

-•° 

3  100.0 

0" 

•  0 

0 

•  0 

6  100.0 

o 

.0 

0 

.0 

5  100.0  * 

0 

.0 

0 

.0 

1  1C0.0 

0 

.0 

0 

J*7  i  n  i  Art  o 

o 

♦0 

0 

•  0 

2  100.C 

'o 

•  «0 

0 

*0 

8  100.0 

0 

.0 

3 

11.1 

24  88.9 

0 

♦  0 

C 

12.5 

„,14  87*5 

0 

*0 

1 

9.1 

10  9C.9 

0  \ 

.0 

1 

100*0 

0  .0 

6 

.0 

1 

100.0 

0    ,  .0 

0 

.0 

0 

.0 

-     0        .0  • 

0 

.0 

2 

66.7 

1  33.3 

6 

*0 

2 

66.7 

1  33.3 

0 

.0 

0 

0~-  .0 

0 

*0 

~0 

*0 

1  100.0 

6 

»o 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

q 

,-o 

1  lOO.ft  * 

0 

♦0 

9 

13*6 

56  84*8 

l 

1.5 

8 

19*0 

33  78.6 

& 

2** 

1 

4*2 

Z3  95.8 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

0        .0  0 

K 

•  0 

0 

.0  , 

2  100. G 

.0 

1 

25.0 

3  ^*0 

0 

.0 

1 

33*3 

2  u6.7 

0* 

*0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

*0 

1 

10.0 

9    90*0  , 

0 

.0 

1 

20*0 

4  80*0 

0 

•  0 

0 

*0 

5  100*0 

0 

.0 

1 

7.7 

12  92*3 

0 

-  .0 

0 

*0 

3  100*0 

Q 

•  0 

1 

10.0 

9  90.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

2  100.0  \ 

u 

.0 

0 

♦  c 

0  *0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

3  100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

0  *0 

0 

•  0 

o' 

*  *0 

3  100.0 

0 

.0 

10 

8 
2 


10 


18  . 
15 
3 

'6 
5 

.  ,  1 

10 

■  2 


27* 

16 

11 

1 

,  1 

o 

r 

3 

o 
l 

0 
L 


66 
42 
24 


2 
0 
2 

4 
3 
1 

10 
5 
5 

13 
3 
10 

'  2 
0 
2 

3 
0 

»  3 
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£  6**  TOTAL  BACHELOR'S    OEGREESiFOR  MAJOR  FIELO  CONF2RREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOQCATION  BY  RACE t 
*  ETHNlCITYt  AND  SEX?     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  '  '% 

AREA  STUDIES  ( C3C0I 

F  LOR  10  A 

FL    UNIVERSITY  OF  MIAMI  " 

TOTAL           >   '  0  *0 

FEMALE                0  .0 

HALE                0-  .0 


BLAQfcSO  ASIAN-OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISCANOER 


NUMBER 


FL  STATE 
"  TCTAL 
FEMALE 
MALE 

GEDRGI A 


TOTALS  I 
0 
0 
0 


7  INSTITUTIONS) 


GA    EMORY  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0^.0 
GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA- 


TOTAL 

0 

.0 

-  FEMALE 

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

'GA  KESLEYAN 

COLLEGE 

TOTAL 

0  ■ 

•  0 

FEMALE  • 

0 

.0 

MALE' 

0 

•  0 

2*6 
8*3 


GA  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

HAWAII 


3  INSTITUTIONS) 


HI     CHAM  IN AO E  U  OF  HONOLULU 

TOTAL  0  *0 

'  FEMALE     "  0  /*0 

MALE.  0  .0 

HI    U.OF  HAM  A I  I  AT  KANOA 
TOTAL  0  .0 

.  FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


HI          STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  *0 

FEMALE^ —  0  *0 

MALE  0  .0 

I  OA  HO 

10    COLLEGE*  OF  IDAHO 

TOTAL  0  *r 

FEMALE  *  0  .0  # 

MALE  0  .0 
ID    UNIVERSITY  OF  IOAHU 

TOTAL  0  .0 

FEMALE    o  0  *0 

MALE  0  *0 

% 

ID          STATE  TOTALS  i 

*         TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS'' 


0 
0 

0  . 


2.  INSTITUTIONS) 


NUHBt'R 


0 
0 
0 

24 
11 
13 


2* 
11 
13 


2*6 
8*3 
•  0 


-♦0 

♦  0 

.0^ 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
**0 

♦  0 


•  0 

•  0 

•  0 

66*7 
64*7 
68*4 


64*9 
64*7 
65*0 


«fD 

•  0 

•  0 


HISPANIC 
NUMBER 


2  40*0 
1  100*0 
1  25*0 


—3 
1 

2 


0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 


7*7 
8*3 
7*4 


.0 
.0 
.0 

<  0 

•  0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


TOTAL 
MINORITY 

DUMBER 


WITE  . 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCK-RESIOENt 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


2 

* 

40*0 

3    60«  0 

•  0  f 

1 

100*0 

0  *0 

0 

1 

25*0 

3  75*0 

0 

.0 

5 

12.B 

34  '  87*2 

0 

.0 

3 

25*0 

9  75*0 

o 

♦  0 

2 

7*4 

.25  92*6 

• 

0 

•  0 

A 
U 

♦  0 

1  100*0 

o 

.0 

0 

*0 

1  1C0.0 

0 

V 

0* 

*0 

0  *ct 

0 

o 

♦  0 

I  1CC*0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0      .  *0 

0 

0 

♦  0 

*1  1CC«0  v 

%  o 

v  *0 

o 

•  0 

1  50*0 

I 

50*0 

-  0 

•  0 

1  50*0 

1 

50*0 

A* 
u 

♦  u 

0  *0 

o 

*0 " 

0 

•  3 

3    75«  0  • 

25*0 

0 

♦  0 

2  66*7 

I 

33*3 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

• 

•  0 

1  10C«C 

0' 

o 

♦  0 

0  *0 

0 

-*0 

0 

•  0 

ly  oo*  o 

0 

*0 

24 

66*7 

11  30*6 

1 

2*8 

11 

64*7 

6    35*3  , 

0 

*0 

13 

68*4 

5  26*3 

1 

5*3 

24 

64*9 

12  32*4 

1 

2*7 

11 

64*7 

6  35*3 

0 

*0 

13 

65*0 

6  30*0 

1 

5.0 

? 

I 

0 

♦  C 

1  100*0 

0 

*0 

0 

*0 

1  100*0  • 

0 

«0 

0 

*0 

•   0  «0 

0 

♦0 

2  100*0 
2  100*0 
0  *0 


3  100*0 
3  100*0 
0  *0 


39 
12 
27 


1. 

d 
I 

36 
17 
19 


37 
17 
20 


ILLINOIS 


IL    ILLINOIS  STATE  UNIVERSITY 

% 

*0 

TOTAL  0 

•  0 

0 

*0 

0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0- 

0 

•0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

IL    ILL  UESLEYAN  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

0 

♦c 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

KALE  0 

•  9 

0 

.  *0* 

0 

•  0 

IL    KENDALL  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

FEMALE'  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE             .  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

IL    KNOX  COLLEGE 

0' 

TOTAL  0. 

♦0 

0 

•0 

•  0 

FEMALE  0 

..0  ' 

0 

•  0 

0 

*0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

IL    LAKE  FOREST  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

0 

*0 

MALE  0 

♦  0* 

0 

»  0 

,  *0 

IL    NORTHWESTERN  UN 

IVERSIW 

TOTAL      v  0 

•0 

0 

♦0- 

"o 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

*0 
*0 

♦  0 

*0 

♦0 

*0 
*0 
*0 

♦  0 
*0 
*0 

*0 
*0 

♦  0 

♦  6 
*0 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0- 

0 

0 

-thO it 
0  . 

6 

V*o«> 

0 

0 
0 
0 


*0 
.0 
*0 

*0 
*0 
*0 

*0 

♦  0 
*0 

*0 
*0 
*0 

♦  0 
*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


1  dCO*0 

0  *0 

1  100*0 

4  100*0 
3  100*0 
'l  1C0*0 

2  100*0 

0  *0 

2  ICC*0 

3  100*0 
2  10C.C 

1  100*0 

5  100*0 
3.  100*0 

2  10C*0 

12  100*0 

4  100*0 
8  100*0 


•  0 

•  0 

•  0 

.6 
•o 
•o 

•  o 
•o 
•o 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•°» 

•  0 

•  0 
.0 


1 

0 

1 

4 
\  3 

1 

2 
0 
2 

3 
2 
1> 

5 

3 
2 

12 
4 
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WW  6.    TOTAL  BACHaVs-  •^^r^'^SM'jg  ^iU1"^!??^10^ 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  ,  X 

AREA  STUDIES  10300). 


BLACK9  ASIAN  CR  . 

NCN-HISPANIC  PACIFIC. ISLANOER 


"NUMBER 


NUMB  £R 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


kHIT£ 
NON-HI SPANIC 


NUMBER 


NON-RES I0ENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


ILLINOIS 

IL    OJINCY  COLLEGE 

*     TOTAL  0  *0 

FEMALE  C*  .0 

.MALC  o  »o 
IL    ROOSEVELT  UNIVERSITY 

■r  «- .  .  .  *♦            A  A 


^TCTAL 
FEMALE 
MALE 


IL    STHM  ILLINOIS  U 


JOWL 
0  FEMALE 
MALE 


,0 

•  0 

•  0 
CAR6CN0L 

•  0 
.0 

0 


2  0 
2  40.0 
0  .0 


IL   VSPERTUS  COLLEGE  JU0A1CA 

VCTAL  0  ♦<>-* 

FEMALE  0    0  *tf 

tilLE  0  *0 

IL*  UNIVERSITY  OF  CHICAGO 
TCTAL  0  ~*D 

FEMALE  0  *0 

MALE  C   ,  *0> 

IL    U  OF  ILL  CHICAGO  CIRCLE 
TCTAL     *  0  -.0 

FEMALE,  0  *0 

MALE  0  .0 

IL     U  OF  ILL  URB ANA  CAMPUS 


TGTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
♦  0 

.♦-0 


0 
0 
0 

0 
0' 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


•  0 
5Q 
.0 

.0 
.0 

*  *0 

.0 

•  0 

•  0 

3X.3 

•  0 
33*3 

•  0 

•  0 

•  0 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 


IL  *        STATE  TOTALS  (  13 

^"CTAL  0  *0 

FEMALE  *  0  VO 

HUE  0  *0_ 

I.N0IANA 

IN.  ANDERSON  COLLEGE 
TCTAL  0 
FEMALE  0 
MALC  0 
IN    BUTLER  UNIVERSITY 
TOTAL  ,  0 

FEHALE  0 
MALE       '     *  0, 
IN    EARL HAH  COLLEGE 
TOTAL         *  0 
FEMALE  O1 
HALE  0 
IN    INDIANA  U  BLOCMINGTCN 
TOTAL  C  *0 

FEMALE  ±  0    -  «0 

HALE  <t'-0  .0 

IN    UNIVERSITY  bb  NCTRb  UAME 
TOTAL  0  *0 

'     FEMALE      j-     .  ,'•<> 
MALE  0  *0 

IN    WABASH  COLLEGE 
•  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

KiLE  0  .0 

IN  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

•'NA^E       .         0  *0 

ICWA 

I A    COE  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0, 

FEMALE                0  *0 

MALE                  0  .0 
IA    CORNELL  COLLEGE 

TOTAL    *            0  *0 

FEHALE                 0  %0 

MALE                0  .0 
IA    GUNNEL?  COLLEGE 

TOTAL.               0  .0 

FEHALE              -  0  *0 

HALE                0  .0 
I A    UNIVERSITY  OF  IOWA 

TOTAL                 0  *0 

-      FEMALE  *              0,  .  .0 

MALE                 0  .0 


INSTITUTIONS) 
3  4*8 
2.  »  6*9 
1      3*  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 


•0 
•0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

2.8 
5.7 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


6  INSTITUTIONS) 


2 

2.3 

2 

4.8 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

>  .0 

0 

♦  o- 

0 

•  o, 

0 

.0 

0 

•  0 

n 

0 

•  0 

0 

*  .0 

0 

•  0 

TOTAL 
,  FEMALE 
HALE 


STATE  IOTALS  ( 


4  INSTITUTIONS) 

♦0  0  *0 

♦0  0  *0 

.0  0  *0 


4 


9 

ERIC 


0 

,♦0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

0    v  .0 

°.  *  *° 

0 

0 

*  0 

o 

•0 

2 

0 

.  .0 

o 

♦  0 

2 

0 

"  .0 

0 

•0 

0 

0 

•  C 

o 

♦  0 

0 

0 

•  0 

o 

o 

0 

0 

•  0 

,  0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

♦Q. ■ 

0 

0 

0, 

-.0 

0 

0 

1 

12*5 

o 

•  0  \ 

1 

^ 

33*3 

0 

•  0 

1 

0 

♦0 

0 

A 

♦  u 

0 

0 

•  0 

1 

33*3 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

1 

33*3 

2 

1 

14*3 

*  0 

♦  0 

1 

I 

50*0 

0 

♦  u 

1 

0 

.0 

0 

♦  0 

c 

t 

2 

3*2 

1 

1.6 

6 

2 

6.9 

0 

r*° 

4- 

0 

♦  0 

»  1 

n  A 

J3*0* 

Y 

2. 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

A 

♦  u 

» o 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

01 

o 

0 

1  .0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

♦♦0 ' 

0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

'  0 

♦o' 

0 

'  .0 

0 

0 
0 

•  0  . 

•  0 

0 
0 

*0^ 

0 
0 

0 

*\ 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

-  .0^ 

.  •  o 

•  0 

0 

0 

•  0 

♦  0 

o 

0 

♦  0 

■ 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

* 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

o 

•  0 

.  0 

•  *0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

.  0 

♦  0 

2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

0 

•  .0 

*  0 

•0 

0 

» 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0  ' 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  .0 

0 

'  *0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0  o 

•  0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

o 
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0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

♦0 
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•  0 

•  0 

-.0 

40*0 
4C*0 

•  0 

»0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦o  • 

12*5 
33*3 
.0 


66* 


7 
♦  U 
66*7 


14*3 
50*0 

*  *-o 


9*7 
13*6 
6*1 


\0 

•  c 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•0 
•0 
•0 

.0 
•0 

•  0 

2.8 
5.7 

•  0 

,0 

•  0 

•  0 


2.3 
4.8 
•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


100*0* 
100*0 
100*0 

'60.0-* 
60*0 
•  0 


1  100*0 

r  ioo«o 


t  9 


100.0  - 

100*0 

100*0 

87*5 
*6*7 
10C.C 


1  33*3 

0  *0 

1  33*3 

6  85*7 

1  50*0 

5  100*0 

56  90*3 

25  6o.2 

31  93*9 


100*0 
100.  0 
lOC.Oo 

100*0 
100*0 

•o  , 


2  100*0 
1  100*0 
1  1C0.0 


7 
3 
4 

69 
'  33 


1CC.0 
100*0 
100*0 

97*2 
94*3' 


36  100*0 


1C0.0 
•  0 
100*0 


85  97.7 
40  S5.2 
45  100*0 


100*0 
100*0 
1C0.0 

100*0 
1C0.0 
♦  0 


5  100.0 

3  100.0 

2  100. 0 

5  100*0 

2  100*0 

3  100*0 


14  100*0 
8  100*0 
6  100**0 


b 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
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0 

0 
0 
0 


a 

0 
0 

0 
0 

0" 

0 
0 
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0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 
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.0 
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.0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

'.0 

;o 

.0 


.0 
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♦  0 
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.0 
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.0 

.0 
.0 

;o 

.0 
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.0 

.0 
.0 

♦  c 

.0 
.0 
.0 


•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0. 

\o 

.0 

•  0 

•  0 


2 

1 
1 

I 

\ 

V 
0 

9 
5 
4 

e 

3 
5 

3  . 

0 

3 

7 

2' 
5 


29 
33 


71 
35 
36 

1 

0" 

1 


87 
42 
45 


2 
1 

or 

2 
2 
0 

2 

5 
2 
3 


14 
6 
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TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'  S    DEGREES  FOR  *AJ0R Fl  ELDCONFERRED  BY  INST ITUT  IONS  OF  HIGHER  E DUCAT  ION  BY  RACE, 
•  ^       vTHNICITY,  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


"BLACK*  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
*V 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


*    %  WHITE 
NGN-HISPANIC 


NvaJER 


NON-RESIOENI  

ALlEfT 

NUMBER  Z 


TOTAL 

NUMBER 


.AREA  STU0IE5  {0300) 
KANSAS 


KS>  U  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                        *.0  0  .0 

7EMALE'              0        .0        »  *0  *0 

MALE                0       .0  «      .  0  .0 


KS         STATE  TOTALS  n< 

•TOTAL      ,  '■      0  .0 

FEMALC  ,0  .0 

MALE  "0  .0 


INSTITUTIONS) 


0 
0 


,0 
.0 
.0 


.0. 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
..0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.c 

•o  , 

.0 


6  100.0 
3  100.0 
3  1CC.0 


6  1C0.0 
3  100.0 
3  100.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

~:0 


KENTUCKY 


KY    CENTRE  COLLEGE  OF  KY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

HALE  0        .0  * 

KY    .GEORGETOWN  COLLEGE 

•  TOTAL     ..   VP'      -0  * 
FE'HALE    *~>-"   0  «0 
MALE  0  .0 

KY    UNIVERSITY-  QF  .KENTUCKY 
TOTAL  0.  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


KY      *  STATE  TOT  AW  i  3  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0  .0  0  .0 

FEMALE  0  .0  r           0  .0 

HALE  0  .0  0  .0 


0 

.0 

0 
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0 

.0 

0  . 

To 

.1 

0 

•  0 

0 

♦o. 

0 

.0 

.  0 

.0 

1 

0 

.0  ■ 

.     ,  0 

.0 

0* 

.0 

p 

•° 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

•0 
0 

.0 
1  ,0 

0 
0 

.0 
.0 

.  .0 

.0 
.0 

•o 

0 

».0 
.0 

0 

1 

0 

.0 

J,  o. 

♦  0 

0 

.0 

*  0 

.0 

5 

0 

.o~  - 

0 

.0 

o  „ 

•0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

^0- 

.0 

4 

.0 
•  0 
.0 


0  .0 
0  .0 

o  -  .0 


100.0 
100.0 

*  v  .o 

100.0 
.0 
100.0 

ico.o 

100*0 
100.0 


7  100.0 
2  10C.0 
5  KC.O 


"0 
0 
*  0 

*  0 
0 
0 

0 
0 

0 


.0 
.0 

-0- 

.0  ' 

•  0 

vD 

.0 

•  0 

•  0 


.0 
.0 
.0 


1 

l  -  ; 

0 

1 
1 

5*' 

1  ' 

4  . 


LOUISIANA  . 


LA    LA  STATE  U  ANO  ACM  C 

.  TOTAL                 0     '  .  0 

0 

.0 

FEMALE                 0.  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0. 

0 

sP 

LA    TULANE  U  OF  LOUISIANA 

TOTAL                 1  3.1 

0 

.0 

FEMALE       »         1  4.3 

0 

.0 

MALE                '0  .0 

0 

•  0 

LA    U  OF ' SJHWSTN  LOUISIANA 

'      TG*AL                0    *  .0 

.0 

FEMALE                0  .0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0  • 

0 

0  - 

0  ' 

0 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  c, 

.0 


.0 
.0 
.0 

12.5 
•  0 

44.4 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

15.  £ 
4.3. 
44.4 

.0 
.0 
.0 


I-  KO.O 

0  .0 

1  ICC.O 

27  84.4 
22  95.7 
5  55.6 

2*1C£.0. 

2  100.0 
'  0  .0 


1 

0 

1 

V 


LA         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  .  1  .2*9 

FEMALE  ,      1  4.0 

HALE  0  .0 


3  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 

:o 
♦  o , 


4  11.4 
0  .0 
«t  40.0 


5  14.3 
l"  4.0 
4  40.0 


30  85.7 
2«  96. C 
CP  60<0 


35 
25 
10 


MAINE 


HE    COLBY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

HALE  0  .0 
HE    U  OF  SOUTHERN  MAINE 

TOTAL                 0  .0 

FEHALE                0  .0 

MALE                 0  .0 

HE          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 


4.3 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


2  INSTITUTIONS) 
1  4.2 
0 
1 


.0 
5.9 


4*3  « 

0 

.0 

2- 

8.7 

21 

91.3  * 

0 

.0 

.0 

0  > 

.0 

0 

100*0 

0 

;o 

6.3 

0  ( 

.0 

2 

12.5 

14 

e7.5 

c 

.0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

1 

1C0.0 

0 

♦o- 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0'  ~ 

0 

.0 

1 
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0 

.0 

4.2 

•o 

.0 

2 

8.3 

22 

91.7 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

7 

1CC.0A 

0< 

.0 

5.9 

0 

.0 

2 

11*8 

15 

86.2 

0 

,0 

23 
7 
16 

1 

•0 

1 


24 
7 

17 


.  MARYLAND 

MD    G3UCHER  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEHALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

HO    U  Of-'  HD  COLLEGE  PARK  CAM 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE      x         0  .0 

MALE  %  \    ,      0  .0 
HD    U  OF  MD  BALTIMORE "CO  CAM 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE  v          *°  '°7 

MALE  V  "  0  .if 
HD* -UASHlNGf^l  COLLEGE  7 

TOTAL                0  .0 

FEMALE           *     0  .0 

MALE                0  .0 
HD    WESTERN  HARYLANO  COLLEGE 

TOTAL         •       0  .  .0 

FEMALE  -             0  .0 

MAUE                 0  .0 


0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0  •> 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

14*3 

.  0 

.0 

0 

.0* 

-  0 

.0 

.0 

0 

.0 

p 

.0 

*  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•9 

0 

.0 

1 

14.3 

1 

14.3 

6  85.7. 

0 

.  .0 

7 

1 

14.3 

1 

14.3 

6  85.7 

0 

.0  . 

7 

0 

.0 

0 

,  «p 

0^  .0 

0  * 

•o 

0 

0 

.0 

0 

.0 

•19  100. C 

0 

♦  0 

19 

0 

•  0 

0 

.0 

12  1C0.0 

0 

•°l 

12 

0 

.0' 

0 

♦°. 

7  1CC.0 

0 

.0  * 

7 

0 

•  0 

1 

5.3 

17  89.5 

1 

5.3 

19 

c 

♦  0 

0 

.0 

12  lOO.C^- 

  0 

•  0 

12 

0 

.0 

1 

14.3  - 

5  71.4 

14.3 

7 

0 

.*  .0 

0 

.c 

15  100.  C 

0 

.0 

15 

0 

.0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

.0  * 

4 

0 

.0 

0 

.0 

11  1C0.O 

0  * 

.0 

11 

0 

4  \o 

0 

.0 

7  10C.0 

0 

'  .0 

0 

.0 

c 

•  c 

4  1C0.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

•  0 

3  100.0 

0 

•  0 

3 

0 
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TASLE 


TOTAL  BACHELOR'S  ^DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTICNS  OF"  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEi  * 
ETHNICITY*  AND  SEX*     INST  ITUT 10*  AND  STATE    197B-1979  «  >v,. 


AMERICAN  INDIAN 
•ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 

ArtEA  STUDIES  103001 

MO  STATE  TOTALS  I 

TOTAL    "       ^  0 
FEMALE  51  0 

MALE  0 


BLACK    ,  ASIAN  OR 

Nttt-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


5  INSTITUTIONS! 
I  US 

0  .0 

1  3.6 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


,0/ 

•  0 

♦  0 


1.5 
2.6 
.0 


TOTAL 

hfNOPJ'Y' 

NUMBER 


WHITE 
NON^HISPANIC 

BOMBER 


3.0 
3.6 


NOf^RESlOENT- 
ALIEN 


NUMBER 


65 
38 
26 


95.5  - 

97*4 

«,9 


&      *  • 
%  TOTAL 
..NUMBER 


1.5 

.0 
3.6 


67 
39 
28  , 


MASSACHUSETTS 


MA.  AMHERST  CCILEGE 
TOTAL                0  ' 
.    FEHALE  0 
MALE  0 

•P  . 

♦  0 

•  0 

-5 

0 

0 

.0 
•  0 
.0 

0 
'  0 
0 

.0 
.0 
.0 

,  1 
0 
1 

2.7 
.0 
3.1 

1 

0 
1 

2.7 

.0  * 
3.  1 

35  9A*6 
4  60.0 
31  96*9 

1 
1 

0 

2*7 
20*0 
•0 

5 
32 

< 

MA    BOSTON  COLLEGE 
TCTAL  0 
FEMALE  0 
MAIS             .  0 

•0 

*o  . 

♦or 

0 

•0 
•  0 
.  0 

.  0 
0 
0 

•  0 
iO 

♦  0 

0 
0 
—  0 

♦  0 
.0 

0 
0 

o 

•  0 

..0 
f  0 

.0 

•  0 
.0 

9  100.0 
6  100.0 
p  100  .C 

0 
0 

*  0 

.0  * 
..0 
•  0 

9  - 
•  6 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 
TOTAL"  .0 
FEMALE                0  * 
HUE                 0  * 

•  0 
.0 

•  0 

*  '0 
0 

'  0 

.0  ' 

•  0 

♦  Ov 

0 

0 

ft 

.0 
•  0 
.0 

0 

0 

o 

4 

.0"  • 

•  0 

♦  0 

0 
0 

.0  * 

9  100.0 
3  100.0 
6  1CC.Q 

0 

-  0 

-  .  c 

•  0 
.0 

-    .0  . 

^  .9  . 
3  / 
6 

i 

MA    BRANOEIS  UNIVERSITY 
TCTAL                 0  '.0 
FEMALE                0  .0 
MALE             •    0  .0 

{ • 

0 

1.4 

2.5 
,♦0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

*  0  ' 
0 
0 

.0 

.0    -  p 
•  0 

1 
1 

o 

• 

.  1*4 
2  3 
♦  0 

69,  97.2 
38  95.0 
31  100*0 

1 
1 

0 

1*4 
2.5, 

-  *0 

71 
40 

3L*t- 

MA    COLLEGE  OF  THE  HOLY  CROSS 
TOTAL                  0  .0 
FEMALE                0    •  .0 
MALE                 0  .0 

0 
0 
b 

•  0 

♦  0 
.0 

0 
0 
0 

♦0 
.0 
•  0 

0 
0 

o 

.0 
.0 

.0  " 

0 
0 

0- 

'  .0 
•  0 
.0 

1  100*0 
1  100.0 
0  .0 

Ov 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

1 

1, 
0 

MA     HARVARO  UNIVERSITY 
TCTAL                 0  -.0 
FEMALE                 0  .0 
MALE                 0    .  .0 

«l 
1 

0 

2.7 
6.7 
.0 

4 
2 
2 

ao.e 

13^3 

1 
1 

o 

2*7  * 
6.7 
.0 

6 

4 

2 

U.2 
26.7 
9.  1 

29  78*4 
10  66.7 
19  86.4 

2 

.  1 

-    .  1* 

5.4 
6.7 
4*5 

» 

37 
15 
22 

MA    ME RM MACS  COLLEGE 
TCTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

•  0  . 

•  0 

0 
0 

♦  0  * 

•  0 

*;° 

0 
0 
0 

.0 

0 
0 
0 

A  ' 

.0' 
.0 

0 
0 

o 

.0 

♦  0 

*  0 

11  100*0 
6  100*0 
5  100*0 

0 
0 

o 

O 

0 
0 
p 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

11 

•  6 
5 

MA  "  MOUNT"  HOL YOKE; COLLEGE 

TOTAL                 0     .  .0 
*  FEMALE        "       0  .0 
".MALE                0  .0 

0 
0 
0 

.0 

•  0  • 
.0 

,  0 
0 
0 

•0"  \ 

•  0 

•  0 

0 

c 

0 

•  0 
♦0 

.0  ^ 

0 

■  0 
o 

.0 
.0 
•  0 

25  100*0 
25  10  CO 
"  0  •  *0 

♦  0 
.0 

•  0* 

25 
0 

MA    RAOCLIFFE  COLLEGE 
TOTAL            •  ^0 
FEMALE  0 
MALE  0 

•  0 
.0 
.0 

1 
1 

0 

6.'7 
6.7 
0 

2 
2 
0 

13.3 
13.3 
.  0 

1 
1 

Q 

6.7 
6.7  * 
♦  0 

Ji 

u 

o 

26.7 
26.7 
.0 

10  66*7 
10  66*7 
*0        ♦  0 

n 
i 

o  . 

6.7 
6.7 

>  #0 

15 
15 
.  0 

MA    SI  WON S  COLLEGE 
/TOTAL          -  0 
FEMALE  0" 
MALE  0 

.0 
♦  0 
.0 

0 
0 

0 ' 

.0 
.0 

♦  0"  * 

0 
0 
0 

♦o" 

.0 
.  0 

0 
0 
0 

.  •<>  , 
%.o 

♦  0 

r- 

0 
0 

o 

.0 
♦  0 

2  100*0 
2  10C.0 

o  *o 

•  7 
,\  s. 

♦  0 

♦  0 
.0 

2 
2 
0 

MA     SMITH  COLLEGE 
. TOTAL         -  0 
FEMALE  0 
*         MAU  0 

.0 
.0 
.0 

o' 

0 

0 

.o  ■ 
>.o.  * 

.0 

0 
0 

,  0 

.0 
♦  0 
.0 

0 

v  0 

Q 

.0 
.0 
♦  0 

0 
0 

o 

•  0 

.0  ' 

*  .0 

16  100.0 
X 6  lOO'.O 
0    .  .  0 

o 

♦  0 
,.0 

•  0 

lit 

16 
0 

> 

MA    STONEHILL  COLLEGE 
TOTAL  0 

feha'le  «o 

MALE       '  0 

••s 

•  0 

♦  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 

.0 
•  0 
.0 

0 

.  0 

CL 

.0 

•  0 

♦  0 

0 
0 

°. 

♦0 
•  0 

"  0 

0 

o 

.0 

'  .0" 
♦  0 

1  iOO.O 
1  100*0 
0  .0 

0 
0 

o 

♦  0 
.0 
.0 

1 

.  1 

0 

HA    LHlVEftSITY  OF  LCkUL 
TCTAL                 0  .0 
FEMALE  '              C  .C 
MALE           ?  0  .0 

0 
0 

0 
0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

1 

0 

1 

12.5 
*  .0 
33.3 

1 

0 

1 

12.5 

\.o 

33;3  " 

7  87*5 
•k  5  100*0 
2  66*7 

0 
0 
.  0 

.0 
.0 
•  0 

*  e 

5  s 
3 

'MA    U  OF  MASS  AMHERST 
TOTAL •  C. 
Fc/JAlc  0 
-  HALE  0 

CAMPUS 
.0 
•  0 

.0—  - 

0 

,  %.  0 

.0 
«0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

0 

*  0 
0 

.0 

•o 

•  0 

0 
0 
0 

.0' 

.0 

.0 

'    4  100.0 
2  100*0 
2  100.0 

.0 
0 
0 

.0 
.0 
♦  0 

4 
2 
2 

MA    U  OF  MASS  80STCK  CAMPUS 
TOTAL                0  »*0 
FEMALE         ,       0  .0 
MALE          ~-     0  .0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 

•  0  . 

;o 

.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

1  100*0 

0  .0 

1  100* C 

1  ' 

6 

0 
0 

.  0  „ 
♦  0 
•0 

1 

0 
1 

MA    W&LLESLEY  COLLEGE 
TOTAL             •  0 
A     FEMAtfc  0 
KALE  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

1 
1 

0 

,6.3, 
6.3 
•  0 

0 

.  0 
0 

.0 

♦  0 

♦  0 

1 

A 
0 

6.3  » 
«   6.3  * 
♦  0  * 

U     68. 8 
11  ,68.8 
0  .0 

4 

m  4 

b 

r 

25*0 
25*0 
'♦0 

16 
*  16 
0 

MA     VH EATON  COLLEGE 
fOJ  AL               '  0 
FEHALE  0 
MAhE*  0 

.0 
.0. 
•  0 

0 
0 

.  0 

v  .A 
.9 

.a 

0 

,  -o 

0 

•  0 
.0 
.0 

0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 

£  • 

/  16  100*0 
16-  100.0 

,  0  '".0 

•  0 

0 

o  o 

♦  0 
.0 
„  .0 

16 
16 
0 

MA    WILLIAMS  COLLEGE 
TCTAL       -  0 
FEMALE  C 
MALE  0 

i 

•  0 

.0 

.0  . 

.  o 

0 
0 

;o 

•  0 

•  0 

0 
0 

.J  ? 

•  0 
♦*0 

0 
0 
*  0 

•  0 

■'•o 

•  0 

0 

.  o 

0 

.0 

,0  *> 
.0 

*5           .  * 

23  'lOO'.Q 
10  1C0.0 
13  100*0 

-  =  8e 

0 

,.:8  ' 

i  *° 

23 
10 
13 

?02 

184, 

VfB 

MA         STATE  TOTALS  f  18 
TOTAL                0  .1-. 
FEMALE                0  .0 
MALE                  0  .0 

INSTITUTIONS) 
1»0* 

"        3  1.6 
0     *  *0 

'7 
5 

-  2 

*  * 

2.3 
2*7 
fl.7 

4 

2 
2 

} 

\ 

1.3 

1.1 

1.7 

4 

14 
10 
4 

4.6 
5*4 
3*4* 

, 279  92*4 
.166  90*2 
113  95*8 
t 

9 

*  8 
1 

i 

>0 
4.3 
•  8 

MICH I SAM 

MI     ALB1CN  COLLEGE 


TOTAL 

FEMALE 

0 

ERIC 


.0 
.0 
•  0 


0  .0 
'0  .0 
0  .0 


300 


.0 
.0 
.0 
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♦  0' 
.0 
.0 


1' 100.0 

0  *0 

1  1C0.0 


•  0 
.0 

•  0 


1  - 


A  • 


flftLE  6*    TOTAL  BACHELOR*  S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELu  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER.  EDUCATION  BY-  RACE? 
ETHNICITY?  AND- SEX:     INSTITUTION  'AND,  STATE  1978-1979/ 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

;      ,   NUMBER  X 

AREA  STUDIES  (03001 

MICHIGAN  ~, 


MI  MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY- 
*    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI     OAKLAND  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  * 

FEMALE  0  .0 

4&LE    '  0     .  .0 

J^YHI  CHIGAN-ANN  ARBOR 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


•NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


MI.  , 
TOTAL 
FEMALE 
iUAL'E 
MI  WAYNE 

XfcE^ALE, 
<*ALA 


0  .0 

0  "  .0  * 
0  .0 
STATE  UNIVERSITY 

*.     0  1    .0  , 

*  0  '  .0 
•0  .0 


MI    WESTERN,. MICH  UNIVERSITY 


-toVal%^*  .  J 

FEMALE  A' 


0, 

FEMALE  ^^^i%0~, 
MALE    \  fttO 


•  0 
.0 

.0  ' 


0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

A 

u 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0 

.0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

;o 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

2 

5.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

12*5 

0  . 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•o, 

0 

•  0 

0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.6 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

/.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

t  .o 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

MI 


STATE  TOTAL  SIT. 

-TOTAL    "  *  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


MINNESOTA 


INSTITUTIONS) 

2/  4.3 
0  -  .0 
/2  10.0 


MN  STATE  TOTALS  < 

"TOTAL  1  1*2 

FEMALE  0    «  .0 

MALE  1  2*9 

MISSISSIPPI 


MS    U  OF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 
!  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0-  .0 


11  INSTITUTIONS) 
1  1.2 


.0 
.0 

,•0 


MS«        STATE  TOTALS  |. 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

HUE                 0  .0 


INSTITUTIONS) 
0    .  .0 
0  *0 
0    '  .0 


MN    AUGSBURG  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0> 

.0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•0 

0 

♦  0 

MALE                 0        .0  ' 

o. 

'.0 

0 

♦  0 

MN.  CARL  ETON  COLLEGE          '  * 

TOTAL        *        0  .0 

0 

•0 

1 

7.1 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE       *         0        #0  " 

0 

•  0 

1 

25*0 

MN    GUSTAVUS  AOOLPHUS  " COLLEGE 

•0 

TOTAL                 0'  .0^ 

0 

•  0 

0 

FEMALE                0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

MA  LE   —  0*0 

0  « 

^.0 

0 

.0 

MN    HAMLINE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

b 

*o 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  o  , 

0 

.0 

.  *    MALE                0  .0 

o*. 

;o 

0 

♦  0 

MN    MACALESTER  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

FEMALE                 0  -.0 

o- 

♦o* 

0 

•  0 

MALE     *           0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MN    SAINT  MARY'S  COLLEGE 

f TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE     -    .   *   0  .0 

0 

•  0 

.  0 

.0 

MALE                0  .0 

•  0 

0 

♦  0 

MN    SAINT  OLAP  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

MAL.E                .0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

MN    MANKATO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE               '0  .0 

•0 

0 

•  0 

MALE                0  .♦0J 

0 

♦  0  , 

0 

.0 

MNN  MOORHEAD  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE    *            0  •O 

o' 

0 

•  0 

MALE                 0        .0  * 

0 

.0  , 

0 

.0 

MN    SAINT  CLOUD  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

•0 

FEMALE                0  ..0 

'0 

•  0 

0 

.0 

^     MALE  ~«        ,0  .0 

0  " 

.0 

0 

•0 

MN    U  OF  MINN  MNPLS  SNT  PAUL 

TOTAL                 1  3*4 

1 

3.4 

1 

3.4 

.FEMALE                0  .0 

1 

5.6 

1 

5.6 

MALE       *          1      9*1  , 

0 

.0 

♦  0 

2  2.4 
1  2.0 
1  2.9 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0. 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

o. 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.TOTAL 
MINORITY 


NU'ftER 


WHITE 
NON-HI SPANIC 

NUMBER 


NON-RES  I CENT 
ALIEN 

NUMBER 


.0 

•  0 
.0 

.0' 
.0 
.0 

.6- 

•  o 

.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

-.0 
.0 
.0 

.0 
♦0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
•0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


.0* 
.0 
.0 


0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.3 

0 

»  .0 

2 

12.5 

\ 

.0 

0 

Y° 

0 

0 

si 

0 

.0 

2 

4.3 

0 

2 

10*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.1 

0 

.0 

1  25.0 


0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0C 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

;o 

.0 
.0 
.0 

•0 
.0 
.0 

.0 

*0< 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦  0 


3  10.3 
2  •  11.1 
1  9.1 


4  4. 7 
2  4.0 
2  5.7 


TOTAL 
NUMBER 


It, 

2  100.0 
2  100.0 
0  .0 

■  0 
0 

o 

.0    „  v 

.0 

♦  0 

2 
2 

0  , 

1  100.0 
1  100.0 
0  .0 

0 
0 

*  0 

.  ♦<> 

\0 

*.o 

I 

1 

0 

36  ,94.7 
22  100.0 
14  -87*5 

0 
0 
0 

•  0 
.0  . 

•  0 

22 
16  , 

2  100*0 
1  100*0 
1  100. C 

0 

b 

0 

♦6 

.0 
•  0 

.  2 
1 
1 

3  100.0 

1  100*0 

2  1 00*  0 

0 

0 

o 

•  0 
.0 

♦  0 

3 

1 

2 

-.0 

45  95*7 

97    1 flO^fl 

18  90.0 

0 

o 

0 

f 

.0 

♦  0 

♦  o 

47 
27 

.  20  r 

3  100.0 
2  1C0.S0 
1  ICO. 0 

0 
0 
0 

.0 
.0 

3  ' 
2' 
1 

13  92*9 
10  100.0 

0 
0 

o 

•  0 

•  0 

•  0 

"l4  , 
10 
4 

9  100*0 
5  100*0 
4  1C0.0 

0 
0 

o*_ 

•  o 

.0 

♦  0 

9 

■  5 
4 

5  100.0 
1  100.0 
4  100*0 

0 
0 

o 

.0 

♦  0  . 

♦  0 

5 
1 
4 

6  100*0 
3  100*0 
3  10C.0 

0 
0 

o 

.0 
♦  0 

.  0; 

6- 
3 

3* 

1  100*0 
1  100*0 
0  .0 

T  0 
0 

o 

.0 

♦  0 

♦  0 

1 
1 

"  0 

12  100*0  • 
7  100*0 
5  100.0 

0 
0 

o 

.0 
.0 
♦  0 

12 
7 

5 

2  100*0 
2  100.0 
0  .0 

0 
0 

0' 

*0 
•  0 
.0 

2 
2 
0 

1  1Q0.0 
1  100.0 
0  *0 

'  0 
0 
0 

*0 

•  0 

♦  0 

I 
1 

0 

3  100*0 
0  *0 
3  100*0 

0 

'  0 
0 

.0 

•  0 

♦  0 

3 
3 

26,  89.7 
16  88*9 
10  90*9 

0 
0 

o 

*'o 

.0 

.0        •  9 

29 
~  18 
11 

81'  95.3 
48  96*0 
33  94*3 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

,85 

,50 : 

35 

6  100*0 
2  100*0 
•  4  100*0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

6 
2 
4 

6  100.0 
2  100*0 
4  100*0 

0 
0 
0 

"  *0  0 
•  0 

,6 
2 
4 

IERJC 
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TABLE  6,  TOTAL  BACHELOR*  S •  OEGREES  FCR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
TABLE  6.,    iuial  OAuncLUR        £THNICITY»  ANO  SEXt'   INSTITUTION  ,ANO .STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN- 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  < 


BLACK  ASIAN.  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 

DUMBER         *       NUMBER         «  NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


m  WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NGN-RE SI OENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


AREA  STUDIES  IC3CO) 


MISSOURI 

HC    SAINT  LOUIS  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL9  0  *0 

FEMALE"  0  *0 

MALE     "  0  *0 

NO    U  OF  MISSOURI-COLUMBIA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    0  0     *  .0, 

MALE  0  *0 

M    J  OF  MISSOURI-KANSAS  CITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

„  '  MALE.  0  *0 

"HU    WASHINGTON  UNIVERSITY 
.TOTAL  0  *0* 

FEMALc  0  .0 

MALE    '  0  *0 


MO 


STATE  TOTALS  I 


TOTAL 
FEMALE 

MALE,- 


nebraska 

ne;  creichton  university 

TOTAL'  0  *0 

,•  FEMALE  0  .3 

;  MALE  0  .0 
-NE    U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  '.0 

HALE  0-  *0 


0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0  ' 

p 

•  0 

0 

o» 

.0 

•  0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

c  0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

o 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

ITUTIONS) 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0  , 

•  0 

0 

0 

*.o 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

;0- 

•  0 

0 

INSTITUT  IONS  ) 


NE         STATE  TCTALS  ( 

*     TOTAL                  0*0  0 

FEMALE                 0     .  *0.  0 

HALE                 Ot    .0  0 

-NEW  HAMPSHIRE 

NH    C0L8Y-SAWYER 'COLLEGE 

TOTAL    *             0J     .0  0 

FEMALE                 0        *3  0 

MALE  ,  0  *0  "  0 
Nri    OARTHOUTH  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  I 

*     FE'jALc                 0        *0  0 

MALE*'  0  .0  1 
NH    U  OF  NH  KEENE  ST  COLLEGE 

TOTAL                 0        *0  0 

FEMALE                 0        *0  0 

<4ALE                 0        *0  0 


12 


•  0 

♦  0 
♦0 


.0 
.0 
.0 

♦  3 
.0 

♦  5 

.0 
.0 

♦  0 


NH      ,  STATE  TOTALS  t  " 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  *.0 

MALE                 0  *0 


3  INSTITUTIONS) 
1  4*5 

0  *D 

1  11*1 


•  0 

•  0 
.0 


♦0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

A 
:o 
V 
;o 
•o 

♦  o 


♦  0. 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0  - 
♦0 

♦  0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

1 

o 
1 

0 
0 
0 


•  0 

♦  0 
.0 

♦  c 

•  0 

•  0 

•  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

•  0 

♦  0 


•0 
♦0 

;o 


•  0 

•  0 

♦  0 

♦0 
.0 

♦  0 


♦  0 
♦0 

♦  0 

8*3 

♦  0 
12*5 

♦  0 
•0 

♦  0 


4*v 
•0 
11*1 


100*0 
100*0 
100*0 

-100*0 
100*0 
*0 

100*0 
100.0 
*0 

100*0 
♦  0 
100*0 


A7  100*0 
5  100*0 
2  100*0 


100*0 
100.0 
«0 

100*0 
100*0 
•  0 


2  10C*0 
2  100*0 
0  *0 


100*0 
100.0 
•  0 


10 

6 

2 
1 
1 


83*3 
1C0*0 
75.0 

100*0 
100*0 
100*0 


-o 

0 
0 


•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0* 

.0  ; 

.0 

.0/ 

•  0 

•  0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


♦  0 
.0 
*0 


,0 
*0 

♦  0 

8*3 
'  .0 
12*5 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


20  90*9 
13  100*0 
7  77*8 


1  4.5 

0  *0 

1  11.1 


NEW  JERSEY 

NJ    DREW  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  »a 

MALE    ,  0  ,     *0  • 

NJ    FARLGH  OCKSN  U  RUTHERFO 
TOTAL  0  >  *0 

FEMALE  0  *0 

HUE  0     t  *0  , 

NJ    FARLGH  OCKSN  TEANECK  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

NJ    MINCETON  UNIVERSITY 
TOTAL      %         0,  *0 
FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

NJ    RAMAPO  C  OF  NEW  JERSEY 


TOTAL 

'  FEmLE 
'MALE 
NJ  RUTGERS 

TOTAL  ' 
.  FEMALE 
-  MALE 
NJ  RJTGERS 
TOTAL 
FEMALc 
MAI  E 


0  *0 
0  ,  *0 
0  .0 
NEWARK  CAMPUS 
0  *0 
0  -  *0 
0  *0 
i  NEW  BRUNSWICK 
0  .  *  *0 
0  #0 
0  *0 


0 

♦0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0  . 

•  0 

c 

.0' 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0  * 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0  ■ 

0 

.0' 

1 

6*3 

0 

•  0 

1 

10*0 

0 

♦  Q 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

7*1 

0 

'♦0 

f 

10*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

'  *0 

0 

•  0 

0 

*0 

o. 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

6 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0. 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


*0 
*0 
.0 

•0 

♦  0 
*0 

*0 
•0 
*0 

•0 

♦  0 
*0 

.0 
*0 
*0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
*0 

♦  0 


0 

♦  0^ 

2  100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

2  100*0 

0 

*0 

0 

*0 

0  -  *o 

0 

•  0 

0 

*0 

6  100*0 

6 

•  0 

0 

*0 

2  100*0 

0 

*0 

0 

*0 

4  100*0 

0 

.0 

0 

♦0  * 

1  100*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0  *0 

0 

*0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

♦  0 

1* 

6*3 

'14  87*5 

l 

6*3 

1 

10*0 

9  90*0 

0 

-0 

0 

♦  0 

5  83*3 

1 

16*7 

1 

7*1 

13  92*9 

0 

.0 

1 

*  1C*0 

9  90.0 

0 

•  0 

0 

*0 

4  100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

10  100*0  ' 

0 

.0 

0 

*0 

3  100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

7  100*0 

Q 

•  0 

0 

.0 

22'  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

21  100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

So" 

TmE T^,ncHE,rs  .j-BtRW^V-fflSRS^  IfilW"  ECU"noN  8V 


AMERICAN, I NO I AN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER         X  ^NUMBER 

AREA  STUDIES  (0300) 

NEW  JERS2Y, 

NJ    SAINT  PETERS  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  0 

FEMALE                0        .0  0 

MALE ,  0  .0  0 
NJ    S£  TON  HALL  UNIVERSITY 

TOTAL      "          0        .0  »0 

FEMALE*               0        .0  0 

'MALE  .'0.  .0  0 
NJ    UPSALA  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  0 

FEMALE                0        .0  0 

MALE'  0  *C~  0 
NJ    WILLIAM  PATERS ON  COLLEGE 

TOTAL                 0        iO  I 

FEMALE     *           0        -°J  J 

KALE              "0        .0  0 


BLACK  '  ASIAN  OR 

N0N-NISPAN1CPACIFIC  ISLANOER 


.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
,0 

•  0 

100.0 
100.0 

•  0 


tUMBER 


STATE  TOTALS  C         11  INSTITUTIONS! 

TOTAL  0  .0  3  '  3.8- 

FEMALE-  0  .0  3 

.    KALE  0  *0  0 


5.8 
.0 


NEW  MEXICO 

NM    U.OF  NM  MA  IN  CAMPUS 

'TOTAL  0  .0 

FEMALE  0     .  .0  < 

MALE  '  0  *0 

NM          STATE  TOTALS  ( 

'TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NEW  YORK 

NY    AO EL PHI  UNIVERSITY 
TOTAL  0'  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .  .0 

NY    CUNY  BROOKLYN  COLLEGE 
.0 
.0 
.0 


.0 
*0 
.0' 
I  SLA 
.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


il  INSTITUTIONS) 


.0 
•  0 


TOTAL 


FEMALE 

0 

MALE 

0 

NY    CUNY  CITY 

COLLEGE 

TOTAL 

0 

FEhALE 

0 

MA  LE 

0 

NY    CUNY  C.OF 

STATEN 

TOTAL 

0. 

FEMALE 

0 

MALE' 

0 

5  26.3 
3  30.0 
2  22*2 


NY    CUNY  HUNTER  COLLEGb 


TOTAL  0 
FEHALE  0 
MALE  0 
NY    CUNY  JOHN  JAY  C 
0 
.0 
0 


0 

,0 
.  .0 

CRIM  JUST 
.0 
•  0 
0 


29.2 
33.3 
26.7 

25.0 
.0 
25.0 

16.7 


TOTAL 
FEMALE 
MAL  E 

NY-    CUNY  LEHMAN  COLLEGE 
'TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

NY-  CUNY  UU^ENS  COLLEGE 
TOTAL  ^  0  .0 

FEMALE  D  .0 

MALE  0  i«0 

NY    COLGATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  ".0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

NY     COLUMBIA  U  MAIN  DIVISION 
JOT  AL  0  .0 

FEMALE  0  «0 

HALE  0  .  -° 

NY    BARNARD  COLLEGb 


TOTAL 
FEHALE 
MALE 

NY  CORNEL 
TOTAL  ' 
FEMALE 
HALE 


U  ENDOWED  COLLEGES 
0  '  .*0 
0,  .0 
0  *0 
NY    FOROHAM  UNIVERSITY 
TOTAL"  0  .0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  .0 


1 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

14.3 

3 

13.0 

1 

20.0 

2 

13.3* 

1 

14.3 

1 

12.$ 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

.0' 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0  1 

.0 

0 

*  .0 

0  ' 

•0 

.  0 

.  .0" 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  .0 

0 

•  0 

.0 
.0 
-  .0 


2  33*3 
1  33*3 
1  33.3 

1  100.0 

0  *0 

1  100.0 


HISPANIC 
-NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TCTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES  I OENT 
ALIEN  * 

NUMBER 


.0 
•0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•0 
.0 


♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

V  8 

0-  ' 

•  0 

!• 

1.9 

0 

.0 

2 

7.  1 

0 

.0 

17 

o 

•  0 

0 

•  0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

;o 

0 

.0 

0 

♦  0 

•8 

.0 

0 

.0 

.0 

o 

.0 

o . 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

i  ioo:o 

o 

.0 

2 

10.5 

0 

.0 

1 

10.0 

0 

•  0 

1 

11.. 

3 

12.5 

4 

16.7 

1 

11.1 

2 

22.2 

2 

13.3 

2 

13.3 

Q 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

Q 

•  0 

1 

16.7 

0 

.0 

1 

16*7 

0 

•  0 

0 

.0- 

Q 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.6 

tr 

21*4 

1 

4.3 

5 

21.7 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1, 

4.2 

0 

.0 

1 

4.2 

0 

♦  0 

0 

♦0  * 

*  0 

.0 

0 

♦  0 

1 

4.3 

o. 

.0 

1 

5.9 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

•o 

1 

50.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

33.3 
33*3 
33*3 

105.0 
•  0 
100.0 


1  100*0 
1  400.0 
0  .0 


6  7.5 
4  7.7 
2  7.1 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1  100.0 

0  *o 

1  10  CO 

7  36.8 
4  '40.0 
3  33.3 


14 

6 


2 
2 
0 

0  * 
0 
0 

11 

9 
2 

2 
1 
1 

9 
0 
0 

0 
0 
0 


56.3 
66.7 
53.3 

25.0 
.0 
25.0 

33.3 
33.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

3**30 

39.1 

40.0 

13.3 
14.3 
12.5 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
♦  0 

4.2 
4.2 
.0 

4.3 
5.9 
.0 

50.0 
100*0 

.0' 


1 

100.0 

0 

•0 

1 

100.0 

4 

66.7 

2 

66.7 

2 

66*7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

73  91.3 
48  92*3 
25  89.3 


5  1*00.0 
3  100.0 
2  100.0 


5  100.0 
3  100.0 
2  10C.0 


0 
0 

> 
12 

6 
1  6 

9 

'? 

3 
0 
3 

4 
4 
0 

1 

0 

1 

17 
14 

3 

13 

'6 
7 

7 
3 

15 
1 

14 

23 
23 
0 

21 
16 

5 

1 
0 
1 


TOTAL 
C  NUMBER 


•  0 
.0 

•  0 

63.2  ' 
60.0 
66.7 

37.5 
33.3 
40.0 

75.0 
.0 
75.0 

66*7 
66.7 
.0 

100.0 
.0 
100.0 

6C.7 
60.9 
6C.0 

86.7 
65.7 
87.5 

10C.0 
100.0 
10C.0 

83.3 
10C.0 
82  .4 

95.8 
95.8 
•  0 

91.3 
94.1 
83.3 

50.0 
*0 
1CC.0 


0 

.0 

1 

A 

u 

.0 

0 

0 

.0 

v 

0 

•  0 

1 

1 

lo 

0  * 

1 

1.3 

80 

0 

*  .0 

52 

1 

3.6 

28 

0 

.0 

5 

0 

.0  > 

3 

0 

.0 

f 

0 

.0 

5 

0 

♦  0 

3 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

0 

'.0 

1 

or*-i.o 

19^ 

.0 

"  10 

.0 

9 

1  4.2 

24 

0 

.0 

9  „ 

1 

6.7 

15 

0 

.0 

4 

0 

♦  0 

0 

0 

> 

0 

.0  * 

0 

VO 

£ 

0 

•0 

0 

0 

.0 

I 

0 

,  .0  * 

o 

0 

.0 

1 

ft 

0 

.0 

'28 

0 

♦0 

"  23 

0 

♦  0 

5 

oO 

•0 

15 

0 

.0 

7 

0 

.0 

8 

0 

.0 

7 

0 

.0 

a 

0 

♦  0 

«  4 

3 

16.7 

18 

0 

.0 

1 

3 

17.6 

17 

0 

.0 

24 

0 

.0 

24 

0 

:o 

0 

1-  4.3 

23 

0 

.0 

17 

1 

16.7 

•  6 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

299 


TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HlGMCR  EDUCATION  BY  RACE, 
"     ETHNIC  IT  Yt  AND  SExr   INSTITUTION  AND  STATE  1976*1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

>  NUMBER  X 

AREA  STUDIES  (03001 

«,NEW  YORK 

NY*  KAR THICK  COLLESE 


BLACK  ASIAN  OR  * 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  X 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


Mir 

NON-HlSP*, 


NUMBER1 


«IC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


TOTAL                 0  *0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

•0 

FEMALE                0  *0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  C 

MALE                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

•0 

'  0 

♦0 

NY    HCdART-WM  SMITH  COLLEGES 

TOTAL                 0  »0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE                0        ,0  n 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

HALE                0  *0 

ny  hofstra^univer'Sity 

0 

;o 

0 

•  0 

0 

•0 

TOTAL                0  •     *0  * 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•0 

*  *     FcMA  L£         **      0  *0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

HALE                0  *0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

NY  .LONG  IS  U  C  to  PCST  CENTER 

„  TOTAL                0       #0  / 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

w     FEMALE                 0        *0  / 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

*  >           MALE                 0  »0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

NY    MANHATTAN  COLLEGE 

,TQTAL           "0  .0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0,  .0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                 0  *0 

o 

•♦0 

0 

♦0  —  »t 

-,o 

•0 

NY *  MANHATTANV ILLE  COLLEGE 

TOTAL  0*0 

1 

11*1 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

FEMALE              "  0  *0 

x 

20*0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

MALE                 0  *0 

o 

•0 

o 

♦  0 

0 

•0 

NY  '"MARIST  COLLEGE  x 

TOTAL                 0  *0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  *0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•0 

HA  L  E                 0        ♦  0 

o 

♦  0 

0 

•0 

0 

•0 

NY    HARYMCUNT  COLLEGE 

TOTAL  '               0  »0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•0 

FEMALE                0  »0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

MALE                 0        *0  ' 

o 

♦  0 

o 

•0 

0 

•  0 

NY     *iFy   YORK  UNIVERSITY 

TOT  A*.                 0  *0 

o 

-  »0 

1 

'33*3 

0 

♦  0 

FEMALE*                0        ♦  0 

o 

♦  0 

I 

100*0 

o 

♦  0 

HA  LE                 0        ♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

NY    SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

o 

♦  0 

1 

20*0 

0 

*  *0 

FEMALE                    0  *0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

HA*L£                 0  *0 

o 

♦  0 

1 

33*3 

o 

♦  0 

Ny  si ena .college  ' 

TOTAL                 0  *0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

FERULE                 0  *0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

.MALE                 0  *0 

o 

♦  0* 

0 

•o 

0 

♦  0 

NY    SK  I  O.HORE '  CCLLEGE 

TOT  A  L                 0        ♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

FEMALE                -0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3  0 

«  .0 

MALc                 0  *0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

ny    Sumy  a.  airany 

TOTAL                  1  6*3 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

6*3 

FEMALE                    1  10.0 

o 

♦  0 

♦  0 

o 

♦  0 

*        MA  L  E                 0  ♦0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

1 

X  6*7 

NY  "  SUMY  AT  dlNGH ANTON 

TOTAL                  0  *0 

o 

♦  0 

*  0 

♦  0 

1 

14*3 

FEMALE       *          0  *0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•0 

*             MALE           '    *0  *0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

1 

25*0 

NY    S'JNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 

fflTAL  2 

1  vl  hL                               £        I V «  w 

l\ 

5*0 

1 

5*0 

2 

10*0 

FEMALE                   2  10.0 

1 

5.0 

I 

5*0 

2 

10*0' 

MA  L  E                 0        ♦  0 

Q 

♦  0 

o 

•0 

o 

*0 

NY     S'JNY  COLLEGE  AT   GENES  ED 

111          JJ  111       WVUWW*#W      Ml  UtllbJtU 

IUI 1L                        v           • v 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

FEMAI  E  0.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

.MALE                 0  *0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

~HY^  SJNY-COLL'EGE~AT~NEW~PALTZ  

TOTAL    **            0  *0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

'  *0 

FEMALE                 0  *0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE,                0        . 0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

NY    S'JNY  COLLEGE  OLC  WESTBURY 

TOTAL              '  0        . 0 

4 

18*2 

o 

•  0 

3 

13*6 

FEMALE                 0  *0 

I 

6*7 

0 

•  0 

I. 

6*7 

.MALE                 0  *0 

3 

42*9 

0 

■*  *0 

2 

28*6 

NY    SJNY  COLLEGE  AT  OSwEGC 

TOTAL                 0  #0 

0 

,♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0  ' 

,  FEMALE                 0        .0  ' 

0 

-.0 

0 

•  0 

0 

*0 

V4ALE                 0  .0 

0 

•o 

0 

•  0 

0 

*0 

NY    SJNY  CCLLEGE  PL ATT S BURGH 

TOTAL                0     e  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

;0* 

0 

*0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

NY    SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0 

I 

9*1 

0 

♦  6 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

I 

20*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

MALE                0  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

NY    UNION  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

\               MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

'  *0 

0 

*0 

9 

ERIC 


300 


0 

•  0 

1 

100*0.  / 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

o 

♦  0 

1 

1  uu*  u 

0 

A 

•  u 

1 

0 

•  0 

6 

1C0.0 

0 

•  0 

6> 

0 

•  0 

5 

100*0 

0 

•  0 

5 

o 

•  0 

1  00*  0 

o 

♦0 

0 

•  0 

2 

66*7 

1 

33*3 

.  3 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

0 

»  0 

0 

•  0 

1 

1 OC*  0 

i 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

♦o 

z 

0 

•  0 

2 

10C.0 

0 

•0 

2 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

Q 

0 

♦  0  9 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

0 

*0 

2 

100*0' 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

I 

II*  I 

8 

88*9 

0 

♦  0 

9 

I 

20*0  c 

4 

80*0 

0 

.0* 

5 

0 

•  0 

4 

1  00*0 

0 

•0 

0 

*0 

3 

100.0 

0 

•  0 

3 

0 

*0 

2 

100i0 

0 

•0 

2 

0 

•  0 

1 

1 00  <p 

0 

..  0 

-1 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

I 

33*3 

2 

66*7 

0 

♦  0*  v 

}'  3 

I 

100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

1 

20*0 

4 

8C.0 

0 

.0 

5 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

•0 

2 

1 

33*  3 

2 

66*7 

0 

*  0 

0 

■  *0 

3 

100*0 

0 

*0 

3 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

*0 

1 

0 

*  u 

2 

100*0 

0 

♦  0 

C 

0 

*0 

.  6**100*6 

0 

♦  0 

6 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

*0 

5 

0 

»  0 

1 

100*0 

0 

•0 

1 

2 

12*5 

14 

.  87«5 

0 

*0 

16 

1 

10*0 

9 

90*0 

0 

«0 

10 

1 

16*  7 

5 

83*3 

0 

♦  0 

6 

i 

14*3 

6 

85*7  • 

0 

*o  A 

7 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

*0 

3 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

A 

♦u 

6 

30*0 

13 

65*0 

1 

5*0 

20 

6 

30*0 

13 

65*0 

1 

5*0 

20 

o 

•  0 

0 

♦  0 

o 

*  ♦  0 

o 

0 

*0 

•2 

100*0 

0 

,0 

2 

0 

,  •<> 

2 

100*0 

0 

2 

0 

_     0.-  - 

0 

0 

•  0 

0 

0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

*o  '  9  - 

2 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1£ 

o 

*  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

7 

31*8 

15 

68*2 

0 

♦  0 

22 

2 

13*3 

13 

'86*7 

0 

•  0 

15 

5 

71*4 

2 

28*6 

✓  0 

♦0 

7 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

0 

*0 

1 

100*0  . 

0 

•0 

1 

0 

.0 

2 

100*0  fr 

0 

♦0 

2 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

,0  * 

1 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•0 

1 

1 

9*L 

9 

81*8 

1 

9*1  . 

11 

i 

20*0* 

4 

80*0 

0 

.  ♦<> 

5 

0 

*0 

5 

83*3 

1 

16*7 

6 

0 

♦  0 

11 

100*0 

0 

•  0 

11 

0 

*0 

6 

100*0 

0 

•  0  # 

'6 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

.0 

5 

9 

•> 

w «  nuLi*™*.*  ^sNfeisrtrs.??**-  ^r^%H1GHi" E0UCAT,0N  *  MCE*. 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE j 

-NUMBER  X 

AR^A  STUOIES  (03001 


BLACK  ASIAN,  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER' 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WUTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCN-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


NEW  YORK 


NY 


VASSAR  COLLEGE 
TOTAL  0. 
FEMALE  0 
HALE  0 


.0 
.0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


NY         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  *3 
FEMALE    ,  3 
MALE  0 

NORTH  CAROLINA. 


HC    DUKE  UNIVERSITY 
*"    TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,0  .0 

MALE  0  .0 

NC    SALEM  COLLEGE   *  

TOTAL  0  TO 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

NC    U  OF  NC  AT  CHAPEL  HILL 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0.  .0 

,    HALE  .0  .0 

NC    WARREN  WILSON  COLLEGE 
TOTAL*  1  1*.5 

FEMfcLE  1  25.0 

"  MALE  0        VO  | 


36  INSTITUTIONS) 

.9  27  8.4 

.5  15  7.6 

.0  12  9*8 


•0 

•  0 

•  0 


•  o 

♦  0 


•  0 

♦  0 

•  0 

.0 

♦  0 


NC          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  -1  1** 

FEMALE  1  2*3 

MALE  0  .0 


V  INSTITUTIONS) 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


2  22*2 
2  33*3 
0  *0 


10  3*1 
7  .3*5 
3  2.* 


0 
0 
0 

0~ 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

•  0 

50- 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


.0 

•  0 

•  0 


23 


♦0 

♦  0 

♦  0 


7*2 

7a 


63 
39 


22*2 
33*3 
♦  0 


19*6^ 
19.7 


9 

7*3 

24 

19.5 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

 *-0- 

•  0 
.0 

-o— 

0 

 .0  

•  0 

0 

♦  0 

o  : 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

^0 

2 

25*0 

3 

37.5 

0 

•0 

1 

25.0 

r 

50*0 

2 

50.0 

2 

2*8 

3 

4.2 

0 

♦  0 

1 

2.3 

2 

7.* 

2 

7.4 

7  77.8 
4  66*7 
3  1CC.0 


250  .77.9 
*158  79*8 
92  74.8 


100*0 
1CC.0 
100*0 


.100.-0- 
100*0 
.0 


51  98*1 
31  100*0 
20  95*2 


67 
43 
24 


62*5 
75*0 
50*0 


94*4 
97*7 
B8«9 


2.5 
.5 
5.7 


•  0 

•  0 

•  0 

_  *0_ 
.0 
•0 

1.9 

•  0 
4.8 


1.4 
.0 
3.7 


321 

198* 

123 


9 
7 
2 

2 
2 
0 

52 
31 
21 


71 
44 
27 


OHIO. 

OH    ANTIOCH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

OH    BOWLING  GRN  ST  U  MAIN  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0        .0  » 

OH    CASE  WESTERN  RESERVE  U 
TOTAL-  0        *0  - 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .*0 

OH    OENISON  UNIVIRSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  .  0  ,*0 

OH    HEIDELBERG  COLLEGE 
TOTAL  0  «0 

FEMALE  0     t  *0 

MALE.  .  0  *0 

•  OH    HIRAM  COLLEGE 

TOTAL    *        "*0  *0 
FEMALE  0  *0 

MALE     .  0  *0 

OH    KENT  STATEoU  MAIN  CAMPUS 
TOTAL    •  0  *° 

FEMALE  0  .0- 

MALE  0  *0 

OH    KE  NY ON  COLLEGE 

TOTAL  .     0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

OH    LAKE  ERIE  COLLEGE 
TOT  AL  0  »0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


OH 


MIAMI  UNIVERSITY  MAIN  CAM 


SOTAL*  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
OH    OBERLIN  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  '  0 

MALE  0 


•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


OH  .CHIO  WESLEYAN  UNIVERSITY 


TOTAL* 
FEMALE 
MA  LE 
OH  PONTIFICAL 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0  *0 

0  #0 

o  »o 

JOSEPHINUH 

0  *0 

0  .0  • 

0  *0 


0 

V- 

l 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0' 

0 
0 
0 

-0 
0 
0 

0 
0 
0 

o. 

0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

.0  • 

.0 

.0 

.0 
.0 

25.0 
*  .0 

100.6 


1  50.0 
o>  *0 
1  50*0 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 

•  0 

•  0 

•  0 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0. 
0 
0 

0 
0 

0, 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

.0 
0 


3 
3 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

.0  5* 

•  0 

•  0 

1  .0 
.0 
.0 

.0 

'  .0 

,0  - 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

23*1 
27*3 
*0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
•  .0 

.0 


0 
0 

Q 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


.0 

♦  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
0  .0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦0 

.0 
.0 
.0 

.6 

.0 
,  *0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

25.0 
.0 
25.0 


50*0 
*0 
50*0 

*0 
*0 
*0 

*0 
*0 
*0 


1  25*0 

0  *0 

1  10C*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
3 
0 

0 
.  0 
0 


♦  0 
*0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

*0 
.0 
.0 

23*1 
27.3 

♦  0 

.0 
.0 
.0 


1  50.0 
•0  *0 
1  50*0 

8  88*9 
4  100*0 
4  80*0 

7  1C0.0 
4  10C*0 
3  100*0 

3  75*0 
3  100*0 

0  *0 

3  100*0 

1  100*0 

2  100*0 

1  100*0 
1  100*0 
o  *0^ 

10  -100*0 


100*0 
100*0 

100*0 
1C0«0 
*0 


1  100*0 
1  1CC.0 
0    '  *0 

5  100*0 
5  100*0 
0  *0 


10 


1  25*0 

0  *0 

1  25*0 


76*9 
72*7 
100*0 

100*0 
100*0 

•  <f 

75*0 

♦  0 
75*0 


1  11*1 

0  *o 

1  20*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0' 

0 
0 
0 

0 

o' 

0 

0 
0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
•0 

•?0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

,  .0 


2 
0 
2 

9 
4 
5 

7 

4  ; 
3 

4 
3 
1 

3 
1 
2 

1 
1 

0 

10 
7 
3 


1 

0 

1 
1 

0 

5 
5 
0 

13 
11 

2 

1 
1 

0 

4 
0 
4 


9  ■ 


301 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER^ EDUCATION  BY  RACE. 
ETHNICU*.  ANO  SEXi     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

-     NUMBER  X 

AREA  STUDIES  10300) 

OHIO 

OH    'J  OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 
TOTAL  0       .0  • 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        ,0  ' 

OH    UNIVERSITY  OF  OAYTON 
TOTAL  .  0  .0 

FEMALE"  0  .0 

MALE-  0  ***0 

OH    UNIVERSITY  OF  'TCLEpO, 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .,  "  -0 

MAL5  0  't.O 

Oh    WITTENBERG  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0    s  .0 

MALE  0  .0 

CH    YOUHGSTOWN  ST  UNIVERSITY 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER. 


NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


►  0 
♦  0 
.0 


•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

*  ,0 

•  0 

~  .0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


tiHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


*  100*0 
1  100*0 
3  100.0 

3  100*0 

1  100*0 

2  100*0 

j^.,2  100*0  ' 
100*0 
1  1C0.0 

9  90*0 
5  10C.0 

4  80*0 

1  100*0 
1  100*0 
0  .0 


NON-RES  IOENT' 
ALIEN 


NUMBER 


•  0 

•  0 
*0 

•  0 

•  0 
.0< 

.0* 
.0 
.0 


10* 


,0 
*0 
20*0 

•  0 

•  0 

•  0 


TOTAL  ^ 
NUM8ER 


4 
1 

3 

3 
1 

2x 

2 
1 
1 

10 
5 

o5 

1 
1 

0 


OH  STATE 
TOTAL, 
FEMALE 
MALE 

OKLAHOMA » 


TOTALS  I 
0 
0 
0 


18  INSTITUTIONS) 


1*2 
.0 
3*0 


4  4*9 
3  6.3 
1  3.0 


1*2 
•  0 
3*0 


7*4 
6*3 
9*1 


73  90*1 
45  93*8 
28  84*8 


2 
0. 
2 


2.5 
•0 
6.1 


81 
48 
33 


OK    PHILLIPS  UNIVERSITY 

TOTAL  0.0  0.0 

FEMALE  0        *0  0  -.0 

HAL£  0  *0  0  .0 
OK    U  CF  OKLAHOMA  NORMAN  CAM 

TOTAL  0.0  0.0 

FEMALE  0.0  0  .0 

MALE  0.0  0.0 


OK         -STATE  TOTAlS  I 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

-mte-  %o 

OREGON 


2  INSTITUTIONS) 


►  0. 

►  0 

►  0 


OR    OREGON  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0~ 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

OR    U  OF  OREGON  MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MAL  E 

UR  .REEO  COLLEGE 
TOTAL m  > 
FEMALE 
MALE 


.0 
-  *0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


OR    WILLAMETTE  UNIVERSITY 


TOTAL, 
FEM4LE 
HALE 


OR         STATE  TOTALS  I 
.TOTAL       v  0 
FEMALE     J  0 
MALE  y  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0' 
0 
0 

1 

0 

1 


.0 

;,.0 
.0 


.0 

♦  0 

,  *0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

14*3 
.0 
50*0 


4  INSTITUTIONS) 
1  3*1 
0 
1 


•  0 
5*6 


PA    ALBRIGHT  CCLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .  *0 
PA    ALLEGHENY  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMLE  0  *0 

'  MALE  0  *0 
PA    CHATHAM  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

PA    CHESTNUT  HILL  COLLEGE 

TOTAL  0    9  #o 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
PA    DICKINSON  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

$i  HALE  0  .0 


o 

*  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

2 

100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

2 

100*0 

Q 

•  0 

0 

•0 

0  . 

♦  0 

.  0 

♦  0 

o 

A 

.  u 

o 

*  0 

'      «  0 

♦  0 

2 

1 00*  0 

0 

•  0 

0 

*0 

^  o 

♦  c 

1 

1G0*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

4 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

130.0 

0' 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

\ 

100.  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

4 

100*0 

0 

•  0 

.  0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

100*0 

o  - 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

10 

100*0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100*0 

1 

14*3 

0 

•  0 

2 

28.6 

5 

71*4 

1 

20*0 

0 

♦  0  9 

1 

20.0 

4 

80*0 

0 

♦  0 

0* 

.0 

1 

50*0 

r 

1 

50.0 

1 

3.1 

0 

♦0 

2 

6.3 

30 

93.8 

1 

7.1 

■  0 

.0 

1 

7.1 

13 

92*9 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

5.6 

17 

94*4 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦.o. 

3 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  .o 

0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

0 

4  *"*0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

;o 

0 

.0 

1 

5.0 

1 

5*0  ' 

19 

95*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

.0 

10 

100*0 

0 

♦  0 

1 

10*0 

I  MO.O 

9 

90*0 

.0 
•0 

.0. 

•  0 

•  0 

•  0 


.0 
.0 
.0 


4  ' 

3 

1 

.10 

1  i 

11 

5 
6 

7 
5 
2 


32 
14 
18 


4 
1 

3 

I 
1 

0 

1 
1 

0 

I 
1 

0 

20 
10 

104 
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AMERICAN -I KOI AN' 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER 

AREA  STUOieS  C  OOO} 

■'"PENNSYLVANIA 

FA  EASTERN  COLLEGE 
"^TOTAL  0  - 

FEMALE^  0 

MALE    "  .     0  - 

PA    RANKLIN  AND-MARSHALL 
TOTAL  0^-« ~ 

FEMALE  0 
HALE  0 
PA    LEHIGH  UNIVERSITY 
TOTAL  '0 
FEMALE  0 
MALE  0 
PA  iLYCOMING  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
f MALE     '  0 
PA    MUHLENBERG  COLLEGE 


BLACK  *  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


TOTAL 
'  FEMALE 
MALE 
PA  'PA  STATE  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

0  *0 

0  .0 
MAIN  CAMPUS 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


PA    PA  ST  U  6EHREN0  COLLEGE 


TOTAL  0 

FEMALE  "  0 

NILE  0 

PA    ROSENONT  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE. 
MALE  ' 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


PA    SAINT  FRANCIS  CCLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


PA    SETON  HILL  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
_    MALE  0 
PA    TEMPLE  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  *  0 
MALE  0 
PA  „UJ)F  PENNSYLVANIA 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
PA    WEST  CHESTER  ST 
TOTAL  .  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
PA    WIRES  COLLEGE 
TOTAL         .  0 
FEMALE      *      "  0 
MALE         •  „<;0 
PA    WILSON  COLLEGE 
TOTAL  %0 
FEMALE  0C 
MALE  0 


.0 
.0 
♦  0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 
I 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0^ 

♦  0 
COLLEGE 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0  1 


NUMBER  , 


♦  0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.  6*7 
10*0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

•p 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


2  22*2 
1  25*0 
1  20.0 


^.5 
6*3 


.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


20  INSTITUTIONS) 
5  3.* 
3  3.i< 
2      3.  >l 


PA  STATE  TOTALS  I 

TOTAL %  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

RHODE  ISLANO> 

RI     BARRINGT3N  COLLEGE 

'  TOTAL  0}  0 

FEMALE  0.0  0 

MALE  0.      iO  0 

RI     BROWN  UNIVERSITY 

TOTAL  *   0        ,0  1 

f FEMALE  0  '     .0  0 

MALE  0        *0.  1 

RI    RHODE  ISLAND  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  P        *0  0 

MALE  0        .0  0 

RI    ROGER  WILLIAMS  C  MAIN  CAN 

TOTAL    *  0        .0  0 

FEMALE  ,0      ,  *0  0 

MALE  0.      .0  0 

RI    -U  Of  RHOOE  ISLAND 

TOTAL  0-      *0  0 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0*0  0 


•  3 

•  0 

•  0 

'2« 

•  0 
5*9 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

I  -° 

•  0 

•  0 

•  0 


♦*o 
♦  0 
♦0 


1  7*1 

1  ua 

0  *0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 
♦0 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 

.0. 

0 

0 
0 
0 

0 
0 


TOTAL 
-MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

!  .0 

♦  0 

.0 
♦0 


0 

♦  0 

0 

.  .0 

Q 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

«  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0  1 

•  0 

0 

0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

A 

•  u 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  Ov. 

0 

•  0 

0 

•0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0* 

♦0 

0 

♦  0 

0  * 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  . 

♦  0 

0 

♦  0 

I 

2*  0 

0 

♦  0 

0  ' 

•  0    .  ' 

0 

♦  0 

I 

6.3     '  ^ 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

,0 

;o 

0 

.0 

0 

.  0 

.  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0' 

0 

♦  0 

2 

1.5 

1 

.8 

1 

1*3 

0 

.0 

I 

1*9 

1 

1.9 

0 

♦  0 

0 

.0 

i 

-0 

0 

;o 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

..0 

.0 

0 

'♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

I 

20.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

33*3 

0 

♦0 

b 

♦  0 

0 

.0 

6 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

x> 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0, 

♦0 

0 

.0 

3 

LCC.O  -  . 

0. 

•  0 

0 

•  0 

2 

LOO  .0 

0 

♦0 

0 

.0 

I 

100.0 

0 

.0 

1 

7*1 

13 

92.9 

0 

•  0 

1 

11  1 
11*1 

8 

88.9 

0 

•0 

0 

•  0 

5 

ioo;o 

0 

.0- 

0 

.0 

5 

1CC.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

100*0  . 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100*0  v 

0 

•  0 

0  c 

.0 

I 

100*0 

0 

'♦0, " 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

*ov' 

0 

.0 

1 

100*0 

p 

•  0 

0 

.  0  

6 

1C0.0 

0 

•  0 

0 

♦  0  ~~ 

100*0 

0 

•  0 

c 

.0 

Pi  oo.4 

♦  0 

•  0 

1 

6.7 

93**3 

.0 

1 

10.0 

9 

90*0 

0 

0 

.0 

5 

10C*0( 

0 

.0^ 

0 

•  0 

1 

iOO.C 

0 

•  0 

0 

'  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

^0 

.0 

.1 

100*0 

0 

♦9 

0 

.0 

4 

10c. 0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1CC.0 

•  0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

u> 

.c 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.  p 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2  22*2 
1  25*0 
1  20*0 


3 
1 

2 

0 
0. 
0 

0 
C 
0 

0 
0 
0 


7*9 
4.5 
12*5 

*0 
*0 
*0 

.0 

*c 

.0 

.0 
.0 
.0 


8  tS 
4  5*1 
■  £?4  7*7 


0 

^0 

0 

.0 

0 

.0 

2.9 

i 

.0 

K 

5.9 

1 

20*0 

c 

.0 

1 

33*3 

0 

♦  0 

o. 

*0 

0 

*0 

0 

♦0 

0 

♦c 

0 

•0 

7  .77*8 

0 

♦  0 

3  "75*0 

0 

.0 

4  8C.0 

0 

♦0 

35  92.1 

0 

.0 

21  95.5 

0 

.0 

.14  87.5 

0 

.0 

2  1CC.0 

.  0 

♦  0 

1  100.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

♦  0 

1  100.0 

0 

.0 

0  w*-0 

■  0 

♦  0 

1  100. 0 

0 

♦  0 

3  100.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

♦0 

123     93 .9 

0 

•  0 

75  94*9 

0 

•  0 

48  92.3 

0 

.0 

<J  100.0 

0 

♦0 

3  lCC.Oj* 

0 

♦0 

6  100. C 

0 

.0 

33  97.1 

0 

;0 

17  100*0 

0 

,♦0 

16  94*1 

0 

•0 

4  80*0 

c 

•  0 

2  10C.0 

0- 

.0 

.2  -66*7 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

,  •o* 

1  100*0 

0 

•  0 

0  *o 

0 

'  .0 

1  1C0.O 

Q 

.0 

3 
2 
1 

14 
9 
5 

5 
3 
2 

1 
0 
1 

6 

1 

15 
10 
5 

T~ 
0 
1 

4, 
4 
0 

1 
1 

0 

*  1 
1 

0 

9 
4 

5 

38 
22 
16 

2 
1 
I 

1 

C  , 
1 

3 
3 
0 


131 
79 

52 


9 
3 
6 

34 
17 
17 

5 
2 
3 

1 
0 
1 

1 

0 

1 
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TABLE*  6i    TOTAL  BACHELOR *S    OEGREES  FOR  MAJQrt'FJELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS- OF  HIGHER  GOUCATION  BY  RACE. 
ETHNICITY?  AND  SEX : *  INSTITUTION  ANC  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
"ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER- 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER . 


AREA  STUDIED  (03001.  % 


"5 


RI  STATE  TOTALS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

male  o,  .  o 

SOUTH  CAROLINA 

SC    U  OF'  SC  AT  COLUMBIA 

TOTAL  '0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC    NINTHROP  COLLEGE 

TOTAL         '       0  .0 

FEMALE:  .0  .0 

HALE  0  .0 

SC         STATE  TOTALS  ( 

TOTALjft  0  .0 

femaIe        *     0  .0 

MALE0  0  .0 

'TENNESSEE 

TN    SOUTHWESTERN  AT  MEMPHIS 

0  *0 

0  **0 

0  -0 
ST  UNIVERSITY 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


INSTITUTIONS! 
1  '  2*0 

0  *0 

1  3.6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


JNST  ITUT  IONS) 
0  .0 
0  .  .0 
0  .0 


TOTAL 

Female 

MALE 
TN    EAST  TENN 
TCf  AL» 
FEMALE 
MALE 

MEMPHIS.  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0    '  .0 

EMALE  0  .0 

MALE--^  0  *0 

TN     UNIVERSlTY-flF  THE  SOUTH 
TOTAL  »0 
FEMALE  0 

MALE  0    '  .0 

TN    U  OF  TENNESSEE  KNOXV ILLE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0    |  .0 

MALE  0  .0 

TN    VANOERBILT  UNIVERSITY 


•  0 

•s 

.0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


♦  0 

♦  0- 

♦  0 


.0 
.0 
.0 


TN         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL*  *  0  — 

FEMALE  0 
HALfc  0 

TEXAS 


INSTITUTIONS) 
 1  - "3.8 


TX    AUSTIN  COLLEGE 

TOTAL  0     .  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    BAYLOR  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEmLE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    PAN  AMERICAN  UNIVERSITY 

TOTAL-  0.0 
-     FEMALE  0  .0 

•  .    MALE.  *0  .0 

TX     SAINT  EOHARO'S  UNIVERSITY 

*  .    TOTAL         *        0  .0 

FEMALE  ,0  .0 

MALE  0  .0 

TX    SNT  MARY'  S  U  SAN  ANTONIO 
TOTAL  0-  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX     S3  UT  HERN  METH  UNIVERSITY  , 
'  TOTAL  0        .0  ^ 

FEMALE  C  .0 

MALE,.      1        0  .0 
TX    TEXAS  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  ,  '0  .0- 

'MALE  *       ,      0  .0 
TX    RINITY  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX    U  Cf 
TOTAL 
FEMALE 
 MALT 


HOUSTON 


0  .0 
0  *0 
0  .0 
CEN  CAMPUS 

a  .o 

0  ,0 

"0" — *tj 


•  0 
6*3 


1 

2.0 

0 

♦a 

0 

*  0 

0 

•  0 

I 

3*6 

0 

A 

♦u 

0 

.0 

0 

- 

.0 

0- 

*  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

o 

0 

♦  *o 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

A 

♦u 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

'.0 

- 

• 

0 

.0  * 

0 

♦  0 

«  0 

0 

♦  0 

0" 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦G 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0  « 

0 

♦  0 

0 

*  "  .0 

0 

•0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

/  c 

*0 

— "-0, 

__^0 

*  .0 

0 

•  0 

0 

A 

•  u 

0 

•  0 

0 

»0 

G 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

- 

1 

50*0 

0 

♦  0 

I 

100*  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

'a 

♦  u 

pt 

•  0 

0 

.0 

0 

•  G 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

0  0 

2 

100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

I 

100.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

I 

100.0 

0 

•0 

I 

100.0 

0 

•  0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

'  1 

100.0 

0 

•  0 

2 

33*3 

0 

•  0 

1 

50*0 

0 

•  0 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•o 

•0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0^ 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0,  — 

— -4>«~  -iO 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


NHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


TOTAL 


:r 

X 

NUMBER  X 

NUMBER 

X 

NUMBER, > 

2 

4.0 

48  96*0 

0 

•  0 

50 

o 

.0 

22  100*0 

0 

•  0 

22 

2 

7.  1 

26  92.9 

0 

•  0 

26 

o 

♦  0 

1«  100.0 

0 

.0 

,  *  I 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

I 

0 

.0 

0  .0- 

0 

.0 

0 

0 

.0  ' 

1  1C0.0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

1  100.G 

0 

•  0 

1 

0 

•0 

0  »  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

♦  0 

2 

0  . 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

o 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

U 

0 

.0 

—  2  100.0 

0 

.0 

.  2 

0 

•0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

o 

♦  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

♦  0 

2 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

♦  0 

a  1 

o 

•  0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

i  loa.o 

0 

.0 

1. 

0 

•0 

1  100*0 

0 

♦  0 

1 

0 

.  0 

o  *o 

r>  0 

•  0 

0 

0 

.c 

2  100*0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0  *0 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

o 

.0) 

2 

1 

6.7 

14  93*3 

0 

♦  0 

15 

0 

.0 

4  100.0 

0 

♦  0 

4 

1 

9.1 

10  90.9 

0 

.♦0 

U 

0 

.0 

4  100.0 

0 

♦  0 

4 

"0 

.0 

2  .100*0 

0 

♦  0 

2 

-o- 

_  .0 

2  100*0 

»  0 

.0 

2 

1  50.0 

1 

50*0 

0 

.0 

2 

1  100.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

0  .0 

1 

100*0 

-  0 

.0 

1 

o  *d 

2 

100.0  . 

0  ' 

♦  0 

2 

o  *o 

1 

100.0 

4  0 

•  0 

1 

o  *o 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

2  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2  100.0 

0 

«  .0 

0 

.0 

2 

0  *0 

0 

.0 

0 

♦  0 

t 

0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1  100.0 

0 

•  t* 

6 

.0 

1 

0   *  *0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

1  100*0 

,  0 

.0 

*       0,  . 

.0 

1 

2  33*3 

J  4 

66*7 

0 

•'0 

6 

2  50*0 

2 

50.0 

"  0 

♦  0 

4 

0  *0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

0  *0 

3 

100*0.. 

0 

.0 

3 

0  •  *0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

0  *0 

1 

100.0 

0 

.0. 

1 

0  *0 

4 

100*0  . 

0 

•  0 

4 

0  *0 

1 

100*0 

,  0 

•  0 

1 

0  *0 

3 

100.0 

0 

3 

V 

0  *0 

A00,£— — — o- — 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0  «o 

0 

,  *0 

0 

•  0 

0 

ERIC 


.30* 
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AMERICAN  IN 0 IAN  * 
ALASKAN.  NATIVE 

.  ^  NUMBER  X 

AREA;STU01ES  (0300) 

TEXAS 

Tx\~U  OF  TEXAS  AT  AUSTIN 
..TOTAL  0  .0 

FEMALE    "  0"  .0 

HALE  0  ,.0 

TX    U  OF  TEXAS  AT  EL  PASO 
TOTAL       *        0  .  *0 
FFMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


BLACK  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  > 


NUMBER 


X       NUMBER  N^* 


HISPANIC 
NUMBER- 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-PESICENT 
ALIEN 


we 

3.2 
.0 

•  0 
.0 
.0 


TX         STATE  TOTALS  (  U 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

.   HALE  0  .0 

UTAH  - 

UT  BRIGHAM  YOUNG  U  MAIN  CAM 
"  TOTXL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0        .0  . 

UT    BR  I  CHAM  YOUNG  U-HAWA  CAN 
TOTAL  Q  »0 

FEMALE  0  .0 

HAL£  0        »0  , 

UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 
TOTAL    '  *  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0     ,  *0 

UT    UTAH  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


INST  ITUTIONS) 

"    _  1  l*Z 


0 
0 
0 

0 
0 

0^ 

0 
0 
0 

4  0 
0 
0 


2*3 
•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 

1 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦c 


1*2 
2*3 

;o 


♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

*.0 
.0 


UV         STATE  TOTALS  < 

v,^TOTAL                0  .0 

FEULE                0  .0 

HALE  '              0  .0 

VERHONT 

VT    CASTLETON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEHA  L  E,      ;  r:  ~HZ   _  -•A-  - 
HALE  0*0 
VT    GOOOARO  COUEGE 

TOTAL  0  .'0 

FEMALE  0  .0 

HALE  „  0  *p 

VT    MARLBORO" COLLEGE, 
4TOTAL  *  0*0 
FEMALE  0  .0 

MALE-  0  *0 

VT    MlUOLfcBURY  CLLLEGE 


4  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FE  HALE 
HALE 
VT     NORWICH  U 
TOTAL 
FEMALE 
'HALE 


0  *0 

0  *0 

0  *0 
MAIN  CAM 

0  ♦  0 

0  *0 

0  .0 


VT-   'SAINT  MICHAEL'S  COLLEGE 
"TOTAL    _  o  ~   0"  ~~*0' 
FEMALE  fr  »0 

HALE  0  .0 

VT    TRINITY  COLLEGE 

0  *0 
0  *0 
0  .0 
STATE  AGRL  COLLEGE 


0 

JL 
o 

l 
I 

0 

0 
0 
0' 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

o- 

0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


100*0 
100*0 

•  0 

•  0 

•  0 

..o 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

~.o 

•  0 

•  3 

•  0 

•  0 
♦G 

•  0 

•  0 


VT,  STATE' 
TOTAL 
FEMALE 
*  MALE 

VIRGINIA  , 


°VA    GEORGE -MAS UNlVlASITY 
TOTAL       "  "J^*0 
F  EHAL  E  __^j!£~S>~~-~-?  °- 
-V  — NALE^^S^T      0  .0 
VA    HOLLIHS  COLLEGE 

TOTALS  0  *0 
F  EH*LE  0  *0 
-rHATt  0  rO- 


0  .0  + 

ITUT  lONSKfg*^ 

1  2.1*^ 


12*3 
9*7 
15*4 


50*0 
♦  0 
100*0 


14  17*3 
7  1'5*9 
7  18*9 


'  .0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

14*3 
50.0 
.3 


0  *0 
0  *0> 
0  *0 

o  *o 

0  .0' 

0  *o 

0        .0  p 
0  *0 

0  to 

1  2.9 
1  7.7 
0  .0 

0  *0 
0  .0 

cr  *o 

6  *o 

0  .0 

o  7o 

0  *o 

0  *0 
0  *0 

0  .0 
.0  .0 
0  .0 

0  *0 
0  *0 
0  *0 

o  *o 

0  .0 
0  .0 

0  *S) 
0  *0 
0  *0 

0  .0 
0  .0 

o  *o 

0  *0 
0  *0 
0  *0 

0  .0 

o  *o 

0  .0 

o  o  o 
o  o  o 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

0  *0 
0  *0 

0  *o 

AJt  -*  0  .0 

o  *o 

0  .0 

0  *Q0*** 

0  .0 

*      0  •0' 

0  *0 
0  *0 
0  *0 

o  *o 

0  .0 
0  .0 

NUMBER 

* 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

6 

8 

u*o 

46 

8C«7 

3 

5.3 

4 

12.9 

26, 

83*9 

1 

3*2 

4 

15.4 

20 

76*9 

2 

7.7 

1 

50.0* 

0 

.0 

1 

50*0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

1  100.0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

16 

19.6 

61 

75*3 

4 

4.9 

9 

20.5 

33 

75*0 

C 

4.5 

7 

♦ 

18*9 

28 

75*7 

C 

5.4 

•  0 

26 

100*0 

0 

•  0 

0  > 

♦  0 

"  9 

100*0 

0 

.  0 

V 

•  0 

17. 100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

c 

.0 

0 

.0 

♦  1 

100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0* 

0 

1 

14.3 

5 

71*4 

1 

14.3 

1 

50  .0 

1 

50*0 

0 

~  •  o 

0 

•  0 

3  4 

80*0 

1 

20  »0 

0- 

♦  0 

1  . 

100.0& 

0 

.0 

C 

.  0 

1 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.  0 

I 

2.9 

32 

9U4 

2 

p.  f 

1 

7.7 

a 

84*6 

1 

1  . 1 

0 

£»  .0 

21 

95*5 

1 

4.5 

0 

.0 

2 

10C«0 

0 

-  .0 

0 

•  0 

0 

«0 

0 

•  0 

0 

*  0 

^~  2wfOC70~ 

~T0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0  • 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

1CC*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

♦0 

c 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

16 

94*1 

t  I 

5.9 

0 

*0 

12 

92*3 

1 

7.7 

0 

\0 

4 

100*0 

c 

.0 

0 

*0 

2 

100*0 

*  0 

♦0 

0 

.0 

2 

100*0  * 

0 

.0 

0 

.0^ 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

9 

-100*0 

-  0 

0 

*o 

6 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


.0 
.0 
.0 


4  10C.0 
4  100.0 
0  .0 


2.1 
2.9 
♦  0 


♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

^♦0- 


3  100*0 


45  93*8 
32  ,  91.^ 
13  100*0 


19  100*0 
14  100*0 
5  .100*0 

10  100*0 
10  100*0 

0——  0- 


4.2 
5.7 
•  0 


o  .0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 

— „.o- 


57 
31 
26 

2 
1 

1 " 


81 
44 
37 


26 
9 

17  * 

1 
1 

0 

,7 
2  . 
5, 

"  1 
1 
0 


35 
13 

22. 


2 

0* 

1 
1 

0 

4 
3 
.1 

17 

13 
4 

2 
2 
0 

9 
6 
3 

4 
4 

*  0 

.9 
6 
3 


48 
35 
13 


19 

141 
5 

10 
10 
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TABLE  6*    TOTAL-BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY^INSTITUTICNS  CF",  HIGHER  EOUCATICN  Br  RACE, 
•  ETHNICITY,  AND  SEX: "  INST  I  TUT  I  ON  .ANO  STATED  197*^1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NOff  HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         <*  NUMBER  C 

AREA  STUDIES  (03001 

'  .i 

VIRGINIA, 

VA  .JANES  MAO  I  SON  UNIVERSITY 

-  TCT AL             '"0*       .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0.0 

•HALE  0  .0  0  »0 
VA    LYNCHBURG  COLLEGE 

TOTAL                0.0  0  %0 

*    FEMALE                 0        «0  0  *0 

*  HALE  0  ,3  0  *0 
VA    MARY  WASHINGTON  COLLEGE 

TCTAL                0     "  .0'  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  *0 

MALE          ,«    0        *9    •  0  .0 

.VA    RANDOLPH-MAC CN  fcOHANJ  S  C 

TOTAL                 0.0  0.0 

FEMALE                0        .0  0.0 

cMALE  0  *0  5  .0 
VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0.0  0.0 

FEMALE-^             0        *0  0*0 

MALE                 0.0  ,     0  .0 

VA     VA  POLY  INST  ANO  STATE  U 

TCTAL    *             0*0  0  .0 

*  FEMALE                *0        *0  0-  .0 

4ALc  C  .0  0  .0 
VA    VIRGINIA  WESLEY AN  COLLEGE 

.-TOTAL                 0*0  0*0 

FEMALE                  0.0  •     0  .0 

MALE  0  *0  0  *0 
VA    MSHINGTON  ANO  LEE  U 

TOTAL               *0        *0  ?%0  *0 

FEMALE                 0        *0  **0  «0 

MILE                  0.0  0.0 


NUMBER 


VA         STATE  TOTALS  ( 

TCTAL  0 
,  FEMALE  0 
MALE  0 

WASHINGTON  ' 


10  INSTITUTIONS) 


WA    GONIAGA  UNIVERSITY 

,  TCTAL  "O:      V0~  « 

— -FEMALE   - -0  *0 —  %— 

MALE  0  .0 

WA     SEATTLE  PACIFIC  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .       0  .0 

WA    UNIVERSITY  OF  PUGET  .SOUNO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  '  *0 

WA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 
.  TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE     *  0  .0 

WA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 

.FEMALE 
MALE 


WA    WESTERN  WASH  UNIVERSITY 


TCTAL 

-FEMALE 
MALE 


MA         STATE  TOTALS 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


;o 
•  o 
•o 


o 

-o 
o 

o. 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

*0 
0 
0 


.0 

•  0- 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0"} 

•i 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
.0  .0 
0.  .0 


0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

* 

•  0 

c 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

~o:  ~  - 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

~0~ 

.0 

c  , 

.0 

0 

♦  0 

•0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

•  0 

0  ' 

♦c 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

Oa 

.0 

.♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

24,6 
33*3 
15*4 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

0-^.  .0 


HISPANIC 
NUMBER 


6  15.0 
4  20*0 
2  10*0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOEMT 
ALIEN 


NUMSEP 


o 

♦  0 

0 

♦  0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0 

1  100*9 

o 

.0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

8  88*9 

0 

.0 

0 

.0 

7  87*5 

of 

•  0 

0 

.0 

1*  100*0 

o 

.0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

♦  0~ 

 o~ 

 .0  

 6  100.0- 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0  *0 

0 

♦c 

c 

♦  0 

16"  94*7 

0 

•0 

0 

'  *0 

6  88*9 

0 

♦  0 

0 

.0 

10  ico.o 

•  0 

.0 

0 

•  0 

12  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

7  100*0 

0 

♦0 

0 

.0 

5  iCC.O 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

♦0 

0 

•  0 

2  1QC.0 

0 

•  0  * 

0 

"  *0 

0  *o 

0 

'  \0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  *o 

0 

•  0 

0 

.♦° 

1  100*0 

60 
56 
24 


97&' 
96*6 
ICO.O 


3%  85.0 
16  <80«0 
18  90*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.  0 

11*1 

12*5 

•  9 

•  0 
-  .0 

•  0 

5*3 
11*1 

♦C 

•  0 
•0 
.0 

•0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


2.4 
3*4 
.0 


*0 

0 

*0 

I  100*0 

0 

a  .o 

,♦0 

,0 

_  .*0 

1  100*0 

0 

.0 

*0 

0 

♦  0 

0      •  *0 

0 

.0 

*0 

0 

*<T 

2  100*0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

♦  0 

*0 

0 

.0 

0  *0 

0 

♦  0 

♦  0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

♦  0 

♦0 

6 

.0 

3  100*0 

■  0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

1  100*0 

*  0 

♦  0 

.0 

6 

24°*0 

19  76.0 

0 

.0 

.0 

4 

33*3 

8  66.7 

0 

.0 

♦0 

2 

15.4 

11  84*6 

0 

.0 

..0 

0 

.0 

6  100*0 

,0 

•0 

•0 

0 

.0 

„o      .o  _ 

0 

•  0 

♦  0 

0 

.0 

6  100*0 

•  0 

•  0* 

0^ 

.0 

2  100.0 

-  0 

-?o 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

.0 

•  0 

WISCONSIN 

WI     6EL0IT  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

0  *0 
0  *0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


WI     U  OF  WISCONSIN  EAU  CLAIRE 


TOTAL" 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  0 
.0 


WI     U  OF  WISCONSIN  MAOISON* 
TOTAL  0        .0  • 

FEMALE  0  ♦0^£„ 

MALE  *  0  s*0 

WI     U  OF  WISCONSIN  MILWAUKEE 

TOT  At  '  0        *0  ; 

FEMALE  0  .0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

;o 
♦o 

•  o 

*0 


MALE 


TO*- 


0 

♦  0 

0 

.0 

c   2  100*0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

*     1  100*0  m 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0* 

p 

*0 

0 

•0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

29  ICO.O 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

12.100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

17  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

\o 

1  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0  *o 

0 

.0 

0* 

♦U 

— 0 

— ID — 

 t-lOCrO  

— o — 

— rCr 

'AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN' NATIVE 

NUMBER  «  NUMBER 

AREA  STUDIES  (0300) 

WISCONSIN-  ° 

HI  .  u  OF  WISCONSIN  STEVNS  PNT 

TOTAL  0        .0  0 

FEMAkS  0        *0  0 

MALE  •  0       iO  0 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


.0 
.0 
•  0 


v WI     ,     STATE  TOTALS  ( 

NT  TOTAL5              -0  *0 

FEMALE                0  *0 

MALE                0  .0 

WYOMING 

WY    UNIVERSITY  OF  WYOMING 

J_  TOTAL  0  *Q 

FEMALE           „"**"  0~  *0 
MALE   -  0.0 

WY          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  *0 

-  FEMALE                 0  .0 

MALE                 0   .  .0 

THE  STATES  AND  D.C.  ( 

^TOTAL                7  ♦ 3 

FEMALE       ,        6  ♦  ♦ 

MALE                I  *1 


5  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0    *  .0 
0        *0  » 


0 
0 
0 


.0 
.0 
♦0 


INSTITUTIONS) 
0  ,.0 
0  *0 
0  .0 


NUMBER 


307 


INSTITUTIONS) 
84  3*3 


.0 
■*l 


.0 
.0 
•  0 


49 
35 


3*2 
3*3 


91  3*5 
61  4*0 
30  2.8 


HISPANIC 
NUMBER 


*  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


•  0 
.0 


82  3*2 
44  2*9 
38  3*6 


C 
0 


*  tiHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


•0 
•  0 
.0 


.♦0* 
•0 
.0 


•  0 
*C 
.0 


264  10*3 
160  10*6 
104  9*8 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


1  100.0 

0  *0k 

1  10C.0 


35  1CO*0> 
15  100*0 
20  100*0 


8  100*0 
5  100*0 
3  100*0 


8  100*0 
5  \ CC.O 
3  100*0 


2*258    87*9  c 
lt326  87*8 
93?  88*0 


TOTAL 
NUMBER 


o 

♦  0 

1 

o 

♦0 

0 

0 

♦  0 

1 

o 

♦  0 

35 

o 

♦  0' 

15 

0 

♦  0 

20 

0 

•  0 

8 

0 

.0 

5 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

e 

0 

.0 

5 

0 

.0 

3 

47 

..1.8 

2 

5*9 

24 

1*6 

1 

•510 

23 

2.2 

1 

059 

PUERTO  RICO 

PR    UxOf  PR'RIO  PIECKAS 
TOTAL  0  «0 

FEMALE         <       0  .0 
MmLE  o-  *o 


PR'  AREA 

roT  n. 

FEMALE  ' 
MALE 


.TOTALS 

0 
0 
0 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
KALE* 


0 
0 

0" 


.0 
♦  0 

♦o- 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 

1  INSTITUTIONS) 

1  o  *0 
0  *o 

■o-  *0- 


MAJOR  FIELO  AGGREGATE  0300  ( 
TOTAL  7  *3 

FEMALE  6,  *4 

MALE  1  .1 

BIOLOGICAL  SCIENCES  (0400) 


0 
0 

0- 


308  INSTITUTIONS) 


84 
49 
35 


3*2 
3*2 
3*3 


91 
61 
30 


.0 

16 

100*0 

16 

100*0 

0 

•  0 

5 

100*0 

5 

100*0 

0 

.0  at 

11 

100*0 

o 

11 

100*0 

0 

.0 

16 

100*0 

16 

100.9 

0 

.0 

5 

100*0 

5 

10C.0 

0 

.0 

U 

100*0 

11 

100*0. 

0 

♦  0 

16 

100*0 

16 

100*0 

0 

♦  0 

*5 

100*0  < 

5 

100*0 

0 

♦  0 

.11  .100*0 

Ur 

100*0 

0 

3.5 

^8 

:*8 

280 

10*8 

2,258 

4.0 

49 

3*2 

165 

1C*9 

1*326 

2*8 

49 

4.6 

115 

10*7 

932 

♦  0 
.0 
.0 


.0 
-•0 
♦  0 


•  0 
.0 

♦  0 


87*4 
87*5 
87*1 


47 
24 
23 


.0 
•  0 
•0 


♦0 

40 

*0 


♦  9 

♦  0 
.0 


1.8 
1.6 
^•1 


16 
5 
11 


16 
5 
11 


,16 
5 
11 


"2(585 

1(515- 

1(070, 


ALABAMA 

AL    ALABAMA  A  C  M  UNIVERSITY 

TOTAL                0        *0  9  60*0 

FEMALE                 0        *0    ?  7  87*5 

MALE  0  *0  2  28*6 
AL     ALABAMA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL "               0        *0'  25  100*0 

♦     f EMALE                 0        *0  16  100*0 

MALE*  -  0  *0  9  10C*0 
AL    ATHENS  STATE  COLLEGE 

TOTAL                0      **0  0  *0 

FEMALE                 0        *0  0  *0 

MALE.  0  .0  0  ,*0 
AL.   AUBURN  U  MAIN  CAMPJS 

TOTAL                 0        *0  0  *0 

FEMALE                0        *0  0  *0 

NILE  0  .0  0  ,*0 
AL    AJBURN  U.AT  MONTGOMERY 

TOTAL                 0        *0  0  '  *0 

FEMALE                 0        *0  0  *0 

MALE  0  .0  0  .0 
AL    BIRMINGHAM  STHN  COUEGE 

TOTAL                 0        *0  0  *0 

FEMALE                 0*0°  0  .0 

MALE  0  *0  0^  .0 
AL    HUNTINGDON  COLLEGE 

TOTAL                0        *0  0  .0 

,     FEMALE                 0        .0  0  *0 

MALE  0  .0  .  C  .0 
AL    JACKSONVL  ST  UNIVERSITY 

TOTAL*              0        *0  5  11*6 
FEMALE                0        *0  3  16*7 
MLE               «0       .0  2  8.0 
JJOSON  COLLEGE 
 TCT-AU  .  0  «0  


FEMALE 
MALE 


112 
12*5 
♦  0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

..o 

0 

.0 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

"  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

.8 

.  0 

.0 

1 

2.1 

0 

.0 

o, 

.0 

0 

s.o 

1 

7.1 

0 

♦  0 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

♦  0 

0- 

.0 

c 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

.0 

.0 

0 

♦  0 

1 

.2.3 

1 

2.3 

0 

\0 

0 

♦  0 

I 

4.0 

I 

4*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

70' 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

9 

60*0 

3 

20*0 

7 

87.5 

1 

12*5 

2 

28*6 

2 

28*6 

25  100. 0\ 

0 

♦  0 

16 

100*0 

0 

.0. 

9 

100*0 

0 

.0 

0 

'.0 

9 

90*0 

0 

.0 

6 

1C0.0 

0 

•  0 

3 

75.0 

1 

,8 

118 

99*2 

1 

2.1 

46 

97*9 

0 

•  C 

72 
i 

1C0.0 

1 

7*1 

13 

92*9 

1 

16.7 

5 

83*3 

0 

*  *o 

8 

100.0 

0 

♦  0 

18 

100.0 

0 

.0 

8 

100*0 

0 

.0 

10 

\oc*o 

\ 

*o  • 

11 

91*7 

\  *° 

6 

85*7 

0 

\  *0 

5 

100*0 

7 

16*3 

36 

83*7 

3 

16*i 

15 

83*3 

4 

16.C 

21 

J  84*0 

1 

12*5 

7 

87*5 

a 

12*5 

7 

87*5 

0 

*0 

0 

♦0 

3    ?0*0  . 

15- 

0     '  *o 

8 

3  42*9 

7 

o  *o 

25 

16 

o  $ 

9 

1  10*0 

10 

0'  *0 

6 

1  25*0 

4 

0  *o 

119 

o  *o 

47 

0  '*0 

72 

0  .0 

14 

0  *0 

6 

0  *o 

3 

o  *o 

18 

0    '  *o 

8 

0  .0 

10 

1  8*3 

12 

1  14*3 

7 

0  »9 

0  *0 

,43 

0  .0 

18 

o£>    *c  ' 

25 

o  *o 

f-v8 

0  .0, 

8 

0  .0* 

'0, 

1ERJC 


307- 


!3il 


TAILS  4* 


TOTAL  BACMaOMS    OEGKEES 'FOR  MAJOR  FIELO  CONfERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACF,« 
ETHNICITY*  AHO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1971-197? 


AMERICAN  INOIAN  • 
ALASKAN  NATIVE 

C  NUMBER  X 

BIOL&ICAL  SCIENCES  104001 

ALABAMA 


•  LACK  ASIAK\OA 
NON-HISPANIC PACIFIC  ISLANOER  .HISPANIC 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


AL    LIVINGSTON  UNIVERSITY 

S 

TOTAL                0  ,0* 

I 

4*3 

FEMALE                0  .0 

1 

25*3 

'    MALE              .-0  .0 

*  0 

♦  0 

At    MOBILE  COLLEGE 

TOTAL                 0  »0 

2 

25*0 

FEMALE                0  *0 

2 

66*7 

MILE                 0  »0 

0  4 

♦  0- 

AL  :  OAKWOOO  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

25 

92.6 

FEMALE         v        0  »0 

10 

100*0 

•MALE                0  *0 

15 

86*2 

AL     SAMFORO  UNIVERSITY 

TOTAL  0*3- 

I 

11*8 

FEMALE                 0        .0  . 

2 

18*2 

%  ;    MILE                 0  .0 

0 

•0 

AL    STHN  BENEDICTINE  COLLEGE 

TOTAL                 0  '.0 

0 

•  3 

FEMALE                  0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

AL     SPRING  HILL  COLLEGE 

TOTAL                 0,  *0 

.05 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

Ml LE                 0        ♦ 0 

0 

♦o 

AL    ST  ILLMAN  COLLEGE  ■ 

TOTAL                 0  ^0*- 

10 

100,0 

FEMALE                 0  .0 

5- 

100*0 

mile  *         b  ;o 

5 

100*0 

AL     TALLAOEGA  COLLEGE 

TOTAL                 0  •P. 

9 

100*0 

FEMALE  *               0  TO* 

5 

100.0* 

HALE                 0  .0 

4 

100*0 

AL     TROY  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  *0 

l 

3*2 

FEMALE                 0  *0 

0 

♦  0. 

'MALE               *  0  *0 

l 

5*0 

AL    TRCY«  ST  U  DOTHN-FT  RUCKER 

'TOTAL                 0        ,  S 

0 

FEMALE                 0  *0 

0 

.0 

MILE                 0  »0 

J> 

•  0 

AL    TROY  STATE  U  MONTGOMERY 

*  TCT AL                  0  -*0 

0 

♦0 

FEMALE                0  *3- 

0 

•  0 

MALE                  0  »3 

0 

♦  0 

AL    TUSKEGEE  INSTITUTE 

TOTAL                 6  »0 

45 

97*6 

FEMALE                 0  *0 

25 

100*0 

MILE                 0  .0 

20 

95*2 

AL    UNIVERSITY  OF  ALABAMA 

TOTAL                 0  »0 

»Ve 

6*8 

FFMALE                 3  »0 

4 

9*5 

-MALE                 0  .0 

4 

5*3 

AL     U  ALABAMA  IN  BlRMIHtiHAM 

TOTAL                 0  *0 

7 

15*6 

,     FEMALE  '               0  .0 

2 

13*5 

MILE                 0'  *0 

5 

17*2 

AL    U  ALABAMA  IN  HUNTSVILLE~ 

TOTAL                 0  &  .0 

0 

♦0 

FEMALE  ^-0*0 

0 

•  0 

MILE                 0  .0 

0 

>° 

AL    UNIVERSITY*  OF  MCNTEVALLO 

TOTAL                 0  *0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

"  *0 

.   -MILE                 0  .0 

0 

•  0 

AL    U  OF  NORTH  ALABAMA  . 

*  TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

MALE                 0  *3 

0 

•  0 

AL     U  OF   SOUTH  ALABAMA 

2.0 

TOTAL                 ^  »0~ 

1 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

MILE"                0  »0 

1 

3*0 

AL         STATE  TOTALS  <        27  INSTITUTIONS) 

TOTAL   *             0  .0 

151 

.20*7 

4    FEMALE                 0  #0" 

63 

26*6 

MALE                0  .0 

68 

16*2 

ALASKA 

•  « 

AK    U  ALASKA  FAIRBANKS  CAMPUS 

TOTAL                1  -3*0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

HALE                 1  6*7 

V 

so 

ER 

, 

% 

NUMBER 

t 

NUH6ER 

t 

•  - 

NUMBER 

0 

•  0 

0 

•  0 

,  1 

6*  3 

15 

93*8 

o 

♦  0 

0 

*0 

"  1 

25*0 

3 

75*0 

o 

<^0 

0 

.0 

0 

*o 

12 

100*0 

0 

•  0 

0  • 

.0 

2 

25*0 

6 

75*0 

o 

•  0 

0 

*0 

2 

66*7 

1 

33.3 

o 

♦  0  ' 

0. 

•  0 

0' 

*o_ 

5 

100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

25 

92*  6 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•0 

10 

130*0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

*0 

15 

86*2 

0 

.0 

1 

5*9r 

Oc 

•0 

3 

17*6 

14 

82*4 

9*  1 

0 

*o 

*  3 

'27*3 

6 

72*7 

o 

♦  0 

0- 

*o 

0 

*0 

6 

100."  0 

0 

*0 

0 

*   -  <> 
♦  0 

0 

♦  0 

2 

1 00*  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

o 

♦  0 

0^ 

•0 

0 

•p 

1  ( 

100*0 

.* 

0 

*0 

,  0 

•0 

0 

•  0 

14 

100*0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

6 

100*0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

8 

100*0 

0 

/  *° 

0 

•0 

10 

100*0 

0  „ 

*0 

o 

♦  0 

-  0 

♦0 

5 

100*0 

0 

.c 

•  0 

o. 

•0 

5 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

9 

100*0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

5 

100*0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

4 

130*0 

0 

.0 

0 

*  *o 

0 

♦  0 

1 

3*2 

30 

96*8« 

0  ' 

*0 

o 

•0 

0 

•  0 

11 

10C.0 

♦  0 

o 

*  *0 

1 

5*0 

*  19 

95*0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

*0 

1 

100*0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0 

'*0 

1 

100.0 

o 

♦  0 

0* 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

*o 

2  100*0 

.0 

♦  0 

o 

♦0, 

0 

*0 

0 

o 

♦  0 

o 

♦  0^ 

0 

*0 

2 

100  .0 

.0 

0 

♦0 

45 

97*8 

0 

.0- 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

25 

100*0 

-  0 

*0 

0' 

♦  0 

o 

♦  0 

20 

95*2 

0 

.0 

0 

•  0 

'o 

♦  0 

t 
8 

6*8 

106 

90*6 

o 

♦  0 

o 

♦0 

4 

9.5 

"38 

SC.  5 

o 

•  0 

o 

♦  0 

4 

5*3 

66 

90*7 

2 

4*4 

0 

♦0 

9 

20*0 

35 

77*8 

2  n 

'12*  5 

o 

♦  0 

4 

25*0 

12 

75*0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

5 

17*2 

23 

79*3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

32 

97*0 

o 

•  3 

o 

•0 

0 

•  0 

14 

100*0 

o 

o 

*  «0 

0 

•  0 

16 

94*7 

0 

•0 

*  0 

*0 

0 

*0 

6 

75.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

5 

10C.0 

0 

.0 

.0 

♦0 

0 

*0 

1 

33.3 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

30 

100*0 

0 

•  0 

0 

%.0 

0 

*0 

11 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0  * 

0 

*0 

19 

100*0 

1 

2*6 

0 

•  0 

2 

4*1 

»  46 

93*9 

1 

6.3 

0 

*0 

1 

6,3 

15 

93*8 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

3*0 

31 

93*9 

NON-RE  SIOEN  T 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 
0 

•  9 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0  • 
.0 

7.4 

•  0 
11.8 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  .0 

•  0 
..0 

*0 

.0 

•  3 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

,  *0> 

•  0 

•  0 

2.2 
.0 
4.8 

2.6 
.0 
4.0 

2.2 

•P 
3.4 

3.0 
*0 

*-  5*3 


25*0 
0  *0 
*2  66*7 


•0 

•  0 

•  0. 

2.0 

•  0 
3.0 


AK          STATE  TOTALS  (  1 

TOTAL*  I  5*0 

FEMALE  0  *0" 

MILE  I  6*7— 


INSTITUTIONS) 
0  >0 
0'  «0 
0  *0 


7 

1*0 

1 

.1 

159 

21*6 

554' 

76*6 

16 

2.2 

6 

1.9 

0 

.0 

69 

28*7 

220 

71.0 

1 

•  3 

1 

•  2 

1 

♦2, 

70 

16*7 

334 

79*7 

15 

3.6 

0 

♦ 

•  0 

.  0 

.0 

1 

5.0 

19 

95*0  ' 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

6.7 

14 

93*3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•6 

1 

5.0 

19 

95*0 

0 

•  0 

0* 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0  * 

5 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0  # 

%0  ' 

1 

6.7 

14 

93*3 

0 

•  0 

16 
4 
12 

6 

3 
5 

27 
10 
17 

17 
11 
6 

2 
1 

.  1 


1 
1 

0 

2 
0 
2 

46 
25 
21 

117 
42 
75 

65 
16 
29 

33 
14 

.  19 

8 
5 
3 

30 
11 
19 

49 
16 

33 


729 
310" 
419 


20 


20 
5 
15 


t*  E  6.     TOTAL  BACHELOR* S    OECREES  FOR  MAJOR  ^lELO  CONFERREO  IY  INSTITUTIONS  OF  HICHE*  EOUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY,.ANO"$EXS     INSTITUTION  ANO  STATE  1971-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

if 

NUMB  E  Re  *  X 
610LCCICAL  SCIENCES  104001 


bIaCK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


.HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


ARIZONA 

AZ    'MIZOHA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0.0  0  .0 

'  FEMALE  0        .0  0.0 

MALE  0-0  0  .0 

AZ    GR ANO  CANYON  COLLEGE 

TOTAL  .0        .0  0  .0 

FEMALE  0.0  0.0 

MALE  0        *Q    *  0  ♦0- 

AZ    NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 

TOTAL  3      2*7  0  .0 

FEMALE   '  1      2*7  0  ,0 

MALE  2      2.7  0  .0 

AZ    PRESCOTT  CENTER  COi  I  EGE 

fOTAL  0.0  0.0 

FEMALE  0      *,0  0  .0 

.    MALE  0        .OV  0  .0 

AZ    UNIVERSITY  OF  'ARIZONA 

TOTAL  0       .0  0  -.0 

FEMALE  0'       .0  0  .0 

'  MALE  0        .0  0  .0 

5  INSTITUTIONS) 


NUMBER 


AZ  «       STATE 'TOTALS  < 
TOTAL  '3  .7 

FEMALE  1  .6 

MALE  2  *T 

&  • 

ARKANSAS 

AR    ARKANSAS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0*  .0 

AR    ARKANSAS  STATE  U  MAIN  CAN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AR    ARKANSAS  TECH  UNIVEkSITY 

TOTAL  0  .0 

»  FEMALE  •  0  .0 

MALE  0  .0 

.AR    COLLEGE  OF  THE  CZARKS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

"MALE"  0       .0  • 

AR    HAROING  COLLEGE  MAIN  CAN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AR    HE NO ER SON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AR     HENORIX  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  '  .0  .0 

MALE  0  .0 

AR    JOHN  BROUN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE    "  0  .0 

MALE  -0  .0 

AR    OUACHITA  BAPT  UNIVERSITY 
TOTAL  0        .0  . 

FEMALE        '        0  ..0 
MALE,  0        .0  • 

AR    PHILANDER  SMITH  COLLEOE 
TOTAL    .       -0  .0 
FEMALE  0  .0. 

MALE    *\  0.  .0 

AR     STHN  JtRK  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

"MALE  0     *  .0 

AR     U  CF  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  1  5 

FEMALE  1  6.3 

MALE  0       .0  . 

AR    U  OF  ARK  AT  LTTTLE  ROCK 
*  TOTAL  0  *U 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AR     U  OF  ARKANSAS-NCNTI CELLC 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,  0  .0 

AR    U  OF  ARKANSAS  PINE  8 LUFF 
TOTAL    .*  0  .0 

FEMALE  *  0  .0 

MALE  0  .0 
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0 
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.0 
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1 
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1 
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0 
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0 
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0 
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o 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

;o 

0 

.0 
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0 

.0 

0 

.0 

0~ 

.0 

0 
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0 

.0 

4 
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0 
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3 
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0 

.0 
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0 
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"e 

/ 

0 

•0 

1 
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0 
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0 
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0- 
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1 
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0 

0 
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0 
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0 

.0 

0 
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0 

.0 

0 
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0 
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0 

0 
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0 
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0 

•  0 
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0 

•  0 

1 

100. 0 

0 

.0 

2 
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0 

.0 

1 
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0 
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0 

.0 

0  * 

•  0 

1 

11.1 

0 

.0 

2 

3.1 

0 

.0 

1 
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0 

.0 

1 
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0 

♦  0 

3 

5.7 

0 
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2 
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0 
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1 
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0 
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I. 
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0 
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0 
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0 

.0 

5 

55.6 

0 

♦  0 

2 

40.0  e 

0 

.0 

3 

75.0 

0. 

.0 

NUMBER 

Jt 

NUMBER 

X 

NUMBER 

NUMBER 

*  - 

-*" 

♦ 

■ 

v. 

4 

2.7 

5 

3.4 

144 

96*6 

0 

0 

.0 

0 

.0 

57 

100.0 

0 

4 

4.3 

5 

5.4^ 

67 

94.  6 

o 

0 

.0 

0 

.0 

9 

1  00.0 

o 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

o 

0 

.0 

0 

.0 

J  ^0  .0 

o 

1 

♦  9 

5  , 

4.5 
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95.5 

0 

0 

1 

2«7 

36 

o 

1 
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0 
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0 
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0 

0 

.0 

0 

.0 
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0 
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30 
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2 

6 
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9 
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95*0 

0 

12 
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21 

7.8 
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2 

0 

*0~ 

1 

12.5 

7 

87*5 

0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

10C.0 

0, 

0 

♦  0 

1 

25.0 

3 

75*0 
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TOTAL 
NUMBER 
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0 

0" 
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0 
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1 

0 
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1 

0 

1 
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*0 

*0 
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*0 

*0 
.0 

♦  0 
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.0 

.0 
.0 
.0 
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♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

1.5 
.0 
2.0 

1.9 

.0  „ 
3.0 

♦0 
.0 
.0 

♦6 

.0 

♦  0  , 


1  3.6 

0  *0 

1  5*3 

1  5*6 

0  *0 

1  .  7*1 


.0 
.0 
*0 

♦  0 
.0 
.0 


'4  40.0 
3  (60.0 
1  20.0 


1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
1 

2 

1 

0 

'  1 

4 

2 
2 

4 

2 

1  ? 

1 
0 
1 


3.4 
.0 
5.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

100.0 
100.0 
100. 0 

7.1 
*  .0 

11.1 

6.2 
12.5 
4.1 

7.5 
10.0 
6.1 

9.1 

.0 
ii 


11 


27  96*4 
9  100*0 
18  94*7 


17 
4 
13 


94*4 
100*0 
92*9 


2  100*1 
0  *0 
2  100.0 

27  100*0 
-7  100*0 
20  100*0 


60*0 
40*0 
80.0 


28  96*6 
10,  100*0 
16  94*7 


3 
1 
2 

5 
1 
4 

0 
0 
0 

13 
5 


100*0 
100.0' 
1CC.0 

100*^ 
100*  J 
100*0 


.0 
*0 
*0 

92** 
100*0 
88*9 


59  90* B 
14  87*5 
45    91*  B 


5  *55*6 
2  40*0 
3-  75*0 


49* 
18 
31 

10 
2 
8 

2 
2 
0 


92*5 
'90*0 
93*9 

90*9 
100*0 
88*9 

22*2 
40*0 

♦  0- 
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0 
0 

0 
0 
0 
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0 

p 

0 
0 
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0 
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0 

o, 

0 
0 
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6 

0 
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0 

2 

1 
1 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

*  .0  ' 

•  0 

.♦o ' 

.0 
2*0 


.4 
•  0 
.7 


•0 
•0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
♦0 

.0 
.0 
.0 

•  .0 
\b 

♦  0 

.0 

♦  0 
♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 

*3 

♦0 

♦  0 

.0 

♦a 
•o 

♦  o 
•o 
♦o 

•o 

.0 

♦  0 

3.1 
.0 
4.1 

•0 

♦  0 
•0 

•'0 
.0 
.0 

22.2 
2C.0 
25.0 


149 
57 

92.* 

9 
5 
4 

111 
37 
74 

4 

3 
1 

177 
78 
99 


450 
160 
270 


8 
4 

4  . 

28 
9 
19 

18 
4 
14 

2 

0. 
2 

27 
7 

20 

.  10 
5 

5. 

29 

.10 
19.  • 

3 
1 

2 

5 
1 
4 

3 
1 
2 

14 

5 
9 

65 
16 
49 

53 
20 
33 

11 

2 
9 

9 
5 
4 
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TABLE  6*     TOTAL  BACHELOR'S 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  tV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER- EDUCATION  §V  RACE. 
ETHNIC1TV»-«AND  SEX:    INSTITUTIONANO  STATE  1916-1919 

"  t*  ♦  (  , 

HACK  ASIAN 'OR 

NGN-4ISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUNBEf         *  NUMBER. 
BIOLOGICAL  SCIENCES  ,104001^ 
ARKANSAS 

ARH   U^CF  CENTRAL  ARKANSAS 

TOTAL  0  1 

FEMALE        ,        0.       *3         v  -'0- 
HUE  0,0  _  1 


5*0 
,.0 
7.1 


AR         STATE  TOTALS  I 
TOTAL  .  1 

FEH*LE        ,         V  1 
MALc  0 

•»      * ' 

CALIFORNIA 


16  INSTITUTIONS! 


23 
9 
14 


CA    AUSA  PACIFIC  COLLcGE 
V  TOTAL  0  *0 — 

FEMALE  0  .0 

.MALE  0  .9 

CA    el  OLA  COLLEGE 

TOTAL  0  -;0 

FcMALc    "  0  .0 

-MALE  0,  .0 

CA    CAL  BAPTIST  COLLEGE 
TOTAL  1  10.0 

FEMALt  0  .3 

PALE  1"  12.5 

C*    CAL  INST  OF  TECHNOLOGY 
TOT  AL  0  .0 

FENALs  0  .9 

HALE  0  *0 

CA    CAL'  LUTHERAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

M* LE    «  0.^0 
CA    CAL  ST  COLLEGE-BAKEASFLD 


TCTAL 
FEMALE 
HALE 
C|L 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


2  25.0 
2  '  33.3 
9  .0 


♦*0 
.0 

.6 


CA    CAL  ST  COL LEGE- STANISLAUS 
-TOTAL  0  ^  .0 

FEMALE,  3  *0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  POLY  ST  U-SN  LUIS  OB 
TOTAL        ,        2  U5 
FEMALE  0  *3*i 

MALE*-.  2  3.1 

CA    CAL  STATE* POLY  U-POMONA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA    CAL  STATfc  0-CHICO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA    CAL  STATE  U-OOH INGJE2  HLS 

TOTAL  2  7.1 

FtMALE  1  16.-7 

MALE  .  1  4.5 

CA    UL  STATE  U-FRESNO 

...  ■    TOTAL.*  I  1.0 

FErtiLE  0  .0 

MALE  1  Ul 

CA    CAL  STATE  U- FULLER  TT3N 

TOTAL  0  *0 

.    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  STATE  U-HAYkARi) 

TOTAL       ,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  STATE  U-LONG  BEACH 

„   TOTAL  1  »5 

FEMALE  0  .0 

MALE  1    «  .8. 

CA    CAL   STATE  U-LOS  ANGELAS 


TOTAL" 
FEMALE 

MALE  . 


\ 

0  = 
1 


1.6 
•  0 
2.4 


♦CA    CAL  ST>.TE  U-NORTHRIOGE 


TOTAL  A 
FEMALE 
MALE 
CA    CAL  ^TATE 

TOTAL  " 
—FEMALE 
MAL£ 


1  .9 

1  .2.9  . 
.    0  .0 

U-  SACRAMENTO 

2'  2*3.. 
*0  .0 

2  4.9 


•7.5 
9.4 
6.7 


.NUMBER 


0 
0 
0 


X 


HISPANIC 
NUMBER. 


;TOTAL 
MINORITY 

NUMBER* 


MITE 
NON-HISPANIC  « 

NUK5Elt  X 


NON-RES  I  CENT 


ALIEN" 


0 
0 
0 


♦  0 
.'0 
.0 


,♦7 

uo 


«5:S 

7.1 


27  8.9 
10  10.4 
*17  6.1 
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0 

>0 

0* 

.0 

0^- 

.  .0 

0* 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•C 
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0 
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0 

.0 
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0 

.0 

0 
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i 
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.3 
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0 
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1 
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.0 
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0 
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o 

.0 
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1 
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.0 
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0 
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1 
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.0 

3 

♦0 

o 

.0 

1 
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1 
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4 
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1 

1*5 

3 
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0 

•0. 

1 

1.5 

K 
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6 

5*4 

1 

.2.1 

3 
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1 
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3 
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0 

.0 

2 
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0 

.0  * 

2 

-6.9 

0 

•  0 

0 

♦o 

7 

2S.0 

8 
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0 

.0 

2 

33.3 

7 

31.8 

6 
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0 

•  0 

10 
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0 

•  0 

4 

11.1 

0 

.0. 

•6 

10.0 

1 

.9 

6.1 

1 

2.0 

6.0 

0 

♦  0 

t  * 

6.3 

3 

4.6 

11 

16.  S 

1 

3.3 

.  4 

13.3 

2 

5.7 

7 

20.0 

3 

1.4 

33 

15.6 

2 

'  2.3 

15 

17.0 

1 

•  6 

IB 

14.5 

5 

6.2 

13 

21.3' 

■» 

10.5 

3 

15.8 

3 

7.1 

10. 

23.8 

3 

zJ? 

8 

7.5 

0 
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3 

8.8 

3 

4.1 

5 
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X 

__.U2. 

9 

10.5 

1 
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5 
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0 

.0 

4 

9.8 
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0 
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0 
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0 
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.0 
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.0 
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>o 
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4 

50.0 

2 

33.3 

A  A.  7 
00*  t 

0 

KO 

0  - 

.0 

2 

10.0 

i 

1  '4 

20*0 

0 

.  0 

•  i 
i 

11  i 

2 

18.2 

27*3 

2 

5.4 

3 

s*r 

Q 

♦0 

o 

♦  0. 

2 

6.9, 

3 

10*3 

3  • 

2.3 

10 

,7^6 

u 

.0- 

4 

6*  1 

3 

4*6 

6 

9.2 

* 

.  - 

3 

2.7 

11 

9.9 

2 

*  4.2 

6 

12*5 

1 

1.6 

5 

7*9 

2' 

2.9 

*      1  i 
T 

5.6' 

0 

.0 

6  9 

2 

6.0 

* 

5;0* 

0 

.0 

17 

6C.7 

0 

•  0 

*  3 

50.3 

0 

♦  0 

'  w14 

63.6 

6 

6.3 

19 

19*8 

1 

2.6 

5 

13.9 

7 

11.7 

14 

23.3 

8 

7.Q 

4 

16 

14.0 

1 

2.3 

10.0 

7 

10.9 

11 

17.2 

2  ' 

3.1 

*  16 

24.6 

0 

.0 

5 

16.7 

2 

5.7 

0  11 

31.4 

10 

4.7 

47 

22.2 

5 

5.7 

22 

25.0 

5 

4.0 

25 

2C2 

10 

16.4 

47.5 

3 

15.8 

42.1 

7 

16.7 

5  21 

50.0 

4 

3.7 

16 

15.0 

0 

•  0 

4 

11.8 

4 

5.5 

12 

16*4 

3 

3.5 

15 

17.4 

.  2 

4.4 

8 

17*6 

1 

2.4 

*  7 

17*1 

0 

"19 
6 
13 


95.0 
100.0 
92.9 


NUMBER 


TCTAL 
NUMBER 


20 


*274 
85 
169 


89.9 
86*5 
0.4 


4  1.3 
1  .  1.0 
3  1.4 


305  > 
209 


11  91.7 
7  10C.0 
4  80*0 


3.3: 
•  0 
2Q.0 


12? 
7 
5 


11  100*0 
4  100*0 
>7  100*0 

0 
0 

nO 

p  .0  * 
.0  * 
•  0 

11 

4  * 
7 

5.  50*0 
*  2  100*0 
3  37*5 

2 

:  0 
2 

20.0  s 

\o 

25.0 

10 
2 

15"  8**3 
2  50*0 
13  92*9 

0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

16  t 
4 
14 

17  100. 0 
8  100*0 
"    9  100*0* 

0 
0 
0 

7*0 
♦  0 

40 

'  17 
6 
9 

4  50*p 

2  33*3v 
2  \jf$T 

•  0 

•  0 
.0 

« 

6 

"  2 

16^80*0 
8C  68*9 
"    8  72*7 

0 

0. 

.0* 
*0  " 

20 
9. 
AL  • 

,  33  69*2 
7  87*5 
26  89*7 

,  1 
1 

0 

2.7 
12.5 
.0 

37 
6 

^  »  29 

121  92.4 
62'  93*9 
59  90*8 

0 
0 
*0 

.0 
.0 

So 

131 

OO 

65 

92  82*9 
41  85.4 
5V  81*0 

8 
1 
7 

7.2 
2.  1 
11.1 

Ul 
46 

63 

t 

65  94*2 
'27  93*1 
3  8  9S*0 

0 
0 

o. 

♦  0  • 

<0 

69 
29 
40 

11  39*3' 
3  50*0 

K  36s** 

0 
0 
0 

•  0  x 

•  0 

•  0 

28 
6 

22" 

74  77.1 
28  77*8 
46  76*7 

3 

•  A 

3.f^ 
6.3 
.0 

96 

X  36 

'  \-.60 

97  65.*1 
44  68.0. 
53  62.8 

-  I 

.9 
2.0 
•  0 

114 

50 

*  64 

45  69*2 
23  76*7 
22  62*9 

4 

2 

D  2 

6.2 
6.7 
5.7 

65 

35 

161  75*9 
64  72*7 
97  78*2 

4- 

c  2 
2 

1.9 
2.3 
1.6 

212 
68 
124 

* 

31  50.8 
11  &7.9 
23  47.6 

1 

0 

r* 

U6 
.0 
2.4 

19 

42  - 

69  83*2 
29  85*3 
60  62*2 
* 

2 

i 
i 

~i> 

2.9 
1.4 

,107  " 
34 
73 

70  81.4 
37  82*2 
33  60.5 

i 

0 

1 

l$ 

2.4 

16 
45 
41 

310 


TOT  At  BACHELOR  •  S 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


OEGREESFOR  MAJOR  FIELQ  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS »Qf " HIGHER ~E DUCAT I UN. BY  RACE, 
ETHNICITYi':  ANjg  SEX:     INSTITUTION  *ANO  STATE  1976t1979 


BLACK  .     ASIAN  Oft  . 

NON-H  IS  PANIC  PACIFIC  ISLANOER 


*     >  NUMBER      fl  X  NUMBER 

BIOLOGICAUSCIENCES  (0400) 

CALIFORNIA 

CA    KiliiLOf  STATE  U 

TOTAL  1  1*0 

<f%MALE  0  .0 

MALE    .  .        1  1*6 
CA,SANiOI£GO  STATE  U 
<*OTAL      '         2  1*1 
FEMALE  1      1.3  * 

MALE-.  >il  ...9 

CA    SAN  FRANCISCO  STATE  U* 
A      '  TOTAL.  "  .0. 
FEMALE.  -0  .0 

'MALE  .         .    0,  .0 
CA    SAN  JOSE  STATE.  U 

.TOTAL  r    i,  .6 

'  FEMALE:  1-  1*4 

-        MALE,     .    ,  tl-0  .0 
. CA-  SONOMA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL-  .  0  .0 

FEMALE'1  sO  .0 

MALE         .      0  #0 
.  CA    CHAPMAN  COLLEGE 

r; TOTAL.  *  2^  12*5 

FEMALE  ,  1  20i0 

MALE  .  1      9*1  ' 

CA'  CHRISTIAN  HERITAGE  C 
TOTAL  0     '  *0 

...0  ,FEMALf=   0  .0 

MALE    .  0  .0 

CA    CLARE  MONT  MEN'S  COLLEGE 
TOTAL  s     0,  .0 

FEMALE,  0  .0 

MALE    *  0  *  .0 

.  ^CA    PITZER  COLLEGE  * 

TOTAL'  \0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALJE    .  0  .0 

CA    POMONA- COLLEGE 

TOTAL  0        .0  ^ 

"     . -^FEMALE-        '      0  .0 
^     MALE  jO,  *0 

CA    SCRIRPS  COLLEGE 

TOT  AU.  0        .0    '  * 

FEMALE  0  "  •0 

MALE.         k     0  ..0 
CA    COLLEGE  OF  NOTRE .OAHE  . 

TOTAL  "    0  \0 

'  FEMALE  0  .0 

.  .'MALE     u  0  •0- 

CA    DOMINICAN  C  OF  SAN  RAFAEL 
.TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

X-         MALE  0-  *0*> 

-CA    HOLY  NAMES  COLLEGE 
\  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

c         MALE  0  .0 

CA     IMMACULATE  HEART  COLLEGE 
TOTAL  ,0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  , ,    0  .0 

CA    INTERNATIONAL  CCLLEGE 
TOTAL  0  .*0 

"       FEMALE  0  *0 

'ff         MALE,      _       0  *0 
CA    LOMA /LINO A  UNIVERSITY 
v    TOTAL  Ov  -f0 

*  FEMALE     «.  0*0 
MALE       .        -0  *0 
.CA    LOS  ANGELES  8APT  COLLEGE 
TOTAL  0.  ,*0 

FEMALE.        "0        *0  • 
MALE    ff       .0.  *0. 
CA    LOS  ANGC  OF  CHIROPRACTIC 
*  *  '  TOTAL  i;  1.7 

FEMALE  0      .  *0 

MALE  .  ,    1  2*0 

CA     LOYOLA  MAAYMOU NT  U 
TOTAL  '  V*  Ul 

FEMALE.  0  .0 

MALE.  1^  1*9 

CA    MILLS  COLLEGE 

TOTAL        *       0  *0 
FEMUE  0  .0 

*  MALE,  0       .0    .  . 

'    ,CA    MOUNT-SNT  MARY'S  COLLEGE' 
.  "  .TOTAL  .0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


♦  0 

*.0^ 

♦  0 


1  25.0 


1 

50*0 

.  o  - 

♦  0 

0 

♦0 

6 

•  0 

0 

♦  0^ 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0^ 

•0 

5 

6.5 

2 

20.0 

"3 

4.5 

0 

•  0 

0 

♦  0 

ov 

.0 

b. 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

5.3 

4* 

10.0 

r 

i;9, 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

;o 

0 

*  .0' 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

,♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0, 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

p 

♦  0 

1 

33*3 

1 

33*3 

0 

•  0 

0  - 

.0 

0 

♦  0 

0\ 

•o  ♦ 

0 

•  0 

0 

50 

0 

•  0 

14 

18*2 

0 

•  0 

14. 

20*9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

1*7^ 

-.0- 

•  0 

I. 

2.0 

'5- 

5.3 

2 

5.0 

3 

5.6 

I 

5.9 

1 

5.9 

0 

♦0 

1 

11 .1 

11*1 

Ok 

.0 

TOTAL  . 
MI  NOR I TY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


o4 

♦  0 

6 

6.2 

0 

.0 

o4. 

•0 

2 

6.1 

0 

.0 

o 

♦  0 

4' 

6.3 

0 

•0 

2 

1.1 

6 

3.2 

3 

1.6 

2 

2.6 

3 

3.9 

2 

2.6 

0  -  ' 

♦  0 

3 

2.6 

1 

•  9 

'8 

5*6 

31 

21.7 

5 

3.5 

5 

7.2 

17 

24.6 

1 

1.4 

4.  1 

14 

18.  9 

4 

0  * 

5.4 

5 

3.0 

26 

15.7 

10 

6.0 

2 

2.7 

11 

14.9 

3 

.4.1 

3 

3  .3 

15s 

.16.3 

7 

7.6 

1 

2.2 

1 

2.2 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

4.2 

0 

.0 

1 

4.  5 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0 '. 

0 

•  0 

i 

6.3 

0 

.0 

0 

«0 

0 

.0 

*o 

♦  0 

0* 

.0 

1 

9.1 

0 

0 

'  .0 

0 

"  .0 

0 

.0* 

v    .  0 

•  .0 

A 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0- 

•  0 

0 

♦  0 

-i 

20.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

c'  .0 

0 

•  0 

0 

2 

20.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

.0 

0 

.0- 

0 

.0 

0  - 

•  0 

3 

7.3 

5 

12.2 

2 

4.9 

1 

'5.0: 

-  3 

15. C  - 

I; 

5.0 

2 

9.5 

 2 

*9.5 

1 

4.8 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0. 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
0 

w 

0/ 

5 
0 
5 

15 
6 
9 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


;o 
♦o 

.0 

.0 
.0 

♦o 

.0 
♦0 

•  0 

33.3 
33.-3 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

;  •° 

6.5 

•  0 
7.5 

.0 
.0 

>o 

6.6 
.0 
10.0 

16.0 
15.0 
16*7 

5.9 
5/9 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


7  7.2 
2  6.1 
5  7..8 


13 


44 
23 

42 
17 

25 


-6.8 
10*5 
4*4 

30*8 
33.3 
28.4 

25.3 
23.0 
27.2 


18.6 
20.0 
18.2 

.0 
•  0 

:  .0 


2  20.0 
0.  .0 
2    2  0.0 


0, 
0 
0 

10 

5 

■  5 

0 
0 
0 


c 

0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
■0 

24 
2 
22 

b 
o 

.  o 

7 
0 
7 

*s- 

26 
12 
14 

2 
2 
0 

1 
1 

0 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


2  4.3 
1  4*2 
1    j 4.5* 


.0 
.0 
.0 

24*4 
25*0 
23*6. 

♦  0 
.0 
*0 


1  25.0 
1  50.0 
0'  .0 


.0 

♦  0 
.0 

66.7 
66*7 

♦  0 

*0 
.0 
*0 

.0 

♦  0 
.0 

31.2 
20.0 
32.8 

.0 
.0 
.0 


12 


1 

0  ' 
14.0 

27.7 
30.0 
25.9 

11.8 
11*8 
.0 

11*1 
11*1 
♦  0 


NUMBER  t 

NUM8ER 

X 

NUMBER 

89  91*8 
31  93*9 
5  8  90*6 

1 
0 
1 

1*0 
.0 
1.6 

97 
33 
64 

177  93*2 
68  89*5 
109  95*6 

o 

0 
0 

\o 

.0 
•  0 

19C 
76 
114 

D7       i  7  Q 

y  /    o  f .  o 
45  65*2 
52  70*3 

2 
1 
1 

1.4 
1.4 
1.4 

°  143  - 
69 
74 

54. 73*0 
67|}72*8 

3 
3 
0 

1.  8 
4.1 

.0 

166 
74 

92 

23  95*8' 
v  20  90*9 

1 

0 

1 

"2  *2 
•  0 
4*5  , 

46 
24 

22. 

11  68*8 
4  ^80*0 
7  63*6 

2 
0 
2 

12*  5 
•  0 
18*2 

16 
5 
11 

6  100*0 
1  100*0 
5  100*0 

o 

0 

0 

♦0 

♦  0 

•  0 

*  6 
1 

5 

8    8C.  0 
0  .0 
'       8  80.0 

o 

0 

0 

♦  0 
•0 
•0 

10 
0 
10 

7  100.0 
5  10C.0 
2  100.0 

0 

0 
0 

♦0 
•  0 
.0 

7 

5 
2 

30  73**2 
15  75.0 
15'  71.4 

1 

0 

1 

2.4 
♦0 
4*8 

-  41 
;^20 
21 

*# 

9  100.0 
9  100.0' 
0  .0 

0 

♦0  ' 
*0 
♦  0 

v  9 

+  :"'9 

0 

1  25*0 
1  50*0 
0  *0 

2 
0 
2 

50*0 
♦0 

100*0 

2* 
2 

5  100*0 
5  100*0 
0  .0 

0 
0 
0 

*0 
*0 
*0 

5 
5 
0 

0 

0  *o 

0  .0 

o  *o 

1 

1 

0 

33*3  i 
33.3 
♦  0 

3 

'  3 
0 

3  100*0 
2  100*0 
c       1  100*0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 
> 

3 
2 
1 

1  100*0 
.     0  *0 
1  100*  c 

o 

0 

•  0 

.  0 
.0 
.0 

1 
0 
1 

49  63*6 
8  80*0 
41  61*2 

0 
4 

5  *2 
♦  0 
6*0 

77 
'  10 
67 

4  100*0 
1  100*0 
3  100*0 

4 

0 
0 

*0  $ 
♦0 
•  0 

4 
1 
3 

50  66.2 
7  87*5 
43  86*0 

1.7 
12*5 
♦  0 

56 
8 
50 

64  68*1 

4*3 

94 

25 
*9 


62*5 
72*2 


14  82*4 
14  62*4 


77*8 
77*8 
♦  0 


-7*5. 
1.9 

5*9 
5*9 
.0 

11*1 
11*1 
♦0 


40 
54- 

17 
17 

0 

9 
9 
0 


IBJC 


311 


315 


TABLE   6.    TOTAL 'BACHELOR'S 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

.NUMBER         1  NUMBER 

BIOLOGICAL  SCIENCES  (0400) 

CALIFORNIA 

; 

CA    OCCIDENTAL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  t> 

♦    MALE  0  .0 

CA    PACIFIC  UNION  CGLLEGt 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    *  0  .0 

MALE       *         0  .0 
CA    PEPPEROINE  .UNIVERSITY 
..TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -  .0 

MALE  0  .0 

CA    POINT  LOMA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

'FEMALE  0  *0 

MALE  .0  .0 

CA    SNT*.  MARY*  S  COLLEGE  OF  CAL 

TOTAL  0  .0 

£  FEMALE  '     0-  .0 

MALE  0  .0 

CA    SOUTHERN ' CAL  COLLEGE 
TOTAL         £      0  .0 
FEMALE  0       *0  - 

MALE  0  .0 

CA    STANFORD  UNIVERSITY 


DEGREES  FOR  MAJDR  FIELD  CONFERRED  W  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE, 
ETHNICITY,  AND"  SEXJ    INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 

y  -  ' 

SLACK  "  ASIAN  OR  TOTAL 

NON-H.SPANIC  PACIFIC  ISLANDER      HISPANIC  MINORITY 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
*MA LE  0  ' 

CA    U  OF  CAL- BERKELEY 
TOTAL  *  *  2 
FEMALE  0* 
'MALE  ,  2 

CA    U  OF  CAL-DAV  tS 
TOTAL  1 

fekaIe  0 

MALE  1 
CA    .UVOF  CALr IRVINE 


-  TOTAL 
FEMALE 
MALE 

CA    U  OF  CAL-LCS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

ANGELES 
1  *3 

0  .0 

1  .5 


CA    UOF  CAL-RIVERSIOE 
TOTAL  0  ^dv 

FEMALE  5  0  .0 

"'  MALE    -  0  .  .0* 

XA    0;OF  CAL-SAN  DIEGO 
\    TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

CA    U  Uh  CAL-:>AN1A  BARBARA 
TOTAL  *0  *0 

^FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

CA     U  Of  CAL-SANTA  CRUZ 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  "    0  *0 

<4ALE  0        #0  * 

CA    UNIVERSITY  OF  LA  VERNE 
TOTAL  *  0  *0 

FEMALE  0  ,*0 

MALE        .        0        *0     .  . 
CA    DIVERSITY  OF  THE  PACIFIC 
TOTAL      '  0  *0 

FEMALE  0     •  .0 

MALE  0  *0 

CA    UNIVERSITY  CF  R EOLANDS 
fOWL  0  #0 

FEMALE  0  .0. 

MALE  0  *0 

CA    UNIVERSITY  OF  SAN  DIEGO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  Oi  .0 

MALE  *      0  ..0 

CA    U-OF  SAN  FRANCISCO 
TOTAL  0"  .0 

FEMALE  0.  >0 

MALE  0,-  .0 

CA     LN I VER  Si T Y  OF ,  SANTA.  C  LARA 
TOTAL  I  2*0 

FEMALE  I  5*0 

MALE  0  .0 

CA    0  OF- SOUTHERN  CALIFORNIA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1.7 
♦  0 
2.7 


v: 


2 

3*  a 

2 

6*9 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

.  0 

•  0 

0 

♦  0  • 

0 

•  0 

.0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

14 

4*1 

4 

2;5 

10 

5.4 

7 

1 .6 

5 

2*5 

2 

.9 

1 1 
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5 
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13 
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1.5 

14 
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o 
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7 

3.9 
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11 
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9 
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14 
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1 
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7 
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o 
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3 
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0 
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K  0 

•  0 
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0 
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o 

*  0 
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0 
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q 
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o 
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11 
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4 

7.0 

16 

28*1 

5 

18.5 

2 

7.4 

8 

.  29*6 

6 

20.0 

2 

6.7 

8 

26*7 

3 

6.0 

0 

.0 

4 

8*0 

2 

10.0 

0 

.0 

3 

U5.0 

1 

3.3 

p 

•  0 

1 

3*3  . 

48 

27.7 

14 

6.1 

73 

42*2 

20 

32. B 

7 

11*5 

33 

54*1 

28 

25.0 

7 

6.3 

40 

35*7 

•  WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


316 


312 


39  75*0 

23  79*3 

16  69*6 

23  71*9 

•6  75*0 

17  70*8 

14  93*3 

5  100*0 

9  90*0 


1.9 
3.4 
•0 


6  18.8 
1  12.5 
5  2C.8 


17 
6 
11 

11 

'3 


69*5 
100*0 
84*6 

57.9 

75*0, 
53.3 


2  100.0 
1  100*0 
1  100.0 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

5 
0 
5 

0 
0 

.0 


.0 
.0 
•0 

5.3 

•  0 
7.7 

26.3 
.0 
33.3 

.0 

•  0 
.0 


271 

79.0' 

8 

2.3 

124 

78.0 

5 

3.1 

147 

79.9' 

3 

1.6 

268 

62.0 

4 

.9 

119 

60.1 

0 

.0 

149 

63.7 

4 

1.7 

607 

85.0 

10 

U4 
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86.4 

3 

.9 

334 

83.9 

7 

1.8 

299 

87.2 

13 

3.8 

100 

97.1 

3 

2.9 
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82.9 

10 

4.2 
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69.7 

9 

2.4 

127 

69.0 

4 

2.2 

135 
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5 

2.6 
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87.6 

2 

1.1 

59 

89.4 

1 

1.5 
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86.7 

1 

.8 
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86.7 

7 

2.9 

71 

85.5 

0 

♦  0 
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87.3 

7 

4.5 
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93.7 

3 

1.1 

90 

96.8 

0 

.0 
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92.1 

*  3 

1.7 
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'  88.2 

3 

2.1 
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1 
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0 

•  0 
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0 
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0 
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3 
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3 

12*5 
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:o 
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0 

♦0 
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.0 
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0 
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1 

4.5 
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0 
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el 
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7 
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4 
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0 
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0 
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.0 
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5 
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3 
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23 
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5 
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13 
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4 
15 

2 
1 
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0 
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45 
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1 

8 
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11 
11 
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30 
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TOTAL,  BACHELOR9 S    OEGREES  FOR  Hr.JOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOXATION  BY  RACE, 
,     •   ETHNICITY,* ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  , STATE  ~1978-1979  ■ 


AMERICAN  I NO J AN 
ALASKAN  NATIVE 

*    NUMBER  X 

Bl 0103  iCAL. SCIENCES  (04001 

CALIFORNIA 

CA    WESTHONT  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 

CA    UHITTIER  COLLEGE 

'  .  TOTAL                I  3.4 

FEMALE                r  6.3 

-.HALE                0  .0 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


•NUMBER 


HISPANIC 


TOJAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


•  0 

♦  0  . 

.0, 

13.8 
18.8 
7.7 


CA         STATE  TOTALS  C,       65-  INST  ITUTIONS) 

•TOTAL  «  30,       .5             116  2.0 

FEMALE,  9        .4               54  2.2 

MALE  21        .6              62  1.8 

COLORADO  *  " 


CO    ADAMS  STATE  COLLEGE 

TOTAL       /        0  .0 
•  FEMALE  0  .0 

MALE  0  %.0 

"CO    COLORADO  COLLEGE 

\TOTAL~  0   *  .0 

FEMALE    «.  0  .0 

MALE  0        .0.  . 

CO    COLORADO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL.  I  .5 

FEMALE  0  .0 

HALE  '  1  .8 

CO    COLORAOO  WOMEN'S  COLLEGE 
TOTAL  0        .0  ; 

FEMALE'  0        .0  o 

"MALE  0  .0 

CO    FORT  LEWIS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE,  0  .0 

Ca   METROPOLITAN  ST  COLLEGE 
TOTAL  0    •  .0 

FEMALE  0  .0- 

HALE  0  .0 

CO    REGIS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  ?     0  .0 

MALE  0  .0 

CO    ROC  KMC  NT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CO    U  OF  COLORAOO  AT  BOULOER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE' 


0 
0 
0 


.0 
•  0 
.0 


CO    U  OF  CUL0.COLO  SPRINGS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
♦  Q. 
.0 


CO    U  OF  COCO  AT  CENVER 
0  .0 
0  ,0 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 

CO    IN  IVERS1TY  OF  OENVER 
TOTAL  0  .0 

'     FEMALE   ,  v  0  .0 

MALE  0  .0 

CO    U  OF  NORTHERN  CCLORAOO 
TOTAL  0     *  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CO    U  OF  SOUTHERN  CCLORAOO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -.0 

MALE'  '         *    0  .0 
CO    WESTERN  ST  COLLEGE  COLO 
TOTAL  1  2.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2.8 
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"CONNECTICUT 
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1 
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22 
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0 
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o 
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3 

6*7 

8 
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0 
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18 
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♦0 

22 
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•0  • 
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17*4 
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23 

Ov 
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o 

.0 

o 

*0 

11 
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.0 

11 

0 
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0 
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0 

*0 
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4 

0 

♦  0 

0 
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0 
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7 
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.0 

7 
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o 
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o 
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1 
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0* 
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1 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

0. 

•  o 

0 

*0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•0 

1 

|4 

5  .6 

4 

1*6 

19 

7.6 

228 

91*2 

3 

1*2 
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c  6 

5.7 

0 

** 

7 

6*6 

99 

93*4 

0 

*0 
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8 

5.6 

4 

2.8 

12 

8*3 
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89*6 

3 

2.1 

1 44 

o 

.0 

23*  5 

4 

23*5 

13» 

76*5 

0 

'  *.o 

17 

0 

.0 

1 

14*3 

1 
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6 

85*7 

0 

.0 

7 

0 

♦o. 

3 

30*0 

3 

30*0 

7 

70*0 

0 

.0 

10 

I 

2  .2 

o 
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1 

2*2 

44 

97*8 

0 

.0 

45 

0 

•  0 

0 

.0 

.0 

.0 

27 

100.0 

0 

•  0 

27 

*  1 

5.6 

0 

•  0 

1 

JS.6 

17 

94*4 

0 

.0 

1 8 

1 

5.  9 

o 

•  0 

1 

5.9 

16 

94*1 

0 

.0 

17 

1 

11.1 

•  0 

♦  0  " 

1 

11.  1 

8 

88*9 

0 

•  0 

9 

»  0 

%.o 

0 

*0 

0 

•  0 

8 

100*0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

3 

4*8 

3 

4.8 

59 

93*7 

1 

1.6 

63 

0 

•  0 

1 

4*8 

1 

4.8 

20 

95*2 

0 

.0 

21 

0 

•  0 

2 

4.' 8 

2 

4.8 

39 

92*9 

1 

2.4 

42 

0 

•  0 

5 

17.2. 

7 

24.1 

21 

72*4 

7  1 

3.s 

,29 

0 

•  0 

2 

20.0 

.2 

20.0 

8 

80*0 

0 

♦  0 

20 

0 

•  0 

3 

15*8 

5 

26.3 

13 

68*4 

1 

'  5*3 

19 

0 

.0 

0. 

1 

2.0 

48 

98*0 

0 

•  0 

49 

0 

•  0 

0 
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13 
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0 

•  0, 

13 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

2.8 

35 

97*2 

0 

•  0 

36 

19 

.2.3 

24 

2*9 

6.3 

777 

92*8 

7 

•  -3 

837 

B 

.  2.3 

8 

"  2*3 

wXTll 

5.4 

336 

94*6 

0 

•  0 

355* 

U 

2.3 

16 

3*3  ' 

.34 

7.1 

441 

91*5 

7 

1.5 

482 

0 

.0 

0 

£»0 

0 

.0 

> 
2 

100*0 

0 

•  0 

2 

0 

,  .0 

0 

*0 

.0 

.2  10C.O 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

♦6 
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.0 

0 

*0 

0 
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0 
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AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


BLACK  ASIAN. OR 

NONtHISPANIC  PACIFIC  1SLANOER 


\ 


MJHBER 


NUM8ER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


\ 


BIOLOGICAL  SCIENCES  10400) 

i  .     k  ' 
CONNECTICUT 

..1  ' 
CI    .ANNHURST  COLLEGE 

total!     v    o  »o 

FEMALE  \  0  .0 

MALE    v       *     0  .0 

CT    CENTRAL  CONN "ST  COLLEGE 
'    TOTAL    v           0  .0 

FEMALE     \  0  ,  *0 

\  MALE     \«         C  *0 

ct  connecticut:collegs 

TCTAL      \  0  .0 

FEMALE   '   .  0  *0 

'MALE      \         0  .0 
CT    EASTERN  \C0NN  ST  COLLEGE 
TOTAL       \         0  .0 
FJSMAUE        \        0  #0 
MALE        \        0  .0 
CT    FA  IRF I  EL 0  -  UNIVERSITY 
ToTAL         \      x0  *0 
,      FEMALE  \       0  *0 

MALE  \      0  .0 

CT    QUINNIPIAC  COLLEGE 
TOTAL  \      Ok  *0 

FEMALE  \     0  *0 

MALB  i     0  *0 

CT    SACRED  HEART  UNIVERSITY 
TOTAL  \    0  .0 

FEMALE  \    0  .0 

ttAfci.  1  0  4  .0 

CT    SVlNTvJOSEPH  CCLLE5E 
TOTAL  \  0  *9 

FEMALE-  \0  .0 

MALE.  fO  -0 

CT    SOUTHERN  CONN  ST  COLLEGE 
TOTAL  .  \1  1*4 

FEMALE  P  *0 

HALE  1  2.9 

CT    UINITY  COLLEGE 

TOTAL    "  <1  .0 

FEMALE  0\  .0 

.     MALE  0\  .0 

CT    UNIVERSITY.  OF  BRIDGEPORT ^ 
'  TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CT  UNIVERSITY 
-  TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CT  UNIVERSITY 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
CT  DIVERSITY 
"  70TAL 
FEMALE* 
MA  LE 

CT     WESLEYAN  UNI V^ 
TOTAL 
FEMALE 
r,  MALE 

ct   western  conn 

TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 

CT     YALE  UNIVERSITY 
TCTAL  ' 
FEMALE 
MALE 


CT      ,   STATE  TOTAL'S  ( 
TOTAL  St 
FEMALE  •  0,^- 

MALE  Z\ 

t 

OEL AWARE 


OE    DELAWARE -STATE 
v  TOTAL  0 
'  FEMALE   „  0 
MALE  0 
OE    UNIVERSITY  OF 
TOTAL  0 
FEMALE  **      '  0 
MALE  0 


DC    .    „ STATE  TOTALS  ( 


INST  ITUTIONS) 
23  2.H 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


INSTITUTIONS) 
5  3.7 


ERIC 
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.0 
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0 
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1 
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1 

7*1, 

o 
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3*4 

& 
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0 

♦0 

Q 
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0 
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0 

•  0 

2 

♦  9 

0 

•  0 

1 

1*1 

o 

♦  C 

1 

•  7' 

0 

.0 

0 

•0 

♦  0 

0 

•0 

♦  0 

0 

.0 

o 

v6 

o 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

,♦0 

'    *  0 

"  .0 

0 

*  .0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

.    .  0 

♦  0 

7 

<^  5.6 

11 

8*9 

3 

7.5 

4 

10*0 

4 

4*8 

7 

8*3 

9 

1*1 

18 

2*2 

5 

1*4 

.7 

-a 

•  4 

♦  9 

11 

♦  0 

•  0 
•0 

.0 

.a 

.0 


♦o 
♦  o 
♦o 


•  318: 


314 


WHITE  0 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUM8ER 


0 

.0 

4*100.0 

0 

0 

♦  0 

2  1C0.0 

o 

0 

.0 

2  100.0 

*■ 

0 

2 

3.7 

*    52  96.3 

.0 

1 

4.5 

21  95.5 

0, 

1 

3*  1 

31  9**9 

0 

2 

5*6 

34  94.4 

0 

0 

♦  0 

o 

2 

13*3 

0 

13  86*7 

0 

0 

.0 

39  100*0 

o- 

0 

A 

o 

0 

♦  0 

16  100*0 

0 

2 

3*1 

62  96*9 

0 

1 

3*  7 

26  96*3 

o 

1 

2.7 

36  97*3 

0 

0 

.0 

35  97*2 

1 

0 

•  0 

20  95*2 

1 

0 

•  o  J 

15  100.0 

0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

0 

♦  0 

3  10Q.  0 

o 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

1 

16*7 

5  83.3 

0 

1 

16*7 

5  83.3 

o 

0 

•*0 

'0  .0 

0 

3 

4.1 

70  95*9 

0 

2 

5*  1 

37  94*9 

o 

1 

2.9 

33  97*1 

0 

4 

9-3 

38  88*4 

1 

3 

21*4 

11  78*6. 

o 

1 

3*4 

27    93. \ 

1 

0 

♦  0 

14  100.0 

0 

0 

»  u 

3  100.0 

0- 

0 

*0 

11  100.0 

0 

5 

2.2 

223  97.8 

0 

3 

3*3 

89     96.7  •» 

o 

2 

1.5 

134  98,5 

0 

3 

14*3 

18  35.7' 

0 

3 

21.4 

11  78.6 

0 

0 

•  0 

i  100.0 

0 

1 

5.9 

16  94.1 

0 

1 

16.7 

,     5  83.3 

0 

0 

.0 — 

 100.0  — ~ 

— -  o- 

2 

4.7 

41  95.3 

0 

1 

5,9 

16  94.1 

1 

3.8 

25  96.2 

0 

0 

.0 

25  96.2' 

1 

0 

.0 

15  93.8 

1 

0 

.0 

10  100.0 

0 

27 

21.8 

91  73.4 

6 

9 

22.5 

30  75.0 

1 

18 

21.4 

61  72.6 

5 

52 

6.2 

774  92.7 

9 

25 

6.8 

340  92.4 

3 

27 

5.8 

434  92.9 

6 

c  * 

3 

60.0 

1  20.0 

1 

2 

50.0 

1  -25.0 

1 

1 

10C.0 

0  *o 

0 

1.5 
4.3 
.0 


5,  3.7 
4  7.8- 
1  1*2 


128  97.7 
44  S3. 6 
84  100.0 


TOTAL 
NUMBER • 


129 

45* 


94*9 


84  98*8 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•9 

.0 

2.8 
>*8 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.3 

♦  0 
3.4 

.0 
.0 

♦  0 

♦  6 

.0 

♦0 

♦  0 
.0 

.0  • 
.0 

♦0 
-.0 

•  0 

3.8 
6.3 
.0 

4.8 
2-5 
6.0 


1.1 

♦8* 
1.3 


20.0' 
25.0 
•0 


2.1 
•  0 


1.5 
3.9 


4 

.  2 
2 

54 
22 
32 

36 
21 
15 

39 
23 
16 

64 

/27 

,37 

•36 
21 
15 

5 
3 
2 

6 
6 
0 

73 
39 

3*  , 

'  43 
14 
29 

14 
3 

11  • 

228 
92 
136 

21 
14 
7 

17 
6 

— 11— 

43 

-17 
26 

26 
16 

-10- 

124 
40 
84- 


635 
.368 
467 


5 
4 

I  ' 

131-* 
47^ 
84 


136 
51 


85 


6,  4  TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR SFIELOCONFERREO  BY  .INSTITUTIONS  OF  t HIGHER  EDUCATION  BY-RACE» 
ETHNIC  I  TYt  A  NO  SEX*    INSTITUTION  AND  STATE  1978?1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 

BIOL05ICAL  SCIENCES  (0400) 

OISTRICT  OF  COLUMBIA 

OC   /AMERICAN  UNIVERSITY 
"  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE   „  0-  .0 

OC    CAMPUS-FREE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0:  .0 

'  •    MALE  .0 
*  DC    CATHOLIC  U  OF  AMERICA 
TOTAL  0  .0- 

-  FEMALE     -  0  .0 

MALE,  .0,  .  .0 

OC  '  GALL'AUDET  COLLEGE 
«    *TOTAL  .    0  .0 

FEMALE  0  .0 

''MALE  0  .0 

DC    GEORGETOWN  UNIVERSITY 
TOTAL,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,0  -.0 

DC    GEORGE  MASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  0  .0 

OC    HO MAR 0  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    \  0  *  .0 

OC    TRINITY  COLLEGE 

TOTAL*  0  .0 

FEMALE  0  .0 

,    MALE  0*  .0 

OC    UNIVERSITY  OF  DC 

TOTAL  .  0  .0 

FEMALE  *     0        .0  * 

MALE  0  .0 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER, 


3 

16.7 

1 

5.6 

2 

16.2 

0 

•  0 

I 

14*3 

1" 

14.3 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

«  0 

2 

12.5 

1 

6.3 

1 

12.5 

1 

12.5 

I 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

V.0 

0 

•  0 

o 

f  .  u 

o 

•  0 

2 

3,0 

1 

*1.5 

I 

3,7 

0 

•  0 

I 

2-5 

I 

2.5 

9 

11.3 

6 

7.5 

6 

16.8 

1 

3.1 

3 

6.3 

5 

10.4 

76 

70.4 

0 

•  0 

44 

74.6 

0 

•  0 

32 

65.3 

0 

•  0 

2 

50.0 

0 

•  0 

.2 

50.0 

0 

•  0 

0 

-0 

0 

•  0 

21 

55.3 

o. 

•  0 

12 

54.5 

0 

-  .0 

9 

56.3 

0 

•  0 

OC   *     STATE  TOTALS  ( 

*     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

FLORIDA 


9  INSTITUTIONS) 
115  33.8 
,68  40.7 
47?  27*2 


FL     BARRY  COLLEGE 

TOTAL  -  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL „  BETHUNE  COOKMAN  COLLEGE 
TOTAL,  0  .0 

,  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    BISCAYNE  COLLEGE 

TOTAL  0  ,0 

F E MA L E  _  0  »0 

MALE'  0  .0 

.FL    ECKERO  COLLEGE 

TOTAL   I 

FEMALE  0 
f        v'MALE  1 
FL 


0 
0 
0 

7 
5 
2 

'O 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

77.8 
71.4 
100.0 

•  0 

•  0 


5.6 
.0 
9.1 

EOMARO  MATttS  .COLLEGE 
TOTAL                 0,  .0 
FEMALE                0  .0 
MALE                 0'  -0 
FL    FLORIOA  INf,T  TECHNOLOGY" 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                0  .0 
MALE              *  0  .0 
FL  "aORIOA  MEMORIAL  COLLEGE 
•TOTAL                 0  .0 
FEMALE            '    0  .0 
.   MALE  .          .0       .0  . 
FL  '  FLORIOA  SOUTHERN  COLLEGE 
"    TOTAL                 0'  .0 
FEMALE                0  .0 
MALE             .0  .0 
FL     JACKSONVILLE  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE        "  0 
MALE     *  0 
FL    NOVA  UNIVERSITY 
.TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
FL    PALM  BCH  ATLANTIC  COLLEGE 
*  TOTAL                0  .0 
FEMALE                0  .0 
~   MALE  0  TO  


11.1 
14*3 
9.1 

66.7 
100.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


1  100.0 
1  100.0 
0  .0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


1 

0 

1 

0 
0 
0 

0/ 

0 

0 

0 
0 

-0— 


1.9 
.0 

-2.7 

•  0 

.  »o 

•  0 

.o' 

•  0 
•0 

•  9 

•  0 

— sO- 


9  2.6 
2  1.2 
7  4.0 
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0 
0' 
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0 
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0 
0 
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0 
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0 
0 

0 
0 
0 
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0 
0 
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0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 

— o- 


HISPANIC, 
NUMBER  X 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
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•  0 

•  0 

•  0 


•  0 
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.0 

*o, 
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•  0 

•p 
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•  0 

•  0 

8.0 

•  0 
10.5 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

 rO- 


.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

..0 

6.3 

•  0 
12.5 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


fcHlTE  . 
NON-HISPANIC 


NUM8ER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
%  NUMBER 


22.2 
18.2 
28.6 

.0  - 
.0' 
•  0 

25.0 
25.0 
2  5.0 


11  61.1 
8  72.7 
3  42.9 


3  16.7 
1  9.1 
2,  28.6 


1 
1 

X  0 

\ 
10 
4 
6 


100.0 
100.0 
•  0 

62.5 
50.0 
75.0 


•  0 

•  0 

.  »o 

12.5 
25.0 
•0 


16 

11> 

1- 

1 
1 

0 

16 

-  8 
8 


0 

•  0 

0 

.0 

7 

87.5  » 

1 

12.5 

6 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

L  00*0 

0 

•0 

3 

o 

•0 

0 

•  0 

4 

SCO 

1 

20.0 

5 

3 

4.5 

6 

9.0 

60 

89.6 

1 

1.5 

67 

1 

3.7 

2 

7.4 

24 

6ft  .9 

1 

3.7 

27 

2 

5.0 

4 

10.  0 

36 

90.0 

0 

.0 

40 

3 

3.8 

16 

22.5 

58 

72.5 

_  4 

5.0 

60 

1 

3.1 

8 

2  5.  0 

23 

71.9 

1 

3. 1 

32 

2 

4.2 

\  lcT 

20.8 

35 

72.9 

3 

6.3 

48 

0 

r  .0 

70.4 

0 

•  0 

32 

29.6 

108 

0 

•  0 

44 

74.6 

0 

•  0 

15 

25.4 

59 

o 

•  0 

32 

65.3 

0 

•  0 

17 

34.7 

49 

0 

•  0 

2 

50.0 

2 

50.0* 

*0 

•0 

4 

0 

•0 

2 

50.0 

2 

50.  C 

0 

.  0 

0' 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

2 

5.3 

23 

60.5 

3 

7.9 

12 

31.6 

38 

1 

4.5 

13 

59.1 

1 

4.5 

8 

36.4 

22 

I 

6.3 

10 

62.5 

2 

12.5 

4 

25.0 

16 

9 

2.6 

133 

39.  1 

1 52 

44.7 

55 

16.2  " 

340 

3 

1.8 

73 

43.7 

66 

39.5 

28 

16.8 

167 

6 

3.5 

60 

34.7 

86 

49.7 

27 

15.6 

* 

173 

1 

16.7 

1 

16.7 

5 

83.3 

0 

.0 

6 

1 

20.0 

1 

20.0 

4 

80.  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

e    ~  1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

7 

77.8 

0 

•  0 

2 

22.2 

9 

0 

.0  * 

5 

71.4 

0 

.0 

C 

28.6 

7 

o 

•  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0  t 

2 

2 

66.7 

2 

66.7 

1 

33.3 

0 

•  0 

3 

1 

100.0 

1 

100.0 

0 

.0 

o 

•  *) 

I 

50.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

2 

o 

•  0 

3 

16.7 

14 

77.8 

1 

5.6 

16 

0 

•  0 

1 

14.3 

5 

71.4 

r 

14.3 

7 

0 

•  0 

2 

18.2 

9 

81. '8 

0 

*  .0 

11 

0 

.0 

2 

66.7 

0 

•  0 

1 

33.3 

3 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

•  0 

0 

•0 

2 

0 

.0' 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

100.0 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

40 

100.C 

0 

.0 

40 

0 

•  0 

0 

•  0 

9 

100.0 

«  0 

.0 

9 

0 

•  0 

0 

.0 

31 

100.0 

0 

.0- 

31 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

0 

.0  . 

1 

ioo.  q 

0 

•  0 

0 

'•0 

1 

0 

•  0 

-  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

'  .0 

0 

/ 

1 

1.9 

2 

3.8 

49 

94.2  ' 

1 

1.9 

52 

0 

•  0 

0 

.0 

15 

100.0 

0 

.0 

15 

1 

2.7 

2 

5.4 

34 

91.9 

1 

2.7 

37 

0 

•  0 

2 

6.0 

21 

84.0 

2 

6.0 

25 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

0 

•9 

2 

'10.5 

15 

76.9 

2 

10.5  . 

19 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

-  1 

0 

.0 

'  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

'  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

0 

•  0 

0 

•  c 

5 

1CC.0 

0 

•  0 

5 

-0- 

 rO  

 0- 

 .0  

 1 

-100.0 

0 

•  0 

1 

TAILS  «/  TOTAL  lACHELOR'S    0EOREES*  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERAEO:  BY*  JNSTITUTX EDUCATION  BY  RACE ^ 
•  ETHNICITYt  A  NO  SEX.     INSTITUTION  ANDSTATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER    ,  * 


HACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEA 


NU<«ER 


ilOLG»ICAL  SCIENCES,  C0400) 
FLORIDA 

'FL  "ROLLINS  COLLEGE 

TOTAL  0   .  .0 

.    FEMALE       ,         0  .0 
MALE         v/     0  .0 
FL    SAINT  LEO  COLLEGE 
TOTAL     '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL  FLA  AGRICULTURAL  t  MECH  U 
*    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE*        ;        0-  .0°  

-FL    FLA  ATLANTIC  UNIVERSITY 
TOTAL         .       0  ."0 
FEMALE  0.  .0 

vMALE'  0  .0* 

FL    FLORIOA  INTERNATIONAL  U 

TOTAL  0  .  '  *0 

,    FEMALE  0  .0 

MALE  .0     ,  .0 

FL    FLORIOA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  1  «3 

.    FEMALE  0  .0 

MALE  .    .1  1.3 

FL    aORIOA  TECHNOLOGICAL;  U 
TOTAL         .  *    0  *0 
FEM4LE  .0  .0 

MALE  .  *0 
FL    UNIVERSITY  OF  FLORIOA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    "  0  .0 

MALE     a    ■      0  .0 
FL    U  OF  NORTH  FLORIOA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  \0  *0 

FL    U  OF  SOUTH  FLCRIOA 


TOTAL/ 
FEMALE 
MALE 


.6 
.0 
♦  9 


.FL,  U  OF  MEST  Ft  OR  IDA 
•     TOTAL  0  .0 

•  FEMALE  x0  iO 

MALE  0  .0 

FL    STETSON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ;0 

MALE         '        0  .0 
FL    UNIVERSITY  OF  MIAMI 
TOTAL1  1  i*l 

FEMALE.'  0  .0 

MALE  1  1*6 

FL    UNIVERSITY  OF  TAMPA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE—  0  rO- 

NALE  0  .0 

•  FL-        STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  4 
FEMALE  0 
MALE  4 


•  0 
.0 
.0 

•  0 
•0 
.0 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 

0. 
0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
: NUMBER 


,6  .80.0 
3  100*0 
-5-  71.4— 


0 
0 

0  k 

0 
0 
0 

3 
1 
2 

1 
C 
1 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 
1 

— 4- 


•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0  • 

2.5 
2.6 

,2.5 

1.4 

•  0 
2.7 

1.2 
2.3 


.0 
.0 
.0 

1.1 
1.7 
.9 

4.1 
•11.8 
.0 

.0 
.0 
.3 

1.1 

.0 
1.6 

2.9 

3.7 


-0  .0 
0  .0 

— 0  .0- 


0 
0 
0 

*0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

.  0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
3 
2 

0 

-  0 


.0 
.0 

•  0 

1  .0 

.  ;o 

•  0 

1.7 
2.6 

•  o 

•  0 

•  0 

.6 

•  0 


•  0 

•  0 
.0 

1.1  * 

.0 
1.7 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

5.6 
11.5 
3.  1 

•  0 
.0 


25  INSTITUTIONS) 
.4  33  3.4 

.0  17  5.3 

.6  16  2.4 


.0 


.\2  1.2 
4  1.2 
B  1.2 


1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

—-0- 


20.0 

•  0 
25.0, 

•0 

•  0* 
♦0 

•  0 

.  .c 

 #o- 


2  4.3* 

1  5.9 

1  3.3. 

14  46.7 

5  50.0 

9  45.0 


2 
1 
1 

2 

2- 
0 

11 
1 
10 


0 
0 

6 
4 
2 

0 
0 

-  0 

0 
0 
0 

17 
7 

1U 
2 

 i- 


1.7 
2.6 
1.3 

2.9 
6.3 

♦  0 

6*8 
2.3 
8.5 

♦  0 
♦0 

♦  0 

3*4 
(6.7 
*1*7 

.0 
♦0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

18.9 
26.9 
15.6 

5.9 
_1A*3_ 
3.7 


1  2  0.0 
0  .0 
~1  25.0 


8  8C.0 
3  100.0 
5—71.4 


2, 
1 
1 

14 
5 
9 


4.3 
5.9 
3.3 

46.7 
50.0 
45.0 

6.8 
7.7 
6.3 


3  4*3 
2  6*3 
1  2*7 


14 
2 
12 

0 
0 
0 

11 

5 
6 

2 
2 
0 

0 

.  0 
0 

24/ 
10 
14 


8.7 
4.7  . 
10*2 

.0 

♦  0 

♦  0 

6*3 
8*3 
5*2 

4*1 
11*8 
.0 

.0 

*  ;o 
*o 

26*7 
38*5 
21*9 


14*3 
7.4 


4  80.0 
1  100*0 

3  75*0 

4  100*0 
0  *0 
4'  10C.0 


2 
0 

,2. 

45< 
16 
29 

14 
3 
11 

109 
36 
73 

66 
30 
36 


20*0 
.0 
28.6- 

95*7 
94*1 
96*7 

46«7« 
30*0 
*55*0 

92*4 
92*3 
92*4 

95*7 
93*8 
97*3 


145  90*1 
40  93*0 
105'  89*0 


1 

0 
1 

163 
55 
108 

46 
15 
31 


1C0.0 
•  0 
100*0 

93.1 
91*7 
93*9 

93*9 
88*2 
96*9  < 


25  96*2 
10  100*0 
15  93*8 


62 
15 
47 

31 
6 
25 


68*9 
57*7 
73  *A 

91*2 
85*7 
92*6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0, 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

1 

0' 

1 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 
1 

"  0 

1 
1 

0,  ' 

1 

4 
1 

3 

0 
0 
0 


•0 

•  o, 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

6.7 
20.0 

•  0 


.0 
1.3 

.0 

•  0 

•  0 

1.2 
2.3 


♦  0 
.0 
.0 

♦  6 
'  .0 

.'9 

2*0 
.0 
3*1 

3*8 
♦0 
6.3* 
'  y 
4.4 
3.8 
4.7 

.0 
.0 
.0 


5 
1 

4 

4 

0' 
4 

10  , 

3  * 
7- 

47- 
17 
30 

30 
10 

20: 

118 

39 
79 

69 
32 
37 

161, 
43 
118 

.  1 
0 
1 

175 
60 
115 

-49" 
17 
.  32 

26 
10 
16 

*  90. 
26  , 
64 

34 
7 
27 


1 


61 

6.2 

"110  11.2 

854 

86*9 

24 

7.4 

45  13*9 

271 

83.9 

37 

5.6*  , 

65  9*8 

583 

88.3' 

19 
7 
12 


1*9 
2*2 
1.8 


983 
323 
660 


\ 


GEORGIA 

GA    AGNES  SCOTT  COLLEGE 

"  TOTAL  *  0*  *0 
'    FEMALE  0  *0 

MALE       .  0  .0 

GA,  ALBANY  STATE  COLU'E 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
♦0 
•  0 


ARMSTRONG  ST  ATE' COLLEGE 


v  > 


TOTAL 

Female  o 

MALE,  0 
GA  'AUGUSTA  COLLEGE 
*  TOTAL  0 
FEMALE             •  0  - 
MALE  0 
GA    BERRY  COLLEGE 
./TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE            *  0 
GA'  BRENAU' COLLEGE 
TOTAL   "  0 
FEMALE.  Q_ 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

.0^ 


13.3 
13.3 
.0 


3  100.0 
3  100.0 
0  .0 


•0 

•  0 

.0*' 

•  0 

•  0 

.0' 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
♦0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

1' 
u 

0 
0 
0 

0 
0 


♦  0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  o 

3.7 
9.1 
.0 

.6' 

.0 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 

-  0 

IS 
1° 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

6 

0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.7 
9.1 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 


13.3 
13.3 
•  0 


3  100.0 
3  100*0 
0  .0 


.0 
♦  0 
.0 

7.4 

18:2 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 


12  80.0 
12  80.0 
0  *  .0 


.0 
.0 
.0 

100.0 
100.0 
.100.0 


25  92*6 
-9  81.8 
16  1C0*0 

20  100*0 
6  100*0 
14  100*0 


100*0 
100*0 


*LE 


~70~ 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

*  0 

0 
0 
0 

0 
0 

■~o~ 


6.7 
6.7 

•  0 

♦  .0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

"  .0 

•  0 

•  3 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

— *ir 


15^ 
15 
0 

•  3 
3 
0 

6 
3 
3 

27 
11 
16 

20 
6 

14 

'  5 
5 

— o- 


ERIC 


TABLE  *♦  •  'TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  JYflNST WTlONSi OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 

ETHNICITY*  AND  SEX*    INSTITUTION  ANO  STATED  1976-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER 


BLACK  AS  I  AN  COR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEft 


1  NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


,  W4ITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCVRESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 

NUMBER 


BIOLOGICAL  SCIENCES  {(HOOI 


GEORGIA?' —  ;  - 

CA    CLARK  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0'  .0 

*  '  "MAL'E"  ,  0  *0 

CA    COLUMBUS  COLLEGE 

TOTAL  «      0  .0 

"FEMALE  0*  v.O 

MALE  0  .0 

GA  >E*ORY-U»VERSITY. 
TOTAL    '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'MALE  0    ,  .0 

GA  .FORT  VALLEY  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0        .0  * 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

«  GA    GEORGIA  COLLEGE 

s    TOTAL  0;  .0 

FEMALE  0  .0 

MALG  .  0  .0 

GA    GA  INST  OF  TECHN  MAIN  CAN 
TOTAL  0    *    *0,  f. 

FEMALE  '  0        *0  < 

MALE  .0  :*0 

GA    GEORGIA  SOUTHERN  COLLEGE 
.TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0-  *0 

CA    GA. SOUTHWESTERN  COLLEGE 
TOTAL    *  0*0, 
FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

GA    GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  #0 

FEMALE  0*    v.O  ■ 

HALE    ,  0     -  *0 

GA    LA  GRANGE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  ;0  *0 

MALE  0  .  *0 

^A,   MERCER  U  MAIN  CAMPUS 
"TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    MERCER  U  IN  ATLANTA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE.  0  *0 

MALE  0  *0 

GA    MERCER  U  STHN  SCHOOL  PHAR- 
-    TOTAL  U  .0 

FEMALE  ('  »0 

MALE    .  I*'  .0 

GA    MOREHOUSE,  COLLEGE 
TOTAL    •  0  .0 

FEMALE       »  0  -.0— 

MALE  0  .0 

GA    MORRIS  BROWN  COLLEGE 

_   _TOTAL~"~     —1-0  .0- 

FEMALE  *    0  .0 

MALE  0  .0 

GA  *  NORTH  GEORGIA  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

'FEMALE  6  .0 

MILE  0  .0 

'    GA    OGLETHORPE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  1  .0 

MALE  0  .0 

GA    PAINE  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  .  #0  *0 

GA    PIEOMONT  COLLEGE 
TOTAL  0,  ,0 

r  '  FEMALE  0'  *0 

MALE  ,  0  .0 


14  100*0 
8  100*0 
6  100*0 


.0 

♦  0 

♦  0 

1*1 

4*0 

♦  0 


5  100*0 
3  100*0 
2  100*0* 

2  6*0 
0'  *0 
2  13*3 


..0 
.0 
♦0 

;o 
*o 

♦o  ' 

•o 
♦o 
♦o 

13*2 
20*0 
8.7 

•  0 
*0 
.0 


io  ie;9 

7  •  -2R.0 
3  •  10*7 


.0 
.0 
♦0 

2*7 
5*0 
1*4 


40  100.0 

— 0  '—tQ- 

40  100*0 

-6  100.  0 
«3  100.0 
3  100.0 


.0 
.0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


8  100*0 
4  100*0 
4  100.0 


GA    SAVANNAH  STATE  COLLEGE 

TOTAL-  0  .0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 

GA    SHORTER  COLLEGE 

TOTAL'  0  *0 

,    FEMALE  0  *0 

*  .MALE  0  *0 

GA    SPELMAN  COLLEGE 

TOTAL   *  0  *0 

FEMALE  0  »0  

— h*te~~        0  * 


0 
0 
0 

-  7 
1 
6 

0 
0 
0 

25 
25 


♦0 

•  0 

•  0 

100*0 
100*0 
100*0 

•0 

•  0 

•  0 

100*6 

100.0_ 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 

0 
0 

0 

-0 
0 

0 
0 
0 

0 

o; 
o« , 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 

— 0- 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

*0 

♦  0 

♦9 

♦  0 
*0 

*o  . 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

2*6 
6*7 

♦  0* 

.  *0 
.0 

♦  0 


♦  0 

•  .0 

♦b 

.0 

♦  0 

.9 

2.5 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

-3-0- 

♦  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

.0' 

♦0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 

.o. 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

'  0 
0 
0 

L 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 

— o- 

0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
'0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 


♦0 

♦  0 
•0 

.  *o- 

♦  0 

♦  0 

*0 

♦  0 

•° 

.0 

♦  0 

♦  0 

•  *0 

♦  0 
*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

•0 

♦  0 
*0 

♦  0 

♦  0 
.0 

*0 
♦0 

♦  0 

1,9 

4.0  . 
*0 

*0 
.0 

♦  0 

*9 
*0 
1>*4. 

*0 

 50- 


.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
•0 

•  0 

.0 

•  0 
•0 

.0 
.0 
.0 

♦0 

♦  0 

•  0 

.0 
♦0 
♦0 

;o 

.0_ 

♦  0 


14  100.0 
8  100*0 
6  100*0 


2 
0 
2 

c 

0 
0 

or 
0 
0 

0 
0 

o- 


♦  0 
.0 

1*1 

4*0. 
.0 

1 100.0 
100*0 
100.0 

8.0 

♦  0 
13*3 

♦  0 

• ) 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


*6  If). 8 
4  26*7 
2  8*7 


11 


20*8 
8  32*0 
3  10*7 


5  4*5 
3  7*5 
2  2*8 


40 

— o- 

40 


130*0 


100*0 


6  100*0 
3  100*0 
3  100*0 


*0 
.0 

•  c 

.0 
.0 
.0 


8  100*0 
4  100*0 
4  100*0 


0 
0 
0 

7 
I 
6 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

100.0 
100*0 
100*0 

*0 

♦  0 

•  0 


21  acc.o 

7  100*0 
14  10Q.0 


86 
24 

6.2 

0 
0 
0 


95*6 
96*0 
95*4 

.0 

•  0 

•  0 


23  92.0 
10  100*0 
13  86*7 

15  10C.0 
9  100. 0 
6  100*0 

28  100*0  * 
.13  ICO.O 
15  100.0 

12  100*0 
2  100*0 

10  ICO.O 

32  84*2 

11  73.3 
21  91*3 

2  1CC.C 

2  100*0 
0   '  *0 

42  79*2 
17  68*0 
25  89*3 

6.100*0 

3  100.0 
3  100*0 


102 
34 
68 


91.1 
85*0 
94*4 


15  100*0 
10  100*0 
5  ICO.O 


10C.0 
0 

100*0 

.0 
♦0 
.0 


4  .100.0 
1»*10C*0 
3  100*0 


25  100*0 

_2J5_LQ1*0__ 
0  .C 


0  * 
0  * 
0 

3 
1 
2 

0 
_0 


.0 
.0 
.0 

100.0 
100.0 
100.0 

.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

0  * 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0- 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

.0 

♦  0 

.0 
.0 
•0 

3.3 

♦  0 
4*6 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

-  .0 

♦  0 

♦  0 

,  *0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 


0 
0 
0 

b 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

b 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 


.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
♦0 

t 

.0 
.0 

.0- 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 


14 

8 
6 

21 

7  , 
:14 

90 
25 

5. 

3 

2 

25* 

10 

15 

15 

9  . 
6' 

28* 
13 

1.5  • 

12 

10 

38  / 

15;/. 
23 

2 
2 
0 


6 
3 
3 

15 
10 

5" 

,  3V 
0 
3 


4 
4 

4 
1 

3 

>T 
1 

6 

1 

2 

25 
-25— 


;ERIC 


317 


221 


TABLE  6.    .TOTAL  BACHELOR *S 


OEGRcES  FOR  MAJORS!  ELO  CONFEAAEO  BY  INSTITUTIONS' OF.  HIGHER  EWCATSON.BV'RACEi 
ETHNIClTVt  AND. SEXl"  "INSTITUTION  ANO  STATE  1976rl979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER    '*  •  X 

BIOLOGICAL  .SCIENCES  M0400) 


BLACK  ASIAN  CR 

NCN- HIS PANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


GEORGI A  .  < 

GA    TIFT-  COLLEGE* 

,  TOTAL  0  .9 

FEMALE  0  .0 

m    MALE  0       .0*  . 

GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA „ 
TOTAL  0  .0 

F€MALE  *  0  .0 

MALE  0  .0 

"  GA    VAL 00 STA  STATE  COLLEGE % 
TOTAL  0  .0 

FEMALE      .  0'*  .0 

MILE,  0  ,  .0 

OA    kESLEYAN 'CCLLEGE"     \  ' 
TOTAL    *  0  ,  -0 

FEMALE  «  0  .0 

MALE'>  '  0    -  *0 

GA    WEST.  GEORGIA  COLLESG 
TOTAL  0*  '  *0 

FEMALE  0    *  *0 

*    MALE  0  ♦0 


20.0 
20*0 

♦  0 

4,1 
3.6 
A  .3 

10.0 

;o 

14*3 

20.0 
20.0 
.0 

•  0 

•  0 

♦  0 


NUMBER 


;GA    ;     STATE  TOTALS  I 
TOTAL  ]  ' 
FEMALE  '  9 
MALE    ,  0 

HAWAII 


->J     CHAM  I 
'  TOTAL- 
FEMALE 
MALE. 
HI    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
HI     U  OF 
TOTAL 
*  FEMALE 
-MALE 


HI  "        STATE  TOTALS  (, 
*  'TOTAL  "  "     '    0^  *0 
FEMALE  0    ,  .0_ 

MALE  0  -0 


33  INSTITUTIONS) 

0  14V.  17.1 

0    '  67  20*4 

0  77  15*0 


3  INSTITUTIONS) 

=  .r  .8 

0  *0 
t'  1.2 


IDAHO 


do- 'BOISE-  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

0* 

U 

FEMALE  0 

♦0* 

0 

.0 

MALE          ,  0 

0 

ID    COLLEGE' OF  IDAHO 

TOTAL  0 

.0 

0 

..-0- 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

MALE  0 

.0  • 

0 

•  0 

10    IDAHO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0" 

.9 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

JO    NTHWST  NAZARENE 

COLLEGE 

'  TOTAL  0- 

.0 

0 

.0 

>     FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

10     UNIVERSITY  OF  ICAHO 

♦  0 

TOTAL  0, 

.0 

0 

FEMALE  0 

.  .0 

0 

.0 

MALE  0 

♦  0 

,  o- 

•  0 

10         STATE  TOTALS 

I  5 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

♦o* 

0 

vo 

.FEMALE  0 

•  0 

0 

'  .0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

ILLINOIS 

IL    AJGUSTANA  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  -0 
MALE  9 
IL    AURORA  COLLEGE 
TOTAL  0  , 

FEMALE  0  • 

MALE       :  0 
IL.   B.ARAT  COt LEGE 
TOTAL 


FEMALE 
MALE 


7. A 
7.7 
7.1 

•  0 

•  0 
.0 

33.3 
33.3 
.0 


♦  0 
.0 

♦  0' 

♦3 
.0 

♦  7 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 


♦  5 
.9 

•  2 


CF 

HONOLULU 

0 

.0 

0  i 

.0  / 

3 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•o  *  * 

0 

.0 

z 

100.0 

AT 

MANOA 

0 

.0 

1 

.9 

75 

67.0 

0 

•  0 

0 

.0 

27 

62.8 

0 

•  0 

1 

1.4 

48 

69.6 

AT 

hILO 

76.5 

0 

.0 

6 

.  .0 

13 

0 

-  .0 

o  ' 

.0 

5 

71.4*- 

0 

.0 

-  o  , 

-  .0 

'  8, 

80;0 

91 
33 
58 


68.*9^ 
64.7 
71.6 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

d 

0 
0 

0 
0 
0 

•/6 
o 
■  P 

0 
0 

*0 


3 
2 
1 


.0 
.0 

.6 
♦o 

.0 

♦  o 
♦o 

.0 

.0 
.0, 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 


IV  5* 
2**0 
1.2 


0 

.0 

0 

.0 

0 

v.'O 

.  '  0 

.0 

0 

.0< 

o 

♦0 

i 

5.3 

0 

♦  0 

i 

14.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

3.4 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.0 

0 

.0 

0 

.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0. 

.0 

1 

1.7 

0 

♦o. 

1 

4.3 

0 

..0 

.0 

.0, 

0 

.0 

3 

'2.2 

_  0 

♦  0 

2 

4.1 

0 

.0 

1 

,1.2 

0 

♦  0 

f 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

-  0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0  - 

0 

♦  0 

0 

;o 

0 

♦  0 

0 

;o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

iO 

TOTAL 
'MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC- 


NUMBER 


1  20.0 

1  20.0 
0  .0 

9  -4.6 

2  3.6 
7  5.0 

2  10.0 

0  .0 

2  14.3 

2  20.0 

2  20.0 

0>  .0 


151 
72 
79 


17.9 
21.9 
15.3 


0 

?  *o 

3 

100.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

♦0 

2 

10C.0 

2 

1.8 

78 

69*6 

1 

2.S 

28 

65*1 

1 

1.4 

»50 

72*5 

0< 

•0 

13 

76*5 

0 

•  0 

5 

71.4 

0 

.♦0 

8 

80*0 

94 
34 
60 


71*2 
66*7 
74*1 


.0 
*0 
*0 

■5.3 
14.3 

,  -° 

3.4 
.0 
5.0 

.0 
♦  0 
.0 

1.7 
4.3 
.0 


3  2.2 
2  4.1, 
1  1.2 


4 

7.4 

2 

7.7 

7 

7.1 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

♦33.3 

1 

33.3 

0- 

♦  0 

NON-RE  SI  DENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL  ^ 
\  NUMBER'  b' 


4  80.0 

0 

.0 

4  80.0 

0 

•  0 

5 

0  .0 

0 

*  .o  v 

0 

185  94.4 

2 

1.0 

196 

54  96.4 

0 

.0 

56 

131  93*6 

2 

1.4 

.140 

i  ✓ 

18  90.0 

0 

.0 

20 

6  100*0 

0 

•  0  1 

,6 

12  85*7 

0 

.0 

14 

8  8C.0 

0 

•  0 

10 

8  80*0 

0 

.0 

10 

0*0* 

0 

♦  0 

0 

5  100. 0- 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

3  100*0 

0 

.0 

3  ■ 

682  80*8 

11 

1.3 

844 

253  76*9 

4 

1.2 

329 

429  83,3 

7 

'7- 

515 

* 

0  .0 

_ 
0 

.0 

# 

3 

0  *o 

0 

•  0 

a 

0  *0 

0 

.0 

2 

34  30*4 

0 

.0  * 

112 

15  34*9 

0 

♦  0 

43 

19  27*5 

0 

♦  0 

•  69 

4  23*5 

0 

.  0 

1  T 
1  f 

2  28*6 

0 

♦  0 

7 

2  20*0 

0 

.0  « 

10 

38  28.8 

0 

♦  0 

132 

17  33*3 

0 

.0 

.  51 

21  25*9 

0 

.0 

81 

23  100.0 

Ov 

•  0 

23 

7  100*0 

0 

♦0 

7' 

16100.0 
I 

0 

(  .0 

16. 

17  89*5 

1 

5.3 

19 

6  85*7 

0 

.0 

*  7 

11  91*7 

1 

8.3 

12 

27  93*1 

I 

3.4 

29 

0  100*0 

-  0 

•  0 

9' 

18  9C*0 

1 

5.0 

20 

5  100*0 

0 

.0 

5 

3  100*0 

0 

.0 

'  -3 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

57  98*3 

0 

.  0 

22  95*7 

0 

•  0 

23 

35  10C.0 

0 

•  0 

35 

129  96*3 

2 

1.5 

134 

47  95*9 

0 

.0 

49 

82  96*5 

2.4 

65 

0 

50  92*6 

0 

♦0  „ 

24    92*3  | 

0 

•  0 

26  92*9 

0 

•  0 

26 

9  100*0 

0 

.0 

9 

.6  100*0 

0 

.0 

6 

.  3  100*0 

0 

•  0 

3 

t 

2  66*7 

0 

•0 

3 

2  66*7 

0 

•  0 

3 

0  *0 

c 

.0 

0 

318 


TAKE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  •  FOR  MAJOR  F IELO  CONFeRREO,  BY  INSTITUTIONS  .  OF  HIGHER  EDUCATION  BYRACEt 
*   .  >  J      M^LU*  s    ETHNICITY?  ANO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  i»7B-l»7? 


AMERICAN  I  NO  UN 
ALASKAN  NATIVE 

>  NUMBER. 


/BLACK  ASIAN^OR 
NON-HISFANIC  PACIFIC  ISLANOER 

/  .  , 
NUMBER 


BIOLOGICAL  SCIENCES  (0*00) 
ILLINOIS 

IL    BLACKBURN  COLLEGE  • 
-TOTAL      -    *    0  .0 

'  MALE '  V^I* 1  ^<M>££»& 
IL    BRADLEY  UNIVERSITY 
»T?TAL  0  .0 

FEMALE  0/  .0 

MALE  O;       JO  . 

IL    CHICAGO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  ,.0 

'FEMALE'  0     /  .0 

MALE  .0*    j  .9 

IL    COLLEGE' OF  SAINT  FRANCIS 
.  ,;TOTAL         -      0  /  .0 
'FEMALE  „       1      0/  .0 
MALE  0  .0 

IL    CONCOROIA  TCHRS  COLLEGE 
TOT  A  I,  ,0  , 

FEMALE  / 0 

MALE  ,  0 

IL    OEPAUL  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 

MALE     '  0-  .... 

IL  -  EASTERN  ILL  UNIVERSITY 


TOTAL  .  0 
FEMALE  0 
MALE    ,  0 
IL    EL  MH  OR  ST  COLLEGE 
TOTAL   /  *  .0 
FEMALE  '  0 
»v      MALE/  0, 
IL  '  EUREKA  COLLEGE 
TOTAL*  J> 
FEMALE  0 
MALE  0 
IL., GEORGE  WILLIAMS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE,  0  .0 

NILE'  0       .0  . 

IL    GOVERNORS  ST  UNIVERSITY 
""'TOTAL'  .o~ 
FEMALE  0  .0 

MALE  0.0 
IL    GREENVILLE  COLLEGE 
*  'TOTAL.TWfe.     0  .0 
FEMALE  0  .0 

MACE  0    :  .0 

It^lLL  BENEOICTINE  COLLEGE. 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
.    MALE  0 
II    ILLINOIS  COLLEGE 

TOTAL  0'  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,0  .0 

XL  |lLL*COLLECE  POOIATRIC  MEO 
.TOTAL  0        .0  ' 

FEMALE  0  .0 

'MALE  0  #0 

IL    ILLINOIS  INST  TECHNOLOGY 


KHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NONr RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER^ 


TOTAL 
NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 


•  0 

•  0 

.0 


IL 


MALE  L 

Illinois  state  university 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 


IL    ILL  WESLEY AN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    KNOX  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  '.9 

IL    LAKE  FOREST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  '  0  .0 

MALE  0  .0 

il  Lewis  university 

TOTAL  "         0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

\t  'LOYOLA  U  OF  CHICAGO' 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1 
1 

0 

2 
0 
2 

2 
0 
2 

I 
I 

0 

1 

0 

I 

c 

0 
0' 

7 
3 

-4 


20.0 
50.0  ■ 

•  0 

2.5 
•0 
3.9 

7.1 

•  0 
11.1 

3.8 
14.3 

•  0 

3.2 
.3 
6.3 


•0 
•  0 
.0 

3.4 
5.5 
2.6 


a 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

o- 

0 
0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  o- 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  oT 
;o 

•  0 

•  0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

,0 
0 
0 

1 
1 

0 

I 

0 
0 
0 


~5  2^4- 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•0 
.0 
•0 

..o 

.0 

•  0 

3.? 
6.7 
•0 

.0 
•0 

•  0 

-3.4- 


1 
1 

0 

2 
0 
2 

2 
0 
2 

I 

1. 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 


20.0 
50.0 

•  0 

2.5 

•  0 
3.9 

7.1 
.0 
11.1 

3.8  ^ 
14.3 

•  0 

6.5 
6.7 
6.3 

.0 

•  0 

•  0 


16 

6. 
10 

24 
12 

12* 


88.9 
85.7 
90.9 

92.3 
92*3 
92.3 


-3*6 
2.0 


1.8 

3.9 


-49  9%  2- 

10*9 
8.6 


6 
13 


3  9.1 

0 

.0 

33 

1  - 

i       «l  n 

1      .  3.U. 

o 

.  0 

20 

2  15.4 

0 

.0 

13 

< 

J 

0 

14 

12  85.7 

•  0 

< 

9  81.8 

Q 

•  0 

11? 

3  100*0 

0 

.0* 

3.. 

6  100.0 

0 

.0 

6 

2  100.0 

o 

.0 

2 

4  100.0 

0 

•  0 

4 

# 

18  01.8* 

1 

4.5 

22, 

12  85*7 

o 

•  0 

14. 

6  75.0 

1 

12.5  „ 

'8  - 

*\  - 

113  96.6 

1 

.9 

117 

n&  73.0 

o 

-  .0 

45, 

70  97.2 

1 

1.4 

72 

18  85.7^ 

0 

.0 

.21 

6     75.0  * 

-  0* 

-.0 

8 

12  92.3 

0 

♦0 

■13  _ 

8  88.9 

0 

.0 

9 

0        *  0 

0- 

•  9  x 

o 

8  88*9 

0 

*o. 

9 

12  75.0 

*  0 

•  0 

16-  . 

8  80*0 

o 

♦  0 

10  * 

x    4  66.7 

0 

*0 

6 

i  5o;o 

.  0 

*0 

2 

1  50.0 

o 

♦  0  r 

2 

0  «o 

0 

♦  .0 

0 

14  100*0 

0 

.0/ 

=  14 

4  100*0 

o 

♦  0 

10  10C*0 

0 

.0 

10 

56  93.3 

1 

1.7 

69 

0 

*  0 

20 

33  99.0 

1 

2*5 

40 

*  i 

11  100.0 

0 

.9 

11 

■  C     1  A  A  A 

?  lUUtU 

o 

•  ^Q 

'  c5 

6  100*0 

0 

•0 

6 

57  96.6 

0 

♦0 

59 

3  *0 

0 

.  0 

•  0" 

57  96.6 

o 

•C 

■59 

3  6C*0 

1 

20*0 

5 

1  50.0 

0 

♦0 

2 

2  66*7 

1 

33.3 

3 

76  96*2 

1 

1.3 

79 

28  100*0 

0 

.9 

28 

48  94.1 

\  1 

2.0 

51 

26  92.9 

0 

•  0 

28 

10  100.0, 

0 

•  0 

10 

16  88.9 

0 

.0 

18 

24  92.3 

1 

•3.8 

26 

6  85.7 

0 

•  0 

7 

IS  94.7 

1 

5.3 

19 

29  93.5 

0 

.9 

31 

14  93.3 

0 

•  0 

15 

15  93.8 

0 

.9 

16 

13  92.9 

1 

7.1 

14 

3  100.0 

0 

.9 

3 

*    10  90.9 

1 

9.1 

11 

 0- 

Jo— 

 2-OX- 

 1$$ — 90^8— 

49  89.1 

0 

'  .0 

:55 

139  91.4 

0 

•  0 

152 

ERIC 


319 


323 


TABLE  6.    TOTAL  -  BACHELOR  *  S    OEGREES  FOUmJOR.FIELO  CONFEKRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
"  ETHNICITY*  AND  SEX:     INSnTUYION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  I  HOI  AN 
ALASKAN  NATIVE, 

NUMBERS  * 


BLACK  ASIAN  OR  w  . 

NON-HISPANIC-PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


NUMBER 


NUHBER 


NUMBER 


TOTAL 

Minority 

NUMBER 


MITE 
NON-HISPANIC 

NUHBER 


NON-RE SI  OENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


BIOLOGICAL  SCIENCES  104001 
ILLINOIS 

IL    MACMURRAY, COLLEGE 
TOTAL  0*3 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    MCKENOREE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0: 

MALE  0    \  #0 

IL    MI  LLIKIN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0'  ,*3 

JL    MONMOUTH  COLLEGE 

TOTAL-  0  .0 

FEMALE     '  0'  .0 

,      MALE  0,  *0 

IL    MUNOELE IN  COLLEGE 
TOTAL     "  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    NATL  COLLEGE  CHIROPRACTIC 
TOTAL  0~  .0, 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

\\\   NORTH  CENTRAL  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *J 

MALE  0  *0 

NTNESTN  ILL  UNIVERSITY 


0  . 

0 

0 


.  D 

•  0 

♦  0- 


1  12*5 
1  25*3 
0  \0 


TOTAL 
FEMALE 

MALE 


0 
0 
0. 


IL    NORTHERN  ILL  UNIVERSITY 

L  \ 


0- 

•  0 

•  0 

THEOL  SEM 

•  0 
0 


TOTAL 
FEMALE  \ 
MALE  \ 
IL    NORTH  PAR 
TOTAL 
FEMALE 

MALE  0\  .9 

4L-   NORTHWESTERN  UNI VE?, SI  TY 
TOTAL*  1     0  \3 

FEMALE  ,0* 

MALE   «         '0  »)\ 
IL    CLZVET  NAZARENE  COLLEGl 
TOTAL  0, 
FEMALE  0 
'   tfUE     ,  0  , 

IL    PUNCIPIA  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  9 
IL    tfJlNCY  COLLEGE 
TOTAL  0  ' 

FEMALE  0 
v         PALE  0* 


2 
I 
1 

0 
0 
0 

I 
I 

0 

I 
I 

0 

0 
0 
0 

I 

0 

I 

-  4 
.  1 

3 

0 
0 
0 


3.7 
4*3 
3*2 

.0- 
.0 

•  0 
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FEMALE  0  .0 
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FEMALE  0        .0  » 

MALc  .0        »0  " 

IN    MARICN  COLLEGE 

TOTAL  0  »0 

FEMALE     ..  0  .0 
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TOTAL  0    *  .Or 

*i     FEMALE  ^  0  .0 

\  MA.LE  .0  tO 
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TOTAL  .  0  .0 

FEMALE  .  0.  .0 

MALE  '  0  .3 
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 TOTAL  — -  0  T0~-  ' 

FEMALE  0  .9 

MALE  0  .0 

Kj    BETHEL  COLLEGE 

TOTAL  0-  .0 

»     FEMALE     .     "    0  .0 
MALE  0  #0 

KS    ZMPORIA  STATE  UNWcASlTY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KS    F9RT  HAYS  KANS  ST  COLLEGE 
TOTAL,  I  5.9 

FEMALE*  0  .0 

MALE  I.  7.7 

ICS    FRIENDS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FcHHE  0  *° 

MALE  9  .9 

,    *S    KANSAS  NEWMAN  COLLEGE 
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FEMALE 
MALE 


♦  0 
.0 

•  0 


KS    KANSAS  ST  U  AG*  C  APP  SC  I* 
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FEMALE  9       .0  , 

MALE       '        -I  2.4 
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TMLEiK  TOTAL  BACHCLOMS  »0EGRE6S'  FOR  MAJOk  FIELD  CONFERRED5  BY  INST ITUT  IONS^OF  -  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
W*W   ETHNIC  I TYt  ANO  SEX*.    I  NSTITUTION.ANO  StATE  1978-1979 


AMER  ICAN  J  NOUN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR' 

NON-HISPANIC, PACIFIC  -ISLANDER 


(i     NUMBER         <t      NUMBER.  t 
BIOLOGICAL,  SCIENCES  C0400> 
'KANSAS 


KS5  * MCPHERSON  COLLEGE'  - 
TOTAL  0  *0* 

FEMALE  0  .0 

MALE'   ;  0;  •€> 

KS    MID-AMERICA  NAZARENc  C 

/  tot al<         o*  ;o, 

.    FEMALE1  ,0.  .0 
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KS  , SAINT" MARY  COLLEGE 
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MALE  0        .0-  , 

KS     U  OF  KANSAS  MAI N'CAHPUS 
TOTAL  0.  .0 

FEMALE*  0        .0  * 
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KY    AS BURY  COLLEGE 

I 

•  .0 

1/ 

'  6.7 
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0 

;o 

15 
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8 
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0 
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16.7 

5~  83*3 

0 

•  0 

6 

>KY    BE.REA  COLLEGE. 

6.7 
♦  0 
14. 3> 

•  0 

0 
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'female            o  .0 

MALE                0  *.0 

*   ,  2 

1 
1 

,6.9 

n.i 

5*0  „ 

0 
0 
0 

•  0 

♦  0 
.0 

0 
0 
0 

♦  0. 
.  *0 

J" 

2 

1 
1 

6*9 
11.1 
5*0 

27  93*1 
8  88;9 
19  95*0 

•  0 
0 
0 

♦o 
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20 
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TABLE  4.    TOTAL  •ACHttOA'S 
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32 

21 

12 

25 
5 
20 

28 
16 
12 

29 
7 
22 

103 

.  48 
55  . 

2 
1 
1 


4 
4 

110 

*  45 
65 

20 
.12 


;er|c 


331 


335 


TAiLE*.  -  TOTAL v BACHELOR 1 S  DECREES  FW  MAJ04  FIELD  CONFERRED,  BV 'INSTITUTIONS- OF  HIGHEA  EOUCATIONBV  RACE, 
^  -    '  ,ETNHICITV.  AN3SEXI-   INSTITUTION  AND  STATE    1976-1979  .  V 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN*  NATIVE 

NUMBER  X' 


SLACK  f ASI AN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


BIOLOGICAL  SCIENCES  (0400) 


MICHIGAN. 


) 


NI    GRAND  RAPIOS  BAPT  C  t  SEH 
TOTAL  0  .0 

FEW LE  0        .0  ' 

MALE  0  .0 

HI.  CRANO  VALLEY  ST  COLLEGES 


TOT  AT.  :0' 
FEMALE  0„ 
MALE  0, 
HI    HI  LLSOALE 'COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

Ml-  HOPE  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MI     KALAMAZOO  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 


0 

•  0 

.0 

.0  , 
..0' 

•  0 

•  0 
.0 

.0- 
.0 

•  0 


Ml    LAKE  SUPERIOR  ST  COLLEGE 
TOTAL    "  1  4*0 

FEMALE  0       *0  ^ 

MALE  1.  6*3 

MI     MARYGROVE  C0LLE3E 

TOTAL        *'        0        *D  ' 
FEMALE  0  .0 

HALE.  0  .0 

MI    HSRCY  COLLEGE  OF  DETROIT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  *0  .0 

MALE  0  .0 

MI    MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  *     I  '  *3 

FEMALE  .  0  *0 

M*Lc  ,1  *4 

Ml    MICHIGAN  TECHNOLOGICAL  U 

total  r  l»d 

FEMALE  C  .0 

,     MALE  ,      I  3*1 

MI    NORTHERN  MICH. UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

*   MALE  .     C    .,  -*0 

MI    OAKLAND  UNIVERSITY 
TOTAL  0  '  *0 

FEMALE  0  ,.Q 

KALE   '  ,0  *> 

MI     OLI VET  COLLEGE  ~ 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  ,s0  *0 

MAL  £  C  *0 

HI     SAGINAW  VLY  STATE  COLLEGE 
\TOTAL  0  ;'D 

FEMALE  .0  .0 

'"MALE  o  *0 

MI     SI  ENA  HEIGHTS  CCLLc3E 
TOTAL    '  0  •G 

FEMALE    '  0  *Q 

MALE  0  •0 

MI    SPRING  ARBOR  COLLEGE 
'    TOTAL  0*  .0 

FSMALE  C,  .0 

MALE  0  .0 

MI     DIVERSITY  OF  0ETR3IT 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

'  .MALE  •  -  0  .0 
HI    U  HICHIGAN-ANN  AR30R 


TOTAL 
FEMALE 
MALE* 


.2 
♦  0 
.4 


MI    J  OF  MICHI GAN-OEARBORN 
TOTAL  1  3*1 

FEMALE  1  9.1 

male:  o  .0 

MI    U,  OF  MICHIGAN-FLINT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.MALE  0  .0 

MI     W4YNE  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL   ■*  4  .7 

FEMALE         *  .   1  2*0 
MALE  .      '       0     1  .0 
•HI    WESTERN  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL        .       3      2  .7 
FEMALE.  2  4*1 

KALE  1  1.6 


ERJC  , 


6E*R 

NUMBER 

o 

.  0 

o 

*  0 

0« 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

m  o 

•  0 

\0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

-.0 

0' 

♦  0 

0 

A 

♦  u 

.0  . 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦o' 

1 

2  .4 

0 ' 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0  1 

•  0 

0 

•  0 

"0  * 

ft 

0 

*  .0 

0 

♦  0 

0 

•0* 

*  .0' 

•°. 

0 

•  0 

- 

m,  0 

•  u 

0< 

:o  1 

0 

♦0 

0 

,0 

•  0 

0 

A 

•  u 

o 

♦  0 

0 

.0- 

o 

•  0 

0 

♦  0 

"    ,  0 

•  0 

1 

2  5*0 

0 

ft 

1 

25*0 

0 

.0. 

.  .0 

.  ^0 

"5 

1.4 

„        ^  5 

1  ♦*» 

1 

•  8 

it 

1.6 

4 

1.7 

3 

It3 

-  0. 

♦  0 

' 

0 

ft 

^  0 

'  .0 

"0* 

•  0 

0 

.0 

C 

♦  0 

1 

2  ♦  0 

'  »  0 

♦  0 

1 

5*9 

0 

v  .0 

0 

.0 

x  *0 

.  *0 

4 

7  .3  * 

■»  1 

1  *8 

*  2 

9*5 , 

•  1 

2 

5*9 

>    o  * 

•  0  * 

i  '  0 

•  0 

•*> 

0 

'•6 

0 

♦  0  ■ 

0 

♦  Ov 

0. 

^0 

.  o 

♦  0 

0 

«  .0 

0 

A 

♦  u 

0 

•  0 

„  o 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

* 

0 

♦  0  t 

0 

♦  0 

0 

•o 

o 

*  *0 

0 

•0 

o  ■ 

♦  0 

0 

♦  0 

- 

<  0 

•  0 

0 

•  .0 

0 

•0 

0 

."0 

0 

•  0 

1 

^•5 

1 

1 

16.7 

1 

16.7 

o 

:*0 

o 

♦  0 

12 

2  .9 

1  5 
1  £ 

9  Q 

8 

4.9 

2 

.1.2 

4 

1.6 

10 

.3*9 

1 

3*1 

0 

a 
♦  j 

li 

9*1 

0 

♦  0, 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

'6*1 

o 

♦  0 

1 

5.9 

0 

.0 

1 

6*3 

0 

.0 

? 

16 

11*3 

2 

U4 

10 

-  19*6 

0 

•  0 

.6 

6*7 

2 

-2.2 

3 

2*7 

0 

•  6 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

4,9 

0 

1 

HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHI^IE 
N0N-HIM»ANIC 

NUMBER  *' 


NON-RE  SI OENT 
AHEN  / 

IS* 

NUMBER  X 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0, 
0 

0 
0 
0* 

0 
0 
0 

0 

*  0 
0 

0 
0 
0 

0 

-0 
0 

5 
2 
3 

0 
0 
0 

0- 
0 
'  0 

•  0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

'  -° 

.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

.6 

♦  0 
.0 

♦  0 

•6 

.0 
.0 

♦  0 
♦0 
.0 

♦0 
.0 

♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 

1*4 

1*6 
1.3 

♦  0 
♦0 

♦  0 

;o 

♦  0 

♦  0 

.  *0 

♦  0 
.3 

.0 
.0 
♦0 

♦  0 
♦0 
.0 


•3  1Q0*0 
3  100,0. 
0  *0 


0 
0 

,ov 

0 
0 

\z 

0" 
2 

2\ 

o\ 

2  \ 

\ 

1  \ 
1 

0. 

I 

0 

1 

1 
1 

0 


•  0 

".0 
.0 

♦0 

♦c 

•  0 

•  5 
.0 


6*3 

'  .0 
o%5 

3*0 
.0 

\ 

♦  7 

,;o 
i.i 

it 
2;x> 
-o 

\ 


I 


TOTAL 
NUMBER 


332 


\ 

.4 


"1 


o. 

•  0 

1  100.0 

0 

•  0 

I 

0 

•  0 

0  .0 

0 

«0 

0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

c 

•  0 

?t  .  luUi*  u 

0 1 

♦  0 

*  52 

0 

♦  0 

1  A-  1  ftft*  ft 

.  0 

10 

0 

.0 

42  100*0 

0 

.0  • 

42 

0 

•  0 

9  100.0 

0 

*  0 

9 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

•  6  1C0.0 

0 

"  *0 

6 

K 

2*  4 

40  97*6 

0 

A 

•  u 

41 

i 

4*8 

20  95*2 

0 

A 

•  u 

«.  21 

0 

.0 

20  100*0 

0 

♦  0 

20 

0 

•  0 

33  97*1 

jf 

9  Q 

34 

0 

•  0 

12  100*0 

A 

*u 

12 

0 

.0 

21  95.5 

I 

4*5 

22 

1 

4*0 

23  92*0 

4.0 

0 

•  0 

9  100.0 

•  0 

9 

1 

6.3 

14,  87.5 

6*3 

16 

0 

•  0 

I  50.0 

i50.0  * 

C 

0 

•  0 

/.  0     ,  .0 

100  .0 

■  1 

c 

.c 

1.  100.0 

0 

*  10 

1 

1 

2  5*0 

Ik 

3'  75.0 

*  ft 
0 

•  0 

4 

1 

25*0 

3    75. 0 

0 

•  0 

I*  A 

0 

•0 

o  ;o 

0 

♦o 

'     ,  0 

16 

4*5 

^  »342  95.3 

1 

•  3 

359 

4.0 

121  96.0 

0 

•  0 

1  9A 

11 

4*7 

221  94*8 

1 

.4 

233 

1 

1*8 

54    98*2  , 

0 

•  0 

*  ^5 

0 

♦  0 

23  100*0 

0 

.0 

1 

3*1 

31  96*9 

0 

♦  0 

32 

1 

2*0 

49  96*0 

- 

1 

2*  0 

• 

I  ?o 

1 

5*9 

15  88.2 

1 

5.9 

1^ 

0 

♦  0 

33  1CC.0 

0 

.0  . 

33 

5 

9*1 

0 

49  89*1 

1 

1*8 

•  00 

3 

14*3 

17  81*0 

1 

4.  8 

2^ 

2 

'5*9 

'    32    94*1  . 

0 

♦  0 

34 

0 

•0 

5  10C.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

4  1C0.0 

0 

♦  0 

4 

0 

•  0 

in    1 AA  A 

0 

A 

♦  u 

19 

0 

•  0 

11  100.0 

0 

.  0 

0 

•  0 

8  100.0 

0 

•  0  , 

a 

3 

100*0 

0  #0 

0 

.  c 

3 

L  0C?0 

0  .0 

0 

.0  * 

3 

0 

•  0 

0.0 

0 

.0 

^0 

0 

•  0 

t> 

16  100.0 

0 

.0 

16 

0 

♦  0 

6; 200.0 

0 

*  0 

*  6 

0 

^0 

10  100.0 

0 

♦  0 

10 

2 

C*l 

20  90.9 

0 

.  0 

22  * 

2 

33*3 

.  ,        4  66.7 

or 

.0 

0 

•  0 

1      16  100.0 

0 

.0 

16 

27 

6*4 

. 

389  92*6 

4 

1 .0 

10 

6*2 

149  92.0 

3 

1*9 

1  A9 

17 

6.6 

240  93*0 

r  1 

.4 

258 

\ 

k 

12*5 

•   29  87*5 

0 

•  0 

32' 

2 

18.2 

9  81*6 

0 

♦  0 

11 

2 

.  **5  , 

19  9C.5 

'*  0 

iO 

21 

3 

i 

9*  1 

30  90.9 

g 

.0 

*  33 

2 

11*8 

15  88.2 

0 

•  0 

.17 

1 

6*3* 

15  93.8 

0 

,  *0 

K  16 

2C 

1*«2 

121  85.8 

3*  0 

•  0 

141 

11 

21.6 

40  78*4 

*  0 

♦o. 

'51 

9 

10. C 

81,  90.0 

0 

•  0 

90 

7 

6.4 

98  89*1 

5 

4.5 

110 

3' 

6.1 

46  93*9 

0 

.0 

-  ,  *9 

<L. 

6*6 

52-  85*2 

5 

8.2 

61 

) 

STABLE  4. 

\ 


TOTAL.  BACHELOR'S  OKREES  FOA/NAJDR  FIELt-XONFIRRED  %i 'I5^ii^UTISS*iS^oH'***'^  EOUCATION  BY  RACE, 
.  .     ^  ^  ETHNICITY*  AND  SEX*    INSTITUTION  AND  STATE  l«7«~lj7* 


AMERICAN  IN01 AN 
ALASKAN  NATIVE. 


RACK.  ASIAN  0* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


.   NUMBER  I 

•I0L054CAL  SCIENCES  104001 


NUMBER 


'  NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
HI NOR  X  TY 

"NUMBER 


kHlTE 
NON-HlSPA^lC 

NUMBER 


MI    »     STATE  ^TOTALS  C 
TOTAL  10 
FEMLE  5. 
MALE       .     ^  ,5 


J3  INSTITUTIONS) 

.5        '      57  3*0 
32 

A  25 


4,3 
2*1 


24  1*3 

7  .9  c. 
17-     1*5  V 


MINNESOTA 

AH;  -AUGSBURG  COLLEGE 
~~  TOTAL  *  0 

'  FEMA  LE  0 
'     MALE  0 
MN    BETHEL  COLLEGE 
TOTAL-  0 
FEMALE     t         *  0 
MALE  -  0 
MN    CARLE TON 'COLLEGE 

TOTAL  0        .0  ;\ 

FEMALE  0,  — -K0 

MALE  0  .0 

MN    COLLEGE  OF  SAINT  BENEDICT 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


;o  ' 

•  0 


MN- .COLLEGE  OF  SNT  CATHERINE 
"     fOTAL   .  0"  .0 

.  EMALE         .     %  0  "      .0    #  , 
.MALE,     .      *    0       .♦0^>  i 
MN    COLLEGE'- SAINT  SCH0LAST1CA 
TOTAL  0-  '*  .0 

FEMALE  C:  .0 

HALE  '3  .0 

MN    COLLEGE  OF  SAINT  TERESA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

V.     MALE  0  .0 

MN    COLLEGE  OF  SAINT  THOMAS, 


TOTAL 
FEMALE 
MtfCE 


MN    CONCOROIA  C  AT'MOORHEAO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
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MS         STATE  TOTALS  •< 

TOTAL  1  v 

FEMALE.  1  * 

MALE  "  0 


15  INSTITUTIONS) 

.3  -144  39.1 

•6  97  54.2 

.0  47  24*9 


1 

♦  3 

1 

.3 

147 

39*9 

1 

0 

♦  0 

99 

55*3 

0 

*0 

1 

♦  5 

48 

25*4 

62  96*9 

'16  100.0 

46  95*8 

42  93*3 

11  78*6 

31  100*0 

2. 100*0 

1  100*0 

1  100*0 


212  57*6 
73  40*8 
139  73*5 


4*8 

4*8, 
..0 

.0 

•  0 

.  .0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
•0 

•  0 

•  0 
.0 

-0 

•  0 

.0' 

•  0 
.0 

•  0 


2*4 
3*9 
1*1 


21 
21  • 

'  0 

16 
10 
6 

.17 
10 
7 

29 
25 
4 

64 
16 

*8* 

45 

14< 
31 

2 
1« 
J 


368 
179 
189 


9 

ERIC 


33* 


X 


AMERICAN:,!  NO  I  AN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER.  X 


, I LACK  *  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
»  MINORITY 

NUMBER. 


'  kHlTE  | 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCN-PESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER- 


BIOLOGICAL  SCIENCES  <0400> 
MISSOURI 

NO    AVILA  COLLEGE , 

TOTAL'  0  *0 

FEMALE  0  ^,.0 

MALE  0  3£;.0  . 

*  MO :  CENTRAL _ N ETHQO .FST__  COLLEGE 


2  21,6 

0  '  *0 
2  100,0 


♦0 
,0 
♦  0 


2  26,6 
0  «0 
2  10C0 


5  71*4 
5  100*0 
0  *0 


TOTAL    &  0  «0 

FEMALE    -  0  *0 

'rHALE,  0     ,  ,0 

,  NO    CENTRAL  NO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL   „  0  .0 

FEMALE  %0  .0 

MALE  0  .0 

NO    CULVER-STOCKTON  COLLEGE 
TOTAL  0     %  .0'  O 

FEMALE  .0  .0 

MALE  0  .0 

MC    ORURY  COLLEGE 

TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0  .0. 

MALE  *0       .0  ^ 

NO    EVANGEL  COLLEGE        .  . 
■*       TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE..    m,'4 v     0  .0 
MO  FONTBONNEj COLLEGE 

*  TOTAL o  0  *3 
FEMALE                0     n  .0 

MALE  0       -.0  , 

NO    LINCOLN  UNIVERSITY 
TOTAL     "  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  .0        .0  . 

10    THE  LINOENWOO  COLLEGES  " 
TOTAL     "  0*0 
EHALE  0  ,0 

0  *0 
MO  ^RYVIU E  C- SAINT  LOUIS 
0  *0 

FENA\E  o  ,0 

„       MALE  *0  .0 

NO.  MISSOURI  BAPTIST  COLLEGE 
TOTAL  \  j.  0  *0 

FEMALE  \  0  .0 

MALE     \         0  *0 
MO    MISSOURlXSTHN.ST  COLLEGE 
'  TOTAL*        \      0  .0 
FEMALE  \    0  ;*0 

MALE  \  0        *0  , 

NO    NISSOURI  VALLEY  COLLEGE 
»    -TOTAL.  JO/  .0 

FEMALE  '  0\  .0 

MALE  0\  -0 

NO    MISSOURI  WSTN  STyCOLLEGE 
TOTAL        v       0  \*0 

*  FEMALE  0      \0  i 
•     MALE                0  .0 

MO    NTHEST  MO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  >      0-  *./N 

FEMALE  0  .0 

MALE  '  -0      .iSL  x 

MO    NTHNST  NO^ST  UNIVERSITY N 


TOTAL  Kr 
FEHALEi>'V 


A 
~,0 

y  NALlf/-"       '.0  • 
,M0  PA'RK,CCLLEG€ 
/  {  .TOTAL,.  0 
/  FEMALE  0 

p'At'fmiVi   .  o 

:^H0'  ROCKHURST  CQLL EGE 

VtotalV  o 

FEMALE 
»     "HAL  e 
/mo    SAINT  LOUIS 
r  TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NO    SCHOOL  OF  THE02AAKS  „ 
TOTAL  '   0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE      -  0.0 
>  MO    STMEST  MO" ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0"       .0  i 

*    FEMALE   ;0  —♦Of  

MALE     '  *-0     ,  *0, 

NO    SOUTHWEST  BAPTIST  COLLEGE 

TOTAL  0  .0' 

*  FEMALE  vO  .0 

.  MALE'  0  *0 


0 

•  0 

0 

♦  0  - 

0 

♦  0 

J  o 

•  0 

0 

•  0  . 

0 

,  *0 

1 

• 

0 

•  0 

1 

0*  J 

0 

•  0 

0 

** 

•  0 

0 

.0 

* 

0 

♦  0 

0 

•  0 

Q 

♦  0 

0  - 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

11*1 

o 

•  0 

2 

40.0  ■ 

0 

1  1 

4*5 

* 

2 

40.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

2 

40*0 

.  o 

0 

•  0 

2 

40.0 

0 

•0 

33.  3 

0 

♦  0 

50,0 

*. 

4 

57.1 

0 

•  0 

3 

60*0- 

o 

♦  0 

1 

50*0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

•  o 

0 

•  0 

0 

%0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

•  0 

o 

•  0 

c 

•0 

0 

•  0 

6 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

16*7 

0 

•  0 

0, 

0 

♦  0 

1 

25*0 

0 

•  0 

1 

T'.T  ^ 

1 

7*7 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

11*1 

1 

11.1 

1 

hi 

1 

.  1*1 

0 

•  0 

0 

,.0 

1 

1*6 

1 

1.6 

0 

•0 

b 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

;o  . 

0 

♦  0 

\  *"* 

\l 

12*5 

0 

♦  0 

Vo 

0 

.0 

"O — 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

b 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

•  0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 

.0 

•  0 

•  q 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


•  o  - 

•0 

2.4 
6.3 

•  u  . 

•  0 

•  0 

•  0 


— v-n>o*o- 

0  *0 
4  100*0 

41  97*6 
15  93*8' 
26  100*0 


100*0 
•  0 
100*0 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

•  1 

2 
3 
2 

2 
0 
2 

0 
0 

0' 

1 

3 
1 


♦  0 
*0 

♦o. 

♦  0  ' 
*0 
*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


16* 


►  7 
0 

25*0 

15*4 
*0 
22*2 

2*2 
•  0 
3*2 

*0 
*0 
*0 

12*5 
•0 
25*0 


8  10C.0 

6  1CC«0 
2  100*0' 

i  ioo«o 

*  0  *0 

1  1C0.O 

35  100*0 

7  10C.0 
28  100*0 

5  83*3 

2  100*0 

3  75*0 

11  84*6. 

4  1CC.0 
7  77*8 

64  94; 4 
26  96*3 
58  93*5 

344<>C*0 
8'  1CC*0 
26  100*0 

7  87*5 
'    4  100*0 
3  75*0 


2 

9*5 

2  m 

9*5 

16 

85*7 

1 

11*1 

Ik 

11*1 

•  6 

£8:9 

1 

8*3 

1 

8*3 

10 

83*3 

3 

.5*3 

4 

7*0 

51 

89*5 

2 

1'5*4 

2 

15*4 

11 

84*6 

r 

2*3 

2 

4*5 

40, 

SC.  9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

7 

100*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

>> 

.0 

0 

•  0 

•  0 

3 

100.0 

0 

♦or 

0 

*0 

j  37 

97*4 

0. 

._  .0. 

15 

100*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

22 

95*7 

0 

*0 

0 

•  0 

10 

100*6 

0 

*0 

3 

.0 

3 

ICC*  3 

0 

.0 

3 

•  0 

7 

100*0 

.0 
•  0 
•0 


3*7 

4 

14*8 

23 

85*2 

0 

*0 

2 

40*0 

•  3 

60*0 

0 

4*5 

2 

9*1  * 

20 

9C*9 

0, 

.0' 

2 

40*0 

3 

60*0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

♦  0  . 

3 

•o 

2 

40*0 

3 

60*0 

0 

*0 

2 

40*0  > 

3 

60*0 

0 

♦  0 

1 

33*3 

2* 

66*7 

0 

.0 

1 

5C.0 

1 

5  CO 

0 

•  0 

4 

57.1 

3 

42*9 

0 

.0 

60*0 

2 

4C*0 

0 

.0 

1 

50*0 

1 

50  ,0 

q 

.0 

0 

•  0 

9 

100*0 

0 

.0 

0 

*0 

SkJOO.O 

0 

•  .0 

0 

*0 

1 

ico.o 

0 

0 
3 

0 

0" 
0 
0 

0. 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
1 

2 

0 
3 
0 

0 
0 
0 

1  . 
0 
1 

2 
0 
2 

0 
0 

0' 

o' 
'1 

0 
3 
0 


•  3 
..0 

•  0 

;o 
♦q 

,.o 

.0 

•  0 

•  0 

♦o  ■ 

•  0  ( 

•0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

.6 

•  0 
.0 

"  .0 

•  3 
•0 

•  0  * 
.0 
.3 

"*  .0 
.3 

•  0 

*3 
.0 

;3 

.0 

•  3 
.0 

3.4 
3.7 
3*2 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  3 

.  4*8 

•  0 
8*3 

3.5 

*0  . 
^♦5 

•  0 
.0 

•  0 

2.6 

•  0 
4*3 

.0 
iO 

•  0 


0 
4 

42 

26 

3 

3 

27  , 

22 

5  , 

0 

5 

5 
3 
2 

2 

9^ 
,  8 
1 

8 

6 
2 

*  1  „ 
0 
1 

35 
7 

28 
6 

•  2  ' 
4 

•  13 

4 
9 

"  89 
27 
62 

34 
'6, 
26 

6 
4 

4 

lJ21  . 
9 
12 

r.7 

13 
44 

3. 

0 

.  3 

36 
15 

23 

10 
3 
7 


TOTAL  BACHELOR'S'   DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFBIRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HICHEA  EDUCATION  tY  -RACE* 
 ^THNICITY.^ANO-SEXt— INSTnuTION'ANO  STATf;  ntTi-Wl"  ------ 


AMERICAN- INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


■  BLACK  ASIAN  0*  , 

NON-MI SPANICPACiFIC  IS LANOER 


*    /  NUMBER         t  NUMBER 

BIOLOGICAL  'SCIENCES  (0400) 
MISSOURI 

«G    STHtiST  NO  ST-  UNIVERSITY 
.*    TOTAL  '    0        .y  1 

FEMALE  0.0  0 

MALE  ,  '0  .0  1 
NO    STEPHENS  COLLEGE 

 ra-At  0— 


1*5 

.  -0 
2.S 


NUMBER 


1.5 
3.4- 
♦  0 


FEMALE  0 
MALE      '<  0 
NO    TARKIQ  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NO    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0' 

.0 

•  0 

•  0 


MISSOURI-COLUMBIA 
0-  .0 
0        .0.  - 
0       .0  • 
NO    U  OF  MISSOURI-KANSAS  CITY^ 
TOTAL  0       j.O  * 

FEMALE  0  .On. 

MALE  0  .0 

MO    U  OF'  MISSOURI-KCLLA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

7     MALE  0  .0 

MC  U  DP  MISSOURI-SAINT-LOUIS  * 
TOTAL  ,      0  .0 

FEMALE  '  0  %0 

MALE,  0      ,.0  • 

MO     WASHINGTON  UNIVERSITY 


HOrO— 
10.0  ' 

•  0 

•  0 
.0* 

•  0' 

•  8 
2.8 

•  0 

6.4 
10.3 
4.2 

.0* 

•  0 
.0 


2  5.4 
1  6.3 
1  4.8 


♦  0 
;0 

♦  0. 


T  Of AL  0 
FEMALE  0 
-    MALE  0 
MC    4E8STER  COLLEGE 

TOTAL  s    0  .0 

FEM4LE  0  -  .9 

.  .MALE  0      *  .0 

MC<  WE  STMI  NSTER'COLLEGc 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  •  .0 

MALE  0  ;o 

MC    HI  LU  AM  UEWELL  COLLEGE 
TOTALr  '    \        0  .0 
FEH4LE         \"     0  .0" 
HALE  \  .  0        .0  . 

MO    WILLIAM  UOCOS  CCLLEGE 
TOTAL  0        .0  . 

FEMALE  .  0.  .0 

KALE    .  0.0 


6.1 
.6.7 
5.8 

20.0 
33.3 

;o 

*  .0 
.0 

.  .  .0 

7.1 
16.7 
.0 

.0 
.0 
.0 


MC          STATE  TOTALS  (  34  INSTITUTION:) 

TOTAL                 0\  .0  35  3.7 

.»  FEMALE                 0  .0  16  4.9 

.MALE                 0  ^.0  -19  3.0 


MONTANA 

MT    CARROLL  CCLLEGE 


-rO- 
.0 

•  0 

.0 

♦  0 
-0 


1  .8 
1  2.8 
0  .0 


♦  9 
.0 

1.4 

.0 
.0 

..0 

.0 

•  0 
.0 


4  3.1 
0  .0 
4  4.7 


0 
0 
0 

0 
.0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


TOTAL              '0  .3 

0 

.0 

0 

.0 

.  FEMALE  0 

0 

•  0 

'  0 

.0 

"MALE                 C  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MT     COLLEGE  OF  GREAT  FALLS 

TCTAl                 0  .0 

-  0 

.0  » 

0N 

•  0 

FEMALE                0     ,  .0' 

0 

0 

•  0 

MALE                 0     *  .0 

0 

.0 

•  0 

MT    EASTERN  MONTANA  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

.0 

♦  3 

0  „ 

•  0 

FEMALE                 0      *  .0 

♦  0 

0 

•  0 

'  *>'ALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MT     MONTANA  STATE.  UNIVERSITY 

TOTAL      1           0  .0 

0 

♦  0 

1 

1.3 

FfcNALE                 0  .0 

0 

•  0 

1 

"2.9 

MALE                 0  .0 

0  l 

•  0 

0 

•  o 

MT     UNIVERSITY  OF v MONTANA 

TOTAL    „            3  .9 

0 

♦  0 

0 

♦  0! 

FEMALE       4         0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0' 

HiLE                 0  .0 

0 

.0 

0 

'♦0 

NT    WESTERN  MONTANA  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0  0 

♦0     1  . 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

.MALE  '              0  .6 

0 

.0 

0 

♦  0 

NT     ROCKY  MOUNTAIN  COLLEGE 

TOTAL               .0  .0 

0 

\°  - 

0 

♦  0 

.EEMALE.           -  —0.  .0 

0  . 

.0.  . 

0 

.0 

t    MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

AT          STATE  TOTAJLS  f  7 

INSTITUTIONS! 

♦  5 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

ll 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

i 

1.3 

MALE                0  .0 

0 

•0 

0' 

♦  0 

HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HI SPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


3.1 
3.4 
2.8 


61 
28 

33 


93*6, 
96*6 
91.7 


2  3.1 
0  .0 
2  5.6 


0 
0 


-»0- 
.0 
.0 


-4 — 10*0- 
1  10.0 
0  .0 


■9-90wO- 


90*0 
.0 


65 

29^ 
.36 


-10- 
10 
0 


TOIC  4.*    TOTAL  MCHtlON'S    OKAiE*  FOR  MAJOR  MHO  CONFfJUUO  SY  INSTITUTE**  Of^MlCHlR  I0UCATI0N  BY  RACE, 
--    eTM*ICITYt-A*»:SiXI    INSTITUTION  AMC  S7A7t^  HTB-HT9 


AMERICAN  INDIAN 

ALASKAN  NATIVE 

t 

NUMBER  t 


RACK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


mm  i  a  ■ 


tiV^oejcu  scifNCES  <0400> 

NEBRASKA- 

Nl    CM AO AON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0        .0  . 

NC    CQNCOMOIA  TCHftS  COLLEGE 


FEMALE  0  .0 

.H*LE^_  O  .0 

J5<    CRfelGHTON  UNIVERSITY 
TOTAL  ;0  .0' 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

N£    DANA  COUECE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE    OQANE-  COLLEGE 

TOTAL  •  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

*NE    HASTINGS  CCLLEGE  ° 
TOTAL        .        0  «0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  '%0 

NE    KEARNEY  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0        .0  " 

FEMALE         "  *  0  .0 
"MALE  0  .0 

NE    M1DLANO  LUTHERAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0^ 

FEMALE  0  .0 

MALE       f      '  0  .0 
NE    NEW  WESLEY  AN  UNIVERS17Y 
-TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'MALE  0  .0 

NE    PERU  STATE  COLLEGE 


.TOTAL 
FEMALE 
MALE 
UNIOI 
'TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NE    U  OF 
TOTAL 
'  FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


NEBRASKA- LINCOLN 
*      0  .0 
0  .0 
0       .0  * 

NE    If  OF  NEBRASKA  ATlONAHA 


70TAL 
FEMALE,. 
MALE 
NE  WAYNE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

,         0  .0 

0  .0 
.STATE  COLLEGE 

0  *  .0 

0  .0 

o  .ol 


NUMBER 


HISPANIC  % 
MUM ICR 


A 
V 

•0  • 

o 

•  0 

o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  * 

.  A 

0" 

xO 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

'o 

1 

»  1 
1  .1 

3 

3*2 

2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

1 

1.5 

3 

4.4 

2  * 

0 

n 

o 

.0 

o 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

•  0 

0 

•  0 
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NJ    SETQN  HALL  UNIVERSITY 
.  TOTAL  0  iO 

FEMALE.  0  .0 

MALE  0  .Oi 

NJ    STCCKTON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  ,  .0 

FEMALE        '>    <  0    *  .0 
MALE  0  .0 

NJ     TRENTON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0'  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    UPSALA  COLLEGE 

TOTAL       •         «0  .0 
FEMALE-    .  0  .0 

i       MALE*     \  0  .0 

HJ    WILLI  AM \PATERSON  COLLEGE 
TOTAL       \         1  2*5 
FEMALE        \        0  .0 
HALE         v       1-  3,0 


•  0 
0 
0 

3 
2 
I 

3 
2 
1. 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

2 

o  0 
2 

16 
11 


22 
12 
10 

0  * 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

2 
2 
0 

I 
0 

1 


•  0 

•  0 
•0 

4.3' 
5.4 
3.0 

-  3.3  ' 
5.9 

ue 

•o 
♦o 

•  0 

cO 
.0 

•  0 

6.3 
.0 
10.5, 

15.5 
22.4 
"  9.3 

4.2 
5.7 
3.2 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

so 

.0 
.0 

•  »o 

5.3 

•  0 
'  7.4 

9.5 
28.6 
.0 

2.5 
.0 
5.0 


NJ    ;     STATE  TOTALS  ( 
"    TOTAL  '  4 

FEMALE  1 
MALE  3  , 

MEW  MEXICO 

NN  . COLLEGE  OF  S  ANT  A  FE 


'  26  institutions; 

.3  75.  4.9 

♦  I  ,     44  6.5 

♦  3  •  31  3.6, 


TOTAL 
FEMALE  ' 
MALE  \« 
NM    EASTERN  NN 
.TOTAL 
FEMALE 
•  MALE 


0  .0 

0  .0 

.0  .0. 

main  Campus 

o  .0 

o  .0 

o  *o 


NN    NEW  MEXICO  HIGHLANDS  U 
;    TOTAL  0 
FEMALE  0* 
,    MALE  0 
NM    NM  INST  OF  MINING 


TOTAL 
FEMALE 
MALE  ' 
NM    NM  STATE  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NN 


0 
.0 
•  0 

t  TECHN 
.0 
.0 
.0 


MAIN  CAMPUS 
2  4.1 
2  10.5 
0  .0 
UNIVERSITY  OF  ALBUQUERQUE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0- 

0 
0 
0 

0 

-0 
0 

0 
0 
0 


•0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

♦o- 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0, 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


'2.5 
.0 
5.0 


1  1.4 

0  .0 

1  3.0 


4.4 
8.8 
1.8 

.0 

♦  0 
.0 

16.7 
.0 
20.0 

♦  0 

♦  0 

.Ov 


2.5 
.0 
5.C 

\7.1 
5.4 
9.1 


9  10.C 

5  14.7s 
4  7.1 

1  1*6 
C  .0 
1  2.9 


16.7 

V;'3 

.0 
10.5 


39 

97.5 

0 

•  0 

20 

100.0 

.  0 

.0. 

19 

95.0 

0 

.0 

65 

92.9 

0 

•  0 

35 

94.6 

0 

.0 

30 

9C.9 

0 

.0 

78 

86*7 

3 

-3*3 

27 

79.4 

2 

5.9 

51 

91.1  ' 

l-^U.8 

60 

98.4 

0 

:S 

26 

1C0.0 

0 

34 

97.1 

0 

.0 

5 

83*3 

f  0 

.0 

1 

100*0  .£ 

I  0 

•  0 

4 

eo;o 

•  0 

30 

93  *e 

0 

.0 

13, 1CC.0 
17  69.5 


2 

1.9 

2 

*  1.9 

2C 

19*4 

83, 

80*6 

0- 

2  * 

4.  1 

1 

2.0 

14 

26.6 

35 

71*4 

0 

o 

.  0 

1 

1.9 

^  r  6 

11.  1 

48 

£8*9 

0 

9 

1.7 

6 

1.1 

37" 

7*0 

491 

93*0 

0 

4 

1.9 

4 

1*9 

20 

9*5 

191 

90*5 

0 

5 

r.6 

2 

0  .6 

17 

5*4 

300 

94.6 

0 

■* 

1 

3.2 

4 

12*9 

5 

16*  1 

26 

83*9  * 

0 

0 

•  0 

3 

17.6 

3 

17*6 

14 

82*4 

0 

1 

7.1 

1 

7.1- 

2 

14.3 

12 

85.7 

0 

I 

2.1 

1 

•  2.1 

2 

^4.2 

43' 

89*6 

3 

0 

•0 

1 

5.6 

~  5*6 

'17' 

94*4 

0* 

3.  3* 

0 

-0 

1 

3*3 

26 

86*7 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0. 

*0 

33 

1CC.0 

0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

►  *0 

19 

100*0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

cv 

•  0 

14 

1C0.0 

0 

0 

♦  0 

6 

.0 

2 

5*3 

36 

94*7 

0 

0 

.0 

0 

,♦0 

0 

.0 

11 

100.C 

0 

0 

.0 

0 

.0 

^  z 

7.4 

25 

92.6 

0 

*  ■ 

1 

4.8 

0 

.0 

3 

14.3 

18 

85*7 

0 

1 

14.3 

0 

♦  0 

3 

42.9 

■  4 

57.1 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

14 

»0'  *0 

0 

1 

2.5 

1 

2.5  - 

4 

10.0 

 36 

90.0.    „  . 

0 

1 

5.0 

-0 

.0 

1 

:  5.0 

19 

95*0 

0 

<■» 

.0  s 

1 

5.0 

3 

15.0 

17 

85*0 

c 

23 

U5"  " 

—  -27- 

1.8 

129 

8.4 

1,402 

9C*9 

11 

12 

1.6  ■ 

13 

1.9 

-70 

.10.4 

599 

89*0 

4 

11  . 

1.3 

AA 

1.6 

59 

6*8^  " 

803 

92*/ 

7 

0 

•  0 

3 

75.0 

3 

75*0 

1 

25*0 

0 

0 

.0 

2 

66.7 

2 

66*7 

I 

33*3 

0 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

100  J 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

92*9 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*c 

5 

10C.0* 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

8 

88*9 

1 

0 

.0 

12 

70*6 

12 

70*6 

4 

23*5 

1 

0 

.0 

3 

75.0 

3 

75*0 

1 

25*0 

0 

0 

♦  0 

9 

69*2 

9 

.S9.2 

3 

23*1 

1 

0 

•  0 

2 

18*2 

2 

.  10*2 

9 

81*8 

0 

0 

.0 

2 

25*0 

2 

25.0 

6 

75*0 

0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

3 

1C0.0 

0 

1 

2.0 

8 

$  16.3 

11 

22*4 

39 

77*6 

0 

0 

.'0 

2 

10.5 

4 

21*1 

15 

78*9 

0 

1 

3.3 

'6 

20.0 

7 

23*3 

23 

76*7 

0 

0 

.0 

2 

40.0 

.  2 

40*0 

3 

60*0 

0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50*0 

'  I 

5C*0 

0 

0 

♦  0 

1 

33*3 

1 

33*3 

2 

66*7 

c 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0" 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


.0 
.0 
.0 

.0 

.0 

'io 

.0 
♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.7 
•  6 


•  0 

•  0 
•0 

7.1 

.0 

11.1 

5.9 

•  0 
7.7 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  CR 

NDN-HlSPAN'lC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER*        t  NUMBER 

BIOLOGIC At  SCIENCES  (0400) 

NEW-MEXICO^  T 

NH    U  OF  NH  MAIN .CAMPUS 

TOTAL  1             M  \  1 

'     FEMALE  0       .0  v  1 

MALE  1  1.5  0 
NM    WESTERN  NM  UNIVERSITY 

TOTAL  0       .0  ,  0 

FEMALE  0        «0  0 

.     MILE  0       .0  0 


♦  9  » 
.0 

.  .o 

•  0 


'  NM         STATE  TOTALS  ( 

/         TCTAL                3  1»* 

/        .FEMALE    „            2  '2*4 

J                MALE                 1  .8 


6  INSTITUTIONS) 

1  is 

1<  1*2 
0  *0 


NUMBER 


*0» 

♦  0. 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


♦  5 


HISPANIC 
NUMBER 


16 
6 
10 

0 
0 
0 


43> 
,16 
27 


15*1 
14*6 
15*4 

*0 
♦  0 
•0 


20*1 
18*8 
20*9 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN  , 

NUM8ER 


18 

17*0  % 

88 

83*0  . 

0 

7 

17*1 

34 

0 

11 

16*9 

54 

83*1 

0 

0 

•  0 

8 

100*0 

0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

0 

*c 

5 

100*0 

0 

48 

22*4 

164 

76*6 

2 

19 

22*4 

66 

77*6 

0 

29 

22*5 

98 

,  76*0 

2 

TOTAL 
X  NUMBER 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
-.0 

•  0 


•9 
•  0 
1*6 


106 
41 
65 


214 
85 
129 


,  j 


NEW  YORK 

.NY    AO EL PHI  UNIVERSITY 
TCTAL  *  0      -  .0 

FEMALE  .  0  *0 

MALE,  0 
NY    ALFREO  UNIVERSITY 

TCTAL'     ~      t,    0        *0  * 
L_  FEMALE       *      .  0  '  *0 
HALE  0  *0 

_NY    CANIS1US  COLLEGE 

^tki  3      6*  1 

FEMALE  2  U** 

MALE  1    .  3*1 

NY"  CUNY  BROOKLYN  CCLLEGE 
TOTAL  1,  1»«3 

FEMALE  '  J.1  2*8 

MALE  0  *0 

NY    CUNY  CITY  COLLEGE 
TOTAL  2  1*2 

FEMALE       *    '      1  U6 
MALE  :  1  1.0 

NY    CUNY  C  OF  ST  AT  EN  ISLAND 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0*0 
MALE  0        *0  ]  4l 

NY    CUNY  HUNTER  COLLEGE 
TCTAL  0  *0 

FEMALE  >      0  *0 

JttLE  0   .    *0  \ 

NY    CUNY  LEHMAN  CCLLEGE 

TOTAL  0        *0  \ 

FEMALE  0        *0  \ 

MALE  0        *0  \ 

NY    C'JNYNMEOG AR  CVERS\COLLEGfc  . 

TOTAL  0  *0 

r    FEMALE  0  *0" 

MALE  0  .0 

.NY    CUNY-  QUEENS  CCLLEGE  v 
TOTAL  0.       *0  \ 

FEMALE:  9        »0  0 

HALE         »       0  .0 
NY    CUNY  YORK  COLLEGE 
;    TOTAL  0     "  *0 

FEMALE  0  *0 

'   MALE  «0  *0 

NY    CL ARK  SON  CCLLEGE  OF  TECHN 
TOTAL  ..0  *0 

FEMALE  0        *0  . 

MALE      /  C  *0 

NY    COL GATE1 UN  IVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

NY  'COLLEGE  OF  MT  SNT  VINCENT 
.  TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

NY    COLLEGE  OF  NEW  ROCHELLE 


\ 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
NY    COLLEGE  OF 
>  TOTAL 
FEMALE 
,AALE 
NY    COLUMBIA  U 
TOTAL  ~ 
FEMALE 
^  MALE 


0  *0 

0  .0 

9 

SAINT  ROSE 

0  *0 

0  *0  ' 

0  *0 
MAIN  DIVISION 


NY,   BARNARO  COLLEGE 


\TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

0^ 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


;  9 

■ERJC 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  / 

0 

.0 

9/ 

.0  / 

.0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

*/ 

-  0 

.  *0 

3 

6*1/ 

0 

.0* 

1 

5*9/ 

0 

.0 

2 

6*3 

0 

.0 

19 

24.1 

2 

2.5- 

30.'b 

1 

2.8 

8 

ie;6 

1 

2.3 

53 

32*5 

15 

9*2 

26 

41*3 

4 

6*3 

27 

27*0 

11  > 

11*0 

,  3 

18*8 

0 

•  0 

Z 

.22*2 

0 

.0 

1 

'14.3 

0 

.0 

6 

16*7     "  . 

.  2 

5*6 

4 

20.0 

5.0 

2, 

12.5' 

1 

^  6.3 

6  17.1 
3  16.7 
3  17.6 

i 

7  100.0 
2  100.0 
5  100.0 

7  10.fr' 

2  11.1 

5  10.6 


46.1  • 
60.0  i 
33.3;' 

•  0 

♦  0 

U 

!  .0 

/  *° 

/  .0 
I  .0 
'  .0 


2 
1 
1 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0  ' 

0 

0 


5.7 
5.6 
"5.9 

.0 
.0 

•  0 

\3.1 
5.6 
2.1 

.0 

•  0 

•  0 


2  25.0 
2  25.0 

,'0  .0 


0 
0 
0 

5 
1 
4 

3 
3 
0 


*0 
.0 
..0 

6*d 

14*3 
.6*0 

¥  4*3 
4*3 
•0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

15 
15 

0 


.0 

.0; 

♦P 

"^2.7 
*0 
4.4 

>,  .0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

2.7 

♦  0 
3.0 

i 

21.7 
21.7 

♦  0 


1 
0 

I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

7 
3 
4 

25 
12 
13 

\ 
1 
1 


1.1 

•  0 
2*2 

.0 

♦  0 

♦  0 

•  0 

•  0 

♦  0 

8*9 
8*3 
9.3 

15*3 
19*0 
13*0 

12*5 
11*1 
14*3 


4  11*1 
2  .10*0 
2  12*5 


6 
4 
2 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

4 

0 
4 

3 
3 
0 


17*1 
22*2 
11*8 

'  *0 
•0 
.0 

3.1 
♦  0 
4.3 


.4 
.7 
.3 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
•0< 

♦  0 

.0 
.0 
.0 


25*0 
25*0 
*0 

.0 
.0 
.0 

5.4 
♦0 
6.0 

4.3 
4.3 
♦  0 


340 


1*1 

87, 

98.9 

0 

•  0 

42-10G.0 

.  1 

2.2 

45 

97*8 

•  0 

•  0 

17  100*0 

0 

*0 

9*100*0 

*  0 

•  0 

8  100*0 

a  6 

12*2 

43 

87.8 

3 

17*6 

14 

82.4 

3 

9*4 

29 

90.6 

29 

36*  7 

50 

63.3 

16 

44  i  4 

20 

55.6 

13 

30*2 

30 

69*8 

,  95 

58*3 

60 

36*8 

.43 

68*3 

19 

30*2 

52 

52*0 

41 

41*'0 

5 

31*3 

11 

68*8 

3 

33*3 

6 

66*7 

2 

28*6  c 

5 

71*4 

1 2 

33*  3 

24 

66**7 

7 

35*0 

13 

65*0 

v  .5 

31*3 

11 

68*8 

1 4 

40*  0 

21 

60*0 

8 

44. 4^ 

10 

55:6 

6 

.  35.3 

11 

64*7 

•j 

LOO.  0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0' 

5 

100*0 

,0 

.0 

11  . 

16*9 

54 

83*1 

3 

16*7 

15 

'83.3 

8 

17*0 

39 

83.0 

15 

55*6 

12 

44*4 

66*7 

5 

33*2 

5 

41*7 

7 

58*3 

0 

♦  0 

8 

10C.0 

.  0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

6 

1C0.0 

2 

2.7 

72 

97*3 

0 

*  .0 

29 

1CC.0 

2 

4.4 

43 

95*6 

0 

.0 

17 

•1CC.0 

0 

.0 

14 

100*0 

0 

.C 

3 

100*0 

4 

50.0 

4 

50*0 

4 

50.0 

4 

50*0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

17 

100*0 

0 

.0 

15*  100*0 

0 

.0 

2 

1CC.0 

11 

14*9 

54 

73*0 

1 

14.3 

5 

71*4 

10 

14*9 

49 

73*1 

21 

30*4 

45 

65*2 

21 

30*4 

i  45 

65*2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


»0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 

\.o  - 
\.o 

>0 

♦o\ 

♦0 
.0 

4.9 
1*6 
7*0 

.0 
.0 

.0  . 


42 

4fc 

17 

9" 
6 

49 
17 
32 

79 
36 

>3 

163 
63 
100 


TOTAL  ftACHaOft'S 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE t 
ETHNICITY,  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


ANER  I  CAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR, 

NON-HISPANIC,  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


KHITE 
NON-hJSPANlC 


NUMBER         I  KUNBER 
BIOLOGICAL  SCIB4Ce£  (04901 

i    - : 


NEtf  YORK 


, NY    CONCOROIA  COLLEGE 


or  .0, 

0\-  #0*' 
.0  .0 
ENOOWEC  COLLEGES 
1  .7 
1  K3 
,0  *0 
I  STATUTORY  C 


'TOTAL 
.FEMALE' 
MALE 
NY     CORNEL  I 
TOTAL 
FEMALE 
MALE* 
NY  CORNELL 

TOTAL  0  iO- 

FEMALE  0        .0  • 

HALE ,  0  .0 

NY     OA EM EN  COLLEGE 

TOTAL  0        *0  I 

FEMALE  *    0        .0  *. 

MALE  0        .0  ' 

NY     COWLING  COLLEGE 

TOTAL  '0  .0 

FEMALE  0'  -  .0 

*     MALE  .  0  .0 

NY    O'YQUVILLE  COLLEGE 
TOTAL   *  0  .0 

FEMALE  0  '.0 

MALE  0  .0 

NY    EISENHOWER  COLLEGE 
TOTAL     f  0  .0 

FEMALE  0      *  .0 

~"  MALE  0  .0 

NY     ELMIRA  COLLEGE* 
^     TOTAL  .0  .0* 

FEMALE  ,  0*0 
MALE  0  .0 

NY    F0R0HAM  UNIVERSITY 
<  TOTAL      "  t  '       0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    ,HAiilLTCN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        ♦  0  \  1 

MALE  0        .0  \ 

NY    HARTWICK  COLLEGE 
-    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0.  .0 

MALE   ,  0  .0 

NY     H08ARf^rt  SMITH  COLLEGES 
TOTAL  0        ♦  0, 

FEMALE  0  .0 

MALE     *  0  '.0 

NY*   HOFSTRA  UNIVERSITY 

.0 

♦  0 

•  0 


TOTAL  0* 
FEMALE  0 
KALE  0 
NY     HOUGHLCN  COLLEGE 
TOTAL  ^0 
FEMALE  0 
KALc  0 
NY     IGNA  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0- 
NY     ITHACA  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY    KEUKA  COLLEGE 
•TOTAL  0 
Ft  M**  5  0 
MALE  0 
NY     KING'S  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY    LAOYCLIFF  COLLEGE 
\  TOTAL  J 
FEMALE   -  0 
\KALE  0 
NY     LE  MOYNE  COLLEGE 


■TOTAL 
F  EMALE 
MALE 

NY     LONG.  IS 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

-0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


TOTAL \ 
FEMALE 
HALE 
NY  LONG 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


BROOKLYN  CENTER 
0  ..0 
0  .0 
0  *0 
IS\U  C  K  POST  CENTER 


•  0 
•0 

•  0 


31* 
2 

2- 

1 

I 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

3 

3 
0 

0 
0 

0* 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

o- 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

2 

1 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

*l 

10 
3 
7 

4 

2 
2 


-I  NUMBER 

t 

NUfi£ER 

• 

* 

NUMBER 

J 

NUMBER 

-V 

• 

♦  0  > 

1 

20.0* 

0 

.0 

"1 

20.0  t 

4 

♦  0 

1 

£9.  U 

0 

.0 

I 

25.  C 

3 

•  0 

o 

A 

*  u 

o 

♦0  ( 

Q 

♦0 

1 

3.5 

4.2 

'  6 

»4".  2 

18 

12.6 

123 

5.3 

3 

5*3 

3 

5.3 

10 

17.5 

46 

2.3 

3 

3*  5 

3 

3*  5 

Q 

9.3 

77 

1.5 

.7 

5.1 

5 

3.6 

14 

10*2 

121 

1.3' 

6 

7.6 

3 

3*  9 

t  ft 

1 3*  0 

66 

1.7 

1 

1  -4 

1.7 

2 

3*3 

6.7 

55 

20.0 

0 

♦  0' 

*0 

•  0 

1 

20. C 

4 

.0 

0 

*  0 

0 

♦  0 

>  0 

.0 

C  5  *U 

o 

.0 

0 

o 

1 

25.0 

3 

•  0 

0 

.0 

0 

N  .o  1 

0 

•0 

6 

•  0 

0 

*  * 

o 

ft 
*  v 

o 

.0 

2 

•  0 

0 

*  J 

o 

♦0 

o 

.0 

8.3 

1 

"8.3 

0 

*0. 

2 

16.7 

10 

9.1 

1 

9.  1 

0 

♦  0 

18*2 

9 

0 

0 

.0 

0 

ft 

o 

.0 

I 

•  0 

0 

•  0 

0 

9 

•  0  . 

0 

*0 

1 

•  0 

0 

.0 

0 

a 
.  u 

0^ 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

A 

•  0 

o 

11*1 

2 

22*2 

0 

.0 

3 

33*3 

4 

16*7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16*7 

3 

.0 

2 

66*  7 

0 

♦  0 

2 

66*  7 

2.4  > 

2 

1*6, 

12 

9.5 

17 

13*5 

105 

6.3 

0 

3 

6*3 

12*  5 

v  40 

•  0 

2 

2  *6  r  * 

9 

11.5 

1 1 

14*1 

65 

.0 

0 

'  »0 

0 

*0  , 

\  0 

♦  0 

27 

.0 

0 

*0 

0 

»0 

0 

.  *o 

4 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦o\ 

,  23 

7.7 

0 

♦  0 

0 

♦  0" 

,     *  2 

7*7 

24 

15.4 

0 

.0 

0 

.0 

2 

15*4 

11 

•o. 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

•  13 

#•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

;o1 

9 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

e  3 

NON-RESIDENT 
ALIEN 

KUM8ER 


TOTAL 
NUMBER 


1.2 

.  .0 
2.0  ■ 

•  0 
vO 

•  0 

•  0 

•  0  ■ 

•  0 

7.1 

•  0 
12.5 

;o 

•  0 

•  0 

15.4 
20.0 
12.5 

•  f 

•  0 
.0 

2.4  • 

.0 
3.8' 

37.0 
33.3 
38.9 

7*1 
10.5 
5*4 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

\o 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0^ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

15.4 

0 

*0 

0 

.0 

1 

20.0 

0  . 

♦  0 

0 

.0 

1 

12.5 

0  ^ 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

-0 

«o  . 

I 

3.8 

1 

3.7 

3 

11*1 

14 

51.9 

0 

•  .0 

1 

11*1 

4 

44.4 

1 

5.6 

2 

11*1 

10 

55.6 

0 

.0 

0 

.0 

4 

7.1 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

1C.5 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

5.4 

80.0 
75.0 
100.0 

86.0 
80*7 
89.5 

88*3 
85*7 


80*0 
100*0 
75*0 

100*0 
1C0.0 
1CC.0 

83.3 
81*8 
100*0 

100*0 
100*0 
•  0 

44*4 
50*0 
33*3 

83*3 
83*3 
83*3 


1C0.0 


92. 
84< 


0 
0 
0 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

4 

2 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

r>0 

1*4 
1*8 
1*2 

.us 

1.3 
1.7 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

.0' 

.6 

.0 

•  0 

22.2 
33.3 
.0 

3*2 
4.2 
2.6 

*  *0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
*0 


5 

'  ,4 
•  ,1 

143  j 

86 

137 
77 
60 

5 
1 
4 

^6 
2 

,  4 

12  . 
11 
1 

1 
1 

o- 

.  9 
6 
3 

126 

te  78 

27 

23, 

26 
13. 
13 

9 
3 
6 


ei 

30, 
51." 

19 

12  « 
7 

29 
15 
'  14 

14 
6 


6 

6- 
0 

13 

5* 


42 


16 

100*0 

0 

•  0 

16 

25 

96*2 

0 

•  0 

26 

10 

37*0 

3 

11*1 

27 

4 

44*4 

1 

11*1 

9 

6 

33*3 

2 

11.1 

18 

52 

92  *9 

0 

•  0 

56 

17 

89*5 

0 

•  0 

19 

35 

94*6 

0 

•  0 

37 

0 

ERIC 


345 


TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR'S 


OEGKEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BV  INSTITUTIONS  OF  HICHER  EDUCATION  BV  RACEt 
ETHNIClTVt  AND  SEXl  *  INSTITUTION  AND 'STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

;  NUMBER  * 


BLACK  ASIAN  C* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEA 


BIOLOGIC,  it.  SCIENCES  (0400) 


NEW  YORK 


NU1BER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-K!SPANtC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


NY    LONG  IS 

TOTAL  0 

FEMALE  "  0 

HALE       »  0 
NY    MANHATTAN  COLLEGE 

TCTAL  *  0 

FEMALE"  0 

MALE  0 


SOUTHAMPTON  CTR 
♦  0 
.0 
♦0 


.0 
•  0 
.0 


NY  MANHATTANV ILLE  COLLEGE 
'     TCTAL  0  .0 

FEMALE  ,  0  #0, 

SAL  E    •*  0  *0 

NY    MAR  I  ST  COLLEGE 

TOTAL  .,0     .  .0 

FEMALE         '      0  .0 
MALE  0  .0 

NY     HAHYMOUNT  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE        _       0  .  *  *0  .  . 
MALE  0  .0 

NY     MAR  Y MOUNT  MANHATTAN  C 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0"x 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

;o 


TOTAL  0 
'FEMALE  0 
MALE  0 
NY    MERCY  COLLEGE 
TOTAL  0 
. FEMALS  0 
•      MALE  Ov 
NY    MOLLOY- COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  -0 
MALE  0 
NY    MOUNT  SAINT  MARY  COLLEGE 


TCTAL 
FEMALE  « 
MALE 


♦0 
•  0 
**0 


-    NY    NAZARETH  C  OF  RCCHESTER 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        *0  > 

NY     NY   INST  TECHN  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0     1  .0 

MALE  0  *0 

NY    NY  INST  TECHN  NY  XCTY  CAM 
TCTAL  0  .0 

*      FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

NY    NEW  YORK  UNIVERSITY 
TOTAL  1  *6 

FEMALE  0  .0 

v.MALE  1  *9 

NY    NIAGARA  UNIVERSITY 

0  *0 
0  *0 
0  .0 
C  OF  WHITE  PLAINS' 
0  .0 
0  .0 
0  *0 

NY    PACE  UNIVERSITY  NEW  YORK 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0,  .0 

MALE  0  *0 

NY    PACE  U  PLSNTVL-BRCLF  CAM 
*  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    POLYTECHNIC  IMST  NEW  YORK 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  PAC^U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
MY    RENSSELAER  POLY 

TOTAL  C 

.FEMALE  0 

MALE  0 


►  0 

•  0 

•  0 

INSTITUTE 

•  0 

•  0 

•  0 


NY    ROBERTS  kESLEYAN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


NY    ROCHESTER  INST  TECHNOLOGY 


TCTAL 
FEMALE 
v  MALE 
NY    RUSSELL  SAGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•0 

PAIN  CAM 

•  0 
.0  ' 

•  0 


0 

•a 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

2 

3.4 

0 

I 

5.6 

0 

I. 

2.4 

0 

I 

8*3 

1 

I 

10*0  1 

1 

0 

•  0 

j 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0  . 

0 

•  0 

0 

b 

.0 

0 

0 

•  0 

0  ' 

0 

•  0 

0 

4* 

26*7 

■  ''0 

4 

26.7  ^ 

0 

0  \ 

•  0  ' 

0 

2 

4.7 

6 

2 

8.7 

,  4 

0 

•  0 

2 

1 

12*5 

0 

1 

12*5 

,     .  0 

0 

•0 

0 

0 

•0  \ 

0 

0 

.0 

0 

-  0' 

•  0 

0 

0 

•  0  > 

V  °. 

0 

♦  0 

\  0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

b 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

o 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

13 

7*6 

12 

6 

10*3 

5 

.7- 

6*3  ■ 

7 

0 

•  0 

•  0 

0 

0 

r  0 

•  0 

0 

0 

•0 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

6 

23*1 

1 

3 

23*1 

0 

3 

23*1 

1 

0 

♦0 

0 

0 

♦  0 

0 

^0 

•0 

0 

0 

A 

♦  u 

o 

0 

♦  0 

0 

0 

"  .0 

0 

1 

2*6 

0 

1 

6.7 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

,  *° 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

o 

.c 

0 

•  0 

•  0  * 

•  0  - 

-♦0 

•  0 

•  0 

8*3 
10.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
»  .0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


17*4 
10*0 

>  »0 

•  0 

•  0 

.0 

•  9 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

.a 

•  0 

\ 

7*1  * 
8*6 
6f  3 


.0 

•  0 

•  0 

3*8 
.0 
7*7 

•  0 

•  0 

•o. 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

5 
2 
3 

0 

0  , 
0^ 

1 
1 

0 


♦  0 
♦0 
•0 

8*5 
11*1 
7.3 


•  0 

•0 

6w 
11*1 

•  0 

22*2 
22*2' 

•  0 

•  0 

A.o 

•  0 


1  2*3 

0  *0 

1  5*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

J 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

*0 
'  0 
0 

9 
5 
4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


♦  0 
.0 

♦  0 

** 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦o  . 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
'♦0 

5*3  ' 

8.6 

3.6 

♦  0 
.0 
♦0 

.0 

♦  0 

♦  0 

3j8 
7*7, 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

•0 
•0 
•0 

•0 

♦  0 

♦  0 

.0  ' 
•0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

7*1 
9*1 
•0 


■o 

.0 

72  100.0 

0 

•  0 

21  1CC.0 

o 

♦0 

51  100.0 

7 

1I>9 

52  88*1 

3 

16*7 

15  83.3 

4 

9*  8 

37     SC. 2 

2 

16*7  5 

10  83*3 

2 

20.0 

8  80*0 

o 

♦  0 

2  100*0 

1 

6.7 

14  93*3 

.  1 

11*1 

8  88*9 

o 

.  0 

6  100*0 

2 

22.2 

7  77*8 

*» 

Z2.2 

7  77*8 

♦  0 

0  *0 

4 

26*7 

11  73*3 

4 

26*7 

11  73*3 

0 

•  0  ~ 

0        ♦  0 

'  9 

20*9 

34  79*1 

6 

26*1 

17  73*9 

3 

17  85*0 

l 

1 

12*5 

7  87*5 

1 

12.5  " 

7  87*5 

o 

♦  0 

0        ♦  0 

0 

'  .0 

8  100*0 

0 

.0 

5  IOC.  0 

o 

.0 

3  100*0 

0 

-  .0 

5  100*0 

0 

♦  0 

5  100.0 

o 

♦  0  * 

0  *0 

0  ' 

♦  0 

31  100*0 

o 

♦  0 

12  100*0 

o 

♦  0 

19  100*0 

« 

p 

.0 

v'lO  58*8 

.0 

5  100*0 

o 

♦  0 

5  41*7 

35 

2C.6  y 

133  78*2 

16 

27.6 

42  72*4 

1 9 

17.  0 

91  81*3 

0 

•  0  • 

.28  -6 

0 

.0 

11  It  > 

o 

♦  0 

17  *t*> 

0 

.0 

5  ioo.o 

o 

.0 

2  100*0 

o 

•  0 

3  100*0 

8 

30.  e 

16  61*5 

4 

.30.8 

8  61.5 

4 

30.8 

tf  61*5 

*6 

♦  0 

8  100.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

'   5  100*0 

0 

.0 

8  100*0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

6  100*0 

1 

2.6 

38  S7.4 

1 

6.7 

14  93*3 

0 

.0 

24  100*0 

0 

.0 

3  75*0 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

7.1 
9.1 
.0 


2 

1. 

16 
7 
9 

12 
9 
3 


66. 

100, 


94.1 
87.5 
1C0.0 

85*7 
81*8 
100*0 


0 

♦0 

72* 

o 

♦0 

21 

0 

•  0  ' 

•  51- 

0 

•  0  > 

59 

o 

•  0 

16 

0 

•  0 

41 

0 

•0 

12 

u 

♦  0 ' 

10 

0 

•  0 

2  , 

0 

.0 

15 

o 

♦  0 

9i 

0 

*0 

6 

0 

.0 

9 

o 

.  0 

,  g 

0 

C 

0 

.0 

15 

0 

.0 

15 

0 

♦J 

0 

0* 

.0 

„ 
43 

0 

.  0 

23^ 

0 

♦  0 

20/ 

0 

•  0 

8 

0 

.0 

g 

0 

♦0 

0 

0 

♦0 

8 

0 

A 

.  u 

5 

0 

♦  0 

t 

3 

0 

♦  0 

5 

0 

o 

5 

0 

*0  > 

0 

0 

- 

♦  0 

31 

0 

•  0 

12 

0 

-  *.o 

19 

7 

41*2 

17 

0 

•0 

5 

7 

58*3 

12 

2 

1*2 

170 

0 

.  0 

56 

2 

1*8  > 

112 

1 

- 

3*4  < 

0 

.0 

u 

1 

5.6 

18 

o  - 

♦  0 

5 

0 

.  0 

2 

0 

♦  0 

*  3 

2 

7*7 

26. 

1 

7*7"* 

13 

1 

7*7 

13 

0 

♦  0 

8 

o 

♦  0 

3 

0 

•  0 

5 

0 

.0 

6 

0 

•0 

.  2 

0 

♦  0 

6 

0 

♦  0 

39 

0 

♦  0       •  ' 

15 

0 

•0 

•24' 

25*0 

4 

33*3 

3. 

•  0 

1 

5.9 

17 

12*5 

6 

*0 

9 

7.1 

14 

9.1 

11 

0 

.0 

3 

IKJC 


346 


342 


TAILS  6*    TOTAL' BACHELOR'S;   DEGREE*  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HICHEA  EDUCATION  BY  RACE1, 

ETHNIC  ITYt  AND  SEX  I     INSTITUTION'  AND  STATE  197B-1979, 


AMERICAN'  JNOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


'BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC'PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


BIOLOGICAL  SCIENCES  (0400) 

NEW  YORK   -        .  * 

NY    SAINT  BONA.VENTURE  U 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .  .0 

NY  .SAINT  FRANCIS  CCLLEGE  ' 
'    TOTAL  ^  0  *0 

FEMALE  0  .0 

*  HALE  0  .0 

NY  f  SAINT  JOHN  FISHER  COLLEGE 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0^0 
NY    SAINT  JOHN*S  UNIVERSITY  ' 


2.6 
2.3 
2.9  . 
PAIN  (TAM 

.0 

.0 

.«0 

UNIVERSITY. 
.0 
•0 
♦  0 

.0 
•0 


♦9V. 


.0 
.0 
.0 

CTR  BFLO" 
•0. 
•  0 
.0 


TOTAL       ,  3 
FEMALE  U 
MALE  2 
sNY    SNT  JOSEPH »S  C 
TOTAL  0 
,   FEMALE  0 
MALE  .  0 

NY    SAINT  LAWRENCE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY    SLENA  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
'    HALE  0 
'  NY    SKIOMORE  COLLEGE 
TOTAL  *  0 

•f  EHALE  0 
•HALE  0' 
NY    SONY  AT  A L CANY 
,  TOTAL        •         I  , 
FEMALE  *  0 
'HALE  1 
NY    SUNY  AT  BINGHAMTON 
\    .    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NYn   SUNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  ~,0 
NY    "SUNY  HEALTH  SCI 
TOT  AL  0 
>=EHA  L E  0 
MALE  0 
NY    SUNY  AT  STONY  "8K  MAIN  .CAM 
TOTAL  0        .0  , 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  BKOCKPORT 
TOTAL       *  0  .0 

<FEHALE  0     .  .0 

HALE  C  .0 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  BUFFALO 
TOTAL  0     1  .0 

FEMALE    .  0  .0, 

HALE'  0    '  .0 

NY    SUNY,  COLLEGE  AT  CORTLAND 
TOT  AL  '  0, 
FEMALE  x  0. 
HALE      .  0 
,NY>  SUNY  COLLEGE  AT 
TOTAL  '0 
FEMALE'  0 
•HALE  0 
NY    SUNY  COLLEGE  AT  GENE  SEO 
TOTAL  1  1.3 

FEMALE  Kl  2.0 

HALE  .  0  .0 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  NEW  PALTZ 
TOTAL  <   0  .0 

FEMALE'  0  .0 

MALE  0  .0 

NY  '  SUNY  COLLEGE  OLD  WESTBURY 

TOTAL  0    *  -0 

■  ,  FEMALE  0  .0 

»    HALE  0  .0 

NY    SUNY  CCLLEGE  AT  ONEONTA 
% TOTAL  '  *    0  .0 

F  EHALE'  0  .0 

HALE  0  .0 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  OSWEGO 
TOTAL  *0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


»0 

•  0 

•  0 

FRED0N1A 
.0 

•  0 
.0 


0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 

9  * 

6 
3 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

•  1 
I 

0 

I 

0 

I 

3 
3 
0 

0 
0 
0 

I 
I 

0 

0 
0 
0 

12 
5 
7 

1 

0 

1 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

'o 

0 
0 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

11 
7 
A 

1 
0 
1 

3 
0 
3 


.0 
•  0 
.0 

11.8 
18.2 


NUMBER 


♦'0 

/ 

/o 


HISPANIC 
NUMBER 


VOTAL 
MINORITY 


NUKBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


♦0 

0 

1  .0 

.0 

0% 

.0 

•  0 

,.  0 

.0 

•  0 

0 

5.3 

A 

3.5' 

6*8 

0 

♦  0' 

4.3 

4 

5.7 

•0 

^0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

0 

•  0 

\o 

0 

•  0 

•  0 

0 

mO 

.0  . 

0 

**  ..0 

3.6 

0 

•  0 

10.0 

0 

•  0 

•0 

0 

*  .0 

N  3.7 

o 

.0 

.0 

0 

♦  G 

14.3  . 

0 

•  0 

1.6 

3 

.1.6 

'  3.6 

1 

-  1.2 

•0 

2 

1.9 

\0 

2 

*  1.3 

.Ot* 

0 

.0 

.0 

2 

2*2 

.7  . 

1 

.7 

2.6 

I 

2.6 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

0 

*  *.o 

4*3 

3 

1.1 

6.8 

1 

1.4 

3.4 

.  2 

1.0 

•  0~ 

.0 

•0 

0 

•  0 

2.0 

0 

•0 

2  •% 

0 

•  0 

5.6 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

♦  0  ' 

0 

•  0, 

♦  0- 

•  0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

♦  0 

1 

2.9 

♦  0 

0 

•  0 

♦0 

1 

4.8 

.0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

.0 

.0  \ 

0 

.0 

8.1 

o' 

•  0 

11.1 

0 

.0 

5.3 

0 

•  0 

34.4 

0 

.0 

35.0 

0 

.0 

33.3 

c 

.0 

1.8 

0 

♦  0 

•  0 

0 

.0 

2.8 

0 

.0 

2.9 

1 

1.0 

.0 

1 

2. A 

4*8 

0 

.0 

/. 

,0 

♦  0 

b 

♦  0 

0 

.0 

l 

5.9 

l. 

9.1 

0- 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

5.3 

3 

6.8 

3 

4.3* 

1 

8.3 

1 

12.5 

0. 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.♦o 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

1.1 

1 

1*2 

-1, 

.9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

8 

2.9" 

2 

2.7 

6 

3.0 

1 

1.3 

1 

3.8 

0 

.  *o 

0 

♦  0 

0 

0 

•p 

1 

L*8\ 

1 

3.7 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.6 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER  X 


TOTAL  - 
NUMBER 


0 

•  0 

38  97.4 

1 

0 

•  0 

8     68. 9  • 

1 

0 

/  *o 

30  100.0 

0 

3 

17.6, 

14  82.4 

0 

3 

N27.3 

8  72.7 

0 

o- 

.0 

6  1C0.0  .  _ 

0 

0 

•  d 

30  1C0.0 

0 

0 

•  0 

15  100*0 

.  0 

0 

.0 

15  ioo*o 

0 

19 

16. -7 

94  82*5 

1 

7 

15.9  — 

*37  84*-l 

0 

12 

17.1 

57  81*4 

.1 

1 

8.3 

10  •  83*3 

1 

1 

12.5 

7  87*5 

0 

0 

.0* 

3  75*0 

1 

o 

.0 

63  100*0* 

0 

o 

♦  0 

31  10C.0 

0 

0 

.0 

32  1C0*0 

0 

1 

3.6 

27  96*4 

0 

\ 

10*0 

9  90*0 

0 

b 

•  0 

18  100*0 

0 

i 

3.7 

25  92*6 

1 

o 

^  .  0 

2  0  100*0 

0 

1 

14.3 

x     5    71*4  7 

1 

9 

4.7 

181  95*3 

o 

5 

6.0 

78  94*0 

0 

A 

3.7 

103  96*3 

0 

2 

1.3 

157  98*1 

t 

o 

69  98*6 

1 

2 

2.2 

<      88  97*8 

0 

2 

1.4 

143    97*3  » 

2 

2 

•  5.1 

36  92*3 

1 

0 

.0 

107    99*1  > 

1 

o 

•  0 

16  100*0 

0 

■  0 

♦  c 

4  100*0 

0 

0 

•  0 

12  100*0. 

0 

23 

8.3 

'    252  91*3 

1 

8 

11.0 

64  87*7 

\l 

15 

7.4 

188  92*6 

<*> 

2 

2.6 

73  96*1 

1 

I 

3.8 

*5  96*2 

0 

1 

2.0 

48  96*0 

1 

2 

2. A 

81  96*4 

1 

5.6 

33  91*7 

1 

0 

•  0  . 

48  1C0*0  * 

0 

1 

1.8 

55    98*2  ■» 

0 

1 

3.7 

26     96*3  > 

0 

0 

•  0  . 

29  100*0 

0 

1 

2.9 

33  97*1 

0 

o 

•0 

13  100.0 

0 

1 

A. 8 

20  95*2 

0 

1 

1.3 

77  97*5 

1 

1 

2.0 

A8  98*0 

0 

0 

.0 

29  96*7 

1 

\  3 

/  8.1 

32  66*5 

2 

v  2 

11.1 

15  83*3 

1 

1 

5*3 

17  89*5 

1 

11 

34.4 

21  65*6 

0 

7 

35. C 

13  65*0 

0 

A 

33*3 

'  8  66*7 

0 

1 

1.8 

56  98*2 

0 

0 

•  0 

21  100*0 

0 

1 

2.8 

35    97*2  * 

0 

A 

3.8 

101  96*2 

0 

1 

2. A 

Al  ?7*6 

0 

3 

A. 8 

60  95*2 

0 
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-TABLE'  6  •    TOTAL  fcc^S  l^ll^^  " 


AMERICAN  I  NO  UN 
\  ALASKAN  NATIVE 

*    '        NUMBER  *% 

BIOLOGICAL  SCIENCES  10*00 J 

NEW  YJrV 

NY    SJNY  COLLEGE  PLAITSBUP.GH  t 
TOTAL  0        .0  4 

FEMALE  C  .0 

"     MALE  0  ,0 

NY'   SJNY  COLLEGE  AT  POTSOAM 
TOTAL  »  «  0.0 
.FEMALE  0.  *0 

MALE  0  *0 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  PURCHASE 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  '0  .0 

MALE  0  *0 

NY    SUNY  EMPIf.E  STATE  CCLLEGE 


"  SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


NUMBER 


0 
0 
0 

ENVRNHTL 
'  0 
0 
0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  SUNY 
TOT  AL 
FEMALE 
MALE 
NY  SYRACUSE 
\  TOTAL 
Y  FEMALE 
*   MALE  * 
NY  -UTICA  -  „ 
.  TOTAL  0' 
FEMALE    '  0 
v,  MALE  0 
.NY    UNION  Cl'LLEGE 
"      .  TOTAL  0 
FEKAL6  0 
HALE      •  0 


0 
•0 

♦  0 

SCI-FORS- 
*  .0  i 

♦  0 

♦  0 

MAIN  CAMPUS 

0  *0 
v  0  *0 
C  .0 
OF  SYRACUSE  U 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


V 


NY    UN1VEPCITY  OF,  ROCHESTER 


TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

V        MALE  0  .0 

/NY    VASSAR  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

.  ,  FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

ny  Wagner  college 

\    TOTAL  0  *0 

'female        k  o  *o 

MALE     *  0  *0 

NY  .HELLS  COLLEGE 

;total  o  *o- 

FEMALE    .  0  *0 

,  MALE   1  0  *0 

NY    YE  SHIVA  UNIVERSITY 

,  '     I0T4L  0  *0 

FEMALE  S  0.  *0 

MALE  4       0  *0 


0 
0 
0 

0 
0 

Q 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 

0 

I 


6 
2 

I 
1 

*0 

I 
I 

0 

0 
0 
0 

3 
3 

:  \-o 

2 
0 
2 

0" 
0 
0 


4 

NUMBER 

X 

I 

.0* 

>  0 

*  * 
♦  0 

•  0 

'0 

•  0 

.0 

0  * 

•  0 

♦  0 

0 

♦  o 

,0 

'     ♦  0 

.0 

0 

♦  0 

.0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

•0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

SO 

•  0 

0 

•  0 

♦  0 

0, 

♦  0 

.8  * 

2 

1*5 

,♦0  "' 

0 

•0 

1*2 

2 

2*4 

12*1 

6 

•  0 

30*0/ 

0 

.  *o  ' 

4.3 

0 

♦  0 

4*5 

Ov 

•  0 

10*0 

0 

•  0 

•  0 

> 

•  0 

2*6 

I 

2*6 

10*0 

1 

10*  c 

•0 

.  0 

♦0 

•0 

•  0 

•  0 

•0 

0 

♦  0  ■ 

•  0 

0 

•  0 

I 

2*3 

/  1 

3.8 

•  0" 

0 

•0 

3*2 

0 

.0 

♦  0 

0 

.  .0 

6*1 

0 

•0 

♦  0 

0 

•  0 

♦  0 

•  0 

•  0 

♦  0 

.  .0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

0 

•  0 

♦  0 

o 

♦  0 

NY  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  13 
FEMALE  7 
MALE  '  6 


97  INSTITUTIONS) 

.3  2,5*      5*5  101  2*2 

#«  139      7.1  '          50  2*6 

♦  2  115      4.3  51  1.9 


NUMBER 


2  1*6 

-0  .0 
2   '  2.4 


.0 
.0 
•0 

3.8 

.0 
6.3 

9.1 
12.5 
•  0 


•  0 
•0 
.0 

3.0 

♦  0 
4.3 

.0 
.0 
.0 


1 

0 

0 
0 
0 

2 

0/ 

2 

0 
0 

0  ' 
0 

o. 

0" 

0 
0 
0 

3 

"1- 
2 

2 
0 
2 

0 

0 
0 
0 


139  3*0 
63  *3*2 
76  2*8 


TOTAL 

fnl  1  C 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

* 

^  NUMBER 

* 

2 

l'«6 

116.  95.2 

0 

.0 

39  1C0.0 

2 

2.4 

*  79  92.9 

.  0 

.0 

-  i  inn  n 

0 

♦  0 

<•     i  o  i  nn  ~ n 

+  0 

«.  •« 

•  22  1C0.0 

\ 

l„ 

3.8 

0 

.0 

i a  i nn  ft 
# 10  1UU* u 

I 

6.3"* 

14  87.5 

i 

'l 

9.1 

10  90.9 

1  . 

12.5, 

N  7  87.5 

0 

#0. 

npc.o 

3 

2.3 

129  97.0 

0 

.0 

50  1C.0.0 

3 

3.6 

*  79  95*2 

NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


10  15.2 
6  *30.0 
V  8.7 


53 
13 
40 


80*3 
65*0 

e7*c 


?-!.4*5 
10*0 
•  0 


21  95*5 
W  9C*C 
12.100*0 


•0 

2 

'  5.1  ' 

37  94*9 

•  0  ' 

2 

.20.0 » 

8  80*0 

.0 

0 

.0  s 

29  100*0 

•0«" 

0 

;o 

69  97.2 

♦0 

0 

•  0 

17  8S*5 

.0 

0 

■  ..o 

52  100.X) 

•  8 

7V 

15.9  * 

32  72*7 

•  8 

5 

19*2 

17  65*4 

•  1 

2 

11*1 

15  63*3 

1.2 

*-  4 

6*3 

58  92*1 

.0 

0 

.  *0 

29  96*7 

>.l 

4 

\l2*l  \ 

"29  87*9 

.0 

o' 

V 

.0 

*  87*5 

.0 

0 

•  *0 

7  87*5 

.0 

'  0 

0  *0 

.0 

A  a 

,  *0 

20*  87*0 

.0 

0 

•°  3 

14  87*5 

♦  0 

0 

•  0  3 

6  85*7 

507  11*0 
259  .13*3 
248  9*3-*' 


4,027  87*2 
1,654  65*0 
2,373  88*9 


'82 
33 
49 


1*8 
1.7 
1.8 


11 


4,616 
1,946 
^,670 


NORTH  CAROLINA 

NC     ATLANTIC  CHRISTIAN  C 

*    TOTAL      .  0  .0     c  0  .P 

•FEMALE  0  .0  0  .0, 

MALE  0  *  vO  0  ,.0 

NC    BAHBER-SCOTIA  COLLEGE 

TOTAL  "         '      0  .0  •  5  83.3 

FcMAL'E  0  .0  *  100.0 

KALE  0  .9  1  50.0 

NC    SELMONf  ABBEY  CCLLEGE  ^ 

TOTAL  0  .0  <? 

FEMALE  0  .0  0 

MALE  0  .0  0 

NC    BENNETT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0  2 

FEMALE  0  .0  2 

MALE  0  .0  0 

NC   CAMPBELL  CCLLEGE 

TOTAL  0  *0  1 

FEMALE  0  .0  0, 

MALE  0  .3  I 

NC    CATAWBA  COLLEGE 

TOTAL  0    •  .0  0 

FEMALE  0  .0  0 

MALE  0  .0  0 

NC    OA VI 0 SON  COLLEGE 

TOTAL  0  *0  0  *0 

F£M1LE  0.0  0     •  *0 

MALE  0  *0  0  *0 


.0 
.0 

♦  0 

100.0 
100.0 
.0 

/ 

16.7 

•  0 
20*0 


^2 

♦o 


0 
0 
.  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0* 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0' 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 


Or* 

o. 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


?  83.3 
4'  100.0' 
.  1  50.0 


.0 
.0 
.0. 


6  100.0 
4  100.0 
2  100.C 


11  100.0 

5  1C0.0 

6  100.0 


2 

100.0 

*  o 

.0 

2 

100-0  ' 

0 

<\-.o 

0 

•0* 

;0 

»  .0 

1 

16.  7* 

i 

4 

66*7 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

20.0 

3 

60.0 

0 

♦  c 

«  5 

100.0 

0 

•  0 

2 

100.0, 

0 

.0 

3 

100*0 

0 
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97*6 

♦  5 

6.0 

78 

92*9 

1 

.5 

Z\\ 

9*;.  5 

14 

16.7 

67 

79*8 

7 

17.5 

77*5 

7 

15*9 

36 

81.8 

0 

.0 

39 

ioo'.o 

0 

.0 

19 

100.0 

b 

.0 

20 

lcc.cr 

* 

0 

•  0 

15 

100.0* 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

♦0 

9 

100.0 

'  .0 
.0 
-.0 

i.9 
5.3 


4*6 
6.1 
3.9 

6.9 
6.3 
7.7 

e:3 

10*5 
6*5 


7  100*0  . 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

05 

0 
0 

1 
1 

0  ; 

3. 
2 
1 

0 
0 
0 

0  ■ 

0 

0 


.0 
.0 

♦  0 

1.7 
.0 
4*0 

•  .0 

♦  0 
.0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  3< 
1.2 

.0 

3.6 
5.0 
2.3 

i  .0 
.0 
.0 

•0 
.0 

♦  0 

♦  0 


76 

26  • 
50 

27 

6  . 
21* 
i 

9  • 
9 

0  "< 

6 
3 

;3* 

28 
11 
17 

204 
92 
112 

6 

7 
2 
5 

1 
0 
1 

17 
7 
10 

*  9 
9 
0 

58 
33 
25 

*  ? 

-  2 

\l 

\s 

\ 

296 
212\ 


84  V 
40  \ 
,44   ^  .J. 


39 
19 
20 

15 
6 
9 


1  100.0"' 

0 

♦  0 

• 

6  1CC.0 

0 

♦  0 

6 

52  96.3 

1 

1.9 

*  54 

18  94.7 

0 

•  0 

19 

34  97.1 

1 

2.9 

35 

102  93*6 

2 

1.8 

109 

30  90*9 

1 

3.0 

33 

72    94*7  ' 

1 

1.3 

76 

27  93.1 

0 

•  0 

29 

15%  93*8 

0 

•  0 

.  16 

12  92*3 

0 

•  0 

13 

71  84.5 

6 

7.1  * 

84 

33  86.8 

1 

2.6 

38 

38  62.6 

5 

1C.9 

46 

<348 


4.  TOTAL"  MCNELOft'S  DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACfc't 
TW  •  -  ETHNIC  IT  Y»  AND  SEX:     INSTITUTIoNiAND.STATE  1S7B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 

BIOLOGICAL  SCIENCES  (0*00) 

OHIO 

V 

OH        B.N A  COLLEGE 

TOTAL  0       .0,  m 

FEMALE         *       0  .0 
MALE'      '         0  .0 
'OH    URSULINE  COLLEGE 

TOTAL     .  0  .0 

FEMALE  ,  *  0       .0  . 

MALE  >.  0  .0. 

OH    WALSH 'COLLEGE 

TOTAL*  0  .0 

FEMALE  0'  .0 

MALE.  9    0  «.0 

OH  WILBERFORCE  UNIVERSITY 
*    TOTAL  »  0  ■•0 

FEMALE-  0  *  .0 

MALE  0    •  .0 

OH    WILMINGTON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  '  "  0    *  .0 

MALE  .0  .0 


BLACK    '  ASIAN  OR 

sNON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER- 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


UHITE 
NON-HISPAMC 


0 

•  0 

0 

0 

^  .0 

0 

0 

'  t° 

0 

0 

■  .0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

■0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

a 

100*0 

0 

5 

100*9 

3! 100*0 

.0 
♦  0 


OH    WITTENBERG  UNIVERSITY^*? 

v  T  f>T  A I  ■  0  -0  Iff 


0  .0 

o      .Vr  , 

ST  U  MAIN  CA>PUS/( 

0  JSV 


TOTAL 
FEMALE 
'  MALE 
OH  MIGHT 
TOTAL 
FEMALE 
*HALt  v  r_jr 

"oh  xavier  university; 

TOTAL  0'  *  .0 

FEMALE      >  0  .0 

MALE  0  .0. 

DH    Y3UNGST0MN  ST' UNI VERSITY 

*  TOTAL 

•  FEMALE 

MALE1 


0 
0 

1 
1 

.0 

1 
1 

0 

2 
0 
2 

1 
1 

0 


1.9 

♦  0 

1.7 
5.0 

•  0 


16 


7 

0 

22*2 

2.9 
9.1 
•  0 


OH  STATE  "TOTALS 

TOTAL  f  .  2 

FEMALE  1 
MALE'  I 

OKLAHOMA 

OK  *  8ARTLESVILLE  jiESLEYAN  C 
TOTAL  /O   %    .0  ■ 

FEMALE  /.0       .0  . 

MALE**  1  0        .0  - 

OK    BETHANY  NAZARENE  COLLEGE 

•  TOTAL  *  0  .0 
FEMALE  0  .0 

.MALE  0  .0 

OK  *  CAMERON  UNIVERSITY 
'  .-TOTAL  1  4.8 

F.EMALE         ,       1  10.0 
MALE  0  .0 

OK  'CENTRAL  STATE  UNIVERSITY 
>    TOTAL  6   -  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  1   0  .0 

OK  EAST  CENTRAL  OKLA  STATE  U 
<.  -TOTAL-  0       .0  ' 

FEMALEr         %      0  .0 
MALE*  0  «0 

OK    LANGSTONjUNI  VERSI  TY 
TOTAL  0  \Oy 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.  .0 

OK    NORTHEASTERN  CKLA'  STATE  U 
TOTAL  1  7.7 

FEMALE-  0  .0 

MALE  1  11.1 

OK    NTHHSTN  OKLA  STATE  U 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  ,  0  .0 

MALE*  '      0  .0 

OK.   OKLAHOMA  BAPT  UNIVERSITY 

*  TOTAL  0  .0- 
FEMALE         J        0  .0 

MALE                 0  .0 
OK    OKLA  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL                 0        .0  , 
FEMALE                0  •0/ 
MALE                0"  .0 
OK*  OKLAHOMA  CITY  UNIVERSITY 
TOTAL                0      , . 0 
FEMALE                0  .0 
MA  LE-  r-~CL__*  0  


50  .INSTITUTIONS) 
69  3. 

„34 
'35 


r4.5 
3.2 


♦  0N 
.  .0 

.0 
.0 
.0 

.0  , 

•  0 

;o  * 

3,9 
5.6 

v3.0/* 

6.3  , 
20.0 
.0 


6  85.7 
4  100.0 
2  66*7 


2 
X 
1 

0 
*0 
0 

0 

0% 
0 

0 
0 
0 

0 
0 


15.4 
25.0 
11.1 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

.0/ 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


NUMBER    ^     %  NUMBER 


NON-RE  SI  OEN 1 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


Qt 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 


19 

12' 
7 


0 
0 
0 

c . 

0 
0 
0 

I 

0 

•I 
I 

o  - 
1 

0 
0 


0 
0 
0 

0 

*  0 

0 

0 
0 
0 

V  0 

0 

*  0 

'0 
0 
0 


.0- 
.0 

♦  0 

„o' 

10 

♦  0  ' 

;o 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0  ' 

-.0 

.0 
.0 
.0 


1.0 
1.6 

♦  6 


♦  0 

♦  0 
.0 

.0  " 

.0 

.0 

:o 

.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

,♦3 
.0 

I 

.0 

♦  0 

-.0 

.0 
.0 
.'0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


11 

7 
4 


.  0 
0 

,0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

*  0 
0 
0 

0 

o" 

0 

0 
0 
X) 


\ 


A 

0' 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

ItiO.O 

0 

♦  0 

0 

♦  0  < 

.  0 

.0 

o 

.0 

o 

*    .0  \ 

I  \ 

1 

1C0.O 

0 

.0 

c 

♦  o  \ 

1 

100.0 

0 

•0  ' 

0 

.0  \ 

1 

100.0 

o 

♦  0 

o 

.0  J* 

0 

•  0 

"\ 

\  * 

0 

.  .0 

0 

\  3 

1CG.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

\  1 

1  00.0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

\2 

\ 

100.0 

0 

•  0 

6 

icc.o 

0^ 

.0 

0 

•0 

5 

100.0 

0 

*  *o . 

0 

1 00.  0 

o 

v  .0 

\ 

1 

1 

12.5 

1 

12.5 

6 

7v5iO 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

1CG.0 

1 

16.7 

1 

16.7 

4 

66x^7 

1 

1.9 

2 

S.7 

52 

^6.3 

0 

.0  * 

1 

4.8 

20 

95. 2\ 

1 

3.0 

r 

3.0 

32 

97.0 

0 

•  0 

i 

1.7 

57 

96.6 

0 

♦  0 

i 

"  5.0 

19 

95.0 

0 

.0 

f  0 

.0 

38 

97. %4 

0 

.0 

.  2 

16.7  * 

10 

83.3 

0 

.0 

•  0 

3 

100.0 

0 

.0 

22.2 

7 

^,,8 

•  0 
.0 

.0 

■».o 

.0 

•  0 
.0 

.  .0 

.0 

•  0 
.0 

12.5 
•0 
16.7 


C  .0-. 
0  .  .  .0 

0  A    *  .0 

1  \  1.7 

0  '  .0 

1  2.6 


2.9 
9.  1 
.0 


32  91*4 
10  |9C9 
22,  S9U7 


\ 


.0 
•  0 
.3 

5.7 
♦0 
8.3 


.6  " 

-•101 

5.5 

1 

717 

S3.  3 

22  \ 

1.2 

♦9 

54 

.  7*1 

698 

92.0 

7 

.  «9 

♦  4  - 

47 

4.3 

1 

,019 

94.3 

15 

\ 

.0 

0 

♦  0 

3 

1CC.0 

0 

\ 
♦b 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.ov 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

100.0 

0 

♦oN 

♦  0 

0 

.0 

c 

16 

100.0  *" 

.  0 

♦  0 

.0 

0 

.o  - 

8 

100,0 

0 

.0 

.0 

'  0 

.0 

8 

1CC.0 

0 

♦  0  . 

.0 

X 

4.8 

19 

90.5 

1 

•  4.8 

1 

10.0  2 

9 

/  90.0 

*  0 

/♦o 

•  0 

0 

•  0 

10 

'  90.9 

1 

9.1 

•  0 

3 

"5.9 

46 

90.2 

2 

3.9 

.0 

1 

5.6  - 

15 

83.3 

2 

11.1 

♦0 

2 

6.1 

31 

93.9  ' 

0 

.0 

•0s  . 

2 

12.5 

14 

£7.5 

,  0 

•  0 

•  0 

*  1 

20.0 

14 

80.0 

0 

♦  0 

.0  Q 

1 

9.1 

1C 

9C.9 

0 

.0 

.0 

6 

85.7 

0 

.0 

1 

14*3 

•  0  « 

4 

10G.C 

,  0 

.0 

0 

.0 

.0  e 

2 

66.7  ' 

0 

.0 

1 

33.3 

.0 

.  3 

23.1 

10 

76.9 

0 

♦0 

.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

•  0 

.0 

2 

22.2 

7 

77.8 

0 

•0 

.0 

0 

•  0 

6 

100.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

3 

1C0.0 

•0 

•  0 

0 

.0 

3 

100.0 

..0 

.0 

0 

.0 

6 

^ICC.0 

0 

•  0 

.0 

0 

♦  0  , 

2 

100.0 

0 

•  0 

.0 

K° 

♦  0 

4 

100.0 

*-0 

•0 

♦  0  * 

0 

♦  0 

21 

100.0 

0 

•o.. 

♦  0 

0 

'  .0 

7 

1C0.0 

0 

•  0 

.0 

0 

♦  0 

14 

100.0 

0 

•  0 

.0 

0 

♦  0 

3 

1CC.0 

0 

•  0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

%0 

.0 

0 

.0* 

3 

100.0 

0 

•0 

2 

*  V 

54 
21 

33s 

59 

.  -20 
39 

12 
3 

r9* 

1 

11  > 
24 


1*840 
759 
U081 


21 
7 
14 

3 
0 

3T 


ERIC 
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353 


-f 


TOTAL  UCHHLOVS    NjdBM  ^  «•«  ^^J^^feS^^^  " 


*    *  AMERICAN  INDIAN  BLAtU  ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE'  NOM-H 1 5WNIC. f ACIFtC  ISLANDS 

*     .            NUMBER         X  &UMBER  X 

*  BIOLOGICAL  SCIENCES  (04001  %  . 

OKLAHOMA 

CKLA  PANHANDLE  SUTE  U 

TOTAL                 0       *0  0-0 

FEMALE  »               0  ,     .0  0*0 

HALE                 0.0  0.0 
OK    CKLA  STATE- U  HAIN  CAMPUS 

TOTAL                1       »»5  1  »5 

FEMALE                0       #0  0  #0 

MALE                1        .9  *1  *  .9 
OK    CAAL  RC8ERTS  UNIVERSITY 

.TOTAL                 0        .0  0.0 

,  FEMALE                 0        .0  0  -  .0 

MALE                0.0  0  .0 
PHILLIPS  UNIVERSITY 

\  TOTAL                0        .0  0  .0 

FEMALE                0       *0  0  *0 

\  MALE                0        .0  '   0  .0 
•OK.  STHESTN  DKLA  STATE  U 

'TOTAL                0        *0  ,  0*0 

FEMALE                0        *0  0  *C 

\H*L€                 C        *0  0*0 

OK    \STHHSTN  OK  LA  STATE  U  * 

TOTAL                1      5,0  1  5.0 

FEMALE                1  ,.12.5  „       ■    1  12.5 

MALE                 0        .'0  0  .0 

OK    U\CF  OKLAHOMA  NCRMAN  CAM 

TOTAL                Nl       1.7  0  .0 

FEMALE                O       .0  0  .0 

MACE                 12.?  0  .0 
OK    U  OF  SCI  C  ARTS  OF  OKLA 

TCTAL\   *           0       ..0  0  .0 

FEMALEV            .0        .0  0  .0 

+  MALE  \             0        .0  0  .OV 
OK    UNIVERSITY  OF  TULSA 

TOTAL                 1      4.0  '3  12.0 

FEMALE             .  1      9.1  0  .0 

MAL£.»              0       .0  ,      3  21.4 

OK         STATE  W-ALS  <  20  INSTITUTIONS) 

~    TOTAL                6.      1.1  16  3f0. 

FEMALE                3  •  1.5  8  4.0 

HALE^                3        .9  *           .8  ^2.4 

OREGON 


HISPANIC 


.  TOTAL 
MINORITY 

.NUMBER 


WUTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NGN-RES  1  DENT 
ALIEN 

NUMBER 


1  16*7 

(0  .0 
1  25.0. 


OR    GEORGE  FOX  COLLEGE 
TOTAL  '  *  0  .0 

FEMALE  C  .0 

'MALE  0  *0 

OR    LcWlS  AND  "CLARK  COLLEGE 


TOTAL  r.  0 

FEMALE  ♦      0  VO 

*  MALE  ■    0  .0 

OR'  LINFIELO  COLLEGE 

,  TOTAL.  x°        »0  ' 

k^      FEMALE*  0  .0 

MALE  0  .0 

OR    EASTERN  OREGON  ST  .COLLEGE 
TOTAL.  *  0        .0     ,  . 

FEMALE  0  .0 

PALE**"  0  '.0 

OR    OREGON  'STATE  UNIVERSITY 
'    '     TCTAL  0  .0 

FEMALE      ,        0  _.0 
KALE     .  ,  0        .0  • 

OR    PORTLAND  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE        <       0  .0 
MA  L£  ,0  .0 

OR   xSTHN  OREGON  ST  COLLEGE 
TDTAL  '  £         0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0.  .0 

.OR    U\OF  GREGGK~ MAIN  CAMPUS 
TOTAL.  1   *  1.1 

FEMALE  1  4.2 

'    'HALE  *    0  .0 

OR    PACIFIC  UNIVERSITY 
TOTAL      *  '    *  0  .0 
FEMALE  0-  .0 

MALE  0  .0 

.OR    REEO  CCLLEGE 

TOTAL  '  "0 

-    FEMALE  0 
KALE  0 


.0> 

*.o 

•0 


.OR    WARNER  PACIFIC  COLLEGE 


TCTAL 
FEMALE- 
J4ALE , 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

b 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
♦0 
.0 

*  .0 

•  0 

/i*0 

•  0 

•  0 

e.o 

•6 

.0  , 

1.1  • 

•0 

•  0 
♦0  ' 

♦0 

•  0 

•  0 

.d 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0  ' 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0< 

•  0 

u  0- 

•  0 

1 

1.7 

0 

.0  / 

0  - 

■  .0 

6 

.o  •/ 

1 

2.3 

0 

.0  / 

0 

.0 

1 

25.0/ 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

0 

CO 

0  * 

.0 

0 

•o 

0 

*u 

0 

:  »o  , 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

1.  1 

2 

.4 

i  0 

•  0  ' 

*  2 

1.0 

6 

1.8 

0 

.0 

° 

.0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

I  0 

•  0 

0 

.0 

2' 

5.0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

8.7 

0 

.0  ■ 

P- 

.0 

0 

.  I  * 

•  0 

*0 

•  0 

!  0 

•  0 

0  .0. 

i  ° 

•  0 

0 

•  0 

■1  0 

•  0 

0 

.0 

1  0 

•  0 

0 

.0 

1 

1  5 

3.0 

0 

♦  0 

-2- 

2.7- 

 ,0. 

„_.o  

■  3, 

3.3 

q 

.0 

i  k  * 
,2 

2.8 

l 

1.4 

I 

3.2 

l 

3.2 

!  i 

2.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

i  0 

.0 

0 

.0 

,0 

♦  0  • 

.       '  *  0 

.0 

2 

2.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

,2 

2.9 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

rO 

♦  0 

0 

.0 

;o 

.0 

0 

.0 

2.6 

0 

•  0 

ii 

5.6 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

■  .0 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

3 
0 
3 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1.6 

•  0 
2.6 

4.7 

^.6 
*.0 

.0 

•  C 
.0 

r  .0 

•  0 
.0 


2  10.0 
2  25.0 
0  .0 


3.4 
•0. 

'  4.7 

25.0 
100.0 
»0 


5  83.3 

2  100.0 

3  75.0 

177  96.7 
65  97.0 
112  96.6 


0 

o; 

0' 


•  0 
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♦0 

0- 
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♦  0 

o 
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♦0 
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.0 
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•0 

0 

.0 
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o 
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0 
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0 
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.0 

0 
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*0 

•0 

0 
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o 
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0 

0 

.0 

0 

.0 

•0 

0 

.0 

0 
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0 

10 
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.  0 

o 

♦  0 

0 
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0 

.0 

u 

.  .0* 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

c 

♦  0 

c 

•  0 

0/  .0 

.  0 

.0 

0 

•  0 

/O 

0 

.0 

0 

♦  0 

*  0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

*  .0 

0 

..o 

•  0 

♦  0 

0 

•  0 

C~  o 

♦c 

0 

♦  0 

'0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*  *0 

0 

.0 

0 

0 

•0 

.  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

*  .0 

WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


N0N-RES50ENT, 
ALIEN  1 

NUMBER  X 


32 
9 
ZZ 

34 
13 
21 

19 
3 
16 

10 
4 
6 


1  CO.O 
1CC.0 

100,0; 

97.1 
100.0 

9S5 

95.0 
'1CC.C 
94*1 

90.9- 
100*0 
C5.7 

81*8 
80*0 
100*0 


61  98*4 

36  100*0 

25  96*2 

24  96*0 
7'  1CC*C 

17  94*4 

11  9,1*7 

4  100*0 

7  87*5 


42 
14 
28 


93*3 
93*3 
93*3 


97*9 
13  100*0 
r33*  97*1 

'J  100*0 
8  10C.0 
15  100*0 

53"  1C0.0  , 
24  1C0.0 
v  29  1CC*0 

2d  100*0 
10  1C0«0 
18M00.0 

1  100.^0 

1  100*0 

2  *0 

23  100*0 
0  *0 
23  100*0 


v. 


100, 
100, 
ICO. 

9C, 

90. 


57  98*3 

7.7  100*0 

30  96*6  ' 

32*  1C0*0 

12  10070 
20  100*0 

35  100*0 
11  100*0 
24  100*0 

24  1C0.0 

11  100.0 

13  1CC.0 

59  100.0 

23  100.0 

36  iOO.'o 


0 
0 
0 

\ 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0- 
0 

0 
0 
0 

•  1 
0 

1 

J 

1 

0  * 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 

0' 

o; 
I  - 

o 
o 

|0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 

0 

\ 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
-  .0 

•  0 

.0 
.0 

•°" 

.0 

•  0 

.0  , 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•c 

^0 

•  0 

4.0 
.0 
5.6 

8.3 

12.5 

♦*0 
.0 
.0 

"♦0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

*0 

•  0 
.0 

.0 
-  .0 
.0 

♦0 
.0 
.0 

.0 
.0 

*\9 

9.1 
9.1 
.0 

1.7 
•0 
3.? 

•  0 
.0 

♦*° 

•  0 
•0 

•  0 

.0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 

•  .0 


TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR'S    OECAEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  "INSTITUTIONS  OF  .HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
*     "  V  ETHNICITY*  ANO  SEX)     INSTITUTION  ANO  STATE  1$7B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  f 


BLACK  ASiAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
-NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RE  S ICEN  T 
ALIEN 

NUMBER  * 


TOTAL 
NUMBER 


BIOLOGICAL  SCIENCES  (0*00) 


PENNSYLVANIA 

PA   .LA  ROCHE  COLLEGE 
"    V7CTAL  0  '.0 

FINALE  0  .0 

MALE-  0  .0 

PA    U  SALLE  CCLLEGE 

TOTAL.  •   0,  *0 

FEMALE  0  «0 

.      'MALE  0  *0 

PA*    LcBANON  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,     0  .0 

.    MALE  0  .0 

PA    LEKIGH  l/NIVERSITY 
•    TOTAL  ,0  .0 

FEMALE"  0  .0 

MALE  0  .0 

PA     LINCOLN  UNIVERSITY 
TOTAL  O1  .0 

FfcrULE  0  :o 

MALE  0     .  .0 

PA    LOCK  HAVEN  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
PA    LYCOMING  COLLEGE 
TOTAL^ 
FEMALE 

"    MALE  kS  - 
PA    MANSFIELO  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MLE 


PA    MARYMOOO  COLLEGE 


21  91*3 
6  100*0 
13  86*7 


TOTAL 

0  *0 

0 

•0 

FEKALE 

0  .0 

0 

♦  0, 

MALE 

0  *0 

0 

*0< 

PA    HERCYHURST  COLLEGE 

TOTAL  * 

0.  »o 

1 

20*0 

FEMALE 

0  *0 

I 

33*3 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

PA    MESSIAH  COLLEGE 

TOTAL 

1  0  *0 

0 

•0 

FEMALE 

0  .Q 

0 

♦  0 

MALE 

.0  .0 

0 

♦  0 

PA    Ml LLERSVI LLE  ST  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE- 

-    -„o--  *0 

-  0 

♦  0 

MALE 

0      *o  \ 

0 

.♦0 

PA    MORAVIAN  COLLEGE 

TOTAL 

0  *  .0 

0 

♦0 

FEMALE 

0  *0 

0 

♦  0 

MALE 

o  *o 

0 

♦  0 

PA    MUHLENBERG  COLLEGE 

TOTAL 

0  *0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

.  MALE 

0        *0  , 

0 

•  0 

PA    OUR  LADY  ANGELS  COLLEGE 

TOTAL 

0  *0 

0 

♦0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

MALE 

0        .0  ; 

0 

",\ 

•  0 

PA    PA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
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0  *0 

♦  7 

FEMALE 

0  *0 

2 

1*1 

MALE 

o  .o 

1 

♦  4 

PA    PA  ST 

U  BEHREN0  COLLEGE 
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0  .0 

0 

♦0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 
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0  *0 

0 

•  0 

PA    PHI  LA 
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0  .0 

0 

•  0 
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0  *0 

0 

•  0 
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0  .0 

0 

♦  0 

PA     PHIL  A 

C  TEXTILES  ANO  SCI 
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0  .0 
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♦0 
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0  *0 

0 

•  0 

MALc 

0  *o 

0 

•0 
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PARK  COLLEGE 
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0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0  *o 

0 

^0 

KALE 

0  *   »o  . 

0 

.0 

PA    ROSE MONT  CCLLEGE 
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0  .0 

0 

•0 

FEMALE 

0  #0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

•0 

PA  SAINT 

FRANCIS  CCLLEGE 
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0 

•  0 
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0 
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0 

.0 
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•0 
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•0 
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*0 
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1 
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*0 
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1CC.0 
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0 

o°x 

0 

0 
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0 
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0 

1 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
0 

0 
0 
0 

0 
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0 
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.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
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.0 
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.0 

♦0 
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.0 

*0 
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*0 
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.0 
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*0 
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*0 
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*0 
*0 
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.0 

.♦0 

♦0 

•  0 

•  0 


2 

♦  4 

8 

444 

98*2 

0 

.0 

1 

.6 

5 

2*8 
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97.2 

0 

•  0 

I 

•  4 

3 

1*  1 

2fc8 

98*9 

0 
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0 

.0 

c 

♦  0 

6 
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0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 
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0 
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0 

.0 

0 

.0 

4 
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0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

5 
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0 
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0 

.0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 
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0 

.0 

2 

50*0 

/*  2 

50*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

i 

33*3 

2 

66*7 

0 

.0 

0 

,♦0 

2 

40*0 

3 

60*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25*0 

3 

75.0 

0 

•  0 

0 

.  .0 

5 

100*0 

0 

•  0 

J 

.0 

A 

•  0 

5 
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0 

•c 

0 

♦  0 

6 

•  0 
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♦  0 

0 
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0 

*0 

0 

.0 

21 
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0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

8 

1Q0.0 

0 

•0 

0 

♦0 

0 

.0 

13 

10C.0 

0 

rO 

11 

7 
4 

64 
8 
56 

15 

7 


53 
25 
28 

23 
8 

15 

17 
5 
12 

39 
13 

26 

17 
11 

6 


7 
1 

5 
3 

2 

14 

6 


60 
27 
33 

28 
8 
20 

38. 
16 
22 

1 

r~ 
o 

452 
-181 
271 

6 
2 
4 

5 
3 
2 

4 
i 
3 

5 
1 
4 


8 
13 


o 

ERJC 
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TABLE  6*  *  TOTAL  BACHELOR'S 


AMERICAS  INDUS 
ALASKAN  NATIVE 


..     /  - 

;  / 

0 EG* EES  FOR  MAJORS  FIELO  CONF5RRE0  BY  INSTITUTIONS  OF  HXgWr  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY?  ANO  SEXI     INSTITUTION  ANO  STATE    197B-1979  ' 

/  Ol'ACK ,  ASIAN  CR 

NQN-HJS»ANIC  PACIFIC  ISLANDER 


LciiJiL 


A  NUMBER 


NUMBER 


BIOLC^I^iL  SCIWCESHOOOI 
PENNSYLVANIA 

Pk    SAINT  JOSEPH'S  UNIVERSITY 
TOTAL  -  4.8 

FEMALE  1  5** 

MALE  2 
PA    SAW  VINCENT  CCLLcSE 
'     TCTAL  0  *0 

,    FEMALE  0  .0 

male  o  ;o 

PA    55T0N  HILL  COLLEGE 
*     *TOTAL     •  0  *0 

FEMALE  0  .0 

.MALE  0  *0 

PA  .  S-42PPENS30RG  ST  COLLEGE 
TOTXL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

JllLS  *      0  *0 

PA    SLIPPERY  RCCK  ST  COLLEGE 
JOTAL  0        ♦  0 

FEMALE  0  «o 

MALE  0     «  *0 

PA     SUSQUEHANNA. UNI VERSI TY 
TGI AL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

\l44  l£  0         ♦  0 

P*WWARTHN0RE  CGLLEGE 

*  TOTAL  0  .0 
FEMALE                '0  .0 

MALE  0  *0 

PA    TEMPLE  UNIVERSITY 
TOTAL  0    •    ♦  > 

FEMALE     '  0  *0 

•  MALE  0  *0 
p'A     THjtL  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  ;  *0 
PA    THOMAS  JEFF  UNIVERSITY 

TOTAL  *             0  *0 

FEMALE  0  .0 

v     *  MALE  0  *0 

PA    U-OF  PENNSYLVANIA 

TOTAL  C  *0 

FEMALE  0  *3 

KALE  0  *0 

*  PA    U  UF  PITTSBG  MAIN  CAMPUS 

TCTAL  1        ♦  * 

FE«\LE  0  *0 

MALE  1        ♦  ? 

PA    U  OF  PITTSeG -JCHNSTWN  CAM 

TOTAL  .0  .0 

FEMALE"  0  .0 


•  PA 


MALE.  0  .0 

UNIVERSITY  OF  SCRAN  TON 


TOTAL  0  *  *0 

FEMALE  0        .0  . 

MALE  0  *0 

PA    OR SI.NUS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

PA    VILLA  MARIA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

PA    ViiLL ANCVA  UNIVERSITY 
TCTjAL  0  ,      ♦  0- 

FEMALE  0'  *0, 

MALE  0     *  *0 

PA    WASHINGTON  JEFF  COLLEGE 
TCTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    WAYNES 8URG  CCLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  »0 

MALE  0  *0 

PA    UE  ST  CHESTER  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

tut  E  0  .0 

pa  Vest  minster  allege 


TOTAL—-—.  \  0 
|    FEWLE     \  0 
\       KALE  0 
PA    H10ENCR  COLLEGE 
TCTAL  0 


FEmLE 
MALE- 


•  0 
.0 
•0 

•  0 

•  0 
.0 


9 

ERLC 


6*3 
10*5 
4.S 

•  0 

•  0 


b.7 
6.7 
.0 

.0 
•0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 


9*3 
12*5 
5*3 

12*9 
36*4 
5*6 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0^ 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

I 
I 

0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES I OENT 
♦  AL  IE*4 


•  0 

•  0 

f° 

i 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

*o 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

'♦0 

•  0 

•  0 

2*3 

•  0 


0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

I 

9.  1 

i 

16*7 

0 

♦  0 

6 

2.8 

0 

.0 

6 

4*5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

-0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

,c 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

A 

u 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

♦  0 

•0 

<s 

•0 

p 

♦  0 

i 

/° 

♦  0 

•0 

/  • 

♦  0 

/V 

♦  0 

•0 

f  0 

♦  0 

0 

•  0 

*  0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

s  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

5 

2*4 

I 

1.3 

4 

3.0 

I 

•6 

0 

♦  0 

I 

♦  9 

0 

♦  0^ 

0 

♦0 

0 

♦  0 

i  0 

♦  0 

\  0 

.0 

\  0 

.0 

\  0 

.0 

\  0 

.0 

\o 

.0 

11*1 

15.8 
9.1 

♦  0 

•  0 
.0 


TOTAL 
NUMBER 


•o 
♦o 

.0 

.0 
.0 

*0- 


1 

16*7 

^10  83*3 

0 

•  0 

2 

16*7 

10    83*.  3 

Q 

•  0 

0 

♦  0 

0.  %tf 

2\ 

.0 

0 

•  0 

! 

35  100*0 

0 

•  0 

o 

•  0 

19  1C0«0 

0 

•  0 

0 

.0 

16  130*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2i  ioo;o 

0 

•  0 

o 

♦  0* 

15  ;100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6<ioo.o 

0 

•0 

0 

♦  0 

16  94*1 

1 

5*9 

o 

•  0 

5  100*0 

0 

•0 

0 

.0 

11  91*7 

1 

8*3 

5 

11*6 

38  88*4 

0 

•  0 

16  ♦  7 

20  83*3 

0 

•  0 

1 

5*3 

,18  94*7 

0 

.0 

6 

12*8 

41  87*2 

0 

•  0 

4 

36*  4 

1    7  6^*6 

0 

•  0 

2 

5*6 

j  34  94*4 

0 

•  0 

0 

*0 

;    15  10  CO 

0 

♦  0 

0 

.0 

/     9  100*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

6  100*0 

0 

.0 

2 

18*2 

/ 

9  81*8 

0 

♦  0 

I 

16*7 

5  83*3 

0 

•  0 

1 

20*0 

4'  80*0 

0 

*0 

18 

8*5 

191  9C*5 

2 

♦  9 

7*6  1 

72  91*1 

1*3 

12 

9*  1 

119  9C*2 

1 

«8 

10 

'  5*6 

150  84*3 

18 

10*1 

49  80*3 

8 

13*1 

6 

5*1 

101  B6*3 

10 

8*5 

0 

< 

♦  0 

44  100*0 

0 

♦  0 

q 

♦  0 

12  100*0 

0 

•c 

0 

*0 

32  100*0 

0 

♦0 

0 

•0/ 

99  100*0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

32  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

67  100*0 

0 

♦  0 

0 

I 

*0 

35  100*0 

0 

♦  0 

o 

•0 

14  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

21  100*0 

0 

•0 

■ 

0 

.0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  100*0 

o 

♦0 

0 

;.0 

 0  »0 

0 

•0 

0 

'  *o 

61  100*0 

0 

•  0 

0 

.  »o 

13  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

43  100*0 

0 

♦0 

1 

2*7 

36  <  97*3 

0 

•0 

1 

12*5 

7  87*5 

0 

*0 

0 

:  *0 

29  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

5  10G*0 

0 

♦  0 

0 

f  *0 

3  100*0 

0 

♦  0 

0 

1  *0 

2  100*0 

0 

*0 

0 

•0 

13  100*0 

0 

•  0 

0. 

*0 

11  1C0.0 

0 

•0 

o; 

*0 

;2  100*0 

0 

•  0 

P 

*0 

18  10C*0 

0 

•  0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

•p 

p 

.0 

12  100*0 

0 

•0 

'o 

*o  ; 

9  100*0 

0 

•  0 

iO 

*0 

I  100*0 

0 

•0 

10 

*0 

8  100*0 

0 

•  0 

63  , 

19 

44 

17 

0 

17 

12 
12 

0  • 

35 
19 
16 

21 
15 
6 

17  / 
5 
12 

■43 
24 
19 

"  47 
11 
36 

•  15  . 

9 
6 

11 

6 
5 

211 
132*9* 

178 

•  61 
117 

44  * 

12 

32 

99 

67 

35 
14 
21 

•i 

1 

0 

61 
18 
43 

37 


5 
3 
2 

13 
11 

2 

18 
6 
12 


TABLE  6 


TOTAL  BACHELOR'S    QEGREES 'FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREQ  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY,  AND  SEX:  *  IHSTITUTION  ANO  STATE  1978-1*79 


iK,  I  NO  UN 
AN  NATIVE 


NUMBER  I 
BIOLOGICAL  SCIENCES  (0*00) 
PENNSYLVANIA 


PA    WILKES  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                 0  -  .0 

MALE                0  .0 
PA  "WILSON  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MILE              s  0  '.0 
PA    YORK  COLLEGE  PENNSYLVANIA 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE           '      0  .0 

MALE                 0  .  .0 


BLACK     -         ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


.0 
.0 

•  0 

7.1 
7.1 
.0 

.0 
.0 

•  Q 


PA- .       STATE  TOTALS  ( 

'TOTAL  *  •  1 

FEMALE  1  *1 

MALE  3  .2 

RHODE  ISLANO 

RI    8ARR  INGTOfi  COLLEGE 
TOTAL  0 
*     FEMALE  0 
MALE  0 
RI    BROKN  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  C 
RI    PROVIOENCE  COLLEGE 


INSTITUTIONS) 
84  2.7 
46 

38 


3.6 
2.1 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

17 

9 


RI    RHCOE  ISLANO  COLLEGE 


TOTAL 
FEHA  LE 
MALE 


RI 


ROGER  WILLIAMS 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

HALE  0 


7.1 
16.7 

*  .0 

C  MAIN  CAM 
•  0 
.0 
.0 


RI     SALVE  REG  IN  A- NEWPORT  C 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
RI     U  OF  RHQOE 
TOTAL 
FEMALE 
'HALE 


0 
0 
0 

ISLANO 

0 
0 
0 


tl  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE  \ 


*0T  AL  S  < 
1 
1 
0 


♦0 

♦  0 
.0 

♦  <r 

.0 
.0 


o 
o 
o 

l 

0 

1 
1 

0, 

1 

0 
0 
0 

0 

c 

0 


12 


4*8 
•  0 
6.3 


♦0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 


21 
9 
12 


4 
4 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


7  INSTITUTIONS) 


19 
9 
10 


4.7 
5.9 
4.0 


CUTH  CAROLINA 

C    ALLEN  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 C  .0 

MALE                 0  .0 
C    BAPT  CCLLEGE  AT  CHASTN 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

HALE                 0  .0 
C    8ENE0ICT  COLLEGE 

TCTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

JC    CENTRAL  WESL EYA*  CO>.L*GE 

v  TCTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  *0 

KALE                 0  .0 

SC    CITAOEL  MILITARY  C  OF  SC 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 
SC    CLAFLIN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  *0 

MALE                0  .C 
SC    CL  EM  SON  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

FEKALE                 0  .0 

KALE                0  *0 
'SC    COKER  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 
FEMALE  0 

m*E                0  .0 


.0 
.0 

♦  0 

c 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 


♦  7 

♦  7 

♦  7 


•  0 
.0 

•  0 

3*6 
4*4 
3.  I 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


8  2*0 
4  2*6 
4  1.6 


4 

100*0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

2 

10C.0 

c 

•  0 

2 

25*0 

0 

♦o. 

2 

50*0 

0 

•  0 

0 

•0 

c 

•  0 

20 

90*9 

0  ' 

♦  0 

17 

100*0 

,0, 

<0> 

3 

60*0*^  " 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0  - 

c 

♦  0 

0 

..0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

•  0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

12 

100*0 

0 

*0 

7 

10C.0 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

*0 

3 

2-5 

*  I 

•  8 

0 

.0 

1 

2*7 

3 

3*7 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

ISO 

0 

.0 

0 

♦  0 

HISPANIC 


TOT  AL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HI$PANIC 


ER 

X 

NUMBER 

1 

NUMBER  X 

0 

•  0 

0 

.0 

51  1CO«0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

12  10C.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

39  100*0 

Q 

♦  0 

1 

7*  1 

13  92*9 

0 

•  0 

1 

7.1 

13  92*9 

0 

*0 

0 

♦  C 

0  *0 

0 

♦  0 

•  0 

•  0 

16  1QC*0 

0 

*0 

0 

*0 

6  1CC.0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

10  100*0 

14 

♦  5 

123 

4*0 

2,920  94*9 

7 

•  6 

63 

5*0 

1,192  94*2 

7 

,4 

60 

3*3 

1,728  95*4 

1 

12*5 

1 

12*5 

6  75*0 

0 

*0 

0 

•  0 

2  100*0 

1 

16*  7 

1 

16*  7 

4  66*7 

3 

1*4 

28 

12*7 

192.  87*3 

2 

2*2 

15 

16*7 

75  83*3 

1 

♦  8 

13 

10*0 

117  90.v0 

0 

*0 

0 

♦  0 

47  1CC.0 

0 

♦  0 

0 

.  *0 

14  100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

33  100*0 

11 

78*6 

13 

92*9 

0  *0 

5 

83*3 

'  6 

1CC*0 

C  *C 

6 

75*0 

7 

87*5 

0  *0 

0 

'  *0 

1 

4*8 

20  95.2 

0 

A 

♦  u 

--o_  *0 

5  100.0 

0 

♦  0 

1 

^e*3 

15  93.8 

o 

♦  0 

0 

•*o 

3  100.0 

0 

♦0 

0 

*0 

3  1CC.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

91  96.9 

0 

.0 

0 

♦  0 

32  1C0.0 

Q 

♦  0 

0 

*0 

59  98.3 

15 

3,7 

43 

10*6 

359  86.6 

7 

4*6 

21 

13*6 

131  £6.2 

8 

3*2 

22 

6*7 

228  90.1 

0 

.0 

4 

1  J0*0 

0  .0 

0 

.0 

2 

100*0 

0  *0 

0 

.0 

2 

100*0 

0  *0 

NON-RESIOENT' 
ALIEN 

NUMBER 


0 
0 

v0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 


*0 
.0 
.0 

♦  0~ 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
♦0 
.0 

•0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 


2  25.0 

2  *0.0 

c  .,*o, 

20  90*9 
17  100*0 

3  60*0 


*0 
'♦0 
*0 

♦  0 
*0 

♦  0 


12  100*0 
7  100*0 
5  10C*0 


3.« 
2.7 
3.7 

.0 
.0 
•  0 


'5.0 
.50.0 
1CC.0 

.0 
.0 
.0 


6  1C0.O 
4  100.0 
2  1CC.0 

32  1CC.C  ' 
0  *0. 
32  100*0 


0 
0 

c 

114 
36 
78 

3 
3 
0 


.0 

♦  0 

♦  0 

96*6 
97.3 
96*3 

100*0 
100*0 
*0 


0 
0 
0 

0 

0- 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
NUMBER 


.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


35  1.1 
11  .9 
24  1.3 


1 

12.5 

0 

.0 

1 

16.7 

0 

1  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

„.o 

1 

7.1 

0 

.0 

1 

12.5 

0 

i 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

1.1 

0 

.0 

1 

1.7 

3 

♦7 

c 

♦  0 

3 

1.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

.0  ■ 

9.1 
.0 
40.0 


•  0 
•0 
.0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


51 
12 
39 

14 
14 

0 

16 
6 
10 


3,078 
1,266 
1,812- 


a 

2 
6 

220 
90 
120 

47 
14 
33 

14 

6 


21 
5 
16 

3 
3 

0  ( 

92 
32l 
60 


405 
152 
253 


4 
4 

22 
17 

5 

6 
4 
2 

32 
0 
32 

12 
7 

5 

1  18 
37 
€1 

3 
3 

0 


ERJC 


355 


TABLE -6*    TOTAL  BACHELOR'S    DECREES  FGR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE t 
\      ETHNICITY*  AND  SEXi     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN*  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


\  Black  asian  or 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 

BIOLOGICAL  SCIENCES  (D*00) 

SCUTh  CAROLINA 

SC    COLLEGE  OF  CHARLESTON 
TOT  AL  *  .0        .0  * 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC    COLUMBIA  COL LEGE 

TOTAL      ,  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

$C    CONVERSE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC    ERSKINE  C  AND  SEMINARY 
TC  \\L  (I  *o 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC    FRANCIS  MARION  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE.  0  ,  *0 

SC.  'FJRNAN  UNIVERSITY 
TOTAL  '0  .0 

FEMALE  0    ,  .0 

MALE  *    0  *0 

SC     LANDER  CDL LEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0      '  .9 

MALE  0  .0 

SC    LIMESTONE  COLLEGE 
\       TOTAL  '0  *0 

\    FEMALE  0  O 

MALE  0  »0 

SC    McOiCAL  UNIVERSITY  OF 
;    TOTAL  4     0  .0 

'FEMALE  0  *0 

MAL£  0  *0 

SC    MORRIS  COLLEGE 

TOTAL  C  *0 

FEMALE  0  .0 

'MALE  0  .0 

SC    H6W3ERRY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.     MALE  0  .0 


jAber 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


SC 


SC    PPES BYTERI AN  COLLEGE 
TOTAL  0*  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

SC    SC  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
SC    U  OF  SC  AT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
SC    U  OF 
TOT  AL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
AIKEN 

0  .0 

0  *0 

0  .0 
SC  COASTAL  CAROLINA 

0  *0  : 

0  *3 

0  .0 


SC    U  OF  SC  AT  CCLUMBIA 


TOTAL 

FEMALE 
MALE 
SC    J  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 
0  '  *0 
0  .3 
SCcAT  SPARTANBURG 


SC    WINTHRCP  COLLEGE 

.  TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
SC    UGFFGRD  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0  . 

MALE  0 

SC          STATE  TCTALS  ( 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

SDUTH  DAKDTA 

SO    AJGUSTANA  CDLLEGE 


27 


TOTAL 

FEMALE 
HALE 


.0 
♦  0 
•0 


0 

•  0 

0 

ft 
*  u 

0 

♦0 

0 

.0 

.  o, 

♦  0 

0 

♦  0  v 

0 

:0 

0 

♦  0 

0  ' 

♦0 

0 

•0 

0 

*0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.  *o 

0  v 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

20*  0 

0 

*  0 

Q 

*0  • 

1 

20*0 

0 

*0 

0 

;o 

0  . 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 
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TABLE  6*    TOTALiBACHELQR*  S 


DEGREES  FOR  MAJOR  ttELO  COHFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION ?BY  RACE, 
ETHNICITY,  A NO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         X  NUMBER 
'BIOLOGICAL-. SCIENCES  (0400)  . 
SOUTH  DAKOTA 


SD    BLACK  HILLS  STATE  COLLEGE 
TOTAL    *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

SD    OAKOTA  STA'(£  COLLEGE 


TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MAtt  0  .0 

SD     DAKOTA  MESLEYAN  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »0. 

SD    HURON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE-  0  *0 

SD    MOUNT  MARTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE,  0  .0 

HALF  0  .0 

SD    NORTHERN  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0.  .0 

MALE  0  .0 

SD    SIOUX  FALLS  COLLEGE    ,  ^ 
TOTAL  0    ,  *0 

' FEMALE  0  .0 

MALE  0    .  *0 
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KALE  0  *0 

SD  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 
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TABLE  6*     TOTAL  BACHELOR1 S  *OEGREES,  FOR  HAJOR-FIELO .CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER. EOUC ATI ON  BV  RACE, 
ETHNICITY*  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  IKOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER      •  X 

BIOLOGICAL.  SCIENCES  10400) 

TENNESSEE  */ 


BLACK  '  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


TN    LAM3UTH  COLLEGE 


.0 
.0 


•o 

.3 
.9 

•  0 

•  0 
.0 


TOTAL  '  0 
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TN    LANE  COLLEGE 
TOTAL 
"FEMALE 
MAL  E 
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FEMALE 
MA  L  E 

JN    Lc  MOYNE-0*EN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  .    0  .0 

MALE  .  C  »0 
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.TOTAL  0        .3  » 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    MARYVILL'E  COLLEGE 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0     ,  .0 

MALE  *  0  .0 

TN    HILL  I  CAN  COLLEGE 

TOTAL  0  ♦0 

FEMALE  '      0  #0 
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TOTAL  ♦      0  .0 
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MALE  0-  .0 
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♦  0 
.3 

•  0 
.0 
.0 

.0  , 

♦  0 
.0 

33.3 
♦0 
33.3 

.0 

•  .0 
.0 

33*3 
•0 
50*0 

2*6 
.0 

■r 

.0 
.0 

•  0 


194 

70 
124 

\ 

46 
16 

,30 

v  ?t 

I 

45* 
13 
32 


986 
382  1 
604 


30 
10 
20 

20 
5 
15 


113 

32 
81 

7 

5' 
V 

'5 
2 
3 

1 

,  I. 
1 

44 
17 

27  * 

4 
I 

*  3> 
't 
35 
20 
)5 

,  4 
2 
2 

3 
0 

.  3 

14 

8 
6 

3 
1 

2 

38 
10 

28 

4 
1 

3 


\ 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELOA*S    OEGREES  fOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED "BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  ECUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  KHO  SEX*     INSTITUTION  AKS  STATE  1978-1979 


-AMERICAN  INDIAN 
.ALASKAN 'NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIA*  CR 

NCN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOfft 

./MEMBER         I        NUMBER  "« 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


UHUE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 

?'  NUMBER 


.BIOLOGICAL  SCIENCES  (0430) 
TEXAS 

TX    MARY  HAR0IN-8AYL0R  C 


TOTAL*  0 
.   FEMALE  C 
T       MALE  0 
XTX    MCMURRY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  0 

..0 

.0 

*.0 
.0 


IX    MIOMESTERN  ST  university 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TX    NORTH  TEXAS  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 

FEMLE«- 
MALE 


TX    OUR  LADY  OF  LAKE  U 
TOTAL  0  ■  .0 

FEMALE  0.0 
MALE  0  .0 

TX    PAN  AMERICAN  UNIVERSITY 
TOTAL  .    C*  .0 

-     FEMALE  0  '.3 

MALE  ^   0  .0 

TX    PAUL  QUINN  COLLEGE 


TOTAL. 
FEMALE 
HALE 


TX    RICE  UNIVERSITY' 


TOTAL 
-  'FEMALE 
MALE' 


.0 
.0 

♦  0 

.9* 

•  0 

;o 


TX    SAINT  EOWARO'S  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
Hi  L  E 
TX     SNT  MARY*  S 

TOTAL 
*  FEMALE 
MALE 


0  .0 

0'  .0 

0  .0 . 

SAK  ANTCNIO 

0  .0 

0  *o 

0  ♦  0- 


TX     SAH  HOUSTON  ST^LNI VER SI TY 
TOTAL  2  4*7 

FEMALE  0    •  *0 

MALE  2      7*1  < 

TX    SOUTHERN- METh  UNIVERSITY 
TOTAL  '  0*0 
FEMALE  0  *3 

MALE  ,  0  *0 

TX     STHWSTN  AOVE.NTIST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  -  -  »jO 

TX    SOUTHWESTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE,  0  .0 

TX    STM*ST  TEX  ST  UNIVERSITY 
TCI  AL*  0  *0 

FEMALE  C       *0  > 

MALE  0  .0 

TX    STEPHEN  F  AUSTIN  STATE  U 
TOTAL  0*  *0 

FEMALE  '     0  .0 

'         MUE  C  .3 

TXV  SJl  ROSS  STATE  UNIVERSITY 

vTOTAC  0  .0 

>  FEMALE  0  *0 

MALE  0  ,  .0 

TX    PRAIRIE  VIEW  AO  J 
TOTAL  0  *9 

, FEMALE  0  *0 

MALE  C  .0 

TX*  TARL ETON  STATE  UNIVERSITY 
TL7  AL  0  *9 

FEMALc  0  *0 

t'ALE  0  .0 

TX     TEXAS  AtM  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  5  ^  i*4 

FEMALE  1  %  *d 

4UE  4  *  1.7 

~TX    TE<  ACM  U  .MOODY  COLLEGE 


TCTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

tx   texas  :hristian 

TCTAL'  0  . 

FEMALE  0  v 


MALE 


.0 
•  0 
.0 

.3 
•0 
.3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
3 
3 

1 
1 

0 

0 
0 

0  ' 


•  0 

•  0 
.3 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

9*3 
11.5 
8.6 

6*7 
12.5 
.3 

•  0 

;o 

•  0 


2     '»0 .0 

0  rO 

2  100.0 


3.2 
8.3 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.3 
.0 

2.3 
6.7 
.3 

.0 

♦  3 
.0 


1  14.3 
3  .3 
1  20.0 


♦  0 
.0 

♦  0 

1.6 

♦  0 
2.4 

1.1 
2.4 

♦  0 


1  7.1 

0  .0 

1  .  11.1 


21 

y 

0 
0 
0 


77.3 
83.3 
'3.3 

•0 

•  0 

♦  0 


.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
•0 


0 

•  0 

1 

14.3 

1 

14.3'" 

6 

8  5*7 

0 

.0 

7 

0 

.0 

1 

16.7 

1 

16*7 

'5 

83.3  ' 

0 

•  0 

6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*3 

0 

•  3 

1 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

ICC.  0 

0 

.  0 

3 

V. 

«0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•0  „ 

I 

0 

i  .0 

0 

.  0 

.0 

1 0 

L  00.0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

0 

♦  0 

:  i 

.0 

2 

10C.0 

"0 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100*0 

0 

•  0 

9 

0 

♦  J 

2 

3.3 

8 

13*  1 

5  3 

86*  9 

0 

.  0 

61 

0 

♦  0 

1 

3*8 

4 

15*4 

22 

84*6 

0 

.0 

26 

0 

•  0 

1 

2.9 

4 

11*4 

31 

88*6 

0 

•  0 

35 

0 

♦  0 

•13 

86.7 

14 

93*3 

1 

6*7 

0 

.0 

15 

0 

♦  0 

7 

87.5  _ 

8 

100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

8 

0 

.0 

'  6 

85.7 

6 

65*7 

1 

14*3 

0 

•  0 

7 

0 

♦0 

50 

84.7 

50 

84*7 

9 

15*3 

0 

.  0 

59 

o 

♦  0* 

-13  " 

68.4 

13 

68*4 

6 

31*6 

0 

.0 

19 

0 

.0 

37 

92.5 

37 

92*5 

3 

7*5 

0 

♦° 

40 

0 

.0 

0 

.0 

2 

40*  0 

0 

•0' 

3 

60  .0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

3 

100.0 

3 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4 

6.3 

4 

6.3 

10 

15*9 

53 

84. 1 

0 

.  0 

63 

A 

16.7 

1 

4.2 

■> 

29*2 

17 

70*8 

0 

•  0 

24 

o- 

•  0 

7.7 

3 

7*7 

36 

92.3 

0 

.0 

39 

0 

1 

•  0 

1 

16.7' 

1 

16*7 

3 

50*0 

c 

33*3 

o 

..0 

31 

50.0 

.  1 

50*0 

1 

5C.0 

0 

•  0 

2 

0 

'  .0 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

50.0 

2 

50*0 

4 

2 

3.2 

37 

58.7 

39 

61*9 

23 

36*  5 

1 

1.6 

63 

o 

.0 

13 

68*4 

13 

68*4 

6 

31*6 

0 

♦  0 

'  19 

2 

4.5 

24 

54.5- 

26 

59*1 

17 

38*6 

1 

2.3 

44 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

7*  0 

40 

93*0 

0 

♦0 

43 

o 

0 

♦0 

I 

6*7 

14 

93*3 

0 

♦  0 

15 

0 

.0 

0 

♦0 

2 

7*1 

?6 

92*9 

t 

0 

.0 

29 

1 

2.9 

0 

♦0 

1 

2.9 

33 

97*  1 

0 

'.  3 

34 

o 

.3 

0 

0 

♦  0 

11 

100*0 

0 

♦  0 

11 

1 

4.3 

0 

.0 

1 

4.3 

22 

95*7 

0 

.0 

23 

0 

•  0 

"  0 

♦  0 

1 

14.3 

6 

8  5*7 

Q 

J  7 

o 

♦  0 

3 

♦0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

20.0, 

4 

80*0 

0 

.0 

'  5 

1 

9.  1 

I 

9.1 

2 

18.2 

9 

a  ■  a 
81*8 

0 

♦  0 

11 

1 

50.0 

I 

50.0 

Z" 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

•  3 

0 

.0* 

9 

1CC.0 

0 

.0 

9 

0 

.0 

4 

6.3 

5 

7*8 

59 

92.2 

0 

•  0  , 

64 

0  0 

♦  0 

3 

13.0 

3 

13.0  1 

20 

87*C 

0 

•  0 

23 

c 

•  0 

.  1 

2.4 

2 

4*9 

39 

95*1 

0 

.0 

41 

3 

♦  0 

0 

.0 

1 

1.1 

90 

94*  7 

^ 

*».  £ 

95 

o 

•  0 

0" 

.0 

1 

2.*» 

40 

97*0 

0 

.0 

41 

0 

A 

0 

♦  0 

0 

*~0 

.  50' 

92*6 

4 

7.4 

54 

0 

•  0 

14.3 

21. H 

11 

78*6 

♦V 

14 

o 

■  .0 

I 

„20.0 

i 

20*0 

4 

80*0 

0 

♦  0  . 

5 

0 

.3 

•  I 

•ll.l 

2 

22*2 

7 

77*8 

0 

.0 

9 

5 

18*5 

I 

3.7 

27*100.0 

0 

•  0 

0 

.  3 

27 

2 

16.  7 

♦  0 

12?100.0 

0 

•0  p  1 

0 

♦0 

12 

3 

20.0 

6.7 

15 

100*0 

0 

.0 

0 

♦  3 

0 

•  0 

3.6 

1 

'3.0 

27 

96*4 

0 

28 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

15 

10C.0 

0 

•  3 

15 

0 

.0 

7.7 

1 

7.7 

12 

92*3 

0 

•  0 

13 

3 

.8 

"1.7 

15 

4.2 

342 

'  95*5 

1 

.3. 

*  358 

2 

1.6 

.8 

5 

3.9 

122 

96*1 

0 

•  0 

f  127 

1 

•  4 

2.2 

10 

4.3 

220 

95*2 

1 

•4 

231 

0 

.0 

3.1 

1 

*  1 

31 

96*9 

0 

•  0 

32 

0 

•  .0 

6.7 

1 

A.  . 

14 

93*3 

0 

•  0 

15 

0 

•  0 

0 

.0 

C 

3 

17 

<00*0 

0 

.0 

17 

0 

♦•9 

0 

♦  0 

0 

.0 

29 

100*0  . 

0 

♦  0 

29 

*  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.3 

11 

100*3 

0 

•3 

11 

0. 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

18 

10C*0 

0 

.0 

18 

0 

ERIC 


360 


TABLE  6."  TOTAL  BACHELOR* S    OEGREES  FOR -MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY-  RACEt 
ETHNICITYt  AND  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1*79 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER  1 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE* 
NON-hISPAK(C 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL' 


BIOLOGICAL  SCIENCES  (0400)^ 
TEXAS 

TX'  TEXAS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  EASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0        . 3 

FEMALE  k    0  .0 

MALE  0  .0 

.TX"  TEXAS  LUTHERAN  COLLEGE 
x    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  '  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  SOUTHERN  UNIVERSITY 
TOTAL  '  0*0, 
FEMALE  0  .0 

MALE  '  0  ,0 

TX    TEXAS  TECH  UNIVERSITY 

TOTAL  I  .7 

s    FEMALE  0  .0 

MALE    >  U  1*2 

TX    TEXAS  WESLEY  AN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'    HALE  0  .3 

TX     TEXAS  WOMAN'S  UNIVERSITY 
TOTAL  0    .  .0 

FEMALE  0*  .0 

MALE  0  .0 

TX     TRINITY  UNIVERSITY 
TOTAL  .0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE     -  0  .0 

TX    UNIVERSITY  OF  OAlLAS 
TOTAL  s0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  '.0 

TX    U  OF  HOUSTON  CEK  CAM  HJS 
■   TOTAL  1  .6 

female!  o  .o 

MALE  1  Ul 

TX     U  HOUSTON  CLEAR  LAKE,  CITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    UNIVERSITY  OF  SKT  THCMAS 


TOTAL 
FEMALE 


15  100*0 
6  100*0 
9  100*0 


1  5.0 

0  *0 

1  6*3 

10  34*5 

9  75*0 
1  5.9 


.7 
.0 
1.2 

7.7 

♦  0 
10.3 

30.0 
30.0 

♦  0 


2  3.5 
1  4.0 
1  3.1 


1 
0 
1 

13 
7 
6 

0 
0 
0 

1 
1 


3.8 
•  0 
6.7f 

8*4 
10.4 
6.8 


7. 
12. 


~  MALE 

6  .0 

0 

•  0 

TX    CORPUS  CHRISTI  STATE  U  _ 

TOTAL 

0  .0 

6 

.0 

FEMALE  a 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

TX    TEXAS  AM  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .3 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

TX    U  OF  TEXAS 

AT  ALSTIN 

TCTAL 

2  .6 

5" 

1.6 

FEMALE  d 

0  f.o 

2. 

1.8 

MALE 

2  '1.0 

3 

1.4 

TX    U  OF  TEXAS 

AT  ARLINGTON 

TOTAL 

0        .0  « 

3.7 

FEMALE 

0  .0 

1 

3.1 

MA  LE 

0.0^ 

3 

4.0 

TX    U  OF  TEXAS 

at  Dallas 

TOTAL 

0  .0 

1 

3.2 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

0.  .0 

1 

5.0 

TX  .U  OF  TEXAS 

at  el  PASO 

TOTAL 

i  l.i 

2 

2.3 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE' 

1  1.8 

2 

3.5 

TX    U  OF  TEXAS 

PERMIAN  8ASIN 

TOTAL 

0  .0 

b 

.0 

FEMALE  " 

0  .0 

0 

•  0 

HALE 

'    0  .0 

0 

.0 

TX    U  OF  TEXAS 

SAN  ANTON/0 

TOTAL 

1  1.5' 

1 

'1.5 

FEMALE 

^0  .0 

0 

•  0 

MALE 

1  2.3 

1 

2.3 

TX  .WAYLANO  8APTIST  COLLEGE 

r  TOTAL 

0  .0 

0 

•0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE  * 

0  .0 

0 

.  .0 

TX    WEST  TEXAS 

ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

-  .0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

°0- 

•  0 

NUMBER 

•1  NUMBER 

o  X 

NUMBER 

X 

nunocn  * 

\ 

'  \ 

NUMBER 

,*< 

NUMBER 

0 

3 

'  0 

.0  0 
.0     •  0 
♦  0         ,      ,  0 

1 

♦  0 
.0 
♦0 

15  100.0 
6  100.0 
9  103.0 

\ 

0  *0 

0  *o 

0  •o\ 

0 

Q 

0 

.0 
•0 
.0 

15 

9 

'  0 
0 
0 

.0  o 

♦  0  0 

♦  0  0 

.0 
♦  0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

3^100*0 
2  100*0  • 
1  1C0.0 

o 

N  0 
0 

•  0 
.0 
•0 

3 
2 
1 

.  3 

0/ 
3 

•  0  1 

•  0  o 

•  3  1 

5.0 
.0 
6.3  ' 

2 

•  0 
2 

10*0 
.0 
12*  5" 

18  90*0 
4  100*0 
14  87*5 

0 

ft 

0" 

•  0 
.0 
.0 

-20  , 

4.    * " 
16 

0 
0 
0 

•  0  0 

•  0     «  0,. 

•  C  3 

♦  0 
.0 

♦  0 

10 

9 

•  1 

34*5 
75*0 
5.9 

0  *0 
0        *  0 
0  *0 

19 
3 

16 

65.5 
25.0 
94.1 

29- 
12 
17 

0 
0 
3 

.0  o 
.0  0' 
.0  o 

♦  0 
.0 
.0 

r 

0 
2 

1*5 
♦  0 
2*4 

128  94*8 

L.O        O  Q  A 

tO*U 

79  92.9 

5 
4 

3.7 
2.0 
4.7 

,135 
50 

85  * 

0 
0 
0 

.0  1 

♦  0  o 

•  0  1 

7.7 

'  .0  ' 
10.0 

2 
3 
2 

15*4 

.  .0 
2C*0 

11  84*6 
3  100*0 
8  80*0 

0 

ft 

3 

•  0 
.0 
.0 

13 
3 

10 

0 
0 
0 

.0  o 
•  0  3 
.0  o 

.p  »" 

.0 

.0  s 

6 
6 
0 

30*0 
30*0 
•  0 

14  70*0 
14     70. C 
0  *0 

0 
0 
0 

.0 

.3  * 
'  •<>'  . 

20 
20" 
0 

1 
1 

0 

1.8  9 
4.0  4 
.0  5 

15.8 
16*0 
15.6 

12 

6" 
6 

21*1 
24.0 
18.8 

43  75*4 
1 8  v7  2*0 
2  5  78.1 

2 
1 

c 

3.5 
4.0 
3.1 

57 

25" 
r32 

0 
0 
0 

.0  1 
♦  0  0 
♦0  1 

3*8 
.0 
6.7 

2 
0 
2 

7.7 
•  0 
13.3 

23  68*5 

11  100*0 

12  80*0 

1 

0 

i 

3.8 
6*.  7 

26 
'  15 

8 
5 
3 

&.2  ia 

7.5  9 
3.4  9 

11*6 

^13.4 
10.2 

40 
1* 

25.8 
31.3 
21*6 

101  65*2 
42  62*7 
59  67*0 

14 
4 
10 

9.0. 
6.0 
11.4 

155 

67. 

88. 

'0 
0 
0 

•  0  2 
•0  2 

•  0  o 

8*0 
18*2 
•  0 

2 
2 
0 

8*0 
18*2 
•0 

23  92*0 
9     El.  8 
14  100*0 

0 

g 
C 

.0 
♦  0 
.0 

25 
.  *     1*  • 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

Ul  3 
•  0  1 
16.7  2 

.0  3 
.0  3 
.0  3 

21*4 
12.5 
33.3 

17.6 
.3 
2  7*3 

5 
2 
3 

3 
0 
3 

35.7 
'2*.0 
5C*  0 

17.6 
•  0 
27,3 

'         6  42*9 
3  37.5 
3  50*0 

14  82*4 
6  ICC.  0 
8  72*7 

3 
3 
0 

0 

Q 

0 

21*4 
37*5 
.0 

.0 

♦  3 

♦  0  ' 

*  14 
g 

6 

17 

6  » 
11 

0 
0 

0 

.0  10 
.0       t  6 
.0  4 

43.5 
75*0 
26*7 

'  10 

s  6 
4 

43*5 
75*3 
26.7 

13  56*5 
2  25*0 
11  73*3 

0 

Q 

3 

♦  0 

♦  0 

♦  3 

23 
9 

15 

5 
0 

5  ■ 

1.6  38 
.0  u 
2.4  27 

11*8 
9.8 
12.9 

50 
13 
37 

15.6 
11*6 
17*7 

265  82*6 
95  64.8 
170  81*3 

6 
4 
2 

1.9 
3.6 
1.3 

321  ■ 
1 12 
209 

1 

0 
1 

.,9  3 
•  0  1 
1.3  2 

2*8 
3*1 
2*7 

8 
2 
6 

7.5 
6.3 
8.  0 

96  89*7 
30  93*8 
66  E6.0 

Q 

3 
0 
3 

2.8 
.3 
4.3 

107 

32  4 

7S 

0 
0 

c 

•  0  o 

•  0  0 

•  0  o 

♦  0 
♦0 
.0 

1 

-  0 

3.2 
.0 
5.0 

29  93*5 

11    1  «sU*  u 

18  90*0 

1 

Q 
1 

3.2 
.  0 
5.0 

31 
11 

20  '  . 

1 

0 

1 

Ul  44 
•  0  14 
1.8  30 

50*0 
45*2 
52*6 

48 
14 
34 

54.5 
45.2 
59.6 

33  37*5 

1  ">      "\fk  7 
IC       $  0 ♦  1 

21  36*8 

7 

5 

2 

8.0 
16*1 
3.5 

-  *88 
31 
57 

0 
0 
0 

•  0  0 

•  0  0 

•  0  0 

\o 

M0 

*0 

0 
0 
0 

,0 
.0 
.0 

12  100.0 
9  1CC.0 
.    3  100.0 

0 
0 
0 

.0 
.  0 
♦  0 

12 
9 

3 

3 
1 

2 

4.5  18 
4.2  v  6 
4.7      4  12 

26*9 
25.0 
27*9 

23 
7 
16' 

34.3- 
29.2 
37.2 

44  65*7 
«*          17  70*8 
27  62*8 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

67 
24 

43  - 

0 
0 
0 

.0  0 
.0  0 

♦  0         *  o 

*0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 

.  .0 

7  100.0 
4  1CC.0 
3  100*0 

0 

0 
0* 

•  0 

.0  ' 
o  .0 

7 

4- 
3 

0 
0 
0 

.0  1 
.0  0 
.0  1 

3.8 
.0. 
6.7 

\  1 
0 

1 

3.8 

..  0 

£.7 

25  96*2 
11  100.0 
14  93*3 

0 
0 

0 

.c 

.0 
.0 

26  . 
11  . 
15 

0 
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365 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR* Sv  OEGftEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY*  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
.  ALASKAN  NATIVE 

*   NUMBER  ' 

BIOLOGICAL  SCIENCES  .10490) 

TEXAS 

TX    KlLcY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FeMALE     ¥  0  .0 

'KALE  0  .0 


BLACK  '    ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


bHl TE „ 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


13  92.9 
4  .100.0 
9  90*0 


NUMBER 


TX.        STATE  TOTALS  C        61  INSTITUTIONS) 

TOTAL  16  *7             140  '  5*3 

'FEMALC  2  *2              67  6*8 

MALE  *  16  1.3           *   73  4*5 

UTAH 


UT    BR  I  CHAM  YOUNG  U  MAIN  CAM 
TOT  AH.  1  .5 

FEMALE  0  .0 

.MALE  1  .6 

UT    8*1  CHAM  YOUNG  U-HAWA  CAM 
TCTAL  0  .0. 

FEMALE  0  .0 

MALE    1  0  .0 

UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 
*     TOTAL  -  3  ^_  4*6 

FcMUfc  0  .0 

MALE  «   3  %5*8 

UT    UTAH  STATE  UNIVERSITY 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        *9  • 

UT    SOUTHERN- UTAH  ST  CULL  EGE 
TOTAL  4  "  0  .0 

FEMALE         x       0  *9 
HALE   \  0*0 
UT    WE  8ER  STATE  COLLEGE  ^ 
TOTAL    1  0  *0 

FEMALE  Q,  *  *  «0 

MALE  0  *0 

UT    WESTMINSTER  COLLEGE 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 


1.1 
♦  0 
1.3 


UT  STATE1  TOTALS 

'   TOTAL  A 
FEMALE  ,  9 

HAL  6       .  ^  A 

VERMONT 


VT    CASTLETON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  .0        .0  . 

.    MALE  ...     -  -    0.  .0- 
VT    GOODARO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0, 

FEMALE  0  .0 

HALE  ,     9  .0 

VT    JOHNSON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .9 

,  FEMALJE  '  0  .0 

,     MALE  0'    *  #0 

VT    MARLBORO  COLLEGE 

TOTAL  ,0    ■  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VT    MI00LE8URY  COLLEGE 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


'TOTAL 
FEMALE  , 
MA  L  E 
VT    NQRrflCH  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

•  0  .0 
MAIN  CAM 

0  .0 

.  0  .0 
.0,  .0 


VT    SAINT  MICHAEL'S  COLLEGE 


TOTAL  OC 

FEMALE  0 

MALE  0 

VT    TRINITY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
VT    U  VT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 


£  STATE  AGRL  COLLEGE 


VT-         STATE  TOTALS 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  .       v  0 


•  0 
.0 
.9 


•  0 

•  0 

.9  . 


INSTITUT IONS) 
0  .0 
0  .0 
0  #0 


A2 

22 


1*6* 
2.C 
1.3 


0 

•  0 

2 

1*1 

0 

.9 

0. 

♦c 

0 

•0 

2 

•  1*2 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

p 

♦0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0  - 

2 

3*1 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

2 

3*8 

*0 

•  0 

3 

6*  A 

0 

•  0 

2 

22*2 

0 

•  0 

1 

2.6 

0 

•0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*  *0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

A.  3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

4*9 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  , 

♦0 

0 

.0 

2*4  « 

3*8 

2*2 


0 

«0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  *0 

0 

•  0 

0 

♦  9 

0 

•0 

7*1 

0  1 

•  0 

1 

20*0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0  > 

0 

•b 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  « 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  9 

0 

*0 

0 

•  9 

0 

♦  0  * 

0 

•  9 

0 

•0 

0 

♦  9 

0 

•  0 

0 

•  9 

0 

•  0 

0 

♦  9 

0 

♦  9 

0 

♦  9 

0 

♦0 

0 

*9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0  • 

•  0 

0 

•  0 

*0 

•  9 

9 

*0 

9 

•9 

9 

*9 

0 

•  0 

0 

*9 

0 

•  9 

0 

*9 

-o 

.0 

0 

♦  0 

♦  4 
*9 
*0 


NUMBER 

NUMBER 

X 

NUMBER  X 

0 

♦  0 

13 

92.9' 

9  .9 

0 

*0 

4  10C.0 

0  .0 

•  0 

♦0 

Q 

*  r 

on  n 

9  .9 

301 

11*5 

59  r 

19.1 

2V942  77.9 

195 

1  0*7 

194 

1  V*8 

763  77.7 

196 

12*9 

397 

16.7 

lr279     78. C 

9 

*9 

3 

181     96. £ 

9 

*9 

o 

18  109.9 

0 

•  0 

3 

1.8 

163  95*9 

9 

*0 

9 

•  9 

1  29*9 

'o  0 

•  0 

o 

»<9 

0  *0 

o 

•0 

v  Q 

»  0 

1  25*0 

9 

♦  0 

5 

7.  7 

69  92*3 

9 

0 

.0 

13  199*9 

o 

•  0 

5 

9  .6 

47  99*4 

9 

•9 

3 

6.4 

42  89*4 

9 

*9 

2 

22.2  . 

7  77*8 

o 

♦0 

1 

2.6 

35  92*1 

0 

•  0 

9 

s  .C 

19  199*9 

o' 

♦  0 

9 

.0 

7  10C.0 

0 

♦  0 

9 

.  0 

12  109.9 

o 

♦  0 

2 

A.J 

42  91.3 

0 

♦  0 

9 

.  0 

5  109.9 

0 

•o 

4.  9 

37  9C.2 

0 

*0 

9 

.0 

3  1C0.0 

9 

♦0 

9 

.0 

0  *0 

o 

♦  0 

9 

.  0 

3  109*9 

9 

*0 

1 3 

3 

348  93*3 

o 

♦  0 

2 

3.  8 

59  94*3 

o 

♦0 

11 

3.4 

298  93*4 

. 

o 

♦  0 

9 

.0 

4  109*0' 

o 

♦  0  - 

9 

A 

.  u 

1  199*9 

o 

♦  0 

9 

.  9 

3  1C0.0 

9 

.0 

1 

7.1 

13  .92*9 

0 

.0 

1 

*  20.9 

4  89*9 

o 

♦  0 

9 

A 

.  u 

9  199*9 

0 

•n 

9 

.9 

A  109*9 

9 

".0 

9 

.  9 

2  199*9 

o 

♦0 

9 

.9 

2  10C.0 

'  9 

.0 

9 

.9 

5  190*0 

9 

.0 

9 

.9 

3  100*0 

*  o 

♦  0 

9 

.  9 

2  1C0.O 

9 

♦  9 

9 

A 

»u 

49  100*0 

0 

.0 

9 

VO 

23  100*0 

o 

♦  0 

9 

*  A 

.w 

26  100*0 

0 

.0 

o 

.  9 

13  100*0 

0 

•  0  , 

9 

.9 

4  100*0 

o 

.9 

9 

.9 

9  100*0 

c  0 

.0 

9 

♦"'0 

28  100*0 

o 

♦  0 

9 

.9 

9  100*0 

9 

.0 

9 

.9 

19  100*0 

o 

•  0 

9 

.9 

5  100*0 

0 

♦  0 

0 

.9 

5  100*0 

0 

•  9 

9 

.9 

0  .0 

0 

•0 

9 

♦  9 

133  100*0 

0 

•  0 

9 

♦  9 

55  100*0 

0 

•0 

9 

.9 

78  100*0 

0 

•0 

1 

•  4 

254^  9S*6 

0 

•0 

1 

.9 

106  99*1 

0 

■  ♦<> 

9 

♦  9 

148  100*0 

NON-RE  SI OENT 
ALIEN 


NUK3ER, 


TOTAL' 
X  NUMBER 


1  7*1 

0  .0 

1  ICO 


4 
0 
4 

4 
1 

3 

0 
0 
0 

.2 

-0 
2 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 

0 


12 
1 
11 


2.1 
•  0 
2.4 

8C*0 
100*0 
75*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

ov 

0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0  / 

^«or 

4.3 
.0 
5.3 

.0 

♦  0 

♦•o 

A*3 
•0 
4*9  ^ 

♦  0 

♦  0 
♦0 


3.2 
1.9 
3.4 


.0 
♦0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

*P 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

r° 

♦  0 

♦  0 
•9 

.0 
•0 
..0 


14 
4 
10 


78 

3.0 

2f62l 

25 

2.5 

982 

5i 

3.2 

lr639 

0* 


188 

18, 
170 

5 
I 
4 

65 
13 
52 

47 
9 
38 

19 
7 
12 

46. 

5 
41 

3 
0 
3 


373 
53 
320 


4 
1 

3 

14 
5 
9 

4 

2 
Z 

5 

'3 
2 

49 
23 

26" 

13 
4 
9 

.'28 
9 
19 

5 
5 

'0 

133 
55 
76 


255 
107 
148 


ERLC 


362 


i.    TOT*L,>CHaOVS    ^BlT-^  *™  »  RACE, 

•  V 

AHFXICAN  INOUN  BLACK  ASUN.9f .u„e. 

ALASKAN  NATIVE        NON^HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         I  NUHBER 
BIOLOGICAL  SCIENCES  (0400) 
VIRGINIA 


JVA    AVERETT  COLLEGE 

TOTAL*  0  .0 

FEMALE  0  *0- 

HALE  *0  *0 

VA    BUOGEWATER  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE       ~—    0  .0 
HALE  *  0.0 
VA    C  OF  HriLlW  ANC  NARY  . 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

KALE  „    lO  .0 

VA    CHRISTOPHER  NEWPORT  C  * 

TOTAL*  0  .0 

»    FEMALE*  H  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    EASTERN.MENNCNITE  COLLEGE 
TOTA'L  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

VA    E40RY  AJNO  HENRY  COLLEGE 
TOTAL  0*3 
FEMALE   r  0  »0 

MALE   ,  J>  *0 

VA    FERRUN  COLLEGE' 

TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0  iO 

MALE  *    0  .0 

VA    GEORGE  MA  SON  UNIVERSITY 

'   TOTAL  0  .0 

.    FEMALE         '      -0       .0  , 

MALE  .0  *0 

VA  "  HAPPOEN-SYCNEY  COLLEGE 
TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0. 

VA    HAMPTON  INSTITUTE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

KALE-  0  *0 

VA    HOLLINS  COLLEGE  . 

TOTAL  0        .0  - 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    JAMES  MAOISON  UNIVERSITY 
'  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0 
VA    LIBERTY  8 APT  1ST  COLLEGE 
~  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    LONGWOOO  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE         *v       0  .  .0 
MALE  0  .0 

VA    LYNCH8URG  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  '     0  .0 

male  o  .0 

VA    NARY  8AL0WIN  COLLEGE 
TCT  AL  •  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    MARY  WASHINGTON  COLLEGE 
TOTAL  0        ♦  04>- 

FEMALE  0  •Oy£~ 

MALE        *        0        .0  -  ! 
VA    NORFOLK  STATE  COLLEGE 
TOTAL  "0  .0 

"  FEMALE         *        0  .0 
MALE  0  .0 

VA    OLD  0CN1NICN  UNIVERSITY 
TOTAL  1        ♦ 8 

FEMALE  0  .0 

MALE  I 
VA    RAOFORO  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE      .    _   .0  •  *0 
VA    RANOOLPH-NACCN  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

~      FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

VA    RANOOLPH-NACCN  kONAN*S  C 
TOTAL  0     ;  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0, 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE  ^ 
NON-HISPANIC 


NUM8ER 


NUMBER 


NON-RES ICENT 
ALIEN  "* 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


,  2 

11*8 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1  I' 

0? 

♦c 

0 

•  0 

1  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

i  o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

°o 

♦  0 

0 

♦  0 

0  ' 

.0 

1.4 

2 

1.4 

1 

♦  7 

1*4 

2 

2.7 

1 

i.4 

■  1.5 

0 

•  0 

o 

♦  0 

3 

17*6 

0 

.0 

0 

.0 

\l 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

27*3 

0 

.0 

0 

♦0 

0  ' 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

'p  v 

0 

♦  0 

0 

•0 

p  v 

♦0 

0 

A 

.  u 

o 

♦  C 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

Q 

.0 

L« 

7*1 

0 

.0 

*0 

♦  0 

I 

25.0" 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•°o 

0 

♦  0 

o 

•  0 

4 

6.2 

1 

us 

0  , 

•  0 

4 

10.8 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

3  «6 

-  0* 

♦0 

1 

*4.5 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•a"  1 

♦0  * 

1 

4.  5. 

0 

.0 

26 

100*0 

0 

.0 

0 

lo 

12 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

14 

100*0 

0 

.  0 

0 

.0 

1 

"8*3 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

8.3  c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0  , 

,  .0 

0 

.o  0 

0 

♦  Q 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  • 

•  .0_». 

0 

♦0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

p 

.0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0  3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

6*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.c 

0 

.0 

1 

14*3 

0 

.  0 

o 

♦  0 

-o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 
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0 

0 

•  0 

28 

100*0' 

0 

3 

12*0 

!  21 

84*0 

f 

l* 

Q  1 
7*1 

\  10 

'  9C*9 

'    '  0 

2 

14*3* 

11 

-78*6 

1 

0 

♦  0 

9 

lbc.o 

0 

0 

•  0 

•5  .1CC.0 

0 

0 

*0 

*+ 

•100.0 

0 

47 

6*3 

691 

•9?*4 

10 

15 

5*0 

282 

194.3 

2 

32 

7*1 

409 

91.1 

8 

WEST  V1RG1HIA 

WV    ALOERSON  8R0AD0US  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE  Ot 
MALE  0 
UV     BETHANY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦  0 


UV    BLUEFIELO  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MA  LE  .     0  *0 

UV  .CONCORO  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

UV    OAVIS  AND  ELKINS  COLLEGE 
*  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

UV    FAIRMONT  STATE  COLLEGE 
\  OT AL  0  *0 

FEMALE  "0  *0 

MALE  .  0^.  *0 

UV    GLENVILLE  'STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE    "  0  .0 

MALE  0  *0 

UV    MARSHALL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0/  -*0 

MALE  0  *0 

UV    HORRIS  HARVEY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0^ 

FEMALE  *.    0  *0 

MALE  0  *0 

UV    SALEM  COLLEGE  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *  *0 

UV    SHEPHERO  CCLLEGE  , 
TOTAL  '0  *0 

FENUE  "  '0  *0 

MALE  0  *0 


0 

'  *0 

0 

.0 

o  • 

•  0 

0 

.  .0 

0  ■ 

•  0 

0 

•  0 

0 

f 

♦  0 

0 

«0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*  ;o 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0* 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

,.0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

9.1 

1 

7.1 

1 

20.0 

1 

20*0 

0 

.0 

.  o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

1  .0 

0 

.0 

2 

4.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6.9 

0 

♦  0% 

0* 

*0  * 

0  . 

.0 

0 

•  0 

0 

.0* 

0 

.0 

0 

•  *0 

0 

'  *0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0. 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

.0 

•  0 

0. 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

\ 


0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

c 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

♦  0' 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

.0 

2 

18*2 

0 

.0 

2 

40.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*c 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o  • 

♦o . 

2 

4.8 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

2 

6.9 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

•o 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■0 

.0 

0 

.0 

0 

14  |1CC*C 
5  {100*0 
9  100/0 

8  100*0 
If  IOC.  0 
7  100*0 

1  100*0 
lj  100*0 

q  *o 

15  100*0 
5  10C.0 

i  10  100*0 

17  100*4 
/6  100.0 
1CC.0 


11 

/« 

I  3 
6 


81*8 
'6  CO 
100*0 

^3  .100*0 


100*0 
100*0 


40  95*2 
13  10C.C 
27  93*1 

.  18  100*0 
7  100*0 

iji  ioVo 

2  100*  JO* 
2  100*0 

0  *0 

6  100*0 

1  100*0 
5  10C*0 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 


TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR'S    DECREES  FOfc  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  PACE* 
ETHNICITY,  ANO  SEXI     INSTITUTION  ANO  STATE  •  197f-l'>79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 


NUMBER  '      X  NUMBER^ 
BIOLOGICAL  SCIENCES  10400) 
\ESV  VIRGINIA 


WV    WfiiT  LIBERTY  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

PcNUS*  C  '     .0  / 

'MU  0/      .3  • 

WV  ,  WE  %  i  VA  INST  TECHNOLOGY 
^TCTAL  0  *0. 

FEMALE  0  .0 

MALE*  0  .0 

WV    W  VA  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  ' 

FEMALE  C  .0 

,MALE  *  0*1- 
WV    kSST  VIRGINIA  UNIVERSITY 
TOTAL  0        .0  - 

FEMALE  0  .0 

MALE  *0  .0 

WV    WEST  VA  WESLEYAN  COLLEGE 


TOTAL.  .0 

FEMALE  0 

MALE  0 
WV    SHEELING  COLLEGE 

TOTAL  „  0 

FEMALE  0 

MILE  C 

HV  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  *  0 
FENALc  0  " 

f  HALE  0 

WISCONSIN 


•0 
.0 
.3 

♦  0 
.0 
.0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

17*6 
20.0 
16*7 

1.5 
4.8 
.0 

•0 
.0 

•  0 

.o 
•o 

,o 


17  INSTITUTIONS) 
'   7  2*7 


WI    ALVERMO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MAL*£  0     '  .0 

WI    BE  Lb I T  COLLEGE  0 

TO  f  AL\  0  .0 

female'  0  .0 

"  MALE  0  .0 

>fT  CARROLL  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  <  .0 

"MALE  3  '  .0 

WI    CARTHAGE,  CCLLcGr 

TOTAL     /         0  *0 

FEMALE     /        '  0  #0 

MALE  0  .0 

wl    EOGcWOOO  COLLEGE 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  .  '  0  .0 

.  HALE  0  .0 

W*I     LAKELAND  COLLEGE  « 

'  r    TOTAL  J  '0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  .0  .0 

WI    LAWAENCE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  "  .0 

FEM^c  0  .0  - 

MALE       "         0  .0 

WI    MARIAN  C  OF  FONO  DJ  LAC 

*  TOTAL  0  .0 

female;  ♦         o  *o 

H\LE  0  .0 

WI    XARQUET7E  UNIVERSITY 

TCTAL  0  .0 

•FEMALE  0  .0 

MALE  '  0  .0 

WI    MI LTCN  COLLEGE  ^ 

TOTAL        -        0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WI    MOUNT  MARY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WI    MOUNT  SENARIO  CCLLEGE 
TOTAL  2  50*0 

FEMALE  2  66*7 

MALE  0  .0 

WI    NO  AT  HLAND,  COLLEGE 

TCTAL  0  .0 

FEMAL€  0  .0  * 

MA'LE  0  .0 

WI    Rt'PON  COLLEGE 


3.4 
2.  J 


♦0 

•  0 

•  0 

:o 

•  o* 

.0 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 
• 

✓  X 

• 

NUMt»wR 

X 

NUMBER 

X 

.0 

•  0 

0 

•  0 

.  0 

•o  * 

13 

100*0 

« 

0 

.0 

t  0 

♦  0 

0  ' 

•  0 

0 

•  0 

1 

ICC*  c 

0 

•  0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

12 

100*0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

3 

♦b 

2 

100*0 

0 

•  0 

c 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

-1 

100*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

'  .0 

0 

•  0 

"  1 

10C*0 

0 

•  0 

1 

5.s) 

♦.o 

4 

23*5 

13 

76*5 

.  0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦0 

1 . 

20*0 

4 

80*  0 

0 

•  0 

1 

0 

3 

25*0 

9 

75*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o  e 

♦0 

I 

1.5 

63 

96*9 

1 

1.5 

o 

.  0 

0  , 

•  0 

1 

20 

95*2 

0- 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

43 

97*7 

I 

2*3 

♦  0 

.  »0 

0 

*  .0 

23 

95*8 

1 

4*2 

0 

•  0 

0 

•0 

•  0 

12 

1CC*0 

0 

.0 

0 

.0* 

0 

.0 

;  °3 

1 1 

91*7 

1 

8*3 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.  »o 

A 

100*0* 

0. 

*0 

0 

•  0 

0. 

;o 

0 

♦0 

1 

100*0 

0, 

.0 

o 

♦  0 

9  0 

•  0 

o 

♦  C 

3* 

ICO*  0 

'  0* 

•  0 

•  8 

0 

.0 

9 

V  3;  4 

254 

95*6 

3 

2  ' 

•8 

1 

LI 

0 

♦0 

4 

4.5 

*  35 

95*5 

0 

*0 

I 

•  6 

0 

•  0 

5 

168 

96.0  : 

.1*1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

r 

♦  0 

1 

10  0**0 

0 

;o 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

*0 

.  0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

TOTAL 
NUMBER 


.0  *K 
.0  * 
♦0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 
♦0 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

♦c 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 

V 

0- 
0 
0 

1 
1 


•0 

♦  0  ' 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0' 

50*0 
100*0 


.0 

♦  0 

•  0 

•0 
•0 
•0 

•0 

•  0 

*  .0 

.0 

♦  0 
.0 

50*0 
100*0 


TOTAL 
FEMALE 

HUE 


0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*o  • 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0- 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0< 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 

•  0 

o' 

•  0 
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♦  0 
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.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

1 

1.3 

i 
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4 

5*1 

6 

7.7 

0 
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i 
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-  0 

1 

3.0 

1 

U9 

,  0 

•  0 

4 

r.7 

5 

9*6 

0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 
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0 

•  0 

0 

•  3 

0 

♦.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

25.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

1 

25*0 

1 

25,.  0 

0 

•  0 

0 

•0 

1. 

25*0 

0 

.0 

0 

•  0 

,  0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0  , 

0 

♦  0 

2 

50.0'- 

0 

•0 

0 

•  0 

•  0 

♦  0 

2 

66*7 

0 

•  0 

0 

♦0' 

0 

♦0 

0 

.0 
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6.3  ' 

1 
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0 
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,3 
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0 

•  0 

1 . 

11*1 
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♦0 

1 
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.3 
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•0 
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5  10C.0 
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'  3  7**0 
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1 

0 
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-  8 
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•  0 
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0 

0  / 
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0 
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0 
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0 
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•  0 


1  25.0 
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17  100*0 
5  100.0 
12  1C0.0 


0  . 

0 

0 

o, 

.0 
0 


13 

I 

12 

2 
1 
1 

17 

V 

65 
■  21 
A4 

24' 

12 

12 

"f 

5* 


264 
89 
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•  0 

•  0 
.0" 

•  0 
.0 

,  .0-  . 


2 
2 

•o 

2 

i. 

12 
5 
7 

3  ' 

2 

1 

78 
2b 

52' 

i 

,  i 
o  / 

4 
4 

.  0 

4* 

3 

1 
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9 
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17 

"5 
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T ABLE  6. 


TOTAL  -  BACHELOR  *  S    OEOJlEES  FOR  *AaU„  ,^    *  CONFFRREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  SV  RACE, 
ETWICITYi  ANO  SEX:^V%         -..UN  ANO  STATE  197B-1979 


america n  indian 
alaskan  Native 

NUMBER  X 
BIOLOGICAL  SCIENCES  10400) 
WISCONSIN* 

WI    SAINT  NORBERT  COLLEGF. 
TOTAL        "     x   0        .0  • 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  -.0 

WI    0  OF  WISCONSIN  EAU  CLAIRE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .0  .0 

WI    U  OF  WISCONSIN  LA  CROSSE 
TOTAL  0.  .0 

FEMALE"  0  .0 

MALE  0  «0 

WI    U  OF  WISCONSIN  NAOISON 
TOTAL  0       .0  <. 

FEWLE  0  .0 

MALE  0  .0 

WI-   U  OF.  WISCONSIN  MILWAUKEE. 
TOTAL         *    .>  0  .0 
FEMALE*  0  .0 

MALE  0  .0 

WI    U  OF  WISCONSIN  CSHKOSH 
TOTAL  0  .0 

FEMALE     ■  0  .0 

MALE         _      0  ,0 
WI    U  OF  WISCONSIN  PARKSIOE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0      ».0  . 

WI    U  OF  WISCONSIN  PLATTEVL 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  * 

MALE  .  .  0    ,  .0 

vi  u  of  Wisconsin* river  f'«.s 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

HALS  0  .0 

WI  U  OF  WISCONSIN  STEVNS  PNT 
I     TOTAL  C  *0 

FEMALE  0  .0 

.     'MALE  0  .0 

WI    UiGF« WISCONSIN  SUPERIOR 
TOtAL    „        /  0  .0 
FEMALE     r         0  •° 
MALE      1.0  .0 
WI     U,  OF  WISCONSIN*  WHITEWATER 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 

NUMBER         X     ^ NUMBER         X  NUMBER 

I 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NOK-RE  si  OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL  ,  '  \0 

FEMALE  I     ^  10 

MALE  1  0 
w:    VITERBO  COLLEGE 
TOJAL  -  0 

FEMALE  0 
-    MALE  *  0 


I 
I 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 

0 

I 

4 
2 
2 

0 
0 
0 

0 
0. 
0  ' 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 

0 

1 

0 
0 
0 


11*1 

33.3 
•P 
.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  3 
vO 
.5 

4.3 
5.7 
3.4 

•  0 

•  0 
.0 


•  0 

•  0'., 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
♦0 

•  0 
.0 

•  0 

3.4 
.0 
5.6 

•  0 
.0 
.0 


WI 


STATE  TOTALS 
TOTAL  .  2 

female:  2 

MALE  0' 
YON  11 G 


27  INSTITUTIONS! 


WY    UNIVERSITY  OF  WYOMING 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

*  MALE    -  0  *0 


11 

4 
7 


1  .1 
1.1 
1.1 


♦  o 
♦o 


l 

•o 

•  0 


INSTITUTIONS) 
^0  .0 
—     0  .0 
0  .0 


WY         STATE'  TOTALS  ( 
'    TOTAL     -~  0 
FEMALE  ~0~~ 

THE  STATES. AND  O.C.     (     Ii229  INST  ITUT  IONS  I* 
TOTAL  1*8 
FEMALE  51 
MALE  97 

GUAM 

GO.  UNIVERSITY  OF  GUAM 
TOTAL  0  .0* 

FEMALE     ,  0  .0 

MALE  0  .0 


.3 
.3 

'♦3 


2,4,87 
1,341 
If  1*6 


5.1 

6.8 


GU  Afti'A. 
TOTAL 
.FEMALE 
HALE 


TOTALS  ( 

0 
C 
0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


o 

.0 

0 

.0 

1 

11.1 

8  88*9 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

33.;r* 

2  66*7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6  1CC.0 

.  0 

♦  0 

0 

c 

•  0 

71  1C0.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

27  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

^  0 

-  .0  • 

/  l.    i  ftn  ft 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

..0  *. 

56  98.2 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

24  100*0 

0 

^  *° 

0 

*0 

0 

.0 

32  97*0 

t, 

1.2 

f  4 

1.2 

9 

2.8 

307  95*3 

"J 

,  0 

♦o' 

0 

.0 

122  96*6 

*  4 

2.0 

#4 

2.0 

9 

4.6 

185  94*4 

o 

•  0 

1 

1*1  * 

5 

5.4 

88  94.6 

0 

.0 

.  1 

2.9 

3 

x8.6 

32  91*4 

0 

♦  0 

0 

♦0 

2 

3.4 

56  'V6.6 

o 

♦  0 

o 

,o 

0 

.0 

31  10C.0 

c 

•  0 

;  o 

.0  ' 

0 

.0 

9  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0  . 

22  100*0 

Q 

.  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

14  93*3 

0* 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

4  80*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*  so 

10  100*0 

Q 

.0 

o 

♦  0 

^  0 

vO 

8  100*0 

0 

.0 

0 

•  0  * 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0  

0 

•  0 

6  100.0 

1 

4.  3 

o 

.0 

1 

4.3 

22  '95*7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.c 

6  100*0 

5  .9 

o 

♦0 

1 

5.9 

16     9<»*  I 

1 

1  5 

.1  ♦  * 

o 

♦  0 

1 

1.2 

65  '98.8 

•  1 

4.  2 

o 

♦0 

I 

4.2 

23  95*8 

p 

.0 

0 

♦  0 

c 

•  0 

62  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

20  80,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

7  1CC.0 

0' 

♦  0 

*  0 

.0 

0 

.0 

13  72*2 

o 

♦  0 

o 

♦0 

1 

3.4 

24  82*8 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

10  90*9" 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

5.6 

14  77,8 

•  0 

o 

.0 

.0 

t  100*0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

c 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3  ICC*0 

g 

♦  8 

10. 

1 .0 

31 

3.2 

929  95.0 

.  8 

2* 

,5 

11 

3.0 

350  95*4 

5 

•  8 

8 

1.3 

20 

2.3 

579  94*8 

0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

8?  98*6 

o 

♦  C 

o 

•0 

0 

.0 

31  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

51  98.1 

*  0 

.0 

o 

.  .0 

0 

.0 

82  98*8 

o 

♦  0 

o 

•  0 

c 

.0 

31  ICC.O 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

51  96.1 

r*58 

3.0 

1,  109 

2.3 

5,202 

10*7 

42 

,705  87*5 

637 

3.2 

432 

2.2 

2,461 

12.5 

16 

,868  65*8 

821 

2.8 

677 

2.3 

2,741 

9.4 

25 

,837  88*6 

5 

83.3 

0 

.0 

5a  33.3 

1  16*7 

3 

100.0 

c 

.0 

3  1)0*0 

0  .0 

2 

bt:t 

0 

♦0 

2 

66*7 

1  33*3 

5 

63*3 

0 

♦  0 

5 

83*3 

1  16*7 

3 

100.0 

;  o 

•  0 

3 

10C*C 

0  *0 

2 

66.7 

0 

.0 

2 

66.7 

1 »  53*3 

TOTAL 

NUMBER 


2 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

1 
1 

c 

0 
0 
0 

0 
U 
0 

0 
0 

0 

It 

0 
5 

4 
1 

3 

0 
0 

c 


•18 
6 
12 


.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

1*8 

•  0 
3.0 

1.9 
3.2 
1.0 

•0 
.0 

.0 

•  0 

•0 

6*7 
20*0 
*0 


.0 
,.0 

♦0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 
♦0 

2C.0 

27.8  N 

13*8 
9*1 
16*7 

♦  0 
.0 
.0 


1.8 
1.6 

2.0 


1  1.2 

0  .0 

1  1.9 


1  1.2 

0  .0 

1  1.9 


887  1.8 
320  1*6 
567  1.9 


9 
3 
6 

71 
27 
*V 

57. 
24 
33 

322 
126 
196 

93 
35 

"  58 

31 

9 
22 

15 
5 
10 

8 
2 
6 

23 
6 

17 

66 
24 

62 

25 
7 

18 

29 
11 

"  18 

<♦ 
.1 
3 


978 
367 
611 


83 
31 
52 


63 
31 

52 


48,794 
19,649 
29,145 


TABLE  6. 


TOTAL  BACHELOR*  S    DEGREES  FOR  >UJQR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OFJhIGHER\EOUCATION.BY  RACE, 
/         ETHNICITY,  AND  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE    lV?«-19794  * 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  "NATIVE 


BLACK        \-    ASIAN  OR 
NON-MlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         i        NUMBER         X  NUMBER 
BIOLOGICAL  "SCIENCES1  (0400) 


PUERTO  RICO 


PR*   AMTli.LIAN  COLLEGE 
TOTAL  0  ;0 

FEMALE  .  0  .0 

MALE  0  .0 

PR    BAYAMON  CEN  UNIVERSITY 
TOTAL  Ok  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

PR    CATHOLIC  U  PUERTO  RICO 
TCTAt!  C  .0 

FE'ttLfc  Ox  *0 

*<UE     ,  0  *0 

PR    NTER  AMEN JU-KATO*RE 
TCTAL  i 


FEMA  Lc 
HALE 
PR  INTER 
TOTAL  , 
FEMALE/ 
MALE 
PR    U  CP 
TOTAL 

femaIe 

MALE- 
"PR    U  CF 
TOTAL 
FfcMLE 
HALE 
PR    \J  P,R 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

pa   U  b? 

'TOTAL 

female 

;ujle 


CAM 


0  .3 
0  .0 
/  »        0  .0 
'AMER  SAN  CER.'4AN  CAM 
/  0        *0  . 

0  .0 
,    0  *0 
PR  RIO  PIECRAS 


PR  MAYAGUEZ 
0 

0 

c 

HUM  AC  AO  U 
0 

,  0 

c 

THE  SACRED 
0 
0 
0 

PR    »OKLO  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
H4*LE  0 


•  0 
.0- 

•  0 

.3 

•  0 

•  0 
COLLEGE 

.0 

•  0 
•0 

HEART 

•  0 
.d 
.3 

•  0 

•  3 

•  0 


\ 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

-0' 
0 

0 
0 
0 

0 
3 

0 

c 

0 
0 

0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.3 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0- 

•  0 

.0 

•  0 

•  3 

♦c 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.3 

•  0 


10  INSTITUTIONS'/ 


.0 

♦  3 

•  0 


PR      I    AREA  TOTALS  < 

TGf  AL                 G  .3 

-FE.-ALE                0  *0 

MALE                 C  *0 

i 

VIRGIN  ISLANOS 


VI    COLLEGE  OF  VIRGIN  ISLANOS 

TOTAL  0*0  2  100.0 

FcJULE  0  .0  1  100.0 

,'WLc  0.  .  .0  1  100.0 


C 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


VI  AREA 
TOTAL 
I  Fc"UL€ 
|  -WLcO 


TOTALS  (  1  INSTITUTIONS) 

0  .0/  2  '00.0 

0  .3  1  100.0 

0  »3  1  100.0 


OUTLYING  AREAS 
TLTAL 
f  FEMALE 
*  .ULE 


i 


1 


.0 
.3 
.3 


12  INSTITUTIONS) 
2  .3 
1        ♦  ?  " 
1  .4 


MAJJK  FIELD  AGGREGATE  0*00  ( 

'   TOTAL*.  1*3  .3 

'FEMALE  51  *J 

MALE  97  *3 


1,241  INSTITUTIONS) 


489 
1*342 
1,147 


5.0 
6.7 
3.9 


.0 
°.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


.0 
.0 
.0 


BUSINESS  AND  MANAGEMENT  (0500) 
AU3A4A 

AL    ALABAMA  ACM  UNIVERSITY 
i  TOTAL       '  0        .0  , 

FEMALE^  0        .0  c 

\    HALE  0  *0 

A 13    ALABAMA  STATE  UNIVERSITY 
\  TCTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

S    MALE  C  *0 

AL;  ATHENS  STATE  COLLEGE 

[total  0  *0 

FEMALE  0        *0  ' 

"  MALE  0       *0  j 

AL    A'jBURN  U  MAIN  CAMPJS. 


89 
49 
40 

65 
31 
3* 

8 
6 
2 


TOTAL 
FEMALE 


71.8  . 

92.5 

56.3 

100.0 
130.0 
100.0 

5.6 
19.4 
1.4 

1  .1 
1.1 
1.1 


1(463 
640 
823 


3.0 
3.2 
2.8 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.3 

.0 
.0 

♦  0 


HISPANIC 
NUMBER  X 


r  ioo«o 

1  100*0 
1  100.0 

5  100.0 
4'  100*0 
1  100*0 
« 

52  100.0 
33  100.0 
19  10C*0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
^ON-HISPANIC 

\  NUMBER 


52  130*0 
J  1  100*0 
1   IOC.  0 


75 
33 
42 


94*0 
94*3 
95.5 


100  100*0 
65  100*0 
35  100*0 

316  99*4 
197  99*5 
119  99*2 

129  100.0 
88  100*0 
41  100*0 

2  100.0 
0  *0 

2  100*0 

30  100*0 
19  100*0 
11  100*0 

5  l00.0 

3  lOu*0 
2  100.0 


716  99*2 
443  99*3 
273  98.9 


,  5  100. 0 

f  4  10C*0 

1  100*0 

i 

52  100.0 

133  100*0 

119  10C.0 

75  94*9 

33  94*3 

|  42  95**> 

100  100.0 

65  100*0 

|    35  130.0 


31,6  99. 4 
197"  99*5 
119  99*2 

129  100*0 
88  10C-0 
41  100*0 


100*0 
•  0 
100*0 


30  100 
19  100 
11 


0 
0 

100*0 


716 
443 
273 


10C.0 
100*0 
100*0 


99*2 
99*3 
98*9 


0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

*0 

1 

0 

.0 

1 

10C.0 

5 

*7 

716 

98*1 

723 

99*0 

3 

;  *7 

443 

98.4 

447 

99*3 

2 

•  7 

273 

97*5 

276 

98*6 

,825  3.7 
875  4*4 

950  3°*2 


5,925  12.0 
2,908  14.5 
3,017  1C.3 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

I 

0 

1 

0. 
0 
0 


•  0 
*0 
*0 

•  0 
.0 
.0 

♦7 
.0 
.9 

.0 
.0 

•  0 


NON-RES  I  DENT 
ALIEN 


NUMBER 


42,712  86*2 
16,871  83*9 
2£,&41  87*8 


89 

71*8 

10 

8.1 

49 

92*5 

4 

7.5 

40 

56*3 

6 

8.5 

65 

100*0 

0 

.0 

31 

100*0 

0 

*0 

34 

100*0 

0 

.0 

9 

6*3 

133 

92.4 

6 

19*4 

25 

80*6 

3 

,  2*7 

108 

95*6 

8 

1.1 

731 

98*8 

3 

1.1 

273 

98*6 

5 

1.1 

458 

98*<* 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

.  0 
.0 

0 
0 


.887 
320 
567 


25 
0 
25 


TOTAL 
NUMBER 


•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•0 
.0 
.0 

•  0 
•0 


1.8 

1*6 
*1*9 


20.2 
•0 
35*2 


•  0 

•  0 
•0 

1.4 

•  0 
1.8 

•  1 
.4 
•0 


2 
1 
1 

5 
4 
1 

52 
33 
19 

79 
35 
44 

10U 
65 
35 

318 
198 
120 

129 


0 

•  0 

4i 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

0 

,0 

•0 

2 

0 

.0 

30 

0 

.0 

19 

0 

•0 

11 

0 

♦  0 

5 

0 

.0 

3 

0 

.0  

Z 

0 

.0 

'tci 

0 

•0 

446 

0 

.0 

2  76 

0 

•  0 

2 

0 

•0 

1 

0 

.0 

1 

0 

.0 

2 

0 

.0 

I 

0 

.0 

1 

0 

1 

.0 

730 

0 

.'0 

450 

0 

♦0 

280 

49,524 
20,099 
29,425 


124 

53 
71 

65 
31 
34 

144 
31 
113 

740 
277 
463 


f 


368 


372 


TABLE  6. 


TOTAL  BACHELOR' S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  EY  RACE, 
ETHNICITY,  ANO.SEX:    INSTI TUT|ON  mNO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  IMUAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  ? 


*  BLACK  ASIAN  OR 

NOff-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER  , 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCK-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


BUSWCSS  ANO  MANAGEMENT  (0500)  t 
ALABAMA 


AL  -  AUBURN  U  AT  MONTGOMERY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0     .  .U 

MALE  >  0  .0. 

AL    BIRMINGHAM  STHN. COLLEGE 
«    TOTAL  0  .0 

FEMALE  *  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    HUNTINGDON  COLLEGE 
TOTAL    '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  O 
At    JACKSONVL  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  *    0  .0* 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

AL    JJDSON  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  • 

FEMALE  C  .0 

MALE  .  0  "*0* 

AL*  .LI VINGSTON  UNI VERSI TY 
TOTAL"  *     0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

AL    MILES  COLLEGE  - 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    MOBILE  COLLEGE 

TOTAL    6  0  *C 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    CAKWCOO  COLLEGE 

,  TOTAL  0        .0  , 

*      FEMALE  0  *0 

MALE  0        .0  v 

AL     SAHFORO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  ,.0 

"     ,  MALE  0  .0 

AL    STHN  BENEDICT INE  COLLEGE 
TOTAL  *     0  .0 

r  iHALE  0  *0 

MALE  0  .0 

AL     S?  RING  HILL  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
,    MALE  0 
AL    ST  I  LI  MAN  COLLEGE 


ST  U 


TOTAL 

FEMALE 
MALE 

AL     TROY  STATE  U 
'TOTAL  o 
FEMALE, 
'  HALE 
**  L  TROY 
TOTAL  ' 
FEMALE 
MALE  • 
AL     TROY  STATE 
TOTAL  « 
FEMALE 
MALE 
AL  TUSKEGEE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MAIN  CAMPlS 
0 

0  *0 
1>  *9 
COfHM-FT  RUCKER 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
MONTGOMERY 
0  *0 
0  *0 
0  .0 
INSTITUTE 
'0  .0 
0  .0 
0  .0 


AL    UNIVERSITY  OF  -ALAbAMA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AL    U  ALABAMA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AL  x  U  ALABAMA 
TOTAL  ' 
FEMALE 
MALE 


IN 


IN 


0  .0 
0  *0 
0  .0 
BIRMINGHAM 

0  ..o 

0  .0 
0  .0 
HUKTSVILLE 
0"  #0 
0  .0 
0  .0 


AL    UNIVERSITY  OF  MCNTEVALLO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AL     U  Of 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

0  *0 

0  .0 
NORTH  ALABAMA 

0  .0 

0  .0 

0  .0- 


3  3.4 

0  *0 

3  4*7  ' 

8  13*3 

4  28.6 
tf  8.7 


3 
2 
I 

29 
7 


9*4^ 
11.9 
6*7 

12*3 
10.8 


.0 


.0 

•  0 

•  0 

6.2 


22  12.9 

1 

.6 

1  7*7 

0 

♦  0 

1  7.7 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

•  0 

12  25.0 

0 

.0 

6  37.5 

\0 

♦  0 

<6  18.8 

0 

•  0 

72  100.0 

0 

.0 

45  100.0 

0 

.0 

27  ioo;o 

0 

•  0 

*C  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

11  100.0 

0 

.0 

9  100.0 

0 

•  0 

2  100*0 

0  • 

•  0 

3  4.4 

0 

•  0 

1  2.9 

0 

•  0 

2  5.9 

0 

.0 

0        .0  . 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

1  3.2 

0 

.0 

1  10.0 

0 

.0 

0  .0 

*0 

.0 

46  93.9 

V 

.0 

28  96.6 

0 

•  0 

18  90.0 

0 

•  0 

37  9.9 

1 

.3 

12  15.0 

0 

•  0 

25  8.5 

1 

•  3 

2  2.3 

0 

•  0 

0  ,0 

0 

.0 

„  2  2*6 

c  0 

.0 

24  13.6 

0 

.0 

2  10.5 

0 

'  .0 

22  14.0 

0 

•  0 

60  93.8 

0 

.0 

30  100.0 

0 

.'0 

30  83.2 

0 

r.O 

42  7.4 

0 

.6 

19  12.3 

0 

23  r  5.5 

0 

•° 

2  J  12.3 

2 

1.2 

14    25. 5 

c 

.0 

6  5.6 

z 

1  .7 

1 

.7 

0  *0 

1 

1.* 

1  1.2 

0, 

.0 

7  5.4 

0 

.0 

2  4.8. 

0 

.0 

5  5.7 

0 

•  0 

11  5*4 

0 

.0 

6  7*3 

0 

♦  0 

5  4*1 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

J.  H 

86 

96.6 

0 

.0  - 

0 

.0 

25 

10C.C 

0 

♦  0 

3 

4»7 

61 

95.3 

1 

1  .7 

<} 

15.0 

50 

83.3 

0 

•  0 

4 

28.*6 

10 

71.4 

1 

2*2 

5 

1C.9 

40 

87.0 

0 

.0 

3 

9.  4 

28 

C7.5 

0 

♦0 

2 

ll.d 

.  15 

ee.2 

0 

.0 

1 

6.7 

13 

86.7 

2 

•9~  ^ 

36 

_  _ 
15*3 

199 

84.7 

0 

♦  o  \ 

.  11 

16.* 

54 

63.1 

2 

1.2 

\^25 

14.7 

145 

*85*3  * 

0 

.0 

1 2 

92.3 

A 

♦0 

1 

7>7 

12 

92.3 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

25.0 

35 

72*9 

0 

.0  * 

6 

37.5 

10 

62.5 

0 

.0 

6 

18*8 

25 

7  8*1 

0 

•  0 

72 

100.0 

0 

.0 

0 

•0 

45 

100.0 

0 

.0 

0 

.  .0 

27 

100.0 

*  0 

•  0 

0 

.0 

0 

**.o 

13 

1CC.C 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

•0 

0 

.0 

10 

10C.0 

0 

.0 

11 

100.  c 

C 

.0 

0 

-.0 

100.  > 

0 

*0 

0 

'♦0 

2 

100.0 

0 

.0  * 

.0 

♦  0 

♦  0 

*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦c 

.0 

2.0 
3.4 


4.4 
2.V 

5*9* 

*0 
*0 
*0 

3*2 
10*0 
.0 


47  95*9 
29  100.0 


65 
33 
33 


95.6 
97*1 
94.1 


20  100*0 
1  100.0 

19  100.0 

30  96.8 
9  9C.0 

21  1C0.0 


♦  0 
.0 


0  ' 

*0 

18 

90.0 

0 

*0 

7 

1.9 

45 

12*0 

330 

88*0 

0 

.0 

12 

15.0  0 

68 

85*0 

7 

2.4 

33 

n*2 

262 

ee.s 

0 

.0 

2 

2.3 

85 

97.7 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100*0 

0 

*0 

2 

2.6 

74 

97.4 

0 

.0 

24 

13*6 

152 

86  .4' 

0 

.0 

2 

10*5 

17 

<e9,5 

0 

.0 

22 

14*0 

135 

86*0 

0 

♦C 

60 

93*8 

0 

♦  C 

0 

.0 

30 

100*0 

0 

♦0 

0 

.0 

30 

86*2 

0 

.0 

0 

.0 

42 

7*4 

>522 

91.7 

0 

.0 

19 

12*3  , 

132 

85.7 

0 

.0 

23 

5*5 

390 

94*0 

0 

*0 

22 

13*5 

141 

86*5 

0 

.0 

14 

25*5 

41 

74*5 

0 

*0 

8 

7*4 

100 

92.6 

3 

2.1 

5 

3.4 

137 

94.5 

1 

1.6 

2 

3.2 

61 

96.8 

2 

2*4 

3 

3*7 

76 

*2*7 

0 

.0 

7 

5.4 

114 

88*4 

0 

*0 

2 

4.8 

38 

9C*5 

0 

♦  0 

5 

5.7 

76 

87.4 

0 

.0 

11 

5*4 

X90 

93*6 

0 

.0 

6 

7.3 

76 

92*7 

0 

.0 

5 

4*1 

114 

94*2 

0 

•0 

89 

0 

-.0 

25 

0 

•  0 

64 

1 

"1*7 

60 

0 

.0 

14' 

1 

2*2 

46 

1 

3.1 

32 

0 

.0 

17 

1 

6.7 

15 

o 

.0 

235 

0 

.0 

65 

*0 

.0 

170 

0 

.0 

13 

0 

•  0 

13 

0 

•  0 

0' 

1 

2ii 

48 

0 

•  0 

16 

1 

3.1 

32 

o 

.0 

72 

0 

.0 

45 

0 

♦0 

27 

o 

♦  0 

13 

0 

♦  0 

3 

c 

♦  0  * 

10 

o 

♦  0 

11 

0 

♦  0 

9 

0 

.  *0 

2 

o 

•  0 

68 

0 

♦0 

34 

0 

.0 

34 

o 

♦  0 

*  20 

0 

.0 

1 

0 

•0 

-19 

o 

.0 

31 

0 

♦  0 

10 

0 

.0 

21 

2 

4*1 

49 

0 

'  .0 

29 

2 

10*0 

20 

o 

♦  0 

375 

0 

.0 

80 

0 

.0 

295 

o 

.0 

87 

0 

.0 

11 

0 

•0 

76 

o 

♦  0 

176 

0 

•  0 

19 

0 

•  0 

157 

4 

6.3 

64 

0 

♦  0 

30 

4 

11*8 

34 

5 

.9 

569 

3 

1.9 

154 

2 

.5 

41,5 

0 

♦d 

163 

0 

•  0 

55 

0 

•0 

106 

3 

2*1 

145 

0 

•  0 

63 

3 

3.7 

82 

8 

6.2 

129 

2 

4.8 

42 

6 

6*9 

87 

c 

2 

1*0 

203 

0 

•  0 

82 

2 

1.7 

121 

0 

ERIC  . 
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TABLE  6* 


TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRSO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  8Y  RACEt 
ETHNIC  TY,  AND  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN*  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NOb-HlSPAhIC  PACIFIC  ISLANDER 


*      „        NUMBER  I  NUMBER 

BUSINESS  A  NO  MANAGEMENT  (0500) 
ALABAMA 

,AL    \S  OF  SCUTH  ALABAMA 

TOTAL  0  12 

FEMALE  0.0  6 

folE  k/  0  •! 0    ,  6 


17*6 
5.9 


AL 


STATE  TOTALS  (        27  INSTITUTIONS) 


TCT  AL 

0 

.0 

575 

14.9 

FEMALE 

0 

•0 

28* 

22*8 

MALc 

0' 

*°  . 

291 

ILi 

ALASKA  • 

AK     J  ALASKA 

FAIRBANKS  CAMPUS 

TCT  AL 

0 

2 

13*3 

F£.VA  tc 

0 

•  0 

2 

20*0 

MALE 

C 

.0 

0 

*0 

,AK    U  ALAS  ANCK5H AGE 

CAMPUS 

TOTAL 

1 

3*1, 

1 

3*1 

FEMALE 

0 

.0 

1 

5*9 

KALE 

1 

6.7 

0 

♦  0 

AK  SYATE 

TOTALS  ( 

2  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

1 

2*1 

3 

6.4 

FEMALE 

0 

•  0 

3 

n.i 

MALE 

1 

5.0 

0 

*o 

ARIZONA 

AZ    ARIZONA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL 

0 

♦  0 

12 

1.0 

FcMALE 

0 

•  0 

1.5 

MALE 

0 

♦  0 

7 

.8 

AZ     G*ANO  CANYON  COLLEGE 

TOTAL 

.0 

.0 

3 

6*5 

FEMALE 

0 

.0 

1 

11*1 

.MALE  . 

0 

•  0 

2 

5.4 

AZ  NORTHERN 

ARIZ  UNIVERSITY 

TOTAL 

-  3 

1.3 

1 

.4 

FcMALE 

I 

1*6 

1 

1*6 

HALE 

2 

1.2  * 

0 

*0 

AZ  PRESCOTT 

CENTER  COLLEGE 

TOTAL 

0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

*0 

MALE 

C 

.0 

0 

*0 

AZ     UNIVERSITY  Gi-  ARUONA 

TOTAL 

3 

7 

us 

FEMALE 

0 

3 

2*3 

MALE 

3 

•  9 

** 

1*2 

AZ  STATE 

TOTALS 

(          5  INSTITUTIONS) 

TOTAL  ■ 

6 

.3 

23 

1*2 

FEMALE 

1 

.2 

1C 

1*9 

MALE 

5 

•  4 

13 

♦  9 

ARKANSAS 

Aft  ARKANSAS 

COLLEGE 

TOTAL  , 

0 

•  0 

1 

9*1 

FEMALE 

C 

•  0 

0 

*0 

male 

0 

♦  0 

1 

20*0 

AR  ARKANSAS 

STATE  U 

MAIN  CAM 

TOTAL 

L 

♦  6 

8 

4*9 

FEMALE 

0 

♦  0 

6 

11*1 

MALE 

1  ' 

2 

1*9 

AR  ARKANSAS 

TECH  UNIVERSITY 

TOTAL 

0 

.0 

I 

1.9 

FEMALE 

0 

•  0 

c  0 

•  0 

MALE 

D 

♦  0 

1 

2.4 

AR    COLLEGE  OF  THE  CZARKS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 


AR    HAR01NG. COLLEGE  MAIN  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
HUE 


.0 
♦  0 
.0 


AR    HENDERSON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

•  FEMALE     *"       *  0  *0 
MALE  0  *0 

AR    HEN9RIX  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE'  0  .3 

MALE  0  *0 

AR     JOHN  BROWN  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


1 

0 

1 

4 
1 
3 

13 


NUMBER 


HISPANIC 

NUHBER- 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUM8ER 


TOT/L 
NUMBER 


2.9 

•  0 
4.3 

4.3 
3.3 
4.7 

18*6 
21*4 
16*7 

2*1 

•  0 
4*2 

•  0 
.0 

•  0 


10 

'I 


V 

1 

0 

0 
0 
0 


♦  7 

2*9 

♦  0 


.3 
♦  5 
.2 


6*7 
10. Tk 
.0 


*0 
♦0 
•  0 


2.1 
3.7 
•  0 


.0 
•0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
♦0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 


15 
2 
13 


•  0 

♦  0 
.0 

3.  1 
•0 
6.7 


2.1 
♦  0 
5.0 


13  9*6 
7  20.6 
6  5*9 


600  15*5 
2*2  23.5 
308  11*8 


3  20*0 

3  30*0 

0  *0 

3  9*4 

1  5*9 

2  13*3 


6  12.8 
4  14*8 
2  10*0 


1 
1 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

1 

0 


1*9 
7*7 
*0 

*0 
*0 
*0 

*0 
*0 
♦  0 

.0 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

8*3 
12*5 
*0 


2 
1 
I 

1 
0 
1 

4 
1 
3 

13 
6 
7 

1 
0 
1 

1 
1 
0 


3.7 
7.7 
2.4 

2.9 
.0 
4.3 

4.3 
3.3 
4.7 

18*6 
21*4 
16*7 

2.1 
•  0 
4.2 

8*3 
12*5 
.0 


123  90.4 
27  79*4 
96  94*1 


3t206    83. C- 

945  76*0 
2t261  66.4 


12 
7 

5 

29 
16 
13 


s80*0 
70*0 
10C.0 

9C*6 
94*1 
86*7 


41 
23 
18 


87.2 
85*2 
90*0 


16 

1.3 

3d 

3*2 

66 

5.5 

It  134 

94.5 

4 

1.2 

11 

3*4 

20 

6.1 

308 

93.9 

12 

1*4 

27 

3*1 

•  -46 

5.3 

826 

94*7 

0 

•  0 

3 

6*5 

6 

13*0 

38 

82*6 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

11*1 

8 

8£.9 

0 

/  *0 

3 

8*1 

5 

13*5 

30 

81*1 

2 

.9 

5 

2*2 

11 

4*7 

221 

95*3 

0 

•  0 

2 

3*3 

4 

*6*6 

57 

93*4 

Z 

1*2 

3 

1*8 

7 

4*1 

164 

95.  * 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

I 

10C.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•0 

0 

♦c 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

I 

10C.0 

14 

3*1 

24 

5*2 

48 

10*5 

400 

87*1 

7 

S>*4 

6 

4*7 

16 

12*4 

111 

86*0 

7 

2*1  - 

IS 

5*5 

32 

9*7 

28S 

87*6 

32 

1.7 

70 

2*6 

131 

6*8 

1*794 

92*6 

11 

2*1 

19 

3*6 

41 

7.8 

41* 

<n*8 

21 

1.5 

51 

3*6 

90 

6.4 

)i3).0 

92*8 

<* 

0 

•  0 

0 

•  0 

I 

9.1 

10 

90^9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

1C0.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

20.0 

4 

eo*o 

0 

•  0 

0 

.0 

9 

5.6 

*53 

94*4 

c 

♦  0 

0 

♦  0 

'6 

11.1 

48 

88*9 

0 

♦  0  ' 

0 

♦  0 

3 

2.8 

105 

97*2 

40 


96*3 
92*3 
97.6 


33  97.1 
11  100*0 
22  95*7 


90 
29 
61 

57 

22 
35 


95*7 
96*7 
95*3 

81*4 
78*6 
63*3 


46  97*9 
23N100*0 
23  95*8 

11  91*7 
7  87*5 
4  1CC*0 


55 
6 
49 


•0 
•  0 
.0 


1*4 
.5 
1.9 


.0 
•0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


•  0 

•  0 
.0 

4.3 
*0 

1  5*4 

.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 


11  2*4 
2  1*6 
9  2*7 


13 
2 
11 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
'0 

0 
0 
0 


*0 
*0 
.0 

.0 
.0 
•0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
,0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 


J36 
34 
102 


3,861 
It  243 
2,618 


15 
10 
5 

32 
17 
15 


47 
27 
20 


lt200 
328 
872 

46 

9' 
,37 

232 
62 
171 

1 
0 
1 

459 
129 

.  330 


It  938 
£27 
1,411 


U 
6 
5 

162 
54 
108 

54 
13 
41 

•  . 

34 
11 

23 

94 
30 

.  64 

70 
28 
42 

47 
23 
24 


3JU 


AMERICAN  INOUN. 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  < 


SLACK  ASIAN  CR 

NON-tflSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


HISPANIC 


7DTAL 
MINORITY 


kHlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SI  DENT 
ALIEN 


BUSINESS  A NO  MANAGEMENT  (0500) 
ARKANSAS  * 

AR    0UACHI7A  BAPT  UNIVERSITY 
.TOT  AL  ^    0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE         -       0  .0 
/AR    PHILANDER  SMITH  COLLEGE 
TOTAL  0  .C 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AR    STHN  ARK  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AR    U  OF  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  *  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AR    U  OF  ARK  AT  LITTLE  ROCK 

TOTAL  0  *0 

**FEmLt*  0  *0 

MALE  0  .0 

AR  U  OF  ARKANSAS-MCNT ICELLO 
*    TOTAL  C'  *0 

.....  mu.   o — .-?_  „ 

MALE  0  .  .0 

AR    U  OF  ARKANSAS  PINE  BLUFF 
TOTAL  0        .0  /, 

FEMALE  /  0*0 
*  MALE  0  .0 

AR*  U  OF  CENTRAL  ARKANSAS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *Q 

MALE  0  .0 


AR 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.1 
10 
•  I 


J 


CALIFORNIA 

CA    ARMSTRONG  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

CA    A2USA  PACIFIC  CCLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FchALE  0  -0 

MALE  0  .0 

CA    BI OLA  COLLEGE 

/TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  -  0  .0 

CA    CAL  BAPTIST  CCLLEGE 
TOTAL  0  *0 

/  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA  CAL  LUTHERAN  COLLEGE 
,    TOTAL  0  .0 

FE**4Le  0  *0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  ST  COLLEGE -BAKFRSFLD 
•TOTAL  -5  5.2 

FEMALE  2  6*3 

MALE  3  4*6 

CA    CAL  STATE  C-SN » BERNARDINO 
TOTAL*  2  1*8 

FEMALE"'  0  *0 

HALE  2  2.* 

CA    CAL  ST  COLLEGE-STANISLAUS 
'TOTAL  0  .0 

FEMALE  0-  *0 

MALE  0  *0 

CA    CAL  POLY  ST  U-SN  LUIS  OB 
TOTAL  3-  1*1 

FEMALE  0    "  .0 

MALE  3  1.9 

CA    CAL  ST  A  TV5.  POLY  L-POMONAP 
TOTAL  7  U4 

FEMALE  0  .0 

MALE  7  2*0 

CA    CAL  STATE  U-CHICO 
TOTAL  *  »5 

FEMALE  "  »0 

'       MALE      .  2        •<>  * 

CA    CAL  .STATE  U-D0MINGUE2  HLS 


TOTAL 

FEMALE 
MALE 


•  7 
•d 
.5 


2  • 

3*0 

0 

2 

4 

20 

58.8 

10  100.0 

10 

*■ 

4 

7.8 

3 

14.3 

1 

3.3 

9 

2.7 

5 

5.5 

4 

1.7 

9 

8-4 

4 

14.8 

5 

6.3 

2 

6.9 

1 

8.3 

1 

5.9 

■58 

87.9 

31 

96.9 

27 

79.4  ' 

10 

\ 

8.9 

7 

15.2 

3 

4.5  ( 

mTUTIONS) 

143 

11*2 

74 

16.9 

69 

8.2 

1 

4.3 

0 

.0 

1 

6.7 

2 

6.5 

1 

12.5 

1 

4.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

3.1 

1 

3.1 

2 

3.1 

13 

11.4 

2 

6.7 

11 

13.1 

1 

1.0 

0 

..0 

1 

1.3 

♦  A 

V 

.0 
'♦6 

8 

1.6 

2 

1.4 

6 

1.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

88 

30".  7 

35 

38.9* 

53 

26.9 

NUMBER 

X 

NUMBER 

t 

NUMBER 

4 

NUMBER 

/ 

X 

NUMBER 

o  • 

I 

NUMBER 

/ 

0 
0 
0 

.0 
♦  0 
.0 

0 
0 

*  0 

.0 
.0 

♦0 

2 
0 
2 

3.0 
.0 
5.0 

64  \97*0 
26  100*0 
38  9l«*0 

o 

0 
0 

♦  0 

( n 

.0 

h  66 
26 
40 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0' 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

2C  58.8 
10  100.0 
10  41.7 

0  .0 
o  *0 
r»  .0 

14 

•A 

41.2 
•  0 
58*3 

34 

24  ' 

poo 

.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 

.0 

♦  o, 

4 

3 
1 

7.8 
14.3  U 
3*3 

47 
18 
29 

92.2 
85*7 
96*7 

o 

0 
0 

♦  0 

•  0 

_  *0 

51 
21 

30?  < 

4 

2 
2 

1.2 

2.2 
k.8 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

13 
7 
6 

3*9 
'  7*7 
2.5 

317 
84 
233 

95.8 
92.3 
97.1 

1 

0 

■  1 

♦  3 

•  0 
.4 

331 
91 
240 

2 
0 
2 

1.9 

♦0 
2.5 

1 

0 

.  1 

\ 

.9 
•  0 
1.3 

12 
4 

a 

11.2 
14*  8 
10.0 

94 
23 
71 

87*9 
85*2 
88*8 

I 

0 

1 

.9 
.0 
1.3  . 

107 

27 
80 

0 
0 

9 

.0 
•  0 
.0 

o 

0 
0 

.0 
.0 
.0 

2 
1 
1 

6.9 
8.3 
5.9 

27 
/  11 
16 

93*  1 
91.7 
94*1 

0 

0 
.  0 

.0 
.0 
.0 

29 

r  12 
17 

0 
0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

0 
0 

o 

.0 

50 

—  31 

2f 

87.9 
96.  9 
7S.4 

.1  1.5 

0  ,  *0 

1  .2.9 

7 

1 

*6 

10.6 
3.1 
17.6 

66 
32 

*  * 

0 
0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

10 
7 
3 

8*9 
15.2 
4.5 

102 
63 

91.1 
95.5 

0 

0 

t) 

.0 
.0 
.0 

112 

/  46* 

60 

6 
2 
4 

•i 

•  5  • 

3 
2 
1 

.2 
.5 
.1 

153 
78 
75 

12.0 
17*8 

d*S 

It  104 

359 
745 

86.3 
82.0 
88*5 

23 
1 

22 

1*8 
.2 
2*6 

1,280 

j  >43S 
,  842 

t 

i 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•0 

1 
0 
1 

4.8 
*  0 
6*7 

10 

5 
5 

47.6 
83.3 
33*3 

10 

1 
9 

47.6 
16.7 
60.0 

*  21 
6 
15 

3 
I 
2 

9.7 
12.5 
8.7 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

5 
2 
3 

16*1 
13*0 

24 
5 
19 

77.4 
62.5 
82.6 

2 
1 
1 

6.  5 
12.5 
4.3 

31 

8 
23 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

"0 
0 
0 

s  .0 

/  *o 

.0 

0 
0 
0 

.0  * 

*0 

*0 

22 
12 
10 

100.0 
1C0.0 
100*0 

o 

0 
0 

♦0 
.0 
.0 

22 
12 
10 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

*0 
•  0 
.0 

11 

*> 

9 

78.6 
66.7 
81.8 

1 

2 

2 1. 1 
33.3 
13.2 

14 
3 
11  , 

0 
0 
0 

.0' 

•  0 

•  0 

3 

1 

2 

8.6 
7.1 
9.5 

3 
1 

2 

3*6 
9*5 

31 
U 
19 

88*6 
83.  7 
90.5 

1 

,  I 

2  .9 

v7.i 
.0 

35 
\h 
21 

1 
1 

1.0 
.0 
1*5 

9 
8 

9.3 
3*1 
,12.3 

Id 

4 

-  14 

18.6 
12.5 
21*5 

74 
26 
48 

76.3 
fil.3 
73.8 

5 
2 
3 

5.2 
6.3 
4.6 

97 
c32 
65 

1 

0 

1 

.9 
.0 
1.2 

2 
0 

2 

1.8 
.0 

2.' 

18 
2 
16 

15.8 
6.7 
19*0 

96 

v  *28 

84.2 
93.3 
31*0 

0 
0 

.  0 

.0 
•  0 
.0 

1 14 

30 « 

€4 

3 
1 

2 

2.9 
4.0 
2.6 

8 
2 
6 

7.8. 
8.0 
7.7 

12 
3 
9 

11*7 
12*0 
11*5 

'  87 

21 
66 

84.5  4 
84.0  1 

64.6  3 

3.9* 
*  4.0 
3*8' 

103 

25  / 
78 

/ 

6 
3 
3 

2.3 
2*8 
.  1.9 

6 
3 
3 

2*3 
2.3 
1.9 

16 
6 
10 

6*1 
5.7 
6*4 

245 
100 
145 

93*5 
94*3 
92.9 

1 

0 

1 

.4 
.0 
.  .6 

262 
106 
156 

6 
2 
4 

l>-2 
1.4 
l.l 

4.8 

8 
20 

5.7 
5.7 
5.7 

49 
12 
37 

10.0  * 

8*6 
10*5 

399 
122 
277 

81*3 
87.1* 
78.9 

43 
6 
37 

8.8 
4*3 
1C.5 

491 
140 
'  351 

10 
3v 
7 

2.3 
2*7 
2.2 

13 
4 
9 

3.0 
3.6 
2.8 

25 
7 
18 

5.8 
6*3 
5*6 

396 
102 
294 

92.1 
91*9 
92*2 

9 
2 
7 

2*1 
1*8 
2*2 

430 
111 
319 

32 
9 
23 

11.1 
10.0 
11.7 

9* 
2 
7 

3.1 
2.2 
3.6 

*  134 
46 
88 

46.7 
51*1 
44.7 

153 
44 
109 

53*3 
48*9 
55*3. 

0 
0 
0 

•  0 
•0 
.0 

287 
90 
197 

ERIC 
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•TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR'S 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  "OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
CThNlCUYt"  AN?  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE,  197B-1979 


AMERICAN  INOlAN 
*  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER'  % 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANQER  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBEK 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


UHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  (0500) 
CALIFORNIA 


CA    CAL  STATE  U-FRESNO. 

• 

24 

1  388 

*     TOTAL                1  .3 

7 

1*8  * 

33 

8.5 

35 

9.0 

76 

19*6 

288 

74.2 

6.2 

FEMALE                0  .0 

3 

2*1 

14 

10*0 

13 

9.3. 

30 

21.4 

101 

72*1 

9 

6.4 

*     ,  140 

MALE               »1  *4 

•  4 

1*6 

19 

7.7 

22 

B.9 

46 

18*5 

187 

75*4 

15 

6.0 

248 

CA    CAL  STATE  U-FULLERTQN 

\    TOTAL           '     6  *6 

6 

•  8 

33 

4.6 

.32/ 

4.4 

77 

1C*7 

637 

88*1 

9 

t.2 

723 

\  FEMALE                 2  .9 

1 

♦  5 

12 

ft.  5 

7 

3.2 

22 

10*1 

192 

88*5 

3 

1.4. 

217 

MALE  ,              4  .8 

5 

1*0 

21 

4.2 

25 

4.9 

55 

10*9 

445 

87*9 

6 

1.2 

506 

CA    CAL   STATE  U-HAYfcARJ 

69*5 

c 

384 

TOTAL                 1  .2 

28 

7.3 

49 

12*8 

13 

3.4 

91 

23*7 

267 

Zf 

1*8 

11 

2.2 

37 

26*8 

90 

65*2 

1 1 

P  .0 

138 

FEMALE                1  .7 

8*0 

•27- 

-T5T9  • 

3 

MALE                 0  .0 

17 

6*9 

27 

11*0 

10 

'  4.1 

54 

22*0 

177 

72*0 

15 

t.l 

246 

CA    CAL  STATE  U-LONG  BEACH 

35 

4.0 

867 

TCTAL    /            5  *6. 

29 

3*3 

118 

13*6 

27, 

3.1 

179 

20*6 

653 

75*3 

FEMALE                2  .7 

12 
17 

53 

17*8 

8 

2.7 

75  , 

25*2 

20  8 

69*8 

15 

5.0 

298 

MLS                 3  .5 

3*0 

65- 

11*4 

19 

3.3 

104 

18*3 

445 

76*2 

20 

3.5 

569 

CA    CAL  STATE  U-LOS  ANGELES 

\ 

\ 

534 

TOTAL                0  .0 

50s 

9.4 

153 

28*7 

58 

10.9 

261 

48*9 

218 

4C*8 

55 

10.3 

<   FEMALE                 0  ...0 

19 
31 

"  10*4 

61 

33*5 

15 

*  8.2 

95* 

52*2 

67 

36*8 

20 

11.0 

,  X82 

MALE                0  40 

\8.8 

92 

26*  1 

43 

12.2 

166 

*7.2 

151 

42*9 

35 

9.9 

352 

CA    CAL  STATE  U- NORTH RIDGE 

✓ 

616 

'    TOTAL               15  2*4 

10 

1*6 

•  37 

6«C 

24 

3.9 

86 

14*0 

507 

82*3 

Z': 

3.7 

FEMALE                4  2*1 

4 

'  2.1 

12 

6.2 

10 

v  5.1 

30 

15*4 

157 

8C*5 

b 

4.1 

195 

MALE               11  2*6 

6 

1*4 

25 

*  5.9 

14 

3.3 

56 

13*3 

<* 

350 

83*1 

15 

3.6 

421 

CA    CAL  STATE  U-SACRAHENTO 
TOTAL                3  *9 
FSHALc                 1  .5 

30 

5,4 

50 

3.9 

*  21 

3.8 

106 

19^0 

-426 

~76*2 

27 

4.8, 

'  *  --559/ 

13 

•  6;  6 

22 

11  .1 

4 

2.0 

40 

20*2 

149 

75*3' 

9 

198~ 

HALE                4  1*1 

17 

4,7 

28 

,  7.8 

17 

4.7 

(> 

66 

18*3 

o 

2T7 

76*7 

18 

5.0 

361 

CA    HJK30L0T  STATE  L 

56 

TCTAL                0  .0 

0 

♦  0 

31 

5.4 

0 

•0 

3 

5*4 

53 

94*6 

0 

•  0 

FEMALE      '           0  .0 

0 

.0 

"  3 

13.6 

0 

♦  0 

%% 

3 

13*6 

19 

86*4 

*  0 

•0 

22 

MALE                 0  »0 

0 

•  0. 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

34 

1CC.C 

0 

.0 

34 

CA    SAN  OIEGO  STATE  U 

845 

;otal             X\  .1 

1* 

1.7 

33 

3.9 

33 

3.9 

JO 

'  81 

9*6 

751 

83*9 

'  13 

1.5, 

FEMALE                 1  .4 

5 

2*0 

13 

5.3 

11 

4.5 

30 

12*3 

211 

86*5 

3 

1.2 

'  244 

MALE                0  .0 

9 

1.5 

20 

3.3 

22 

3.7 

51 

8*5 

540 

89*9 

10 

1.7 

601 

CA    SAN  FRANC I  SCO  STATE  U 

c 

26 

507 

TCTAL    "             2  .4. 

16 

3.2  " 

171 

33.7 

20 

3.9 

209 

41*2 

272 

53*6  . 

5.1 

FEMALE                 0        .0-  ' 

10 

4.4 

87 

38.5 

4 

1.8 

101 

44*7 

115 

5C.9 

10 

4*4 

226 

HALE                 2        .7  ' 

6 

2.1 

.  84 

29.9 

16 

5.7 

108 

38*4 

157 

55*9 

16 

5.7 

281 

CA    SAN  JOSE   STATE  U 

J 

59 

6.8 

672 

TOTAL  ,              15  1.7 

31 

3.6^ 

109 

12.5 

37 

4.2 

192 

22*  C 

6?1 

71*2 

FEMALE                 6       1*7  „ 

12 

3.5 

62 

17.9 

10 

2.9 

90 

26*0 

230 

66*5 

26 

7.5 

346 

MALE                 Q  1.7 

19 

3.6 

47 

8.9 

27 

5.1 

,  102 

19*4 

391 

74*3 

33 

6.3 

526 

CA    SONOMA  STATE  UNIVERSITY 

127 

TCTAL                 1  .8 

3 

2.4 

2 

1.6* 

3 

2.4 

9 

7,1 

114 

89. U 

4 

3.1 

FEMAL'f                  0  .0 

1 

2.0 

0 

.0 

2 

3:9 

3 

5.  9 

t3 

94*1 

0 

.0 

5.1 

HALE                 1  U3-' 

2 

2.6' 

2 

2.6- 

1 

1.3 

6 

7.9 

66 

86*8 

4 

5.3 

-76 

'  CA    CHAPMAN  COLLEGE 

'b 

* 

77*0 

148 

Total            4  2*7 

14 

9.5 

4 

2.7  * 

7 

4.7 

29 

19.6 

114 

5 

3.4 

,  FEMALE                 &  .0 

2 

7.7 

1 

3.8 

1 

3.8 

4 

15.4 

22 

84*6 

0 

.0 

26 

HALE                4  3*3 

12 

9.8 

3 

2.5 

6 

A..9 

2^ 

20.5 

92 

75*4 

5 

4.1 

122 

CA'   COLLEGE  OF  NOTRE  OAME 

56*:. 

13 

24.5 

53 

TOTAL.                0  .0 

4 

7.5 

4 

7.5 

2 

3.8 

10 

18.9 

30 

FEMALE   •               0  .0 

2 

11.1 

22*2 

0 

.0 

6 

33.3 

11 

61*1 

1 

5.6 

r  18 

HALE                  *  .0 

2 

5.7 

/0 

*0 

2 

5.7 

4 

11.4 

19 

54*3 

12 

34.3 

35 

CA    DOMINICAN  C  OF  SAN  RAFAEL 

' 

66*7 

16.7 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

1 

16*7 

0 

.0 

«  1 

16.7 

4 

.  1 

6 

''FEMALE   t*           0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

3 

100*0 

0 

♦  0 

3 

MALE      t          o  .0 

0 

•°  < 

1 

33*3 

0 

.0 

1 

33.3 

r 

33*3 

1 

33*3 

;  3 

CA    FRESNC.PACIFIC  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

I 

12*5 

0 

♦  0 

1 

12.5 

7 

87*5 

0 

.0  ' 

8 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

♦0  *• 

2 

HALE                0  .0 

0 

.0 

1 

16*7 

0 

.0 

1 

16.7 

5 

83*3 

0 

o  *° 

6 

CA    GOLOEN  GATE  UNIVERSITY 

c 

193 

TOTAL                 4  2*1 

15 

7.8 

7*8 

6 

3.1 

40 

20.7 

146 

75*6 

7 

3.6 

FEMALE                 1-     2*1  / 

4 

8.3 

6 

12*5 

2 

4*2 

13 

35 

72*9 

0 

•  0 

48 

MALE             '  3  2*1 

11 

7.6 

9 

6*2 

■% 

2.8 

27 

18.6 

111 

76*6 

,  7 

4*8 

145 

CA    K3LY  NAMES  COLLEGE 

100.0 

TOTAL"                0      >  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

5 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0* 

*0 

0 

.0 

C 

♦  C 

0 

1 

100*0- 

i 
l 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

u  «0 

4 

100.0 

4 

CA    JOHN  F  KENNEDY  UNIVERSITY 

4C.0 

TOTAL  <              0  .0 

1 

20.0 

0 

•  0 

1 

20.0 

2 

3 

60*0 

0 

.0 

5 

FEMALE                 0  -0 

0 

•  0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

HALE                0'  .0 

I 

20.0 

0 

.0 

1 

20.0 

2 

40.0 

3 

60*0 

0 

•0 

5 

CA    LINCOLN  UNIVERSITY 

i 

10 

TCTAL                0        .0  ( 

I 

10.0 

,  1 

10.  ov 

0 

.0 

2 

20.0 

1 

7 

**  70.0 

FEMALE              '  0        *0  H_ 

0 

.0 

0 

♦  ,0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

 ^  3 

100.0 

.     .HALE                0 -)  .0 

1 

14.3  * 

1 

14.3 

0 

.0 

m  2 

28*6 

►1 

14*3  ~ 

4 

57*1 

,7 

CA    LOMA  LINt/A  UNIVERSITY 

•7.5 

"  40 

TOTAL                 0  *  #0 

5 

12.5 

I 

2*5 

2 

5.0 

8 

•  20#0 

29 

72*5 

,  3 

^  FEMALE                0        -0  7 

3 

25.0 

0 

♦  0 

'  0 

*  .0 

3 

25J) 

7 

5<J*3 

2 

16«7 

12 

HALE                0  .0 

2 

7.1 

1 

3.6 

6    '  2 

7.1 

5 

17.5 

22 

78*6 

*  1 

3*6 

.  28 

CA    LOS, ANGELES  BAPT  COLLEGE 

1 

33*3 

.TOTAL                0  #0 

1  0 

•0 

0 

♦  0- 

0 

♦  0 

•  0 

.0 

2 

66*7 

'3 

FEMALE                 C  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

*  0 

.0' 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

HALE                0  *> 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33*3 

2 

66*7 

3 

9 

EMC  . 
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TABLE  6. 


TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY'I NSTI TUTIONS  OF  HIGHER  E0UCAT2ON  BV  RACE. 
ETHNICITY?  ANO  SEX.     INSTITUTIONANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
».  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 

BUSINESS^ANO  MANAGEMENT  (050 0^ 
CALIFORNIA 


CA     LOYOLA  MARYMQUNT  U 

TCTAL  0  .0 

>    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA     HG NIG  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  "  0  ,*0 

"  MALE  '0        .0*  x 

'CA    MILLS  COLLEGE 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  t0 

MALE  0  .0 

CA~ ,  MOUNT  SNT  MARY'S  COLLEGE 
TOTAL  '0  ,  JO 

-     FEMALE  0  !  .'0 

MALE  0  ,.0 

CA.  NATIONAL  UNIVERSITY 
TOTAL  2  .4 

FEMALE  1      1*0  • 

MALE  *  1  .  .3 

'  CA    NORTHROP  UNIVCRSITY 
TOTAL  0  *0 

.    FEMALE'  •    .0.  .0 

MALE        .        0  *0, 
CA    PACIFIC  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL  4  2*1 

FEMALE  2  1*2 

"    MALE  „       2  7.4 

CA^  PACIFIC  UNION  CCLLEGE 

*  TOTAL  0  .0 

x   FEMACE  0  .0 

9       MALE     ,  0        .0      .  , 

CA    PEPPEROINE  UNIVERSITY 
TOTAL  3  1*2 

FEMALE  0  .0 

MALE.  '3  1.8 

CA     POINT  LOMA  COLLEGE 
\        TOTAL  0  .0 

t      FEMALE  0  .0 

MALE"'  *  0.0 
CA    SNT  MARY'S  COLLEGE  OF  CAL 
TOTAL  2  1*1 

FEMALE      .        ,1  1*5 
MALE  1  .9 

1  CA"  SOUTHER*  C At  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  r 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    0*  INTERNATIONAL  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE         *       0    '  .0 
MALE  0  .0 

CA    U  Of  CAL-8ERKELEY 
TOT  AL  *  p  .0 

FEttALE  Q  »0 

MALE  0  .0 

CA    U  Of  CAL-LOS  ANGELES 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C,  .0 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  CAL-RIVERS IDE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE     ,  '0  .0 

MALE  0  .0 

CA    'J  OF  CAL- SAN  DIEGO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0* 

CA    U.CF  CAL-SANTA  BARBARA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,0        .0  # 

"male  o-  .o 

CA    DIVERSITY  OF  LA  VERNE 
TOTAL  2  1*0 

FEMALE  „  0.0 
MALE  2  1*2 

CA*  UNIVERSITY  OF  THE  PACIFIC 
«       TOTAL    '  I  1*6 

FEMALfc  0  .0 

MALE   *  I  2*4 

CA    UNIVERSITY  OF  REDLANOS 
TOTAL  ■  0  .0 

FEM/iLE   —  0  .0 

MALE    *        '  .0  .0 
CA  'UNIVERSITY  OF.SAN  DIEGO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  v.O 

MALE  0  .q 


13  7.3 


NUMBER 


II 


HISPANIC 
NUMBER  , 


TOTAL 
NORITY 


NUMBER 


WHITE 
.NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 
NUMBER 


6.2 


6 

12.2 

4 

8.2 

7 

(5.5 

7 

5*5 

0 

•  0 

\ 

0» 

.0 

0 

-♦0 

0 

*  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2- 

•8.0 

*  •  1 

4.0 

2 

8  .0 

•  1 

4.0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

♦  0 

,0 

'♦0 

0 

.0 

23 

5.0 

10 

2.2 

II 

10..  8  , 

2 

2.0 

tz 

""3*4 

8 

2*2 

0 

.  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

•  0 

0  * 

.0 

59 

30.9 

14 

7.3 

50 

30  ;  5 

.  12 

7.3 

9 

33.3 

2 

7.4 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

•0 

p 

.0 

28 

11.4 

20 

8*1 

20 

24.1 

9 

10.8 

8 

4.9 

11 

6*7 

2 

8.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

'2 

ii.8 

0 

•  0 

9 

5.1 

6 

3*4 

5 

7.7 

2 

3*1 

4 

3.6 

4 

3  *6  a 

0 

.0 

1 

7*7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

11*  1 

2 

2.9 

2 

2*9 

1 

6.7 

0 

•  0 

1 

1.9 

2 

6 

1.8 

76 

22*9 

3 

2.5 

33 

27*3 

3 

1.4 

43 

20*4 

0 

.0  . 

1 

5*6 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

10*0 

5 

10.4 

3 

6*3 

4 

16.0 

1 

4*0 

1 

4.3 

2. 

8*7 

0 

.0 

0 

_ 
.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

20 

9.0 

0 

•  0 

4 

5*2 

0 

♦0 

16 

11*0 

0 

21 

10.7 

2 

1*0 

4 

11.4 

0 

*0 

17 

10.5 

2 

1*2 

0 

•  0 

8 

n.i 

0 

•  0 

5 

26*3 

0 

•0 

»<* 

7*1 

101 

11*9 

*24 

2.8 

32 

13.7 

9 

3.8 

69 

11.2  ' 

15 

2.4 

o 

1 

.f9 

3 

2*6 

1 

2.9 

I 

2*9 

0 

•  0 

2  - 

2*5 

24 

13*6 

*  48 

Z7.\ 

116 

65.5 

l3, 

7*3 

6 

12*2 

16 

32.  7\ 

28 

57.  1 

5 

1 0*2 

18 

14*1 

32 

25*0  \ 

88 

68.8 

8 

6*3 

0 

*0 

0 

•  0 

\  M 

E3.7 

8 

16*3 

0 

•0 

0 

♦  0 

\  12 

85.7 

2 

14*3 

o 

•  0 

0 

.0  ' 

\29 

82*9 

6 

17*1 

0 

*0 

3 

12*0 

21 

84*0 

1 

4.0 

0 

•0 

3 

12*0 

•2l\ 

84*0 

1 

-  4.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

\  *0  < 

•  0 

•  0 

0 

*0 

0 

;0 

2 

1CC.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

■o 

•0 

2 

100*0. 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

0 

•°\. 

0 

•0 

14 

3*0 

49 

10*7 

403 

87*6 

\  8 

1.7 

3 

2*9 

17 

16*7  ■ 

84 

82*4 

\  1 

1 .0 

H 

3*1 

32 

8*9 

319 

89*1 

\  7 

2.0 

0 

•  0 

0 

•  #2 

1 

1CC.0 

\o 

•  0 

0 

*0 

0 

'  *0 

0 

•0 

.0 

o 

.  0 

o 

♦  0 

1 

1  oc.o 

0  \ 

.0 

5 

2.6 

*  82 

42*9 

109 

57.1 

V° 

4 

2.4 

68 

41*5 

>  96 

58*5 

i  0 

.0 

3.7 

14 

51*9 

13 

48*1 

0 

0 

.0 

0 

*0 

18 

94*7 

1 

.  5.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

*0 

o 

.0 

o 

•  0 

14 

93*3 

1 

6.7 

9 

3.7 

60 

24*4 

186 

75*6 

0 

.0 

1 

1*2 

30 

36*  1 

53 

63*9 

0 

.0 

9 

4*9  * 

30 

1  8*4 

133 

81.6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

8*0 

23 

92.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

8 

100.0 

0 

♦  0 

0" 

♦  0 

2 

1 1*8 

15 

88.2 

0 

♦  0 

•  7 

4*0 

24 

13*6 

140 

79.1 

13 

*  7.3 

3 

4*6 

11 

16*9 

50 

76.9 

:  4 

-6*2 

3*6 

13 

11*6 

90^ 

80.4 

9 

• 

8.0 

1 

7*7 

2 

15*4" 

8 

61.5 

3 

23.1 

0 

*0 

0 

•  0 

4 

100.0 

0 

.0 

I 

11*1 

i  2 

22*  2 

v  4 

44.4 

3 

33.3 

1 

1*4 

5 

7*2 

19 

27.5 

45 

65.2. 

1 

6*7 

.  2 

13*3 

4 

26*  7 

9  9 

60.0 

o 

♦  0 

3 

5*6 

15 

27*8 

36 

66.7 

2 

*6 

o  84 

25*3 

242 

72*9 

6 

1.8 

1 

♦  8 

37 

30*6. 

83 

68*6 

1 

.8 

I 

.5 

47 

22*  3 

.  159 

75*4 

5 

2.4 

0 

*0 

1 

5*6 

17 

94i4 

0 

.0 

0 

,0 

0 

•  C 

8 

10C.0 

0 

.0 

o 

»0 

1 

10*0 

9 

so.o 

0 

.0 

3 

6*3 

11 

22*9 

37 

77*1 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  5 

20*0 

s  20 

80*0 

0 

.0 

3 

13*0 

•  6 

26*  1 

17 

73*9 

0 

•0 

• 

0 

.0 

0 

.0 

27 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

,1  CC*0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

20 

100*0, 

0 

.b 

i 

10 

4*5 

30 

13*5 

189 

64*8 

4 

1.8 

7 

9*1 

11 

14*3 

66 

85*7 

0 

.0 

3 

2*1 

19 

13*0 

•  123 

84*2 

■    "  4 

2.7* 

9 

4.6 

34 

17*3 

143 

72*6 

20 

10.2 

0 

.0 

4 

11*  4 

29 

-02.9 

2 

5.7 

9 

5.6 

30 

18.5' 

<|14 

7C*4 

18 

11.1 

3 

4.9 

12 

19.7 

43 

7C*5 

6 

9  8 

0 

.0 

5 

26.3 

13 

.68*4 

,  1 

5.3 

'  3 

) 

7.1 

7 

16*7 

30 

71*4 

5 

11.9 

57 

6.7 

21*4 

669 

78*// 

0 

.0 

10 

4.3 

'  .15 

21*8 

183 

78.2 

0 

•  0 

47 

7.6 

131 

21.2 

486 

7',*8 

0 

.0 

8 

6*9 

12 

i 

10*3 

99 

65*3 

5 

4.3 

4 

11*4 

6 

17*1 

29 

82*9 

>  0 

.0 

'  4 

4*9 

6 

7*4 

Tj 

86*4 

5 

6.2 

177 
49 
128 

49 
14 

35. 

25 
25 
0 

2 
2 

"  0 

460 
102 

358* 

1 

,0 
1 


17 

J77 
65 
112 

13 
4 

9 

54 
332 

m 

211 

18 
8 

48 
25 
23 

27 
7 
20 

223 
J7 
146- 

197 
.  35 
162 

"  61 
19 
42 

851 
234 
617 

'116 
35 

81  <s 


9 

iERJC 


373 


7 


TABLE  6*     TCTAL  BACHELOR'S 


OECREFS  FOR  MAJOR  FI ELO  CCNFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 
ETHNICITY*  ANO  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  *  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
*■  *  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK       *       ASIAN  CR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


hHlTE 
NON-Hl%PANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  (0500) 


CALIFORNIA 


CA    U  CF  SAN  FRANCISCO 
TCTAL  0 
FEMALE  ,  0  .0 

MALE  0  *0 

*  CA    UNIVERSITY  OF  SANTA  CLARA 
TOTAL  0*  *0 

FEMA.Lt  0  .0 

>ALE  0 
CA     U  OF  .SOUTHERN  CALIFORNIA 
TOTAL  3  ♦« 

FEMALE  0     '  .0 

MALE  3    .  *6 

CA  WEST  COAST  U  MAIN  CAMPUS 
.    TO?AL  0  *0 

FEKALE  0  *0 

.  >ALE  0  .0 

CA    W  COAST  U  ORANGE  CO  CW 
TOTAL  ,0 
FEMALE  0« 
MALE  0  . 

CA    WrifTTIE*  COLLEGE 
TOTAL,  0 
FEMAL6  0 
**MAL€  .  0. 
CA    ItfODBUtY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MA  L  c  0  .0 


.0 
.0 

♦  0 

♦  0 


9 
4 
5 

2 
.1 
1 

27 
13 
14 

0 

0 
0 

C 
0 
0 

1 

0 

1 

5 

3* 

2 


I 

NUMBER 

V 

NUMBER 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

t 

4*4. 
3*4 

o 

25 
8 
17 

12*3 
13*6 
11*7 

8 
3 
5 

3*9- 
5*1 
3*4 

42 
15 
27 

C\i  .  o 

25*4 
18*6 

114 

32 
82 

55*9 
54*2 
56*6 

48 
12 

*  36 

\ 

23*5 
20*3 
24*8 

•7  - 
1*3 

■ 

3 
1' 
2 

1*1 
1*3 
1*0 

7 

2 
5 

Z*  5- 

2*5 

2*5 

  12»- 

4 
8 

— 4*3- 
5*0 
4*0 

254*. 
70 
184 

91*4 
87*5 
92*9, 

12 

6 
6 

4*3 

7,V 

3*0 

3.7 
5*9 
2.8  ' 

103 
61 

14*2 
19*2 
12*0 

34 
10 
24 

4*7 
.4*6 
4*7 

167 
65 
102 

23*0 
<£9*  7 
20.  X 

509 
134 
375 

7C*  1 
61*2 
74*0 

50 
20 
30 

6*9 
9*1 
5.9 

.0 

.0 
.  .0 

2 
C 
2 

22*2 
*0 
'  28*6 

0 
0 
0 

♦  0 
*0 

♦  0 

2 
0 
2 

zz*z 

*0 
23*6 

•j 

2 
5 

77*  8 
100*0 
71*4 

0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 

♦  0 

•  C 
*0 

0 
0 
0 

•0 
♦  0 
*0 

.  0 
C 

*  0 

•  0 

•  0 
*0 

*  8 
0 
8 

80*0 
'  *0 
80*0 

.  2 
0 
2 

20*0 
20«^ 

2*6  ' 
3.4 

5 
1 
4 

13*2 
11*1 
13*8 

4 

2 

10*5 
22*2  , 
6*9 

10 
3 
7 

26*3 
33*3 
24*1 

25 
6 
19 

65**8 
66*7 
65*5 

3 
0 
3 

7.9! 
♦  0 
10*3 

5*4 
10*3 
3*2 

1 
1 

0 

1*1 

3*4 
•  0 

3 
2 
1 

3*3 
6*9 
1*6 

9 
6 
3. 

0  9*8 
20*7 
4*8  • 

%  33 
12 
21 

35*9 
41*4 
33*3 

50 
<  11 
39 

54*3 
37*9 
61*9 

TOTAL 
NUMBER 


204 
59 
145 

278 
80 
198 

726 
219 
507 

9 
2 
7 

10 
0 
10 

38 
9 
29 

92 
29 
63 


CA         STATE  TOTALS 
TOTAL  1C1* 
FEMALE  24 
MALE  ■  77 


(        63  INSTITUTIONS) 

0*7  697  5*1 

•#5  303  6*8 

♦  8  394  4*3 


.1,221  9*0 
\  527  11.9 
694  7*6 


608  4*5 
170  3*8 
438  4*"8 


2.627  19*4 
1,024  23*1 
1,603  17*6 


10,193  75*3 
3,206  72.2 
6,987     76. B 


720  5*3 
211  4*'8 
509  5*6 


13,540 
4,441 
9,099 


COLORADO    a  «• 

CO    ACUMS  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALc  '  0  *0> 

MAL£  0  .0 

•CO    COLORAOO  CCLLEGE 

TCTAL  0  *3 

FEMALE  0  *0 

MALE*  .     j  *0 

CO    COLCRAOO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  1  »3 

FEMALE  -0  *0 

MALc  1  *5 

CO  'COLCRAOO  WCMEN*S  COLLEGE 
TCTAL  0  .0 

FEMALE         •    ,   0  *0 
MAL€  ,  C  *0 

CO    F3RT  LEWIS  COLLEGE 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 

CO  \MfcSA  CCLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 

\MALE 


0 
0 
0 

0 

1 


•  0 

•  0 

•  0 

.5 

•  0 
3.o 


HETROPCL I T AN  ST  COLLEGE 
\JCTAL  2 
FEMALE  0  ,0 

HAL  E  2  1*3 

CO    REGIS  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE'  0  *0 

CO    U  OF  COLORADO  AT  BOULDER 


TOTAL 
FEMALE 
MACE 


CO    U  CF  COLO  COLC  SPRINGS 


TOTAL 
FCMALE 
MALE 


CO    U  CF  COLO  AT  OENVER 
m  TCTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

CO    UNIVERSITY  OF  OENVER 
.  TCTAL  0  .0 

MENACE  0  .0 

MALE   ,  0  .0 

CO    U  OF  NORTHERN  CCLORAOO 


TOTAL 
FEMALE 

'MALE' 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 

0 

1 

15 

11 

0 
0 
0 

5 

,  2 
3 

1 
1 

0 

2 
2 
'  0 

3 
1 

2 


.0 
.0 
.0 


1  2.2 

0  .0 

1  2.9 


.0 
♦  0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 

2.5 

•  0 
3.6 

6.9 
6.5 
7.1 

•  0 

•  0 
♦0 

-9 
1.2 


1.4 
4.8 
•  0 

1.2 
3.1 
.0 

.J 

1.1 


7  .1*7 

3  2*6 

4  1*4* 


3  8*1 
0  *0 
3  11*1 


8*1 
•0 
11*1 

♦0 
♦  0 
.0 


16*2 
♦0 
22*2 

2.2 
.0* 
2.9 


31  83.8 
10  100.0 
21  77.8 

45  97.8 
12  100.0 
33  97.1 


.0 

♦  0 
♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 


3 

♦  9 

7 

2*1 

11 

3.4 

314 

96.0 

2 

.6 

1 

•  8 

0 

.0 

1 

.8 

126 

98.4 

1 

^♦8 

2 

1.0 

7 

3*5 

10 

•5.0 

188 

94.5 

1 

.5 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

0  , 

•  0 

0 

.0 

0 

.t> 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*  .0 

1 

r.2  - 

1 

1.2 

82 

98.8 

»  o 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

c  25 

1CC.0 

0 

.0 

C 

•  0 

,  1 

1.7 

1 

1.7 

57 

0 

V8.3 

0 

.0 

1 

2.5 

0 

♦  0 

3 

7.5 

36 

90.0 

G  1 

2.5 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

12 

100.0 

0 

•0 

1 

3.6 

.0 

♦  0 

3 

10.7 

24 

85.7 

1 

3.6 

2 

.9  * 

16 

7.4 

35 

16.1 

180 

82.9 

2 

♦9 

0 

•  0 

4 

6.5 

8 

12.9 

54 

87.1 

0 

•  0 

2 

1.3 

12  o 

7.7 

27 

17.4 

126 

81.3 

2 

1.3 

0 

•  0 

4 

4.6 

4 

4.8 

79 

95.2 

0 

♦  0 

C 

.0 

1 

5.3 

1 

5.3 

18 

94.7 

0 

•0 

0 

•°o 

3 

4.7 

3 

4.7 

61 

95.3 

0 

•0 

9 

1.6 

/is 

.  s  \ 

2.7^ 

30 

5.4 

521 

93.6 

9 

1.6 

5 

3.1 

3 

1.9 

10 

6.2 

151 

93*8 

0 

•  0 

4 

LO 

12 

3.0 

20 

5.0 

370 

92.7 

9 

2.3 

1 

i.4 

2 

2.9 

4 

5.8 

63 

91*3 

2 

2.9 

0 

.0 

1 

4.8 

2 

9.5 

18 

85*7 

1 

4.8 

1 

2.1 

1 

2.1 

2 

4.2 

45 

93*8 

1 

2.1 

2 

1.2* 

3 

1.9 

7 

4.3 

152 

93*8 

3 

1.9 

1 

1.6 

Z 

3.1 

5 

7.8 

59 

92*2 

0 

.  .0 

1 

1.0 

1 

1.0 

2 

2.0 

93 

94*9 

3 

3.1 

4 

1.2 

2 

•  6 

9 

2.7 

310 

93*1* 

14 

4.2 

2 

2*3 

0 

.0 

3 

3.4 

61 

93.1 

3 

3.4 

2 

*8 

2 

.8 

6 

2.4 

229 

93*1 

11 

4.5 

2 

♦  5  ♦ 

2.4 

20 

4.9 

390 

94*9 

1 

•2 

0 

♦  0 

4 

3.4 

7 

6.0 

110 

94.0  0 

0 

•  0 

"2 

♦  7 

6 

2.0 

13 

4.4 

280 

95*2 

1 

•  3 

37 
.10 
27 

46 
•  12 
34 

327 
128 
199 

7 
7 

0 

83 
.25 


40 
12 

28 

217 
62 
155 

83 
19 
64 

560 
161 
399 

69 
21 
48 

162 
64 
98 

333  , 

87 
246 

411 
117 

294 


EMC 


374 


378 


•  TABLE  6*    TOT  At 'BACHELOR*4  S    DECREES  FOR .  HAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  8Y  RACE, 

ETHNICITY,  ANO^SEX.     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AHERICAN  INOIAN 
Al*Sr^N  NATIVE 

•NUMBER         t  . 


BLACK  ASIAN'OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 

BUSINESS  AND-  MANAGEMENT  (0500) 


NUMBER 


.COLOKAOO- 
CO  *U  OF  SOUTHERN  COLORADO 


TOTAL 
-  FEMALE  ' 
HALE- 


1.2 
•  0 
1.7 


CO    WESTERN  ST  COLLEGE  COLO 


TOTAL 
"FEMALE 
MALE 


•  0 

.<r 

•  0 


1.2 

1.7> 

I 

.7 
♦  0' 
1.0 


CC 


totaY 

FEMALE 

MA  Lev. 


STATE  TOTALS  ( 


15  INSTITUTIONS) 
•  3         \    ;37  1.4 
.0  |13' 
.4  ,'2* 


CONNECTICUT 

CT    ALBERTUS. MAGNUS  COLLEGE 
TOTAL  '0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT     ANNHUR  ST "COLLtGt 

TOTAL.  0  .0 

FEMALE  *     0  .0 

t  MALE    -  0  *0 

CT    CENTRAL  COhN  ST  COLLEGE 
v      TOTAL  0  .0. 

!    FEMALE         9       0  .0 
MALE  0  *0 

CT    FA  IR FIELD  UNIVERSITY 
,  TOTAL  0"  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE       ,         0  .0 
CT    POST  COLLEGE 

TOTAL        *         0  .0 
FEMALf  0  *0 

"MALE        <        0  *0 
CT    QUINNIPIAC  COLLEGE 
TOTAL  0  *0'' 

FEMALE  0  .0 

MALE  '0  .0 

•CT    SACREO  HEART  UNIVERSITY 
TOTAL  '  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CT    SAINT  JOSEPH  COLLEGE 
•TOTAL  0  .0 

FEMALE    '         t  0  *0 
HALE-  0  .0 

CT    UNIVERSITY  OF  BRIDGEPORT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0s  .0 

CT     UNIVERSITY  OF .CCKNECTICUT 

TOTAL  0  *0 

.  FEMALE  0  .0 

MALE  0  0  .0 

CT     UNIVERSITY  OF  HAPTFORD 
TOTAL  0  *0 

"  ~MALE  '*  0  .0 

CT    UNIVERSITY  OF  NEW  HAVEN 

TOTAL  0  ,0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0.  .0 

CT'   WESTERN  CONN  ST  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    YALE  UNIVERSITY 

v     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *'0 

CT       *  STATE  TOTALS  J 
TOTAL  0  ■ 

FEMALE  0 

HALE  •  0 


1.7 
1.3 


0 

0 

*  *0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0  c 

.  0 

12 

2.5 

•J 

2.  8 

8 

2.4 

.2 

1.1 

2 

2.7 

0 

.  0 

1 

3.0 

0 

.  0 

1 

3.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  Q 

5 

3.6 

1 

1.9 

4 

4.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.0 

1 

2.7 

1 

1.6 

14 

2.4 

4 

2.3 

10 

2.5 

2 

1.2 

? 

5-0 

0 

•  0 

11 

5.5 

6 

13.6 

5 

3.2 

2 

1.7 

I 

3.2 

1 

1.2 

2- 

5.1 

2 

13.3 

0 

.0 

14  INSTITUTIONS) 

♦0  53  2.4 

.0  23  3.4 

♦  U  30  2.0 


HISPANIC 
NUM8ER 


*  TOTAJL 
MINORITY 

NUM8ER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

KUM8ER 


1 

1.2 

10 

12*0 

1  13 

15*7 

I 

4.3 

3 

13*0 

4 

17*4 

0 

•  0 

7 

11*7 

9 

15*0 

0 

•  0 

2 

1.5 

3 

i.2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

/o 

2 

2.1 

3 

3.1 

28 

1.1 

7'y 

2.9 

*  li7 

5.7 

10 

1.3 

18 

2.3 

41 

5.2 

18 

1.0 

57 

3*2 

106 

5.9 

0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

.0 

o 

.  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

c 

.0 

0 

*  — 

0 

0 

♦  b 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

.  0 

o 

•  0 

0 

•♦0 

0 

.0 

\ 

t 

2 

.4 

1 

•  2 

15 

3.2 

o 

.♦0 

0  . 

°  .0 

4 

2.8 

2 

i*6~ 

1 

•  3 

11 

3.4 

0 

•0, 

*  2 

1.1 

4 

•  2*1 

0 

.0 

I 

1.4 

3 

4.1 

o 

'  .0 

I 

.  .9 

1 

.9 

0 

.0 

1 

3.0 

2 

6.  1 

0 

.0 

(  * 

-.0 

0 

*0 

o 

•  0  ■ 

3.6 

2 

7.  1 

0 

•  0 

1 

♦  9 

1 

.9 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1.1 

1.1 

1 

.7 

.2.9 

10 

0 

.0 

1*9 

2 

3.7 

V 

1.2 

3.5 

8 

9.3 

0 

.0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0  ■ 

0 

.0 

«■  < 

0 

.0 

1*0 

3 

3.1 

0 

♦  0  - 

'S 

.0 

1 

2.7 

0 

•  0 

1 

1.6 

2 

3.3 

4 

3 

21 

3.7 

1 

•  6 

2 

7 

■  4*0 

3 

•  8 

.  1 

.3 

14 

3.5 

2 
I 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.  3 
3 
0 


12 
5 
7 


.1.2 
2*5 


NCK-RESIOENT 
ALIEN 

NUM8ER 


TOTAL  £ 
NUMBER 


1.2 
.0 
1.5 

.0 
.0 


6 
3 
3 

11 

6 


3.5 
7.5 
2.3 

5*5 
13*6 


65 

76*3 

1 8 

78  .3 

47 

78.3 

132 

97.8. 

38 

ICO.  0 

94 

96*9 

Aft  7 

92.  8 

739 

94*0 

,668 

92*3 

11 

1CC.0, 

1 1 

100*0 

0 

*0 

$0 

83.3 

4 

1  CC*  0 

1 

50*0 

456 

96.8 

139 

97  .2 

317 

96*6 

US 

V7*9 

71 

95*9 

114 

99*1 

31 

93*9* 

5 

100*0 

26 

92.9 

113 

9,9  .X 

27 

1 00.  0 

86 

98*9 

129 

92*1 

51 

94*4 

78 

9C*7 

12 

100*0 

12 

ICC.O 

S5 
'  36 
59 

550 
166 
334, 

166 
37 

129 

196 
38 


96*9 
97*3 
96*7 

96*2 
96*0 
96*2 

96*5 
92*5 
97*7 

V3.5 
66*4 


•  0 

0 

.0 

5 

3*2  • 

143 

95.5 

.0 

1 

.9 

3 

2.6 

112 

97*4 

.0 

0 

.0 

1 

3*2 

30 

96*8 

•  0 

1 

1*2  • 

2 

2*4 

82 

97** 

7*7 

2 

5.1 

7 

17.9 

29~ 

74*4 

20*0 

1 

6.7 

6 

40*0 

9 

6C*0 

*0 

1 

4.2 

1 

4*2 

20 

83*3 

♦  6 

18 

.3 

.  83 

/ 

3*9 

2,030 

95*8 

♦  7 

5 

♦  7 

33 

4.9 

636 

»  94*9 

♦  5 

13 

♦  9 

50 

3.3 

1,444 

96*2 

5 

6.0 

83 

1 

4.3 

23 

4 

6.7 

60 

0 

•0 

- 

135 

0 

.0 

38 

0 

•0 

97 

39 

1.5  , 

2,593 

6 

♦8 

.  786 

33 

1.8 

1,807 

0 

.0 

11 

0 

.0 

li 

6 

■*? 

0 

l 

16.7 

'6 

0 

.0 

4* 

1 

>c.o 

2 

0 

.0 

'«  *71 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 


•p 

.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

♦  0 

•  0 

•  0 

♦  7 
1.9 

♦  0 

.0 

.0* 

.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.2 

♦  0 
.3 

.0 
.0 
.0 

1.0 
.0 
1.3 

.0 

•  0 

•  0 

7.7 
.0 
12.5 


143 
328 

189 
74 
115 

33 

5 
28 

U4' 
27 
87 

140 
54 
86 

'  12 
12 

0 

98 
37 

61" 

572 
173 

•399 

172 
40 
132 

199 
44 
155 

115 
31 
84 

39 
15 
24 


2,171 
.670 
1,501 


0 EL AWARE 

DE    DELAWARE  STATE  COLLEGE 
TOTAL,  0  .0 

FEMALE  0,  .0 

'MALE      °         0  .0 
DE    UNIVERSITY  OF  OELAWARE 


TOTAL 
'FEMALE 
MALE 


58 

ro 

38 

6 
3 
3 


62.4 
64.5 
61.3 

1.2 
1.8 
.9 


♦  0 
.0 
.0 

.4 
.0 
.6 


58 

62.4 

34 

36*6 

/  1 

20 

64*5 

11 

35*5 

0 

38 

61.3 

23 

37*1 

1 

? 

1.8 

485 

93*2 

0 

3 

1.8 

161 

98*2  ' 

0 

6- 

1.8 

324> 

98*2 

0 

1. 1 

*o . 

1  *6,; 

•  0 
*0° 

•  0 


93 
31 
62 

494 
164 
330 


379 


TABL*  6*    TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED,  8Y*INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY,  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE    1978-1979  • 


AMER  I  CAN  ''INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 

~\  # 


hHlTE 
NOa-HlSPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN  * 


NUHBfk         S  NUMBER 
BUSINESS  AND  MANAGEMENT  (0500) 


NUMBER 


«)  EL  A  WARE' 

DE    WESLEY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .0  .0 

.DE    WILMINGTON  CCLLEGE 

,  TOTAL  0  .0 

FEMALe  „    0  *0 

MALE  x    0  *0 


0 
0 
0 

13 
2 
11 


•0 
-.0 
.0 

13*7 
66*7 
12*0 


OE         STATE  TOTM.S  ( 

TOTAL  1  *1 

FEMALE'  0  .0 

*  MALE  1  *2 

DISTRICT  OF  COLUMBIA 

^DC    AMERICAN  UNIVERSITY 
TOT  AL  0,  .0 

FE*MALE    f  0.  *0 

MALE  -  0*  .0 

DC    CATHOUC  U  OF  AMERICA 
TOTAL'  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE     "    •       0,       .0  , 
OC    GALLAUCET  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

OC  GEORGETOWN  UNIVERSITY 
'     TOTAL  1  *4 

F£HAL*C  \  U4 

MALE  0.  *0 

OC    GcOHGE  WASH  UNIVERSITY 


4  INSTITUTIONS) 
77  ,11*1 
25  12*3 
52  10.6 


18 
11' 

7- 

0 
0 
0 

2 
2 

-o 


8  .A 
13.? 
5*2 

.0 
.0 

♦  0 

14.3 
40*0 

•  0 


TtffAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
OC    KJWAKO  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
riALE 


.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 


*6  .2*6 

*  1  1.4 

5  3*1 

Id  7*1 

12  15*8 

6  "  3*4 


OC    MOUNT  VERNCN  COLLEGE 


71 
41 

30 


74*7 
35*4 
63*8 


TOTAL 

FEMALE 
MALE 


.0 

♦  0 

♦  0* 


OC    SOUTHEASTERN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

OC    STRAYER  :CLLEGE* 

'  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0"  .0^ 

MALE     0  0  .0 

OC    'JilVERS^   .  OF 'DC 

'    TOfAL     A  1  *8 

FEMALE     '    *       0  »*0 

MALE  1  U5 

OC    >!ASH  INTRNATL  COLLEGE 

\      TOTAL  '  S>  •*> 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

OC  STATE  TOTALS  (  11 

TOTAL  2  *2 

FEMALE.  1  *2 

MALE  vl  *1 

FLORIDA  s 


1  4*3 
1  4*8 
0  *0 


IS 
8 
7 

25. 
12 
13 


20*3 
26*7 
15*9 
t 

41.7 

50*0 


87  68*5 
42  67V 7 
45  69*2 


53*3 

'/•° 
50.0 


INSTITUTIONS) 
244/'  22*0 
130  30*7 
,114 


16*6 


FL 


BA^RY  college 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  '  0 


•  0 

•  0 

•  0 


FL^BETHUNE  COCKMAN  COLLEGE 


.0 

♦  0 

♦  0 

.0 

FL    CLEARWATER  CHRISTIAN  C 


JOT \l  0 

FEMALE  0 

HALE  .  0  > 
FL    BI5CAYNE  COLLEGE 

a  TOTAL  <,0 

FEMALE-  0 

MALE  0 


*    TOTAL  .  0 

.     FEMALE        •  ,  0 
MALE  0/ 
FL    ECXERO  COLLEGE/ 
sTGT  AL 


FEMALE* 
MALE 


K 


.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


73 
45 
28 

5 
I 
4 

0 
0 
0 

1 

0 

I 


19.1 
11.4 

41*7 

86.9' 
88*2 
84*8 

4.7 
3.* 
5.2 

•  0 
.0 

•  0 

5*3 

•  0 
7.1 


ER 

X  NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

'  NUMBER 

<s 

I 

NUMBER 

X 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

11 

100*0 

0 

<* 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

5 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  U 

c 

0- 

.0 

6 

100*0 

0 

•  0 

1 

1*1 

1 

1*1 

15 

15.8 

80 

84*2 

0 

•  0 

0 

'  «>0 

o 

.0 

2 

66*7 

1 

33*3 

0 

•0 

1. 

1*1 

1 

1*1 

13 

14*1 

*  79 

85*9 

0 

•  0 

0 

3 

1 

.1 

82 

11*9 

610 

88*0 

1 

•  1 

0 

♦  u 

o 

.0 

25 

12*3 

178 

87*7 

0 

•  0 

3 

♦  6 

0 

1 

.2 

57 

11*6 

432 

88*2 

1 

•  2 

5 

2.3  * 

5 

2*3 

t" 

12*  8 

162 

74.3 

c 

28 

12*8 

3 

3  .6 

2 

2.4 

16 

19*0 

60 

71*4 

8 
20 

9.5 

2  » 

i.  3 

3 

2*2 

12 

9*0 

102 

76*13 

14*9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

14 

100*0 

Q 

♦  0 

0 

.  0 

o 

•  0 

0 

*0 

,  4 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

10 

100*0 

0 

•  0 

0, 

.0 

0 

.0 

2 

14*  3 

12 

85*7 

0 

•0 

0 

.0 

o 

.0 

2 

40*0 

3 

60*0 

0 

.0- 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

t  *0 

9 

103*0 

0 

0 

3 

1.3 

10 

4*  3. 

">  ft 

<* 

8*7 

197 

65*3 

14 

6.1 

3 

4.  3 

3 

4.3 

8 

11.6 

58 

84*  1 

3 

4.3 

C 

.  0 

7 

4*3 

12 

7,4 

139 

85*8 

1 1 

6.8 

1  5 

5*0, 

3 

1 .2 

36 

14*  1  * 

205 

8C.4 

14 

5.5 

6 

7.9 

0 

.0 

18 

•23*7 

53 

69*7 

5 

6.6 

5.0 

3 

1.7 

18 

1C.1 

152 

84*9 

9 

5.0 

0 

•  0 

0 

.0 

71 

74*7 

o 

♦  0 

24 

25.3 

o 

.0 

0 

♦  0 

41 

35*4 

0 

•  0 

7 

14.6 

0 

.  0 

0 

•0 

30 

63*8 

0 

0 

•  0 

17 

36  .£ 

0 

•  0 

_ 

♦0 

^4*  8 

18 

85*7 

2 

9*5 

0 

.  G 

0 

♦  0" 

0  1 

4*8 

13 

85.7 

2 

9*5 

0 

♦  0 

o 

.0 

C 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

1.4 

0 

♦  0 

16 

21*6 

17 

23*0 

41 

5  5,.  4 

0 

•  0 

0 

♦  0 

8 

26*7 

6 

20*0 

16 

53.3 

1 

2*3 

0 

.0 

8 

18*2 

,  11 

25*0 

25 

56.8 

0 

.V 

0 

•°  * 

25 

41*7 

9 

15*0 

26 

43.3" 

0 

•  0 

0 

♦  0 

12 

50*0 

2 

8*3 

10 

41*7 

0 

♦o 

0 

.0 

13 

36*1 

7 

19*4 

16 

44*4 

4 

3.1 

6 

4.r 

98 

77*2 

7 

5*5 

22 

17*3 

3.2 

4 

6.5 

48 

77*4 

a 

4*8 

11 

17*7 

2 

3.1 

2 

50 

76.9 

4 

6*2 

11 

16*9 

/ 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50i0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5' 

1 

50*0 

a* 

.0 

TOTAL 

NUMBER 


28 

2.5 

24 

2.2 

298 

26.8 

14 

3.3 

/  9 

2.1 

154 

36*4 

14 

2.0 

15 

2.2 

144 

20*9 

0 

♦  0 

8 

lV.o 

17 

36*2 

0 

•  0 

7 

20.0 

11 

31*4 

o- 

.0 

1 

8.3 

6 

50*0 

0  . 

•  0 

0 

.0 

73 

86*9 

0 

.0 

0 

.0 

45 

88*2 

0 

♦  0 

0 

.0 

28 

84*8 

0 

•  0 

51 

48*1 

56 

52*8 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 


v642  57.8 
207  48.9 
435'  63.2 


30 
24 
6 

1 

*  1 
0 


63.8 
68.6 
50.0 

1.2 
2.0 
•  0 


20 
31 


69.0 
40*3 


0^  *0 


.0 
♦  0 
.0 


21 

35 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


?2. 
45. 


.0 
.0 

5*3 
.0 
7.1 


49  46*2 
7  24*1 
42  34*5- 

1  1C0.0 

0  *0 

1  100*0 

17  89*5 
5  10C.0 
12  85*7 


171 

62 
109 


0 
0 
0 

10 

5 
5 

1 
1 

•0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


15*4 
14*7 
15*8 


•  0 

•  0 

•  0 

11.9 
9.8 
15.2 

^.9:_ 

3.4 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

5.3 

•  0 
7.1 


11 

5 
6 

95 
3 
92 


693 
2*03 
490' 


218 
84 
^134 

14 

10 

>  14 
5 
9 


231 
69 
162 


255 

76  , 
179  ; 

95 
48- 
,  47 

0 

74  1 

30 

44 

60 
24 
36 

127 
62 
65 

.  2. 
0 
2 


1,111 

423 
688* 


47 
35 
12 

84 
51 

33 

106 
29 
77 

1 

0 

1. 

19 
5 
14 


Trilg  6*    TOTAL  8ACHaOR*S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 

ETHNICITY,  ANOSfcX.     INSTITUTION  "AND  STATE  t  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


6 LACK  ASIAN  OR 

NGN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER         X  NUMBER 
BUSINESS  ANO  MANAGE  NEW  (0500) 
FLORIDA 


FL *  EOMARO  HATERS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  &  .0 

FL    EHB&Y-RIOOLE  tEPON  U 
TOTAL  1  1.0 

FEMALE  0  .0 

HALE-  1  1*1 

FL    FLAGLEfc  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  _Q-~  *0 

FL    FL OR I OA" IN ST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  ;0 

-FEMALE  0  Jp 

MALE  .0  ;0 

FL    FLORIDA  MEMORIAL  COLLEGE 

*  TOTAL  0  -.0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    FLORIOA  SOUTHERN  COLLEGE 
"  TO!  Air  "  0  .0 

FEKALc  0  .0 

MALE  0  *0, 

FL'  FORT  LAUDERDALE  COLLEGE 
'*    fOTAL  0        *0  ft 

'FEMALE  #,  0  '  .0 

MALE  0  .0 

FL    JACKSONVILLE  UNIVERSITY 
'     TOTAL  0  *0 

FEMALE  ,6  .0 

HALE,      .         0  *0 
FL    JONES  COLLEGE  JACKSONVL 
TOT  AL^  0  .0 

,  FEMALE.  0  SO 

MALE  0  .0 

FL    JONES  COLLEGE  ORLANOO 
TOTAL  0«  .0 

FEMALE  0  »  .0 

MALE,  0  .0 

FL*   NOVA  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0.0 
MALE  0    '    .0  . 

fV  PALM  BCH  ATLANTIC  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0    .  .0' 

MALE  0        .0  o 

FL    ROLLINS  COLLEGE 

TOTAL  0  ,  .0 

FEMALE  0  TO 

MALE  0.  .0 

FL'  SAINT  LEO  COLLEGE 
TOTAL  *   1  .3 

FEMALE  0  \.0 

MALE  1  .« 

FL    FLA  AGRICULTURAL  CHECH  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        ♦ 0 

°(MALE  0  0 

F  L-  \LA  ATLANTIC  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0.  .0 

MALE      '  0  *0 

FL    FLORIOA  INTERNATIONAL, 
fOTAL,  0        . 0/ 

FEMALE  /  ..0  .0 

MALE  1    0  /.0 

rL    FLORIOA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  y  .0 

FEMALE  '0  .0 

MALE  ,0  /  ,»0  * 

•  FL    FLORIOA  TECHNOLOGICAL  U 
-     TOTAL,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0    ■  .0 

FL    UNIVERSITY  OF  FLORIOA 
ITOTAL       *         0  .0 
rtEMALE  0  .0 

'  MALE     y  0  .0 

FL    U  OF- NORTH  FLORIOA 
TOTAL  2  1.1 

FEMALE  '2  3.7 

MALE  "  0  .0 

FL    U  OF  SOUTH  FLORIOA 


NUMBER 


19 

100*0 

*  0 

♦  0 

10 

100*0 

0 

♦  0 

9 

100*0 

o 

♦  0 

'6 

6*1 

1 

1.0 

1 

B.3 

0 

•  0 

5 

5  .7" 

I 

1.1 

0 

♦0 

•  0 

•  0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  * 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.o; 

0 

♦  0 

0 

.0. 

17 

100*0 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

•  0 

12 

100.0 

c 

•  0 

4 

2.4 

0 

.0 

2 

4.4 

0 

.0 

2 

1.6 

0 

.0 

13 

11*3 

0 

.0 

1 

16*7 

0 

.0 

12 

11*0 

0  * 

.0 

1 
1 

0 

6 
1 
5 

16 
0 
16 


1.1 
9.1 
♦0 

5*4 
16*7 
4*8 

9.1 
.0 
9*4 


6  10.3 
3  13*6 
3  8*3 


22.2 
14.3 
27*3 

3.7 
5.1 

'  3*2 

12.5 
8.2 
13.9 

95^3 
.  ^  /,96*4 
i*¥'  95.4 


4 
s  1 
3 

\t 
4 
7 

42 
7 

35 

137' 
'54 


0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
.  0 
0 


-.0 

♦  0 
.0 

1.8 
.0 
1.9 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 


3  1.0 

1  1*3 

2  .9 


.0 
.0 
•  0 


1  .7 
1  1.6 
0  .0 


9 
6 

3^ 

25 
5 
20 


'2**5 
5.7 
1*2 

4-7 
3.0 
5.5 


1 
0 
1 

18 
5 

13 


•  3 
.0 
.4 

3.4 
3.0 
3.6 


HISPANIC 
NUMBER  * 


TOTAL 
MINORITY 


•NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


Dumber 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


0  * 

*0 

19 

10C.0 

a 

.0 

0 

♦0 

10 

100*0 

0 

.0 

o 

♦  0 

.  9 

100*0 

0 

♦0 

3 

3.0 

11 

-U.I 

71 

71*7 

0- 

.0 

1 

8*3 

8 

66*7 

3 

3.4 

10 

11*5 

63 

72*4 

0 

*  *0' 

0 

.0 

27 

1CC.0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

1CC.0 

o 

.0 

.ft 

22 

100  .0 

1 

B.3 

.'i 

8*3  

1^ 

91*7 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

100.0 

1 

11*1 

1 

11*  1 

3 

88.9 

0 

'  *0 

17 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

.0 

o 

.0 

-  12 

100.0 

0 

.0 

3 

1.8 

7 

4.1 

162 

95*3 

1 

2*2 

3 

.6*7 

41 

91.1 

2 

1.6 

3.2 

121 

96\8' 

2 

1.7 

15 

13*0 

88 

76*5^ 

0 

•0 

1 

16*7 

4 

66.7 

2 

1*8 

14 

12*8 

34 

77.1 

1 

1.1 

2 

2.2 

87 

94.6 

0 

*0 

1 

9.1 

10 

90*9 

1  .2* 

I 

1.  2 

77 

S5.  1 

1 

.9 

0 

9 

8*1 

101 

91*0 

0 

•D 

1 

16.7. 

5 

83*3 

1 

1.0 

8 

7.6 

96 

91.4 

0 

:o 

16 

9.1 

157 

89*7 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

100*0 

o 

•  0 

16 

9*4 

153 

85*5 

1 

1.7 

7 

12.  1 

45 

77*6 

1 

4.5 

4 

18*2 

18 

81*8 

o 

♦  C 

3 

8.3 

27 

75.0 

0 

.0 

4 

22.2 

14 

77*8 

0 

♦  0 

4  1 

14*3 

.  6 

85.7 

0 

.0 

3 

27.3 

8 

72*7 

10 

3*4 

24 

8*1 

272 

91.6 

0 

.0 

5 

6.3 

73 

S2*4 

10 

4.6_ 

19 

-  .8.7. 

199 

91.3' 

15 

4*5 

58 

17*2 

'275 

81.6 

6 

7.cl 

*  13 

15.3 

70 

82.4 

9 

3*6 

45 

17.9 

81*3 

1 

.7 

139 

$7.2 

2.8 

0 

.0 

55 

98.2 

1 

1.8 

1 

V  1.1 

84 

96.6 

3 

3.4 

13 

3.7 

23 

6.5* 

318 

90.1 

3 

2.9 

9 

8.6 

9? 

90.5' 

10 

4.0 

14 

5.6 

223 

8*. 9 

137 
66 
71 


25.6 
39.1 
19.7 


180  34.0 
76  45.0 
104  28.8 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


319^  64.0 
89  52.7 
250  69.3 


37  4.0 

0 

.0 

10 

111 

47 

5.1 

863 

93.9 

17  6*7 

's  0 

4  " 

1.6 

21 

8.3 

229 

90.5 

20  3.0 

0 

.0 

6 

♦9 

26 

2*9 

634 

S5.2. 

5  1*3 

4 

1.0 

5 

1.3 

14 

3.6  .' 

370 

*96.4 

2  1.7 

1 

0 

.0 

3 

113 

97.4 

3  1.1 

3 

1.1 

5 

1.9 

*11 

4.1 

257 

95.9 

13  <2  1.7 

'  v  3 

.4 

22 

2.9 

38 

5.0 

719 

94*' 

3  3.9 

2 

1*0 

6 

2.9 

16 

7.8 

189 

91.7 

5  .9 

1 

*2*> 

16 

2.9 

.  22 

4.0 

530 

95.3 

6  3.4 

2 

1.1 

0 

-  .0 

10 

5.7 

164 

93.2 

3  5.6 

1 

1.9 

0 

.0 

6 

11*1 

48 

88.9 

3  2.5 

1 

.8 

o. 

.0 

4 

3.3 

116 

! 

95*1 

28  3.5 

3 

.4 

30 

3.8 

61 

7.7 

72l 

91.7 

9  4.1 

2 

.9 

.  6 

2.7 

17 

7.d 

201% 

91.8 

19      3.3  . 

1 

.2 

24 

4.2 

S  44 

7.6 

/530 

91.7 

377  ' 


381 


6 


NUMBER 


X  NUMBER 


0 

•0 

19 

.  0 

10 

0 

•  0 

9 

17 

17.2 

99 

3 

2  5*0 

14 

16*1 

87 

0 

.0 

27 

0 

.0 

5 

c 

•  0 

22 

0 

•  0 

12 

0 

♦0    %  \ 

3 

0 

•0 

9 

0 

•0 

J>  17 

0 

♦  0' 

5 

0 

♦0 

12 

1 

.6 

170 

1 

2.2 

.0 

t  St 

12 

10.4 

115 

1 

16*7 

6  s 

U 

10*1 

109 

3 

3.3 

92  v 

0 

.0 

1 1 

3 

3.7 

61  * 

1 

♦9 

0 

.0 

6 

1 

1.0 

105 

7 

>2 

LI 

175 

'  0 

.0 

4 

2 

1.2 

0 

171 

6 

10.3 

58- 

0 

♦  0 

22 

6 

16.7 

36 

0 

♦  0 

Id 

0 

♦0 

7 

0 

.0 

11/ 

/ 

1 

♦3 

297 

1 

1.3 

79 

0 

.0 

218 

4 

*  1*2 

337 

2 

2.4 

85 

2 

.8 

252 

0 

•0 

143 

0 

♦  0 

56 

0 

.0 

87 

12 

3.4 

353 

1 

1.0 

105 

u 

4.4 

248 

11 

2.1 

530 

4 

2.4 

169 

7 

J. * 

361 

9 

1.0 

919 

3 

1*2 

253 

6 

♦  9 

66u 

0 

.0 

384 

0 

.0 

116 

0 

♦0 

2,68 

5 

.7 

762 

1 

.5 

206  " 

4 

.7 

2 

\l\ 

,176 

.0 
1.6 

.6 
.5 
.7 


54 
,122 

797 
219 

578 


TABLE  6*    TDJAL  BACHELOR 

/AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


»S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,, 
ETHNICITY*  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 

y    .  » 

ASU<  CR 


/ 

BUSINESS 


^FLD 
FL 


.NdflBER 
ANO  MANAGEPEN 


LDRUA 


,  >BLACK   

^NDNVhISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC. 

4        NUMBER  NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


U  OF  WEST  FLORIOA 
TOT  At  l'  «3 

FEMALE  0  *0 

.male,        /  r  '    •  * 

FL    STETSON  UNIVERSITY 

TOTAL     -  0  *0 

FEMALE       /        0  kO 

HALE  /  0  .0 
FL    TAMPA  ;CCILEGE 

TCTAL/         *     0  *0 

F'eniLr  0  y  .0 

♦HALE  0  O 

FL     UMlVERSITY  OF  MIAMI 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

/  0  .0 

FL    DIVERSITY  DF  TAMPA. 

1  /    TOTAL  0  .0 

/    FEMALE  &  «0 

KALE  <  .0 

FL    >£ 38 ER  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

-  FEMAtfc  0  .0 

HUE         \p    3  •<> 

FL         STATE  TDTAtS  ( 

TCTAL                 5  ♦! 

Ft:  HALE                 2  •! 

MALE                 3  -1 

Gc*0RGI  A 

GA    ALBANY  STATE  COLLEGE 


10 
3 


3*1 
3.4 
2.9 


.0 

5.9 
.•♦0 
6.2 


17 


3.9 
~8*  6.0 
9  3.0 

5  4.5. 
2  14.3 
3*     3'.  1 


\/\ 


•  0 
.0 
.0 


33  INSTITUTIONS) 

534"  7.6 
204 
330 


10.9 
6.4 


2 

5 

L.5 

18 

5.5 

1 

3 

3.4 

47 

7.9 

1 

k 

2 

♦  8 

11 

,  4*6 

0 

1 

.8  » 

2 

1.6 

o 

*  0 

I 

2.  8 

.  2 

5.6 

0 

.0 

,  0 

.0  • 

0 

.0 

0 

A 

♦  u 

10 

7.4 

18 

13.2 

o 

T  .0 

1 

16.7 

1 

16*7 

0 

.0 

9 

6.9 

17 

13.1 

•6  < 

1.4 

64 

14*6 

87 

19.0 

2 

US 

27 

20.1 

37 

27/6 

4  « 

1.3 

37 

12.1,, 

50 

lb'.  4 

1 

.9 

4 

3.6 

10 

.8.9 

0 

;o 

0 

•0. 

2 

14.3 

rl 

\1.0 

4 

4.1 

8/ 

8.2 

0 

.0 

6 

.0 

b 

.0 

1  0 

•  0 

-'0 

*0 

6 

'.0 

0 

.0 

s  o- 

.  .0 

<  0 

.0 

\l 

♦  7 

i 

398 

5.7 

984 

14.0 

16 

.9 

15? 

a.i 

374 

19.9 

31 

♦  6 

246 

4.8 

610 

11.9 

NUMBER 


308 
B2j 
226) 

126 
34 

U8 
5 

113 

310 
89 
221 

100 
'  12 


NON-RESIDENTI- 
AL I  EN     /  TOTAL 


NUMBER 


NUMBER* 


/ 

94.2 
,92.1 
,95.0 

97.7 
94.4 
93.9 

86*8 
83*3 
86.9 

70.6 
66*4 
72.5 

89*3 
.85*7 
89.8 


TOTAL 

FEMUE 
MALE 


.0 
.0 

.o  r 


GA    ARMSTRONG  STATE  COLLEGE 


TOTAL  '  0 

FEMALE  0 
MALE  '0 
GA    AJG>1'*^  COLLEGE 

TOTAL  0 
,     FcMAt,c  -  0 

fttLE  ,    ■  ^0 
GA    OCRS Y  COLLEGE 
TOTAL        ■  0 
FEMALE     '       x  0 
MALE  0 
GA  '  B*ENAU  COLLEGE 
TOTAL  0 
Fc"<AL£  0 
HAL*  »*0 
GA     CLARK  COLLEGE 
TCTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
GA    C0LUM8US  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  C 
MALE  0 
GA    COVENANT  CCLLEGE 
7     TOTAL  0 
FEMALE  '  0 

HALF;  0 
GA     EMORY  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 


♦  3 
.0 
.0 

.♦0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 

♦a 

-.0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 


57 
34 
23 

5 
4 
1 


9!>.0 
94.4 
95*8 

6*8 
16*7 
2*0 


1  \  1.7' 

2.0 
0     '  .0 


5  5."> 
4-  13.3 
1.7 


.0 

Co" 


\.o 

♦  0 
.0 

\ 

2.2 
3.3. 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


V 

0 

0 
0 
0_ 

c 

0 
0 


GA  "FORT  VALLEY  STATE  COLLEGE 


TOTAL  0' 

FEMALE  «>  0 
HALE  0 

GA    GEORGIA  COLLEGE 


TOTAL 

FEMALE'- 
MALE 
GA  GA 


0 
0 


;o 

.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


INST  DF  TECHK  MAIN  CAM 
0  "^.0 
0  .0 
0  .0 


lor  al 

FEMALE 
MALE 

GA    GEORGIA  SOUTHERN  COLLEGE 
TOTAL  -*     '  1     0  *0 
FEMALE  0        ♦  O.-^ 

HALS    y  0  ~.0 

GA    GA   SOUTHWESTERN  COLLEGE^ 


TOTAL.. 
FEMALE 
/  MALE 


1 

2*0 

1 

2.0 

0 

1 

^fO 

0 

♦  0 

0 

0 

m  *0 

*  1 

3*4  \ 

0 

75  , 

100*0 

0 

*0  \ 

0 

Hi 

100*0 

0 

•  o  \ 

0 

.33 

i*6o*o 

0 

♦  0 

0 

12 

8.1 

1 

♦  7 

0 

6 

14.6 

2*4 

\  0 

-6 

5.6' 

.  1 

' '  0 

'  0 

•  0 

0 

•  0 

\ 

0 

•  0 

tf 

^.0 

0 

•  0 

0 

.oy  . 

6 

\ 

1 

♦  9 

°0 

♦  0 

0 

"0 

•u 

p 

•  0 

0 

1 

1.8 

0 

.0  * 

0 

22 

38.0 

0 

♦  6 

0 

10 

«0.9 

0 

♦  o 

0 

12 

85. 7_ 

0 

♦  0 

0 

16 

10.7 

0 

•  0* 

0 

9 

25.7 

•  0 

0 

7 

6.1 

0 

♦  0 

0 

13 

4.7 

0 

.0 

3 

2 

3.1 

0 

.0.  • 

2 

11 

5.2 

0 

♦  0 

1 

-5 

2*6 

1 

♦  5 

0 

4 

5.1 

3 

*0 

0 

1 

*9 

I 

♦  9 

0 

6 

6*9 

0 

♦  0 

0 

4 

12*5 

o 

♦  0 

0 

2 

3*6 

0 

♦0 

0 

.0 

♦  0 

*0 

♦  0 
♦0 

♦  0 
♦0 

♦p 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

♦0 
^•0 

♦  0 

\o  * 

.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦0 

"  **o 

.0 
.0 

1.1 

3.1 

♦  5 

♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


J 


53  96.7* 
35  37.2 
23  95^8  


3  100.0 
0-  .0 
3  100*0 


5t831     63* C 
1,471  78*4./. 
4,410  8S%8!£ 


i  i?7 

I  *~2.3 
0  .0 


1 

♦  3  ■ 

.327 

0 

.  0 

«c  89 

1 

.4 

'238 

1 

.3 

129 

0 

.0 

36 

1 

1.1 

93 

o 

0 

.0 

x  136 

0 

,  .0 

0 

;.o 

130 

hZ 

9.6 

w  439 

8 

6.0' 

134 

34 

11.1 

,       ^  305, 

2 

U8 

112 

0 

.0 

14 

2 

2.0 

,  '98 

0 

'  .0 

/  3 

0 

•  0 

,    /  o 

0 

.0 

/*  3 

149 

32, 
117 


6*3 
16*7 

2.0* 

7*9 
*  16*7 
3.4 

.0 
.  .0 
.0 

4.1 

!>*0 
3.4 


75  100.0. 
42  100.0 
33  100.0 


5 
4 
1 

7 

5 
2 

0 

0' 


68  93.2. 
20  ^83. 3  ; 
48  98*0 


82 
25 
57 


92*1 
83*3 
96*6 


57  96  %6 
19  100*0 
38  95*0 


0 
0 
0 

0 

0- 

fo 

2 
0 
2 


2.1 
1*7 
2.3 


1.7/ 


.0 
.0 
.0 


.0- 
♦  0 
.0 

3.4' 
.0 
5.0 


13 
7 

.  6 

.0 
0 
0 

1 

0 


17. 
5. 


•  0 
.0  * 
.0 

.9 

♦  0 


47 
19 

.28 

0°' 

0' 

135 
34 
101 

Z> 

0 

2 


95.9 
95*0  . 
96*6 

•a 

•  *0 
•  0 

Sl*2 
C2*9 
94*4 

100*0 
•0 
100*0 


Q  AO 
0  >'.o 

0^*0 

0  f  .0 
0  /  .0 

0/  .o 


107  99.1 
51  1C0.0 


1 

1.8 

56 

98*2 

22 
10 
12 

88.0 

90.9  ~~ 
85.7 

k  1 
1 

0 

4.0 
9.1 
♦  0 

16 

'  9 
7 

10.7 
25.7 
6.1 

134 
26 
108 

39*3 
74**3 
93*9 

16 
4 
12 

5.8 
6.3 

256 
60 
196 

92*4 
93*8 
.92*0 

2 

i 

3*1 
1.7 

1.88 
75 
113 

96.9 
94*9 
98.3 

6 

•  4 

'  2 

6.9 
12.5 
3*6 

81 

28 
53 

93*1 
87*5 
9677 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

5 
0 
5 

0^ 
0 
0 

0 

-o- 

0" 


.0 

•  0 

•  0 

.0 
•0 

♦o, 

-  .0 

•  0 
.0 

8.0 
♦0 
14.3 

.0 
.0 

•  0 

1.8 
•0 

ft* 

•  .0 


:8 

•  o 

.0- 

-yo- 


*,014  J 
lt877f 
5t>37* 


60 
36 
24 

73 
24- 
49  - 

'39 
30  . 
59 

59 
119 
'40 

A  49, 
V  2d- 
-29, 
*» 

\  IS 
42 
j3 

-  148 
'  41 

107 

»  2'' 

,    /108  - 
.       !>1  - 
'  57 

25 
x  II 
14 

150 
35 
.  115. 

277 

64  - 
213 

194 

7y 

115 

87 

—  32 
.  55 


/ 


9 

ERIC 


382 


V 


.TAILS  '4*    TOTAL  BACHELOR'S 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  '  X 


DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED, BY  INSTITUTIONS  OF  H.GHE*  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY*  AND  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  1971-1979 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER' 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

.NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NUN- RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


BUSINESS  A NO  MANAGEMENT  (0500) 


CEOftGI A 


*ga  g/orgia  state  university  { 


total  '  o 

FEMALE  0 

MALE  ,     0  ' 

GA    LA  GRANGE  COLLEGE 


0 
•0 
•  0 

.0 

0  .0 
0  .0 
U  MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
%  'MALE 
GA  MERCER 

TOT  A'. 
*  'FEMALE 
MALE 

GA     MERCER  UilN  ATLANTA 
TOTAL  *'  0 

FEMALE         f  0 
-MALE-   ,  ,  *      Of7  ™ 
GA     MOREHOUSE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE  , 
MALE  ; 


,0 
►  0 

.0 

♦  0  ' 

•  0 


GA    MORRIS  BRCMN  COLLEGE 
TOTAL/  0  '  .0 

FEMALE  0*>  .0 

MALE  0  •  .0 

GA     NORTH  GEORGIA  CCLltGE 
.  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.  ^MALE~.  *  0  *0 
GA    OGLETHORPE  UNIVERSITY 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦0; 


TOTAL  0  1 

FEMUE  0 
PALE  0 

ga  Mine  college 

/TOTAL 

FEMALE  0 

MAtF.  0 

\GA     PIEDMONT  COLLEGE 

\    TOTAL  ,0 

'FEMALE  0, 

\MfcLE  *  m  Q 


'     GA     SAVANNAH  ^TATE  COLLEGE 
TOTAL  0        .0  . 

FEMALE  -    0  .0 

HALE  «'    0  .0 

GA     SHORPER  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

.FEMALE  0  .0 

fMALE  0  .0 

^—GA  "iTIFT  COLLEGE  . 

TOTAL,  ,0  ..0 

female  o  *o 

fMALE  0  -.0 

'GA   {UNIVERSITY. OF  GEORGIA , 

*  TOTAL  2  V3 


FEMALE             '  0 

•  0 

*hALE           "  2 

•3 

GA     VALOOSTA  SJATE  COLLEGE 

*     TOTAL             '  0 

♦  0 

FEHUE      *  0 

.  *0 

MALE'  ,0 

♦  0 

GA     WESLEY  AN  COLLEGE 

'  "TOTAL  0; 

♦  0  * 

FEMALE  0 

•  0 

HALE                0  • 

•0 

GA    WEST  GEORGIA  COLLEGE 

TOTAL           ^  0 

•  0 

FEMALE               '  0 

♦0 

MALE  0 

♦  0 

GA        <STATE  TCTALS  ( 

/3 

"TOTAL  2 

♦  1' 

r    FEMALE  •  0 

•  0 

,Nfc  LE  2 

•  1 

31 


HAWAII 

HI     CHAN  IN AD E  U  CF  hONOLULl 

TOTAL  0  *0 

.  FEMAL&  0  .0 

MALE  0  *0* 

HI    HAWAII.  PACIFIC  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
HI    U  OF 
TOTAL 
•  FEMALE 
MALE 


0  *0 
0  #0 
'    0  .0 
HAWAII  AT  MANOA 

0  ♦0"}r 

 .oy 


,64 

35 
29 

0 
0 
0 


9*8 
15*0 
7.0 

.0 
•  0 

.0/ 


1  1*6 

0  /»o 

1  ,2.* 


2*6 
8.3 
♦  0 


1 

\ 

hz  ioo.o 

/  0  .0 
'<  72  100.0 

49  100.0 
426  100.0 
*23- 100.0 


•  0. 
.0 
.0 


4  10.8 
1  6.3 
3  14.3 

28  100.0 

io  roo.o 

18  100.0 


52.  -98.1 
24  100.0 
28  96.6 

1  3.7 

0  .0 

1  5.3 


»  3 
3 
0 

15 


7 
4 
3 

b 

0 
0 

11 

9 
2 


13*0  , 
25.0 
.0 

1.9 
3.7" 
1.2  .» 

? 

7.5 

.0.  . 
.0 

•o 

,8.0 
22.0 
2.1 


INSTITUTIONS), 
526  14.4 
241  20.0 
285  11.7 


♦  3* 

3 

♦5 

a 

♦  4 

1 

♦  4 

i 

z 

^5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  < 

,  0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

o 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0' 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*    .  0' 

0 

.0 

0 

•  0 

<? 

♦o- 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

-  -iO 

0 

♦  0 

0 

.  *0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.o- 

0 

.0 

v  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•a 

'o 

♦  0 

0 

'♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

i  o 

.0 

0 

♦o' 

0 

*0 

0 

♦  0' 

0 

.0 

o 

♦  0 

* 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  1 

0/ 

.0 

0 

•c 

0 

0 

.'0 

1 

.1 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

1 

♦? 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0  o>* 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

W  .o 

0 

♦  0 

-  0 

•  0 

0 

•  0 

,  1 

.7 

0 

.0 

1  o 

,.0 

31  22.1 
12  36.4- 
19     17. 8 

4  23.5 
2  66.7 
2  14.3 

476  82*5 
199  — 84.3r  - 
277  «  81.2' 


♦  7 
.0 
.9 

t 

.0 
.0 
.0 

1.4 
1.7 
1.? 


\ 

69  10*6 
37  15.9 
32  7.7 


57V  09.1 
196  84.1 
383  91*8 


0 

0. 
0 

1 

*  0 

1 

*{ 

0 


\  .0- 

\.o 

-\0 

1*6 
♦  0 
2.V 

2*6\ 
8.3  $ 
.0  \ 


72  100.0 
0  .0 
72  100*0 

'  49  100.0 
26  100.0 
23  100.0 


.0 
♦  0 
.0 

10.8 
6.3 
14.3 


28  100.0 
10  100*0 
18  100*0 


♦  0 
.0 

♦  0 

98*1 


52 

24  10C*0 
28  96*6 


18 
8 
10 

7 
4 
3 


0 
0 
0 

12; 
9 
3 


3*7 
♦0 
5*3 

13*0 
25*0 
•0 

2*3 
3.7 
1.7 

4.1 

.7.5 
'  2.6 

*C 
.0 
•  0 


22*0 
3*1 


544  14. Vl 
2481  20*5! 
296  fl2*l| 

4, 


3*/ 

12 

22 

/ 

/, 
4 
2 

Z; 

484 
203 
281 


24*3 
36*4 
2C*6 

23*5 
66*7 
14*3 

83*9 
(36*0 
62*4 


3,084  84*5 
;'958  79*3 
2*126  87*1 


•  3 
•0 
.5 


24  100*0 

0 

.0 

12  100*0 

0 

.0 

12  100*0 

0 

.0  ' 

59  96*7 

1 

1*6 

20  1C0.0 

0 

•0  " 

39  95*1 

1 

2*4 

37  94*9 

1 

i 

K 

11  91*7 

0 

.0 

26  96*3 

1 

3.7 

0  *o 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

— o     *  *o 

0 

•  0 

0  *0 

0 

.0 

0'  *0 

0 

•  0 

0  *0 

0. 

•0 

65  100*0. 

0 

♦o  - 

23  100.0  . 

0 

♦0 

37  100*0 

0 

♦o 

33  89*2 

0 

.0 

15  93*8 

0 

.0 

18.  85*7 

0 

•0 

r  *0 

0 

•  0 

w  *0 

0 

♦  C 

0  *0 

0 

.0 

19  100*0 

-  0 

.0 

3  100*0 

0 

•  0 

IG>    1  UW*  \f 

o 

♦  0 

1  1*9 

o 

♦0  — 

0        ♦  0 

o 

♦0 

1  3*4 

0 

♦  0 

25  92*6 

1 

3*7 

7  87*5 

'  1 

12*5 

18  94*7 

0 

♦0 

20.  87*0 

0 

♦  0 

9  75*0 

0 

♦0 

11  100*0 

0 

.  .0 

768  97*0 

6 

.  .8 

209  96*3 

c 

♦  0 

559  97*2 

6 

1*0  - 

/ 

162  95*9 

0 

.0/ 

49  92*5 

0 

♦  0 

113    97*4  . 

0 

t 

8  88*9 

1 

ir.i 

8  *  88*9 

1 

li.i 

0  *0 

0 

/■* 

650 
233 
417 

24 
12. 
.  12 

61 

20 
41  . 

39 
12 
27 

72 
0 
72 

49 
26 
23 


9 
9 

o; 

137 
41 

-96 


3*650 
/It  208. 
2*442  . 


140 
33 
107 

17 

 3,. 

14 

577 

236 
3*1 


ERIC 


379 


333 


TABLE  6-     TOTAL  BACHELOR'S    QEwrfEES  FOR  *a3o*  >IEL0  CONFERRED  BY  INST ITUT IU.5  OF  HIGHER.  E0UCATION  BY  RACE t 
ETKNIClTYtVANO  SEXJ     INSTITUTION  AMO  STATE    1978-1979 , 


NUMBS* 


♦    .      AMERICAN  IKOUN  I) LACK  .  ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE     -  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  *  HISPANIC 

NUMBER         I       NUMBER         <  NUMBER 

BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  1 05001 

HAWAII 

HI     U  OF  HfrAM  AT  HLO 
TOTAL  0  .0 

FEUlE  0<  .0 

MALE  0  '.0 

HI    U  OF  HAWAII  MEST  OAHU 

«  TOTAL  .  0      *  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


mi  te 

-NON-HISPANIC 
NUMBER  . 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


<v  0 

.0 

2* 

.80*0 

♦  0 

9 

81.  if 

■  & 

.0 

15 

78. S 

0  , 

•0 

1 

to.o 

e 

•0 

0 

.0 

0 

.3 

-  I 

100.0 

104  HI 


HI,         STATE  TCTA'lS  ( 

TOTAL  0  '  .0 

FEMALE  0  .0 

*    ^L€  0  .0 

ICAHO 

10    BrtSE  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL 
FEMALc 
MALE 

COLLEGE  OF 
,  TOTAL 
ILE 
MALE 

IDAHO  STATE 
TOTAL 

FEjULc  joKft  »° 

-»*le,        /  ovaj  *o 

TC    tcWlS-CLARK  ST  COLLEGE 
TCTAL'  0    '  .0 

FE*Lc  C  .0 

,  *  HALE  0  .0 

10    NTHttST  NAZARENE  COLLEGE 
TOTAL  0  *'0 

FEMALE  0  .0 

MA  l  e  0  .0 

10    UNIVERSITY  OF  10AH0 
TCTAL     *         .'0  .0 
FEMALc  0  .0 

HALE  0  .0 


5  INSTITUTIONS! 


UNJVlcR5lTY 

/ft: 


1 

0. 
1 

0 
0 
0 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 

3 
0 

0 

0' 

6 


•  3 

•  0 
.4 


•  0 
•6 

•0 

•  0 
.0 

.9 

•Q 
l.i 

•0 
♦0 

iO 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


10  *  STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

fALc  T0  '  .0 

ILLINOIS 

."IL     Ac  Ru-SPACE  INSTITUTE 
'    TOTAL  0  .0 

FE.ttLc  t  0  .0 

4k Lc  0  .0 

IL    AUG US TAN A  COLLEGE  ' 
TCTAL  0        .0    •  ~" 

»     FEMALc  0  .0 

MALE  3       ♦  *)  , 

11  AJACRA  COLLEGE  t 
TCTAL    ,  0.0 

„  FEMALE  0  .0/ 

.UUE  0'  .0/ 

IL    3ARAT  COLLEGE  / 
TCTAL  3  .0 

FEH1LE  0  .0 

KALE  '  0       .'3  , 

IL    bRAOLEY  UNIVERSITY/ 
TCTAL  0       1*0  * 

FEMALE  0  /.3 

MALE  0  j.O 

IL    CHICAGO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  '  *  Of  .0 

FEMALE  0    /  .0 

.    MALE  0    /  .3 

•IL    COLLEGE  OF  SAINT-  FRANCIS 


6  INSTITUTIONS! 


2 
0 
_2 

f 

/6 
2 
4 

'  0 
0_ 


•*4 

.0 
♦  5 


22.2 

•  0 
28.6, 

4.  7 
4.7 
4.7 

♦  0* 
 .0 


TOTAL       -    -'    0-  .0 

FEMALE                0  /  .0 

MALE                0  /  .0 
IL    COLUMBIA  CCLLEGE 

;    TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                3,  .0 
IL  *  CAMEL  HALE  WILLIAMS  U 


0 
0 
0 

12 

9 
3 

11^ 

56- 
58 

0 
0 
0 


'  *,0 

•  0 
'♦0 

•  0 

•  0.3 

13.4 
2.4 

71.7 
86.2 
61.7 

•  0 

•  3 
.0 

—  / 
'  .0 

•  0 


TCTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IL  06PAUL'UNIVER5IT> 


TC7AL 
FEMALE 
MALE 


25  100.3 
7  100.0 
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TA8LE .6*     TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BYINSTITUTICNS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACEt 
ETHNICITY,  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE     1973-1979-  , 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN"  NATIVE 

NUMBER  * 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMB EP 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER  * 


MUTE 
NON-HISPANIC 


NLM8ER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
S  NUMBER 


BUSINESS  AND  MANAGEMENT  (0500) 


INDIANA 


IN  SAINT 

FRANCIS  COLLEGE  ' 

f 

TOTAL" 

0  .0 

o 

♦  0 

FEMALE 

o  .*o 

o 

♦  0 

MALE 

0  .0 

o 

♦  0 

IN  SAINT 

JOSEPH'S  COLLEGE 

TOTAL 

0  **0 

3 

3  .8 

FEMALE 

0  .0 

o 

♦  0 

MALE 

0  ^0 
MARY'S  COLLEGE 

3 

5.2 

IN  SAINT 

TOTAL 

0  .0 

-  1 

1*  1 

FEMALE 

0  .0 

•  l 

1*1 

HALE 

C  .0 

o 

♦  0 

IN  SAINT 

HARY-OF-THE-WOODS  C 

TOTAL 

0  .0 

1 

7  .7 

FEMALE 

0  .0 

I 

7,  7 

0  .0 

o  * 

♦0 

IN,  TAYLOR  UNIVERSITY 

T01  AL 

0  .0 

"  o 

♦  0 

FEMALE 

.0 

0 

•  0 

MA  L£ 

0        .0  - 

0 

•  0 

IN    TR I-STATE  DIVERSITY 

TOTAL 

0  *0 

0 

.0 

FEMALE  . 

0  *0 

0 

.0 

MALE 

0  *0 

0 

:o 

IN    ITH  VERSI  TY-'F  EVANSVI LLE 

YOTAL 

0,N  *0, 

.  1 

.9 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

MALE 

0  *0 

I 

1.4 

IN    DIVERSITY  OF  NCTRE  DAME 

TOTAL 

1  *2 

10 

2*0 

f ErfALt 

4 

5.1 

.HALE 

1        .2  . 

6 

1*5 

IN    VALPARAISO  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

4 

3*1 

FEMALE 

0  *0 

0 

.0 

-Male 

>     0  .0 

& 

•  4*7 

IN         STATE  TOTAcS  ( 
TOTAL  5 

FEMALF.       «  0 
MALE  5 

I CWA  * 

IA    8*lAR  CLIFF  COLLEGE  , 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »0 

I A    3JEMA  VISTA  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
I A    CENTRAL  U  OF  IUWA 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
IA    CLARKE  COLLEGE 


35  INSTITUTIONS) 

»l  159  3*2 

»0  72  4*6 

.1  87  2.5 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE    „  *  C 
IA    CQE  COLLEGE 
TOTAL  0 
FcMALfc*  0 
MALE  0 
IA    DORDT  COLLEGE 
TOTAL  0 
,  FEMALE  0 
MALE  0 
IA    DRAKE  UNIVERSITY 

.raAL  '  o 

FEMALE  0 
HALE  0 
I A   CTACELANO  college 


TCTAL 
FEMALE 
MALE* 
IA     I>A  STATE 
TOTAL 
FEMAlE 
HALE 


0 
0 
0 

SCI 

0 

0 

0 


.0  . 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0' 

♦a 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

L  TECKJ 
.0 

•  0 
.0 


I A    HWA  UESLEYAN*  CCLLEGE 


-  TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  *C 

I A    LOR  AS  COLLEGE 


TCTAL 
FEMALE 

*  .XA  L  E 


0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

.0- 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

4.6 

0 

•  0 

3 

6.3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

I 

.6 

1 

2.2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2> 

♦  5 

2 

1.7 

0 

\  »o 

1. 

4^5 

0 

•  6 

1 

5.9 

0 

.0 

0 

•  0 

0  ■ 

•  0 

3 

11*1 

1 

3*7 

4 

14*8 

23  85.2 

0 

•  0 

.0 

1 

14.3 

1 

14*3 

6    85. 7£ 

0 

•0 

o 

.0 

3 

15.0 

17  65.0 

0 

•  0 

! 

1.3 

0 

.0  > 

4 

5.0 

76  95.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

22  100.0 

0 

•  0 

1  7 
1.  * 

o 

•  o 

4 

6.9 

54'  93.1 

0 

•0 

I 

1.  1 

0 

♦0 

2 

2.2 

85  94'.4 

3 

3.3 

1.1 

0 

•  0 

2 

2.2 

85  94*4 

>l 

3.3 

0 

o 

•0 

o 

♦  0 

0  *0 

1  *'° 

0 

.0 

0 

:o 

I 

7.7 

12  92*3 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

"♦0 

1 

7.7 

„     12  92*3 

§■ 

•  0 

0 

.  0 

o 

•  0 

o 

.0 ' 

0  *0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4t>  100.0 

0 

*0 

Q 

.  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

13  100*0 

0 

♦  0: 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

33  10C.C 

0 

.0 

0  . 

•  0 

0 

A 

«  u 

.0 

67  10C*0 

o 

♦  0 

0 

,  .0 

0 

.0 

0 

.0 

16  100*0 

0* 

•  0 

0 

•  0 

0 

,  *0 

0 

.0 

51  100*0 

*0 

•P 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

♦  9 

106  99*1 

0 

'  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

34  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

.0 

1.4 

72  98.6 

o 

•b 

2 

•  4 

3 

.6 

16 

3.3 

471  96v3 

2 

.4 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

>.l 

74    9*.. 9 

0 

•  0 

2 

•  5  • 

3 

.  7 

12 

C  .  V 

397  96.6 

2 

♦  5 

c 

•  0  o 

0 

.0 

4 

*3.l 

124  96.9 

-0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0  <* 

.0 

42  10C.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0  t 

4.  7 ' 

82  95*3 

o 

♦  0 

19 

8 

27 

•♦5 

210 

4.2 

4»693  94*3 

74 

1.5 

.  5 

9 

89 

IS>  .9 

1(391  92*4 

26 

1.7 

1 1 

.3  ° 

18 

*  .5 

121 

3.5 

3*302  95.1 

48 

1.4 

1 

2.9 

0 

.0  ' 

* 

1 

2.9 

33  94.3 

I 

2.9 

0 

•  0 

0 

.0- 

0 

.0 

11  10C*0 

0 

*0 

I 

4.2 

0 

♦  0 

4.2 

22  91*7 

1 

4.2 

0 

.0 

,  I 

1.1 

I 

1.1 

87  98*9 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

9  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

I 

1.3 

- 1 

1.3 

78  98*7 

o 

♦  0 

0 

.0'  _ 

0 

♦  0 

0 

.0 

35  92*1 

3 

\.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13  10C.0 

0 

•  0 

0 

♦  p 

Q 

♦  0 

o 

.0 

22  88.0 

3 

12.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

8  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

c 

.  0 

0 

•  0 

o 

.  0 

0  «o 

o 

♦  0 

o 

.  0 

o 

♦  0 

3 

4.8 

60  95*2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

♦  U 

15  10C*0 

0 

.0 

Q 

"  *0 

0 

.0 

3 

6.3 

45  93*8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

29  96*7 

1 

3.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

7  100*0 

0 

«0 

0 

.0 

c 

.0) 

0 

♦  0 

22  95*7 

1 

4.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.6 

165*  -98*2 

2 

1.2 

0 

.0 

0 

♦0 

I 

2.2 

45    97. 8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

120  98.4 

2 

1.6 

1 

$.3 

0 

.0 

1 

5.3 

17  89.5 

1 

5.3 

1 

10.0 

0 

♦o 

1 

10.0 

8  80.0 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

9  100.0 

0 

'♦0 

2 

.5 

0 

"'  .  0 

4 

1.  1 

359  98.4 

2 

.5 

1 

.8 

0 

♦0  * 

3 

2.5 

116  95*9 

2 

1.7 

1 

♦  4 

0 

.0 

1 

•  4 

243  99*6 

0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 


•0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


3 


4.tS 
.0 
5.9 

.0 
•  0 
.0 


21 

5 
16 


95.5 
100.0 
94*1 


78  1C0*0 
11  100*0 
67  100*0 


27 
7 

20, 

80 
22 
58 

90' 
90 
0 

13 
13 
0 

46 
13 
33 

67 
16 

"  51 

107" 
"3V 
73 

489 
78 
411 

*  128 
42 
lb 


4,977 
It  506 
3,471 


35 
11 
24 


9 
79 

38 
13 
25 


63 
15 
48 

30 
7 
23 

168 
46 
122' 

19 
10 

9 

365 
121 
244 

.  22 
5 
17 

78 
11 
67 


9 
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TABLE  6*    .TOTAL  eACHELOR»S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED, BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  *Y  RACEt 
•       ETHNICITY*  AND*  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE    1978-1979  /  * 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER     ,  ? 


'      BLACK  -ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


BUSINESS  AND  MANAGEMENT  (0500) 

*ICWA<  *  . 

1A    LUTHER  COLLEGE 
'     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .    0  .0 

IA  ^MAHARiStfl  INTRNATL  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0-  .0 

MALE  <T  .0 

I A    MARYCREST  COLLEGE 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  .  * 

IA    MJRN  INGSIOE. COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    '  0  ,.0 

I A    MOUNT  MERCY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0*  .0 

HALE  0  id 

IA  ,  NORTHWESTERN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *.0 

'   HALE  0  .0- 

IA    SAINT  AMBR5SE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

'       FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

I A    SIMPSON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  Qx  *0 

IA    UNIVERSITY  -  OF  DUBUQUE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

^HALE  0  .0 

4  A    UNIVERSITY  OF  IOWA 
TOTAL  1  --.2 

FEMALE'  0  ,.0 

MALE  1  .3 

I  A    U  OF 'NORTHERN  ICWA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  «0 

MALE  0  ,.0 

.  I A    UPPER-IDWA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

I  A*  WART  BURG  COLLEGE 

TOTAL    ♦       *    0  .0, 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

I  A    WE  STMAR  COLLEGE 

TOTAL  0      *  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

I A    WILLIAM  PEKN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NCN-HISPANIC 


NUMBER 


NCK-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


1 
0 
I 

0 
0 
0 

1 

1 

0 

0  ' 
0 
0 

0 
0 

0' 

1 

0 

1  ' 
1 

0 

I 

0 
0 
0 

I 

0 

1 

4 

1 

3 

3 
1 
2 

L 
1 
0 

1 

0 

1 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


1.6 

♦  0 
2*2 

.0 

♦  0 
.0 

16*7 
20*0 
•0 

"  .0 
.0 

♦  0; 

.U 
.0 

♦0. 

5.0 
.0 
5*6 

♦9 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

2.1 

♦  0 
2.6 

♦  7 

♦  6 


♦9 
1*0 

♦  9 

•  8  ' 
7*7 

•  0. 

2*3 
.0 
3*2 

4.2 
10*0 

♦  0 


•  0 

•  0 

•  0 


I A  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALE  1 

KANSAS 


26  INSTITUTIONS) 


KS    BAKER  UNJVERSIJY 

TOTAL  9t  4.4 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  6.1* 

'KS    BENEDICTINE  COLLEGE 

TOTAL.'        ^    0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  •  0  .0 

KS  '  BETHANY  COLLEGE 

TOTAL  0  .9 

F.EM&LE  0  -.0 

MALE  .    0  .0 

u  KS    EMPORIA  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

KS    F3RJ  HAYS  KANS 

TOTAL  ,  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


ST 


.0 
•  0 
•0 

COLLEGE 

.0 

♦C 

.0 


22 
8 
14 


.9 
1.2 


.9 

•  3 

•  1 

•  0 

•  D 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  2 
.5 

•  2 

•  0 
.0 

.0* 


0 

♦  0 

0 

.0 

1 

1.6 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

2.  2 

o 1 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o> 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

i 

16.7 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

i 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  „ 

•  0 

0 

♦a 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

■  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.  0 

r  0 

0 

.0 

1 

5.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

c 

0 

.0 

0 

•9 

1 

5.6 

o 

♦  0 

0 

.0 

1 

.9 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

'  .0 

'0  * 

.0 

0 

.0 

1 

1.  4 

Q 

.  0 

o 

.6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2*  r 

o 

♦  0 

2 

.4.2 

0 

%0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.6 

0 

.0 

2 

5.  1 

5 

#9 

2 

•  4 

12 

2.2 

2 

1.2 

2 

1.2 

5- 

3.0 

3 

•  6 

0 

♦  0 

7 

1.8 

?. 

.6 

1 

.3 

6 

1.8 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

1.0 

2 

1 

•  4 

* 

*5 

2.2 

2 

1.7 

2 

1.7 

5 

4.2 

1 

7.7 

0 

.0 

2 

.15.4 

1 

♦  9 

2 

8  1.9  

3 

2*8 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2;3 

Q 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

;o 

0 

.0 

1 

3.  2 

o 

.  0 

o 

♦  0 

1 

4.2 

0 

.0 

0 

.0 

l' 

10.0  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  i 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

,  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

- 

0 

•  0 

0 

.  0 

14 

•  6 

6  • 

•  3 

43 

1.8 

5 

•  8 

2 

.3 

15 

2.3* 

9 

.5 

4 

.2 

28 

1.6 

1 

2.2 

0 

.0 

•j 

4 

15.6 

0 

.0 

0 

.0 

1 

-6.3 

1 

3.0 

0 

♦0 

6 

18.2 

1 

2.3 

1 

2.3 

2 

4.7 

1 

6.7 

0 

.0 

1 

6.7 

0 

.0 

1 

3.6 

1 

3.6 

fl 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

1 

.5 

3 

1.6 

10 

5.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.5 

1 

♦  8 

3 

2.5 

9 

7.6 

'  0 

.0 

1 

♦  6 

•  6 

0 

'♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

.8  ~ 

44 
9 
35 

534 
158 
376 

322 
104 
218 

112 
11 
101 

41 
13 
28 

23 

9 


2.318 
'643 
1,675 


35 
9 
26 

41 
14 

27 


167 

65 
102 

174 
47 
127 


62 
16 
46 

13 
1 

12 

6 
5 

4, 

54 
13 
41 

50 
15 
35 

20 

/ie 

106 
32 
74 

-30 
7 
23 


91.7 

2 

4.2 

43 

1C0.0 

0 

.0 

9 

89.7 

2 

5.T 

39 

96.9 

5 

♦  9 

551 

95.  fl 

2 

1.2 

165 

97.4 

3 

♦  e 

386 

98.2 

0 

♦0 

328 

99.0 

0 

♦0 

105 

97.8 

0 

♦0 

223 

93.3 

3 

2.5 

120 

84.6 

0 

.0 

13 

94.4 

3 

2.8 

107 

93.2 

2 

4.5 

44 

100.0 

0 

♦0 

13 

9C.3 

2 

6.5 

31 

95.8 

0 

.0 

24 

90.0 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

.0 

14 

100.  c 

0 

,0 

15 

100.0 

•  0 

.0 

1 

100.0 

.•q 

14 

97.2 

24 

1.0 

2,385 

97.0 

5 

•  .8 

663 

97.3 

19 

1.1 

1*722 

77.8 

3 

6.7 

"  45 

75.0 

2 

16.7 

12 

78*8 

1 

3.0 

33 

95*3  . 

0 

•  0 

43 

93*3 

0 

•  0 

15, 

96*4 

0 

♦  0  ' 

28 

100.0 

0 

•  0 

13 

100.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

.0 

11 

89.3 

10 

5.3 

187 

95.6 

2 

2.9 

68 

85*7 

8 

6.7 

119 

98*3 

2 

1.1* 

177 

97.9 

1 

2.1 

48 

98*4 

I 

•  8 

.  129 

4 

385 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    DESK  EES  FOR  MAJOR  Fit  LI)  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  BY  RACE, 
ETHNIC ITYi  AND  SEX*     INSTITUTION  ANC  STATE  197B-1979~ 


AMERICAN  INOtAN 
ALASKAN  NATIVE 

'  NUMBER  % 


BLACK  ASIAN  OR 

NCN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MI NORITY 


NUMBER 


WHITE 
NPN-H1SPAN1C 

NUMBER    0  %* 


NON-RESIDENT  « 
ALIEN^ 

NUMBER  X 


TOTAL 
NUMBER 


BUSINESS  AND  NANACEKENT  (0500) 
KANSAS 

KS    FRIENDS  UNIVERSITY      '"  ' 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *.0 

•4ALS  0  .0 

KS    KANSAS  NEWMAN  CCLLEJE 
TOTAL  i  1.9 

FEMALE    w  0    ,   i*0  • 

.MALE   «  1  2.2 

KS    KANSAS  ST  U  AGR  t  APP  SCI 
TCTAL  0  *3 

FEMALE  0  .0 

."ttLE "  3  *0 

KS    KANSAS  WESLEYAN 

TOTAL  3    >  *3 

FEMALE  0  .0 

MILE  C       .0  . 

KS     MARYMQUNT  COLLEGE  KANSAS 
TCT  AL'  0  .0 

female"   '         0  .0 
.haCe  o-  *o 

KS    MCPHERSON  COLLEGE* 
TOTAL  3  .0 

FEMALE  0  .0 

J-ALE    .  0  .0 

KS     HI0-AMER1CA  NAZARENE  C 
TCTAL  0  .0 

FcMALc  0'  *0 

.MALE  0  «Or 

KS    OVTAWA  UNIVERSITY 
*  TCTAL  1  ,2*5 

FEMALE  .  d  6*7 

"MALE  0    *  *0 

KS     PJTJSBURG  ST<  UNIVEaSfTY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  5  x  *0 

HAL&  3  *0 

KS    S&irT  MARY  COLLEGE 


TCTAti 
FEMALE 
MALE 
KS  SAINT 
TOTAL 
FEMALE 
KALE 


MARY  PLAINS  COLLEGE 


KS     SOUTHWESTERN  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  3  .3 

MALE  *>  *0 

KS    STERLING  COLLEGE 

TOTAL  0  *D 

FEMALE  0  *3 

MALE     '  0  .0 

KS    TABOR  COLLEGE 

TOTAL  0  *3 

FEMALE  '   0  *3, 

MALE  0  .0 

KS    U  OF  KANSAS  MAIf  CA1PUS 


TOTAL 
F  E.HALE 
MALE 


.2 
.0 
•  3 


KS    WASHBOrN  U  OF  TCPEKA 

TOTAL  0  aO 

FEMALE  0  .*0 

MALE  0  .3 

KS    WICHITA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  2        ♦ 7 

FEMALE  0  .0 

M4LE  2  *9 


5 
16 
4.3 


A 

♦  7  1 


♦  0  *~*  vO 

•  0  0 
.0  0 


.0 
.0 
.0 

1.9 
.0 
2.2 

•  3 
*  .6 

.0 

•  0 

•  0 

:o 


0 

k 

0 

•  0 

2 

7*7 

0 

'♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  3 

0 

•  0 

2 

10*5 

0 

♦  0 

•  0 

.0 

1 

5.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

8.3 

0 

:o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  . 

•  3 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  .0. 

5 

12.5 

0 

;o 

1 

2.5 

2 

13*3  * 

0 

.0 

0 

.0 

3 

12*3 

•  .  0 

•  0 

1 

4*0 

1 

1.1 

o" 

.0  ■ 

1 

LI 

2*7 

3 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  3 

9r 

.3 

1 

1.8 

11 

29*7 

0 

.0 

0 

.0 

5 

23*8 

0 

•  0 

0 

f  •° 

6 

37.5 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10.0 

*  0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

6.1 

lc 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  3 

♦  0 

0 

.0 

2 

8.3 

0 

•0  , 

\ 0 

♦  0 

"  0* 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  .o 

»  0 

♦  0 

2 

8.7 

0 

•  o'u 

0 

.0 

*1 

20.0 

0 

.0^ 

0 

.0 

1 

5.6 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

1.1 

I 

.2 

3 

.6 

2 

1.4 

0 

•  0 

1 

.7 

3 

.9 

1 

•  3 

2 

•  6 

2.3 

4 

3*0 

2.3 

2.1 

1 

2.1 

1 

2.1 

t  2 

2.4 

3 

3.5 

2 

2.4 

6 

2.1 

2 

A*1 

6 

2.1 

•  2 

2.7 

0 

**0 

0 

~0 

4 

1.9 

2 

•  9 

6 

2.8 

KS  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  7 
FEMALE  1 
/ULE  6 


22  INSTITUTIONS) 


53 
1*9 
34 


2.4 
2*7 
2.3 


10 
2 


.5 
.3 
.5 


24 
3 
21 


1.1 
•  4 
1.4' 


.0 
.0 
•° 

9*6 
16*7 
9.7* 


&  1.  J 
3  1.9 
2  .8 


2  7.7 
0  .0 
2  10*5 


1 
0 
1 

,0 
0 
0 

7 
3 
4 

1 
1 

11 

5 
6 


5.0 
.0 
8.3 

.0 

,•0 
.0 

If. 5 
20.  0 
16*3 

2.2 
2.7 
1.3 

29*7 
23*8 
37*5 


1  8*3 

0  *0 

1  10.0 


2 
0 
2 

0 
0 

0* 

2 
1 
1 

10 
3 
7 


6*1 
*0 
8*3 

.0 
.0 
*0 

8.7 
0 

,6 


10  7*5 
3  6.3 
7  8.-2 


16 
2 

14 


5*6 
2.7 
6.6 


32  9K4 
13  100*0 
19  86.4 


94  4*3 
25  3*6 
69  4.7 


47 
5 
42 

395 
153 
242 


90*4 
83.3 
91*>* 

98*3 
98*1 
99*2 


n  ioo*o 

1  100*0 
12  100*0  . 

24^  92*3 

7  100*0 
17  89*5' 

19  95.0 

8  100*0 
11  91*7 

23  100*0 
7  100*C 
16  100*0 


31 
10 
21 


35 
53 

24 
14 
10 


77*5 
66.7 
84*0 

94*6 
94*6 
94*6 

64*9 
"66.7 
62.5 


11  ^1*7 
2  100.0 
9  90*0 

29  87.9 
4  100*0 
20  83*3 

8  100*0 
2  100*0 
6  100*0 


21 
4 
17 

456 
143 
318 


91*3 
80*0 
94*4 

96*0 
97.9 
95*2 


123  92*5 
45  93.8 
78  91*8 


267 
72 
195 


93*4 
97*3 
92*0 


2,041  93*9 
662  99*0 
1»379  93.4 


3 

0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

p 

2 
2 
0 

3 
1 
2 

2 
2 

.  0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 

0^ 

0 
0 
0 

9 
0 


8*6 
'  .0 
13.6 

.0 
.0 
•  0 

•0 
.0 


.0 
.0 
.0 

♦0 
.0 

•  0 

.  •  o 

.0 
,♦0 

.0' 

•  0 
.0 

5.0 
13.3 
.0 

3.2 
2.? 
3.6 

5.4 
9.5 

•  0 

.0 
.0 
♦0 

6.1 
.0 
8.3 

.0 
-.0 
♦0 


.0 

•  0 
.0 

1.9 
*0 
2*7 

•0 

•  0 

•  0 


3  1.0 
0  .0 
3  1*4 


39  1*8 
10  1*4 
29  2*0 


*.  35 
13 
22 

52 
6 
46 

'400 
156 
244 

13 
1 
12 

26 
7 
19 

20 
8 
12 

23 
7 
16 

40 
15 

25 

93 
37 
56 

37 
21 
16 

12 

2 

10 

33 
9 
24 


2 
6 

23 
_  5 
18 

475 
141 
334 

133 
48 
85 

286 
"  74 
212 


2,174 
697 
1,477 


KENTUCKY 


KY    AS BURY  COLLEGE 
TOTAL"  0 
FEMUE  0 
HAL?  0 
KY    dELLARMINE  COLLEGE 


TOTAL  0 

FEMALE  3 

MALE  *0 
KY    8EREA  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  ,  0 

MALE-  '  0 


•0 

•  0 

•  0 

1*3 
5.0 
.3 

10*2 
13*6 
7*4 


0 

•  0 

• 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0  , 

•  0 

0 

.0 

l« 

1.8 

0 

*0 

1 

5.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

10*2 

0 

.0 

3 

13*6 

0 

.0 

2 

7.4 

24  100*0 
6  1C0*0 
18  100*0 


54 
16 
38 

39 
18 
21 


96*4 
94.1 
97*4 

79,6 
81*8 
77*8 


>0 

•  0 

•  0> 

.  1.8 
.0 
2*6 

10*2 
4.5- 
14*8 


24 
6 
18 

56 
17 
39 

49 
22 
27 


386 


3i)U 


TABLE  6*  *  TOTAL  BACHELOR* S 


0 EGA EES "FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY.  INSTI TUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY.  AND  SEX.     INSTITUTION  ANC  STATE    197B-1979.  *  ^ 


:  AM  ER I  CAN  -  INDI AH 

ALASKAN. NATIVE 

i 

NUMBER         «  NUMBER 

'  •« 

BUSIhE^S  AND'  MANAGEMENT '1 0500) 
KENTUCKY 

„KY  ,BR?SCiA"COlXEGE    ;  •  -\  ^ 
.TOTAL        ~  ~   0    .  *0\, 
F*EMALE  0       .0  ; 

MALE  '0  .0 

KY    CAMPBELLSVILLE  CCCLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0      . .0 

MALE  „  0  .0 

KY    CJMBERLANO  COLLEGE,  * 
TOTAL  0  *  *0 

'FEMALE  0  .0 

MALE        ,        0  .0 
KY    EASTERN.  KY  UNIVERSITY 

TOTAL  0  ♦<> 

.    FEMALE  0     '  •Of 

male  c  -  *o 

KY    GEORGETOWN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0. 

KY    KENTUCKY  STATE  INIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

*  "  MALE  0        *0  • 

KY:  KENTUCKY  WESLEYAN  COLLEGE 
TOTAL"     "  4       0  *0 
FEMALE  0  .0 

MALE  -  0  *0 

KY    MOREHEAD  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  '      0  *0 

FEMALE"  0  .0 

MALE  0  *0 

KY    MJRRAY  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

)    FEMALE  0.   ?  *0 

MALE  0  *0 

KY    NORTHERN  KY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,0-    "  *0 

KY    PI  SEVILLE  COLLEGE 
TOTAL  0  '♦O 

FEMALE  0  .0 

9  MALE  0  *0 

UY    THOMAS  MORE  COLLEGE 
,       TOTAL  0    •  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

KY    TRANSYLVAN  IA  UNIVERSITY 


BLACK*         •     ASIAN  OR' 
NON-HISPANJC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL""  *  0  *0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  *0 
KY    UNION  COLLEGE 

TOTAL  0     .  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

KY    UNIVERSITY  OF  KENTJCKV 

TOTAL.       .  '  0  *0 

f      FEMALE '       *;  0  „  *0 

MALE?  0  .0 

KY-  UNIVERSITY  OF  LCUISVILLE 

TOTAL  1  »3 

FEMALE  1 

HALE,  0  *0 
KY    WESTERN  KY-  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0- 

MALE  0  *0 


"I 
1 
0 

1 
1 

0- 

1 
1 

0 

11 

2 
9 

tr 
o 
o 
o 

16 
11 
7 

0 

0- 
0. 

2 
1 
'I 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

*  0 
0 


3 
5 

id 

7 
11 

7 
3 
4 


-3*6 
.16**- 
oO 

8*3 
20*0 

♦  0 

2*4 
5.9 

•  0 

4.8 
2.0 
5.9 


NUMBER 


0- 
0 
0 

0 
0 
0 

°0 
0 
0" 

0 
0 
0 


.0 
•  0 

v  :o 

60*0 
78*6 
43*8 


.0 

•  0 

2il 
3.7 
1.5 

.0 
.0 
.0 

1*3 

a* 

1.6 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0' 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

1.6 
2.1 
1.4 

4.6 
5.9 
4.0 

3.3 
4.1 
2.9 


KY  S7ATE 
TOr  AL 
FEMALE 
MALE 

LOUISIANA 

LA  CENTENARY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


20  INSTITUTIONS) 


I 

.0 

75 

3.5 

1 

•  2 

34 

5.2 

0 

.0  * 

41 

2.8 

C  CF 
0 
0 
0 


LOUISIANA 

♦  0 

.0*, 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 


LA    OIL  J,  ARC  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMAL  E 
MA  LE 
LA  '  GRAM8LING 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0 
0 
0 

STATE 
0 

i 


•o 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 
.0 


43  100*0 
26  100*0 
22  100*0 


127 
63 
64 


97*7 
100*0 
95*5 


♦  0< 
♦'0  ' 

♦  0* 

♦  0 
*0 

♦  0 
*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


1 

3.3 

0 

♦  0 

1 

4.6 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•°. 

0* 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

1*1 

0 

•  0 

1 

r.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.7 

1 

5.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

.1 

.1.6 

0 

•  0 

r- 

2.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

to  *° 

0°1 

®  *0 

3 

*6 

1 

♦  7 

2 

'  *6 

4 

1*0 

0 

p*0 

4 

1*4 

0 

♦  0 

0 

0 

$ 

11 

♦  5 

2 

♦  3 

9 

♦6 

0 

•  0 

o. 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
*  NON-HISPANIC 


•  0 

.0" 
.0 
.0 


ER 

X 

NUMBER  . 

X 

NUMBER  X 

\ 

0  . 

♦o  ; 

i  „ 

4*6 

Z\    23  96*4, 

0 

*0 

1  16*7 

5  "83.3 

Q 

♦  0 

0 

•  0 

,  22  100*0 

0 

•  0 

1 

3*3  , 

10  83*3 

0 

•  0 

1  20*0 

4  80*0 

o 

♦  0 

0 

.0 

6  85*7 

0 

*o 

1 

2*4 

40  95*2 

o 

♦0 

1- 

5.^ 

16  94*1 

0 

♦  0 

.0 

,24  96*0 

0 

•0 

11 

4*8 

211  91*7 

0 

.0 

2 

2.6 

71  91.0 

Q 

'  a 

♦  V 

9 

5.9 

140'   92.1  „ 

0 

•  0 

*  1 

3.3 

29  96*7 

0' 

♦0 

0 

.0 

9  1C0.0 

q 

♦  0 

1 

4.8 

,20  95*2 

<  f 

0 

♦0 

18 

60.0 

/10  33*3 

0 

*o  . 

11 

78*6 

3  21*4 

0 

A 

*  u 

7 

43*8 

7    4?*  8 

0 

♦  0 

0 

;o 

25  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

12  1CC.0 

0 

•  0 

0 

♦  0  , 

.    13  1CC.0 

0 

♦  0 

3 

3.2 

91  95*8 

•  0 

*  1 

3.7 

26  96*3 

.  0 

2 

2.9 

65  9*5*6 

1  ■ 

.7 

1 

.  7 

131  97*0 

0 

.0 

0 

.0 

44  100*0 

1 

1.  1 

1 

l.l 

6  7  95*6 

& 

'♦0 

3 

2.0 

144  96*6 

0 

.0 

1 

5.0 

19  95*0 

0 

A 

♦  w 

2 

1.6 

125  96*9 

0 

.0 

0 

.0 

6    66*7  1 

0 

♦  0 

& 

.0 

0  .0 

0 

♦  0 

0, 

.0 

6  85*7 

0 

.0 

1 

1*8 

55  98*2 

0 

♦  0 

0 

*0* 

13  100*0 

0 

♦  0 

1 

2*3 

42  97*7 

0 

♦  0 

0 

.0 

24  10C.0 

0 

♦0 

0 

.0 

io  lor.c 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

14  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

2b  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

19  10C.C 

1 

ft 

•  2 

12 

2.4 

485  96*0 

0 

♦0 

4 

*2*7 

;  140  95*9 

1 

.3 

B 

2*2 

345  96*1 

1 

♦  3** 

24 

6*x 

369  93.4 

1 

.6 

9 

7*fc' 

109  91*6 

0 

.»0 

15 

5*4 

260  94*2 

1 

♦  5 

8 

3.7 

201  93*9 

1 

1.4 

4 

5.4 

70  94*6 

Q 

o 

4 

i 

131  93*6 

4 

♦2 

91 

4.3 

2t001  93*8 

t 

3 

39 

6.  0 

59*  92*3 

•> 

52 

lt403  94.«» 

o 

0 

♦  0 

0 

.0 

• 

17  94*4 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

4  ac.o 

0 

♦0 

0 

.0 

*     y    13  1CC*0 

0 

♦  0 

48 

JCO*0 

0  *o 

0 

♦0 

26 

130*0 

0  *o 

0 

♦  0 

22 

100*0 

0  *o 

0 

*0<*  127 

*97*7 

0  *0 

0 

*0 

63 

100*0 

0  *o 

0 

*0 

64 

95*5 

0  *o 

NON-RES IOEKT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
t  NUMBER 


.0 

.0 

*  8*3 
.0 
14*3 


29 


12 
5 
7 


1 

2.4 

42 

0 

•0 

17  . 

1 

4*0  ' 

25 

r 

0 

3.5 

230 

5 

6.4 

78 

3 

2*0 

152 

0  * 

•0 

•  30 

0 

•  0 

9 

0 

•  0 

21 

2 

6.  7' 

30 

0 

♦0 

14 

2 

I2*t> 

16 

o 

♦  0 

.25 

.0 

♦  0  - 

12 

•0 

.0 

13 

1 

..1  * 

95  * 

0 

•  0 

27 

1 

.1*5 

66 

3 

2.2 

135 

0 

♦  0 

44 

3 

3.3 

«  91 

2 

1.3 

*  14* 

0 

.0 

20 

2, 

1.6 

129 

3 

33.3 

'  9 

2 

10C.0 

2 

1 

14.3 

7 

♦  0 

56 

Q 

♦  0 

13 

0 

.0 

43 

0 

•b 

24 

0 

♦  0 

10 

0 

♦  0 

14 

0 

♦  o  ' 

26 

0 

.0 

7 

0 

.0 

19 

6 

1.6 

505 

2 

1.4 

146, 

6 

1.7 

359 

2 

.5 

395 

1 

.6 

119 

1 

.4 

.  276 

5; 

2*3 

214 

0 

•  0 

74 

5 

3.6 

1'40 

.42 

2.0 

2tl34 

11 

1.7  • 

640 

31 

2.1 

It  466 

1 

5.6  ; 

If 

1 

20.0  , 

5 

?  0 

.0 

13 

0 

•  0 

48 

0 

.0 

26 

0 

.0 

22 

3 

2.3 

130 

0 

.0 

63 

3 

4.5 

67 

387 
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TABLE  6*     10TAL  BACHELOR  9  S 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 
ETHNICITY,  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


-AMERICAN  IhOIAN 
ALASKAN  NAT.IVE 


BLACK    ■  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PAC«5IC  I SLANOER 


NUMBER         X  \  NUMBER 
BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  C0500) 
LOUISIANA  * 


NUMBER 

\ 


MSPANIC 
NMBER  X 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


\*    HA    'LOUI  SI ANA' COLLEGE 

TOTAL  *         •  *0'  '   *0.  - 

♦ 

•  /Ji 

I  7,7 

%  0 

♦  0 

0 

•0 

1 

7*7 

12 

92*3 

*    '.FEMALE  •       ,  *Ox» 
 MALE*              -Q       *0  - 

1 

25*0 

0 

♦  0 

,0 

•  0 

1 

25*  0 

3 

75*0 

\o 

.  *0 

3 

♦  0 

*  0 

•0 

0 

♦  0 

9 

1CC.0 

1      LA    LA  STATE  U  ANO  ACM  C 

i 

TOTAL     .        *   3        .6  » 

12 

2*3 

0 

♦  0 

,  2 

♦  4 

17 

3*3 

485 

94*0 

FEMALE                 2  .9 

3 

3.7 

3 

"  #0 

1 

♦  5 

11 

5*0  * 

202 

92*7 

.1    HALE.               '1  .3 

4 

1*3 

0 

♦  0 

1 

•  3 

6 

2*0 

233 

95*0 

LA    LA  STATE  U  SHREVEPORT 

TOTAL              •  0   *  *0 

3 

4  4* 

1 

f.5 

0 

•0 

4 

5*9 

64 

94*  1 

f 

FEMALE,               0  ,0 

2 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

9*5 

19 

90*5 

M4LE'                0  .0 

1 

2*1 

1 

2*  1 

_  0 

%0 

-2 

4*3  # 

45 

95*7 

LA    UNIVERSITY  OF  NEW  ORLEANS 

'  TOTAL                 0  .0 

'27 

7*7 

•2 

•  6 

.  7 

2*0 

36 

10*3 

311 

89*1 

.    .r.>jaE           o  *o 

11 

10*6 

0 

•  0 

1 

1*0 

*  12 

11*  5 

91 

87*5 

.      HALE                 0  -0 

16 

6*5  ' 

2 

6 

2.4, 

*24 

9*8 

.220 

89*8 

LA    LOUISIANA  TECH  UNIVERSITY 

^TOTAL               P.O  ,0 

5 

2*7 

0 

♦  0 

0 

•  0 

5 

2*7 

178 

96*7 

FEMALE          *  *    0  *0 

5 

7,7 

0 

•  0  * 

0 

5 

7*7 

CO 

92*3 

MALE                 0  .0 

0 

•  3 

0 

•  0 

0^ 

.0 

0 

*0 

11\% 

99*2 

LA    LOYOLA  U  IN' NEW  ORLEANS 

i 

TCTAL                 1    '  .8 

,10 

7*6 

0 

•  0 

7 

5*3 

18 

13*7  * 

113 

~86*3 

FEMALE                 0  *0 

6 

13*6 

0 

♦  0 

2 

4*5 

,8 

18*2 

36 

81-8 

MALE                 1     *!•  1 

'4 

4*6 

0 

•  0 

5 

$.7 

10 

11*5 

77 

88*5 

*        LA    MCNE£SE:STATc  UNIVERSITY. 

d 

.  TOTAL          *  *  '  0.       *0  , 

12 

9*4 

0 

•  0 

1 

♦  8 

13 

*  1C*2 

1 14 

89*  8 

FEMALE                 0  .0 

7 

13*7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

7 

f3.7 

44 

86*3 

MALE  "              OT        .0  *  , 

m  w45 

s  6*6 

0 

•  0 

1 

1*3 

6- 

7*  9 

70 

92*1 

LA,  NICHOLLS  STATS-  LNIVE RSI  TY 

*  *•  TOTAL     *           0  *0 

8 

I 

♦  7 

0 

^0 

9 

6*7  ' 

126 

93*3 

'FEMALE              ,  0  .0 

6 

12*8 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

12*  8 

41 

87*2 

MALE  '    x          0  .0 

2 

2*3 

1 

1  •! 

0 

♦,0 

3 

3*4 

85 

96*6 

*  ' 

LA*   NORTHEAST  LOUISIANA  U 

#* 

•TOTAL      .  "*       0       •  0 

30 

18*4 

0 

♦  0 

0 

•  0 

30 

18*4 

133 

81*6 

l'  > 

•*        "FEMALE            •    0  *0 

13 

22*8 

0 

♦  0 

0 

13 

22*8 

44 

77*2 

KALE   >  >           0  .0 
tA    NTHWSTN  ST  U  OF  LA 

17 

-16*0 

0 

•  0 

0 

•  0  . 

17 

16*0  p 

ft39 

84.0 

•  TCTAL                 0  *0 

7 

11.1 

0 

•  0 

4 

6*3 

11 

17*5 

82*5 

FEMALE                 0  *0 

7 

28*0 

0 

.0 

2 

8.0 

9 

36*0 

16 

64.0 

malc'           o ,  Zo- 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

5*3 

2 

5*3 

36 

94*7 

la    SAINT  MARY'S,  OCMINICAN  C 

TOTAL                 0  *0 

0 

-  .0 

0 

'  .0 

0 

♦0 

0 

•  *0 

13 

10C.D. 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

18 

100*0 

MALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  o- 

0 

.0. 

0 

.0 

LA     STHESTN  LA  UNIVERSITY 

-    .TOTAL                 0  .0 

13 

7.7' 

0 

.0 

0 

♦  0 

.  13 

7*7 

149 

88*7 

FcKALS                  0  *0 

7 

14*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

7 

14*0 

43 

86*0 

MALC                 0  .0 

6 

'  .5.i 

0 

♦  0 

0 

.♦0 

6 

5*1 

106 

89*8 

LA     SOUTHERN  U  ACM  C  MAIN  CAM 

TOTAL                  0  .0 

183 

99*5 

0 

•  0 

0 

•0 

183 

99*5.  . 

1 

♦  5 

FEMALE             0  0  .0 

89 

100*0 

0 

•  0 

0 

>  .0 

89 

100*0 

0 

HALE                 0  ,0 

n 

98*9 

0 

♦  0  • 

0 

•  0 

94 

98*9 

1 

LA     STHN  y 
TOTAL 
FEMALE 
.     MALE  • 
LA  TULANE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
LA,  UV)F 
TOT  At 
FEfttLe 
MALE 

LA 


IN  NEta  ORLEANS 
0  *0 
0  *0 
0  .0 
U  CF  LOUISIANA 
,    0  *0 
0  *0 
0  .0 
STHWSTN  LOUISIANA 
4  1*4 
2  2*0 
2  1*1 


120 

'56 


99*2 
98*2 


64  100*0 


120 
56 


1 

1*1 

0 

•  o. 

3 

3.2 

l 

2*9 

0 

.0 

1 

2*9 

0 

•  0. 

c 

.0 

2 

3.4 

41 

14*9 

1 

-.4 

1 

•  4 

19 

18*8 

1 

1.0 

0 

.0 

22 

12*6 

0 

•  0 

1 

.6 

XAVIER  UNIVERSITY  CF  LA 

,AL  0*0 

Sale*  o  .o 

MALE  0  *0 


.83  100*0 
49  100*0 
■J9  100*0 


.0 
.0 
•  0 


64  100*0 

4  4*3 
2  5*7 
2  3*4 

47  17*0 
22  21*8 
25  14*3 

88  10C.C 
49  100*0 
39  100*0 


33 

55  < 

217 
77 

*140- 

0 
0 
0 


NON-RE  SIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


*0 
*0 
.0 

94*6 
94;  3 

94. a 

78*6« 
76*2 

~80*0 

.0 

r  *0 
♦  0 


TOTAL 
NUMBER 


LA  STA/TE  TOTALS  ( 

TOTAL 

FEMALE 
*  MALE 

MAINE 

ME*   C3L3Y  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  sj) 
KALE  0 
ME    HUSSCN  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE    .  0 
.    MALE  0 
ME    NASSON  COLLEGE 


20  INSTITUTIONS) 


TCTAL  v 

FgMALE* 
MAL*V 


r 


.0 
.0 
.0 

1.9 
,4*3 
1*2 

•  0 

•  0 


2.6 

♦  0 
3.7 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0< 


♦  0 

.0 
.0 

1.0 
.0 

i.«2 

♦  0 
.0 
.0 


2.6 
♦  0 
3.7 

2.9 
4.3 
2.5 

.0 
.0 
.0 


37 
11 

26 


97*4 

ico.o 

96*3 


101  97*1 

22  45*7 

79  97*5 

21  100*0 

1  100*0 

20  100*0 


0 

.0 

13 

0 

•0 

4 

0 

•  0 

9 

14 

2.7 

516 

5 

2.3 

218 

9 

3.0 

298 

0 

.0 

6  8 

0 

.0  • 

21 

0 

•0 

47 

2 

.6 

" 

349 

1 

1*0 

104 

1 

•  4  * 

245 

1 

« 

.5 

184  0 

0 

•  0 

,*65  < 

1 

•  8 

119 

0 

.0 

0 

•0  , 

44^. 

q 

.0 - 

87 

0 

•  0 

127-  % 

0 

•  0 

5>  ^ 

0 

•0 

76_ 

0 

«o 

135 

0 

♦0 

47 

0 

•  0 

88 

i 

0 

•  0 

163 

0 

•  0 

57 

0 

.0 

106 

0 

♦  0 

63 

0 

.0 

25 

0 

.0 

38 

0 

.0 

18 

,  0 

♦  0 

1 8 

0 

.0 

0 

6 

3*6' 

168 

.0 

50 

6 

5.1 

118 

C 

.0 

184 

0 

.0 

89 

0 

.0 

95 

I  " 

.8 

121  ' 

1  * 

1.8 

57 

0 

.0 

64  . 

"  1 

1.1 

.„  * 

0 

35 

1 

I**  . 

58 

12 
2 

10 

0 
0 
0 


4.3 
2.0 
5.7 


0  .0 


276 
101 
175 

88 

49  * 
39 


8 

t3 

736 

25*4 

5 

*2 

25 

♦  9 

774 

26*  8 

2,078 

71*8 

41 

i*H 

2,893 

4 

•  4 

376 

33*3 

1 

♦  1 

7 

•6  » 

388 

34*4 

731 

64*7 

10 

♦  9 

1,120 

4 

.2 

.360 

20*4 

4 

.2 

18 

386 

21*9 

1,347 

76*4 

31  - 

1*8" 

1.744 

38 
II 
27 

104 
23 
81 

21 

V 
20 


ERIC 
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AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


BLACK 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


ASI AN  CR 
CIFIC  ISLANDER 

NUMBER  * 


HISPANIC 
NUMBER 


BUSINESS  AND*  MANAGEMENT  (0500J 

\  - 

MAIN^E  0 

ME  /SAINT  JOSEPH *S  COLLEGE 
.TOTAL*  0 
f  EMALc  0 
/   HALE  0 
ME    THOMAS  COLLEGE 
TOTAL  0 
r.    FEHAL6  0 
/        MALE  0 
ME    Mil  TV  COLLEGE 


r 


TOTAL  0  .0 

FEMALE  .0       ♦<>  . 

MALE  0  #0 

.  ME    U  OF  MAINE  AT  MACHIAS 

TOTAL  "1  *•* 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  7.1 

ME    U  OH  MAINE  AT  ORONO 

TOTAL  2  .9 

FEMALE  1  J»9 

MALE  1    *  •*> 

HZ    U  OF  ME, AT  PREStUE  ISLE 


*  TOTAL 
FEMALE 
9  MALE 
ME  U-OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

*  0  .0 

0  *o 

SOUTHERN  MAINE 

0  .0 

>      o  ♦  o 

0  .0 


ME    DIVERSITY  OF  NEW  ENGLAND 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  4  .0 

MALE  0  .0 
Mt    WESTBROOK  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEXUE  0  ♦<> 

MALE  0  *0 
*»  i 

ME         STATE  TOTALS  (        12  I 
TOTAL  *    3  .5 

FEMALE  I 

MALE  2  .4 

MARYLAND 

MD    BOWIE  STATE  COLLEGE 
JOT AL  "  ,  0     <  *0« 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    COLLEGE  OF  NOTRE  OAME  MD 
TOTAL    *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  , 

*0    COLUMBIA  UNION  COLLEGE 
•TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0- 

HALE  0  .  .0 

MD    FROSTBURG  STATE  COLLEGE  • 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MO    HOOD  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
LI 

•  0 

•  0 

•  0 


MD    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 
TOTAL  1  3*7 

FEMALE  I  16*7 

MALE  0  *0 

MD    LOYOLA  COLLEGE 

TOTAL  2  .9 

FEMALE  I  l-B 

MALE  .     1  »6 

MD    MORGAN  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 

FEMALE 
MALE 


MD    MOUNT  SNT  .MARY'S  COLLEGE 
.0 

•  0 

•  0 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

HALE  '  0. 

MO    SALISBURY  STATE  COLLEGc 

TOTAL  0  *0 

*    FEMACC  0  .0  ' 

HALE  0  .0 
K.     JOWSON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0' 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


o 

•  0 

o 

„o 

0 

•0 

.  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  * 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

-0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o' 

.0 

9 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•S) 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

TITUTIONS) 

2 

♦  3 

1 

♦  7 

1 

♦  2 

43 

7U7 

21 

L0.6 

22 

64*7 

0 

•♦0 

0 

•  0 

0 

♦  c 

2 

28*6  " 

2 

100*0 

0 

.o- 

4 

3*1 

0 

♦  0 

4 

4.4 

0 

♦  0 

<o 

♦  0 

0 

.0 

1 

3*7 

1 

16.7 

0 

.0 

4 

1.9 

1 

1.8. 

3 

1.9 

129 

89.6 

71 

?3.4 

58 

65.3 

1 

'  .8 

0 

.0 

1 

l.l 

3 

2.5 

0 

.0 

3 

3.* 

30 

5.7 

20 

10*1 

10 

3.1 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

a 
o 

*°  . 

o 
o 
o 

i 

0 

r 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 
.0 

2.0 
9.1 

•  0 

.0 

•  0 

To 

•or*-- 

•  o 

•  0 
.4  * 

;o 

•  6 

.0. 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

,0 

•  0 

•  0 


.5 
♦  7 
.4 


.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


1 

14.3 

0  ' 

.'0 

1 

20.  C 

1 

.8 

I 

2.6 

'o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0> 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

*0 

.0 

0 

•  0 

2 

1.4 

2 

2.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 
1 

.8 

2**9 

,0 

*  .0 

2 

♦  4 

I 

1.0 

0 

•  C 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

'  0 
0 

0 

0" 

1 

0 

1 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

.0 

*•«, 

•  4 
.0 
•6 


1  20.0 
1  50.0 
-0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 

•  0 


♦■o 

•  0 

•  0 

♦0 

♦  0 

♦  0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  ' 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

♦  5 

1 

.7 

2 

.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0 

0 

.0 

o" 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

•  8 

0 

.0 

1 

1.2 

2  - 

♦4 

2 

1.0  . 

0 

♦0 

,  .0 

•  0 

•  0 

2.0 
9.1 
.0 

\o 

•  0 
.0 

,  4.8 

•  0* 
7.1 

1.7 
1*9 

-a  .7 
icfto* 

50.0 
.0 


6  100. 0 
1  100.0 
5  10C.0 

49  S8.'o 
10  90.9 
39  1CC.0, 

45  1.00.0 
1  1CC.0 
•  44  100*0 


19 
6 

l\ 

231 
63 
178 


SC. 5 
85*7 
92*9 

98*3 
98*1 
98.3 


4  8C.0 
1  5.0.0 
3  1CC.0 


0 

•  0 

116  100*0 

o 

•  0 

27  1CC.0 

0 

♦  0 

89  100*0 

0 

•  0 

14  1C0.0 

0 

*0 

3  100*0 

0 

.0 

#n  *co*os 

0 

•  0 

10  IUU.U 

o 

•  0 

2  icc.o 

0 

.0 

8  100*0 

1 1 

1.7 

653  98*2 

4 

2.8 

138  96*5 

7 

1.3 

515  $8.7 

43 

71.7 

11  18*3 

2 1 

80.8 

2  7*7 

22 

64*7 

9  26*5 

0 

.0 

15  100*0 

0 

♦  0 

12  10C.0 

0 

.0 

i 

3  100*0 

3 

42.9 

4  57*1 

2 

100.0 

0  .0 

1 

20.0' 

4  80*0 

6 

4.7 

123  95*3 

1 

2.6 

37  97*4 

5 

5.5 

86  94.$ 

0 

.0 

17  100*0 

0 

.0 

16  100*0 

0, 

•  C 

1  lOCcO 

2 

7.4 

25  92*6 

2 

33.3 

4  66*7 

0 

•  0 

21  100.0 

>  6 

2.8 

201  93*1 

2 

3.6 

52  92*9 

4 

2.5 

149  S3.1 

131 

91.0 

4  2*8 

73 

96.1 

1  1*3 

5B 

85.3 

3  4*4 

1 

.8 

123  99*2 

0 

♦  0 

32  100.0 

1.1 

91  S8.S 

5 

4.1 

115  95*0 

*  I 

2.9 

34  97.1 

4 

4.7 

81  94.2 

34 

6.> 

480  91*4 

24 

12.1 

172  86*4 

10 

3.1 

308  94.5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

o, 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

t) 

0 
0 

f  0 
0 

0 
0 

0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 
•0 
•0 

•0 

•  0 

•  0 

4.8 
14*3 

•  0 


6 
1 

5 

50 
11 
39 

45 
1 

44 


•  0 

•  0  . 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 
.0 


14 

^235 
V  54 

ui 


5 
2 
3 

116 
27 
89 

14 

3/ 
U 

•10- 
2 

t  e 


665 
•1*3 
522 


6 

1C.0 

7 

60 

3 

11.5 

26 

3 

8.8  * 

34 

0  * 

.0 

15 

0 

.0 

12 

0 

♦  0. 

•  .  3 

0 

♦  0 

VI 

"  7 

0  ' 

♦0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

129 

0 

♦  G 

38 

0 

.0 

91 

0 

•  0 

17 

0 

.0 

16 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

27 

0 

.0 

0 

•  0 

21 

9 

4.2 

216 

2 

'  3.6 

.56 

7 

4.4 

160 

9 

6.3 

144 

2 

2.6 

76 

7 

10.3 

68 

0 

•  0 

124 

0 

•0 

32 

0 

•  0 

92 

1 

•  8 

121 

0 

•  0 

35 

1 

1.2 

i  86 

11 

2.1 

525 

1.5 

199 

*  *e 

2.5 

326 

k  389 

_  '  -:  .  393' ' 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELUK»S 


OEGAEtS  FOR  MAJOR  F1ELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  HlGHtR  fcUUCATlON  1Y  RACE, 
ETHNICITY*.  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  *  l«H979 


AMERICAN  iKftlAN 
ALASKAN  NAT IV t* 


black  asian  or ' 

non-Hispanic  Pacific  islanoer 


NUMBER         Z  NUMBER 
BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  tOSOO) 


.  MARYLAND 

Mi)    UNIVERSITY  Or  BALTMCRE 
TOTAL.       *         1  \i 
FEMALE       *         0  .0 
MALE        "         1  .4. 
MO    U  OF  MO. COLLEGE  PAKK  CAM 


TOTAL  fcHlTE  fioN-RESIOENT 

HISPANIC  t  MINORITY  NUh-H ISPANI C ,  ALIEN 

NUMBER 


TCTAL 
FEMALE 
KALE 
MD    J  OF 
TOTAL 
Ft*  LE 
Ki 


i  i  z 


1  *3 

3  HZ 

4  .6 
MO-EASTERN  SHORE 

4  .3 

0  .0 

0  .0 


>H0    WESTERN  MArfYLANC  COLLEGE 


•JOI  Al 
FcMAV.S 

^Lf 


•  0 


49 
22 
27 

33 
16 
17 

18 
6 
12 

*0 
0 
0 


13.5 
23*2 
13*1 

3W 
6*2 
.  2.7 

76.3 
75.0 
60.0 

.0 
•  3 
.0 


MC         STATE  TOTAlS  ( 
TOTAL  12 
FcMALC  S 
*ALE  7 


15  INSTITUTIONS) 
*  317  11*8 
160  18.6 
157  8.6 


MASSACHUSETTS 


MA    AMERICAN  INTRNATL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .3 

MA    ANNA,"  MAR  I  A  COLLEGE 
TOTAL*  0  .0 

FcKALE  3    »  .3 

MALE  *      0  .0 

MA    ATLANTIC  UNION  COLLEGE 

TOTAL  0    *  .0 

•   FEMALE  0  .0 

HAL  c.  3  .3 

MA    BAdSON  COLLEGE 

0  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

MA    BENTLEY  COLLEGE 

TOTAL  2     "  *3 

FEMALE  1  *6 

HALE  1        .2  • 

MJi    oOSTGN  COLLEGE^ 

Total  o  .o 

FEMALE  0  .0 

*    rtALC  .       0  .0 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 


-  *u 


TOTAL  >  0 

FEMALE  *       "       0  .3 
MALE  0     *  .3 

MA    CEN  NEW  ENG  COLLEGE  TECHN 
TOTAL  '0        .0  - 

FEMALE  0  v  .0 

MALE  9  .0 

MA    CLARK  UNIVERSITY 

TOTAL  ^  0  .0 

FEMALE  -  3  .0 

HALE  0  .0 

MA    CURRY  COLLEGE 
.  TCTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  1 

MA  L  6  •*  0  .0 

MA    EASTERN  NAZAR^NE  COLLEGE 


TOTAL  3 
1     FEMALE  0 
,MAL£  0 
.MA*  'GORDON  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

♦0 

•  0 


MA    MASS  INST  CP  TECHNOLOGY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MA    BOSTON  STATE  COLLEGE 


»  TOTAL 
FEMALE 

.  .MALE 


.7 
.0 
.9 


MA    FI  TCHBURG  STATE  COLLEGE 
TOTAL  *    0  *0 

FEMALE    J>      ,»  0  .0 
MALE-   9      ^    C  .0 
MA    NOXTH  AOAMS  STATUE  COLLEGE 
0  .0 
0  .  .0 


TOTAL 
FEMALE 
<r  MALE 


11 

5 


2 
6 

'13 
4 
9 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

<r 

o 
o 

o 
o 

o 

,  0 
0 

19 
8 
11 

D 
0 
0 

3 
1 
2 


9.0 
18.6 

.5.6 

•  0 
.0  . 

.  .3 

17.6 
50.0 
13. J 

1.1 
2.3 
.7* 

•  7 

r6 

•  7 

a. 6 

1.2 
1.0 

2*6 
2*6 
2*6 

.0 
.3 

•  0 

•  .0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  3 
•♦0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

12.5 
20.0 
9.8 

•  3 

•  0 

•  0 

1.6 
1.9 
1.6 


NUMBER 

*% 

\ 

'NUMBER* 

NUMBjtf 

\ 

X 

NUMBER 

X 

i 

/  *  * 

i  \ 

3 

**8 

.0 

53 

274 

75**7 

,  2 

2.1*  0 

♦  0  6 

t  24 

<*5.3 

"63 

66*3 

4  1 

.4 

<» 

0 

.0 

*  29 

10*9 

211 

79*0. 

14 

1.6 

6 

♦7 

60 

6.6 

775 

67*3 

2.3 

2 

.8 

27 

10.5 

213 

82*9 

8 

1.3 

4 

.6 

3* 

5.2  • 

56? 

89*1 
» 

•<L 

1 

4.3 

19 

82.6 

2 

6.7 

0 

0    -  .0 

6 

75.0 

0 

*0 

0 

1 

•0 

> 

6.7 

•13 

86*7 

2 

13*3 

0 

♦  0 

0 

♦0 

•  0 

22.  10C*0 

C " 

.3 

0 

.0 

♦  0 

2 

100*0 

o 

•  0 

0 

•  0 

o 

.  0 

20 

100*0 

2* 

.9 

10 

•  4 

363 

13*5 

2,191 

81*8 

14 

1.6 

4 

♦  5 

163 

21.3 

640 

74*4 

i  r 

6 

.3 

180 

9*9 

1-551 

85*2 

0 

'.0 

1 

.8 

12 

•9.0 

11*0 

90*2 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

16.8 

26 

41*3 

3 

•  0 

1 

1.1 

■* 

*«  o 

6.7 

84 

93*3 

C 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

*  2 

ICC*  0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

1 

100.C 

0 

•  0 

1 

5.9 

4 

23.5 

9 

52*9 

0 

•  0 

^5  o 

*  .0 

1 

5C.0 

l 

.50*0 

3 

'  .0 

1 

6.7 

3 

20*0 

,  8 

53*3 

0 

.0 

0 

.0 

4 

352 

96*4 

•  0 

0 

♦  0 

2 

2*3lfe 

62 

95*3 

*  u 

♦  0 

0 

.0 

C 

270 

96*8 

7 

.9 

1 

.1 

15 

2*0 

717 

96*6 

3 

,1.9 

0 

.0 

5 

3*2 

151 

96*2 

4 

.7 

1 

.2  . 

10 

1*7 

566 

96*8 

2 

.4 

■  6 

.0 

*  10 

2*C 

489 

96*0 

0 

.0 

0 

.0 

*  2 

1*2 

166 

96*8 

C 

.6 

0 

.0 

2*  4 

323 

97*6 

2 

.4 

6  * 

1.2 

21 

4*3 

453 

92*1 

0 

•  0 

2  * 

1.3 

6  * 

4*0 

139 

92*1 

2 

•6 

4 

1.2 

15 

4*  4 

31* 

92*1 

0 

•  0 

1 

5.6 

1 

5*6 

16 

88*9 

3 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

100*0 

0 

*0 

1 

7.7 

7*7 

84.6 

3 

.0 

0 

♦  0 

0. 

*3 

31 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

8 

100.0 

0 

.0 

0 

.0  * 

o 

•  0 

23 

1C0.0 

o 

.0 

0 

•  .3 

o 

•  0 

26 

78.8 

0 

•  3 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

1C0.C 

0 

•  0 

0  . 

•  0 

0 

♦  0  * 

-  24 

77.4 

o 

.0 

0 

•0  i 

3 

*3 

13 

86*7 

0 

•  0 

3 

♦  0 

0 

*0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

10 

63*3 

0 

•  0 

0  * 

♦  3 

o- 

*0 

4 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

2 

100*0 

TOTAL 
NUMBER 


2*9 
12*5 

•  0  t 

1.3 
2*5 

♦  9 

1*0 
5*9 
*0 

iil 
*0 
1.6 


*0 
*0 
*0 

°5*0 
*0 

\0 
*0 
*0 

*5 
1*9 
*0 


1 
1 

0 

11 

13 

1 
1 

0 

6 
2 
4 


2*9 
12*5 
.0 

15.8 
27.5 
11*6 

1*0 
5.9 
.0 

J.  3 
3.8 
3.1 


32 
7 
25 

115 
26 
89 

96 
16 
60 


91*4 
87*5 
92.6 


35 
8 
27 


9*7 
8.4 
1C.1 


53  6.0 
17  6.6 
36  5.7 


8.7 
25.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


126  4.7 
37  »4.3 
89  4.9 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
0 
4 

9 
2 
7 

10 
«  1 

9 

0 
0 
0 

19 

6 

12 


.0 

.0- 

♦  0 

.0  • 
.0 

♦  0 

23.5 
.0 
26.7 

2.5 
2.3 
2.5 

1.3 
.6 
1.5 

.0 
.0 

♦  0 

3.7 
4.0 
3.5 


1  5.6 

0  »0 

1  7*7 


21* 


2 
.0 
22.6 

13.3 
.0 
16.7K 

*0 
*0 
.0 


f  o 


75«r 
65.  C 
79.5 

98.0 
94.1 
96.8 


\    2  5.7 


175  96*2 
50  94*3 
125  96*9 


3 
10 

1 

0 
1 

1 
1 

0 


8.6 
7.5 
6.9 

1*0 

I 

.5 
1.9 
•  0 


267  -A 


868 

257 
631 

23 
8 
15 

22 

10' 


2,680 

860  * 
1,820 


122 
32 
90 

2 

o  1 

1 

17 

2 

15 


27? 

742 
157 
-585 

499, 
166 
331 

492 
151 
341 

16 

5 
13 

31 

8 
23 

33 
2 
31 

15 
3 
12 

4 

2 
2 

35 
6 

27 

152  * 
40 
112 

98 
'  IT 
61 

162 

.  53 
129 


-ERIC  . 


4 


390 


TABLE  6*  * TOTAl^BAChELOR^S  0£C*HeS  FOR*  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of"  HIGHER'  EOUCA7ION  BY  RACE* 
'  -  '  ETHNICITY*  ANO  SE*:     INSTITUTION  ANO  STAT?  WTt-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK 


•  -    •         NUMBER         X  NUMB-ER 
BUSINCSS" ANO  MANAGEMENT  <050O) 
^MASSACHUSETTS 


MA    SALEM  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0- 

.0 

.*o 


4*    MA    WORCESTER  STATE  .COLLEGE 


TOTAL  *  0* 
FEMALE  0 
MALE  0  . 

MA    MERRIMACK  COLLEGE 

TOTAL  0        .0*  t 

FEMALE  0 
.  MALE  0 
MA    NICHOLS  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
"  MALE     *  0 
MA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  3;  .4 

FEMALE  0    .  .C 

MALE  3 
MA    SIMMONS  COLLEGE 
.  TOTAL  0 

*  FEMALE  0 

MALE  0 
MA    STHESTN  MASS  UNIV:*£ITY  ' 
TOTAL,  »  0  .0 

FEMALE'        .       0  .0 
MALE  0  .0 

HA     ST ONE Hi  LL  COLLEGE 
TOTAL   1  0  .0 

*  FEMALE  0  ♦0 
MALE  0  .0 

_MA    SUFFOLK  UNIVERSITY 
"TOTAL    "  4  1.5 

FEMALE  4   1  1.3 

MALE  3  1*6 

MA    UNIVERSITY  OF  LCMELL  * 
TOTAL  0        .,0  ' 

FEMALE  >    0  .0 

MALE  0     .  .0 

MA    U  OF  MAS*S  AMHERST  CAMPUS 
TOTAL)  2  .3 

FEMALE  0  .0 

-HALE  2  .4 

MA    U  OF  MASS  BOSTON  CAMPUS 
,  TOTAL  0  .   '.0  • 

FEMALE        t         0    >  .0 
HALE  0  .0 

MA    WESTERN  NEW  ENG  COLLEGE 


.0 
.0 
.0 

.0- 
.0 

•  0 

•  o. 

.0 

•  o . 


*.6 

.0 
.0 
♦  0 


.7 
.0 
,  liO 

1.4 
•0 
1.8 


3  1*7 

1  1.8 

2  1.6 


0 
0 
0 

5 
4 
1 

10 
10 
0 

0 

'0 
0 


0  ■ 
0 


.0 
.0 
.0 

.7 

2.e 

.2 

11.0 
11.6 
.0 

i 

•0 

♦  0 
•0 

.3 

♦  0* 
.0 


7#  2.7 
4  '  5.1 
3  1.6 


TOTAL 
,  FEMALE 
S»,  MALE 


•  MA    WORCESTER  POLY  INSTITUTE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  0 
"  .0' 


4 
1 

3 

9 
2 
7 

7 
6 
1 

5 
2 

3, 

0 
0 
0 


1.3 
1.1 

1.3  . 

1.0 
1.5 

7.0 
14.3.,. 
1.7^ 

1*9 
3*3 
1.5 

.0  , 
-  .0 
•  0 


ASIAN  OR 
C!fIC  ISLA 

NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0" 
0 
0 

0 

0' 

5 
0 
5 

1 
1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

11 

3 
8* 

1 
0 
1 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


•  TOTAL 
MINORITY 


kMlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


CJTOTAL 


MA         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  13 
FEMALE  2 
MALE  11 

MICHIGAN 


30  INSTITUTIONS) 
118  1*9 
55  3*2 
63  1.4 


MI    ADRIAN  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  *  0 

MALE  0 
MI     ALMA  COLLEGE 
TOT  A*    /  0 
FEMALE  0. 
MALE  0 
MI     AMOftEWS  UNIVERSITY 
TOTAL  1  2.9 

FEMALE  0  ' 

MALE  1 
MI     AQUINAS  COLLEGE 
TOTAL  </    0  * 

*•    FEMALE       *  0 
MALE  *  0 
MI    CALVIN  COLLEGE  . 
'     TOTAL  0 
, FEMALE  0 
MALE     "  0% 
Ml     CENTRAL  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  Cv.  1  *2 

FEMALE  1  .6 

MALE  tO        .0  • 


♦  0 
.0 

♦  0 

•  0 

•  0 
.0 


•  0 
4.5 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2.7 
.0 
3.8 

•  0 

•  0 

.  .0 

8.8 
16.7 
4.* 

4.3 
5.4 
3.8 

•  0 
40 

*  .0 

1.4 

•  6 
1.3 


39 
11 
28 


X 

NUMBER 

X  NUMBER 

X 

'NUMBER         X  NUMBER 

NUMBER 

*  + 

.0 
.0 
.0 

1 
0 

- 

♦  7 
U9 
.0  * 

2  1.3 
1  1*9 
U  -1.0 

1*9  96.7 
H   52  98.1 
.  97    99.0  ' 

•o 

,c 

0 

* 

.0 
•  0 

.0- 

151 
-s? 

98 

*.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
♦0 

1 
0 
1 

1.4 
.0 
1.8, 

67  S3.1 
.15  9?\8 
52  92.* 

*  1 

3 

5.6 

6*3 , 
5.4' 

.  72 
U 

56  ' 

"  .0     -  2 
.0            •  1 
•  o  I 

1.1 

1.8 

5 
2 

3 

2.6 
J.6 
2.4 

1?4  97.2s 
53  96.4 
A*  121.  97.6 

0 

0  • 
0 

.*0 
*  .0 
.0 

179 
55 
124 

.6  o 
.  .0  o 
.0       *  o 

♦0 
.0 
.0 

0 
0 

.0 
.0 
.0 

107    99/1  , 
♦A   1*  100. C 
^  93  9E.9 

I, 
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T07AL  BACHELOR* S 


DEGREES  FCR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INST  ITUT  DNS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE  * 
ETHNICITY) -ANO  SEX$:  INSTITUTION  AND  STATE  1976-1979 


AMERICAN  t KOI AS 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  i 


BLACK  ASIAN  CR 

ffON-HISPANiC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER         <       NUMBER*  * 


BUSINESS  AND  MANAGEMENT  (05001 
MICHIGAN  V 


HI    CLEARY  COLLEGE 
TOTAL 

.  FCKALC 
MA  LC 

Ht  -DETROIT  C  OF 
TCTAL 
FEMALE 
MALE 

HI 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

bus  a j.im 

t  1.6 

0  .0 

2  .2*0 


OETRQIT  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE       <        0  .0 
H*LE  0        .0  , 

MI     EASTERN  H1CH, UNIVERSITY 
TOTAL  4  .6 

FEMALE  2       1.2  % 

 HALE  2        .6  - 

HI     FERRIS  STATE  COLLEGE 


TOTAL  C 
FEMALE  0 
*  MALE  0 
HI'    GENERAL  MOTORS 


-  "TCTAL 
FcMALt 
MALE 

HI    OR A NO  VALLEY 
TOTAL- 
FEMALE* 
MALE 


HI     HILLSOALE  COLL  EG* 


•  0 

.0' 
.0 

INSTITUTE 
tO 
.0 
•0 

COLLEGES 
.0. 
0 
0 


TOTAL 
FEMALE 
HALE  - 
HI    HOPE  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MI    JOHN  WESLEY  COLLEGE 


TOTAL 
FCMALC 
MALE  . 


HI    LAKE  SUPERIOR  ST  COLLEGE 
TOTAL  >    0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALfc  0     .  .0 

'HI    LAkRCNCE  INST  TECHNOLOGY 
TCTAL  1     '  .8 

FEMALE  1  6.3 

MALE  0  .0 

HI     KAOONNA  COLLEGE 

TOTAL      *  *        1  2.9 
FEMALE  .6 
MALE  »•  1  6*3 

MI    MARYGROVE  COLLEGE 
'        TCTAL  0    ^  .t> 

FEMALE  0  *0 

MALE  *T0  .0 

HI    HcF.CY,  CQLLEGE  CF  OCTROIT 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


MI    MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 


fTOTAL 
FEMALE 
MALE 


HI     MICHIGAN  TECHNOLOGICAL  U  • 

TOTAL     *  0  \0 

FEMATfc  0  .0 

MALE  0  .0 

HI    NA7.ARETH  COLLEGE  _ 

TCTAL    '  0  .0 

FTHALE  .   0  .0 

HALE  0        .0  , 

HI     NORTHERN  MICH  UNIVERSITY 


HISPANIC 
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TOT-L 
HINORITY 


win 

KON-HISPAMC 


NCN-RESIOENT  „ 
ALIEN 
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' FEMALE 
"HALE 


Ml     NORTHWOOO  INST  MAIN  CAM  v 
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HI    CA  it  LA  NO  UNIVERSITY 
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TABLE.  6*     TOTAL  BACHELOR'S 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER      .  t 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY,  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACEc 
ETHNICITY,  ANO  SEXI     INSTITUTION:ANC  STATE  1978-1979- 


BLACK  ASIAN  OR 

NOfi-HISPANlC  ^PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER         X       NUMBER  .  X 


C       >  H 


HISPANIC 
NUMBER  V 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


i  ' 

TOTAL 
NUMBER 


BUSINESS  AND  MANAGEMENT  1050,0) 


MICHIGAN  » 

MI    SAGINAW  VLY  STATE  COLLEGE 
TOTAL  1  1*3 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  1*9. 

MI;   SHAW  COLLEGE  AT  DETROIT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  -    0  .0 

MI    SIENA  HEIGHTS  COLLEGE 
TOTAL'  %    0  *0 

-  FEMALE         ~*  0  .0 

—  '      MALE     ~  0  r%0—  

MI*' SPRING  ARBCR  COLLEGE  i 

TOTAL  1     0       id  I 

FEMALE  1    0  .0 

MILE    -  _  ;  o  .0 

MI    UNIVERSITY  OF  DETROIT 
TOTAL  .  \0  .0 

FEMALE  \0  .0 

MALE  0  .0 

Ml     U  MICHlGAN-ANK'ARBOR 
TOTAL"  :0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  '  0  *0 

MI    U  OF  MICHIGAN-DEARBORN 
TOTAL  5  2*5 

FEMALE  2  2*8 

MALE  3  2.3 

MI    U  OF  MICHIGAN-FLINT 


Gg 


r 


*1.8 
.0 
-2.8 

BUS  AOMIN 

.0 
.0 


TOTAL  2' 
FEMALE  0 
MAlE*  2 
MI    WALSH  C  ACCTY  t 
TOTAL  0- 
FEMALE  0 
MALE     r  0* 
MI     WAYNE  STATE  UNIVERSITY 
*  TOTAL       *    '     3  *7" 
FEMALE  -    0  *0 

MALE  <      3  *9 

MI  WESTERN  MICH  UNIVERSITY 
.  . TOTAL  2  .3 

FEMALE  0  .0 

HALE.  2  .4 


0 

•  0 

28 
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•  0 

-~4*3 
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3.0 

0' 
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30 

50.8  . 

23 

16*8 
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2 
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9 

8.0  _ 
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2 
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0 
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2 

1.8 

62 

18.5 

36 
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46 
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32 

-  4.0 

15 
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17 

3.0 

MI  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  * 
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^  MALE 

MINNESOTA 

*  MN    AUGSBURG  COLLEGE 
TOTAL  0, 
FEMALE  0 
MALE  C 
MN  'BETHEL  COLLEGE. 


26 

.4 

•  442 

6.4 

6 

.3 

201 

9.4 

20 

.4 

241 

5*1 

i 

TOTAL 

femalev 

MALE- 


COLLEGE  OF  SAINT  BENEDICT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE.* 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
COLLEGE  OF  SNT  CATHERINE 
TOTAL  0    %  .0 

FEMALE    *  0^*0 
MALE  0    *  .0 

MN    COLLEGE  SAINT^SCHOLASTICA 
TOTAL  '  0  v.O 

FEMALE    -  0*0 
.MALE  0  v.O* 

MN    COLLEGE  OF  SAINT  TERESA 
TOTAL'  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MN    COLLEGE  OF  SAINT  THOMAS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MN    CONCORDIA  C  AT  MOORHEAO 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 


MN 


TOTAL  0  .0  1 

FEMALE  0  .0  0 

MALE  0  .0   ±_ 

GUSTAVUS"  roorpHffS'coTLEcrE 

TOTAL  0  .0  5 

FEMALE  0  .0  3 

MALE  0  .0  2 


ERIC 


39  INSTITUTIONS) 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0* 

o'- 

■  0 

o. 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

0 

0. 

0 

1 

0 

— I" 

1 

0 

1 

5 
2 
3 

0 
0 
0 


29 
15 
14' 


•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  o 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


•  0 
.9 

1.4 

•  0 
-.9 

4.7 
7.7 
3.0 


.0 

I 

1*  3 

.0 

0 

•  0 

.0 

1 

1.9 

A 

*  u 

o 

.0 

♦  0 

-  0 

♦  0 

♦  0 

0 

.0 

.0 
.0 

~ 

c 
0 

.0 

♦  0 

2 

8*7- 

*  0 

o 

♦  0 

♦  0 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

1.0 

o 

.  0 

1.7 

0 

•  0 

.  .7 

0 

♦  0 

■ 

.  8 

**  1 

.4 

1.4 

0 

♦  0 

•  5 

1 

♦  5 

.0 

* .  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

•  0 

0 

♦  0 

.9 

.0 

.0 

o 

•  0 

U4— 

0 

.0 

.6 

0 

.6 

.0 

o 

♦0 

.9 

0 

.0 

1.1 

I 

m2 

1.6 

0 

*0 

.9 

1 

•  3 

•  0 

^ 

.0 

1 

♦  *> 

.0 

3 

.5 

* 

•  4 

32 

♦5 

.7 

5 

.2 

.3 

*>*/ 

.6 

2  .9  „ 

0 

.0 

9.1 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

A 

•  u 

•  0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

.0 

.0 

o 

♦  0 

.0 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

.0 

1 

2.0 

♦  0 

,1 

2*.0 

♦  0 

0 

.0 

•  0 

o 

.0 

lo 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

.0 

2 

50.0 

•  0 

2 

.50.0 

.0 

0 

♦  0 

♦4 

1 

.4 

•  0 

0 

♦  0 

•  4 

1 

.4 

.0 

0 

.0 

♦  Ov 

0 

.0 

«'  .0* 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

♦  0 

c 

♦  0 

393 


2/6 
•  0 
3*8 


74  97.4 
24  1C0-C 
50  96*2 


28  100*0. 
16  10C.C 
12  1/0.0 


•  0 

•  0 

.0 


9.  1 
.0 
15.0 


1  3*0 

0  *0 

1  4*3 


3C  9C*9 
10  100*0 

20  87*0 

31  92*9t 
10  100*0' 

21  91*3 


55 

» 

16 
9 
7 

.  7  ' 
2 
5 

12 
4 


3 
0 
3 

91 

38 
53 

« 

38 
16 

22 


26*1 
52. f 
17*5 

'  6*3 
12*2 
3.3 

3*4 
2.8 
3.8 

10*6 
▼.5 
11.3 

1*8 
♦  0 
2.7 

20.5 
30.4 
16*6 

4*6 
7*2 
3.9 


529  7.7 
227  10.6 
302  6.4 


135 

v  26 
M09 

\ 

* 

65 
.74 

194 
68 
126 


66*9 
44*1 
79*6 

93*4 
•87*8 
95*6 

95\l 
95*8 
94.7 


101  89.4 
38  90.5 
63  66.7 

167  98.2 
60  100*0 
107  97*3 


351 

66' 
265 

746 
202 
544 


79*1 
68*8 
83.1 

94.1 
91*0 
95*3 


6,236  9C.9 
1,899  88*4 
4,337     92. C 


1 

2*9  - 

34  97.1 

1 

9*1 

10  90*9 

0 

.0 

24  1C0.C 

/* 

•c 

51  1C0.O 

0 

.0 

,17100*0 

0  • 

.0 

34  100*0 

0 

e,  .0 

25  100*0 

0 

.0 

25  100*0 

c 

•c 

0  *0 

1 

o 
2*0 

47  95.9 

1 

2.0 

47  95*9 

0 

•0 

i  0  *0 

0 

.0 

25  10G*0 

0 

~0 

9  IPO.0 

0 

♦  0 

16  1C0.0 

2 

50*0 

2  50*0 

2 

$0*0 

2  5C*0 

0 

•0 

0  .0 

*  * 

4 

1.6 

240  96*8 

0 

.0 

15  100*0 

4 

1.7 

225  96.6 

1 

1.4 

72  98*6 

0 

•  0 

20*  1CC.C 

1 

i.9 

^  52^  98*1 

5 

4.7 

401  95*3 

3 

7.7 

36  92.3 

•  2 

3.0 

65  97*0 

397 


0 

•C 

76 

0 

•  0~ 

»24 

0 

•  0 

52 

0 

.0 

26 

0 

.0 

16 

o 

•V  * 

12 

0 

.0- 

33 

0 

.0 

10 

0 

•  0 

23 

1 

3.0 

33 

0 

.0 

10 

1 

4.3 

23 

6 

3.1 

196 

2 

3.4 

59 

4 

2.9 

137 

1 

w4 

256 

0 

•0 

74 

1 

c 
.  "> 

1 92 

3 

1.5 

204 

1 

l.»> 

71 

2 

1.5> 

133* 

0 

•  0 

113 

0 

.0 

42 

0 

•  0 

71 

0 

•  0 

170 

0 

•  0 

60 

0  t 

.0 

-110 

2 

.5 

4<t* 

1 

♦A 

125 

-I, 

•  *3 

319 

9 

1.1 

793 

4 

1.8' 

222 

5 

.9 

571 

95 

1.4 

6,660 

21 

1.0 

2,147 

74 

1.6 

4,713 

6 

.0 

35 

0 

♦  0 

11 

0 

.0 

24 

0 

.0 

51 

0 

.0  „ 

17 

0 

•0  . 

.34 

0 

.0 

25 

0 

.0^ 

25 

0 

♦  0 

'  0^ 

1 

¥* 

49 

1 

0 

.  *o  " 

'  0 

0 

♦  o  'J 

25 

0 

•0 

9 

0 

..0 

16 

0" 

.0  ■ 

4 

0 

♦     .0  \ 

4 

0 

♦  0 

0 

4 

1.6 

248 

0 

.0 

15 

4' 

1.7 

233 

0 

•0 

73 

,0 

•  0 

20 

0 

.0 

53 

■* 

c 

.0 

'  106 

0 

•0 

39 

0 

•0,  y 

'     -  6I 

f> 

t 

<> 

TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  NAJOR  FlElO  CONFEMEOJBY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 
.ETHNICITY*  ANO  SEX:     INSTITUTION  "A NO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  IN31AN 
ALASKAN  NATIVE 


BUCK      •        ASIAN  CR      „VV  a 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


NUMBER         %  NUMBER 
BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  (0500) 
MINNESOTA 


NN    hAHLlNE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE  .   C  .0 

HALE  "  0  «0 

HH  : NORTHWESTERN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0~  -.0. 

MALE  <0  .0" 

NN    SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY 


TOTAL 

.FEMCLfc* 
MALE 


MN  SAINT  MARY1 S  COLLEGE 
. TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HiLE  0  .0 

NN    6EN10JI  STATE  U 

to;  al-  o  .o 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NN    HANK  AT  0  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  .0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MN    MOORHEAO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .  .0 

'  FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

MN    SAlllT  CLOUC  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

MN    STmST  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE.        .       0  .0 
MN    hi  NONA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0        ,0  c 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MN    U  OF  MINNESOTA  QULUTH 
TOTAL        .v    -1        *6  , 
FEMALE  0  .0 

MALE  1  .3, 

MN    U  Of  MINN  MNPLS  SNT  PAUL 
TOT  Aii  1        ♦  1 

FEMALE  0  .0 

MALE       -     -A  .2 


0 

0' 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

,  0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

2 
I 
1 

0 
0 
0 

I 

0 

I 

0 
0 
0 

1 

0  . 

1 

0 
0 
0 

7 
0 
7 


.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  5 

uo 

♦  4 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.3 

♦  0 
♦4 

.0, 

♦  0" 

...0 

♦  7 

♦  0 
l.l. 

♦0 

♦  0 

♦  0 

•9 

♦  0 
1.2 


NUMBER 


0 
i  0 

c 

0 
'0 
0 

0 
0 

-0- 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 
1 

0 
3 

1 

2 

11 

6 
5 


MN 


STATE  TOTALS  ( 


21  INSTITUTIONS) 


X 

r 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.~o-~ 

•  0 

•  0  ' 

•  0 

•  0— 

;o 

•  0 
.0 

i*  l- 

4*0 

•  0 

.0 
.0 

•0- 

.'5 

;o 

.'6 

•o 

•  o 

•  0 

•  0 
x  .0 

•  0 

.7 
2.2 

•  0 

1.6 
2*8 
1.5 

1.4, 
2.9 
.9 


TOT  U                  2  .1 

19 

♦  7  • 

19 

.7 

FEMALE    '             0  .0 

4 

.5 

10 

1.3 

MALE                 2  /  .1 

15 

9 

.4 

MISSISSIPPI 

MS    ALCORN  STATE  UNIVERSITY 

77 

TOTAL                 0  .0 

98.7 

0 

.0 

FEMAlC                 0  .0 

*>4 

10  0.0 

0 

•  0 

MALE                  0  .0 

23 

95.8 

0 

•  0 

MS    BE  L 'HAVEN  COLLEGE  " 

TOTAL                 0  *3 

1 

2.6 

1 

2.6 

»  FEMALE                 0  '  .0 

i 

6.3 

1 

6.3 

LE                  0  .0 

0 

.0 

0 

'  MS    SL'JE  MOUNTAIN  COLLEGE 

* 

TOTAL      '          0  *0 

*  l 

10.0* 

0 

•n 

FEMALE                0  *3 

l 

10.0 

0 

•  .0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MS    OELTA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

24 

23.3 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .3 

19 

38.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

5 

9.4 

0 

•  0 

MS    JACKSON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .  .0 

169 

'95.5 

0 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

124 

96.1 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

65 

94.2 

0 

.0 

MS    MI  LLSAPS  .COLLEGE 

.  TOTAL                0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0  ? 

0 

.0 

MALE                 0        . 0 

0 

•0 

0 

•9 

MS    MISSISSIPPI  COLLEGE  • 

TOTAL                 0  .0 

8 

eJ2 

0 

•  0 

o     FEMALE                0  .0 

2 

5.7 

0 

♦  0 

MALE                0  .0 

6 

9.5  ( 

0 

.0 

MS    MISS  INDUSTRIAL  COLLEGE 

TOTAL                 0        #0  6 

12 

100.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

6 

100.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

6 

100.3  - 

0 

.0 

NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

o- 

0 
0 
0 


♦  0 
.0 
.0 

.♦o 

.0 
.0 

.0 

♦  0 

•?• 

.0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITI* 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE  SIOEN  T 
All  EN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


.0 
'  .0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  C 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

1.1 

4.0 
.0 


23  95*8 
6  65.7 
17  100*0 

.5.10C.0 

2  100*0 

3  10C.0 


70 
0 
70 


97*2 
97*2 


46  100*0 
15  100*0 
31  100*0 


86 
24 
62 


97*7 
96*0 
98*4 


4*2 
14*3 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

2.8  4 

•  0 
2*8- 

•  0 
.0 
•0 

l.U, 
.0" 
1.6  • 


24 
7 

17 

5 

2 
3 

72 
0 
72 

46 
15 
31 

88 
.25 
63 


*  3 

3 

.8 

373 

97*4 

7 

1.8 

383 

0 

.0 

1 

1.0 

99 

99*0 

0 

.0 

"    ,  100 

1 

♦  4 

2 

.  7 

274 

96*8 

7 

2.5 

283 

o 

*  0 

^  5 

*200 

96*6 

2.9 

207 

0 

.0  4 

0 

.0 

52 

96*  1 

'  1 

1.9 

53 

0 

♦0 

1 

•  6 

148 

96.1 

5 

3.2 

*£  154 

u 

.0 

1 

.3 

305 

98*  1 

5 

1.6 

311 

0 

•  0 

0 

.0 

78  ' 

100*0 

0 

•  0 

\  78 

0 

♦  0 

1 

.4 

227 

97*4 

5 

2.1 

233 

o 

.0 

o 

•  0 

65 

97*0 

2 

3.0 

67 

0 

•  0 

0 

.0 

16 

ICO*  C 

0 

.0 

16 

0 

.0 

0 

.0 

49 

96*1 

2 

3.9 

51 

0 

.0  ■ 

2 

1.5 

128 

94*  1 

6  / 

4.4 

136 

0 

•  0 

1 

2*2 

44 

95*.* 

1 

2.2 

46 

0 

♦  0 

1 

1*  1 

84 

93.3 

5 

5.6 

90- 

« 

0  % 

♦  0 

_  ^ 

2  *4 

157 

92*9 

e 

4.7 

169 

0 

♦  0 

1 

2*8 

33 

91.7 

2 

5.6 

.  36 

0 

.0  » 

3 

2.3 

124 

93*2 

6 

4.5- 

*  133 

c 

2 

♦  3 

21 

2*7 

729 

94*7 

20 

2.6 

770 

1 

♦  5 

♦  7 

3*4  - 

194 

94.2 

5 

2.4 

206 

1 

*2 

14 

2*5  s 

535 

94*9 

15 

2*7  ' 

564 

7 

o 

♦  2 

47 

1.6 

2,784 

96*2 

63 

2.2 

2.894 

4 

".5 

18 

2*3 

744 

96*2 

11 

1.4- A 

773 

3 

•  1 

29 

1.4 

2t040 

96*2 

52 

2.5 

2tl21 

0 

♦  0 

77 

98.7 

.  0 

.0 

ft 

1.3 

78 

0 

54 

1  CO.  0 

0 

.0 

•  0 

"  54 

0 

*0 

23 

95*8 

0 

.0 

l 

4.2 

24 

0 

.6 

2 

5.1 

37 

94.9 

0 

*  .0 

39 

0 

♦  0 

2 

12.5 

'  14 

87.5 

0 

.0 

16 

0 

♦  0 

0 

*o 

23 

1C0.0 

0 

.0 

23 

0 

.0 

1 

10*0 

9 

90.0 

0 

♦  0 

10 

0 

.0 

1 

10*0 

9 

90.0 

0 

♦  0 

10 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

24 

23*3 

79 

,  76.7 

0 

.0 

103 

0 

♦  0 

19 

38*0 

31 

•62*0 

0 

.0 

50 

0 

.0 

5 

9.4 

48 

9C*6 

0 

.0 

53 

0 

.0 

189 

6 

3.C 

3 

1.5  „ 

198 

0 

.0 

124 

96*  1 

4 

3.1 

1 

.8 

129 

0 

♦o  . 

65 

94*2 

2 

2.9 

2 

2.9 

69 

0 

•0 

0 

.0 

32 

1C0.0 

0 

•  0 

32 

0 

.0 

0 

.0 

14 

100*0 

0 

•  0 

14 

0 

.0 

0 

;o 

w 

100*0 

0 

•  0 

18 

0 

.0 

8 

-8*2 

90 

91*8 

0 

•0 

98 

0 

.0 

2 

5.7 

33 

94.3 

0 

•  0 

35 

0 

.0 

6 

9.5 

57 

90*5 

0 

.0 

63 

0 

♦  0  * 

12 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

12 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

0 

♦  0 

6 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

ERjT 


394 


-  398 


TABLE  6. 


™       ^fi!T5«asJig^ietSs^^^sv^?r^^--"fiH6R  £OOCAnoN  8V.RACE' 


AHEM  I CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


BLACK  ASIAN  OK  , 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


MUTE 
NON-HISPANIC 


HON  BE  P. 


■ NUNR6R 


NUMBER 


BUSINESS  AND  MANAGEMENT  10500) 
MISSISSIPPI 

MS  /MISSISSIPPI  ST  UNIVERSITY 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
MS    MI  SS  UNIVERSITY 

.TOTAL  0' 

FEMALE  0 

mr.E  o 


,0 

•  0 

♦  0 

FOR  WOMEN 

•  0 

♦  0  , 
0 


43 
24 
19 

14 
14 

0 


10*0 
16*6 
6*3 

20*9 
20*9 
♦0 


MS    MISS  VLY  ST  UNIVERSITY 
TOTAL       „        0  .0 
FEMALE  0  *0 

MALE  0    •  *0 

MS    RUST  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        *0  .  ' 

MS    U  OF  MISSISSIPPI  HA  IN  CAM 
TOTAL  2  »5 

FEMALE  0  .0 

HALE  2  »7 

MS    U  OF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 
TOTAL  0  »° 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  •<> 

MS    WILLIAM  CAKEY  COLLEGE 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


37  100*0 
25  100.0 
12  100*0 

7.S  10C.0 
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.0 

4 

2.9 

134 

96*4 

.7  ' 

139 

r  hi  a     ucjrtCB  rri  i  cpf 
<nc     HtdSTER  CCLLEGL 

*  f* 

TnTAI                                 A  A 

j       IOIAL                    v         . y 

1  A 
1  0 

19.2 

0 

.0 

0 

.0 

10 

19.2  © 

42 

60*8 

0 

•  0 

52 

CCU4  i    "*                                    A  A 

3 

17.6 

0 

.0 

.0 

3 

17.6 

14 

82*4 

0 

4  .0 

17 

WA  IP                  _                A                   .\  '. 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

.  20.0 

28 

80*0 

*  0 

<*o 

35 

M0    McSTMI NSTER  COLLEGE  1 

?   TOTAL                 0        .0  ' 

0 

.0 

0 

•  0 

-  0 

.0 

0 

♦6 

14 

100*0 

0 

.0 

14 

FEMALE                0       .0  j 

0 

.0 

0 

.0 

0- 

.0 

0 

.  0 

0 

♦  0 

•  o 

.0 

0 

»\    MALE                3  .3 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

14 

100*0 

0 

,0 

14 

NO    WILLIAM  JEWELL  COLLEGE 

\  TOTAL                  1  1.3 

4 

5.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

6.7 

70 

93*3 

0 

•  3 

75 

FEMALE                 1  3.7 

2 

7.4 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

11.1 

24 

88*9  ■ 

0 

.0 

*  27 

MALE                0  .0 

2 

4.2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4*2 

46 

95*8 

0 

.0 

46 

M0    wl  LLI  AM  W0COS  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

1 

2*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.0 

47 

95*9 

<1 

2*0 

49 

'FEMALE                 0  .0 

1 

2*0 

0 

.0 

0 

♦0/ 

1 

2.0 

47 

95*9 

1 

2*0 

49 

*      'MALE                0  .3 

0 

•  3 

,  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0' 

0 

•  0 

0 

M,atE6.  ™  .»cHEt0R.s  ^  «^^rs^  ffiriw^1^ EC0CAT,0N  BV 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

I 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER      ,    t  NUMBER 
BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  (0500) 


MO         STATE  TOTALS  I 

TOTAL  7  •!■ 

FEMALE       .  *    *  *3 

MALE  3  ♦  ! 


35  INSTITUTIONS) 
270  *S.6 
88'  *6.0 
162  5.4 


NUM8ER 


H8 


10 


♦  4 

♦  5 

♦  3 


HISPANIC 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 

■NUM8ER  * 

36 
4 
32 

♦  7 

♦  3 
1*0 

331  6*9 
104  7*1 
227  6*8 

WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUM8ER 


4,434  91*8 
1,359  92*2 
3i075  91.7 


63 
11 
52 


TOTAL  • 
I  NUMBER 


1.3 
.7 
1.6 


•1.474 
3,354 


MONTANA 

•NT  .CARROLL  COLLEGE  ' 

TOTAL  0'  .0 

FEMALE  0'  .0  - 

MALE  0  .0 

MY    COLLEGE  OF  GREAT  FALLS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  "0  «0 

MALE  0  .0 

MT    E~ STERN  MONTANA  COLLEGE 

JPVAL  i'  !•* 

FEWLE  1  *»3 

MALE  0  .0 

NT    MONTANA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  1  »6 

FEMALE  I'  l»2 

,    MALE  ,    0  .0 

mr  Diversity- of  mcntana 

TOTAL*  0  •'I 
FEMALE  0  .0 
MALE  '  0  .0 
MT    ROCKY  MOUNT  A  IN. COLLEGE- 
TOTAL  2"  B.3 
FEMALE  1  il»  1 
MALE  1  6.7 

MT  STATE  TOTALS  (  6 

TOTAL  4  .3 

FEMALE  3  .  1.7 

MALE  1  »3 

NEBRASKA 

NE    8c  LLEVUE  COLLEGE 

TOTAL  0  •jO 

FEMALE^  0  .0 

MALE  0  **0 

NE    CHAORON  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  »0 

MALE.  0  .0 

NE    CREIGHTON. UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MA  Lt  0  .0 

NE    OANA  CXLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE    OOANE  COLLEGE 

TOTAL  ■  0  .0 

-FEMALE  0  .0 

MALE  0  50 

NE  '  HASTINGS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  o»0 

-     MALE  0  .0 

NE    KEARNEY  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

v»  MALE     .  0  .0 

-  NC  MIOLANO  LUTHERAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

^  FEMALE  0  .0 

,  MALE  0  .0 

NE*    NE  BR  MESLEYAN  UNIVERSITY 

TOTAL  1  2.4 

FEMALE  0  .0 

HALE     *4        43   1  2.9 
NE    PERU  STATE  COLLEGE 
TOTAL                 0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE,  0  .0 

NE     UNION  COLLEGE 

TOTAL  0  <.J 

FEMALE    4  0  .0 

MALE  0  .0 

NE    U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 


g 

♦  0 

2 

7.7 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

♦  0 

1 

5*3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.3 

0 

♦  0 

0 

.0  ' 

0 

•  0 

0 

•° 

0 

*0 

0 

♦6 

2 

1*1 

0 

•  0 

1 

1.2 

0- 

•  0 

1 

1.0 

0 

..  .0 

I 

♦  5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0, 

1 

.6 

1 

4.2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

►  1 

6.7 

0 

•  0 

INSTITUTIONS). 

1 

•  2 

5 

.9 

0 

.0 

2 

1.1 

1 

♦  3 

3 

..8 

✓ 

9 

14.5 

0 

.0 

2 

14.3 

0 

.0 

7 

14.6  - 

0 

♦  0 

6 

♦0 

5 

9.3 

0 

.0 

1 

4.8 

0 

.0 

4 

12.1 

4 

y 

3.6 

0 

.0 

2 

7.1 

4  0 

•  0 

2 

2.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

vo 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NE    U  OF 
TOTAL 
•  FEMALE 
MALE 


0  .0 

o  .o- 

0  .0 

NEBRASKA  AT  OMAHA 

'  0  .0 
0  .0 

9  ..0  


.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.7 
2.6 

•  0 

.0 
.0 
.0 

;0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

5.9 
25.0 
.0 

1.0 
.0 
1.5 

.9 

•  0 
1.1 


0 

♦  0 

2 

>7*7 

24 

92*3 

o 

.0 

) 

14.3 

6 

85.7 

0 

.  »o 

1 

5.3 

18 

94.7 

X 

3.3 

1 

3.  3 

29 

96.7 

1 

16.7 

1 

16.7 

5 

83*3 

0 

.0 

0 

.0 

24  100.0 

0 

•  0 

1 

1.4  * 

69 

98*6 

0 

*ox  * 

4.3 

22 

95*7 

o 

♦0 

0 

.0 

47 

ICO.O 

0 

•  0  • 

3 

1*7 

175 

'98*3 

0 

.0  v 

2 

'2.4 

80 

97*6 

0 

.  0 

1.3 

95 

99*0 

.0 

1 

•  5 

200 

98*5 

0 

.0 

0 

.  0 

47 

97*9 

0 

.0 

1 

•  6 

153 

.  96*7 

0 

.o  • 

3 

12.5 

21 

87*5 

0 

♦0 

1 

11.1 

8 

88*9 

0 

♦  0 

2 

13.3 

13 

86*7 

1 

.2 

11 

2.1 

518 

97*6 

1 

•  6 

6 

3.4 

163 

96*0 

0 

.0 

5 

1.4 

350 

98*3 

r 

1.6 

10 

16*1 

52 

33*9 

0 

♦  0 

2 

14*3 

12 

85*7 

1 

2.1 

8 

16*7 

40 

83*3 

0 

5 

9.3 

49 

90*7 

0 

.0 

1 

4.8 

20 

95*2 

0 

.0 

4 

12.1 

29 

37*9 

•* 

0 

.0 

4 

3.6 

105 

95*5 

0 

♦  0 

2 

7.1 

25 

09.  3 

0 

.0 

2 

2.4 

60 

97*6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

9 
2 
7 


♦  0 
♦0 
.0 

♦  0  ' 

♦  0 
.0 

♦  0 
•0 

♦  0' 

♦  7 

♦  0 
1*0 

.0 
♦0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.3 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

♦0 

2.6 
2.6 
2.6 


.0 
.0 
.0 


18  100. 0 
6  ICO.O 
12  100.0 


0 
0 
0 

0 

0  * 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

2 

1 
1 

0 
0 
0 


0 
0 

.0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

..0 
•0 

•  0 

lo 

•  0 

•  0 

1.0 
2.1 

•  6 

•  0 
.0 

•  0 


♦  4 

•  6 

:o 


.0 

;o 
♦o 

.0 
.0. 
♦  0 

79 
3.6 
.0 

.0 
.0 
.0 


J 

L^.5 

21  87.5 

0 

♦  0 

1 

16.7 

5  33.3 

0 

.0 

2 

11.1 

16  8S.9 

0 

.0 

0 

.0 

29  ICO.O 

0 

.0 

0 

.0 

2  ICO.O 

0 

♦  0 

0 

•0 

27  100. 0* 

0 

3 

2.1 

125  68.0 

14 

9.9 

1 

2.6 

37  97.4 

0 

.0 

2 

1.9 

88  64.6 

14 

13.5 

0 

.0 

17  89.5 

2 

-10.5 

0 

♦  0 

6  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

11  84.6 

2 

15.4 

I 

0 

2.4 
.0 

3.7^9C2 
7  1CC.0 

3 
0 

7.3 
•  0 

1 

2.9 

30  68.2 

3 

8.8 

0 

.0 

14  *  CC.O 

0 

;o 

o. 

.0 

8  *  00.0 

0 

.0 

0 

.0 

6  1  0.0 

•  0 

•  0 

2 

11.8 

15  18.2 

0 

•  0 

1 

25.0 

3  75*0 

0 

•  0 

1 

7.7 

12  92.3 

0 

.0 

9 

1.8 

4b8  97.'4 

4 

•  8 

0 

.0 

166  10C.O 

0 

.0 

9 

2.7 

322  96.1 

4 

1.2 

19 

5.5 

318  92.4 

7 

2.0 

5 

6.4 

73  93.6 

0 

•  0 

14 

5.3 

245  92.1 

7 

2.6 

26 
7 
19 

30 
6 

"  24. 

70 

47 

,  178 
82 
96 

203 
48 
155 

24 
,  9 
15 


531 
175 
356 


62 

14  ~ 
-48 

54 
21 

33 

110 
28 
82 

18 
6 
12 

24 
6 
13 

29 
2 

27- 

142 

38 
104  " 

19% 
6 

13 

41 
7 

34  , 

14 

'  8 
.  6 

17 
4 
13 

501 

166.. 
335 

344 
78 
26*6 


397 


401 


TABLE  6*     TOTAL  BACHELOR'S 


OEGREES  FCRn&AJOR  FIELO  COhFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 
ETHNIC  I  TYt  ANO  SEXi     INSTITUTION  ANO  STATE    1976-1979  -6 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVS 

NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


I  NUMBER 
;3USIS5  SS  ANO  MANAGEMENT  IC500) 
'  NEBRASKA 


NE    nAYNE  STATE  COLLEGE 

TOTAL  -0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


NE         STATE  TOTALS  < 
TOTAL  "  1 
FEMALE  0 
MALE,  1 


NV    SIERRA  NEVADA  COLLEGE 
TOTAL  0        .0  * 

FEKALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NV    U  CF  NEVAOA  LAS  VEGAS 

TOTAL      "  3  1*2 

•  FEMALE  1  1*3 

MALE  2  1*1 

NV    U  OF  NEVADA  RENO  ' 
TCr  AL  -  ^0  .0 

•    FEMALE  0  .0 

HAL  E     *  0-  .0 


14  INSTITUTIONS) 
29  2*0 
8  2*0 
2*0 


21 


NUMBER 


15 
3 
12 


nv       State  tctals  ( 

TOTAL.  3  .3 

FEMALE  '  1  1*1 

MALE  „     2  .7 

NEW  HAMPSHIRE 

NH  C0L8Y-SAHYER  COLLEGE 
.   TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  *0 

MALE  0         .0  . 

NH    DANIEL  WEBSTER  COLLEGE 
TOT  AL  0  .0 

^     FEMALE  0-  .0" 

HAL£      .  3  tt.O 

NH    DARTMOUTH  COLLEGE^ 
TOTAL     '  0  .3 

FEMALE     *  0  .0 

MALE  0  .0 

Nh    FRANKLIN  PIERCE.  COLLEGE 
TOTAL  0"  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NH    NATHANIEL  hAfcTHCRNE  C 

rcrAL  0  "  O 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

Nh'    NEW  ENGL  ANO  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .3 

NH  .NSW-HAMPSHlfcE^CCLLEJE_ 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  3  *3 

-MA  Lc -\  —        4*  *0~ 


3  INSTITUTIONS) 


•a 
i.i 

♦  7 


Nh    RIVIER!  COLLEGE 
TCT  AL 
FEMALE 
HALE 

NH    U  OF  NEW  HAM 

TOTAL  3  1.0 

"FEMALE  0  *3 

MA  L£  3  1*5 

Nh    <S  OF  NH  KEENE  ST  C3LLEGE 


Ht'^SHlRE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NH    U  NH 
TOTAL 
FEMALE 
«       MA  tx 


0 

0 
*  0 

PLYMOLTHST 

0. 

3  . 
0 


♦  0 
.0 

•P 
COLLEGE 

♦  0 
.0 

♦  0 


1*0 
♦  7 
1*2 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WUTE 
NON-HISPANIC 


11 

2 
9 


11 
4 

'  7 


2*9 
4*3 
2*$ 


0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0  1 

0 

.0 

1 

4*5 

0 

.0 

0 

JO* 

0 

.0 

1 

5*3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

D 

♦  o. 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

1*9 

2 

1*9 

0 

0 

•  0 

2 

2*4 

2 

2.4 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

2 

2*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

2,7 

0 

♦  0 

0  « 

♦  0 

_  t  „ 

•  0 

0 

0 

.0 

-o- 

♦0  

-  .0 

0- 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

♦  7 

♦  0 

2 

1*9 

?' 

•♦0 

0 

♦  0 

e 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  * 

♦  0 

0 

'.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.  0 

♦0 

0 

•  0 

12 
1 
11 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

30 
2 
28 

6 
0 
0 

•  0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


3*2 
1.1 
3.9 


,0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

7.9 
3.1 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


I  NUMBER 


56  3*9 
13  3.2 
43  4*1 


0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

*  0  .0 

0 

.0 

0 

.0/ 

0 

o  .0 

9  .0 

3 

Ok 

1.2 

8 

3.3 

10 

4.1 

24  9.8 

1 

1.6  ■ 

3 

5.4 

1 

1.8 

6  10.7 

2 

1.1 

5 

2.6 

9 

4*8 

18___9.5 

0 

.0 

3 

2.3 

2 

1.5 

5  ~3.8 

0 

•  0 

1 

2.3 

0 

•0 

1  2.8 

0 

•  0 

2.1 

2 

2.1 

4  4.2 

29 
7 
22 


0 
0 
0 

1 

c 
1 

0 
0 
0 

4 
0 
4 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

30 
2 
28 

0 
0 
0 

5 
2 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


7.7 
,7.6 
7.T 


.0 
.0 
.0 

4.5 
.0 
5.3 

.0 
.0 
.0 

3.7 
.0 
4.8 

.0 
.0 
.0 

2.3 
.0 
2.7 

779 
3.1 


.0 
.0 
.0 

1.7 
1.9 
1.5 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

..0 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

X,  KUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


70  1C0.0 

0 

•  0 

70 

20  100*0 

o 

♦  0 

20 

50  100.0 

0 

.0 

50 

- 

lt356  94.0 

51 

2.1 

<  1*445 

390  96.5 

1 

♦  2 

404 

968  ^♦O 

20 

2.9 

lt041 

vi  100*0 

0 

•  0 

6 
1 

0  ,*0 

0 

•  0 

0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

212  86*5 

9 

3.7 

* 

245 

48-  85*7 

2 

56 

.164  66*8 

\ 

7 

3.7 

189 

12 1  92*4 

5 

3.8 

131 

34  94*4 

2.8 

36 

87\  91*6 

\ 

4 

4.2 

95 

14 

J.  f 

*  377 

82  09.1 

3 

3.3 

252  66*4 

U 

,3.9 

G  2*5 

15  100.0 

0 

•  0 

15 

1  •>    1UU  *v 

o 

.0 

15 

0  *0 

0 

.0 

0 

\ 

21  95*5.J\. 

0 

.0 

22 

1    1  AC- ft  \ 

o 

♦  0 

-3 

"  18  94.7 

0 

.0 

19 

2  1C0.0 

0 

.0 

a 

1  100.0 

o 

•  0  • 

1 

1  100.0 

'0 

* 

.0 

1 

103  96.3 

0 

.0 

107 

24  1CC.0 

o 

♦  0 

24 

79  95.2 

0 

-  .9 

83 

t, 

72  98*6 

1 

1.4 

73 

10  100.0 

o 

♦  0 

10 

62  98*4 

1 

1.6 

63 

67"  77*9 

17 

19.8 

86 

4    30*  8 

9 

69.2 

13 

63  86*3 

8 

11.0 

73 

352  92*1 

0 

.0 

382 

62    96*9  ** 

0 

.0 

64 

290  91*2 

0 

♦  0 

318 

28  100.0 

0 

'  .0 

28 

14  10C*0 

0 

•  0 

14" 

14  103*0 

0 

.0 

14 

291  97*0 

4 

1.3 

300 

101  98*1 

0 

.0 

103 

190  96*4 

4 

197 

1  100*0 

0 

.0 

1 

1  100*0 

0 

.0 

1 

3  *0 

,  o 

0 

154  100*0 

1  0 

.0 

-  154 

46  100*0 

0 

•  0 

*6 

108  100*0 

0 

•  0 

108 

NH 


STATE  TOTALS  < 


11  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

3 

•  3 

5 

.4 

4 

•  3 

30 

2.6 

42 

3*6 

ltl06 

94.5 

22 

1.9 

It  170 

FEMALE 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

.7 

2 

♦7 

4 

1.4 

281 

95*6 

9 

3.1 

29.4 

MALE 

J 

.3  " 

5 

•  6 

2 

.2  . 

28 

3.2 

35 

4.3 

825 

94.2 

13 

1*5 

.876 

NJ    9C00MFIELD  COLLEGE 


TOTAL 

0 

x  *o 

17  16.2 

1 

1.0 

0 

♦  0 

18 

17*1 

87 

8?«9 

0 

•  0 

105 

FEMAIIc 

8  36.4 

1 

4.5 

0 

.0 

9 

40. 9 

13 

55*1 

0 

.0, 

22 

MALE 

0 

.'0 

9  10.8 

0 

♦  0 

0 

.0 

9 

10.8 

74 

89*2 

0 

.0- 

83 

9 

ERJC 


398 


40 
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TABLE  4* 


TOTAL  BACHELOR* S    OEGREES  FOR  MAJQRFIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 
ETHNICITY,  AW)  SEXi  .  INSTITUTION  AND  STATE'  ,1976-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK       "       ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER'        X    %  NUN6& 
BUSINESS-  ANO  MANAGEMENT  (05001  ■ 


NUMBER 


HISPANIC 
NUM6ER 


.  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCN-RES I3ENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


^  NEW  JERSEY 


NJ    CALDWELL  COLLEGE 
TCTAL^  0  .0 

FEMALE  *"^J>  *0 

MALE  0  \*0 

*NJ    CENTENARY  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  ^ 

*     FEMALE  0  .0 

'MILE  C  .0 

NJ    COLLEGE  OF  SNT  ELIZABETH 
TOTAL  0  .0 

FEM4LE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    FARLGH  OCK$N  NAOISON  CAN 
-TOTAL       *  1,  .4 

FEMALE  1  1.2 

MILE  0  .0 

NJ     FARLGH  OCKSN'U  RUTriERFO 
TOTAL'  0  .0 

FEM4LE  .0  *0 

MALE  0  .0 

NJ    FARLGH  OCKSN  TEANECK  CAN 
TOTAL  1  »3 

FEMALE  0  .0 

HALE*  1  *4 

NJ    GEORGIAN  COURT  COLLEGE 
TOTAL  ■    0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    GLASSBORO,  STATE  COLLEGE 
TOTAL  6  2.5 

FEMALE  3  3*3 

MALE  3  2*0 

NJ    JERSEY  CIIY  STATE  COLLEGE 


TOTAL, 
FEMALE 
MALE' 


NJ    KEAN  C  OF  NEW  JERSEY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*  MALE  0  '  .0 

NJ    MONMOUTH  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    MONTCLAIR  STATE  COLLEGE 


TOTAV 
FEMALE " 
MALE 


NJ    NJ  INSTITUTE  TECHNOLOGY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 
♦0 


33*3 
33*3 
*0 


NJ    RAMAPO  C  OF  NEH  JERSEY 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
.    HALE  0- 
NJ    RIOER  COLLEGE 


TOTAL 

rEHALE'  * 

NJ  RUTGERS 
TOTAL  * 
FEMALE 
MALE 
NJ  RUTGERS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

*co 

♦  0 


CAMDEN  CAMPUS 
0  *0 
0        *0  ' 
0  .0 
NEWARK  CAMPUS 
0  *0 
0  *0 
0  .0 


NJ    RUTGERS  U  f€W  BRUNSWICK 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•0 
.0 


-NJ    SAINT  PETERS  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FSHALt  0  .0 

KALE  0  *0 

NJ    SETON  HALL  UNIVERSITY 
TOTAL  1  »3 

•FEMALE  0  .0' 

MALE  '  1  •* 

NJ    STCCKTON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *Oe 

FEMALE  0  *0 

 HATE  0        .  0^  - 

NJ    TriDIAS  A  EOISON  COLLEGE 
TOTAL  1  3*0. 

FEMALE  1  25*0 

HALE  0  *0 
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1 
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0 
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7* 
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3 
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> 
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10 
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7 

11 
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17 
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1 
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1 
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2 
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l 
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1 

1  , 
0 
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11*9 
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.0 

~*7^ 

.6 
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4 
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Q 
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o 
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4' 
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•8 
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0 
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0 

♦0 

0 
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0 
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0 
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3 
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o 
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0 

.0 

3 
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0 

.0 

0 

AO 

0 

.0 

0 

•0 

4 
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i  n 
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I 

6./ 

4 

26*7 

10 

66*7 

v  1 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

c 

15 
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?45 

92  *  5 

5 

1*9 

^8*3 

75 

89*3 

2 

2.4 

8 

4*V--^ 
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93*9 

3 

1.7 

21 

8 

10*  7 

1  71 

*>"86*  q 

5 

2.5 

13*3 

51 

85*0T 

1 

1.7 

13 

9*5  y 
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87.6 

o 

^2*9 

32 

8*5 
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8 

2*1 

13 

11*8 

95 

66*4 

2 

1*8 

19 

7*2 

240 

9C*6 

6 

2.3 

0 

.0 

7 
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1 

12*5 

0 

.  *0 

7 
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1* 

12*5 

0 

;o 

0 

•  0 

*  0 

•  0 

24 

10*1 
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89*9 

0 

.0 

14 

15*6 

76 
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0 

.0 

10 
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93*2 

0 

.0 

1 

5*3 

7 

36*8 

11 

57*9 

0 

%o 

4 
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1 

2  0*0 

1 
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3 
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10 
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11 
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4*7 


8  4*3 
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18  42*9 
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9  32*1 


7. 
3" 
4 

16 
"4 
12 

12 
4 

8  ' 


5*4 


3.3 
3.0 
3.4 

5;4 
8.2 
^4*6 


68  19*9 
35  38*0. 
33  13*3 


23 
9 
14 

47 
21 

26 

17 
10 
7 

21 
6 


5.8 
6.9 
5.2 

16.1 

25*0 
12*5 

5*9' 
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11*1 


-15— 1C*7  
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25*0 
3*4 
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92*0 

2 

.8 

89 
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1 

1.0 
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94*6 
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♦  7 
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95*2 
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♦  5 

47 

SC. 4 

1 
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97*1 

0 

.0 
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93*3 

0 

.0 
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92*7 

0 

♦0 

229 

93*9 

0 

.0 

23 

54*8 
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2.4 

5 

35*7 
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.0 
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64*3 
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•C 

31 

91*2 
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.0 

92 
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0 

.0 
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96*7 

0 

.0 
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97*0 

0 

.0 

342 
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0 

.0 
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94*6 

•o 

•  0 

45^ 

91*8 

0 

•0 
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95*4 

0 

.0 
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80*1 

0 

•0 

57 

62.C 

0 

-.0 
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86*7 

0 

•0 

375 

94*2 

♦  0 

121 

93*1 

.0 

254 

94*8 

0 

.0 

245 

83*9 

0 

*  ♦<> 

63 

75*0 

0 

.0 

182 

67*5 

0 

•0 
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92*4 

5 

1.7 

68 

87*2 

0 

•0 
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94*3 

.  5 

2*4 

173 

89*2 

0 

•  0 

48 

88*9 

0 

•0 

.125. 

,85.3  . 

_     -  .0^ 

—  aQ. 

.31 

93*9 

0 

*  *0 

3 

75*0 

0 

•  0 

26 

96*6 

0 

•0 

12 
12 

0 
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3 

v? 
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0 


237 
90, 
,14/ 

19 
5 
14 

250 
101 
U9 

188 
52 
136 

436 
192 
244' 

42 
14 

28 

130 
34 
96 

468 
134 

354 

222' 

49 
173 

341 

92 
249 
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266 

292 
64 
208 

268 
76 
210 

194 
54 
140' 


33 
4 
29 
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0'  & 
TABLE  6; 


TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  -  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HlGriEK  tOUCATION  BY  RACE* 
"•  *     ETHNICITY*  AND  SEXt     INSTITUTION  AND  STAT E*  19?8-1979 

'  .  *     »  * 


AMERICAN  IKOUN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  %  ASIAN  OR 

NCN-HlSfANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER  * 
BUSINESS  ANO  MAMAGEPENT  (0500) 
NEW  JERSEY 

•9  \ 

NJ    TR EHTON  STATE  CCLLcGE 
'  -TOTAL  *    0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE   ,  0  .0 

NJ    UPSALA  COLLEGE 

TOTAL  1  .0 

FEMALE  1  2.3 

MALE  0  .0 

NJ    WILLIAM  PATERSON  COLLEGE 
TOTAL  4  .9 

.F.cMALE  .0  .0 

MALE  4  1.1 


NUMBER 


v NUMBER . 


.HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


kHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-SESIQENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


2.3 
5.9 
1.4 

9.7 
IB. 2 
5.0 

1.3 
1.6 
1.1 


tfj          STATE  TOTALS  I        26  INSTITUTIONS) 

TOTAL        »&*«<4*16  .3  2  75  5.2 

FEMALJE           6    7  .4  140  6.5 

MALE                9  .2,  135  3.7 

'  NEW  MEXICO,. 

NM    COLLEGE  OF^SANTA  f E 
-TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ,0 

NM    COLLEGE  Of  THE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
_  KALc  0 

NM-^EA  STERN  NM  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAI 
FEMALE 
MALE 

NM    KEm  MEXICO  HIGH 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HAL:  0 
NM  STATE  U  MAIN  CA4PUS 

TOTAL  2'    1. 0 

FEMALE  1  1.5 

MALE  1  .7 

NM    UNIVERSITY  OF  ALBUJUEROUE 
TOTAL  3  2.3 

FEMALE  2  5.9 

MALE  I'  '1.0- 

'  NM    U  OF  NM  MAIN  CAMPUS  ' 

TOTAL'  1        .6  1  .6 

FEMALE  1      2.1  0  .0 

MALE  0        .0  1  .9<> 

NM    WESTERN  NM  UNIVERSITY 

TOTAL  1      2.9  '1  2.9 

FcKALc  1  1       6.7  1  6.7 

MALE  0        .3  3  .0 


NM          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  12  1.6 

•    FEMALE  7  2.9» 

MALE  5  1.3 

NEW  YORK 

NY    A3 EL PHI  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .3  " 

NY    AL  Fit  60  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0.  .0 

MALE  0  .0 

NY    CAN! SI  US  COLLEGE 

TOTAL                  3.  1.1 
FEMALE                 0  .0 
MALE           '     3  1.4 
NY    CUNY  BERNARD  BARUCH  C 
raAL    "            5  .4 
FEMALE                3  .6 
MALE,            -  2  .3 
NY    CUNY  BROOKLYN  CCLLsSE 
TOTAL                 2  .6 
FEMALE                2  1.5 
MALE                0  .0 
NY    C'JNY  HUNTER  COLLEGE 
TOTAL                0  .0 
FEMALE                0  .0 
 XALE  -0  -0— 


3  INST  ITUTIGNS1 


NY'  CUNY  LEHMAN. COLLEGE 

TOTAL  1  .7- 

1  FEMALE  0    -  .0 

MALE  1  1.1 
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•o 
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\ 
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.8 
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8.3 

4,850 
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41 

.8 
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11 

.7 
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25 

.7 
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30 

.8 
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9 
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'53^*8 

.0' 
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12 
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.0 
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.0 

0 

.0 

8 

100.0 

.0 
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.0 

0 

.0 

3 
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.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 
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1.4 

21 

14.9 

31 

22.0 

no 

78.0 

3.8 

6 

11.5 

12 

23.1 

40 

76.'9 

.0 

15 

16.9 

19 

21.3 

70 

78.7 

.0 

26 

77.8 

28 

77.8 

4 

11.1 

.0 

11 

73.3 

11 

73.3 

4 

26.7 

.0 

17 

81.0 

17 

81.0 

0 

•0 

1.0 

40 

19.5 

47 

22.9 
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77.1 

^1.5 

10 

14.9 

12 

i7.*9 

55 

62.1 

30 

21.7 

35 

25.4 
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74.6 

*  .8 

42 

T273-  

-  51 

39.2 

78 

60.0 

.0  * 

7 

20.6 

^^-9~ 

.26;  5 

25 

73.5 
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35 

36.5 

42 

4378^- 

55.2 

.0 
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34 
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.d 
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9o 

19.1 
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80.9 

.0 
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21.2 

25 

22.1 
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77.9 

.0 
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52.9 
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58.8 

14 

41.2 

.0 
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53.3 
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66.7 
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33.3 
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14 

1.9 

7 

.9> 

190 

25.7 

3 

1.3 

3 

1.3 

54 

22.6 

11 

2.2 

4 

.8 

136 

27.1 

223  30.1 
67  28.0 
156  31.1 


512  69.2 
172  72.0 
340    67  Z9 


15 

6.1 

i 

.4 

5 

2.0 

21 

8.6 

10 

11.0 

0 

.0 

0 

•  0% 

'  10 

11. 0 

5 

3.2 

1 

•  6 

5 

3.2'*' 

11 

7.1 

0- 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0  * 

«  0 

.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1.1 

0 

.0 

0 

.0 

6 

2.2 

1  ' 

1.9 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1.9 

2 

•9 

0 

.0 

0 

.0 

5 

2.3 

238 

23.4 

103 

8.4 

130 

10.5 

526 

42.7 

155 

33.5 

47 

10.2 

41 

8:9 

246 

53.1 

133 

17.3 

56 

7.3 

69 

11.6. 

280 

36.4 

66 

23.7 

9 

2.5 

35 

9.4- 

132 

36.4 

43 

31.6 

2 

1.5 

12 

8.8 

59 

43.4 

43 

18.9 

7 

3.1 

^23 

10.1 

73 

32.2 

10 

20*.  4 

2 

4.  I 

'  6 

ir.2 

18 

36.7 

7 

21.9 

I 

3.1 

4 

12.5 

12 

37.5 

,17.6 

2 

-J  W 

6 

35  3 

23 

16.7 

6  ' 

4.3 

19 

13.8 

49 

35.5 

7 

13.7 

I 

2.0 

11 

21.6 

19 

37.3 

16 

18,4 

5 

5.7 

8 

'  9.2 

30 

34.5 

llh  91.4 
Bl  89.0 
143    92.  <J 

64  10C.0 
10  100.0 
54  100.0 


266 
51 
215 

689 
211 
478 

231 
77 

15>  , 

30 

19. 

11 

87 
32 
55 


97.8 
98.1 

r 

55.9 

45.6 
62.1 

63.6 
56.6 
67.8 

61.2 
59.4 
64.7 

63.0 
62.7 
63.2 


0 

.0 

26 

0 

.0 

6, 

0 

.0 

20 

0 

.0 

8 

0 

•  0 

3 

0 

•0 

5 

0 

.0 

141 

0 

•  0 

52 

0 

.0 

89 

4 

11.1 

36 

0 

•  0 

4 

19.0 

21 

C 

.0 

205 

Q 

.0 

67 

0 

.0 

138 

1 

.8 

130 

0 

\  0 

34 

1 

uo 

96 

0 

.0 

160 

0 

.<T""~~ 

 113 

0 

.0 

34 

0 

.0 

15 

0 

.0 

19 

5 

.7 

740 

0 

.0 

239 

5 

1.0 

501 

0. 

.0 

245 

0 

.0 

91 

0 

;0 

1  l" 

0 

.0 

64 

0 

.0 

10 

0 

»  .0 

54 

0 

•  0 

272 

0 

.0 

52 

0 

*  .0 

220 

18 

1.5 

1*233 

6 

1.3 

463 

12 

1.6 

770 

^0 

.0 

363 

0 

♦  .0 

136 

0 

.0 

227 

1 

2.0 

49 

1 

3.1 

32 

0 

.0 

17 

2 

1.4 

138 

0 

.0 

51 

2 

2.3 

87 

ERJC 


400 


404 


TABLE  6-  TOT  At  BACHELORS  DESK  EES  FOR  HA40R  FIELD  CONf  ERREDX  BY 'INSTITUTIONS  OF^HIGHsR'  EDUCATION*  BY*  MCE, 
•TABLE  6-  '    ETHNICITY,  AND  SEX.     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979* 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


„  BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC. PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NOS-RES  ICEf»T 
ALIEN 


BUSINESS  ANO  .MANAGEPENT  (0500) 
NEW  YORK 

NY    CUNY  M EDGAR  EVERS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    CON Ya QUEENS  COLLEGE 
TOTAL  1  *3 

FEMALE  1  *8 

MALE  •     "        0  .0 
NY.  CUNY  YORK  COLLEGE  - . 

TOTAL  0  .0 

.     FEMALE  9  .0 

MALE  0        .0'  . 

NY    CLARKSCN  CCLLEGE  OF  TECHN 
"    TOTAL  c0  .0 

.  FEMALE  0  .0 

•     MALE  0  .0 

NY    COLGATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    COL.LEGE  OF  INSURANCE 


TOTAL 
FEMALE 
KALE 


.0 
♦  9 


NY    COLLEGE  OF  NEK  ROCHELLE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
.NY    COLLEGE  OF 
TOTAL  " 
'  FEMA1E 

MALE  > 
NY  CORNEL 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  CORNELL 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0' 

0   .  .o 

0  .0' 
SAINT  ROSE 
0  «0 
0  .0 
0  .9, 
ENOCWEC  COLLEGES 
9      •  .0  * 
0.  .0 
i       0  .0 
STATUTORY  C 


♦  6 

♦  0 
1*0' 


♦  0 

•a 
♦o 

BLAUVELT 

♦  0 

♦  0 

0 


NY    CAEMEN  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMAL&  0 
•     HALE  0 
NY    DOMINICAN  C  OF 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY    OOrfL'IhG  COLLEGE 

TOTAL  *    0  •  .0 

FEMALE  0  .0 

"MALE  0  .0 

NY  VD«Y0UVILLE  COLLEGE 
TOTAL  0=*  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0"  .0 

NY    ELMIRA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ..0 

"MALE  0 
NY    F3RDHAM  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

\FEMALE  •    0  .0 

xKALE  0  .0 

NY    HART WICK  CCLLEGE 
TOTA_ 
FEMALE 
MALE 
NY  HOFSTRA'U 
TOT  AL 
FEMALE 
'  HA  I  E 
NY  HOUGHTON 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NY    10 NA  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
HAL'E*  * 
NY    ITHACA  COLLEGE 
•V,  ;TOT>L  0 
FEMALE 

r  MALE    •  ,0 
NY    KGIXA  COLLEGE' 
TOTAL       Jt  0 
FEMALE   ^  0 
HALE^^  0 


36 

92*3 

.  0'  « 

•  0 

0 

♦  0 

15 

93  .8 

0 

•  0 

0 

♦0 

21 

91*3 

0 

•  0 

0 

♦° 

39 

10*5 

12 

3*2 

13 

3*5* 

16 

12  .9 

4 

3.2 

3 

2.4 

23 

9*3 

8 

3*2 

10 

4*0 

,  3 

42.9 

0 

•0 

.  0 

♦  0 

I 

50. C 

o 

•  0 

0 

•0 

2  •■ 

40*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦0 

o 

0 

.0 

0 

•  0 

• 

"0 

•0 

0 

♦0 

3 

15.0'  *  * 

0 

0 

♦  0 

*  0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

3 

23*1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

0 

♦  0 

3 

8*1 

o 

•  9 

o 

•  0  . 

0 

•  0 

I 

3.4 

9 

•o 

3 

10*3 

2 

20*0 

0 

•  0 

0 

•0 

2 

20*  0 

o 

♦  0 

u 

♦0' 

0 

•  0 

*c 

0  • 

♦  0 

3 

• 

4.2 

0 

•  0 

0 

•0 

C 

6*9 

o 

♦  0 

0 

•  0 

I 

2?A 

0 

♦  0 

0 

♦0 

4 

2*1 

4 

2*1 

2*1 

Q 

♦  0 

o 

♦  0 

2 

V.3 

4 

2.3 

4 

2*8 

*  2 

1.4  ^ 

7 

4.4 

1 

.6 

1 

♦& 

2 

3  .3 

o 

•  0 

0 

♦  0 

S 

5*0 

1 

1  .0 

1 

1*0 

2 

9.5  ' 

.  0 

.0 

0 

♦  0 

14*3 

•  0 

.0 

0 

«0 

I 

7*1 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

2*2 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

3*3 

0 

♦0 

s 

3*0 

0 

♦  0 

'  2 

1.2 

0 

0 

•  0 

0 

♦0 

^5 

4*1 

0 

♦  0 

2 

• 

1*6 

2 

13*3 

1 

6.7 

0 

•  0 

2 

20*0. 

9 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

-1 

20,0 

0 

♦0 

1 

1*4 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

1.9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

16 

4.7 

10 

2*9 

22 

6*5 

6 

8*5 

6 

.  8.S 

8 

11*3 

10 

3*7 

4 

,  1.5 

-  14 

5*2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

ERIC 


ER 

NUMBER 

t 

X 

NUMBER 

X 

6 

36 

92*3 

0 

•  0 

%  3 

7.7 

15 

93*8 

0 

•  0 

1 

6.  3 

21 

91.3 

,0 

•0 

2 

8.7 

65 

17*  S 

304 

81.9 

2 

.5 

24 

19*4 

190 

80*6 

0 

.0 

41 

16.6 

204 

€2.6 

2 

•  8 

3 

42*9 

4 

57.  1 

0 

.0 

1 

50*0 

1 

59.0 

0 

.  0 

2 

40.0 

3 

60.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

133 

97.8 

3 

2.2 

0 

.0 

40 

I  00.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

93 

96.9 

3 

3.1 

3 

IS.  0 

17 

85*0 

0 

9 

♦  0 

? 

10C.0* 

0 

.  0  * 

3 

23*1  • 

10 

76*9 

0 

.0 

4 

10*8  . 

32 

86. S 

1 

2,0 

0 

•  0 

9 

1  CO.O 

0 

.0 

13*  8 

24 

a?*8 

1 

3.4 

2 

20*0 

7 

7C.0 

1 

10.0 

2 

20*0 

7 

7C.0 

1 

10.0 

o 

.  0 

^  o 

•  0 

.  0 

.0 

3 

4.2 

68  • 

95*8 

0 

.0 

2 

6*9 

27 

93.1 

9 

.0 

2.4 

41 

97.6 

0 

.0 

12 

6*4 

156 

83.0 

♦20 

10.6 

2 

4*3 

3d 

82.6 

6 

13.0 

19 

7.0 

£>,  113 

83.1 

14 

9.9 

10 

6*3 

150 

93.8 

0 

.0 

2 

3*3 

SB 

96.7 

0 

♦  0 

0 

8*0 

92 

92.0 

0 

♦  0 

2 

9.5 

19 

9C.S 

0 

.0 

1 

14*3 

6 

85.7 

0 

♦0 

x 

7.  1 

13 

92.9 

0 

♦0 

1 

2*2 

44 

97.8 

0 

.0 

c 

♦  0 

15 

10C.0 

0 

♦  0 

3.  J 

29 

96.7 

0 

♦  0 

7 

4.2 

169 

55.2 

1 

.6 

0 

.0 

4S 

100.0 

0 

•1 

7 

S.  7 

115 

93  .S 

1 

3 

20.0 

12 

,80.0 

0 

.0 

2 

2C.  0 

8 

8C.0 

0 

.0 

20*0 

4 

80.0 

0 

♦  0 

1 

1.4 

67 

.94.4 

3* 

~  *.2 

0 

.0 

17 

94.4 

1 

5.6 

1 

.  1.9 

SO 

94.3 

2 

3.8 

48 

14.1 

287 

84.2 

6 

1.3 

20 

28.2 

51 

71.8 

0 

.3 

28 

19*4 

236 

67.4 

6 

2.2. 

0 

.0 

6  1C0.0 

0 

•  3 

9 

♦  0 

3 

10C.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

100.0s 

0 

♦  0 

TOTAL 
NUMBER 


16 

lft 
0 

0 
0 
0 

14 
5 

s  9 

2 
0 
2 

0 

c 

0 


3.1 
9.7 
.0 

.0 
♦  0 
.0 

4.2 
4.7 
4.0 

1.2 
.0 
1.6 

.0 
.0 

;o 


495 


39 
16 
23 

371  t 

124 

247 

7 
2 
5 

136 
40 
96 

20 
7  • 
13 

$7 
-  8 
29 

19 

•o 

71 

29 
42 

186 

46 
142 

160 
60 
100 

21 
7 
14 

.45 
IS 
30 

163  r 
45" 
123 

15 

10  , 
5 

71 
18 
53 

341 

ft* 


270f 


100.0 
1C0.0 
.0 


*8S 


SABLE  6.     TOTAL  'BACHELOR'S    0EGREES  FOR  MAJOR  FIELQ  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE t 

ETHN/CITY,  ANO  SEX?     INSTITUTION  A*0  STATE    197B-1979   .  q 


AMERICAN  IN9IAH 
ALtSKAN  NATIVE 


BLACK  < AS I  AN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RF.SIOENT 
ALIEN 


NJMBER         X  NUMBER- 
BUSINESS  ANO -MANAGEMENT  1050CV 
NEW  YORK 


NY    KIND'S  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  .0 
NY    LAOYCL IFF  COLLEGE 
TOTAL  0 
x  FEMALE  0  . 

MALE  0 
NY'  ,LE  MOYNc  CCLLcGE 


S3  IS  O 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  *LON: 
*  „  TCT  AL 
FEMU  = 
MALE 
NY  LONG 
TOTAL 
'FEMALE 
MUE 
&Y    LONG  IS 

tcta'l 

FErtALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 
.3 
.9 

•  0 

•  0 


BROOKLYN  CENTER 
9  .0 
0  .0 
0 '  ,  .0 
IS  U'<L>  PCST  CENTER 
0  .9 
0  .0 
0.0 
SOUTHAMPTON  CTR 


NY    MANHATTAN  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEHALE  0 
MALE  0 
NY    MARIST  COLLEGE 
TCT  AL  0 
FcttLc  9 
-    SALE*  3 
NY    MARYMOUNT  MANHATTAN  C 


TOTAL  '  0 
FEMALE  U 
MALe  *  ,0 

NY    MERCY  COLLEGE 
TCT  AL  1 
FEMALE  0 
MALE  1 
NY    MOLLGY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 

xVlE 
ny  nazareth  c 

TOT  AL 

"  FEMALE 
VALE 


.3 
•0 
.0 


OF  ROCHESTER 
0  .0 
0  .0 
0  #3 


NY    NY  INST  TECHN  MAIN.  CAMPUS 
TOTAL       »  3       .3  - 

FEMALE   *  0  .3 

MALE  0       •  3 

NY    .NY  INST  TECHN  NY  CTY  CAM 
TOTAL  9        .3  * 

FEMALE,  0  .3 

HALE  9  .3 

NY*  NEk  YORK  UNIVERSITY 
TCT  AL   *  9  .3 

FEMALE  9  .3 

MALE  .  0.3 
NY    NIAGARA  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  >AC£ 
TOTAL 
FEMALE 
4UE 


1 

1  1.  4 

9  .0 
C  OF  WHITE  PLAINJ 

3  .3 

0  .3 

0  .3 


NY    PACE,  UNIVERSITY  NE*  YCRjC 
0  .0 
0  .3 
0  *3 
U  PL  SNT VL-8RCL?  CAM 


.  TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  t>ACc 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


NY    PRATT  INSTITUTE 


TOTAL 
FEMALE 

"MALE 


NY    RENSSELAER  PCLY-  INSTITUTE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
'NY  ROCHESTER 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


3  .3 
0  #3 
0  .0 
INST  TECHNOLOGY 


1 

3*8 

0 

♦  0  * 

1 

5.9 

0 

•0 

0 

.9 

♦  0  - 

5 

2  ♦  3 

2 

2*9 

*  3 

2.0 

37 

35*6 

6 

30*0  . 

Ji 

26*9 

7 

1*6 

1 

•  8 

2.0 

2 

8*0 

1 

12*5 

o 

.  0 

8 

3.6 

2 

4.5 

6 

•  '3*3 

*  <> 

2 

1*7 

2 

5*6 

♦  0 

5 

10*6 

5 

11*6 

•0 

55 

19*9 

13 

24*3 

37 

18*3 

0 

.0 

C 

.0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  •3 

Q 

♦  0 

3 

1.1 

1 

1*9 

2 

#<j 

2 

1  .6 

o 

.  0 

2 

1.9 

14 

3.3 

5 

3.'8 

<j 

3.3 

'a 

1  .5 

3 

4.3 

1 

.5 

0 

•  3 

0 

•  0 

o 

♦  0 

61 

i2. r 

23 

14.1 

38 

11.1 

a 

4 

1.2 

3 

2.5 

1 

♦  5 

LA 

'55.2 

16v 

59*3 

9 

.9 

Oi 

.0 

0 

v.O 

,  0 

/•• 

8 

2. A 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NLMBER  X 

NUMBER 

X 

* 

9 

*  0 

0 

.0 

1 

3.8 

~. 

25  96*2 

0 

•  0 

'  0 

♦  0 

3fr 

♦  0 

0 

.0 

9  10C.0 

0 

.0 

0 

♦<y 

0* 

.0 

1 

5.9 

16    94*.  1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

ft 

a* 
u 

.  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

19  100.0 

0 

•  0 

0. 

♦  0 

♦  0 

0 

.0 

5-100.0 

0 

•  0 

1 

.5 

<J 

A 

♦  u 

2.7 

215  97.3 

o 

•  0 

1 

1.5 

0 

♦  0' 

3 

4.4 

65  95*6 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

3 

2.0 

150  98*0 

9 

•0 

5 

A.  8 

1  ft' 

9.6 

50.  0 

'43  41*3 

9 

8.7 

'l 

5.0 

2 

10.0 

45.0 

10  5C*0 

1 

.5*0 

4.8 

8 

9.5 

43 

51.2 

33  39*3 

3 

9*5 

A 

•9' 

A 

Q 

3.5 

411  96*0 

2  • 

.5 

1 

♦  8' 

1 

•  8 

'3 

2.5 

118  97*5 

0 

.0 

3 

1.0 

3 

1.0 

12 

3.9 

293  95*4 

2 

♦  7 

0 

•  Q, 

0 

.0 

2 

8.0 

23  92*0 

0 

.0 

0 

♦  9 

0 

♦3 

2« 

12.5 

14  87*5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  .0  - 

0 

•  0 

9  100*0 

0 

•  0 

'3 

1.3 

7 

3.1 

18 

8.0 

205  91*1 

2 

,  9 

0 

1 

2.3 

3 

6.8 

41  93*2 

0 

.0 

3. 

L.7 

6 

3.3 

15 

6.3 

164  9C.6 

2 

1.1 

0 

.  0 

1 

.  8 

*  3 

118  97*5 

0 

•0 

0 

.0 

1 

2.8 

3 

8.3 

33  91*7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

85  100*0 

0 

•0 

%  1 

2.1 

2 

A.  3 

8 

17*0 

39  83*0 

o 

♦  0 

1 

2.3 

2 

4.7 

'  8 

18*6 

35  81*4 

0 

.0 

0 

;0 

0 

♦  0 

0 

*0 

4  iCC.O 

0 

.0 

2 

.  7 

20 

7.2 

78 

fi  0.  J 

198  71*7 

o 

♦  0 

0 

,0 

6 

a.i 

24 

32*4 

53  67*6 

9 

♦  9 

2 

1.0 

14 

6.9 

54 

26*7 

143  73*3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

7"1C0»0* 

0- 

♦  0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

7  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*c 

«  0*0 

0 

.0 

9 

•  0 

0 

♦  0 

Q 

*  0 

33  100.U 

o 

.0 

0 

.9 

9 

♦9 

0 

.0 

28  1CC.C 

9 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

.0 

5  100*0 

0 

.0 

3 

1.1 

q 

♦  0 

6 

y  5 
fc.  *. 

266  96.0 

5 

1.8 

1 

1.9 

.0 

2 

3.7 

52  96*3 

0 

.0 

2 

♦  9t 

0* 

.0 

4 

1.8 

'    214  96*0 

5 

2.2 

1 

.  8 

0 

♦  0 

3 

2*  4 

74  60*2 

46 

37.4 

9 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10  55*6 

8 

44*4 

4  I 

1.0 

0 

♦o 

3 

2*9 

64  61*0 

38 

36*2 

22 

6.  0 

3 

.3 

39 

10.6 

297  80*7 

32 

C.7 

13 

.9.6 

1 

.8 

IS 

14*4 

100  75*3 

13 

.  9.8 

9 

3.8 

2 

.8 

29 

8*5 

.197  83*5 

19 

8.1 

1 

.4 

1 

♦  4 

7 

2*7 

252  97*3 

0 

ft 

1 

1.4 

0 

♦  0 

5 

7.2 

64  92*8 

0 

.0 

0 

.0 

1 

♦  5 

2 

lil 

138  98*9 

o  * 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*  18  10C.0 

«  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12  100*0 

0 

.9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

6  1CC.0 

0 

•  0 

27 

5.3 

4.3 

no 

2U7 

381  75*3 

•  15 

3.0 

5  12 

7.A 

•  2l 

4.9 

43 

26*4 

118  72*4 

2 

1.2 

15 

A.  A 

1A 

4.1 

67 

19*5 

263  7$.7 

13^ 

3.8 

5.8 
1.2 


♦  3 

♦  0« 
.5 

3.4 
3.7 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  6 

♦  0 

♦  3 


♦  9 


3.4 
3.7 
.0 


9 
5 
4 

18 
18 
0 

0, 
0 
0 

13 

5 
J 


2.6 
4.2 
1.8 

62.  1 
66*7 
*0 

.0 
.0 
.0 

>9 
5.8 
3.2 


328 
114 
214 

11 

9 
2 

44 
6 


96*2 
951.  8 
96*4 

37*9 
33*3 
100*0 

100*0 
100*0 


38  10C.0 

317  95*2 
81.  94*2 
236  95*5 


TOTAL 
NUMBER 


1.2 
•0 
1.6 

.9 

•  0 

•  0 

;o 
•o 

.9 

.9 

•  0 
•1.2 


26 
9 
17 

24 
19 
5 

221 
68 
153 

104 

20 

e4 

428 
121 

307 

25 
16 

'9 

225 
44 
5*81 

121 

36 
85 

'  47 
43 
4 

276 
'74 
202 


7 

0 

33 
28 
5 

277 
54 
223 

123 
13 
105 

363 
132 
236 

2  59 
69 
190' 

18 
12* 

6. 

506 
163 
343 

341 
119 

222 

29 
27  * 
2 

44 

6 
33 

333, 
86 
247 


ERiC 


402* 


40.6 


TABLE  6*     TOTAL  SACHS'S    OEGRSES^OR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOXATION  BY  RACE, 
-  "  ETHNICITY?  ANO'SEXs    INSTITUTION  AND" STATE  *«7«-t979  * 


AMERICAN  INDIAN 

alaskan  Native 

NUMBER     »  I 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TQ*TAL 
MINORITY 

NUMBER 


MITE 
NON-HISPANIC 

^NUMBER 


NGN-RfcSICENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
*  NUMBER 


BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  (OSOO) 


NEW  YORK 

V*Y    RUSSELL  SAGE^C  MAIN  CAM 


.0 
.0 
•  0 
U 

.9 
.3 

•p 


BONA VENTURE 
0 
0 

,  :o 

NY  ^4 INT  FRANCIS  COLLEGE 
.  TOTAL  0  .0 

FcMALc  0  .0 

hXle  0      .0  * 

NY    SAINT  JOHN/WISHER  COLLEGE 

TOTAL,  -0  »9 

"  FEMALE  <t  *0 

MALE  0      .  *0 

NY    SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY 
TCTAL  0  *9 

FEMALE  0        .0  ♦ 

.  MALE  0  .0 

NY    SAINT  THOMAS  AQUINAS  C 


TOTAL  0 
,    FEMALE  0 

HALE  0  * 

NY    SIENA  COLLEGE 
.TOTAL  "  0 

FEMALE  0 
MALE  0 
NY  ,S*IOMORE  COLLEGE 


iTOTAL 
FEMALE: 
MALE 


#2« 

♦  u 

♦  0 

♦  0 

♦  9 


fiY"  SUNY  c AT  ALBANY 


TOTAL 
FEMALE. 
MALE 


NY    SUNY  AT  BlNGHAMTpN 
TOTAL  9  *9 

FEMALE  0        .0,  • 

MALE  0  .0 

NY    SUNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 
TOTAL  '0  *0 

•FEMALE  0  .0 

HALE  *  0  .0 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  BROCKPORT 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


•  9> 
.0 
1.2 


NY    SUNY  COLLEGE  AT  FREOONIA 


TOT  a: 

FEMAXE 
MALE 


.6 
.0 


NY°X,SUNY  COLLEGE  AT  GENESEO 

TOTAL   •  0  .0 

v  PEHALE  9.  .0 

.     MALE  0  .0 

NY    SUNY  COLLEGE  OLC  WEST BURY 
TOTAL  0  '.0 

FEMALE     ~         0  .0 
HALC*  0  #0 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  OSWEGO " 
TOTAL  **  "  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NY    SUNY  COLLEGE  PLATTS 8URGH 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.9 
.0 
•  0 


vNY    SUNY  C  OF  TECH  UTICA-ROME 
TOTAL  0,  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0    .  .0 

NY    SUNY  EMPIRE  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    „  »0  .0 

NY    SUNY  MARITIME  COLLEGE 
*      TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NY    FASHION  INST  TECHNOLOGY 


TOTAL 
FEMALE' 
MALE 


•o 
•o 


NY    SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ;.0 

'MALE   '  0  .3 
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.8 

1 

.8 

6 
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♦  9 
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2.1 

.0> 


2  1.1 
0  .0 
2  *  1.4  «« 


27 
7 
20 

7 
2 
5 

23 
3 
15 


IS.  3 
12.3  . 
15.9 

4.2 
5**1 
3.9 

3.3 
4. a 
3.4 


6  V.3 
3  14.3 
2  6?1 

7  1.9 
9  .0 
7  2. 5 


1 

0 
1 

23 
3 
29 

6 
2 


1.6 
.0 
6.3 

5.C 
1.9 
6.5 

3.2 
3*  8 
2.9 


10  1.8 

5.  3.6 
5  1.2 


7 
1 
6 

2 
0 

,  2 

2 
0 
2 

22 
11 
11 

3 
1 
2 

1 
0 
1 

9 
3 
6 

21 
26 

I  . 
1 

0 

1 
1 

0 

24* 
It 
13 


3.1 
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k  3.5 

'uz 

.0 
1.7 

2.4 
•  0 
3.3 

23.4 
33.3 

le.o 

i.6 
1.8 
1.5 


.0 

i.b 

5./ 
e.6 

4.9 

21.3 
25.9 
18.6  , 

1.4 

25.0 
.0 

3.6 
3./ 
.0 

5.3 
8.5 
4.0 


66  se»5 

47  97.9 
19  1GC.0 

•182  98.4 
40  100*0 
142  97.9 


155 
50 
105 

160 
s37 
123 

579 
156 
422 

49 
18 
31 


B4.7 
37,7 
"83. 3 

95".  8 
94*9 
96*1 

95*1 
93*4 
95*7 

90*7 
85*7 
93*9 


366  56.1 

100  100.0 

268  97*5 

63  98*4 

48  10C.0 

15  93.8 

439  94*6 

150  96*8 

£289  93*5 

179  94.7 

50  94.3 

129  94.9 

540  96.3 

134  9S..7 

406  96.4 

,218  96.5 

52  98.1 

166  96.0 

163  97.0 

48  100.0 

1JL5  95.8 

81  96.4 

23  ICC'.O 

58  95.1 


72 
22 
50 


76.6 
66.7 
82.0 


186  97.9 
56  9E.2 
130  '  97.7 

121  95.3 
27  100.0 
94  94.0 


146 
32 
114 

174 
60 
114 


93.0 
91.4 
93*4 

78*7 
74*1 
81*4 


59  80*6 
3  75*0 
55  8C*9 


>27 
*26 
1 

403 
111 

292 


96*4 
96*3 
100*0 

89*6 
86*0 
91*0 


?1 
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1 

0 

•  0 


.0 

.0 
.0 
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1 
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.0 
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0 
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.0 

13 
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•0 

0 

.0 

23 
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67 

48  * 
19. 
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40 
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■441 

54 
21 
33 

375  . 
100 

275  < 

64 

48 
16 

464 
155 
309 

189 
53 
136 

.561  - 
140  ' 
421 

226 
53 
173 

168 
48 
120 

84 
23 
61 

•  94 
'  33 
61 

190 
57 
133 

127 
27 
100 

157 
35 
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ei 

140 

72 
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68 

23 
27 
1 

450 
.129 
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TABLE  fc*  >  TOTAL  BACHELOR*  S    OEGAEES  FOR  MAJOR  FIELD  CON FEAR EO  tY  INSTITUTION^  OF* HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 

ETHNICITY*  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1971-1979 


AMERICAN'  I  tilt  AM 
cALASKAK  NATIVc 

^NUMBER 


•LACK  ASIAN  OR 

NOH-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEA  HISPANIC 

I       NUMBER         X  NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


NUMBER 


-»  .  TOTAL 
X  NUMBER 


•CSIteSS  ANO  MANAGEMENT  (05001 
NEW  Y3RK  n 

NY    UTICA<t  OF  SYRACUSE  U 


TOTAL '  0 
FEMALE  0 
.     MALE  .  0 

•MY    TQL'RO  COLLEGE 
c    TOTAL  0 
FEMALE  *  0 
.44  LE  0 
NY    UNION  COLLEGE 
TOTAL  *  0 

FE*tLS:  0 
K     XALE  0 
NY    MCNER  COLLEGE 
^^_,TUTJ»L »  0 
"FEMALE*  0 
NfcLE  0 


.0. 
.3 
.3" 

.  3 
.3 
.0 

.0 
."0 
.3 


♦  J 
.0 


NY         \ST  ATE'  TOTALS  ( 

TOTAL  22  .2 

FEMALE'  *  *2 

MALE        '      14  ,1 

north  carolina 

nc  Atlantic  Christian  c 

TOTAL  0*  .3 

FEMftLE  0  .3 

MALE  0  .3 

NC     dAP6ER-SC0TU\  CCLLEGE 

TOTAL  0  .3 

'FEPALE  0  .3 

MILE  0  .0 

NC    BELMONT  ABBEY  C0LLE3E 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .,3 

NC    BENNETT  COLLEGE 

TOTAL  3  *3 

FEMALE  0  .0 

•HLE  0  .0 

NC    CAMPBELL  COLLEGE 

TOTAL  "  0  .0 

r shale  ,  o  ;o 

male  o  .3> 

NC    CATAWBA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .  0 

NC    OJKE  UNIVERSITY 

TOT  ^.L  0  .3 

FEMALE    .  0  .0 

.     MALE  0  .3 

.NC    ELCN  CCLLEGE  • 

•TOTAL  G  .0 

FEMALE  0__  .0 

MALE  0  .0  ' 

NC    GAR0NER-WE66  COLLEGE  * 

TGTAL  3  .0 

FEMALE  3  .0 

MALE  0  .3 

NC,  GREENSBORO  CCLLEGE 

TOTAL  3  .3 

FEPALE  0  .0 

MALE  0  ;0 

NC    G*J  ILFORO  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

fALE  3  .0 

NC    HIGH  POINT  COLLEGE 

TOTAL  3  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  .3 

NC    JOHttSN  C  SMITH  UNIVERS4T.Y 

TOTAL  -  0  iO 

FEMALE  :  3*  i'3  -  ; 

MALE  0  ;0- 

NC    LcNOIRHWYNE  COLLEGE 

TOTAL  P  .0 

FEMALE  0  .0 

,    MALE  0  .0 

NC    LIVINGSTONE  .COLLEGE 


9 
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0 

♦  0 

o9 
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0 
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S 
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.0 
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»0 
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.0 
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0 

.0 

3 

.3 
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0 
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0 
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7 
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0 
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3 

.3 
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.0 
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.0 
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.0 
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0 
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TAILS  o.    TOTAL  BACHELOR'S    OECREES  FOR  HAJO*  FIE??)  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE, 
ETHNICITY,  ANC  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1*79 


AMERICAN  IfcOlAN 


BLACK 


NUMBER         <  KUMBER 

BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  (0500) 
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TOTAL  •      0  *0 

FEMALE  0  .0 

1       MALE  .  0  .0 
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TOTAL  0  .3 
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TOTAL  0  .0 
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TOTAL  *       0  *-3 
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TABLE'  6*    TOTAL  BACHELOR'S    DEWCES- FOR  MAJOR; FIELO  CONFERRED  BY  I NSTITUTICNSOF  HIGHER  -EDUCATION  BY  MCE, 

ETHNIC ITYt  AMD  . SEX:,    INSTITUTION  AND  STATE  1976-1979 


•  AMERICAN  INOIA'I 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK         9*  ASIAN  CR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


*  \    number^  i 

BjJSlNcSS^AnD  MANAGEMENT  C0500) 
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TOTAL      ~        0  '*0 
FEMALE  0  *0 

MALE  0  .3 

NC  *W  NSTON- SALEM  STATE  U 

TOTAL  0'  .0 

*    FEMALE  0  .0 

HALE  ,    0  .0 

NC    WAKE  FOREST  UNIVERSITY 
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MALE  l££ 

NORTH' UAKOIA 
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.  TOTAL 
MINORITY 
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1.0 
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.0 
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•0 
16*2 
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.0 
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7 

0 
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.0 
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1 
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1 
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0 
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0 

.0 
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0 
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1 
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• 

o 

.0 

37 

o 
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0 

-0 
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o 

.0 
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0 
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15 

0 
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0 

•0 

39 

3 
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5 
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.7 
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1 

1*3 

78  98*7 

0 

.0 

79 

2  * 
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1 

2 

.9 
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0 
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0 
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'  0 
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0 

;o 

6 

0 
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0 
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15 

8 

JL 
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» 
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:  2 

Vt 
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3 

2.1 

139  97*9 

0 

.0 
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5 

1.4 

356  96*1 

2 

.5 
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» 

V 

* 

5 

19*2"  c 

21  60*8 

0 

'♦0  Aj 

26 

2 

33*3 

4  66*7 

0 

*o  II 

6 

3 

15*0- 

17  65*0 

0 

♦  0 

20 

8 
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2 
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U 

v*u* 

27  *6*4 

1 

3*6 

26 

8 

9*1 
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r 

1*1 

68 

11 

4.9 

215  9S»1 

0* 

•  0 
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4 

6.2 

61  93*6 

0 

•  0 

65 

7 

4*3 

154  95*7 

< 

•  0 

*0 

161 

13.3 

23    76  W 

*  -3 

10*0 

;  .  30 

1 

20*0 

4  60*0 

0 

2;o  — 

3 

12.3 

19  76.$ 

3 

12.*p^ 

**5 

26 

4*6 

540  94.6 

5 

.9 

571 

17 

9*3 

163  69*6 

1*1 
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2*3 

377  96*9 

•6 

369 

3 

.  7*3 

33  92*7 

0 

•  0 

41 

2 

16*7 

10  63*3 

0 

•  0 

^2 

1 

3.4 

26  96*6 

0 

♦0 

a 

1* 

9 
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TABLE  6.*    TOTAL  BACHELORS    DECREES  FOR  MAJOR  'FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE  • 
*  ETHNICITY*  AND  SEX.  ^INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  IK01AN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


.NUiBCR- 


~NUMBER 


BUSINESS  AM)  MANAGEMENT  (0500) 


OHIO 


'E%I 


OH    CASE  WEST El N  RESERVE  U 
TOTAL    d      ;    0  .0 
FEMALE  *      0  *0 

MALE  0,,  .0 

OH    CEDAAVlLLE  COLLEGE 
TOTAL    *       '0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    CENTRAL  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0'  •  ;0 

Female  o  .0 

MILE    .  0  .0 

OH'  CLEVELAND  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       .0  ' 

HALE  0  .0 

OH    C  MT  SNT  JOS-CNTTHc-CH!0 
1    TOTAL  0  .0 

%  *  FEMALE  0.     •  .0 

"  MALE'  S     .  *0 

OH    COLLEGE  OF  'STEUBENVILLE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0        .0  . 

HALE  0  .0 

OH    COLLEGE  OF  BOOSTER 

TOTAL  0      ..0  ^ 

FEMALE  w-.0  .0 

*.LE  '0  *0 

-OH    OE FIANCE  COLLEGE 

TOTAL'  0  *0 

,    FEMALE  *0"  iO 

HALE.  0  *0 

OVi    DYKE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

*  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    EOGECCIFF  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0     '  .0 

MALE  0  .0 

.  OH    Fl NOLAY  COLLEGE 

TOTAL'        »       0        *0  • 
FEMALE  0  .0 

MILE  0  *o 

OH    FRANKLIN  UNIVERSITY 
.    TOTAL  1  -2 

FEMALE  1  .9 

MALE     <  0  <  .0 

r0H'  h£  10EL6ERG  COLLEGE 
TOTAL  0  "  *0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0    .  .0 

OH"  -HI RAM  COLLEGE 
"  TOTAL  "    0  *0 

FEMALE        *        0  *0 
MALE      h  0  .0 

OH  , JOHN  CARROLL  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0. 

'     FEMALE  0  .0 

•  MILE"  0  .0, 

4  OH    KENT  STATE  U'MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

,  -    FEMALE  0  .0 

MALE  0  «0. 

OH    LAKE  ERIE  COLLEGE 

TOTAL  0      .  .0  » 

'FEMALE  *  0*  *0 

MALE  0       .0'  * 

OH    MALONE  COLLEGE 
\  '     TOTAL  0     .  *0    -  . 

FEMALE  0       *0  % 

HALE  0"  .0 

OH    MARIETTA  COLLEGE  .  ' 
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TOTAL      *         0  .0 
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«      HALE  0  .0 
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FEMALE  0  .0 

MALE  *  0       >0  .* 

OH    MOUNT  VERNON  NA2ARENE  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 
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o 

•0 

0 

•  0 

°  0 

•  0 

Q 

.  0 

o 

•0 

o 

.  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0  0 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

•0 

0 

•  0 

.  0 

.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

.0 

5 

1.4 

6 

♦  0 

3.8 

o 

.0 

2 

m1 

o 

•0 

0 

•  0 

1 

•  4 

0 ' 

•  0 

o 

•  0 

0, 

.«  0 

I' 

,•6 

0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

'0 

•  0 

o 

•0 

0 

.0 

b 

•  0 

.0 

0 

.0 

0- 

•  0 

0 

•  0 

% 

.0 

1 

1.3 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1*7 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2.2 

,  TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


R 

X 

NUMBER  X 

NUN8ER 

0 

•  0 

1  A     1  AA  A 

10  100.0 

0 

c 

•  C 

3  1CC.C 

0 

0 

•  0 

7  100.0 

0 

0— 

—  -26^100.0- 

0 

-.0 

—  -9-100.0-  - 

 0  - 

0 

.0 

17  100.0 

0 

0 

•  0 

5  100.0 

0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

0 

•  0 

1  1CC.C 

0 

4 

1.0 

384  99.0 

0 

2 

1.8 

107  98.2 

0 

2 

.7 

277  99.3 

0 

7 

6.4 

103  93.6 

0 

0 

•  0 

35  100.0 

0 

7 

9.3 

68  9C.7 

0 

-* 

0 

•  C 

1  10C.0 

0 

0 

•  0  „ 

1  100.0 

0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

8 

9*2 

• 

79  9C.8 

0 

3 

33.  3 

6  66.7 

0 

5 

6*4 

73  93.6 

0 

5 

26*3 

14  73.7 

0 

5 

26*3 

14  73.7 

0 

0 

•  0 

0  .0 

c 

5 

8*8 

51  89.5 

1 

3 

21.4 

11  78.6 

0 

2 

4*7 

40  93.0 

1 

0 

•  0 

26  1C0.0 

0 

o 

..0 

26  100. C 

c 

o 

•  0 

0  .0. 

0 

2  ' 

11*8 

15  88.2 

o 

2 

11*8 

15  88.2 

0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

1 

50*0 

: 

1  50.0 

c 

1 

50*0 

1  50.0 

G 

0 

•  0 

'  0  .0 

0 

53 

77.9 

15  22.1 

0  - 

21 

80.6 

5  19.2 

0 

32 

76.2. 

.10^23.  8._ 

.0 

4 

1.2 

331  97.6 

4 

1 

1.1 

91  98;9 

0 

3 

1.2 

240  97.2 

4 

0 

•  0 

18' 100.0 

0 

0 

•  0 

9  1C0.0 

0 

o 

•  0 

9  100.0 

0 

0 

•  0 

53  1CC.0 

•  - 

0 

o 

•  0 

7  10C.0 

0 

o 

.0 

46  100.0 

0 

31 

8*5 

332  91.5 

- 

0 

18 

22.  !> 

62  77.5 

0 

13 

4.6 

270  95.4 

0 

9 

3.9 

220  95.2 

2 

2 

3.7 

52  *96.3 

0 

7 

4.0 

168  94.9 

2 

4 

10*0 

35  87.5 

1 

2 

'  8*0 

23  92.0 

0 

2 

13. 3 

12  80.0 

1 

1 

1.3 

73  96.1 

2 

0 

.0 

19  100.0 

0 

1 

1.8 

54  94.7 

2 

1 

1.3 

"78"  97 .5 

'l 

0 

«  .0 

20  100.0 

0 

1 

1.7 

58  96.7 

1 

2 

2.8 

70  97.2 

0 

1 

3.8 

25  96.2 

0 

1 

2.2 

45  97.8 

0 

TOTAL 
X  NUMBER 


•  0 
•0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0  . 

•  0 

•  0 

.0  ' 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•p 

•  0 
.0  " 
.0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

1.8 

•  0 
2.3 

.0 

•  c 
•6 

•o 
•o 

•  o 

.6 

•  o 

iO 

•o 
•o 
•° 

1.2 

•  0 
1.6 


.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

..0 

.9 

•  0 

1.1 

2.5 
.0 
6.7 

2.6 
.0 
3.5 


1.3^ 
,  -0 
1.7 

.0 
•  0 
.0 


10 
3 
7 

26- 
— 9~ 
17 


5 
4 
1 

388 
109 
279 

no 

35 
75 

1 
1 

0 

87 
9 
78 

19 
19 

0 

57 
14 
43 

26 

26  ' 

0* 

:l7 

17 

0 

2 
2 
0 

f  6B 
26 

42, 

339 
92 
?47 

'18 
9 
9 

53 
7 
46 

363 
80 
283 

231 
54 

40 
25 
15 

76 
19 
57 


SO-" 
.20 
60 

72 
26 

46^ 


TAKE  6.    TOTAL  *.  BACHELOR*  S- 


OEGREES  FOR  MAJOR  FlELO  CONFERREO  BY  INST  HUT  IONS' OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE.i. 
ETHNICITYi  AND  SEXt   *INSTI  TUTI  0N«ANp-STATE~-.197B~1979, — 1-  .  —  


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER'  X 


SLACK"  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER* 


NUMBER, 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


VHITE 
NON-HISPANIC 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


BUSINESS  AND  MANAGEMENT*  C0500) 

PENNSYLVANIA 

PA    GANNON  COLLEGE 

TOTAL  1  .S 

FEMALE  1  3*0 

MALE  , ;0  .0 

PA    GENEVA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

> MALE  .   .  0.0 
PA    GETTYSBURG  COLLEGE , 
TOTAL,  0  .0 

FEMALE  0       *0  c 

MALE  0  .0 

PA    GROVE  CITYrCOLLEGE 

TOTAL  0  .0 

.  FEMALE  0  ;0 

HALE  x  0  .0 

PA    GMYNEOO-MERCY  CCLLEGE 

TOTAL  0       •0'  * 

rCMALC.  0  .0 

'MALI:''  0        *0  • 

PA    H3LY  FAMILY  COLLEGE 
TOTAL  '0  .0 

female,  o-  ".0 

MALE  0  .0 

PA"    INOIANAU  Of  PENNSYLVANIA 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  .  0;  *0 

PA    JUNIATA COLLEG^ 

TOTAL.  ^0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  .    0  .0 

PA    KING'S  COLLEGE 

TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0  , 

PA  JtUUTONM  STATE  COLLEGE 


0 
0 

♦  0. 

♦  0 
.0 
.0 

♦cf 

♦  0 

♦  3 

COLLEGE. 

♦  0 
0. 
0 


TOTAL         /  0 
FEN* LE"  '     *.  0 
MALE  0 
PA    LA  ROCHE/ CaLEGE 
.TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0  _ 

-PA— LA^SALIS- COL  LEGE 
TOTAL  0" 
FEMALE  0, 
MALE  0 
PA    LEBANON  VALLEY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  *  0 

PA    LEHIGH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    LINCCLN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    LYCOMING  COLLEGE 

TOTAL  0'  *0* 

FEMALE  0   /  .0 

MALE,  0  .0 

PA    MANSFIELO  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    MARY  HO  00  COLLEGE 
.  "  TOTAL  0  *0 

\FEMAIE  0  *0 

v    MALE  0  .0 

paSnercyhurst  COLLEGE 

AYOTAL  0  *0, 

FEi^LE  0  .0 

male    ,       o  .o 

"  PA    MESSIAH  COLLEGE 

TOTAL  0  .0/ 

FEMALE  0  .0 

MALE  0     ,  .0 

PA    MI LLERSVfLLE  ST  COLLEGE 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  _  0  *0 

.  '  MALE  0  o*0 

PA    MORAVIAN  COLLEGE 

TOTAL  '0  '  .0 

FEMALE  0  .U 

fNALE  0  .0 


2  1*6 

0 

♦  0 

1 

0  .0 

0 

.0 

0 

2  2*2 

A 

u 

♦  0 

I 

1  .  1.9 

0 

♦  0 

0 

0.  *0 

G 

•  0 

0 

1  2*6 

0 

o 

o 

2  1.7. 

0 

♦  0 

0 

2  5*6 

0 

•  0 

0 

0  *0 

o 

o 

o 

o  ^  *o  a 

0  *0 

0 

s     o . 

.0 
.0 

0 
0 

0  *0 

0 

0 

o 

0  *0 

0 

.6  * 

0 

0  *0 

.  G 

♦  0 

0 

*0  *0 

0 

•  u 

o 

0  .0 

6 

.0 

0 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

0  *0 

0 

»u 

Q 

7  1.5 

0 

.0 

0 

1  .7 

0 

•  0 

0 

6  1*9 

0 

•0 

-  o 

1  2*0 

0 

.0 

3 

0  *0 

0 

•  0 

1 

1  2*6 

0 

•  0 

2 

0  *0 

0 

.0 

1. 

0  *0 

0  * 

.0 

0 

o  ;o 

0 

♦  0 

1 

3  2.4. 

0 

•  0 

0 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

3  3*1 

0 

♦0 

Q 

6     10*0  . 

\ 

0 

♦  0 

-1 

1  3*8 

0 

♦  0 

0 

5  14*7 

e  0 

•  0 

I 

^18  4.2" 

*5* 

r\%2r  - 

'2' 

5  6*0 

•  ,3 

1 

13    , 3*8 

2 

•6 

I 

0,  *0 

1 

.3*7 

0  ' 

0  *0 

1 

16*7 

0 

0  *0 

0 

•  0 

o 

i  .4 

0 

.6 

0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

*1  .5 

;0 

•  0 

o 

39  92*9. 

0 

♦  0 

"  0 

19  100*0 

0 

♦  0 

0 

20  87*0* 

0 

•  0 

0 

2  3*3 

9  o- 

♦  0 

0 

2  15*4 

'  0 

♦  0 

o. 

0  *0 

0 

•0 

A 

0  .0 

0 

•o 

0 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

0  .0 

0 

•  0 

Q 

0        ♦  0 

o 

♦  0 

o 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

0  .0 

0 

♦  0 

o' 

0  .0 

0 

0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

0  .0 

1 

8*3 

0 

vO  *o 

0 

♦  0 

0 

0  '  *0 

1. 

16*7 

0 

0,  <>0 

6 

♦  0 

.  0 

-o*  t.O 

0 

♦  0 

,0 

0  .0 

♦  0 

0 

0*  #0 

.0> 

0 

0  .0 

♦  0 

0 

0  #0 

0 

•  0 

0 

.6 

♦  0 
LI 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

5.9 
8*3 
5*1 

♦  9 

♦  0 
1*3 


NUMBER 

t 

NUMBER  X 

NUMBER 

X 

4 

3*2 

lt6-  95.2 

2 

1*6 

1 

3*0 

32.  97.0 

0 

.0 

3 

3*3 

36  94.5 

2 

2*2 

1 

1.9 

52  98*1 

0 

A 
.  U 

C 

•  0 

10  10C.0 

0 

.0 

1 

2*6 

37  97.4 

0 

•  .0 

2 

.♦7 

113  96.3 

o<> 

♦  0 

2 

5.6 

3*  9*.* 

0 

•  0 

0 

.0 

79  100*0 

0 

.0 

0 

193  100*0 

. 
0 

•  0 

0 

•  0 

77  1CC.0 

0 

.0 

0 

•  0 

116  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

20  100*0 

0 

.  0 

0 

♦0 

15  10C.C* 

0 

.0 

o 

•  0 

5  100*0 

0 

.0 

Q 

f 

♦  0 

7*100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

♦  0 

7 

1*5 

h       447  97.8" 

3 

.7 

1 

.7 

l!       144  98*0 

2 

1.4 

6 

1.9 

*        303-  97*7 

I  \ 

1 

.3 

4 

7.8 

♦  ^45-^88*2 

2 

3.9 

1 

0  8*3 

•  it  91T7-— 

_  0 

,'"♦0 

3 

7.7 

'  ,       34  87*2 

.2^3*1 

f  , 

♦  0    «  ' 


L10  y9S*l 
^1  100*0 
98*8 


1^1  *97i6 
28  10C.0 
•93  96*9 


1*7 
2*9 


0 

' 0 

0 

o 

0 

0 
0 
0 

0 

<K  0 

0 


*0 

1 

1  3**7 

26  96*3 

0 

♦  0 

1 

16*7 

5  f(3*3 

0 

.0 

-0 

•  C 

21  100*0 

0 

.0 

1 

.4 

241  98*0 

4 

.0 

0 

*0 

54  1C0.0 

0 

.0 

1 

.5 

1R7  97*4 

4 

♦0 

39 

*92*9 

-  3  *7.1 

0 

.0 

19 

100*0 

0  *0 

0 

.0 

20 

87*0 

3  13.0 

0 

.0 

2 

3*3 

58  96*7 

0 

.0 

2 

15*4 

11,  84*6 

0 

•.o 

0 

•  0 

47  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

8  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

38  100.0 

0 

.0 

0, 

•  0 

16  100*0 

0 

.0 

0 

K  *0 

.   22  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

61  1CC.0 

0 

.0 

•  0 

26  100*0 

0 

•  0 

k  0 

•  0 

35  100*0 

0 

.0 

l' 

8*3 

10  83*3* 

1 

.0 

0 

.0 

5  83*3 

1 

•  0 

1 

16*7 

5  83*3 

0 

>n 

*0 

0 

•  0 

4  1CC.0 

,0 

♦  0^ 

0 

♦  0 

0  .0' 

0 

♦  0> 

0 

•  C 

4  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

68  100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

18  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

50  100.0 

0 

.0 

♦'o- 

♦  0 

*  *o 

♦  0 

♦  0 

'  .0 
.0 
♦0 

.0; 

;o' 

.0 

♦  0 

♦  0' 
♦0 

<  1*6 

♦  0 

•  2*1 

♦  0' 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
•0 

♦  0 
•0 

♦  0 

'♦0 
.0 
♦0 

8*3 
16*7 
.0 


^70 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


TAILE  6. 


TOTAL*  BACHELOR'S    OEGAEES  FOR  MAJOR  FIHO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  .OF. .HIGHER  EOOCATICN  BY  RACE, 
ETHNICITY,  ANO  SEXX     INSTITUTION  ANO  STATE  S976-19/9 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR. 

.NON-HIiPANIC: PACIFIC  ISLANOER 


'NUMBER         S  NUMBER 
<  BUSINESS  ANO  MANAGEMENT,  (0500) 
/PENNSYLVANIA 
PA  °NUHLENBERG  COLLEGE 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


UhlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 

/ 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


TOTAL  0 
,  FEMALE  0- 
NALE  -  0 

PA    OUR  LAOY  ANGELS 
TOTAL  •  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
PA    PA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
PA    PA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PA  PHILA 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0 

.  *0 
_  .0  . 
COLLEGE 
♦  0 
.0 
.  •<> 
MAIN  CAHPUS 
0  *0 
0  .0 
0  .0 
CAPITOL  CAMPUS 
0  .0 
0.  .0 
0  .0 
C  TEXTILES  ANO  SCI 
0  .0 
0  .0 
.  0  ,     ,0  * 
PA    POINT  PARK*  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  . 

.    HALE      J  0  .0 

PA    ROBERT  MORRIS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE.  0  .0 

MALE  .  0  .0 

PA    ROSEMONT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

MALE  0  .Q 

MALE*  0     .  .0 

A    SAINT  FRANCIS  CCLLEGE 
TOTAL  .      0  .0 

FEMALE  0,  .0 

V.  MALE       '         0  .0 
PA'   SAINT  JOSEPH'S  UNIVERSITY 
TOTAL  25  6.5. 

FEMALE  6  5*3 

.MALE;  19  7.1 

PA.  SAINT  VINCENT  CCLLEGE 
TOTAL  0  *..0 

FEMALE  0        .0  . 

MALE  >  0  .0 

PA    ,S£ TON  HILL  COLLEGE    *  , 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA  'SHIPPENS8URG  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE      -  0  .0 

MALE      >*-        0-      .0-  — 
PA    SPRING  GARDEN  CCLLEGE 
TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0     ,  .0 

PA   'SUSQUEHANNA- UN  I VERS ITY 
TOTAL        '         0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE'     .  0  .0 

PA    TEMPLE  UNIVERSITY 
TOTAL  8  1*2 

FEMALE*  2 
HALE  6 
PA.  THIEL  COLLEGE 

TOTAL  0        ♦  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

?A     U  OF  PENNSYLVANIA 
TOTAL  1  »2 

FEMALE  0;  .0' 

•  .      MALE  1  .2 

PA    U.OF  PITTSeG  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0,  »0 

MALE  0*  .0 

PA     U  OF  PITTSBG  JOHNSTHN  CAM 
TOTAL  '0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  >0  .0 

PA^  UNIVERSITY  OF  SCRANTON 


1*2 
1*2 


TOTAL  '        0  #0 

g    «               FEMALE  '            0  .0. 

.     MALE  0  .0 

PA    l*  SINUS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

F£MALE  •    0  <  .0 

HALE0  0,  .0 


0 

•0 

1 

1.7 

1 

1.7 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

4.5 

0 

•  0 

1 

2i  7 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  6 

0 

.0 

0 

♦  0 

,0' 

.0 
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.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
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2 
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57  96.6 

,0 
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59 

I 

4.5 
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22 
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.0 

37 

0 
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0 

•0 

6 

0 
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0 
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.0 

0 

15 
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u. 
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7 

2.0 
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0 

.0  . 
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3 

.8 
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17 

8 

6.2 
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1 
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11.1 
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,0 

•0 

72 
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2C 

3.8 
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10 
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.0 
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11.6 
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13 
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~TA»LE  *♦    TOTAL  BACHELOR 4 5    OEG* EE 5  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  »V  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 

ETHNICITY,  ANO  5EX J     INSTITUTION  AND- STATE*  1978-1979 


AMERICAN  IN3IAS 
ALASKAN  NATIVE 


BUCK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER  '    •<<  NUMBER 
BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  (0500) 
PENNSYLVANIA 


,  PA  *VULA  MARIA  COLLEGE 
TOTAL  0.-  .3 

FEMALE  "  0^  .0 

MALE  0  .0 

PA'  .VI LLANCVA  UNIVERSITY 
TOTAL    *         .    0  -.0* 
FEMALE  0  .0 

MALE  ,  „  0  .0 
PA    KAYME58URG  COLLEGE 


NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PA    rfEST  CHESTER 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0.  .0 
0  .0 

ST  f.OLLEGE 
0  .0 
0  .0 

0  w*0 


PA    WESTMINSTER  COLLEGE 

TOT Ac  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

PA    WOENER  COLLEGE 

*  TOTAL  0  "*0 

FEMALE.  0  .0 

MALE  0  *0 

PA    WUKES  COLLEGE 


TOTAL 

FEMALE 
M/.LE*  . 
PA    :fURK-  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦0 

0  *0 

a  .9 

PENNSYLVANIA 

o  ;o 

0  .0 
0  *0 


0 
0 
0 

4 

2 
2 

2 
0 
*2 

Z 
I 
I 

0 
0 
0 

3  ■ 

3 

5 

0 
0 
0 

D 
0 
0 


♦  0 
.0 

♦  0 


2.0 
.5 

2*6 
.0 
3.6 

1.5 
2.2 
1.1 

•0 
.0 

•  0 

5.1 
9.4 
4.0 

•0 

•  0 

•  0 

.0 

;o 

.0 


PA        -STATE  TOTALS  ( 

.  TOTAL  35 
-    FEMALE  9 
'  .MALE  26 

RHOOF  I5LAN0 


RI,   BARP.  INGTOff  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  mO* 

R I'  .BRYANT*  C  BUSINESS  AOMIN 


76  INSTITUTIONS) 


.3 

383' 

3.6 

.3 

"  160 

5.4 

.3 

226 

2.9 

TCTAL 
FEMALE 
~  MALE 
RI  "jJHNSON 
V.  TOTAL/ 

Kemale 

MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

MALES  COLLEGE 

0  .0 

Q  .0 

0  .0 


RI     PROVIDENCE  COLLEGE 
TCTAL  ,  ,0.0 
FEMALE  0  .0' 

MALE  0    ,    .  3 

Rt    M3DE  ISLAND  COLLEGE 
"'TOT  At  0  .0 

FEMALE  *0  .0- 

MALE  0  *0 

RI   . ROGER  WILLIAMS  CHA1N.CAH 
»    TOTAL *  0.0 
FEMALE  0  .9 

-     ^  MALE  0  .0 

RT    ROGER  MILL  IAMS  C  PROV  BR 
TO1"  AL  "0  .0 

FEHALE  0,.  .0 

MAL^  0  .0 

RI    SALVE  REGINA-NEhPORT  C 


■0' 
0 
0 

0 
0 

0* 

12 

*0 
12 

0- 
0 
0 

1 
1 

0 


TOTAL 
FEMALE 
A  '  MALE 
RJ    0  OF  RHODE 
-TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 

•  0, 
I  SL  AND 

1  ' 
-  0 
1 


.0 
.0" 

♦  0 

.0 
.0 
.0* 

2.8 
.0 
3.0 

.0 
.0 

•  0 

5.6 
20.0 
.0 

4.5 
6.3 
4.0 

21.4 
.0 
.23.1 

5.6 
'  .0 
8.3 

♦6 
.0 
.9 


RI          STATE  TOTALS  C 

, TOTAL                 1  *1 

FEMALE                0  .0 

MALE                1  *1 


9  INSTITUTIONS) 
22  1.3 
2  <.6 
20  1.5 


50UTH  CAROLINA 

5C    ALLEN  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


10  100.0 
7  100.0- 
3  100. 0 


•  0 
.0 

•  0 

.0 
•  .0 

•  0 

1.5 
.0 
2.0 

.0 
♦0 
.0- 

•  0 
.0 

•  0 

•  6 
1.1 

.4 


•  0 

•  0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MI  NOR I TY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


N0N-RE5IDENT 
ALIEN 

NUMBER 


0 

.0 

.  0 

.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

.0 

.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

1 

100.  0 

0 

A 

•>  u 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

.8 

•8 

1.6 

478 

98*2 

0 

♦  o 

1 

1.0 

3 

2.9 

99 

97,1 

0 

.  0 

3 

.8 

5 

1.3 

379 

98.4 

0 

.  .0 

0 

.0 

2 

6.8 

70 

97.2 

.0 

0 

.0 

0 

•C 

16 

100*0 

0 

.  0 

0 

.0 

2 

3.6 

54 

.96.4 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.5 

133 

96*5 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

I 

2.2 

44 

97*8 

0  . 

♦o- 

0 

.0  - 

1 

1.1 

89 

98*9 

0 

A 

♦  u 

0 

•  0 

o 

♦  0 

67 

1C0.0. 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

20  100.0 

0 

.0 

oV-.o 

0 

.0 

47 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

5.1 

149 

94*9 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

9.4 

29 

90*6, 

*0 

.0 

0 

s? 

5 

/ 

4.0 

120 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

92 

100*0 

0  . 

•  0 

0 

•0 

-  0 

.0 

18 

100*0 

.p 

.0 

0 

.0 

Q 

.0 

74 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

123 

99*2 

0 

.0 

0 

.*  .0 

0 

.0 

26 

100*0 

0 

.0 

"0 

•  0 

0 

♦  C 

97 

99.0 

54 

.5 

46 

♦  4 

523 

4V9 

10,162 

94*5 

19 

.  .6 

15 

♦5 

203 

6.9 

2,724' 

92.7 

35 

♦  4 

31 

♦  4 

320 

4*1 

7,438 

95.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

91.7 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

88^.9- 

2 

•  4 

1 

.2 

3 

;6 

507 

98.8 

1 

.8 

0 

♦  0 

1 

.6 

121 

98.4 

1 

♦  3 

1 

.3 

2 

.5 

336 

*> 

99.0 

1 

I-2 

1 

.2 

14 

3.2 

410 

■  94.7 

0 

1  .0 

1 

3.0 

1 

3.0 

31 

S3.  9 

1 

.3 

0 

.0 

13 

3.3 

379 

94.8 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


'2 

1 
1 


.0 
♦  0 
.0 

.0 
♦0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

\o 


.1 

.3 

.1 


.0 
.0 
♦  0 


.0 
.0 
.0 

5.6 
20.0 
•  0 

6.1 
6.3 
6.0 

21.4 
.0 
23*1 

5.6 
.0 
8.3 

1.6 
1.1 
1.8 


271  98.5 
66  100.0 
205  98.1 


16 
4 
12 

62 
lb 
47 


88*9 

92*3 

9T*9 
93*8 
94*0 


11     7b. A 
1  1CC.0 
10  76.9 


17 
6 
11 

309 
89 

220< 


94.4 
100.0 
91.7 

98*1 
98.9 
97*8 


31 

l.V 

1,614 

97.0 

5 

1.5  . 

'  336 

98.0 

26 

2*0 

1,278 

96.7 

.10 

100.0 

0 

.0 

7 

100.  0 

0 

•  0 

«  3 

100.0 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


b 

•  0 

1 

0 

,  1 

0 

•  0 

0 

l 

•  2 

487 

0 

•  0 

102 

l 

.3 

385v 

• 

0 

.0  « 

72 

0 

.0  1 

16 

0 

•  0 

56 

0  v 

u 

0 

.0 

-  "4. 

0 

.0 

90 

0 

.0 

67: 

0 

.0 

20 

0 

.0 

47 

0 

•  0 

157 

0 

.0 

32 

0  . 

•  0 

lW 

0 

.0 

92 

0 

•  0 

18 

0 

.0* 

74 

1 

•  8 

124 

0 

•  0 

*26 

1 

1.0 

98 

a 

68 

•6 

10,753 

*11 

♦  4 

2.938 

57 

.7 

7,815 

1 

8.3 

12 

0 

.0 

3 

1 

11.1 

9 

3 

.6 

513 

I 

.8 

123 

2  » 

390 

\  • 

9 

2.1 

433 

1 

3.0  \ 

33 

8 

2.0 

400 

4 

1.5 

275, 

0 

:o 

66 

4 

1.9 

209' 

1 

IB 

0 

*  .0* 

5 

1 

7.7 

13 

0 

.0 

66 

0 

•  0 

16 

0 

♦  0 

50 

•0 

14 

.0  • 

1 

0 

.0 

13 

0 

•  0 

16 

0 

.0 

•  6 

c 

•  0 

'  12 

1 

•  3 

315 

0 

•  0 

90 

1 

.4 

22? 

IV 
2 
17 


1.1 
•  6- 
1.3 


.0 

•  0 

•  0 


1*664 
.343 
1,321 


10 
7 
3 


IERJC 


414 


3 

TABLE  4*    TOTAL  BACHELOR'S    DECREES  FOR  MAJOR  FI ELD  CONFERRED  W  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOOCATION  BY  RACE, 
-  W  1  ETHNICITY,  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-197* 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         X     t  NUMBER 
BUSINESS  ANO « MANAGEMENT  COSOOl 
SOUTH  CAROLINA 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER s 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


-  WUTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


^w^^i^J^LEG€  AT 


TOTAL 
FEMALE  0 

HALE  0        .0.  9 

SC    BENEDICT  COLLEGE. 
TOTAL  •  0  .0 

FEMALE:  0  .0 

MALE     «  0*0, 
SC.  CENTRAL  MESLEYAK  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  •  .0 

.MALE  0    ■  iO 

Sfr  CITADEL  MILITARY. C  PF  SC 

*  .TOTAL  —   0  .0 

.    FEMALE  0  .0 

MALE  "0        .0  - 

SC    CLEMSON  UNIVERSITY 
TOTAL  0    .  .0 

FEMALE.  0  .0 

MALE  0  *0; 

-SC    COKER  COLLEGE 

TOTAL  0     %  ?0 

FEMALE  0      >.0  , 

MALE  0..,  AO 

,  SC    COLLEGE  Of  CHARLESTON 


TOTAL  0 

FEMALE    '  0  ' 

.    .'MALE  ♦  0  ; 

SC    COLUMBIA  COLLEGE 

TOTAL  0/ 

FEMALE  0 

MALE  '0 . 

SC    CONVERSE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
SC  ERSKINE 
.  TOTAL 
FEMALE 
MALE 

SC 


AND  SEMINARY 

'  /  o  -  *0 

/  0  .0 

  I  0  .0 

FRANCIS  MARICN  COLLEGE 
TOTAL  |     0  .0 

" FEMALE  /     0^  .0 

MILE  I,  O^^.O 

SC    RIRMAN  UNIVERSITY  ^r 

*  'total  jjo  *0 

^Le^w^f  o  .o 

SC    LANOER  COLLEGE 


TOTAL  ■       j      0  .0 

FEMALE     •           0  *0' 

NILE                0  .0 
SC    LIMESTONE  COLLEGE 

TOTAL "              0  *0 

FEMALE                0  .0 

MALE  >       J  <     0  *0 
SC    MORRIS  COLLEGE 

'TOTAL         J       0  *0 
FEMALE  %             0  *0 
<   MALE         1       0  »  *0 
SC    NEMBERRY  COLLEGE- 
TOTAL                0  *0 
FEMALE         1       0  .0 
MALE       .  i       0  .0 
SC    PRESBYTERIAN  COLLEGE  , 
TOTAL          j       0  »0 
FEMALE                0  *0 
MALE          j      0  .0 
/SC    SC  STATE  COLLEGE 

TOTAL      "  \      0  ■  *0. 

FEMALE                D  .0 

MALE         !      0  .0 
SC5   U  OF 
TOTAL 

FEMALE          1      0  .0 

MALE          i     /#.  •  <> 

SC    U  OF.  SC.  COASTAL  CAROLINA 

TOTAL           jO  *0 

FEMALE           !      0  .0 

HALE           t      0  .0 
SC    0  OF  JC  AT  COLUMBIA 

*    JOTAL         "7     1  »2 

FEMALE                1  *6 

HALE           J     0  .0 
SC    U  OF'SC  AT]  SPARTANBURG 

TOTAL                1  • 

FEMALE           j     0  .0 

MALE       '  1     I  2*9 


SC  AT  AIKER 

1  »  .0, 


0 
0 
0 

2 
I 
I 

34 
17 
17 

1 

0 
I 


•  0 

;o 

.0 

4*3 
6*3 
3*3 


5, 
10, 

3. 


1.9 
•  0 
2.9 


0 

•  0 

\  0 

•0  * 

0 

.0 

♦o. 

0 

•  0 

0 

♦0> 

0 

•  0 

o 

*  »0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.  0 

o 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0  • 

♦  0 

o 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0  . 

.0 

0 

•  0" 

1 

T*2 

0 

•  0 

0 

♦0 

p 

♦  0- 

1 

1.9 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0  ~ 

0 

0 

•  0 

^0 

•0 

0 

♦  0* 

0 

.0 

0 

♦  0. 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

JO 

♦0 

0 

•D 

5 

15*2 

0 

•  0 

5 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0  , 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

* 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.♦0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•0 

5 

•  8* 

3 

•5 

5 

3*0 

1 

♦  6 

0 

•  0 

2 

♦4 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦p 

0 

•0 

52 
8 
44 

# 

0 
0 

21 
3 
18 

142 

0 

.142 


76*5 
61*5 
80*0 

•  0 
.0 
.0 

87.5 
10C.0 
85*7 

90*4 
■  *0 
90*4 


98  99*0 
37  97*4 
61  10C*0 

19  82*6 
3  60*0 
16  88.9 


169 
79 
90 

9 
9 
0 

1 
1 


96*6 
94*0 
98*9 

81*8 
81*8 
*0 

100*0 
100*0 


0 
0 
0 

0 
0 
*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

I 

0 
0 
0 

0 
0 


.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

5.1 

•  o- 

5.1 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

*p 

•  6 
*C 

1*1 

*0 

•  0 
.0 

•  0 
*0 


0 

•  0 

0  *o 

0 

1 

-*  j  , 
6*7  \\ 

11  73*3 

3 

20.0- 

0 

*0 

*>  (00*0 

0 

•t 

I 

9*1 

*        7  63.6 

3 

27*3 

5 

7.1 

*65  92*9 

0 

♦  0 

3 

14.3 

18*  85*7* 

0 

♦  0 

2 

4.1  . 

47 :: 95* 9 

0 

*0 

5 

6*2 

76  93.8 

0 

.0 

2 

25  t 92.6 

,  0 

.0 

3 

5*6 

51  ")4.4 

0 

.0 

4 

4.7 

76  91.8 

3 

3*5 

1 

T»7 

11  84.6 

1 

7*7 

3 

4.2 

67  93.1 

2 

2.8 

4 

5.4 

70  94.6 

0 

.0 

0 

.0 

13  1C0.0 

0 

-  .0 

4 

6*6 

57  93.4 

.  0 

.0 

22 

100.0 

0  .0 

0 

•  .0 

12 

100*0 

0  ^.0 

0 

.0 

10 

100*0 

o  v.o 

0 

.0 

.  7 

21*2 

26  78*8 

0 

•  0 

5 

100*0 

0  *0 

0 

♦  0 

2 

7*1 

26  92*9 

0 

.0 

1 

2*2 

<     45  97*8 

0 

.0 

1 

6*3 

15  93*8 

s  0 

•  0 

0 

.0 

30  100*0 

0 

♦  0 

80 

100.0 

0  *0 

0 

•  0 

38 

100.0 

0  *0 

0 

42 

100.0 

0  *0 

0 

♦0 

0 

.0 

16-100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

9  100*0 

0 

•  0 

2 

4.3 

44    95*  7 

0 

•  0 

1 

6.3 

15  93*8 

0 

•  0 

1 

3.3 

29  96.7 

0 

.0 

43 

i  6*8 

587  93.2 

0 

.0 

24 

14*3 

144  65*7 

0 

.0 

4;i 

443  95*9 

o 

.0 

e  * 

2 

3.6 

51  96*2 

0 

•  0 

0 

'  .0 

18  100*0 

0 

.0 

2 

5.7 

33  94.3 

0 

\o 

73 
47 
31 

24 
3 
21 

157 

0 

157* 

99 

381' 

6i : 

23 
.  5 
18 

175 
•  64 
91 

.11 
11 
0 

1 
1 

0 

15 
.4 
11 

70 
21 
49 

81 

27 
54 

85 

«  13 
72 

74  * 

13 

61 

22 
12 
10 

33 
5 
■26 

46 
16 
30 

80 

38  s 
42 

16 

7- 
9 

46 
16 

.30 

630 
166 

53 
18 

35 


ERLC 


415 


■419 


TABLE"  6*    TOTAL- BACHELOR9 S    0ECREES  FOR  MAJOR  FIELO  C0NFERRE0  BY  INSTITUTIONS  OF- HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 
v     ETHNICITY,  ANO-SEXl^lNSTlTUTICA  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  tMHAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER         V  NUMBER* 
BUSINESS'-ANO  MANAGEMENT  C  05001 
SOMVA  CAROLINA 


SC    VOORHEES  CCLLEGE- 
TOTAL  '  0 
FEMALE  3 
MALE        '  0 
SC    WINTHROP  COLLEGE 
TOTAL^  .  0 

FEMALE  0 
'MALE    ,  ?, 
SC    tOFFORO  COLLEGE, 
TOTALv     '  0 
FEMALE  0« 
MALE  0 


46  100*0 
29  100.0 
17  100*0 


10 
6 
4 

0' 

0 


10*0 
16*2. 
6*3 

.0 

•  0 

•  0 


NUMBER 


0 
0 
0 

0> 
0' 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

*0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


SC 


STATE  TOTALS  ( 


26  INSTITUTIONS) 


SOUTH  DAKOTA 

SO  AJGUSTANA  COLLEGE 
\  TOTAL  11 


FEMA  LE 


male 


8 
40 
2.6 


SO    BLACK  HILLS  STATE  COLLEGE 
TOTAL  2  2*9 

FEHAlE\  1  2*9 

.  HALE  \  ,  1  2*9 
SO  OAKOTA  STATE  COLLEGE 
'    TOTAL         \     0  *0 


FEMALE            \  0 

*0  . 

MALE  M> 

*0 

SO    OAKOTA  WESLEYAN 

u 

TOTAL                 0  x 

X  *0 

FEMALE  0 

V 

MALE              ,  0 

SO    HJRON  COLLEGE 

\ 

TOTAL  •  0 

♦0  \ 

FEMALE  0 

:o  \ 

MALE  0 

*0 

SO    MOUNT  MARTY  COLLEGE  , 

TOTAL         /  0 

♦  0 

'   FEMALE          *   „  0- 

;o 

''HAW  .  0 

•  0 

SO    NATL  COLLEGE  OF 

BUSINESS 

TOTAL  0 

♦0 

*FcH4LE  <"        '  0 

.0 

\  MALE   :  0 

*.o- 

SO    NORTHERN  STATE'  COLLEGE 
TOTAL'*      -     0  .0 
FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

SO    SIOUX  FALLS  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 

•SO   'SO  STATE  UNIVERSITY 
>T0TAL  0  *0 

FEMALE  •    0   •  *0 

MALE  0  .0 

SO    U<  OF  SO  MAIN  CAMPUS  v 
p TOTAL         "  1*5 
FEMALE^  ^  1 
.    MALc  %  0 
SO  4 YANKTON  COLLEGE 
TOTAL  6 
FEMALE  .  0 

MALE  0 


2*3 
•0 

•  0 
.♦0 
.3 


0 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

1 

.us 

*0 

2*9 

o 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

a 

♦6 

0' 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

.0 

v  .0: 

\ 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0. 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0. 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

1  *0 

0 

•  0 

0 

«  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

SO         STATE  TOTALS  I 
TOTAL  4 
FEMALE  2 
HALE  2 

TENNESSEE 

TN*  BELMONT  COLLEGE 
TOTAL    .  0 
FEMALE  0 
MALE  *  0 

TN    BETHEL  COLLEGE 
TOTAL'  0 
FEMALE       ,  0 
MALE  0 
TN    BRYAN  COLLEGE 


12  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  6 
1.4 

•  4 


2*3 
•  0 
3.0 


3 

15*0 

2 

28*6 

1 

7*7 

0 

■*o 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  o. 

0  . 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

1*5 

0 

♦  0 

2*9 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*o- 

0 

.0 

o 

-   •  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

\*0 

\*w 

0 

.0 

0  • 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 

\° 

0 

♦  0, 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

,  *0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

1 

•  1 

0 

.0 

1 

•  2 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0- 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

s> 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦'0 

HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


ti'JMBER 


hHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCK-RES 10ENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER' 


TOTAL 

2 

*1 

339. 

16.5 

5 

•  2 

12.. 

FEMALE 

1 

*2 

179 

28.1 

5 

♦  8 

6 

HALF 

1 

•  1 

160 

11*3- 

0 

•  0 

6 

0^ 
o  ^ 


0 
0 
0 

0 

•ov 

0 

'  0 
0 
0 

c 

0 

i  0 
0 

0 
0 
0 


46 

100*0 

0  *0 

0 

•  0 

46 

*0 

29 

100*0 

0  *0 

0 

•0 

29 

♦  0 

17 

10C.0 

0  *0 

0 

.0 

r< 17 

♦  0 

10 

10*0 

66  '88*0 

<#  2 

2*0 

100 

♦  0 

6 

3 1     63*  8 

o 

'  *ox 

„  37 

♦  0 

4 

6*3, 

57  90*5 

2 

3*2  ( 

*  63 

.0 

0 

,0 

10  100*0 

0 

•  0 

10 

♦  0- 

0 

.0 

3  100*0 

o 

♦  0 

3 

♦  0 

0 

*c 

7  100*0 

0 

- 

.b 

7  ^ 

.6 

358 

17*  4 

i  tO 1 3  01.* 

^7 

♦  81 

2,053 

♦9 

191 

30*0 

444  65.3* 

1 

•  2 

636 

♦  4 

167 

11*8 

1,234  87*1 

16 

1*1. 

1,417 

♦  o  , 

.  1 

1*8 

56  .08.2 

0 

•  0 

57 

•  0 

0 

•0 

0 

.  0 

19' 

*0 

1 

2*6 

> 

37  97*4 

0 

.0 

36 

♦0 

4 

5*?' 

6^4  94.1 

'  0 

♦  o 

66 

*0 

1 

2*9 

33  97*1 

♦  0 

34 

•  0 

3 

8*8 

31  91*2 

0 

.0 

34 

♦  0 

C 

♦  C' 

3  0  100*0 

0 

•0 

30 

♦0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

.0 

4 

•  0 

0 

.0 

26  100*0 

0 

•0 

26 

*0 

0. 

•0  ! 

8  100.0 

0 

.0 

6 

♦  0 

0 

•  0  + 

t          3  100*0 

0 

•0 

3 

.0 

0 

-,.o  | 

5,  10C*0 

0 

.0 

5 

•  0 

0 

lo0'  1 

2  1C0.0 

0 

.0 

2 

•  0 

0N  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

*0 

0 

*0 

6  100*0 

0 

.0 

6 

♦  0 

0 

*0 

2  100. C 

-o 

♦6 

'  2 

•  0 

0 

*.o 

4  10C.C 

0 

♦  0 

4 

♦  0 
♦0 
.0 

*0 
.0 

...0 

*0 
♦0 
*0 

*0 

♦  0- 
.0 

♦  5, 
.0 
*6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.0 
2.8 
.6 

.0 
♦  0 
.0 


180  1C0.0 
15  100*0 
165  100*0 

103  100*0 
30  100*0 
73  1CC.0 

13  100*0 
3  1C0.0 
10  100*0 


Z 
0 
2 

197 
35 
162 

4 
1 

3 


10C.0 
•0 
100*0 

99*0 
97*2 
99*4, 

100.0 
100*0 
100*0 


7 

1.0 

665 

99*0 

0 

•  0 

I 

1.4 

145 

98*6 

0 

.0 

5 

1.0 

520 

9.^*0 

0 

•0 

.0 
.0 

♦o, 

♦  6* 

.0 
.0 

.0 

♦o 

.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

*0 
*0 

♦  0 


79  91*9 
17  85.0 
62  93*9 


85.0 
71*4 
92*3 


> 

5*8 

3 

15*0 

2 

3*0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

5.0 

0 

•  0 

1 

8.3 

180 
15 
165 

103 
30 
*73 

13 
3 

10 

2 

0. 
2 

199 
36 
163 

4 
1 

3 


672 
147 
525 


86 
20 
66 

20 
7 
13 

20 
•  6 
12 


TU*  6.    TOTAL  MCHCIOR'S    °fjfe^  """^  " 


AMERICAN  INDIAN 
"ALASKAN  NATIVE ' 


•LACK  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC^PACIFIC  ISLANCER 


e  NUMBER         I  'NUMBER 
BUSINESS 'ANO  MANAGEMENT  (0500) 
TENNESSEE 

TN    CARSON-NEWMAN  COLLEGE 
TOTAL- '  x  0  *0 

FEMAtEX  0  .0 

MALE  0    .    *0  . 

TN    CHRISTIAN  BROS  COLLEGE 
/TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0     -  *0 

TN    0AV10  LIPSCOMB  COLLEGE 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


*  hHITE 
i NON-HISPANIC 

*  NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 

.0 
0 

4 
4 

0 


.0 
.0^ 
.0 

io«b 

33.3 
♦  0 


TOTAL  "  0  •  iJ 

FEMALE  0  .0 

MALE  -         ..0  *0" 
TN    FISK  UNIVERSITY 

TOTAL  »     '  *     0  *0 

'  FEMAL1  0  .0 

MACE  0  .  .0 

TN    FREEO-HAROEMAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'MA  LE  CLj  .0 

TN   KING  'COLLEGE  i 

TOTAL     "      r    0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .  *0 

TN    KNOXVILLE  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0.  *0 

MALE  0  *0 

TN    LAM8UTH  COLLEGE 

•     TOTAL        V     0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .     0  *0 

TN    LANE  COLLEGE 
TOTAL  ° 
FEMALE 
MALE 
TN    LEE  COLLEGE 
*  TOTAL 
FEMALE 
MALE. 

TN    LE  ;NOYN£-OfcEN~ COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE"      >        0  *0 

MALE         *       0  .0 
TN"  LINCOLN  MEM  UNIVERSITY 


2  2*0 
1  2.9 
T  1.5 


41 

25 
16 

I 

v  1 

0- 

0 
0 
0 


95.3 
96.2 
94.1 

2.3 
5.3 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


37  9*. 9 
19  100.0 
18  90.0 


3.2 
■8.3 
•  0 


35  100/0 
26  100.0 
7  100.0 


.5.0 
9.1 
♦  0 


TOTAL  "  0  .0 

FEMALE      ,  *  .     0,  .0 
MALE        *  ,     0   "  .  .0 
TN  , MARYVILLE  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  \ 

FEMALE  0-  .0 

'  MALE  .    0s  .  .0" 

TN    MILLIGAN  COLLEGE 

TOTAL  "  0.  .0 

FEMALE  0  .0 

'MALE  «.  .  0  .0 

TN    STHN  MISSIONARY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    AUSTIN  PEAY' ST  UNIVERSITY 
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.  v       *  AT 
TOTAL  IACHaOR«S 


DECREES  K*  NAJOA  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOXATIGN  BY-  RACE* 
ffS5lClT?VAHD$€Xt     INSTITUTION  AND^STATE  >W7*M7f  < 

9 


AMERICAN  INOIAN 
'ALASKAN  NATIVE 

NUMBER t  'I 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUKBER 


-HISPANIC 
NUMBER 


BUSINESS  A NO  NANAGIPENT  U0500) 
-f  TEXAS 

TX    HOUSTON  BAPT  UNIVERSITY 
TOTAL  0~  .0 

A  FENALE  0  .0 

^  •       HALE  0  «0 

TX    HOWARD  PAYNE"  UNIVERSITY 

0   -TOTAL  0  .0 

"  FENALE  0  .0 

«  MALE  0«.  .0 

TX    HUSTON-TIL LOTS CN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

S>  FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  *, 

TX    INCARNATE  . NORO  COLLEGE  . 
TOTAL  0.  .0 

FEMALE  :0  .0 

MALE  -  »0  *  .0 

.  TX    JAAVIS  CHRISTIAN  COLLEGE 
o  .    TOTAL  0  .0 

FEMALE  Orf-  .0 

MALE  Or  .0 

IX    LAMAR  UNIVERSITY 
TOTAL  22  9.6 

FEMALE  12  13.9 

MALE  10  7.0 

TX/    LETOURNEAU  COLLEGE 
!  TOTAL  0  .0 

/fenale  o  .0 

MALE  0  .0 

TlX    LUBBOCK  CHRISTIAN  COLLEGE, 
'TOTAL  0  *  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    MARY  HAROIN-BAYLOA  C 
TOTAL  .0  .0 

FEMALE  0'  .0 

MALE  0  .0 

I  TX    MCrfURRY  COLLEGE 
TOTAL  ,  0 

FEMILE  0 

MALE  0    .  .0 

TX*",  MI  DWESTERN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  1  -7 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  1*0 

TX   NORTH  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
\ "  TOTAL  1  .2 

'»  FEMALE  0  .0 

HALE  1  -3 

TX    OJR  -LADY  OF  LAKE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  *  Q„  .0 

MALE.  0  50 

TX    PAN  AMERICAN  UNIVERSITY 
•  TOTAL  0        .0  c 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

TX    PAUL  OUINN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE*  '0  .0 

MALE  0.  .0 

TX    RICE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  -  0  .0 

TX    SAINT  EDUARO'S  UNIVERSITY 
TOTAL       *  ;      0        .0  . 
FEMALE       ,        0  .0 
MALE  0  *P 

TX    SNT  MARYrS  U  SAN  ANTONIO 

TOTAL       -        0,  .0.   

FEMALE     ■  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    SAM  HOUSTON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  3  .7 

FENALE  0  .0 

'<  MALE  3  1.0 

TX    SOUTHERN  HETH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

**     MALE  .    0  .0 

rTX    STHWSTN  ADVENT  1ST  COLLEGE 
TOTAL'  0  .0* 

FENALE  0  .0 

MALE        .        0  .0 
TX    SOUTHWESTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0«  .0 

FEMILE  0  .0 

MALE  0  .0 
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TARLt  4.    TOTAL  iACnaO*«S    ttttCES  KM  MAJOR  F  IELO  CGNFEARCO  HY  INSTITUTIONS  OF  HUNCH  EOUCAUON  »V  RACEt 

ETHNICITY.  ANO  SEXX     INSTITUTION  AH 0  STATE*  l»7l-l»Jt 

.      -•  '  I         •  :  I 

AMERICAN  INOIVI  I  LACK  ASIAN  CA  \ 

ALASKAN  NATIVE        NON-HISPANIC  PACIFIC  JSLANOEA 


NUMBER 


number 


•US I NESS  AND  NAN ACE RENT  (OSOOI- 
•TEXAS 

TX  .-ST HttST  .TEX  ST  UNIVERSITY  . 
TOTAL  .    0  .0 

FEMALE  "  0.0" 
MALE    .         -0  .0 
7X    STEPHEN  F  AUSTIN  STSTE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    <^       0  .0 
KALE  0  .0. 

TX    SUL  ROSS  STATE  UNWERSITY 
TOTAL      "    .      0  .0- 
i     FEMALE  0  .3 

HALE  0  .0 

PRAIRIE  VIEW  ACM  u  ^ 


TX  ...... 

.     TOTAL  0  *^ 

■FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TAIL ETON  STATE  UNIVERSITY 
,l.\TOTAL  0  .0 

3FEMALE  0  .0 

JtHAtf  0  .0 

TX  "TEXAS  At*  U  PAIMCA/4PUS 
TOTALS       m    3  1.1* 
FEMALE  2  .7 

MALE  6  1.5 

7X  *  TEXAS  CHRISTIAN  J 

TOTAL  0  .3 

-    FEMAl'E       .        0  .0 

HALE  0        .0  ' 

7X    TEXAS  COLLEGE 

.TCTAL-    "  0  .0 

•  FENALE  0  r.O 

MALE *  0  - 

X    TEXAS  EASTERN  UNIVERSITY 
^"AL  0*  .oil 

FEM>LE  0  .0 

E  0  ,0 

TX    TEXAS  LUTHERAN  CCLtxGE 
TCTAl,  0  .0 

FEMALE  0>  .0 

MALE  0     , .0 

TX    TEXAS  SOUTHERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0        ♦ J 

FEMALE  9  .0 

HALE  "0  .0 

TX    TEXAS  TECH  UNIVERSITY 

TOTAL   v  1  .1 

*   FEMALE     \         0  .0 
>  MALE  '  -  I  .2 

TX    TEXAS  WESLEY  AN  COLLEGE  • 
TOTAL  *  0  .0 

FEMALE     ■  0  .0 

MALE.  0        .0  ' 

TX    TEXAS  WOMAN*  S  UNIVERSITY 
TOTAL      -  -r 
FEMALE         *       1  3.1 
MALE  0.  .0 

TX    TR1NJTY  UNIVERSITY 

TOTAL  0       .0  ' 

FEMALE    *  0  *0 

MALE    „  0  .0 

TX    U  OF  HOUSTON  CEN  CAMPUS 
TOTAL  2  .2 

FEMALE  0  .0 

,        HAL*'  .  2  *  .A 

TX    *J  K    iTON  CLEAR  LAKE  CITY 
TOTAL   r       ,     2  1.3 
FENALE  1  U3 

MALE  1  1*3 

-TX    U  OF  HOUSTON  OCkNTOUN  C 
TOTAL  .    0  .0 

FEMALE.  0.  .9 

HALE  0  .0 

t  TX    U  HOUSTON  VICTORIA  CAMPUS 
TOTAL"  0  ^0 

FEMALE  0    e  .0 

MALE  0  .0. 

TX    UNIVERSITY  OF  SNT  THOMAS 
TOTAL  0       .0  , 

FEMALE  0  .0 

MALE*         *     0  .0 
TX    COR'US  CHRISTI  STATE  U 
TOTAL  *  0  .0 

FEMALE     .  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    LAREOO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
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9  23.7 
2  16.7 
"7  2A.9 

3 
0 
3 

15.8 
.0 
27.3 

4  21.1 
1     0  .0 
«  4    36.4  . 

3 

5 

8.1 

•0 
12.5 

4'    10.8  « 
.     a  -  .0 
>  16.7 

h 

1  20 

28.3 
34.8 

26.3 

30  30.3 
8  34*8 
^22  .28.9 

26 
8 
18* 

89.7 
88.9, 
90.0 

<*26  89.7 

 ^3-  88J9 

18  90.0 

■1. 

385  96.5 
101  92.7 
214  97*9 


320 
122 


96.1 
96.8 


198  95.7 
18  50. 


47.4 
52.9 


104  98.1 
44  100.0 
60*  96.8 

671  96.1 
289  96*3 
382  96.C 

200  97.1 
69  100.0 
131  95.6 


0 
0 

0" 

56 
16. 
•40 


•  9 

•  0 

•  0 

90.3 
-98.9 
90.9 


51  85.0 
16  100.0 
35  79.5 


0 
0 
0 

649* 
188 
461 

118 

29 
89 

15 
15 

,  0 

91 
30 
61 

649 
239 
410 

133 
66 

67  c 

21 
7 
14 

15 
8 

7 

28 
11 
17 

69 

15 
54 

•  3- 
1 
2 


•  0 
•0 

•  0 

96.7 
97.9 
96.2 

83*7 
72.5 
88.1 

46.9 
46.9 
.0 

77.1 
75.0 
78.2 

76.9 
73.5 
79.0 

85*3 
86.8 
0.8 

55.3 
'58.3 
53.8 

78.9 
100.0 
63*6 

75.7 
84.4 
20.8 

69.7 
65.2 
71.1 

»ion^ 
n.i 

10.0 


* 

0 

*  .0 

399 

0 

•  9 

fc  lOf 

0 

•  0 

f 

290 

3 

.9*"* 

333 

0 

.0 

126 

3 

1.4 

,207 

1 

2.8 

36 

0 

•  0 

19 

1 

5.9 

17 

» 

0 

•  0 

73 

0 

•0 

35 

0 

•  0 

♦  38 

0 

/  .0 

106 

0 

•  0 

44 

0 

•  0 

*  6i 

1 

•  1 

698 

0 

•0 

300 

1 

•  3 

♦ 

398* 

0* 

•  0 

204" 

0 

•  0 

69 

0 

•0 

♦  % 

137 

0 ' 

•b% 

39 

0 

•0 

22 

0 

•0 

17 

0 

•0 

62 

0 

•  9 

18 

0 

.0 

44 

0 

*  ».0 

.  60 

0 

•0 

16 

0 

•  0 

44 

37 

2  7.4 

* 

135- 

4 

8.2 

49 

33 

38.4 

V 

86 

V- 

10 

i;s 

671 

1 

♦  5N 

192 

9 

1.9 

479 

0 

•  0 

*  X 

14\. 

0 

.0 

40 

9 

♦0 

101 

0 

.♦0 

32 

0 

•0 

32 

0 

•  0 

0 

2 

1.7 

118 

Q 

•  0 

*  40 

2 

2.6 

* 

78 

49 

5.8 

844 

18 

5.5 

325 

31 

6.0, 

519 

5 

3.2 

156 

2 

2.6 

76 

3 

3.8 

80 

t* 

8 

21.1 

38 

3 

25.0 

12 

5 

19.2 

26 

0 

•  0 

** 

19 

0 

•  0 

8 

0 

•  0 

11 

5 

13.5 

*37 

2 

15.4 

13 

3 

12.5 

*  0 

24 

.0 

99 

0 

•  0 

•23 

0 

•  0 

-  ~76- 

0 

29 

0 

9 

0 

•  0 

"  20" 

5 

« 

.t.m 


RIC 


420 


•424 


i^a total  .m^lor.s  |^f^  iS?^?.*1':  E0UCATl°N 

AMERICA  1*01AN  BUCK  .  ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE     .  NON-HIS^IC  MCIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


•  TOTAL 
MINORITY 


I 

VkHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NUMBEif* 


NUMBER 


BUSINESS  ANO  NANASfPfNT<iC0500) 
TEXAS 

TX    TfiXAS  ACr  UNIVERSITY 
TOTAL  -0  .0 

FEMALE.        J      0  .0 

*  HALE         1      0  .0 
TX-   U  OF  JEXAS  AT  ALSTJN 

*   total  ^  yi 

FEMALE'  »    0  .0" 

MALE  .2  u2 

TX    U  OF  TEXAS  AT  ARLINGTON 
TOTAL  1  * 

FEMALE.  0  .0 

t  r  MALE  1  *2 

TX    U  OF  TEXAS  AT  OALUS 
TOTAL  0  ;0 

FEMALE  «   0  .0 

*  HALE  0  .0 
TX'   U  OF  TEXAS  AT  EL  PASO 

*  -  TOTAL  *  3.8 
\  FEMALE  0  .0 

•     MALE  3  .  1.1 

'TX    U'OF  TEXAS  PERMIAN  BASIN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0     ,  .0 

MALE  "     0     *  .0 

TX    U  OF  TEXAS  SAN  ANTONIO 
TOTAL  2        ♦ 9 

FEMALE  ^    1  1.* 

MALE  1        .7  S 

TX    WAYLANO  BAPTIST  COLLECT 
TOTAL  0 
'FEMALE  0 

MALE  ,  .  0  .0 

TX    HE ST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  .  0  .*0 

_     FEMALE   .  0  .0 

^         MALE  0  .0 

*~TX    HI  LEY  COLLEGE 

'TOTAL  ,  0  .0 
FEMALE  '0  .0 

MALE  0        .0  « 

ii-        SUTE  TOTALS  C 
TOTAL       *  53 
FEMALE  "  17 

\  MALE  36 

UTAH  V 


4 

3.5  * 

0 

2 

6.5- 

0 

2 

>2.4 

0 

23* 

i.4 

11 

15 

3*1 

6 

3 

5 

22 

4.0 

.6 

14 

9.1 

2 

8 

2*0 

4 

I 

0 

.0 

0 

"  0 

1 

•  6 

•  0 

3.7  ' 

4 

3 

2.7  0 

2 

11 

4.2 

2 

I 

1*6 

1 

0 

♦0 

0 

1 

2.5 

1 

3 

'  1.4 

3 

1 

1.4 

2 

2 

i.4-v 

-  1 

•  0 
♦0 

•  0 

1.6^ 

•  0 
2y2 


33  100*0 

16  100.0 

17  100.0 


64  INSTITUTIONS)  C 
.5  717  6.2 

,4  339  6.8 

♦  5.  378  4.'9 


UT    6£  IGHAM  YOUNG  U  MAIN  CAM 
TOT  At  1  »2 

FEMALE  0  .0 

HALE  1  »2 

UT     BR  IGHAM  YOUNG  U-HAHA*  CAM- 
TOTAL  ,0  .0 

FEMALE  0  *  .0N 

MALE         ,       0  .0 
'  UT    DIVERSITY  OF  UTAH 
TOTAL.  1  »2, 

"FEMA  L£  0  .0 

MALE  I        »3  „ 

UT    UTAH  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0     *\  0 

FEMALE  *    0  .0 

MALE  ■  0  .0 

UT    SOUTHERN  UTAH  ST  COLLEGE 
*  TOTAL  /  0  .0 

F2M4LE,  0  .0 

MALE  <*' 
UT    WE 8 Eft  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
,  FEMALE 
MALE 


UT    WESTMINSTER  COLLEGE 


TOTAL. 
FEMALE 
-  HALE 


0 
0 
0 

•o 

0 

o  . 

0 
0 

r 

0  . 

1 

0 
0 

,  0 

I 
1 

0 

0 
0 
0 


.0 

♦  0 
.0 

•0 
•  .0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  5. 

♦  0 

♦  7 

♦  6 

♦  0 
.0 

♦  7 
3*4 

/.O' 

.0 

♦  0~ 

♦  0 


UT         STATE  TOTALS  t 
TOTAL       *  2 
FEMALE  0 
HUE  2 

VERMONT 


$T,  CASTLETON  STATE  COLLEGE 


7  INST  ITUTICNS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


a 


ERLC 


no 

6b 


7 
7 

6 
3 
3 

1 

0 
1 

0 
0 
0 

X 

6 
0 
6 

0 
0 
'0 


29 
10 
19 


X 

NUMBER 

,X 

NUMBER 

.0 

42 

37.2 

46 

•  0 

12 

38*7 

14 

.0 

30 

36.6 

32 

■J 
•  * 

71 

4.5 

107 

1.2 

24- 

4.9 

45 

♦  5 

47 

4.3 

62 

1.1 

1  "X 

i  j 

2.3 

42 

1.3 

S 

3.2 

21 

1.0 

8 

2.0 

K  21 

*  0 

2 

„g 

3 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

1*1 

3 

1.1 

ICO 

33.2 

146 

1.8 

39 

34.5 

44 

.8  . 

66 

32.7- 

102 

1.6 

0 

♦  0 

2 

♦  0 

0 

.  .0 

0 

2.5 

0 

.0 

2 

1  i-4 

61 

28.4  ,  c 

69 

'•2*8 

12 

16.9 

16 

.7 

49 

34.0 

53 

.0 

'  6 

6.7 

6 

*  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

7.9 

6 

•  8 

1 

.8 

4 

•  0 

0 

„  .0 

0 

1.1 

1 

1.1 

•0 

>  0 

♦0 

33 

•  0 

0 

•  .0 

16 

•  0 

"  0 

.0 

17 

♦  9 

765- 

6.6 

If  645 

1.1 

238 

6.2 

636 

♦  9 

* 

5?/ 

6.8 

1.009 

o 

•  3 
.0 

♦  0 
.0 

3 
0 

.4 

'  0 

.0 

,  3 

26.4 

0 

.0 

*  14 

33.3 

0 

.0 

7 

21.9 

0 

•  0 

• 

7 

1.4 

3 

.7 

10 

4*4 

0 

•  0 

3 

•  8 

3 

*  .8 

7 

NUMBER 

5* 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUM8ER 


TOTAL 
NUM8ER 


40.7 
45.2 
39.0 

6.7 
9.2 
5.6 

7*6 
13.6 
'  5.2 

1.2 
♦  0 
1.7 


3.2 
.0 
5.0 

32.1 
22.5 
36*8 

*  6.7 

.-o 

'  7.9 

.3.1 
•  0 
4.4 


14.1 
16*5 
13.0 


♦  5 
.C 
.5 

26.4 
33.3 
21.9 

2  .4 
4.4 
2.0 


5* 

50. 4 

10 

6.8 

113 

14 

45.2 

3 

9.7 

31 

43 

52.4 

7 

8.5 

62 

Ii449 

32 

2.6 

1,588 

435 

86*8 

10 

2*0 

490 

1.014 

92.3 

22 

2*0 

1,098 

483 

1 

36.  9 

3 1 

5*6 

556 

12*8 

83*1 

5 

2*2 

•  154 

355 

88*3 

26 

6*5 

402 

96*8 

"  5 

2*0 

250 

1C0.O 

0 

♦0  ' 

76 

166 

95*4 

*  5 

2,9 

174 

199 

52*  9 

8.2 

376 

59 

52*2 

10 

8.8 

113 

140 

53*2 

21 

8.0 

:263 

58 

93*5 

2 

J.  C 

62 

•  22 

100.0 

0 

.0 

22 

36 

90.0 

2 

3.  U 

40 

146 

67.  9 

Q 

.0 

213 

55 

77.5 

0 

.0 

71 

9*1 

63.2 

0_ 

.0 

144 

34 

93.3 

0 

.0  ' 

90 

14 

100.0 

i  0 

.0 

14 

70 

92.1 

0 

•  0 

76 

124 

96.9 

0 

.0 

123 

38 

-100.0 

0 

.o.  ♦ 

38 

86 

95.6  I 

0 

.0 

90 

b 

6 

♦  0  * 

33 

0 

.0' 

0 

.0  * 

16 

0 

•  0 

0 

♦0 

17 

>  I 
9.692 

83.3 

302 

2.6 

11,639 

3,162 

81.8 

68 

1.8 

3,866 

6,530 

84.0 

234 

.3.0 

7f773 

.5 
.0 
.7 

•  0 
.0 

•  0' 

3.9 
.0 
4.8 

.0  " 

•  0 
.0 


1.9 
4.5 

i.4 


♦  5 

♦  0 

♦  7 

♦  0. 

♦  0, 
.0 

♦  7 
.0 


2.4 
5.9' 
,1.5 


i  > 

7 

2 
:i 
l 


1.6/ 

.oi 

2.0 

/ 

C 

i  *0 

5.2- 

3.h 

5.6 

2.H 
5.9 
1.5 


♦  5 


40  2.6 
12  5.4 
28'  2.1 


•  0 

•  0 
..0 


421 


5/" 

95.7 

23 

/36 

90.  0 

4 

/537 

96.1 

19 

'  7 

13.2 

32 

9.5 

12 

15.6 

20 

408 

96.7  * 

4 

63 

92.6 

Z 

345 

97.5 

2 

169 

$  6.  9 

Id 

31 

79.5 

8 

136 

91.4 

10 

43 

97.7 

1 

6 

85.7* 

1 

37 

10C.0 

0 

143 

93.5  0 

2 

26 

96*6 

0 

115 

92.7 

2 

78 

95*1 

2 

16 

94;  1 

0 

62 

95*4 

2 

li  421 

92.1 

82 

182 

82*4 

27 

1,239 

91.7 

55 

39 

10C*0  . 

0 

8 

100*0  1 

0 

31 

1CC*0  j 

0 

* 

3.6 
10.0 

60.4 
57.1 
62.5 

1*2.9 
.6 

9.S 
2C.5 
6.6 

2.3 
14.3 
.0 

1.3 

•0 
1.6 

2*4 
.0 
3.1 


5.3 
12.2 
4.2 


.0 
•  0 

.0. 


599 
40 

559  < 

53 
21 

32 

422 
68 
354 

190 
39 
151 

44 
7 

x37 

153 
29 
124 

62 
17 
65 


li543  / 

221. 
1*322 


•4?.- 


TABLE         TOTAC*  BACHELORS.  DECREES  FOR  *MA JO*  FIELO  CO*fERREO*8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
_    i  -  •  -        -       ETHNIC iTYt-ANO  SEX*     INSTITUTIONANO  STATE  197B-1979 


AJ1ER I CA N  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK 


NUMBER         I  NUMBER 
BUSINESS  AND  MANAGEMENT  10500) 
VERMONT 


NUMBER 


VT    C  S NT. JOSEPH  THE  PROVlOER 
TOTAL    \  0  .0 

FEMALE  \0  .Oc 

*  MALE  0     ■  .0 

VT    GOPOARO  COLLEGE 

TCTAL^         *     0        .0  < 
FEMALE  0'      ^0  * 

MALE  0  .0- 

VT    JOHNSON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0*  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VT    NORWICH  U  .MAIN  CAM 
TOTAL     *  0        #0  * 

FEMALE  0  .0 

'    MALE  0  .0 

VT    SAINT  MICHAEL* S  COLLEGE 
TOTAL  <?    "        0,  .0 
FEMALE  0*0, 
MALE.  0  .D 

VT    SOUTHERN  VERMONT  COLLEGE 
'TOT  At  0'  .0 

FEMALE  *    0  .0 

>  MALE  0  .0 

VT    TRINITY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VT    U  VT  ,t  STATE?  AGRL  COLLEGE 
TCTAL  ;    0  .0, 

FEMALE      '  0  .0 

MLE  0  »0 


50, 


0 
0 

3.0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦o. 

•  0 

•  0' 

•  3 
.0 

•  0 

♦0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

♦jo 

•  0 

•  0 

•  0 


VT  STATE  TOTALS. ( 

TOTAL  0 

FEMALE  0 
„  »  MALE  -0 

.VIRGINIA    .  <*  , 


9  INSTITUTIONS) 


•  0 
.0 


VA    AVERETT  COLLEGE 

TOTAL      *  '       C  '  *0 
FEMALE  0  .0 

MACE  0  *0 

VA    8LUE FIELO,  COLLEGE 
TOTAL  0   *  *0 

FEMALE  ,0     -  .0 

-MALE  -  0  .0 

VA    3RI0GEWATER  COLLEGE 
TOTAL  ^    0  .0- 

tFEHALE  0  .0 

MALE  .     0  .0 

'VA.  C  OF  WILLIAM  AND  MARY 
TOTAL  1  '  .6 

PEHALE  1  1.3 

MALE   .  0  .0 

VA    CHRISTOPHER  NEWPORT  C  * 
'TOTAL  f  .8 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  1  •  1*1 

VA    EATS  TERN  NENNCNl  TE  COLLEGE 
-  TOTAL  "  0    "  .0 

FEMALE  0*0 
MALE  0  .0 

VA    EH CRY  ANO  HENRY  COLLEGE 
TOTAL  *'C  #0 

FEMALE  0        .0  - 

MALE  0  .0- 

VA.   FERRUM  COLLEGE 

TOTAL  '  0  •  .0* 

FEMALE  *    0  .0 

HALE  0  .0 

WA     GEORGE  HAS CN  UNIVERSITY 
TOTAL  2  .6- 

FEMALE  1  .9- 

;     MALE  1  .5 

VA    HAMPTON  INSTITUTE 
TOTAL'    *  0    *  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ^  0  .0 

VA  . JAMES  MAOISON  UNIVERSITY 
TOTAL  ♦    0  *P 

FEMALE  0  *'0 

MALE  0  10 

VA    LIBERTY  BAPTIST  COLLEGE^ 
TOTAL  0  #0 

FEMALe  0  .0 

MALE       i         0  *0 


2 
,  1 
1 

0 
0 

*  0 
I 

o- 
1* 

1 

\ 

0 
10 

1 

9 

0 
0 

0 

2 
I 
I 

0 
0 


*52 

6 


♦  2 
.0 

♦  3 


3*3 
3*6 

•  0 

•  0 
.0 

2*9 

•  0 
'  3*8 

•6 
1*3 

•  0 

7,6 
2*6 
9*8 

•  0 

•  0 

5>4 
10.0- 
3*7 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

2*6 

ud 

3*0 


113  95*8 
A3  100*0 
70  93*3 


1*4 
#0 
2*1 

•  0 

•  0 

•  0 


(OR 

HISPANIC 

TtfTAL. 

WHITE 

ISLANDER 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

R 

X 

NUMBER 

X 

• 

NUMBER 

X 

NUMBER  ^ 

0  ' 

♦  0 

0 

.0 

1 

50.0 

1  50*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

-  ,         1  100*0 

0 

•0 

o 

.0 

1  100.0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0' 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

o.  • 

.0 

.     -  o 

•  0 

14  1CC.0 

0 

"♦0  . 

0 

•  0 

0 

-  .0* 

3  100.0 

0 

♦  0 

0 

♦c 

0 

.  0 

1"    -li  ida.o 

0 

•  .0 

0 

.0 

0, 

.  0 

54  98*2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0* 

2  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

52  98*1 

1 

•  8 

0 

•0 

1 

•  8 

-      119  99.2 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

17  100*0 

1 

1*0  • 

0 

♦  0' 

1 

1.0 

102  99.0- 

■a 

•  0 

0 

-0 

0 

•  0 

8  80*0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0-  *0 

0 

•  0 

*0 

•  0 

0 

.0 

8  ,80,*©^ 

1 

4.8 

0 

.0 

*  1 

4.8 

20  95*2 

1 

5.9 

0 

.0 

I 

5.9 

16  94.1 

o 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

V  1CC.0 

0 

•  0 

1 

.7 

1 

.7 

149  9*»7 

0 

•  0 

0 

.0 

i  0 

•  0 

34  10'JVO 

0  , 

•  0 

'  1 

♦  9 

1 

.9* 

115  98*3 

„ 
2 

.5 

1 

♦  2 

4  - 

1.0 

407  98*1 

l. 

1.2 

*0 

•  0 

1 

1.2 

83  98*8 

1 

•  3 

I 

.3 

3 

*  .9 

*       ->324  97*9 

t 

•> 

■ 

0 

'♦0 

0 

.0 

2 

3.3 

58  96*7 

♦  c 

0 

,♦0 

1 

3.6 

27  96*4 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.1 

31  96*9 

0 

.0 

0 

.0 

« 

0 

.0 

6  100.0 

0 

•  0 

* 

♦  0 

0 

•  0 

I  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

1 

2.9 

34  '  97.1 

'  0 

.0 

0 

.0 

*  0 

.0 

9  100.0  ' 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

3.8 

25  96.2 

2 

1.2 

c 

.0 

4 

2.4 ■ 

160  95.8 

1 

1.3 

0 

.0 

3 

J.  8 

74  94.9 

1 

1.1 

0 

.0 

wl.l 

86  96.6 

2 

1.5 

1 

.8 

14 

10.7 

117  89.3 

2.6 

0 

.0 

2 

5.1 

37  9*4.9 

1 

1.1 

1 

1.1 

12 

13.0 

80  87.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

7  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  1C0.0 

0 

♦  o. 

0 

.0 

0 

.0 

*      6  100.0 

0 

•  0 

0* 

.0 

'  2 

5.4 

35  94.6 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10.0 

9  90.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.7 

26  96*3 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

♦o. 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  109*0 

9 

2.9 

6 

1.9 

25 

8*1 

285  91*9 

3  ^2.7 

3 

2.7 

9 

8.0 

103  92.0 

6 

3.0 

3 

1.5 

'    '  16 

8.1 

182  91.9 

0 

.0^ 

0 

.0 

113 

95*8 

5  4.2 

0 

.0 

0 

.0 

43 

LOO.  C 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

70 

93*3 

5  6*7 

0 

.0 

0 

.0 

*5 

1.4 

356  96*'6 

0 

.0 

.0 

0 

♦'0 

121  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

2*  1 

235  97*9 

0 

,♦0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  100.0, 

0 

/->  - 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

»        -  '0  .0 

0 

♦  0^ 

0 

.0 

0 

*0 

1  100.0 

NON-RES IOE  NT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUHBER 


0 

•  0 

2 

0 

*  0 

,  #  1 

0 

'  .0 

1 

0 

.0  > 

3 

0 

♦  0 

2 

0 

•  0 

1 

0. 

•  0 

14 

0 

*  0 

■  - 
9 

0 

v.o 

1 

1.8 

.  55 

0 

•  0 

2 

1 

1.9  • 

.  S3 

0 

.0 

-  120 

0^ 

17  , 

0 

*.o  * 

2 

20.0 

10 

0 

♦  0 

0 

2 

20.0 

\ 

0 

♦  0 

21 

0 

.0 

17 

0 

•0 

4 

1 

-  .7 

151 

0 

.0 

34 

1 

.9 

117 

* 

4 

1*  0 

* 

415 

0* 

•  0 

84 

4 

1*2 

331 

^ 

0 

«0 

60 

0 

.0  • 

28 

0 

•  0 

3? 

0 

♦  0 

6 

0 

.  0 

1 

0 

♦  0  . 

>  5 

0^ 

.0 

35 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

26 

3 

1.8 

167 

L 

1.3  * 

7ft 

2 

8? 

0 

• 

•  0 

131 

0 

.  0 

39 

0 

.0 

V  92 

V 

0 

.0  1 

X7N 

0 

.0 

.1 

0 

".0 

* 

6 

0 

.0 

37 

Q 

A 

.  u 

10 

0 

•  0 

27 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

0 

0 

^  .0 

3 

0 

.0 

-  310 

0 

♦0       ,  V 

1U 

0 

•  0  v 

I 

198 

0 

•  0 

\  118 

0 

•  0 

43 

0 

_.o  . 

75: 

0 

•2  - 

361 

0 

•  0 

121 

0 

•  0 

240 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

0 

.c 

1 

ERIC 


42 


TABLET.  TOTAL" BACHELOR'S^  OEWEES  FM  MAJOR  <FIEL0«CONFERRE0  BY  4N$TITUTJC^  OF^HlGHEV'ECUCATION-BY  RACE, 
1  **■  *  *  ETHNICITY,  AND  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  4978-1979 


AMERICAN  iINOIAN  BUCK  ASI Mrgr 

ALASKAN  NATIVE  /    NON-HISPANIC. PACIFIC  .ISLANOER 


Hispanic 


TOTAL 
MINORITY 


JIHITE 
NON-HISPANIC 


t  * 


NUMBER 

BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  (0500) 

VIRGINIA  i 

I  . 

,VA    tONGMOOO  COLLEGE 

JOT  AL  'O  .0, 

FEMALE  0  .0 

MALE  t  JO        ♦  <> 

VA    LYNCHBURG  COLLEGE 
TOTAL.     "*  .      0  .0 
FEMALE  '  0  .0 

MALE      <  0  .0 

VA    MARY  BALOHIN  COLLEGE 
TOTAL  >  0      <  .0 

FEMALE    '  0  .0 

"  MALE  »  0  .0 

VA    MARYNOUNT  COLLEGE  OF  VA 

J^TAL  0  .0 

.    FEMALE  «  0    '  .0 

.  MALE  0  .0 

VA    NORFOLK  -STATE  COLLEGE 
TOTAL  *  ,      •    0  -0 
FEMALE  0  .0 

MALE  ,      0,  .0 

VA    OLO  OCMINICN  UNIVERSITY 
TOTAL  1  *,*3 

FEMALE  1  UP- 

MALE  0  .0 

'VA    RAOFORO  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  i 

"FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

VA    ROANOKE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

•  FEMALE  -  0  *0 

*  HALc  0  *0 
VA    SAINT  PAUL'S  COLLEGE 

TOTAL  -  0*  *0 

FEMALE'  *0  x  .0 

HALE  0  '  .0 

VA    SHENANDOAH  C-CONSV  .MUSIC 

TOTAL        *         0  «0 
o  FEMALE '  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    UNIVERSITY  .OF  RICHHONO 
.  TOTAL  0  .0 

FEMALE  .  0  .0 

MALE  0  .0. 

VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

"  VA    U  VA  CLINCH  VLY  COLLEGE 

'.TOTAL  0  *s  '  .0 

t  4 FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

jVA    VIRGINIA  COMMONWEALTH  0 


NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  3 
♦0~ 
.5 


VA    VA,  INTERMONT  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE     '  0  .0 

MALE  0  .0 

FA  VA  POLY  INST  ANO  STATE  U 
1     TOTAL  1  -2 

\  FEMALE  1  »6 

\      MALE    ~%         0  .0 
VA    VIRGINIA  STATE  COLLEGE 
\  ,  TOTAL '  0  .0 

}  FEMALE  *    0  *0j 

i     MALE  <>  -0, 

VA   .VIRGINIA  UNION  UNIVERSITY 
>;TJ0TAL  0,  .0 

FEMALE  0  .0 

1  MALE     >  0   r  #0 

VA    VIRGINIA  WESLEY  AN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
'MALE 


?VA    WASHINGTON  ANO  LEE  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE. 


0 


\ 

\\  ' 

I 

1.7  * 

0 

♦  0  - 

1 

6*  7 

0 

-  .0 

0 

'  *0 

0" 

•  #0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

I 

4*0 

I 

4,0 

o 

♦  0 

146 

88*0 

82 

93.2 

64 

82*  I 

*  9 

2^9 

6 

6.1 

3 

v  1  *4 

0 

,0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

:o 

Q 

31 

100*0 

,11 

100*0 

20 

100*  0 

5 

6*6 

0 

•  0 

5 

8*3 

2 

1.2 

1 

1*8 

1 

4 

1*4 

2 

1.7 

C 

1  *2 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

38 

13.1 

22 

21.0 

16' 

8.6 

0 

.0- 

0 

.0 

0 

♦  0 

5  5 

♦  9 

3 

1.7 

2 

m  5 

168 

98*8 

77 

100.0 

91 

97.8 

21 

100*0 

7 

100.0 

14 

100.0 

0 

-  *  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

STATE  TOT.ALS  ( 


TOTAL 

;  7 

.2 

FEMALE 

4 

•  3 

MAL€ 

<> 

.  3 

•  1 

32  INSTITUTIONS) 
573  14.8 
261  18.2 
312  12.8 


WASHINGTON  ' 

HA    CENTRAL  WASH  UNIVERSITY 

TOTAL  0       .0  2  .7 

FEMALE  0^*0  0  .0 

.     MALE  0^.0  2  l.i 


T 

X 

NUMBER 

X  NUMBER" 

X 

NUMBER  X 

)" 

1 ' 

1 

o 

.0 

C 

3*4 

57  96*6 

0 

♦  0 

0 

.0 

'  0 

.0 

44  100*0 

r 

6;7 

0 

•0 

2 

13*3 

13  86*7 

o 

♦  0 

o 

.0 

Q 

•  0 

71  1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

20  100*0 

0 

10 

0 

.0 

0 

•  0 

51  1C0«0 

0 

'  •  0 

o 

.0 

^0 

.0 

II  100*0 

0 

♦  0 

♦  0  " 

'o 

♦  0 

11  140*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0  *0 

0 

A 

♦  u 

3 

* 

12  .0 

16.0 

18  72.0 

0 

.0 

3 

12.0 

4 

16.0 

18  72.0 

0 

♦  0 

•  .  *  o 

.0 

0 

.0 

'0  *  .0 

0 

.0 

o 

.0 

146 

88.0 

11  6*6 

0 

.0 

•0 

82 

93.2 

6  6*8 

0 

*.0 

0 

.0 

.  64 

82*1  _ 

5  6.4 

1  I 

•  3 

2 

.6 

13 

4*1 

301  95-*6 

0 

•  0 

0 

•  0 

'  7 

7.1 

91  91.9 

•  1 

.5 

2 

♦9 

6 

-2.8 

210  97*2 

•  0 

I 

•  6 

t 
1 

•  6 

168  99*4 

,  0 

'   .0  . 

0 

.0 

0 

.0 

83  1CC.0 

0 

•  0 

1 

1*2 

1 

1.2 

85  98*8 

0 

.0 

0  o 

♦  0 

0 

•  0 

73  leo.o 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

28  ^00*0 

0 

.0 

'  0 

.0  * 

0 

•  0 

*.N45  1CC.0 

0 

.  0  * 

o 

«  *0 

31 

1 00.0 

""0  *o 

0 

.0 

0 

-  *0 

11 

100*0 

0  «o 

0 

•  0 

0 

•  0 

20 

100*0 

—  o  *o 

0 

*  .0 

c 

.  2*0 

7 

9*2 

66  86*8 

0 

.0 

2 

12*5 

2 

12.5 

14  87*5 

0 

.0 

0 

.0 

5 

6*3 

52  r  £6*7 

i 
0 

♦  0 

o 

* 

♦  0 

2 

1*2 

161  98*8 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

1*8 

54  98*2 

0 

♦  0 

0. 

*0 

1 

♦  9 

107  99*1 

0 

.0 

1 

♦  4 

5 

1*8 

280  98*2 

0 

•  0 

*  0 

*0 

2 

1.7  ' 

115  98*3 

0  A 

.0 

1 

♦6 

3 

1.8 

165  96,2 

0 

.0 

Q 

•  0 

0 

♦  0 

31  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

13  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

18  100*0 

0 

.  0 

o 

•  0 

39 

13.4 

251  86*3 

0 

.0 

0 

.0  . 

22 

21.0 

83  79*C 

0 

•  0 

«  0 

•  0 

9.1 

168  9C.3 

0 

"*0 

0 

*  0 

0 

*0 

%           16  1C0*0 

0 

•  0 

0 

rfO  / 

0 

.0 

13  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3  100*0 

1 

; 

•  2 

1 

.2 

8 

1*4 

56"4  97*4 

v  1 

•  6 

0 

.0 

5 

2*8 

169  ,  96*0 

0 

•  0 

1 

.2 

3 

♦  7 

395  98*C 

< 

x  1 

o 

•  0 

169 

99*4 

I  *6 

0 

!o 

0 

♦  0 

77 

100*0 

i  o  «o 

1 

1.1 

0 

•  0 

92 

98*9 

I  1*1 

0 

♦  0. 

0 

•0 

21 

100*0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

•0 

7 

IOC*C 

0    '  *c 

0 

•  0 

0 

.0 

>  1* 

100*0 

0  *0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

II  1C0«0 

1  ,  o 

*  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

4  100*0 

0 

/• 

0 

•  0 

0 

♦  0 

\ 

7  100.0 

j 

0 

.  -.0 

vO 

•  0 

0 

*0 

66  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

„  0  .0 

0 

•  0 

*;  0 

.0 

'  0 

.0 

1         66  1CC.0 

17. 

.4 

17 

8 

♦  4  * 

614 

15*9 

2,224  .93.4 

6 

.♦'4 

•  6 

279 

19*5 

1,148  80*1 

11 

♦  5 

9 

♦  4 

335 

13*8 

2,076  85*4 

NON-RES  IOE.NT 
ALIEN 


NUMBER 


9  < 

IERJC 


u 

1.4 

275 

96.6 

I  , 

.9 

109 

99.1 

3 

1.8 

166 

98.2 

423 


TOTAL  ' 
NUMBER 


0 

•0 

59 

0 

.0 

44 

0 

•0 

15 

9 

•  0 

•jl 

0 

.0 

20 

•  0 

51 

0 

•0 

II 

0. 

•  0 

.11  ■ 

—  0  0 

3 

12*  0 

"25 

3 

12*0 

25 

0 

..0> 

.0 

9 

5  .4 

166  ' 

0 

♦  0 

88 

9 

11.5 

1 

.3 

315 

1 

1.0 

99 

0 

•  0 

216 

0 

.0 

169 

0 

.0 

83^ 

0 

.0 

86 

0 

.  0 

73  f 

0 

•0 

28 

0 

•  0 

45 

0 

.0 

31 , 

0 

•  0 

'  U  ' 

0 

♦  0 

20 

3 

3.  9 

76 

0 

.0 

16 

3 

5.0 

60 

0 

♦  0 

c 

.0 

55 

0 

.0 

108 

Q 

.  0 

0 

.0 

117 

c 

.0 

168  . 

V  « 

* 

.0 

v  31 

*0 

/  *  13 

.0 

18 

J 

V.3 

291 

0 

.105 

I 

.5 

186  , 

Q 

♦  0. 

16 

0 

,  .0 

13 

0 

.0 

3 

•J 

f1.2 

C70 

2 

1*1 

176 

5 

403, 

0 

^♦0 

170 

0 

•  0 

77  v 

0 

•0 

0 

♦  0 

21 

0 

♦0 

7 

0 

♦  0 

14 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0  * 

7 

0 

.0  . 

66 

0 

.0 

0  - 

0 

•  0 

^  66 

27 

.7 

3,865 

7 

•  5 

1,434 

20 

•  8 

2,431 

0 

.0, 

279 

0 

•  0 

no 

0 

♦0, 

169 

427 


TABLE  6*     TOTAL  BACHELOR*  S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY.  INST  ITUT  IONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE  t 
ETHNlCITYt  ANOSEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN /INOUN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NOf-Hl SPAN IC  PACIFIC  ISLANOER 


'    NUMBER         f  NUMBER 
BUSINESS  ANO  MANAGEMENT'' (0500) 
WASHINGTON 


WA    CITY  COLLEGE 

TOTAL  2  1*0 

FEMALE  1  *2.8 

'MALE     ,  1  .6 

WA  'EASTERN  WASH  UNIVERSITY 
*  '  TOTAL  1  *5 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  %7 

WA    GONZAGA* UNIVERSITY '  } 
TOTAL,  0  .0 

■FEMALE  0  }  .0* 

,     MALE  0  .0 

WA    PACIFIC  LUTH  UNIVERSITY 
TOTAU*'  1      1*1  > 

TEHA'LE   -  V     4.3  , 

MALE  .    0     .  .0 

WA    SAINT  MARTINIS  COLLEGE 
TOTAL    „  0-  '    .0  0 

FEMALE  0  .0 

'MALE  0  .0 

WA    SEATTLE  PACIFIC  U 

TOTAL  v  1  2.6; 

FEMALE  0  „  ,.0 

MALE  .  1  3.0 

WA     SEATTLE  UNIVERSITY 
TOTAL  1  .9 

FEMALE  0^  *0 

^MALE  .     rl  i.3- 

WA  -UNIVERSITY  OF  PUGET  SOUNO 
TOTAL'  ^  2  .8 

FEMALE  0  ,.0 

MAI E  .  2  .  1*2 

WA     UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 
TOTAL  .  e  Ut 

FEMALE  2  .8 

MALE  "    6  1*3 

W A    WALLA  WALLA  COLLEGE 

o  TOTAL  0  ;0 

...    FEMALE  0  .0 

MALE  *     G  .0 

WA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  1  .2 

FEMALE  1  .7 

MALE         t        C  .0 
WA    WESTERN  WASH  UNIVERSITY. 
TOTAL  2  1*2 

FEMALE  1  1.7 

HALE  1    i  .9 

WA    VH 1 7W0RTH  COLLEGE 
TOTAL  0        .  0 

FEMALE  0    *  <.0  ' 

H4LE  o  ;o 


12 

1. 

a 

6 
2 
4 

,0 
0* 
0  1 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
4 
1 

4 
1 

3 

12 
5 
7 

0 
0 
0 

6 
0 
6 

2 
0 
2 

0 
0 
0 


6*2 
2*8 
7*0 

2.8 
3*0 

.2.7 

.0 
.0 

•  0 

2*1 
"  .0 
2*8 

•  0 

.0^ 
.0  . 

•0 

•  0 
.0 

'4.4 
11.8 
1.3 

1.6 
1.2 
1.8 

1  1.6 
1.9 
1.5 

•  0 

•  0 

1.2 
.0 
1.7 

1.2  ' 

.0 
1.8 

.0 

;o , 
•o 


NUMBER' 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NCh-RES IQENT 
ALIEN 


TOTAL 


JWA          S TATE  TOTALS  ( 

TOTAL  '19-  .7 

FEMALE  6    *  *7 

KALE  *  13  *7 

^WEST  VIRGINIA  ' 

WV    ALOERSCLN  BROAOOUS  COLLEGE 


14  INSTITUTIONS) 
51  1.9 
13 

38 


1.5 
2.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1  16.7 
0  .0 
1.  25.0 


_    WV  -BLUEF IELO  STATE  COLLEGE 

TOTAL           .0  .0 

FEMALE                0  .0  " 

MALE                 0*  .0 
WV    CONCORD  COLLEGE 

TOTAL      *  .  .    0  ' .0 


13.8 
25.0 
*  9.5 

4.2 


-  FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

HALE" 

.0  .0 

"  3 

6.1 

WV    OA  VIS  ANO 

ELKINS  COLLEGE 

i  TOTAL 

*    0  .0 

4 

9.5^ 

*  FEMALE 

0  .0 

1 

6.7 

MALE 

0  .0 

3 

11.1, 

WV  FAIRMONT 

STATE  COLLEGE 

TOTAL 

'    0  '..0 

4 

-4.7 

FEMALE' 

0      .0  . 

0 

•  0 

MACE 

,0  .0 

4 

6.3 

W  GLENVILLE 

STATE  COLLEGE 

2.2/ 

TOTAL 

0  .0 

1 

FEMALE 

0  *.0 

0 

♦o; 

MA  LE 

0  .0 

1 

2i 

WV  MARSHALL 

UNIVERSITY 

TOTAL 

0  <  .0 

5 

2.1 

FEMALE 

0  .0 

2 

2.4 

MALE 

0  .0 

3 

2.0 

2 
1 
1 


2.1 
5.6 
1.3 

♦  9 
1.5 

♦  7 


3  3.9 
2  7.1 
1  2.1 


4 
1 

3 

0 
0 
C 

2 
1 
1 

<>7 
4 
3 

9 
3 
6 

81 

33 
48 

1 
0 
1 

9  ' 
3 
6 

3 
0 

0 
0 
0 


4.2 
4.3 
4.2 

♦  0 
.0 

i  5.1 

3.0 

6*2 
11*8  \ 
3;  8 

3.7 

3.6,., 

3.7 

\ 

11.0 

12.5 
10.2 

2*9 
.0 
3.8 

1.8* 

2.1 

1.7 

1*8 

\*0 
2.7 

.0 
.0 
'  .0 


127  4.6 
51  5.8 
76  4.0 


.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

'.0 
'  .0 
.0 

1.2 
4.8 
.0 

♦0 
.0 

/*0 

♦  0 
.0 
.0 


6  3*1 
I  2*8 
5  3.2 


1 
1 

0 

.0  x 
0 
•0 

0 

o- 

0 

o*. 

0 
0" 

6 

0 
0 


♦  5 
1*5 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

*'0 
.0 

•  0 

♦  0 
•0 

.0 
•0 

•  0 

i 

2.9 

I- 

*4 
'  *0 
.6 


14' 
5 
9 


2*9 
11*1 

•  0 

*2 

•  0 

,3 

•  0 
.0 
*0 

.0 
.0 
.0 


.0 
♦0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
*0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.2 
.0 
1*6 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


MBER 

I 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

24 

12*4 

170 

87*6  , 

0 

•  0 

194. 

5 

13*9 

31 

86*1 

0 

•  0 

36 

19 

12.0 

139 

88*0 

o 

•  0 

ICO 

158  <t 

10 

4*7  . 

203 

95*3 

0 

.0 

213 

4* 

6*1 

62 

93*9 

0 

•  0 

66 

6  . 

4*1 

1*»  I 

95*9 

Q 

.0 

147 

3 

3*9 

73 

96*1 

0 

.0' 

76 

2 

7*1 

26 

92*9 

0 

.0 

26 

1 

47 

97*9 

p 

.0 

46 

7 

7*4 

86' 

90*5 

2 

2.1 

95 

I 

8*7  " 

20 

87*0 

4.3 

23 

5 

6*9 

66 

"9 1.7 

1.4 

72 

0 

•  0 

24 

iojg.o\ 

X) 

•  0 

0 

•  0 

5 

0 

•0 

o 

♦  0 

19 

lCC.O^yj 

♦  0 

\19 

3 

7*7 

36 

92*3 

N  0 

•  0 

"  39 

1 

16*7 

5 

83*3 

0 

•0 

6 

2 

6*1 

3 1 

93*9 

Q 

'♦0  • 

*•  33 

14 

12*4 

83 

73*5 

16 

14*2 

113 

9 

26*5 

22 

e**7 

3 

8*8 

-  34 

5 

.6*  3 

61 

77  9 

1 3 

1 6*5 

•  79 

16 

6*5 

230 

93*5 

0 

.0  - 

246 

4 

4*8 

79 

95*2 

0 

•  0 

83 

>  12 

7*4 

151| 

92*6 

o 

*  0 

1 63 

104 

14*1 

591 

8C*2 

42 

5.7 

737 

41^ 

15*5 

206 

77*7  * 

»  18 

6*8 

265 

63 

v13*3 

3  85 

81.6 

**» 

5*1 

472 

2 

29 

6'2.9 

.  4 

11.4 

35 

1 

ll.K 

6 

66*7 

2 

22*2  < 

.  9 

3 .8  \ 

88*5 

2 

7*7 

26 

17 

3*4 

\  476 

93*9 

14 

2*8 

507 

4 

9  0 
C*  0 

\.  135 

93  .  8 

5 

3*5 

144 

13 

3.6 

\341 

93*9 

9 

2*5 

363 

7 

4.  1 

156 

91*8 

7 

^4*1 

1 

1.7^ 

57 

98*3 

0 

.0 

58 

6 

5.4 

99 

'  88*4 

7 

6.3 

112* 

0 

.0 

21 

95*5 

4.5 

'  22  /\ 

0 

*0 

6' 

100*0 

0 

♦0 

6 

0 

•  0 

1 5 

93*  8 

6.3 

211 

7.7 

2i453 

89*2 

86  * 

3.1 

*2,750  . 

75 

8.  6 

•769 

DO  I 
CC.  X 

>29 

3*  3 

873 

136 

7.2 

1 1 684 

89.7 

57. 

i  n  * 
J  .u 

It  877  * 

1 

16.7 

4 

66*7 

1 

16*7 

6  t 

«*  0  j 

•  0 

2 

10C.0 

0 

.0 

?  * 

1 

25*0 

C 

50  .0 

25.0 

4 

13*8 

25 

86*2 

•0 

•  0 

29 

2 

25*0 

6 

75.0 

0 

•  0 

8 

2 

9**5 

1 9 

90.  5 

o 

.0 

21 

3 

4*2  ' 

67 

94l.4:> 

1 

1.4  . 

7  'i  * 

0 

•  0 

22 

roo.o 

0 

d 

22 

3 

6. 1 

45 

9 1.8* 

£  .U 

49 

4 

9.5 

37 

68*1 

1 

2*4 

42 

I 

6.7 

13 

86*7 

'  1 

6*7 

as 

3 

11*1, 

2  4 

8  8*  9 

Q 

.0 

»            27  * 

7*  1 

*  79 

92*9 

o 

♦0 

85 

1 

4.8 

20 

.95.2 

0 

♦  0 

21 

5 

7  .,8 

59 

92.2 

0 

•  0 

64 

1 

X 

2.2 

45 

97.8 

0 

•  0 

46 

0 

♦  C 

11 

100.0 

0 

•  0 

11 

1 

2*9 

34 

97*1 

0 

•0 

"  35 

5 

2*1 

226 

96*6 

3 

1.3 

23,4 

2 

2*4 

80 

96*4  1 

1 

1.2 

'83 

3 

2.0 

.  146 

96*7 

2 

'  1.3 

151 

424 


428 


table  6.  *total;bachelor»s 


OECAEES  'FOR  MAJOR  FIEL'O  CONFER* EO  BY  INSTITUTIONS, OF  HIGHER  EOUCATION  BY.RACE. 
ETHNICITY.  ANO  SEXY    INSTITUTION. ANO.STATE  497B-1979. 


AMERICAN  'tNOiAN 
AlASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR  v 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


hHITE 
NON-HISPANIC 


\  *  NUMBER         3  NUMBER 

.BUSINESS  ANO  MANAGEMENT-  (0500) 


NEST  VIRGINIA 

UV    MORRIS  HARVEY  COLLEGE 
TOTAL.  0  .0 

FEMALE-  0  .0 

„    -MALE  0  ,  *  . 

MV    SALEM  COLUEGE  MAIN  CAMPUS 


TOTAL  0        .0  « 

FEMIfLE*  0  .0 

MALE'  0  .0 

UV    SHEPHERO  COLLEGE 

TOTAL*  0  .0 

FEMALE  #     0  .0 

>  MALE       -\    ,  0  .  .0 
HY    WE  ST  LIBERTY  ST  COLLEGE. 
TOTAL  0  <«0 

FEMALE  ,0  .0 

MALE'  0  *0 

UV    UEST  VA  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL     -  O;:  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE*  0  «0. 

UV    W  VA  STATE  COLLEGE 
TOTAL'  0  .0 

FEMALE  0    *  *0 

-  MALE  \  0  *0. 

WEST  VIRGINIA  UMVEHSITY 
TOTAL  "  1  »2 

FEMALE  0  *0 

MALE  1        «3  - 

UV    WEST  VA  WE  SLEYAN  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0'  .0. 

MALE  *  0  '  *0  v 
WV    WHEELING  COLLEGE 

TOTAL"      ,         0  *0 
FEMALE  "0  *0 

MALE  0  **0 

WV  STATE  'TOTALS  ( 

TOTAL-  1     >  «1 

FEMALE  0.  .0 

'  MALE  1        ♦  ! 


0 
0 
0 

I' 

0 

1 
1 

.0 

1 
1 

0 

I 

7 

■  3 
4* 

13 

'  5 


•  0 

•  0 
♦0 

2.9 

.  »o 

3.3 

2*0 
.0 
3*0 

l.l 

*o 

1.4 
11.7 

3o;o 

8*0 

20*3 
27*8 
17.4 

1.5 
.'8 
1.8 

2.5 
.0. 
3.2 

5.8' 
5.3. 
6.0 


16  INSTITUTIONS) 


58 
15 


3.9 
3.6 
43  4.0 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

.  i 

NUMBER 

X 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

56 

1C0.0 

0 

♦  0 

0* 

o 

.0 

12 

100. c 

0/ 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

44 

100.0 

•  0 

.0 

0 

0  .0 

1 

2.9 

34 

97.1 

0 

;o 

0 

.0 

0 

.0 

5 

1CC.0 

0 

•  0 

.0 

1 

3.3 

29 

96*7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.C 

49 

98*0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

.  .0 

17  100. 0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

"X  ft 

32 

92.0 

1 

1.1 

1 

1.1 

3 

3.2 

86 

91*5 

0 

•  0 

1 

4.3 

1 

4.3 

18 

78*3 

1 

,1.4 

0 

.0 

-2 

2.  8. 

,     ^  68 

95.8 

1.7 

0 

•  0 

8 

13.3 

52 

86*7 

•  0 

0 

.0 

3 

30.0  ' 

7 

7C*0 

1 

2.C 

0 

.0 

5 

1 0*0 

45 

90*0 

x 

1.6 

0 

.0 

14 

21.9 

50 

78*1 

1 

5.6 

0 

.0 

6 

33*3 

12 

66*7 

0 

•  0 

0 

.0 

8 

1  7  A 
1  »  **t 

38 

82*6 

0 

•  0 

1 

.2 

9 

2.C 

442 

*96.3 

0 

•  .0 

0 

.0 

1 

a 

,  .  0  - 

131 

98*5 

0 

•  0 

1 

.3 

8 

2.5 

311 

95*4 

p 

- 

♦  0 

0 

.0 

2 

2.5 

*  77 

95*1 

o 

.0 

o 

♦  0 

0 

♦  C 

17 

94,4 

.  0 

•  0 

0 

♦0 

2 

3.2 

60 

95*2 

0 

.0- 

0 

.0 

4 

s-e 

65 

94*2 

0 

•  0 

0 

:.0 

1 

5.3 

18 

94*7 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

6.  0 

47 

94*0 

4 

.3 

3 

.2 

66 

4.5 

1,394 

94*1 

2, 

♦  »5 

1 

.2 

18 

4.3 

391 

93*8 

2 

•  2 

/2 

.2 

48 

4.5 

1*003 

94*3 

NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 

.NUMBER 


21 
8 
13 


•  0 

•  0 

•  0 

.a 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


5  5.3 
4  17.4 
1  1.4 


.0 
.0 

.0 
.0 

.c 

1.7 


2.5 
5.6 
1.6 

.'C 
.0 
*0 


1*4 
1*9 
1.2 


56 
12 


35 
5 

30, 

50; 

33 

94- 

—23 

•  n 

'60 
10 
50 

64 
-  18 
46 

>59 
133 
326 

81 
18 
63 

69 
19 
50 


1.481 
-  417 
1.064  „ 


WISCONSIN 


-UI    ALVERNO  COLLEGE 

*          -  TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

MALE  0 

.0 

.0- 

.0 

0 

•  0 

UI     CARDINAL  STR ITCH 

COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

v  .0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•o 

0 

.0 

UI    CARROLL  COLLEGE 

.0 

TOTAL            *  0 

♦  0 

2 

3.6' 

0 

FEMALE  0 

•0 

0  - 

•  0 

<  0 

•  0 

MALE  0 

.0 

■  2 

5.9 

0 

.0 

UI*  CARTHAGE  CCL'LEGE 

TOTAL  0 

•  0 

2 

3.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.♦0 

1 

5.6 

0 

•  0 

MALE            .  0 

♦  0 

1 

2.0,  - 

0 

•  0 

'HI    EDGE  WO  00  COLLEGE 

TOTAL             '  0 

.0- 

1 

7.7 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

1 

12.5' 

0 

•  0 

7      *     MALE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

*    •    UI     LAKE  LA  NO  COLLEGE 

2.8 

TOTAL  '0 

•  0 

1 

0 

•  0 

FEMALE          n  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

MALE  0 

•0 

1 

3.4 

0 

♦  0 

Hi    MARQUETTE  DIVERSITY 

TOTAL  0 

■2  * 

4 

1.4 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

1 

1.5 

0 

♦  0 

MALE             ,  0  . 

.0 

'3 

1*4  S 

0 

.0 

UI    MILTON, COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

C 

♦  0 

0 

.0 

FEMALE  f  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE           •  0 

*  .0 

0 

•  0 

•  0 

.0 

HI    MI LHAUKEE  SCH  ENGINEERING 

TOTAL  0 

•  0 

4 

11.1 

0^ 

•  0 

'    FEMALE  0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

MALE              . 0 

•  0 

4 

11.1 

0 

.0 

HI    MOUNT  MARY  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

1. 

3.2 

1 

3.2 

Female  ,  o** 

•  0 

K 

3.2 

1 

3.2 

MALE  o 

•0 

0  . 

♦0 

0, 

♦  0 

•f           HI  ..MOUNT  SENARIO  CCLLEGC 

0 

♦  0 

TOTAL  ,  0 

.0  ■ 

•  0 

0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

♦  0  . 

0 

*0 

HALE  0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

10C.0 

0 

♦  0 

c 

♦  0 

4 

1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

'    .0  , 

0 

.0 

3 

1CC.C 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

5 

9.1 

7 

12.7 

48 

67*3 

1 

4*8 

r 

.  4.8" 

20 

95*2 

4 

ri*8 

6 

17*6 

28 

82.4 

<* 

0 

.0 

2 

'  3*0 

64 

95*5 

0 

.0 

1 

5*6 

94*4 

0 

•  0* 

„l 

2*0. 

47 

95*9 

0 

•  0 

1 

7.7 

11 

84*6 

0 

.0 

1 

12*5 

7 

87*5 

0' 

.0 

0 

•  0 

4 

80*0 

0 

.6 

1 

2/8 

35 

97.2 

0 

•  0 

0 

.0 

10C0 

0 

4  .0 

1 

3..4 

28 

9,6*6 

2 

.7 

6 

,  2*1 

276 

97*5 

0 

J    .0  . 

1 

1.5 

i 

98*5 

2 

•9 

5 

2*3 

;  212 

97*2 

c 

•  0 

0 

•  C 

37 

1CC*0 

0 

.0 

0 

.  .0 

< 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

1C0.0 

0 

♦  0 

4 

11*1 

29 

80*6 

0 

♦  c 

0 

*0 

0 

•  C 

0 

.0 

4 

1U1 

29 

.30*6 

0 

•  0 

2 

6*5 

29 

93*5 

0 

.0 

.  2 

6*5 

29 

93.5 

0 

♦  0 

0 

.0 

i 

0 

*0 

Jo 

♦0 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

•  0 

0 

.c 

0 

,♦0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

10C.0 

0 

♦  0  - 

4 

0 

.0 

-  \ 

0 

♦  c 

0 

♦  0 

3, 

0 

.0 

2  - 

0 

♦o 

1 

c 

♦  0 

55 

0 

.0 

21 

0 

*  .0 

34  . 

1 

1.5 

*  67. 

0 

•  .0 

ie 

1 

2.0  < 

*? 

1 

7*7 

.13 

0 

•0 

8 

1 

20*0  . 

\  5 

c 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

•  4 

283 

0* 

♦  0 

65 

1 

.5 

21B 

c 

37 

0 

•  .0 

6 

0 

...0 

31 

3 

8.3 

36 

0/ 

•0 

0 

3 

8.3 

36 

0 

•  0 

31 

0 

•  0 

31 

0 

0 

0 

•  0 

*t 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

7 

TABU  6. 


TOTALaACHaOK'S  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED,  BY  INSTITUTIONS  OF -HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
'  ; '   ~  *     *  ETHNICITY,  ANO  SEX*    .INSTITUTION  AH 0  STATE,,  "1978^1979 


R^CE, 


AMERICAN  I  NO  UN 
ALASKAN  NATIVE 


.    BUCK  ASIAN  OR*  , 

NON-HIS;PANIC  PACIFIC  ISLANOER- 


HISPANIC 


NUMBER         X  NUMBER. 
BUS I NESS  ANO • MANAGEMENT  ( 050 0 1 
wise  ON  SIN 


HI    NQRTHIANO  COLLEGE 
TOTAL  2  -11*1 

.FEMALE  I  20*0 

MALE  l\  -7*7 

WI    SAINT*  NORBERT  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 

'MALE 


.0 
•o 

.J 


H I    U  'Cf  WISCONSIN  EAU  CLAIRE 
TOTAL  "0  .0 

FEMALE  0  >0 

HALE       -   '     0'  .0 

Ml     U  Or  WISCONSIN  LA  CROSSE 
•  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

*  MALE  0  *A 
WI    U  CF  WISCONSIN  MAO I  SON 

tot  al     \<.        ;  .0; 

-FEMALE  0^0 
^  MALE  *  0  ,0 

WI    0  OF  WISCONSIN  MILWAUKEE 
TOTAL  *  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MLE  0-  .0 

WI    U  OF  WISCONSIN  OSHKOSH 
TOTAL    •  2  *7, 

FEMALE  0        .0  ■ 

-     HALE         v      2  r.O 
WI    U  OF  WISCONSIN  PARKSIOE  * 
TOTAL  '   '  0  .0 

FEMALE  0       .0  " 

MALE         *       0  *0 
WI    U'CF  WISCONSIN  PLATTEVL 

•  TOTAL  0  .0 
.FEMALE  0'  *0 
.    MALE            '     0  .0 

WI    U  OF  WISCONSIN  RIVER  FLS 

TOTAL  0  .0 

.    FEMALE  0     .  .0, 

MAL  &       v         0     .  .0 
WI    U  OF  WISCONSIN  STEVNSPNT 


TOTAL 

FEMALE 
MALE 


WI  U  CF  WISCONSIN;  STOUT 
\    TCTAL  "      0  .0 

FEMALE    x  0  .0 

MALE     \.    *    0  •° 
WI    U  OF'  WISCCNS  Vi  SUPERIOR 
'TOTAL     ,     \     0  .3 
FEMALE  0  *0 

*    ,     MALE  C  *0 

Wi    U  OF  WISCONSIN  WHITEWATER 
TOTAL  0     v  .0 

FEMALE  0^  *0 

MALE  /  0  *0 


X 

NUMBER' 

NUMBER 

X 

* 

'* 

5*6 

* 

I 

5.6 

♦  0 

.0 

I 

20*0 

0 

♦0 

7,  7 

0 

.0 

0 

♦  0 

♦  0 

o 

♦  0 

'0- 

.0- 

;o 

0 

♦  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

*0 

0 

•0 

♦0 

.  3 

c 

♦  0 

.0 

0* 

.0. 

.0 

•  0 

•  0 

I 

.4 

0 

•0 

Q 

♦  0 

6^ 

♦  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

•6 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

o 

♦  0 

0 

•0 

•  3 

.3 

*0 

♦  0 

I  .  1 

L.I 

$ 

1*1 

•  8 

0 

.0. 

1 

♦  6 

1.2 

5 

*1.5 

4 

1.2 

2 

.7 

♦  0 

.0 

1 

1.5 

0 

♦  0 

♦5 

1 

•  5 

0 

•  0 

3.0 

.  8 

3 

a  2*3 

9.4 

.0 

1 

3.1 

1*0 

I 

1.0 

2 

2.0 

1*1 

0 

o 

♦0 

3*7 

c 

.ov 

0 

•  0 

♦0 

0 

.0 

.  0 

•  0 

1.3 

«    ,  0 

.0 

*  *  1 

1*3 

•  0 

.0 

*  0 

•  0 

1*9 

0 

♦  0 

*  1 

1  .9 

♦  0 

1 .3 

o 

♦0 

♦  0 

I 

4.8 

0 

♦  0 

♦0 

0^- 

•  0 

*  0 

♦  0 

1.3 

o 

♦  0. 

6 

u'O 

0 

.0* 

0 

•0 

•  e 

0 

.0 

0 

♦  0 

\ 

1.9 

0 

•  0 

1 

1.9 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2.7 

0~ 

•0 

1 

2*7 

.6 

1 

•  2 

2 

♦  4 

♦  7 

0 

♦  0 

0 

♦0 

.  ,.5 

1 

•  3 

2  ■ 

•  *5 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NCN-HISPANIC 

NUN4ER 


NON-RES I0ENT 
ALIEN 

NUMBER 


"1TAL 
NUMBER 


4 

22*2 

12  66.7. 

2 

11*1  , 

^  U3 

C 

40.0 

2    4C.01  • 

jl 

20*0  * 

2 

15.4 

10  76*9 

1 

7*7 

13f 

0 

•  0 

115  100*0 

0 

*of 

115 

.0 

•  0 

38  100*0 

0 

.0 

JO 

0 

♦0 

77  10C*C 

0 

-.0 

77 

1 

.3 

372  98.7 

4 

1*1 

377  , 

0 

♦  0~ 

100  99*0 

1 

1*0 

101 

1 

•  4 

272  98.6 

3 

276 

1 

•  6 

162.  97*6 

3 

1*8 

166  ' 

0 

♦  0 

,    36  100.0; 

0 

•0 

36 

1 

~.8 

126  96*9 

3 

2*3 

130 

4* 

.8 

500  97*8 

7 

1.4 

511 

2 

1*6 

121  97*6 

1 

•  8 

124 

2 

♦  5 

379  97*9 

6 

1.6 

.    '  387 

lb 

3J4 

422  95.5"*""** 

^^r^rivi*^^ 

•'h.  442 

2 

1.7 

!  117  96.3 

0 

*  *0 

119 

13 

4*0 

305  94*4 

5 

1.5 

323; 

1.8 
1.5 
.1.9 


26$ 
64 
205 


96.2. 
98.5 
98*1 


8  6*0 
4  -  12.J? 
4  4.0 


,125  94*0 
28  87*5 
97  96*0 


1.1 

3.7 
.0 


,90 
26 


98*Q 
96*3 


2  2*6 
<&  *0 
2  3*8 


1 

1.3 

73 

1 

4.8 

3?  20 

0 

.0 

53 

2* 

1.3 

139 

1 

3.4 

28 

1 

.8 

111 

2 

3*8 

42 

0 

•  03 

13 

2 

5*4 

29 

6 

1.1 

503 

1 

♦  7 

-  140 

5> 

1.3 

363 

WI.         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  4 
FEMALE  1 
MALE  3 

WYOMING 


25  INSTITUTICNS) 


37 

1.0 

15 

•  4 

*  19 

♦  5 

75 

12 

1.3 

5 

.5 

3 

.3 

21 

25 

'  .9 

10 

•  4 

16 

.6 

.*  54? 

2*1 
2.2 
2.0 


64.  100.0 

73  94*8 
24,  100.0 
49\  92*.5 
\  « 
\94.8 
^95*2 
94.6 

?2..7 
96^*6 
9li7, 

\ 

79 

81.3 
78.4 


^97.  9 
95*8 


3*440  96*1 
913  96*9 
2*527  95*9 


13 
2 

11 


•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
•0 

.0 
♦0 
.0 

2.6 
.0 
3.8 

3.9 
.0 
5.4 

6.0 

•  0 
7.4 

17.0 
18, B 
16.2 

2.5 
1.4 
2.9 


63  1.8 
8  *8 
55  2*1 


274 
65 
209- 

133 
32 
101 

91 
27 
64 

77 
24 
53 

77 
21 

"  56 

150 

'29 
.  121. 

37 

522 
143 
379 


3*578 
942 
2*636 


WY    UNIVERSITY  OF  WYOMING 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .<.0 

MALE  C  *0 

*■  y 

W  Y      ,   STATE  TOT  ACS  (  . 

TOTAL     "          0  *0 

FEMALE       .         0  .0 

MALE                0  .0 


INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  .0 
0    '  .0 


2 

1.2 

0 

.0 

"2 

1.2 

164 

96*5 

4 

2.4 

170 

1 

1.8 

J> 

.0 

1 

1.8 

56 

*9e.2 

0 

•0 

57 

1 

*.9 

0 

.0 

.1 

♦  9 

108 

95*6 

4 

3.5  • 

113 

2 

1.2 

0 

.0 

2 

1.2  ;* 

164 

96.5 

4 

*♦"». 

170. 

1 

1.8 

0 

.0 

1 

1.8 

56 

98.2 

0 

•  0 

57 

1 

*9 

0 

.0 

1 

♦  9 

10B 

95.6 

4 

3.5 

113 

THE! STATES  ANO  O.C.     (     1*177  INSTITUTIONS) 


'TOTAL 

505 

.3 

11*430 

6*6 

FEMALE 

159 

•  3 

5*310 

10.1 

MALE 

346 

*  i 

.3 

6*120 

5.1 

3*135 
1,278 
1**B57 


1.8 
2.4 

1\6 


GUAM 

GU    UNIVERSITY  OF  GUAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

GU         AREA  * 
TCTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

TOTALS  ( 
0 
0 
0 


0 

.3 

"42 

77. B 

.0 

18 

B5.7 

0 

•  0 

24 

72.7 

J 

3*196 
972 
2*224 


1.9 
1.8 
1  9 


18*266 
7*719 
10*547 


10.6 
ft.  6 


150*759 
44*117 
10d/642 


87.4 
83*7 
89.0 


3*499  2*0 
889  1*7 
2*610  2*2 


172»5?4 
52*725^ 
119*799 


7 

.0 

.42 

f7.8 

12 

22*2 

*  Q 

♦  o  - 

54 

.0 

18 

B5.7 

3. 

14*3 

0 

•0 

21 

.0 

*  24 

72;*  7 

9 

27*3 

0 

•0 

33 

INSTITUTIONS) 
0  *0 

o  '  *r 
o  *o 


42 
18 
24 


77*S 
85*7. 
72*7 


42  77*8 
£  -  18  B5*7 
'  24  '72*7 


,12  22*2 
3  14*3 
9  27*3 


54 
21 
33 


ERLC 


.  »   


426 


re 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


,  BLACK, 


*  NUMBER         X  NUMBER 

BUSINESS  A NO  MANAGE HEN T"  (0500) 
PUERTO  RICO  . 


ASIAN  OR 


'NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL, 
MINORITY 


WUTE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


ANTICLUN-COLLEGE—— 
.*«  TOTAL  0.0 
FEMALE  0    »  .0 

MALE  .    -0     .  .0  , 

>R  v BAY ANON  CEN  UNIVERSITY* 
TOTAL.  0  .0 

FEMALE  0  .0' 

MALE,  0  .0 

PR    CATHOLIC  U  PUCRTO  RICO 
TOTAL  0,  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE-  0  .  .0 

PR    COLEGIO  U  DEL  TURA80 
*  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE     '*  '       0  t.O 
Pfc  ;  INTER  AHER*  U  *ATO  REY  CAM 
/TOTAL.       (        o  .0 
FEMALE*  0-      .0     ,  ' 

"MALE     _  x      0  .0 
.<PR    INTER  AH£R  SAN  GERMAN  CAM 
''TOTAL    "y  '        0  .0 
FEMALE        «         0  .0 
'    MALE  ,  0-  .0 

-PR  OWJVERSIDAD  OE  PONCE, 
*    .TOT AC v "  ?    0  -0 
.s     FEMALE  0^  .0 

HALE  0,      (.0  - 

PR    U  OF  PR, RIG  PIECRAS 
TOTAL"  ■  '  0  .t) 

F£?ttLE  .  0  .0* 

MALE  ,0  .0 

PR    U  OF  PR  MAYAGUEZ 
,   TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .    ,  O;  .0- 

PR    U  PR  CAYEY. UNIVERSITY  C 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE-  0  *0 

PR    U  OP/*" THE  SACREO  HEART 
'  TOTAL  0  .0, 

FEMALE  0  .0 

MALE    .  0   .  .0 

PR    WORLD  UNIVERSITY 

TOTAL  '  :  0        #0  . 

FEMALE  o  .o 

tMCLE  0  .0 


1  7.7 

0  .0 

1.  1**3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

TO 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
6 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0  * 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.  .0- 

•  0 

>*0 

.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•0\ 
.0 

•o 

•0 

/  .0* 

•° 

•  6 

•  0* 

•  0 


PR  .  AREA 

total' 

**  FEMALE 
MALE 


TOTALS  < 
.0  .0 

o    "  .0 


12  INSTITUTIONS) . 

1     ,  »o 

0  *0 

1  a 


G  , 

0 

0 

0 
0 

0' 

0 
0. 
0 

0 

o, 

0 

0 
0 

.0 

0 
0 
0^ 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

*  b 

0 
0 

0 
0 

0' 

0 
0 

.0 


VIRGIN,  ISLANDS 

VI    COLLEGE  OF  .VIRGIN  ISLANDS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

VI     .  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

TOTALS  ( 

0 

'0  ' 
0 


•  0 

♦  c 


.73.7 
60*0 
88.9 


OUTLYING  AREAS 

^OTAL.'' 
FEMALE  .  r  . 
MALE  < 


•  0 

•  0 
.0 


L  INSTITOTIONS) 
1*.  73.7 
6  60*0 

8  88.9 

14  INSTITUTIONS) 
15  .6 
6  .5 

9  .7 


42 
18 
24 


MAJOR  FIELD  AGGREGATE  0500  <  1,191UNSTITUTI0NS) 
TTOTAL  505       .3       4»*Jf      M  3,177 

FEMALE  -         159      ,.3         5,316      9.9  .  ,  1,296 
MALE  3>6       .3         6,129      5.1,  1,8*1 

*COMHUNICATIOMS^(060b)  , 


ALABAMA 

AL    ALABAMA  A  t  h'.UKIV6RSItY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ..0 

i AL    ALABAMA  STATE  UNIVERSITY 


.TOTAL 
FEMALE 
HALE 


^0 
0 
0 


►  0 
•  0 
.0 


66.7  . 
100.0 
50.0 

'100 


;o 

0  .0 

1  100.0. 


X 

NUMBER  X 

DUMBER  X 

NliMAPR 

x 

MJM8ER 

1 

NUMBER 

"13 

6^> 
7 

.0 

♦0  •> 
.0 

12  92.3 
6  100.0 
6  85.7 

13  100*0 
"  *6  10C.0 
7  100*0 

0 

o 

0 

•0 
♦  0 

«o  , 

o: 

%  0 
0 

♦  0"  . 

;o 

•  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

75  100.0 
16  100.0 
59  100.0 

75  100*0 
16  -100*0 
59  1CC.0 

0 

0  m 

*c 

*0 
•  0 

0 

o 

0 

♦  0 
.0  ' 
.0 

.75 
16 

59v 

♦  0  *> 

♦  0. 

♦  0 

; 

212  100.0 
99  100.0 
'113  100.0 

212  100*0 
99  10C.0 
113  100*0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

.0" 

0 

o 

0 

.0 
♦0 

•  c 

212 
99 

.0 
.0 
.0 

204  100*0 
'81  100.0 
123  100.0 

204  100*0 

v  O  1     1  A  A  A 

81  1UU.U 
123  IOC. C 

0 

o 

0 

.0 
♦0 
.0 

0 
0 

w  0 

.0 

•  0 

•  0.  • 

204 
81 
123 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

1    298    98.3  <  • 
90  97.8 
208  98.6, 

298  98.3 
"90  97.8 
208  98*6 

5 
c 
3 

1.7 
2*  2 
1.4 

0 

o 

0 

.0 

•  0 

♦  0 

303 

92  , 
211  ' 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

225  100*0 
68  100.0 
157  100.0 

225  100*0 
68  100. 0 
157  10C.0 

0 

o 

0  ' 

♦  0 
.0 
.0 

0  " 

0 

0 

.0 
•  0 
.0  . 

225 

68  * 
157  • 

.0  > 

:o* 

.0 

8  100.0 

2^100.0  ' 
6-100.0 

8  100.0 
2  'IOC.  0* 
6  .100.0 

0 

o 

0 

.0 
♦  0 

0 

o 

0 

*0  * 

•  0 

•  0 

*  8 
6 

.6 

.0 

824  99.0 
471  99.2 
"     353  98.9 

'824  99.0 
471  99.2 
353  98.91 

8 

"  x4 
4 

1.0 
*8 

1  if 

6 
o 

0 

•  0 

♦0  * 
•0 

832 
•  475 
357 

*.0 

•  0 

•  0 

177  100.0  t 
■  97  100*0 
80  100*0 

177  100.0 
.  97  100.0 
80  100*0 

» 

0 
0 
0 

.0 

A 

.0 

0 

o 

0 

•  0 
,0 
*0 

177 

97, 
80 

.0 
.0 

.0  \ 

73  100*0 
CJ   1 uu.u 
50  100*0 

73  100*0 
23  100*0 
50  1CC.0 

0 
'  0 
0 

.0 
♦0 
♦  0 

0 
0 
0 

-.0 
♦  0 
.0 

,  73 

^  23 
50 

♦  0 

•  0 

.0  •* 

111  100/0 
62  100*0 
49  100.0 

iii  ioo*o 

62-100.0 
49  100*0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

0 
*0 
0 

♦0 
.0 
♦  0 

111 

62 
49 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

197    99.0  , 
75  100.0 
122  98.4 

197>  99*0 
75  100*0 
122  98*4 

*  2 

0- 
2 

1*0 
.0 
1*6 

0 
0 

t  0 

♦  0 

(.0 
**0 

199 

75  , 
124 

A 

.  u 
.0 
.0 

9.41A  99*3 
It  090  99*5 
1,326  99*3 

2,417  99*4 
1,090  99*5 
1,327  9V.3 

.  *  15 
6 
9 

*6 
.5 
♦  7 

0 
0 
(  0 

.0 

-  *0 

♦o- 

2,432 
1  1,096 
1,336 

•  0 

.0  . 
«.0 

0  *o 
0*  *o 
0  *o 

14  73.7,* 
6  60.C 
8  88.9 

0 
0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

*  5 
*  4 

1 

26*3 
40*0 

11*1 

f9 
•  10 

.0 
,.0 
•  0 

.0     *  *o 
0  *o 

*  0        *0  v 

14  73.7 
a     6  60.0' 
8    88. 9 

'  0 

a 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

5 
4 

1 

26*3 
40*0 

21,1 ' * 

ie  < 

10 

9 

1.  7 
1.6 
1.7 

2,416  .96*4 
1,090  96.7 
*      1,326  96.2 

2,473  -98.7 
1,114  9*8.8 
1,359  98*6 

27 
9 
18 

1.1 

*fi 

1*3 

5 
4 
,1 

•  2 
•4. 
.1 

-2,505 
1,378 

1.8 
2.4 
1.6 

5,612  3*2 
2,062  3*8 
3,550  2*9 

20^,739  11*8 
8,833  16*4 
11,906  9.8 

150,786 
44,126 
106, 660 

t 

86*1 
81*9 
88.  0 

3*,  504 
893 
2,61 1 

I 

2.0 
1.7 
2.2 

175,029 
53,852 
121,177 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

0  *0 

o  *o 

0        *0  / 

*      2  6fc*7 
1  100.0 
1  50*0 

0 
0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

1* 
0 
1 

33.3 
5C.p 

3 

* 

7 

•  0 

♦  0 
.0 

0  ^0 

0  *o 
5       0  *o 

1  100*0 

.  o  ;o 

1.  10C*0 

0 
0 
0 

*0 
•0 
♦  0 

X 

0 
0 
0 

.0 
*0 
•  0 

1 

0 

I* 

«7' 


TABLE  6* 


TOTAL  BACHELORS    OEGREES"  FOR  MAJOR  FIELO  „CONFERAEO»,8Y.  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  .EDUCATION'  BY  RACE  t 
'         *  ETHNICITY.  ANO  SEXi     INSTITUTION.  APO  STATE'  1978-1979 


AMERICAN"  I  KOI  AN 
*  ALASKAN  NATIVE 

,  NUMBER  '< 

COMMUNICATIONS  C  C60CI-. 

ALABAMA 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HlSFANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


•HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


Mil  TE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 

$ 


AL    AUBURN  U  MAIN  CAWJS 
TOTAL*  x  0  .0 

FEMALE  0  ,0 

MILE.  0  .0 

AL    MILES  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  "0  ,0 

AL    SPRING' HILL  CCLLEGE 
TOTAL'  0  .0 

FEMALE     ^        0  .tf 
MALE  0       .0  * 

AL'  JRQr  STAiEU  HAIN  CAMPUS 
'     TOTAL  ,0>  .0 

■FEMALE.  0^  .0 

MALE  0  .0 

AL    UNIVERSITY  OF  ALABAMA 
0,  .0 
0  .0 
0  .0 
IN  BIRMINGHAM 
0  .0 
0  .0 
0        .0  1 
AL    UNIVERSITY  OF  MCNTEV ALLO 
TOTAL  0        .0  v 

FEMALE  0  .0 

*'  *    MALE  0  .0 

AL    U  OF  .NORTH  ALABAMA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
AL'  U  ALABAMA 
TOTAL 
FEMALE 
'MALE 


3 

5.4  ? 

0 

•  0  - 

0 

.0 

3 

5.4 

53 

94.6 

0 

♦  0 

56 

1 

0 

♦  0 

0 

.0 

3.4 

28 

96.6 

0 

29 

2 

7.* 

ot 

.0 

0  s 

♦  0 

!n 

7.4 

25 

92.6 

0 

.0 

27;  * 

I 

1  ou.o 

0 

A 

.  u  — 

k  0 

*  0 

1  lOO.tf  " 

.0 

0 

•  0 

i 

0 

♦  0 

0 

.0 

o. 

♦  0. 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0' 

I 

100.0 

0 

•  0 

0 

♦o 

1 , 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3 

17  .o. 

1 0 

.0 

■  0" 

.0 

3 

17*6 

14 

82.4 

0 

.0 

1  7 

1 

9.1 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

10 

90.9 

0 

.0 

11 

2 

?3.3 

0 

.0 

0  c 

;o. 

2, 

33.3 

4 

66*7 

0 

•  0 

6 

u 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

.0 

1 2 

100. U 

0 

.0 

1  12 
1Z 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

8 

10C*0 

0 

•  0 

8 

0 

•  o  • 

0 

•  0 

0 

t.o 

0 

♦  0  * 

4 

100.0 

} 

.  0 

•  0 

.  4 

17 

6.1' 

b  • 

•  0 

.0 

•  0 

17 

6.1 

262 

93.9 

0 

•  0 

279 

6 

4.8 

.0 

0  , 

•  0 

6 

4.8 

118 

95.2 

0 

.0 

/  124 

11 

7.1 

0* 

♦  0 

0 

'♦0 

11 

7.1 

144 

?2i? 

0 

•0* 

155. 

1 

9.1 

0 

•  o 

0 

♦  6 

9.1 

10 

90*9 

•0 

It 

0 

•  0 

*  0 

•  0 

0 

♦0 

V 

.0 

6 

100*0  „• 

0 

.0. 

6 

1 

.20.0  - 

0 

,  .0 

0 

♦  0 

1 

20.0 

4 

80. 0  • 

.  0 

.0 

.  ,5 

0 

*  .0 

0 

0 

♦0 

0 

•  0 

7 

87*5 

1 

12.5 

I      '  8 

0 

♦  0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

5 

100.0 

0  r 

.0 

5 

.0 

•  0 

0 

•9 

0 

•  0 

? 

.0 

2 

66*7 

1* 

33.3  • 

•  3 

2 

-28.6 

1> 

0 

.0  » 

o- 

♦  0 

2 

28*6 

5 

71.4 

0 

.0 

X 

1 

20.0 

0 

.0  ~>  , 

0 

•0  , 

1 

20.0 

80*0 

0 

*  .0 

1 

50.0- 

,0  i 

.0 

0 

.0  * 

1 

50 .0'-- 

1 

50*0 

0 

.0 

2 

ALr  .  .   STATE, TOTALS  ( 
TOTAL  0- 
FEMALE  0 . 

*      "  MALE  0: 

ALASKA 


10  INSTITUTIONS) 


30. 
10 
20 


7.6 
5.3 
9*7 


A  .0 

•  0 

•  0 


30  7.6 
10  «  5*3 
20  9*7 


363  91*9 
179  94*7 
184  89*3 


.5 
.0 
1*0 


395 
189 
?06 


A*    U  ALASKA  FAIRBANKS  CAMPUS 
TOTAL  0'  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AK    U  ALAS  ANCHORAGE  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  0  " 

.0 

*0 


11*1 
.0 
33.3 

.0 
.0 
♦  0 


11*1 

♦  0 
33*3 

•  0 
*0 
*0 


88*9 
100.0 
66.7 

• 

100.0 
100*0 
.0 


AK     k    STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0   *  *0 

FEMALE     r  0  .0 

MALE        .     .    0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


*0 

♦  0 

•  0 


1  9*1 
0  *0 
l.v  33*3 


1  -9*1 

0  *0 

1  J  J.  J 


10  90.9 
8  100.0 
2  66*7 


11 
6 

3 


ARIZONA 


AZ    ARIZONA  STATE  UNIVERSITY  o 

TOTAL  «  0  -     .0  *  3 

'"FEMALE         „   .   0    "  *0  0 

MALE  0   /  .0  3  ' 

A?    NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY  , 

'/.TOTAL-;    .  0        .0        .  3 

FEMALE  0       .0  3 

•       MALE  ,    -,  0        .0  0 

AZ    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 

:*    TOTAL       ,         0       .0  1 

FEMALE        «       0       .0-     a  0 

MALE  0        .0  1 


,'  1.4 
.0 
3*2 

4*6 
7*3 
.0 


.9 
•  0 
1.8 


1  '  *5 
1  *9 
0  *0 


0 
0 
0 

2 
1 
1 


.0 

•  0 

•  0 

1.3 
1*9 
1*8 


1*4 

2.6 
.0 

6.2 
4.9 
•8.3 


7  6.4 

3"  5.8  v 
4      7.0  \ 


7*  3.3 

202 

96.7 

0 

•  0 

209 

4  3.4. 

112 

96*6 

0 

♦o  - 

116 

3  3.2' 

90 

96.8 

0 

.0 

93- 

7  10.3 

58 

89*2 

0 

•0 

65 

5  12.2 

36 

87*8 

0 

•  0 

*  41 

2  6*3 

22 

91*7 

0 

•  0 

24 

10.'  9*2. 

99 

SC.  8 

0 

,♦0 

.  109 

4  7*7 

48 

92*3 

.0 

.0 

52 

6  1C.5 

51 

89*5 

0 

•0 

57 

AZ    .  ,    STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  .0 

MALE  .0  .0 

ARKANSAS  , 


INSTITUTIONS) 
.7  1.8 


1.4  . 
2.3 


l.U 
•  6 


14 


3.7, 
3.8 
3.4 


24  6.3 

359 

93  ,7 

0 

.0 

383 

1'3  6.2 

196 

93.8 

0 

♦0. 

209 

11  6.3 

163 

93.7* 

0 

.0 

174 

AR    k\ KANSAS  STA7E  U  MAIN  CAM 
TOTAL  1  1.9 

FEMALE         "        0  .0 
MALE       *         1  3.0 
AR    ARKANSAS  TECH  UNIVERSITY 
*    -TOTAL  0'      .0  .  ~* 

FEMAXE  0   >  .3 

MALE  0  .0, 

AR    HARDING  COLLEGE  MAIN  CAM 


,  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 


9 

17.3/ 

0 

♦  0 

0 

5 

26.3 

0 

.0 

0 

4 

12.1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

'  v  0 

.0 

0* 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

I 

6.3 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

o. 

3 

.0 

1 

10.0 

0 

*"0 

♦  0 
*0 

♦  0 
*0 
*0 


10 
5 

\  5 

\o 

\0 

\o 


-^0 

1 


19*2 
26*3 
15*2 

•  0 

•  0 

6.3 

•  0 
10.U 


42 

80*8 

c 

•  0 

-  52 

14 

,73.7 

0 

♦o . 

28 

*84*8  ' 

0 

.0' 

33 

3 

ico.o 

0 

•  0 

3 

,2 

100*0 

0 

•  0 

2 

1 

100*0 

0 

•  0 

a 

14 

87.5  * 

1 

6.3 

16 

5 

83*3 

I 

16.7 

6 

V 

vc.o 

0 

*.0 

10 

ERIC 


«8  ' 


.  ■  *  432  '■' 


AMERICAN  INOUN 
.ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  i 


•LACK-         .    ASIAN  CR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  I$|.ANOEA 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL  : 
MINORITY 

'  NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES  JQENT 
ALIEN 

NUMBER 


T07AL 
'  NUMBER 


COMMUNICATIONS  10600)   -  J* 
ARKANSAS  - 

AH    HENOERSON  S7  UNIVERSITY 
.TOTAL  0   ?  *0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0-  .0 

AR    J0HN-5RCMN  UNIVERSITY 
.TOTAL"  0  .0 

FEMALE   '  0  .0 

MAtVE  0/  ♦<> 

AR    OUACHITA  SAP*  UNIVERSITY 
TOTAL 
'  FEMALE, 
MAL  E 
AR    ST  HN  ARK  U 
TOTAL 
FEMALE4 
MA^LE 


0  *  .0* 

0  .0 
0  .0^ 

MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0,  .0 
0  .0 


AR   <U/,OF  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 
TOT AL  *  0  ..0> 

FEMALE  0       .0  . 

LmLE  ,  ,vO  .0' 

AR    B  OfUARK  AT  LITTLE  ROCK 
TOT*'    T  0  .0 

REM*        m\  L<     0  .0 
*A.^*ftvr^O.  .0 
All    U  04\  CENTRAL  ARKANSAS 

totaI/*  X       0      #0    v  ' 
FEMALE        \     0  .0 
MALE  \  0     w  ♦0. 


5 

3 
2 

0 

0. 
0 

0 

0 

1 
I 

0 

I 

0 

1 

1 
1 

0 

o. 

0 
0 


•3*3 
75*0 
100.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

33.3 

50.  0' 

<0 

3.3 

•  0 
5.9 

5.3 
11.1 

•  0  ' 

.0 

•  0 

•  0 


AR  STATE  TOTALS  <  10 

TOTAL  1\  .«7' 

FEMALE       .         0\  .0 
MALE  1  \  1*2 

CALIFORNIA 

CA    ART  CTR  COLLEGE  OF  DESIGN 
TOTAL  0  «0 

FEMAl'E    ,  /O  .0 

MALE  /O  .0 

CA  s  AZUSA  PACIFIC  COLLEGE  . 
TOTAL    •    -  /    0  .0 
FEMALE         /„-  0  .0 
MALE  '    /       0  .0 
CA*  81  OLA  COLLEGE. 

JOTAL    /  0  *  .0 

FEMALE  /  0  .0 

MALE/  .    0  .0 

,CA    CAL7BAPTI  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  .LUTHERAN  COLLEGE 
TOTAL        ,        0  .0 
FEMALE    #  0        J>  , 

/  MALE    *  0        .0  -     '  % 

CA    CAL  POIfY  ST  IhSN  LUI S  06 
v  /  TOTAL  si  2.0 

'/  FEMALE  L  3.8 

/  Jv  MALE  0  .0 

CA    CAL  STATE  POLY  IhPuMONA 
TOTAL  fc  5.0 

FEMALE  1  4*:> 

MALE,       .        I  5.6 
CAvCAL  St  AT  E  U-CHICO 
TOTAL  0  .^0 

FEMALE  0     r .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  STATE  U-OOMINGUEZ  'HLS 
TOTAL       -    -rO--  «0 
FEHALfc  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  STATE  U-FRESNO 
TOTAL     **  0  .0 

FEMALE  0  *  .0 

MALE         ■       0  .0 
C*    CAL  STATE  U-FULLERTON  t 
TOTAL  3  !•* 

FEMALE  1  1*0 

HALF.        J       2  1.8 
CA    CAL  STATE  U-HAYWAAD 
TOTAL  Oi<  .0 

FEMALS     '     O     0  .0 
MALE  0  .0 

CA    CAL  STATE, U-LONG  BEACH 
TOTAL  '0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


INS7  TTUT  IONS) 
17  11.6 
10  16.* 
7  8*2 


0 

0' 
0 

0 
0 
0 

Q 

0 
0 

I 

0 

I 

0 
0 
0 

0- 
0 
0 

1 
1 

0 

2 
0 
2 

5 

3 
2 

3 
2 
1 

5 
) 


,«0 

•  0 
.0 

•  0  . 

.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

50.0 

*3  '< 
50.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


.  2.5 
4.5 

1.8 
.0 
2.9 

23.6 
37.5 
•15.4 

3.5 
5.6 
2.0 

2.4 
1.0 
3.7 

17.5 
15.8 
19  .0^ 


12  6.4 
1  10.0 
5  6.6 


„ 

* 

0 
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0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 
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>0 

.0 

0. 
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0 
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0' 
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0 
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0 
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0 
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?' 
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.0 

0 
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0 

.0 

0 

•  0 

0 
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0 
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0 
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0 

•  0 

■  0 

.0 

0 
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0 
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0 
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0 

.0 

0 

♦  0 
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•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0. 

.0- 

0 

•  0 

> 

0 

•  0 

— 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0^ 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

<  .7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1' 

1.2 

0 

.0 

4 

13*3 

0  i 

•  «0~  .  0 

2 

13.3 

0 

•  ft 

♦u 

2 

13.3 

0 

.0  ' 

0 

•  0 

0 

♦  0  ' 

0 

~  .0 

*  0 

♦  0 

0 

•  *° 

0 

.0  , 

1 

2.3 

0 

.0 

1 

7.  1 

0 

.0 

0 

•  0 

0, 

♦  Q, 

0 

.0 

0 

♦  0 

.0 

sft 

*  0 

.0' 

0 

♦0 

0 

•  0 

v  0 

♦  0. 

a 

•  0 

0 

♦0 

'0 

•  0 

0  . 

.■  ♦o 

6.2 

1 

2.0 

.0,  c 

3.8 

17.4 

•  0 

•0, 

- 

2.5 

5 

12.5 

•  0 

4 

10.  z 

5.6  • 

1 

5.6 

*  4 

3.6' 

2 

1.8 

C  ♦  J 

1.5 

«    ,  1 

*  1*5  . 

4.6 

1 

4.6 

•  U 

u 

.  0 

«  1 

7.7  , 

1 

7.7 

1.2 

3 

3.5 

2.6 

u  1 

2.B 

♦  0 

2 

4*1  - 

4.3 

7  " 

3*3 

<  5.0 

^*  1 

1.0 

3.7 

->X6 

5.5 

2.5 

2.5 

5.3 

.0 

♦  0 

1\ 

t  4.8 

4.2 

7 

4.9 

7.1 

1 

1.4 

1.4 

6 

6.2 

X 

5  >  83.3 
,3  75*0,f 
2  100.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 

0 

1 

i 
1 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  c 

.0 

33.3 
.50.0 
.0 

3.3 

5.9 

5.3 
11.1 

•  0 

.6 
.0 
.0 


■r 

19 

13.0 

125 

85.6 

1  0 

1 6.4 

50. 

62.0 

1  0.  6 

75 

88*2 

h 

25 

83.3 

2 

^3^3 

13 

86*7 

2 

1 3*3 

12 

30*0 

0 

•  0 

16 

LOO.O 

0 

•  0 

to 

100*0 

0 

,  .0 

3  100.0 

1 

2.3 

42 

57.  7 

1 

7.1 

13 

92.9 

0 

♦  0 

29 

foo.o 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

1 

1CC.C 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

6, 

12.2 

42 

'85.7 

2 

7.7 

23 

88*5. 

4 

17.  \ 

19 

82.6 

9 

22.5 

28 

70.0 

6 

27.3 

14v 

63.6 

3 

16.7 

14 

77iS 

8 

7.2 

102 

91*9 

4 

9.3 

39 

90.7 

4 

5.9 

63 

92*6 

7 

33.3 

'14 

66*7 

3 

37.5. 

*> 

62.5 

4 

30.8 

9 

69.2 

7 

8.2 

76 

89*4 

4 

11.1 

3?. 

68*9 

3 

6*1* 

44 

C9.6 

24 

11.4 

185 

88.1 

8 

7.9 

92 

91.1 

16 

14.7 

93 

65.3 

9 

22*5 

31 

*  77.5 

4 

21*1 

15 

7e.9 

5 

23.8 

16 

76*2 

25 

17.5 

117,  81.6 

13 

16.6 

56 

80.0 

12 

16.4 

61 

63*6 

,0 
•0 

6 

0 

•  0 

iO 

•  0 

'    12  1 

'0 

•  0 

'4 

c 

•  0 

6 

0 

.0 

'    *      3'c  ' 

0 

•  0 

2 

Qv 

.  0 

1 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

1 

1 

i.  3 

io 

0 

•  0 

13  J 

t  1 

'5.9-1. 

17 

0 

.0 

!  19 

0 

•  0  • 

,9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  " 

0 

.0 

I  2 

2 

1.4 

146 

1 

1.6 

61 

1 

1.2 

85 

1  3.3 

0  .0 

1  6.7 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

3 
2 
1 

.1 

0 

1 

c 

0 
0 

t 

2 
0 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

1/ 
1 


.0 

♦  0 
.0 

*'o 
♦c 

♦0 

.0 

♦  0 
.0 


.0 

•  0 

i.'o 

3.8 

•  0 

7.5 
9.1 

5.0 

.9 

•  0 
1.5 

'.0 
.0 

•  0 

2.4 

.0/ 

4.r 

••5 
1*0 
/.0 

•  0 

'  -ft 

.0 

.7  * 
1.4 

•  0 
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15 
15 

16 

10 


43  j 
14/ 

Z% 

2 
0 

2  , 
1 

.0 
1 

49 

'26 

^23 

40 
22 
1A 
.A  ^ 
Ul 
43 
66 
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0 
13 

05 
36 
49 
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21 
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73 
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TAftU  6.    TOTAL  BACHELOR**    OKftEES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACF, 
ETHNIC  IT Yf  ANO  SEXl    INSTITUTION 'AND  STATE  1976-1979 


AMERICAN  I NO! AN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

,'CCNNONICATIONS  tOftOO) 
CALIFORNIA 

CA    CAL  STATE  U-LDS  ANGELES 

TOTAL  '  0  .0 

.'  FEMALE  0  •  «*0 

MALE  J  %:0  .0  

CA  «. CAL  STATE  U-NORTHRIOGE 
TOTAL     *  2 
FEMALE  I.  1.2 

HALE  1  .9, 

CA    CAL  STATE  O-SACftANENTO 


•  LACK  ASIAN  CR  ,  ^ 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISL  ANOER 


NUNIEK 


'TOTAL    "  0' 
FEMA  LE        '  0 
HALE  0 
CA    KJM30L0T  STATE 


TOTAL 
FEMALE 
V  MALE 


CA    SAN  OIECO  STATE  U- 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 
.3 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


CA    SAN  FRANCISCO  STATE  U  . 
TOTAL  .  I,      .5  1 

FEMALE  A  1.4 

MAL&  -  0  .0 

CA  .  SAN  JOSE  STATE  U 

TOTAL  0  «0 

FEMALE  0*  .0 

MALE'  0  .0 

CA    CHA'MAN  COLLEGE 

.  TOTAL  Q        •  0  *  a 

FEMALE  0  *  /.0 

MALE        %  .      0  /•O 
CA    SCRIPPS  COLLEGE 

TOTAL  *     0      '  *0 

FEMALE  0        . 0 

MALE     6  0  .0 

CA    L0MA  LINO A  UNIVERSITY 
TOT  it'L  -  0  *0 

FEMALE  0        .0  T 

'  MALE  0  ♦<> 

CA    LOYOLA  HARYMOUNT  U 
TOTAL*  0  .0 

FEK4LE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    MILLS  COLLEGE  i 

TOT*L   a  0  .0 

*   FEMALE  *    0  \0 

•ttLE  „     0  ♦0' 

CA    PACIFIC' CHRISTIAN  COLLEGE 
.  TOTAL  '  I  .50*0 

FcHALc  "0  .0 

MALE    ,         .  -I  50.0 
CA    PACIFIC  UNION, COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

¥ FEMALE  0  .0 

MALc  "   v\        0  **0, 
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TOTAL  0  ;0 

FEMALE  s0  .3 

HALfr  0  .0 
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MALE  0  .0 
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MALE"  0     .  .0 
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TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  ,0        .0  . 
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FEMALE  0  .0<>; 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  CAL-OAVIS 
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FEMAf.d  0  *"0 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  CAL-LCS  ANGELES 
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3  15*0 
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*0 
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0 
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.0 

0 
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o 

•6 
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*0 

0 
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£  0 

v  ,0 

0/ 

»0 

o 

A 

.  u 

0 

♦  0 

0 

.0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

tO 

\  0 

0 

•  0 

0 
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.0 
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I 
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MINORITY 

NUMBER 


19 
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26 
15 
13 
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1 
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TOTAL  iACHaOR'S    OECAEES-FOH  MAJOR  «CLP,  CONFERRED     "-NSTITUTICNS, OF  HICH6R  EOUCATION  BY  RACE, 
ETHNtCITYt  A  NO  SEX:     INSTITUTION  V       JUE    197(H1979  . 


\anerican  ikoUn 

ALASKAN  NATIVE 
NUMBER  X 


•LACK  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER 


COMMUNICATIONS  (0*001 

CA    U  OFCAl-SAN  01 ECO 

TOTAL               0       ,0,  0 

-     FEMALE           .    0       .0  0 

MALE  0-  .0  0 
CA    U  OF  CAL-SANTA*«ARBARA 

*    TOTAL           '    0 '      ,0  0 

FEMALE                0       .0  0 

MALE                0        .Ov  ,0 
CA    UNIVERSITY  OF  LA  VERNE 
■    'TOTAL"              0       .0         ,  1 

FEMALE                 0.0  0 

MALE  0.0  1 
CA    UNIVERSITY  .OF-THE  PACIFIC 

TOTAL                0        .0*  I- 

FEMALE             .  0       .3,  1 

male           o    ,  ;o  0 

CA    UNIVERSITY  OF  REOLANQS 

total  <r     ;o .       .  f  0 

.FEMALE                0.0  0 

MALE  -0*  .0  0 
CA    U  OF  -SAN  FRANCISCO 

TOTAL               0       .0  I 
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MALE 
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,  CO    A0AH5  STATE  COL<.  c<?E 
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FEMALE  "\0  .0 

f  MALE  '^0       .0  * 
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TOTAL  0\  .0 

FEMALE  0  V  .0 
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.    TOTAL       *      •  0*;  *V 
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5.9 

93 

3.9 

5 

.4 
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6.5 

49 
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MALE  0  .0 
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84.  7 

0 

•  0 

5 

10C.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

4 

1C0.0 

0 

.0 

75 

100.0 

0 

.0 

42 

10C.0 

0 

♦  0 

33 

100.0 

1 

6:3 

15 

93.8 

0 

•  0 

8 

100.0 

1 

12*5 

7 

87.5 

0 

.0 

12 

100.0 

0 

.0 

7 

r  100.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

o.o  " 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

'  .0 

15 

6.7 

207 

92.8 

8 

6.4 

117 

93.6 

7 

7.1 

90 

91.8 

i 

4 

23.5 

12 

7C.6 

3 

27.3 

7 

63*6 

1 

16.7 

5 

83*3 

1. 

2.7 

35 

94*6 

K 

7.  7 

11 

84*6 

0 

.0 

24 

100*0 

u 

12.2 

79 

87*8 

7 

14.3 

42 

85*7 

4 

.  9.8 

37 

90*2 

2 

14.3 

12 

85*7 

20. 
11. 


80.0 
86*9 


34 

6.9 

453 

92*4 

20 

7.6 

2.40 

91*6 

14 

6.  1 

*  213 

93.4 

0 

.0 

3 

1C0.0 

0 

'    *0  . 

3 

lOO.j) 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

435 


TOTAL 
NUMBER 


* 

* 

0 

.0 

01 

0 

.0. 

46 

0 

.  .0 

.  35 

1  I 

1  9 

81 

1 

2.2 

45 

0 

.0 

36 

a 

2 

22.2 

g 

1 

25.0 

4 

1 

20.0 

5 

1 

3.  1 

J  £ 

o 

.0 

20 

1 

8.3 

12 

0 

♦  0 

'  /• 
10 

0 

.0 

7  '* 

0 

.0 

3 

5 

25.0 

20 

2 

18.2 

11 

3 

33.3  v 

9 

3 

2.0 

147 

1 

1.2 

85 

2 

3.2 

62  * 

/ 

46 

1.9 

2»361 

21 

1.9  " 

It  12V 

25 

2.0  t 

* 

1 1260 

0 

♦  0 

5 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

4 

0 

.  0 

75 

0 

.0 

42 

0 

.0-  " 

33 

0 

♦  0 

16 

0 

♦0  , 

8 

0 

♦0  « 

8 

0 

♦  0 

■ 

12 

0 

.0  ' 

7 

0* 

.0 

,  5 

0 

.0 

*  I 

0 

.3 

1 

0 

»0t 

0 

*  .4 

223 

.0 

^  125 

1.0 

98 

5.9 

171 

9.r 

11 

.0 

6 

2.7 

37 

7.7  * 

13 

0 

.0 

24 

I 

0 

•  0 

90 

49 
41 

14 
5 
9 


490' 
262 
228 


TABLE  6* 


TOTAL.BACHCLOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONPEME0        INSTITUTIONS  Of:  HICHCR  COUCATION  B*  RACE, 
»  •     -  ETHNICITY,  A NO  SEX*    INSTITUTION  AND  STATE  1*78-1*7* 


-AMERICAN  IROUN 
ALASKAN  NAT I VC 

NUMBER  « 

COMMUNICATIONS  (0500) 

CONNECTICUT 


BLACK  '  ASIAN  OR 

*  NON-HISPANIC  PACIFIC  IHANOE* 


NUMBER 


NUMBER 


£T     QJINNI'lAL  CULL  Cue 

TOTAL                  0  .0 

0 

•  0 

'0 

♦  0 

FEMALE                  0  .0 

A 
V 

•  0 

o 

..0 

\*  V 

MALE  ...       ~0  .0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

CT     SALKcD  ncAKI  UH A Venal »T 

T  AT  k  1                            A  A* 
JOT  *L                      U          •  v 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

FEMALE                  0     *  .0 

o 

♦0 

o 

♦  0, 

n\Lc                  w        ♦ v 

♦  0 

o 

♦  0 

Tl'.T  A 1  old 

o 

•0 

o 

•  0 

-  c  ctu »  C                        A  A 

o 

.  0 

o 

.0 

ALE                0        .0  „ 

0 

♦  0 

0 

.0 

CT    DIVERSITY  OF  BRIDGEPORT 

TOTAL                 1  .4.3 

2 

6*7 

*  0 

♦  0 

C  C IM  1  C                            ft  >  .ft 

r  t     Lc                   v  *       .  v 

I 

8.3 

0 

♦  0 

MALE                 -1     v9. 1 

,  1 

9.1 

0  * 

•  0 

CT   xUMlVERSITY  OF  HARTFORD 

lo 

TOTAL                -0  .0 

3 

5.7 

♦  0 

FEMALE                 0  .0- 

2 

6.1 

0 

.0 

MALE              ,0  .0 

I 

5.0 

0 

•  0 

CT    .DIVERSITY -OF  NEW  HAVEN 

TOTAL                 0  .0 

t  2 

10.5 

0 

.0 

FEH*LE                  0  .0 

1 

10.0 

0 

•  0 

MALE    .     v       0  .0 

I 

11.  1 

0. 

.0 

CT    WESTERN  CONN  ST  COLLEGE 

2 

TOTAL                 0       ♦  0 

15.A 

0 

.0 

FEMALE'-               0  .0 

0 

.0 

0  . 

♦  0 

MALE                 0,  .0 

2 

66.7 

0 

-.0 

XT          STATE  TOTALS  i  8 

INSTITUTIONS). 

t 

TOTAL         •  •    1  -v8 

9 

7.1 

0 

.0 

Fc«*Lct               -  0       .0  * 

A 

5.6 

0 

.0 

HALE                 1  1.3 

5 

9.1 

0 

.0 

HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


♦  0 
•0 
.0 


•  MUTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


0 

♦0 

o, 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  - 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•9 

0 

•♦0 

3 

13*0 

0 

.o  **- 

1. 

8*3 

0 

•0 

2 

18*2 

0 

♦  0 

3 

5,7 

0 

•  0 

2 

6.1 

0 

•0 

1 

5.0 

0 

•  0 

2 

10*5 

0 

.0 

1 

10*0 

0 

•  0 

1 

ll.l 

0 

•0 

2 

15*A 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

66*7 

10,  »  7.9 
A  5*6 
.6  10.9* 


NON-RES  I CENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


5  10C.0 

0 

•  0 

5 

1  100.0 

0 

.0 

1 

A  100.0 

0 

•  0 

A 

7  100.0 

0 

•  0  • 

1  100*0 

0  ' 

•  0 

6  100*0 

*0 

.0 

6 

A  100*0 

0' 

•  0 

A 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

*  2  100*0 

0 

•o . 

"  2 

20,  6V.0  , 

0 

.0 

23 

11  9i;7 

0 

.0 

12 

9  81*8 

0 

'  .11 

50  9A*\ 

0 

•  0 

53 

31  93*9V 

0 

•  0 

33 

19    95*0  >S 

.  0 

.0 

20 

17.  89*5 

0 

.0 

19 

9  SCO 

0 

•  0 

"  -10 

8    88*9  * 

0 

•  0 

9 

11  8A*6 

0 

.0 

13 

10  100*0 

0 

.0 

10 

1  33*3 

0 

•  0 

r 

117  92*1 

*0 

•  0 

127 

68  9A«,A 

0 

•0 

72 

<A9  89*1 

0 

♦  0 

■  55 

V 


OELAWAKE  / 

OE    UNIVERSITY  OF  OELAWARE 
TOTAL-  0,.  *0 

>1      FEMALE  0  \  .0; 

MALE  0  ,  \  .0* 

OE    WILMINGTON  COLLEGE 
TOTAL  0     \  .0 

FEMALE  «  0  v.O 

HALE  *  0  .0 

,OE         STATE  TOTALS  <  2 

TOTAL                 0  .0\ 

FEMALE                 0  :0 

HALE                 0  *0  \v 

OISTRICT  OF'COLUMBIA 

OC    M ER I CAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0    '  .0 

*    'FEMALE—  ~C  5TO 

HALE  0  .0 

OC    CATHOLIC  U'OF  AMERICA 
'>      TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  «,  0  .0 

OC    GEORGE  WASH* UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

'.FEMALE  0  •♦•O 

MALE  0  «0 

OC    HO WAR 0  UNIVERSITY 
TOTAL  0>  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

OC    MOUNT  VERNON  COLLEGE 


6 

7.8 

0 

*  6 

10.9 

0 

*0'J 

0 

•  0 

0 

*0 

*  0 

•  0 

0 

.0 

.  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0/ 

*  0 

•  0 

INSTITUTIONS) 
6  7.T 
6    10.9  . 
0  .0 


25  1A.9 
-17— W7T 
8  10*7 


♦  Or 

♦  0 

♦  0 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  ,    .  0 
OC    UNIVERSITY  OF  OC 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

HALE  >  0 

OC  *       STATE  TOTALS  ? 
"TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  ~~0 

FLORI0A 


•0  i 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•*0 


:0 
,0 
0 


INSTITUTIONS) 
IA0  Al*8 
103  A7.9 
37  30.8 


FL    FLCRIOA  .SOUTHERN  COLLf.GE  f 

TOTAL                  1      6.7  0  .0 

FEMALE?                1      8*3  0  *0 

HALE                0       >.0  0  *0 


0  * 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
•  0 


0: 
0 
01 


♦  0  - 
.0 

♦  0 


0 

•  0  f 

6 

7.6 

7C 

9C*9 

1 

1*3  . 

77 

0 

•0 

6 

10*9, 

87*3 

1 

1.8 

55 

0 

•  0 

0 

•°. 

22 

100*0 

„j  o 

.0 

22 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

.0 

V 

0 

'  .0 

0 

•0 

0 

,.0 

o 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

10C.0 

'   ^  0 

.0  v 

1 

*0 
.0 

.0, 


2  1.2 
c  *0 
2  2*7 


♦0 

♦  0 

♦  0 


5 

13*9  . 

1 

2*8 

1 

2*8 

A 

18*2 

'  ov 

.0 

1 

/  A*5 

1 

,7.1  . 

'  1 

7«1 

0 

.0 

103 

9  A.'  5 

b 

•  0 

0 

♦0 

77 

95.1 

0* 

•  0 

0 

.0 

26 

92.9 

0 

.0 

0 

*0 

2 

13.3* 

0 

.0- 

0 

\0 

2 

13.3 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

83.3 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

75.0 

0 

.0 

0 

*0 

2 

100.0  . 

0 

♦  0 

v  0 

.0 

'.9 
•  5 

r.7' 


.0 
*0 
*0 


27 
17  , 
10 

0 
0 

•  0 

74 
5 
2 

103 
77 
26 

2 

-2 
0 


7*7 
10*9 
•  0 


16*1 
18*3 
13*3 


.0 
.0 
.0 

19.  A 
22.7 
IA*3 

9A.5* 
95.1 
92.9 

13.3 
13.3 
.0 

5  83*3 
3  75*0 
PolOO.O 


IAA 
10A 

40 


A3*0 

A  8*', 


6.7 
8.3 
.0 


71     91*0  - 
A8  87*3 
23  100*0 


;133  ~7S*2- 


72 

*77*A 

61 

81*3  | 

1 

1CC.C  i 

0 

■>  1 

•1 

1C0.0 

•  J 

28 

77;b  i 

16 

72*7  ' 

12 

85*7  j 

0 

.0/ 

4o 

.0 

0 

^*0| 

12 

80*0  \ 

12 

80*0  \ 

0 

;o  ; 

1 

16*7 

1 

25*0 

0 

♦C 

17* 

52*7. 

101 

A7*0  ' 

-7  A 

61*7 

14 

93*3 

11 

91*7 

3 

100.0 

6 
A 

2 

a 
i 

0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 


1  2.8 
I  A.5 
0  .0 


5.5 
A.9 
7.1 

6.7 
6.7 
.0 

♦  0 
.0 

•  0 


16  A.ft 
10 
6  5.0 


78 
55 
23 


168 

93 
75 

1 
0 
1 

36'- 
»22 
IA 

109  ' 

81 
>  28 

•15 
15 
0 

6 
A 


335 
215 
120 


15 
12 
3 


A32 


TA4LE  *.    TOTAL  iACHCLOR'S    DEGREES  FOR  JtAJOR  FULO  CONFERREO  IV  INSTITUTIONS  *f  HIGHER  EDUCATION  tY  RACE. 
'  '  >    ETHNIC  IT Yt^ANO  $EXt     INSTITUTION  ANO  STA£2*  ItTf-ltT*  * 


AMERICAN  INDIAN 
AiASKAN  NATIVE 

NUHtER-    -  S 


•LACK  ASIAN/  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEA 


NUMBER 


NUMBER 


COMMUNICATIONS  C 060CI 
'FLORIDA 

FL    JONES  COLLEGE  JACKSDNVL 
,-TCT  AL  4    0  .0 

Ft  KALE         ^    „  0  .0 
HAL  E  0  .0 

FL    MIAMI' CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL  ,  0  .0 

FEMALE  *0,  .0* 

HALZ  0        .0  ; 

FL    NOVA  UNIVERSITY 
-    TOTAL  0>  .0* 

FEMALE  "    *        0  .0 
MALE  .  0  .0 

FL    ROLLINS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ,0 

MALE  0        .0  . 

FL    FLA  AGRICULTURAL  4  MECH  U 


1  50*0 

0  "  .0 

1  100*0 


•  0  . 
.0 

♦  0 


u  • 


TOTAL  '  0 

FEHALE  *  0 
MALE  0 
«FL    FLA  ATLANTIC  UNIVERSITY 
TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE   '  0  \0 

FL    FLORIOA  INTERNATIONAL  U 
TOTAL  0  .0 

'FEMALE       v         0  .0 
.  MALE  ■  0  a  .  .0 

FL    FLORIOA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  1  *6 

FEMALE     .  0.0 
HALE     *  1  1*2 

FL  .FLORIOA  TECHNOLOGICAL 
"    TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE .      »     *  9*  *0 
FL    UNIVERSITY  OF  FLDRIOA 
TOTAL  0  .0 

FEMAL£  0  \0 

"MALE  -  0  .0 

FL    U  OF  SOUTH  FLORIOA 
TOTAL  0  *0 

FEHALE,  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    U  OF.  WEST  FLORIOA  1 
TOTAL.  _    '      0  '  '.0 
FEMALE  0  .0 

/    ^HALE"  0  .0 

FL    UNIVERSITY  OF  MIAMI 
TOTAL  0  .0 

FEHALE    ,  0  .0 

MALE  0  .0 


FX   '     STATE  TOTALS  I 
TOTAL  2 
FEMALE  I 
MALE  "  1 

GEORGIA 


♦  0\ 
•,.0  N 


.0^ 
•  0 
.0 


GA    SRENAJ  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEHALE  0 
MALE  0 
GA'  CLARK  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  '  0 

NAL£  0 
GA    CEDRGIA  SOUTHERN  COLLEGE 
.TOTAL  >0,  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

GA    GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 
TDTAL  2  Ul 

FEMALE  1  1*5 

MALE     ,  1  2**3 

GA    MERCER^  MAIN  dAHPUS 
TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    MOREHOUSE  COLLEGE  . 
•  TOTAL  '0        *0  , 

FEMALE       '         0  .0 
'HALE  ,  0.0 
*  GA    MORRIS  8RDWN  CDLLEGE 


TOTAL 
FEHALE 
♦MALE 


.0 

•  0 

•  0 


0 

•  0 

0 

♦  0 

0/ 

.0  . 

1 

5r  ) 

0 

♦  0 

1 

50*0 

2 

S.3 

I 

5*6  * 

1 

16*7 

ii 

76*6 

65*7 

5 

71.  A 

0 

.0^ 

0 

.0 

*  0 

•  0 

'  6 

15.A 

4 

26.7 

2 

6.  3 

16 

10.3 

9 

9.7 

9/ 

11.0 

I 

•Ul 

I 

2.3 

0 

.0 

•20 

A. A 

10 

4*0 

10 

5.0 

i 

1.6 

z, 

1.9 

1 

1.3 

6 

9.8 

2 

6.5 

4 

13.3 

5 

6.2 

4 

,9.8 

1 

'.2.5 

it 

TITUTIUNS) 

T4* 

_6.2 

39 

6.1  ' 

35 

6.A 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

49 

100.0 

31 

100.0 

100.0 

1 

7.1 

0 

•  0 

.  1 

12.5 

416 

1A.7 

10. 

15. A 

6 

13.6 

0 

•0 

0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

•0 

6 

100.0 

10 

100.0 

6 

100.0 

A 

lpo.o 

eric 


0 

0  % 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0  « 
0 
0 

0  , 
0 
0 

<0  . 

ox 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

C 
0 
0 

0- 

0 

0 

vo. 

0 
0 

0 

,0 

J 

0 
.  0 
0 


0 
0 


.0 

•  0 
-0 

.0 

v*.o 

.  .0 

•  0 

•  0 

•  0 

.  .  .0 

•  0 

•  0 

.0 

;o 

.0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


HISPANIC 
N  UNSET. 


TDTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
■  NON-HISPANIC 

NUMBER 


NDN-  RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL  ^ 
NUMBER 


♦0 
♦  0 


.0. 
♦0. 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.o' 

.0 
.0, 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0' 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 

q 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

2 

1 
1 

7 
2 
5 

2 
2 
0 

2 
1 
1 

16 
10 
6 

A 

2 
2 

1 
0 
1 

2 
1 
1 


.0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 
.0 

A.  2 
5.6 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

4*8 
4.2 
5*6 

17.9 
13.3 
20.8 

Li 
2.2 

•  0 

2.2 
2.3 
•2*1 


1    50. 0 

0  .0 

1  100.0 

3 

C  .0 

0    *  .0 

0  .0 


•  3 
2 
1 

11 

6 
5 

2 
1 
1 

13 
6 
7 


3.5 
A.O* 
3.0 

2.2 
1.9 
2*6 

1.6 

♦  0* 
3.3 

2.5 
2.4 

,  2*5 


37  3.1 
20.  3.1 
IT  3.1 


50.0 

50.0 

12.5 
11.1 
16.7 

78.6 
85*7 
71.4 

4.8 
4*2 
5.6 

33.3 
40.0 
29.2 


21    12. C 
11  11.8' 
10  17.2 


3.3 
4.7 
2.1 


36  7.9 
20  ,  7.9 
16  7.9* 


3.8 
3.8 
3.  9 

11.5 
6.5 
>16.7 

8*6 
12.2 
5.0 


113  9.5 
60  9.3 
53  9.8 


,  1 

50.0 

0 

A 

♦  u 

2 

1 

1C0.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0  , 

1 

5 

1 00.  0 

0 

"  *0 

5 

t 

100.0 

0 

•  0 

1 

4 

100,0 

0 

.0 

4 

1 

50.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

*•>  0 

1 

50.0 

0 

.0 

2 

20 

« 

83.3 

1 

4.2* 

r 
*** 

'16 

88*9 

0 

,.0 

18 

4 

66*7 

1 

16.7 

14 

3 

21.4 

0 

«0 

1 

14*3 

0 

.0 

V 

2 

26*6' 

c 

•  0 

7 

39 

92*9 

• 

1 

2.4 

42 

22 

91*7 

1 

*»2 

24 

17 

94*4 

0 

.0 

18 

2* 

66*7 

0 

♦  0 

9 

6C.0 

0 

.0 

15 

,  *7 

7C*8 

0 

".o  . 

?.4 

15* 

68*0 

0 

.0 

1  #5 

82 

88*2 

0 

.  0 

93 

7? 

R7*ft 

0 

♦  0 

82 

87 

95*6 

1 

1*1 

VI 

41 

95*3 

0 

'  ;o  \ 

43 

46 

95*8 

1 

2*  1 

48 

416 

91*6 

2 

♦  4 

1  454 

231 

91*7 

1 

.4 

252 

103 

"  91*6 

.5 

1  202 

175 

96*2 

0 

.0 

162 

102 

96*2 

0 

♦0 

106 

4  73 

96*1 

0 

♦  o 

76 

'  54 

.68.5 

0 

«0  • 

61 

29 

93*5 

0* 

.0 

31 

25 

83*3 

0. 

♦0 

30 

V 

70 

86*4 

4 

A.9 

33 

8C*5 

3 

7.3 

41 

37 

92*5 

1 

2.5 

AO 

lt065 

89*7 

9 

♦  8  . 

.  W187 

579 

89*9 

5 

.6 

.  644 

486 

89*5 

4 

♦7 

543 

0 

"".0 

0 

.0 

0 

V  *0 

9  10C.0 

0 

*»  .0  ' 

0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

i  ido.o 

0 

.0 

0 

* 

49 

100.0 

0  .0 

0 

.0  t 

0 

.0  • 

31 

100.0 

0  .0 

0 

♦  0  * 

0 

.0 

18 

100.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

;o 

r 

1 

7.1 

13  92*9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

6  1C0*C 

0 

.0 

0 

♦0 

I 

12.5 

7  87*5 

0 

-.0 

'  0 

♦  0 

18 

16.5 

•    .91  83*5 

0 

•  0 

0 

.0 

11 

16.9 

54  83*1 

0 

.0 

.0 

7 

15.9 

•  37^64.1 

0 

\o 

* 

0 

.0 

0 

.0 

1  1CO.0 

0  . 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  fiC 

0 

.0 

0 

i<»0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

o- 

'.o , 

0 

.0 

6 

100.0 

•  0  *0 

0, 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  C 

0  .0 

0 

♦  0' 

.  0 

•0 

6 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

♦o  • 

10 

100.0- 

0  '  .c 

JO 

♦  0 

.  ,0 

•  /*o 

.  6 

100.0 

0.  *0 

0 

♦0 

\ 

4 

/  f  ' 

*4 

1CC.0  - 

0  *0 

0 

•0 

0  * 

•  0 

8 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

~  49 

0 

•  0 

*  31 

0 

.o. 

o  18 

0 

•0 

14 

0 

.0 

6 

0 

.0 

8 

109 

0 

♦  0 

0 

.0 

65.. 

0 

•  0 

44' 

1 
0 

.0 

1 

0 

.0* 

0 

0 

•  0 

.■*  1 

0 

•  0  > 

6 

0 

.3 

0 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

10 

0 

•  0 

6 

0 

.0 

4 

433. 
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TAKE  *♦     TOTAL  BACHELOR'S 


DECREES  FCft  MJM  FIELD  CONFERRED  iV  INSTITUTIONS'OF  HIGHER  EDXATION  BY  RACE* 
,ETHNICITVt?AHO.$E*t-   INSTITUTION  ANO  STATE    1*176-1*79  t 


AMERICAN  I  NOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER.  t 

COMMUNICATIONS  CG60C) 

GEORGIA  • 


BLACK    '  ASIAN  OR  \ 

NON-HI  SMNIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


OA    SHORTER  COLLEGE 

« 

TOTAL  •  0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE              .  0 

♦  0' 

0 

HALE  0 

.0 

0 

•0 

OA    VI FT  COLLEGE 

TOTAL  0 

-  .0 

0 

•0 

•               FEMALE       J  O- 

.0 

0 

.0 

I          .    .        HALE  0. 

.0 

0 

♦  0 

CA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

•TOTAL      "  0 

10 

3.0 

FEMALE  -  0 

.0 

3 

2.6 

&>*LE  0 

.0 

5 

3.4 

GA    WEST  GEORGIA.  COLLEGE 

15.4 

TOTAL  0 

*.o 

2 

F&MUE  0 

•  0 

.•  2 

26.6 

MALE  0" 

.0  * 

0 

•  0 

^  ,*    *     GA         STATE  TOTALS 

1  11 

INST  IT UT  IONS) 

k  TOTAL  2 

.4 

94 

16.6 

FEMALE  T 

.* 

54 

n:o" 

.                     MALE  1 

.4 

40 

.16.7 

HAWAII 

,  .HI     HAWAII. LOA  COLLEGE,. 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
HI    U  OF 
TOTAL 
FEMAL2 
\  MALE 

Ht  STATE 
TOT  AL 
rtMLfc 
HALE 


0  .0 
0*  .0.' 
<      *     0  .0 
HAWAii  AY  P  ANO  A 


0 
0 
0 

TOTALS  ( 
0  ' 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


♦0 
.0 
.0 


•  0. 
.0 
.0 

l.o 

.0 
1.7 


.9 
.0 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 

*0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


HISPANIC 
NUHBER 


2  INSTITUTIGSS) 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


0 
0 
0 

o. 

0 

<p 

12 
7 
5 


IHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


2  15.4 
2  26.6 
0  .0 


96  17.6 
57  17.9 
41  17.1 


2 

26.<S 

2 

26.6  \ 

4 

57.1 

1 

50.0 

1 

50.0 

2 

100.  0 

1 

20.0 

20*0  , 

2 

40.0 

55 

54.5 

1 

1.0 

57 

56.4 

24» 

57.1 

0 

•  0 

24 

57.1 

31 

52.5 

1 

1.7 

33 

-  55«9 

57 

52t8 

3. 

T2.8 

61 

56.5 

25 

56.8 

1 

2.3 

26 

S*».l 

32 

50.0 

2 

3*1  , 

,  35 

54.7 

NON-RESIDENT 
ALIEH 

NUMBER 


3.6 

3.7  * 
3*4 


9  10C.0 
3  100.0 
6  100.0 

1  100.0  „ 
1  10C.0 
0  .0 

324  96.1' 
183  95.8 
141  96. *6 

11  B4.6 

5  71.4 

6  100.0 


459  62*3 
260  81*6 
199  82*9 


3 
0 
3 

41 
15 

26 


4<» 
15 
29 


42*9i 
♦  0 
60*0 

4C*6 
35.7 
44*1 


40*7 
34*1 
45*3 


0 

(J 

0 

1 

0 
0 

•0,* 


0 

,0 
,0 

.0 
.0 

•  0 

•  3 
-5 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


TOTAL  , 
NUMBER 


1  .2 
1  .3 
0  -.0 


.  9 
3 

6 

1 
1 

0 

337 
191 
146 

•S3 

*6 


556 
316 
240 


0 


lOAriC 


STATE  UNIVERSITY 

*     /     0*  .0 
0  .0 
/     0  .0 


10  BOISE 

TOTAL 
,  FEMALE 

HAL  £  /      0  .0 

IC    IDAHO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  f       0  .0 

FEMALE.        /       0  *0 
7*4  LE  i        >0  .0 

10    DIVERSITY  OF  ICAHOl  • 
TOTAL        I"      0  -.0 
FEMALE        I        0  iO 
HALE        i         C  »0 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦0  " 

;o 
•o 
•o 


ID          STATE  TOTALS  (  « 

TOTAL       ]          0  .0  ; 

FEMALE       f         0  .0 

*  MALE                0  .0 

ILLINOIS  ^  ^ 

IL    BLACKBURN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

rcKALc  .0  »C 

MALE    «  0  .0 

IL    BRADLEY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  »0 
MALE  C  .0 

IL    COLLEGE  OF  SAINT  FRANCIS* 
TOTAL  0     .  *0 

FEMALE     "  0  .0 

MALE  0  .0, 

IL    COLUMBIA  COLLEGE 
«■      TOTAL  I  1.6 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  3.0 

IL  OEPAUL.UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE         ✓      0  »0 
^    MALE         .      0  .0 
It    EASTERN  ILL  UNIVERSITY 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  '     C        .0  • 

IL    ELMHURST  COLLEGE 

TOTAL  0  .0,. 

FEMALE  0  .0 

KALfc   '  -  *     ^0  .0 


3  INSTITUTIONS) 


0 
.  0 
0 

1 
1 

0 
0 

0/ 

i 

42 
16 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 

0, 


33, 
44, 
24, 


.0  1 

i  /' 
♦0  / 

/ 
.3 
.5 

•  0 

> 

*0 

•  0 

•  0 

9 

e 

2 

.0  " 

.0 

•0 

.4 

•  3 

•  0 

.6 

.0 

.0 


« 

4  * 

4 

0 

•  0 

1 

3.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  ^ 

5.9 

1 

12.5 

0 

.0 

1 

33.3 

\ 

.0 

0 

.0 

.0 

t 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

-  .0 

• 

1.5 

1 

1.5' 

x 

'  0 

2.9 

0. 

•0 

*  .0 

1 

3.0 

6 

J-' 
'  •  f 

i 

0 

.0 

o' 

♦*0 

0' 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

3.3 

0 

•0 

1 

4.5 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*,0 

.  0 

.0 

0 

•  0  • 

0 

.0 

0 

-*0 

4 

3.2 

4 

3.2 

2 

3.4 

2 

3.4 

2\ 

3.0 

2 

3.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0^ 

0 

.0  1 

•  0 

.0 

0 

•  .0 

\ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•2'  * 

0 

♦p 

0 

.0 

0 

♦o- 

0 

.0 

0 

♦  M 

0 

.0 

9 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

3.0 
.0 
5.9 


32  97.0 
16  1C0.0 
16  94.1 


1 

i2.r>  , 

7 

b7.5 

0 

.0 

1 

33.3 

'  2 

66.7 

.0 

0 

^.0 

5 

100.0 

.  0 

.0 

0 

.0 

'  26 

96.3 

1  * 

3.7 

0 

•  0 

16 

1C0.0 

0 

♦0 

0 

.0 

10 

SC.-9  - 

9.1 

2 

2.9 

65 

95.6 

1 

1.5 

1 

2.9 

34 

97.1 

0 

♦  C 

1 

3.0 

31 

93 '.9 

1 

3.0 

0 

■  1 

1C0.0 

0 

•\ 

•  0 

0 

.0  ) 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100.0  , 

0 

•0 

2 

6.7 

28 

93.3 

0 

2 

9.1 

2a 

90.9 

0 

T*o 

0 

.0 

8 

10C.C 

0 

•  0 

0 

♦  0 

£  1CC.0* 

"*  0 

•  0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0J 

*0 

2 

& 

100.0  4 

.  0 

•0 

52 

41*9 

70 

56*5 

2 

1.6 

30 

51f7 

27 

46*6 

1 

1.7 

22 

3**3 

;43 

65*2 

1 

1.5 

0 

.0 

6 

1CC*0 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

•0 

1 

3.4 

26 

96*6 

*  0 

•  0 

1 

5*3  \ 

'*  18 

94*7    "  " 

0 

.0 

0 

♦  0  „ 

10 

100*0 

<* 

0 

•  0 

c 

♦c 

2 

1C0*0* 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

i€ 

0 

•0 

33 
<  17 


3 
5 

27 


68 

33 


1 
0 
1 

30^ 
22 
•  6 

5 
3 
2 

12* 
58 

66 

"'8' 
5 
3 

29 
19 
10 

:  I 

0 


yERLC 
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TAKE  6.   *  TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY,  INSTITUTIONS  OFjnlGHER  EOUtATIQN  BY  RACE, 
ETHNICJTV*,  A  NO-  SEX:     INSTITUTION  AN>  STATE  197B-1979] 


AMERICAN.  I NOIAN 
"ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 


BLACK  ASIAN  OR  . 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOM 


HISPANIC 


%  TOTAL 
MINORITY 


WHITE  , 
NON-HISPANIC 


NCh-RESlOENT 
'  ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


•  CONK UN ICAT IONS  ( 06CC) 

•  KLiNeif        :'*  N 

IL    EUREKA  COLLEGE 

, TOTAL  *  ,0.  .0 

FEMALE  0  .0 

,    MALE  0  .0 

Al    GOVERNORS  ST  UNIVERSITY  * 
TOTAL     '  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE    !  0  .0 

IL    GREENVILLE  COLLEGE 
TOTAL    /  0  .0 

FEMALE,  0  .0. 

M4LE  *i-     n,     0  .0 
IL    ILLINM  STATE  UNIVERSITY 
•0 

•  0 

•  0 


TOTAL    )  0 

,  FEMALE  .  .  0* 

MALE  .  0  , 
IL    LEWIS  UNIVERSITY 

.  TOTAL'  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


»2 

•  0 

♦  0 


IL"*  LOYOLA  U  GF  CHICAGO 

"    TOTAL  0*  .0 

t  FEMALE      '  0  .0 

MALE  v  .  .*0  ^0 

IL    MACMURRAY  COLLEGE 

TOTAL      .«  0  *0 

FEMALE  5    0  .0 

MALE.  0.  *0 
IL  1 MILLtK  IN, UNIVERSITY 

TOTAC  0  *0 

FEMALE  0,  .0 

MALE  Ov  *0* 

IL    MUNOELEIN  COLLEGE 


ILL  UNIVERSITY. 
0     «  .0 
0  .*0 
0  *0 


TOTAL  " 
FEMALE 
H*»LE 
IL  NORTHERN 
TLfAL 
FEMALE 
HALE 

IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  .  ,  0  .0 

HAL2  *  0 

IL    OLIVET  NAZAP.£NE  COLLEGE 
'TOTAL  0  .0 

.FEMALE     •*  0  »*0 

MALE  0«  *0 

IL    PRINCIPIA  COLLEGE 
/    TOTAL.    '  0    *    *0  . 

FEMALE  0    .  .0 

MALE  '"0»  \  »0  * 

IL    QJ INCY  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE    ,  0 
1  MALE     .  0 


\o° 


IL*  ROOSEVELT  UNIVERSITY 

Total  o  *o 

*    FEMALE  -   0^  *0 

MALE  0  .0 

IL    ROSARY  COLLEGE 

TOTAL         *        0      *  .0 
.FEMALE  *  0  *0 

'MALE  0        .0*  , 

IL    SAINT  XAVIER  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  Oi.,.0 
MALE     *  Ov  *,0 

IL    SANGAMON  STATE  (DIVERSITY 


•  0 

•  0 
♦0 


3  27*3 
0  A*0 
3  37.5 


FEMALE 
MALE 


•  0 
►  0 
.0 


IL    STHN  ILLINCIS  U  CARBCNOL 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  , 

MALE  0        .  0 

U    STHN  ILLINOIS  U  EOWAROSVL 

TOTAL  •            0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    U  OF  ILL  UR8ANA  CAMPUS 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
IL    WESTERN  ILL  UNIVERSITY 


0 
0 
0 

15 

6 

0 

0' 

0 


.0 

•  0 
•0 

'21.4' 
22*5 
20.0 

.0 

•  0 
'.0 


5  8*3 
3  9V7 
2  6.9 

■2  100*0 
1  100*3 
1  100.0, 


0 
0 
0 

2 

2  ' 
0 

4 

1 
3 

33 
-24 
9 

0 

"  0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
3 
0 

i  V 
i 


♦0 

.♦o 

.0 

12*5 
12.5 

»  *0 

;2.4 
1*0 
4*3 

10*8 

674 

♦0 
*0 

•  0 

♦0 
«0 
.0 

*0 

•  0 

•  0 

42*9 
50*0 
*0 

9*1 
10*0 

•  0 

♦'0 
♦0 

•  0 


1  10*0 

•  0  *0 

1  20*0 

19  7*7 

8  8*6 

11  7*1 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


16 
9 
7 

7 

5 
2 

4 
0 
4 


22*5 
31*0 
16*7  . 

3.7 

•4*4— 
2.7 

5.6 
•  0 
9.8 


NUMBER 


0 
0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

b 

0 
0 

0 

•  0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

.0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0< 

•  0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1  ■ 
1 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.6 

.0. 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

.0' 

•  0 

•  0 

\o 

•  0 

•  0 

..0 

> 

•  0 

•  0 

•  0 

"\o 

•  0 

•  0 

.0 
.  .0 
.'0 

•  7 
*0 

1*4 

•  0 
*0 
.0 

•  0 
«0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0- 

•  0 

•0 

•  0 

.4 
*0 

•  6 

•  0 
*0 

•  0 

•  5 

•  9 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


•NUMBER 

X  NUMBEf 

i. ' 

NLHBER 

- 

S 

NUMBER  * 

NUMBER 

^1 

100*0  1 

!  \ 

l  100*0 

k    ,  0 

•  0 

0 

•  0 

1  < 

1 

100*0           -  1(100.0 

v  0 

♦o  1 

0 

.0 

-  1 

0 

♦  0    .         0  J  *o/ 

\  o 

.c 

0 

•  0 

•  0 

u 

♦  0                3  {  27*3 
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11 

0 
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3- 
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e 
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\ 

1 
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54 
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o 

♦0 
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1 
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30 
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1 

0 
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.0 
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0 

•0 
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4 
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o 
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4^ 

0 
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o 
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0 

.0 

0 

0 
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4 
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4 

3 
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52  > 

86*7 

X) 

♦0 

60 

2. 

5  16.1 

26 

83*  9 

0 

.0 

**  *3r 

1 

3*4 

3  10.3 

26 

89.7 

0 

.0 

29 

0 

•  0 
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0 

•  0 

o 

.  0 

u  2 

0 

.0 

1  100*0 

o 

.0  * 

0 

1 

0 

T° 
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0 

.0 

0 

;o 

vL 

0 

♦  0 
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13 

10C.0 
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.0. 

i  13 

0 

*o 
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7 
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c 
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.0 
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100.0 

0 

.0 
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■v 

0 

.0 
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14 
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o 
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,0 

.0 
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14 
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♦  0 
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0 
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C 
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0 

.0 

0 

0 
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97.0 
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r 
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.0 

1  1*0 

96 
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c 

.0 
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0 

.0 
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66 
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1 
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3 
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3C5  * 

1 
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1 

.6 
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2 
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.0 

0  *0 

2 

1CC.C 

0 

.0 

0 

0  .0 

0 

"*0 

0 

.0 

0 

0 

*0 

0        .0  ' 

3 

10C.0 

o 

♦  0 

3 

0 

.0 

0  *o 

1 

100.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

C  *0 

2 

10C.C 

0 

.0 

2  • 

i" 

0 

.0 

0  *C 

- 

2 

IOO.Ol- 

£  0 

_.o 

»  2 

0 

♦o 

0  *0 

o 

.0 

0 

♦  0 

0  » 

0 

0  *0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 
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.  0 

7 
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3 
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6 

o. 

*o 
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1 
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*0 
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•  0 
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•0 

f 
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1 
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.0 
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9 
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TABLE  6*     TOTAL  BACHELOR'S 


DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  COMFERREO  BY  INSTITUTJONS~OFt  HIGHER  -EOUCATION  BY  RACE. 
ETHNICITY*  AND  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INC  IAN 
ALASKAN  NATIVE  - 

NUMBER  t 


COMMUNICATIONS  (06001 

IL  STATE  TOTALS  I- 

TOTAL  2 
FEMALE  0 
MALE  2 


BLACK        "      ASIAN  OR 
NQN^HISPANIC  PACIFIC. ISLANDER 


NUMBER 


.29  INSTITUTIONS) 
♦1  159  10.9 

♦  0       ^       94  U.4 

♦  3  65\  9*3 


NUMBER 


HISPANIC 


NUMBER 


13 
6 

5 


♦  9 
1.1 

♦  7 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
^ON-HISPANIC 

tNUMBER  X 


183  12.5 
106  13*9 
77  11*0 


NON-RES  I CENT 
ALIEN 

NUMBER 


1,268  86.7 
649  85.3 
619  88*3 


11 

6 
5 


•  8 
.8 
.7 


TOTAL 
NUMBER 


It  462 
761 
701 


IMIANA 


IN    AMOERSON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMILE  0  .0 

MALE/  „  0  ,  '*3 

IN    BALL  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

✓  FEMALE  0,  .3 

MALE  0  \0 

IN.   BETHEL  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

.     FEMXLc  r0  .0 

MALE  0  .0 

IN    BUTLER. UNIVERSITY 
TOTAL   »  0  .0 

FEMALE  *  0  *0 

HALE  C  0  .3 

IN    CALUMET  COLLEGE 

TOT-AL  *      0s  .0 

^^F^MALE  0  .0' 

~>~HALE  0  >*0 

IN,  FAANkXlN-CGLL£llLJ>101AN^ 
,  TOTAL  0        ,0       •  ^ 

FEMALE  0  .0 

MALE  'Or  .0 

IN    GOSHEN  COLLEGE 

TOTAL  0        *3  1 

FEMALE  •    C  *0 

MALE  p  »0 

,'IN    HUNTINGTON  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

IN     INOIANA' STATE  U  MAIN  CAM  ■ 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  •  0  *0 

IK     INDIANA  ST  U  EVANS /L  CAM 
-     TOTAL  0>  #0 

FEMALE  P  ^.0 

MALE  0  *3 

IN     INDIANA  U  BLOQMINGTON 
TOTAL         '       0  *3 
FDU  LE  0  .0 

MALE  -0.  .3 

U    iNOrPUROUE  U  INCIANAPOLIS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN     INDIANA  0 
TOTAL 
FEKUE 
MALE 


0  *0 

0  *0  " 

0  .0  * 
AT  SOUTH  BEND 

0  *0 

0  .0 

0  *0 


In   ind-purdue  u^fort  wayne 
total'      ,       0      .0  „ 
FEMALE  -  0  .0 

MALE.  0  .0 

IN    MANCHESTER  COLLEGE. 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IN,  'MARION  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE  . 
MA  LE 
IN  PJROUE 
\  TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN  PURDUE 
\  TOTAL 
FEMALE 
\mLE 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


TOTAL  0 
FEMALE,  0 
M4LE  ,  o 
IN    W YL OR,  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


2  5  JO 


MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  #0 
0  .0 
CALUMET  CAMPUS 
0  .0 
0  •  *0 
0  .0 
IN  \SA INT  JOSEPH'S  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE.  0  .3 

IN    SAINT  MARY-OF-THE-WOOOS  C 


\ 
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0 
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o 

o 
o 
o 

o 

.  o 

0 

.    0  o 

0 

o- ' 
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0 
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0 
0 
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0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1+ 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

.  0 
0 

0 
0 

0* 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


.0 

•  0 
.0 

♦0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

*0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


1*2 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 


0 
0 
0 

6 
4 
2 

0 
0 
0 

2 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

7 
4 
3 

0 
0 
0 

12 
7 
5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

♦  0 
.0 

4.8 
7.1 

2.9 

♦  0 
.0 
.0 

4.7 
4.3 
5.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

9*1 
25.0 
*0 

•  *0 
*0 
.0 

15.9 
25.C 
10.7 

.0 

:o 

♦  o 

4.9 
5.8 
4.0 

.0 
.0  ' 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  25.0 

0  *0 

1  25.0 


0 
0 
0 

9 
4 
5 

1 
1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


.0 
.0 
.0 

7.0 
4.8 
11.4 

5.6 
10*0 
•  0 


33, 


3 
0 

33*3 

•  0 
.0 
.0 

14.3 
20*0 

♦  0 


^4  100.0 

0 

•  0 

1  10C.0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

•  0 

118  >  95*2 

0 

•  0 

52  92*9 

0 

.0 

66  97.1 

U 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0  «0 

0 

•  0 

2  100*0 

0* 

.0 

41  $5*3.' 

0 

•  0 

22  95.7 

0 

.0 

19  95*0 

U 

.0 

7  100*0  ' 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

•  0 

5*100.0  • 

0 

•  0 

16  1C0VC*   *     '  . 

0 

•  0 

9  100*0, 

0 

•  0 

7  1CC.0 

0 

.0 

9  81*8 

1 

9.1 

3  75*0 

0 

♦  0 

6  85.7 

1 

14.3 

1  1CC.C 

0 

*0 

0  *0 

0 

.0 

I  100.0 

0 

♦  0 

36  81*8 

1 

2.3 

12     75*  C 

0 

♦  0 

,24    85*7  - 

1 

3*6 

11  100*0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

.0 

'4  1C0.0 

0 

.0 

232  94*3 

2 

♦  8 

112  92*6 

2 

1.7 

120  96.0 

'0 

.0 

i  loc.b 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

1  100*0  ~ 

0 

♦  0 

4  100*0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

.  3^100*0 

0 

.0 

5  ioc*b 

0 

♦  0 

3  100*0 

.0 

2  100*0 

o\ 

V  .0 

3  75*0 

0 

> 

0  *0 

,0 

.ox 

3  75*0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

0  «o 

0 

♦0 

'     7.  100*0 

0 

.0 

118    92*2  : 

1 

•  6 

79  94*0 

1 

1*2 

39  88*6 

0 

.0 

17  94*4 

0 

•  0 

9  90*0 

0 

'  .0 

3  100*0 

0 

•  0 

2  66*7 

0 

•0 

0  .0 

0 

•  0 

2  66*7 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

6  '85*7 

0 

.0 

4  |  80*0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

•  0 

■4 
1 

3 

124 

56  . 
68 

2 

-0 
2 

43 
23 
20 

7 
2 
5 

>  16 
9 
7 

11 
4 

V 

1 
0 
1 

44' 
'  16 
28 

11 

246 
121 
\  175 

1 
0 
1 

4 
1 

3 

5 
3 

2 

0 
4 

v  2 
0 
s2 


18 
10 
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TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR* S    DECK EES  FQR  MAJOR  FIELD. CONFERRED  BY  INSTI7UTICNS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 

ETHNICITYt  AND  SEX.     INSTITUTION  ANO  STATE  1978^1979 


AMERICAN  INDIAN' 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER    .  % 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


INSTITUTION  ANO  STATE 


HISPANIC 


CQMMiJNlCATIONS  (06  00) 
INOIAMA 

/'  *  * 

IN  UNIVERSITY  OF  EVANSVILLE 
/    TOTAL  0        .0  1 

<  FEMALE  -  ,0  .0 

MALE   .  0  .0 

/IN    VALPARAISO  UNIVERSITY 


TOTAL 

/  F.EK*  LE 
/     .  HALE 


12*9 
15*4 
.11*1 

.0 
.0 
♦  0 


J 


IN     x    STATE  TOTALS  C'     .  23 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

I  OWA 

lA~  BRIAR  CL IFF  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

IA    BUENA  VI STA  COLLEGE 


INSTITUTIONS) 
42  5*7 
'23  6*2 
19  /5.2 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 

I A    CENTRAL  U  OF 
TOTAL 

'FEMALE* 
MALE 


0 
0 
0. 

IOWA 

0 
0 
0 


\ 
\ 


IA    CLARKE  COLLEGE 
TOTAL  "  0 

FcM*  L^  0 

nALE                 0  *0 

IA  XOE  COLLEGE         J  . 

TOTAL                 0  *0 

FCHALE                 0  .0 

MALE                 0  ,0 
IA    OORDT  COLLEGE  , 

%  TOTAL                 0  *0 

FEMALE          J     0  *0* 

MALE                 0  *0 
IA    DRAKE  UNIVERSITY 

TOTAL       ^    »     0  *0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                0  *0 

IA    IOWA  STATE  U  SCI  C  TECHN 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  *0 
'I A    LORAS  COLLEGE 

TOTAL       *        0  .0. 

FEMALE                 0  .0 

MALE  %  \'  O:  *0 
I A    MARYCREST  COLLEGE 

•TOTAL                 0  <  *0  • 

FEMALE                 0  .0 

MALE  0  .0 
IA    MORN INGS I 0£  COLLEGE 

\     TOTAL.          '0  *0 

\  FEMALE  *               0  .0 

\  MALE  0  *0 
I A    NORTHWESTERN  COLLEGE 

\TOTAL                 0    r  *0 

FEMALE                 0  *0 

XMALE  0  *0- 
I A    SAINT  AMBROSE  COLLEGE 

,  TtfTAL                 0  *  *0 

FEMALE            .     0  *0 

MALE                 0  *0 
-  IA    UNIVERSITY  OF  IOWA 

TOTALX               1  U*- 

FEMALE  \              0  .0 

MALE  \             1  3*2 
I A    U  CF  NORTHERN  IOWA 

TOTAL      \         0  *0 

FEMALE       \        0  J 

HALE         Y     0  *° 
IA    WART BURG  COLLEGE 

TOTAL           \  0  *0 

FEMALE             \  0  .0  I 

MALE              \0  *0 


0 
0 
0 

0 

^0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0  " 

0 

0 

0  v 

0 

0 


^0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

.6- 

♦  0 

♦  0- 

♦  0 

♦  0 

,  *0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

s  *0 


^7  •  6*0 
4  10*5 
3  6*0 


3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
o 
o 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0  s 

I 

0 
0 
0 

0 
0 

0* 


3*2 
3*8 
2*3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

"  .0 

•  0 

%0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

\o 

•  0 

•  0 

1*4 

•  0 
3*2 

•  0 

•  0 
•0 

•0 

•  0 

•  0 


IA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  ' 

FEMALE  0 


\ 

\ 


16  INSTITUTIONS) 
11  3*2 
6  3*4 
5  2*9 


KANSAS 


BAKER  UNIVERSITY 


.0 

♦  0 

•  0 


NUnBcK 

* 

* 

MIIMAPP  ' 

nunocn 

*  > 

* 

0 

♦  0 

0 

♦  0  , 

0 

♦  0 

*  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

A 

*  u 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

1 

*  2 

♦  3 

0 

o 

2 

.5 

t-1 

.3 

♦0 

♦  0 

0 

♦  0 

'o 

•0 

0 

A 
♦  VJ 

o 

♦0 

o 

o 

o 

♦  0 

o  . 

♦  0 

6 

•0 

0 

o 

'  0 

♦  0 

0 

o 

'0* 

♦  0 

0 

♦  0  - 

0 

♦  0 

*0 

♦  0 

*  o 

♦0 

0 

o 

>o 

♦  0 

0  . 

.0 

0 

•  0 

0 

A 

•  u 

o 

♦  0 

0  » 

A 

♦u 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

«  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦-0 

0 

..0 

0 

♦  0 

0 

A 

♦  u 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

1*1 

Q 

o 

♦  0 

<,  0 

♦  0 

1 

2*0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

o 

~*»0 

0 

♦  0 

o 

♦0 

"     0  \ 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

Q 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

A 

♦  u 

o 

♦0 

0 

.0 

0  - 

♦  0 

0 

"a 

♦  u 

o 

♦  C 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

Q 

♦  0 

o 

♦  0 

Q 

♦  0 

o 

♦0 

0 

'  .0 

0 

♦0 

0 

*  u 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

A 

♦  u 

q 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

Q 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0  £ 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

Q 

Q 

*  0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

♦  3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

r 

•  6 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•0 

437 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-KISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIQENT 
ALIEN 

NUMBER 


12*9 
15*4 
11*1 

•  0 
.0 

♦  0 


45  6*1 
25  6.7 
20  5.5 


•  0 

•o, 

.0 


441 


27 
11 
16 


87*1 
84*6 
88*9 


21  100*0 
12  1CC.0 
9  ICO.  C 


687  93*2 

343  92*5 

344  94*0 


0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

1C0.U 

o 

♦  0 

0 

*0 

o 

•  0 

6 

1C0.0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

*0 

2 

10C*C 

0 

*0 

10 

1C0*0 

o  « 

*0 

3 

103*^0 

0 

•  0 

7 

100*0 

0 

♦  0 

9 

10C.0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

♦  0 

0 

♦c 

0 

*0 

2 

10C*0 

0 

♦o. 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

1C0.0 

0 

*0 

-3 

100*0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

*0 

I 

100*0 

8 

9*1 

80 

90*9 

4 

10a^ 

89*i) 

4 

8*0 

46 

92*0' 

3 

3*2 

*  91 

95*8 

2 

3*8 

49 

94*2 

2*3 

42 

97*7 

*0 

*  4 

icc*o 

i 

*0 

1 

100*0 

*0 

3 

1CC*0 

o\ 

.  *0 

2 

100*0 

0 

\  *° 

1 

100*0 

0 

\*0 

1 

100:0 

69  97*2 
40  1CC*C 
29  93*5 

21  100*0 
3  100*0 
13  10O.0 


331  95*9 
168  96*0 
163  95*9 


3  1CC*0 
0  *0 
3  1C0*0 


TOTAL 
NUMBER 


f 

o 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

•  0 

5 

.7 

3 

•  •  8 

2 

0 

•0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.  *o' 

0 

•0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

q 

♦  0 

0 

h  *0 

0 

•  0 

0«- 

♦0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

c 

♦0 

0 

*0 

o 

♦0 

1 

1*1 

I 

1*9 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*o 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

\0 

♦  0 

.0 

c 

0 

.0 

o 

•  0 

c 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

.3 

1 

•  6 

0 

•  0 

c 

.0 

31 
13 
18 

21 
12 
9 


737 
371 
366 


1 
1 

0 

6 
4 
2 

10 
3 
7 

9 
9 

0 

2 
0 
2 

3 
2 
*« 

88 
38 
50 

95 
52 
43 

4 
1 

3 

2 
1 
1 


21 
8 
13 


345 
175 
170 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR*  S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATtON  BY  RACE, 
*  ETHNICITY.  AND  SEX.     INSTITUTION  ANO, STATE  1976-1979 


AMERICAN  I  NO  I  AN' 
x         •  v  .  ALASKAN  NATIVE 

1   NUMBER  * 

COMMUNICATIONS  <C6CC)  V 

KANSAS 

KS  *  BENEOICMNE  COLLEGE 
TOTAL  4  C  ,~*0 

FEMALE  0-  .0 

MALE  0  .0 

KS    FORT  HAYS  KANS  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    ,  0  .0 

MALE  0    •  *0 

KS  KANSAS  ST  U  AGR  I  APP  SCI 
/    TOTAL       *  I  i.l 

FEMALE  I-  2.3 

MALE  0  .0 

KS    KANSAS  WESLEYAN ' 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0,  .0 

MALE  0     •  .0 

KS    MI  0 -AMERICA*.  NAZARENE  C 
TOTAL-  0  .0 

FEMALE  0 

MULE  ,  0        -0  - 

KS    PITTSBURG"  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0       /*0  , 

FEMALE  0  *0 

HALE       ,         0        .0  f 
KS    U  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  1     "  *3 

FEMALE    •  0-  .0 

KALE  I1  •  *6 

ks  washburna!  of  tqpeka 

VOTAL  0  .  *0 

. £MALE  c  *  .0 

KILE  "    0  *0 
KS    WICHITA  STATE. UNIVERSITY 

TOTAL  o,  *0 

FEMALE  0  .0 

MAL£  <      C  .0 


1 

.  t 

BLACK  *  7         ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


1 
1 

>l6#7 

0 

♦0 

I 

25.0 

0 

A 
*U 

0 

.0 

0 

.0 

3.3 

0 

•  0 

3 

6>4 

"  o 

♦  0 

0. 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

8 

2,5 

5 

3.1 

3 

1.9 

0 

-  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

NUMBER 


0 
0 
0 

0 

0  ■ 
0 

0 
0 

\  0 

0 
*0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

X 

0 

1 


HISPANIC 
-NUMBER 


KS  .       STATE  TOTALS,  f 
TOTAL  2 
FEMALE  1 
MALE  .  I 

, 'KENTUCKY'  ^ 

KY  *  EASTERN  KY  UNIVERSITY 
TCTAL  -      0  *0 

FEMALE  -0  .0 

MALE  0  *0 

KY  '  GEORGETOWN  COLLEGE 
TCTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

KALE*  v0  .0 

KY    KENTUCKY  WESLEYAN  COLLEGE 
TOTAL      1  0  t  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

KY    MOREHEAO  STATE  UNIVERSITY 
TCTAL  0  *0 

FEMA'LE  0  *0 

MALE  C        .0  \ 

KY    KJ3RAY  STATE  UNIVERSITY 
TCTAL  .  ,?0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0        .d  . 

KY    NORTHERN- KY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

KY    SPALOING  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    UUVERSIT.Y  OF  KENTUCKY 


•10  INSTITUTIONS) 

.4  12  2.3^ 

♦  4  5  2*0-^ 

.4  7  .2.6 


6  9*8 
2  7.7 
4  11*4 


TCTAL 
FEl'ALE 
MALE 


KY    UNIVERSITY*  OF  LCUISVILLE 

TOTAL  G  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

KY    kg  STERN  KY  UNIVERSITY 

TOTAL  0  „  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


0 
'0 
0 

1 

0 
1 

3 
2 
1 

1  . 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 
I 

0 

10 
3 
7 


.0^ 

♦  0 

♦  0 

14*3 

♦  0 
20*0 

12*0 
28*6 
5*6 

.  2;o 
•o 

3,7 

•J) 
*0 

♦  0 

'  .0  • 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

10*0 
20*0 
♦0 

9,5 
6*8 
11.5 


•  0 

•  0 

•  0 

.9 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.  .0 

•0 

•  0 

;3 

•  0 

•  6 


KY          STATE  TOTALS  <  10  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0  *0  22  6*3 

FEMALE  0  *0  i  4*9 

KALE  0  *0  t   •  1*  7*7 


0 
0 

o" 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


♦o. 

•  0 


0 
0 
0 

1 

0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 

:0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
3 
0 


♦0 
•0 
♦0 

2*6 
•0 

LI 

•  0 
2*1 

•  0 
•0 
•0 

•0 

•  0 
•  .0 

•0 
♦0  • 

•  0 

•  9 
1*8 

•0 


0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

,  »o 

-  0 

.0 

1 

*'4.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

1 

5.9* 

<  0 

•0 

2 

•  4  X 

5 

■  1*0 

0 

•  0  ' 

-  3 

i*2 

2 

•7  A 

2 

♦  7 

0 

•  0 

0 

:o 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

**0 

■  *0 

0 

"'.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

:  o 

i 

•  0 

0 

♦  0 

1  0  . 

.0 

ox 

.0 

»  0 

♦0 

.c 

♦  0 

f  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0. 

0 

♦  0 

0 

*o 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


T01AL 

MINORITY 
NUMBER 


'  NON-HISPANIC 


NON-RES 10ENT 
ALIEN 


TOTAL 


•0 

♦  0- 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


ER 

X 

• 

NUMBER  t 

i 

NUMBER 

• 

* 

NUMRFft 
nunocn 

1 

r 

16.7 

5  83.3 

0 

/.0 

6 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•0 

2 

1 

25.0 

3  75.0 

0 

•  0 

1 

2*8 

35  97.2 

0* 

J° 

36 

0 

•  0 

17  10C.0 

0 

•  0 

17 

1 

5.3 

18  94.7 

0 

.  0 

19 

5 

'"5.6 

85  94.4 

i  0 

•  0 

90 

1 

2.3 

42  97.7 

u 

.0 

43  * 

4 , 

8*5 

43  91*5^ 

0 

.0 

47  " 

0 

.0 

2  100*0 

c 

•  0 

2  1 

0 

•  0 

2  1C0.0 

0 

.  0 

2 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

o 

0 

.0 

4' -100.0 

0 

•  0 

4 

0 

•  0 

I  100*0 

0 

.0 

1 

0 

♦  c 

3  1CC.0 

0 

.  0 

3- 

0 

.0 

2  100*0 

.  0 

•0 

2 

0 

•  0 

1  100.C 

c 

.  0 

1 

0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

13 

4*0 

•  3C4  94*7- 

4 

1*2  ^ 

321 

8 

4*9 

154  94*5 

1 

♦Y» 

163 

5 

3*2 

150  94*9 

3 

1*.9 

156 

0 

•  0 

,25  100*0 

0 

•0 

25 

0 

•  0 

.;  8  icc*o 

-  0 

•  0 

<•  8 
.  i"y 

0 

♦° 

17  100*0 

0 

.0 

1 

4*0  . 

23  92*0 

1 

4.0 

25" 

'0 

•  0 

6  100.C 

0 

.0 

9 
17 

1 

5.>  ~ 

15  88*2 

.1 

5.9 

21 

4*1 

488*  94*9 

5 

1.0 

9 

3*7 

235  95*9, 

1 

*  4 

245 

12 

4*5  : 

253  94;i 

4 

1.5 

269 

t 

6 

9*8 

55  9C*2 

0 

.0 

61 

2 

7*7 

2#4  92*3 

0 

•  0 

.26 

4 

11*4 

31  88*6 

0 

♦  0 

35 

0 

•  0 

5  100*0 

'  9 

.0 

5 

0 

•  0 

,         3  100*0 

0 

♦  0 

3 

0 

*C 

2  IOO*C 

0 

•0 

2 

1 

14*3 

^6  85*7 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

2  10C*C 

0 

A 

♦  u 

2 

1 

20*0  < 

4  80*0 

0 

.0 

3 

12*0 

22  88*0 

0 

•  0 

25 

2 

2  8>6  ' 

5     71  *4 

*  0 

.0 

*  7 

1 

5»o 

17  94*4 

0 

.0 ' 

18 

1 

'  2.0 

48,  96*0 

1 

2.0 

'50 

'0 

•0 

22  95*7 

1 

4.3 

23 

1 

3*7 

26  96*3 

'0 

.0 

27 

0 

»0 

14  -  93*3 

1 

6. '7 

15 

0 

'♦0 

8  100*0 

0 

.0 

9 

0 

♦  0 

6  "  85*7 

^ 

1 4.3 

7 

0 

•  0 

*i  icc.o 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0  *0 

0 

.0 

o 

0 

•0 

68  100*0 

0 

^  Q 

68 

0 

•  0 

45  10C.C 

c 

.0 

45 

0 

♦  0 

23  100*0 

0 

.  0 

23 

1 

10*0 

9  90*0 

o 

•  0 

10 

1 

20*0 

4  80*0 

0 

.0 

5 

0 

♦  0 

5  100*0 

0 

•  0 

5 

10 

9.5 

93  88*6 

2 

1.9 

105 

3 

6*8 

41  93*2 

0 

•  0 

44 

7 

11.5 

52  85*2 

2 

-  3*3 

61 

22 

6.3 

321  92*5 

4 

1.2 

347 

8 

4.9 

155  94*5 

1 

•  6 

164 

14 

7.7 

166  9C«7 

3 

1.6 

183 

ERIC 


43B 


442 


TAlte  6.    .TOTAL 'BACHELOR* S    OEGRFES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO 'BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY t  ANQ  SEX:     INSTITUTION  ANO'STAi'E  19/8-1979 


AMERICAN -IN0t AN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  < 

CCMtftW  I  CATIONS  .(0600) 

LOUISIANA 


LA    GR AMBLING  STATE  U 
-TOTAL  0 
FEMALE  0 
t  •       MALE  i  ,*  0  . 

LA.  LOUI SIANA xCOLtEC£ 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

to 


BLACK  ASIAN- OK  ' 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 

NUMBER  t 


20  100*0 
,14  100*0 
6  U00*0> 


TOTAL 
MINORITY 


LA     LA  ST^ATE  0  AND  ACM  C 


TOTAL 
*  FEMALE 

MALE  " 
LA    LA  STATE 

TOTAL 
.  FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
StlftEVEPORT 

0  .0 

0  .0* 

0  •  *0 


LA    UNIVERSITY  OF  NEW  "ORLEANS 


TOTAL—, 
FEMALE 
MALE , 


0 
0 

"v0 


.0 
.0' 
♦0 


LA    LOUISIANA  TECH  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMA  LE 
MALE 
LA    LOYOLA  U 
.  'TOTAL 
FEMALE 
•  MALE 


0  *0 

0  *0 

0  .0 

IN  NEW  ORLEANS 

0  .0 

d*  *o 

o  *o 


LA    MCNEBSE  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

'  FEMALE      ,         0  .0 
MALE  0  .0 

LA    NICHOLLS  STATE  UNIVERSITY 
-TOTAL  ,0-  *0 

FEMALE  0  .0* 

HALE  0  .0 

J. A    NORTHEAST  LOUISIANA  U 


TOTAL 
FEMALE 
HAL  E 
LA    NTHWSTN  ST 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LET  1 
LA    SOUTHERN  U 
*  TOTAL* 
;  FEMALE 

*    HALE  » 
LA  -TULANE 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0  *0 
0  *0 
0  *0 
OF  LA  . 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

C  MAIN  CAM 

*  .0 

♦  0 

♦  0 


0 
0 

.  0 
ACM 
0 
0 
0 

U  OF  LOUISIANA 
0  .0 
0,  *0 
0  .0 
LA    U  CF  STHW'STN  LOUISIANA 
'*  TOTAL  0  .0 

FEMALE  *  0  .0 

MALE  0  .0 

LA    XAVIER  UNIVERSITY  OF  LA 
TOTAL  /O        .0  „ 

FEMALE  >0  .0 

MALE./*  0  »0 


0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

5 

4*7 

4 

7.4 

1 

1.9,  ^ 

1 

7*1 

1 

14*3 

0 

•  0 

8 

16.3 

6 

27.3 

2 

*  7.4  . 

3 

10*7 

2 

U4.3 

I 

7*  1 

6 

6*5 

3 

8*3  . 

3 

8*6 

I 

25*0  ' 

I 

33*3 

0 

♦  0 

0 

•0 

0, 

;o 

0 

•0 

4 

25*0 

4 

36*4 

0 

♦  0 

1 

12.5 

1 

14.3  * 

0 

*  .0-> 

29< 

.  96.7 

16 
13 


94.1 
100.0 


1  16.7 

0  .0 

1  100.0 


5.9 
10.0' 
.0 


8  100. 0 
6  100.0 
2  100.0 


ER 

NUMBER 

x 

v  NUMBER 

t 

/ 

• 

0 

.0 

'  .0 

20 

1CC.0 

o 

.0 

V 

♦0 

14 

100.0 

o  1 

♦  0 

/o 

♦  0 

100.0 

0  - 

.0 

•  {  0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

»  ,o 

.0 

o 

*  0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

♦  0 

,1 

♦9 

0 

.0 

6 

5.6 

1 

1^9 

.0 

5 

9.3 

o 

.0 

o 

.  0 

1 

1.9 

0 

♦  0 

1 

7.1 

2 

14*3 

0* 

.0 

o 

.0 

14.  3 

o 

.0 

1 

1 4.3 

I 

14.3 

0 

.0 

1 

2.0 

9 

18.4 

o 

«  0 

o 

♦  0 

6. 

27.3 

0  » 

.  0 

1 

3.7 

3 

1 1.  1 

0 

•  c 

0 

.0 

3 

10.7 

o* 

.  0 

o 

.0 

2 

14.  3 

o 

.0 

o 

.0 

I 

■  7#l 

1 

1.4 

6 

'  8.5 

13 

16.3 

o 

.  0 

4 

11.1 

7 

19.4 

2.  9>fr 

2 

5.7 

17.  1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

25.0 

o 

.0 

0 

♦  0 

1 

33.3 

u 

.  0 

*j 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

*  0 

♦  0 

0 

'.0 

0  t 

•  0, 

o 

.0 

o 

.0 

0" 

.0. 

o 

ft 

o 

.  0 

0 

.c 

1 

6.3 

5 

31*3 

o 

.0 . 

1 

9.1 

5 

45.5 

Q 

'  .  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

_ 
0 

_ 
♦0 

1«*  7 

o 

o 

o 

♦  0 

1 

14.3 

Q 

-  0 

♦  0 

—  0 

♦  C 

0 

♦  0 

0 

.0 

29 

96.7 

o 

.0 

o 

♦  0 

16 

94.  1 

o 

.  0 

o 

♦  0 

•  13 

100.0 

0 

.0  ■ 

0 

fO 

1 

I  A.  7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0- 

•  0 

o- 

♦  0 

1 

1CC.C 

o" 

.0 

0 

.0 

1 

5.9 

0 

.0  1 

0 

.0 

-  1 

40.0 

0 

•°. 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦d 

0 

.0 

•  8 

100.0 

0 

.0 

S  0 

.0 

6 

100.0 

0 

•  0 

0 

♦  c 

2 

1CC.C 

HHITE 
NON-HI SPANIC 


NUMBER 


LA 


STATE  TOTALS  ( 


15  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

0 

.0 

.  88 

22 

,8 

v  2 

.5 

9 

2.3 

FEMALE 

*  0 

•  0*- 

59 

28 

,0 

1 

.5 

5 

2.4 

HALE 

0 

•  .0 

29 

16< 

6  " 

1 

•  6 

4 

2.3 

MAINE  » 

ME    U  OF  MAINE  AT  ORONO 

"             TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  "  .0 

MALE  0^.0 

ME-   U  OF  SOUTHERN  MAINE 

TOTAL  '0-  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

-ME         STATE  TOTALS  ( 

^  .  "  TOTAL                 0  .0 

v  1    «f  FEMALE                0  .0 

|      MALE                0  .0 

MARYLAND 

MD    BOWIE  STATE  COLLEGE 


TPTAL 
FEMALE 
MALE 


2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


1  100.0 

0  .0 

1  100*0 


•  0 

•  0 

•  0 


•  0 
.0 

•  0 


99  25.6 
651  30.8 
34 \  19.4- 


.0 

♦  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


0 

c 

0 

0 
0 

0 


.0 

♦  0 

♦  c 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


I  100.0 

C  .0 
.  100.0 


0 

•  0 

*  0 

•  0 

o 

*  ft 

3 

ido.o 

2 

100.0 

1 

1 00  •  0 

100 

93.5 

49 

90.7 

51 

96*2 

12 

85*7 

6' 

,  85*7' 

6 

85*7- 

40 

81*6 

16 

72*7 

24 

88*9  , 

25 

89*3 

\z 

85*7 

13 

92*9 

58 

81*7 

29 

80*6 

29 

82*9 

3 

75*0 

2 

66*7 

I 

100*0 

'5  10C.0 

3 

1C0*0 

2 

1  oo*c 

11 

68.8 

6 

54*5 

5 

10C.0 

7 

67*5 

6 

85*7 

1 

100*0 

1 

3*3 

1 

5*9 

0. 

*0 

"-5 

83*3 

5 

100*0 

C 

.•o 

16 

94*1 

9 

9C*0~ 

7 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

:o 

286 

.  74*1 

146 

6?*; 

140 

80*0 

48 

100.0 

24 

1CC.C 

24 

1CC.0 

13 

1CC.0 

7 

100*0 

6 

1C0.0 

61 

100*0 

31 

1CC.C 

30 

100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

TOTAL 
t  NUMBER 


* 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

o 

^0 

o 

♦0 

0 

•  0 

*> 

1 

.9 

o 

♦  0 

1 

1.9 

o 

♦  0 

p 

.0 

0 

*c 

o 

♦  0 

0 

•9 

o  1 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

o 

*0» 

o 

.  0 

0  "* 

♦0 

o 

.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

0 

♦0 

A*. 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

o 

*  0» 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

-ill 

zS 

o 

*  Oj 

0 

.0 

♦0 

0 

♦0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.  0 

o 

♦  0 

0 

•0 

l 

♦  3 

0"  " 

♦  0 

1 

.6 

o 

*  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

c 

•  0 

0 

•  0 

6 

•0 

0 

•  6 

20 
14 
6 

3 
2 

i  1 

i 

107 
54 
53 

14 
7 
7 


5 
3 
2 

16 
11 

6 
7 
1 

30 
17 
13 


17 
10 
7 

8 
6 
2 


386 

21: 

175 


46 
24 
24 

13 
7 

6 


61 
31 

30 


439 


AMERICAN  INDIAN 
*       ALASKAN  NATIVE- 

NUMBER  S 

COMMUNICATIONS  (0600 > 


MARYLAND  > 

MC    COLUMBIA  UNION  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
'  MALE  0. 
NO    COUCHER  COLLEGE 
TOTAL  0* 
FEMALE  0 
MALE*  .  0,. 
MD    K5CC- COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  '  0\ 

MALE  cr 
NO    LOYOLA  COLLEGE 
TOTAL      -       *  0 
FEMAIE  0- 
MALS  '0 
\M0    T3VS0N  STATE  UN 
TOTAL  I 
FEMALE  •  C 

\ttLE  1 


BLACK  '         .  ASIAN  CR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ^SLANOER 


NUMBER 


TOTAL. 

FEIULCv 
MA  Lc 


v  *0 

*  0 

.0 

•  0 

0 

•° 

0 

•  0 

•  0 

I 

16*7 

.0 

I 

16*7 

•0 

'  0 

♦  0 

,♦0 

0 

.0 

•  0 

0 

tO 

♦'0/ 

0 

:o 

♦o 

0 

.0 

'  *o 

0 

;o 

♦0  4 

0 

♦  0 

IVERSITY 

♦9 

14 

12*6 

•  0 

9 

18*8 

r.6.  . 

„  5 

7.9 

PARK  CAM 

♦  6 

26 

a. 3 

1.1 

16 

9*1 

.0 

10. 

-7.3 

NO  STATE  TOTAlS  ( 

TOTAL  ^  3 

\  FEMALE     -  2  *"8 

H*L  E  1  -5 

7 

MASSACHUSETTS 

MA    BSNTLEY ^COLLEGE 

>  TOTAL*  0  .0 

FEHAL^  0  *0 

MALE  0    .  .0' 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 

TOTAL,  ;0  -0 

FcHAL  £  0  .0 

MALE  0  -0 

MA    CURRY  COLLEGE ' 

TOTAL  *  0  .0 

FEMALE'  0  ,0 

MALE     »  0  -0 

MA    .EMERSCN  COLLEGE 

TOTAL  0"  »0  * 

•   FEMALE  v    0  .0 

/  MALE  0  .0  , 

MA    BRI3GEWATER  STATE  COLLEGE 

TOTAL      >         3  •O 

,  FEMALE  *    0  *0 

MALE  0  *0 

MA    FITCHaURG  STATE  COLLEGE 

,    TOTAL  "  0  .0 

*  FEMALE      .  0  *0 

-     MALE  0  .0 

MA    WORCESTER  STATE  COLLEGE 

TOTAL*  0,»  *0 

FEMALE'  0-  *0 

MALE  0  .0 

MA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
-  -  TOTAL'  y   0  .0 

FEMALE  '.'0  *0 

MALE  0  ,  *0 

MA    SIMMONS  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMA4.E  '    0  *0 

MALE  0  *0 

MA    SUFFOLK  UNIVERSITY 
;    TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

MA    U  OF  MASS  AMHERST  CAMPUS 
TOTAL  1 
FEMALE  0  *3 

MALE-,  1  •* 


7  INSTITUTIONS) 


42 
26 


9*5 
11*0 


16,. 

7.7 

1 

10.0 

o. 

♦  0 

"l 

33*3 

13 

3*8 

11 

5.3 

2 

lw3 

0 

.0 

ow 

•0 

0 

.0 

"9 

7.2 

4 

10.3 

5 

5.8 

0 

.0 

0 

.0 

'  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*° 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

2 

4.5 

1 

J.  7 

1 

3.2 

4 

9.8 

4 

9.8 

Q 

♦  0 

1 

2.2 

1 

3.6 

0 

.0 

4 

1.9 

2 

1.9 

2 

1.9 

NUMBER 


0 
0 

0_ 

0 
C 
0 

0  * 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


MA  STATE  TCTALS  < 

♦  TOTAL.  1 
FEMALE  0 
MALE  1 

MICHIGAN 


11  INSTITUTIONS) 


MI 


ALMA  COLLEGE 
TOTAL  C 
FEMALE  0 
MALE  0 


.0 
.0 
.0 


34 
23 
11 


3.7 
4.  B 
2.5 


.0 
•  0 
.0 


.0 
.0 

.0  . 

•  0  * 

•  0 
'.0 

.0*- 

.0 

.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  3* 

•  0 
.7 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
3 
1 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

1 . 

0 

0  « 
0 
0 

0 
0 
0 

c 
.  0  » 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 

\  .3 

•  0  - 
.7 

.  .0 

.a 

.0 

•  6 
2.0 

•  0 

.  *o 

.0^ 
.0 

J  .0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

'.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


•  2 

.2' 

.2 


0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

3 
1 

2 

b 
o 
o 

o 
o 

o, 

o 
o 
o 


TOTAL' 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


♦  0 

♦  0 
♦0, 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

1.3 

W 

.7 


♦  9 
1*30 
.5 


-.0 
.0 
♦  0 


♦  0 

♦  0 
•0 

♦  6 
.5"> 

♦  7 

•♦0 
.0 
.0 

2.4fe 

2*6 

2.3' 

.0 
.0 

-  .0 

.0 

♦  0 
.0. 

.0 

*  .0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

2.4*  ' 
2.4 
"  .0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


•7 

•  6 

♦  7 


50 
31 
19 

11.3 
9.21 

375  84.7 
198  83.9 
17.7  85.5 

* «. 

>  1 
C 

1  ' 

10.0 
.0 
33«-3 

9  90.0 
7  100.0 
2    66.7  ' 

16* 
•  12 

6.3 

2.6  * 

321  94.4 
175  92.6 
146  96.7 

0 
C 
0 

.0  " 
.0 
•  0 

J3  100.0 
2  100.0 
6  100.0 

13 

•  .6 
7 

10.4 
15.4 
•8.1  * 

109  87.2 
31  79.5 
^   78  9C.7 

'  0 
•0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

44.100.0 
35  1C0.0 
9  100.0 

0 

*  o 

0 

.0 

14.  100.0 
2  100.0' 
'    12  100.0 

0 
0 
3 

.0  '  30^100.0 
,0               15  '100*0 
•0              15  tOC.O 

1 
1 

4.3 
7.7, 
3.2 

42  95.5 
12  92.3* 
30*  .96. d 

>l 

0 

12.2 
12.2 

:o 

35,  85.4 
35  <85.4 
0  .0 

I 
1 

V  0 

2.2 
3.T» 

•°t 

44  97.8 
r*  27  96.4 
17  100.0 

5 
2 
3 

2.3 
1.9 
2.8 

209  97.7 
'106  98.1 
103  97.2 

43 
27 
16 

4.7 
5.6 
3.7 

865  94.5 
447  93.3 
418  95.9 

0 
0 
0 

.0 

".0 

.c 

5  icc.o 

3  100.0 
2  1C0.0 

18 


NUMBER 

NUMBER 

NUMBER 

X 

X 

*■ 

"  o 

.3 

3 

75.0 

1 

25*0 

0 

.0 

,0 

.  *° 

0  » 

•0 

0 

*° 

3 

75.0 

1 

25*0  ' 

1 

16.7 

4 

66.7 

\  1 

16.7 

1 

16*7 

4 

66.7 

k  1 

16*7 

0 

0 

.0 

•O' 

'  0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

«  0 

0 

•  0 

icc.o 

0 

♦  0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

.0  ■ 

•  -  * 

i 

♦  c 

2 

1C0*0 

0 

•0 

*  15 

13.5 

94 

84v.7 

2 

1.8 

9 

18*8 

38 

79.2 

2.1 

6,. 

9.5 

-  56 

88*9 

1.6 

*  33 

10.5 

266 

85*0 

■»  14 

4.5 

21 

11.9 

150 

85*2 

5 

2.8 

•12 

8.8 

116 

84*7 

9 

6.6 

TOTAL  • 
NUMBER 


••V 


7, 

3.0" 

11 

5.3 

0 

♦  0* 

0 

•0 

0 

.0 

3 

•9  i 

2 

1.1  / 

1 

•'/ 

0 

■  •<>  / 

0 

*0'  / 

0 

.0/ 

3 

2 

5.1? 

r 

1*2 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  .6 

0 

♦  0 

0 

•o 

0 

♦  0 

p 

.0 

0 

♦  0  * 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

•0 

1 

2.4 

1 

2.4 

0 

'.0 

c 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0/ 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

7 

.'8 

5 

1*0 

2 

.5 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

8 
2 
6 

125 
39 

86/^ 

44  % 
35 
9 

14 

2 
12 

30 
15 
15 

•    **  \ 
13  w~ 
~3l- 

41 
41 

0- 

45 
28 
17 

214, 
108 
106 


915 
479 
436 


440 


4'i4 


TABLE  6*     TOTAL  BACHELOR'S 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INST ITUT IONS  .OF  HIGHER  EDUCATION  -BY  RACE, 
ETHNICITY,  AND  SEXJ     INSTITUTION  AND  STATE  197«-1979 


BLACK  ASIAMvOR 
NON-HISPANIC  PACIFIC,  I  SLANDER 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE  ' 

NUMBER         X       NUMBER  I  NUMBER 

' COMMUNICATIONS  (  060C) 

MICHIGAN  ;  < 

MI    ANDREWS  UNIVERSITY 

1    TOTAL       ?    *    0       *0  0*0 

FEMALE                0-       .0  0  .0 

v    MALE       '         0*0  0.0 
MI    r  JINAS  COLLEGE 

,  TOTAL4               0        ♦0-  O  *0 

,    FEMALE                 0.0  0.0 

'MALE                0        .0-  0    „  *0 
-MI   .CENTRAL  MICH  UNIVERSITY 

TOTAL               .  0   \  *0  '2  1.4 

FEMALE                0        .0'  1     *  1.8 

MALE                0      ,*0  1  1*1, 
,MI     EASTERN  MICH  UNIVERSITY 

TOTAL.               0        .0  <  2  11.8 

FEMALE                 0.0  2  '  33*3 

MALE   ,          ,  0        .0  0.0 
MI  /F8RRIS  STATE  COLLEGE,  x 

TOTAL             .    0        .0  1  4*0 

FEMALE                 0.0  0.0 

MALE  F              0        .0  1  6*7 

MI    GRAND  VALLEY  ST  COLLEGES  „ 

TOTAL                 0.0  0.0 
FEMALE                 0*^     -.0  y    -       0  *0 

MALE                 0.0  0.0 
Ml    HILLSDALE  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  0.0 

FEMALE                 0.0  0.0 

MALE                Of.     '.0  O  .0 
MI  ,HDPE  COLLEGE '  " 

TOTAL     "    *       0        *0*  0*0 

FEMALE                 Ov      .0  0  .0 
ALE*                0*0          —   0  .0 
MI    MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                  0     -  .0  34  6*5 

FEMALE                 0   .    ;0  18  6*6 

MALE      \K         0        .0  16/  6.5 
MI    NORTHERN  MICH  UNIVERSITY 

TOTAL      '          0        *0  0  JO 

FEMALE                 0        .0   ,  -0  .0 

KALE                 0      ,  .0  0        .0  . 

HI    OAKLAND  UNIVERSITY  '    ,  ii 

■   TOTAL                 0.0.  4  6.5-^ 

FEMALE                 0        .0  1  2*9 

MALE                 0        .0   '  '3  10.7 
MI    OLIVET  COLLEGE  s 

TOTAL                 0  .     *0  1  12*5 

FEMALE.               0        .0  1  20*0 

MALE^               0        *0  0  .0 
MI    SAINT  MARY'S  COLLEGE 

1    TOTAL                 t       *0  V  *0 

FEMALE     .           0        .0  0.0 

MALE*                0.0  0.0 
MI    SIENA  HEIGHTS  COLLEGE 

TOTAL                0^'    '.0    .  1  20;0 

FEMALE  -              0        .0  1  '50*0 
MALE                 0        .0         .       0  .0? 
Ml    UNIVERSITY  OF  DETROIT 
TOTAL'               '  0  *0 
t       FEMALE                 0  .0 
MALE           ,     0  .0 
Ml     U  MICHIGAN-ANN  ARBOR- 
TOTAL                 0  >.0/ 
*•  FEMALE                 0  .0 
MALE                 0  .0 
Ml    WAYNE  STATE  UNIVERSITY 

\totaC  0  .0 

FEMALE  -  0  \0 

MALE  0  .0 

MI    WESTERN  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL    *     -        1  .8 
FEMALE  1.  1.7 

MALE  0  .0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


•aHITE 
NON-HISPANIC 


MI  STATE  TOTALS*! 

TOTAL  1 
FEMALE  1 
MALE  9 

MINNESOTA 

MN    AUGSBURG  CCLLEGE 
TOTAL  0  . 

FEMALE  0 
MALE   ,  0 
NN    BETHEL  COLLEGE 


19 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 
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.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

-  1.4 
1.8 

1.1 

♦  0 

*2 

.0 

•0 

•  0 
.0 

,.o 

♦  0 
•0 

•  .0 
.0 

♦  0 

•  0 

•  0 
•0 

.4 
♦4 
.4 

.0 

•  0 
.0 
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.0 
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X 

v 

< 
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•  0 
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0 

.0 

3 

100.0 

0 

.  0 

75.0 

0, 

.0 

3 

75.0 

0 

.0 

»  2 

66*  7 

0 

.0 

1 
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4 

2.7 

144 

97*3 

2 

3.6 

53 

96  «4 

2 

2.  2 

91 
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2 

11*8 

A 

88*2 

2 

33*  3 

4 

66*  7 

0 
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1 1 
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1 

4.0 

24 
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0 
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10 
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1 

6.  7 

14 

93*3 

0 

.0 

*1 

100*0 

0 

.  0 

0 
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0„ 

.0 

1 
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0 

.0 

7 
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0 

.0 

3 

75*0 

0' 

•  0 

4 

100. c 

0 

♦°  > 

9 

100*0 

0 

.  0 

3,'IOC.O 

0 

»  .0 

6 

100*0, 

38  , 

7.3 

481 

92*3 

19 

6.9 

253 

S2*3 

19 

7.7 

228 

92.3 

0 

.0 

15 

100.0 

0 

.0 

5' 

10C.0 

.'0 

♦  o  * 

10 

100.0 

5 

8.1 

'  56 

9C*3 

2 

5.9 

31 

91*2 

3 

10.7 

25 

89.3 

r 

1 

12.5,  * 

7 

87*5 

NGK-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


1 

C 

0 

,  0 


2C.0 
♦  0 

*c 

.0 
.0 


1  20*0 
I  50*0 
0  .0 


.80*0 
FOC.O 

10C.C 
•  9 
10C.C 

80*0 
•  5C*C 
100*0 


!  19 

42*2 

0: 

•  0 

2 

4*4 

21 

46*7 

24 

53*3 

12 

44*4 

C  ' 

.0 

2 

7*4 

"  14 

51*9 

13 

48.1 

7 

38*9 

0 

•  0 

0 

%0 

7 

.38*9  C 

11 

6U1 

3 

4.1 

2 

2.7 

1 

1*4 

.6 

8.2 

67 

91*8 

2 

4*9 

2 

4*9 

0 

,  *0 

4 

-  9*8 

37 

9C.2, 

i 

3.1 

*.  •° 

,1 

•3.1 

2 

6.3 

30 

93*8  ' 

28 

28*3 

1 

1*0 

1 

1*0 

A30 

30.3 

69 

69*7 

12 

27*9* 

1 

2.3 

1 

2*3 

A14 

32*6 

29 

67*4 

16 

28*6 

0 

•  0 

o. 

.0 

16 

28.  6. 

-  40 

71*4 

21 

16.0 

0 

•  0 

1 

•a 

23 

17*6  ' 

107 

31*7 

8 

13*3 

0 

•  0 

?1 

1.7 

10 

,  16*7 

49 

81*7 

13 

18*3 

0 

♦  0 

0 

•0 

13 

18*3 

58 

81*7 

INSTITUTIONS) 

116 

9*3 

6 

.5 

9 

•  8 

132 

11*  1  „ 

1,049 

66.2 

58 

10*0 

4 

♦  7 

6 

1*0 

69 

11*9 

503 

87*0 

58 

-*9*5 

2 

♦  3 

3 

♦  5 

63 

1C.3 

546 

89*4 

0 

Jo 

0 

♦  0 

0 

.  *0 

0 

.0 

12 
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0 

.0 

0 

*  .0 

0 

•0 

0 

.0 

6 

100.0 
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0 
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0 

•  0 

*0 

.0 
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0 
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0 
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0 

.0 

0 

.0 

2 

10C.0 

0 
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0 

.0 

c 

.0 

I 
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.0 
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0 

.0 

0 
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0* 
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i 
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o 
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•0 

o 
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o 
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0 
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\0 
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o 
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•  0 

0 

.0 

o 

.0 

1 
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1 

25.0 

o 

•0 

0 
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0 

•0 

o 
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2A 

*4 

2 

.7* 

0' 

♦  0 

0 
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0/ 

.0 

o 

•  0 

u 
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1 
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o 
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0 

.0 

p 

•♦0 
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0 
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c 
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o 

♦0 

0 

.0 

c 
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o 

.0 

0 

o 

.0 

0 
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0 

.0 

0 

10 

0 

.0 

o> 

.0 

.0 

0 

.0 

1 

•  8 

1 

1.7 

0 

•  0 

8 

.7 

6 

1.3 

2 

•  3 

t 

•o 

.0 

•o 
•o 

.0 
•  0 


11 

3 

x  8 

»%  4 
*  3 
1 

148 

55 
93 

°  25 
«  10t 
15 

•  1 
4  9 
1 
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'  4 

9 

3 
6 

521 
274  , 
247 

15 

5 

4  10 

62 
34 

*  is 


,45 
27 
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73 

32 

99' 
*43 

56" 
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6U.| 
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6 

6 
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AMERICAN  INOIAN 
"  Ac  ASK  AN  NATIVE 


BLACV  .*  ASIAN  CR 

NON-HISMNIC  PACIFIC  ISLANDER. 


*     .  NUMBER         <  ^NUMBER 

t    «  > 

CCMMUN  I CAT  IONS  * (0600) 
MINNESOTA* 

MN  -COLLEGE  OF  S*'T  'CATHERINE' 
JiiTAl.  *  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *  .0 

VHh    COLLEGE  SAINTSCHOLASTJCA 
s  *  >TO?AL         *       0  .0 
FEMALE  f  0  .0 

MALE  0  -.0 

MN    COLLEGE  CF'  SAINT  TERESA 


NUMBER 


HISPJNIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER  ' 


,  WHITE 
KON-HISPANIC 

X  NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


TCTAL 
FEMALE 

w  HALE^ 


.0 
.0 
.0 


Hh    COLLEGE  OF  SAINT  THOMAS 
TOTAL 

*  HALE 
MN  CONCOROIA 
TCTAL  ' 
FEMALE 

male: 


o  '*  \  .0 
o  .0 

0  .0; 

AT  MGGkHEAO- 
0  *0 

0  /o 

cf    .  lo 


0 
0 

0' 

0 
0 
'  0 

c 

0 
0 

.  0 
0 

1 
1 

0 
0 

0  ' 
0 

0 

0 
0 


to 

.0 
.0 


•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
•0 

*7.7 
12.5. 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0  ' 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


:hm  gustavus  acolphus  college 

/ *     TOTAL  0  "     .0  . 

FEMALE  0        *0 _ 

HUE  o  ..cr 

MN'   hAMLlNE  UNIVE*SITV  \f 
TGTAL  0  *\ 

'FEMALE"  0  ,*0 

iA       MALE  0  »3 

Mr*.  MA CA LESTER  .CCLLEGE 
/  TOTAL  0*       .0  .0 

FEMALE  0        *0    ~  0 

HUE  0       .0  0 

MN     SAINT  MARY'S  COLLEGE 

TOTAL-  0        .0  0- 

-FEMALE        "      0       *0'  0 
MALE-  0.       .0  0 

MN     SAINT  PAUL  BIBLE'COLLEGE 

TOTAL  C        .0  0 

FEMALE        k        0        .0     -  0 
MALE  .*  G        .0  0 

>  HN    BEMlOJI  STATE  U 

TCTAL  0        .3  0 

FEMALE  ,  ,  0        •<>      ,  0 

MALE  0        .0      *  0 

-  MN    MA  NIC  A  TC  STATE  UNI VERS  ITY 

TOTAL  '       —   0        »3  0 
FEMALE  0.0  0 

HALE  0*0  0 

•  an    'CORHEAO  STATE  UNIVERSITY 

TCTAL-  0     *  .0  0 

fcEIUte  '0,      »0         '  0 

MALE     &  0        .0  0 

MN     SAINT  CLOUO  ST  UNIVERSITY  4. 
TOT.AL  0      ".0  .0 

FEMALE  0        .*0  0 

Vale  o     .0  g. 

MN    w I  NONA  ST.ATE  UNIVERSITY  * 

TOTAL                 0        .0  1 

•FEMALE         -       0        .0  /O  .0 

MALE   >  *          0.0  1  I©*7 
MN    U  OF  HINNESQTA  OULUTH 

TOTAL                 0      .  .0  ^  0 

FEMALE                0  0  ■ 

MALE              .  0        .0  0 
HN    U  OF  MINH  MNPLS^T  PAUL 

TOTAL        *        2        .8  2 

FEMALE                0       »0  0 

MALE*          '    2      1.5    .4  2 
MN    U  OF  MINNESOTA  MORRIS 

TOTAL,                 0.3'  2 

FEMALE                0        .0  0  ' 

MALE  .              0        .0  0 
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♦o 
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TOTAL  ? 

FEMALE  0  .0 

HALE  2  .7 

MISSISSIPPI 

MS    JAC<S0N*STA7£  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MS    MISSISSIPPI  COLLEGE 
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.0 

0 

.0 
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0 

.0 

3 
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2 

♦  4 

11 
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0 

.0 
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3 
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2 
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0 
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0 
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0 
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0 

.0 

22 
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0 
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0 
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14 
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0 

.0 

I 

<  s.i 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

I 

2C.0 
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.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
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\  1  100.0 
\l  100.0 

io  .o 

0 
0 

.0 
.0/ 
•  0 

13    92. 9 
>1  100.0  . 
li  92.3 

•  1 

0 

1 

7.1 
•  0 
7.7 

ll\  84.6, 
6\   75.0  ' 

.suop.o 
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1 

"0 

7.7 
12.5 
•  0 
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1  100*0' 
0  \  .0 

0 
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0 

•  0 

•  0 

•0  . 
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39    97.5 ' 
15  lOC.O 

24  96.0" 

53  1QG\0 

25  100.0  1 
28  >CC0  \ 

7  '77.8'  \ 
2  66.7  \ 
5,    83.3  \ 


12  10C.0 
4  100.0 
8  1UC.0 


492  95.7 
228  *97.4 
264  94*3 


90*9 
100.0 
8C.0 


11  2.1 

b\  2. 1 
6'  2.1 


18 
19 

.0 

4 

0 
"4 

1 
1 

0  • 

14 
I 
13 

13 
8 

'5 

*  1  ' 
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0 

3 
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2 
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1 

0 

13 
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6 

3 
1 
2 
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11 
19 

21 


40 
15 

25 
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28 
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22 
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TAKE  i.    TOTAL  -  BACHELOR* $    DEGREES  FW  HAJO(l'FI6tO.C0NFI*R60^lV-4H$tlTUT10N$  OF  HIGHER  E DUCAT  ION  IV  MCE, 
ETHNICIT Y#  ANO_SEX«— INSTITUTION  ANO  STATE"  1S7B-IV9 


AMERICAN' INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


,  BLACK  . ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


•   NUMBER      *  I       NUMJER  I 

COMMUNlCAftONS  (060C) 

MISSISSIPPI                      *  1 

MS    MISSISSIPPI  ST  LMVERSITY 

TOTAL      *          0        .0  10  20*4 

FEMALE                0-       iO         .  *6  20,7 

KALE                0*0  4  20.0 
MS    MISS  UNIVERSITY  FOR  MOMEN 

TOTAL                0.      ♦<>      "  4  25*0., 

FEMALE                0        .0       *  4  23.0 

MALE                0        .0    .  0*0 
MS    U  OF  MISSISSIPPI  MAIN  CAM 

TOTAL    .            0        *0  5  8.1 

>    FEMALE      1     '    0.       .0  3  9*4 

MALE          \     0        ;Or.  2  6*7 
MS.  U  OF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 

TOTAL                 0        .0  9  12.9 

FEMALE       —      0        .0     *  7  17.9 

MALE                0^     *.0  *2  6.5 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER^ 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBERS 


hHlTE  "  NON-RES 10ENT 

NON-HISPANIC  ALIEN 


NUMBER 


MS  *  -  -STATE  TOTALS  ( 

.TOT  AL  -^.0*  *0 

FEMALE                0  .0 

,  MALE  '0  .0 

MISSOURI  '*~m 


6  INSTITUTIONS) 
65  26.5 
42  29.2 
23  <22.S 


MO    CENTRAL  MO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ~  0  .0 

*    MALE  ;  .  C  *0 

MO    CULVER-STOCKTON  COLLEGF 
TOTAL*  0  *0 

-     FEMALE  0  •£ 

MALE*     %  "       0  .0 
MO    DRURY  COLLEGE  > 
\TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  .0 

v      MALE.   *  0  .0-. 

MC>  EVANGEL  COLLEGE  ' 

"  TOTAL,/  .0        .0  . 

*    FEMALE  0    t  *0 

MALE  0  .0 

MO    LINCOLN  UNIVERSITY 
TOTAL,         *     0   »  *0 
FEMALE  *  0  .0 

MALE  0  .0 

MO-  THE  -LINOENWOOD  COLLEGES 
TOTAL'   .   *        0*  *0,» 
FEMALE  \  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    MARYVILLE  C-SAINT  LOUrS 
for  AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

"  MALE^  0  .0 

MC    MISSOURI  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  0     <  .0 

FEMALE  0  >*9 

MALE  0  .     .0  * 

AO    N7HEST  MO  SI  UNIVERSITY 
*    TOTAL         *      0  »*9 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

*M0    NTHMST  MO  ST  UNIVERSITY 


70TAC 
FEMALE  . 
MALE 
MO    PARK  COLLEGE 
TOTAL* 
FEMALE 

MALE   »•  • 
MC  ROCKHURST 
'  JOtAL 
FEMALE 
'MALE  > 
MO    SAINT  LOUIS 
TOTAL 
FEMALE  . N 
MALE 
MO    SCHOOL  OF 
TOTAL 
FEMALE 
"  MALE 
MO-  STHEST  MO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

0 

0.' 
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0 
0 

.  0 


.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 

.0" 


4 

3 

'  1 
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0 
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0 

0 
0 
0 

3 
1 
2 

0 

o; 
o. 

.i 
i 
o 


•  0 

♦°, 

.0 

U  MAIN  CAMPUS 

0        .0  * 
0        .0    *  > 
0  .0 
THE  OZARKS 
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•0 
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0- 
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0 

.0 
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0 

.0 

0 
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.0 
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0 
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0 
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.0 
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.0 

0 
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0 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 
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<* 

0 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 
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6 
4 

! 

4 

4 

0 

5 
3 

z 
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'  9 
-7 
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65 
42 
23 


20*4 
2C.7 
2  0.0 

25.0 
25.0 
.0 

8.1 
9.4 
6.7 

12*9 
17.9 
'6.5 


26.5 
29.2 
22*8 


4 

3 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

3 
1 
2 

0 
0 
0 

1 

- 1 

0 


5.6 
9.4 
2.5 

.0 

Or  .0 

♦  0 

.0 
.0 

>.o 

.0 
.0 

♦  0 

42*9 
5C0 
40*0 

*0 
.0 
,  .0 

20. Q 
25*0 

♦  0 


f39  79*6 
43  79*3 
16  80.0 


12 
12 

0 


75*0 
75.0 
•  0 


57  91.9 

29  90*6 

28  93*3 

61  «7,  1 

32  62*1 

■29  93*5 


179  73*1 
102  7C.8 
77o  76.2 


67 
28 
39 


93*1 
87*5 
97.5 


2  10C.0 
1  10C.0 

1  1CC.0" 

2  100*0 

0  *0 
2  100*9 

18  100*0 
8  1'CO.O 
10  IOC. J 

2  26.6 

1  N  50*0 
1  20*0 

.18  10C.0 
>2  6  100*0 
**10  100.0 

4  80*0 
3'  75*0 
1  100.0 
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TOTAL  ' 

\ 
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.0 

vO 

.0 

*  .0 

•  0 
•0 

.0 
•0 

♦°L 

.0 

•  0 
•0 
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.0 
1*0 


1.4 
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♦  0 
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•p 

•o1* 
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.0 
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4C.0 
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.0 
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0 

.0 

#0 
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.0 
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0 

♦0 
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16 
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.0 
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.0 
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c 

•  0 
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I 

100.0 
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0 

.0 
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19 
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1 
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36 
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0 
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4 
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0 

•  0 
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15 
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0 

•0 

49 
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20 
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16 
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30 
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31 


24*5 
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1 
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0 

2 
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5 
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10 
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1 

1- 

0 

19 
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11 
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18 
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5 
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2 
2 
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TABLE  *♦   , TOTAL  BACHELOR'S    DECREES  FOR  MAJOR  .FIELD  CCNfERREO  It  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATlON  BY  RACE, 
.  *   ~  '    *       ETHNICITY.  ANOSEXl    INSTITUTION  AND  STATE  1971-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

^~  -NUMBER  *  I 


lLAct  -ASIAN  OR 

NON-HI  SPAN I C  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


Ml  TE 
NON-HISPANIC 


NCh-RESIOENT 
ALIEN  f 


NUMBER 


CONNIM  ICATION S  I 060CI 
MISSOURI  1 

NO    STEPHENS  COLLEGE 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

WL6  „ .        .    0  #0 
Mt»  Uft0F'NISS0URI-C0LUM3lA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -  .0 

MAL-E  0  .0 

NO    WASHINGTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0.,  *  *3 

FEMALE      ,  0      .  .0 

'  MALE  0  .0 

,  MG    WEBSTER  COLLEGE 

TOTAL  0  *D 

' \  FEMALE  *  0*0 
MALE  0  fO 

NO    WILLIAM  JEWELL  COLLEGE 
TCTAL  0  *3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

VIC    WILL  UN  WOODS  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MO  '  STATE 
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MALE 

MONTANA  ' 
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r  0 
0 
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0 

•  °o 


.0 

•  0 
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I 
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i 

0 
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2 
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1 

0 
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1 
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1 
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1.5 
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.0 
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*  MALE                0-       .0  0 
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o 
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0 
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o 
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64 
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0 
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45 
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1 
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13*6 

19 

86*4 
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1 
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92*9 
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0 
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10 
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0 
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0 
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t 

7 
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♦0 
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1 
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3 
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0 
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1 

.8 
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,1 

•  8 

TOTAL 
NUMBER 
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23 
0 
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161 
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c 

23 
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6 

16 
10 

„  6 

14 

9 

.  5 
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2 


662 
337 
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5 
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20 
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2T 
27 


\ 
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13 
T  ' 

23 
■9 
14 
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0 
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0 
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22 
28 

10 
3 
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TABLE  6*    TOTAL*  BACHELOR *S    0E6REES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFER* EO  BY  IKSTITUT  IONS ;OF  HIGHER  EOUCAJ30N  BY  "RACE. 
.  '  ETHNICITY.  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE     197B-1979  _V 


AMERICAN  INDIAN  < 
*     ALASKAN  NATIVE 

NUHBER  ,1 

COMMNICATIONS  10600 

N,EVAOA/  /  £ 

NV    U  Of  NEVAOA  LAS  VEGAS 


BLACK  ASIAN  OR  . 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


TOTAL  0 

.FEMALE  >        .  0 

MALE  i  0 

NV    U  OF  NEVAOA  RENO 

TOTAL  0.  . 

FEMALE  0 

MALE  0 

NV         .STATE  TOTALS  ( 
TOTAV       *  0 
FEMALE  O' 
MALE  0 

NEW  HAMPSHIRE 


..0 
•  0 

.0 

.0- 

.0 


NUMBER 


-NUMBER 


10*5 
10.0 
1L1 


2  INSTITUTIONS) 


NH    NEW  ENGLAND  COLLEGE 
TOTAL  0  '  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NH    U.OF  NCW  HAMPSHIRE 
TOYtf.  *      0  .0 

FEMALE;  0  *0? 

MALE  0  .0;. 

NH  U  OF  NH  KEENE  ST  COLLEGE 
.  TOTAL  .  0  *     .0  t 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


,2 
I 
1 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

o. 

0 


.4.8 
4. 
4* 


.0- 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0  ■ 


NH          STATE  TpTALS  ( 

TOTAL  '    0  .0 

-FEMALE  0.  1\  .0 

0  MALE  C  *0 

NEWOERSEY 
*  j 
NJ    CENTENARY  COLLEGE,  . 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ..0 

NJ    FARLGH  OCKSN  TEANECK  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE         >        P  »Oa 
MALE    s  .0;  .0^ 

NJ    GLASSBORO  STATE  COLLEGE 
TOTAL    :     .       3'  j  l.B 
i  FEMALE  2<*  2*2 

^*    MALE'  1  1*3 

NJ    JERSEY  CITY  STATE  COLLEGE 
TOTAL.         t    k0  .0 
FEMALE  0     -  .0 

MALE,  0        .0  \ 

NJ    RISER  COLLEGE 
'*    TOTAL,  0  .0 

FEMALE  0        .0  „ 

MALE  -    0  -.0 

NJ    RUTGERS'  U  NEW  BRUNSWICK 
TOTAL      *         0"  ,t*0  % 
FEMALE  0        .0  * 

HALE  0  .0 

NJ    SETON  HALL  UNIVERSITY 
*  TOTAL  0  **.0 

FEMALE  '    *0~  *0 

MALE  /,  0  .0  / 
<  NJ    WILLIAM  PATERSCN  COlLEGc 


3  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


HISPANIC 
NUMBER 


.  NJ,     '   VSTATE  TOTALS  ( 
TOTAL  3 
FEMALE  2 
{MALE  1 


new  Mexico 

NM     EASTERN  NH  U'HAIN  CAHPUS 
TOTAL  /  0,  .0 

FEMALE  /    0-  *0 

*  HALE  /  0  .0 
NH  NEW  HEXICO  HIGHLANDS  U 
0'  .0 
0  .0 
0  .0 
HAIN  CAHPUS 
0  .0 

-o-  ?0- 

0     '  .0 


6  INSTITUTIONS) 


46 

24 
22 


•  3 
7.9 
6.6 


0/ 

0 

0 


0 

.0 

>  0 

•0 

♦  0 

♦  0  , 

0 

ft 

♦  u 

'0°; 

•0 

0 

.0 

i 

4.3 

0 

.0 

0 

•  0 

A 

-  u 

A 

*  J 

* 

•  I 

6*  3 

6 

♦  0 

I 

2*«» 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

I 

\ 

A  *8 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0  r 

0 

•  0 

0 

•  0  . 

ft 

♦  0 

"o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

^♦0" 

*  0 

■•  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0  _ 

.0 

0 

•0 

0 

« 0 

> 

0 

.0 

*  0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦0 

0 

.  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*  0 

♦  0 

1 

Or 

.0 

1 

0 

.0 

1 

4.0 

0 

,  >0 

*  .0 

0 

.0 

5 

3.0 

0' 

*  .0 

.  3 

2.3 

0 

♦  0 

2*  6 

1 

2.3 

I- 

2.3 

0 

•  0 

6.  7 

1 

.  3»* 

0 

.0 

• 

I 

3.  2 

Q 

•  0 

1 

6.7 

0 

•0 

„  0 

♦  c 

0 

!  *o 

0 

.0 

i  3 

1.9 

0 

v  .0 

0     ,  2 

2.4 

0 

•  0 

I 

Vi  -% 
i  •  j 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  O* 

0 

♦  0 

-  0 

•  0 

t  0 

.0 

0 

.0 

0 

.  .0 

0~ 

♦0* 

Q 

•0 

2 

.  .3 

10 

1. 

1 

•  3 

7 

2.3 

1 

•  3 

3 

•  9 

0 

♦  0 

3 

18.8 

0 

.0 

3 

30.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

75.0 

0 

♦  0 

3 

75.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

12.1 

0 

.0 

3. 

16*7 

0 

•  .0 

1 

6.7 

.  TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


V 

*  !  WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 

\ 


NON-RE  SIOENT 
"ALIEN 


NUHBER 


TOTAL 
X  NUHBER 


10.  5 
ICO 
11.1 

4.3 
•  0 
6.3 


20 
14 

6  1 

7 
5 

'2 

3 
2 
1 

15 
5 
10 


12.0 
15.6 
•  7.6 

15.9 
33.3 
6.9 

9.7 
13.3 
6.3 

* 

9.* 
6.0 
13.3 


9 

3^ 
6 

4 

2 
2 


61 
34 
27 


7.5 
9.7 

4.5 
"5.9 
3.7 

9.7 
11.2 
8.4 


16 
8 


22 
11 
11 


"8V.2 

eb. 0 

88*9 

95^7 
100*0, 


3 

7.  1 

36 

90*5 

I 

4*  8 

19 

SC. 5 

2 

9.5 

19 

9C*5 

f 

0  " 

♦  0 

12 

100*0 

0 

♦  0 

6 

100*0 

0 

•  0 

6 

1C0*C 

0  ' 

♦  0 

47 

10C.0 

0 

.0 

32 

10C.0 

♦  0 

15 

100*0 

0 

•  0 

12  Jf00*0 

0 

.0 

6 

100*0 

o  , 

.0 

6 

100*0 

X 

•  0 

71 

100*0 

0 

.0 

44 

100*0 

0 

.0 

27 

100*0 

0 

.0 

1 

100*0 

c 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

«0 

3 

6.6 

31 

68*6 

3 

12*0 

84*0 

C 

.0 

>  IC 

1C0.0 

'147  33;0 

, 76  84*4 

71  92*2 

*  • 

I  37  64.1 

10  66*7 

27  93.1 

26  90.3 

*  13  86*7 
15  93*6 

144  90*6 

79  94.0 

65  86.7 

> 

92  90.2  1 

36  90*0 

56  90*3 


84 
32 
52 


95.5 
94*1 
96.3 


564.  9C«0 
268  6S.2 
296  91*6 


0 

'  0 
0 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


1*0 
2*5 
.0 

.0 
.0 


•  3 
.7 

♦0. 


4 

25.0 

12 

75*0 

0 

•0 

4 

40.0 

6 

60.  C 

_  0 

•  0 

i 

.0 

6 

100.  C 

0 

•  0 

3 

75.0 

*  1 

25*0 

0 

.0 

3 

75.0 

1 

25*0 

■  0 

•0 

0 

.0 

*  0 

*0 

0 

•  0 

4 

12.1 

29 

87.9 

0 

.0 

3 

16.7 

15 

63*3 

0 

.0 

1 

6*7 

14 

93*3 

0 

•  0 

19 
10 
9 

23 
11. 

12 


42 
21 
21 


12 

6 
6 

s~  

47 
32 
15 

12 
6 
6 


71 
44 
27 


1 
1 

0 

35 

\  25 

V 

167 

9P 

29 
*  31* 
16 

159 

/  84 
75 

102 

.  40 
62 


34 
54 


627 

-304* 
323 


-  16 
10 

6 

4 
4 

'0' 

33 
■  18 
15 


TABLE  4. 


TOTAl.  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFEAREO  BY  INSTITUTIONS^  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
'  **  "  ETHNICIT  Y.  AW)  SEXt,    INSTITUTION  ANO  .STATE/  1976-1979 


Mi 
T 


AMERICAN  IhOIAN 

Alaskan  native 
T  number;     - 1 

CCWUmCATIONS  (0600) 

NEwWxiCO       ,  • 

NN    U  OF  NM  MAIN  CAMPUS  * 
TOTAL  1  4.* 

FEMALE  0  *0 

1  7.7 


'     BLACK  ASIAN  OR- 

NGVHlSPANlC  PACIFIC  ISLANOER 


MALE 
A.  *  \STA1 


NUMBER 


v.0 

•  0 
.0 


NM,  *     \STATE  TOTALS  K 
TOTAL      -           1/  1*3 
FEMALE;                 0        .0  , 

MALE\  1  2.9 

NEW  YORK  \  ,  J  " 

NY    AOELPHI  UNIVERSITY 
TOTAL     ,  0  .0 

FEMALE     \  0  .0 

MALE     -\  0  .0 

NY    CANISIUS  COLLEGE  1 
TOTAL      \      "  IN'  3-6 
.  FEMALE      \  0  .0 

HALE  \  \         1  5.9 
NY    CUNY  BROOKLYN.  CCLLEGE. 
TOTAL        \        0        .0  . 
FEMALE         \       0        .0  * 
MALE  \       0  .0. 

NY  CU.NY  HUNTER  COLLEGE  \ 
.      TOTAL  \.  2       1.6  x 

"  FJ&MALE         •  \    1      UO  t 

KALE  VI  4.3 

NY    CUNY  QUEENS  COLLEGE 
TOTAL  Vl  .4 

FEMA1E  '  'l  .7 

.     MALE.  0  .0 

NY    COLLEGE  OF  MT  >SNT  VINCENT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE-  0  ,  .0 

NY    COLLEGE  OF  NEW  AoCHetLE 
TOTAL  0  -.0 

FEMALE  '0'  .0 

HALE  0.0 
NY     C3RNELL  U  STATUTORY  C 
,0     „  .0 
0  .0 
*  O        .0  " 


INSTITUTIONS) 
1  1.3 


2.4 
•  0 


NUMBER 


TOTAL 
-  : FEMALE 
MALE 

NY    FORHHAM  UNIVERSITY 
*  TOTAL  0  .0 

FEMALC  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    hTFSTRA  UNIVERSITY 


TOTAL  0  * 

FC.1A-LE  0 
•HALE     *  0. 
NY    HOUGHTON  CCLLEGE 
-TOTAL         t  0 
FEMALE  0 
MAL  E  0 
-^Y    IONA  CCLLEGE, 
TOTAL  "0 
FEMALE      *  0 
MALE  ,  0 
NY    ITHA'CA  COLLEGE 


TOTAL 
FENUE 
MALE 
NY-  LONG 
TOTAL 
FEHU€ 
HALE 
NY  LONG 
TOTAL 
FEMALE 
•  MALE 


0 

0*, 
0 


%"0* 

•  0 

.0 

.0 

.0 
.0 

•o 
•o 

.0 

•  o 


is  u 


EPOCKLYN  CENTER 
0    j  .0 
„  0  i  .0 
\        0       .0  v 
IS  U  C  W  PCST  CENTER 


•  0 

.♦0 
.0 

,0 
,D 
►  0 


NY    MANHATTAN  COLLEGE 
TOTAL  0 
.FEMALE  0 
MALE  ;  >0 

NY    MAR  I  ST  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  " 

>  FEMALE  0  .0 

MALE  »  0  .0 

.NY    ME  OA  I LLE  CCLLEGE* 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0    .  .0 

MALE  (0     ,  .0 

NY    NY  INST  TcCHN  MAIN  CAMPUS 


TOTAL 

FEMALE 
MACE 


—0 

f 

1 


/ 


9 

ERIC 


/  •  — 


2 

8.0 

.  0 

0 

•  0 

0 

2 

13.3 

0 

2 

7.1 

0 

1 

9.1 

0 

1 

5.<9 

0 

\ 

9 

14 

25.0 

1 

9 

32.1 

0 

5 

17.9 

1 

26 

20.6 

\ 

*  5 

22 

2i:4 

4!  4 

4 

17..4 

.  1 

26 

11.2 

8 

17 

12.6 

5 

9 

9.2 

3 

2 

11.1 

0> 

I 

.  5.9 

0 

1 

100.0 

0 

3 

16.7 

-0 

3 

16.? 

0 

tf 

•  0  ' 

0 

2 

6.1 

0 

2 

8.7 

0 

0 

•  0 

0 

4 

3*4 

1 

2 

4*2 

0 

2 

2.9 

1 

4 

7.4 

0 

2- 

7.4  t 

0 

2 

7.4 

0 

0 

-  "  .0  ■ 

'  0 

0 

'  .0  . 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

0 

3 

4.6 

r>Q 

2 

5.9- 

,  0 

1 

3.2 

0 

3 

37.5 

0 

1 

33.3  ' 

c 

•  2 

'40.0 

0 

2 

7.1 

c 

0 

.0 

0 

2 

10.0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

1 

3.2  " 

1 

1 

6.3 

1 

•  0 

p 

4 

22.2 

0 

3 

25.0 

-  0 

1 

16.7 

0 

4 

4.8 

1 

1 

6.7 

0 

3 

4.4 

1 

HISPANIC/ 
NUMBER*/ 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER . 


hhlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


NUMBER 


.0* 
.0 
♦  0 


,0 
►  0 
.0 

.0  . 

»0 
.0 

1.8 
.0 
3.6 

}.. 

i.9 

f 

3.4  . 

3.7 

3.1 

0- 

;o 
0 

cS 


/ 

?A 

2 


13 
10 

3 


13.6 
11.1 
15.4 


17.3 
24.4 


15 
11 

,4 


18*2 
11.1 
23.1 


20.0 
2o.8 
11*8 


Id 
8 
10 


60 
30 
30 


81.8 
88.9 
76^9 


80.0 
73.2 
68.2 


/ 

0 

•  0 

2 

8.0  • 

23 

92*0 

0 

v.0 

0 

♦  0  * 

10 

1CC.0 

0> 

•°' 

2 

13*3 

13 

86*7 

0 

.0 

3 

10.7^ 

25 

89*3 

0 

.0' 

1 

9.1 

10 

SC.9 

0 

.0 

,«2 

11.8  li 

15 

88*2 

5 

8.9 

-  20 

35.7 

36 

64*3 

2 

7.1 

11 

39.3 

17 

6C.7 

3 

10.7 

9 

J2.1 

19 

67*9 

JO 
1**5 

.1 


..0 
.0 

.0 

i 

•  0 

•  0 

J 

•  0 

,*0; 

♦oj 

.0) 

♦ol 

•0) 

.0' 
.0 

•  0 
.0 

♦0  , 

3.2 

6.3  ' 
.  .0 

♦0  , 
.0 

% 

1.2 
1.5 


15  11.9 
.12  11.7 
3  13.0 


48 

> 


38.1 
37.9 
39.1 


7 

3*0. 

./42 

18*0 

3 

2*2 

/v26 

19*3 

4 

4*1 

/  16 

16*3 

0 

•  0 

2 

11*1 

0 

•  0 

/  1 

5*T» 

0  " 

•  0 

*  1 

100*0 

0 

♦  0 

3 

10*  f 

0 

♦  0 

3 

16.7 

0 

/.0 

.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

2 

6*  1 

0 

.0 

2 

8*7  - 

0 

*0 

0 

♦  0 

5 

'  4.3 

10 

*  8*6 

2 

,  4.2 

4 

8*3 

,4.4 

6 

8*8 

0 

'  .0 

4 

7/4 

0 

♦0 

2 

7*4 

0 

.0 

2 

7*4 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*  *o^ 

0 

*0 

0 

*  .0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

.0 

p 

.0 

T — 115- 

-    ~  -4- 

-  '6.-2- 

0; 

.0 

2 

'  5.9 

1 

3.2 

;  2 

6.5 

1 

12.5 

4 

5  CO' 

0 

•  .0 

1 

33.3 

1 

20.0 

3 

60.0 

0 

•  0 

2 

7.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.2 

3 

9.7 

1 

6.3 

3 

18*8 

0 

.0 

0 

;o 

0 

.0 

4 

22*2 

0 

.0 

3 

25*0 

0 

.0 

1 

16*7 

0 

.0 

6*0 

0 

.0 

1 

6.7 

0 

.0 

4 

5.9 

76 
62 
14 

Ah 

190 
109 
61 

16 
16 

~  0 


60*3 
60.2 
60*9 

81*5 
80*7 
6-2*7 

88*9 
94*1 
♦  0 


15  83*3 
15  83«3 
0  ,*0 


31 
21 


93*9 
91*3 


10  100*0 

not  x  91*4 
44  91 *7 
62  Sl*2 


50 
25 
25 


92*6 
92*6 
52*6 


7  100*0 
2  1C0.0 
5  100*0 


47 
18 


57*9 
100.0X 


29 

96*7 

60 

"^920 

;  32 

94.1° 

28 

90.3 

4 

50.0 

2 

66.7 

2 

40.0 

26 

92*9 

*  8' 

1CC.0 

18 

9C*0 

10 

100*0 

4 

100*0 

6 

100.0 

27 

87*1 

12 

75*0 

15 

10C.0 

14 

77*8 

9 

75*0 

5 

83*3 

77 

92.8 

14 

93*3 

63 

92*6 

2 

446 


0°' 

0 

0 
0 

o 
1 

•  1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


TOTuL 
NUMBER' 


0 

•  0 

22 

0 

•  0 

9. 

0 

♦  0 

13' 

0  . 

•  0 

0 

♦0* 

41 

Q 

.  0 

34 

/ 

0 

.0  f 

\  25 

0 

.0  ' 

\  10' 

0 

.0 

X15- 

0 

•0 

28 

0  ■ 

.0 

0  * 

.0 

17 

0 

•  0 

56  ' 

0 

•0 

*  <  28 

.0 

26  " 

2 

1.6  - 

,l  126 

2 

1.9 

103 

•  0 

*  .0 

23 

1 

.4 

233 

0 

.0 

135 

1.0 

98 

0 

.0 

16 

0 

.0  ' 

'  17 

0 

.0 

I 

0 

•  0 

18 

0 

.0 

18 

0 

♦  0 

0 

0 

v  .0 

%     33  < 

0 

.0 

23b 

0 

♦0 

10 

'0% 

♦  0 

i  116 

0 

.0 

46 

0 

.0 

68 

0 

♦  0 

54 

0' 

♦  0 

27 

0 

.0 

27 

0 

.  .0 

7 

0 

.0 

2 

0 

.0 

5 

1 

2.1 

48 

0 

.0 

C  1* 

r 

3.3- 

'  3tf 

.0 
•0 

•  0 

.  »o 

•  0 
•0 

3.2 
6.3 

•  0 

•  0 
.0 

*  .0 

U.2 
»  .0 
1.5 


65 
34. 
31 


3 
5 

28< 
8 
20 

•10 
4 
6 

31° 

16 

15 

18 
12 
6 

83b 
15 
68 


450 


TA4LE  *.    TOTAL  SACHELOR'S 


DEGREES  FO*  MAJOR  FIELD  CONFERRED  §Y  INSTITUTIONS  Of  RICHER  EOUCATlON  BY  RACE. 
ETHNICITY.  AND  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  Wt-1979, 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANiaPACIFIC.ISLANQtR 


HISPANIC 


NUMER         *  NU4 
CONNtMlCATIONS  106001 
NEW  YORK 

NY    NY  INST  TECHN  NY  CTY  CAN  * 
JOTAL  «  0.0 
FEMALE  0  .0^ 

HALE  ■   «0  .0 

NY    NEW  YORK  UNIVERSITY , 
TOTAL  1  *9X 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2*6 

NY    FACE  U.C  OF  WHITE  PLAINS 
'TOTAL  0  .0 

FEMALE  '0  .0 

MALE  0  .0 

NY  « PRATT  INSTITUTE 

TOTAL  0       .0  - 

FEMALE  0  .0 

MALE  0       .0  * 

NY  RENSSELAER  POLY  INSTITUTE 
•    TOTAL  "  -  0  *0 

FEMALE'  0  *0 

MALE  0  ,>.0 


NY    ROCHESTER  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL"  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HtlE  ,-0  .0* 

NY    SAINT  80NAVENTURE  U 
'     TOTAL  0  .0 

FEMALE    "  Ox  .0 

MALE    ,  0  .0 

NY    SAINT  JOHN  FISHER  COLLEGE 

TOTAL   -  0  ;0 

"  FEMALE  0-  .0 

NILE  0t  t.O 

NY    SAINT  JOHN«S  UNIVERSITY 
TOTAL*  ■  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SCHOOL*  OF  VISUAL  ARTS 
TOTAL        *>        0  .0 
.  FEMALE;  0  .0*. 

*    MALE1  -    0  .0 

NY    SUNY/ COLLEGE  AT  -BROCKPORT 
TOTAL  1  5.3 

•     FEMALE  0  *0* 

MALE    *  1    12-5  • 

\NY    SUNY  COLLEGE. AT  BUFFALO 
\     TOTAL  1  .1.1 

\  FEMALE  0     •  iO 

\    MALE  1  1*7 

NY    SJNY  COLLEGE  AT  OSWEGO  , 


\TOTAL 
FEMALE 
^MALE 
NY  SYRACUSE 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
NY    UTICA  C 

TOTAL.. 
,  FEMALE V 
-MALE  \ 

,  NY  STATE 
TOTAL  \ 
J0MALE  \ 
TmaLE,  < 


NORTH  CAROLINA 


o  ;o 
,o  *o 

.0    *  +0 
MAIN  CAMPUS 
0  '.0 
0  *0 
0  .0 
OF  SYRACUSE  U 


0 
0 

TOTALS 

7, 
2 
5 


.0  . 
♦  0 
.0 


ER 
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X 
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* 

\ 

* 

** 

4 

1KB 

h  1 

2.9 

0 

I 

7*7, 

.  1 

7.7 

0 

3 

14.3 

0 

♦  0 

0 

9 

Til  * 

2 

1.7 

0 

9 

11.5 

2 

2.6 

0 

0 

♦0 

0 

.0 

0  \ 

*3 

27.3 

0 

.0 

0 

2 

33.3 

0- 

.0 

0 

I 

20.0 

0 

.0 

0 

14 

16.3 

5 

5.8  *> 

1  * 

3 

6.5  . 

4 

8.7 

I  1 

11 

27.7  * 

a 

2.5 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0" 

.0 

.  0 

0 

•  0 

°0 

♦  0 

0 

2 

l.*3 

1 

.7 

.  0 

r 

5.6 

0 

.0- 

0 

1 

♦8 

1 

♦® 

0 

o- 

♦0 

Or 

;o 

0 

0 

.U 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

2 

4.0 

0 

.0 

•  0 

2 

7.7 

0 

.0 

J  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

7 

7.5 

0 

'  .0 

1 

2 

6.1 

0 

.0 

0 

5 

6.3 

0 

.0. 

1 

12. 

5.9 

2 

1.0 

.  8 

3f 

3.1 

l\ 

1.0 

4 

9 

8.5 

1 

.9 

*» 

3 

15.8- 

0 

.0 

0 

^2 

18.2 

0 

.0 

0 

12.5 

0 

*0 

°. 

3 

3.3 

0  ' 

.0 

4 

,  0 

.0 

0 

•  0 

1 

•  3 

5.0 

0 

.0 

3 

o 

3 

2.7 

0 

*fl 

1 

1 

2.3 

0 

.0 

•  0 

2 

2.9 

0 

.0 

1 

14 

r  *♦* 

2 

•6 

2 

3 

2.3 

2 

1.5 

1 

11 

6.1 

f  0 

•  0 

a    ■  i 

/ 

1 

2.3 

0 

.0 

.  3 

1 

3.6 

0 

•  0 

3* 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

34 


INSTITUTIONS) 
7.5 


179 
97 
82 


NC 


ITH  UNIVERSITY 
.0 

•  0 

•  0 


JOHNSN  C 
TOTAL  *  P 

FEMALE  .0 
MALE  0 
NC    SHAW  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEHAXE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    APPALACHIAN  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    U  OF  NC  AT  CHAPEL  HILL 

TOTAL    '  1  »5 

FEMALE  0  .0 

/  HALS  1  1*0 


28  100.0 
14  100.0 
14  100.0 


0 
0 
0 

11 

6 

5. 


91.7 
100.0 
B8.9 

•  0 
.0 
.0 

5.3 
5.5 
5.1 


NC     »    STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  •* 

FEMALE  0  .0' 

HALE  .1  -8 


4  INSTITUTIONS) 
50  20.0 
23  18.0 
27  22.1 


30  1.3 
20  '1.8 
10  .8 


.0 
.0 

•o- 


♦  0 
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.0 

•0 
.0 
.0 
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.0 
.0 
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.0 
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.0 

♦0 
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.0 
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.0 

•0 
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.0 
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.0 
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.0 

♦  0 
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*0 
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3.1 
5.0 
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".0 
1.5 


58  2.4 
30  2.7 
28  2.2 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


5 

14.7 

23    67.6  * 

2 

15*4 

8  61.5 

3 

14.3 

15  71.4 

c 

12 

10.  j 

105  89*7 

11 

14*1 

67  85*9 

1 

2.6 

38^  97*4 

3 

27.3 

8  72*7 

2 

33.3 

'    4  66*7 

1 

20.0 

4  80*0 

23 
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8 
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37  80*4 
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0 

.0 
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o. 
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J 
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1 
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2 
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0 

ft 
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0 
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0 

.0 
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2 

4.0 
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2 

7.7 

*     2«?  92*3 

0 

.0 
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8 

8.6 

'85  91*4 

2 
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31  93*9 

0  6 
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54  90*0 

22 
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176  87*1 

6 

8*3 
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14 
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89    84* C 

» 

4 
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15  76.9 

»  2 

18.2 

2 
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V  75*0 

8 

8*7 

•  *  82  89*1 

-i.l 

3.1 

30  93*8 

7 
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52  86*7 

,4 

3*6 

*  1U8  96*4* 

1 

2*3 

43  97*7 

3 

4*4 

65  95*6 

18 

5.8 

287  92.9 

6 

4*6 

122  93.8 

•  12 

6.7 

165  92.2. 

v  4 

9.3 

39  90.7 

'4 

14.3 

24  85.7 

0 

•  0 

15  100.0 

274 

11.4 

2.097  87.5 

149 

13.2 

971  85.9 

125 

9.9 

*  1.126  88.9 

0 

♦0  * 

28 

100. o"* 

0 

*0 

0 

.0 

14 

100.0 

0 

♦  0 

0 

j»0  

14 

100.0 

0 

*0 

0 

.0 

*  11 

91.7 

0 

.  »o 

0' 

•  0 

3 

100.0 

0 

*0 

0 

.0 

8 

88.9 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 
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0 

♦  0 

0 

.0 

1 
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1 

.5 

13 

6.3 
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93*3 

1 

♦9 

7 

6.4 

103 

93*6 

0 

.0 

6 

6.1 

91 

92*9 

# 

1 

.4 

52 

20*8 

196 

78*4 

1 

♦  8  * 

24 

18*8 

104 

81*3 

0 

.0 

26 

23*0 

92 

75*4 

6  17*6 
3  23.1 
3  14*3 


0  , 

0 

2 

l» 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 

u. 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 

1  . 
3 

0 
0 

0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

4 
2 

>2 

0 
0 

».  0 


£6 
11 
15 


34 
13 
21 


•  0 

117  * 

.0 

7A  * 

•  0. 

39 

.0 

11 

.0 

6 

•  0 

<?  5 

2.3 

86 

2.2 

4«S 

2*5 

40 

♦  0 

.  5 

•  0 

1  « 

.0 

/4 

%7 
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.0, 

-18  • 

*8 
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♦  0 

68. 

.0 

37 

ft 

31 

•   "7  * 

♦  0 

50       \  , 

♦0 

26 

ft 

24 

*0 

93 

.0 

33  " 

ft 

60 
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1  ft 

96 

2.8 

106  1 

19 

♦  0 

ll  ^ 

.0 

0  , 

2*2 

.  92 

3*1 

32 

1  ♦  » 

60 

♦  3 

112 

♦  0 

44 

.0 

68 

1*3  • 

309  ' 

1*5 

.  130- 

1.'  1  * 

179 

♦  0 

43 

*  .0 

28 

♦0 

.15 

1*1 

2.397 

1*3 

1.131 

1.2 

1.266 

•i"  ■ 
*  i 

I 

\ 

28 

♦o- 

14 

*0 

14 

8*3 

12  ^ 

♦•0 

3 

11*1 

9 

•  0 

2 

.0 

*0 

1 

/ 

.5* 
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♦0  " 

no 

1*0 

98 

*8 

250 

•  0 

12A 

1.6 

122  y 

<* 
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TABL#  6.    TOTAL  BACHELORS 


OEGREES  FOR'MAJOR* FIELD  CONFERREO  By  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  PACE. 
ETHNICITY*  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE     I97B-1979  . 


AMERICAN  INDIAN 
Ac AS KAN  NATIVE 

NU.4BER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC.  PACIFIC  I SLANOER 


HISPANIC 


TOTAL  - 
MINORITY 


fcHITE 
NON-IUSPANIC 


hCN-PES I  DENT 
ALIEN 


NUMBER 


COMPLICATIONS  IC6CCIf 
NORTH  C'AOTA 

NO    OIC^nSON  STATE  CCLLEGE 


TOT  At:  ■              0  .9 

0 

.0 

FEMALE          ,   ,  0  ♦0 

0 

•  0 

MALE          •      0  *0 

0 

♦0 

NO    MI  NOT  STATE  COLLEGE 

TCTAL                C  .0 

0 

.0 

FEMALE       fc        0  .0 

0 

•0 

HALE                0  *0> 

0 

•  0 

NO    U  OF  NO  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  c:0 

0 

•  0 

"MALE                 0  «0 

0 

♦  0 

MO-  VALLEY  CITY  STATE  COLLEGE 

TOTAL                0        ♦<>  ' 

0 

.0 

'FEMALE                0  *0 

-  0 

♦<r 

HAH.E*               0  *0 

0 

i  .0 

NO 


noTAi 

FEMALE 

-HUE 


STATE  TOTALS  (    *,     4 " INST ITUT IONS) 


OHIO 


OH    AMTIOCH  UN  I  VERS ITY  * 
JOTAL  0        .0  • 

FEMALE  0      *  *0 

MALE  0        *9  • 

OH    ASHLAND  COLLEGE 

TCTAL   '  0  .0 

FEMALS     .  .         0        *0  . 
K\CE  «  0        *9 >  * 

Otf*   BLUFF  TJX  COLLEGE 

*  TOTAL  "0        *9  ~  * 
FEMALE  y  0  .0 

MALE     •       i    0    .    .0  * 
OH    034 LING  GRfltST  U  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .  .9 

FEMALf  .  0  .0 

MALE  0  *9 

OH    CEOARVILLE  CCLLEGE 

*  TOTAL  ,  0*9 
FEMALE  0  .0 

MALE  ,0        *0  * 

UH    CENTRAL  ST. ATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OH  Cl/EVELANO 
TOTAL 
FEMALE  4 
MALE 


0  *0 

o  „.o 

0  *9 
St  UNIVERSITY 

0  *9  h 

0  *0 

0  *0 


OH    C  MT  SNT  J0S-J3N-THE-0HI0 


'TOTAL  0 
FEMALE  C  1 

MALE  0 
OH    DEFIANCE  CCLLEGE 
TOTAL  /         .  0 
F'EMALE  *  0 


MALE  ^rO 
OH  OENISO/PUNIVERSITY 


TOTAL 
(FEMALE 


0 
0 

MALE  "  0 

OH    FIN9LAY  CCLLEGE 
„  *  TOTAL       -    ,  0 
*    FEMALE       *  0 
MALE  0 
'OH    HEIOELBERG  COLLE( 
TOTAL  ^^40C7 
FEMALE  0 
MAL6  '  '  0 
.OH-  HI  RAM  C0LLEG6 
TOTAL  *0 
FEMALE  0 
MALE  .0 


•0 

•  0 

.0  ?' 

•  0 

•  0 
.0 

•0 

•  0 

.0' 

•  0 

•  0 

••0 


GE 


OH    *ENT  STATE  U  MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALfc' * 
OH  MARIETTA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1 
I 
0 

CCLLEGE 
0 
0 

0 


►4 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


OH    MIAMI  UNIVERSITY  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  1   0        *0  ' 

MALE  0  .0 
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2  ,40*0 
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•  0 
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«  I  100*0 
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*0 
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1*6 
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•  0 

♦  0 

♦  0 
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7*7  . 
16*7 


0 
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T  " 

X 
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* 

X 

NUMBER 

X 
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X 
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X 

r 

0^ 

0 

.  0 

• 

* 

• 

.0 

*  I 

100.0 

0 

♦  0 

0 
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0 

*0 

0 

♦o 

0 

•  0 

0 

♦o- 

0 
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0 

♦  0 

0 

*0  5 

I 
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0 
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0 

0 

*0 
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0 

;o 

A 

i  cc. 6 

*  .0 

0 

*0 

•0 

0 

•  0 

3 
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0 
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9  0 
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9 

*0 

0 

.0 

1 
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<0 
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0 

*0 

1 
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1 
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36 
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0 
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0 

*0 

0 
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0 

.0 

15 
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0 

•  0 

0 
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1 

5 

4.5 

1 
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21 
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0 

;o 

0 
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0 
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A 
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0 

.0 

0 

*0 

0 

•0 

0 
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0 
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0 
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.0 

0 

♦  0? 

2 
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0 

•  0 

0 

.0 

1 
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1 
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A5 
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■  0 

.0 

0 
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0 
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0 

.0 

20 
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0 
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I 

3.8 

I 

3.B 

25 
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0 

0 
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0 

'  *0 

A 

23.5 
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0 

i 
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c 

0 

2 
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10 
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0 

♦o 

0 

w>  * 

0 
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V3 
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0 

«0 

1  ' 

TOTAL  4 
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.0 

•"C5 
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.0 
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*0 
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.0 
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*0 
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•  0 
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'o 
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i 

A 
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I 
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22 
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0 
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T3 
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0 
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7 

I 
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I 
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3 
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.0- 
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•0 

0 
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0 
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♦0 

2 
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0 

•0 

0 
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I 
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0 
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I 

16 
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Q 

•  0 

0 

.3 

3 

1CC0 

0 

lo 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

2 

4.  3 

44 

ec  7 
*o.  / 

o 

.  0 

46 

2 

10*5 

17 

89.5 

0 

.0 

19 

0 

.0 

27 

1CC0 

0 

♦  0 

27 

(j 

•  G 

3 

IOC.  0 

o 

•  0 

3 

0 

.0 

2 

1C0.0 

G 

Jo 

2 

0 

.0 

1 

100.0 

•  0 

.0 

1 

3 

•  0 

10 

100.  0 

Q 

♦  0 

10 

0 

.0 

i> 

100.0 

0 

.0 

5 

0 

.c 

5 

1CC.0 

0 

.0 

5 

?  J 

1 6.  7 

265 

83*3 

o 

•0 

33 

22.8 

112 

77.2 

0 

lo 

145 

20 

11.  o 

153 

88*4 

0 

.0 

173 

4.^ 

22 

9  5*7 

Q 

♦  0 

1 

6.7 

14 

93.3 

0 

•  0 

15 

0 

.0 

8 

1CC*0 

0 

.0 

8 

o 

•  0 

1 00.0 

o 

•  0 

1 1 

0 

.0 

6 

1C0.0 

0 

lo 

6 

q 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

37 

100*0 

0 

.0 

37 

0 

.0 

14 

100.0 

0 

.0 

14 

c 

\ 

.0 

23 

1C0.0 

0 

.0 

23 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

D 

.0 

1 

1CC.C 

0 

•  0 

1 

'o 

.0 

2 

100.0 

0 

;0 

2 

C 

.0 

3 

1CC.0 

c 

.0 

3 

0 

.0 

2 

100*0 

6 

.0 

2 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

1 

86 

8.0 

984 

92.0 

0 

.0 

lt070 

57 

10.4 

489 

89.6 

0 

.0 

546 

29 

5.5 

495 

94.5 

0 

•  0 

*  524 

0 

.0 

,2 

100*0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

1C0*0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

ERIC 


452 


T«„6.    m*  BACHELOR'S    ig-m ^"^8^^^^^^  """"^  " 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN: NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK'  ASIAN  OR  * 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC, 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MITE 
NON-HI  SPAMC 


NUMBER 


NON-RES ICENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


COMMUNICATIONS' C0600I 

RHOOE  ISLAND 

RI    U  OF  RHOOE  ISLAMO 


TOTAL 
FEMALE 
HALE  . 


2.1 

.0  * 
3.8 


RI  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  *    0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SOUTH'  CAROLINA 


2  INSTITUTIONS) 
1  2.0 

0  .0 

1  3.7 


SC    BENEDICT  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0  „ 

MALE  0 
SC    COKER  COLLEGE 
TOTAL  0 

-ejule  b 

MALE  .  0 

SC    U  OF  SC  AT  COLUMBIA 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0 
MALE ,  0 
SC    UINTHRCP  CaLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0  - 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


15  100.0 
12  100.0 
3  100.0 


0 
0 
0 

22 
17 
5 

4 
•4 
0 


.0 
.0 
.0 

10.2 
16.2 
4.5 

33.3 
40.0 
.0 


SC          STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0  .0 

'FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC'JTH  DAKOTA 

SO    AUGUSTANA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*    MALE  .0  .0 

SO    SLACK  HILLS  STATE  COLLEGE 
TOTAL "  0.0 
FE.VALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SO    DAKOTA  WESLEYAN  U 
TOTAL  0  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SO    MOUNT  MARTY  COLLEGE 
TOTAL  .0  .0 

FEMALE  0  .V 

HALE  ^>  -0 

SO    SIOUX  FALLS  COLLEGE 
JOTAL  0  .0 

FEttLE  0  .0 

MALE  0  .0 

SO    SO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  1  2-3 

FEMALE  1  *«5 

MALE  0  .0 

SO    U  OF  SO  MAIN  CAKPUS 
TCTAL  0  .3 


INSTITUTIONS) 
41  16.9 
33  26.0 
8  6.9 


FEMALE  G 

.0 

HALE  0 

.0 

SO          STATE  TOTALS 

I  7 

TOTAL  1 

1.3 

FEMALE  1 

2.9 

MALE  0 

.0 

TENNESSEE 

TN    FREEO-HARDEMAN  COLLEGE 

TOTAL  0 

,•0 

FEMALE  0 

.0 

HALE  M> 

.0 

TN    LANE  COLLEGE" 

"  .0 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

.0 

HALE  0 

•  0 

TN    STHN  MISSICNARY 

COLLEGE 

TOTAL    '    •  0 

.0  » 

FEMALE  0 

.3 

HALS  0 

.0 

TN    SOUTHWESTERN  AT 

KEMP HIS 

-     TOTAL  0 

•0 

FEMVLE              *  0 

.0 

MALE  0 

.0 

7  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


11.1 

33.3 
.0 

100.0 
100.0 
.0 

T4.3 

•  0 
16.7 

.0 

•  0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.5 
.0 

•  .9 

.0 
.0 

.c 


.4 
..o 

.9 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0^ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0- 

\  0 

.0 

0 

.0 

\: 

.0 

0 

.0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 

.0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

o" 
o 

0 


0/. 

0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
n 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

c.O 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 

.0* 
.0 


.0 
.0 
.0 

•0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

14.3 
.0 
16.7 

.0 
.0 
.0 


I 

2.  I 

46 

97.9 

o 

.0 

21  100.0 

1 

3.8 

25 

96.2 

1 

I.  0 

4* 

9e.o 

0 

.0 

22 

ICC.O 

1 

3.7 

26 

r 

96.3 

15 

100.0 

0 

.0 

12 

100.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1CC.C 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1GG.G 

23 

10.7 

192 

89.3 

lt>.  2' 

88 

83.8 

6 

5^5 

104 

94.5 

4 

33.3 

8 

66.7 

40. 0 

6 

60.0 

0 

!a 

2 

ICC.O 

42 

17.3 

201 

82.7 

33 

26.0 

94 

74.0 

9 

7.8 

107 

92.2 

0 

.0  . 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.  0 

0 

.0 

2 

1CC.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.3 
4.5 
.0 

.0 

.c 

.0 


1.3 
2.9 
.0 


1  11.1 

1  33.3 
0  .C 

2  100.0 
2  100.0 
0  .0 


1CC.C 
100.0 
.0 

100.0 
.0 

10c.  0 


42  97.7 
21  95.5 
21  10C.0 

20  ICC.O 
5  ICC.O 
15  1C0.0 


76  9e.7 
33  97.1 
43  10C.G 


8  8C.9 
2  66.7 
6'  IOC.C 


.0 
.0 


28.6 

vO 

33.3 

.0 
.0 
.0 


5  71.4 

1  100.0 
4  66.7 

4  100.0 

2  ICC.O 
2  100.0 


0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


.0 
•G 

•  a 

.0 

.c 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 


.0 
.0 

.0  , 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•C 
.0 

•c 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

.0  . 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0 

.0 
.0 
.0 


47 
21 

26 


49 
22 
27 


.  15 
12 
3 

1 

0 
1 

215 
105 
110 

12 
10 

2 


243 
127 
116 


1 
0 
1 

2 
2 
0 

.  1 
1 

0 


4 
0 

6 
0 
6 

•.3 
22 
21 

ZC 
5 
15 


77 
34 
43 


ERLC 


453 


457 
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TA8LE  6*    TOTAL  BACHELOR'S    degrees  for  major  field  conferred  by  institutions  of  higher  eoxajion  by  race, 

ETHNICITY*  AND  SEX*    'INSTITUTION  ANO  STATE  1978*1979 


AMERICAN  INOlAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPAMC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


hHlTE 
NON-HI SPAK!  C 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


NUMBER         t    '  NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

uunnviiCAi  tuna  I'raUU) 

- 

1  Efiti  tl  be  t 

 TTT'  PAST  ~TENN   ST  UNIVERSITY 

xct  a i                 ft  n 

5*9 

1 

5.9 

ccma i c                 n  a 
rt^*  L  t                     U          •  v 

9.1 

1 

9.  1 

-  Lit  i  c                  n         -  .1 

.0 

0 

'  .0 

x    TM      klC«OutC    CT1IC  IIMTI*SQCTTY 
^    in     fcnrnl  3  9  1  Ale  UHi>wHillT 

TOT  \i                        ft  ft 

13*2* 

1 

.  1*5 

c  C  ma  IP                       ft  ft 
Pen*  Lc                       U  *U 

14.6 

0 

♦  0 

MALE                 C        •  0 

3 

11.1  * 

1 

3.7 

TM     Uf  nni  c  t  Cm  u  CT  ilufuPBCTTV 

xnjkt                 ft  -ft 

IUI AL                        u           ♦  *l 

5 

5.4 

3 

3.2 

»    "*     cPuai  p                ft        . n 

3 

7.5 

1 

2.5 

MALE                 0  *9 

2 

3*8 

2 

3*8 

TCMMPt<PP    TPTuNri  fYilf  Al  I) 

t nr  Ai    *             ft  «.ft 

o 

.a 

0 

•  0 

C  Cut  1   C                                ft  ^ft 

o 

.0 

0 

•  0 

HA  L  E                 0        •  0 

o 

.0 

0 

.0 

TftTAI                      ft  2ft 

o 

.0 

0 

.0 

PCttA  1  P                            ^             »  ft 

o 

.0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

o 

•0 

0 

.0 

TN     TPN*4  WFSLFYAN  CCLLEGF 

•              tHt  aI                     ft  -ft 

o 

•a 

0 

.  0 

PPMAI  P                      U        *  »i) 

o 

•  0 

0 

•  0 

HAL  E                 0        ♦ 0 

o 

.0 

0 

•0 

TN      TBCUFff*    NA7ABPKP  ffll  1  PfiP 
111       IKCVILLA    HM^CnC  bwLLCUC 

TflT*l        «                   ft  -ft 

1?.5 

0 

•  0 

*    CC  UA  1  C                              ft  ft 

33.3 

0 

•  0 

MALE  -                0  .0 

0 

•  *0 

0 

.0 

TN    UNION  UNI  VEft  SI  r  ♦ 

TOTAL                 0      ,  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE                0  .9 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE                  0  .0 

a 

.a 

a 

>-° 

TN    0  OF  TENNESSEE  KNOXVILLE 

TOTAL     *          0-  ♦0" 

13 

*  8*0* 

0 

.0 

FEMALE                0  .9 

7 

8.4 

0 

.0 

MALE   »            0  .0 

6 

7.6 

0 

•  0 

TM    U  CF  TENNESSEE  AT  MARTIN 

TOTAL            ,     O.  .0 

4 

23.5 

0 

.  0" 

FEMALE                0  .0 

3 

23*1 

0 

•  0 

MALE                0  *0 

1 

25.0 

-  0 

•  0 

TN       *  STATE  TOTALS  (        1*  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0'  *0 

37 

8*8  * 

5 

1.2 

FEMALE                 0  *9 

24 

11.4 

2 

.  9 

HALE                .0  *0 

13 

6.2 

3 

1.4 

"  TEXAS 

TX    ABILENE  CmASTN  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

0 

♦0 

0 

•  0 

'FEMALE                 0  *9 

0 

.9 

0 

•  0 

-      -ALE                 0  ,0 

0 

.0 

0 

.0 

TX    XMGSL0  STATE  UNIVERSITY 

-    TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEhaLc                0  *0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                0*  *0 

0 

.a 

0 

•  0 

tx  austin  ccllege 

TOTAL.                C  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

Fc:  MALE                 3  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

.MALE    '             0  *0 

0 

•a 

0' 

.0 

TX    BAYLOR  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

1 

1.4 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

1 

2.5 

0 

.a 

•MALE     *           0  .9 

0 

♦  9 

0 

•  9 

TX    DALLAS  BAPTIST  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

G 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.  0 

MALE                 0  .9 

0 

.0 

0 

.0 

TX    EAST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 

T£T  AL                 0  *0 

5 

13*2 

1 

2*6 

FEMALE                 0  *0 

2 

12*5 

-  0 

.0 

HALE                 0  .0 

3 

13*6 

1 

4.5 

TX  j HAftQlN-S IMMCNS  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

a 

.0 

0 

.0 

.MALE    «             0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

TX    HOUSTON  BAPT  UNIVERSITY 

TOTAL                 .0  .0 

.  0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE                0  *0 

0 

♦  9 

0 

.0 

HALE                0  .3 

0 

•  0 

0 

.0 

TX    HOWARD  PAYNE  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .9 

0 

.0 

0 

.u 

,  FEMALE  *            0  .0 

0 

.0 

c 

>ULE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

TX    I'JCARNATE  wjro  college 

TOTAL  *             0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE                 )  .0 

0 

•0 

0 

.0 

MALE     "  «         0  *0 

a 

.0 

0 

•  0 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

* 

NUMBER 

1 

5.9 

3 

17*6 

14 

82.4 

0 

1 

9.1 

3 

27.3 

8 

72.7 

.0 

0 

.0 

>  0 

•  0 

6 

100.0 

0 

0 

-.0 

10 

14.7 

58- 

85.3 

0 

0 

6 

14*6 

35 

85*4 

0 

0 

♦0 

4 

14.8 

23 

85.2 

0 

1 

1.1 

9 

9*7 

0  84 

9C*3 

0 

0 

.0 

4 

1U.0 

36 

90*0* 

0 

1 

1*9 

5 

9.4 

48 

90*6 

0 

0 

.0 

0 

.0 

15 

100*0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

■  8 

10C.0. 

U 

0 

•  0 

0 

•  0 

16 

100*0 

0 

0 

.o  ■ 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

0 

.0 

0 

.  «o 

13 

100*0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

0 

.0 

0 

.c 

1 

1G0.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

0 

•  0 

'  1 

12.5 

7 

87.5 

0 

0 

•  0 

1 

33.3 

z 

66.7 

0 

0 

•  O 

0 

•  0 

5 

I  00.0 

0 

.  0 

.0 

0 

.0 

2 

•100.0 

0 

0 

..0 

c 

.  0 

1 

100.  0 

0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

100.0 

6  0 

0 

.0 

13 

8*0 

147 

9C«7 

2 

0 

.0 

7 

8.4 

75 

90.4 

1 

0 

.0 

6 

7.6 

77 

91.1 

1 

9 

.0 

23*3 

•  13 

76.5 

0 

0 

♦  0 

3 

23*1 

10 

76.9 

0 

0 

.0 

1 

25*0 

3 

75.0 

0 

3 

.7 

45 

1C*7 

375 

38*9 

2 

1 

.5 

27 

12. « 

183 

66.7 

l- 

2 

•  9 

•> 

18 

c 

8*5 

192 

91*0 

1 

0 

♦  0 

0 

•0 

26 

1C0.0 

0 

0 

.0 

0 

*0 

6 

LOO.O 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

20 

1G0.0 

.0 

1 

8.3 

1 

8*3 

11 

91*7 

0 

1 

14.3 

1 

14.3 

6 

85.7 

0 

0 

♦0 

0 

•  0 

5 

10C.0 

0 

o 

.0 

0 

*0 

12 

100*0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

0 

.0 

.  0 

♦  9 

4 

100*0 

0 

0 

.0 

1 

1*4 

72 

97*3 

1 

0 

.0 

1 

2.5 

39 

97*5 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

33 

97.  1 

1 

0 

.0 

0o 

•  0 

4 

1G0.0 

0 

0 

0 

.0 

1 

100.  0 

0 

0 

•  0 

0 

..0 

3 

1  co.o 

0 

3 

7*9 

9 

23.7 

29 

76.3 

0 

2 

12*5 

4 

25.0 

12 

75.0 

0 

1 

4*5 
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TAiLe6^  TOTAL  BACHELOR'S  OEGAEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY<  INSTITUTlGNsYoF  HIGHER  EOUCATION  BY- RACE, 
*    -  ETHNICITY,  ANO  SEX.     INSTITUTION  ANO  STATE  1978rit979 
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-TABLE  <6«     TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR-  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  , HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 

ETHNICITY,  ANOSEXi  x  INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 
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UT    *      STATE  TCTALS  < 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALc  0 

VERMONT 


VTm  castleton  state  college 

"TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 
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1 

1.1 

1 

1.1 

2 

2.1 

92  97.9 

0 

0 

•  0 

1 

2.7 

0 

•  0 

1 

2.7 

36  97.3 

*  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

1.8 

1 

1.8 

56  98.2 

0 

0 

•  0 

o' 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

9  100.0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

■  5  10C.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0< 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

*"     5  100.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0- 

0 

..0 

2  100.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0  ^ 

0 

♦  0 

*    3  100.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  o^ 

14  10C.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  o  " 

0 

•  0 

0 

•  0 

10  100.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  ' 

.0 

0 

•  0 

>  1  100.0 

0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

c 

•  0 

1  100.0 

0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0* 

•  0 

0  .0 

0 

ITUTIONS) 

0 

.0 

2 

♦  7 

1 

♦3 

3 

1.0 

297  97.4. 

5 

0 

•  0 

1 

1.1 

0 

.♦o 

1 

1.1 

91  96.0 

2 

0 

♦  0 

1 

♦  5 

1 

♦  5 

2 

♦  9 

206  97.6 

3 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 
0 

•  0 

I 

0 

•  0 

4  100.0 

*  ,0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

1  100.0 

"0 

0 

.c 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3  100.0 

0 

D 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

4  0 

•  0 

2  100,0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

c 

•  0  . 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

0  * 

•  0 

0 

0 

.0  * 

0 

•  0 

0  .0 

? 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

11  100.0 

0 

0 

*  .0 

,  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

2  1G0.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0. 

0 

•  0 

0 

•  0 

9  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

0 

.0 

o  0 

•  0 

0 

.0  ' 

c 

♦  0 

5  100.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3  10C.0 

0 

0 

•  0 

0 

♦.o 

0 

•  0 

0 

•  0 

10  100.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.♦o 

13  100.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

5  100.0 

0 

2.7 
4.4 
2.2 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 
.0 


1.6 
2.1 
1.4 


> 


102 
45 
137 

94 
37 
57 

9 
5 

'  4 

5 
2 
3 

.  14 
4 
10 

N 

1 
1 

0 


305 
94 
211 


11 

2 
9 


5 

r 

IB 
13 

5 


ERLC 


460 


456 


TABLE  6*     TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONF*  AEO  BY,  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUC*TtON  BY  RACE. 

ETHNICITY.  ANO  JEXJ     INSTITUTION  ANO  STATE    1978-1979  , 


AMERICAN  INO JAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK    *  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  IS LANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


'  hHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES  IOENT 
ALIGN 


NUMBER 


TCTAL 
NUMBER 


•COMMUNICATIONS  (0600) 

VT         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  6 
FEMALE  0 
MALE  0 


5  INSTITUTIONS) 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


.0 
.0 
•  0 


43  100,0 
*23  1CC.C 
20  100*0 


0  *0 

0V  *0 
0  \  *0 


43 

23 
20 


VIRGINIA 


AVERETT  COLLEGE 


•  0 

•  0 
•0 

COLLEGE 

•  0 

•  0 
'.0 


VA 

*  TOTAL  "  0 

FEMALE  0 
MALE  0 
VA    EMORY  ANO  HENRY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
VA    HAMPTON  INSTITUTE 
TOTAL    *  0^  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

VA    JAMES  HAOISON  UNIVERSITY 
, TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

VA    LIBERTY  BAPTIST  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ,  *0 

VA    NORFOLK  STATE  CCLLEGE 
TOTAL    .  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  -0  *0 

VA    RAOFORO  COLLEGE 

TOTAL  0  -*0 

■    FEMALE  '    0  *0 

MALE  0  *0 

VA    UNIVERSITY  OF  RICHMONO 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

VA    VIRGINIA  COMMONWEALTH  U 
TOTAL  2  2*4 

FEMALE  1  2*3 

MALE  1  2*4 

VA    VA  INTERMONT  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA^VA~POLy.,INST  ANO  STATE  U 
TOTAL  0  .  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    VIRGINIA  UMGN  UNIVERSITY 

TOTAL  0   «  *0 

-  .FEMALE       **       0  *0 
MALE  0  .0 

VA    VIRGINIA  MESLEYAN  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

'FEMALE  0  .0 

MALE  *      .        0  ,*0 
VA    WASHINGTON  ANO  LEE  0 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


•  0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 
♦0 


39  97*5 
26  100*0 
13  92.9 


3 
2 
I 

'0 
0 
0 

,30 
13 
17 

4 
4 
0 

-0 
0 
0 

12 
10 

2 

0 

0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

'o 

0, 
0 


2*6 
5*3 
1.3 

•  0. 

•  0 

•  0^ 

88.2 
92.9 
85.0 

9.3 
13.3 

•  0 

•  0 

•  0 

.0^ 

,14.3 
23.3 
4.9 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

100.0 
100.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


VA  STATE  TOTALS 

TOTAL        >  2, 
FEMALE  i 
MALE  1 

WASHINGTON 


14  INSTITUTIONS* 
.4     "  90  18.2 

.4  57  24.4 

.4  33  12.7 


MA    CENTRAL »MA SH  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  "0        .0  *  0. 

*       MALE  0        .0  0 

MA    EASTERN  MASH  UNIVERSITY 

TOTAL  Q        .0  3 

FEMALE  0        .0  1 

MALE  "0        .0  2 

MA    GONZAGA  UNIVERSITY 

TOTAL  0        »0  Q 

FEMALE  0       .0  0 

HALE-  0        .0  0 

MA    SEATTLE  PACIFIC  U 

TOTAL'  0       .0   ,  0 

FEMALE  0        .0     >  0 

,        MALE  0        .0  0 

'  MA    SEATTLE  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0       .0  0 

MALE  0        .0  0 


<  .0 

•  0 

•  0 

4.7 
4.2 
5.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

♦  0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

A 

♦  u 

0 

.0 

0 

.0 

o  ■ 

.0 

0 

•  0 
1 

0 

0 

O.o 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0' 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

/ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

s*0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

A 

♦  u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

0 

.  0 

0 

.9 

u 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  * 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.u 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  i 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦c 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  c 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

1  100.0 

0 

•  0 

c 

.0 

0.  .0 

0 

.0 

0 

*  *° 

1  100. c 

0 

•  C 

o 

•  0 

6  10C.C 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

2  100*0  , 

0 

•0 

39 

97.5  * 

1  2*5 

0 

.0 

26 

1C0.O 

0  .0 

0 

.0 

13 

92*9 

1      7*  1 

0 

•  0 

3 

2.6 

113    97*4  • 

0 

•  0 

2 

5.3 

36  94*7 

0 

•  0 

•  1 

i.3 

77  98*7 

0 

•  0 

o 

.0 

8  83*9 

1 

11*1 

0 

.0 

0  *0 

•  0 

0  c 

'  .0 

8  88*9 

1 

11*1 

3C 

88.2 

.3      6*  8 

1 

2*9 

13 

92.9 

1  7*1 

c 

•  0 

17 

85.0 

2  ICO 

.  1 

5*0 

9.3 

39  90*7 

0 

•  0 

4 

13.3 

26  86*7 

,  o 

.0 

•  0 

13  lOOlC 

0 

•  0 

o 

♦  c 

20  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0* 

14  10C.0 

0 

•  0 

14 

16*7 

70  83*3 

0 

♦  0 

11 

25*6 

32  74.4 

p 

•  0 

3 

7*3' 

38  9P.7 

0 

♦  0 

0 

.0 

3  1CC.0 

0 

.0 

0 

;o 

2  1C0.C 

•  o° 

.0 

0 

.0 

1  l.OCO 

♦0 

0 

112  99.1 

1 

♦  9 

0 

♦  c 

66  vtw:> 

1 

0 

.0 

46  100.0 

0 

.0 

2 

1  CO.  c 

0  .0 

0 

♦  0 

2 

100*0  ' 

o  .c 

0 

♦0 

0 

•  0 

-  0  .0 

0 

.0 

o 

♦  0 

7  1C0.0 

0 

•  u 

c 

♦  0 

2  1CC.0 

*  o 

♦  0 

0 

*0 

5  1CC.0 

0 

•  0 

o 

♦  0  " 

16  1C0.0 

o 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  c 

16  1C0.0 

0 

♦  0 

92 

18.6 

399  80.8 

3 

•6 

58 

24.8 

175  74.8 

1 

♦  4 

34 

13.1  . 

,224  86.2 

2 

.3 

0 

•  0 

19  100.0 

0 

.0 

c 

.0 

8  l'CC.O 

0 

.0 

0 

.0 

11  100.0 

0 

♦  0 

3 

4.7 

61  95.3 

0 

•  0 

1 

4.2 

,23  95.8 

0 

♦  0 

s2 

5.0 

38  *95.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

20  100.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

9  1C0.0 

0 

•  0 

0 

.0 

11  100.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2  1C0.C 

0 

lo 

0 

♦  0 

1  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  10C.0 

0 

♦  0 

0 

•ot 

7  87*5 

1 

12*5 

c 

.c 

5  63*3 

1 

16*7 

0 

♦0 

2  1C0.0 

<o 

*c 

1 

0 

r 

6 
4 

'  *2 

40 
26 
14 

116 

38 
78 

9 

0. 
9 

o 

34  . 
14 

.20 

*3  - 

30 

13 

20 
6 
14 

*v- 

43  4 
41 

3 

2  " 
1 

113 

67 
46 

2 
2 
0 

7 

2 
5 

'  .16 
0 
16  . 


494 

234- 
2«0 


19 
8 
11 

64 
24 
40 


20 
9 
11 

2 
1 
1 


ERIC 


457 


46? 


TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FI ELO  COKFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
.    .     ,  ETHNICITY*  ANO  SEX.     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-^1979 


AMERICAN:  I  KOI  AN 
ALASKAN  NAT IV E 

NUMBER  « 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


CCMMUVlCATIONS  (0600) 
WASHINGTON 

KA    INIVERSITVOF  PCGET  SOUNO- 
TCTAL  0  .0 

FE.HUE  0  .0 

,    MALE  0  .0 

MA    UNIVERSITY.  OF  WASHINGTON 
TOTAL     *  "         1    -  *5* 
FEMALE  0  .0 

MALE  1*  l;2 

MA    WALLA  WALLA  COLLEGE 
'  TOTAL  0  .0 

x  FEMALE  0  .0 

HALE  *  0  *0 

MA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  *0_ 

MALE  0  .0 

KA    WESTERN  MASH  UNIVERSITY 


TOTAL  0 

FEMLc  0 

MALE  *  0 
MA    WHIT  WORTH  COLLEGE 

TOTAL  ,0 

FEMALE  *0- 

MALE   -  0 

MA         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALE  1 

WEST  VIRGINIA 


1 
1 

0 

10' 
7 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

.  0 

1 

b 
l 

0 
0 
0 


5,0 
11.1 

•  0 

5.0 
5.9 
3.6 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

'.0 

1.5 

•  0 
2.5 

•  0 
.0. 
♦0 


11  INSTITUTIONS) 


15 

9 
6 


2.7 
3.3 
2.1 


WV  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

WISCONSIN 

WI     LAKELAKO  CCLLEGE 


'  TOTAL 
FEMALE. 
HALET 
MI  MARQUETTE 
TOTAL 
FEMALE  ' 
MALE 

MI 


INSTITUTIONS) 
6  3.2 


UNIVERSITY 
0  .0 
0  #0 
0  .0 
MOUNT  MARY  CCLLEGE 
TOTAL  0'  #9 

FEMALE  0  .0 

MfcLfe  .    0  .0 

MI  SAINT  NORBERT  COLLEGE 
'     TQJAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

.  MALE  0  .0 


2.9 
3.6 


•  0 

•  0 

•  0 

4.5 
6.5 
1.6 

.0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 


0 


WV    ALOERSON  BROAOOLS  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

-  MALE                0  *0 

0 

•  0 

0 

WV     BETHANY  COLLEGE' 

-TOTAL                0  ;0 

0 

♦  0 

0< 

FEMALE                0     ,  .0 

0 

.0  * 

0 

MALc                 0  **0 

0 

♦  0 

0 

WV.   DAVIS  AND  ELKINS  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

FEMALE                0  .0 

'  0 

♦  0 

0 

MALE                 0  .0 

'0 

♦  0 

0 

WV    MARSHALL  UNIVERSITY 

TOTAL       x          0  *0 

2 

6*5 

0 

FEMALE                 0'  *0 

1 

5*0 

0 

MALE                0  *0 

1 

9*1 

'  0 

WV    SALEM  COLLEGE  MAIN  CAMPU5 

TOTAL                 0  .0 

1 

20. p 

0 

FEMALE                0  .0 

1 

'50*0 

0 

HALE                  0  *0 

0 

♦  0 

0 

WV    W  VA  STATE  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

1 

25*0 

0 

FEMALE*                0  '.0 

1 

100*0 

0 

MALE                0  *0 

0 

♦  0  - 

0 

WV    WEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 

'    .TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

0 

FEMALE          *      0'       *0  • 

0 

♦  0 

0 

MALE                 0  *0 

0 

4  .0 

0 

WV    WHEELING  CCLLEGE 

TCTAL                0  ,-0 

2 

50*0 

0 

FEMALE       *         0  *0 

0 

•0 

0 

MALE                0  .0 

2 

66*7 

0 

14  7*0 
9  7*6 
5  6*0 


•  0 

•  0 
.0 

1*4 
1*4 
1*3 

*0 
*0 
♦0 

*0 

•  0 
*0 


16  2*9 
10  3*6 
6  2*1' 


♦  0 
♦0 
*0 

*0 

♦  0 
«0 

♦  0 
♦0 

♦  n 

♦  o 
•o 
•o 

♦  o 
•o 

♦  o 

•o 

♦  o 
•o 

.♦o 
♦o 

♦  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 

♦  0 
«,0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


;o 
*o 
♦o 

*o 

.  *0 
*0 

*0 
*0 
♦0 

,0 

•  0 
*0 

1*§ 

•  0 
2*5 

•  0 
•0 

•  0 


♦  0 
*0 
•0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

.0 
.0 
.0 

'♦0 
.0 
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MALE  ,      0  .0 
•  AR-    HAROING  CCtLEGE  MAIN  CAM 

TOTAL  '0  *0 

FEMALE  0  .0 

*ALE  \  0      '  *0 


0 

•0 

2 

2*9 

3 

4*4 

5 

7*4 

63 

0 

.0 

1 

5*0 

,0 

♦  0, 

1 

5*0  " 

19 

0 

•  0 

1 

2*1 

~  3 

6*3  ' 

1 

4 

8*3 

'44 

0  * 

•  0 

0; 

•G 

1 

6*7  I 

1. 

6.7 

14 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0  < 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0  , 

•  0 

1 

7*1| 

1 

7*1 

13 

0 

.0 

2 

5*1 

3 

7*7i 

5 

12*8 

33 

0 

♦q 

1 

10*0 

1 

10*0> 

2 

20. G 

8 

0 

♦  0 

1 

3*4 

2 

6.9, 

3 

10*3 

25 

ITUTIOtfSI 

0 

2o 

4* 

~T*3~ 

7 

5*7 

<  11 

'  9*0 

110 

0 

*0 

'    -o  2 

6*5 

1 

3*2 

3 

'  9*7 

28 

0 

•  0 

2 

2*2 

6 

6*6 

8  " 

8*8 

/82 

4*8 
.0 
5.9 

•  0 

•  0 

•  0 

♦0 
'  *0 
•0 


4*8 
25*  C 

♦  0 

•  0 

♦  c 

*0 

♦0 
*0 

•  0 


•  0 
*0 

•  0 
*0 
;0 


2  9*5 
1  25*0 
1  5*9 


0 
0 
0 

o; 

0 


92*6 
95*0 
91*7 

93*3 
100*0 
92*9 

84*6 
,  8C.0 
86*2 


90*2 
90*3 
90*1 


19 
3 
16 

7 
1 
6 

1 
0 
1 


9C*5 
75*0 
94*1 

100*0 
1CC.0 
ICO.O 

10C.0 
•  0 
ICO.O 


•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
*0 

2.6 
•0 
3*4 


.0 

1.1 


66 
20 
48 

15 
1 
14 

39 
10 
29 


122 
31 
91 


-21  / 

4 
17 

6 
1 

/O 

r  , 
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TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S 


AMERICAN  INOI AN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER         X  NUMBER- 

*  f 

,COMPUTER  AN01-  tNFORMAT  IONT  (0700) 
f 

ARKANSAS 

AR    U  OF  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0        .0  1 

female;  C      .0  1 

MALE  0.0  0 

AR>  U  OF  ARK  AT  LITTLE  ROCK 

TOTAL  0        .0  V 

FEMALE  0.0  0 

MALE  0.0  0 


OECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTICNS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  NACE. 
EtS5[CITy7aN0  SEX:     INSTITUTION  AND  SUTE  1976-1979 


BLACK  ASIAN  £R 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


7*7 
14.3 

•  0 

■*  ,0 
.0 

♦  0 


NUMBER 


AR          STATE  TOTALS;  C. 

.  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CALIFORNIA  % 

CA    CAL  POLY  ST  U-SN  LUIS  OB 
TOTAL  I  3*3 

FEMALE  0  *0«" 

MALE  1  5*0 

CA    CAL  STATE  POLY  U-PC.GN4 
TOTAL  /      0  ,.0 

FEMALE  '0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  STATE-i>-XHlCO 
TOTAL  U6 
•FEMALE  0     -  *0 

MALE  1  2*1 

■CA    CAL  STATE  U-FULLERTON 
'"TOTAL  *      2  5*7. 

FEMALE  0  N  .0 

(   MALE  2  9*1 

CA!  CAL  STATE  U-NORTHRIOGE 


5  INSTITUTIONS) 
2  4,3 
1  •  7.7 
1  2.9 


:total 

'FEMA  LE 
MALE 


CA    CAL  STATE  U-SACRAMENTO 


TOTAL . 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


O    SAN,  01  EGO  STATE  U 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
'  MALE  0 
CA  ;  COLE  HAN  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE        „  0 
CA    LOMA  LINOA  UNIVERSITY 
TCTAL       '         0  *0 
FEMALE  0        .0-  , 

.         MALE  0  .0 

CA    MILLS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0,;  *0 

MALE  0  .0 

CA    NORTHROP  UNIVERSITY 
TOT  AL*  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE     '  0  *0 

CA  -PACIFIC  UNION  CCLLEGF 


1/ 


TOTAL 

•FEMALE  0' 

7 HALE  0  .0 

CA    U  OF  CALrBERKELEY 
T  OT  AL  *  I  1*3 

FEMALE  -     0  .0 

MALE  1  1.7 

CA    U  CF  CAL-IRVINE  ■ 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  CAL-LOS  ANGELES 
TOTAL  0  .0 

*EHALc  0  ..0 

MALE  0  .0 

CA  V  OF  CAL-S4N  01  EGO 

TOTAL  0  .0 

*  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  CAL- SANTA  BARBARA 
*  *YT  AL  0        .  0 

t     ALE  -  0*  .0 

'    MALE-  0  .0' 

CA    U  OF  CAL-SANTA  CRUZ  ' 


0 
0 
0 

0 
0 

0  . 

1 
1 

0 

0 
0 

0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


•  0 

.0  ' 

.0 
.0 

•  0 

1.6 
7.1 

•  0 

•  0 
.0 

.0' 

3.7 
.0 
4.5 

;o 

•  Q 
.0 

2*4 

•  0 
3.0 

3.2 
.0 
4*2 

.0 
.0 

•  0 


0. 

0 

0 

1 

.  1 

Cr 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

♦0 
'♦0 
•  0 


2.1 
7.7 
•  0 


•  0 
.0 

.  «o 

7.7 
16.7 

♦  C 


HISPANIC 
NUMBER 


0. 
0 
0 


1  2.9 

0  .0 

1  4.5 

5  9.3 

1  10.0 

4  9.1 

5  23*6 

2  66*7 

3  16.7 

9  10;6 

3  16.7 

6  9.0 

4  12*9 
1  14.3 
3'  12.5 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

•  0 

or 

.0 

0 

•  0 

c 

.0 

0 

•0 

■  0 

•  0 

1 

20.0 

0 

.0 

1 

100. 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

3.6 

27 

33.6 

0 

.0 

12 

3 

o  5*2 

IS 

2*. 9 

7 

9.0 

4 

5.1 

0 

•  0 

0 

.0 

7 

13.5 

4 

7.7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.C 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

;o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

5,9 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER  / 


MHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


KON-KESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


0 
0 
0 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

1.3 
.0 
1T7 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•°. 

•  0 
.0 

.0 

♦o 

.0 


l 

7.7 

12 

92.3 

1 

14.3 

6 

85.7 

o- 

>  .0 

6 

100.0 

0 

.0 

5 

1CC.C 

0 

.0 

1 

100.0 

c 

.c 

4 

1C0.0 

3 

6*4 

44 

•  93.6 

2 

15.4 

11 

e4.fc 

1 

2.9 

33 

97.1, 

1 

3.3 

2 

6.7 

o 

♦  0 

0. 

.0 

I 

5:0 

2 

10.0 

2 

15.4 

y 

23.  1 

o 

•  0 

1 

16.7 

2 

28.6  / 

2 

28.6 

5 

6.2 

7 

11.5 

0 

.0 

1 

7.1 

5 

/10.6 

6 

12.8 

2 

5.7 

5 

14.3 

1 

7.7 

1 

7.7 

1 

4:5 

.  4 

18.2 

4 

7.4 

11 

20.4 

2 

20.0 

3 

3C.0 

2 

.'4.5 

8 

16*2 

0 

♦  0 

5 

23*8 

0 

♦  0 

2 

66*7 

0 

♦  0 

3 

16*7 

3 

3.5 

14 

16*5 

0 

♦  0 

3 

16*7 

3 

4.5 

11 

16*4 

3 

9.7 

8 

25*  8~ 

1 

14.3 

2 

26*6 

2 

8.3 

6 

25*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

1 

20*0 

0 

\i 

1 

10C.C 

0 

V 

0 

w  *0 

32  40.0 
12  54*5 
/  20  34*5 


11 
0 
11 

0 
0 
0 

c 

0 
0 


14*1 
.0 
21*2 

.0 

.c 

.0 
.0 

♦0 . 

♦  0 


.0 
.0 
♦  0 

4,8 
.0 
5*9 


27 
9 
Id 

5 
3 
2 

50 
12 
38 

26 
8 
18 

34 

6 
28 

14 
1 

13 


90*0 
9C*0 
SCO 

38*5 
50.0 
28*6 

82:0 
85.7 
8C.9 

74*3 

tUf 
81.6 

63*6 
6C.0 
63*6 

66*7 
33*3 
72*2 


71  83.5 

15  83*3 

56  83*6 

23  74*2 

5  71*4* 
18-  75-0 

2  100.0 
0  *0 

2  100. C 


2 
2 
0 

1 

0 

1 

2 
0 
2 

46 
9 
37 

62 
22 
40 


4C*0 
40*0 
.0 

20*0,' 

i 

25.0  I 

J 

ico.o  I 

•c  i 

10C.0  / 

57.5 

4C*9.< 

63*8 

1 

79*5 
64*6 
76 1 9 


0 
0 
0 

26 
4 

?,2 

33 

10/ 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

96*3 

100*0 

/95*V 

91*7 
76*9 


lUMBER^- 


TCT< 

NUMBER 


.0* 
.0 

.a 

.0 
'.0 
.0 


23  10C.0  _ 

26*  95.2 
4  100.0 
16  94*1 


0 

•  0 

/  13 

0, 

♦  0  ; 

f  34 

1 

3*3 

30 

1 

10*0 

10 

0 

.  0 

5 

38.5 

13 

2 

33.3 

3 

42  ♦» 

7 v 

4 

6.6 

61 

1 

7.1 

3 

6.4  » 

47 

4 

11.4 

35 

4 

3C.6 

13 ' 

0 

♦C 

22 

9 

16.7 

£4 

1 

1 0  .0 

10 

*8 

16*2 

44 

c 

9.5 

2  A 

0 

.0 

2 

11*1 

1 8 

0 

.0 

85 

.0 

18 

c 

M       ♦  0 

67 

0 

.0 

31 

0 

.  0 

7 

0 

.0 

24 

0 

.0 

2  ' 

0 

.0 

0 

.  0 

2 

3 

60. C 

5 

3 

60.0 

K 

0 

♦  0 

*  0 

■a 

60*0 

5 

0 

♦  0 

I 

,  3 

75*0 

0 

.0 

2 

.0 

0 

0 

.0 

2 

2 

2.5 

80 

1 

4*5  < 

22 

1 

1.7 

56 

5 

6*4 

78 

4 

15*4 

26 

,  r 

.  1*9 

52 

2 

100*0 

*  2 

0 

•  .0 

0 

2 

10C.0 

1 

3.7 

27 

0 

•  0 

4 

■  1 

4.3 

'  23 

3 

'  8*3 

36 

3 

23.1 

1? 

0 

♦  0 

23 

0 

.♦Q  : 

21 

0 

4 

0 

*o>  ; 

17 
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TABU  6*    TOTAL,  BACHELOR'S 


OEGREES  FCR  MAJOR  Fl £10  CCNFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
ETHNlCITYt  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


•AMERICAN  INOIAN  BLACK  ASIAN  CR 

ALASKAN  NATIVE"  ,   NON-HISPANIC  PACIFIC  ISlANOER  .HISPANIC, 

NUMBER         %  NUMBER 

COMPUTER  ANO  INFORMATION  (0700) 

•CALIFORNIA 

CA    U  Cf  SAN  FRANCISCO 

TOTAL  0        .0  i 

FEMALE  0  .0/ 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 
'TOTAL      •  0  *0. 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  ' 

CA'  WEST  COAST  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL"  0  .0 

'FEMALE  0  .0 

MALE  .  0.  .0 

-CA    to"  COAST  U  ORANGE  CO  CTR 
TOTAL  0  .Q> 

FEMALE  C  .C> 

MALE  0  .0 


TOTAL 
MINORITY 


MUTE 
NCN-H1SPAK*C 


N0N-RES105NT 
ALIEN 


TOTAL 


1/ 

10*0 

1 

20*0 

0 

-0 

0 

•0 

c 

.0 

9 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•0 

C 

♦  0 

0 

.0 

CA       >  STATE 
TOTAL  x 
FEMALE  * 
MALE" 

CCLORAUC 


TOTAL S^J 

5  .3 
0  '  *0 
•5  f.l 


22 


INSTITUTIC 
„     18  « 
3 
15 


CO    COLORADO  STATE  LW IV of.SlTY 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE    ;  0 
CO    METROPOLITAN  ST 


TOTAL- 
FEMALE 
/  MALE 

CO  uTof 

TOTAL 
FEHALC 
MILE 


0 

.0 
COLLEGE 
•  0 
.0 
.0 


COLORAOO  AT  80UL0ER 

\      0  «*  .0 

a    *  *°  fc 

\    0        .0  * 
CO    U  CF  COLO  COLO  SPRINGS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ,.0 

HALE  0  .0 

CO    U  GF  COLO  AT  OEKVER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CO         STATE. TaAl 
TOTAL         \  0 
FEMALE-  x  0 

'HAL?  0 


CONNECTICUT 


is  t 


1 

-  1 

0 

2 

.0 
',2 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

c 


2*8 
10*0 

♦  C 

5,7 
.0 
8.7 

.0 

♦0 

•0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 
♦0 

♦  0 


,0 

♦  0 

•  0 


INST  IT UT IONS) 
3  3*2 

1  3*4 

2  3*1 


CT    CENTRAL  CONN  ST  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

•0 

FcMALE  0 

.0 

0 

♦  0 

MALE.              '  0 

.0 

0 

•  0 

CT    GU1NN1P1AC  COLLEGE 

'TOTAL.  0' 

.0 

~0 

.0 

FEMALE  -.0 

•  0 

0 

* 

MALE*  /  0 

♦  0 

0  , 

CT    TRINITY  COLLEGE 

TOTAL          *  0- 

0 

•0 

femaCe  0 

•  0 

0 

♦  0 

,    S5LE                -0  .0 
CT    UNIVERSITY  OF/8 R10SE PORT 

0 

•  0 

 TOTAL                 0  - 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

0 

•0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

CT    UNIVERSITY  OF  CONNECTICUT 

TOTAL  0 

-  0 

0 

•0 

FEMALE                0  ' 

•  J 

0 

♦  0 

MALc  .            '  0 

.0 

0 

♦  G 

CT'  UNIVERSITY  OF  NEk 

HAVEN 

/TOTAL.               0  q 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

♦a  ' 

0 

•  0 

MALE  0 

0 

•  0 

CT    YALE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.■o 

0 

•  0 

/  FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

CT         STAT?  TCTALS  I 
TOTAL  *0  *0 

*   FEMALE    '  '0-  .0 

JMALf  0*  *0 

'oELAfaARE  *  " 

oe  lnwersi'ty  of  oelaware 


7  INSTITUTIONS) 


,tota'l 

FEMALE 

male" 


.3 
•0 
.0 


NUMBER' 

%  ■ 

/ 

NUMBER 

1 

z 

NUMBER 

NLMBER     ~  X 

NUMBER 

NUMBER 

c 

2 
I 
1 

20*  0 

20*0'' 

20*0 

o 

0 
0 

f 

♦  0 
*0 
♦0 

3 
2 
1 

30*0 

to*o 

20*0 

3  3C.0 
1  20.0' 
7J  4C*0 

4 
2 
2 

4C*0 

40*0' 

40*0 

~  10 
5 
5 

3 
1 

2 

15*0 
16*7 
f4.3 

1 
1 

0 

5*0 
16*7 
*0 

4 
2 

7 

2C*  0  " 

33*3 

14*3 

12  60*6 
2i  33*3 
10  71*4 

4 
2 
2 

20*0 
33*3 
14*3 

20 
6 
14 

1 
0 
1 

7*1 
*0 
8*3 

.1 

0 

1 

7*1 
*0 
6*3 

2 
C 
2 

14.3 
.  *0 
16*7 

6     42*9  . 
0  *0 
6  50*0 

6 

2 
4 

42*9 
100*0 
33*3 

\i 

2 
12 

0 
0 

♦  0 

♦c 
«o 

0 
0 
0 

♦  0 
♦0 
-0 

C 
0 
0 

*0 

'  ^0 
♦  0 

5  100*0 
0  *0 
5  100*0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

:o 

5 
0 
5 

63 
22 
41 

9*9  . 
13*0 
8*8 

23 
5 

*  18 

3*6 
3*0 

3*8' 

109 
30 
*  79 

> 

17*1 
17.8 
16*9 

470  73*8 
113  66*9 

357    "***3  0 

,58 

HI 

9.1 
14.4 
6.8 

637 
169 
468 

* 

o 

*  0 
0 

» 0 
*0 

♦  Of* 

2 
0 
2 

5*6 
•  0 
7*7 

3 
1 
2 

8*3 
10*0 
7*7 

/ 

30  83*3 
8  8C.0 
22  84*6 

3 

■  1 

7. 

8.3 
10.0 
7.7 

36 
10 
26 

o 

0 

/  o 

♦  0 

•  0 

♦a 

2 
0 
2 

5^7 
•  0 
9*7* 

4 
0 
4 

11*4 
•  0 
'  17*4 

,3 1     8  6*6 
12  100.0- 
19    82*6  " 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
•0 

35 
'  12 
23 

1 

c 
1 

7.  1 
.0 
10*0 

0 
0 
0 

•  0 

♦  0 
•0 

1 

0 
1 

7*1 

*0 
10*0 

13  92*9 
4  100*0 
9  9C*0 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

4 
10 

"  0 
0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

0 

0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

c 

0 
0 

.0 
*0 
•  0 

'  6  \Qt>i  ) 
2  ,100.0 
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'  TOTAL  '  .0  .0 

^EKALE  0.3 
C    MALE  !  0        .0  % 

IL    BRAOLEY  UNIVERSITY 
TOTA'  0  .0 

FEMAL  0  .0 

MALE  >  0  .0 

IL    OEPAUL  UNIVERSITY 
TCTAL    *  0  .0 

/FEMALE  0  .0 

.  ,      MAL£  C  .0 

,IL    EASTERN  ILL  UNIVERSITY 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 

J 


ERIC 


V: 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

.0 

26.1 
28.6 
25.0 

8.3 
1.0 
14.2 


17.6 
•  0 


.9 
'.0 
.1.1 


OF 

HONOLULU 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

:o 

AT 

MA  NO  A 

0 

.0 

0 

.0 

.  30 

76.9 

0 

.0 

0 

.0 

81.8 

0 

.0 

0 

.0 

'  21 

75.0 

0 

•o  . 

0 

.0 

30 

68.2 

0 

.0 

0 

.0 

9 

69.  <L 

0 

.0 

.0 

21 

67.7 

_/° 

.0 
.0 
.0 

..0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


-  .0 
.0^ 
.0 

.0 

.'o 
•o  , 

.0 
.0 
.0 

2.9 
5.9 
.0 


3  2.6 
0  .0 

3  *  3.4 


10  8.8 
4  14.8 
6  6.9 


464 


468 


96  84.2 
20  74.1 
76  87.4 


0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

c 

.0 

3 

1CC.0 

0 

.0 

30 

76.9 

8 

20.5 

0 

.0 

9 

81.8 

2 

18.2 

0 

.0 

21 

75.0 

6 

21.4 

0* 

.0 

30 

68.2 

13 

29.5 

6 

.0 

9 

69.2 

4 

30.8 

0 

.0 

21 

67.7 

9 

29.0 

l 

14.3 

1 

14.3 

6 

85.7 

l 

20.0 

1 

20.0 

4 

80.0 

0 

.0 

-0 

.0 

2 

100.0 

N. 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

1 

6.7 

1 

6.7 

,  14 

93.3 

1 

14.3 

1 

14.3 

6 

85.7 

0 

.0 

0 

.0 

8' 

100.0 

0 

..0  • 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

•  0 

0 

.•o 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

6 

26.1 

17 

73.9 

0 

.0 

2 

28.6 

5 

71.4 

0 

.0 

4 

25.0 

12 

75.0 

0 

•  0 

1 

8.3 

11 

91.7 

0 

.0 

0 

.0    '  • 

5 

100.0 

0 

.0 

1 

14.3 

6 

85.7 

0 

.0 

4 

u.  e 

^30 

88.2 

0 

.0 

4 

23.5 

13 

76.5 

0 

.0 

0 

.0 

17 

100.0 

\  8  #.0 
13  U.l 
5  5.7 


.0 
.0 
.0 


1 

0 

M 


2.6 
.0 
3.6 


2.3 
.0 
3.2 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


o  ;  .o 
o  I  :o 
o  !  .o 


114 

27 
87 


5 
2 
3 

39 
11 
28 


44 
13 
31 


15 
7 
8 


0  I 

.0 

4 

0  1 

.0 

2 

0  I 

.0 

2 

°o  i 

.0 

23 

.0 

7 

0 

.0 

16 

0 

■s 

12 

0 

.0 

5 

0 

.0 

7 

0 

!  .o 

34 

0 

1  -o 

17 

0 

|.0 

17 

0 

t  ' 

TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S     DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTION  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 

ETHNICITY*  AND  SEX:     INSTITUT ION% AND  STATE-  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


COMPUTER  AND  INFORMATION  (0700) 
ILLINOIS  * 

o 

IL    ELM HURST  COLLEGE 

TCTAL  0  .0 

fFMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    ILLINOIS  INST  TECHNOLOGY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


IL     ILLINOIS  STATE  UNIVERSITY 
•TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL  'KNOX  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

IL    LEWIS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0    -  .0 

MALE  0  .0 

IL    LOYOLA  U  OF  CHICAGO 
i-        TOTAL  0  .0 

FES*».E  0  .0 

"       MALE  C  .0 

IL    HTHcSTN  Ul  UNIVbASITY 
TOTAL  0  .0 

TCHALE  0  .0 

MALE  "0  .0 

-     IL    NORTHERN   ILL  UNIVERSITY 
TOTAL  '    0  .0 

Ft: HA  L  E  0  -C 

MLt  0  .0 

•  IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 


IL    0.1VET  NAZARENE  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0*  .0 

MALE                 C  .0 
IL    OJINCY  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE  0  .0 
IL    ROOSEVELT  UNIVERSITY 


TOTAL 
'FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
•  0 


IL    ST HN  ILLINOIS  'J  CAR90N0L 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 

IL    STHN  ILLINOIS  U 


TOTAL 
FEHALE 
MALE 
IL    U  OF  I 
TOTAL 
FEHALE 
HALE 
IL    U  OF 
.  TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
•  0 

ED4ARDSVL 
.0 
.0 
.0 


L  CHICAGO  CIRCLE 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

ILL  UR8ANA  CAMPUS 
0  .0 
0  *9, 
0  .0 


IL    WESTERN  ILL  UNIVERSITY 


TOT  At. 
FEMALE 
KALE 


.0 
.0 
.0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBCR 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


1 

7.7 

0 

.  .0 

♦  0  *  • 

1 

7.7 

1 

14.3 

0 

•  0 

\o 

.0 

1 

14.3 

0 

•  0 

G 

A 

.  u 

\  0 

\ 

•  0 

o 

.0 

2 

6.5 

4e 

12.9 

\ 

3.2 

7 

22*6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6  .5 

12  .9 

I 

3.2 

7 

22.  6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

C 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.  0 

0 

"•0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  Q 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

♦  0 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10.0 

1 

20*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

.  0 

c 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*  o 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  c 

1 

1.4 

11 

15.7 

0 

.0 

12 

17.°! 

0 

.0 

1 

5.6 

0 

.0 

1 

5*6 

1 

1.9 

10 

19.2 

0 

.0 

21.2 

4 

.  3.9 

3 

2.9 

0 

•0 

7 

6.9 

ci 

3.2 

2 

6.5 

0 

.0 

3 

9.7 

3 

4.2 

1 

1.4 

0 

.0 

4 

3.  C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  ' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  .0 

0 

.0 

0. 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  c 

0 

.0 

0 

.0 

0* 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

C 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

23 

39.7 

3 

5.2 

0 

.0. 

?6 

-44.6 

9 

52.9 

3 

17.6 

0 

.0 

12 

70.6 

14 

34,1 

0 

•  0 

0 

.0 

34.  1 

o 

•0 

I 

3.2 

o 

.0 

1 

3.2 

0 

.0 

1 

16.7 

0 

.0 

1 

16.7 

0 

.0 

c 

.0 

0 

»0 

0 

.0 

.0 

c 

.0 

0 

.? 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.9 

5 

14.3 

2 

5.7 

8 

22*9 

0 

.0 

0 

•  U 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

2.9 

5 

14.  7 

2 

5.9 

8 

23.5 

1 

2.0 

.0 

.0 

0 

.0 

1 

2.0 

1 

'.7 

0 

.0 

0 

.0 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.C. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

Q 

•  .c 

0 

-  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

IL          STATE  TOTALS 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

INDIANA 


21  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


IN    ANDERSCN  CO. LEGE 
4  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0   .  .0 

MALE  0  .0 

IN    BALL  STATE  UNIVERSITY 
.  TOTAL  0  .0 

FEMALE'  0  .0 

HALE  .  0  .0 

IH    BUTLER  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEHALE 
MALE 


.0 
•  0 
.0 


44 

18 
26 


7.4 
10.8 
0.1 


2d 
8 
20 


4.7 
4.8 
4.7 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.5 
.0 
.7 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

20.0 
33*3 
.0 


75  12.7 
26  15.7 
49  11.5 


.0 
.0 
.0 

.C 
.0 

♦  0 

20.0 
33.3 

•  C 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


12  92.3 

0 

.0 

6  85.7 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

24  77.4 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

24  77.4 

0 

.0 

17  94.4 

1 

5.6 

5  10C.0 

0 

.0 

12  92.3 

1 

7.7 

1  100. C 

0 

.0 

9  .0 

0 

.0 

1  1CC.C 

o 

.0 

9  90.0 

0 

.0 

4  SCO 

0 

.0 

5  100.0 

o 

.0 

18  100.0 

0 

.0 

2  10C.0 

0 

.0 

16   ICO  0 

.0 

50  71.4 

8 

11.4 

17  94.4 

0" 

.0 

33  63.5 

g 

15*4 

P9  87.3 

6 

5.9 

27  87.1 

1 

3.2 

62  67.3 

5 

7.0 

31  10C.0 

0 

.0 

9  1CC.0 

3 

.0 

?9  inn  n 

0 

.0 

1  1CC.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

0      •  c 

o 

.0 

4  1CC.0 

0 

.0 

3  1*C.C 

0 

.0 

1  100.0 

o 

.0 

32  55.2 

0 

•  0 

5  29.4 

0 

.0 

27  65.9 

o 

.0 

26  83.9 

4 

12.9 

5  <>J.3 

o 

•  0 

21  84.0 

4 

16.0 

11  1C0.0 

o 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

4,  1CC.C 

0 

.0 

25  71.4 

5.7 

.1  1CC.0 

0 

.0 

24  70.6 

2 

5.9 

49  98.0 

0 

.0 

12  92.3 

0 

.0 

37  10C.0 

o 

.0 

34  1C0.0 

0 

.G 

10  1CC.C 

0 

.0 

24  inn  n 

o 

.0 

495  83.8 

21 

3.6 

139  83.7 

1 

.6 

356  63.8 

20 

4.7 

3  1C0.0 

0 

.0 

1  1C?.0 

0 

.0 

2  1CC.0 

0 

.0 

!4  1C0.C 

0 

.0 

5  10V.C 

0 

.0 

9  i£0.0 

0 

.0 

4  80.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  ICC.O 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


13 
7 

6 

31 
0 
31 

18 
5 

13 

1 

0 
1 

10 
5 
5 

10 
2 
16 

70 
,18 
52 

102 
31 
71 

31 
9 
22 

1 
1 


4 

3 
1 

58 
17 
41 

31 

6 

25 

U 
7 
4 

35 
1 
34 

50 
13 

37 


3M 

2V 


591 
166 
425 


3 
1 
2 

14 

5 
9 

5 
3 
2 


ERJC 


465 


t'  r 


469 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S 


D EGA EE S  FOR  MA  OR  FIELD  CONFERRED  »Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNlCITYt  ANO  SEX;     INSTITUTION  AND"  STATE  1978-1979 


AMERICAN.  I  NO  I  AN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


COMPUTER  AND  INFORMATION  C0700) 


INDIANA 

IN  INDIANA 
XCTAL 
FEMALE*' 
»ULE 


BLCOlINGTDN 
0;  .0 
0.  .3 
0  .0 


IN   "INC- PUR  DUE  U  FORT  wAYNE 


IOTA  L 
FEMALE 
MALE 
IH  P'JROUE 
TOTAL 
FEMALE 
HALS 
IN    PUR CUE  i 
TOTAL 
FEMALE  „ 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .3 
MAIN  CAMPUS 

3  .0 

0  .0 

C  .0 

CALUMET  CAMPUS 


•0 
•  3 
.0 


IN    R3SS-HULMAS  iNSl  Cf  TECHN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 


.0 
.0 
.0 


IN    SAINT  JOSEPH'S  COLLEGE 
TOTAL,  0  .3 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .3 

IN-  TAYLOR,  UNIVERSITY 
TOTAL  3  .3 

FEMALE  3  .3 

MALE  0  .3 

lh    TR I -ST  ATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  3  .3 

YALE  0  -0 

IN    UNIVERSITY  OF  EVANSVILLE 
TOTAL  3  .3 

"  FE.'ii  L  £  0  .3 

MALE  '3  .5 

IN         STATE  TCTALS  *        12  1 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .3 

MALE  3  -3 

ICWA 

I A    CENTRAL  U  OF  10  m  A 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  3  .3 

VALE  0  .3 

ia  Clarke  college 

XCTAL  0  .3 

FEHALE  0  .0 

HALE  C  .3 

I A    Co  5  CGLL  CGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  9 
I A    NAME  UNIVERSITY 
TOTAL  *  0 

FEMALE  0 
MALE  3 
I A    GRAC  EL  AN  3  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IA    IOWA  STATE  U  SCI 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
.  I A    f.0  R  AS  COLLEGE  ' 
TOTAL  0 
FEMALE  C 
MALE  & 
I A    LUTHER  COLLEGE 
TOTAL  3 
FEMALE  0 
MILE  C 
IA    MARYCREST  COLLEGE 
TOT  Al  0 
FEMALE  0 
HAcE  3  . 

IA    SAINT  AMBCtCSE  COLLEGE 
TOTAL  3  .3 

FEMALE  3  .0 

MALE  3  .5 

IA    UHVERSITY  OF  IQrfA 


.3 
.0 
.3 

.3 
.0 
.3 

.3 
.0 
.3 

£  TECHN 
•  0 
.3 
.0 

.0 
.0 
.3 

.3 

.3 

.C 
.3 
.3 


IOTAL 
FEMALE 
MALE 


3ER  ^ 

NUMBER 

'     X  NUMBER 

X 

0 

.0 

1 

4.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0, 

•  0 

0 

.0 

.1 

5.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

•3 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

c 

.0 

0 

.3 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

lv 

6.3 

0 

♦  0 

0 

.C 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0  - 

i 

12.5 

0 

.3 

c 

.c 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

•  3 

0 

.0 

0 

•3 

3 

.0 

-*  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

cf 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

.  3 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

•  0 

c 

.0 

0 

.c 

3 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.3 

0 

.3 

ST1TUTI0NS) 

0 

.3 

1 

.5 

2 

1.1 

0 

.3 

0 

.0 

1 

2.9 

0 

.0 

1 

#  f 

I 

.7 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

•0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

9 

c 

.3 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

0 

.3 

0 

•0 

0 

lo 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

.3 

1 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

3 

.0 

1 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•3 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

•  3 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.  "V 

u 

•  3 

u 

.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.a 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

•0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

•  9 

0 

•  «s 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

3 

.o- 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

1 

2.9 

0 

.0 

0 

'  .0 

1 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


3  1.6 

1  2.3 

2  1.5 


0 

.3 

3 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.C 

0 

.9 

1 

50.0 

1 

12.5 

1 

100.9 

0 

.0 

1 

12.5 

0 

•  0 

1 

14.3 

9 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

33.3 

3 

.0 

1 

50.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.9 

1 

8.3 

0 

.0 

NON-RE  SI OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


2 

4.5 

18  B1.8 

3 

13.6 

22 

3 

.0 

2  66.7 

1 

33.3 

3 

L 

5.  3 

16  84.2 

2 

1C.5 

19 

C 

.0 

10  100.0 

0  " 

.0 

10 

3 

•3 

2' 100.0 

0 

vO 

2 

o 

8  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

*    73  94.B 

4 

5.2 

77 

0 

.0 

16  94.1 

1 

5.9 

17 

9 

.  0 

57  95.0 

3 

5.9 

60 

1 

6.3 

15  93.8 

0 

.0 

16 

9 

•  0 

8  100.0 

0 

•  0 

B 

1 

19  C 
1  C  .3 

7  B7.5 

o 

.0 

B 

o 

.3 

7  100.0 

0 

.0 

7 

0 

.C 

0  .0 

0 

.0 

0 

9 

.0 

7  10C.0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

7  1CC.0 

0 

.0 

7 

0 

.3 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

4  10C.0 

0 

-.0 

.4 

9' 

.0 

3  100.9 

0 

.0 

3 

0 

.0 

1  1C0.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

12  92.3 

1 

7.7 

13 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

8    S3. 9 

1 

11.1 

9 

0 

.3 

7  100.0 

0 

.3 

7 

0 

.0 

3  1C0.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

4  100.0 

.0 

4 

173  94.0 
47  94.0 
126  94.0 


8  4.3 
2  4.0 

6  ',.5 


184 

50  . 
134 


4 

100.0 

0 

.0 

4 

2 

10C.0 

0 

.0 

2 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

6 

10G.0 

0 

.0. 

6 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

9 

•  C 

0 

.3 

a 

3 

75.3 

.3 

4 

2 

1C0.O 

'.0 

2 

1 

50.0 

<>0 

.0 

2 

7 

87.5 

0 

.0 

8 

0 

0 

.0 

1 

7 

lOC-'C 

0 

.0 

.  7 

6 

75:0 

1 

12.5 

8 

0 

lo 

1 

190.0 

1 

6 

85.7 

.0 

7 

51 

94.4 

3 

5.6 

54 

11 

91.7 

1 

8.3 

12 

40 

95.2 

2 

4.8 

42 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

I 

1C0.0 

0 

.0 

1 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

6 

100.0 

0. 

.0 

6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

6 

100.0 

0 

,0 

6 

2 

66.7 

0 

.0  . 

3 

1 

10C.0 

0 

.0 

I 

1 

50.0 

0 

.0 

2 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

2 

100. c 

0 

.0 

2 

29 

82.9 

5 

14.3 

35 

8 

66.7 

3 

25.0 

*  12 

21 

91.3 

2 

8.7 

*  23 

o 

ERIC 


470 


TABLS  6.    TOTAL  BACHELORS-   OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED-  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
'  ETHNICITY*  AND  SEXi .    INSTITUTION  ANO  STATE  197B-19T9 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


MUTE 
NON-HISPANIC 


NON-RES  ICENT 
ALIGN 


NUMBER 


COMPUTER  ANO  INFORMATION  <OTOO> 
IOWA 


I  A'  *  MART  BURG  CCLLEGE 

TOTAL                0  .0 

-FEMALE                0  .0 

HALE  0  . .0 
2 A    UESTMAR  CCLLEGE 

TCTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE            '    0  *9 

IA  STATE  TOTALS 

TOTAL                 0  .0 

,     FEMALE                 0  .3 

RALE                 0  .0 


0 

0" 

-0  . 

0 
0 

c 


13  INSTITUTIONS) 


KANSAS 

KS  *  EMPORIA  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL  0 

♦  0 

1 

8*3 

FfMALE  0 

.0 

1 

50*0 

MALE  0 

♦  0 

3 

•  0 

aKS    FORT  HAYS  KAHS  ST 

COLLEGE 

rriv>  TOTAL  0 

•  9 

I 

20*3 

*  »*4FEHALc  0 
%    MALE  G 

.9 
♦  0 

0 

1 

♦0 
25.3 

'  KS    KANSAS  ST  U  AGR  L 

APP  SCI 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

"  ♦<> 

FEMALE  0 

♦  0  * 

3 

.3 

•    MALE  0 

♦9 

0 

•  0 

KS    KANSAS  UESLEYAN 

TOTAL  0 

•  0 

0 

♦  9 

FEMALE  0 

•  0 

3 

♦  0 

HALF  0 

•  0 

0 

•  0 

KS  -  MARY M CUNT  •  COLLEGE 

KANSAS 

TOTAL  ~0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

.0 

HALE  0 

♦  0 

-  0 

.3 

KS    HlO-AMERICA  NAZARENE  C 

*     TOTAL  0 

,0 

0 

♦  0 

FEMALE*  0 

0 

.0 

-     HALE  .  0 

♦  0 

3 

♦  3 

KS    PITTSoukG  37  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

♦  0 

1 

FEHA'.E  0 

♦  0 

I 

25*0 

H'LE  0 

.0 

0 

•  3 

KS    U  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

'  .0 

FEMALE  0 

•0 

0 

♦  0 

HALE  0 

♦  0 

'  0 

.0 

KS    Ml  CHITA  STATE  UNIVERSITY 

iOTAL  0 

.0 

1 

5*0 

r'EMALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

H»LE  Q. 

♦  0 

1 

5*9 

KS     .    STATE  TOTALS  < 

tUTAL  0  *9 

FEMALE  0  .0 

MALE"  0  .0 

KENTUCKY 

KY    EASTERN  KY  UNIVERSITY 
"  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .3 

KY    KENTUCKY  STAT.E'  UMI7tRSITY 
TOTAL,  0  *0 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

KY    MOREHEAO  STATE  LNI VERSITY 
TOTAL       ,*         0  .0 

fehale  o  *o 

HALE  0  .0 

KY    MURRAY  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

<  FEHALE  0  .0 

MALE  0  .3 

KY    THOMAS  MORE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    TRANSYLVANIA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE        .<        0  .0 
KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY  e. 


HUMS  Eft-' 


9  INSTITUTIONS) 
4  3*1 
2  9*1 
2  1*9 


0 
0 

0- 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0, 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
,0 


3  2*2 
2  5*1 
I  1*0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  J 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
•3 

.0 

♦  0 

♦  0 

*0N 
.0 
.3 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  u 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  3 


TOTAL 
FEHALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


5 

26*3 

0 

•  0 

3 

42.9 

0 

•  0 

2 

16*7 

0 

♦  0 

3 

100*0 

Q 

•  0 

I 

100*0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•  *0 

0 

•  0 

0 

;o 

,  o 

*0 

1 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•o. 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

c  *0 

0 

•  0 

0 

•  3 

0 

.0 

3 

♦  0 

0 

.0  c 

0 

.0 

0 

♦  3 

0 

*0 

3 

*  -o 

0 

*0 

I 

2*9 

1 

2*9 

0 

.0  * 

to 

.0 

1 

4*2. 

1 

4.2* 

NUMBER 

c 

% 

NUMBER 

* 

NUMBER  % 

NUMBER  ' 

X 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

* 

1  100*0 

0 

•  9 

0 

*0 

0 

*0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

°.o 

0 

*0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

.0  . 

0 

*0 

0 

*0 

1  100*0 

C 

•  0 

2 

1*5 

5 

3.7 

12  r  89*6 

9 

6*7 

0 

•  0 

2 

S.l 

32  82*1 

5 

12.8 

2 

2*1 

3 

3.1 

89  92*7 

• 

<t 

4*2 

i 

1 

8*3 

2 

16.  7 

10  83*3 

o 

♦  0 

0 

•0 

1 

50*0 

1  50*3 

c 

•  0 

1 

10*0 

1 

10*0 

9  90*0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

20*9 

4  89*0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  1C0.0 

0 

!o 

0 

•0 

1 

25*0 

3  75*0 

0 

•  9 

0 

♦  0 

,  .0 

•  C 

ia  i nn  ft 
J*»  1  uu*  u 

o 

.3 

o 

•0 

*  0 

•  0 

5  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

/  0 

/ 

•  3 

29  1GC.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

♦  3 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0        *0  , 

<"  0 

•3 

o 

♦0 

0 

♦  0 

,  1  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1  1C0.0 

0 

o 

♦  0 

0 

♦  3^ 

1  130*0 

0 

.3 

o- 

♦  0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  iOO.O 

ft 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

*0 

0  .0 

0 

.3 

o 

♦  3 

0 

*0 

1  IOC. 9 

0 

.9 

0 

♦  0 

1 

4*3 

17  81.0 

3 

14*3 

0 

♦0 

1 

25*0 

3  75*0 

0 

.3 

0 

♦  0 

0 

*0 

14  82*4 

3 

17*6 

0 

♦  3 

0 

*0 

33  94*3 

2 

5*7 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

6  100*0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

0 

.0 

2/  93.1 

2 

6.9 

0 

•  0 

1 

5.C 

19  95.3 

0 

.9 

o 

•  0 

0 

.0 

3  100*0 

C 

.3 

o 

♦  0 

I 

5.9 

16  94*1 

0 

.0 

1 

*8 

5 

3.8 

120  92*3 

5 

3.8 

o 

♦  0 

2 

9.  1 

20  90*9 

0 

.3 

1 

♦9 

3 

2.8 

103  92*6 

5 

4.6 

0 

*0 

5' 

26*3 

12  63*2 

C 

1 0*  5 

o 

♦  0 

3 

42.  9 

4  57*1 

0 

♦0 

o 

♦  0 

2 

16.7 

8  66*7 

• 

2 

16.7 

0 

*0 

3 

10C.C 

0        •  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

1 

190*0 

0  *Q> 

0 

•  0 

o 

♦  0 

—  2 

100.0 

0  *9 

0 

.0* 

0 

♦  0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

•  0 

o 

.  0 

o 

.  o 

5  1CC.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  1 OC.  0 

o 

.0 

o 

♦0 

0 

.0 

0  *0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

2  1C0.0 

0 

.0 

*0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

O  - 

.0 

•  : 

.0 

0 

.0 

1  1CC.0 

0 

.0 

»  o- 

*0 

0 

♦  0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

G 

.0 

7  87*5 

1 

12*5 

v  0 

*0 

0 

*0 

3  100*0 

0 

.9 

0 

*0 

0' 

*0 

4  80*0 

1 

20.0 

0 

.  *o 

2 

5.9 

31  91*2 

1 

2.9 

0 

*0 

0 

.0 

10  1CC.0 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

8.3 

21  87*5 

1 

4.2 

TCTAL 
NUMBER 


135 
39 
96 


12 
2 

■  10 

5' 

1 

4 

34 
5 
29 

'  1 
0 
1' 

1 
1 

0 

1 

Or 
1 

21 
4 
17 

35 
6 
29 

20 
3 
17 


130 
22 
108 


19 
7 

12 

3 
1 
2 

7 

5 
2 

2 
0 
2 

2 
1 
1 

3 
3 
5 

34. 
10 
24 


ERIC 


467 


47.1 


TABLE  6 « 

0 


TOTAL  BACHELOR'S    ^^REES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EPUCATION  BY  RACE* 
£: f HHIC if Y|  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  2ND IAN 
.  ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         X  NUMBER. 
COMPUTER  ANO  INFORMATION  (07001 
KENTUCKY 

KY    WESTERN  KY  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  *  0        .0  0 

MALE  0        40  3 


.0 
.0 


KY          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0  ■ 

FEMALE  0  .0 

♦MALE  ■  0  .0 

LOUISIANA 

LA    GRAM6LING  STATE  U 

TOTAL"  0  .3 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

LA    LA  STATE  U  ANO  ACM  C 

TOTAL  0  .3 

FEMXLE  0  .0 

MALE  0    *  ♦<) 
LA.  LOUISIANA  TECH  \M  VcRSITY 

TOTAL  '3  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

LA    LOYOLA  U  IN  NEW..ORLEANS- 

„    ToT  AL*  0  *3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
LA    HCNEESE  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

LA    N1CH0LLS  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .3 

*  FEMALE  '  C  .0 

MALE  0  .0 
LA    WRTHEAST  LOUISIANA  U 


8  INSTITUTIONS) 
9  9.8 

4  12*1 

5  8*5 


NUMBER 


36  100*0 
29  100*0 
7  100*0 


TOTAL 
FEMALE 
KALE 
LA  SOUTHERN 
.TOTAL  . 
FEMALE 
HALE 
LA    TULANE  U 
TCTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 
0  *0 
0  .0 
U  A(K  C  MAIN  CAM 
0  .3 
0  *0 
0  »0 
CF  LOUISIANA 
0  *3 
0  .0 
0  *0 


LA    U  CF  STHUSTN  LOUISIANA 

'TCTAL         *  1  2»d 

"FEMALE  0  *0 

MALE  1  2*9 


2 
1 
1 

0 
3 
0 

0 
Oo 
0 

2 
1 
1 

o 

41 

12 

0 
0 

3 

3 
1 
2 


3.V* 
6*3 
.0 

.3. 
.0 
•0 

16*7. 
100*0 
9*1 


♦  0 

♦  0  . 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

16*7 
25*0 
12*5 

97.6 
100*0 
92.3 

.0 
.0 
♦0 

8s3 
50*0 
-  5.9 


LA-         STATE  TOTALS  < 
TOTAL  1 

FEMALE  0 
MALE  '  1 

MAINE 

ME    U  CF  SOUTHERN  MAINE 


10  INSTITUTIONS) 

.4  85  37.8 

•0  62  59.6 

.8  23  19.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

♦  0 
♦0 


ME  STATE  TOTALS  ( 

TCTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  3 

■MARYLAND 


MD    LO YC LA  COLLEGE 

TOTAV  0  *0 

FEMALE  0  .3 

'HALE  0  .3 

MD    U  OF  MO  COLLEGE  PARK  CAM 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  -3 


1  INSTITUTIONS) 


♦0 

♦  0 

♦  0 


25 
75. 


5.0 
10.7 
2.8 


MO  STATE  TOTALS  « 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

MASSACHUSETTS 

MA    8ENTLEY  COLLEGE 


.TOTAL 
FEMALE  ; 
HALE 


INSTITUTIONS) 
9  7.8 
6  i  18. 8 
3  3.6 


5.6 
7.7 
4.3 


ERLC 


.0 
♦  0 
.0 


1.1 

.0 
i.7 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


fcHlTE 
NON-HI SPAN1C 


NUMBER 


NON-RES  I  CENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


.0 

-o  , 

.0 


.0 
.0 
.3 


.c 

.0 
.0 


10  10.9 
4  12.  1 
6  10.2 


77 
29 
48 


94*1 
100*0 
90.9 


83.7 
87.9 
81.4 


1   ■  5.9 

0  .0 

1  9.1 


5.4 
.0 
8.5 


o 

.0 

o 

.0 

36 

100*0 

0  .0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

♦  0 

29 

100*0 , 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

IOC.  3 

0  .0 

0 

.  0 

o 

.0 

o 

.3 

1 

3.  4 

26  89*7 

2 

6.9 

3 

.0 

0 

.0 

1 

6.3 

14  87.5 

1 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

12  92.3 

1 

7.7 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

18  90*0 

2 

ICO 

0 

.0 

0 

.0-  s 

0 

.0 

9  100.0 

0 

.  0 

0 

♦o  « 

0 

.0 

0 

.0 

'   9  81.8 

2 

U.2 

1 

8*3 

0 

.0 

3 

2  5.0 

9  75.0 

0 

•  0 

0 

.0  " 

0 

.0 

1 

100.0 

0  .0 

0 

•  0 

1 

9.1  p 

0 

•  0 

18.2 

09  81.8 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

a° 

.0 

1  100.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

^0 

•  0 

'5  1CC.0 

0 

.0 

0 

»0 

0 

.0 

.0 

ZT  96.4 

r 

3*6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9  9C.0 

l 

10.  0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

16  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

16.7 

0 

9  75.0 

1 

8.  3 

0 

.0  v 

0 

♦  0 

1 

£5.0 

3  75.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

12.5 

6  75*0 

1 

12.5. 

0 

.0 

3 

.0 

41 

97.6 

1  2*4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

29 

130.0 

0  .0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

92.3 

T  7.7 

0 

.0 

.0 

•  0 

o 

♦  0 

4  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  ' 

.0 

0 

♦  0 

3  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•c 

1  100-0 

0 

.0 

0 

A 

.  u 

o 

.  0 

11. 1 

29  8C.6 

3 

3.3 

0 

.0 

1  0  ' 

.0 

1 

50*0 

1  5C.0 

0» 

.0 

0 

•  c 

0 

.0 

3 

8*8 

28  82*4 

3 

8*8 

1 

.4 

0 

•  0 

8  7 

38*7 

1  c  V      ?  r  .  J 

9 

4.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

62 

CO  A 
>  V  *  o 

40  38.5 

2 

1.9 

1 

•  8 

0 

•  0 

25 

2C.7 

a 

89  73.6 

7 

5.8 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

1  10C.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  o  •  , 

0 

.0 

1  'lOO.O 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

0  .0 

% 

c 

0 

.0 

o  0 

.0 

4 

25.0 

12  75.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

75.0 

1  25.0 

0 

•  0 

c 

•  0 

0 

.0 

1 

8.3 

11  91.7 

0 

•  0 

1 

1.0 

0 

.0 

6 

6.0 

91  91.0 

3 

3.0 

1 

3.6 

0 

.0 

4 

14.3 

22     78. 6^ 

2 

7.1 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.8 

69    95..  8° 

1 

1.4 

o 

»* 

1 

•  9 

0 

10 

8*6 

103  88*8 

3 

2.6 

1 

3.1 

0 

♦  0 

7 

21.9 

23  71*9 

2 

6.3 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

3*6 

80  95*2 

1 

1.2 

f 

4 

0  , 

,0 

0 

.0 

2 

5.6 

33  91*7 

1 

2.6 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

7.7 

12  92*3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

i 

4.3 

21  91*3 

1 

4.3 

****** 


17 
6 
11 


92 
33 
59 


36 
29 
7 

29 
16 

-13 

20 

9  ' 

ir 

12 
1* 
11 

6 
1 

5 

28 
10 
18- 

12 

4" 


42 
29 
13 

4 
3 
1 

36 
2 
34 


225 
104 
121 


1  * 

0 

1 


16 

4  ' 
*  12 

100 
26 
72* 


116 

32 
64 


36 
23 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    OEGRESS  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  I NSTITUTICNS  OF,  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 

ETHNICITY*  ANO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE    1978-197? N 


AMERICAN. INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


B'.ACK  ASI'AN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER, 


HISPANIC 


NUN8ER         *  NUMBER 
COMPUTER  ANO  INFORMATION »(0700) 
MASSACHUSETTS 


MA    BOSTON  COLLEGE 

•TOTAL                0  *0 

0 

♦9 

FEMALE                0  .0 

0 

•0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 

TOTAL                0       . 0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•0 

HALE                 0  .0 

0 

•  0 

MA    BRANOE IS  UNIVERSITY 

TOTAL                0  *0 

0 

•0 

FEMALE                0  *0 

0 

•0 

MALE                0  -0 

0 

•0 

MA    MASS  INST  GF  TECHNOLOGY 

TOTAL                 0  *0 

2 

2*0 

FEMALE                0  .0 

I 

8*3 

HALE                 0  *0 

I 

1*1. 

MA    FITCHBURG  STATE-COLLEGE 

 TOTAL'                0  *0 

0 

♦0 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

MALE.               0  *0 

0 

•  0 

MA    FRAMINGHAM  STATE  COJ LEGE 

TOTAL    '      *       0*  *0 

0 

•  0 

FEMALE      ,         >0  *0 

0 

♦  0 

*  HALE                 0  *0 

0 

♦0 

MA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

C  CMA  1  C                        .0'             .  0 

0 

♦  0 

HALE.                0  *0 

0 

•  0 

MA    UNIVERSITY  OF  LCMELL 

TOTAL             **  0  *0 

0 

♦  0 

FEMALE                0  .  .0 

0 

.0 

•HALE                 0  *0 

0 

•  0 

MA    U  OF  MASS  AMHERST  CAMPUS 

TOTAL.                0  *0 

0 

•0 

FEMALE                 p  *0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0' 

FA    WESTERN  NEW  ENG  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

FEMALE  .               0  o  *0 

0 

♦  0 

MALE                 0  *0 

0 

.0 

MA    WORCESTER  POLY  INSTITUTE 

TOTAL                0   ,  '  «0  j 

0 

♦  0 

*   FEMALE                 0  *9 

0 

♦  0 

HALE    -            0    -  ♦<> 

0 

♦  0 

MA          STATE  TOTALS  (  12 

NSTITUTICNS)- 

TGTAL                  0  *0 

4 

1*4 

FEMALE                 0  '.0 

2 

3*4 

HALE                 0  *0 

2 

♦  9 

MICHIGAN 

MI     ANOREWS  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

HALE                 0  .0 

0 

•  0 

MI    CENTRAL  MICH  'UN IVER SI TY * 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 C  »0 

0 

•  0 

HAL  E                  0  .0 

0 

•  0 

MI     DETROIT  C  OF  8US  AOMIN 

23.5 

TOTAL                 1  5*9 

4 

FEMALE                 0  .0 

3 

42.9 

HALE                 1  *  10*0 

I 

10.0 

t*}    0E7R0IT  INST  TECHNOLOGY 

TOTAL         -       0*  .0 

1 

100.0  ° 

FEMALE                  0  .0 

I 

100.0 

0  HALE                 0  .0 

0 

.0 

mi    eastern  mich  university 

TOTAL,  \            0  .0 

0 

FEMALE        **         0        *0  • 

0 

.0 

HALE                 0        .0  ' 

0 

.0  o 

MI     FERRIS  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

I 

1.5 

FEMALS                  0  .0 

0 

♦  0 

HALE                 0  .0 

I 

1.8 

MI     GRAND  VALLEY  ST  COLLEGES 

TOTAL                 0  '  *0 

I 

5.3 

'    FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE    ■            0  .0 

I 

6.3 

MI    HOPE  COLLEGE 

.0 

TOTAL                 0,  *0 

0 

FEMALE                0'  ..0 

c 

•  0 

MALE  *             0  .0 

0 

•  0 

MI     MARYGROVE  COLLEGE 

14.3 

TOTAL                 0  *0 

1 

FEMALE                 0  .0 

.0 

HALE    *             0  .0 

It  J. 
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* 

Ml  IHfiCD 

I 

1 

3.0 

0 

'♦0 

I 

11*1 

0 

♦  0 

0 

A 
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A 

u 

♦0 
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0 

♦  0 

0 

ft 
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0 
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0 

A 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

o 

0 
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1 
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•0 

1 
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0 

.0 

0" 

.0 

0 

♦0 

1 
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0 
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0 

.0 

0 

.0 

I 

11.1 
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.0 

0 
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0 

•0 

0 
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0 

A 

0 
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0 

0 

.0 

0 
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0 

.0 

0 

.0 

0 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

u 

.  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

» *o 

6 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

V.O 

0 

.0 

0 

.0 

Of 

♦0 

0 

•  0 

0  0 

♦  0'* 

3 

1.  1 

0 

♦  0 

2 

3.4 

0 

♦  0 

1 

•  4 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

»  0 

1 

"3.3 

1 

3.3 

0 

.0 

1 

9.1 

1 

5*  3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.5 

0; 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1*8 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0- 

0 

.0 

0- 

—  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

cP 

.0 

°  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

vO 

0 

.6 

0 

;o 

0 

•  0 

NUMBER 


1 
I 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0, 

3 
2 

J 

1 

0 
0 
0 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES IQENT 
ALIEN 

NUM8ER 


TOTAL 
NUMBER. 


•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.2*9  • 
16*7 
l/l 

7*7* 
.0 
U.l 

•  0 

•  0 

•.0 


\  be. 9 

24  100.0 

13  ICC.O 
3  100*0 

10  100.6 


22  100*0 


0 

.0 

3 

IOC*  c 

0 

♦  0 

0 

'.0 

■  1 9 

1 00  •  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  u 

100*0 

0 

♦0 

0 

•  C 

2 

1  CO*  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

19 

95*0 

1 

5*0 

0 

♦  0 

ICC*  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

.  1 5 

93*8 

1 

6*3 

0 

.  0 

3 

100*  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

1  cc«o 

♦0 

0 

♦  0 

1 

ICO*  0 

0 

♦  0' 

0 

.0 

19 

100*0 

0 

>o 

0 

♦  0 

1  cc«o 

c 

♦  0 

0 

♦  0 

18 

ioo«o  r 

0 

.0 

7 

2.5 

261 

92.6 

14 

5*0 

4 

6*8 

55 

93.2 

0 

*0 

3 

1.3 

206 

92.4 

14 

6.3 

0 

•  0 

3 

75.0 

1 

25*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

c 

•  0 

3 

75.0 

1 

1 

25*0 

2 

6.7 

27 

90.0 

1 

3*3 

1 

9.1 

10 

9C.9 

0 

.0 

1 

5.3 

.  17 

89.5 

1 

5.3 

5 

29.4 

12 

7C.6 

0 

.0 

3 

42.9 

4 

57.1 

0 

•0 

2 

2CG 

8 

8C.0 

0 

•0 

1 

100.0 

0 

*  .0 

0 

•  0 

1 

10C.0 

0 

•  C 

%  0 

.0 

0 

•0  , 

0 

.0 

*o 

♦  Q 

0 

.0 

6 

60*0 

4 

40.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

*0 

c 

.0 

K 

55*6 

4. 

44.4 

2 

3.0 

61 

91*0 

4 

6*0 

0 

.0 

11 

ICO- ft 

0 

•  0 

2 

3.6 

50 

89*3 

4 

7*1 

1 

5.3 

18 

94*7 

0 

"  *0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

1 

6.3 

15 

93*8 

0 

•  0 

0 

•0' 

4 

100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

1C0.C 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

"100*0 

0 

"  .0 

1 

14.3 

(• 

65*7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

Y  .0 

1 

16.7 

5 

83*3 

0 

.0 

33 

.9* 
24 


16 

3 
2 
I 

19 
1 

18 


252 
*  59 
223 


4 
0 
4 

30 
11 
19 

17 
7 
10 

1 

1 
0 

10 

1 

9 

67 
11 

56 

19 

•  3 
16 

4 
1 

3 

7 
1 
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TABLE  6..    TOTAL  BACHELOR'S    OEGREE<S  "FQr  "MAJOR  FIELO,  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
/  ETHNICITY,, AND  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAJ* 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


i  NUMBER         X  NUMBER 

COMPUTER  ANO- INFORMATION  (0700) 

MICHIGAN  *  ' 

HI    MICHIGAN  STATE  INIVcRSITY 
'TCI  AL  0  .0 

FEMALE,       s        0-  .0 
MALE     .  0  .0 

MI    .MICHIGAN  TECHNOLOGICAL'  U 
TOTAL         *  0 
«FEMALE  0  .0 

MALE  0  v  .  .0 

MI  NORTHERN-MICH-UNIVERSITY'" 
" — ^OVAlT'       "*'  0'  .0 
FEMALE  0  .0 

"     CMALE  0  .0 

HI     CAKLANO  UNIVERSITY  . 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

KALE*  04  ,  -0 

MI     SAGINAW  VLY  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

-FEMALE  0  .0 

MALE  0*  .0 

HI     U  MICHIGAN-ANN  ARBOR 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .  *0 

HI     U  OF  >4 1 CH I  GAff-OE  ARBGRN 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 

1  Female 

MALE 
MI     U  CF 
TOTAL 
FEMALE 
>ALu 
HI  WAYNE 
.TOTAL 
FEMALE 
,  MALE 


0  .0 
'  0  .0 
0  .0 
MICHIGAN-FLINT 

0        .0  v 
0  .0 
0  .0 
STATE  UNIVERSITY 

:     o"  *  .o 
0  .0 

0  .0 


NT  western  hich  university 

TOTAL  C  .0 

FEMALE  C  -0 

MALE  0  .0 


HI  •        MATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  •  ? 

'FEMALE  0  .0 

KALE  1  -3 

MINNESOTA  , 

MN  -C3LLEGE  OF  SNT  CATHERINE 
.TOTAL  0*  .0 

FEMALE  0  ,0 

MALE  U-      .0  , 

k  MN    COtlEGE  OF  SMNT0  THOHAS 
T0t*6      '         0  .0 
\FEMALE  0  .0 

\  KALE  0  .0 

MN .   5AINT^MARY*S  COLLEGE 
TOrAL  0  .0 

FEHUX  0  .0 

MALE  *\  0  .0 

MN    HA NK AT C\S T AT E  UNIVERSITY 
TOTAL       \        1  1.9 
FEMALE  0  .0 

MALE  X  2.3 

MN    MJ OR HEAD  STATE  INIVERSITY 


19  INSTITUTIONS) 
13  3.2 
6 
7 


6.2 
2.3 


TOTAL 
FEMALE 
MALE  ' 


.0 
.0 
.0 


MN-    SAINT  CLOUC  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MN    U  OF  MINN  MNPLS  5N1  PAUL 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


HN    .      STATE  TCT ALS  ( 

;      totmL  4i 

*       FEMALE  0 
4        HALF        o  1 

'  MISSISSIPPI* 


INST  ITUTIONSi 
1  .6 

0  *0 

1  .7 


MS  ,  JACKSON  STATE  UNIVERSITY 
'    TOTAL  0  .0 


6  1.5 
2  2.1 
4  1.3 


5  3.0 
1  3*6 
4  2.9 


FEMALE 
HALS 


32 

,17. 

15 


91*4,  „ 

94*4 

88.2 


♦  0  o 

.0 

.0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-hlSPANIC 


NON-RE  SI OENT 
ALIEN 


TOTAL 


1 

1.3 

1 

1.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.6 

1 

1.6 

0 

.  .0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

♦  0,  - 

~— -0" 

.0  .0  ""*' 

0 

~.o 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

\  ' 

4.0  ' 

1 

4.0 

0 

.0 

o 

♦0  . 

I 

14*3 

0 

.0 

l 

5.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

i 

41*1 

0 

♦  0  ' 

0 

•0 

i 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

,0 

.0 

0 

.0 

1 

2.1 

4.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

0 

.0 

1 

*2.4  - 

1 

2.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.3 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

8.3  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  * 

.6 

0 

.0  - 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'  0 

.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

c 

.0 

.2 
1.0 
.0 


0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

o" 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
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0 

•  0 

0 

.c 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

c 

•  0 

0 

'.0 

0 

.0 

0 

.0 

(; 

.0 

I 

1.9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

,  1, 

2.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

b 

.  »c 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

00 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

0  - 

;.o 

0 

•  0 

0 

.0 

0-v- 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

.0 

0 

;o 

0 

•  0 

1 

1.8 

4 

7.3 

0 

.0 

0 

•0 

1 

u.r 

0 

.0 

2.2 

3 

6*5 

.0 

0 
0 


0 
0 

0  <. 


.u 

•  0 
.0 


•  0 
.0 

•  0 


ER 

■  i 

NLHBER,  X 

NUHBER 

X 

NUHBER 

o 

i 

c 

2 

2.6 

75  96.2 

1 

1.3 

78  . 

0 

•  0 

14  100.0 

0 

.0 

14  ( 

2 

3.1 

61  95.3 

J  „1.6  

 ♦-0- 

Ho  icc.o 

o 

♦  0 

10 

o 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

.  9  100*0 

0 

.0 

9 

o 

.0 

4        10  10C«C 

o 

♦  0 

10 

o 

.  0 

4  100*0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

6  100.0 

-  0 

.0 

6 

2 

*  8.0 

'     23  92.0 

o 

♦  0 

25 

1 

14.5 

6  85.7 

0 

•  0 

7 

1 

5.6 

17  94.4 

p 

•  0 

18 

1 

11.1 

6  88*9 

0 

•  0 

9 

I 

25.0 

3  75.0 

0 

•  0 

4* 

o 

.0 

5  10C.0 

0 

•  0 

5  , 

3 

6.4 

44  93.6 

0 

.0 

47 

16.7 

5  83.3 

0 

•  0 

6 

2 

4.9 

0  3*^5.1 

0 

•  0 

41, 

o 

'  .0 

17  94.4 

1 

5.6 

18 

*  0 

8  88.9 

1 

11.1 

. '  9  ". 

0 

•  0 

9  100.0 

0 

tO 

9 

c 

.0 

4  1CC.0 

o 

.0 

4, 

o 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

3  10C.0 

0 

•0 

3" 

1 

2.3 

43  97.7 

o 

.0 

44 
12 

1 

8.  3 

11  91.7 

«  o 

.0 

0 

.0 

32  100.0 

0 

,0 

32 

o 

,  0 

4  1C0.0 

o 

.0 

4 

o 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

i  100.0 

r 

0 

.0 

I 

21 

5.1 

375  91.9 

12 

2.9 

■408 

9 

9.3 

87  6S.7 

1 

1.0 

*  97 

12 

3.9 

288     9  2  «c'6 

11  _ 

3.5 

311 

o 

.0 

2  100.0 

o 

.0 

■ 

2 

o 

•  0 

2  1CC.0 

0 

.0 

2 

0 

0  .0 

0 

..o 

0 

c 

♦  c 

15  10C.C 

0 

.0 

'15 

o 

♦  0 

0  #Cb 

0 

.0 

0 

o 

.0* 

'  15  10C.0 

0  . 

•p 

15 

'  0 

•  0 

13  100.0 

0 

•  0 

13 

o 

.  0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

♦  0 

10  100.0 

0 

.0 

10 

2 

3.7 

43  79*6 

9 

16.7 

54 

o 

.0 

10  9C.9 

c  1 

9.1 

,  11 

2 

4.7 

33  76.7 

8 

18.6 

43 

0 

•  0 

16<  94.1 

1 

5.9 

17 

0 

♦  0 

4  1C0.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

15  93.8 

1 

6.3 

16 

c 

.C 

9  100.0 

0 

VO 

9 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

♦  0 

7  10C.0 

0 

.0 

7 

5 

9.1 

50  90.9 

0 

•  0 

55 

1 

11.1 

8  88.9 

0 

•  0 

9 

4 

8.7 

42  ?1#3 

0 

•  0 

46 

7 

4.2 

-  148  89.7 

10 

6.1 

165 

1 

3.6 

26  92.9 

3.6 

28 

6 

4.  4 

'  122  89.1 

9 

6.6 

137 

32 

•  91*4 

1  '  2.9 

-  2 

0  5.7 

35 

17 

94.4 

0  .0 

1 

5.6 

18 

15 

88.  2 

1  5.9 

0 

1 

5.9 

17 

?ERJC 


470 


T  * 


TABLE, 6. 


TOTAL  BACHELOR* S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO *CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE} 
—  V    *  ETHNICITY,  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANQER 


,*      number      *  number 
Computed,  and  information  (0700) 
mississippi 


NUMBER 


MS  MISSISSIPPI  ST  UNIVERSITY 
,    TOTAL     *  0  .0" 

FEMALE  0  .0 

HALE  1  0  .0 

MS    MISS  VLY  ST  UNIVERSITY 


5.7 
10*0 
♦0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MS  U^OF 
T0T4L 
FEMALE 
HALE 
MS     U  OF 
TOTAL 
FEMALE' 
HALE 


8  100*0 
4  100*0 
4  100.0 


MISSISSIPPI  MA  IN" CAM 


0\    (  . 


SOUTHERN  MISSISSIPPI 
0    .  *0 
0       .0  — 
0  .0 


0 
0 
0 

3 

2 


I. 


"7; 


MS     ,     STATE  TOTALS  ( 

*f     TOTAL  0  .0 

*    FEMALE  0  .0 

HALE  C  .0 

MISSOURI  1 


5  INSTITUTIONS) 
45  33*6 
£4  44*4 
21  26.3 


MO    AVI  LA  COLLEGE 

TOTAL  0  0  .0 

FEMALE  0.0  0.0 

HALE  0.0  0.0 

MO    CENTRAL  MO. ST  UNIVERSITY 

TOTAL   '  0        .0  1  3*2 

'    FEMALE     ''0.0  1  11*1 

HALE  0        .0  0.0 

MC*   MARY VI LLE  C-SAJNT^LOUIS 

TOTAL  0        .0  1  50*0 

FEMALE  0.0  0.0 

HALE  0        .0  1400*0 

MO    MISSOURI  WSTN  ST  COLLEGE 

TOTAL  0.0  0.0 

FEMALE    .  0.0  0.0 

HALE  0.0  0.0 

Mti    NTHWST  MO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0.0 

FEMALE  0.0  0        .0  . 

HAL|  0.0  0.0% 

'  HO    R3CKHURST  COLLEGE 

"  TOTAL  0        .0  1  14*3 

FEMALE  t0        .0  0  .0 

MALE  0.0  1  16*7 

MC    STHEST  HO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL'  0        .0  2  4*8 

FEMALE  '  0.0  0.0 

HALE  0        .0  2  7*1 

MO     STHWST  HO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0.0  1  2*5 

FEMALE  0^     .0  0  0  .0 

HALE  0  '      .0  1  3*8 

MC   OJ'CF   MISSOURI-RCLL A 

TOTAL  0.0  0.0 

FEMALL  0     1   .0  0.0 

HALE  0        .0  0.0 

HQV  WASHINGTON  UNIVERSITY 

"  T0TAL  0        .0  1  3*8 

"FEMALE  0.0  0.0 

HALE-    -  '        0     '  .0  1  4.8 


hc     "  st'ate  TOTALS  (  10 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

HON  TAMA 

MT    MONTANA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*         MALE  0  .0 
MT    DIVERSITY,  OF  MONTANA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE'  0  .0 

HALE  0  ..0 


INST  ITUTIONS) 
7  3*2 


1.5 
3.9 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


MT          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                0  *0 

FEHALE              ~0  .0 

;HALE                 0  .0 

' NEBRASKA       *  \ 

NE    KEARNEY  STATE  COLLEGE 


2  INSTITUTIONS) 


-  ttotal 

'FEMALE 
HALE 


•  0 

.0, 

•  0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL  < 
MINORITY 


NUMBER 


KHI  TE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES IOENT' 
ALIEN 


NUMBER 


0 

.0 

0 

.0 

2 

5.  7 

32  91*4 

A 

u 

A 

*  u 

o 

A 

♦u 

2 

1  0.0 

17     8  5*0 

0 

.0 

0 

♦  0' 

0 

•  0 

•  15  ICC.  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

6 

100*0 

0  *0 

0 

.0 

.  0 

.0 

4 

100*0 

0  *C 

0 

.0 

0 

•0 

4 

100*0 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

9  10C.C 

c 

•  0 

0 

-  J 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

.0 

%  0 

♦  0 

0 

.0 

8  10C.0 

2 

4*3 

0 

.0 

5 

10*6 

42  89*4 

1 

9*1 

0 

•  0 

2 

18*2 

9  81*8 

1 

2.8 

0 

.0 

3 

8*3 

33  91*7 

2 

1.5 

0 

♦0 

o  47 

35*1 

84—62.7- 

1 

1.9 

0  , 

•  0 

25 

46*3 

27  50*0 

1 

1.3 

0* 

•  0 

22 

27*5 

57  71*3 

0 

•  0 

(1 

10*0 

0 

'o 

•o  • 

0 

*  .0 

1 

12*5 

1 

3*2 

0 

..0" 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

4*5 
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•0 

o 

♦  0 

'  0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

c 

*0 

s 

* 

0 

♦  0* 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0  * 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

■ 

0 

•'0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  C 

0 

•  0 

-  0 

*0 

4 

10*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

4 

15*4 

0 

*0 

0 

.0 

0 

„  .0 

0 

•  o. 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

3*8 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

4*8 

0 

*0 

6 

2*7 

1 

♦  5 

0 

*0 

0 

.0 

6 

3.9 

1 

*6 

0 

•  0 

0 

•  o 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

«  *0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

471, 


1 

10*0 

9 

90*0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

1 

12*5 

7 

87*5 

2 

6*5 

25 

80*6 

1 

1.1.1 

8 

88*9 

1 

4*5 

17 

77*3 

1 

50*0 

1 

5C.C 

0 

•  0 

1 

100*0 

1 

10C.C 

0 

♦  0 

0 

*0 

12 

92*3 

c 

*0 

5 

1  CC.  0 

0 

*0 

7 

87:5 

0 

♦  0 

4 

8C.  0 

0 

*0 

1 

100.0 

0 

*0 

3 

75.0 

1 

♦14.3 

6 

85*7 

0 

•  0 

1 

1  0O.0 

10 

16*7 

5 

83*3 

2 

4*  8 

39 

92*9 

0 

*0 

14 

100*0 

2 

7*  1 

25 

89*3 

o  * 

5 

12*5 

35 

87*5 

C 

•  C 

14 

1CC.C 

5 

19*2 

21 

80*8 

0 

.0 

44 

10C.0 

0 

*0 

14 

10C.0 

0 

•  0 

30 

10C.0 

2 

7,7 

24 

,92*' 

0 

*C 

5 

10C*0 

2 

9.5 

19 

90*5 

14 

•  6*4 

199 

9C*5 

1 

1*5 

65 

98*5 

13 

8.4 

134 

87*0 

C 

.0 

13 

100*0 

0 

.0 

4 

100.  c 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

.0 

6 

75*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

6 

75*0 

c 

,0 

19 

9C*5 

0 

*0 

4 

100*0 

0 

.0 

15 

88*2 

0 

.0 

6 

1C0.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

5 

100*0 

47 


TOTAL 
NUMBER 


2.  9 

j  j 

1 

5*0 

20 

0  % 

15 

0 

•  0 

8 

0 

.9 

4 

0 

•  0 

s 

0 

♦  0  - 

9* 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

8 

0 

•  0 

47 

0 

.? 

11 

0 , 

A 

•  u 

JO 

3 

2.2 

-134 

2 

3.7 

54 

1 

1  .3  *~ 

80 

o 

o 

\  IQ 

0 

•  0 

2 

0 

♦  0 

8 

4 

12*9  -  > 

31 

0 

.0  x 

9 

4  t 

'18*2 

22 

0 

•  0 

2 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

1 

1 

7.7 

13 

0 

.0 

5 

I 

12*5 

8 

1 

20.0 

5 

0 

♦  0 

1 

1 

25*0 

4, 

0 

.0 

7 

0 

.  0 

i 

0 

.0 

6 

1 

2*4 

* 

42 

0 

.0 

14 

1 

3*6 

28 

0 

♦  0 

40 

0 

.0 

14 

0 

♦  0 

26 

0 

♦  0 

44 

0 

.0 

14 

0 

•0 

30 

0 

•0 

26 

0 

•  0 

5 

0 

♦  0 

21 

7 

3.2 

220 

c 

.0 

66 

7 

4.5 

154 

c 

0 

.0 

13 

0 

>  .  0 

0 

.0 

-  *) 

2 

25.0 

8 

0 

0 

2 

25.0 

8. 

2 

9.5 

,21 

0 

.0 

4 

2 

11.8 

IV 

0 

♦  0 

6 

0 

.0. 

1 

0  o 

.0 

5 

CO 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELO-V  S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE, 
\    "     "  ETHNIC  I T  Yt  A NO  SEX:     INSTITUTION  ANO- STATE  197B-19J9 


AHER I CAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         I  NUMBER 

Computer  ano  information  <o7co) 


NUMBER' 


HISPANIC 
NUMBER     4  * 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


NEBRASKA 

NE.  OF'NEBRJ^SKA-LINCCLN 

*    TOTAL    ^          -0  \.0 

/female           o  N  .o  .  ■ 

>     MALE        .  o     0  .0 
NE    U  OF  NEBRASKA  AT  OMAHA 

'TOTAL                0  -0* 

FEMALE                 0  .0 

MALE                0  .0 

NE          STATE  TOTAL'S  <• 

K    TGT*L       %  ,     o  .0 

FEMALE                0  '  .0 

M*Lc                 0  .0 


^0 
.0 
.0 

4.8 
.0 

6*3 


3  INSTITUTIONS) 
1  2*0 

0  «0 

1  2.4 


^NEW  HAMPSHIRE 

NH    NE «  HAMPSHIRE  COLLEGE  , 

.TOTAL                 0-0  0  '  .0 

FEMALE  0        .0  0-0 

HALE  0  .0  0  .0 
NH    U  OF  NEW  HAMPSHIRE 

TOTAL                     «  -0  0  .0 

FEMALc                v        «0  0  -0 

HALE                 0        .0  0  .0 


NH  - 


STATE  TCT  ALS  ( 


2  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


NEW  JERSEY  - 

NJ    FARLGH  OCKSN  TEANCCK  CAM 
TOTAL'  0  .0 

FEMALc  0  .0 

HALE  0  .0 

NJ    KE AN  C  Of  NEW  JERSEY 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NJ    MONMOUTH  COLLEGE 
*     '  TOTAL  '0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    HJNTCLAIR  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0* 

'    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    NJ   INSTITUTE  T  ECOLOGY 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0     ?  .0 

MALE  0  .0 

NJ    RUTGERS-  U<  NEW  E^ONSWlCK 
TCTAL  *  ©     *  -9 

FEMALE  0  -0 

HALE  0  .0' 

NJ    SAINT  PETERS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

'    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ     SeiON  HALL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .3 

NJ    STCCKTCN  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0~ 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

v- 

0 
1 

0 
0 
0 

n 

0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 


.0 
.0 
.0 


3.7 
.0 
4.2 

9.1 
9.1  . 
^.l 

"  4.8 
14.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

5.6 
.0 
5.9 

.0 
.0  . 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0' 

9.1 
.0 
10.5 


.0 
.0 
.0 


NJ  STATE-  TOTALS  < 

%    TOTAL  0 
F,EMALE  0 
HALE  0 
o  * 
NEW  MEXICO 

NH     EA  STERN°  NM  U  MAIN  CAMPUS'  '*} 


INSTITUTIONS) 

9  4'.  2 
2  3.6 
7  4.5 


TOTAL  0 
FEMME  0 
**WLE  0 
NM    NM  INST  OF  MINING 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 
NM    NM  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE  , 


.0 
.0 
.0 

t-  TECHN/ 
.  0 

,0  o 
•0  / 


MAIN  CAMPUS 
0        .0  / 
0  -.0/ 
0  .0 


1 

0 

•  0 

o 

0 

.0 
♦  0 

1 

4.8  v 

0 
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NY    CUNY  CITY/ COLLEGE 
TOTAL  1  1.9 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2*3 
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4.0 
12.5 

.0  , 

.0 
.0 
.0 


3-A 

4.6 


NC    aOHNSN  C  SMITH  UNIVERSJTt* 
TOTAL,  0  *0 

FEMALE  0  .0 

■  MAL'E  0.  .0 

NC    APPALACHIAN 'ST  -UNIVERSITY 
TOTAL  *  '  0  *0 

'FEMALE     -   -      0^  .0 
MALE  '0  .0 

NC    EAST  CAROLINA  UNIVERSITY 
IOTAC    *     "     0  VO' 
.FEMALE    *  0       .0  - 

MALE  0-  ..0 

4 


46v 

6.5 

21 

3.0 

0 

•  :o 

0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

*.o 

0 

.0 

'p 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

•:. 

— .0 

 -u  - — 0 

.0 

2 

s.i 

.*  «1 

,4.5 

1 

M 

l 

<  9*.l 

I 

9.1 

0 

.0 

2. 

100*0* 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

"  .0 

-  0 

.0 

"'.0 

0 

•  0 

-y 

.0 

0 

.0 

0 

»0 

0 

.0 

0 

'  ~.o 

0 

.0 

'  0, 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 


NUMBER 


4'*  8 
28.6 

'  .0 


1  2.0 

0  .0 

1  2.9 


1  2*0 

,0  ".0 
1  2*9 


NON7RE  SI  OENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


2.4 

♦0  ' 
2.9 

.0 
.0 
.0 


4.9 
.0 
6*7 

.0 
♦  0 
.0 


1  2.1 

0  .0 

1  3.3 


0 
0 

0 ' 

0 

0 


^0 
♦0 
•0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

,•0 

•  0 
.0 


♦0 

/b 
.V 

♦  0. 
•0 
•0 


/ 


6 
2 
4 

14.6 
18.2 
13*3 

<34 
9 
25 

82.9 
81.8 
83*3 

i 

'K 

2*4 
•  0 
3*3 

0 
0 

•  0 

♦  0 

.  »o 

/ 

23 
5 

I81 

95:8  t 
100*0  * 
94.7 

1 

0/ 

1 

•  0 
5.3 

5 
3 
2 

10.6  * 
17.6/ 

■6.7 

1 

37 
14 

23 

78*7 
82*4 
76.7 

5 
0 
-  5 

:o*6 

♦0 
16*7 

1 
0 
1 

2.5 

/.0 
3.3 

38 
10 
28 

95.9 
100*0 
93*3 

1 
0 
1 

2*5 
♦  0 

■  3*3  / 

*  2 
C 
2 

5.4 
.0 
9.1 

34 
15 
19 

91*9 
10C.0 
86*4 

i 

-  1 

1 

0 

i  I 

2.7. 

♦  0" 
4.5 

0 

0 

 0~ 

•c 

— -.0 

71 
27 
44 

97.3 
96*4 
97*6 

2 
1 
1 

2.7 
3.6 
2*2 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

17 

5 

— vz. 

89*5 
lOC^O 
—^4-7  

2 

-0 
— 2- 

10*5 
'  .0 
—14.3 

42 
7 

,35 

49 
15 
34 

41 
11 

30' 

24 
5 
19 


1  11*1 

0  -0 

1  16*7 


0 
0 

°\ 

o\ 

0  > 
0  ' 


.0 
.0 

40 

.0 
•  0 
.0 


33 

'3.2 

'  149' 

14.3 

^9 

/  51 

17.3 

24 

A 

1 

12.9 

\ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0  \ 

C 

.0 

-0 

✓  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

3 

13.6 

0 

.0 

2 

18.2 

0 

.0 

1 

9*1 

0 

.0 

2 

100.0 

■  0 

.0 

2 

100*0 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

87  10C.0 
36  100*0 
51  1C0.0 


4 
C 
4' 

7 
2 
5 

24 
7 


66^*7 
.0 
66*7 

77.8 
66.7 
83.3 

96.0 
87.5 


17  100.0 

3  1C0.0 

0  \  .0 

3  100.0 


859 
265 
594 


82*6 
8C.5 
83.5 


2  100.0 
1  100*0 
1  100*0 

1C0.0 

0  .0 

1  100.0 


19 
9 
10 

0 
0 

,o; 


86*-4 
81*8 
9C.9 

.0 
*0 
*0 


17  100*0 

8  100*0 

9  100*0 


100.0 
•  0 
UO.O 


0- 
0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 

:o 
%o 

♦0 
.0 

cA-0 

.0 
♦0 

•  0 

_.o  


1, 

'F 

22 

Hi, 
"  x 

-2J 
2 
0 

17 
8 
9 

_  ^ 
0 
1 
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TABLE  6*     TOTAL  BACHELOR1 S 


OEGREES  FOR  MAJOR'  FIELD  CCNFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
ETHNICITY*  ANO-SEXt    INSTITUTION  ANO  ST*TE    197B-1979  *- 


AHEICKAN  INOUN 
.ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 

/ 


BLACK  ASIAN  OR 

NCN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


COMPUTER  AND  INFORMATION  (0700) 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL, 
MINORITY 

NUMBER 


tfcHITE 
?  NON-HISPANIC 

X  NUMBER 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


NORTH  CAROLINA 


/ 


NC    NC  STATE 

TOTAL 
^FEMALE 
HALE 


U  RALEIGH 

0  .0 
0  *0 
0  *0 


NC    U  OF  NC'  AT  WILMINGTON 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
".NC    fcSTN  C 
*  TOTAL  ' 
FEMALE 
MALE  „ 


0 

0  .0 

-0  y*0 
'3L IN  ^-UNIVERSITY 

'o  *o 

o  ;.o 
o     *'o  , 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 

?// 

0 
0 

0  - 


NC  STATE 
TOTAL, 
FEMALE 
"  MALE 

NORTH  DAKOTA 

i 

NO    ND  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS 
0 

,  0 
'  0 


.0 
*0 
•  0 


9  .INSTITUTIONS) 


/ 


MAIN  CAMPUS 

0>  .0 
✓  0  *0 
0  ♦0* 


NO  ,  U  OF  NO  HkJtH  CAPPUS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE"       -  4  -'0  -  *0 
HALE  0  .0 


3. 
6*8 

■  / 

•0 
•  0 

J, 

:o . 
io 


ND—      STATE  TOTALS  < 
TOTAL  /  ,0 
FEMALE  '  0 

MALE         /  0 


2  INSTITUTIONS) 


OHIO 


/ 


'0H<  BOWLING^GRN  ST  L  MAIN  CAM 
TOTAL-     '  v        0  *0 
FEMALE,  .  0  *3 

i  '  HALE  .    0  .0 

<0H    CASE  WESTERN  RESERVE  U 
TOTAL  "    0  .0 

.FEMALE  0  .0 

HALE'  0  .0 

OH    CLEVELAND  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE*    "    T    0  *0 
OH    OE FIANCE  COLLEGE 

TOTAL-  '0  .0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

OH  -  OENISON  UNIVERSITY  . 
TOTAL    "        t     0      /#0  •  " 
FEMALE  0  .0 

'ittLE     •  0  .0«- 

OH*  'KENT, ST  ATE  U  MA  IN  CAN PUS 
TOTAL  0  \0 

FEMALE  0  .0 

HALE'  .     0  *0 

•  OH  /Mi  A MJ -UNIVERSITY  HAIN  CAN 
TOTAL  -.    0  ^0 

FEMALE  0  *0 

HALE    j  0*0 
OH    MOUNT  UNION  COLLEGE' 


.0 

to 
U 


o 

'  0 
0 

0 
0 
0 


'0 
0 
0 


l.T 

13 


0  j.o 

0  *0 

0^  #0' 


TOTAL 
-  FEMALE 
HALE 

-oh  mo 

TO! 


FEMALE 
MA  LE 
OH  OHIO 
.TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
/      0,  #0 
0  .0 
STATE  U  HAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  *0 
0  *0 
U  HAIN  CAHPUS 

0*       *0  ' 
0  .0 
0  .0 

HAIN  CAM 

•  0 

•  0 


OH    U  OF  CINCINNATI 
TOTAL  „  0 
FEHALE,'  0 

MALE  0.    .  .0 

OH'  UNIVERSITY  OF  DAYTON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  *-  0  .0 

MALE  0  .0 

,0H    UNIVERSITY  OF  TOLEDO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE/  0  *0 

0  .0 


i 


mc 


.0 

*o 

♦  o 

♦  o 

.0 

♦  o 

.0 

♦  o 

.0 


2*3 
•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0" 

♦  0 

♦  0 


0 

•0 

0 

•  0 

68  10C.O 

'  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

19  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

49  10C.O 

0 

,  .0- 

0 

♦  0 

0 

♦0 

,  I  100*0* 

0 

•  0 

0 

,;o  * 

0 

•  0 

\0  *0 

0 

•  0 

0  - 

♦  0 

/  0 

•  0 

i  icd.0  . 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

9.  9C«0 

1 

I  CO 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3\  100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0. 

rO 

6  85*7 

I 

14*3 

it 

0 

♦  0 

5 

4*0 

119  \95*2 

1 

•  8 

0 

•0 

4 

9*1 

40  ?c;9 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1*3 

78  97*5 

1 

1*3 

♦  0 

♦  0 
*0 


/ 

1 

U7  ^ 

0 

•0 

2 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

1 

2*4 

o- 

*0 

1 

0 

.0 

0 

*0 

0 

0* 

.0 

0 

*0 

0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

0 

.0 

0 

*0 

-  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

*0 

0 

*0 

3 

0 

y° 

0 

•  0 

0 

0 

(o 

0 

*0 

0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

\c 

**5 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

1 

2*4 

0 

*0 

1 

0 

•  0 

0 

*0 

i  o 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

0 

*0 

o  - 

'  *0 

0 

•  *0 

0 

*0 

•  1 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

s  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0. 

•0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

*0      &  ' 

0 

*0 

0 

0 

•  0  . 

0 

♦  0 

0 

0 

*0 

0 

,40 

0 

0 

♦  0 

0 

*0 

2 

0 

*0 

0 

♦0 

2 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

0 

♦  o. 

o  - 

*0 

 o 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 
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3*4 
5*9 
2*4 

*0 
*0 
,  *° 

*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
*0 
*0 

■*o 

1  *0 
«,  *0 

♦  0 

'  jO. 

•0 

1.5 

♦  0 
2*4 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


3*8 
*0 

*0 

♦  0 

♦  0 

*0 

♦  C 

♦  0 

6*1 

22*2 
*0 


12  100*0 
1  1CC.0 
11  100.0 

Y 

27  ICC.p 
7  100*0 
2  0  10C*0 


39  100*0, 
8  1CC.0, 
31  100.0) 


*55  93.2 
16  94.1 
394**2.9 


.o- 

♦  0 
.0 


3  100.0 
8  100,0 


3** 
*0 
4*8 


4  100*0 

0 

rO 

2  100*0  ' 

■  0 

*0 

2  ioo*o  : 

0 

*0 

26  100*0 

0 

*0 

12  1C0.0  i 

0 

*0 

14  ico.o  1 

0 

*0 

1  100.0 

0 

*0 

0  .0- 

0 

♦  0 

I  100  *0X 

0 

'  *0 

2  10C.0< 

0 

*0 

1   1 OC.O; 

0" 

♦0 

1  ICC/0) 

0 

•  0 

33  1CC*0, 

0 

*0 

.7  ioc*o;  ' 

o- 

♦  0 

26  ioo*o:  * 

0 

♦  0 

'  67  98*5 

0 

.0 

27  100*0 

0 

•  0 

40  jtl.6' 

0 

♦  0 

1  l^CO.O 

0 

•  0 

o  ;  *o 

0 

.0 

i  ioo*o: 

0 

*0 

124  ^97.6  ' 

2 

1.6 

2  5  '  96*2' 

0 

•  0 

(  99  1  98*0 

2 

2.0 

/ 

10  .  83*3 

2 

16.7 

1  33*3 

2 

66.  li 

9  100*0' 

0 

•  -9 

19  100*0 

0 

h 

4  100*0 

0 

.    15  1CC*0 

0 

28  84*8 

3 

/9.1 

7  77*8 

0 

/  .0 

ZV  87*5 

3^12*5 

11  100*0 

C 

.0 

.  / 


66 

49  , 

IT  I 

0 

1 

lb 

.3 
7 


124 
•  44 
€0 


12 
1 
11 

27 

(7 

20  " 


.39 
8 
31 


59 
117 

'42 

4 
2 
2 


19 
4 
15 

33 

»9 
24 

11 

3 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    OEGAEES  FOR  MAJOR< FIELO. CONFER*EO  BY* INST ITUTICNS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RAC^< 
ETHNICITY*  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-197? 


AMERICAN  JNDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


DUMBER* 


BLACK,  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISL  ANOER. 


COMPUTER  ANC  lf.FCRNAT  ION 
/OHIO 

OH    MR  IGHT  ST  U  MAIN  CAMPUS 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  -  C  *0 

MALE  — ■„  0  .0 

OH    XAVIER  UNIVERSITY 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0.  .0 

MALE  0        .0  '  . 

?Jrt  *  YD  UflCS  TO  Wi  ST. UNIVERSITY 


NUMBER 
(0700) 


TOTAL 
FEMALE 
.MALE 


0 

0' 


3.: 

k3*3 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


.  NUMBER 


.0^ 

•  0 

i°- 

.0 

•  0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


/ 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE' 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


3.1 

•  0 
3.3 

•  0 

•  0 

•9 

♦o 
♦c 
♦o 


NON-RESIDEMT 
ALIEN 


N'J.tBER 


96.9 
10C.O 
96.7 

1C0.O, 
100*0 
7  100*0 


3i 

2* 
29 

9 
2 


32 
8 


100*0 
1CC*0 

loco 


TOTAL 
X  NUMBER 


.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•<4 


32 

3f 

9 

2  ' 
7^  . 

32l 

bL 

2\\ 


OH         STATE"  TCTALS  f 

TOTAL                0  ♦ 6 

F  E.HALE                 0  .0 

5         «4ALE                 0  *0 


INSTITUT  IONS) 
5  1*1 
4  3*3 
1  .3 


1*5 
3.3 
.9 


453 
117 

336 


96*6 
95*1 
97*1 


469, 
123 
346 


OKLAHOMA 


OK    BETHANY  NAZARENE  COLLEGE \ 
"  TOTAL  0        *0  V 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *D 

OK    CENTRAL  SJATfc  UNI VcRSIfYjft 
TOTAL        ■        ,0        *0'  uv 
/ -FEMALE  /    -0  *3 

MALE  0  .0 

OK    CK LA  STATE  U^MAIN  CAMPOS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  O 

MALE  0  .0 

OK    CRAL  ROBERTS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

r  \  FEMALE  0         *0  ' 

c  MALir  0  '  *0. 

■fHE ST N  OKLA  ST ATE  U 
TOT  At  0  *0 

FEMALE  0  *0 

p MALE  "     0  .0 

STHWSTN  OKU  STATE  U 


OK 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OK  UNIVERSITY 
TOTAL 
FEMALE 
"  "  MALE  t 


0  .0 

C  '.D 

o*  *o  ' 

0"  TULSA 

0  .0 

0  **0* 

0  *0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 
.0 

•  0 

•  0 
♦0 

•  3 

•  0 

•  0 

•  0 


OK  STATE-TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

OREGON 

OR    OREGON  INST  CF'  TECHNOLOGY 

 HSTAL  0  *0 

FEMALE     /  3  *0 

MALE  0        .0  o 

OR    OREGON  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

✓    MALE  0  *0 

OR    U  OF  OREGON  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE       r       0       *0  4 
MALE  0*0/ 


INSTITUTIONS) 

0  '  *0T 
0  '  — SO 
Or  *0 


,0 
'0 
'  0 

X 

0 

1 

0 
0 
0 


2*3 

•  0 
2.7 

•  0 
.0 

:  *0 


OR         STATE  TOTALS  f 
TOTAL     ,  0.0 

FEMALE                0  *0< 

MALE                0  .0 


fNST  ITUT  ICNS) 
1  1.1 


0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 

0, 

0 
0 
0 

0 

0- 
0 

0 
0 

0 


•  0 
.0 
.0 

3.B 
9*1 
2*4 

•  0 

•  0 

•  p. 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 
.0 

oO 

•  0 
,0 

•  0 

•  0 

•  0 


2  1.9 
1  |  5.3 
1      1 .2 


1  10.0 

0  .0 

1  11.1 


4.5 

'5:4 

2.7 

.0  ' 
3.3 


•  0 

;..3 


4  4.4 
0  .0 
4  5.3 


0 

•  0 

0 

.0 

1  10C.0 

0 

•  0 

0 

.0 

Q 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

Q 

•  0 

1 

100*0  . 

o 

♦0 

0 

•  0 

2 

3*6 

35 

66  *0 

30*2 

0 

.0 

%  1 

y*  1 

10 

9C.9  , 

o 

•0 

0 

.0 

1 

2*4 

25 

59-5/, 

16- 

3C*  1 

0 

•  0 

0 

A 
*  I 

6 

iced 

o 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0  , 

/  1 

100*0 

0 

•  0 

0 

.  0 

Q 

♦  0  e 

7 

1 cc Jo  / 

o 

•0 

o 

.0 

o 

•  0  ' 

11 

ioqCo  ^ 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

10C»0 

•0 

^0 

•0 

0 

•9 

10 

100*0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

*G*9 

1 

9*1 

0 

•0 

0 

•  0 

50*0 

1 

5C*0 

0 

♦  0* 

0 

•  0 

/  9 

ifoo.o 

0 

♦0, 

0 

'  .0 

0 

•  0 

1 

50*0 

4 1 

50*0 

0 

.0 

0 

.0  r 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•0 

•  0 

1 

5C0 

1 

5C*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

13 

72*2 

5 

27*B 

0 

•0 

0 

•  0 

^  3 

75*0 

1 

25*0 

0 

•  0 

0 

*  .0 

,  10 

71*4 

4 

»2B*6 

0 

•  0/ 

— 2 

^1*9 

,79 

76.0 

23 

22*1 

0 

•  0 

5*3 

16 

84*2 

2 

10*5 

c 

•0 

1 

1*2 

63 

74*1 

21 

24*7 

0 

•0 

1 

10*0 

9 

90*0 

.•o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

10C*0 

0 

•0 

,  0 

•0 

1 

11*1  r 

6 

68*9 

0 

.0_ 

0 

•0 

3 

6*B 

40 

^9C9« 

1 

2*3 

0 

♦o. 

0 

•  0 

6 

85*7  • 

I 

H*3 

0 

♦  0  * 

3 

6.  1 

34 

91*9 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2,7 

31 

83*8 

5 

13*5 

0 

•  0 

0 

♦  0- 

4  57.1 

3 

42*9 

0 

•0 

1 

3.3 

27'  90*0 

2 

6*7 

0 

.0 

5 

5.5  ~^ 

80 

87*9 

6 

6*6' 

0 

•  0 

0 

•  0 

11 

73*3 

4 

26  7 

0 

•  0 

5 

6*6 

69 

90. B 

2 

2*6 

1 

0 

I 

53 
11 
42 


1 
7 

11 

iS' 

11 

2 
9 


2< 
0 

2„ 


/ 

104 

*19 

T 


1 

\? 

44 
7 
37 

37* 
7 


91 
15 
76 


PENNSYLVANIA 

-  PA    dLOOMSBURG  STATE  COLLEGE 
TOf*C  0  *0 

FEMALE  0    ,  *0 

'  MALE  .    .        0_  .0 
PA    CLARION  STATE  t  MAIN  CAM 


TOTAL  0 
-—FEMATf  0 
,  MALE  0 
PA    OR EX  EL  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
*D 

:& 

.0 


•  0 

•  0 

.  *o 

21*4 
20*0 
22*2 

8,3 
.0 
B*3 


0 
0 
0 

0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

21*4 
20*0 
22*2 

B*3 
.0 
8*3 


ICO.O 
1C0*0 
100*0 

78*6 
/0O*O 
77*8 

Li 

:  .0 
91*7 


•  0 
•0 

•b 

•  0 

•  0 

.0 

to 

.0 


11 

4 

7 

14 

.5 
9 

12 
0 
12 


TABLE  6.     TGTAL  BACHELOR'S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  OY  RACE* 
-  ETHNIC ITYt  A NO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•  NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
HINORITY 


NUMBER 


V»HITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


COMPUTER  AND  INFORMATION  (0700) 
PENNSYLVANIA 


PA    EAST  STROUOSBG  ST 

COLLEGE 

J 

.0 

100.0 

.TOTAL    *  0 

.0 

A 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

6 

0 

.0 

FEMALE                0  - 

•  0      v  < 

'  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100. 0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

x> 

.0 

0 

v  .0 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

•  0 

PA    GENEVA  COLLEGE 

* 

.0 

TOTAL  0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0  ' 

.0 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1CC.0 

0 

.0 

MALE     >  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  " 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

PA.  , YNEOD-HERCY  CCLLEGE 

TOTAL  0 

.3 

0 

.0 

,0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

:o 

0 

.0 

0 

.0 

I 

10C.C 

0 

.0 

PA    INOIANA  U  OF  PENNSYLVANIA 

* 

TOTAL  0 

.0 

0 

■  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

35 

97.2 

1 

2.8 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

18 

94.7 

1 

5.3 

MALE             -  0 

.0 

0 

.0 

0 

•o 

0 

.0 

0 

17 

100. 0 

0 

.0 

PA    JUKI  ATA  CCLLEGE 

ioo.  b 

TOTAL  0 

.0 

6 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.3 

FEMALE  0 

.0 

'Ov 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*  &  1 

100.0 

0 

•  3 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

>r  o 

.c 

0 

.0 

PA    KING'S  COLLEGE 

•It 

* 

.0 

TOTAL  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

19 

100.0 

0 

FEMALE           '  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0* 

.0 

4 

10C.O 

0 

■  .0 

'   MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

15 

100.0 

0 

.0 

PA    LA  SALLE  CCfiLEGE 

TOTAL  0 

.0 

1 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

11.1 

8 

88.9 

0' 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

:o 

0 

.0 

2 

100.0 

0. 

.0 

HALE  0 

.0 

1 

U.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

6 

8  5;  7 

0 

PA.  LOCK  HAVEN  STATE  COLLEGE 

* 

.0 

TOTAL  0 

.0* 

0 

.0 

4 

13.8 

0 

.0 

4 

13.8 

25 

86.2 

0 

FEMALE7  0 

.0 

0 

;o 

2 

25.0 

0 

.0 

2 

25.0 

6 

75.0 

0 

.  0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

2 

9.5 

0 

.0 

2 

9.5 

19 

90.5 

0 

.0 

PA    HANSFIlLO  STATE  CCLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0° 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

o% 

.0 

.0 

0 

.0 

6 

10C.0 

3 

.3 

PA     MA RY WOOD  COLLEGE 

.0 

TOTAL  0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1CC.0 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  3 

0 

.0 

2 

100.0 

.  0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

PA    MILLERSVILLE  ST  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

26 

1C0.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

1CC.0 

0 

•0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

14 

1CC.0 

0 

.0 

PA    MORAVIAN  COLLEGE 

• 

10c. 0 

.0 

TOTAL  0 

.0 

0 

.3 

o. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

1C0.0 

c 

.0 

MALE  0 

•  0  * 

3 

.0 

b 

.0 

0' 

•  0 

0 

.0 

2 

100.0 

c 

«*° 

PA    PA  STATE  U  MAIN  CAHPUS 

118 

96.7 

TOTAL  -  0 

.0 

2 

1.6 

2 

1.6 

0 

.0 

4 

3.3 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

"  0 

.0 

1 

2.4 

0 

.0 

I 

2.4 

40 

97.6 

0' 

•  3 

MALE  0 

.0 

2 

2.5 

1 

1.2 

0 

.0 

3 

3.7 

78 

96.3 

c 

.0 

PA    POINT  PARK  COLLEGE 

17 

81.0 

14.3 

TOTAL  0 

.0 

1 

4.8 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.8 

3 

FEMALE  C 

.0 

1 

20.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

1 

20.0 

4 

ec.o 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

81.3 

3 

18.8 

PA    ROBERT  MORRIS  CCLLEGE 

I* 

21 

TOTAL  0 

.0 

4.5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.5 

95.5 

0 

.0 

FEMALE                0  * 

.0 

'  1 

16.7 

0 

.0  < 

0 

.0 

1 

16.7 

5 

83.3 

*  0 

.0 

MALE  0. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  C 

16 

ICC.  C 

0 

.0 

PA    SHIPPENSBURG  ST  COLLEGE 

11 

.0 

TOTAL  0 

.0 

1 

8.3 

0 

.0 

'  0 

.0 

1 

8.3 

91.7 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

.  0 

.0 

0 

•  0 

6 

1C0.0 

3 

.0 

MALE  0 

.0 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

I 

16.7 

83.3 

0 

.0 

PA    SLIPPERY  RCCK  ST  COLLEGE 

100.0 

.0 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

1 

1C0.0 

0 

.0 

PA    SPRING  GARCEN  COLLEGE 

.0 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  U 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

1CC.0 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

tec.  0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  o 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

:o 

PA     SUSQUEHANNA  UNIVERSITY 

\ 

10c. 0 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

100.0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  .0 

PA    TEMPLE  UNIVERSITY 

0 

17.5 

33 

.0 

TOTAL  0 

.0 

5 

12.5 

1 

2.5 

1 

2.5 

7 

82.5 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

1 

10.0 

1 

10.0 

V 

20.0 

8 
25 

8C.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

5 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

5 

16.7 

83.3 

0 

.0 

PA    U  OF  PENNSYLVANIA 

100.0 

TOTAL  0 

.0  , 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

6 

10C.0 

0 

.0 

PA    U  OF  PlUSeG  MAIN 

CAMPUS 

45 

73.8 

13.1 

TOTAL  0 

•0 

8 

13.1 

0 

.0 

0 

.0 

8 

13.1 

8 

FEMALE  0 

.0 

z 

10.5 

0 

.0 

0 

.0 

2 

10.5 

12 

63.2 

5 

26.3 

HALE  0 

.0' 

6 

U.3 

0 

.0 

0 

.0 

6 

14.3 

33 

78.6 

3 

7.1 

6 
3 
5 

I  . 
4 

1 
C 
1 

36 
19 
17 

I 
I 

0  < 

19 

4 

15 

? 
7 

29 
8 
21 

6 
0 

6 

3 
2 
1 

26 
12 
14 

6 
4 
2 

122 
41 
81 

21 
5 

16 

22 
6 
16 

12 
6 
6 

1 
0 
1 

1 

4 

1 
1 
0 

40' 

13 

30 

11 

•5 
6 

61 
19 
42 


9 

ERLC 


477 


481 


TABLE  '6*     TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY,  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANC  STATE  1978-1979 


i 


AMERICAN  IKOIAN 
ALASKAN.NATIVE^ 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN.OR  . 

jhON-HISPAMC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


COMPUTE*  ANO  tlSfrCKMWe*  (0700) 
PENNSYLVANIA 

PA  '  UNIVERSITY  OF  SCRANTON 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PA    WEST  CHESTER 
TOTAL 
FEmLE  * 
MALE 


0  *0 

0  *0 

0  .0 
ST  COLLEGE 

0  .0 

0  .0 
D 


PA    WESTMINSTER  COLLEGE 

TOTAL  P  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  _  0  .  .0 
PA    WILKES  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE    „  0  *0 

MALE    *  0*0 


0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

16*7 

0 

•  0 

1 

50*0 

0 

-  .0 

0 

•  0 

PA          STATE  TOTALS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

RHOOE  ISLANO' 

RI     6ARRINGT0N  COLLEGE 
TOTAL  0 

:female  0 

MALE  0 
RI     BRGwN  UNIVERSITY 


(•        29  INSTITUTION^) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
RI  BRYANT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
RI     JOHNSON  C 
TCTAL 
FEMALE 
MALE 
RI    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


C  BUSINESS  AOMIN 
0  .0 
0  *0 
0  .0 
KALES  COLLEGE 


0  ' 
0 
0 

RHOOE  ISLAND 

»  I 

0 


23 
5 
16 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

6 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


4*5 
2.9 
5.3 


•0 
.0 

.9 

♦  0. 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 


RI           STATE  TOTALS  I  5 

TCTAL       ,          0  .0 

FEMALE      '           0  .0 

MALE                 0  .0 

SCUTH  CAROLINA 

SC    FRANCIS  MARION  COLLEGE 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
SC    WRMAN  UNIVERSITY 


TOTAL 

FEMALE 
MALE 
SC    "J  OF 
TOT  At 
FEMALE 
MALE 


♦  0 

♦  0 

♦  0 
• 

♦  0 

♦  0 
.0 


SC  AT  COLUMBIA 
0  *9 
0  .0 
0  .0 


100*0 
0 

100*0 

♦  0 
.0 

•  0 

13*3 
6*7 
16*7 


SC         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

tMALc  0  .0 

SOUTn  OAKOTA 

SD    AJ GJSTANA  COLLEGE 


3  INSTITUTIONS) 
7  12*1 
1  4.* 
6  16*2 


TOTAL 
FEHALE 
MALE 


0 
0 

cr 


♦  o 

♦  o 

.0 


Ho 


SD    NATL  COLLEGE  OF  BUSINESS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

so  s'd  sch  Mines 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 
SD    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

TECHNOLOGY 

•  0 

•  0 

•  0 


SO  MAIN  CAMPUS' 
0  .0 

o  ;o 
>  0  *o 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


8  1*6 
5  2.9 
3  .9 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•d 

.0 

~.o 

.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


.0 
♦  0 
•0 


•  0 

•  0 
,0 

•  0 

•  0 

•  0 

2i 

6.7 


1  1*7 
1  4*8 

c  .0 


HISPANIC 
NUMBER 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

♦  0  . 

♦  0 

♦  0 


0- 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 


♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


♦  2 
♦6 
.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

•0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

8*0 

♦  0 
8*3 

♦  0 

♦  0 
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2  16.7 

3  13.0 


•  0 

•  0 
.0 

•  c 

.0 
.0 

33*3 

•  0 
100.0 

.C 
•0 
.0 


7  12.3 
3  15.8 
.'4     10*' 5 


11 

3 

j.  8 

3 
1 

2 


.0 
•0 
.0 

2.3 
.0 
3.  9 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


10  52*6 

4  30*0 
6  42*9, 

5  38.5 
1  5C*0 

»-4  36*4 


16*7 
17*6 
16*3 
f 

16.7 

5C*0\ 

12.5 


3  23*1 
0  *0 
3  30*0 


3 
2 
1 

4 
1 
3 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 


33*3 
5C*C 
20.0 

5.3 
5.6 
5.3 

.0  " 

.0 

.0 

14*3 

♦  0 

16.7a 

♦  0 

♦  C 

♦  0 


76  11*9 
26  13.8 
50  11.1 


.0 
.0 

,0 


.  -id" 

NON-RES ICENT 
ALIEN 

NUMBER 


30  _85*7 
fiO  {*83*3 
20  87*0 

4  80*0 
2  1CC.C 
2  66*7 


10C.0 
100.0 
lOO.tf 

66*7 
1CC.0 
•  0 


10  10C.0 
1  100*0 
9  100*0 


50 
16 
34 


87*7 
84*2 
89*5 


,29  ,100*0 

iTJioo*o 

14  100.0 

83  96*5 
35  10C.0 
48  94.1 


1 

7 

40 

;o 

30 

13 
1 
12 


1C0.0. 
100*0 
100*0 

100*0 
10C.0 
1C0.0 

.0 
-0 
.0 

61*5 
50*0 
63*6 

60.6 

se.s 

61*2 

72.2 
50*0 
>5*0 


10  76.9 

Z  100*0 

7  7C.0 

6  66.7 

2  50*0 

4  80*0 


r\  62 
C5>  l5 


82*7 
83*3 
47  82.5 


100.0 
.0 
100.0 

71*4 
1J0.0 
66.7 


16  100.0 
2  10C.0 
14.  100.0 


513  80.4 
154  81.9 
359  79.8 


33  91.7 
7  10C.0 
26  89.7 


TCTAL 
X  NUMBER 


1  2C*0 

0  *0 

1  33*3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Q 

9 

1 


0 
0 
0 

15 
-  4 
11 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
•0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

1.2 
•0 
2-0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

- -0 

47*4 
20.0 
57*1 

.0 
.0 
.0 

22*7 
23*5 
22*4 


2  11*1 
0  *0 
2  12.5 


.0 
.0 
♦0 

.0 
.0 
.0 


9  12.0 
2  11.1 
7  12*3 


♦  0 
•0 

*r> 


1  14.3 

0  .0 

1  16**7 


49 
6 
41 


3 
0 
,3 


.0 
.0 
.0 


i  7*7 
4*3 
9.1 


8.3 
•  0 
10.3 


35 
12 
23 

5 
2 
3 


3 
2 
i 

10 
1 

9 

57 
19 
38 

29 
15 
14 

86 
35 
51 

1 

3 

6  • 
1 

5 

19 
5 
14 

13 
2 
11 

66 
17 
49 

18 

2 

16 

13 
3 

10. 

9 
4 
5 

75 
18 
57 

i 

0 
1 

7 
1 

6 

16 

2 

14 


638 
188 

450 


36 
7 
29 


TABLE  6*     TOTAL  BACHELOR'S    OEGftEES  FCR  MAJOR  FIELO  COKFERREO  BY  2MST ITUT IONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  AACEt 
ETHNICITY*  A NO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  L97B-L979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


SLACK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER ' 


NUMBER 


NUMBER 


COMPUTER  AND  INFORMATION  (£?00) 
UTAH 

UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE                C        .0  0 

MA,LE  0.0  0 
UT  *UT*AH  STATE  UNIVERSITY 

TCTAL                0        .0  0 

FEMALE                0       .0  0 

MALE  0  ,0  0 
UT    WEBER  STATE  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  0 

FEMALE                0        .0  0 

MALE                0     *  .0  I  04 

UT    WESTMINSTER  COLLEGE  / 

TOTAL                 0        .0  ;  0 

FEMALE                 0        .0  1  0 

MALE                 0        .0  0 


UT  St  ATE  TOTALS 

TOTAL  0 


.0 


5  INSTITUTIONS) 
0  .0 


FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

VA    VIRGINIA  CCMMONbEALTH 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
VA    VA  POLY 
TOTAL 
FEMALE 
MA  L  c 


INS1 


0 
0 
0 

ANC 
0 
0 
0 


.0 
.0 
•  0 
STATE 
•0 
.0 
•0 


.0 
'  8.3 

13.3 
26.6 
.0 

.0 

.6 
•o 


VA          STAT0TCTALS  ( 

-      TOTAL                 0  *0 

FEMALE                0  .0 

MALE                C  .0 

WASHINGTON 


7  INSTITUTICNS) 
6  4.8 
4 

2 


9.3 
2.5 


WA    EASTERN  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WA    SEATTLE  PACIFIC  U 
*  70TAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

WA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•°l 

.0 

.c 

.0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


VHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCK-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

29 

1CC.C 

c 

.0 

29 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

28 

100.0 

0 

.0 

28 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

73.3 

4 

26.7 

15 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

r  4 

1CC.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

V 

63.6 

4 

36.4 

*l 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  * 

17 

94*4 

1 

5.6 

18  " 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

80.0 

1 

20.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

1C0.0 

0 

•  0 

13 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

^ 

100.0 

0 

.3 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

i 

1CC.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

i 

100.0  . 

0 

.X) 

1 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

a 

o 

♦  0 

VERMONT 

VT    GOOOARO  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

TO 

.0 

0 

.0 

VT    U  VT  I  SVATE  AGRL 

COLLEGE  • 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALI:       ^  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

VT          STATE  TOTALS  ( 

2  INSTITUTIONS) 

. TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

-o 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

VIRGINIA 

VA    C  OF  WILLIAM  ANO 

MARY 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

1 

9.  1 

FEMALE  0 

•  0 

0 

To 

0 

.0 

HAL  C  0 

•  0 

0 

.0 

1 

16.7 

VA    CHRISTOPHER  NEWPORT  C 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

1 

6.3 

FEMALF  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE     .  0 

.0 

0 

.0 

1 

7.7 

VA    JAMES  MAOISON  UNIVERSITY 

TCTAL  0 

.0 

1 

10.0 

0 

•  0 

FEMALE      *  0 

.0 

1 

20.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

VA    OLD  OOMINICN  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

2 

18.2 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

L 

25.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

1 

14.3 

0 

•  0 

VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0 

.0 

1 

7.1 

►  0 

.0 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  2.1 

0  .0 

1  3.3 


3  2.4 
0  .0 
3  3.7 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 

27.6 
33.3 
26.1 


.0 
•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
♦0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.c 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


9  7.3 

4  9.3 

5  6.2 


•  0 
.0 

.c 

.0 
.0 
.0 


p 


8  27.6 
2  33.3 
'6  26.1 


92  92.  C 
17  94.4 
75  91.5 


1  100.0 

C  .0 

1  100.0 

18  100.0 

6  1  CO*  0 

12  1CC.C 


19  1C0.0 
6  100.0 
13  100.0 


114  91.9 
38  88.4 
76  93.8 


1CC.0 

•  0 
1CC.C 

1CC.C 

•  C 


1  100.0 


21 
17 


72.4 
66.7 
73.9 


8  8.0 
1  5.6 
7  8.5 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
*  0 


.0 
.0 
.0 


.8 
2.3 
.0 


.0 

.c 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


100 
18 
82 


1 

0 

1 

18 
6 
12 


19 
6 
13 


1 

'  9.1 

10 

90.9 

0 

.0 

11 

0 

.0 

5 

1GC.C 

0 

.0 

5 

1 

16.7 

5 

83.3 

0 

.0 

6 

1 

6.3 

15 

93.8 

0 

.0 

16 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

1 

7.7  , 

12 

92.3 

0 

.0 

13 

1 

10*0 

9 

90.0 

0 

.0 

1C 

1 

20.0 

4 

eo.c 

0 

.0 

0 

.0 

5 

1CC.0 

c 

.0 

2 

«  18*2 

9 

61.8 

0 

.0 

11 

1 

2  5.0 

3 

75.0 

0 

•0 

4 

I 

14.3 

6 

85.7 

0 

.0 

7 

1 

7.1 

13 

92.9 

0 

.0 

14 

0 

.0 

2 

1CC.C 

0 

.c 

2 

1 

8.3* 

11 

91.7 

0 

12 

2 

13.3 

13 

86.7 

0 

•  0 

15 

2 

28.6 

5 

71.4 

0 

.0 

7 

0 

.0 

8 

1CC>C 

0 

.0 

8 

1 

42.  1 

45 

95.7 

1 

2.1 

47 

0 

.0 

16 

94.1 

1 

5.9 

17 

1 

3.3 

29 

96.7 

0 

.0 

30 

12< 
43 
81 


6 
0 
6 

1 

0 
1 

29 
6 
23 


481 


4  So 


*  T  ABLE  *6« 


TOTAL  BACHELOR  *  $    OEGAEES  FOR  MAJOR  FIElO  CONFERREO  BY  IHSTIVUT ICNS  OF  HIGHER  EOOCATICN  BY  RACEt 
ETHNIC  ITY»  AMO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE.  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUXBER  X 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-MI  SPAN IC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER 


HISPANIC 


CCMPUTER  ANO  ItfORMATION  (0700) 
WASHINGTON 

MA    WASHINGTON. ST  UNIVERSITY 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  V  *° 

MALE  0  *0 

MA*  WESTERN  MASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  .  t)  .0 

MALE  0  .0 


n  1 


MA         STATE  TOTALS 

TOTAL  C 

FEMALE  0 

MALE  C 

WEST  VIRGINIA  ' 


5  INSTITUTIONS) 


MV    GLENVILLE  STATE  COLLEGE 

TOT  AL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  C  *0 

MV    WEST  VA  INST  TECHNOLOGY 

VCTAL  Cf  .0 

#FEKALE  c  .0 

MALE  0  *0 

MV    M-ST  VIRGINIA  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  C  *0 

MV    WEST  VA  WESLEY  AN  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ,  .0 


•  0 
.0 

♦  0 


•  0 

•  0 

-.0 

.0° 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


MV         STATE  TCTALS  ( 

TOTAL  0 
v  \|JEKALE  0 
MALE  C 

M  IS CCXJS  I N 


4  INSTITUTIONS) 


MI  MARQUETTE 
TOT  AL 
FEMALE 

MALE  0 
MI    U  CF  WISCONSIN 
TOTAL  '  0 
FEMALE  C 
MALE  0 
MI     U  CF  WISCONSIN 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


UNIVERSITY 
0   ,  .0 
0*  *0 
0 


EAU  CLAIRE 
♦0 

•  0 

•  0 

LA  CROSSE 
.♦0 

•  0 
0 


WI    U  OF  WISCONSIN  MAOISON 


TO^AL 

FEMALE 

mal: 

WI     U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
.MA  LE 


0  .0 
0        .0  * 
0  .0 
WISCONSIN  CSHXCSH 


MI    U  CF  WISCONSIN' 
TCTAL  °0 
FEMALE  0 
MALE  0 


0 

•  0 
.0 

SUPERIOR 

♦  0  4 

•  0 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


.0 

•  0 

♦  0 


2 
10, 


11 


MI  STATE  TOTALS  ( 

TCTAL                 0  *0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 C  .0 

MYOMISG 

MY    UNIVERSITY  OF  hYCMlr»C 

TOTAL                  0  *0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 C  .0 


6  IflSTITUTICNS) 
3  2*9 

1  4*5 

2  2*4 


•  0 
.0 

•  0 


MY  iT ATE  TOTALS  ( 

TCTAL  0  .0 

<f  EMALE  0  . 0 

MALE  0  .0 

THE  STATES  ANO  O.C.  ( 

TOTAL  11  *1 

FEMALE  0  .0 

MALE  U  .2 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  »0 
0  *0 

412  INSTITUTIONS) 
$05  5*8 
242  9.9 
263  4.2 


JER 

X 

NUMBER 

* 

* 

* 

1 

3*  A 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

4.2 

0 

.0 

0 

.0 

4  0 

*o8 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

*  0 

0 

A 

«  u 

9 

11*3 

0 

A 

♦  u 

2 

14*3 

0 

.0 

7 

10.6 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  0 

,0 

A 

•  u 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

8*3 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

1 

9*1 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

* 

c 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

•  C 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2  .9 

0 

•  c 

0 

.0 

0 

•c 

1 

* 

3.4 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

*  0 

♦  0 

c 

♦  C 

0 

.0 

0 

♦  c 

0 

.0 

c 

.0 

c 

.  0 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

♦Q 

1 

9.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

1 

11.1 

p  1 

1.0 

1 

1.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

1  .2 

c 

1 

1.2 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

• 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  62 

3.0 

155 

1.8 

91 

3.7 

45 

1.8 

171 

»2*7 

110 

1.8 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


ItHlTE 
NON-HISPANIC 

b  NUMBER 


NON-RESIOENT 
MIEN' 

NUMBER 


3*4 
.0 

♦  0 

•  0 
.0 


86*2 
80. J 
87. D 

93*2 
66.7 
12  100.0 


25 
4 
21 

14 

2 


0 


9 

11*3 

67 

83.8 

2 

14.  3 

10 

71.4 

7 

10.6 

57 

€6.4 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

[00.0 

0 

.  0 

o 

c 

1 

8.3 

9 

75*0 

0 

.0 

1 

«0C*  c 

1 

9.1 

Q 

75  7 

0 

•  0 

16 

94*1 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

93*3 

C 

•  0 

3 

100*0 

0 

♦  si 

o 

♦  0 

0 

.  0 

100 .0 

1 

2.9 

in 
JU 

88*2 

0 

.0 

5 

1 CC.  0 

31*4 

'  25 

66.2 

0 

.0 

100*0 

0 

.0 

*  0 

♦0 

0 

♦  0 

I 

ICC*  c 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

100*  0 

0 

.0 

100  .0 

1 

2  *4 

41 

97*6 

0 

.0 

9 

100*0 

1 

3.0 

32 

97*  C 

I 

2.  2 

43 

93*5 

1 

10.0 

8 

8C*0 

c 

.  .0 

35 

97*2 

1 

3^3*3 

2 

66.7 

0 

0 

•0 

33.3 

2 

66*7 

2 

18.2 

8 

/2*7 

0 

•  0 

2 

100*0 

2 

22.2 

6 

66.7 

5 

4.8 

97 

92.4 

1 

4.5 

20 

9C*9 

4 

4.'8 

77 

92*6 

0 

.0 

15 

100*0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

J2 

100*0 

c 

.0 

15 

100*0 

0 

.0 

3 

1CC.0 

0 

.0 

12 

100*0 

TOTAL 
NUMBER 


933 
378 
555 


10*7 
15*4 
8*9 


7*384  84*9 
lt982  31*0 
5.402  86*5 


3 

10.3 

29 

I 

20*0 

5 

2 

8*3 

24 

1 

6.7 

15 

I 

33*3 

3 

0 

•  ;o 

12 

5.0 

80 

2  . 

14*3 

14 

2 

3*0 

66 

0 

•  0 

- 
2 

0 

.0* 

2 

0 

•  0 

0 

2 

16*7 

12 

0 

♦  0 

1 

2 

18*2 

11 

1 

5.9 

17 

0 

.  0 

2 

1 

6.7 

1* 

0 

♦  0 

3 

Q 

.  0 

o 

0 

.0 

3 

3 

8.8 

34  * 

0 

♦0 

5 

3 

10*3 

29 

0 

.0 

1 

Q 

♦  0 

o 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

2 

o 

.  0 

r 

0 

♦  0 

i 

0 

.0 

42 

0 

,0 

9 

0 

.0 

33 

2 

4*3 

46 

1 

10*0 

10 

1 

2*8 

36 

0 

J 

•  0 

3 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

3 

1 

9.1 

11 

0 

♦  0 

2 

1 

11*1 

9 

3 

2.9 

105 

1 

4.5 

22 

2 

2.4 

83 

0 

•  0 

15 

0 

.0 

3 

0 

.0 

12 

0 

.0 

15 

0 
0 

•  0 

•o 

A 

376 

4.3 

8t693 

87 

3.6 

7,447 

289 

4.6 

6*246 

0 

ERIC 


482 


486 


TAUE  6.    TOTAL  BACHELORS    OEGREES  FOR  MAJOR  FIEtO  CONFERREO  6Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY »  AND  SEX:     INSTITUTION  *NO  STATE    1976-1979  < 


AMERICAN  INOIAU 
ALASKAN  NATIVE 

NUM6ER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


COMPUTER  ANC  INFORMATION  <0700) 


.PUERTO  RICO 

PR  HJ  Of  PR  RIO  PIECRAS 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
PR    HORLO  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


PR  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TCTALS 
0 
0 
0 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


NUMBER 


INST  ITUT  lONSr 
0  .0 
0  *0 
0  .0 

2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  *0 


MAJOR  FIELO  AGGREGATE  0700  < 
TOTAL  U  -I 

FEMALE  0  .0 

MALE  11  .2 

EOUCATILN  (0600) 

ALABAMA 

AL     ALABAMA  ACM  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL     ALABAMA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  '  0  .0 
'    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL     ATHENS  STATE  CCLLEGE 
TCTAL  0  .0 

FEMALF  0  .0 

HALE  0  *0 

AL     AJ  BURN  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  1  *2 

FEMALE  1  «2 

MALE  0  .0 

AL    AUBURN  MONTGOMERY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL     BIRMINGHAM  STHN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    HUNT INGOON  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
♦0. 
.0 


AL     JACKSONVL  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .  .0 

MAU  0  .0 

AL    JUOSON  COLLEGE 

TOTAL  0  iO 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    LIVINGSTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL     MILES  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL     MOBILE  COLLEGE* 

TOTAL  0  .0 

PCHALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL     OAKHOOO  COLLEGE 

T01AL  0  *0 

f  EKALE  -0  *0 

MALE  0  .0 

AL    SANFORO  UNIVERSITY 

-      T01AI  1  1.2 

FEMALE  1  l-S 

HALE  0  .0 

AL     STHESTN  BIBLE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  »0 

HALfr    *~  0  *0 


414  INSTITUTIONS) 


505 
242 
263 


100 
76 
24 


5.8 
9.8 
4.2 


82.0 
76.4 
96.0 


203  99.5 

149  100.0 

54  98.2 

7  3.5 

2  2.3 

**  5  *  4.4 

14  2.6 

12  2.9 

2  1.7 


2 
1 
-1 

7 
4 
3 

1 
0 
1 

17 
11 

6 

0 
0 
0 


2.1 
1.3 
5.0 

15.9 
13.3 
21.4 

3.6 
.0 
12.5 

6.0 
5.2 
B.3 

.0 
.0 
.0 


4  5.9 

1  2.5 

3  10.7 

17  100. o' 

14  100.0 

3  100.0 


0 
T) 
0 

27 
27 
0 

1 
1 

0 

0 
0 

0 


262 
91 
171 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

93.1 
93.1 
.0 

1.2 
I." 
.0 

.0 
♦0 
.0 


0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


% 

NUMBER  " 

t 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

♦  0 
.0 
.0 

36  100.0 
15l  100*0 
21  100.0 

36  10C.C 
15  100*0 
21  100*0 

0 
0 

o 

.0 
.0 
.  .0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

36 

*  21 

.0 
.0 

.c 

14  100.0 
1  100*0 
13  100.0 

14  100.0 
1  100.0 
13  100.0 

0 
0 

0 

.0 
.0 

•c  N 

0 
0 

C 

.0 
.0 
.0 

14 
1 

13 

.0 
.0 
.0 

50  100.0 
16  100*0 
34  100.0 

50  130.0 
16  100.0 
34  100.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
♦0 

50 
16 
34 

.0 
.0 
.0 

.50  100.0 
16  100.0 
34  100.0 

50  100.0 
16  10C.C 
34  100.0 

o 

0 
0 

.0 
•  0 
.0 

0 

os 

0 

%> 

•  0 

50 
16 
34 

3.0 
3.  7 
2.7 

205 
61 
144 

2.3 
2.5 
2.3 

98  3 
394 
589 

11.2 
16.0 
9.4 

7,38/. 
1,982 
5,402 

84.5 
60.5 
86.0 

376 
87 
289 

4.3 
3.5 
4.6 

8*743 
2,463 
6*280 

4 

♦  0 
.0 

.0  ' 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•0 

100 
76 
24 

82.0 
76.4 
96.0 

22 
21 
1  1 

18.0 
21.6 
4*0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

122 
97 

25 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 

.0 
.0 
.0 

203 
149 
54 

99*5 
10G.0 
98.2 

1 
0 
1 

.0 
1*8 

0 
0 

0 

.0 
.0 
.0 

204 
149 
55 

♦  0  i 

•  0 
.0 

>  0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

7 

2 
5 

3.5 
2.3 
4.4 

194 
85 
109 

96.5 
97.7 
95.6 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

201 
87 
114 

.2 
.2 
.0 

1 

0 

1 

♦  2 
.0 
.9 

1* 
14 
3 

3*2 
3.4 
2.6 

514 
401 
113 

96*6 
96.4 
97*4 

1 
1 

0 

.2 
.2 
.0 

532 
416 
116 

.  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
•0 

2 
1 
1 

2.  1 
1.3 

5.0 

94 
75 

19. 

97.9 
96.7 
95.0 

0 
0 

c 

.0 
.0 
.0 

96 
76 
20 

.0 
.0 
.0 

1 

0 

1 

2*3 
.0 
7.1 

8 
4 
4 

18.2 
13.3 
28.6 

36 
26 
10 

61.8 
86.7 
71*.4 

0 
0 
0 

.0 

.0 
.0 

44 
30 
14 

.0 
.0 
.0 

o6 

r\ 

0 

.0 
.0 
.0 

1 

0 

1 

3.6 
•  C 
12.5 

27 
20 
7 

96.  h 
100.0 

e7*5 

C 
0 

0 

.0 
.0 
.0 

28 
'  20 
•  8» 

.0 
.0 
.0 

1 
1 

0 

.4 
.5 
.0 

18 
12 

6 

6.4 
5.7 
8.3 

265 
199 

66 

93*6 
94.3 
91.7 

0 

c 

i0 

.0 
.0 
.0 

263 
211 
72 

.0 
.0 
.0 

0 
»  0 

.0 
.0 
♦  0 

0 
0 
0 

.0 
.C 
.0 

'14 
14 

0 

100.0 
10C.C 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

14 
14 
0 

.0 
♦  0 
'.0 

0 
0 
0 

0 
.0 
.0 

4 
1 

3 

5.9 
2.5 
10.7 

64 
39 
25 

94.  1 
97.5 
89.3 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

68 
40 
26 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

17 
14 
3 

100.0 
100.  C 
100.0 

0 
0 
0 

.0 
♦0  . 
.0 

0 
0 

0 

.0 
.0 
.0 

17 
14 

3 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

"0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

21 
14 
7 

100.0 
10C.0 
1CC.0 

0 
0 

0 

.c 

.0 
•0 

21 
14 
7 

t  » 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

27 
27 
0 

93.1 
93.1 

"  f 

0 
0 
0 

.0 
.0 

.0  ; 

2' 
2 

c 

6*9 
6  .9 
.0 

29 
29 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 

.0 
.0 
.0 

2 
2 
0 

2.3 
3.0 
.0 

84 
65 
19 

97.7 
97*0 
1CC.0 

0 

c 

0 

.0 
.0 

,0 

k  86 
"67 
19 

♦  0 
.0 
.0 

a 

0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 

c 

0 

.0 
.0 
.0 

4 
4 
0 

10C.0 
10C.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

4 
4 
0 

ERJC 


463 


437 


TA^BLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S 


DEGAElS  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  St  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  ECUCAUtJI  BY  RACE, 
ETHNICITY*  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 


BUCK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLgNOER 

NUMBER         *        NUMBER   %  X 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NDN-RESI OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


EDUCATION  (0600) 


ALABAMA  «. 

AL    ST  HN  BENEOIC  TINE  COLLEGE 

TCTAL            -     0  .0 

2 

*3.0 

FEMALE               o0  .0 

I 

2.0 

MALE                 0  .0 

I 

5.6 

AL    SPRING  HILL  CCLLWE  "» 

TOTAL                 0  .C 

0 

.0 

FEMALE                  0  .0 

0 

.0 

MILE                0  .0 

0 

.0 

AL    STILLNAN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

(36 

100.0 

f:-mhle            o     .  o 

25 

100.0 

MALE                 0  .0 

13 

100*0 

AL    TALLAOEGA  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

28 

100.0 

FEMALE                0  .0 

27 

100.0 

MALE                 0  .0 

I 

100*0 

AL    TROY  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                  0  .0 

17 

7.8 

FEMALE                 0  .0 

16 

9.5 

MALE                 0  .0 

1 

2.0 

AL     TROY  ST  U  OOTHN-FT  B'JCKER 

TOTAL                 0  .0 

17 

28.3 

FEMALE                0  .0 

11 

20.4 

MALE                 C  ,0 

6 

100.0 

AL    TROY  STATE  U  MONTGOMERY 

TOTAL                 0  .0 

7 

28.0 

FEMALE                 0  .0 

7 

33.? 

MALE                 0  .0 

0 

ro 

AL    TUSKECEE  INSTITUTE 

TGTAL                 0  .0 

74 

97.4 

FEMALE                 0  .0 

57 

96.6 

*    MALE                 C  .0 

17 

100.0 

AL    UNIVERSITY  OF  ALABAMA  ^ 

■TOT  AL                  0  .0 

29 

6.8 

FEMALE                 0  .0 

*5 

9.4 

HALE                 0  .0 

4 

6o 

AL    U  ALABAMA  IN  BIRMINGHAM 

TOTAL                  0  .0 

53 

22.8 

FEMALE                 0  .0 

42 

21.9 

MALE                 0  .0 

11 

27.5 

AL    U  ALABAMA  IS  HUNTSVILLE 

1  Ul  AL                                   • » 

o 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

AL    UNIVERSITY  OF  mCNTEVALLO 

TOTAL                  0  .0 

.  7 

4.7 

FEMALE                 0  .0 

4 

3.5 

MALE                 0  .0 

3 

8.6 

AL    U  OF  NORTH  ALABAMA 

TOTAL                  0  .0 

6 

3.7 

FEMALE                 0  .0 

6 

5-2 

ma£e             0  .0 

0 

.0 

AL    U  QF  SOUTH  ALA8AMA 

TCTAL                  1  -5 

21 

10.9 

FEMALE                  1  .7 

15 

10.1 

MALE                   C  .0 

6 

13.6 

Al          STATE  TOTALS  C         29  INSTITUTIONS) 

TOTAL  .1 

699 

20.9 

FEMALE                 J    c  .1 

534 

21.2 

MALE                 0  .0 

165 

20.1 

ALASllA 


0 

.0 

0 

•  0 

2 

-  ,0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

2.0 

c 

,o 

0 

.0 

1 

5.6 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

#c 

•  C 

0 

.0 

0 

•  0 

3d 

100.0 

c 

.0 

0 

.0 

25 

10C.0 

0 

.0 

o 

.0 

13 

100.0 

0 

•  0 

0 

•0 

26 

100.0 

0 

.0 

0 

,  .0 

27 

100.0 

0 

.0 

0 

".0 

1 

100.C 

0 

.  0 

0 

•  0 

17 

7.C 

0 

.0 

0 

.0, 

16 

9.5 

0* 

.0 

0 

.0 

1 

2.0 

0 

.0 

0 

.0 

17 

28.3 

0 

.  0 

0 

•  0 

11 

20.4 

0 

.0 

0 

.0 

6 

10C.C 

0 

.0 

0 

♦  0  - 

7 

26.0 

o 

.0 

0 

.0 

*  7 

33.3 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7h 

97.4 

o 

.  0 

0 

.0 

57 

96.6 

0 

.0 

0 

.0 

17 

10C.C 

0 

.0 

0 

.0 

29 

8.8 

o 

.0 

*  0 

.0 

25 

9.4 

0 

.0 

*  0 

.0 

4 

6.3 

0 

.0 

0 

•0 

53 

J  A 

22.8 

0 

.0 

0 

.0 

%  42 

21.9 

c 

.0 

0 

•  0 

11 

2  7.5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

-  7 

4.7 

0 

.0 

0 

.0 

4 

3.5 

0 

.0 

0 

.0 

3 

8.6 

0 

.0 

0 

"  .0 

6 

3.7 

0 

.0 

0 

.0 

6 

5.2 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

22 

11.5 

c 

.0 

0 

.0 

16 

10.6 

0 

.0 

0 

.0 

6 

13.6 

1 

.0 

3 

.1 

706 

21.1 

1 

.0 

1 

.0 

539 

21.4 

c 

.0 

2 

•2 

167 

20.4 

< 

65 

97.0 

o 

•  0 

67 

48 

C%  A 

v  e.u 

0 

•  0 

49 

17 

94.4 

0 

.0 

16 

1C 

1  co.o 

o 

•  0 

1 0 

10 

1 00  .0 

o 

•  0 

10 

0 

lo 

0 

.0 

0 

<* 

0 

.0 

0 

•  0 

38 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

0 

•  0 

0 

.  0 

2d 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

JO 

.0 

1 

201"* 

92.2  * 

0 

•0 

7  1  A 

152 

90.  5 

0 

•  0 

*  166 

49 

98.0 

0 

\o 

50 

42 

7C.0 

1 

1.7 

An 

42 

77.6 

1 

1.9 

't 

0 

.0 

0 

.0 

18 

72.0 

0 

•  0 

«3 

14 

66.  7 

0 

•  0 

2 1 

i« 

100.0 

0 

.0 

*  4 

*  0 

•  0 

2 

2.  6 

76 

0 

•0 

2 

3.4 

CQ 

0 

.0 

0 

.0 

17 

299 

90.6 

2 

•6 

330 

240 

1 

.  4 

266 

59 

92.2 

1 

1.6 

64 

179 

77.2 

0 

n 
.  J 

232 

150 

78.1 

0 

.0 

192 

29 

72.5 

0 

.0 

40 

t 

100.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.  0 

c 
3 

1 

1 00.6 

Q 

.  0 

141 

94.0 

2 

1.3 

150 

109 

94.8. 

2 

1.7 

115 

32 

91.4 

0 

.0 

35 

155 

96.3 

0 

.0 

161 

109 

94.8 

0 

.0 

115 

46 

100.0 

0 

.0 

46 

169 

88.0 

1 

.5 

192 

131 

88.5  > 

1 

.7 

148 

36 

86.4 

0 

.0 

44 

,62  5 

78.5 

11 

.3 

3,342 

(973 

7C2 

10 

.4 

2*522 

*652 

79.5 

1 

.1 

620 

AK     SHELOON  JACKSON  COLLI  iE 
~2->  TCIAL  3  42.9 

9^  FEMALE  1  25.0 

HALE  2  66.7 

AK    U  ALASKA  FAIRBANKS  CAMPUS 
T01AL  4    15..  4 

FEMLS  4  25.0 

MALE         '        0  .0 
AK    U  ALAS  ANCHORAGE  CAMPUS 
TOT  Al  2  8.3 

FEMALE  1  5.6 

MALE  1     16^7  . 

AK    U  ALAS  STHESTN  SENIOR  C 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


AK  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  9  14.1 

FEMALE  6  13.3 

MALE  3  15.8 


0 

.0 

.0 

0 

.0 

3 

42.9 

4 

57.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.C 

3 

75.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

2 

66.7 

33.3 

1 

3.8 

0 

.0 

0 

0 

.0 

5 

19.2 

21 

8C.8 

1 

6.3 

0 

.0 

,0 

.0 

5 

31.3 

11 

68.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.2 

3 

12.5 

21 

87.5 

0 

•3. 

0 

.0 

5.6 

2 

11.1 

16 

88.9 

0 

.0 

c 

.r.O 

•  T 

.0 

1 

16.7  „ 

5 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

o.o 

0 

.0 

7 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

ITUTIONS) 

53 

1 

1.6 

0 

.0 

I 

1.6 

11 

17.2 

62.6 

1 

2.2 

0 

.0 

2.2 

8 

17.8 

37 

62.2 

0 

-  .0 

0 

.0 

■  \ 

.0 

3 

15.6 

16 

84.2 

'I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


7 
4 

3 

26 
16 
10 

24 
18 
A 

7 
7 
0 


64 
45 
19 


ARIZONA 


AZ    ARIZONA  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


11 
7 
4 


1.2 
1.1 
1.5 


66  7.3 
41  6.4 

25*  9.5 


83  .*?.l 
54#$d.4 
29  *  11.0 


825 
590 
235 


90.9 
91.6 
89.0 


.0 
".0 
.0 


908 
644 
264 


ERIC  - 


484 


4-88 


TABLE  6*     TOTAL  BACHELOR** 


' 0 ECU EES  FOR  MAJOR  FIEL 0  CONFERRED  »V  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNIC ITY  t  AND  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMEU  I  CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


VftAI 


ACK  ASIAN  Oft* 

SPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER         X  NUMBER 
E OUL AT  ION  COeOOl 
ARIZONA 

AZ    GRANO  CANY  CM  COLLEGE 

TOTAL                 2      3.2  I 

FEMALE                1      2.4  0 

MALE  1  5.0  1 
AZ    NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 

k    TOTAL               27      8.9  1 

FEMALE               IB      9.8  0 

MALE  9  7.*  1 
AZ    PRESCOTT  CENTER  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE                0       .0     •  0 

MALE  0  .0  0 
AZ     STHMSTN  BAPT  BIBLE  C 

TOTAL*                0        .0  0 

FEMALE                0        .0  0 

MALE  0\  '  .0  0 
AZ    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 

TOTKl               35  \  6.3  1* 

FEMALE               23      5.3  9 

MALE       %      12      9.6  5 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


taMTE 
NON-HISPANIC 


1.6 
.0 
5.0 

.3 
.0 
.8 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.5 
2.1 
4.0 


AZ          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  68  3.7 

'FEMALE  46  3.5 

MALE  22  4.1 

ARKANSAS 

AR    ARKANSAS  BAPTIST  COLLEGE 


6  INSTITUTIONS) 


27 
16 


TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

0  .0 

MALE 

0  .0 

AR    ARKANSAS  COLLEGE 

TOTAL 

0  „».o 

FEMALE 

0  .0 

MALE 

0  .0 

AR    ARKANSAS  STATE  U  MAIN  CAM 

TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

0  .0 

MALE 

0  .0 

AR    ARKANSAS  TECH  UNIVERSITY 

TOTAL 

1  1.0 

FEMALE 

1  1.6 

MALE 

0  .3 

AR    COLLEGE  OF  THE  CZARKS 

TOTAL 

0   *  .0 

FEMALE 

0  .0 

MALE 

C  .0 

AR    HARQING  COLLEGE  MAIN  CAM 

TOTAL 

1  .7 

FEMALE 

1  .9 

HALE 

0  .0 

AR     HENOERSON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

0  .0 

MALE 

0  .0 

AR    HENORIX  COLLEGE  , 

TOTAL 

0  .0 

FEMAL1 

0  .0 

MALE 

0  .0 

AR    J3 Hti  BROWN  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

o      .o  A 

MALE 

0  .0 

AR    OUAChiTA  8APT  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

0  .0 

MALE 

0  .0 

AR    PHILANDER  SMITH  COLLEGE 

TOTAL 

0  *0 

FEMALE 

0  .0 

MALE 

0  .0 

AR  STHN 

ARK  'J  MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

0  -0 

FEMALE 

0  .0 

MALE 

0  .0 

AR     U  OF 

ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

0        .0  F 

FEMALE 

♦  0 

MALE 

0  .0 

AR    U  OF 

ARK  AT  LITTLE  ROCK 

TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

0  .0 

MALE 

0  .0 

AR    U  OF 

ARKANSAS-MCNT1 CELLO 

TOTAL 

0  .0 

.  FEMALE 

0  *0 

MALE 

0  #0 

11 

2*1 

8 

100.0 

7 

100.0 

1 

100.0 

1 

5 .0 

0 

•  0 

1 

20.0 

21 

6.6 

18 

7.2 

3 

4.4 

2 

2  .0 

0 

.0 

2 

5.3 

6 

21.4 

2 

12.5 

4 

33.3 

r 

.7 

.9 

0 

.0 

35 

21.3 

28 

23.0 

7 

16.7 

2 

18.2 

1 

10.0 

1 

100.0 

1 

2.9 

0 

.0 

1 

8.3 

2 

1.8 

1 

1.1 

1 

5.6 

17 

100.0 

13 

100.0  • 

4 

100.0 

22 

22.7 

15 

21.7 

7 

25.0 

5 

1.8 

1 

.5 

4 

4.8 

9 

10. 1 

8 
1 

lM 

11 

13*8 

7 

10.8 

4 

26*7 

RUMfcE 


NUMBER 


NON-RES 1CENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


o 

♦  0 

6 

9.7 

9 

14.5 

0 

.0 

4 

9.5 

5 

11*9 

0 

♦  0 

2 

10.0 

4 

20.0 

2 

»  7 

28 

9.2 

^58 

19.0 

o 

.0 

13 

7.  1 

31 

It. 8 

2 

1.7 

15 

12.4 

27 

22.3 

o 

.0 

o 

.0 

C 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-0 

Q 

.  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o  ■ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

1.3 

45 

8.1 

1C1 

18.1 

7 

1.6 

30 

6.9 

69 

15.9, 

0 

.0 

15 

12.0  v 

32 

25.6 

• 

11 

.6 

145 

7.9 

251  • 

13.6 

.7 

68  ' 

6.7 

159 

12.1 

2 

m  4 

57 

1  0.7 

92 

17.3 

o 

•  0 

o 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  .100.0 

Q 

.  0 

o 

.0 

1 

5.0 

0 

'.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

•  0 

1 

.3 

22 

6.9 

o  • 

lo 

1 

.4 

19 

7.6 

0 

.0 

0 

.0 

3 

4.<> 

o 

.0 

o 

.0 

*  3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.6 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

5.3 

o 

.0 

o 

.0 

6 

21.4 

0 

.0 

0 

.0 

2' 

12.5 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

33.3 

,  7 

0 

•  0 

3 

2.2 

c 

.0 

0 

'  .0 

2 

1.8 

* 

3.6 

0 

•  0 

1 

3.6 

o 

•  0 

0 

*  .0 

35 

21.3 

0 

.0 

0 

.0 

28 

23.  C 

0 

.0 

0 

.0 

7 

16.7 

9  .1 

o 

.0 

3 

27.3  • 

1 

10.0 

0 

.0 

2 

20.0 

0 

.0 

c 

.0 

1 

100.  C 

o 

.0 

o 

.0 

1 

2.9 

0 

\o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

.0 

I 

8.3 

o 

♦'0 

o 

.0 

2 

1.8 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.6 

0 

•  0 

o 

•y 

17 

100.0 

o 

*o 

0 

.0 

13 

10C.0 

0 

.0 

0 

.9 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

•0 

22 

22.7 

0 

.0 

o*5 

.0 

15 

21.7 

0 

.0 

0 

•o  . 

7 

25.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

5 

US  % 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.5 

0 

•0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

9 

1C.1 

»  c 

♦  0 

0 

•0 

8 

11.1 

0 

♦  0 

0 

<o  *0 

1 

5.9 

0 

.0 

0 

.0 

11 

13.8 

0 

.0 

0 

♦  0 

/ 

1C.8 

0 

.0 

0 

.0 

4 

26.7 

# 


53  65.5 

37  68.1 

16  80.0 

247  81. C 

153  83.2 

94  77.7 


2 
2 
0 

8 
5 

3 

452 
360 
92 


1CC.0 
100.0 
.0 

100.0 
1CC.0 
100.0 

61.  C 
.83.1 
73.6 


1,537  86.1 
1,U7  87.6 
440  82.6 


.0 
.0 
.0 


19  95.0 
15  10C.0 
4  80.0 


89.9 
88.9 
•94.1 


0 

.0 

62 

c 

.0 

42 

0 

.0 

2C 

0 

.0 

305 

0 

.0 

184 

0 

.0 

121 

0 

.0 

2 

c 

•  .c 

2 

0 

.0 

0 

0 

w> 

6 

0 

rs. — 

5 

0 

3 

5 

.9 

558 

4 

%  433 

1 

•  3 

125 

5 

.3 

1*843 

4 

•  3 

1*310 

1 

.2 

533 

C 

.0 

e 

.0 

7 

0 

•  0 

1 

0 

> 

Lo 

20-* 

.0 

15 

0 

•  0*> 

5 

c 

.0 

316 

0 

.0 

250 

0 

•  3  • 

68 

0 

.0 

1C1 

c 

.  3 

63 

0 

.0 

38 

0 

.0 

28 

0 

16  , 

O1 

12 

1 

.7 

138 

1 

.9 

no 

0 

•0  . 

iQ 

0 

.0 

U4 

0 

.0 

122 

0 

•  0 

42 

0 

.0 

11 

0 

.0 

10 

0 

»  \ 
•  J 

1 

0 

•  0 

35 

0 

.0 

23 

0 

•  0 

12 

0 

*  .c 

113 

c 

•  0 

?5 

0 

•  J 

1 6 

0 

.0  * 

17 

'  0 

.0 

^13 

0 

.  0 

0 

.0 

97 

0 

.0 

69 

0 

.0 

.28 

1 

.4 

275 

0 

.0 

192 

1 

1.2 

83 

0 

.0. 

89 

0 

♦  0 

72 

0 

.0 

1? 

0 

.0 

*  80 

0 

.0 

65 

0 

.0 

15 

485 


430 


TABLE  6.     TOTAL ^ACHEL 0*' 5    DEGAEE5  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  20UCAT ION  BY  RACE. 

ETHNICITY?  A NO  5EX:     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMEft iCAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NJMBt*  t 


EDUCATION  (08001 


BLACK  ASIAN  CR 

NGN-HI5PANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NBER 


NHlTE  C 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES^OENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


ARKANSAS 


AR    U  OF  ARKANSAS  PINE  BLUFF 

TOTAL  0.       .0  U7  08.6 

FEMALE  C       .0  HI  08*0 

MAIL  0        .0  .16  07*3 

AR    U  OF  CENTRAL  ARKANSAS 

TOTAL  0        .0  ,        1ft  7.7 

FEMALE  C        .0  11  7.4 

Mlt  0        .0  S  0*3 


♦  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


AR      '  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  2  .1 

FEHAL£  2  . 1 

MLE  0  ,0. 

CALIFORNIA  « 

CA*  AlUSA  PACIFIC  CCLLEGE 


17  INSTITUTIONS) 
306  16*> 
224  16.1 
02  17.3 


.1 
.1 


TOTAL* 

"  0  **0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE 

o  Xo. 

0 

•0  * 

0 

♦  C 

HALE 

0  /  .0' 

0 

•  0 

0 

•  0 

CA    BETHANY  BIBLE  COLLEGE 

TOTAL 

.  w  *o- 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

HALE  • 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

CA    BIOLA  COLLEGE 

TQ1  AL 

0  ,0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

HALE 

0  .0 

0 

♦  C 

0 

.0 

CA    CAL  BAPTIST  COLLEGE 

JOTAL 

C  .0 

1 

3.1 

1 

3.1 

FEMALE 

0  -0 

0 

.0 

c 

•  0 

MALE 

0»>  .0 
AN  C Si LEGE 

0.3 

1 

0.3 

CA    CAL  LUTHER 

TOTAL 

-   0  .0 

1 

3.2 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

*l 

HALE 

0  .0 

1 

12.  5 

0 

•0 

CA    CAL  ST  COLLEGE- 6 AKEAS5L0 

TOTAL 

1  4.2 

3 

12.5 

0 

.0 

FEMALE 

1  10.0 

0 

.0 

0 

•  0 

HALE 

0  .0 

3 

21.4  * 

0 

•  0 

CA    CAL  STATE 

C-5N  BERNAR01N0 

TOTAL 

1  3.1 

4 

12.5 

1 

3.1 

FEH4LE 

1  4.2 

3 

12.5 

1 

4.2 

MALE 

0  .0 

1 

12.5 

*  0 

•  0 

CA    CAL  5T  COLLEGE-STANISLAUS 

TOTAL 

0  .0 

1 

2.9 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

HALE 

0  .0 

1 

5.3 

0 

•  •0 

CA    CAL  POLY  ST  U-Sfc  LUIS  CB 

TOTAL 

■    6  1.7 

1.7 

13 

\*¥ 

1.6 

FESALE 

<f  4      2.1  /-* 

1 

•  5 

3 

MALE 

•  2      1.2  / 

5 

2.9 

10 

5.8 

CA    CAL  STATE 

POLY  U-POHONA 

TOTAL 

C        .0  / 

1 

1.8 

2 

3.5 

FEMALE 

^     0        .0  / 

0 

•  0 

2 

5.  7 

MALc 

0  .£/ 

1 

*o 

!o 

CA   CAL  STATE 

U-ChICC 

TOTAL 

0  .0 

-  3 

1.3 

3 

1.3 

FEMALE 

0  .0 

0 

,0 

1 

.9 

hal: 

0  .0 

3 

2.4 

2 

1.6 

CA    CAL  STATE 

U-OCHINGUEl  HLS 

TOTAL 

0  .0 

7 

53.3 

0 

.0 

FCX4LE 

0  .0 

4 

80.0 

0 

•  0 

„MAi.E 

0  .0 

3 

37.5 

0 

.0 

CA    CAw  STA'c 

U-FftE  5N0 

TOTAL 

1  .4 

6 

2.4 

23 

9.3 

FEMUE 

C  .0 

4 

3.7 

8 

7.5 

HALE 

1  .7 

2 

1.4 

15 

10.6 

CA    CAL  STATE 

U-FULLERTON 

i 

TOTAL 

2  1.0 

7 

3.3 

3 

1.4 

FEMALE 

2  1.5 

2 

l.S 

3 

2.2 

MALE 

0  .0 

5 

6.7 

0 

.0 

CA    CAL  STATE 

U-HAYhARD 

h-  TOTAL 

1  l«o 

10 

16*4 

2 

3.3 

0  FEH4LE 

1  3.0 

4 

12.1 

0 

.0 

HAL  E  > 

0  .0 

6 

21.4 

2 

7.1 

CA    CAL  5TATE 

U-LCNG  BEACH 

TOTAL 

3  .8 

20 

5.2 

25 

L.5 

FEMALE 

2  2.0* 

7 

6.9 

6 

5.9 

J*  LE 

U-L05  ANGELES' 

13 

4.5  ' 

19 

6  .o 

CA    CAL  STATE 

TOTAL 

2  .6 

43 

12*6 

59 

17.3 

FE4ALE 

2  1.0 

20 

13.3 

3B 

10.1 

MALE 

9  .0 

IS 

11.? 

21 

16*0 

6*    CAL  5TATE 

U-NCRTrfRlDSE 
*    *8  5.4 

t  TOTAL 

6 

4.0 

> 

3.4 

FEMALE 

6  S.2 

5 

4.3 

5 

4.3 

HALE 

2  5*9 

1 

2.V  t 

0 

.0 

0 

•  0 

147 

00.6 

17 

10*2 

0 

.  *0 

111 

88*6 

14 

11*2 

0 

*  .0- 

36 

87.0 

3 

7*3 

0 

.0 

16 

7.  7 

1*32 

92.3 

0 

.0 

11- 

7.4 

137 

92*6 

0 

.0 

5 

0.3 

55 

91.7 

1 

.1 

... 
311 

16.6 

1.553 

•  3.1 

1 

.1 

220 

16*3 

It  166 

03.6 

0 

•0 

03 

17.5 

307 

01.0 

1 

V 

5.3 

1 

5.3 

10 

94.7 

0 

.0 

0 

.0 

10 

100.0 

1 

11*1 

1 

11*1 

8 

06.9 

1 

100.0 

1 

10C.C 

0 

.  0 

1 

100.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1.3 

1 

1.3 

77 

98.7 

1 

1*6 

1 

1.6 

61 

96.  4* 

0 

0 

.0 

16 

100.0 

% 

3 

9.4 

5 

15*6  . 

27 

64.4 

1 

5.0 

1 

5.0 

19 

95*0 

2 

16.7 

4 

33.3 

0 

66*7 

0 :  *0 

1 

3.2 

30 

9  6'.  6 

0 

.0 

0 

.0 

23 

100.0 

0 

.0 

1 

12^.5 

7 

87.5 

3 

12.5 

7 

29.2 

17 

'C.  8 

2 

20.0 

3  k30.0 

7 

7C.0 

1 

7.1 

4  ?8.6 

10 

J1.4 

5 

15.6 

11 

34.4 

21 

6  5.6 

3 

^2.5 

8 

33.3 

16 

66*7 

2 

*25.0 

3 

37.5 

5 

62*5 

1 

2.9 

2 

5*7 

31 

68.6 

0 

0 

.0 

16 

100.0 

1 

5.3 

2 

10.5 

v5 

76.9 

10 

2.8 
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17 

"12.1 

13 

9.2 

37 

26.2 

103 

73.0 

"  1 

.7 

14 

11.6 

9 

7.6' 

30 

25.2 

89 

74.6 

0 

•  3 

3 

13.6 

4 

18.2 

7 

31*8 

14 

63.6 

1 

4.5 

0 

.3  * 

0 

.0 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0\  .0 

0 

.0 

5 

100.3 

0 

.0 

0 

.0 

3„ 

.3 

0 

.  -° 

5 

100.0  . 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

11.1 

3 

33.3 

6 

66. £ 

0 

.0 

0 

.0 

,  3 

.0 

0 

.0" 

3 

103.0 

0 

.0 

c 

»0 

16.7 

3 

5*0.0 

3 

5C.0 

0 

.0 

258 

6.3 

257* 

6.3 

753 

18.4 

3 

281 

80.1  - 

62 

1.5 

128 

5.8 

131 

6.0 

367 

17.6 

1 

i797 

81.6 

14 

.6 

130 

6.8 

126 

6.^6 

366 

19.3 

1 

»484 

76.2 

48 

2.5 

14 

9 

203 
142 
61 

36 
18 
16 

63 
43 

20 

100 
73 
27 

24 
6 
16 

79 
60 
19 

35 
.22 
13 

5 
4 
1 

141 
119 

.  22 

10 
5 


4.096 
"  2.198 
If  896 


CCLCRAOC 

CO    A3AHS  STATE  COLLEGE 


TOTAL                .0  .0 

0 

.3 

FEMALE                0  .0 

A  0 

•  .0 

HALE                0  .0 

•  0 

.3 

CC    COLCRAOO  CCLLECf 

TOTAL                 0  .3 

0 

.3 

FEMALE                 C  ".3 

0 

.3 

MALE                 0  .0 

0 

.3 

CO    COLORADO  STATE  UNIVERSITY 

*  TOTAL         ♦       2      1.2  * 

3 

1.8 

FFMALE                 0  .3 

1 

1.3 

MALE                 2  2.3 

7 

2.3 

CC    COLORADO  M CHEN'S  COLLEGE 
°t   TOTAL            '      0  .3 

0 

.3 

FEMALE                  0  .0' 

0 

.3 

HALE                 0  .3 

-  0 

.0 

L3    F3RT  LEWIS  COLLEGE 

TOTAL                 5  9.3 

1 

•1.9 

FEVALE                5    IS. 2 

c 

.0 

MALc                 0  .0. 

1 

4.8 

Ct    LORETTC  HEIGHTS  COLLEGE 

TOTAL                 4 •  .0 

1 

20.3 

FEMALE                 0  .0 

-  1 

20.0 

MALE                 0  .3 

0 

•0 

CO    MESA  COLLEGE 

TOTAL                 0  .3 

0 

.0 

female'            0  .0 

0 

.3 

MALE                 0  .3 

0 

.0 

CO    METROPOLITAN  ST  COLLEGE 

TOTAL                2  1.3 

11 

7.2 

FEMALE                 2  .1.7 

9 

7.8 

4.  KALE                  0  .3 

2 

5.4 

1 

1.3 

22 

26.2 

23 

29. b 

51 

70.5 

0 

.0 

0 

.3 

12 

24.5 

12 

24.5 

37 

75.5 

0 

.0 

1 

3.4  * 

10 

34.5 

11 

37.9 

19 

62.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0. 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.3  . 

0 

.0 

1 

\30.0. 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

f 

0 

.0 

4 

2.4 

J?.  4 

156 

94.0 

1 

>.6 

0 

.0 

2 

2.6 

#3.e 

75 

96.2 

0 

0 

.0 

2 

2.3 

J6.8 

81 

92.0 

1 

^.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

1CC.0 

0" 

.0 

0 

.0 

.0 

'0 

.0 

4 

ioo.o 

0 

.3 

0 

.0' 

.0 

0 

.3 

0 

.0  f 

0 

.3 

0 

.0 

4 

7.4 

10 

18.5 

44 

8U5 

m  0 

t° 

0 

.0 

2 

6.1 

7 

21.2 

26 

78.3 

0 

'.0 

0 

.0 

2 

9.5 

3 

U.$ 

18 

85.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  *.o 

1 

2C.0 

4 

83.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

4 

60.0  • 

0  . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

.0 

5 

100.0 

0 

0 

.0  • 

0 

.3 

0 

.0 

5 

1CC.0      .  . 

0 

.0 

c 

.0 

3 

.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1*3 

10 

6.5 

25 

16.3 

127 

63.0 

1 

.7 

2 

1.7 

6 

5.2 

19 

16.4 

97 

83.6. 

0 

.0 

0 

.0 

4 

10.8 

6 

16.2 

30 

61.1 

1 

2.7 

78 

49 
29 

1  ' 

1 

0 

166 
76 
86 

4 
4 

0 

54 

33 
21 

* 

5 

o- 

5 
5 
0 

153 
116. 
37 


■v 

ERIC 


4qo 


A 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR* S    DEGREES  F,OR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  8V  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY,  ANO  SEXl     INSTITUTION  fNO  STATE    1978-1 979 


AMERICAN  INDIAN 

E 

X 


ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 
EOUCATION  C080C)  . 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


fcHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCK-RESIGENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


CGLORAOO 

CC    REGIS  COLLEGE 

TOTAL  ,  0       .0  _ 

FEMALE  0  .OU 

MILE  0  .0 

CO    ROCKMONT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FENILE  0  .0 

MILE  0  .0 

CO    U  OF  COLORADO  AT  BOULDER 
TOTAL  1  .6 

FEMALE  1  .7 

MALE  0  .9 

CO    U*OF  COLO  COLO  SPRINGS 
TOTAL  -0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CC    U  CF  COLO  AT  CEKVER 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

CO    UNIVERSITY  OF  OENVER 
TOTAL  1  2.3 

FEN!  LE  1  2.7 

i  MALE  0  -0 

CO    U  OF  NORTHERN  CCLCRAOO 
TOTAL  2  .3 

FEMALE  ?  .4 

MILE  0  .0 

CO    U  OF  SOUTHERN  COLORADO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CO    WESTERN  ST.  COLLEGE  COLO 
TOTAL  1      1. 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2.2 


0 

.0 

0 

.0 

1 

10.0 

o 

.0 

c 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.  c 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  • 

c 

.0 

0 

.0 

1 

.6 

5 

2.8 

9 

5.1 

1 

.  7 

4 

2.9 

8 

5.8 

0 

.0 

1 

2.7 

1 

2.7 

I 

2.7 

1 

2.7 

1 

2.7 

1 

3.*  ' 

0 

•  0 

1 

3.4 

0 

.0 

1 

12.5 

0 

.0 

2 

9.1 

0 

•  0 

2 

9.1 

2 

10.0 

o 

•  0 

2 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4.7 

0 

.0 

1 

2.3 

1 

2.7 

0 

1 

2.7 

1 

16.7 

c 

'  .0 

0 

.  .0 

11 

l.S 

6 

.8 

31 

4.4 

5 

.9 

5 

.9  " 

?Z 

4.1 

6 

3.5 

1 

.6 

9 

5.2 

1 

1.2 

0 

.0 

15 

17.6 

0 

.0 

0 

.0 

8 

16.7 

1 

2*7 

0 

.0 

7 

18.9 

1 

1.0 

0 

.0 

3 

3.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

5.4 

1 

2.2 

0 

.0 

0 

.0 

CO  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  14 
FEMALE  11 
HALE  3 


17  INSTITUTIONS) 
35  2.1 
21 
14 


1  10.0 

0  .0 

1  50. 0 


0 
3 
0 

16 
14 

2 


.0 
.0 
.0 

9.1 
10.1 
5.4 


3,  8.1 
2\  6.9 
1  ^12. 5 

4  18*2 

4  20:0 

0  .0 


4 
3 
1 

50 
.34 
16 

16 


9.3 
8.  1 
16.7 

7.0 
6.3 
9.2 

18.8 
16.7 
21.6 


1.8 
«*.9 


15 
11 
4 


.9 
.9 


103 
67 
36 


6.2 
5.7 
7.4 


5  5.0 
3  5.4 
2  4.4 


167     1C.  1 
110  9.4 
57  11.7 


9  90.0 

8  100.0 

1  50.0 

5  100.0 

3  100.0 

2  100.0 

159    SC. 3 
124  89.2 
35  94.6 


34 
27 
7 

18 
16 

2 

39 
34 
5 

659 
502 
157 

68 
40 
28 

96 
53 
43 


91.9 
93.  i 
87.5 

81.  8 
80.0 
1C0.0 

90.7 
91.9 
83.3 

92.8 
93.5 
9C.8 

80.0 
83.3 
75.7 

95.0 
94.6 
S5.6 


1,483 
1,056 
427 


89.6 
9C.4 
87.7 


o 

.0 

1 0 

0 

.0 

B 

0 

.0 

2 

o 

.0 

5 

0 

.0 

3 

0 

.0 

2 

I 

•  6 

176 

1 

.7 

139 

0 

.0 

37 

o 

•0 

37 

0 

.0 

29 

0 

.0 

8 

o 

•  0 

22 

0 

.0 

20 

0 

.0 

2 

A 
0 

•  0 

43  > 

0 

Q 

•  0 

37 

o 

.0 

6 

1 

.  1 

710 

1 

.2 

537 

0 

.0 

173 

1 

1.2 

85 

0 

.0 

48 

1 

2.7 

37 

0 

.0 

101 

0 

.0 

56 

0 

.0 

45 

5 

.3 

\  1,655 

2 

.2 

1,168 

3 

.6 

487 

CONNECTICUT 


CT    ANNHURST  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMtLE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    CENTRAL  CONN  ST  COLLEGE 
TOTAL  0        . 0. 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

CT    EASTERN  CONN  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

CT     SAINT  JOSEPH  COLLEGE 
TOTAL  0        • 0 

FEMALE  0  .0 

*   MALE  0  .0 

CT    SOUTHERN  CCNN  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT  UNIVERSITY  OF  8PI0GEP0RT, 
-    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

CT    UNIVERSITY  OF  CONNECTICUT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    UNIVERSITY  OF  HARTFCRO 
c  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    WESTERN  CONN  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0 

.0 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

1.6 

0 

.0 

.3 

5 

2.1 

C 

.0, 

.4 

1 

.8 

0 

.0 

.0 

5 

5.3 

0 

.0 

1.1 

1 

1.3 

0 

.0 

.0 

4 

23.5 

0 

.0 

5.9 

0 

.0 

0 

.0 

*  1.5 

0 

~  .0 

0 

.0 

1.5 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

11 

2.2 

1 

.2 

.6 

10 

2.6 

1 

.3 

.3 

1 

.9 

0 

.0 

2.8 

1 

2.2 

0 

.0 

2.2 

1 

£3.4 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5.9 

7 

4.6 

0 

.0 

.7 

4 

3.8 

0 

.0 

.9 

3 

6.7 

0 

•c 

0 

.0 

3 

3.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

3.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

J  0 

.0 

0 

.0 

1 

1.1 

0 

.0 

1 

1.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.8 

c 

.0 

1 

4.8 

CT          STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 


INST  IT'JTICNS) 
34  2.4 
2*  2.2 
10  2*9 


0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

1.9 

358 

97.8 

1 

.3 

6 

2.5 

236 

97.1 

1 

.4 

1 

.8 

122 

99.2 

0 

.0 

6  , 

6.4 

88 

93.6 

0 

.0 

1 

1.3 

76 

S€.7 

0 

.0 

5 

29.4 

12 

7C.6 

c 

.0 

1 

1.5 

64 

98.5 

0 

.0 

1 

1.5  , 

6* 

98.5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.3 

16 

3.2 

482 

96.8 

0 

.0 

1? 

3.1 

380 

96.9 

0 

.0 

4 

3.8 

102 

96.2 

0 

.0 

'2 

4.3 

44 

95.7 

0 

.0 

1 

3.4 

23 

96.6 

-  0 

.0 

1 

5.9 

16 

9^.1 

0 

.0 

8 

5.3 

142 

94.0 

1 

.7 

5 

4.7 

101 

95.3 

0 

.0 

3 

6.7 

41 

91.1 

1 

2.2 

3 

3.0 

96 

97.  C 

0 

.0 

3 

3.6 

80 

96.4 

0 

.0 

0 

.0 

16 

1CC.0 

0 

.0 

2 

2.2 

91 

97.8 

0 

.0 

0 

.0 

72 

lCtf.O 

0 

.0 

2 

9.5 

19 

90.5 

0 

.0 

.1 
•  1 

.0 


10  .7 
4  .4 
6  1*7 


45  3U 
29  2.7 
16  4*6 


1,368  96.7 
1,040  97.2 
328  95.1 


.1 
.1 

•  3 


3 
3 

0 

366 
243 
123 

94 
77 
17 

65 
65 
0 

498 
392 
106 

46 
29 
17 

151 
106 
45 

99 
83 
16 

93 
72 
21 

1,415  € 
1,070 
345 


DELAWARE 


OE    DELAWARE  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  39  63.9 

FEMALE  0  .0  24  •  60.0 
—  NILE  J>  .0  15  __7J.4_ 


.0 
.0 
.0 


39  63.9 
24  60.0 
15  fl.4 


22  36*1 
16  40.0 
6   '2  8.6 


0 
oO 
0 


61 
40 
21 


IERJC 


489 


433 


TAKE  6*    TOTAL  BACHELOR'S    OEGMEES  FOR  MAJOR  FIELO  COf.    RREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY,  ANO  SEX»     INSTITUTION  ANO  STATE  19TB-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


*     BLACK  ASIAN  OR 

NON-HI SPAN  I C  PACIFIC  I  SLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NCh-RES I  DEM 
ALIEN 


EOUCATION  (08001 
0 EL AWARE 

OE    UNIVERSITY  OF  OELAWARE 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


OE         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

OISTRICT  OF  COLUMBIA 


NUMBER 


13 
b 
5 


4.8 
3*6 
10*4 


OC    M  ERIC  AN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OC    CAMPUS-FREE  COLLEGE 

TOTAL  0       .0  * 

FEMALE  0  .3 

HALE  0  .0 

OC    CATHOLIC  U  OF  AMERICA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  C  .0 

HALE  0  .0 

OC    GALLAUOET  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CC    GEORGE  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OC    HOWARO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

OC    MOLNT  VERNON  COLLEGE 


1NSTITUT IONS) 
52  15*8 
32  12*3 
20  29*0 


14  25.5 
10  22*7 
4  36*4 


TOTAL  "  0 

FEMALE  •  0 

MALE  0 
OC    STRAYER  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
OC    TRINITY  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
OC    UNIVERSITY  OF  OC 
TCTAL  5 
FjEMALE  5 
MALE  0 
OC    WASH  INTRNATL  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OC          STATE  TOTALS  <  1 

TOTAL  5  1.5 

FEMALE  5  1*8 

MALE  0  .0 


0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  3 

•  0 

•  0 

•  0 

3*6 
4*0 
.0 


0 
0 
0 

3 
1 

2 

1 
1 

0* 

4 

0 

41 

27 
l<i 

2 
2 
0 

0 
0 

0 

1 
1 

0 

117 
106 
11 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

12*5 
7*1 
20*0 

12*5 
14*3 

•  0 

12*1 
14*3 

•  0 

85*4 
84*4 
87*5 

22*2 
22*2 

•  0 

♦0 

•  0 

•  0 

13*0 
10*0 

•  0 

84*8 
84*8 
84*6 

•  0 

•  0 
«0 


INSTITUTIONS) 
183  55*8 
152  55.9 
31  55*4 


FLORIDA 

FL    8ARRY  COLLEGE 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0  ' 

FL    6ETHUNE  COCKMAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    8ISCAYNE  COLLEGE 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    CLEARWATER  CHRISTIAN  C 

TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

1  MALE  0  .0 

FL    ECKERO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  Oc  .0 

FL    EDWARD  WATERS  COLLEGE 


3 
3 
0 

92 
64 
28 

5 
5 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


7,3 
8*1 

•  0 

95*8 
94*1 
100*0 

10*0 
10*6 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

12*5 

•  0 
100*0 


NUMBER 


0 
0 

C 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
o 

0 
0 
0 

o 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
3 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
F6MALE 
MALE 


.0 
•  0 


^3 


24  100*0 
20  100*0 
4  103*0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

2*2 
2*4 

•  C 

•  0 

•  0 

•  0 


3  *9 
3  1*1 
0  *0 


♦  0 

♦  0 
*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  3 
*0 

♦  0 

♦  0 
*0 

♦  0 
*0 
*0 

♦  0 
*0 

♦  0 


NUMBER 

X 

NUMBER 

• 

* 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

0 

*0 

14 

5.2 

252 

93*7 

3 

1*1 

0 

♦  0 

9 

4*1 

210 

95*0 

2 

.9 

0 

♦0 

c 

10*  4 

42 

87*  5 

I 

2*1 

0 

*0 

53 

16*1 

274 

83*0 

3 

.9 

0 

♦  0 

33 

12*6 

22  6 

86*6 

2 

•  8 

0 

•0 

20 

29*0 

4  8 

69*6 

I 

1*4 

0 

♦  0 

14 

25*5 

39 

7C*9 

7 

3*6 

0 

*0 

10 

22*7 

32 

72*7 

2 

4*5 

0 

•  0 

36*4 

7 

63*6 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

A 
•  U 

o 

•  0 

o 

♦  0 

1 

4*2 

4 

16*  7 

20 

83*3 

0 

.0 

1 

7*1 

2 

14*3 

12 

85*7 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

20*0 

Q 

80*0 

o 

♦  0 

A  0 

•  0 

1 

12*5 

7 

87*5 

0 

.0 

6  0 

♦  0 

1 

14*3 

6  • 

85*7 

0 

.0 

0 

♦  0 

C 

A 

•  u 

1 

ICC*  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

4 

12*1 

29 

8Y.9 

0 

.0 

0 

*0 

4 

14*3 

24 

85«7 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

5 

100  *0 

o 

♦  0 

0 

fc  i 

85*4 

0 

♦  0 

7 

14*6 

0 

84*4 

0 

♦  0 

5 

15*6 

0 

♦0 

1  4 

8  7*5 

0 

.  0 

2 

12*5 

0 

•0 

2 

22*2 

6 

66*7 

1 

11.1 

0 

♦  0 

2 

22*2 

6 

66*7 

1 

11.1 

0 

♦  0 

0 

*0 

o 

0 

o 

♦  0 

0 

.  .0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

o 

o 

♦  0 

2 

20*0 

3 

30*0 

7 

7C«0 

0 

*  Q 

2 

2ft  0 

3 

30*0 

7 

70*0 

'  0 

♦  0 

0 

*0 

.  0 

♦c 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

1*4 

12  7 

92*  0 

8*0 

o 

♦0 

2 

1*6 

116 

92*8 

9 

7*2 

0 

♦  0 

0 

*0 

1  1 

84*6 

2 

15*4 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  C 

1 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

*0 

0 

A 

•  u 

o 

o 

•  0 

5 

1*5 

196 

59*8 

121 

36*9 

11 

3*4 

5 

1*8 

165 

60*7 

9  8 

36*  0 

9 

3*3 

0 

*0 

3  1 

55*4 

23 

41*1 

2 

3*6 

11 

26*8 

* 

14 

34*1 

27 

65*9 

0 

•  0 

9 

24*3 

12 

32*4 

25 

6  7*6 

0 

.0 

2 

50*0 

2 

50  ♦  0 

2 

50*  0 

o 

♦  0 

0 

♦0 

92 

95*8 

1 

1*0 

3 

3*1 

0 

♦  0 

64 

94*1 

1 

1*5 

3 

4*4 

0 

*0 

2  8 

130*  0 

o 

»  0 

o 

♦  0 

42 

84*0 

*  47 

94*  0 

3 

6*0 

0 

♦  0 

41 

87*2 

46 

97*9 

1 

2*1 

0 

•  0 

1 

33*3 

1 

33*3 

2 

66  *  7 

o 

♦  0 

17*6 

3 

17*6 

14 

82*4 

0 

•  0 

3 

33*3 

3 

33*3 

6 

66*7 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

8 

1CC*C 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

12*5 

7 

87*5 

0 

.0 

0 

.  *0 

0 

*0 

7 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

24 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

t  0 

*0 

20 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

4 

130*0 

0 

.0 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


269 
221 
48 


330 
261 
69 


55' 

44 

11 

1  o 

1 

0 

24 
14 
10 


V 

33 
28 
5 

48 
32 
16 

9 
9 
0 

1 
1 

0 

10 
10 

0 

138 
125 
13 

1 
1 

0 


328 
272 
56 


fl 
37 
4 

96 
68 
26 

50 
47 
3 

17 

9 
8 

8 
7 
1 

24 
20 
4 


;eric 


^94 


490 


6  *■ 


TAILS  6.    TOTAL  8ACHEL0R*  S 


AHER  I  CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


DEGREES  FOR  *AJOR  FIELO  CONFERS 60  «Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE t 
ETHNIC  IT YtANO  SEXt     INSTITUTION  ANO- STATE  1978-1979 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


.  ,     '  NUNSER         X  NUMBER 
EDUCATION  1 0800.1 
FLORIDA 


FL    FLAGLER  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FE  NILE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    aORIOA  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        *0  -w 

MALE  0  .0 

FL    FLORIOA  MEMORIAL  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE        c        0  .0 
FL    FLORIOA  SOUTHERN  COLLEGE 
TOTAL.  0  .0 

FEMALE   •  0  *0 

NILE  0  -0 

FL    JACKSONVILLE  UNIVERSITY 
TOTAL  1 
FEMALE  1  3*3 

NILE  0  .0 

FL    MIAMI  CHRISTIAN  COLLEGE 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


FL 


TQJAL 
FEMALE 
MILE 


NOVA  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  C 
HALE  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

•0 

♦  0* 

♦  0 


FL     PALM  0CH  ATLANTIC  COLLEGE 
TOTAl  0  *0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  *0 

FL    ROLLINS  COLLEGE 

TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  C  *0 

HALE  0  .0 

FL     SAINT  LEO  COLLEGE 
TOTAL  0  ♦<> 

FEHALC  0  ♦<> 

NILE  0  .0 

FL    STHESTN  C  ASSEMBLIES  GOO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 

FL    FLA  AGRICULTURAL  L  MECH  U 
TOTAL  0  .0 

'FEMALE  0  *0 

MILE  0  .0 

FL     FLA  ATLANTIC  UNIVERSITY 
TOTAL  1  »3 

FEMALE  1  •* 

NILE*  0  .0 

FL    FLORIOA  INTERNATIONAL  U 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  *0 

FL    FLORIOA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  0  *0 

MILE  0  .0 

FL     FLORIOA  TECHNOLOGICAL  U 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HI',-;  0  .0 

FL     UNi ;=RSITY  OF  FLORIOA 


TOTAL 
FEMALE 
NILE 
FL     U  CF 
TOTAL 
FEMALu 
MALE 
FL    U  CF 
TOTAL 
FEMALE 
NILE 
FL    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
NILE 


1  *2 
0  *0 
1 

MGRTH  FLORIDA 

0  -  *0 
0  *0 

o      ♦  o 

SOUTH  FLORIOA 


WEST  FLORICA 

0  ♦  o 
0  *o 

  0  .0 

FL     STETSON  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

.  FEMALE  0  *0 

NILE  0  .0 
FL     UNIVERSITY  OF  MIAMI 

TOTAL  1  *5 

FE  MILE  1  *6 

MILE  0  *0 


0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

.0 

2i 

100.0 

16 

1 00.  0 

5 

100*0 

3 

3.3 

2 

J.  C 

1 

3*7 

5 

9*6 

3*3 

4 

18*2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

36 

56*3 

34 

55*7 

2 

66*  7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦a 

5 

13*5 

5 

IS.? 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2*0 
2*3 
.0 


123  97*6 

88  98*9 

35  94*6 

40  13*0 

36  14.3 
4  7*0 


34 

29 
5 

44 
30 
14 


13*9 
14*4 
11*4 

8*2 
7*2 
12*0 


11 

4*3 

1 

7 

3.6 

0 

4 

6.9 

1 

33 

6.7 

0 

26 

5.9 

0 

7 

7.8 

0 

23 

12.3 

1 

21 

15.2 

1 

2 

4.1 

0 

56 

8*6 

1 

52 

9.8 

0 

4 

3.3 

1 

22 

6.2 

2 

17 

6.6 

2 

5 

5.1 

0 

4 

8.9 

0 

1 

2.7 

0 

3 

37.5 

0 

39 

19*1 

1 

'30 

16.6 

1 

9 

20.9 

0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.4 

•  0 
1.7 

.0 
.0 

•  0 

.5 
.7 

•  0 

.2 
.0 
.8 

.6 
.8 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  5 

•  6 
.0 


0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

S  Jm  J 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

A 

♦  u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

^ 

4.4 

0 

.0 

3 

4*8 

0 

.0 

1 

3.7 

0 

.0 

1  Q 

0 

«  .0 

o 

.0 

0 

•  0 

1 

4.5 

0 

.0 

50  .  J 

0 

.0 

1<* 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

&  o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

.  0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,  -o 

0 

♦  0 

1 

2.0 

0 

.0 

1 

2.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.8 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

2.7 

0 

.c 

5 

1.6 

0 

•  0 

5 

2.0 

0 

•  0 

0 

.0 

75 
64 
11 

8 
8 
0 

5 
3 
2 


30.6 
31*8 
25.0 

1.5 
1.9 
.0 

2.0 
1.5 
3.4 


15  2.8 
11  2.5 
4  4.4 


UHITE 
NON-.ISPANIC 

NUMBER 


NON-RE SIOEpT 
ALIEN 

NUMBER 


o 

♦  0 

48 

100.0 

0 

.0 

41 

100.C 

0 

.0 

7 

1CC.0 

1 

33.  3 

2 

66.7 

1 

50.0 

1 

50*0 

0 

.0 

1 

10C.C 

2 1 

1  00. 0 

0 

.0 

16 

100.0 

0 

•  0 

«; 

100.0 

0 

.0 

7 

7.8 

83 

92.2 

5 

7.9 

58 

92*1 

2 

7.<» 

25 

92.6 

7 

1  ?.5 

45 

86*5 

2 

6.7 

28 

S3. 3 

5 

.  2*7 

17 

77*3 

I 

50.0 

1 

5C.0 

1 

50*0' 

1 

50*0 

0 

.C 

0 

.0 

36 

56.  3 

29 

43*8 

34 

55.  ; 

27 

44.3 

2 

66.  7 

1 

33*3 

0 

.0 

7 

1CC.0 

0 

.0' 

6 

100.0 

0 

.0 

1 

1CC.0 

5 

13.5 

31 

83.8 

5 

15.2 

27 

81*8 

0 

•  0 

*♦ 

1C0.0 

0 

.0 

30 

SC. 9 

0 

.0 

13 

81.3 

0 

.0 

17 

10C.0 

2 

4.  1 

47 

95.9 

2 

4.7 

,  41 

S5.3 

0 

.0 

6 

100*0 

124 

88 
36 

46 
42 
4 


98*4 
98.9 
97.3 

14*9 
16*7 
7.0 


109  44.5 
93  46.3 
16  36.4 


52 
38 
14 

17 
10 

7 


9.  7 
9.1 
12.0 

6.7; 
5.1 
12. 1 


49  9.3 
37  8.4 
12  13.3 


0 

.0 

24 

12.8 

0 

.0 

22 

15.9 

0 

.0 

2 

4*1 

22 

3.4 

79 

12.  1 

16 

3.0 

68 

12*8 

6 

5.0 

11 

9.2 

5 

1.4 

29 

8.2 

4 

1.6 

23 

9.0 

1 

1.0 

6 

6.1 

0 

.0 

4 

8.9 

0 

.0 

1 

2.7 

0 

•  0 

3 

37.5 

16 

7.8 

57 

27.9 

14 

.  8*7 

46 

28*6 

2 

4.7 

11 

25*6 

2 
1 
1 

26) 
208 
53 


1.6 
1.1 
2.7 

84.7 
82.9 
93.0 


130  53.1 

103  51.2 

27  61.4 

481  90.1 

379  9C.9 

102  87.2 


235 
185 

50 

480 
402 
78 

162 
115 
47 

571 
463 
108 

322 
231 
91 

41 

36 
5 

115 
89 
26 


TOTAL 
X  NUMBER 


92.9 
94.9 

66.2 

9C.7 
91.6 
86*7 

86.6 
83.3 
<55.9 

87.6 
67.0 
90*0 

91.  C 
90*2 
52. 9 

91*1 
97*3 
62*5 

56*4 
55.3 
60*5 


.0 
l.O 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


48 
41 
7 

.  3 
.  2 
1 

21 
16 

5 


0 

.0 

90 

.0 

63 

.0 

2  7 

0 

.0 

52 

0 

.0 

30 

0 

■  0 

22 

0 

.0 

2 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

64 

0 

.0 

61 

*0 

■  0 

3  / 

0 

♦  0 

7 

0 

♦  0  ' 

6 

0 

.0 

I 

1 

2*7 

37 

1 

3.D 

33 

0 

.  0 

3 

9.1 

33 

3 

18.8 

16 

0 

.  0  * 

1 7 

,0 

♦0 

«  49 

0 

.0 

43 

0 

J 

6 

.0 

126 

0 

.0 

89 

0 

•  0 

37 

1 

.3 

308 

1 

.4 

251 

0 

■  0 

5  7 

6 

2.4 

245 

5 

2.5 

201 

I 

2.3 

44 

1 

.2 

53*t 

0 

.0  * 

417 

I 

.9 

117 

1 

.4 

253 

0 

.0 

195 

I 

1.7 

58 

0  0 

.0 

529 

0 

.0 

439 

0 

.0 

90 

1 

.5 

•  187 

1 

.7 

138 

0 

.0 

49 

2 

•  3 

652 

1 

•  2 

532 

1 

.8 

120 

3 

.8 

354 

2 

•  8 

2  56 

1 

1.0 

98 

0 

.0 

45 

0 

.0 

37 

0 

•0 

8 

32 

15.7 

2  04 

26 

16*1 

161 

6 

14*0 

43 

491 


4Q-~ 


o  * 

TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY t  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AFRICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  CR   °  TOTAL  WHITE  NOh-RE  SI  DENT 

ALASKAN  NATIVE        NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER      HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 


NUMBER 

X  NUHBcK 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NLMSER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

EOUCATICN  (0800) 

J  .FLORIDA 

• 

t 

FL    UNIVERSITY  OF  TAMPA 

TOTAL  0 

.0 

3 

7.9 

0 

.0 

2 

5.3 

5 

13.2 

33 

86.8  . 

0 

.0 

38 

FEMALE  0 

.0 

3 

12.0 

0 

.0 

1 

4.0 

4 

16.0 

21 

84.0 

0 

.0 

25 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

1 

7.7 

7.7 

12 

92.3 

o 

.0 

13 

FL    WARNER  SOUTHERN  COLLEGE 

TOTAL                0  ~ 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

•  0 

•  0 

5 

1  CO.O 

o 

.0 

5 

FEMALE  0 

.0 

*  0 

.0 

c 

lo 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

5 

MALE  0^ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

FL          STATE  TOTALS  < 

30  INSTITUTIONS) 

TOTAL  4 

.1 

628 

15.2 

6 

.  1 

218 

5.3 

856 

20.8 

3,212 

77.9 

54 

1.3 

4,122 

FEMALE  3 

.1 

49 1 

15.1 

4 

.  1 

185 

5.7 

683 

21.0 

2*521 

77.6 

43 

1.3 

3,247 

Mfc'LE  1 

.1 

137 

15.7 

2 

.2 

33 

3.8 

173 

19.8 

691 

79.0 

11 

1.3 

875 

GEORGI A 

GA    ALBANY  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

6  5 

97.0 

0 

.0 

0 

.oft 

65 

97.0 

2 

3.0 

0 

.0 

67 

FEMALE  0 

.0 

5  5 

f<6  •  5 

0 

.0 

0 

•  Ojn 

55 

96.  5 

2 

3.51 

0 

.0 

57 

e  HALE  0 

.0 

10 

1 00.0 

0 

.0 

0 

10 

1J0.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

GA    ARMSTRONG  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

1 

2  .6 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.6 

37 

97.4 

0 

.0 

38 

;                   F  EMA  L  £  0 

1 

3.  7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.7 

26 

96.3 

0 

.0 

27 

v.                    HA  L  E  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

11 

100.0 

0 

.0 

11 

GA  *  AUGUSTA  COLLEGE" 

• 

TOX/AL  0 

•  0 

2 

5.  3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.3 

36 

94.7 

0 

.0 

38 

v                  FEMALE  0 

•0 

2 

5.9 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.9 

32 

94*.  1 

0 

.0 

34 

%         ,             MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

icc;o 

0 

.0 

4 

GA    BERRY  COLLEGE 

79 

TOTAL  0 

.0 

1 

1  .3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.3 

78 

98.7 

0 

.0 

;                   FEMALE  0 

.  D 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

57 

100.0 

0 

.0 

57 

MALE  0 

.0 

1 

4.5 

Q 

.0 

0 

.0 

1 

4.5 

21 

95.5 

0 

.0 

22 

GA    8RENAU  COLLEGE 

20 

TOTAL  C 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.C 

20 

100.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

20 

100.0 

0 

.0 

20 

MALE  C 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

GA    CLARK  COLLEGE 

.0 

s  59 

TOTAL  0 

.0 

58 

98.3 

0 

.0 

0 

'  .0 

58 

98.3 

1 

1.7 

0 

FEMALE  C 

•  0 

50 

100.0 

c 

.0 

c 

.0 

50 

100.0 

0 

•  C 

0 

.0 

50 

MALE  0 

.0 

8 

88.9 

0 

.0 

0 

'.0 

8 

86.9 

1 

11.1 

0 

.0 

9 

GA    COLUMBUS  CCLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.  0 

1 

1.0 

0 

.0 

1 

1.0 

76 

77.6 

21 

21.4 

98 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

1 

1.2 

0 

.0 

1 

1.2 

65 

75.6 

20 

23.3 

86 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  .0 

11 

91.7 

1 

8.3 

12 

GA    COVENANT  CCLLEGE 

.0 

20 

TOTAL  0 

.0 

1 

5.0 

0 

.0 

1 

5.0 

2 

10.0 

18 

90.0 

0 

FEMAf  '  C 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

o  1 

•6.3 

1 

6. J 

15 

93.8 

0 

.0 

16 

HA  i  0 

.0 

1 

25.  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

.0 

4 

GA    EMG*  Y  UNIVERSITY* 

*  15 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

15 

10C.0 

6 

.  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

11 

HALE  0 

.0 

0 

•p 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

1CC.0 

0 

.0 

4 

GA    FORT  VALLEY  STATE 

COLLEGE 

.0  < 

TOTAL      ,  0 

•0 

53 

94  .6 

0 

.0 

0 

.0 

53 

94.6 

3 

5.4 

0 

56 

FEMALE  0 

.0 

42 

9  7.7 

0 

.0 

0 

.0 

42 

S7.7 

1 

2.3 

0 

.0 

43 

MALE  0 

.0 

1 1 

84.6 

0 

.0 

0 

.0 

11 

84.6 

2 

15.4 

0 

.0 

13 

GA    GEORGIA  COLLEGE 

82 

TOTAL  0 

.0 

i  r 

13.4 

0 

.0 

0 

.0 

11 

13.4 

71 

86.6 

0 

.0 

FEMALE  C 

.0 

9 

12.7 

0 

.0 

0 

.0 

9 

12.7 

62 

87.3 

0 

«.o 

71 

HALE  0 

.0 

2 

18.2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

18.2 

9 

81.8 

0 

.0 

11 

G:     GEORGIA  SOUTHERN 

CCLLEGE 

.0 

TOTAL  0 

•  0 

9 

4.2 

0 

.0 

0 

.0 

9 

4.2 

206 

95.8 

0 

215 

FEMALE  0 

.0 

8 

4.4 

0 

.0 

0 

.0 

8 

4.4 

17* 

95.6 

0 

;{ 

182 

MALE  0 

.0 

1 

3.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.0 

32 

97.0 

0 

\ 

33 

GA    OA   SOUTHWESTERN  COLLEGE 

a 

\ 

TOT  AL  0 

.0 

9 

13.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

13.0 

60 

87.0 

0 

.0 

69 

FEMALE  0 

.0 

9 

16.4 

c 

.0 

0 

.0 

9 

16.4 

46 

83.6 

0 

.0 

55 

MALE  0 

.0 

C 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

14 

10C.0 

0 

.0 

14 

GA    GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

27 

13.2 

0 

.0 

0 

.0 

27 

13.2 

178 

86.8 

0 

.0 

205 

FEMALE  0 

.0 

22 

12.9 

0 

.0 

0 

.0 

22 

12.9 

149 

87.1 

0 

.0 

171 

MALE  0 

.0 

5 

14.7 

0 

.0 

0 

.0 

5 

14.7 

2-? 

85.3 

,  0 

.0 

34 

GA    LA  GRANGE  COLLEGE 

34 

TOTAL  0 

.0 

4 

11.8 

0 

.0 

0 

.0 

4 

1 1.6 

30 

88.2 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

2 

6.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  2 

6.0 

23 

92.0 

0 

.0 

25 

->M*L£  0 

i  0 

2 

22.2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

22.2 

7 

77.8  * 

0 

.0 

9 

GA    MERCER  U  MAIN  CAMPUS 

:  37 

TOTAL  0 

.0 

7 

18.9 

0 

.0 

0 

.0 

7 

18.9 

30 

81.1 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

4 

13.8 

0 

.0 

0 

•0 

4 

13.8 

25 

86.2 

0 

•  0 

29 

MALE  0 

.0 

3 

37.5 

0 

.0 

0 

.0 

3 

37.5 

5 

62.5 

0 

.0 

8 

\              GA    MERCER  U  IN  ATLANTA 

18 

\                   TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

18 

100.0 

0 

.0 

\                FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,0 

12 

100.0 

0 

.0 

12 

s                   MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

1CC.0 

0 

.0 

6 

GA    MOREHOUSE  COLLEGE 

.0 

TOTAL  0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

0 

8 

FEMALE  0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

HALE  0 

.0 

8 

100.0 

c 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

8 

492 


496 


TABLE  6*    TOTAL  BACHELORS    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 

ETHNICITY*  AND  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AFRICAN  INDIAN 
ALAtXAN  NATIVE 

NUMBER  X 


EOUCATION  (0800) 
GEORGIA 

GA    MORRIS  BROWN*  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    NORTH  GEORGIA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    OGLETHORPE  UNIVERSITY 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


BLACK  ASIAN  OR  b 

NCN-hlSi>ANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINDRITY 


kHlTE 
NON-HI SFANlC 


NUMBER 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
GA    PAINE  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0  • 

MALE  0 
GA    PIEOMONT  CCLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
GA    SAVANNAH   STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    SHORTER  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    SPCLMAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    TIFT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA     T3CC0A  FALLS  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
GA  VALOOSTA 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
GA    WESLEYAN  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    WEST  GEORGIA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE'  0  .0 


NUMBER 


51  100.0 
42  100.0 
9  100.0 


2 
1 
1 

0 
0 
0 

23 
21 

2 


2.7 
1.7 
6.3 

.0 
.0 
.0 

100.0 
100.0 
100.0 


2  12.5 
2  15.4 
0  *0 


39 
27 
12 

1 
1 

0 


95.1 
96.4 
92.3 

.0 


22  100.0 
22  100.0 
0  .0 

4  10.5 
4  10.5 
0  .0 


.0 
•0 
.0 

STATE  COLLEGE 
.0 
..0 
.0 


0 
0 
0 

16 
11 

5 

14 

2 

0 
0 
0 


.0  • 

.0 

.0 

3.8 
3.6 
4.4 

9.8 
9.8 

9.5* 

.0 
.0 
.0 


17  15.2 
16  16.5 
1  6.7 


GA          STATE  TOTALS  (        32  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0  *0  449  20.5 

FEMALE  *  0  .0  365  20.5 

MA  LE  °    0  .0  84  20.* 


HAWAII 


HI 


CH  AM1NAQE 
TOTAL 
FEMALE 

 MALE  

U  OF 


U  Of 
0 
0 
0 


HI     U  OF  HAWAII  AT 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


HONOLULU 

♦  0 

•  0 

•o 

MA  NO  A 

.0 
.0 
.0 


.0 
•  0 
.0 

.7 
1.1 
.0 


HI  0       STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IDAHO 

IC    BOISE  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
ID    COLLEGE  OF  IDAHO 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


2  INSTITUTIONS) 


.7 
1.1 
.0 


2.4 
.0 
6.4 

5.6 
8.3 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0, 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


2 
2 
0 

107 
68 
39 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.6 
2.6 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.2 
.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

>  0 
.0 
.0 


,1 

.2 
.0 


33.3 
33.3 
.0 

78.1 
78.2 
78.0 


109  76.2 
7C  75.3 
39  78.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
♦  0 
.0 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X  . 

0 

.0 

51 

1CC.C 

0 

.0 

0 

.0 

42 

100.0 

0 

•  0 

o 

.0 

9 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

2.7 

73 

97.3 

0 

.0 

1 

1.7 

58 

96.3 

o 

.0 

1 

6.3 

1 5 

93.8 

1 

16.7 

1 

16.7 

5 

83.3 

1 

25.0 

1 

.  25.0 

3 

75.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

2 

1  OC.O 

0 

.0 

23 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

21 

ICO.  0 

0 

.0 

o 

.0 

2 

100.0 

o 

.0 

0 

.0 

2 

12.5 

14 

67*5 

0  : 

•0 

2 

15.4 

11 

84.6 

o 

•  0 

o 

.  0 

1  cc.o 

0 

.0 

39 

95.1 

2 

4.9 

0 

.0 

27 

9e»4 

1 

3.6 

o 

.0 

12 

92.3 

1 

7.7 

0 

.0 

1 

3.4 

28 

96*6 

0° 

.0 

1 

3.d 

25 

96.2 

0 

.0 

o 

.  0 

3 

1  OC.O 

0 

.0 

22 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

22 

1CC.C 

0. 

.  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

13.2 

33 

86.  8 

0 

.0 

5 

13.2 

33 

86*8 

0 

♦  0 

o 

.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

M 

100.0 

0 

.0 

c 

.0 

8 

1CC.0 

0 

•  0 

•  0 

3 

1C0.0 

1 

.2 

18 

4.3 

398 

95.4 

0 

•  0 

12 

3.9 

291 

95*7 

1 

,9 

5.  3 

107 

94.7 

0 

*  .0 

16 

9.8 

148 

90.2 

0 

.0 

14 

9.  8 

129 

9C«2 

0 

.0 

2 

9.5 

19 

9C.5 

o 

.0 

o 

.0 

2C 

1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

28 

100.0 

0 

.0 

C 

.0 

0 

.0 

•  0 

.0 

17 

15.2 

95 

84.8 

.0 

16 

16.5 

81 

83.5 

0 

.0 

1 

6.7 

1* 

93.3 

3 

.1 

455 

20.8 

1 

»714 

76.2 

2 

.1 

370 

20.8 

1 

»388 

78.0 

t 

.2 

85 

2C.6 

326 

79.1 

NON-RES 1CENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


.0 
.0 
.0 

2.9 
3.4 
2.0 


4  2.8 
3  3.2 
1  2.0 


6.3 
6.3 
6.4 

.0 
.0 
.0 


2  33.3 

2  33.3 

0  .0 

112  81.8 

e  72  82.8 


4 
4 
0 

20 
13 
7 


66.7 
66.7 
.0 

14.6 
14.9 
14.0 


114 
74 
40 


u 

5 
6 


79*7 
79.6 
8C.C 


8.7 
6.3 
12.8 

5.6 
8.3 
.0 


24  16.8 
17  18.3 
7  14.0 


116 

75 
41 

17 
11 

6 


91.3 
93.8 
e7.2 

94.4 
91.7 
100.0 


t 

0 

.0 

51 

0 

.  0 

<»2 

0 

•0 

9 

0 

c75 

0 

.0 

59 

0 

•  0 

16 

0 

.0 

6c 

0 

.0 

4 

0 

.0 

2 

0 

.0 

23 

0 

.0 

21 

0 

.0 

2 

0 

.0 

16 

c 

.0 

13 

0. 

.0 

3 

0 

.0 

41 

0 

.0 

28 

0 

.0 

13 

0 

.0 

29 

0 

.0 

26 

0 

.0 

3 

0 

.0 

22 

0  - 

.0 

22 

c 

.  0 

0 

0 

.0 

38 

L 

.0 

38 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

11 

0 

.0 

8 

c 

.0 

3 

1 

.2 

417 

1 

.3 

3C4 

0 

•  0 

1 13 

0 

.0 

It  4 

0 

•  0 

143 

0 

.0 

21 

c 

.0 

28 

c 

♦  0 

28 

0 

.0 

0 

0 

.0 

112 

0 

.0 

97 

c 

.0 

1 5 

71 

1.0 

2  1 191 

21 

1.2 

It  779 

1 

.2 

412 

0 

6 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

0 

5 

3.6 

137 

2 

2.3 

87 

3 

6.0 

50 

5 

3.5 

143 

2 

2.2 

93 

3 

6.0 

50 

0 

.0 

127 

0 

.0 

eo 

0 

.0 

47 

0 

.0 

18 

0 

o  .0 

12 

0 

.0 

6 

 493" 
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TAKE  6.    TOTAL  6ACHaOR»S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  »V  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  tCUCATION  BY  RACE, 
ETHNIC FTVf  ANO  SEX.     INSTITUTION  ANC  STAT*  i9TB-l$T9 

$  0 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


SLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PAC2FIC  ISLANDER 


NUMBER 


HISPANIC 


. TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


EDUCATION  COaQOI 
IDAHO 

ID    IDAHO  STATE  UNIVERSITY 

*     TCAL                 1        «9  *  3*6 

FEMALE                I      i.3  2  2*7 

MALE  0  .0  2  5*6 
ID    ISMS-CLARK  ST  CCLLEGE 

TOTAL-              0       .0  0  .0 

FEMALE  0.0  0.0 

MALE  0.0  0.0 

I)    NTHVST  NAZARENE  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  0*0 

FEMALE                 0.0  0  .0 

MALE  0.0  0.0 

10    UNIVERSITY  OF  ICAHO 

TOTAL                 0    »    .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

NhLE                 0*0  U  *0 


10  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  I 
FEMALE  1 
MALE  0 

ILLINOI S 


INSTITUTIONS) 
8  1.5 

3  "  .9 
5  2.9 


It    AMERICAN  CONSV  OF  MUSIC 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    AUGUSTANA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

.     FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    AJRORA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    BARAT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0- 

H4LE  0  .3 

IL     BLACKBURN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL     BRADLEY  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
PALE 


I  1.3 
I  1.6 
0  .0 


IL    CHICAGO  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


IL    COLLEGE  OF  SAINT  FRANCIS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


IL    CONCORDIA  TCtlftS  CCLLEGE 


TOTAL 
FlMALE 
MALE 
IL  OELCUROES 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0 
0 
0 

COLLECE 
0 
0 
0 


IL     06 PAUL  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1.5 
2.2 
.0 


IL     EASTERN  ILL  UNIVERSITY 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
IL    ELMHURST  COLLEGE 

TOTAL  1 

FEMALE  1 

MALE  0 

IL    EUREKA  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


•  0 

•  3 
.3 

2.2 
2.9 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


IL    GEORGE  kl LLIAMSj COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

IL 

TOTAL 
FEMALE 
*  MALE 


0  .0 

0  *0 

0  .0 
GOVERNORS  ST  UNIVERSITY 

0  i3 

0  »0 

0  .0 


1  100.0 

0  *0 

1  100.0 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

5 
5 
0 

170 
151 
19 

2 
2 
0 


3.0 
3.3 
•  0 


2  7.7 
1  5.0 
1  16.7 


9.1 
9.1 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

6.4 
7.8 
.0 

76.6 
82.1 

50.: 

9.5 
9,5 

•  0 


4  2.1 
2  1.6 
2  3.3 


0 
0 
0 

11 

10 

1 

22 
12 
10 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

0 

34 
32 
2 


♦0 
.0 

♦  0 

16.9 
21.7 
5.3 

3.6 
2.6 
6.3 

♦  0 
.0 

♦  0 

4.2 
.0 
7.1 

♦  0 
.0 
.0 

50*7 
50.0 
66.7 


NUMBER 

I 

NUMBER 

* 

NUMBER 

I 

NUMBER  * 

NUMBfcR 

I 

0 

•  0 

2 

1*8 

T 

6.3 

104  93*7 

0 

i 

•  0 

0 

•  0 

1 

1.3 

4 

5.3 

71  94*7 

0 

•  0 

0 

.  0 

1  ' 

2  .8 

3 

8.3 

33  91*7 

o 

♦  0 

0 

.0  5 

1 

3.8 

1 

3.8 

24  92*3 

I 

3*8 

0 

•  0 

'  0 

.0 

0 

A 

.  u 

i tt  inn  n 

o 

•  0 

0 

.0 

1 

10.0 

1 

10.  C 

8  8C.0 

I 

10. 0  ' 

1 

2*9 

0 

.  0 

1 

2.9 

fte32     94*  1 

I 

2*9 

1 

3.8 

0 

.0 

1 

3.8 

^24  92*3 

1 

3.8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

200  99*5 

1 

.5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

132  99*2 

1 

•  8 

0 

.0 

,  0 

.0 

c 

.  u 

Afl  i  nc  n 

o 

♦  0 

1 

•  2 

11 

2.1 

21 

4.1 

4CJ  95*4 

3 

•6 

1 

.3 

6 

1.8 

1 1 

3.2 

'329  96*2 

2 

•  6 

0 

.0 

5 

2  .9 

10 

5.7 

*       164  93*7 

\ 

I 

.6 

• 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

\ 

\      0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

'  0 

•  0 

\     0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

\     n  n 

o 

.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

3.0 

65     97. C 

0 

'.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

3.3 

58  96*7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  c 

7  1 OC. 0 

o 

.  0  » 

0 

•  0 

0 

'  .0 

2 

7.7 

23  88*5 

1 

3.8 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5*0 

19  95*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

16.7 

4    6^.  7 

1 

16*7 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

9*1 

9  \8i.a 

1 

9*1 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

9*1 

9    81  ,8 

1 

9*1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*  0 

n     \  n 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

12  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

11  ICO.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

1  100.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

1 

1.3 

7 

9*0 

70  89.7 

1 

1.3 

0 

•  0 

1 

1.6 

T 

10*9 

57  89.1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

1 3  92*9 

1 

7.1 

K>  1 

.5 

4 

1.8 

175 

78*8 

^47  21.2 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

1.6 

154 

83.  7 

30  16.3 

0 

.0 

I 

2  .6 

1 

2.6 

2 1 

55*3 

1'7  44.7 

o 

.  0 

0 

•  0 

2 

9.5 

4 

19*0 

17  81.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4 

19*0 

17  81.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

C 

•  0 

0  .0 

o 

.0 

2 

1. 1 

0 

♦  0 

6 

3.2 

182  96.8 

0 

.0 

2 

1.6 

0 

.0 

4 

3.1 

123  ,96.9 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

2 

3.3 

59  96.7 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

♦  0 

0 

."0 

0 

.0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0  .0 

o 

.0 

0 

.0 

3 

4.6 

15 

2J.1 

50  76*9 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

4.3 

13 

28.3 

33  71*7 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

5.3 

2 

10.5 

17  89*5 

n 

.0 

I 

♦  2 

1 

.2 

24 

3.9 

591  95*9 

1 

•  2 

1 

•  2 

0 

.0 

13 

2.8 

444  96*9 

1 

•  2 

0 

•  0 

1 

.6 

1 1 

7".  0 

147  93*0 

0 

.0 

1 

2.2 

0 

.0 

2 

4*4 

43  95*6 

0 

♦  0 

1 

2.9 

0 

.0 

2 

5*9 

32  94*1 

0 

.0 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

*  0 

ii   i nn  n 

o 

.  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

1 

4*2 

23  95*8 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

10  10C.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.  1 

13  92*9 

0 

•0 

0  . 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

26  96*6 

1 

3.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

24  1C0.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

4  80*0 

1 

20.0 

0 

.0 

4 

6.0 

38 

56*7 

29  43*3 

0 

•  0 

0 

•  0  . 

4 

6.3 

36 

56.3 

28  43*8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

66*  7 

1  33*3 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


111 

75 
36 

26 
16 

:o 

34 
26 
8 

201 
133 
68 


51T 

342 
475 


1 
0 
I 

67 
60 
T 

26 
20 
6 

11 
11 

0 

12 
11 
1 

78 
64 
14 

222 
184 

38 

21 
21 

0 

186 
127 
61 

7 
7 

0 

65 
46 
19 

i  16 
456 

158 

45 
34 
11 

24 
10 
14 

29 
24 
5 

6T 
64 

3 


TABLE  4.    TOTAL  BACHaOR^S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE» 
ETMNICITV>  AND  $EX.     INSTITUTION  ANO  STATE  19?6-19l9 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


0*  *        NUMBER      -  t  **UMBER 
EDUCATION  C08001 
ILLINOIS  » 

IL    GREENVILLE  COLLEGE 
"TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  .0  .0 

IL    ILL  8ENE0ICT1NE  COLLEGE 


TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    ILLINOIS  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    ILLINOIS  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.7 
•  6 
1.2 


IL    ILL  WESLEY  AN  UNIVERSITY 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IL    JUOSON  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
„NAL*  0 
IL    KNOX  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IL    LEW  IS  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IL  LOYOLA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


U  OF  CHICAGO 
0 
0 
0 


IL    MACMURRAY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


IL    MCKENOREE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


IL    MILL IKIN  UNIVERSITY 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

IL    MONMOUTH  CCLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


XL    MJNOELEIN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


,0 
.0 
.0 

♦  0 
♦0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


o  TOTAL 
FEMALE 
MALE 
it    NORTH  PMK 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 

TKEOL  SEN 
.0 
.0 
•0 


IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 
.0 


XL    OLIVET  NAZARENE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 
.0 

15*6 
16*7 
14.3 

•  0 

•  0 

•  0 


38  4.4 
33  4*8 
5  3*1 


IL    NATL  COLLEGE  EO  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  Oc  ,0 

MALE  0  .0 

IL    NATL  COLLEGE  EC  URBAN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE.  0  .0 

IL    NORTH  CENTRAL  CCLLEGE  . 
TOTAL  0  .0 

FEKt  LE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    NTHESTN  ILL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    NORTHERN   ILL  UNIVERSITY 


1.7 
2.3 
.0 

•0 

•  0 

•  0 

33*3 
33.3 

•  0 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  9 
1.0 

♦  6 

.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  a 


0 

♦  J 

0 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

•0 

* 

0 

.0 

8 

25*8 

0 

•  0 

6 

23*1 

0 

.  0 

2 

40*0 

0 

.0 

1 

1.9 

5 

9.4 

•  0 

3 

6  .8 

I 

11.1 

2 

22.2 

1 

5.9 

0 

.0 

6.3 

0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

<»2.2 

0 

.0 

4.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

li 

19.0 

3 

5.2 

11 

20.8 

3 

5.7 

0 

•  0 

0 

,  -o 

24 

42.1 

1 

1.8 

22 

43.1 

1 

2.0 

2 

33.3 

0 

.0 

3 

6.1 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

3 

17.6 

0 

.0 

38 

16.8 

3 

1.3 

35 

19.4 

1 

•  6 

3 

6.5 

2 

4.3 

47 

7.4 

1 

•  2 

27 

6.0 

0 

.0 

20 

11.2, 

1 

•6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.♦o 

0 

.0 

7 

9.7 

0 

.0 

4 

7.5 

0 

♦  0 

3 

15*8 

0 

.0 

4 

5.6 

0 

♦  0 

4 

7.4 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

v  TOTAL 

kHlTE 

NON-  RESIDENT 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

NUMBER 

X 

NUMBER 

% 

• 
* 

DLnOCK  * 

huHocft 

V 

* 

0 

.0 

0 

•  0 

50  98*0 

1 

2*0 

0 

.0 

0 

.  0 

36  97*3 

1 

2.7 

0 

.0 

0 

.0 

14  1C0.0 

0 

•  0 

.0. 

.0 

6 

15*6 

?2  84*2 

0 

A 

.  u 

0 

.0 

4 

16*7 

20  83*3 

0 

•  9 

0 

.0 

2 

14*3 

\'c    8  5*7 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

10  190*0 

0 

.  9 

0 

.0 

0 

.  0 

3  1 CC.O  v 

o 

.0 

0 

.0 

9 

.  0 

7  1CC.0 

0 

.3 

6 

♦  7 

5dC 

6.  8 

799  93*2 

0 

.0 

5 

♦  7 

49 

7.  1 

645  92*9 

c 

.  0 

1 

.6 

•  9 

5.5 

154  94*5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.7 

54  98*3 

c 

•  0 

0 

.0 

1 

2*3 

42  97*7 

0 

ft 

0 

.0 

0 

S  ♦  0 

17  l rc  o 

If  IvbtV 

o 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

• 

0  .0 

0 

.  0 

0 

.0 

•  0 

.  0 

3  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

2  66*7 

0 

.  0 

0 

.0 

1 

33.  3 

2     66  •  7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

u        *  u 

0 

.3 

1 

4*3 

1 

4.3 

21  91*3 

1 

4.3 

1 

5.6 

1 

5  .6 

17  94*4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

4  60*0 

1 

20*0 

2 

6*5 

10 

32.3 

21  67*7 

0 

♦  0 

2 

7.7 

fl 

30.  8 

18  69*2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

40.0 

3     6C  .  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

6 

11.3 

47  88*7 

0 

.0 

»  0 

♦  0 

3 

6*8 

41  93*2 

0 

.  0 

0 

♦  0 

3 

33*3 

6     66*  7 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

5.9 

16  94*1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

6.3 

15  93*8 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.2 

44  97*6 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

4*8 

20  95*2 

0 

♦  0 

*  0 

♦  0 

0 

.0 

24  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

30  100*0 

c 

.  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

17  i no  ft 

0 

.  0 

.  0 

.0 

0 

.  c 

13  1  CC*  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10  1CC.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

♦  w 

0 

.0 

0 

•  0 

ft  ft 

0 

.0 

1 

1.7 

15 

25. o 

43  74*1 

0 

.0 

1 

t.9 

1 5 

26.  3 

38  71*7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5  100*0 

c 

0 

.0 

27 

4**4 

52 

91.2 

5  6*6 

0 

♦  0 

23 

45.1 

46 

90*  2 

0 

.0 

4 

66.7 

k-  6 

100*  0 

ft  /> 

0 

.0 

0 

.0 

3 

8.1 

34  91*9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*  0 

?ft  i  Aft  ft 

4U   1  wU*  u 

0 

.0 

0 

.0 

3 

17*6 

14  82*4 

0 

.9 

23 

10. 1 

64 

28*3 

160  70*8 

^  2 

«  9 

10 

10.0 

54 

30*0 

124  68*9 

2 

1.1 

5 

10*9 

10 

21*7 

36  78*3 

0 

•0 

4 

.6 

52 

8*2 

575  91*1 

4 

.6 

0 

.0 

27 

6*  0 

424  93*8 

1 

.2 

4 

2.2 

2  5 

14*0 

151  84*4 

3 

1.7 

0 

•  0 

0 

.0 

14  1C0.0 

0 

.  9 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

12  1  00*  0 

o 

.0 

1 

1.4 

8 

.  11.1 

64  88*9 

0 

•  0 

1 

1.9 

5 

9*4 

48  90*6 

0 

.0 

0 

♦0 

3 

15*8 

16  84*2 

0 

•  0 

0 

.0 

5.6 

67  94*4 

0 

•  0 

0 

•0 

4 

/♦4 

50  92*6 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

.0 

17  100*0 

0 

•0 

TOTAL 
NUMBER 


*95-   =—  


v  v"H»v  •  It  v-  »■»  •--►>•»  «-•» 


TABLE  B.     TOTAL  BACHELOR* S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY.  A  NO  SEXx     INSTITUTION  ANO  STATE  11T8-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVc 

NUMBER  « 

EOUCATION  COSOC) 

ILLINOIS 

IL    PR1NCIPIA  COLLEGE 

TOTAL                C  .  C 

FEMALE                0  .0 

MILE  0  *0 
IL    OJINCY  COLLEGE 

TOTAL                0  .3 

FEMALE                  0  .3 

9  HiLE                3  *0 

IL    kOCKFCRD  CCL LEGE  - 

TOTAL                 1  5*3 

FEMALE                 I  5*9 

«4L£  0  ,0 
IL    R30SEVELT  UNlVfcRSITY 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WITE 
NON-HISPANIC 


NCK-RES I OENT 
ALIEN 


TOTAL 


TOTAL 


0  .3 
0  .0 
fLE  0  *3 

IL    ROTARY  COLLEGE 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL     SAfNT  XAVIER  COLLEGE 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

IL    SCH  ART  INSTITUTE  CHiCAGO 
T6TAL  0        . 0 

FErULE  0  .0 

MA1  E  C  .0 

IL     SHERWOOD  MUSIC  SCHOOL 
TOTAL  0  .3 

^FEMALE  C  .0 

JtttC^  0  .0 

IL    ST HN  ILLINOIS  U  CAR3CNDL 
TOTAL  1*6 
FEMALE  1  ^4 

MALE  8  2*5 

IL     STHN  ILLINOIS  0  EOtfARDStfL 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

IL    SPERTUS  COLLEGE,  JUO A ICA 
TOTAL  0        ♦ 0 

FIMALE  0  .0 

MA  It  0  *0 

IL    TRINITY  CHRISTIAN  COLLEGE 


TOTAL  0 
FtHA  L£  0 
MALE  0 
IL    TRINITY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IL    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
SALE 
IL    U  CF 
TOTAL 
FEMALc 
SALE 


.0 

•  0 

•  3 

•  0 

•  0 

•  0 


ILL  CHICAGO  CIRCLE 
1  .5 
1  .6 
0  .0 
ILL  UR8ANA  CAMPUS 
2 
3 

0 

IL     VANOERCOOK  C  OF  MUSIC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    WESTERN  ILL  UNIVERSITY 


una  ujtnru 

1  ,  *2 

1  f  .3 
0  ^  *0 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
IL    WHEATON  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

IL          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  21 

FEMALE  11 

MALE  10 

INDIANA 

IH    ANOERSON  CCL LEGE 


0 
0 
0 

2 
0 
2 

1 
1 

0 

34 
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4 

0 
0 
0 

2 
1 
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•  0 
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5.9 
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8  80*3 

3  33.3 
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0 
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20 
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4 
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0 
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.0 
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.0 
.0 
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.0 
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4  11.1 
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2.6 

•  0 

•  0 

•  0 
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3.1 

•  0 

•  0 

•  0 


56 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN  BALL 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


INST  ITUT  IONS) 
602  10.1 
481  10.9 


STATE  UNIVERSITY 
2  .4 
2  .5 
0  .0 
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2 
1 
1 

24 
17 
7 


7.7 


S.4 

2.2 
7.7* 

4.3 
4.3 
4.5 


NUMBER 

X 
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1 
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C 
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t 
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1 
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0 
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.6 
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.0 
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0 
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.3 
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.3 
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41 
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0 

.3 
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3 

♦  3 
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9 
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o 

♦3 

9 

3 
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17 
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58 
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0 

.3 
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.3 
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13 
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53 
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tf  8 
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0 

.3 
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0 

.0 

4 

11  .1 

8 

22.2 

28 

77*8 

o 

♦  3 

36 

2 

.5 

3 

♦  7 

12 

2.9 

395 

97*1 

0 

•  0 

437 

2 

•  6 

1 

.3 

8 

2.4 

321 

97*6 

0 

•  3 

329 

0 

.0 

2 

2.6 

4 

5.  1 

74 

94*9 

Q 

.3 

78 

0 

•  0 

3 

.3 

3 

.3 

17 
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0 

.3 

17 

0 

•0 

3 

.3 

3 
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6 
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Q 

.0 

0 
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3 

.3 

3 

.3 

11 
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0 

.3 

t 

11 

1 

.3 

1 

.3 

1 1 

3.  1 

348 

96*9 

o 

.  0 

359 

1 

•  4 

0 

♦  3 

7 

2.7 

255 

97*3 

0 

•  3 

262 

0 

.0 

1 

1.3 

4 

4.  1 

91 

95*9 

0 

♦  3 

97 

0 

•  3 

3 

.3 

3 

.3 

64 

-8.5  < 

?-  -..  1 

1.5 

65 

0 

•  3 

*  0 

.3 

3 

•  3 

53 

96*1 

1 

1.9 

54 

0 

.3 

0 

.3 

3 

.3 

11 

133*3 

0 

.  3 

11 

35 

•  6 

113 

1.8 

768 

12.9 

J 

5, 181 

86*8 

.3 

5,966 

26 

.6 

81 

1.8 

631 

13*7 

3,785 

86*1 

.3 

4,397 

7 

.  4 

29 

1.8 

167 

1C.  6 

1,396 

88*9 

.5 

1,  571 

0 

.3 

1 

1.7 

3 

5.2 

55 

94*8 

0 

•  3 

58 

0 

.0 

1 

2.2 

2 

4.4 

43 

95*6 

0 

•  3 

45 

0 

.0 

0 

.3 

1 

7.7 

12 

92*3 

0 

•  3 

13 

1 

.2 

1 

.2 

28 

5.1 

52  5 

94*8 

1 

•  2 

554 

1 

♦  3 

1 

.3 

21 

5.3 

378 

94*7 

0 

•3 

399 

0 

♦  3 

3 

.3 

7 

4.5 

147 

94*8 

1 

•  6 
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(ERIC 


»D0 


496 


TAHE  6*    TOTAL  WCHaOA'S    DEGREES  FOX  NAJO*  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATIDN  BY  AACEt 
ETHNICITY,  AND  SOU     INSTITUTION  AND  STATE  19TB-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

EOUCATION  (OtOO) 

INDIANA 

IN    BETHEL  COLLEGE 

TOTAL               0  .  .0 

FEMALE                 0  .0 

HALE                0  .0 
IN    BUTLER  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

FEMALE             ,  0  .0 

HALE             v   0  .0 
IN    CALUMET  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                C  .0 

HALE                0  .0 
IN    OEPAUW  UNIVERSITY 

TOTAL c               0  .0 

FEMALE                 0  .0 

HALE                0  .0 
IN    EARLHAM  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

HALE                0  .0 
IN    FORT  WAYNE  BIBLE  COLLEGE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


NUMER 


NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
KALE 


IN    FRANKLIN  CDLLEGE  INDIANA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    GOSHEN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    GRACE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    HANOVER  CDLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    HUNTINGTDN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    INDIANA  CEN  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  0 
.0 
.0 


IN     INOIANA  STATE  U  MAIN  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN    INDIANA  ST 
TOf  AL 
FEMALE 
MALE 


EVANSVL  CAM 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


IN     INDIANA  U  6LOOMINGT0N 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IK    INDIANA  U  AT  XCKCHO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    INDIANA  U  NORTHWEST 
v      TOTAL  0  .0 

\FEMALE  p  0  .0 

XHALE  0  .0 

IN  iNO-PUROUE 
TOTALx 
FEMALE 
HA  LE 
IN     INDIANA  UN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

IK    INDIANA  U  SOUTHEAST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN  11D-PUR0UE 
TOTAL 
F  6  MALE 
MALE 
IN    MA  NCI 
TOTAJL* 
FENjBCE 
LE 


TEA  COLLEGE 

0  .0 
0  *0 
0  *C 


0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

2 

2.4 

I 

I 

3*3 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

4.9 

9 
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I 
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Q 

♦0 

0 

♦  0 

0 

.3 

o 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 
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.0 
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0 

ft 

0 

♦  0 
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4.6 

13 
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I 
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I 

9  ft 

0 

•0 
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4.0 

A 
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0 

.  0 

0 

.0 

7 
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25.0 

15 
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12 
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3 

9.1 

1 

1.8 

1 

> 

•  0 
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0 
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1.7 

1 

\  2.1 

0 
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1 

2.0 

1 
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0 

•0 

ER 
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4 
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0 

*  J 

o 
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o 

.0 

0 

,0 

0 

.0 

0 
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0 

0 
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0 
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0 

A 

*u 

o 

.0 
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0 

.0 

0 

.0 
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0 

.0 

0 

.0 

1 
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0 
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1 
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£ 

25.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 
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1  t 
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1 

50.0 

0 

.0 

o 

.0  * 

3 
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0 
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o 

♦0 

ft 
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o 
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0 

•  0 
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.0 
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0 

.0 

6 

415  93*9 

5 

1.1 

442 

307  94*5 

1 

•  3 

325 

106  92*3 

4 

3.4 

117 

32  1CC*C 

0 

.0 

32 

25  100*0 

0 

.0 

7  1C0*0 

0 

•8  J 

r  7 

16  72*0 

0 

•5* 

15  71*4 

0 

3  75.0 

0 

4 

*4a4w4JMf5w** 

"  0 

.0 

1*5 

97  86«b 

0 

.0 

112 

27  «l*B 

0 

•0 

33 

54  96*2 

0 

•  0 

55 

41  97*6 

0 

.0 

42 

13  100*0 

o 

•  0 

13 

€0  96*4 

I 

1.2 

63 

60  95.2 

1 

1.6 

63 

2  0  1C0*0 

0 

•0 

c 

20. 

55  94*6 

1 

1*7 

56 

45  93*6 

1 

2.1 

46 

10  100*0 

0 

•  0 

10 

46  96*C 

0 

•  0 

49 

33  97.1 

0 

•0 

34 

15  1CC*0 

0 

.0' 

15 

497 


r 


TABLE  6.    TOTAL  JMCHELO*«S    OEGREES  FOR  HA  JO*  FIELD  CONFERMO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOOCATION  BY  RAC«, 

ETHNICITY,  AND  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


EDUCATION  tOBOOl 
I  KOI  ANA 

IN    MARIAN  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IK    MARION  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
PALE 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


IN    OAKLAND  CITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  •« 

IN    PUROU:  U  MAIN  CAMPJS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

IN  •  PURDUE  U  CALUMET  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

.IN    PUnDUE  U  NCRTh  CEN  CAMPUS 
•TOTAL  C        . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    SAINT  FRANCIS  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0        .0  a 

IK    SAINT  JOSEPH'S  COLLEGE  ♦ 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


TOTAL 
FEMALE 
MA  L  E 
IN     SAINT  MARY'S 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
COLLEGE 

0  .0 

C  .0 

0  .0 


S3  *A 


IK    SAINT  MARY-OF-T h E- WQ OOS  C 
TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN     TAYLOR  UNIVERSITY 
*  .    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IK    T*I-STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0' 

IN    UNIVERSITY  OF  EVANSVILLE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    VALPARAISO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

3 
0 
3 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

2 
1 
1 


X 

NUMBER 

t 

NUMBER 

• 

B 

NUMBER 

i 

C 

J 

4.6 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

4.8 

5.6 

0 

.0 

0  ' 

.0 

1 

5^6 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  " 

.0 

4.3 

0 

•  c 

0 

.0 

1 

4.3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

6.3 

0 

.0 

•  0 

.0 

1 

8.i 

1  .2 

0 

•  0 

1 

.  3 

5 

1 »  5 

.9 

0 

.0 

1 

3 

1.3 

1.9 

0 

.0 

0 

<0 

2 

1.9 

7.  1 

1 

2.4 

1 

2.4 

5 

11.9 

6.S 

1 

3.1 

1 

3.1 

4 

12.5 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10.  C 

•  0 

ft  0 

.0 

0 

.0 

o 

•  c 

.0 

0  - 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c" 

.c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10.7 

0 

•  0 

0 

•0 

3 

1 0.  7 

.0 

c 

.0 

9 

.0 

0 

•  0 

15.8 

0 

.0 

0 

.0 

3 

15.8 

2*0 

0 

•  0 

1 

2.0 

2 

4.1 

2.0 

0 

.0 

1 

2.0 

2 

til 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

>  0 

•0 

0 

.  0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

•  0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

(i 

•a 

0 

,0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

'  .0 

,  0 

.0 

0 

.0 

2.1 

c 

.0 

0 

.0 

2 

2.1 

2.7 

0 

.0 

0 

;o 

2 

2.7 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4.1 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4.1 

2.3 

0 

.0 

0 

.0 

L' 

2.3 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

2  0.0 

.KHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


20  95.2 

17  94.4 

3  1C0.0 

2  7  100.0 

19  100,0 

8  100TO 

22  95.7 

11  100.0 

11  SI. 7 

326 
222 
104 

37 

26 
9 


96.2 
98.2 
96.1 

J8.1 
87.5 
90.0 


14  1CC.0 
14  100.0 

0  .0 

28  100.0 
27  1OC.0 

1  100.0 


25 
i 
16 

47 
47 
0 


89.3 
100.0 
84.2 
-/ 
95.9 
95.9 
.0 


13  10C.0 
13  100.0 
0  .0 

64  100.0 
61  100.0 
23  100.0 

28  1CC.0 
11  100.0 
17  10C.O 


93 
?2 


97.9 
97.3 


21  100.0 


47 

43 
4 


95.9 
97.7 
80.0 


0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


,0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.3 
.4 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


21 
16 
3 

27 
19 
6 

23 
11 
12 

332 
226  . 
106 

42 
32 
10 

14 
14 

0 

26 
27 
1 

26 

9 

\? 

49 
49 
0 

13 
13 

0 

84 
61 

23 

28 
11 
17 

95 
74 
21 

49 

5 


STATE  TOTALS  ( 


36  INSTITUTIONS) 


„  TOTAL 

6 

.2 

11* 

-  3.5 

8 

.2 

FEMALE 

6 

.3 

78 

3.3 

6 

.3 

MALE 

0 

.0 

36 

4.0 

2 

.2 

13 
4 


.4 
.4 
.4 


141  4.3 
99  4.2 
42  4.7 


3,107 
2,2*0 
847 


95.2 
95.  4 
94.6 


15 

9 
6 


.5 
.4 
.7 


3,263 
2  ,368 
895 


ICWA 


IA    B4IAR  CLIFF  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IA    3JENA  VI5TA  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
I A  CENTRAL 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

OF  lOfcA 

0 

0 


IA    CLARKE  COLLEGE 
TOTAL   .  0 
FEMAiE  0 
MALE  0 
IA    COE  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IA    CORNELL  CCLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  9 
MALE  0 


0 
.0 
.0 

2 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•o  . 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
'  .0 
.0 

6.1 

3.0 
12.5 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 

1 

6.3 

1 

6.3 

o  l5 

93.8 

0 

■  .0 

16 

.0 

1 

9.1 

1 

9.  1 

10 

"  9C.9 

0 

*    .0  6 

11 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

5 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

64 

1C0.0 

0 

.0 

84 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

59 

100.0 

0 

.0 

59 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*  25 

100*0 

0 

.0 

25 

.0 

0" 

.0 

3 

6.: 

44 

89.8 

2 

'4.1 

49 

.0 

0 

.0 

1 

3.0 

32 

97,0 

0 

•  0 

33 

.0 

0 

.0 

2 

12.5 

12 

75.0 

2 

12.5 

16 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

.0 

5 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

-  5 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

f 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

11 

.0 

0 

.0 

c 

•  0 

2 

1C0.C 

0 

.0 

2 

.0 

0 

.0 

0 

"  .0 

9 

a  oo.o 

0 

.0 

9 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

lb 

.oc.o 

0 

.0 

18 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

U 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

ICO.O 

0 

.0 

7 

lERIC 
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TABLE  4* 


TOTAL  BACHELOR'  $    DEGREES  FOR  MAJOR  .'IELO  CONFERRED  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
ETHNIC  I TV*  AND  SEX'     INSTITUTION  ANO*STATE    1971-1979  e 


AMERICAN  I  NOUN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 

•  «» 

EDUCATION  fOSOCI 
I  CM  A 

IA    ftjROT  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  '  0 
MALE  0 
DRAKE  UNIVERSITY 
XlOTAL  0 
FEMALE  0 
HAi:e  .0 
IA    GRACELANO  COLLEGE 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISUNOER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IA    IONA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
U 

0  < 

SCI 

0 

0 

0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  o. 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

t  TECHN 
•0 
.0 
0 


IA    IONA  NESLEYAK  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

I A    LORAS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

•  FEMALE  '0  .0 

MALE  0  .0 

IA    LUTHER  COLLECT 


0 
0 
0 

INTRNATL 

0 
0 
0 


0 

►  0 

.0 

u 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
IA    HA  HAM  SHI 
T0T  AL 
FEMALE 
MALE 

U    MARYCREST  COLLEGE 
TOT  AL  0 
FEMALE  0 
-3  MALE  0 
IA    MORNINGSIOE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0    •  .0 

MALE  0  .0 

I A    MOUNT  MERCY  COLLEGE 
TOTAL  "0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IA    NORTHWESTERN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.     MALE  0  .0 

I A    SAINT  AMBRCSE  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

.    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IA    SIMPSON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .6 

IA    UNIVERSITY  OF  DLBUQUE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IA    UNIVERSITY  OF  IONA 
TOTAL  1  *4 

FEMALE  1  .5 

MALE  0  .0 

I A    U  OF  NORTHERN  IONA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

I A    UPPER  IONA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IA    MARTBURG  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IA    WESTMAR  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE        •         0  .0 
I A    MILL  I AM  PENN  COLLEGE 
TOTAL  1  1*5 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2*7 


IA 


STATE  TOTALS  i 


27 


.0 
.0 
.0 

3.1 
8*3  • 

1.9 

•  0 
6.7 

•2 

•  0 

•  6 

3.4 
♦0 
11.1 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

♦0 

•  0 

•  0 

5*6 
5.9 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


4  6*2 
2  5*4 
2  16*7 


23**6 
25*0 
22*2  ' 

1*1 

•  0 

•6 

•  3 
1.5 

•  0 

•  0 

•  0 

*0 
'  .0 

J 

2*6 
.0 
4*3 

6*1 
*0 

io. a 


f 


TOTAL- 
FEMALE 
MALE 


INSTITUTIONS! 
33  1*5 
15  1*0 
18  3*0 


HISPANIC 
NUMBER  t 


TOTAL 
MINORITY 


.NUMBER 


KHITE 
NON-HI5- 


NUMBER 


IC 


NCK-AESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


Tom 

NUMBER 


0 

:o 

0 

*0 

0 

.0 

37 

62.7 

22 

37*3 

«  59 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

25 

59.5 

17 

4C*5 

*2 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 
« 

12 

7C.  6 

5 

29*4 

17 

2 

1*7 

1 

*e  * 

8 

6.6 

111 

91*7 

2 

1.7 

121 

1 

1*0 

1 

1*0 

5 

5*2 

90 

92*0 

i  2 

2*1 

97 

1 

4.2 

0 

•0 

3— » 

12*5 

21 

87.5 

0 

A 
♦  U 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

1.9 

"  52 

96.3 

1 

1.9 

54 

0 

.0 

o' 

♦  0 

0 

.0 

38 

97*4 

1 

2.6 

39 

0* 

.0 

0 

•0 

I 

6.  7 

14 

93.3 

0 

.0 

IS 

c 

•  0 

0 

*0 

1 

•  2 

414 

99*5 

1 

.2 

416 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

294 

99*7 

1 

.3 

295 

0 

-0 

0 

•0 

1 

.  8 

120 

99.2 

0 

.0 

121 

0 

.0 

1 

3.4 

2 

6.9 

27 

93.1 

c 

.3 

29 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

20 

100*0 

0 

.0 

20 

0 

•  0 

1 

11*1 

2 

22.2 

7 

77.  8_ 

0 

.0 

o 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

24 

1CO*0 

0 

.0*" 

24 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

13 

ICC.C 

•  0 

.0 

13 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

11 

100*0 

0 

.0 

1 1 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

.  67 

100*' 

0 

.0 

67 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

47 

100*0 

0 

.0 

47 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

20 

1CC*0 

0 

.0 

■art    *  * 
20 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

0 

*0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

1C0.C 

0 

.0 

1 

0 

♦  0  « 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

^ 

.  0 

A 
U 

0 

♦  0 

1 

2.8 

3 

8.3 

33 

91*7 

0 

♦  0 

36 

0 

•  0 

1 

2.9 

3 

8.8 

31 

91*2 

0 

34 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

2 

IOC*  0 

0 

•o' 

.0 

2 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

37 

100*0 

0 

.0 

37 

0 

♦c 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

29 

ICC.C 

0 

♦  0 

% 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

8 

100*0 

0 

♦  0 

a 

0 

.0 

2 

7.4 

2 

7.4 

25 

92*6 

0 

.0 

~  .,27 

0 

♦  0 

2 

7.4 

2 

7.4 

25 

92*6 

0 

.0 

27 

0 

•  0 

0/ 

♦  0 

0 

.  0 

0 

*c 

0 

.  0 

•j 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

22 

1C0.0 

0 

♦  0 

22 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1CC.0 

0 

♦  3 

3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

19 

100*0 

0 

♦  0 

19 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

31 

100*0 

p 

.0 

31  . 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

20 

100*0 

3 

.0 

20 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  C 

1 1 

ICC*  0 

0 

*  0 

14 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

4 

8.2 

45 

91*8 

0 

♦  0 

49 

0 

•  0 

0 

♦0 

2 

5*4 

35 

94*6 

0 

♦  0 

37 

c 

0 

.0 

2 

16*7  „ 

10 

83*3 

0 

♦  0 

It 

o 

•  0 

o 

.0 

5 

23*8 

16 

76*2 

0 

.0 

21 

0 

♦  0 

0 
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MLE  3        ♦  J 

KS    86 TMANY  COLLEGE 

TOTAL  1      Z* 9 

FEMLE  0  .0 
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MLE  0  .0 

KS    MARY MOUNT  CQLLEGfc  KANSAS 
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FEMLE  9  .0 

MALE  °0  *0 

KS    MCPHERSON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 
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TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  F1ELO  CONFERRED  »Y  INSTITUTIONS  OF  HISHER  EDUCATION  8t  RACE* 
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3 

13*0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

FEMALE                0  .0 

3 

13*0 

0 

.  0 

o 

♦  0 

,  MALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

*  0 

KY    THOMAS  MORE  COLLEGE 

TOTAv.                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.n  • 

FEMALE                0  .0 

0 

♦o     .  < 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

•0 

KY    TRANSYLVANIA  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

1 

0 

A 

♦  u 

o 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

*  0 

•  9 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

1 

14*3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

KY    UNION  COLLEGE 

TOTAL                0  *0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

*  0 

c 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


hWtTE 
NON-HI  SPANlt 

NUMBER 


KCK-AES I0ENT 
ALIEN 


NUMBER 


TCTAL 
NUMBER 


13 

7*4 

162 

92*6 

9 

7*0* 

119 

93.0 

8*  5 

43 

91  .5 

88 

4.3 

1 1939 

if  3  *£ 

51 

3*6 

It  372 

96.1 

37 

6*1 

567 

93.3 

0 

•  0 

5 1 

96*  1 

0 

•  0 

40 

97*6 

3 

•  0 

11 

1CC.C 

0 

•  0 

12 

100*0 

0 

•0 

11 

100*0 

3 

•  0 

1 

100*0 

5 

11.1 

40 

88.9 

4 

15.4 

22 

64.6 

1 

5*3 

18 

S4*7 

t 

1 

-3.3 

29 

96*7 

1 

3.4 

26 

96*  6 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

"  37 

100*0 

0 

•  0 

30 

100*0 

0 

•  0 

°  7 

10C.C 

0 
0 
0 

3 
1 
2 

19 
16 
3 

2 
0 
2 

29 
12 
17 

1 
1 

0 

10 
10 

0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

3 
3 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 

o  0 
0 


*0 
*0 
f*0 

2*6 
1*3 

6.t> 

5*2 
5.8 
3.4 

5.3 
•0 
U.2 

87.9 
75.0 
100.0 

4.2 
5.9 
.0 

4.3 
7.1 

-0 

•  e 

1.2 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

.c 

.0 

13.0 
13.0 
*0 

.0 
.0 
.0 

4.5 
*0 
14*3 

.0 

•  0 

•  0 


8  100.0 
7  IK.0 
1  100.0 

104  *.2 
7%  98*7 
29  93*5 

343  94*6 
258  94*2 
8*  96*6 

36  94*7 
27  100*0 

9  81. £ 


12. J 
2*.0 
♦0 


23  95*6 
16  94*1 
7  100*0 


223 
130 
93 


95*3 
92*9 
98*9 

99.2 


234 
160  98*8 
74  1C0.0 

64  1CC.0 
64  10C.0 
20  100*0 

32  100*0 
"29  100*0 
3  1C0*0 


20 
20 
0 


67.0 
67*0 
*0 


6  1CC.0 

7  1CC.0 
1  1CC.0 

21  *95*5 
15  10C.C 
6  65.7 

17  100*0 
9  100*0 
6  10C.0 


e 


o 

♦  0 

175 

0 

♦  0 

no 

0 

•0 

4  7 

9 

•  4 

"2*036 

5 

♦  4 

1  *  428 

4 

•  7 

606 

1 

1.9 

52 

1  • 

2.4 

41 

0 

.0 

1 1 

0 

•0 

12 

0 

•  0 

11 

0 

•  0 

1 

0 

45 

0 

•0 

26 

0 

•  0 

19 

0 

•0 

30 

3 

•  0 

29 

0 

•  0 

1 

*  0 

•  0 

37 

0 

•0 

3C 

0 

•  0 

7 

0 

.0 

8 

0 

•  0 

7 

0 

.0" 

1 

0 

.0 

107 

3 

.0 

76 

0 

.0 

3t 

0 

.0 

362 

0 

♦  0 

274 

<) 

.0 

68 

0 

.0 

36 

0 

.0 

27 

0 

.0 

1 1 

0 

.0 

33 

0 

♦  0 

16 

0 

.0 

1  7 

0 

.0 

24 

0 

.0 

17 

0 

♦  0 

7 

1 

•4 

*  234 

0 

.3 

140 

1 

1.1 

94 

0 

.0 

236 

0 

•  0 

162 

0 

.0 

74 

0 

•0 

04 

0 

.3 

64 

0 

.0 

20 

0 

.0 

0 

•0 

29 

0 

.0 

3 

3 

•  0 

23 

0 

•  0 

23 

0- 

-  .0 

0 

» 

0 

.0 

6 

0 

•0 

7 

0 

♦  o 

1 

0 

•  0 

22 

0 

•  0 

v  15 

0 

•0 

7 

0 

•  0 

17 

0 

•0 

1 

0 

•  0 

rERJC 
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TABLE  6,    TOTAL  BACHELOR'S    OICMES  FOR  MAJOR,*""  CONFEMIO  IT  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  PACE. 
*  ETHNICITY.  AND  SEX.     INSTITUTION  AND  STATS  MU-19W 


lOUCATlON  II 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•  LACK-  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NOW  Eft 
108001 


NUMBER 


EOUCAT 
KENTUCKY 

KY    UN  IVERStTY  OF  KENTUCKY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

*    HALE  •     0  .0 

KY    DIVERSITY  Of  LCUISVILLE 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

mLE  0  .0 

KY    WESTERN  KY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  '0  ♦<) 

MALE  0  .0 


6 
4 

2 

22 
15 
7 


1.9 
1*6 
3*1 

12.3 
11.5 
U.3 

3.0 
2.5 
4.5 


*h  UMBER' 


\ 


.3 
♦  0 
1.6 

i  .6 
2.0. 


HISPANIC 
NUMBER 


KY  STATE  TOTALS 

TOTAL  0 
FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

LOUISIANA 

LA    CENTENARY  C  CF  LOUISIANA' 
TOTAL  C  »0 

*  FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

LA    OILLARO  UNIVERSITY 
T2TAL  3  »0 

FE  HAL'S  0  .0 

MALE  0  *3 

LA    G* AMBLING  STATE  U 
TOTAL  C  c  .0 

FEMALE*  0  *0 

MALE  0  .0 

V.*.    LOUISIANA  COLLEGE 


22  INSTlTUUONSi 
0  ill  5.1 

0  73 
0  38. 


4.6 
6.5 


.0 

•  0 

•  0 


35  :oo.o 

33  100.0 
2  100.0 

I 3d  97.2 
101  96.2 
37  100.0 


TOT  AL 
FEMALE 
HA  LE 
LA    LA  STATE  U 
TOTAL 
FEMALE 
Mi  LE 
LA    LA  STATE  U 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0; 

•  0 
.0 


0 

c 

0 

ASO  ACM  C 

0  .0 
0^  .0 
0  .0 
SHKEVEPCRT 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


lc  v         • v 

LA    J*IV£ft*ITY  OF  SEW  ORLEANS 

TOTAC  0  .0 

.     FEMALE  0  *0 

MALE  0  »0 

LA    LOUISIANA  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »0 

LA    LOYOLA  U  IN  NEW  ORLEANS 
TO»L  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

LA    MCNEESE  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

„         KALc  0  .0 

LA  'NICHOLLS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LA    ORTHEAST  LOUISIANA  U 
TUTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  *0 

LA    NTHteSTN  ST  U  CF  LA 
TOTAL  2  2.X 

FEMALE  2  3.7 

LE  0  .0 

LA    OJk  LACY  UF  HOLY  CROSS  C 
TOTAL  0°  .0 

FEMALE  0  *0 

1ALE  0  .0 

LA    SAINT  MARY' S  DCINICAN  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LA    STHESTN  LA  UNIVERSITY 


0 
0 
0 

10 

a 

2 

t 

4 

3 
I 


•0 

♦  *o 

.0 

3.2 
3.1 

3  .8 

7.3 
6.7 
10.0 


23  13.5 

19  13.3 

4  14.8 

19  7.6 

12  6.2 

7  12.3 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

LA    SOUTHERN  U  At* 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•0 
.0 

•  0 

MAIN  CAM 

•  0 
.0 

•  0 


0 
0 
0 

■  0 
0 

•o 

0 
0 
0 

c 
0 
0 

c 

lv 

1 

0 

1 

1 

0 

I 

1 

0 

0 
0 


-.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

N  .0 
.0 
.0 

.3 
.4 
.0 

1.6 

2*2 
.0 

.6 

•  7 
*0 

•  0 
.0 

•  0 


1 

3.* 

0 

fO 

1 

3.3 

0 

•  C 

0 

•  0 

o 

•  0 

21 

lUi 

0 

•  0 

17 

u.o 

0 

.0 

11.8 

0 

•  0 

20 

11.4 

0 

•c 

20 

13.0 

o  ■ 

.0 

0 

.0 

\ 

0 

.0 

21 

13.6 

I 

.6 

18 

'.3.1 

1 

.6 

3 

13.4 

0 

.0 

3 

3.5 

0 

.0 

3 

5.6 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

6.1 

0 

♦  0 

2 

7.4 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

4.5 

Q 

♦  0 

1 

0 

♦  0 

0 

Yo 

0 

.0 

14 

6.7 

t 

3 

.0 

10 

5.6 

0 

•  0 

4 

13.3 

0 

.0 

304 

96.8 

0 

.0 

253 

96.6 

0 

0 

51 

96.1 

0 

.0 

%  TOTAL 
MINORITY 

-NUMBER 

5i 


WHITE 

non-hispanic 
""number 


NON-RES  I DENT 
ALIEN 

.NUMBER 


♦  0 
.0 


o  • 

♦  0 

0 

•  0 

c 

♦  0 

0 

.0 

c 

> 

•    0  , 

.0 

3 

.*1 

2 

•  1 

1 

:  i 

2 

.1 

2 

'.3 

0* 

♦  0< 

6 
5 

3 

24 
16 
6 

6 
5 

3 


2*6 
2.0 
4.7 

13*4 
12.3 
16*3 

3.0 
•2.5 
4.S 


5.4 
4.8 

6.9 


0 

.0  ' 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

35  100.0 

0 

•0 

30  lJO.O 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•0 

438 

T»  /  ♦  C 

0 

.0 

-101 

96.2 

b 

.0 

07 

icfc.o 

0 

sO 

0  • 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

% 

0 

.0 

0 

.0 

.  H 

3.6 

0 

♦  0 

^5 

0 

♦  0 

2 

3.6 

> 

0 

♦o. 

5 

9.  1 

0 

♦0 

4 

8.9 

0  • 

♦  0 

1 

10*0  r 

4 

2*4 

28 

16.5 

** 

34 

16*8 

0 

♦  0 

4 

14*8 

♦  4 

20 

8*0 

.5  . 

13 

6*7  . 

.0 

1 

12*3' 

.6.1 

9.1 

6.1 

3 

10*0 

.0 

C 

.0 

X 

♦  5 

—  22 

11*6 

.0 

17 

1L0 

2.9 

,  5 

'  14.7 

.6 

21 

tl2*0 

♦  6- 

21 

13.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

22 

14.3  . 

0 

..0 

19 

14.5 

0 

•  0 

3 

13.0 

13 

14.3 

© 

16 

19*6 

4 

7.4 

9 

16.7 

9 

44.3 

9 

24.3 

0 

.0 

2 

6.  1 

0 

.0 

2 

7.4 

<r 

.0 

q 

.0 

4 

16.2 

5 

22.7 

4 

18.*. 

5 

22.7 

0 

•0  . 

0 

•  C 

0 

♦  0 

14 

6*7 

0 

.0 

10 

5*6 

0 

•  0 

4 

13.3 

0 

.0 

304 

96*8 

0 

.0 

•  253 

96.6 

0 

.0  . 

51 

96*1 

17 
17 

0 


*77.3 
77.3 
*0 


TOTAL. 
NUMBER 


c 

304  97*1 

1 

•  3 

243  *1*6 

1 

.4 

61  95.3 

0 

•  0 

152  64*9 

3 

1.7 

113  86*9 

•  8 

39    19*6  . 

2 

4.1 

260  57*0 

0 

•0 

196  91*5 

■  0 

.0 

64  95*5 

0 

•0 

^•042  94*4 

f» 

3 

lt504  95*0 

3 

•2 

536  92** 
t 

3 

•  S 

• 

11  1CU.0 

0 

•  0 

13  100.0 

0 

.0 

4*  \  OC.O 

0 

•  0 

o  *o 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0  *0 

o 

^.0 

0  *0 

4 

2.8 

0  •0** 

4 

3.6 

0  *0 

0 

♦  0 

33  100*0 

0 

•  0 

25  100.0 

0 

.0 

6  100.0 

0  "v 

•  0 

V   29T  94*2 

7 

2.3 

'  243  94*6 

5 

1.9 

46  92.3 

2 

3.8 

r 

5<f  9C.9 

0 

♦0 

*    41  91.1 

0 

•  0 

■    9  90.0 

0 

.0 

142  63.5 

0 

40 

.     119  63.2 

0 

.0 

23  85.2 

0 

.0 

230  92*0 

0 

.0 

180  J  93*3 

0 

.0 

50     87*1  ^ 

0 

•0 

30  9C*9 

0 

.0 

27  90.0 

0 

.0 

3  1CC.0 

0 

♦c 

167    66*4  • 

0 

♦0 

138*  69*0 

-  0 

•  0 

29  85*3 

0 

.0 

1^4  66.0 

8*  0 

.0 

133  66,4 

0 

•  0 

21  100*0 

.0 

132  85*7 

X 

.0 

112  62*5 

*0 

.0 

20  67*0* 

0 

.0 

73  80*2- 

"  0 

•  0 

45  63*3 

0 

•0 

26  15*7 

0 

.0 

31     93*9 C 

1  0 

♦  0 

25  9,2.6 

0 

•  0 

•   6  100*0 

0 

•  0 

194  92. a 

166  93*9 

26  66*7 

10  3*2 

9  3*4 

1  1.9 


•  0 
.0 

.5 

•  6 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


313 
249 
64 

;t<? 

13C 

*\ 

2GW 
201 
6* 


2.164 
1,563 
581 


17 

iy 

4  . 

35 
33 
2 

142 
105 
37 

•  33 
25 
6 

309 
257 
52 

55 
45  * 
10 

170 
143 
27 

250 
.93 
51 

33 
30 
3 

169 

155 
34 

175 
154 

"21 

154 
131 
23 

91 
54 
37 

33 

27, 
6 

22  < 
22 
0 

209 

179 
30 

314 
262 
52 


50U 
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TOTAL  SACHaOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE* 
ETHNICITY*  ANJ  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979, 


AMERICAN  I  NOUN 
ALASKAN  NATIVE 


h  . 


NUMBER 
EOUCATION  106001 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-Kt  SPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


NEW  ORLEANS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


LOUISIANA 

LA    STH%  U  IN 
JOTAL 
FEMALE 
MALE 

LA    TULANE  U  OF  LOUISIANA 

*OTAL  0        .0  1 

FEMALE  0.0  0 

MALE  0        .0  I 
LA    U  OF  S  THUS  IN  LOLISI  ANA 

TOTAL  1        *4  '  45 

FEMALE  1        .5  37 

MALE  0.0  8 
LA    XAVIER  UNIVERSITY  OF  LA 

TOTAL  0        .0  41  100*0 

FEMALE  0  '     .0  35  100*0 

MALE  0        *0  6'  100*0 


89  .  98*9 
68  '  98*6 
21  100*0 


9.1 
*0 
20*0 

16. 1 
17*7 
11*3 


LA        ST'*(E  totals  c 
♦      TOTAL  3 
FEMALE  3 
MALE  0 
<r 
MAINE 


21  INSTITUTIONS) 

,1  792  29*9 

,1  641  29*9 

,0  151  29*8 


ME    HUSSON  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE-.  0  *0 

 MALE   -0--  *0 

MI    SAINT  JOSEPH'S  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 
ME    THOMAS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

ME?  U  OF  MAINE  AT  FARMINGTON 

TOTAL  1     .  .5 

FEMALE  1        *6  , 

MALE  .0  .0 

ME    U  OF.  MAINE  AT  FCRT  KENT 

•   TOTAL  >0  .0 

'  FEMALE  0 

MALE  0 

*ME    U  OF  MAINE  AT  MACHlAS 

TOTAL  0        .0  . 

FEMALE  0  .0 

*  MALE  0  .0 

ME    U  OF  MAINE  AT  ORONO 

TOTAL  1  *4 

FEMALE  0  *0 

f>               MALE  1  .    1.4  * 

f^li^.  FEMALE  0  .0 

^/fet&'K&'M&Le.  0  .0 

fdVft-  ME^il-dr  'SOUTHER  K  .MAINE 

jTOt..afl«?t4v  ,    o  ,  *o 


^S^|.;^MALE 


.0 
.0 


l(,X#NE  UNIVERSITY  OF  NEW  ENGL  ANO 
^  >>#s,.\  TOTAL.' 


0 

FEMALE  0 
MALE  0 
•ME    ME STBAOQK  COLLEGE 
TOTAL  0 
-FEMALE     .  0 
•  MALE  0 

HE      .    STATE  TOTALS  ( 

TOTAL     -  2 
'    FEMALE    ~  1 
MALE  1 


1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0- 

0 

0 

0 
0 

6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  3 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.3 
.0 

.1 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


11  INSTITUTIONS) 


NUMBER 

t 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

0 

.0 

0 

•  0 

89 

98*9 

0 

*0 

0 

.0 

68 

98*6 

0 

♦  0 

0 

♦0 

21 

100*0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

9*1 

0 

*0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

1 

20*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

46 

16*4 

0 

*0 

0 

•  0 

38 

18*2 

0 

•0 

0 

♦  0 

.  8 

1)*3 

0 

.0 

0 

•  0 

41 

100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

35 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

100*0 

I 

4 

•  2 

26 

1*0 

825 

31*1 

4 

.2 

16 

*7 

664 

30*9 

0 

.0 

10 

2*0 

161 

31*8 

fcHITE 
NON-HISPANIC 


NLMBER 


•  2 
.0 
.9 


0 

•  0 

0 

•0 

-  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

*0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  , 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

/♦o 

0 

.0  ' 

0 

/  *° 

0 

•  0 

f  •» 

0 

•  0 

*0 

0 

•  0 

i< 

.0 

0 

.0 

*0 

0 

.0 

Vo 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0s 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'  0 

.0 

0 

V.o_ 

o. 

.0 

0 

.0 

0 

•  o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

)■ 

•  0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o.« 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.  0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

<*> 

tC 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.5 
.2 
1.3 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


0 
0 
0 

1C 
6 
4 


.0 

•  0 

•  0 

9C.9 
100*0 

ac.o 


1*815 
1*472 
343 


1  14*3 

6 

85.7 

0  *C 

3 

10C.0 

1*  25*0 

3 

75*0 

0  *C 

113 

100.0 

0  *0 

108 

100.0 

0  .0 

5 

100.0 

£  *° 

5 
3 

ICO*/ 

0  .0 

teo.Q 

1  *5 

98.9 

1  .6 

J&2 

.  98.8 

0  .0 

J  22 

100.0 

0        .0  j 

f  6 

100.0 

o     *o  / 

5 

1CC.0 

1  100*0 

42  10C.0 
33  100*0 
9  1C0.0 


100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
1C0.0 
•  0 


622  9S.0 
599  99*5 
223  97*8 


TOTAL 
X  NUMBER 


1.1 
1.4 
.0 

.0 
•  0 
•0 


4  .5 
2  .3 
2  *9 


SO 
69 
21 

11 

6 
5 

*  2B0 
209 

*  71 

41 

35 
6 

\ 

2,653 
2,147 


2 

♦  4 

506 

0 

.0 

7 

o 

♦0 

3 

0 

.0 

4 

0 

.0 

113 

0 

•  0 

108 

0 

.0 

5 

c 

.0 

5 

0 

.0 

3 

0 

.0 

2 

1 

.5 

186 

1 

•  6 

164 

0 

.0 

22 

0 

.0 

6 

0 

.0 

5 

0 

.0 

1 

0 

.0 

42 

0 

.0 

0 

♦0 

V 

1 

.4 

224  ¥ 

1 

.7 

150 

0 

.0 

74 

0 

.0 

44 

0 

♦  0 

28 

0 

.0 

16 

2 

1.0 

195 

0 

♦  0 

103 

2 

2.: 

92 

0 

.0 

7 

0 

.0 

4  ' 

0 

.0 

3 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1  - 

0 

.0 

0 

830 
602 
228 


MARYLAND 

NO    BOW  I E  STATE  COLLEGE 


TOTAL                0  .0 

44 

57.9 

FEMALE                0  *0 

29 

56*9 

MALE                0'  .0 

15' 

60.0 

NO    COLLEGE  OF  NOTRE  OA  ME  MO  ^ 

TOTAL         *       0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE      >           0  *0 

0 

.0 

MD    COLUMBIA  UNION  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

4 

28*6 

FEMALE                0  .0 

4 

30*8 

MALE                0  *0 

0 

♦  0* 

0 

•  0 

0 

♦  0 

44 

57*9 

31 

4C.8 

1 

1.3 

0 

.0 

0 

.0 

29 

56*9 

21 

41*2 

1 

2.0 

0 

.0 

0 

.0 

15 

60*  0 

10 

4C*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

22 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

C 

.0 

22 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

.  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

7.1 

1 

7.1 

6 

42.9 

5  8 

57*1 

0 

•  0 

1 

7.7 

1 

7.7 

6 

46*2 

7 

53.8 

0 

.0 

0>* 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

76 
51 

25* 

22 
22 
0 

14 
13 
I 


jERjC 

wliU  ^ 
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TABLE  6*     TOTAL  BACHELOR*  S    OEGREES  FOR  NAJGR  FIELO  CONFERREO  BY  INST  ITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY,  A NO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


EOUCATION  (08CC) 
MARYLAND 

MO    COPPIN  STATE  COLLEGE 


BLACK  ASIAN  DR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I S  .ANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


hHI  TE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MA  Lt 


1.3 
•  0 


MO    FR0ST8URG  STATE  COLLEGE 
TOTAL  C  .0 

FEmtE  0 
MALE  0 


MO    GOUCHER  COLL  EG' 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
HO    H300  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MO    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NO    LOYOLA  COLLEGE 

TOTAL  '    0  .0 

FEMALE.  0  .0 

MALE  0  .0 

-  MC    MO  INST  COLLEGE  OF  ART  ^ 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HO    MORGAN  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  #     0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  t0 

MO    P6A300Y  INST  0£  JHU 
TOTAL  0      .  .0 

FEMALE"  0  .0 

MALE  0  .0 

MO  SALI SBULYSTATE  COLLEGE 
♦    TOTAL  0  .0 

FEMALE     *  00  .0 

MALE  0  .0 

NO    TOMSON  STATE  UNIVERSITY 


65 
60 
5 

8 
4 
4 

I 
I 

0 

2 
2 
0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

♦  0 
♦0 


MO    U  OF  NO  COLLEGE  PARK  CAM 
TCTAL  6  1*0 

FEMALE  6       1*4  . 

.'4ALE  0  .0 

HO    U  OF  MO-EASTERN  SHORE 
TOTAL  0  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

Md    WESTERN  NARYLANO  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0,      .0  r 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 

3 

i 

75 
49 

26 

0 
0 
0 

6 
4 

2 

31 

29 
2 

20 
19 
1 


65*5 
68*2 
62*5 

4*8 
3*3 
8.7 

5.9 
5.9 

•  0 

4.9 
5.0 

.0  f 

•  0 

•  0 
♦0 

•  0 
.0 

•  0 

30*8 
2T.3 
50*0 

88*2 
8?,1 
86*7 


.0 
.0 
♦  0 

7*3 
6*3 
10*5 

8*0 
9*5 
2*5 

3*5 
4.4 


35  100*0 
26  100*0 
9  100*0 


•  0 

♦  0 


NUMBER 


0 
0 
0* 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 

2 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


7 

♦  4 

2  95 

17*8 

7 

•  6 

230 

18*1 

0 

♦  0 

45 

17*0 

HO  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MASSACHUSETTS 

MA    AMERICAN  INTRNATL  COLLEGE 


17  INSTITUTIONS) 


-  TOTAL  0 

♦  0 

7 

14*0 

FEMALE  0 

♦  0 

6 

14*0 

MALE  0 

•  0 

1 

14*3 

MA    ANNA  MARIA  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

;0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

♦  0 

0 

♦0 

HA    ATLANTIC  UNION 

COLLEGE 

TCTAL  0 

♦  0 

3 

10*0 

FEMALE  0 

•  0 

3 

15*0 

MALE            "  0 

,0 

0 

•  0 

HA    8ENTLEY  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

HA    BERKLEE  COLLEGE 

OF  MUSIC 

TOTAL  0 

♦0 

5 

9*8 

FEMALE  0 

•  0 

1 

14*3 

«     MALE  0 

•  0 

4 

9*1 

MA     BERKSHIRE  CHRISTIAN  C 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1 

. 

NUMBER 

I 

NUMBER 
* 

X 

NUMBER 

X 

•  0 

0 

♦0 

66 

86*6 

9 

11.8 

•  0 

0 

•  0 

61 

89.T 

T 

10.3 

•  0 

0 

•  0 

5 

62.5 

2 

25.0 

•  0 

1 

♦  6 

9 

5.4 

157 

94.6 

.0 

1 

•a 

5 

4.2 

115 

95.0 

•  0 

0 

•0 

4 

8.7 

42 

91.3 

•  0 

1 

5.9, 

2 

11*8 

14 

82*4 

♦  0 

1 

5.9 

2 

11*8 

14 

82*4 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

4.9 

39 

95*1 

♦  0 

r0' 

•0 

c  2 

5.0 

36 

95*0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100*0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

1 

100*0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

16 

100*0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

14 

100*0 

•  0 

,0 

♦0 

0 

.0 

2 

100*0 

♦  0 

0 

♦  0 

4 

3C.8 

9 

69*2 

.0 

0 

♦  0 

3 

27.3 

8 

72*7 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

50.0 

1 

N50.0 

•  0 

0 

♦  0 

75 

38.2 

T 

8.2 

♦  0 

0 

♦  0 

49 

69.1 

9.1 

•0 

ox 

♦0 

26 

86.7 

2 

6.7 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  C 

8 

10C.0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

4 

100.0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

4 

100.0 

•4 

0 

♦  0 

6 

T.3 

76 

92.7 

.0 

0 

♦  0 

4 

6.3 

59 

93.7 

♦  0 

0 

♦0 

2 

10*5 

IT 

89.5 

♦  0 

0 

♦  0 

31 

8.0 

353 

91.5 

•  0 

0 

♦  0 

29 

9*5 

»  275 

89.9 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

2*5 

78 

9T.5 

♦  7 

7 

1.2 

37 

6*5 

517 

90.2 

♦  5 

4 

♦  9 

31 

383 

88.7 

1*4 

3  to 
m 

2*1 

6 

4.3' 

134 

95.0 

•  0 

0 

♦  0 

35 

10C.0 

0 

.0 

♦  0 

0 

•  0 

26 

100.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.  *° 

9 

100.0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

44 

100.0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

29 

100.0 

♦  0 

.  0 

♦  0 

V.  0 

.0 

15 

100.0 

•  3 

10 

♦  6 

317 

19.2 

1*311 

tf 

79.2 

•  .2 

7 

♦6 

247 

19.4 

1,002 

78.8 

•  5 

3 

♦  8 

70 

1  0.  3 

309 

80.7 

♦  0 

2 

4.0 

9 

18.0 

40 

80.0 

•  0 

'  2 

4*7 

8 

18*6 

34 

79.1 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

14.3 

6 

85.7 

.0 

1 

5.9 

1 

5.9 

16 

9'.1 

♦  0 

1 

6.3 

1 

6.3 

15 

93.8 

♦'0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1CC.0 

3*3 

2 

6*7 

6 

20.0 

22 

73*3 

♦  0 

2 

10*0 

•  5 

2  5.0„ 

'  15 

75.0 

10*0 

0 

♦  0 

1 

10.0 

7 

70*0 

♦  0 

0  . 

.0 

0 

.0 

5 

10C*0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

100*0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100*0 

♦  0 

0 

♦  0 

5 

9*8 

46 

90*2 

•0 

0 

♦0 

1 

14*3 

6 

'85*7 

•  0 

0 

•0 

4 

9*1 

40 

90*9 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

5 

83*3 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

83*3 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.c 

0 

*0 

NON-RESIDENT 
ALIEN. 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


1 

1.3 

76 

0 

•  0 

es 

1 

12.5 

6 

0 

•  0 

166 

0 

.0 

120 

0 

.0 

46 

1 

5.9 

17 

1 

5.9  . 

17 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

41 

0 

.0 

40  ' 

0 

•  0 

1 

o 

•  0 

1 

0 

.0 

1 

0 

•0 

0 

o 

•  0 

16 

0 

.0 

14 

•  0 

2 

o 

♦  0 

13 

0 

•  0 

11 

0 

•0 

2 

3 

3.5 

85 

1 

1.8 

55 

2 

6.7 

30 

o 

♦  0 

8 

0 

♦  0 

4 

0 

♦  0 

4 

0 

.0 

82 

o 

.0 

63 

0 

.0 

19 

2 

.5 

386 

2 

♦  7 

3  06 

0 

♦0 

80 

19 

3.3 

573 

18 

4.2 

432 

1 

♦  7 

141 

o 

.0 

35 

0 

.0 

26 

0 

'  .0 

<% 

o 

♦  0 

44 

0 

.a 

29 

0 

.0 

15 

• 

27 

1.6 

1,655 

23 

1.8 

-  1,272 

4 

1.0 

383 

1 

2.0 

50 

1 

2.3 

43 

0 

•  0 

7 

0 

•  0 

17 

0 

♦  0 

16 

0 

•  0 

1 

2 

6.7 

30 

0 

•0 

20 

2< 

20*0 

10 

0 

•  0 

5 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

51 

0 

•  0 

7 

0 

•  0 

44 

1 

16*7 

6 

1 

16.7 

6 

0 

.0 

0 

|er|c 


*Q8 
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TABLE -4.     TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BV  RACE, 

ETHNIC IT Yi  AND  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  1978^1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

EDUCATION  (0600) 

MASSACHUSETTS 

MA    BOSTON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    BOSTON  CONSV  OF  MUSIC 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•Q 

.0 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MA    BOSTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE     .  0 
MALE  0 
MA    CLARK  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MA    CURRY  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE    ,  0 
MA    EASTERN  NAZARENE  COLLEGE 

TOTAL              "<0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 
MA    EMERSON  COLLEGE 

TOTAL                C  .0 

FEMALE                6  .0 

MALE                 0  .0 
MA    GORDON  COLLEGE 

TOTAL                O  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 
MA    HEBREW  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 
MA    LESLEY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE  0  .0 
MA    BOSTON  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .C 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 
MA    8RIOGEWATER  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 1  .2 

FEMALE                1  ,3 

MALE                 0  .0 
MA    FI TCH8URG  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 
MA    FR  AM  INGHAM  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE  '  0  .0 
MA    MASS  COLLEGE  OF  ART  & 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE'              0  .0 

MALE                 C  .0 
MA    NORTH  AOAMS  STATE  COLLEGE 

^   TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 
MA    SALEM  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 2  .7 

FEMALE                 0  .0 

HALE                2  4*9 
MA    WESTi   3-D  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                H>  .0 

MALE                 0  .0 

MA    WORCESTER  STATE  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

NILE                0  .0 
MA    NEW  ENG  CONSV  OF  MUSIC 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                0  .0 
MA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

TOTAL                2  l.e 

FEMALE                1  1.* 

MALE                1  2.8 
MA    SCH  OF  MUSEUM  FINE  ARTS 

TOTAL                0  .0 

FEMALE     V        0  .0 

MALE                0  .0 


NUMBER 


6 
3 
3 

2 
1 
1 

7 
7 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 

*  0 

0 
0 
0 

11 
11 

0 

11 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 
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TABLE  TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  HAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  f^TITUTIONS  OF  HIGHER  EOXATION  BY  RACE, 

,W,IM-  ETHNICITY*  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANC  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER,  X 

* 

EDUCATION  108001  ^ 
MASSACHUSETTS  . 


MA    SIMMONS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

MA    SMITH  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  l       0  .0 

HALE  0  .0 

MA    STHESTN  MASS  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *1 

MA    SPRINGFIELO  COLLEGE 

TCTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

HAL  E  0  *0 

MA    SUFFOLK  UNIVERSITY 

fOTAL  0  *0 

FEMALS  .  c  .o 

HALE  \  0  *0 

TUFTS  UNIVERSITY 

TCT  AL  ,0  *0 

FEMALE  C  .0 

HALE  0  ♦<> 

HA    DIVERSITY  OF  LCWELL 

TOTAL  C  *0 

FEHALEx         "0  .0 

hale  \       o;  .0 

HA    U  OF  HAS>  AMHERST  CAMPUS 

TOTAL  0  ♦O 

FEHALE  0  t  .0 

HALE  0  *0 

HA    WH EE LOCK  CCLLEGE 

TOTAL  C  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  IS LANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


W4ITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


6 
6. 
0 

0  - 
0 
0 

I 
I 

0 

9 
3 
6 


13*6 
13*6 
♦0 

♦  0 
.0 
.0 

5.3 
5.6 
•0 

3.4 
2.5 
4.3 


3 

►  5 

13 
12 
1 


.0 

•  0 

•  0 

5.2 
5.6 

•  0 

♦0 
.0 
.0 

1.9 
1.0 

4.0 

8.7 
8.3 
20.0 


NUMBER 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


n 


HA  STATE  TOTALS  (- 

TCTAL 
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2 

.1 
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o 

cf 
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0 
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0 
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0 
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9 

.0 
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.0 

•  0 
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.0 
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0 


MALE  0  .0 
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TOTAL  1*  2*4 
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MALE  C  (.0 
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1 
1 
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0 
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0 
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6 
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4 
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TAIU'4.    TOTAL  MCHaOH'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIILO  CONFEMIO  iV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATlON  BY  lUCEi^ 
.  ETHNICITY.  AHO  SEX:     INSTITUTION  ANC  STATE  H7B-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

,      NUMBER  S 


BUCK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER  I 


HISPANIC 


'  TOTAL 
Ml NORI TY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-AESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


COUCATION  (OBOO) 
MICHIGAN 

Ml    HOPE  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -^0 

NI    JOHN  WESLEY  COLLEGE 
TOTAL  0       ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MA  LE  0  .0 

Mt    LAKE  SUPERIOR  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI     HAQQNNA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    MARYGROVE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

MI    MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
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♦  0 

11 

0 

♦0 

6 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

5 

0 

♦  0 

7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

♦0 

7 

0 

.0 

0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

5 

0 

.0 

5 

0 

.9 

9 

0 

.0 

35 

0 

.0 

20 

0 

.0 

15 

0 

♦  0 

16 

0 

.  0 

14 

0 

.0 

2 

6 

3.1 

255 

2 

1.4 

136 

6 

5.1 

1 17 

3 

1.0 

309 

0 

.  0 

229 

3 

.  3.6 

60 

2 

1.0 

209 

2 

1.3 

192 

0 

.0 

57 

0 

•  0 

423 

0 

•  0 

305 

0 

•0 

118 

0 

•»  .0 

65 

0 

.0 

42 

0 

.0 

23. 

o 

•0 

136 

0 

•  0 

97 

0 

•  0 

39 

5 a  2 
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TAiLE  *.    TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 

ETHNICITY*  A NO  SEXt     INSTITUTION  AhJ  STATE    1976-1979  <  . 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MUTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NOS-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


EOUCATION  I080C1 
MINNESOTA  ~ 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MN 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


MN 


TOJAL< 
FEMALE 
MALE 

N  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0 

•  0 

0 

.0 

4 

1.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

4.6 

MINN  MN»LS 

SNT  PAUL 

* 

0 

•0 

5 

1.0 

J 

.6 

0 

.0 

3 

.9 

1 

.3 

0 

•  0 

2 

1.4 

2 

1.4 

MINNESOTA 

MORRIS 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL  S 

5 
2 
3 


26  INSTITUTIONS) 
.2  ci  21  .7 
.1         *     12  .6 


.4 


1.1 


10 
3 
7 


.3 
.1 


c 

.0 

4 

1.8 

220 

98.2 

0 

.0 

0 

.0 

140 

100  .0 

0 

.0  • 

4 

4.8 

80 

95.2 

3 

.6 

11 

2.3 

467 

96.9 

1 

.3 

5 

1.5 

326 

97.6 

2 

1.4 

6 

4.1 

141 

95.* 

0 

•0  o 

0 

.0 

49 

98.0 

0 

.0 

0 

.0 

29 

100.0 

0 

.0 

0 

.c 

20 

95.2 

9 

.3 

45 

1.5 

2,852 

97.1 

6 

.3 

23 

1.1 

2.032 

97.5 

3 

.4 

22 

2.6 

820 

96.1 

.0 
.0 
.0 


.9 

~  .7 

2.0 
.0 
4.8 


40  1.4 
29  1.4 
11  1.3 


224 
140 
64 

462 
334 
146 

50 
29 
21 


2.937 
2.064 
653 


MISSISSIPPI 

MS    ALCORN  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MS    BE L HAVEN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  *  0  .0 

HALE  0  .0 

MS    BLUE  MO  UN  TAIN. COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

'.V     MS    OELTA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.  MALE  0  .0 

\.     MS    JACKSON  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  1  .5 

FEMALE  1  -7 

HALE  0     °  .A 

HS    HILLSAPS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MS-  •fcfrSSISSIPPI  COLLEGE 
'TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MS    MISS  INDUSTRIAL  COLLEGE 
•  TOTAL  0        .0  ' 

FEMALE  0        .0  ' 

HALE  0        .0  i 

HS    MISSISSIPPI  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0     ,  .0 

MS    MISS  UNIVERSITY  FOR  WOMEN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  -0  .0 

MS    HtSS  VLY  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0,  .0 

HALE  0  .0 

HS    RUST  COLLEGE 

TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MS    TOUGALGO  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MS    U  OF  MISSISSIPPI  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HA  LE  C        .  0 

MS    U  OF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MS    WILLIAM  CAREY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  C  .0 


79 

^00. 0 

0 

.0 

0 

.0 

79 

10  ).0 

44 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

44 

1C0.0 

35 

100.0 

,  0 

.0 

0 

•U 

35 

LOO.O 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0  . 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 8 

12  •  9 

PO 

.0 

0 

.0 

18 

12.9 

13 

12W 

0 

.0 

0 

.0 

13 

12.7 

5 

13.2 

0 

.0 

0 

.0  • 

5 

13.2 

163 

96.  3 

0 

.0 

0 

.0*" 

184 

96.8 

116 

96.5 

0 

.0 

0 

.0 

137 

97.2 

47 

95.9 

0 

.0 

0 

•  0 

*  47 

95.9 

o 

'  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

10.4 

0 

.  0 

0 

.0 

5 

10.4 

3 

7.0 

0 

!o 

0 

.0 

3 

7.0 

2 

40.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

40.0 

14 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

14 

100.0 

7 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100.0 

7 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100.0 

45 

9.5 

0 

.0 

0 

.0 

49" 

9.5 

29 

10.1 

0 

.0 

0 

.0 

29 

10.1 

16 

1.6 

0 

.0 

0 

.0 

16 

8.6 

11 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

11 

11.1 

11 

11.1 

c 

.0 

0 

.0 

11 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

168 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

168 

100.0 

100 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

100 

100.0 

68 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

68 

130.0 

40 

100.3 

0 

.0 

0 

.0 

40 

130.0 

31 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

31 

10U.0 

9 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

10C.C 

16 

94.1 

0 

•  0 

0 

.0 

16 

94.1 

13 

92.9 

0 

.0 

0 

•3 

13 

92.9 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

130.0 

16 

6.1 

0 

.0 

0 

.0 

16 

6.1 

11 

5.6 

0 

.0 

0 

.0 

11 

5.8 

5 

6.6 

0 

.0 

0 

.0 

5 

6.8 

40 

7.7^ 

1 

.2 

2 

.4 

43 

3.3 

33 

9.3 

1 

.3 

2 

.6 

36 

10.1 

7 

4.2 

0 

.0 

0 

.0 

7 

4.2 

5 

16.1 

0 

.0 

0 

.0 

5 

16.1 

4 

22.2  , 

0 

.0 

0 

.0 

4 

22.2 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.7 

.0 
.0 
.0 


31  100.0 

26  100.0 

5  100.0 

26  100.0 

26  100.0 

0  .0 

122  87.1 

89  87.3 

33  86.8 

6  3.2 
4  2.8 
2  4.1 


7 
6 
1 

43 
40 
3 

0 
0 
0 


100.0 
100.0 
1C0.0 

89.6 
93.0 
60.0 

.0 
.0 
.0 


426  90.3 
257  89.5 
169  91.4 


87 

ei 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 
1 

0 

248 
180 
68 

478 
320 
158 

:6 

14 
12 


67.9 
67.9 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

!>.9 
7.1 
.0 

93.9 
94.2 
93.2 

91.7 
69.9 
95.8 

63.9 
77.8 
92.3 


MS 


16  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
<**EMALE 
HALE 


1 

.0 

640 

29.6 

1 

.0 

1 

.1- 

435 

29.2 

1 

.1 

0 

.0 

205 

31.3 

0 

.0 

.1 
•1 

.0 


644  30.0 
439  29.4 
205  31.3 


1,501  69.9 
1.050  7C.4 
451  68.8 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0  ' 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 

c 

0 
0 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.c 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.3 
.0 

1.0 
1.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.1 
.1 

.0 


79 
44 

35 

31 
26 
5 

26- 
26 
0 

140 

102 
33 

190 
141 
49 

*  7 
6 
1 

46 

43 
5 

14 

7 
7 

•  tl 
267 
185 

99 
99 
0 

168 
100 
68 

40 
31 
9 

17 
14 

3 

264 
191  < 
73 

521 
356 
1*5 

31 
18 
13 


2.147 
1.491 
656 
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TABLE         TOTAL  BACHELOR'S    QEGAEES  FOR  MAJOR  FlELO  CONfEIWEO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
ETHNIC  IT Y  t  ANO  SEJU     INSTITUTION  ANO  STATE  19T8-1979 


AMERICAN  IN Q IAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 
ECUCAT  tCN  IOBOOI 


BLACK  '  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HI SPAHIC 


NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


-  TOTAL^ 

number! 


MISSOJRI 

MO    A/  I  LA  COLLEGE 


TOTAL  ' 

U  *v 

6 

19  9 

o 

*  0 

FEMALE 

0  *0 

6 

13*0 

o 

ft 

•  V 

HAL  E 

0  .0 

0 

♦  0 

o 

A 

•  u 

MO  BAPTIST 

BIBLE  CCLLE3E 

TOTAL 

0  .0 

0 

♦  0 

1 

2  *9 

'  FEMALE 

0  .0 

0 

♦  0 

1 

3*  6  * 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

MO  CALVARY 

BIBLE  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

1 

6*3 

o 

♦  0 

FEMALE 

0  .0 

1 

9*1 

o 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

♦  0 

Q 

♦  0 

MO  CENTRAL 

ME TH CO  I  ST  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

♦  0 

Q 

♦  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

♦  0 

Q 

.0 

MA  L-E 

0  .0 

0 

•  0 

o 

•  0 

NO  CENTRAL 

MO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

9 

3*1 

o 

«  0 

FEMALE 

0  *0 

7 

3*2 

o 

♦  0 

MALE 

0  *0 

2 

2*9 

o 

•  0 

MO    COLUMBIA  COLLEGE 

TOTAL 

0        .0  , 

3 

20*0 

Q 

♦  0 

FEMALE 

0  *0 

3 

23*1 

0 

•  0 

MA  LE 

0  .0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

MC  CULVER- 

STOCKTON  COLLEGE 

TOTAL 

0  *0 

2 

12*5 

Q 

A 

FEMALE 

0        »0  <■ 

1 

10*0 

Q 

o 

HALE 

0  *c 

1 

16*  7 

0 

•  0 

MO    OR-URY  COLLEGE 

TOTAL 

0  *0 

0 

•  0 

o 

o 

FEMALE 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE 

o  •  *0 

0 

»0 

0 

•  0 

MO    EVANGEL  COLLEGE, 

TOTAL 

0   '  *0 

1 

1*9 

0 

•  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

"  0 

♦  0 

HALE 

'       0  .0 

1 

7*7 

0 

♦  0 

MC    FO  NT  BONN  E  COLLEGE 

TOTAL 

,    0  .0 

1 

1  *6 

0 

♦  0 

FEMALE 

•     0  .0 

1 

1  ♦  7 

0 

♦  0 

MALE 

0  *o 

0 

♦  0 

Q 

•  0 

MO  HARRIS 

STOhE  COLLEGE 

TOTAL 

0  *0 

54 

60.  0 

o 

.  0 

FEMALE 

O'v  4  *o 

44 

61*1 

Q 

•  0 

MALE 

0  *0 

1 0 

55*6 

Q 

•  0  * 

MO    LINCOLN  UNIVERSITY 

TOTAL 

0    ,  *D 

1 7 

34  *0 

Q 

♦  0 

FEMALE 

0  *0 

4 

13*3 

o 

♦  0 

MALE 

0  *0 

13 

65*0 

0 

♦  0 

MO    THE  LINOENMOCD  COLLEGES 

TOTAL 

0  *0 

0 

o 

A 

•  u 

FEMALE 

0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

MALE 

0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MO    MARYV ILL  E  C-SAlNT  LOUIS 

TOTAL 

0  .0 

1 

9*1 

0 

•  0 

FEMALE 

0  *c 

1 

9*  1 

0 

•  0 

HALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MO    MISSOURI   BAPTIST  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.  FEMALE 

0  *0 

0 

0 

•  0 

MALE 

0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MC    MISSOURI  STHtt  ST  COLLEGE 

TOTAL 

0  *o 

,  0 

•0 

Q 

♦  0 

FEMALE 

i     0  *0 

0 

♦  0 

A 

u 

♦  0 

HALE 

0  .0 

0 

♦0 

Q 

♦  0 

MO    MISSOURI   VALLEY  COLLEGE 

TOTAL 

0  *0 

0 

o 

o 

.  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

HALE 

0  *0 

0 

♦  0 

Q 

♦  0 

Ml    MISSOURI  tfSTN  ST  COLLEGE 

TOTAL 

Q  .0 

3 

3  *3 

o 

•  0 

FEMALE 

*       0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

3 

11.5 

0 

-  .0 

MO  NTHEST 

MO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

10 

3*9 

2 

♦  8 

FEMALE 

0  *0 

6 

3*2 

1 

♦  5 

MALE 

0  .0 

A 

6*2 

1 

1.5 

MC  NTHXST 

MO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

3 

1.3 

0 

•  0 

^FEMALE  * 

0  .0 

3 

2*0 

0 

•  0 

MALE 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

'-.0 

MO    PARK  COLLEGE 

.0 

TCJAL 

1  5*0 

6 

30*0 

0 

FEMIE 

0  #0 

A 

50*0 

0 

.0 

.  MALE 

1  3*3 

2 

16*7 

0 

•  0 

MO    ROCK  HURST  COLLEGE 

TOTAL 

C  .0 

2 

20*0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0  *0 

I 

12*5 

0 

.0 

MALE 

0  *0 

1 

50*0 

0 

♦  0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 

i 

0 
0 
0 

0 
0 

,  o 

1 
1 

0 


♦  0 
•0 
•0 

2*9 
3*6 
.0 

♦  0 
.0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0  , 

♦  3 
♦5 
•0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 

•0 

♦  0 

♦  0 

1.6 
1.7 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦X) 
♦0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  Oc 
.  .0 

♦  0 


.0 
3.1 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦U 

10*0 
12*5 
*0 


12*2 
13*0 
*0 

5.7 
7.1 
.0 

8.3 
9.  1 
.0 

•  0 
.0 

♦  0 


10 


3.5 
3*7 
2  2*9 


3 
3 
0 

2 
1 
1 

C 
0 
0 

1 

0 

1 

2 
2 
0 

54 
44 
10 

17 
4 
13 

0 
0 
Q 

l 

^  I 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0, 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

14 
7 


20.0 
23*1 

♦  0 

tf.5 
10*0 
16*7 

.0 

•c 

♦  0 

1.9 
.0 
7.7 

3.2 
3.3 
.0 

60*0 
61*  1 
55*o 

34*0 
13*3 
65*0 

.0 
.0 
.0 

9.? 
■  9.' 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

3.3 
.0 
11*5 

5.5 
3.7 
10*8 

1.3 
2.0 
.0 

35.0 
5C.0 
25.0 

30.0 
25.0 
50.0 


43  67*8 

0 

•0 

49 

40  87*0 
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•  0 

2  If 

2 

1*  T 

25 

20*7 

96 

79*3 

0- 

.0 

121 

0 

♦  0 

5 

6*8 

68 

S3.2  - 

0 

•  0 

71 

0 

♦  0 

5 

7ft  9 

58 

92*1 

0 

•0 

6* 

o 

♦0 

0 

•  0 

10 

1CC.0 

0 

.0 

1 

3 

1*2 

20 

dftl 

227 

91*9 

0 

.0 

24T 

1 

♦  T 

12 

8*S 

130 

91*5 

0 

•  0 

1 42 

2 

1  ft9 

6 

7*6 

97 

92*4 

0 

.0 

105 

0 

♦0 

S 

Sft2 

92 

94*6 

0 

.0 

9T 

0 

•  0 

s 

6*0 

79 

94*0 

0 

•0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

13 

100*0 

0 

.& 

13 

0 

•  0 

0 

♦  0 

5 

1CC.0 

o' 

•  0 

5 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

100*0 

0 

•0 

5 

0 

♦0 

0 

♦  0 

1 

V 

100*0 

0 

•  0 

1 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

ft 

♦0 

o 

♦  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

6 

3.0 

19 

14.4 

113 

65*6 

0 

•  0 

132 

2 

1  .9 

IT 

16.2 

68 

63*8 

0 

•  0 

1 05 

2 

Tft  4 

2 

7.4 

25 

92*6 

0 

•0 

2T 

10 

24*4 

17* 

41.S 

24 

58*5 

0 

♦  0 

41 

9 

26*5 

1A 

41.2 

20 

56*8 

0 

*0 

34 

1 

14*3 

3 

42*9 

4 

57*1 

0 

•  0 

T* 

I 

♦  8 

21 

17.S 

97 

8C*  8 

2 

1*7 

120 

0 

♦  0 

13 

14.4 

75 

63*3 

2 

2.2 

90 

1 

3.3 

8 

26.7 

.  22 

73*3 

0 

*0 

30- 

4 

.6 

56 

11*0 

471 

89*0 

0 

•0 

529. 

4 

1.0 

48 

12.1 

346 

67*9 

0 

*0 

396 

o 

♦  0 

10 

7*5 

123 

92*5 

0 

*0 

133 

0 

ftO 

3 

7*1 

39 

92*9 

0 

*0 

42 

0 

ftO 

2 

7*1 

26 

92*9 

0 

*0 

28* 

0 

*0 

1 

7*1- 

13 

92*9 

0 

*0 

14 

2 

♦  4 

19 

3*9 

472 

96*1 

0 

*0 

491 

2 

.5 

IS 

3*5 

410 

96*5 

0 

*0 

/  425 

0 

♦  0 

4 

6*1 

f 

93*9 

0 

*0 

66 

98 

2.9 

433 

13*0 

2,887 

66*8 

6 

♦2 

3*326 

6T 

2*6 

315 

12*4 

2*212 

67*3 

6 

•  2 

2*  533 

31 

3ft9 

118 

14*9 

675 

6S.1 

0 

♦0 

T93 

12 

51*1 

14 

66*  7 

7 

33.3 

0 

*0 

21 

10 

58*8  - 

12 

70*6 

5 

29.4 

0 

♦  0 

IT 

2^ 

50*0 

2 

50*0 

2 

50.0 

0 

♦0  ' 

4 

1  T*T 

0  *0 

1  100*0 


12  92*3 
12  10C*0 
0  .0 


51 
30 
21 

72 
3T 
35 

5T 
41 
16 

10 
T 
3 

126 
93 
33 


29.5 
27*3 
33.3 

87*8 
86.1  ■ 
17*5 

32*6 
29*7 
43*2 

62*5 
51*3 
75*0 

42.9 

42*e 

44*6 


69*9 
72*7 


41^5*1 


10 
5 
5 

116 

97 
21 

6 
5 
1 

168 
127 
41 


12*2 
11*9 
12*5 

67*4 
7C*3 
56*6 

37*5 
41*7 
25*0 

57*1 
57*^7 
55*4 


•  0 

•  0 

•  6 

•  0 
1*6 

•  0 
•0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 


13 
12 
1 

173 
110 
69 

*2 
42 
40 

175 
138 

37 

*  1* 
4 

294 
220 
74 


TA9LE  4.    TOTAL  BACHELOR'S 

AMERICAN  INC IAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


EDUCATION  tOIOOl 
NEW  MEXICO 

NM    HESTER*  NN  UNIVERSITY 
TOTAL  1  2*3 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  T.l 

NM         STATE  TOTALS  C 

TOTAL              45  5.5 

FEMALE              31  4.5 

MALE                7  3.0 


degrees  for  naJbr  Mao  confrmo  bv-instituticms  of  higher  education  iv  race* 

^imVrANOSElt    INSTITUTION  ANO  STATE  W7B-MY* 


•LACK  ASIAN  OA 

NON-H!$FAN!C  FACIF1C  ISLANOEA 


HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


V 


.  J 

1  2*3 

0  *0 

1  7a 


•  INST  tTUTtOHSI 
17  2*1 
5  .9 
12  5*1 


NEW  YORK 

NV    AOELRU  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  «0 

NY    ALFRED 'UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

.   FEMALE       _^      0  .0 
MALE       If      0  .0 
NY    CANISIUS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NV    CUNY  tERNARO  IARUCH  C 
TOTAL  0  .0 

FENALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NV    CUNY  BROOKLYN  CCLLEGE 
TOTAL     o        ■  5  1.2 
FEMALE  5  1.4 

MALE  0  .0 

NV    CUNY  CITY  COLLEGE 
TOTAL  2  1.0 

'FEMALE  1  «* 

MALE  *  1.7 

NV    CUNY  HUNTER  iuLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  9  .0 

MALE  0  .0 

NV    CUNY  LEHMAN  COLLEGE 
TOTAL  C  .0 

FENALE  C  .0 

MALE  0  .0 

NV    CUNY  MEOGAR  EVERS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NV    CUNY  QUEENS  COLLZGE 
*  TOTAL  2  .5 

FENALE  2  .6 

MALE  ,,0  .0 

NV    CUNY  YORK  COLLEGE 
TOTAL  2  2a 

FENALE  2   v  2*6 

HALE  0  .0 

NV    COLLEGE  OF  NT  -NT  VINCENT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    .  0  .0 

MALE  0  .0 

NV    COLLEGE  OF  SAINT  ROSE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

k        MALE  0  .0 

NY    CONCOROIA  COLLEGE 


w 

17 

2 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

20 
19 
1 


14.5 
17.5 

ua 

•0 

•  0 

•  0 

6.7 

•  0 
12.5 

32.1 

33/9 
20.0 


123  29*4 
110  31*3 
13  19.1 


71 
55 
14 

9 

'  7 
2 


36.8 
41.4 

26.7 

22. C 
22.6 
20.0 


16  15a 

11  14.5 

5  14.7 

30  96.0 

20  96.6 

2  100.0 

45  12.1 

40  12.6 
5  9.4* 

45  47.9 

40  51.9 

5  29.4 


13.3 
7.7 
50.0 

1.6 

1.9 
.0 


•  0 

•  0 
.0 

STATUTORY  C 

.0 
.0 

•  0 


TOTAL  0 
FEMAtE  0 
MALE  0 
NV,  CORNELL  U 

TOTAL  u 
FENALE  0 
MALE  0 
SfY    OAENEN  COLLEGE 

i  TOTAL  0  .0 

▼FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NV    DOMINICAN  C  Of  0LAUVELT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE     -     .    0    ,  .0 
NY    OOMLING  COLLEGE 

TOTAL  0  .0- 

FENALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NV    0*VOUVILLE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0 

0  + 
0 

1 

1 

0 

K 

<y 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 

3.2 
5.0 

.  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 
•0 

•0 
.0 

•  0 


R 

* 

NUMBER  S 

1 

2.3 

24  54*5 

1 

3.3 

29  44*7 

0 

.0 

-  4  21*6 

t 
3 

♦  4 

293  35*0 

3 

♦  5 

195  '  33*6 

0 

.0 

90  41.4 

t 

o 

♦0 

12  10*4 

0 

.0 

12  12*4 

0 

♦  0 

0  *o 

0 

.0 

0  *o 

0 

♦  0 

o  *o 

0 

.0 

0  ,.o 

0 

.0 

0  *o 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

o  ,«o 

p 

9.6 

6  9.8 

6^ 

10.7 

5  0.9 

0 

.0 

1  20*0 

7 

1  .7 

37  0*0 

5 

1.4 

30  6*5 

2 

2.9 

1  10*3 

15 

7.0 

34  17*6 

6 

6*0 

26  19*5 

*7 

11*7 

0  13*3 

2 

4  *9 

5  12*2 

1 

3*2 

4  12*9 

1 

10*0 

1  10*0" 

.\9  17*9 

2 

2*6 

16  21*1 

2 

6*7 

?  10*0 

* 
0 

♦  0 

1  3*2 

0 

♦  0 

1  3*4 

0 

♦  0 

0  *o 

13 

3*5 

10  2*7 

11 

3*5 

0  2*5 

2 

3*0 

2  3*6 

3 

'X  9 
j*  c 

9      9*  6 

2 

2.6 

7  9*1 

1 

5.9 

2  11*6 

0 

.0 

0  *o 

0 

•  0 

o  *o 

0 

•  0 

0  *o- 

0 

.  0 

0  *o 

0 

•  0 

0  *o 

0 

.0 

o  *o 

0 

.0 

0  *o 

3 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.  0 

0  *0 

0 

•  0 

o  *o 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•0 

1  3*3 

0 

.0 

1  3*4 

0 

.0 

5          0  *0 

0 

0  *0 

0 

0  *o 

0 

•0 

o  *o 

0* 

•  0 

0  *0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0  *0 

TOTAL  ^ 
MINOR !TV* 

NUMIER 


HM1TE*  %  ^N-RESIOENT 
NON-HtS'ANIC  ALIEN 


NUMBER 


12*5* 
12*5 
♦  0 


515 


27  41.* 

21  7C*0 
6  42*9 


356  43*6 
241  41*5 
117  49*4 


31 
29 
2 

0 
0 
0 


27*0 
29*9 
11*1 

•  0 

•  0 
.0 


1 
1 

0 

« 

0 

0  • 
0 

0 
0 
0 

1 

1* 

0 


3.3 
3.6 
.0 

.0 

♦  0 

•  0 

.0' 
•0 
.0 

12.5 
12*5 
.9 


17  36*6 
9  30*0 
6  57*1 


459  56*1 
340  56*5 
119  jO*2 


NUMBER 


64 
66 
16 


73*0 
70*1 
66*9 


14  100.0 
12  100*0 
2  103*0 


2 

4*7 

26 

93*3 

o 

♦0 

14  100*0 

12.5  V 

14 

67*5 

32 

52*5 

26 

45*9 

30 

53.6 

25 

44*6 

2 

40.0 

3 

60*0 

172 

41*1 

247 

58*9 

1  Kft 
1  ?U 

42*7 

201 

57*3 

22 

32*4 

46 

67*6 

122 

63*2 

66 

34*2 

90 

6  7*7 

42 

31*6 

32 

S3. 3 

24 

40*0 

16 

39.0 

25 

61-0 

12 

36*7 

19 

61*3 

4 

4C«0 

6 

60*0 

39 

36*8 

66 

62*3 

29 

36*2 

47 

61*8 

10 

33*3 

19 

63*3 

31 

130*0 

0 

.0 

29 

100*0 

0 

2 

100.0 

0 

.0 

70 

16*9 

301 

61.1 

61 

19*2 

257 

60*8 

9f 

17*0 

44 

63.0 

59 

62*8 

35 

37*2 

5i 

66*2 

26 

33*0 

6 

47*1 

9 

52*9 

2 

13*3 

13 

*  86*7 

1 

7*7 

12 

92*3 

1 

5Ct0 

I- 

50*0 

2 

1*8 

112 

96*2 

2 

1*9 

104 

96*1 

0 

*0 

6 

130*0 

0 

*0 

39 

<7-5 

0 

.0 

27 

100*0 

0 

.0 

12 

92*3 

1 

3*2 

93*5 

1 

5*0 

19 

45*0 

0 

*0 

10 

9C*9 

29  96.7 
27*  96.4 
2  100.0 

1  100.0 
1  lCO.O 
0  .0 

66  100.0 
61*  100.0 
5  100.0 

7  67*5 
7  87*5 
0  *0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

•0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

1.6 
1.6 

.0 

.ov 

.0 
•  .0 


0 
0 

K 

0 

I. 


TOTAL 
NUM6ER 


5  2.6 
1  *6 
4  6*7 


♦  0 
♦0 
.0 

.9 

♦  0 
3.3 


30 
14 


616 

581 

237 


115 
97 
16 

14 

^2 

30 
*  14 
16 

61 
56 
5 


419 

m 

>6 

193 
133 
60 

41 

31 
10 

106 
76 
30 


0 

.0 

31 

0 

.0 

.29 

0 

.0 

*  45t 

0 

♦  0 

371 

0 

•  3 

310 

0 

♦  0 

i  53 

0 

♦  0  * 

•  94 

0 

♦  0 

77 

0 

♦  0 

17 

3 

♦  0 

15  « 

0 

.0 

13 

0 

.0 

2 

0 

.0 

114 

0 

•  0 

106 

0 

♦  0 

0 

1 

2.5 

43 

0 

•  0 

27 

1 

7.7 

11  : 

1 

3.2 

*31  ^ 

0 

♦  0 

20 

1 

9.1 

11 

0 

.0 

30 

0 

.0 

26 

0 

x  .0 

2 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

1  J 

0 

•  c 

0 

0 

.0 

46 

0 

•  0 

61 

0 

•  0 

i 

0 

•  0 

f 

3 

•  0 

6 

0 

•  0 

C 

0 

V,. 

 £ul_  - 


fAIlt  *•    TOTAL  IACHlLO*»$    016ft CIS  FOR  MAJOR  FiaO  CONFERREO  *Vi  INSTITUTIONS  OF  NICHE*  EDUCATION  IT  RACE,  ' 
ETHNICITY.  AW  SEX*    INSTITUTION  ANO  STATE  I9TR-19T1 

AMERICAN  I  NO  I  AH  HACK  ASIAN  0*  TOTAL  UNITE  NON-RES IOENT 

ALASKAN  NATIV2       NON^HISFANIC  PACIFIC  ISLANDER      HISPANIC       ^NlNORITY  N0ft»HIS»ANIC  ALIEN 

NUNS  Eft 

EOUCATIOK  (04*00) 

NEK  V3RK 

NY    ELJIRA  COLLEGE* 
TOTAL 
FEMALE  1 
MALE  0 
NY   HARTNICK  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY    nQFSTAA  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
^  NY    HOUGHTON  COLLEGE 
TOTAL  .  0 

FEMALE  0 
MALE  0 
NY    ITHACA  COLLEGE 
TOTAL  0 
*     FEMALE  0 
MALE  0 
NY    KEtKA  COLLEGE 
TOTAL  ,C 
^*S*FEHALE  0 
MALE  0 
NY    KING'S  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY    LONG  IS  I 
.  TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY    LONG  IS  I 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY    LONG  IS 
TOTAL 
FEMALE  „ 
NILE 


3.2 
3.6 

.0 

.0 

0 

.0 
.0 
.0 

•  3 

.0 
i  0 

•0 

•  0 
.3 

.3 
•0 

•  0 

.0 
0 

•  3 


tftOOKLYN  CENTER 
0  .3 
0  .0 
.   0  .0 
C  H  POST  CENTER 

$o  l°o' 

0  .0 
SOUTHAMPTON  CTR 


V    MANHATTAN  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


.0 

•  3 
.0 

.0 

•  0 

0 


NY    MANHATTANVlLLE  COLLEGE 
TOTAL  C  -.0 

^EMALE  0  .0 

\*ILE  0  .JO 

NY  .MAR YMOUNT  COLLEGE 
.    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

"NY    MEOAILLE  COLLEGE 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MILE  C  .0 

NY    KQLLOY  COLLEGE 
9      TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.  .0 

NY    MOUNT  SAINT  MARY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
NILE 
NY    NAZARETH  C 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


3  .0 

C  .0 

0  .0 
OF  ROCHESTER 

0  .0 

C  .  .0 

0  .0 


•NY    NY  INST  TECHN  MAIN  CAMFUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    NEW  YOftK  UNIVERSITY 
TOTAL  „     2  2.4 

FEMALE  2  2.9 

MALE  0  .0 

NY    NIAGARA  UNIVERSITY  * 


TOTAL  I 
FEMALE  I 
MALE  0 
V    NVACK  COLLEGE* 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  FACE 
TOTAL 
FEmLE 
MALE 


5.3 
7.7 
.0 

.0 
.0 
.3 


U  C  OF  HH1TE  PLAINS 
1  1A.3 

1  20.0 
0  .0 


I  Eft 

1 

NUM6ER 

A 

NUMRER 

NUatER 

• 

s 

NUMIER 

1 

*NUN6ER 
• 

"5 

I 

1 

3.2 

.  1 

1 

* 

3.2 

*  * 

12.9 

24 

•3.9 

1 

3.2 

1 

T3.6> 

1 

3.6 

0 

•0. 

*3 

*ll.5 

23 

•••5 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

20.0 

1 

20.0 

3 

60.0 

1 

20*0 

3 

.3 

0 

•  0 

0 

.t> 

0 

•  0 

♦  A 

100.0 

-o 

.0 

3 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0  i 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

3 

•0 

0 

•  0 

A 

1C0.0 

0 

•JO- 

0 

1o 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6A/lC0.0 

0 

•0 

0 

•  0 

3 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

100.0 

0 

•  C 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

19 

100.0 

0  ' 

•  0 

* 1 

2.0 

1 

2.0 

0 

•  0 

2 

4.0 

A6 

92.0 

2 

*  *.o 

0 

•  0 

1 

3*  1 

0 

•  0 

1 

3.1 

30 

93.6 

1 

3.1 

1 

5.6 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

.  5*6 

16 

68.9 

1 

5.6 

I 

1 

0 

0  .0' 

2 

1.6 

127 

96.4 

0 

.0 

I 

1.3 

1 

.  1*3 

0 

•0 

2 

2.6 

74 

9  7.  A 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

(* 

•  0 

53 

100.0 

0 

•0 

3 

•  0 

0 

•  0 

c 

•0 

0 

•  0 

12 

100.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

12 

100.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  c 

o 

.0 

2 

3.2 

1 

1.6 

0 

•  0 

3 

A.  6 

60 

95.2  * 

0 

.  .0 

2 

A. 7 

0 

•  0 

0 

•0 

A. 7 

Al 

95.3 

0 

•  0 

0 

1 

5.0 

0 

•  0 

\ 

-  \ 

5.0 

19 

95.0 

0 

•  0 

% 

2«*6 

0 

.0 

3 

11.1 

11 

AO. 7 

14 

51.9  ■ 

.  2 

7.  A 

5 

33.3 

0 

•  0 

2 

.13.3? 

J 

46.7 

7 

46.7 

1 

6.7 

3 

25*0 

o 

•  0 

1 

\6«3 

33*3 

7 

56.3 

1 

6.3 

A 

2.0 

tfl 

.0 

0 

.0 

2.0 

195 

9R.0 

0 

.0 

4 

2*6 

tj 

•  0 

0 

♦0 

J 

2.6 

152 

97. A 

0 

•  0 

o 

#3 

o 

•  0 

o 

»0 

•  0 

A3 

100.0 

o 

•  0 

1 

6.5 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

A. 5 

21 

95.5 

-  ,  o 

.0 

I 

5.0 

0 

♦a 

0 

•  0 

5*0 

19 

95.0 

0 

•  0  ' 

o 

•0 

o 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

2 

10C.0 

0 

•  0 

I 

2.5 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2*5 

39 

97.5 

6 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

•  0 

9 

100.0 

0 

•  0 

1 

3.2 

o 

•  0 

0 

,  *o 

it 

3.2 

30 

96'.8 

0 

«o 

0 

•  0 

0 

0 

♦0 

0 

•  U 

11 

100.0 

0 

•  0 

Q 

•  0 

0  " 

0 

•  0 

0 

•  0 

9 

100.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

o 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

19 

1  00.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

A 

•u 

Q 

•0 

Q 

.  0 

•  19 

10C.0 

•  0 

.  0 

o 

•  0 

o ' 

•  0 

Q 

•  0 

°\ 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

A 

16*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

A 

U.J 

2A 

65.7 

0 

•  0 

4 

15.6 

0 

.0  , 

0 

.  .0 

A 

15.A 

22 

84.6 

0 

•0 

o 

•  0 

o 

.0  V 
•> 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

1C0.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

15 

1  CO.O 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

15 

100.0 

0 

•  0* 

o 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

0 

.01  • 

o 

•  0 

0 

;o 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100. c 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  C 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

53 

100.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

A9 

10C.0 

0 

•  0 

o 

.  9 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

4 

100.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

•0 

0 

♦  0 

3A 

100.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

19 

100.0 

o 

.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  C 

o 

•  0 

15 

1C0.0 

o 

•  0 

20 

23.6 

2 

2*  A 

3 

3*6 

27 

32*1 

57 

67.9 

d 

.0 

19 

27.1 

2 

2.9 

2 

2*9 

25 

35*7 

A5 

64.3 

•  0 

1 

7.  1 

•  0 

1 

7.1 

2 

U.3 

12 

85.7 

0 

•  0 

1 

5.0 

0 

•  0 

0 

•0 

2 

10*0 

16 

90.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  1 

7.7 

12 

92.3 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

V'.o 

0 

*.o 

1 

•  14.3 

*  6 

85.7 

0, 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

22 

95.6 

1 

4.2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

19 

95.0 

'  1 

5.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

100.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

1 

IA.3 

1 

71.A 

1 

•4.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

2C.  0  ' 

3 

60.0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0" 

;o"-' 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

TOTAL 

rrjnltftu 


V 

24 


IN 


45 
19 

<  50 
32 
16 

129 
74 
53 

12 
12 
\  0 

20 

27 
15 
12 

199 

154 
A3 

2 

AO 
9 
31 

m 

9 

2 

19 
19 
0 

26 
24 

2 

'#  15 
.  15 
0 

1 
1 

0 

n 

A 

3A 
19 
15 

"  ,8A 
70 

20 
13 
7 

24 

20 

— 4 

7 
5 
2 


9 

ERLC 


516 


sea 


TaLE~ir~TOtAL"iACHaOMS    DEGREES  rot  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  MCE, 
**    T   .  ETHNICITY,  ANO  SEX.     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1*79 


AMERICAN  INQIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 

EDUCATION  10600} 
NEW  YORK 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 

mi  nor:  TY 


NUMBER 


UNITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER v 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


1  * 


NY    PACE  UNIVERSITY  NEW  YORK 
TOTAL             .1  4*.-. 
FEMALE                 I  4*S 
MALE                 0  *0 

7  29*2 
6  27.3 
1  30.0 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

I 
1 

0 

A*  2 
4*5 
•0 

9 
6 
1 

3  7*5 
36*4 
50*0 

15  62*5 
14  63*6 
1  50*0 

0 
0 

o 

•0 

•  0 

♦  0 

24 

NY    PACE  U  PLSNTVL-BACLF  CAN 

•0 
♦  0 

c 

7*4 

25  92*6 

-  0 

.0 

27 

TOTAL              .0  *0 

2 

0 

•  0 

0 
0 

2 

6*3 

22  91.7 

0 

.0 

24  • 

FEMALE                0  .0 

mir             0  .0 

2 
0 

6.3 
.0 

0 
0 

.0 
♦  0 

0 

•  0 

U 

•  C 

3  100*0 

o 

♦  0 

3 

NY    POTT  INSTITUTE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 
.0 
•  0 

1 

0 

12*5 
♦0 

1 

0 

12*5 
♦  C 

7  87*5 
2  10C*0 

0. 
0 

.0 
•  0 

8 

2 

PENILE                0'  .0 
MALE                 0  .0 

0 
0 

.0 
.0 

0, 
0 

1 

16.7 

1 

16*7 

5    83*  3 

o 

♦  0 

6 

NY    ROBERTS  MESLEYAh  COLLEGE 
TOTAL                 1  12*5 

0 

.0 

0 

.0 

0 
0 

♦  0 
•0 

1 

1 

l£*  7 

16*7 

7  87*5 
5  83*3 

0 
0 

•  0 
.0 

8 

6 

FEMALE                 1  16*7 
MILE                 0  .6 

0 
0 

•  0 
.0 

0 
0 

.0 
.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2  1  CO*  0* 

o 

•  0 

2 

NY    RUf SELL  SAGE  C  MAIN  CAM 

4.5 

3 

4*5 

63  94*0 

1 

1.5 

>67 

TOTAL                0  .0 

3 

0 

♦  0 

0 
0 

♦  0 

♦  0 

3 

4*6 

61    93*8  *» 

1 

1.5 

65 

FEmtE                  0  *0 
MALE                 0  *0 

3 
0 

4  .6 

•  0 

0 
0 

♦  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

2  100*0 

o 

•  0 

2 

NY    SAINT  BONAVENTURE  U 
-     TOTAL                0  *0 

0 

.0 

0 

.0 
•  0 

0 
0 

•  0 
.0 

0 
0 

*0 
*0 

'51  100*0 
47  100*0 

0 
0 

•  0 
.0 

51 
47 

FEMALE                0  *0 
NILE                 0  VP 

0 
0 

•  0 

.0  N 

0 
0 

•  0 

0 

•0 

c 

•  C 

4  1CC*0 

o 

♦  0 

4 

NY    SAINT  FRANCIS  COLLEGE 
TOTAL                0  *0 
FEMALE                 0  *0 
MALE    1            0  -0 

2 
2 
0 

8.3 
20.0 
•  0 

0 
0 
0 

•  c 

•  0 

•  0 

1 

0 

1 

4*2 
•  0 
7*1 

3 
2 
1 

12*5 
20*0 
7*1 

21  87*5 
8  80*0 
13  92*9 

0 
0 

:o 

•  0 

•  0 

•  0 

24 
10 
14 

NY    SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY 
TOTAL                 0  .0 

5 

5.3 

0 

•0 

3 

i  3 

3*2 
3.7 

b 

8*4 

9*9  . 

87  91*6 
73  90*1 

0 
0 

•  0 

•  0 

95 

ei 

FEMALE                0  .0 
MALE                 0  *0 

5 

0 

6.2 
.0 

0 
0 

•  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

1  A,     1  Cf»  ft 

o 

•  0 

14 

NY    SNT  JOSEPH'S  C  MAIN  CAM 

v 

5*6 
5*6 
•0 

3 

6*  3 

33  91*7 

0 

.0 

36 

TOTAL                0  *0 
FEMALE                 0        *0  . 
MALE                0  *0 

I 
1 

0 

2.8 
2.6 
.0 

0 
0 
0 

•  0 

•  3 

•  0 

2 
2 
0 

*  3 
0 

8*3 
•  0 

33  91*7 

t 

0 

c 

•  .0 
•  0 

36 
0 

NY    SNT  JOSEPHS  C  SUFFOLK  CAM 

2 

3*6 

2 

3*8 

51  96*2 

o 

.0 

53 

TOTAL                 0  *0 
FEMALE  c            0  *0 
MALE                 0  .0 

0 
0 
0 

:o 

.0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

♦  0 

^  2 
0 

4*2 
.  0 

2 
0 

4*2 
♦  0 

46  95*8 
5  1CC.0 

0 

o 

♦0 
.0 

48 
5 
» 

NY    SAINT  LAURENCE  UNIVERSITY 

0 

.0  * 

0 

♦  v 

17  100*0 

0 

.0 

17 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

*  0 

*0 

5  100*0 

c 

.0 

5 

FEMALE                0  *0 
MALE                0  »0 

o 
o 

♦  0 
.0 

0 
0 

.0 
.0 

0 

♦  0 

0 

*  0 

1 5    1 Oft~0 

o 

♦  0 

12 

NY    SAINT  THOMAS  AQUINAS  C 

2 

7  ♦  4t 

2 

7*4 

25  92*6 

0 

.0 

27 

TOTAL                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

.0 
.0 

2 

7*4 

2 

7*4 

25  92*6 

0 

.0 

27 

FEMALE                0  *0 
MALE                 0  *0 

o 
o 

.0 

.0  - 

0 
0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  C 

0  *0 

o 

♦  0 

0 

NY    SKIOMORE  COLLEGE 

/  0 

♦  0 

0 

♦  0  r 

45  100*0 

o 

♦  0 

45 

TOTAL                0  *0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

43  10C.0 

0 

.0 

43 

FEMALE                 0  *0 
'    MALE                0  *0 

o 

0 

♦  0 
.0 

0  * 
0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

2  10C.0 

*  0 

♦  0 

2 

NY.    SUNY  AT  ALBANY 

3 

3*9 

73  96.1 

o 

♦  0 

76 

'  TOTAL                0        *0  • 

1 

1.3 

0 

•  0 

2 

2*6 
3.1 
•0 

2* 

63  96.9 

0 

.0 

65 

FEMALE                0  *0 
MALE                 0  *0 

o 

1 

♦  0 
9.1 

0 
0 

•  0 

•  0 

2 
0 

1 

V1 

10  90.9 

o 

•  0 

tt 

NY    SUNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 
TOTAL                 0  •  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 
0 

♦  0 
*  .0 
.0 

0 
0 

-  /.0 

/  •o 

12  1CC.C 
7  10C.0 

0 
0 

.0 
•  0 

12 
7 

FEMALE                 0  *0 
NAXE                0  *0 

o 

0 

.0 
•  0 

0 
0 

•  0 

•  0 

0 

0 

•  0 

5  1 OC ♦ 0 

o 

♦0 

5 

NY    SUNY  HEALTH  SCI  CTR  BFLO 

0 

♦  0 

ft 

44  100.0 

0 

•  0 

44 

TOTAL                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

% 

*0 

'    25  ICC.O 

0 

.5 

25 

FEMALE                0  *0 
MALE                0  »0 

o 
o 

♦  0 

•  0 

0 
0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

i a  i ftft^ft 

o 

♦  0 

19 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  BROCKPORT 

2 

♦  8 

th 

o 

2*3 

258  97*7 

0 

>o 

264 

TOTAL  1 

3 

I.l 

0 

'  .0 

1 

♦  7 

'  4 

2*7 

143  97*3 

0 

.0 

147 

FEMALE  I 

MALE                i>  *  »0 

2 
I 

1.4 
.9 

0 
0 

•  0 
.0 

1 

.9 

.  2 

1*  7 

lie      OA  "X 

o 

♦0 

117 

NY,  SUNY  COLLEGE  AT  BUFFALO 

•  5 

2 

♦  3 

29 

4.4 

626  95*0 

4 

•  6 

661 

TOTAL                2  .3 

22 

3.3 

3 

1 

.2 

4.2 

454  95*4 

2 

.4 

478 

FEMALE    -             1  *1 
MALE  I 

16 
6 

3.3 
3.3 

2 
1 

♦  4 

♦  5 

1 

*  5 

g 

4.  K 

172  94*0 

2 

1.1 

183 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  CORTLAND 

6 

1*1 

16 

3.4 

502  96*2 

2 

♦  «t 

522 

TOTAL                 0  *0 
FEMALE                0  .0 
MALE                0  .0 

6 
3 
3 

I.I 
•  6 
1.6 

6 
2 
4 

1*1 

•  6 
2*5 

3 
3 

•  6 
1.8 

8 
10 

2.2 
6*  1 

350  97*5 
152  93*3 

1 
1 

.3 
.6 

359 
163 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  FREOONIA 

♦  5  1 

8 

4*1 

169  95*9 

0 

.0 

197 

TOTAL                0  .0 

4 

2.0 

3 

1*5 

1 
1 

♦  7 

7 

4.6 

144  95*4 

0 

•0 

151 

FEMALE                0  .0- 
MALE                0  .0 

4 
0 

2.6 
•  0 

2 
L 

1*3 

2  .2 

0 

♦°, 

1 

2.2 

45  97*8 

c 

♦  0 

♦t 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  GENESEO 

1 

♦  5 

1 

.5 

219  99*5 

0 

.0 

220 

TOTAL                0  *0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

♦5 
•0 

1 

.5  1 

<05  99*5 

0 

•  0 

206 

FEMALE                0  .0 
MALE                <b  A 

0 
0 

.0 
•  0 

0 
0 

♦  0 

•  0 

0 

0 

.0 

14  1CC*0 

0 

•  0 

14 

NY    SUNY  COLLEGE  AT.NEx  PALU 

3.5 

4 

2.8 

13 
10 

9.2 

116  81*7 

13 

♦  9*2 

142 

TOTAL       -        4  2*8 

5 

0 

♦  0 

U6 
12*5 

7.9 

104     62. 5 

12 

9.5 

126 

'  FEMALE  *             3  2*4 
MALE            C  1  6.3 

5 
0 

4.0 
♦  0 

0 
0 

♦  0 

•  0 

I 

3 

16*8 

12  75*0 

1 

6.3 

16 

|ERJC 


517 


Mi 


TABLE  4.     TOTAL  BACHELOR'S 


DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATI ON  BY  RACE, 
ETHNICITY,  A  NO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  lf7B-l*7*. 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES I OENT 
ALIEN 


TOTAL 


EDUCATION  (OBOOI 
NEW  YORK 

NY    SUNY  COLLEGE  OLO  UESTBURY 
TOTAL  0  .3 

MMALE-  0  ..0 

MALE.  f0  .0 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  ONEONT  A 
TOTAL        ^       0  .0 
FEMALE  Q  .0 

"   MALE  0  ..0 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  OS* EGO 
TCTAL  0  *0 

FEiULiE  0  .0 

HALE  0  .  .0 

NY     S'JNY  COLLEGE  PL ATTS BURGH 
TOTAL  2        *9  - 

FEMALE  2  1.0 

MALE  0  .0 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  POTSOAM 


TCTAL 
*  FEMALE 
HAL  E 
NY    SUNY  C  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0  ' 
TECH  UTICA-ROME 

0  .0 

0  *0 

0  .0 


NY    SUNY  EMPIRE  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

/FEMALE  0  .0 

MALE  0        *0  * 

NY    SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  ♦0' 

FEMALE  0  .0 

-MALE  C  .0 

NY    TOURO  COLLEGE 

TOT  AL  0  *0 

FEMALC  0  *0 

MALE  0  *Q 


NY  UNIVERSITY  OF  ROCHESTER 
..  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *3 

MALE  0  *0 

NY    WAGNER  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

NY    YE  SHIVA  UNIVERSITY 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*L£  0  .0 


7 

18*4 

5 

15*2 

2 

40*0 

1 

.4 

1 

♦  5 

0 

.  »o 

4 

•  9 

3 

1*7 

1 

.4 

2 

♦  9 

1 

♦  5 

1 

3*2 

0 

.  »o 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

6 

10*3 

9*5 

2 

12*5 

6 

5*0 

6 

5*7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦c 

0 

♦  0 

6 

14*3 

5 

14.7 

1 

12*5 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

.0 

♦  0' 

NY  STATE  TOTALS  ( 

TCTAL  '  27 

Female  24 
north  carolina 


75  INSTITUTIONS) 
♦4  522  7*7 

.5  *  ,  442  8*7 
•2  80      4.  7 


NC  ATLANTIC  CHRISTIAN  C 
-     TOTAL  ^  *0  *3 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .3 

NC    BARBER-SCOTIA  COLLEGE 


1.6 
2*1 
•  0. 


TOTAL  0 

•  3 

10 

100*0 

FEP4LE  0 

•  3 

10 

100*0 

MALE  C 

•  0 

0 

•  3 

NC    BElHONT  ABBEY  COLLEGE 

TCTAL  0 

«3 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE               .  0 

•9 

0 

•  0 

NC    BENNETT  COLLEGE 

TOTAL  3 

•  0 

29 

100*3 

FEMALE  0 

•  0 

29 

100*0 

HALE                 0  . 

•  0 

0 

♦  0 

NC    CAMPBELL  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦3 

4 

4*9 

FEMALE  C 

•  0 

3 

5*3 

MALE  0 

•  3 

1 

4*2 

NC    CATAbBA  COLLEGE 

TOTAL  I 

2.4 

1 

2*4 

FEMALE  1 

4.2 

0 

♦  0 

MALE  0 

•  0 

1 

5*6 

NC    DJKE  UNIVERSITY 

IOTAL  0 

"  .3 

0 

♦0 

FEMALE  0 

.0 

0 

♦  0 

MALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

NC    EL  ON  COLLEGE 

TOTAL  3 

•  3 

•3 

3.7 

FEMALE  0 

.0 

3 

.0 

MALE  C 

.0 

3 

7.3 

NUMBER 

x 

NUMBER 

t 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

I 

NUMBER' 

0 

.0 

3 

- 

7*9 

10 

26*3 

26 

73*7 

0 

•  0 

36 

0 

♦  0 

3 

9*1 

-  8  . 

24*2 

25 

75*6 

0 

•  0. 

33 

A 
b 

A 

♦  u 

0 

♦  0 

2 

40*0 

3 

60*0 

0 

•  0 

5 

0 

♦  0 

1 

♦  4 

2 

.9 

224 

99*1 

0 

.0 

224 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

♦5 

211 

99*5 

0 

•  0 

2  12 

0 

.0 

1 

7*1 

7.  1 

13 

92*9 

0 

•  0 

14 

3 

♦  7 

1 

*2 

1.7 

450 

97*6 

2 

.4 

460 

0 

.0 

-  9 

♦0 

1.7 

176 

SB.  3 

0 

•  0 

179 

3 

1.1 

1 

5 

1*6 

1  274 

97*5 

^  2 

.7 

281 

0 

.0  * 

2 

♦  9 

6 

2*6 

224 

97*0 

1 

*4 

231 

0 

.0 

•  1 

♦  5 

2.0 

196 

97*5 

1 

♦  5 

201 

0 

.  0 

3  .3 

6*  7 

26 

93*3 

0 

•  0 

30 

1 

•  6 

0 

•  0 

1 

♦  6~ 

176 

96*9 

1 

•6 

1B0 

1 

♦  B 

0 

•0 

•  8 

126 

98*5  f 

1 

•  8 

130 

0 

0 

0 

♦  0 

.  0 

50 

100*0 

0 

•  0 

50 

0 

•  0 

1 

2*2 

1 

2.2 

44 

^5*7 

1 

2*2 

44 

*  11 

0 

♦  0 

•  0 

♦  0 

0 

♦  0 

11 

100.0 

0 

*0 

0 

.0 

I 

2  .9 

2*  9 

33 

94*3 

1 

2*0 

35 

1 

1.7 

0 

•  0  " 

7 

12*  1 

51 

67*9 

"0 

.0 

58 

0 

.0 

0 

•0 

J 

9*5 

36 

90*5 

0 

•  0 

42 

\  I 

6.3 

0 

••0 

18*8 

13 

81*3 

0 

♦  0 

16 

0 

•  0 

0 

♦  0 

6 

5.0 

114 

95*0 

0 

.0 

UO 

0 

.0 

0 

♦  0 

5.7 

99 

94*3 

0 

•  0 

105 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

0 

15 

ice*  0 

0 

♦  0 

15 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

10c.  0 

0 

•  0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

1CC.0 

0 

♦  0 

5 

0 

*c* 

0 

♦  0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

0 

.3 

0 

♦  0 

c 

."0 

.  25 

10c. 0 

0 

*0 

25 

0 

.  0 

0 

A 

•  u 

Q 

.0 

f  9 

100*0 

0 

♦  0 

9 

0 

.0 

0 

■■  .0 

0 

.0 

16 

10C*0 

0  ^ 

«0 

16 

0 

♦  0  t 

0 

♦  0 

14.3 

36 

85*7 

0 

*0 

42 

0 

•  0 

0 

♦0 

5~ 

14.7 

29 

85*3 

0 

*0 

34 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

12.5 

7 

87*5 

0 

*0 

6 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

*  11 

100*0 

0 

*0 

11 

0 

.0 

0 

♦0  . 

0 

.0 

11 

100*0 

0 

*0 

11 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

74 

179 

2.6 

802 

1 1*8 

5,936 

8.*6 

41 

*6 

6,  781 

48 

139 

9  7 

653 

19  A 

4,  415 

66*  7 

24 

5,092 

26 

1.5 

*u 

9  L. 

1 49 

8*6 

1  •  523 

90*2 

17 

1*0 

1,669 

1 

•  8 

1 

.8 

4 

3.3 

119 

96*7 

0 

♦  0 

123 

0 

.0 

1 

LI 

3 

3*2 

91 

96*6 

0 

*0 

94 

1 

3*  4 

0 

♦  0 

I 

3*4 

28 

96  .6 

0 

♦  0 

29 

0 

•  0 

0 

.0 

10 

130*0 

0 

*0 

0 

*0 

10 

0 

•  0 

0 

.0 

10 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

10 

0 

A 
.  U 

Q 

♦  0 

0 

•  0 

c 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

.6 

0 

.0 

0 

*0 

10 

10C.0 

0 

•  0 

10 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

6 

100*0 

0 

•  0 

6 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

100*0 

0 

♦  0 

4 

0 

.0- 

0 

.0 

29 

100*0 

0 

♦o' 

6 

♦  0 

2*9 

0 

•  0 

'  0 

•  0 

29 

100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

29 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0 

*  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4 

4*9 

75 

92,6 

2 

2*5 

81 

0 

♦  0 

0 

•0 

3 

5*3 

53 

93*0 

1 

1*8 

57 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

I 

4*2 

22 

9  1  *7 

1 

4*2 

24 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

4*8 

40 

95*2 

0 

•  0 

42 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

4*2 

23 

95*6 

0 

*0 

24 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

5*6 

17 

94*4 

0 

•  0 

16 

0 

.0 

50 

•  0 

0 

*0 

1 

100^0 

0 

•  0 

13 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

*0 

13 

100*0 

0 

•  0 

13 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

,  3 

3*7 

79 

96*3 

0 

•  0 

62 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

41 

100*0 

0 

•  0 

41 

0 

♦  0 

0 

•0 

3 

7*3 

36 

92*7 

0 

.0 

41 

ERIC 


518 


022 


TA4LE  *.    TOft  AL  RACHaO*»S 


OEGftEES  FOR  MAJOR  FIELD  CW)M«I»-|Y  INS 
ETHNICITY,. AND  SC*^  IKJWl^tyfLSip*  1971-1979 


0       INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  6Y  RACE, 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 

EOUCATION  10800) 

NORTH. -CAROLINA  ' 

NC    GARDNER-HEM  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FENILE  0  *C 

NILE  0  .0 

NC    GREENSBORO  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  *0 

NC    GUlLFOftO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FENILE  0  .0 

NILE     «  0  .0 

NC    HIGH  FOINT  COLLEGE 


BLACK    l^\j*jAl«N  CR*  1 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


TOTAL 
FENILE 
MILE 
NC    JOHNS*  C 
TOTAL 
FENILE 
NILE 

"NC 


0 
0 
0 

SMITH 

0 
0 
0 


.0 
.0  * 
♦0 

UNIVERSITY 
♦  0 
.0 
0 


LENOIR-AHVNE  XOLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FENILE  0  .0 

MILE  0  .0 

NC    LIVINGSTONE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

NC    NIRS  HILL  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FENILE  0  .0 

MILE  0  .0 

NC    MEREOITH  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    METHOOtST  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FENILE  0  .0 

NILE  0  .0 

NC    NC  KESLEYAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FENILE  0  *0 

NILE  0  .0 

NC    FFEIFFER  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FENILE  0  .0 

NILE  0  .0 

NC    WEENS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

-         NILE  0  .0 

NC    SACREO  HEART  COLLEGE 

TOTAL  0  ^0 

FENILE  0  .0 

NILE  0.0 
NC    SNT  ANOREWS  PR&SB  COLLEGE 

,    TOTAL  0  *0 

'  FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

NC    SAINT  AUGUST INES  COLLEGE 

TOT  AL  0  ♦ 0 

FENILE  0  .0 

NILE  «  .0 

NC    SALEM  COLLEGE  9 

TOTAL  0  .0 

FENILE  *       0  .0 

NILE  0  '.0 

NC    SHAH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *D 

FENILE  0  .0 

NILE  0  .0 

NC    APPALACHIAN  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  1  *I 

FENILE  0  .0 

NILE  1  •* 

NC    EAST  CAROLINA  UNIVERSITY 


TOTAL  0 
FENILE  0 
NILE  0 
NC    ELIZABETH  CITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NC  FAYETTEVL 
TOTAL 
FEMALE 
NILE 


ST 


0 
0 
•  0 
STATE  U 
.0  * 
0  *0 
0  .0 
UNIVERSITY 
0  .0 
0  .  *0 
0  #0 


0 

♦b  tK 

0 

♦0 

o 

♦  0 

5 

14*3 

4 

12*9 

I- 

25*0 

2 

6*3 

z 

15*4 

o 

•  0 

0 

4  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

50 

96*0 

26 

100*0 

24 

96*0 

3 

4.9 

3 

5*6 

0 

'  .0 

37 

100*0 

23 

loo.o- 

14 

100*0 

4 

3*4 

3 

3*1 

1 

5.0 

t;  .  NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.6 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 


0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

3 

9*1 

0 

•  0 

3 

10*7  • 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

16*0 

0 

.0 

4 

19*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

5.9 

0 

♦  0 

2 

6.3 

0 

•  0 

1 

5*3 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

«0 

0 

•  0 

*  c 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

12*5 

0 

♦  0 

1 

6*3 

0 

♦  0 

1 

25*0 

0 

♦  0 

65 

98*5 

0 

•  0 

42 

100*0 

0 

♦  0 

23 

.95*8 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

51 

100*0 

0 

•  0 

1  23 

100*0 

0 

♦  0 

26 

100*0 

0 

•  0 

19" 

2*8 

1 

•  1 

2*0 

I 

*2 

10 

4*2 

0 

•  0 

31 

6*5 

0 

•0 

17 

J5*0 

0 

*0 

14 

10*1 

0 

*0 

121 

94*5 

0 

*0 

76 

92*7 

0 

*0 

45 

97*8 

0 

*0 

132 

91*7 

2 

1*4 

103 

93*6  ' 

1 

♦  9 

29 

65*3 

1 

2*9 

:R 

s 

NUMBER 

% 

NUMBER  t 

-  n 

A 

t 

i 

1*5 

i 

60  90*9 

0 

*0 

0 

A 

46  98*0 

i 

5*9  • 

1 

12  70*6 

0 

•0 

5 

14.3  \ 

30  65*7 

0 

♦0  . 

4 

12.9/ 

27  87*1 

0 

•0 

1 

25*  0, 

i     7  k  n 
J       r  5.  U 

o 

•0 

2 

8«3>> 

22  91*7 

0 

*0 

2 

15*4>' 

11  84*6 

0 

*0 

0 

;o 

11  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

42  100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

34  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

8  100*0 

o 

•  0 

50 

98*0 

1  2*0 

0 

•  0 

26  100*C 

0  *0 

o  *• 

•0 

24 

96*0 

1  4*0 

o 

•0 

3 

4*9 

58  95*1 

0 

•  0 

3 

5*6 

51  94*4 

0 

♦  0 

0 

*0 

7  1C0.0 

o 

♦  0 

37  100*0 

0  *0 

0 

•  *0 

23 

100*0 

'  0  *0 

0 

♦  0 

14 

100*0 

1      0  *0 

o 

♦0 

4 

3*4 

112  96*6 

0 

♦  0 

3 

3*1 

93  96*9 

0 

♦  0 

1 

Ms 

19  95*0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

10  100*0 

0 

•3 

0 

•  0 

10  100*0 

0 

♦  0 

0 

'  *0 

0  *0 

0  . 

♦  0 

3 

9*  1 

30  90*9 

0 

.0 

3 

10*7 

25  89*3 

0 

♦  0 

0 

♦  C 

5  1CC.C 

b 

♦  0 

4 

16*  0 

21  84*0 

♦0 

4 

19*0 

17  81*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

'           4  100*0 

o 

♦  0 

3 

5*9 

48  94*1 

0 

♦  0 

2 

6*3 

30  93*8 

0 

*0 

1 

5*3 

18  94*7 

o 

♦  0 

0 

.0 

14  100.  C\ 

0 

♦  0 

0 

.0 

13  1CC.0\ 

0 

*0 

0 

*0 

1  100*0 

o 

♦  0 

0 

*0 

31  100*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

31  100*0 

0 

*0 

0 

•  C 

0/       *  0 

o 

♦0 

2 

12*5 

14  87*5 

0 

*0 

1 

8*3 

11  91*7 

0 

♦  0 

1 

25*0 

3  75*0 

o 

♦0 

65 

98*5 

D  *0 

0 

*0 

42 

100*0 

0  *0 

0 

♦  0 

23 

95*8 

0  *o 

o 

♦  0 

.0 

.0 

1  10C.O 

-  0 

♦0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

*0 

0 

.0 

0  *0 

o 

♦  0 

51 

100.0 

0  *0 

0 

♦  0 

23 

100*0 

0  *0 

0 

*0 

28 

1CC.0 

0        •  0 

2 

♦  3 

23 

3*4 

655  96*6 

1 

*2 

11 

2.  1 

431  97*5 

1 

♦  4 

12 

5*1 

224'  94*9 

'  0 

•  0 

31 

6*5 

445  93*5 

0 

*o 

17 

5*0 

320  95*0 

0 

*0 

14 

10*1 

125  89*9 

0 

.0 

121 

94*5 

7  5*5 

0 

*0 

76 

92*7 

6  7*3 

0 

,0 

45 

97*8 

1  2*2 

1 

.7 

135 

93*8 

9  6*3 

1 

♦  9 

105 

95*5 

5  4*5 

0 

♦  0 

30 

86.2 

4  11*8 

NON-RESIpENT 
ALIEN 


NUMBER 


\ 


TOTAL 
NUMBER 


5 

7*6 

66 

1 

2*0 

49 

4 

23*5 

17 

a) 

•  0 

35 

0 

.0 

31 

0 

.0 

4. 

0 

♦0 

0 

•  0 

13 

0 

•  0 

.  11 

0 

•  0 

42 

0 

•  0 

34 

0 

.0 

6 

0 

•  0 

0 

.0 

26 

Q, 

.*0 

25 

c 

•  0 

6 1 

0 

.0 

54 

0 

.0 

.  7 

c 

•  0 

37 

0 

•  0 

23 

0 

.0 

14 

0 

•  0 

1 16 

0 

.0 

96 

0 

.0 

20 

0 

•0 

1  A 
10 

0 

.0 

10 

0 

.0 

0 

0 

* 

♦  0 

33 

0 

*0 

28 

0 

*0 

*   5  > 

0 

♦  0 

25 

0 

♦  0 

21 

0 

♦  0 

4 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

32 

0 

*0 

19 

0 

.0 

14 

0 

.0 

13 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

31 

0 

*.o 

31 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

16 

0 

*0 

12 

0 

♦  0 

4 

1 

1*  5 

66 

0 

•  0 

42 

1 

4*2 

24 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

1 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0  4 

51 

0 

♦u 

23 

0 

.0 

28 

0 

♦0 

678 

0 

•  0, 

442 

0 

♦  0 

236 

0 

.0 

476 

0 

.0 

337 

0 

•  0 

139 

0 

•0 

128 

0 

.0 

82 

0 

•0 

46 

0 

•  0 

144 

0 

•  0 

no 

0 

) 

34 

519 


523 


TABLE  6*    TOTAL  BACHttO»V$    DEGREES  FOR  MAJOR  FlEtO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY*  ANO  SE^i     INSTITUTION  AND  STATE  1971-1979 


AMERICAN  INOlAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK        '       ASIAN  CR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  tSLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


NHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


hi. 


NUMBER  t 

ECUCATION  10800) 

NORTH  CAROLINA 

NC    KC  AGRL  C  TECH  STATE  U 
1CT  AL  0  .0 

FEMALE  ,       0  .0 

MALE  0  .0 

NC    NC  CENTRAL  UNIVERSITY 


NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
NILE 
NC    NC  STATE  U 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


1  *d 
1  .9 
0  ,0 
RALEIGH 
0  .0 
0.  *0 
*0 


134  96*4 
92  94*8 
42  100*0 

129  98.5 
110  98*2 
19  100*0 


NC  PEMBROKE  STATE  UNIVERSITY 
'    TOTAL  19  9*9 

FEMALE  18  12*1 

MALE  1  2.4 

NC    U  Or  NC  AT  CHAPEL  Hi  LL 
TOTAL  1    x  *4 

FEMALE  lc  »5 

MALE  ,  0  .0 

*  NC    UkOF  NC  AT  CHARLOTTE 
TOTAL  C        ♦ 1 

.FEMALE  0  *4> 

MALE  .0  *0 

NC    U  OF  NC  AT  GREENSBORO 
TOTAL  1  *4 

FEMALE  1  *4 

,  MALE  0        *0  „ 

NC    O'OF  NC  AT  WILMINGTON 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0      ^  *0 

MALE  0        . 0 

NC    HSTN  CAROLINA  UNIVERSITY 
TCTAL  1  »4 

jf      FEMALE  1  .6 

MALE  0  *0 

NC    UlNSTON-SALEM  STATE  U 
TOTAL         .        0  «p 
FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

NC    HAKE  FOREST  UNIVERSITY 
TOTAL  '  0  *0 

FEMALE  0  .0 

*    MALE         ,        0  *0 
NC    WARREN  WILSON  CCLLEGE 
TOTAL  0'  -0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

NC    W1NGATE  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEM4LE  0  *0 

MALE  0  .0 


3 
1 

2 

16 
12 
4 

14 

8 
6 

7 
5 

2 


2*6 
2.4 
2.7 

8.4 
8.1 

9.5' 

5.9 
4.1 
13.6 

6.1 
4.9 
16.7 


11  4*1 

9  3.6 

2  6.3 

4  3.4 

2  2.7 

2  6.5 


13 
12 
1 

85 
60 
25 

3 
1 

2 

0 

0 
0 


4.7 
6.9 
1.0 

92.4 
92.3 
92.6 

7.0 
3.b 
13.3 

.0 
.0 
.0 


1  14.3 
0  .0 

r  ioo.o 


NC 


STATE  TOTALS  (        43  INSTITUTIONS) 


TOTAL                25  .6 

ltOOl 

23.4 

FEMALE                23  .7 

697 

22.6 

HALE                 2  »2 

304 

25.4 

NORTH  OAKOTA 

NO  'DICKINSON  STATE  COLLEGE 

TOTAL                  1  '1.2 

li 

1.2 

FEPALE                 1  1.7 

0 

♦  0 

HALE                 C  .0 

1 

4.2 

NC    JAMESTOWN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

1 

3.8 

FEMALE          «       0  .0 

0 

•  0 

HAL  c                  0  .0 

1 

6.3 

NO     MARY  COLLEGE 

TOTAL                 2  3.7 

0 

♦  0 

FEMALE              '  1  2*2 

0 

*  .0 

MALE                 1  H*l 

0 

•0 

NO    MAVVILLE  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 1  1*3 

0/ 

•  0 

FEMALE                  1  1.9 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

6 

.0 

NO    MINOT  STATF  COLLEGE 

TUTAL                 1  *7 

0 

♦  0 

FEMALE  1 

0 

•  0 

MALE             -    0  .0 

0 

.0 

NO    N?  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TO'AL                 0  .0* 

.9 

FEHALE                 0  .0 

ji 

•  0 

HALE                 0  .0 

2.6 

NO    U  OF  NO  MA  IN  CAMPUS 

TOTAL                15  6*8 

1 

.5 

FEMALE               12  7.1 

0 

•  0 

4UC                 3  5.9 

1 

2.0 

NUMBER 


R 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

0 

0 

.0 

134 

96*4 

4 

2.S 

1 

.7 

139 

0 

.0 

0 

.0 

92 

94.8 

A 

4*1 

1 

1  .0 

97 

o 

*  0 

o 

♦0 

42 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

42 

0 

.0 

0 

.0 

130 

99*2 

0 

•  0 

1 

..8 

131 

0 

.0 

c 

♦  0 

111 

99*1 

0 

•  0 

1 

♦9 

112 

o 

.0 

(, 

19 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

19 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

2.6 

114 

97*4 

0 

.0 

117 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

2.4 

41 

97*6 

0 

•  0 

42 

0 

A 

.  u 

o 

♦  0 

2 

2.7 

73 

97*3 

0 

.0  v 

75 

0 

♦  0 

0  r 

♦0 

35 

18*3 

156 

81*7 

0 

.0 

191 

0 

0  * 

♦  0 

30 

20*1 

119 

79*9  <( 

0 

*~D 

149 

0 

♦  u 

o 

.  0 

5 

11.9 

37 

88*1 

0 

•0 

42 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

15 

6.3 

221 

93*2 

4  1 

•  4 

237 

0 

.0 

0 

♦  0 

9 

4*7 

164 

95*3 

0 

•  0 

1  93 

Q 

.0 

o 

♦  0 

1 3*6 

37 

84*  1 

1 

2*3 

44 

0 

.0 

0 

♦  0 

7 

6.1 

107 

93*0 

1 

.9 

115 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

4.9 

97 

94*2 

1 

1*0 

103 

o 

.0 

o 

.0 

2 

16.  7 

1  0 

83*3 

0 

<-  •° 

12 

0 

.0 

0 

♦  0 

12 

4.4 

259 

95*6 

0 

•  0 

271 

0 

.0 

0 

♦  0 

13 

4.0 

237 

96*  C 

0 

•  0 

247 

0 

.  0 

0 

♦  0 

2 

8.3 

22 

91  *7 

o 

•  0 

24 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

3.8 

101 

96*2 

0 

•  0 

105 

0 

•  0 

0 

2 

2.7 

72 

97*3 

0 

•  0 

74 

0 

.  0 

o 

.0 

2 

6.  5 

29 

93*5 

0 

•0 

31 

0 

,0 

0 

.0 

14 

5.  1 

261 

94*9 

0 

♦  0 

275 

0 

•  0 

0 

•  0 

13 

7.5 

161 

92*5 

0 

•  0 

174 

0 

.0 

0 

.0 

I 

1.0 

1 00 

99*0 

o 

•  0 

101 

0 

.0  ■ 

0 

♦  0 

85' 

7 

7*6 

0 

.0 

92 

0 

•  0 

0  ^ 

.0 

60 

92.3 

5 

7*7 

0 

.0 

65 

0 

.0 

0 

.0 

25 

92*6 

2 

7*4 

0 

♦  0 

27 

2.3 

0 

♦  0 

4 

9.3 

39 

90*7 

0 

♦0 

43 

1 

3*6 

o 

♦0 

2 

\7*  1 

26 

92*  9 

0 

.0 

28 

0 

.0 

0 

.0 

2 

13*3 

13 

86*7 

0 

.0 

"  15 

0 

.0 

o 

♦  0 

q 

•  0\ 

16 

100*0 

o 

.0 

16 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

15 

100*0 

0 

.0 

15 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

•  .0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

6 

85*7 

0 

.0 

7 

0 

.-6 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

100*0 

0 

.0 

6 

0 

.  0 

w  0 

♦0 

I 

100.0 

o 

.0 

0 

.0 

1 

5 

•  1 

5 

.1 

1*036 

24.2 

3(237 

75*5 

12 

.  3 

4*285 

3 

.  1 

726 

23.5 

2  «358 

76*3 

♦  2 

3t  089 

2 

.2 

2 

.  2 

310 

25.9 

879 

73*5 

7 

.6 

I  1 196 

0 

•  0 

0 

-  .0 

2 

2*4 

81 

97*6 

0 

.0 

83 

0 

.0 

0 

1 

1*7 

58 

98*3 

0 

•0 

59 

0 

.  0 

■  0 

♦0 

I 

4*2 

23 

95*  8 

y 

o 

•  0 

24 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.8 

25 

96*2 

0 

.0 

26 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

14 

10C.O 

0 

♦  0 

14 

0 

.  0 

Q 

♦  0 

1 

8.3 

1 1 

91  •71 

o 

.0 

12 

0 

•0 

0 

.0 

2 

3.7 

52 

96*3 

0 

.0 

54 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

2.2 

44 

97*8 

0 

♦  0 

45 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

11.1 

9 

88*9 

o 

.0 

9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.3 

72 

96*0 

2 

2.7 

75 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

1.9 

51 

98*  1 

0 

•  0 

52 

0 

.0 

0 

.  0 

o 

.0 

2 1 

91*3 

2 

8.7 

23 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

♦  7 

r  138 

99*3 

0 

So 

139 

0 

.0 

0 

,0 

1 

.9 

114 

99*1 

0 

•  0 

115 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  C 

24 

100*0 

0 

•  0 

24 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

♦  9 

no 

99*1 

0 

•  0 

111 

0 

♦c 

0 

.0 

0 

.0 

72 

100*0 

0 

•  0 

72 

0. 

.0 

0 

.0 

1 

2.6 

38 

97*4 

0 

.0 

39 

0 

♦0 

"  0 

.0 

16 

7.3 

187 

85*4 

16 

r.3 

219 

0 

♦  0 

0 

.0 

U 

7.1 

146 

86*9 

10 

6.0 

168 

0 

♦  0 

0 

.0 

4 

7.8 

41 

80*4 

6 

11.8 

51 

0 


520 


i>24 


^   .       TAILE4,    TOT  At  BACHELOR*  S    OMR  EES' FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  It  INSTITUTIONS  OF  HttHER  EOUCATION  BY  RACE» 
-  ETHNICITYt  ANO  SEXi     INSTITUTION  ANC  STATE  <l«7B-lt79 

xt,jt   , 


AMERICAN  INOlAN 
ALASKAN  NATIVE  ' 


BUCK  ASIAN  CM 

NON-HlSFANIC  PACIFLC  ISLANOEtt 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


MITE 
NON-HISPANIC 


NON- RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER         X  NUMBER 
EDUCATION  (OtOO! 
NORTH  OAKOTA 

NO    VALLEY  CITY  STATE  COLLEGE 

0 
0 
0 


TOTAL 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

.0 

MALE 

0 

•  0 

)  STATE 

TOTALS 

( 

TOTAL 

20 

FEMALE 

v  16 

2.7 

MALE 

4 

1.9 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 


6  INSTITUTIONS) 


OHIO 

— tlH-  ANTIOCH  UNIVERSITY 
»      TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    ASHLAND  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    BALDWIN-WALLACE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    BLUFF  TON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    BOWLING  CRN  ST  U  MAIN  CAM 
TOTAL  1  .1 

FEMALE  0  .0 

mal£  l  -6 

OH    CAPITAL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    CASE  WESTERN  RESERVE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.MALE  0  .0 

OH    CE0AAV1LLE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0,  .0 

MALE  0  .0 

OH    CENTRAL  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


OH'  CLEVELAND  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


OH    C  MT  SNT  JOS-CN-THE-OHIO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  . 

MALE  0  .0 

OH    COLLEGE  OF  STE UBENVILLE 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    COLLEGE  OF  WOOSTER 

TOTAL    '  0       .0  ; 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    DEFIANCE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    OENISON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0«  .0 

MALE  .0  .0 

OH    EDGECL IFF  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  , 

OH    FINDLAY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    HE  I OELBERG  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    HIRAM  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  '  0  .0 

MALE  0  .0 


1 
1 

0 

5 

"3 
2 

2 
1 
1 

0 
0 
0 


.5 
•  0 
1.9 


4.2 
5.6 
•  0 

5.4 
4.8 

6.5 

2.9 
2.4 
3.6 


34  4.6 
27  4.7 
7  4.5 


6 
4 

2 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

69 
47 
22 

3 
2 
1 

1 
1 

0 

2 
1 
1 

1 
0 
1 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

6 
6 
0 

l' 
1 
0 

2 
1 
1 

3 
1 
2 


6.5 
8.0 
9.5 

25.0 
50.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

65.  I- 
62.7 
71.0 

1.9 
1.6 
3.4 

2. 9 
2.9 
.0 

8.3 
4.3 
100.0 

.A 

6.7 

•  0 
11.1 

3.6 
5.4 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

18.2 
1B.2 
.0 

3.4 
4.3 

•  0 

3.6 
3.1 
4.3 

10.  G 
7*1 
12.5 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

•  0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

c 
c 

0 

0. 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

.0 

•o  .. 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0  ' 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

>  .0 

•  0 
.0 

.y 

.0 
.0 

•  0 
.0 

♦o  , 

•  C 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 

,  X 

NUMBER 

I 

NUMBER  X 

NUMBER 

1 

0 

.0 

0 

•  0 

96  96.0 

2 

2  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

69  1CC.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•0 

27  93.1 

2 

6.9 

0 

.0 

24 

3.0 

761  94.5 

20 

o 

.0 

16 

2.7 

56B  95.6 

10 

1.7 

o 

♦  0 

8 

3.8 

193  91.5 

10 

4.7 

. 

0 



.0 

_  .  

1 

4.2 

22  91.7 

. . .  .,_  

1 

4.2 

0 

.0 

1 

5.6 

16  88.9 

1 

5.6 

o 

•  0 

0 

•  0 

6  100.0 

0 

•0 

o2 

2.2 

7 

7.5 

86  92.5 

0 

•  0 

1 

1.6 

•  4 

6.5 

58  93*5 

0 

.0 

1 

3.2 

3 

9.7 

28  90.3 

o.  0 

•  0 

1 

1.4 

3 

4.3 

67  95.7 

^  o 

,.0 

1 

2.4 

2 

4.8 

40  95.2 

c 

.  0 

o 

.0 

I 

3.6 

27  96.4 

o , 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

50  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

*  0 

•  0 

33  1C0.O 

0 

.0 

o 

•0 

0 

•  0 

17  1C0.0 

0 

.0 

2 

.3 

37 

5.0 

694  94.7 

I 

•  3 

1 

.2 

28 

4.8 

549  95.0 

1 

.  2 

I 

•  6 

\  9 

5.8 

145  93.5 

1 

•6 

0 

♦0 

6 

B.5 

65  91.5 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

8.0 

46  92.0 

0 

.0 

•  0 

2 

9.5 

19'  90*5 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

25.0 

6  75.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

50.0 

2  50.0 

0 

o 

.0 

0 

.0 

4  10C.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

55  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

39  100.0 

0 

♦  0 

o 

.0  ' 

0 

.0 

16  100.0 

0 

•  0 

0 

•0 

69 

65*1 

36  34.0 

1 

♦  9 

0 

•  0 

47 

62*7 

27  36.0 

1 

1.3 

o 

22 

71.0 

9  29.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1.9 

153^  98.1 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.6 

125*  98.4 

0 

.  0 

o, 

.0 

1 

3.4 

28  96*6 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.9 

34  97.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.9 

34  97.1 

0 

•0 

o 

.0 

c 

.  C 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

8.3 

22  91.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.3 

22  95.7 

I* 

.0 

o 

.r> 

1 

100.0  * 

0  .0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

14  93.3 

0 

.0 

0 

♦r 

1  .  0 

.0 

6  100.0 

0 

.  0 

o 

.0 

1 

11. 1  . 

8  88.9 

0 

«0 

1 

1.9 

3 

5.7 

50  94.3 

0 

.0 

1 

-2.7 

3 

8.1 

34  91.9 

0 

•  0 

J 

.0 

0 

.0 

16  100.0 

•  0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

•0 

o 

♦0 

o 

•  0 

1  1CC.C 

0 

.0 

0 

♦  0 

16.2 

27  61.6 

0 

♦  0 

0 

.0 

16.2 

27  81.8 

0 

.0 

o 

•  0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

/ 

9 

3.4 

26  96.6 

0 

•  0 

0 

.0 

4.3 

22  95.7 

0 

•0 

o- 

.0 

.0 

6  1C0.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3.6 

53  96.4 

0 

•0 

0 

.0 

3.1 

31  96.9 

0 

•  0 

0 

;o 

4.3 

22  95.7 

0 

•  0 

0 

.0 

10.0 

27  90*0 

0 

•  0 

0 

.0 

7.1 

13  92.9 

0 

•  0 

0 

.0 

12.5 

14  67.5 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


96 

69 
29 


•  05 

594 
211 


24 
18 
6 

93 
62 
31 

70 
42 
28 

50 
33 
17 

733 
578 
155 

71 
50 
21 

6 

4 
4 

55 
39 
16 

106 
75 
31 

156 
127 
29 

35  < 
35 
C 

24 
23 
1 

15 
6 
9 

53 
37 
16 

5 
4 
1 

33 
33 
0 

29 
23 
6 

55 
32 
23 

30 
14 
16 


ERLC 
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TAILS  *•    TOTAL  lAtHCLOlt'S    OEGAttS  Ft*  HAJOR  FIELD  CONFEMUO  SY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EPvCATlON^BV  RACEt 
ETHNICITY,  AND  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  Wt-1«T« 


ITI0WN 


AMERICAN  IN0IAN\  lUCK  ASIAN  OA 

ALASKAN  NATIVE       NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 

J  ~  NUMBER      *  t 

/  | 
EDUCATION  C0800)  •  / 

OHIO  j 

OH    JOHN  CARROLL  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OH    KENT  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

0  .0 

0  .0 
MAIN  CAMPUS 
3  .5 

1  .2 
i  1.1 


OH    LAKE  ERIE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  -  0  .0 

 MALE"   0  —  .0 

OH    PA  LONE  COLLEGE 

TOTAL  <  *0 

FEMALE  J  .0 

MACE  0  .0 

CH    MARIETTA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

Oh    MIAMI  UNIVERSITY  MAIN  CAN 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

OH    MOUNT  UNION  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .3 

OH    MOUNT  VERNCN  NAZARENE  C  ' 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

OH    MUSKINGUM  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE,  0  *0 

HALE  0  .0 

OH    NOTRE  OAM E  CCLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE       *         C  .0 
OH    06EALIN  COLLEGE 

TGTAL  1  10*0 

FEMALE  1  20.0 

MALE  0  .0 

Oh    OHIO  OOMINICAN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


Oh    OHIC  NORTHERN  UNIVERSITY 
TOTAL 

femaYe 

HAL  E 
OH    OHIO  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OH    CH 10 
**  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 
0  .0 
0  *0 
MAIN  CAMPUS 
0  *0 

0  .0 
C  *0 

MAIN  CAMPUS 

1  .2 
1  *3 
0  *0 


OH    OH 20'  WESLE YAN  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


OH    0TTER6EIN  COLLEGE 


TOTAL 
FErfALE 


MALE  ,  0 

OH    RI  0  GRANDE  CCLLEGE 
TGTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    UNION  EXPERIMENTING  C 


t  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•0 

•  0 

•  0 


OH    U  OF  AKRON  MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


OH    U  OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 

TOTAL                0  *0 

FEMALE                0  .0 

MALE                'J  »0  w 
OH    UNIVERSITY  OF  OAYTON 
TOT  AL  0*0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 


IER 

C 

NUMBER, 

X 

NUNBER 

X 

r 

3*6 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

3  .8 

1 1 

.2 

1 

♦  2» 

18 

4*3 

1 

♦  2 

1 

.2 

5 

2.7  • 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

*o 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

•  c 

•0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

Q 

.  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

7 

1  .3 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

A 

.9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

2*6 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

0 

„o 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.o  - 

0 

♦  0 

3 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

o 

o 

.  0 

o 

♦  0 

0 

♦b 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

4*3 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

4*3 

c 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

^ 

AO.O 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

20*0 

0 

.0 

0 

♦0 

3 

60*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

^ 

4.  8 

o 

.0 

o 

♦  0 

1 

5.0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

\ 

2 

3.0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

1 

2.3 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

4.3 

0 

.0 

0 

•  0 

1  o 

2.6 

I 

f\ 

I 

.1 

10 

2.1 

1 

•  2 

0 

♦  0 

8 

3.9 

0 

•  0 

1 

♦  5 

3V 

8.0 

o 

.  0 

o 

♦  0 

23 

6.0 

0 

•  0 

0 

.0 

11 

7.9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

C 

5.0 

Q 

.0 

o 

♦  0 

i 

3.6 

0 

.0 

0 

.0 

l 

8.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

2.9 

o 

.  0 

o 

♦  0 

2 

4.3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0  • 

o 

.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

33  *  3 

o 

.  0 v 

o 

♦  0 

3 

33.3 

0 

♦  0 

s 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

39 

12.2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

29 

13.9 

0  , 

.0 

0 

♦  0 

10 

9.1 

0 

.0 

0 

♦  0 

40 

11*3 

0 

♦  0 

1 

♦  3 

35 

13*5 

c 

.0 

1 

♦  A 

5 

5.  A 

0 

•  0 

0 

•  0 

8 

5.0 

0 

♦  0 

0* 

♦  0 

7 

'6.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

2.2 

0 

♦  0 

0 

•  0 

TOTAL 
MINORITY  ^ 

NUMBER 


1  3*8 

1  A*  8 

J*  .0 

28  A. 6 

21  5*0 

7  3.8 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


0 
0 
0 

Or 

0 
0 

0 
0 

^0 

*  7 
A 
3 

0 
0 

t° 

0 
0 

0" 

0 
0 
0 


35 
2A 
II 

2 
1 
1 

2 
2 
0 

0* 

0 

0 


NON-RES 
ALIEN 


NUMBER 


•  0 

•  0 
.0 

»  .C 
.0 

•  0 

•  0 

♦c 

•  0 

1.3 
.9 
2.6 


•  0 
.0, 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0" 

•  0 

A.  3 
A.3 

•  C 

50*0 
AO.O 
60.0 

*  A.  8 
5.0 
.0 

\ 

3.0 
2.3 
A.3 


20  2.9 
11  2.3 
9      A. A 


8.2 
'  8.3 
7.9 

.5.0 
3.6 
8.3 

2.9 
A.3 
.0 

.6 

.0 
.0 


3  33.3 
3  33.3 
0  ,  .0 

39  12*2 
29  13*9 
lO'  9.1 


41 

36 
5 

6 

7 
1 


11*6 
13*8 
5*4 

5.0 
6.0 
2.2* 


25  96.2 
20  95.2 
5  100.0.* 

580  95.A 
402  95.0 
178  96*2 

29  100 .0 

28  100*0 
I  100*0 

56  100*0 
41  100*0 
15  100. d 

29  100*0 
20  100*0 

9  100*0 


549 
435 
114 


98.7 
99*1 
97*4 


44  97*8 
35  100*0 
9  9C*0 

23  1CC.0 ' 
16  100*0 

7  100*0 

14  100*0 

8  100*0 
6  100*0 


22 
22 
0 

5 
3 
2 

20 
19 


95*7 
95*7 
*0 

bO.O 
60*0 
40.0 

95*2 
95*0 


.1  100*0 


64 
42 

22 

669 
475 
194 

379 
258 
121 

36 
27 
11 


97*0 
97*7 
95*7 

57*1 
97.7 
95*6 

88*8 

69.6 
87*1 

95*0 
96*4 
SI*  7 


67  97*1 
44  93*7 
23  100*0 

33  .100*0 
22  100*0 
11  100*0 


6 
6 
0 

274 
176 
96 


66*7 
66*7 
*0 

85*9 
84*2 
09*1, 


310  67*6 

223  65*8  . 

67  93*5 

150  93*2 

107  92*2 

43  95*6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

'0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

13 
6 
7 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
4 
2 

2 
1 
1 

3 
2 
1 


TOTAL 
NUMBER 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
•0 

.0 
•0 
.0 

•  0 

•  0 

r  *° 

2.2 
*0 
10*0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

'  .0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

3.0 
2.1 
5.0 

.0 

•  0 
.0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

1.9 
1.9 
1.8 

•6 

•  4 
1.1 

1.9 
1.7 
2.2 


26 
21 
5 

606 
423 
185 

29  * 
2B 
1 

56 
41 
15 

n 

*  9 

556 
439 
117 

45 
35 
10 

23 
16 
7 

14 


23 
23 

0 

10 
5 
5 

21 
20 
1 

66 
43 

*  23 

669 
486 

203 

427 
286 
139 

40 
26 
12 

69  . 

46 

23 

33 
22 
11 

9 
9 
0 

319 
209 
110 

353 
2*0 

.« 

161 
116 
45 
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— *•  ~      :gs^r^»M,&§s^^  mas."""1'- ewCAT,0M  8Y 


W^nic  Mc$c"iffiuio«  hismmic 


NUMBER        S  NUMBER 
EOUCATSON  (OBOO) 
OHIO 

OH    UNIVERSITY  Of  TCLEOO 
TOTAL  2  .9 

FEMLE  1  •* 

MALE     .  1  1*7 

OH  URBANA'COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0     x  .0 

OH    UtSULXNE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMLE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    WALSH  COLLEGE 
»  -TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    .  0  .0 

OH    WILBERFOACE  UNIVERSITY 
TOTAL  "  0  *0 

FEMALE  0  .0 

.MALE  0  .0 

OH    WILMINGTON  COLLEGE 
,   TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

/  v  MALE  0        .0  . 

OH    WITTENBERG  UNIVERSITY 
TOTAL  '   0  ♦<> 

^FEMALE  0  .0 

MALE  0  •O 

OH    WRIGHT  ST  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  .0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    XAVIER  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  '  C  .0 

MALE  0  .0 

'  OH    VOUNGSTOWN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

t      MALE  0  .0 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUN8ER 


WHITE 

NON-HISPANIC 

•  NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


11 

4*7 

1 

*  4 

$ 

4*5 

0 

*0 

3 

5.2 

1 

1.7 

0 

•  0 

- 

*0 

o 

♦  0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

I 

9.1 

0 

.0 

1 

9*1 

c 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

II 

100*0 

0 

♦  0 

14 

100*0 

0 

♦  0 

4 

100*0 

0 

•  0 

3 

6*5 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

11*5 

•0 

.0 

4 

6*8 

0 

.0 

C 

lo 

0 

.0 

4 

30.8 

0 

-.0 

8 

2.7 

1 

.3 

6 

2*8 

1 

♦  5 

2 

2*6 

0 

.0 

3 

10*7 

0 

♦b 

2 

10*0 

0 

,0 

I 

12*5 

0 

.0 

12 

5.1 

c 

•  0 

7 

3.7 

0 

•  0 

5 

10.6 

0 

.0 

51  INSTITUTIONS) 
315  6*2 
275  6.1 
110  6.6 


OH         STATE  TOTALS  C 
TOTAL  8  *1 

FEMALE  *  *1 

MALE  * 

OKLAHOMA 

OK    BARTLESVILLE  WESLEYAN  C 

TOTAL                 0        *0  1  7.7 

FEMALE        4       OL  .0  0  .0 

MALE                0 Tt>  1  25.0 
OK"  BETHANY  NAZARENE  COLLEGE 

TOTAL                0        .0      •  0  .0 

FEMALE               0       .0  0  .0 

MALE              ,0        .0    f  0  .0 

.OK    CAMERON  UNIVERSITY  , 

'  TOTAL                5      3.3  11  7.13 

FEMALE                2      2»9  5  7*4 

MALE                 3      3*7  6  7*3 
OK    CENTRAL  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 8      1*9  26  6*0 

FEMALE                5      1.8  18  6.3. 

MALE  3  2.0  8  5.4 
OK    EAST  CENTRAL  OKLA  STATE  U 

TOTAL                9      5.3  6  3.5 

FEMALE                *      3.3  *  \*\ 

MALE  5  10.0  2  *•<> 
OK    LANGSTON  UNIVERSITY 

TOTAL*               0        .0  18  100.0 

FINALE                0        .0  9  100.0 

NILE  o  .O  9  100.0 
OK    NORTHEASTERN  OKLA  STATE  U  „ 

TOTAL               58     15.5  24  6.4 

FEMALE               33    13.0  16  *6.3 

MALE  25  20.8  *  6.7 
OK    NTHWSTN  OKLA  STATE  U 

TOTAL                0       *0  2 

FEMALE                0.0  0 

MALE              *  0       .0  2 
OK    OKLAHOMA  8 APT  UNIVERSITY 

TOTAL                0        .0  0 

FEMALE                0       .0  0 

MALE                0        .0  0 
OK    OKLA  CHRISTIAN  COLLEGE 

TOTAL                0       .0  5 

FEMALE               0       .0  1 

v     MALE      a         0       .0  * 


3.0 
.0 
7.7 

•0 
.0 
•  0 

6.6 
1.9 
18.2 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

'  2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.  1 
.1 
.1 


.0 
.0 
.0 

.0 

.0  ' 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.5 

.7 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.5 
.4 

•  8' 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

-  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

C 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

>0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

3 
2 

1 

6 

3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

P 
0 
0 

0 
0 
0 

I 

1 

0 

t 

o' 

0 
0 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
•0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 


.0 
.0 
.0 

3.6 
4.6 

♦  0 

2.0 
2.9 
1.2 

1.4 
1.1 

2.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

;o 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦0 
.0 
.0 

2.0 
2.4 
.0 

♦'0 

♦  0 

♦  0 


14 

6.0 

216  93.2 

9 

5.  1 

165  93.6 

5 

8.6 

53  91.4 

0  v 

.0 

i»     iv  icc.c 

0 

•  0 

11  1C0.0 

0 

.0 

6  1C0.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

l  ioo.: 

0 

♦  0  , 

0  *c 

1 

9.1 

10  9C«9 

1 

9.1 

10  9C*9 

0 

.0 

0  *o 

18  100*4 

0  *0 

14  IOC.  C 

0  *o 

4  100.0 

o  *o 

3 

6.5 

42  91*3 

0 

•  0 

20  100*0 

3 

11.5 

22  64*6 

4 

6.6 

54  91*5 

0  • 

•  0 

4,5  97*8 

4, 

30*6 

.     9  69*2 

9 

3.  1 

?fiA\  CfAft 

7 

3.2 

211  96*6 

2 

2.6 

73.  06*1 

3 

10.7 

25  69*3 

2 

10.0 

16  9C.C 

1 

12.5 

7  67*5 

12 

5.  1 

223  *  94*9 

7 

3*7 

181  96.3 

5 

1C.6 

42  89.4 

406 

6*6 

5.754  92.9 

266 

6.4 

4,219  93.2 

116 

7.1 

It  535  92.0 

1 

7.7 

12  92.3 

C 

*0 

9  100.0 

1 

25*0 

3  75.0 

1 

3.6 

"i      2  5  96.2 

1 

4.8 

20  95.2 

0 

.0 

5  100.0 

19 

12.7 

130  '66*7 

9 

13.2 

56  65.3 

10 

12.2 

72  67*6 

42 

9.7 

365  64*5 

27 

9.5 

253  69*1 

15 

10.1 

112  75*7 

15 

6.6 

155  91*2 

6 

6.7 

112  9S.3 

7 

14.0 

43  66*0 

16 

9 
9 

64 

50 
34 


100.0 
100.0 
100.0 

22.5 
19.6 
26.3 


3.U 

♦  0 
7.7 

2.0 
2.* 

♦  0 

6.6 
1*9 
16*2 


♦  0 
♦0 

♦  0 


267  76.9 
203  eC.2 
64  t  7C.0 

64  97.C 
40  100.0 
24  92.3 

49  96*1 
40  95*2 
9  100*0 


2 

.9 

234 

2 

LI 

176 

0 

.0 

0 

.0  * 

17 

0 

.0 

11 

0 

.0 

6 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

0 

.  0 

0 

0 

.0 

U 

0 

.0  • 

11 

0 

.0 

0 

0 

.0 

16 

0 

•0 

14 

c 

.  0 

1 

2.2 

46 

0 

.0 

20 

1 

3*6 

26 

1 

1.7 

59 

1 

2.2 

<46 

0 

♦  0 

13 

1 

♦  3 

2  94 

0 

•  0 

218 

1 

1  .3 

76 

0 

.0 

26 

0 

•  0 

20 

0 

.0 

6 

0 

♦  0 

235 

0 

♦0 

166 

0 

.0 

47 

34 

♦5 

6,194 

19 

.4 

4  ,526 

15 

.9 

1,66C 

0 

.0 

13 

0 

.6 

^  9 

c 

•  .0 

4 

0 

.0 

26 

0 

.0 

21 

0 

.0 

5 

1 

♦  7 

150 

1 

1.5 

66 

0 

.  .0 

6? 

25 

5.3 

-432 

4 

1.4 

2  84 

21 

14.2 

146 

0 

♦0 

170 

0 

.0 

120 

0 

♦  0 

50 

0 

•  0 

16 

0 

•0 

9 

69 
51 
16 


90.6 
94.4 
61*8 


2 
0 
2 

0 
0 
0 

1 

1 

0 

2 
2 
0 


.5 
♦0 
1.7 

•  0 
.0  - 
.0 

2.0 
2.4 
•0 

2.6 
3.7 
•0 


373 
253 
12C 

66 
40 
26 

51 
42 
9 

76  . 
54 

22 


523 


02? 


ETHNICITY*  ANO  SCXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


A  HER  t  CAN  INDIAN  SLACK  ASIAN  OA 

ALASKAN  NATIVE       NON-HISPANIC  PACIFIC  ISUNOER  HISPANIC 


DUMBER         t  DUMBER 
EDUCATION  t 06001 
OKLAHOMA 

OK    OKLAHOMA  CITY  UNIVERSITY 


TOTAL 

0  .0 

3* 

9.  4 

FEMALE 

0  .0 

2 

9*1 

HALE 

0  .0 

I 

10.0 

OK  OKLA 

PANHANDLE  STATE  U 

TCTAL 

1  2*6 

2 

5  .6 

FEMALE 

0  .0 

0 

♦  0 

MALE 

1  7^7 

2 

19.4 

OK  OKLA 

STATE*  U  MAIN-  CAMPUS 

TCTAL 

14  2.A 

13 

2.6 

FEMALE 

7  2*2 

9 

2.6 

MALE 

7  4.1 

4 

2.4 

OK  ORAL 

ROBERTS  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  ..0^. 

3 

3.7 

FEMALE 

0  .0 

3 

4.  5 

.  MALE 

0  .0 

0 

.  0 

OK    PHILLIPS  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

3 

T  .3 

FEMALE 

0  »0 

0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

3 

15.0 

OK    STHESTN  OKLA  STATE  U 

TOTAL 

14  5*6 

0 

3  .2 

FEMALE 

7  4.6 

j 

MALE 

7  7.2 

5 

5.2 

OK    STHWS7N  OKLA  STATE  U 

TOTAL 

A  2.9 

12 

4.4 

FEMALE 

4  2.4 

4 

2.4 

MALE 

4  3*6 

• 

7.3 

OK    U  CF 

OKLAHOMA  NCRMAN  CAM 

TOTAL 

9  3*6 

6 

3.2 

FEMALE 

'  6  3.2 

7 

3.7 

HATE" 

—  j — -47£J~ 

I 

1.5 

OK    U  OF 

SCl'C  ARTS  Of  OKU 

TOTAL 

%  3.4 

•  1 

3.4 

FEMALE 

0  -0 

0 

.0 

MALE                1  20*0 
OK    UNIVERSITY  CF  TULSX 

I 

20.0 

TOTAL 

4      3. 5 

I 

.9 

FEMALE 

2  2.3 

1 

1*1 

MALE 

'     2  6.0 

0 

.0 

OK          STATE  TOTALS  (        20  INSTITUTIONS) 

TOTAL  131  4.4  147  4.9 

FEMALE  70  3.5  S2 

'     MALE  61  6.1  65 

OREGON  . 

OR    CEORGE  FOX  COLLEGE 


4.2 
(.5 


TO*  AL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALg                 0  .0 

.0 

OR    LEWIS  ANO  CLARK  COLLEGE 

TOTAL               .0  .0 

0 

•0 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

HALE                0  .0 

0 

.0 

OR    LINFIELO  COLLEGE  0 

TOTAL      .          0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

OR    {ASTERN  OREGCN  ST  COLLEGE 

TOTAL                0  ,0 

1 

♦9 

FEMALE                 0  ~.0 

1 

1.3 

HALE                 0  .0 

0, 

•  0 

OR    OREGON  COLLEGE  OF  £0 

;     *  TOTAL                  0  .0 

3 

1.0 

FEMALE                 0  .0 

2 

♦  9 

MALE        ,        0  .0 

1 

1.2 

LA    OREGON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                2  .6 

1 

•  3 

FEMALE                1  .5 

1 

•  5 

MALE                 1  1.0 

0 

•  0 

.OR    PORTLAND  STATE  UNIVERSITY 

V      TOTAL                1  .6 

4 

2.5 

FEMALE                1  .9 

3 

2.6 

MALE"               0  .0 

1 

2.3 

OR    STHN  OREGON  ST  COLLEGE 

TOTAL                1  .7 

0 

.  »o 

FEMALE                  1  1.0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

OA    U  OF  OREGOi  MAIN  CAMPUS 

TOTAL               ,1  .4 

0 

•  0 

FEMALE                1  .5 

0 

•  0 

HALE                0  .0 

0 

.0 

,  OR    PACIFIC  UNIVERSITY 

TOTAL                0  j    . 0 

2 

10.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

2 

33*3 

.  NUMBER 


.0 

•■o 

.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 

'0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


MHITc 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RE  SIOENT  / 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  2 

•  0 
.6 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


3 
2 
1 

3 
0 
3 

26 
16 
12 

3 
3 
0 

3 
0 
3 

22 
10 
12 

20 
6 
12 


9%*4 
9-1 
10.0 

6.3 
.0 
23.1 

5.7 
4.9 
7.1 

3.7 
4.5 
♦  0 

7.3 
.0 
15.0 

6.6 

6.5 
12.4 

7.3 
4.6 
10.9 


26  67*5 

19  66*4 

9  SCO 

33  91.7 

✓23  100.0 

10  76*9 

466  94.1 

306  94*6 

156  9*\9 

75  91.5 

41  9U0 

14  ,93*3 

J€  92*7 

21  100*0 

17  65*0 

226.  91*2 

143  93*5 

.    15  67*0 


255 
157 
96 


92*7 
95*2 
69.1 


ALIEN 
NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


3*1 
4*5 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•2 
•3 

•  0 

4.9 
4.5 
6.7 

•0 

•  0 

v  ^0 

•  0 

•  0 
•0 

.0 
•0 

•  0 


32* 

zz 

10 

36 
23 
13 

495 

325 
170 

62 

6T 
15 

41 

21 
20 

250 
193 
97 

275 
165 
110 


0 

•  0 

2 

.6 

19 

7*5 

233 

92*5 

0 

.0 

252 

o 

»0 

2 

1.1 

15 

6*0 

172 

92*0 

0 

.0 

167 

0 

•  0 

♦  0 

4 

6*2 

61 

93*6 

0 

.0 

65 

0 

'  .0 

0 

.0 

2 

6*9 

25 

66*2 

2 

6*9 

29 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

22 

91*7 

2 

6*3 

24 

0 

.0  % 

0 

.0 

2 

40*0 

3 

60*0 

0 

.0 

5 

0 

•  0 

0  * 

.0 

5 

4*4 

107 

94*7 

1 

♦  9 

1 13 

0 

.0 

0 

.  0 

3 

3*4 

64 

95*5 

1 

1*1 

66 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

8*0  i 

1$ 

92*0  ' 

.  0 

.0 

25 

4 

.1 

14 

♦  5 

296 

9*9 

2  f644 

flfb*7 

40 

1*3 

2 

,960 

2 

.1 

9 

♦  5 

163 

6*3 

1,796 

90*9 

16 

.6 

1 

i9*5 

2 

.2 

5 

.5 

133 

13*2 

646 

64*4 

24 

2*4 

1 

i005 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

'  28 

100*0 

0 

.0 

28 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

19 

100*0 

0 

*0 

19 

0' 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

9 

100*0 

0 

*0 

9 

2 

6.5 

0 

.0 

2 

6*5 

29 

93«5 

0 

*0 

31 

2 

10.5 

0 

.0 

2 

10*5' 

17 

69*5 

0 

.0 

19 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

12 

100*0 

0 

♦  0 

12 

3 

7.7 

z 

5.1 

5 

12*6 

34 

67*2 

0 

.0 

39 

1 

5.9 

0 

•  0 

1 

5*9 

16 

94*1 

0 

.0 

17 

2 

9.1 

2 

9.1 

4 

18*2 

19 

61*6 

0 

.0 

22 

3 

2.7 

7 

6.4 

11 

10*0 

V9 

90*0 

0 

.0 

110 

1 

1.3 

5 

6.3 

7 

6*9 

72 

91*1 

0 

•  0 

79 

2 

6.5 

2 

6*5 

4 

12*9 

27 

67*1 

0 

♦0 

i 

31 

7 

2.3 

3 

1.0 

13 

■  4*4 

284 

95*3 

1 

•  3 

296 

2 

♦  9 

3 

1*4 

7 

3*3 

205 

96*2 

1 

•  5 

213 

5 

5.9 

0 

*0 

6 

7.1 

79 

92*9 

0 

♦o . 

85 

2 

•  6 

3 

1*0 

6 

2.6 

302 

,  96*5 

3 

1*0 

3U 

2 

1.0 

0 

,.♦0 

4 

1.9 

203 

97*1 

2 

'  1*0 

209 

0 

.0 

3 

2*9 

4 

3.6 

99 

95*2 

»  1 

1*0 

104 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

3*1 

155 

96*3 

1 

.6 

161 

0 

.0 

0 

*0 

4 

3*4 

113 

96*6 

0 

•  0 

117 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

2*3 

42 

95.5 

1 

2*3 

44 

i 

♦  7 

2 

1*4 

4> 

2.7 

121 

62*9 

21 

14*4 

146 

i 

1.0 

1 

1*0 

3 

3*0 

65 

65*0 

12 

12*0  ' 

100 

0 

.0 

\  1 

2*2 

1 

2*2 

36 

78,3 

9 

19*6^  , 

46 

8 

3.0 

«    •  2 

♦  7 

11 

4*1  ' 

252 

93*7 

6 

2*2 

269 

6 

4.0 

2 

1*0 

*■  11 

5*5 

165 

93*0 

3 

1*5 

499 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

67 

95.7  < 

3 

4*3 

70 

20*0 
21*4 
16*7 


.0 
*0 


6  30*0 
3  21*4 
3  50*0 


14 
11 

3 


70*0 
76*6 
50*0 


•  0 

•  0 
•0 


20 
14 
6 


gERIC 


524 


28 


.»,<  4.  TOTAL  EACHEICH'S  KM  EES  EOR  MJOR  FIElO  COMEMEO  W  INtTITUTtONS  Of  HI6HE*  EDUCATION  »Y  UCEt 
•        \       TOTAL  •ACHELCH       WWKS^WJJA**^     INSTITUTION  A»  STATE  HIHffl 


AMERICAN'  INDIAN 
ALASKAN  NAT SVC 

NUMBER  t 


BUCK  ASIAN  0* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


"  EOUCAT  ION  totooi 

'  OREGON 

Oft    UNIVERSITY  Of  PCRTLANO 

TOTAL                1      2*1  2  4*3 

*S«*LE                I      3*4  2  6.9 

MALE                0       *0  0  .0 
Oft    WARNER  PACIFIC  COLLEGE 

TOTAL               0*0  3  23.0 

FgNAL'E                0.0  3  SO.O 

HALE                0.0  0  '  .0 
Oft    WE  STERN  BAPTIST  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  0  .0 

x  ,     FEMALE                0        .0  0  .  .0 

MALE                0       .0  0  .0 
Oft    WILLAMETTE  UNIVERSITY 

TOTAL                0*0  0  .0 

FEMALE                0  -      .0  .0  .0 

MALE          *■     0        *0  0  *0. 

14  IMSTITUTICNS) 


Oft  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  -6  *4 

EMALE  5  .5 

MALE  1  *2 

PENNSYLVANIA 

PA    AC AOENY  OF  THE  NEW  CHURCH 

.  TOTAL  0  .0 

FEMALE  •  0  .0 

MALE  0  0 

PA    ALBRIGHT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

' MALE  0  .0 

PA    ALVERNIA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

PA    BEAVER  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    BL00MS6URG  STATE  CO t LEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*  MALE  0  .0 

PA    BJCKNELL  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    CABRINI  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    CALIFORNIA  STATE  COLLEGE 
TOTAL                0  .0 
FEMALE  "             0  .0 
MALE                0  .0 
PA    CAR LOW  COLLEGE 
.    TOTAL                 0  .0 
FEMALE                0        .0  " 
NALF.                 0  .0 
PA    CHATHAM  COLLEGE 

TOTAL  '0  .0 

f-ENALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    CHESTNUT  HILL  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    CHEYNEY  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

"FEMALE  0       . 0 

MALE  0  .0 

PA    CLARION  STATE  C  MAIN  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

PA    COLLEGE  MISER1C0R0IA 
TOT  Al  0  #0 

FEMALE  0  .0 

'   MALE    '  0  .0 

PA    COMBS  COLLEGE  OF  MUSIC 
TOTAL    *            0  .0 
FEMALE                0  .0 
MALE                0  .0 
PA    OUQUESNE  UNIVERSITY 


16. 
4 


0 
.0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

*0 
0 
0 


1.1 

1.2 
.9 


.0 
•0 

•  0 

x  .0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

7*1 
7.1 

.0 

.0 
.0 

•  0 


2  7*1 
2  9*5 

0  *o 


3.4 
3.4 
•  0 


14  3*7 

7  2*6 

7  3.6 

1  9*1 

1  9.1 

0  .0 

0  *0 

0  *0 

0  <  *0 


TOTAL. 
FEMALE 
MALE 


1 
1 

0 

9* 
60 
33 

6 

6 
2 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

4 

3 
1 


"2*1 
2.1 
.0 

93*0 
93.6 
91*7 

3.2 
3.0 
3.8 

•  0 
•0 

•  0 

66*7 
50.0 
100*0 

3.6 
3.9 
2-8 


NUMBER 


31 
21 
10 


2.1 
3.4 
.0 

♦  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

♦  0 
.0 
.0 


2.1 
2.0 
2.2 


0 
0 
0 

\0 
Q 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

,  o 

0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•4 

•  5 

*b 

•  0 
.0 
♦0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SI0EJ4T 
ALIEN 


0 
0 
0 

0 
0 

Ox-. 

0 
0 
0 


19  1*3 
11  1*1 
B  1*7 


•  0 
•0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

°.o 

•  0 

•  6 
.6 
.0 


NUMBER 

t 

NUMBER  t 

NUMBER 

X 

4 

6*5 

41  67*2 

2 

4.3 

4 

13*6 

23  79*3 

2 

6'.9 

0 

♦  0 

1 8  1 OC. 0 

o 

.0 

3 

25*0 

9  75*0 

0 

-  *0 

3 

50*0 

3    50*  C 

o 

♦  0 

0 

*0 

6  100*0 

c 

.0 

0 

•  0 

«. 

0   1  uu  .u 

o 

.0 

0 

♦  0  1 

6  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

>  o 

•  0 

7  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  100*0 

•\ 

o 

.0 

72 

4.B 

1,383  92.9 

34 

2.3 

49 

4.8 

961  93*3 

20 

1  *9 

23 

5.0 

422  91*9 

t 

1 

»3*  1 

0 

7 

•  0 

5  71.4 

2 

26.6* 

0 

.0 

A  66*7 

2 

33*3 

0 

•  0 

1  100*0 

o 

o 

0 

.0 

7  10C.O 

0 

♦  0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  *0 

o 

.0 

0 

•  0 

8  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

8  100*0 

0 

♦9 

0 

•  0 

0  *0 

o 

.0 

1 

7.  1 

13  92*9 

0 

.0 

1 

7.1 

13  92*9 

0 

•  0 

0 

.0 

0  *0 

o 

♦  0 

2 

.6 

r     357  99*2 

1 

.3 

2 

.6 

311  *99*0 

1 

.3 

0 

♦  C 

46  100*  C 

Q 

♦  0 

2 

7.  1 

26  92*9 

0 

.0 

2 

9.5 

19  90*5 

0 

.0 

0 

.0 

7  100*0 

o 

♦  0 

1 

3.4 

2tt  96*6 

0 

.0 

1 

3.4 

28  96*6 

0 

♦  0 

c 

,  »c 

0  .0 

0 

.0 

14 

3.7 

364  96*3 

0 

.0 

7 

2.6 

247  W*2 

0 

.0 

7 

5.6 

117  94*4 

c 

.0 

2 

U*2 

9  81*8 

0 

.0 

2 

18*2 

*     9  81*8 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


0 
0 
0 

1 

f 

0 

93 
60 
33 

10 


.0 
.0 
.0 

2.1 
2.1 

•  C 

93*0 
,93*8 
'91*7 

4.0 
4.0 
3.8 

a  .0 
.0 

♦  0 

66*7 
50*0 
100*0 

3*6 
3*9* 
2.S 


6 
6 
9 

46 
46 
0 


ICO.O 
1C0.C 
•0 

97*9 
«7*9 
.0 


7  7*0 
4  6*3 
3      8,*  3 


242 
191 
51 

42 
3« 
3 

1 
1 

0 

107 
72 
35 


95*7 
95*5 
96*2 

97*7 
97*5 
10C.C 

33*3 
50*0 
*0 

9£*5 
44*7 
97*2 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

c 

1 

I 
0 

c 

0 

0 

1 
1 

0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

♦o, 

•  4 

•  5 

•  0 

2.3 
2.5 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

.9 
1.3 

•  0 


47 
29 
IB 

12 

6 
6 


1,469 
1.030 
459 


7 

6 

1 

7 

7 

0 

6 

6 

0 

14 

14 

0 

360 

314 

46 

26 

21 

7 

"29  ' 

29 

0 

378 

254 

124 

11. 

11 

0 

6 

6 

0 

47 

47 

0 

\i 

100 

64 

36 

2  53 

200 

53 

/ 
-  t 

43 

40 

3 

) 

3 

2 

1 

112 

76  * 

36 

523 


52H 


^  TABLE  4.    TOTAL -BACHELORS    0EG*m~FO*  NAJ0tV  FIE LO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHE*  EOUCATION  BY  MCE. 

ETHNICITY*  AND  SEXt    INSTITUTION  AND  STATE  1976-1979 


AMERICAN  tNOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 


I  LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUNIER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUNIER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


•  WHITE 
NON-HISPANIC 

NUNIER 


NON-RE SI OENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMER 


11.1 
12.5 
♦  0 


EDUCATION  (0600) 

PENNSYLVANIA 

PA    EASTERN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FtNILE        .   .  '  0  .0 
HA  it  0-  .0 

PA    EAST  STROUDS6G  ST  COLLEGE 

TOTAL  0.0  9  2.* 

FEMALE  0        .0  5  2.1 

HALE  0        .0  4  4.0 

PA    ED  1*60*0  STAT*  COLLEGE 

 TOTAL  0  .0  2 

PENILE  0  •     .0  I 

MALE  0        .0  I 

'PA    EL  IZAIETHTCHN  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

PENILE  0  .0 

MILE  0  .0 

PA    GANNON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  «0 

PA    GENEVA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

PENILE  0  .0 

•  MALE  .  0  .0 

PA  . GETTYSBURG  CCLLEGE 

TOTAL  -0  .0 

"PENILE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    GROVE  CITY  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  * 

FEMALE  0  *0 

-MALE  0  .0 

PA    GUYNEOD-MERCY  CCLLEGE 

TOTAL  0        .0  I  2*4 

FEMALE  0        .0  0  .0 

(MILE  0        .0  1  50*0 

PA    H)LY  FAMILY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEHA  L£  0  .0 

MALE  C  .0 

PA    1MNACULATA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

PENILE  0  .0 

MILE  0 
PA     IN 01  ANA  u  OF  PENNSYLVANIA 
TOTAL  0  .0 

FJEHALS  0  .0 

MILE  0  .0 

PA    JJNIATA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    KING*S  COLLEGE. 
'  TOTAL  G  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    KUTZTOW  STATE  COLLEGE 
v  TOTAL  I  .3 

FEMALE  I  .4 

MALE  0  .0 

PA    LA  SALLE  CCLLEGE 

TOTAL      ,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE      N  0  .0 

PA    LEBANON  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    LINCOLN  UNIVERSITY 
TOTAL         *        0  f0 
PE*ALE  0  ';.0 

.MILE  3  .0 

PA   £>rC*  bLAVEN  STATE  COLLEGE 
TOTAL"^  0    '  .0^ 

FEMALE  '  \  •  0  .0 
-^MAtC  ,  0  .0 

I  PA    MANSFIELO  STATE  COLLEGE 
TOTALS'  3  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE¥  0  .0 

PA    MARYHOOO  COLLEGE 
^      TOTAL  0  .0 

FEMALE  3  *0 

MALE  3  .0 

PA    MEACYHURST  CCLLEGE 


*7- 
.5 
I. A 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

7.7 
•  •3 

,  -0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

.3 
.0 

6.3 
6.3 
.0 

•  7 
.7 

1*2 

•  3 
.0 

•  0 

•  3 

•  0 
.0 

1.4 
1.5 

.3 

3.8 
5.4 

•  0 


I  1.4 

1  2*0 

0  .0 

21  100.0 
7  190*0 
1*  100.3 

2  1.0 

1  .6 
1  2.2 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


'3 
0 
0t 


'  .0 

•  0 
.0 

•6 
.6 

•  0 

2.7 
3.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 
.0 


•  0 
1.4 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 

5  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0- 

0 

•  0  ' 

0 

*  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

•  3 

0 

.0 

1 

3.1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

'  .0 

0 

♦  0 

0 

«  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

11.1 

6  86*9 

0 

A 

♦  u 

9 

0 

•  0 

1 

12.5 

7  87*5 

0 

.0 

6 

'  i' 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

2 

•  6 

1 1 

3.2 

329  96.2 

2 

.6 

342 

t 

•A 

6 

2.5 

235  96.7 

2 

.6 

243 

1 

1.0 

5 

5.1 

94  94.9 

0 

•  0 

99 

>, 

— 0 — 

— »o — 

-  -1*1  —  -  - 

— 272 — 96*9  - —  

—  U  — 

^Q  

275 

0 

•  0 

1 

•  5 

205  95.5 

0 

•  0 

206 

*  <» 

0 

.  .0 

2 

2.9 

67  97.1 

0 

•  0 

69 

i 

>. 

0 

•  0 

0 

•  0 

3B  92.7 

3 

7.3 

41 

t 

0 

•  0 

0 

•  0 

31  100.0 

0 

%0 

31 

0 

•  0 

0 

•  0 

7  7C.0 

3 

30.0 

10 

c 

•  0 

0 

•  0 

9  100*0 

0 

.0 

o 

0 

•  0 

0 

•  0 

9  100.0 

0 

.0 

9 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

- 

0 

•  0 

3 

7.7 

36  92.3 

c 

.0 

0 

•  0 

3 

••3 

33  91.7 

•  0 

36 

0 

•  0  • 

0 

•  0 

3  100.0 

•  0 

3 

\ 

0 

•  0 

0 

•  0 

14  IOC.  0 

0 

•  0 

14 

o 

.0 

o 

•0 

11  100.0 

0 

•  0 

U 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

•0 

3 

0 

•  0 

0 

•  0 

55  100.0 

0 

•  0 

55 

% 

o 

•  0 

o 

,  •  0 

51  100.0 

0 

•  0 

51 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

♦  0 

4 

t 

0 

•  0 

1 

2.4 

40  57.6 

0 

•  0 

it 
•* 

o  ■ 

•  0 

0 

•  0 

39  100.0 

0 

•  0 

39 

0 

•  0 

I 

SO.  0 

1     50. u  . 

0 

♦  0 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

49  100.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

•  0 

47  i00.0.< 

0 

•  0 

47 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2  10C.0  s 

0 

•  0 

2 

0 

♦  0 

1 

6.3 

\ 

11  91*7 

0 

.0  / 

12 

o 

♦3 

I 

8.3 

11  91*7 

0 

.0 

12 

0 

•  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  . 

0 

♦  0 

A 

♦  7 

53*  95*1 

1 

.2 

0 

•  0  ' 

-  3 

♦  7 

455  99*1 

1 

*2 

459 

0 

•  0 

1 

1.2 

.   80  98*8 

0 

.0 

61 

0 

.0 

0 

.0 

11  100*0 

0 

*  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

9  100.0 

0 

•  0 

9  • 

v  0 

.0 

0 

'  .0 

2  100*0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

♦  0 

.  5 

o 

.0 

0 

•  0 

3  100.0 

0 

♦  0 

3 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•0 

2 

2 

♦  7 

6 

2.t 

263,  97*3 

0 

.0 

2 

•  8 

7 

2.7 

252  97*3 

0 

.0 

259 

0 

.0 

I 

3,1 

31  96*9 

0 

.0 

32 

0 

.0 

3 

3.6 

76    56*  2  

0 

.0 

it 

o 

•0 

3 

5. A 

53  94*6 

0 

•  0 

56 

0 

•  0 

0 

.0 

23  100*0 

0 

.0 

23 

0 

•  0 

I 

1*4 

71  96*6 

0 

.0 

f  C 

o 

•  0 

I 

2.0 

50    96*0  ' 

0 

•  0 

51 

0 

•0 

0 

•  0 

21  100*0 

0 

.0 

21 

0 

•  3 

2t 

IOCiO 

0  .3 

0 

.0 

2i 

0 

•  0 

7 

100.0 

0  .0 

0 

•  0 

7 

0. 

•  0 

IA 

100.0 

0  *0 

0 

.0 

14 

•  0 

.o- 

2 

1.0 

201'  99*0 

0 

•  0 

203 

0 

•  0 

1 

.6 

-156  95.4 

0 

.0 

157 

3 

•  3 

1 

2.2 

45  97*6 

0 

.0 

46 

m  0 

♦  0 

0 

.0 

215  10C.0  ~*s 

0 

0 

•  0 

0 

o  , 

173  100*0  \ 

0 

•  0 

173 

0 

•  0 

0 

•  0 

'42  100*0 

0 

.0 

42 

! 

0 

•  0 

I 

.6 

130  99*2 

0 

•0 

3  >1 

0 

•  0 

1 

•  6 

123  95*2 

0 

•  0 

124 

o. 

.0 

0 

.0 

7  10C.0 

0 

•  0 

7 

0 

.0 

1 

2.7 

36  57.3 

0 

.0 

37 

0 

•  0 

1 

3.0 

32  97.0 

0 

•  0 

33 

0 

.0 

0 

.0 

4  1C0.0 

0 

•  0 

4 

526 
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TMll  4* 


TOTAL  RACHtLOR'S    Of  OA  EES  FOR  MAJOR  FliLO  CONFERRED  «V  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  SY  RACE* 
ETHNICITY*  AMD  SEXt    INSTITUTION  AND  STATE  I»7A-ff7* 


AMERICAN  t NO I AN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  1 


SUCK       <r«  ASIAN  OA 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUNlER 


NUMAER 


HISPANIC 
NUNIER 


TOTAL 
MINORITY 


NUNtER 


WHITE  • 
NON-hlSPANIC 

'NUMBER 


NON-RE  SI  OE NT 
AL  IEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUN0ER 


EDUCATION  (0600* 

PENNSYLVANIA  ' 

FA    MESSIAH  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA.   MlLLERSVlLLE  ST  COILEGE 


TOTAL  *  I 

FEMALE  0 

NILE  1 

FA    MOORE  COLLEGE  OF 

 TOTAL  0— 

FEMALE  0 

MALE  0 


FA  MORAVIAN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


COLLEGE 

0 
0 
0 


2 
.0 
.4 
ART 

♦  0 
.0 
.0 

\o 

.0 
.0 


FA   FA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
FA    FA  STATE  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
FA    HI  LA  C 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1  .1 
r  .2 
0  .0 
CAPITOL  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
PERFORMING  ARTS 
0  .0 
0  .  .0 
0  .0 


FA    POINT  PARR  COLLEGE 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  v.O 

MALE  0  .0 

FA\  ROtERT  NvARlS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

ALE  0  .3 

FA    SAINT  FRANCIS  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

femaleX  0  .3 

MALE  \  0  .0 

FA    SAINT  JOSEPH'  S  LNI VERSITY 
TOTAL      \         1  5«3 
FEMALE       \       1  *.3 
MALE         \     0  ,0 
FA    SAINT  VINCENT  CCLLEGE 
TOTAL*  \0  .0 

FEMALE    *  \0  *0 

MALE  0  »0 

FA    Sf TON  HILL  COLLEGE 
TOTAL  0  \  .0 

FEMALE  0    \  .0 

MALE  0  .0 

FA    SHlFPENSrjRG  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  #0 

FEMALE  0  %0\ 

MALE  0        .0  \ 

FA    SLIPPERY  ROCK  ST  COLLEGE 
TOTAL  0        .0  \ 

FEMALE  0        .0  \ 

MALE  0  .0 

FA    SUSQUEHANNA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FA    TEMPLE  UNlttRSITY 
TOTAL  4  *7 

FEMALE  *  .9 

MALE  0  .0 

FA    U  OF  PENNSYLVANIA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FA    U  OF  PITTS6C  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  1  *4 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  1*4 

FA    U  OF  P1TTSSG  JOHNSTWN  CAN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FA    UR  SINUS  COLLEGE  . 
TOTAL  0        .0  I 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

FA    VI  LLA  MARIA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

17 
12 
5 

2- 
2 
0 

1 
1 

0 

16 
15 
1 

I 
1 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

1 
1 

0 

ov 

0 
0 


•o  . 

.0 
•0 

3.5 
3.A 

3*1 

22.2 
22.2 

•  0 

4.8 

5.9 
.0 

2.1 
2.4 
.5 

3.3 
4.2 
.0 

.0 
.0 
.0 

33.3 
33.3 
•0 

5.9 
6.3 
-.0 

•  0 

•  0 
.0 


5  24.3 
3    II. • 

2  66.7 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

3.0 
3.1 
2.8 


9  2.2 
6~  1.9 
3  3.3 


0 
0 
0 

142 
120 
22 

1 
1 

,  0 

23 
17 
6 

0 

o 

0 

0 
0 

'  0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

23.3 
'27.0 
13.3 

7.1 
7.7 

•  0 

9.7 
10.1 
••6 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•° 

.0 

•  0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
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92*3 
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44 
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,0 
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2  3*B 
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o 
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o 
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2  33*3 

0 

*0 
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2 

33*3 

4 

66*7 
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0 

.0 

0 

*0 

22 

10C.0  ' 

0 

*0 

17  100*0 

0 

•  0 

o 
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17 

100*0  * 

0 

*0 

5  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

5 

140*0 

0 

*0 

2  5*6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

5*6 

34 

94*4 

2  11*B. 

0 

•  0 

Q 

♦  0 

2 

11*  B 

19 

86*2 

0  *0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 
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19 

100*0 

4  *0 

0 

*0 

0 

♦0 
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*0 

24 
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0 
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o 
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o 
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0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 
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216  98*6 

0 

•  0 

0 

♦*0 

2.6 

9B*6 

3 

1*4 

144  9B*0 

0 

•  0 

o 

♦0 

14% 

98*0 

3 

2*0 

72  1Q0.0 

0 

•o 

0 

*0 

72 

130*0 

0 

.0 

1  2*1 

0 

•o~ 

0 

*0 

1 

2*1 

46 

97*9 

1  2*3 

0 

•  0 

o 

♦  0 

2*3 

43 

97*7 

0  *0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

■3 

100*0 

3  **1 

0 

•o 

0 

•  0 

3 

7*1 

t  .39 

92  .9 

i  2  6 

0 

•  0  X 

0 

*0 

2 

5*6 

34 

94*4 

1  7 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

16*7  ' 

5 

83.3 

41  10*0 

0 

•  0 

2 

♦  5 

44 

10*B 

365 

89.2 

33  10*4 

0 

•  0 

2 

•  6 

36 

11*4 

2B1 

88.6 

B  B*7 

0 

•  0 

0 

*0 

B 

B*7 

B4 

9i*3 

3  4*2 

0 

*0  / 

0 

♦  0 

3 

4*2 

69 

95.8 

2  3*2 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

3*2 

61 

«96*8 

1  11*1 

0 

*0 

0 

*0 

1 

11*1 

.B,  BB*9 

71  100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

71 

100*0 

0 

*0 

52  100*0 

0 

*0 

0 

*0 

,  52 

100*0 

a  *o 

19  100*0 

0 

*c 

0 

*0 

19 

100*0 

0 

.0 

JO  11,2 

0 

.0 

0 

*0 

20 

11*2 

159 

88.8 

IB  11*1 

0 

♦  0 

0 

♦0 

IB 

11*1 

144 

88.9 

2     11. • 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

11*B 

15 

88*2 

0 
0 

0 

0  ' 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0  * 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Q' 

0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


26  INSTITUTIONS! 


1 

♦  0 

'  612 

29*0 

0 

♦  0 

1 

•  1 

•  45B 

27*6 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

*  154 

34*3 

0 

♦  0 

615  29*2 
461  27*8 
154  34*3 


lt492  70*8 
1,197  72*2 
295  65*7 


.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
,0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

*0 

•  0 

•  Oi 
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♦0 

.  »0 

.0 

•  0 
♦0 

♦c 
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-.0 

.0 

•  0 
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•  0 

•  0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

♦o  ( 

•  0 
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•  0 

♦0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 
.0 

•0 

•  0 

•  0 


•  0 
•0 

•  0 


57 
4T 
10 

l!s 
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43 

*  12 

11  * 
1 

7t 

74 
5 

84 
B4 

0 

.  37 
37* 
0 

57 
44 

13 

51 
49 

2 

52 
43 
9 

80 
45 

*  15 

23 

17  * 
4 

22' 
17 
5 

36 

17 
19 

.  ^4, 
23 
1 

219 
147 

,  72 

47 


42 
3* 

'6 

409 
317 
92 

72 
.  63 
9 

•71 
52 
19 

17 

*■ 

2*107 
1*658 
449 


»  j 


IerJc 


32* 


533 


AMERICA^  IHOUN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 
EOUCATION  tOICCI 


HACK  ASIAN  OA 

NON^HISPANIC  PACIFIC  ISUNOEA      HISPANIC  ^ 


NJNIIA 


NUN  MR 


NUMBER 


TOTAL 
NINOHTY 

NUHktR 


WO  TE 
HON- HISPANIC 

NUNIEA 


NGK-RESIOENT 
ALI  EN 

NUNIER 


TOTAL 
NUMBER 


SpUTH  OAKOTA 

$4)  .  AU5LSTANA  COLLEGE 
TOTAL  0  '.0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 

SO    BLACK  HILLS  STATE  COLLEGE 
TOTAL  T  1*5 

FEMALE  3  T.6 

NALE  2  12.3 

SO    DAKOTA  STATE  COLLEGE 
TOTAL  *0  .0 

. FEMALE  0  .0 

NALE  0  .0 

SO    OAKOTA  MESLEYAN  U 
TOTAL        "        0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

"SO    MJRON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NALE  0  .0. 

SO    MOUNT  NAAJY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
SO  NOMTHEftN 
TOTAL 
FEMALE 
NILE 


0 
0 
0 

STATE 

0 
0 
0 


COLLEGE 
•  0 
•0 
0 


SO    SIOUX  FALLS  COLLEGE. 
TOTAL  0  .0 

F  EM*  L  E  0  .0 

MALE  •    0  .0 

SO    SO  STA>TE  UNIVERSITY 
k    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

SO    U  OF  SO  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  1  1*0 

FEMALE  1    e  1.2 

MALE  ff0   \  *0 

SO    U  OF  SD  AT  SPRINGFIELO 
TOTAL"  1  3*1 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  3.A 

SO    YANKTON  COLLEGE 

TOTAL  •  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


SO 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MILE 

TENNESSEE 


1.2 
1.2 
I. A 


*0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0, 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1 
1 


11 


•  0 

•  0 

•  0 

•  2 

•  0 
.3° 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•c 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

l.l 

.0 
3.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

?•? 

,0 

»l 


12  INSTITUTIONS) 


TN    6ELMCNT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    BETHEL  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE.  0  .0 

HALE  0  .0 

TN    BRYAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .3 

FEMALE—4  0  *0 

MALE  0  .0 

TN    CAftSON-NENMAN  COLLEGE 

TOTAL  "     0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    OAVID  LIPSCOMB  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0  ± 

MALE  0  .0  ^ 

TN    FISK  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

-FEKALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    FREEO-HAROEMAN  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  3  .0 

MILE  0  .0 

TN    FREE  WILL  BAPTIST  BIBLE  C 

TOTAL  ,.0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 
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TOTAL.  BACHELOR'S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CilNFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITVt  A  NO  SEX*    INSTITUTION  AND  STATE  107B-H7* 


AMERICAN  SNOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 
(OXATION  COtOO 
TENNESSEE 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFKfclSLANOER 

NUMBER         X       NUMBCR  X 


GEORGE  PEABOOY  C 


TN 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

HALE  0 
TN    KING  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

TN    KNOXVILLE  CULLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

"U NILE  0 

tnSPunbuth  college 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  '  0 
TN    LANE  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TN    LEE  COLLEGE 
TOTAL  0 
.     FEMALE  0 
MALE  0 
TN    LE  MCYNE-OMEN  COLLEGE 

TOTAL  -  0^.0 
■     FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN  LINCOLN  MEM  UNIVERSITY 
*      TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    MARYVILLE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE..  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    Ml  LL  IGAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

7N    ST HN  MISSIONARY  COLLEGE 


TEACHERS 
♦  0 
.0 
•G 


.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0* 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

>  TN    AUSTIN  FEAT 
TOTAL 
*  FEMALE 
MALE 


0 
.0 
.0 

UNIVERSITY 
1.0 
.0 
3.6 


TN    EAST  TENN  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TN.,  MEMPHIS 
*  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0%  ■  .0 
0  .0 
0  .0 
STATE  UNIVERSITY 
\      0  .3 
\     0  .0 
.0 


TN    MIOOLE  TENN  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
,0 


TN    TENNESSEE  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


TN    TENNESSEE  TECHNCLOGI CAL  U 
TOTAL  1  .5 

FEMALE  0  .0 

4  MALE       >,     ,   1  1.4 
TN    TENNESSEE  TEMPLE  COLLEGE 
TOTAL      .         0  .0 
FEMALE    ,  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    TENN  NESLEYAN  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  *     0  .0 

NILE  0  *  .0 

TN    TR EVE CCA  NAZARENE  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0  - 

TN    TUSCULUM  CCLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TN    UNION  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


7.5 
6.4 
16.7 

•  0 
.0 
.0 


16  100.0 
13  100.0 
3  100.0 


6.1 
5.0 
11.1 


35  100.0 
22  100.0 
13  100.0 


6.6 
7.5 
.0 


32  100.0 
24  10(^0 
8  100.0 


2.9 
.0 
16.7 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.6 
5.7 
.0 

10.5 
10.1 
11.5 

2.1 
1.0 
4.4 


59  17.2 
52  19.3 
7  9.6 


14 
12 

2 

105 

76 
27 


4.7 
5.2 
2.9 

97.2 
97.5 
96.4 


11.1 
4.3 
23.1 

2.0 
2.2 
.0 


0 
0 

0^ 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  5.9 

0  .0 

1  14.3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.0 
1.3 
.0 

.0 
.0 
•  0 


.4 
.0 

.7 
.0 
2.9 

.0 
•0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


.0  - 

.0 

.0 

.0 
.0 
.0 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


5 

2.3 

0 

.0 

1 

.5 

2 

l.l 

0 

.0 

1 

.7 

3 

4.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

9.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

<  J 

0 

.0 

0 

.0 

3 

?.5 

0 

.0 

0 

.0 

3 

6.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 
•MINORITY 


NUMBER 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NGh-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


.9 
1.1 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•  .0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.6 
5.7 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2.8 
.0 
7.7 

.0 
.0 
.0 


8.5 
7.4 
16.7 

.0 
.0 
.0 


16  100*0 
13  100*0 
\  lOC.O 


6.1 
5.C 
11*1 


35  10C.0 
22  100.0 
13  100.0 


6.6 
7.  5 
.0 


32  10C.0 
24  100.0 
8  10C.0 


2.9 
.0 
16.7 


1  5.9 

0  .0 

1  14.3 


0 
0 
0 

4 
4 
0 

13 

9 
4 

6 
2 
4 

60 
53 
7 

16 
12 
4 

105 
78 
27 

7 
3 
4 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

3 
3 
0 

5 
1 

4 

1 
1 

0 


.0 
.0 
.0 

7.1- 
11.4 
.0 

12.4 
11.4 
15.4 

2.1 
1.0 

4.  4 

17.5 
19.6 
9.6 

S.3 
5.2 
5.7 

97.2 
97.5 
96.4 

3.2 
2.0 

5.  J 

.0 
.0 
.0 

5.3 
9.5 
.C 

7.5 
8.8 
.0 

13.9 
4.3 
3C.8 

2.0 
2.2 
.0 


1ER  X 

NUMBER 

*  X 

NUMBER 

94  Efi.7 

3 

- 

2.6 

106 

65  90.4 

2 

2.1 

94 

9  75.0 

1 

8.3 

12 

9, 100.0 

'  0 

•  0 

9 

8  1CC.0 

o 

.0 

6 

1  100.0 

o 

♦  0 

1 

0  .0 

0 

.0 

16 

0  .0 

0 

•  0 

;  13 

0  .0 

✓  0 

.0 

3 

46  93.9 

0 

.0 

49 

38  95*0 

o 

.0 

40 

8  86.9 

0 

.0 

9 

0  .0 

0 

.0 

35 

0  .0 

0 

.0 

22 

0  .0 

0 

.0 

13 

41  93.2 

0 

.0 

44 

37  92.5 

o 

.0 

40 

4  100.0 

c 

.0 

4 

0  .0 

\  0 

.0 

32 

0  .0 

o 

.0 

24 

0  .0 

o 

.0 

8 

33  94.3 

1 

2.9 

35 

28  56.6 

1 

3.4 

29 

5  83.3 

o 

•  C 

6 

16  94.1 

0 

.0 

17 

o 

.0 

10 

6  85.7 

o 

.0 

7 

15  93.8 

1 

6.3 

16 

7  ICO.  0 

o 

•0 

'      M  7 

8  88.9 

1 

11.1  ' 

9 

52  92.9 

0 

•  0 

56 

31  88.6 

o 

.0 

35 

21  100.0 

o 

.0 

21 

92  87.6 

0 

.0 

105 

7C  88.6 

o 

.0 

79 

22  84.6 

o 

.0 

26 

285  97.9 

0 

.0 

291 

\QH  99.0 

o 

.0 

200 

87  95.6 

o 

.0 

91 

283  62.5 

0 

.0 

343 

217  80.4 

o 

.0 

i  270 

66  90.4 

0 

.  0 

73 

284  94.7 

0 

.0 

300 

218  94.8 

o 

.0 

230 

66  94.3 

o 

.0 

70 

3  2.8 

0 

.0 

108 

2  2.5 

0 

.0 

80 

1  -3.6 

0 

.0 

28 

214  96.8 

0 

.c 

221 

148  98.0 

o 

.0 

151 

66  94.3 

o 

.0 

70 

145  99.3 

1 

.7 

146 

99  99.0 

1 

1.0 

10G 

o 

.0 

46 

36  94.7 

c 

.0 

38 

19  90.5 

o 

.0 

21 

17  1CC.0 

o 

.0 

17 

37  92.5 

0 

.0 

40 

31  91.2 

0 

.0 

34 

6  100.0 

0 

.0 

6 

31  86.1 

c 

.0 

36 

22  95.7 

0 

.0 

23 

J  69.2 

0 

.0 

13 

49  98.0 

0 

.0 

50 

45  97.8 

0 

.0 

46 

4  100.0 

0 

.0 

4 

531 


535' 


TABLE  *;     TOTAL  BACHELOR*  $    OEGftEES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
W  ETHNlCITYt  A  HO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


A MEM 1C AN  IHOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUNC Eft 


.LACK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEft 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER ~ 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
RON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES  'OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL  . 
NUMBER 


EOUCATION  COBOOI 


TENNESSEE 

TN    u  OF  TENN  AT  CHATTAHOQGA 


TOTAL 

0 

♦  0 

3 

2.3 

0 

.0 

FEMALE 

0 

•  0 

3 

2*  a 

0 

.0 

MALE 

-0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

TN    U  OF 

TENNESSEE 

KNOX VI LLE 

TOTAL 

2 

♦  3 

16 

2.9 

1 

♦  2 

FEMALE 

1 

.2 

16 

3.3 

1 

.2 

MALE 

1 

•  6 

2 

1.6 

0 

•  0 

TN    J  OF 

TENNESSEE 

AT  MARTIN 

TOTAL 

0 

♦  0 

27 

16*3 

0 

.0 

FEMALE 

0 

•  0 

21 

16.7 

0 

.0 

MALE 

0 

♦0 

6 

15.0 

0 

•  0 

TN    U  OF 

TENNESSEE 

NASHVILLE 

TOTAL 

0 

.6 

6 

17.6 

0  ' 

•  0 

FEMALE 

0 

.0 

6 

19.«r 

0 

•  0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

TN       .  STATE  TOTALS  i  3* 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

4 

•  1 

396 

llf6 

6 

•  2 

FEMALE 

1 

.3 

303 

11.8 

3 

•  1 

MALE 

3 

♦  4 

93 

11.0 

3 

♦  4 

•  8 

•0 
4*2 

•  2 

•  2 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

♦t> 

•0 
•0 


4 

3 
1 

22 
19 
3 

27 
21 
6 

6 
6 
0 


3.C 
2.6 
4.2 

3.6 
3*9 
2*3 

16*3 
16.7 
15.0 

17*6 
19*4 
.0 


128 
105 

23 

58  5 
463 
122 

139 
105 
34 


97.0 
-97.2 
95.6 

95.3 
95.3 
95.3 

83*7 
83*3 
85*0 


28  82*4 
25  8C.6 
3  100*0 


413  12*1 
312  12*2 
101  12*0 


2,980 
2,244 
-  736 


8.7*4 
87*5 
87*3 


15 

9 
6 


•  0 
.0 
•0 

1.1 

•  6 

2.3 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
•0 

•  0 


.4 

.'4 
.7 


132. 
106 
24 

61* 
486 
128 

166 
126 
40 

34 
31 

3 


3,408 
2,565 
*43 


_  TEXAS 


\ 


TX    ABILENE  CHRSTN  UNIVERSITY 
-TOIAkl  _J>_  .0 

FEMALE  0^.0 
MALE  0  i  *0 

TX    AMERICAN  TECHNOLOGICAL  U 
TOTAL  0      .  *0 

FEMALE  0  '  *0 

MALE  0  .0 

TX    ANGELO  STATE  UNIVERSITY 


*6 
1.0 
-.0 

.0 

.5 
.3 
1.4 


*Q\ 
CCLLEGt 
*0 
•  0 
.0 


TOTAL  1 
FEMALE  1 
HALE  0 
TX    AUSTIN  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX    8AYL0R  UNIVERSITY 
TOTAL  2 
FEMALE  1 
MALE  \  1 
TX    81  SHOP  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX    DALLAS  BAPTIST 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX    EAST  TEXAS  BAPT  COLLEGE, 
TOTAL  0        .0  \ 

FEMALE  0        .0  \ 

MALE  0        .0  . 

TX    EAST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  1  *2 

FEMALE  1  *2 

MALE  0  «0 

TX    GULF  COAST  BI8LE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  **0 

MALE  0  .0 

TX    HA RO IN- SIMMONS  UNIVERSITY 
TCTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX    HOUSTON  BAPT  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEM&LE  0  *0 

MALE  0  .0 

TX    HOWARD  PAYNE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  «0 

TX    HJSTON-TILLOTSON  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

TX    INCARNATE  MRD  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0.0 
TX    JAR V It  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


♦  0 

•  0 
.0 


ERLC 


4 

2*3 

0 

•  0 

5 

'  2 

1.5 

o 

.  0 

2 

4.8 

o 

.  0 

1 

2 

6.3 

0 

•b 

3 

0 

.0 

0 

.0 

I 

2 

7.1 

Q 

.0 

2 

8 

4.7 

0 

•  0 

18 

c 
? 

4.8 

o 

.0 

8 

3 

4*7* 

0 

.0 

10 

2 

22*2 

0 

•  0 

*  1 

0 

•0 

Q 

♦  0 

o 

2 

40*  0 

o 

♦  0 

1 

1 

•  2 

0 

.0 

8 

0 

.  0 

o 

♦  0 

4 

1 

1.4 

o 

♦  0 

4 

32 

100*0 

0 

•  0 

0 

21 

100*0 

0 

•  0 

0 

11 

100*0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

0 

•  .0 

0 

.  0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

2 

1  6.0 

ox 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

2 

20.0 

0 

•  0 

0 

69 

13.7 

1 

•  2 

13 

66 

16*3 

0 

•  0 

6 

23 

9*5 

I 

.4 

7 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

,  »o 

0 

6 

7.1 

0  " 

•  0 

7 

5 

7.4 

0 

.0 

7 

1 

6.3 

0 

•  0 

0 

4 

3.8 

2 

1.9 

12 

3 

3.3 

2 

2.2 

9 

1 

7.1 

c 

.0 

3 

4 

4.7 

0 

•  0 

4 

2 

3.2 

0 

.0 

3 

2 

6*3 

0 

.0 

1 

23 

95*8 

0 

.0 

0 

15 

100*0 

0 

♦  0 

0 

6 

66*9 

0 

.0 

0 

4 

11*1 

0 

.0 

10 

3 

9*1 

0 

.0 

9 

1 

33*3 

0 

.0 

1 

13 

100*0 

0 

♦  0 

0 

12 

100*0 

0 

♦  0 

0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

0 

9.4 
25*0 
7*1 

10*7 
7*6 
15*6 

11*1 

♦  0 
20*0 

2*0 
1*2 
5*8 

♦  0 
.0 

♦  0 

7*5 
7*4 

♦  0 

4.0 
6.7 
•0 

2.0 
1.5 
2.9 

.0 
.0 
.0 

8*3 
10*3 
.0 

11*5 
10*0 
21** 

4.7 
4.8 
4.2 

.0  ' 

.0 

.0 

27.8 
2/.3 
33*3 

.0 
*0 
*0 


9  5*1 

6  4*4 

3  7*1 

5  15*6 

1  25. C 

4  14*3 


27 
14 
13 

3 
C 
3 

11 

5 
6 


16*0 
13*3 
20*3 

\ 

33*3 
*0 
60*4 

2*7 
1*5 
8.7 


32  100*0 
21  100*0 
11  100*0 


3 
3 
0 

3 
1 

2 

104 
73 
31 

0 
0 
0 


7*5 
9.4 
.0 

12*0 
6*7 
20*0 

16*0 
18*0 
12*8 

.0 
.0 
♦  0 


13  15*5 
12  17*6 
1  6*3 


16 
14 
4 


17*3 
15*6 
26*6 

9.3 
6*1 
12*5 


23  95*6 
15  100*0 
6  86*9 

14  36*'9 

12  36*4 
2  66*7 

13  100*0 
12  100*0 

1  130*0 


168  94*9 

129  95*6 

39  92*9 

27  84*4 

3  75*0 

24  85*7 


142 
91 
51 

6 
4 

2 

394 
331 
63 

0 
0 
0 


84*0 
86*7 
79*7 

66*7 
100*0 
40*0 

97*0 
98*2 
91*3 


.0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.2 

•  3 
.0 

♦0 
♦0 
.0 


177 
135 
42 

32 
4 
28 

169 
105 
64 

9 
4 
5 

406  < 
337 
69 

32 
21 
11 

40 
32 
8 

25 
15 
10 

649 
-  406 
243 

6 
3 
3 

84 
68 
16 

104 
90 
14 

\86~ 

2\ 
24 
15 
9 

36 
33 
3 

/ 

/13 
12 

/  1 


.  532 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S,    DEGASES  FDA  MAJOR  FlELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 

ETHNICITY,  AND  SEX;     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INOIAN 
AL'ASKAN  NATIVE 

NUMBER  % 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


nUMSER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  X 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES  I OEN  T 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


C  U  UVi  Al  lull    »  WV  UUI  | 

TEXAS 

TX     t  A  MAC  UNIVERSITY* 

l 

•  0 

.0 

  TOTAL                 26    l12»  6 

4 

1.8 

0 

0 

cpkui  c                55  '  13.2 

4 

2. 1 

0 

.0 

0 

.0 

MACC                 3      9. 1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

TX     LETOURNEAU  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

v  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

m*"Ce~~"         cr    •  o 

o 

,  0 

0 

.0 

0 

•  0 

tx  lubbcck  christian  college 

9.5 

TOTAL                 0        . 0 

0 

•  0 

0 

•0 

2 

FEHAL  e               o  *0 

I  0 

.0 

0 

•  0 

1 

7.1 

MALE                 0  .0 

o 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

TX    MA  A  Y  HARD  I  f*-  SAY  LOR  C 

TOTAL                 0  .0 

3 

3.5 

0 

•  0 

2 

2.4 

FEMALE                 H        ,  0 

3 

4.1 

0 

.0 

0 

.0 

MA  L  E                 0        •  0 

o 

,  a , 

0 

•  0 

2 

18.2 

TX    MC HURRY  COLLEGE 

TOT  A  L                 0        •  0 

3 

6.4 

0 

•  0 

2 

4.3 

'FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

7.7 

MA  L  E                 0  *0 

3 

14.3 

0 

.0 

0 

•  0 

TX     MIDWESTERN   ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

6 

4.8 

0 

.0 

1 

.8 

FEMALE                 0  .0 

1 

1.0 

0 

.n 

1 

1.0 

HA  L  E                 0        •  0 

5 

17.2 

0 

.0 

0 

.0 

TX    NORTH  TEXAS  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 2  .3 

56 

9.1 

4 

.6 

22 

3.6 

FEMALE                 2  .5 

41 

9.6 

3 

#7 

15 

3.5 

HA  L  E                 0  .0 

15 

7  .9 

1 

.5 

7 

3.7 

TX    niia  LADY  OF  LAKE  U 

50.0 

TOTAL                  0  .0 

1 

50.0 

0 

.0 

1  1 

rtmLC  u 

o 

.0 

0 

.0 

'  1 

100.0 

HA  L  E                 0  .0 

1 

100.  0 

0 

.0 

0 

•0 

TX    PAN  AMERICAN  UNIVERSITY 

327 

85.6 

THTAI                        0  -0 
iui pl                      w          •  v 

o 

.0 

2 

.5 

rcM  L  t                   u         •>  w 

o 

.  0 

0 

> 

249 

84.7 

MALE                 0  .0 

o 

.0 

2 

2.3 

78 

88.6 

tv    da  in    flntuhi  r  ni  i  Ff;c 

TOTAL                    0          .0  \ 

12 

100.  G 

0 

.0 

0 

.0 

FEHAjLE                o  .0 

6 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                 0        .0  ^ 

6 

•  oo.  0 

0 

•0 

0 

•0 

TX     ftlfE  UNIVERSITY 
ia     hi  itC   wriiv  cm  til 

IUI ML                                V              • v 

2 

19.4 

0 

.0 

1 

7.7 

FEHAL  E  0*9 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

MA  L  E                 0        .  0 

2 

16.7 

0 

.0 

1 

8.3 

TX    SAINT  EOWARO'S  LNIVERS1TY 

24 

TOTAL                 0  .0 

2 

5.4 

0 

•  0 

64.9 

FZNALE                 0  .0 
(  MALE                  0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

20 

83.3 

2 

15.4 

0 

.0 

4 

30.8 

TX    SNT   MARY'S, U  SAK  ANTONIO 

\ 

TOTAL                  0  .0 

I 

4.3 

0 

.0 

14 

60 

FEMALE                0     *  .0 

1 

8.3 

0 

•  0 

8 

66  .7\ 

MAcE               o  .a 

0 

.0 

0 

.0 

6 

54.5 

TX    SAH  HOUSTON  ST  LNIVERSITY 

0 

TOT  AL  v              0  .0 

25 

5.C 

19 

4.2 

.0 

FEMALE                 0  .0 

14 

4.3 

12 

3.6 

o' 

.0 

MALE                 0  .0 

11 

9.1 

7 

5.8 

0 

.0 

tx  southern;  meth  university 

TOTAL                 0  .0 

2 

2.0 

-0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                 0.  .0 

2 

2.3 

0 

.0 

0 

.0 

HALE  0  .0 

TX    STHMSTN  ADVENTI5T  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  G  .0 

TX    SOUTHWESTERN  UNIVERSITY 
lOTAL         x«      0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    STHWST  TEX  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
HAL  E 
TX    STEPHEN  F 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


7  .7 

4  .7 

3  .6 

AUSTIN  STATE 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


TX    SUL  ROSS  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 


5 
4 
1 

1 
1 

0 

41 

5 
36 

14 
14 

0 

2 
0 
2 


.0 

22.7 
28.6 
12.5 

3.0 
3.7 
.0 

3.9 
.9 
7.7 

3.0 
3.7 
.0 

2.0 
.0 
3.8 


TX    PRAIRIE  VIEW  ACM  U 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
TX    TAfcL  ETON  STATE  LNIVFRSITY 

TOTAL  0  *C 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


144  95.4 
75  100.0 
69     JO .8 


.0 

4.5 
.0 
12.5 


.0 
.0 
.0 


32  14.3 
29  15.3 
3  9.1 


.0 
-C 
.0 


2  9.5 
1  7.1 

1  14.3 

5  5.9 

3  4.1 

2  18.2 

5  1C.6 

2  7.7 

3  14.3 


7 

2 
5 

84 
61 

23 


5.6 
2.1 
17.2 

13.6 
14.4 
12.0 

100.0 
100.0 
100.0 


329  36.1 
249  84.7 
80  9C.9 

12  100.0 
6  100.0 
6  100.0 

3  23.1 
0  .0 
3  25.0 


26 
20 
6 

15 
9 
6 


70.3 
83.3 
46.2 


2.5 
1.1 
3.9 


0 

.0 

0 

.0 

1 

3.0 

0 

.0 

0 

1 

3.7 

0 

.0 

0 

.0 

G 

.0 

2 

•  2 

123 

11.7 

173 

16.5 

2 

.3 

52 

8.9 

63 

10.8 

0 

.0 

71 

15.2 

110 

23.5 

0 

.0 

1 

.2 

15 

3.2 

0 

.0 

1 

.3 

15 

3.9 

p 

.0 

a 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

36 

37.6 

40 

39.6 

0 

.0 

17 

35.4 

17 

35.4 

0 

.0 

21 

39.6 

23 

43.4 

4 

2.6 

0 

.0 

148 

98.0 

0 

.0 

0 

.0 

75 

100.0 

4 

5.3 

0 

.0 

73 

96.1 

0 

.0 

1 

.5 

6 

3.0 

0 

.0 

1 

1.1 

2 

2.1 

0 

.0 

0 

.0 

4 

3.9 

191 
161 
30 

85.7 
84.7 
9C.9 

5 
3 
2 

[00.0 
1CC.0 
100.0 

18 
12 

6 

85.  7 
85.7 
85.7 

80 
71 
9 

94«i 
95.9 
81.8 

42 
24 
19 

-89. 4 
92.3 
85.7 

119 
95 
24 

94  4 
97.' 9 
82.8 

532 
364 
168 

66. 4 
85.6 
68.0 

o 

0 
0 

.0 
.0 
.0 

53 
45 
8 

13.9 
15.3 
9.1 

o 

0 
0 

.0 
.0 

.0 

10 

1 

9 

76.9 
100.0 
75.0 

9 
2 
7 

24.3 
8.3 
53.8 

8 
3 

5 

34.  8 
ii.O 
45.5 

406 
303 
103 

90.2 
92.1 
85.1 

98 
84 
14 

96.  C 
97.7 
10G.0 

16 
10 

6 

72  .7 
71.4 
75.0 

97.  C 
96.3 
1C0.0 

877 
519 
358 

8^.5 
89. V 
76.  ^ 

451 
367 
84 

96.6 
96.1 
98.6 

59 
30 
29 

58.4 
62.5 
54.7 

3 
0 
3 

2.0 
.0 

3.9 

192 
93 

97.0 
97.9 

99  96.1 


0 

,0 

223 

0 

.0 

190 

0 

•  0 

33 

0 

•0 

5 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

2 

1 

4.3 

21 

1 

7.1 

14 

0 

.0 

7 
1 

0 

.0 

85 

0 

.0 

74 

c 

•  0 

11 

0 

.0 

47 

0 

.0 

26 

0 

.0 

21 

0 

.0 

126 

0 

•0 

97 

0 

.0 

29 

0 

.0 

616 

0 

.0 

425 

0 

.0 

191 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

0 

.0 

382 

0 

.0 

294 

0 

.0 

88 

0, 

.0 

12 

0 

.0 

6  , 

0 

.0 

6 

0 

.0 

13 

0 

.0 

1 

0 

.0 

12 

2 

5.4 

37 

2 

8.3 

24. 

0 

.0 

1 3 

0 

,0 

23 

0 

.0  - 

12 

0 

,  .0 

1 1 

0 

.0 

450 

0 

.0 

329 

0 

.  0 

121 

0 

.0 

100 

0 

.0 

86 

0 

.0 

14 

/0 

.0 

22 

0 

.0 

14 

0 

.0 

8 

0 

.0 

13 

0 

.0 

27 

0 

.0 

6 

0 

.  0 

If  0  50 

0 

.0 

582 

c 

.0 

468 

.2 

467 

.0 

382 

N1.2 

85 

2 

2.(T 

101 

1 

2.1 

48 

1 

1.9 

53 

0 

•  0 

151 

0 

.0 

7* 

0 

.0 

76 

0 

.0 

198 

0 

.0 

95 

c 

.0 

103 

533 


03? 


TABLE  6*    TOTAL  8ACHttOR»S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE. 

ETHNIC         AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STAT Z  197B-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 


SLACK  ASIAN  C* 

NCN-HlSFANIC  FACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER  • 


EDUCATION  (0600) 
TEXAS  * 


TX    TEXAS  ACN  U  MAIN  CAHPUS 

1U1AL                      •  • 

FEMALE                5  1.* 
MALE                2  1*2 

7 

3  ' 
4 

1.3 
•  8 
2.3 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

6 
4 

4 

1*5 
1.1 

2.3 

22 
12 
10 

4*1 

3*3 
5.8 

512 
349 
163 

95*9 
96*7 
94*2 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

534 
361 
173 

TX    TEXAS  CHRISTIAN  U 
•  xnx  a  t                 o       »  n 

IUI AL  v                    W           • V 

FEMALE                0  .0 
MALE                C  ,0 

I 
0 
1 

♦  7  * 

•  0 
3.7 

1 

I. 

0 

♦  7 
.9 

•  0 

2 
2 
0 

1.5 
1.6 
•0 

4 
3 
1 

2.9 
2.8 
3.7 

132 
106 
26 

97*1 
97*2 
96*3 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

136 
109 
27 

TX    TEXAS  COLLEGE 

•0 

16  100*0 

0 

•  0 

•0 
•  0 
♦0 

16 
11 

16  100*0 

0 

•  0 

0 

0 

FEMALE                 0  .0 

11  100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

11  100*0 

0 

•  0 

0 
0 

HALE                 0  *Q 

5  100*0 

0 

♦  C 

0 

•0 

5  100*0 

0 

♦0 

TX    TEXAS  EASTERN  UNIVERSITY 

TOT  m                        0           .  0 
IUI  AL                        V           • v 

FEMALE                 0     t  .0 
MALE                 0  .0 

7 

6 
1 

6*0 
6*5 
4*2 

0 
0 
0 

•0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

♦0 
♦  0 
•0 

7 
6 
1 

6*0 
6.5 
4.2 

110 
87 
23 

94*0 
93*5 
95*8 

0 

0 

a 

•  0 
•0 

•  0 

U7 
93 
24 

TX    TEXAS  LUTHERAN  COLLEGE 

47 

35 
12 

83*9 
97*2 
60*0 

0 
0 

*  0 

.0  ' 
•  0 
.0 

56 
36 

20 

TOT  AL                 0  *0 
FEMALE                 C  *0 
MALE                 0  .0 

2 
0 
2 

3*6 
♦  0 
10.^0 

0 
0 
0 

♦  0 
♦0 

7 
1 

6 

12.5 
2.8 
30.0 

9 
1 

8 

16.  1 
2.8 
40.0 

TX    TEXAS  SOUTHERN  UNIVERSITY 

TOT  A 1                           0            .  C, 
IUI At                           V            • V 

FEMALE                 0  .0 

139 
107 

97.  9 
98.2 

0 
0 

♦  0 

•  0 

1 
1 

.7 
♦  9 

140 
108 

$8*6 
99. J 

0 
0 

*0 
*0 

2 

1 
1 

1.4 

.9 
3.0 

.  142 
109 
33 

MALE                 0  *0 

32 

97.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

32 

97.  C 

0 

*0 

•TX    TEXAS  TECH  UNIVERSITY 

t  frr  a  1                <L       A  fl 

TLl  AIp              >       U           *U  / 

FEMALE                 0  .0 
MALE                0  .0 

1 
0 
1 

.2 

•  0 

•  8 

0 
0 
0 

•  0 

•o  • 

•  0 

11 
7 
4 

1*7 
1*4 

3*2 

-  12 
7 
5 

1.9 
1*4 
4*0 

627 
507 
120 

98*1 
9  6*6 
96*0 

0  ' 

0 

0 

.0 
•  0 

*0  x 

639 
514 
125 

TX    TEXAS  WESLEY  AN  COLLEGE 
TOT  AL                   U  *U 
FEMALE                  0  «0 
MALE                 0  .0 

.  3 
3 
0 

3*  8 
4.5 
♦  0 

o 

0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

3 
2 
1 

3*8 
3*0 
6*3 

6 
5 
1 

7*6 

8^3 

73 
62 
11 

92*4 
92*5 
91*7 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

79 
67 
12 

TX    TEXAS  MOHAN'S  UNIVERSITY 
TCTAL                  1  .4 
FEMALE                 1  .4 
MA  LE                 0  .0 

29 
29 
0 

12.4 
12.4 
•  0 

2 
2 

0  ^ 

.9 
.9 
•  0 

28 
28 
0 

12.0 
12.0 
•  0 

69 
60 
C 

25*8 
25*6 
•  0 

168 
168 
0 

72*1 
72*1 
*0 

5 
5 
0 

2*1 
2.1 
♦  0 

233 
233 
0 

TX    TR  INITY  UNIVERSITY  * 
IUI  AL                    U          .  W 
FEMALE                  C  .0 
MALE                 0  *0 

2 
2 
0 

J  ♦  C 

3.7 
♦  0 

o 

0 
0 

♦  0 

♦  0 
.  0 

11 

7 
4 

17*7 
13.0 
50.0 

13 
9 
4 

21*0 
16*7 
50*0 

49 
45 
4 

79*0 
83*3 
50*0 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

62 
54 

8 

TX    UNIVERSITY  OF  C ILL AS 

TOT  A  1                                A  A 

IUI  AL                       U          ♦ U 

FEMALE                0  *0 
.  MALE                 0  .0 

0 
0 
0 

i  .0 
•  0 
.0 

\ 
o 

0 
0 

.0 

♦  c 

.0 

0 
0 
0 

'  .0 
.0 
.0 

o 

0 
0 

♦  0 
*0 

♦  0 

1C 
7 
3 

9C*9 
87*5 
100*0 

! 

9.1 
12.5 
.0 

11 

8 
3 

TX     J  OF  HOUSTON  CEN  CAMPUS 
TOT  AL                 1        ♦  3 
FEMALE                  1  *4 
MALE                 0  *0 

2  9 
26 
3 

8  .6 
9.6 
4.4 

2 
2 
0 

*  6 

'I 

•  u 

42 
34 

Q 

12*4 
12.5 
11*8 

74 
63 

ir 

21  «6 
23*2 
16*2 

262 
205 
57 

77*3 
75*6 
83*8 

1 

.9 
1.1 
.0 

339 
271 

)  68 

TX    U  HGLSTON  CLEAR  LAKE  CITY 

TAT  4  1                                A  .A 

IUI AL                        U           ♦ W 

FEMALE                 0  .0 
MALE                  0  ,0 

4 
0 

5.0 
5.1 
.0 

o 

0 
0 

.0 

♦  c 

♦  0 

6 

6 
0 

7*5 
7*6 
.0 

'  10 
10 
0 

12*5 
12.7 
•  0 

69 

86*3 
86*1 

00*0 

1 

0 

1.3 
1.3 
.0 

80 
79 
1 

TX    U  HOUSTON  VICTORIA  CAMPUS 
TOT  AL  0*0' 
FEMALE                  0  .0 
MALE                 0  .0 

3 
3 
0 

K  A 

5.1 
•  0 

o 

0 
0 

.0 

♦  0 

•  0 

3 
2 
1 

5*0 
,  3*4 
100*0 

6 
5 
1 

10.0 
6*5 
100.0 

5* 
54 
0 

vo.o 

91*5 
•  0 

0 
0 
0 

.0 

♦  0 

♦  c 

60 
59 
1 

TX    UNIVERSITY  OF  SNT  THOMAS 
TOTAL                  0  *0 

7,7 

1 

7  *7 

3 

23*  1 

5 

38*5 

;  6 

61*5 
57*1 
66*7 

0 

♦  0 

13 
7 

FEMALE                 0  .0 
MALE                s6  .0 

1 

0 

i4.3 
.0 

0 

1 

•  0 
16.7 

2 
1 

26*6 
16.7 

3 
2 

42*9 
33*3 

4 
4 

0 
0 

.0 
.0 

6 

TX    CORPUS  CHRISTI   STATE  U 

FEMALE                  1  UO 
MALE                 0  .3 

*  1 

0 

1 

♦  7 
.0 
2.3 

o 

0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

59 
35 
24 

41*3 
35*4 
54*5 

61 
36 
25 

42.-7 
3t>*4 
56*6 

62 
63 
19 

57*3 
63*6 
43*2 

0 
0 

0 

.0 
.0 
•  0 

143 
99 
44 

TX    LAREDO  STATE  UNIVERSITY 

T  CT  A 1                          0            -  A 
1  Ul  AL                        <J           ♦  U 

0 

♦  0 

o 

•  0 

30 

90*9 

30 

90*9 

2 

6*1 

3.0 
3.3 

33 
30 

FEMALE     *  0*0, 

0 

•  0 

0 

•  0 

27 

90*0 

27 

90*0 

2 

6*7 

MALE                  0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

100.Q 

3 

100*0 

0 

*0 

•  0 

3 

TX    TEXAS  AM  UNIVERSITY 
TOTAL                 0  *0 
FEMALE         •         0  .0 
MALE                 0  -3 

9 
6 
3 

3.8 
3.2 
5*6 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 

•  0 

156 
123 
33 

65*0 
66*1 
61*1 

165 
129 
36 

66*6 
69*4 
66*7 

74 
56 
18 

30*8 
30*1 
33*3 

•  4 

•  5 

•  0 

240 
1  86 
54 

TX    U  OF  TEXAS  AT  ALSTIN 
TOTAL                  0  *0 
FEMALE                 0  .0 
HALE                 0  .0 

1 
1 

0 

•  3 
.4 
.0 

2 

1 
1 

•  6 

♦  4 

1 

31 
21 
10 

9*8 
8*2 
16*7  • 

34 
23 
11 

10*7 
8*9 
18*3 

280 
231 
49 

88*3 
89*9 
61*7 

0 

.9 
1.2 
•  0 

317 
257 
60 

TX    U  OF  TEXAS  AT  ARLINGTON 
TOTAL                 0  *0 
FEMALE                  0  .0 
MALE                C  .0 

1 
1 

0 

US 
3. A 
.0 

1 
1 

0 

l.S 
3*4 
♦  0 

1 

0 
1 

1*5 

♦0 
2*6 

3 
2 
1 

4.5 
6.9 
2.6 

64 
27 
37 

95*5 
93*1 
97.4 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

67 
29 
38 

TX    U  Of  TEXAS  AT  OALLAS 
TOTAL                  0  *0 
FEMALE                 0  .0 
MALE                  0  .0 

2 
2 
0 

3.9 
4*3 
•  0 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

2 
2 
0 

3*9 
4*3 
*0 

4 

4 
0 

7.8 
8.7 
•  0 

47 
42 
5 

92*2 
91*3 
1CC*0 

0 
0 
0 

•  0 
•0 

•  0 

51 

46 
5 

Tx    U  OF  TEXAS  AT  EL  PASO 
TOTAL                 3  1*0 
FEMALE                 2  UO 
MALE                 I  1*2 

8 
4 
4 

2.7 
1.9 
4.7 

4 
3 
I 

1*4 
1.4 
1.2 

103 
69 
44 

45*2 
42*6 
51*8 

148 

98 
50 

50*  3 
44.9 
5**8 

U3 
109 
34 

48*6 
52*2 
40*0 

3 
2 

1 

1.0 
1.0 
1.2 

294 
209 
85 

MC 


534 


038 


TAtLf'o*     TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRcO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 
ETHNICITY.  A  NO  SEX*    INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 
EOUCATION  IOBOC) 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


kHlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RES  iCr'NT 
ALIEN 


TEXAS 

TX    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TEXAS  PERMIAN  BASIN 
0  ,0 
0  .0 
0  .0 


TX,   U  OF  TEXAS  SAN  ANTONIO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ,0 

'MILE  0  .0 

TX    MAY L ANO  BAPTIST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX     WEST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 


TOTAL  ,  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

TX    HI  LEY  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


0 
0 
0 

5 
5 
0 

4 
0 

4 
4 

0 

4 

25 
17 


•  0 

•  0 

•  0 

3.4 
4.2 

•  0 

3*4 

•  0 
4.4 

1*6 
.0 
5*8 

100*0 
100*0 
100*0 


TX          STATE  TOTALS  I 

TOTAL               54  '  *5 

FEMALE               44  *6 

MALE               10  *3 


65  INSTITUTIONS) 


UTAH  ^  • 

UT     BR  IGHAH  YOUNG  U  MAI  N  CAN 
TOTAL  6  1*3 

FEMALE  5  1*1 

MALE  Y  3  1*8 

UT     BR  I GH AM  YOUNG  U-HAW  A  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0        *0  , 

MALE  0  *0 

UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 

TOTAL'  4  2*1 

w    FEMALE  3  2.1 

MALE  1  2*1 

UT    UTAH  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  *       4  1*2 

FEMALE  3  1*5 

MALE  1  .8 

UT     SOUTHERN  UTAH  ST  COLLEGE 
TOTAL  1  1*1 

FEMALE  l<  2*1 

MALE  0  .0 

UT    WEBER  STATE  COLLEGE  ' 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UT    WESTMINSTER  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


B27 
537 
290 


,0 
7*3 
10*0 


•  0 

•  0 

;o 

.0 

•  o 

•  o 

1*1 

*0 
4*2 

•  9 
*S 

1*6 

2*2 
2*1 
2*3 

•  9 

•  0 
3*2 

7*4 
8*3 

•  0 


UT      >  STATE  TOTALS  ( 

TOfAL      .  17  1*2 

FEMALE  12  1*3 

MALE  5  1*2 


7  INSTITUTIONS) 


10 
4 

6 


♦  7 

♦  4 
1.5 


NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

* 

* 

x 

NUN8ER 

x 

0 

*0 

• 

1 

5.0 

1 

5.0 

19 

95.  J 

0  , 

-  *o 

0 

*0 

1 

5*9 

1 

5.9 

16 

94.1 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.  0 

3 

1  00.  0 

o 

.0 

0 

*0 

54 

36*5 

59 

39.9 

89 

60.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

'40 

33*9 

45 

38*  1 

7  1 

A  1  C 
01.7 

o 

.0 

0 

•  0 

14 

46*7 

14 

46.7 

1 6 

3  3  .  J 

o 

.  0 

0 

•  0 

3 

2*6 

7 

6*0 

109 

94.  0 

0 

.  v 

0 

♦  0 

3 

11*5 

3 

11*5 

23 

88*5 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

4 

4.4 

86 

95*  6 

o 

.0 

2 

*8 

16 

6*3 

22 

's.6 

233 

91*0 

* 

.4 

2 

1*1 

10 

5.3 

12 

6*4 

17* 

93*0 

1 

0 

•  0 

6 

8*7 

10 

14*5 

59 

85*5 

0 

•r) 

0 

•  0 

0 

.0 

25 

100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  Q 

0 

»  »o 

0 

.0 

17 

100*0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

8 

IOC*  0 

»*  0 

.  0 

0 

ft 

50 

.  5 

If  255  , 

12.2 

2  f  1 86 

21*3 

8  1 06 1 

78.4 

36 

31 

♦  4 

870 

11.8 

*  lf4$2 

20*  1 

5 1  87  1 

79.  6 

26 

,19 

.7 

3  85 

13.3 

704 

24*2 

2f  190 

75*4 

10 

.3 

V 

1.1 

0 

♦  0 

15 

2*4 

576 

93*4 

26 

4.2 

3 

♦  7 

0 

.0 

8 

1*  8- 

42  5 

93*  8 

20 

4 

2*4 

0 

.0 

7 

4*3 

15  1 

92*1 

3.  7 

2 

28*6 

0 

♦0 

2 

28*6 

3 

42*9 

2 

28.6 

2 

28*6 

0 

.0 

28*6 

3 

42*9 

2 

28.6 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*  0 

0 

*  0 

0 

.0 

I 

.5 

3 

1.6 

10 

5*3 

178 

93*7 

2 

1.1 

0 

♦  0 

3 

2.1 

6 

4*2 

134 

94*  4 

2 

1.4s 

1 

2*1 

0 

.0 

1  4 

8*3 

91*7 

0 

♦  0 

1 

.3 

1 

.3 

>  9 

2*8 

310 

95*4 

6 

1.3 

0 

♦  0 

1 

♦  5 

5 

*2*  5 

97  *0 

| 

5 

1 

.8 

0 

♦  0 

4 

3*  2 

115 

92*  7 

4  .0 

1 

1*  1 

2 

2.2 

6 

6.7 

83 

92*2 

1 

1.1 

1 

2*1 

0 

.0 

3 

6*4 

44 

93*6 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

4  .7 

3 

7.0 

39 

90*7 

■ 

2.3 

2 

1*8 

3.7 

7 

6.4 

102 

93*6  - 

,0 

.0 

2 

2*6 

3 

3.8 

5 

6.4 

73 

93*6 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

3.2 

2 

6.5 

29 

93*5 

0 

.0 

0 

•o, 

1 

3.7 

3 

11.1 

24 

88.9  • 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

4.2 

3 

12.5 

21 

87*5 

0 

♦  0 

0 

•  0 

,  0 

♦  0 

0 

•0 

-  3 

100*0 

0 

r 

.0 

14 

1*0 

11 

•  6 

52 

3.8  ' 

1.276 

93*5 

37 

2.7 

8 

•  8 

8 

.8 

32 

3.4 

895 

94*0 

25 

2.6 

6 

1*5 

3 

♦  7 

20 

4*8 

381 

92.3 

12 

2.9 

TOTAL 
NUNBER 


20 
17 
3 

148 
116 

30 

116 

26 
90 

256 
187 
69 

25 
17 


I0t283 
7.379 
2i904 


617 
453 
16* 

7 
7 

0 

190 
1*2 
48 

325 
201 
124 

90 
47 
43 

109 
78 
31 

27 
24 
3 


•  365 
952 
413 


VERMONT 


VT    CASTLETON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE'  0  .0 

MALE  0  .0 

VT     C  SNT  JOSEPH  THE  PROVIOER 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VT    GOOOARO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

VT     GREEN  MOUNTAIN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VT    JOHNSON  STATE  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

VT     LYNOON  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0  \ 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦o  \ 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0  \ 

0 

.0 

1 

4*3 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

4.3 

1 

4.8  ' 

0 

•  0 

0 

♦Q 

1 

4.8 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

*  0 

.0 

6 

10.7 

0 

•  0 

3 

5.4 

9 

16.1 

4 

10.0 

0 

•  0 

7 

5.0 

6 

15*0 

2 

12.5 

0 

.0 

1 

t.'i 

3 

18*0 

0 

.0 

I 

20.0 

0 

.0 

I 

20*0 

0 

•  0 

1 

20.0 

0 

♦0 

I 

20*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

62  100.0 
48  100.0 
14  100.0 

22  95.7 
20  95.2 
2  100.0 


46 
34 
12 

0 


82*1 
85.0 
75*0 

80*0 
80*0 
*0 


48  10C*0 
32  100*0 
16  100*0 

30  100*0 
19  100*0 
11  100*0 


0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

1.8 

0 

•0 

1 

6.3 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0- 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

62 
48 
14 

23 
21 
2 

56 
40 
16 

*  5 
5 
0 

48 
32 
16 

30 
19 
11 


ER?C 


530 


table  6.  total  bachelor's  oecrees  fo*  nuok  field  mFtMEO  fv  |NSJ"utioms  of, Richer  education  by  race. 

ETHNlCITYt  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMER ICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 
EDUCATION  COB 00) 
VERMONT  ^ 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  ►XIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


khlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


N0N-RESI OENT 
ALIEN 


TOTAL 
NUMBER ' 


TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

c    MALE  0 

.0 

0 

.0 

VT    SOUTHERN  VERMONT 

COLLEGE 

TOTAL  0 

.0' 

•  0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

VT    TRINITY  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

'  0 

.0 

FEMALE   '  C 

•  0 

0 

.0 

MALE  0 

•0 

0 

•  0 

VT     U  VT  L  STATE  AGRL  COLLEGE 

TOTAL  0 

,0 

2 

1.1 

FEMALE  6" 

.0 

1 

.7 

MALE  0 

♦  0'  ' 

1 

2.3 

VT    VT   INST  CMTY  INVOLVEMENT 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE  •  0 

.a 

0 

-0 

vt       State  totals  < 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

VIRGINIA 

VA    AVERETT  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE  C  .0 
VA     8ft  IOCEWAT ER  COLLEGE 

'     TOTAL'                0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE  0  .0 
VA    C  OF  WILLIAM  ANO  MARY 

TOTAL                 0  *.0 


U  INSTITUTIONS) 
9  2.0 
6  1.9 
3  2.5 


FEMALE,  0 

.0 

MALE  0 

.0 

VA    CHRISTOPHER  NEWPORT  C 

TOTAL                 0  • 

.0 

FEMALE  0 

♦  0 

MALE  0 

.0 

VA     EASTERN  MENNONITE 

COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

FEMALE  0 

.0 

HALE  0 

.0 

VA     EMORY  AND  HENRY  COLLEGE 

TGI AL  0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

HALE  0 

.0 

VA     GECRGE  MA  SON  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

FEMALE    .          '  0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

VA     HAMPTON  INSTITUTE 

TOTAL  0 

.  0 

FEMALE-  0 

♦  0 

MALE  0 

.0 

"  VA    rOLLINS  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

FEMALE  0 

.0 

-  MALE  0 

.0 

VA     JAMES  MAOISON  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

FEMALE  0 

♦  0 

MALE  0 

.0 

VA    LIBERTY  BAPTIST  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

MALE  0 

.0 

VA    LONGMOOO  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

FEMALE  C 

.0 

MALE  0 

•  0 

VA     LYNCHBURG  COLLEGE 

,    TOTAL  0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

MALE  0 

.0 

VA    MARYMOUNT  COLLEGE 

OF  VA 

TOTAL  0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

MALE  0 

.0 

VA    NORFOLK  STATE  CCLL^GE 

TOTAL  0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 

0  , 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


-0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

.c 

.0 
.0 
.0 


.2 
.3 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

.0  f 
.0 

•  0 
*0 
.0 


7 

9.  1 

0 

•  0 

o 

♦  0 

7 

10.3 

0 

lo 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

2  .2 

0 

.0  "* 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

0 

•o. 

1 

6.3 

0 

N  .0 

0 

.0 

* 

4 

5.3 

I 

1.3 

o 

.0 

1 

1.6 

1 

1.6 

0 

.0 

3 

21.4' 

0 

•  0 

0 

•0 

A 

8.7 

0 

•  0 

p  o 

•  0 

3 

7.0 

0 

.0 

0  - 

lo 

1 

33  .'3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.2 

0 

.0 

.0 

1 

2*9 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

I 

2.4 

0 

.0 

0 

'  .0 

1 

3.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.3 

0 

.0 

1 

1.3 

1 

1.5 

0' 

.0 

1 

1.5 

0 

.0 

0' 

.0 

0 

.0 

100 

98.0 

0 

.0 

0 

vo 

85 

97.7 

0 

.0  ' 

0 

.0 

15 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

b 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0- 

7 

2.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

6 

2.0 

0 

/  .0 

0 

.0 

1 

1.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

.7 

0 

.0 

.0 

1 

.7 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

6.7 

0 

.0 

.  0 

.0 

3 

6.5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.2 

0 

.0 

2 

8.: 

1 

4.2 

0 

.0 

2 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

200 

99.0 

0 

.0 

0 

.0 

145 

99.3 

0 

.0 

0 

.0 

55 

98.2 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  . 

1.1 

1 

♦  7 

1 

2.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

13 
9 
4 


7 
7 
0 

1  . 
0 

1  V 

5 

2 
3 

4 
3 
1 

1 

A 
0 

1 
1 

0 

2 
2 

0  , 


2.9 
2.8 
3.4 


9.1*. 
10.3 
.0 

2.2 
.0 
„  6.3 

6.7 
"  3.3 
21*4 

8.7 
7.0 
33.3 

2.2 
2.9 
.0 

2.4 
3.3 
.0 

2:5 
3.0 
.0 


100  98.0 
8,5  97.7 
15  100.0 

f  2  5.0 
,1  25.0 
0  .0 


*  7 
6 
I 

0 
0 
0 

1 

I  * 

0 

4 

3 
1 

3 
3 
0 

200 
145 
55 


2.0 
2.0 
1.6 

•0 
.0 
.0 

.7 
.7 
.0 

6.7 
6.5 
7.  I 

12.5 
12.5 
.0 

99.0 
99.3 
98*2 


2  7  IOC.  0 
11  100.0 
16  100.0 

1  100.0 
1  100.0 

0  t0 

1  100.0 
1  100.0 

0  .0 

185  98.9 
143  99.3 
42  97.7 

1  100.0 
1  100.0 
0  .'0 


427  94.8 
314  97.2 
113  95.8 


7C  90.9 
61  89.7 
9  100.0 

44  97.8 
29  100.0. 
15  93.8 


70 
59 
11 


93.3 
96.7 
78.6 


42  91.3 
40  93.0 
2  66.7 


45 
34 
11 

40 

29 


97.8 
,  97.1 
100.0 

97.6 
96.7 


11  100.0 

78  97.5 
64  97.0. 
14  100.0 


2.0 
2.3 
.0 


2  50.0 

2  50.0 

0  •  .0 

348  98.0 

288  98.0 

60  98*4 

44  100.0 

31  100.0 

13  100.0 


144 
140 
4 

56 
43 
13 

20 
20 
0 

2 
1 
1 


99.3 
99*3 
100.0 

93*3 
93.5 
92.9 

83*3 
83.3 
.0 

1.0 
.7 
1.8 


0 

•0 

\  27 

-0  

-_g  

 v  n  

0 

.0 

16 

o 

.0 

0 

.0 

*     /  f 

0 

.0 

'  0 

/ 

0 

•  0 

/  I 

0 

•  0 

I 

o 

.0 

o 

0 

.0 

187 

0 

•  0 

o 

.0 

0, 

.0 

1 

0 

.0  / 

.1 

o 

.0 

fl 

1 

I 

.2 

441 

o 

•0 

323 

1 

.  8' 

7 
/ 

118 

,  b> 

0 

.0 

77 

0 

.0 

68 

iy 

*  0 

1 

9 

0 

1  -*0 

45 

o 

'  .0 

29 

0  i 

0  I 

•0 

16 

1 

.0 

75 

o° 
0 

.0 

6 1 

n 

1  ' 

.0 

14 

.0 

46 

0 

.0 

43 

o 

-  .0 

3 

0 

.0 

46 

0 

.0 

35 

Q 

♦  0 

11 

0 

.0 

*  .41 

0 

.0 

30 

0 

.0 

U 

0 

.0 

80 

0 

.0 

66 

o 

•  0 

14 

0 

.0 

102 

0 

.0 

s- 

Q 

.0 

1 

25.0 

•4 

1 

25.0 

4 

o 

.0 

o 

0 

•  0 

355 

0' 

•  0 

294  . 

o 

♦0 

61 

o 

•  0 

44 

0 

.0 

31 

0 

.0 

13 

0 

.0 

145 

0 

•0 

141 

0 

.0 

4 

0 

♦0 

60 

0 

.0 

46 

0 

•0 

14 

1 

4.2 

24 

1 

4.2 

24 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

'.02 

0 

•  0 

146 

0 

•0 

56 

0 

ERIC 
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TA1LJE  *•     TOTAL  BACHELOR* S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFEAAEO  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER •  EOUC  ATION  IV  RACE, 
*  ETHNICITVt  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1971-1979 


AMERICAN  INOSAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HI SPANIC  PACIFIC  ISlANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


kHlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL. 


i 

NUNtEft         I  MONBEA 

1 

NUMBER 

I 

JN  UMBER 

I 

NUMBER 

// 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMSER 

> 

EOXATION  I080CI  • 

■ 

VIRGINIA 

* 

- 

> r 

VA    aO  OOHINICN  UNIVERSITY 

TOTAL                 1  .4 

17 

6*0 

3 

1.1 

0 

♦0 

21 

7.5 

259 

92.2 

1 

.4 

281 

T~ 

FEMALE                0  '.O 

15 

6*5 

2 

♦  9 

0 

.0 

17 

7.4 

212 

92.2 

1 

^4 

230 

MALE                1  2*0 

2 

3*9 

I 

2.0 

0 

.0 

1  4 

7.8 

_47 

92.2 

0 

.0 

51 

VA    RADFORD  COLLEGE 

227 

TOTAL                0  .0 

7 

-  3*1 

>0 

.0 

I 

♦  4 

8 

3.5 

219 

96*5 

0 

•  0 

FEMALE                0  *d 

6 

2*9 

0 

.0 

I 

.5 

7 

3.4 

201 

96*6 

0 

.0 

209 

MALE                3  .0 

1 

5.3 

0 

•  0 

0 

♦0 

1 

5w3 

18 

^4.7 

0 

.0 

1^ 

VA    RANOOLPH-HACCN  WOMAN'S  C 

TOTAL                0       ♦ 3  < 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

4 

100.0 

0 

•  0 

4 

FEMALE             "0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

•0 

4 

MALE  x  0.0 

0 

•  0 

0 

.C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  , 

•  0 

0 

VA    RCANOKE  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

10C.0 

0 

•0 

3 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

.  3 

•  0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

4 

VA    SAINT  PAUL'S  COLLEGE 

TOTAL 0.0 

45 

100*0 

0  . 

.0 

0 

•  0 

45 

lOC'.O 

0 

.0 

0 

♦  0  0 

45 

FEMALE                 0  .0 

32 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

32 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

32 

( 

MALE                 0  .0 

13 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

13 

100.C 

0 

.0 

0 

•0 

13 

VA    SHENANOOAH  C-rCONSV  MUSIC 

fry 

TOTAL                 0  '  .0 

2 

4.1 

0 

.0 

*  0 

.0 

2 

4.1 

47 

95.9 

0 

•0 

4° 

FEMALE                 0  .0 

2 

7.1 

0 

•  0 

0 

♦0 

2 

7.  1 

26 

92.9 

0' 

•  0 

2* 

J  - 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

21 

190*0 

0 

.0 

il 

*  I 

VA    UNIVERSITY  OF  RICHMONQ 

>  0 

) 

TOTAL                 0  .0 

1 

2.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

*  2.4 

AO 

97.6 

•  0 

41 

FEMALE  *      '       0  ♦O- 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

31 

100.0 

0 

♦0 

31 

NILE                0  .0 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1C.0 

9 

9C*0 

0 

•0 

• 

VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 

TOTAL       '          0  .0 

2 

2.2 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

2.2 

88 

97*8 

0 

•0 

90 

.FEMALE                0  .0 

1 

1.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.3 

76 

96*7 

0 

.0 

77 

MALE                 0  .0 

I 

7,7 

0 

v  ,0 

0 

<.Q 

1 

7.7 

12 

92*3 

0 

♦0 

13 

VA    U  VA  CLINCH  VLY  COLLEGE 

100*0" 

27 

TOTAL                 0  .0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

27 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

26 

100*0 

0 

.0 

'26 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

^0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

1CC.0 

0 

.0 

1 

VA    VIRGINIA  COMMONWEALTH  U'~ 

t 

,  178 

TOTAL                 0  %0 

42 

18.9 

0 

.0 

2 

♦  9 

44 

19*8 

80*2 

0 

.0 

222 

FEMALE                0  .0 

^2 

18.0 

0 

.0 

2 

1.1 

34 

19.1 

'  144 

80*9 

0 

.0 

IV* 

MALE                 0  .0 

10 

22.7 

0 

.0 

I  0 

.0 

10 

22.7 

34 

77*3 

p 

♦  0 

44 

VA    VA  IN TERMONT  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100*0 

0 

.0 

11 

FEMALE   .             0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

1CC.0 

0 

.0 

9 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1CC.0 

0 

.0 

2 

VA    VA  POLY  INST  ANC  STATE  U 

TOTAL                 0  .0 

7 

2.8 

,  2 

•  8 

1 

♦  4 

10 

4.0 

239 

95.6 

a 

♦4  > 

250 

rcwLC                     v  *v 

2 

1.3 

1 

\t 

1 

♦  7 

,  4 

2.7 

146 

97.3 

0 

.0 

150 

MALE                 0  .0 

5 

5.0 

1 

1.0 

0 

.0 

6 

6.0 

93 

93.0 

r 

1.0 

100 

*• 

VA    VIRGINIA  STATE  CCLLEGE 

V 

\- 

TOTAL                 0  .0 

242 

99.2 

0 

.d 

0 

.0 

242 

99.2 

Z 

•  8 

0 

.3 

2*4 

,      FEMALE                0  "  .0 

*  150 

99.3 

0 

.0 

0 

.  .0 

150 

99.3 

1 

.7 

0 

.0 

151 

MALE             i  0  .0 

92 

98.9 

0 

•  0 

0 

.0 

92 

98.9 

1 

1.1 

0 

♦  0 

v  93 

VA    VIRGINIA  UNION  UNIVERSITY 

59 

TOTAL                 0  .0 

59 

100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 CC.  Q 

Q 

-  fx 

a 

.0 

FEMALE               .0  .0 

52 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

52 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

52 

MALE                 0    •  .0 

7 

100.0  . 

o 

.  0 ' 

o 

♦  0 

7 

100.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

t  7 

VA    VIRGINIA  WESLEVAN  COLLEGE 

17 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

-o 

,»0 

0 

.0 

0 

.0 

17 

10C.O 

0 

.0 

FEMALE        *       0-  .0 

0 

-.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

■  .0 

10 

1C0.0 

0 

•0 

10 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

.0 

0 

.0 

7 

1C0.C 

0 

•  0 

7 

VA.        STATE  TOTALS  (         30  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 I  .0 

757 

26.0 

6 

•  2 

7 

•  2 

771 

26.4 

2t  141 

73.4 

4 

.1 

2,916 

FEMALE                 0  '  .0 

548 

23.9 

4 

.2 

7 

♦  3 

559 

24.4 

If  731 

75.5 

3 

.1 

2,293 

MALc                 I  »2 

209 

33.5 

2 

.3 

0 

♦  0 

212 

34.0 

410 

65*8 

1 

•  2 

623 

WASHINGTON 

a**4  Antral  wash  university 

* 

TOTAL                 0  .0 

3 

♦  7 

2 

♦  4 

2 

♦  4 

7 

1.5 

44  7 

98*5 

0 

.0 

454 

FEMALE                0  .0 

2 

*6 

0 

•  0 

2 

.6 

4 

1.2 

322 

98*8 

0 

.3 

326 

MALE                0  .0 

1 

•  8 

2 

1.6 

0 

.0 

3 

2.3 

125 

97.7 

0 

♦  0 

128 

WA    EASTERN  WASH  UNIVERSITY 

TOTAL                 I  .3 

4 

1.4 

2 

♦  7 

1 

♦  3 

8 

2.7 

288 

97*3 

0 

.0 

i  296 

FEMALE                0  .0 

2 

1.0 

3 

•  0 

0 

.0 

2 

1.0 

196 

99.0 

0 

•0 

198 

MALE                 I  1.0 

2 

2.0 

2 

2.0 

1 

1.0 

6 

6.1 

92 

93*9 

0 

•  0 

'      t  98 

WA    G0N2AGA  UNIVERSITY 

i  ) 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

♦  0 

2 

1CC.0 

0 

•  0 

t  2 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

i  2 

WA    PACIFIC  LUTH  UNIVERSITY 

113 

TOTAL                 2  US 

0  0 

•  0 

2 

1.8 

0 

♦  0 

4 

3.5 

109 

96*5 

0 

•  0 

FEMALE                2      2*3  ' 

0 

•  0 

I 

1.2 

t  0 

.0 

3 

3.5 

83 

96*5 

0 

•  0 

86 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

1 

3.7 

0 

.0 

1 

3.7 

26 

96*3 

0 

•0 

27 

WA    SAINT  MARTIN' S  COLLEGE 

15 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.C 

15 

100*0 

0 

•  0 

FEMALE                 p  *0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

14 

100*0 

0 

•  0 

14 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 
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TABLE  *.    TOTAL  BACHELOR'S  ^JJMg  * ^"ft^SS^  iffiHWlk"^"  6WC*10N  "  " 


AMERICAN  INOUU 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


IUCK  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACtflC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


\ 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


EDUCATION  (0800) 


WASHINGTON 

WA    SEATTLE-PACIFIC  U. 
TCT-AL  0  .0 

FENA  LE  0  .0 

MALE  0  .0 

WA    SEATTLE  UNIVERSITY 
TOTAL  1  2.5 

FEMALE  1  3.1 

MALE  0  .0 

WA    UNIVERSITY  OF  PUGE T  SOUND 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

,  MALE    •  0        .0  , 

WA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE*  0        .0  _ 

MALE  0  .0 

WA    WALLA  WALLA  COLLEGE 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  2 
FEMALE  2 

MALE  0  .0 

WA    WESTERN  rfASH  UNIVERSITY 
TOTAL  1  -5 

FEMALE  I 

MALE  0  .0 

*A    WHITNQRTH  COLLEGE 

TCT  AL  3  «3 

FEMALC  0  .0 

MACE  0  -0 


.0 
.0 
.0 

.5 
1.4 
.0 


WA 


STATE  TOTALS  t 


13 


TOTAL  7„ 

FEMALE  6 

MALE  K 

WEST  VIRGINIA 


XV     AL OER SON  3R0ADDUS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

l    FEMALE  3  -0 

MALE  0  -0 

WV     BETHANY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  -0 

HV    BbUEFIELJ  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FINALE  T>  tO 

MALE  0  .0 

WV     CONCORC  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  \  0  *0 

HALE  0  .0 

NV    OA  VIS  ANO  ELKINS  COLLEGE 
TOTAL  0  .3 

FcMALE  0  -3 

MALE  0  .0 

4V     FAIRMONT  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0         .3  < 

FEMALE  ^0  »0 

MALE  0  .0 

WV    0L6NVI LLE  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  -3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

toV     MARSHALL  UNIVERSITY 
TOTAL  3  -0 

FEMALE  0  .0 

MA  t  E  0  .0 

WV     MORRIS  HARVEY  CCLLcGE 
TOTAL  0  .0 

FcMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

WV     SALEM  COLLEGE  HAIN  CAHPUS 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

t,v   shephero  ccllege 

TOTaL  0  .0 

fehale  c  .o 

MALE  0  .0 

MV    *EST  LIBERTY  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

.  FEMALE  0  .0 

MALE,  0  .0 


3.1 
5.6 
.0 


4  10.0 
3  9.4 
1  12.5 


1  . 

1.6 

5 

7.8 

1 

1.8 

4 

7.3 

0 

.0 

1  11.1 

,9 

6.0 

7 

4.7 

6 

8.1 

6 

6.1 

1 

2.0 

t  1 

2t0  , 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

.4 

1 

•  4 

0 

.0 

1 

.5 

1 

1.4 

0 

.  Oo 

6 

0 

.0 

4 

1  .6 

0 

.0 

3 

2.2 

0 

.0 

1 

1.2 

0  * 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

ITUT  ICNSI 

2 1 

1 < 2 

28 

1.6 

1  * 

1.3 

19 

1.6 

5 

1.0 

9 

1  .8 

1 

4. a 

0 

.0 

1 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

D 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

10 

21.3 

0 

.0 

5  • 

16.7 

0 

,0 

5 

29.4 

0 

,  .0 

0 

.0 

0 

'  .0/ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

6.3 

0 

■  0 

1 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

10 

.0 

2 

1.2 

0 

.0 

I 

1.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

1 

2.6 

0 

.0 

13 

4.3 

r  0 

.0 

6 

2.6 

0 

.0 

7 

10.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

£.3 

0 

.0 

3 

3.1 

0 

.0 

2 

2.9 

0 

.0 

1 

3.6 

0 

.0 

3 

2.5 

0 

.0 

2 

2.3 

0 

.0 

I 

3.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.1 

0 

.0 

1 

5.6 

0 

•C 

0 

•  U 

0 

.0 

8 

20.0. 

0 

.0 

7 

21*9 

0 

.0 

v  1 

12.  5 

o 

.0 

6 

9.4  ' 

0  i 

.0 

5 

9.1 

0 

.0 

1 

11.1 

0  , 

.0 

16 

10.7 

0 

.0 

14 

14.  1 

0 

.0 

2 

4.C 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

.7 

6 

2.  1 

1 

.5 

4 

1.9 

I 

1.4 

2 

2.8 

1 

.5 

*  6 

2.7 

1 

.7 

5 

3.6 

0 

.0 

1 

1.2 

1 

5.0 

1 

5.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

12.5 

1 

12*5 

7 

.4 

63 

'  3.7 

4 

.3 

45 

3.7 

3 

18 

3.5 

0 

.0 

1 

4.8 

0 

.0 

1 

8*3 

0 

.0 

C 

.0 

0 

.0" 

0 

.0 

0 

•    .0  * 

0. 

.0 

0 

.0 

0 

.  "0 

0 

.0 

10 

21.3 

'0 

.0 

5 

16.7 

0 

.0 

•  5 

29.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

f  -0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.3 

.0 
.0 

,0 
.0 
.0 


1  1.0 

0  .0 

1  2.6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1 

0 

2 

2 
0 

2 
0 

2 

13 

6 
7 


12.5 
.0 

1.2 
1.8 
.0 

2.0 
.0 
5.1 

4.3 
2.6 
10.3 


31  96.9 
17  94*4 
14  100.0 

31  77.5 
24  75.0 
7  87.5 


58 

50 
8 

126 
82 
46 

32 
22 
10 


90.6 
9C.9 
88.9 

85.9 
82.8 
92.0 

91.4 
91.7 
9C.9 


.0 
.0 
.0 

3.1 
.0 
6.3 

3.1 
2.9 
3.6 

2.5 
2.3 
3.0 


274  96.5 
206  96.7 
68  95.8 


202 
12* 
78 


92.2 
90.5 
S5.1 


19  95.0 
12  l60.0 
7  87.5 


1,638  95.0 
1,154  94.9 
484  95.1 


20  95.2 
U  91.7 
,9  100.0 

27  100.0 
15  100.0 
12  100.0 


37 
25 
12 


78.7 
83.3 
70.6 


106  100.0 
82  IOC.  0 
24  100.0 


14 
7 
7 

160 
11'2 


87.5 
'67.5 
87.5 

98.8 
98.2 


48  10,0.0 

96  98.0 
59  100.0 
37  94.9 

282  04*3 
223    96l 5 
59     86  48 

37  100.0 
27  100. P 
10  100.0 

31  96.9 
16  100.0 
15  93.8; 


94 
67 
27 


96.9 
97.1 
96.4 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

5 
3 
2 

3 
2 
1 


.0 
.0 
•  0 

2.5 
3.1 
.0 

.0 
.0 

.0 . 

3.4 
3.0 
4.0 

8.6 
8.3 
9.1 


32 
IB 

14 

40 
32 
8 

64 
55 

9 

149 

99 
50 

35 
2*> 
11 


118  97.5 
86  97.7 
32  97.0 


4 

1.4 

2*4 

3 

1.4 

'  i3  ' 

1 

1.4 

71 

1 

5.0 

219 

8 

5.8 

137 

3 

3.7 

82 

0 

.0 

20 

0 

.0 

12 

0 

.0 

8 

24 

1.4 

1,725 

7 . 

1  .4 

1,216 

j 

1  .4 

509 

0 

.0 

21 

0 

.0 

12 

Q 

•  0 

9 

0 

.0 

27 

0 

.0 

15 

0 

.  0 

12 r 

0 

.0 

47 

0 

.0 

30 

0 

.0 

17 

0 

.0 

106 

0 

.0 

62 

0 

.0 

24 

1 

*/ 
6.3 

16 

0 

.0 

8' 

1 

12.5 

<* 

0 

.0 

162 

0 

.0 

114 

0 

.0~ 

46 

0 

.0 

98 

0 

.0 

59- 

'  0 

.0 

39 

4 

1.3 

299 

2 

.9 

231 

2 

2.9 

68 

0 

.0 

37 

0 

.0 

27 

0 

•0 

10 

0 

.0 

32 

0 

.0  v 

16 

0 

.0 

16 

0 

.0 

97 

0 

.0 

69 

0 

.0 

28 

0 

.0 

121 

0 

.0 

88 

0 

.0 

33 

53B  ^ 
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TAKE  4.  TOTAL  BACHELOR'S  DECREES  FOR  MAJOR  FIEL*  COHFERREO  Bt  INST  I  TUT  IONS-  Of  HIGHER  EDUCATION  it  RACEt 
1         '  ETHNIClTYt  ANO  SEX»    INSTITUTION  AND  STATE  ItTB-ltTf 


AMERICAN  I  NO  I  AN 
At AS KAN  NATIVE 

NUN*  Eft    >  I 


black  as  Tan  oft 

NON-HlSFANlC  PACIFIC  ISLANOER 


NUNtEft 


EOUCATIO*  COB001 
NEST  VIRGINIA 

MV    NEST  VA  INST  TECHNOLOGY 

TOTAL '              0       .0  ♦  T.3 

FEMALE               0        .0  2  8.0 

MALE  0  .«0  2  T.l 
MV    N  VA  STATE  COLLEGE 

TOTAL                0,      .0  12  2T.9 

FEMALE               0       .0  T  24.1 

MALE  0  .0  5  35*T 
MV    ME  ST  VIRGINIA  UNIVERSITY 

TOTAL                0        .0  •  3.1 

FEMALE6               0        .0  3  l.T 

HALE  0.0  5  6.3 
MV    NEST  VA  WESLEY AN  COLLEGE 

TOTAL                0       .0  1  1.2 

FEMALE                0    '  .0  .  0  *0 

HALE                0.0  1  3*6 


HV STATE  TOTALS  I 
TOmtr-     *  0 
FEMALE  0 
(MALE  0 

WISCONSIN 


16  INSTITUTIONS) 


60 
31 
29 


4. 

6.3 


HI    ALVERNO  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

i*I    lELOfT  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

♦Q 

MI    CARROLL  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

v  5 

10*4 

FEMALE  0 

•  0 

5 

14*3 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

MI    CARTHAGE  COLLEGE 

TOTAL  0 

4 

5.8 

FEMALE  0 

•  0 

3 

5.T 

*  MALE  0 

.0 

1 

6.3 

MI  *  EOGEMOOO  COLLEGE 

TOTAL „  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

HALE  0 

.0 

0 

.0 

MI     LAKELANO  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦0 

0 

.0 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

Ml     LAWRENCE  UNIVERSITY 

TOTAL  1 

5*3 

0 

.0 

FEMALE  1 

8.3 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

Ml    MARIAN  C  OF  FOND 

DU  LAC 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

•0 

FEMALE  :  0 

•  0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

Ml  .MARQUETTE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MI    HILTON  COLLEGE 

TOTAL  0 

•0 

0 

.0 

FEMALE             "  0 

•  0 

0 

•  0 

HALE  0 

•  0 

0 

•  0 

Ml    MOUNT  NARY  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

-  0 

•  0 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

NILE  0 

.0 

0 

•  0 

,  wl    MOUNT  SENARIO  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦0 

2 

16. T 

FEMALE              .  0 

•  0 

0 

.0 

HALE  0 

•  0 

2 

26.6 

Ml    NORTHLAND  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•0 

MI    RIFON  COLLEGE 

TOTAL  0 

•0 

0 

•0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

HALE  0 

.0 

0 

.0 

VI     SAINT  NORBERT  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

FEHALE  0 

•  0 

0 

•  0 

HALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MI    SILVER  LAKE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

;j 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0* 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


HISPANIC 
NUMBER 


.0 
.0 
•  0 


•  0 

•  0 

.0  . 

.0 

.0 

2.1 
2.9 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  u 

.0 

;  *o 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

*o 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


TOTAL 

MUTE 

NON-RE  SI  OEN  T 

MINORITY 

NON~HlSfANIC 

•       11  I  CM 

AL  ten 

TOTAL 

% 

NUNtER 

# 

I 

NUMBER 

I 

NUMBER 

I 

NUMBER 

• 

.0 

4 

T.5 

4* 

92.  5 

o 

♦  0 

53 

.0 

2 

8.0 

23 

92.0 

0 

•0 

25 

.0 

2 

T.  1 

26 

S2.9r 

0 

•  0 

C  a 

.0 

12 

2  7.9 

31 

T2.1 

o 

♦  0 

43 

♦0  ' 

T 

24*1 

22 

T5.9 

0 

•  0 

29 

.0 

5 

35*T 

9 

64*3 

0 

•0 

14 

.0 

8 

3.1 

249 

96*5 

1 

#4 

258 

•  0 

3 

1.  T 

1T6 

98*3 

0 

A 

♦u 

1  7Q 

.0 

5 

6.3 

T3 

92*4 

1 

1*3 

T9 

.0 

1 

1.2 

80 

98*8 

0 

♦  0 

81 

•0 

0 

•  0 

53 

100*0 

0 

.0 

53 

.0 

1 

3.6 

2T 

96.4 

0 

* 

.0 

.  28 

.1 

61 

4.1 

It  431 

95*5 

6 

.4 

1*498 

.0 

31 

3.0 

lt0f>4 

96*8 

2 

•  2 

1  »03T 

.2 

30 

o.5 

42T 

92*6 

#o 

AAI 

/ 

.0 

0 

.0 

1 3 

100*0 

Q 

.0 

13 

•  0 

0 

0 

13 

100*0 

0 

•  0 

13 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

/  c 

•  0 

*  3 

1 00*  0 

0 

.0 

3 

•0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

3  ' 

•  0 

0 

aO 

0 

.0 

0  - 

•  0 

f  0 

♦0 

6 

12*5 

42 

8T.  5 

0 

.  0 

46 

.0 

6 

1T.1 

29 

82*9 

0 

.0 

35 

.0 

0 

*0 

13 

10C.0 

0 

.0 

13 

♦  0 

4 

5*8 

65 

94*2 

o 

♦0. 

69 

.0 

3 

'5*T 

50 

94*3 

0 

♦  0 

53 

♦  0 

1 

6*3 

15 

93*8 

0 

.0 

1 6 

3.8 

1 

3*8 

£  3 

OA  9 
TO  .  £ 

o 

♦  0*' 

26 

4.2 

1 

4*2 

23 

95*8 

0 

.0 

24 

♦  0 

0 

•  0 

2 

ICO.O 

0 

.0 

2 

♦  0 

0 

*0 

1 9 

1 00*  0 

o 

♦0 

19 

.0 

0 

*0 

13 

100*0 

0 

.0 

13 

.0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

.0 

g 

.0 

1 

5*3 

18 

94*  T 

0 

♦  0 

19 

.0 

1 

8*3 

11 

91*T 

0 

.0 

12 

.0 

0 

»  0 

T 

100*0 

0 

.0 

♦  0 

o 

*0 

U 

100*0 

0 

♦  0 

14  . 

.0 

0 

*0 

12 

100*0 

0 

.0 

12  * 

.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

.0 

o 

.0 

6 

100*0 

0 

.  0 

6 

.0 

v  0 

*0 

4a 100.0 

0 

.0 

4 

•0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

♦  0 

o 

.  0 

12 

100.0 

.  0 

♦  0 

12 

♦0 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

•  0 

5 

•  0 

9 

.0 

T 

100*0 

0 

•  0 

x 

.0 

0 

.0 

20 

100*0 

0 

*  0 

20 

.0 

0 

♦  0 

20 

100*0 

0 

•0 

20 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0  • 

V  16.T 

4 

33*3 

6 

66. T 

tO 

12 

20.0 

1 

20*0 

4 

80*0 

0 

.0 

5 

14.3 

3 

42.9 

4 

5T.1 

0 

•  0 

j 

♦  0 

0 

.0 

16 

100*0 

0 

.  0 

16 

•  0 

0 

.0 

11 

100*0 

0 

•  0 

11 

.0 

0 

.0 

5 

ICO.O 

0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

5 

100.0 

Q 

.0 

5 

•0 

0 

.0 

2 

100*0 

o 

•  0 

2 

•  0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

.0 

0 

.0 

28 

100*0 

0 

•  0 

28 

♦  0 

0 

!o 

25 

100.0 

0 

•0 

25 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

.0 

0 

.0 

*  30 

10C.0 

0 

•  0 

30 

.0 

0 

.0 

26 

100*0 

0 

•  0 

26 

.0 

0 

.0 

4 

1CC.0 

0 

*0 

4 

539 
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TAiLE  *•    TOtAL  BACHELOR'S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  8Y  INSTITUTES  OF  HWHEA  EDUCATION  6Y  MCE* 
^       ,  ^nKtUR-  *    ETHNICITY.  A  NO  SEX*    INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUNtER 

EOUCATlON  I09CCI 

WISCONSIN 

Ml     U  CF  WISCONSIN 
TOT  ^  I-  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
HI    U  OF  WISCONSIN 
TOTAL  0 
FEMLE  0 
HALE  0 
HI     U  CF  WISCONSIN 
TOTAL  «  I 
FEMALE  0 
MALE  I 
HI    U  CF  WISCONSIN 
TOTAL  3 
FEMALE  -  3 

MALE  0 
WI     U  OF  WISCONSIN 
TOTAL  <T 
FEMAIE  0 
"MALE  0 
W*    U  OF  WISCONSIN 
TOTAL  0 
FEMALE      '  0 
MALE  * 
MI     U  OF  WISCONSIN 
TOTAL       ^  0 


•LACK  ASIAN  OK 

NONMU SPAN  I C  FACtFtC  ISLANOER 


NUMBER 


HISFANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER^ 


'FEMALE       %  0 
MALE  0 
NI    g  OF  WISCONSIN 
TOTAL  3 
FEMALE  3 
MA^LE  0 
MI     U  OF  WISCONSIN 
TOTAL  I 
FEMALE  0 
MALE  1 
WI    U  OF  WISCONSIN 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  3 
hi     U  OF  WISCONSIN 
TOTAL  ,  0 

FEMALE  0 
MALE  0 
NI    VITER60  COLLEGE 
TOTAL  -1 
FEMALE   *  1 
MALE  0 


EAU  CLAIRE 
.0 
.0 

.  0 

LA  CROSSE 

•  0 
.0 

•  3 
POISON 

.2 

.0 
1.0 
MILWAUKEE 
1  .7 
1.3 

•  0 
CSHKOSH 

.0  * 

-o 

.0 

PLATTEVL 

•  0 

•  .0 

•  0 

RIVER  FLS 
.0 
.0 
.0 

*TEVNS  PNT 
.3 
.0 
.3 
STOUT 

«  *  • 

.6  ' 
SUFERIOR 
.0 
.3 
.3 

WHITEWATER 

.3  * 
.0 
'  .0 


4.0 
8.3 
.0 


WI  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  7 
FEMALE  5 
MALE  2 

WYOMING 


0  • 

.3 

3 

.0 

0 

•0 

N  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.'6 

0 

.0  } 

0 

•  0 

I 

1.0 

0 

•  0 

.6 

0 

,*o 

I 

•  3 

0 

.3 

3 

*.o 

0 

•  0 

26 

6.4 

2 

•  s 

16 

5.1 

• 

.6 

10 

10.8 

0 

•  0 

o 

•  3 

0 

•  0 

c 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0- 

.0 

,0 

.  b 

2 

I.  A  i 

-  0 

.0 

I 

1.2 

0 

,0 

1 

1.6 

0 

.0 

.4. 

0 

I 

.5 

0 

A 

0 

.0 

0  ^ 

/♦o 

/' 

2 

.6 

0' 

.0 

1 

/O 

.0 

I 

•  6 

0 

.0 

I 

1.9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

A. 2 

0 

.0 

10 

2.8 

0 

.0 

7 

2.6 

0 

.0 

3 

3.7 

0 

.0 

1 

A.O  , 

0 

.0 

I 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

T  ITUTIGNS) 

59 

i.r 

3 

.1 

36 

1.5 

3 

.1 

-23 

.2«* 

0 

bY    UNIVERSITY  OF  WYOMING 

TOTAL  1  •* 

FEMALE  0  .0 

HALE  1  LA 

nY          STATE  TCTALS  ( 

,  TOTAL  .    1  «4 

FEMALE  0  .3 

MALE  *  1 


•  A 

.6 

B.3 


INSTITUTION^) 
1  #4 
I  .6 
0  .0 


THE  STATES  ANO  O.C. 

TOTAL  645 

FEHALE°  AA8 

MALE  197 

GUAM 


(  -1*166  INSTITUTIONS) 


.5 
.5 
.6 


GU  uUNIVERSI  TY  OF  GUAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GU          AREA  TCTALS  < 

TOTAL  0     •  .0 

>  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

PUERTO  RICO 

PR    ANT  ILL  IAN  COLLEGf. 


11,509 
8*454 

3,055 


.  9.1 
9.2 
9.1 


.0 
.0 
.0 


785. 
A80 

305 


A7 

39 


1  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.3 


.0 
•  0 
.'0 


,0 
.0 
.0 


A/ 

39 


•  A 

.6 
.0 


•  A 

.6 
.Q 


.6 
.5 
.9 


75.8 
78.0 
66.7 


7t.8 
78.0 
66.7 


.0 
.0 
.0 


ER 

• 
* 

NUM6ER 

% 

NUMBER 

I 

0 

.0 

o 
0 

.0 

341  100.0 

o 

♦  0 

o 

.0 

273  100.0 

o 

.0 

o 

.0 

68  1 00.0 

♦  3 

2 

.6 

324 

99.4 

1 

.4 

I 

m  4 

c227 

99.6 

0 

.0 

1 

1.0 

97 

99.0 

2 

.4 

7 

1.3 

464 

96.3  1 

1 

.  3 

2 

♦  5 

376 

96.4 

1 

1*0 

c 
3 

v. 

*  ft 

86 

68.0 

5 

1.2 

36 

8.9 

368 

90.6 

5 

1.6 

t° 

8.3 

265 

91.1 

0 

.0 

10 

10.8 

63 

69*2 

0 

.0 

,  0 

.0 

237 

99.6 

o 

•  0 

Q 

.0 

163 

99.5 

0 

.  0 

Q 

;  0 

54  1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

127 

99.2 

.0 

0 

♦  0 

69 

96.6 

0 

•  ♦  0 

0 

•  0 

56  100.0 

0 

.0 

2 

1.4 

140 

97.9 

0 

1 

1.  £ 

79 

97.5 

0 

-  } 

1 

1.6 

61 

96.4 

0 

0  r 

1 

.4 

2fc4v< 

99.6 

'0 

•0 

1 

•  5 

19*5 

99.5 

f 

•  0 

0 

.0 

49 

100.0 

0 

.3 

3 

.9 

321 

^5.5 

0 

1 

166 

99.4 

0 

•  0 

2 

155 

91.7 

1 

1.9 

2 

3.  8 

51 

96.2 

0 

0 

#.o 

29 

100.0 

1 

4.2 

2 

6.3 

22 

91.7 

5 

1.4 

15 

4.2 

337 

95.5 

3 

1.1 

i  n 

3.7 

260 

95.9 

2 

2.4 

5 

6.  1 

J7 

93.9 

0 

\0 

2 

8.0 

23 

92.0 

0 

.0 

2 

1  A.  7 

10 

83.3 

v  ft 
u 

.0 

0 

•  0 

13 

100.0 

17 

.5 

66 

2.5 

3,301 

96.6 

12 

•  5 

56 

2.3 

2~*403 

97.3 

5 

•  5 

30 

3.2 

*    1  898 

94.  § 

3 

1  .3 

6 

2.6 

22  7 

97.4 

2 

1.2 

4 

2*5 

158 

97.5 

1 

1.4 

2 

2.8 

6? 

97.2 

3 

*  1.3 

*  4. 

o 

2.6 

22  7 

97.4 

2 

1  .2 

4 

2.5 

158 

97.5 

1  1 

1.4 

2 

2.  8 

69 

97*2 

029 

2.4 

15 

,968 

12.7 

108,949 

86.6 

081 

2.3 

1 1 

1 463 

12.  5 

8C056 

87.0 

948 

2.6 

4 

,505 

13.4 

28,893 

85.6 

0 

.0 

47 

75.8 

15 

24.2 

0 

•  0 

39 

78.  0 

11 

22.0 

0 

•0 

8 

66.7 

4 

33.3 

0 

.0 

47 

75.8 

15 

24.2 

>  0 

.0 

39 

78.0 

11 

22.0 

0 

.0 

8 

66.  7 

4 

33.3 

8 

100.3 

8 

100.0 

0 

.0 

7 

100.0 

7 

100.0 

0 

•  0 

1 

400.0 

1 

100.0 

0 

.0 

NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 

) 

NUMBER 


0 

.0 

341 

0 

♦0 

273 

0 

.0 

68 

■  0 

.0 

326, 

0 

.0 

228  * 

0 

.0 

.  98 

11 

2.3 

482  * 

4 

1.0 

382 

7 

100 

2 

406 

«2 

313 

0 

.0 

93 

1 

.4 

238 

.5 

A  84 

J 

.0 

54 

1 

.6 

126 

1.4 

70 

J 

♦  0 

38 

1 

.7 

143 

1.2 

61 

0 

•  0 

62 

0 

.0 

243 

0 

.0 

196 

0 

.0 

49 

12 

3.6 

336 

0 

.0 

167 

12 

7.1 

169 

0 

.0 

53 

0 

.0 

^29 

0 

.0 

24* 

1 

•  3 

353 

1 

•4 

271 

0 

.0 

82 

0 

•0 

25 

0 

.0 

12 

0 

.0 

13 

29 

.  8 

3,416 

10 

.4, 

2.469 

1 9 

2.0 

947 

0 

.0 

233 

0 

.0 

162. 

0 

•  0 

71 

0 

.0 

233 

0 

.0 

162 

0 

.0 

71 

869 

.7 

125*766 

530 

.6 

92  »  049 

339 

1.0 

33* 737 

t 

0 

•  0 

62 

0 

.0 

50 

0 

.0 

12 

0 

.0 

62 

0 

.0 

50 

0 

.0 

12 

0 

.0 

8 

0 

.0 

7 

0 

.0 

1 

RIC 
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TABLE  4.    TOTAL  BACHELORS 


OECREES  FOR  MAJOR  FIELD  C6NFERREQ  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE* 
ETHNICITY*  AtlO  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  1974-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 

EDUCATION  (0600) 
PUERTO  RICO 

PR    BAYANON'CEN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PR    CATHOLIC  U  PUERTO  RICO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PR    CONSERVATORY  OF  MUSIC  PR 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 

non-h:spanic 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 
FEMALE 
*  MALE 
PR    CO LEG 10 
TOTAL 
FEMALE 
Ml  LE 
,PR    INTER  AMER 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PR    INTER  AMER  SAN  GERMAN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*         MALE  0  .0 

PR    U  OF  PR  RIO  PlEDftAS 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
OEL  TURABO 
0  .0 
0  *0 
0  .0 
HATO  REY  CAM 
0  *0 
0  .0 
0  *0 


TOTAL  0^ 
FEMALE  0 
MALE  0 

PR    U  OF  PR  MAYAGUE2 


TOTAL  0 
FEMALE  0 

<  *****     Y  o 

PR    U  PR  CAYEY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  '0  *0 

MALE  0  .0 

PR    U  OF  THE  SACREO  HEART 


TOTAL  0 
FEMALE  „  0 

m  LE  0 
PR    WORLO  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PR  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
,.H4  LE 


0 
0 
0 

TOTALS  ( 

»  0 
*•  0 
0 


♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

,  o 

0 

.  0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


% 

• 

* 

NUMBER 

I 

NUMBER  t 

NUMBER 

X 

NUMBER 

♦  0 

0 

.0 

72 

100*0 

72  100*0 

0. 

•  0 

0 

•  0 

o 

A 

♦  u 

47 

100*0 

47  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

o 

1 00*0 

25  130*0 

o 

♦  0  , 

0 

•  0 

0 

•  0 

101 

100*0 

101  100*0 

0 

*0 

>  0 

♦  0 

o 

*  0 

An 

100*0 

80  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

21 

100*0 

21  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

16 

100*0 

16  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

3 

100  *0 

3  10G«0 

0 

•  0 

0 

A 

♦  u 

o 

♦  0 

13 

100*0 

13  100*0  ^ 

0 

ZO 

0 

•  0 

0 

\  .0 

219 

100*0 

219  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

174 

100*0 

174  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

.  *0 

45 

100*0 

45  ICC«0 

o 

*0 

0 

•  0 

.  0 

♦  0 

2e* 

96*3 

.    284  96*3 

11 

3*7 

0 

♦  0 

'  0 

♦  0 

CC\> 

96*  1 

220    96* 1 

9 

3*9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

64 

97*0 

64  97*0 

2 

3*0 

'  0 

.0 

0 

•  0 

408 

98*8 

408  98*8 

5* 

1*2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

99*  0 

285  99*0 

3 

1  *0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

123 

96*  4 

123  96*4 

2 

1*6 

c 

"♦0 

0 

.0 

365 

99*0  - 

385  99*0 

4 

1*0 

0 

•  0 

u 

♦  0 

99  *0 

284  99*J0 

3 

1*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 01 

99*0 

101  99*0 

1 

1  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

38 

100*0 

38  100*0 

0 

•  0 

0 

-0 

0 

«  0 

1  4 

100*0 

16  inn  n 

o 

♦  3 

p 

♦  0 

0 

♦0 

24 

100*  0 

A  V  w*  V 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

131 

100*0 

131  100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

89 

100*0 

89  100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

42 

100*0 

42  100*0 

c 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

39 

100*0 

39  100:0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

37 

100*0 

37  100.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

100*0 

'     2  100*0 

0 

♦  c 

0 

.0 

0 

♦  0 

32 

100*0 

32  100*0 

t> 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

25 

1  ;.0 

25  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

7 

lo0*0 

7  100.0 

0 

•0 

0 

12  INSTITUTIONS) 


•  0 
.0 
.0 


1,733  98*9 
1,265  98*8 
468  98*9 


1,733  98*9 
1,265  98*8 
466  96*9 


20  1*1 
15  1*2 
5  1*1 


TOTAL 
t  NUMBER 


•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

^.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

*0 
*0 
*0 

•  0 
*0 

.♦o 

*0 

•  0 

•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


72 
47 
25 

101 
80 
21 

16 
3 
13 

219 
174 

45 

295 
229 
66 

413 
266 
125 

389  * 

287 

102 

36 
14 

24 

131 

89 
42 

39 
37 
2 

32 
25 
7 


1*7*3 
1.280 
473 


VIRGIN  ISLANOS  , 

VI    COLLEGE  OF  VIRGIN  ISLANDS 

TOTAL  0        *0  29  90*6 

•    FEMALE  0        *0  24,  88*9 

HALE  0        .0  5  100*0 


VI  AREA 
TOTAL* 
FEMALE 
MALE 


TOTALS  < 

0 
0 
0 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL0 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


1  INSTITUTIONS) 
29  90*6 
24  66*9 
5  100*0 

)4  INSTITUTIONS) 

•  29  «   1*6  ■ 


MAJOR  FIELO  AGGREGATE  0300  ( 
TOTAL  645  *5 

FEMALE  448  *S 

MALE  197  *6 

ENGINEERING  (0900) 


24 
5 

1,  162 
1  If  538 
8,478 
3,060 


47 
39 


INSTITUTIONS) 
9*0 
9*1 
6*9 


•  0 

•  0 

•  0 


2*5 
2*9 
1*6 


3*1 
3*7 
*0 


3*7 
*0 


1.734  93*9 
1,266  93*3 
466  95*5 


30  ?3*8 
25   *92. 6 
5  10C*C 


30  93*8 
25  92*6 
5  100*0 


1,810  93*0 
1  ,329  97*9 
481  98*2 


632 

♦  7 

4, 

763 

3*7 

17 

,773 

13*9 

519 

3, 

347 

3*6 

12 

792 

1?.7 

313 

♦  9 

1. 

416 

4*1 

4 

,986 

14*6 

35 
26 
9 


108f984 
80*082 
28*902 


1*9 
1*9 
1*6 


35** 
85*7 
84*4 


87 

53 
339 


6*3 
7*4 
*0 


6*3 
7*4 
*0 


•  1 

•  1 

.0 


♦  7 

•  6 
1*0 


32 
27 
5 


^2 
27 


1,847 
1*357 

O4  90 


127,633 
93,406 
34,227 


AL    ALABAMA  A  L  M  UNIVERSITY 

TOTAL'               0  *0 

35 

34*3 

FEMALE                0  *0 

2 

66*7 

HALE                0  .0 

33 

33*3 

AL    ATHENS  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

MALE                0  *0 

0 

•  0 

AL    AUBURN  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 1  .2 

6 

1*5 

FEMALE                0-  _^0  

0 

•  0 

HALE                 1  .3 

6 

1*6 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

*0 
*0 
*0 

*0 

♦  0 

♦  0 


35 

34*3 

16 

15*7 

51 

50*0 

102 

2 

66*7 

0 

•0 

1 

33*3 

3. 

33 

33*3 

16 

16*2 

50 

50*5 

99 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

•  0 

7 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

7 

100*0 

0 

•  0 

7 

8 

2.0 

376 

93*3 

19 

4.7 

403 

0 

*0 

30 

100*0 

•0 

30 

8 

2.1 

346 

92*8 

19 

5.1 

373 

9 

ERIC 
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TABLE  6^     TOTAL  BACHfcLOA^S    OCMECS  FOR  WUOA  FIELO  CONFIRMO  «T  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  6V  RACE* 
6*      °T*L  WLWLU         eTkilCITV,  A  NO  SCXI    INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


\ 


AMER I CAN  I  HOI AN 
At AS  KAN. NATIVE 


I LACK  ASIAN  OA 

NON-HI SPANIC  PACIFIC  ISLANOEA 


NUMBER  1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

X 

ENGINE  E  A  INC  (0900) 

A LAS AH A 

AL    SPRING  HILL  COLLEGE 

.0 

TOtAL                0  .0 

0 

.0 

0 

'  FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

HALE                 0  '  .0 

0 

.0 

0 

.0 

AL    TUSKEGEE  INSTITUTE 

TOTAL                 0  .0 

3* 

T5.6 

I 

2.2 

\     FEMALE                  0  .0 

3 

T5*0 

0 

•  0 

\       NAL£                 0  .0 

31 

75*6 

I 

2*4 

AL    UNIVEASITV  OF  ALABAMA 

.0 

\    TOTAL                0  .0 

6 

0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

6 

1   A*  A 

0 

•  0 

At         at      *•                       111     D  T  Dill  UT.UtM 

AL    U  ALABAMA  IN  OiKFllNlmAfl 

TOTAL                  0  .0 

6 

9.4 

I 

1.6 

FEMALE                0  *0 

I 

20.0 

0 

.0 

■    MALE                0  .0 

5 

6*5 

1 

1.  T 

AL     0  ALABAMA  IN  HUKTSVILLE 

TCTAL                 0  .0 

I 

2.4 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE                0  .0 

I 

2.6 

'<0 

.0 

AL    U  OF  SOUTH  ALABAMA 

3.9 

TOTAL                 2  3*9 

0 

•0 

2 

FEMALE                 0  .0 

0 

0 

.0 

MALE                2  4.3 

0 

.0 

2 

4.3 

s 

AL    '      STATE  TOTALS  I  9 

INSTITUTIONS) 

TOTAL                 3  .3 

90 

9.9 

4 

♦  4 

FEMALE                 0  .C 

6 

.  9.5 

0 

.0 

MALE                 3  ♦* 

'  64 

9*9 

4 

.5 

s  ■  \ 

ALASKA  v 

Aft    U  ALASKA  FAIRBANKS  CAMPUS 
TOT At  0  .0 

FEKACE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
•  0 
.0 


Aft          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .3 

HALE                 0  .0 

ARIZONA 

AZ    A*  I  ZONA  STATE  UNIVERSITY 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


TGTJa 
FcMJfLE 
HALE 


.0 
.0 
.0 


AZ     OEVRY  INST  Of  T  ECHNOLOGY 


TOTAc 
FEMALE 
HAL  c 


.0 
.0 
.0 


AZ     NORTHERN  ARlZ.UNIVERS ITY 

TOTAL  3  3.5 

FEMALE  0  -0 

HALE  3  3.7 
A2     UNIVERSITY  OF  ARIZONA 

TOTAL  1  .3 

FEMALE  0  »0 

HALE  1  •« 


AZ          STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 4  .5 

FEMALE                0  .0 

HALF                 4  .5 


4  INSTITUTIONS! 


.6 
.0 
♦  9 


1  3*4 

0  .0 

1  3*8 


1  3.4 

o*  ;o 
r  3*8 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 


1*1  TE 
NON-HISPANIC 


NCK-AESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


3,2 
% 
30 


'3.7 
3*6 
3*T 


26 
1 
25 


.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
*0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
*0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 


•  1 
.0 

•  1 


♦  0 
.0 
♦0 


.0 
.0 
♦  0 


3 

.9 

16 

4.7 

9 

2.7 

0 

.0 

2 

9.1 

1 

4*5 

3 

1.0 

14 

4.4 

8 

2*5 

I 

♦  6 

3 

1.9 

9 

5.6 

0 

.0 

,0 

•  0 

0 

.0 

I 

•  6 

\  3 

1.9 

9 

5.6 

2 

2.3 

.<  4" 

4.7 

4 

4.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.4 

4 

4.9 

4 

4.9 

1 

.3 

9 

3.1 

4' 

1*4 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

I 

•4 

9 

'  3.5 

4 

1.6 

3.0 
1.8 
3.1 


NUMBER 

• 

nURSCK  * 

NUMBER 

3 

x 

* 

NUMBER 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

,  .  0 

•  0 

0  .0 

o 

.0 

.  0 

0 

•  0 

1  100.0 

o 

•  .0 

1 

35 

T7*8 

0  .0 

io 

22.2 

45 

3 

TC  A 

1  u 

0        *  0 

i 

25.0 

~  4 

3,' 

78.0 

0        . 0 

22*0 

41 

6 

4.1 

165  65.1 

21 

10.8 

\  194 

0 

A 
•  U 

14   100  0 

o 

.0 

14 

8 

4.4 

131       «»• » 

11/7 

160 

7 

1 C.  9 

54  64.4 

3* 

4.  7 

64 

1 

20.0 

4  80*0 

-o 

.0 

5 

6 

1U.4C 

50  84.7 

3 

5*1  * 

59 

v  1 

2*4 

41     97 .6 

0 

.0 

42 

0 

.0 

3  1CC.0 

0 

.0 

3 

1 

2.6 

38  97.4 

•  0 

♦  0 

39. 

t« 

4 

T.8 

42  62.4" 

5 

9*8 

51 

0 

.  0 

4  100.0 

c 

♦  0 

4 

8.  5 

38  80.9 

< 

5 

10  .6 

47 

98 

10.8 

702     77*2  • 

109 

12*0 

909 

6 

9.  5 

55  87*3 

2 

3*2 

63 

92 

10.  9 

107 

12.6 

646 

1 

3.4 

28  96.6 

0 

.0 

29 

0 

.  0 

3  1 CC .0 

o 

♦  0 

3 

1 

3.  8 

o 

.0 

26 

1 

3.4 

\ 

28  96*6 

o 

.0 

29 

0 

,  .0 

3  100*0 

o 

•  0 

3 

1 

3.8 

2S  96*2 

0 

\o 

26 

26 

8*3  . 

309  91.7 

0 

♦  0 

337 

3 

13*6 

19  86.4 

o 

*0 

/  22 

25 

7.9 

i  9  u    ^  c  *  i  a 

o 

♦  0 

/  315 

13 

d.  1 

147  S1.9 

o 

♦  0 

160 

0 

.0 

0  .0 

0 

*o 

/  0 

13 

8.  1 

14  7  91.9 

o 

♦  0 

160 

13 

15*  1 

73  84.9 

0 

♦  0 

66 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

.0 

4 

13 

15.9 

69  84*1 

0 

.0 

62 

15 

5.2 

234  81*5 

38 

13*2 

28T 

0 

.0 

29  100.0 

0 

.0 

29 

15 

5.8 

2Q5  79.5 

38 

14.7 

258 

69 

7.9 

763  87.7 

38 

4.4 

670 

1  3 

5.5 

52  9A.5 

0 

•  0 

*  55 

66 

8.1 

711  87*2 

38 

4.7 

•815 

ARKANSAS 


R  ARKANSAS 
TOTAL 
FEMALE  , 
HALE 


STATE  U  MAIN  CAM 

0  .0 
0  .0 
0  .0 


AR     ARKANSAS  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE'  0  *0 

AR    HENDERSON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0\ 

AR     JOHN  8R0WN  UNIVERSITY 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AR    U  OF  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 
»OTAf  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.8 

.0 
2.0 


0 
0 

0 
0 
0 

10 

c 

10 


.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

6.0 

•  0 
6.6 


0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

%  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

.  c 

4 

100.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

I  00.0 

0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.C 

0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

1C0.O 

0 

c 

.0 

13 

7.o 

141 

84*9 

12 

0 

.0 

0 

.0 

14 

100.0 

0 

0 

♦  0 

13 

8.6 

127 

83*6 

12 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

7.2 

•  0 
7.9 


3 
0 
3 

4 
0 
4 

3 
0 
3 

6 
1 
5 

166 
14 
152 


9 

ERLC 
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TUlt  ft.    TOTAL  ftftCHttOft'S    OtCftEES  «*  MAJOR  HRO  CONFEftftEO  if  INSTITUTIONS  0*  MlftHEft  EOUCATION  »Y  RACE* 
ETHNICITY*  ANO  SEXt    INSTITUTION  ANO  STATE  WTHW 


AH  EH  I CAN  INOtAN 
ALASKAN  NATIVE* 


HACK  ASIAN  Oft 

NON-HlSFANlC  PACIFIC  IS  LAW OEM 


number      t  number 

I 

ENGINEERING  (OfOO) 
ARKANSAS 

AH    U  OF  AW  AT  LITTLE  A  OCX 

TJWAl  0       .0  0 

FEMALE  0.0  0 

HALF  0*0  0 

Aft    U  OF  AAJCANSAS-NCNTI  CELLO 

TOTAL  0*0  0 

FEMALE  '  0.0  0 

MALE  •    0        .0  0 


HUME  A 


Aft         STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CALIFORNIA 


7  INSTITUTIONS) 
3      1 .6 
0 
3 


.C 
1.7 


10  5.3 
0  *0 
10  5.7 


CA    CAL  INST  OF  TECHNOLOGY 

TOTAL                0  .0 

.  4 

3.9 

20 

19.6 

FEMALE          r     0  .0 

0 

•  0 

1 

11.  1 

MALE                0  .0 

4 

4.3 

•19 

20.4 

CA    CALIFORNIA  MARITIME  ACAD-, 

TOTAL                0  .0 

•1 

1.1 

3 

3.3 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

1 

1.2 

3 

3.5 

CA    CAL  POLY  ST  U-SN  LUIS  Oft 

TOTAL                7  1.5 

0 

.0 

33 

6.9 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

2 

11.1 

MALE                7  1.5 

0 

•  0 

3 1 

6*  8 

CA    CAL  STATE  FOLY  U-FONONA 

* 

TOTAL               11  2.8 

4 

1.0 

19 

4.9 

FEMALE                2  .10.0 

0 

•  0 

2 

10.0 

MALE                 9'  2.4 

4 

1.1 

17 

4.6 

CA    CAL  STATE  U-CHlCO 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

CA    CAL  STATE  U-FAE %N0  % 

9  6* 
2  .9 

TOTAL                 2  1.9 

0 

'i-0 

3 

FEMALE    *            0.  .0 

0 

.0 

0 

.  0 

SUE                Z      2.0  . 

0 

.0 

3 

2.9 

CA    CAL  STATE  U-FULLEATON 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

2 

4.  3 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

v  0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

2 

4*9 

CA    CAL  STATE  U-L0N6  BEACH 

1 7 

9  .2 

TOTAL                1  *5 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

2 

12*5 

MALE                1  .6 

0 

•0 

15 

8  .9 

CA    CAL  STATE  U-LOS  ANGELES 

28 

24*  8 

70*  *L               ^0  .0 

1 

.9 

FEMALE                  0  .0 

-0 

.0 

2 

28.6 

MALE  .             *0  .0 

1 

.9 

26 

24.5 

CA    CAL  STATE  U-NQATHRI OGE 

TOTAL                 1     J* 2 

1 

1.2 

8 

9.6 

FEMALE                1  12.5 

0 

.0 

Q 

•  0 

HALE                  0  .9 

•  1 

1.3  . 

8 

m  10.7 

CA    CAL  STATE  U- SACRAMENTO 

*   TOTAL                1  ••" 

2 

1.6 

12 

9.3 

FEMALE                0  .0 

fc  0 

•  0 

2 

25.0 

MALE                1  *8 

2 

1.7 

10 

8.3 

CA    HUM80LOT  STATE  U 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

2 

8.3 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

1  2 

8.7 

CA    SAN  01EC0  STATE  U 

5.2 

TOTAL                1  *9 

2 

1*7 

6 

FEMALE                0  .0 

1 

20.0 

1 

20.0 

MALE                1  .9 

1 

.9 

5 

4.5 

CA    SAH  FRANCISCO  STATE  U 

19 

27.1 

TOTAL                 0  .0 

1 

1.4 

FEMALE                0  .0 

0 

•0 

3 

33.3 

MALE                 0  .0 

1 

1.6 

16 

26.2 

CA    SAN  JOSE  STATE  U 

35 

10.7 

TOTAL                 2  .6 

2 

•6 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

3 

15.0 

MALE                I.  .7 

2 

.7 

32 

10*4 

CA    CLAAEMONT  HEN'S  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

CA    HARVEY  HUOC  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

I 

2.6 

3 

7.9 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.♦o 

MALE                0  .0 

1 

2.7 

3 

8.1 

CA    COGSWELL  COLLEGE 

25.8 

TOTAL                 0  .0 

2 

4.5 

8 

FEMALE                0  .0 

0 

•0 

0 

.0 

HALE                 0  .0 

2 

7.1 

8 

28.6 

HIS FAN IC 


TOTAL 
MINORITY 


tm  MITE 
NON-HISFANIC 


NON-RES 10ENT 
ALIEN 


TOTAL 


ER 

% 

NUMSER 

C 

NUMBER  X 

NUMBER 

t 

NUMSER 

* 

0 

.0 

0 

.0 

6  lCO^O 

* 

0 

.0 

.  6 

0 

.0 

0 

•  0 

•0"  *0 

0 

.0 

0 

0 

".0 

0 

•  0 

6  100.0 

0 

.0 

6 

.0 

0 

•  0 

1  100^9  ' 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

•  0 

0        .0  ' 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

I 

0 

•  0 

1  3 

6.9 

164  86*8 

12- 

6.3 

189 

0 

.0 

0 

•  0 

*    15  100*0  . 

0 

.0 

IS 

0 

1 3 

7.5 

149  85*6 

12 

6.9  . 

174 

• 

1 

1.0 

25. 

2**5 

77  75*5 

.0 

.0 

102 

0 

•0 

1 

11.  1 

8  88*9 

0 

.0 

9 

1 

1.1 

?4 

25.8 

69  74*2 

0 

.0 

93 

0 

.0 

4 

4.3 

88    95*7  ^ 

0 

.  0 

92 

0  " 

•  0 

-  0 

•P  ' 

.     6  100*0 

v0 

.0 

6  , 

0 

•  0 

4 

4.7 

82    95*3  * 

0 

.0 

86 

6 

1.3 

46 

9.  7 

412  86*6 

\ 6 

476 

0 

•0 

.  2 

11,1  ' 

16  88*9 

0 

.0 

18 

6 

1.3 

44  . 

9.6 

396  86*5 

18 

3.9 

456 

22 

56 

14.3 

254  65*0 

8 1 

20.  7 

391 

0 

.0 

4 

20.0 

12  60*0 

4 

20.0 

20 

22 

5.9 

52 

U.O 

',242  0*2 

77 

2C.8 

„  371 

r> 

3.0 

2 

3.0 

61  92*4 

3 

4.5 

61 

o 

•0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

.0 

2 

3.1 

2 

3.1 

60  92*3 

3 

4.6 

65 

7 

6.8 

12 

11.7 

70  68*0 

2 1 

2C.4 

103 

0 

•  0 

0 

•  0. 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

7 

6.9 

12 

11.8 

69  67*6 

21 

2  0.6 

102 

2 

4.3 

4 

8.  7 

36  78*3 

1 3.0 

46 

0 

•0 

0 

•  0 

4  8C*0 

1 

*20**0 

5 

2 

4.9 

4 

9.8 

32  78*0 

.5 

12*2 

41 

9 

4.9 

27 

14.6 

124  67*0 

34 

18*4 

i  OD 

2 

12.5 

4 

25.0 

11  68*8 

1 

6*3 

*  16 

7 

4*  1 

23 

13*6  . 

113  66*9 

33 

19*5 

169 

12 

10.6 

41 

36.  3 

33  29*2 

39 

34*5 

113 

0 

.0 

2 

28*6 

4  57*1 

1 

14*3 

#  7 

12 

11.3 

39 

36*8 

29  27*4 

36 

35.8 

106 

4 

4.8 

14 

16*9 

48  57*8 

21 

25.  3 

83 

1 

12.5 

2 

25*0 

6  75*0 

0 

8 

3 

4.0. 

,  v 

12 

16*0 

'       42  56*'C 

21 

28. & 

75 

3 

2.3 

18 

14.  C 

85  65*9 

9*. 
CO 

9  rt  9 

129 

0 

.0 

2 

25*0 

5    62*5  ' 

1 

12.5 

8 

3 

2.5 

16 

13*2 

CO  66*1 

25 

20./ 

,  121 

0 

♦°  * 

2 

t 

8*3 

22  91*7 

0 

.  0 

24 

0 

.0 

0 

.  *0 

1  100*0 

0 

.0 

'  1 

0 

•0 

t 

8*7 

21  91*3 

0 

.0 

23 

4 

3.4 

13 

11*2' 

93  80*2 

f  >0 

1          .  u 

8.6 

1 16 

o 

.0 

2 

40*0 

3  60*0 

0 

•  0 

5 

4 

3.6 

1 1 

9*9 

90  81*1 

10 

s     *  " 

9.0 

111 

3 

4.3 

23 

32*9 

30  42*9 

1  7 

24.3 

70 

0 

.0 

3 

33*3 

6  66*7 

0 

•0 

9 

3 

4.9 

*  20 

32*8 

24  39*3 

17 

27*9 

61 

10 

3.1 

49 

15*  0 

209  63*9 

69 

21*1 

\  327 

2 

'  10.0 

5 

45*0 

14  70*0 

1 

5*0 

20 

8 

2*6 

44 

J>*3 

195  63*5 

68 

22*1 

307 

0 

.0 

0 

.0 

9  100.0 

*       "  0 

•  0 

9 

#0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

•  0 

8 

1 

2.6 

5, 

13.2 

33  £6.8 

0 

.0 

38 

0 

.0 

0 

*0 

1  100.0 

0  0- 

•  0 

'  1 

1 

2.7 

5 

,  13*5 

32  86*5 

0 

.0 

37 

0 

♦  0 

10 

32*3 

29  64.5 

1 

3*2 

31 

•  0 

.0 

0 

*0 

3  ioo;o 

0 

•0 

3 

0 

S  .0 

10 

35.7 

17  6C*7 

1 

3.6 

28 
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TABLE* 4*    TOTAL  BACHELOR'S    0EG4EES  FOR  MAJOR  «^0#CON«M£0  JV  MSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  »ACE, 
ETHNICITY*  A NO  SEX*    INSTITUTION  ANO  STATE  ItTB-UTt 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 


•LACK  ASIAN  OA 

NON*Hl$?ANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


TOTAL 
MINOR  I  TY* 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES I OENT 
ALIEN 


NUMBER 


NUMBER 


E  NO  I  NEEDING  10,9001 
CALIFORNIA 


CA    HEALO  ENGR  COLLEGE 

.0 

TOTAL                0  .0 

0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

.  0 

CA    LOYOLA  NARVMOUNT  U 

TOTAL                 0  -0 

1 

2.7 

FEMALE                0'  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  -0 

1 

0  3.2 

CA    NORTHROP  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

1 

.9 

FEMALE                 0     .  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

1 

1.0 

CA    PACIFIC  UNION  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0* 

0 

•  0 

MALE            '  '  0        .0  K 

0 

.0 

CA    STANFORD  UNIVERSITY 

TOTAL             -  1  .4 

9 

3.6 

FEMAt£                 0  .0 

5 

10.2 

KALE                 1  »5 

4 

2.2 

CA    US  INTERNATIONAL  U 

j      TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

r-EWLE                 0  .0 

0 

•  0 

HALE                  0  .3 

0 

•  0 

CA    U  OF  CAL-SERKELEY 

TOTAL                 CT  .0 

6 

1  .0 

FEMALE                 0  .*3 

1 

■'1.4 

MALE                 0  *»  .0 

5 

.9 

CA  .  J  CF  CAL-OAVIS 

TOTAL                 0  .3 

4 

.1.2 

FEMALE                 0  .0 

2 

3.7 

<     HAL E              *  0  .3 

2 

.7 

CA    U  GF  CAL-IftVINE 

.0 

TOTAL                 0  .0 

0 

FEMALE                 0  .3 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

CA    U  OF  CAL-LOS  ANGELES 

TOTAL                 1         .3  > 

z 

•  6 

FEMALt                   0  .0 

1 

2*1 

MALE  1 

1 

•  4 

CA    U  OF  CAI.-SAN  01  EGO 

*     TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  -  .0 

0 

•0 

CA     U  OF  CAL-  SANTA  SAft&ARA 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  »0 

0 

.0 

CA*  UNIVERSITY  OF  THE  PACIFIC 

4  .5 

TOTAL                 0  .0 

2 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0      •  .0 

2 

5.7 

CA    DIVERSITY  OF  REOLANOS  T 

TOTAL.               0  .0 

0 

♦  U 

FEMALE    '             0  »0 

0 

♦0 

MALE      *  0.0 

0 

.0 

CA'    U  OF  SAN  FAANCISCO 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

roHALE                 0  .0 
CA^UNIVER^SITYOF  SANTA  CLARA 

.0 

.0 

TOTAL                 0  *0 

1 

1.7 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

1 

1.9 

CA    U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 

TOTAL                 4       1.5  c 

3 

1.1 

FEMALE                  1  2.9 

0 

.0 

MALE                 3  1*3 

*  3 

1.3 

CA    HE  ST  COAST  U  MAIN  CAMf-US 
fCT  Ai„     &          0  .0 

.0 

"o 

FEMALE                 0  .0 

u 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

CA    USTN  STATES  CCL LEGE  ENGR 

TOTAL                 0  .0 

2 

20.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•0 
20.0 

HALE                 0  .0 

2, 

1  8.3 
,0  .0 
1  B.3 


CA  STATE  TOTALS  t 

,       TOTAL  32 
FEMAil  4 
MALE   "  28 

COLORAOO 


37  INSTITUTIONS) 


CO    COLORADO  SCHCOL  L5  MINES 
TOTAL  0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .: 


52 
10 
A2 


1.1* 
2.2 
1.0 


.3 
.0 

.4 


5 
1 

4 

3 
0 
3 

0 
0 

0 

23 
10 
13 

0 
0 
0 

J97 
32 
165 


13.5 
'  16.7 
12.9 

2.,8 
.0 
2.9 

.0 
.0 
.0 

9.8 
20. A 
7.0 

.0 
.0 
.0 

32.0 
A3. 6 
30.4 


3  7  10.9 


7 

13.0 

30 

10.5 

8 

8.1 

0 

*  .0 

8 

9.0 

88 

27.9 

13 

27.7 

75 

28..0 

2 

1 

8.3 

1 

1.6 

15 

9. A 

0 

'•0 

15 

10.3 

7 

15.9 

3 

33.3 

A 

11.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•o . 

0 

.0' 

0 

•  0 

2 

3. A 

0 

.0 

2 

3.8 

A2 

15.6 

6 

17.1 

36 

15.3 

0 

.0' 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10.0 

0 

.0 

1 

10.0 

6A9 

13.5 

91 

20.0 

558 

12.6 

1 

.3 

0 

.0 

1 

.  4 

NUMBER 


8:3 
.0 
8*3 

13.5 
33.3 
9.7 


1 

.9 

0 

.0 

1 

1.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

3.8 

}1 

2.0 

8 

4.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

1.1 

0 

.0 

7 

1*3 

5 

1.5 

1 

U9 

4 

1.4 

3 

3.0 

0 

.0 

3 

3.4 

3 

1.0 

1 

2.1 

2 

.  7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

8 

5.0 

0 

.0 

8 

5.5 

1 

2*3 

1 

11.1 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.4 

0 

.0 

2 

3.8 

12 

A. A 

2 

5.7 

10 

A.  3 

0 

.  •<> 

0 

,0 

0 

♦0 

2 

20.0 

/t) 

.  .0 

2  20.0 


1A6  3*0 
13  2.9 
133  3«l 


3  1.0 

1  3.1 

2  .7 


BER 

1 

NUMBER 

I 

NUMBER 

I 

2 

16.  7 

3 

*5.0 

7 

58.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

16.7 

3 

2  5.0 

7 

58.3 

11 

29.7 

22 

59.5 

A 

10.8 

3 

50.0 

3 

50.0 

0 

•  0 

8 

25.8 

19 

61.3 

A 

12.9 

5 

4.  7 

39 

36.8 

62 

5B.5 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100.0 

5 

4.8 

39 

37.1 

61 

56.1 

0 

.0 

2 

1 00.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

o 

.0 

0 

.0 

2 

LCC.O 

0 

.0 

A2 

1  7.9 

18<» 

78.3 

9 

'J  .8 

16 

32.7 

32 

65.3 

I 

2.0 

26 

14.0 

152 

81.7 

f* 

4.3 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

00.  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

2 

100. 0 

210 

34.  1 

355 

57.6 

5 1 

6  .3 

3? 

45.2 

35 

47.9 

5 

6.8 

177 

32.  6 

320 

56.9 

46 

6.5 

46 

13.5 

261 

82.4 

1  4 

4.1 

1C 

1  8.  5 

43 

79.6 

I 

1 .9 

36 

12.5 

238 

> 

82.9 

13 

A,5 

11 

11.  1 

71 

71.7 

I  7 

1  7.2 

o 

•  0 

10 

100.0 

o 

•  0 

1 1 

12.4 

61 

68.5 

17 

19.1 

94 

k2  ).8 

169 

53.7 

52 

16.5 

15 

31,  9 

30 

63.8 

2 

A. 3 

79 

29.5 

139 

51.9 

50 

16.7 

2 

2.7 

70 

94.6 

2 

2.7 

1 

8.3 

1 1 

91.7 

o 

•  0 

1.  6 

59 

95.2 

2 

3.2 

23 

14.4 

98 

61.3 

39 

2A.  4 

o 

•  0 

10 

71  H 

2  8  .6 

23 

15.8 

88 

60.3 

35 

2  4.0 

10 

22.7 

28 

63.6 

6 

13.6 

44.4' 

5 

55.6 

o 

.0 

6 

1  7.  1 

23 

65.7 

6 

17.1 

1 

20.0 

4 

60.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

o 

.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

.0 

c 

•  0 

2 

IOC.  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0* 

0 

.0 

o 

•  0 

2 

100.0 

o 

•  0 

5 

8.6  ' 

46 

79.3 

7 

J2.1 

o 

.0 

-  4 

80.0 

1 

20.0 

5 

9.4 

42 

79.2 

6 

1 1.3 

61 

22.6 

124 

45.9 

85 

31.5 

'  9 

2^5.7 

19 

54.3 

7 

20.0 

52 

22.  1 

105 

44.7 

"78 

33.2 

0 

.0 

7 

58*3 

5 

A  1.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'  \0 

o 

.0 

7 

58.3 

5 

41.7 

5 

50.0 

3 

30.0 

2 

20.0 

o 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

5 

50. C 

3 

30.0 

2 

2  0.(0 

879 

18.3 

3t21Z 

66*9 

710 

14.8 

118 

25.9 

306 

67*3 

31 

6.6 

761 

17.5 

«2i906 

66.9 

679 

•15.6 

5 

1.6 

294 

94,2 

13 

4.2 

I 

3.1 

31 

9619 

0 

.0 

4 

1.4 

263 

93.9 

13 

4.6 

TOTAL 
•  NUMBER 


12 
0 
12 

31 

106 
1 

105* 

2 
0 
2 

235 
A9 
166 

2 
0 
2 

616 

73 
543 

341 
5A 

287 

99 
10 
69 

315 
4.7 
266 


62 

160 
14 
146 

44 

9 
35 

5 
1 
* 

2 
0 
2 

56 

5 
53 

270 
35 
2  35 

12 
0 
12 

*10 
0 
10 


4,601 
A  55 
4,346 


312 
32 
260 


ERLC 


^43 


544 


TABLE- TOTAL  BACHELORS    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
.      ETHNICITY*  ANO  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-19T9 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HlSfANIC  PACIFIC  tSLANOEA 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


ENGINEERING  (09001 
COLORADO 

CO    COLORADO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  1 
fEMALt  0  .0 

MALE  1  -5 

CO    COLO  TECHNICAL  COLLEGE 
TOTAL    ^  <       0  .0 
FEMALE  0  «P 

„  _  MALE  0  .0 

CO'  METROROL 1 1 AN  ST  COLLEGE 
TOTAL  1  -9 

FEMALE  0  .0 

TALE  I  1*0 

CO    REGIS  COLLEGE 
•  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    ?  0  .0 

CO    U  OF  COLORADO  AT  BOULDER 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CO    U  OF  COLO  COLO  SPRINGS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CO    U  OF  COLO  AT  OENVER 
TOTAL  1  1.3 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  1.4 

CO    U  OF  SOUTHERN  CCLORAfJO 
TOTAL  1  1.6 

FEMALE  1  50.0 

MALE  0  .0 

CC         STATE  TOTALS  ( 

TO* AL                 4  .3 

FEMALE                 1  1.0 

MALE                3  .3 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 

J 


WHITE 
NON-HI SPANI C 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


TOTAL 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

7.5 
.0 
7.6 

.0 
.0 
.0 


.0 
.9 

.0 
.0 
.0 

1.3 
16.7 
.0 

1.6 
.0 
1.6 


9  INSTITUTIONS) 
14  1.2 

1 
13 


1.0 
1.2 


CONNECTICUT 

CT    BRIDGEPORT  ENGR  INSTITUTE 

TOTAL                0  .0 

FEMALc                 0  .0 

MALE                 0  .0 

CT    CENTRAL  CONN  ST  COLLEGE 

TOTAL                 1  1.2 

FEMALE                0  .0 

MALE                 1  1*3 
CT     TRINITY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .C 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 
CT    UNIVERSITY  OF  BRIDGEPORT 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

M*t€                 0  .0 
CT    UNIVERSITY  OF  CONNECTICUT 

TOTAL                 1  •* 

FEMALE                0  .0 

MALE                 1  .* 
CT     UNIVERSITY  OF  HARTFORD 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 C  .0 
CT    UNIVERSITY  OF  NEW  HAVEN 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 
CT    YALE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

FEMAl  E                0  .0 

MALE                 0  .0 


CI  STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 2  .3 

FEMALE                0  .0 

*5.LE                2  .3 


8  INSTITUTIONS) 
9  1.4 
0 
9 


2 

.0 

0 

.0 

2 

.9 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.9 

0 

.0 

2 

1.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

2.8 

0 

.0 

'  0 

3.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

4.8 

c 

.0 

3 

4.9 

18 

1.5 

0 

.0 

18 

1.6 

73 
•  8 
65 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

2 
0 

2 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

3 
0 

,  3 


89 

9 

80 


29.9 
34.6 
29.4 

.0 
.0 

.0 

7.5 

T.8 

.0 
.0 
.0 

*  .6 
.0 
.6 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.8 
.0 
4.9 


7.4 
8.7 
7.3 


76  31.1 
8  34.8 


0 
0 
0 

19 
0 
19 


y 
o 

0 

15 
0 
15 


.0 
.0 
.C 

17.8 
.0 
18.4 

.0 
.0 
.  C 

4.2 
.0 
4.7 


.0 
.0 
.0 

2.6 
16.7 
1.4 

12.7 
50.0 
11.5 


125  1C.5 
11  10.6 
114  10.' 


2 

5.4 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.6 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.6 

2 

2.5 

0 

.0 

1 

1.2 

4 

4.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.6 

0 

.0 

1 

1*3 

4 

5.1 

0 

.  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  G 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.& 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4.8 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4*8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.4 

2 

.8 
.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.4 

2 

.8 

1  \ 

1.3 

0 

.0 

0 

.0 

i 

1.3 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

i 

1.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.3 

2 

2.4 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2. A 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.4 

0 

.0 

5 

12.2 

2 

4.9 

7 

17.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

r 

.0 

5 

13.2 

2 

5.3 

7 

18.4 

NUMBER  f 

NUMBER. 

1 

nunocn 

0 
. 

164  67.2 

4 

1.6 

244 

13  56.5 

2 

6.  7 

23 

151  68.3 

2 

221 

23  1C0.0 

C 

.0 

23 

0  .0 

0  \ 

•  0 

o 

23  1CC.C 

Q 

.0 

23 

87  81.3 

1 

.9 

I  '7 

4   IOC.  0 

0 

•  0 

83  80*6 

1 

1.0  - 

103 

1  1CC.0 

0 

.0 

1 

0  .0 

o 

•  0 

o 

1  100.0 

o 

.0 

I 

317  C88.8 

25 

7.0 

357 

36  ICC. 0 

o 

•  Ov 

36 

281  07.5 

2  5 

7.8  ^ 

321 

11  100.0 

0 

•  0 

11 

1  100.0 

0 

.0 

1 

10  1CC.C 

0 

•  0 

1 0 

56  72.7 

19 

24.7 

77 

3  50.0 

2 

33.3 

6 

53  74.6 

1 7 

23.9 

71 

•*4  69.6 

11 

17.5 

63 

1  5C*0 

0 

.0 

2 

43  7C.5 

1 1 

18.0 

6 1 

997  83.4 

7  3 

6.1 

1*1 95 

89  85.6 

** 

3.  8 

104 

908  83.2 

b<i 

6.3 

1*091 

35  94.6 

0 

.0 

37 

1  1CC.0 

0 

.  0 

1 

34  94.4 

0 

Q 

36 

77  95.1 

c 

.0 

81 

3  i  00 . 0 

0 

•  0 

3 

74  94.9 

0 

•  0 

7  8 

8  88.9 

I 

11. 1 

9 

1  iCC.O 

0 

.  0 

I 

7  87.5 

1 

12.5 

Q 

40  95.2 

0 

.0 

42 

4  100.0 

0 

.0 

4 

36  94.7 

0 

.0 

38 

263  98.9 

1 

.4 

266 

15  10C.O 

0 

.0 

15 

248  98.8 

1 

.4 

251 

74  98.7 

0 

.0 

75 

0  .0 

0 

.0 

0 

74  98.7 

0 

.0 

75 

72 
1 
71 

26 
2 
24 


85.7 
100.0 
85.5 

63.4 
66.7 
63.2 


10 

C 
10 


11.9 
.0 
12.0 


8  19.5 
1  33.3 
7  18.4 


.0 
1.5 


.0 


.6 
.0 
.7 


?0  3.1 
0  .0 
20  3.3 


595  93.7 
27  9u.4 
566  93.6 


20 
1 

19 


3.1 
3.6 
3.1 


84 
1 

83 

41 

3 
38 


635 
28 
6C7 


DELAWARE 

OE    UNIVERSITY  OF  DELAWARE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

OE          STATE  TOTALS  (  1 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 


.7 
2.6 
.4 


INST  HUT  IONS) 
2  .7 
1  2.6 
1  .4 


3  1.1 

1  2.6 

2  .9 


3  1.1 

t  2.6 

2  .9 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


l.t> 
5.3 
1.3 


5  1.6 

2  5.3 

3  1.3 


254  93.4 
33  €6.8 
221  94.4 


254  93.4 
33  86.8 
221     94.  <. 


13 
3 
10 


13 
3 
10 


4.8 
7.9 
4.3 


4.6 
7.9 
4.3 


272 
38 

2  72 
38 

?34 


/ 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELORS  S   -0  ECU  EES  FOR  MAI  OA  FIEtO  CONFERRE0  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOXATION  BY  RACE, 
ETHNICITY*  AND  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

ENGINEERING  (0900) 

district  of  c^umeu 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISJANIC  PACIFIC  ISUNOER 


NUNS Eft 


NUMBER 


OC    CATHOLK  U  OF  AMERICA 

*  . 

4.5 

TOTAL  0 

.0 

1*5 

3 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

1 

US 

3 

5.3 

QC    GEORGE  WASH  UNIVERSITY 

TCTAL  0 

.0 

3 

5.0 

5 

8.3 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

3 

5.6 

5 

9.3 

OC    HOxAftD  UNIVERSITY 

TOTAL'  0 

.0 

55 

64.0 

2 

2*3 

FEMALE  0 

.0 

13 

92.9 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

42 

58. S 

2 

2.8 

OC    UNIVERSITY  OF  OC 

TCTAL  0 

.0 

12 

27.9 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

11 

26.2 

0 

.0 

OC          STATE  TOTALS  t 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

FLORIDA 

4flt*    EMBkY-ftlOOLE  Af  PON  U 
TOT  AC  0-0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    FL  Oft  I  OA  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  <0 

MALE  0  .0 

'  FL    NOVA  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    FLA  AGRICULTURAL  £  MECH 
TOTAL  0  .0 

•     FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

FL    FLA  ATLANTIC  JNIVEkSITY 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

FL    FLDftlOA  INTERNATIONAL  U 
TOTAL  1  -6 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  .7 

FL    f LOR  I  OA  TECHNOLOGICAL  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  C  .0 

FL    UNIVERSITY  OF  FLOAIOA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

KALE  0  .0 

FL    U  Cf  NORTH  FLCftlOA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

i  MALE  0  .0 

FL    i>  CF  SOUTH  FLORIDA 

Itctal  0  .0 

FEMALE  C  .0 

1  MALE  0  -0 

FL  | U  OF  MEST  FLORIDA 

TOTAL  0         .  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -0 
FL    UNIVERSITY  OF  HIAHI 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

FL          ST.* TE  TOTALS  I  12 

TCTAL  1  .1 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  •! 


A  INSTITUTIONS) 
71  27.8 
14  46.7 
57  25.3 


1 

2.3 

0 

.0 

0 

1 

2.3 

0 

1 

c 
.  j 

o 

o 

.0 

o 

1 

.6 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

14 

53.8 

4 

0 

.0 

0 

14 

56.0 

4 

1 

1.1 

0 

0 

.0 

0 

1 

1.2 

0 

0 

5.7 

11 

3 

17.6 

2 

t 

4.2 

9 

5 

2.3 

6 

0 

.0 

0 

5 

2.4 

6 

2 

.4 

15 

0 

•  0 

0 

2 

.5 

15 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

4 

1.8 

6 

0 

.0 

0 

4 

2.1 

6 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

0 

.0 

2 

4 

3.0 

9 

1 

7.7 

0 

!  3 

2.5 

9 

INSTITUTIONS) 
141  2.5 


10  3.9 
0  .0 
10  4.4 


.0 
.0 
.0 

.0  , 

.0 

.0 

.c* 
.d 

.0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NnN-RES ICENT 
ALIEN 


l5:t 

16.5 

.1 


6.4 
11.  8\ 

6.  3l 

2.8  \ 
.0  ] 
2.9 


3.2 
.0 
3.5 

3.4 
.0 
3.4 

2.8 
.0 
3.2 

8.0 
.0 
8.7 

6.  8 
.0 
7.5 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

6 
0 
6 

32 
4 
28 

5 
0 
5 

41 

3 
38 

I 
0 
1 

12 

\.s 

\°o 

\0 

\ 

45 

5, 


f 

NUMBER 

1 

NUMBER 

I 

NUMBER 

I 

1.5 

5 

7.6 

30.  1 

24 

36.4 

.0 

0 

.0 

6 

66.7 

3 

33.3 

1.8 

5 

8.8 

31 

54.4 

21 

36.8 

6.7 

12 

20.0 

24 

40.0 

24 

40.0 

.0 

0 

♦  0 

6 

1C0.O 

0 

.0 

7*4 

12 

22.2 

18 

3,3.3 

24 

44.4 

.0 

57 

66.3 

I 

'  1.2 

28 

32.6 

.0 

13 

92.9 

s  1 

■  7.1 

0 

•0 

.0 

44 

61.  1 

0 

.0 

28 

38.9 

7.0 

15 

u, 

2 

4.7 

26 

60.5 

.0 

1 

100.  0 

0 

.0 

0 

•0 

7.1 

14 

33.3 

2 

4.8 

26 

61.9 

3.1 

69 

34.9 

64 

25.1 

L02 

40.0 

.0 

14 

46.7 

13 

43.3 

3 

10.0 

3.6 

75 

33.3 

51 

22.7 

99 

44.0 

2.3 

2 

4.5 

33 

7  5.  0 

<j 

2  0.  5 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

2.3 

2 

4.  7 

32 

74.4 

9 

20.9 

2.0 

5 

2.6 

163 

83.2 

26 

1 4.3 

»0 

0 

.0 

16 

1C0.0 

0 

.0 

2  .2 

5 

2.8 

147 

81.7 

28 

15.6 

.0 

0 

.0 

1 

100.  0 

o 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

.0 

1  8 

69.2 

8 

30.8 

o 

.0 

.0 

0 

•  C 

1 

100.0 

0 

.0 

.0 

16 

72.0 

7 

28.  0 

^o 

.0 

6.4 

7 

7.4 

81 

86.  2 

6.4 

•  0 

0 

.0  / 

8 

100.0 

*  0 

.0 

7.0 

7 

8.1 

73 

84.9 

6 

7.0 

20.1 

53 

33.3 

98 

61.6 

Q 

5  .0 

23.5 

9 

52.9 

8 

47.1 

0 

.0 

19.7 

44 

31.0 

90 

63.4 

8 

5.6 

2.3 

16 

7.4 

197 

91.6 

2 

.  9 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

2.4 

16 

7.7 

189 

91.3 

2 

1.0 

8.6 

58 

12.2 

401 

8*».6 

1 5 

3.2 

6.3 

•> 

6.3 

43 

89.6 

2 

4^2 

8.9 

55 

12.9 

358 

84.0 

13 

3.1 

3.4 

2 

'6.9 

27 

93.1 

C 

.  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3.4 

2 

6.9 

27 

93.1 

0 

.0 

5.5 

22 

10.  1 

187 

85.8 

9 

4.1 

6.9 

2 

6.9 

26 

89.7 

1 

3.4 

5.3 

20 

,  10.6 

—  161 

85.2 

8 

4.2 

.0 

2 

8.0 

23 

92.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

.0 

2 

8.7 

21 

91.3 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


33.8 
38.5 
40\  33.3 


58 
6 
52 


43.6 
46.2 
43.3 


63 
6 
57 


47.4 
46.2 
47.5, 


4 
37 


2.8 
2.5 


54 
2 
52 


3.3 
1.4 
3.5 


147 
14 
133 


\  9.1 
\  9.8 
\9.0 


243  15.1 
20  14.0 
223  15.2 


1*282  7«.4 
119  83.2 
1*163  79.1 


12 
1 
11 


89 
4 

85 


9.0 
7.7 
9.2 


5.5 
2.8 
5.8 


66 
9 
57 

60 
6 

54 

86 
14 

72 

43 
1 
42 


255 
30 
225 


1 
43 

196 
16 
160 

1 
0 
1 

26 
1 

25 

94 
8 

m 

159 
17 
14< 

215 

8 

207 

4  74 
48 

426 

29 
0 
29 

218 
29 
189 

25 
2 
23 

133 
13 
120 


It  614 
143 
1*471 


GEORGIA 


GA    8ERRY  CULL  EG E 
TCTAL 
FEMALE 
MALE 
GA    FORT  VAt 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

.0 

0 

.0 

C 

c 

.0 

0 

.0 

C 

0 

•  0 

b 

0 

STATE 

COLLEGE 

1 

0 

•  0 

3 

42.9 

0 

0 

.0 

c 

0 

0 

.0 

3 

42i9 

/ 

0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 

\° 

r 

.0 


.0 
.0 
.0 

42.9 
.0 
42.9 


100.0 

•  0 
100.  0 

5  7.1 

•  0 
57.1 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


ERLC 
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•ACHEIWS    OEGREES  FOR  HAJDR  FICLO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  8Y  RACE, 
ETHNICITY.  A NO  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  IftOUN 
AtASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


RACK  ASIAN  OR 

NON-HI SPAKlC  PACIFIC  ISLANDER. 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

X   ,  NUMBER 


NON-RESICENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


ENGINEERING  10900) 


GEORGIA 

GA    GA  INST  OF  TECHN  MAIN  CAM 
TOTAL  1        • 1 

FEMALE  0  .0 

HALE  1  .1 

GA    GA  INST  TECHN-STHN  TECH 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA     GEORGIA  SOUTHERN  COLLEGE 


.0 
.0 

•  0 
COLLEGE 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

GA     SAVANNAH  STATE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
GA    SPELHAN  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

TOTAL  2  7.1 

FEMALE  1  33.3 

MALE  1  4.0 

GA          STATE  TOTALS  C 

TOTAL  3  .2 

FEMALE  1  *6 

HALE  2  .2 

HAWAII 

H2     U  OF  HAWAII  AT  MANGA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


36 

3.9 

13 

U4 

10 

9.8 

1 

1.0 

26 

3.2 

12 

1.5 

16 

5.5 

2 

.7 

0 

.0 

0 

.0 

16 

5.7 

2 

.7 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

50.0  ' 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

12 

50.0 

o 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

>TITUTI0NS) 

72 

5.4 

15 

l.l 

15 

12.1 

1 

.8 

57 

4.7 

14 

1.2 

0 

.0 

153 

66.4 

0 

.0 

17 

94.4 

0 

.0 

136 

65.5 

HI  STATE  TOTALS 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

I  OA  HO 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


!0     IOAHO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

___MAL£,  0  .0 

10    NTHWST  NAZARENE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

10     UNIVERSITY  OF  IOAHO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MfcLE  0  .0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


10          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


3  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


I  LLINOI  S 


INSTITUTE 
•  0 


IL  AERO-SPACE 

TOTAL  0 
FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

IL     AUGUSTANA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MA  LE  0  .0 

IL     AURORA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

U     BR  AOL  EY  UNIVERSITY 
TOTAL  1  «6 

FEMALE  0  .0 

HALE  1  -6 

IL    OEVRY  INST  OF  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FEMILE  0  .0 

'MALE  0  .0 

it.    EASTERN  ILL  UNIVERSITY 
TOTU  0       . 0 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 


153  66.4 
17  94.4 
136  85.5 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.4 
.0 
1.6 


2  1.2 
0  .0 
2  1.3 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

2.3 

2 

1.1 

2 

14.3 

0 

.0 

2 

1.3 

2 

1.3 

22 

11.7 

4 

2.1 

2 

40.0 

0 

.0 

20 

10.9 

4 

2.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

1.1 

60 

6.6 

1 

1  .0 

12 

11.6 

9 

1. 1 

46 

5.9 

2 

.7 

20 

6.8 

0 

.0 

0 

.0 

2 

.7 

20 

7.1 

o. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

50.0 

0 

.0 

c 

.0 

o 

.0 

12 

50.0 

0 

.0 

'  5 

1CC.C 

o 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

7.  1 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

.0 

1 

4.0 

12 

.9 

1C2 

7.6 

1 

.8 

lb 

14.5 

11 

.9 

64 

6.9 

0 

.0 

153 

86.4 

0 

.0 

17 

94.4 

0 

.0 

136 

65. i> 

0 

•  0 

153 

66.4 

0 

.0 

1  ? 

94.4 

0 

.0 

136 

es.s 

1 

4.3 

I 

4.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
0 
6 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.6 
.0 
.7 


.0- 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.2 
.0 
3.3 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

1.4 
.0 
1.6 


3  1.6 
0  .0 
3  2.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

7 
2 
5 

32 
2 
30 

0 
0 

0 


.0 
.0 
.0 

.0 
■  .0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.0 
U.3 
3.1 

17.0 
4C.0 
16.4 

.0 
.0 
.0 


799  87.5 

90  66.2 

709  67.4 

254  67.0 

9  61.8 

245  67.2 


54 
C 
54 

18 
2 
16 


5.9 
.0 
6.7 

6*2 
16.2 
5.7 


913 
102 
811 

292 
11 
261 


(X  10C.0 

0 

.0 

60 

3  100.0 

0 

.0 

3 

57  100.0 

0 

.0 

57 

1  4.2 

11 

45.8 

24 

0  .0 

0 

.0 

0 

1  4.2 

11 

45.8 

24 

0  .0 

0 

.0 

5 

0  .0 

0 

.0 

5 

0  .0 

0 

.0 

0 

26  92.9 

0 

.0 

26 

o 

.0 

3 

24  96.0 

c 

.0 

25 

1 50     66.1  * 

83 

6.2 

1  «335 

104  83.9 

2 

1.6 

124 

046  66.4 

81 

6.7 

If  21 1 

14  7.9 

10 

5.6 

177 

1  5.6 

0 

.0 

1 6 

13  8.2 

10 

6.3  , 

159 

14  7.9 

10 

5.6 

177 

1  5.6 

0 

.0 

16 

13  e.2 

10 

6.3 

1  59 

21  91.3 

1 

4.3 

23 

0  .0 

0 

.0 

0 

21  91.3 

1 

4.3 

23 

2  100.0 

0 

.0 

2 

A  ft 

0 

.0 

0 

2  1C0.0 

0 

.0 

2 

129  92.6 

8 

5.8 

139j 

11  100 .0 

0 

.0 

U 

118  92.2 

6 

6.3 

126 

9 

5.5 

164 

11  100.C 

Of  .0 

11 

141  92.2 

9 

5.9 

153 

2  33.3 

4 

66.7 

6 

0  .0 

0 

•0 

0 

2  33.3 

4 

66.7 

6 

4  1CC.0 

0 

.0 

4 

1  100.0 

0 

.0 

1 

3  10C.0 

0 

.0 

3 

4  100.0 

0 

.0 

4 

0  .0 

0 

.0 

0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

167  96.0 

0 

.0 

174 

12  85.7 

0 

.0 

14 

155  96.9 

0 

.0 

160 

152  80.9 

•  4 

2.1 

188 

3  60.0 

0 

.0 

5 

149  61.4 

4 

2.2 

163 

12  65.7 

2 

14.3 

14 

0  .0 

0 

.0 

3 

12  85.7 

2 

14.3 

14 

ERIC 
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TABLE  6*    TOTAL.  BACHELORS    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 

ETHNICITY*  AND  SEXS     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 


TOTAL 


ENGINEERING  (0900) 
ILLINOIS 


IL    ILL  6ENE0I CTINE  COLLEGE 

TOTAL 

0  .3 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MA  L£ 

0  .C 

0 

•  0 

IL  ILLINOIS 

INST  TECHNOLOGY 

TOTAL 

0  .0 

17 

6*0 

FEMALE 

0  .0 

3 

16*8 

MA  L  E 

0  .0 

14 

5*2 

IL  ILLINOIS 

STATE  UNIVERSITY 

TOTAL 

2  1.4 

8 

5*6 

FEMALE 

0  *3 

1 

t>*7 

HALE 

2  1*6 

7 

5.5 

IL    LEWIS  UNIVERSITY 

TCTAL 

0  *0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

MALE 

0  *0 

0 

•  0 

IL    HI  DMfcST  COLLEGE  OF  ENGR 

TOTAL 

c  *0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  •o 

0 

•0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

IL    MI  L  L  IK  IN 

UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

1 

14*3 

FEMALE 

0  *0 

0 

*0 

MA\E 

0  .0 

1 

14** 

U  NORTHERN 

? LL  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  ' 

0 

•0 

FEMALE 

0 

0 

•  0 

MALE 

0  J 

0 

•  0 

IL    NORTHWESTERN  UN IV E     I TY 

TOTAL 

0        *  0 

14 

7*1 

FEMALE 

0  «0 

9 

18*8 

HAL  E 

0  .0 

5 

3*3 

IL    01 IVET  NAZARENE  COLLEGE 

TCTAL 

0  *3 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

IL    ROOSEVELT  UNIVERSITY 

TOTAL 

C  .0 

1 

25*0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

1 

25*0 

IL     STHN  ILLINOIS  U  CARBONOL 

TOTAL 

7  2.1 

7 

2*  1 

FEMALE 

0  *0 

0 

♦  0 

MAL  6 

7  2*2 

7 

2*2 

IL    STHN  ILLINCIS  U  EOWAROSVL 

TOTAL 

0  *0 

0 

,0 

FEMALE 

0  *3 

0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

o 

♦  0 

IL    U  OF  ILL 

ChICAGC  CIRCLE 

TOTAL 

0  .0 

11 

4*5 

FEMA  LE 

0  *0 

1 

5*J 

MALE 

0  .3 

10 

4*5 

IL    U  OF  ILL 

jrbana  Campus 

TOTAL 

2  .2 

7 

♦  7 

FEMALE 

0  *9 

2 

2*3 

MA  L  E 

2  .2 

5 

♦  5 

IL  WESTERN 

ILL  UNIVERSITY 

TCTAL 

0  *0 

0 

♦0 

FEMALE 

0  *o 

0 

♦  0 

MALE 

0  *'j 

0 

•  0 

IL  WHEATGN 

COLLEGE 

TOTAL 

0  *0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

IL  STATE 

TOTALS  f        22  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

12  *4 

92 

3*2 

FEMALE 

0        *0  , 

20 

8*2 

MALE 

12  .5 

72 

2*7 

1  NO  I  AN  A 

IN    BALL  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  *o 

0 

♦  0 

FEMALE 

0  *o 

0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  3 

IN  INDIANA 

CEN  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

c 

.0 

FEMALE 

0  .3 

0 

♦  Or 

MALE 

0  .0 

0 

•0 

IN    I NO I  ANA 

INST  TECHNOLOGY 

TOi  AL 

0  .0 

1 

2.9 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0  .3 

1 

2.9 

IN  INOIANA 

STATE  U  MAIN  CAM 

TOTAL 

0  .0 

5 

3*9 

FEMALE 

0  *3 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

5 

4*0 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

I 

NUMBER  X 

NUMBER 

X 

NUMBER  .  - 

„ 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  1CC.0 

o 

♦  0 

I 

17 

6*0 

5 

1*8 

39 

13*7 

217  76*4 

28 

9.9 

284 

1 

6*3 

5 

31*3 

11  68*8 

0 

♦  0 

16 

16 

6*  0 

1*5 

\  34 

12*7 

206  76*9 

4.  0 

10*4 

266 

1 

♦  7 

2 

1*4 

13 

9*1 

130  90*9 

0 

.0 

143 

0 

*0 

0 

*0 

1 

6*7 

14  93*3 

0 

.0 

15 

1 

.  8 

2 

1*6 

12 

9*4 

116  90*6 

o 

.0 

126 

0 

.0 

1 

3*0 

jl 

3*0 

31  93*9 

1 

3.0 

33 

0 

f,  *° 

0 

.0 

1° 

*0 

1  10C*0 

0 

•  0 

1 

0 

v>  *0 

-1 

3.1 

11 

1 

3*1 

50  93*8 

3*  I 

32 

3 

11.5 

0 

•0 

3 

11*5 

23  88*5 

0 

.0 

26 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

3 

11*5 

0 

.0 

3 

11*5 

23    8  B*  5 

o 

.0 

26 

0 

*0 

0 

.0 

1 

14*3 

6  85*7 

0 

•  0 

7 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

0 

♦  0 

1 

14*3 

6  85*7 

Q 

.0 

4 

1 

1*3 

1 

1*3 

2 

2*5 

77  97*5 

0 

•  0 

79 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

5  lOO.u 

0 

♦  0 

5 

1 

1*4 

1 

1  *4 

2 

2*7 

72  97*3 

Q 

.0 

74 

8 

4*0 

4 

2*0 

26 

13*1 

16C     EC. 8 

12 

6.1 

198 

2 

4.2 

1 

2*1 

12 

25*0 

35  72*9 

1 

2.1 

48 

6 

4.0 

3 

2*0 

1 4 

9*  3 

125  83*3 

7.3 

150 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

6  100*0 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0  *  *0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

«0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

25*0 

3     75*  C 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

*0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

25*  0 

3  75*0 

Q 

♦0 

3 

.9 

3 

♦  9 

20 

6*0 

292  88.'2 

19 

5.7 

331 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

11  91.7 

1 

8.3 

12 

3 

♦  9 

♦  9 

20 

6*3 

261  88*1 

1  8 

5.  6 

319 

0 

.0 

0 

♦  0 

Q 

♦  0 

47  9C*4 

5 

9.6 

52 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

♦  0 

4 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

43  89*6 

10*4 

48 

9 

3.7 

10 

4*1 

30 

12*3 

187  77*0 

26 

10*7 

243 

1 

5.3 

1 

5*3 

3 

15*  8 

16  84*2 

0 

♦  0 

8 

3.6 

9 

4*0 

2  7 

12*1 

171  76*3 

26 

11*6 

22*» 

36 

3.4 

5 

♦  5 

50 

4*8 

997  95*2 

0 

.0 

lt047 

6 

6.  1 

0 

♦  0 

8 

9*1 

91  91*9 

Q 

♦  0 

99 

30 

3.2 

5 

♦  5 

42 

4*4 

906  95*6 

0 

.0 

948 

0 

•  3 

1 

2*0 

I 

2*0 

47  95*9 

| 

5  ft 

0  49 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

5  100*0 

0 

.0 

5 

0 

•  0 

1 

2*3 

1 

2*3 

42  95*5 

1 

2.3 

44 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

*0 

c 

.  0 

2  1  00*  0 

0 

.0 

2 

84 

2.9 

38 

1*3 

226 

7*8 

2i567  88*7 

102 

3.5 

2*895 

10 

4.  1 

3 

1  *2 

33 

13*  5 

209  85*7 

2 

.  8 

244 

74 

2.8 

35 

1  *3 

19  3 

7*3 

2tJ30  00*7 

100 

3.8 

2  ♦  651 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

14  100*0 

0 

•  0 

14 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0  *0 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

14  10C.0 

Q 

.  0 

14 

Q 

♦  0 

o 

•  0 

o 

.  0 

1  100*0 

0 

♦  0 

1 

0 

♦o 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.c 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

4  1 

1 

2.9 

2 

•5*7 

4 

11*4 

18  51*4 

13 

37*1 

35 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*c 

1  100*0 

0 

♦0 

1 

1 

2.9 

2/ 

'  5*9 

4 

11*8 

17  5C.0 

13 

38.2 

34 

1 

•  d 

0 

.0 

6 

4*7 

115  90*6 

6 

4*7 

127 

0 

♦  0 

0 

♦  0  , 

0 

♦  0 

3  10C.O 

0 

•  0 

3 

1 

.8 

0 

*0 

6 

4*8 

112  90*3 

"6 

4*8 

124 

ERIC 


oo2 


54  8 


UKI  6.     T0«L  BACHELOR* S  »J"g  "fc^u! RftB  I? ^ I^X IfS^S^ " ""^  £0UCAT'°N  " 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 

ENGINEERING  (0900) 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


I  KOI  ANA 


IN 


INOIANA  ?T 
TOTAL 
FEMALE 
MAL  E 
IN  INO-PUROJE 
TOT.^L 
FEMALE 
MALE 
IN  PUROUE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


EVANSVL  CAN 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
FORT  WAYNE 
0  .0 
0  .0 

0  .0 
MAIN  CAMPUS 

1  .1 

0  .0 

1  .1 


IN    PUROUE  U  CALUMET  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


IN    PUROUE  U  NORTH  CEN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


IN    ROSC-HULMAN  INST  OF  TECHN 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
IN     R  I—  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
DIVERSITY 

0  .0 

0  .3 

0  -0 


IN    UNIVERSITY  OF  feVANSV I LLE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    DIVERSITY  OF  NOTRE  OAME 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .3 

IN    VALPARAISO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

22 
4 
18 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

I 
0 
1 


IN 


STATE  TOTALS  < 


14  INSTITUTIONS) 


TOTAL  1  «0 

FEMALE  0  .0 

HALE  1  -0 

IOWA 

I A     DMA  STATE  U  SCI  C  TECHN 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IA    UNIVERSITY  OF  IGMA 

TOTAL  1  ♦8 

FEMALE  0  .3 

MALE  1  -9 
I  A    U  OF  NORTHERN  fCWA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  .3 


36 
32 


1.6 
2.2 
1.5 


.2 
.0 
.2 

1  .6 
.3 
1.9 

6.3 
.0 
6.7 


IA          STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 1  •! 

FEMALE                 0  .3 

HALE                 1  •! 


3  INSTITUTIONS* 


KANSAS 

KS    KANSAS  ST 
TOTAL 
0  FEMALE 
MALE 


U  AGR 
0 
0 
0 


APP  SCI 

.0 

.0 

.0 


KS    MCPHERSON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE    j  0  .0 

KS    PI  TTS8URG  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  1  -9 

FEMALE  0  -0 

MALE  I  .9 

KS    U  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.     MALE  0  .0 

KS    WICHITA  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


.6 


•  0 
.3 
.3 

.0 
.0 
.  G 

3.6 
25.0 
2.8 

.7 
3.4 
.4 

1.2 
.0 
1.4 


26 
4 
22 


1.  1 

2.2 
1.0 


1.3 
2.7 
1.4 


.0 
.9 

.0 
.3 
•  0 


10  1.3 
I  1.8 
9  1.3 


.3 

♦  3 
.3 

.0 
.0 
.3 

♦  0 
.0 

♦  0 

.  7 
.0 


2.5 
.0 
2.8 


18 
0 
18 


1 

0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
0 
4 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE SIOENT 
ALIEN 


.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

1.7 

20 

i.6 

7 

.6 

50 

3.1 

4 

3. 1 

0 

•  0 

8 

1.6 

16 

1.4 

7 

•  6  ' 

42 

2.2 

2 

2.2 

3 

3.3 

7 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

7.3 

2 

2.3 

3 

3.4 

7 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

c 

.  3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

♦  5 

0 

♦  0 

1 

.0 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

.0 

6  1 

-5 

0 

.0 

1 

1.1 

0 

.0  , 

0 

.0 

2 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1.1 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

^  o 

.0 

0 

.0 

0 

1.3 

1 

.4 

6 

2*7 

10 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1.5 

1 

.5 

6 

3.0 

10 

1.3 

0 

.0 

0 

•0 

1 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1.5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.8 
.0 


.2 
.0 
.2 

.0 
.0 
.0 

.0 
♦  0 

•0 


.1 

.0 

.1 


.3 
.0 
.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.3 

1.4 
.0 
1.5 

.0 
.0 
.0 


81 

8 
73 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.9 
6.2 
3.7 

7.6 
.0 

8.3. 

.0 
.0 
.0 

.5 
.0 
.5 

1.  1 
.0 
1.  1 

.0 
.0 
.0 

4  .4 
.0 
4.9 

1.3 
.0 
1.5 


5.5 
4.3 
3.4 


11 
1 

10 

4 
0 
4 

1 

0 

1 


16 
1 

15 


1.8 
2.7 
1.7 

3.2 
.0 
3.  7 

6.3 
.0 
6.7 


2.  1 
1.9 
2.1 


.6 
♦  0 
.  6 

.0 
.0 
.0 


5  4.5 
1  25,0 
4  3.8 


2.7 
3.4 
2.7 

3.7 
.0 
4.2 


UMBER 

I 

NUMBER 
• 

t 

NUMBER 

5  10Q.0 

0 

.0 

5 

1  10C.0 

0 

.0 

1 

4  1CC.0 

0 

•  C 

4 

38  1CC.0 

o 

.3 

38 

0 

.0 

0 

.0 

0 

38  100.0 

0 

.0 

38 

1»174 

92.6 

44 

3.5 

1(268 

121 

93.1 

1 

.8 

130 

It  053 

92.5 

43 

3.8 

ltl38 

85 

92.4 

0 

.0 

92 

<    5  100.0 

0 

.0 

5 

80 

92.0 

0 

.0 

87 

5  100.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

5  10C.0 

0 

.0 

5 

197 

99.0  , 

1 

.5 

199 

0 

.0 

0 

.0 

0 

197 

99.0 

1 

.5 

1  99 

175 

93.1 

11 

5.9 

189 

13  100.0 

0 

.0 

13 

162 

92.6 

11 

6.3. 

1  75 

41 

85.4 

7 

14.6 

48 

o 

.0 

1  100.3 

1 

41 

87.2 

6 

12.8 

47 

209 

92.9 

6 

2.7 

225 

21 

95.5 

1 

4.5 

22 

188 

92.6 

5 

2.5 

203 

74 

se .  7 

j) 

.0 

75 

10 

100.0 

0 

.0 

10 

64 

98.5 

0 

.0 

65 

2,151 

92.7 

88 

3.8 

2(320 

175 

$4.1 

3 

1.0 

186 

1(976 

92.6 

85 

4.0 

2(134 

550 

89.4 

54 

8.8 

615 

33 

89.2 

3 

8.1 

37 

517 

89^ 

51 

9. a 

578 

107 

£4.9 

15 

11.9 

126 

17 

S9.5 

2 

1C.5 

19 

90 

84.1 

13 

12.1 

107 

15 

93.6 

0 

•  3 

16 

1 

100.0 

0 

.3 

1 

14 

93.3 

0 

.0 

15 

672 

88.8 

69 

9.1 

75-7 

51 

89.5 

5 

8.4 

57 

621 

86.  7 

64 

9.1 

700 

321 

95.8 

12 

3.o 

335 

23 

100.0 

0 

.3 

23 

298 

95.5 

12 

3.8 

3  12 

7 

100.0 

0 

.0 

7 

3 

.0 

0 

.ft 

0 

7 

100.0 

0 

.3 

7 

85 

77.3 

20 

18.2 

110 

3 

75.3 

0 

.0 

4 

82 

77.4 

20 

18  y 

106 

246 

84.2 

38 

13.3 

292 

27 

93. 1 

I 

3*4 

29 

219 

83.3 

37 

14.1 

2o3 

67 

82.7 

11 

13.6 

81 

9 

100.0 

0 

.3 

9 

58 

80.6 

11 

15.3 

72 

ERIC 


5*9 


#7 


TAJLE  6,     TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE » 
ETHNICITY*  AND  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  1973-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKA  NATIVE 

NUMBER  < 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HI  SPAN II  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 

c 

NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


Wl  TE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NDN-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


ENGINEERING  C C90C) 


KS 


STATE  TOTALS  ( 


5  INSTITUTIONS) 


TOTAL                1  .1 

l 

♦8 

5 

•  6 

5 

•  6 

FEMALE                 0  .0 

2 

3*  1 

0 

•  0 

0 

•0 

HA  Lc                 1  .1 

5 

♦  7 

5 

♦  7 

5 

♦  7 

KENTUCKY  ° 

KY    BEREA  COLLEGE 

T0T4L     ,           0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  3 

0 

.0 

0 

♦  0 

MAI.E                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

'KY    EASTERN  KY  UNIVERSITY 

TOTAL                 0>  .0 

2 

5*7 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

1 

25.J 

0 

•0 

0 

•  0 

MACE                 0  #0 

1 

3*2 

0 

•  0 

0 

.0 

KY    GEORGETOWN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE                0  #0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

KY    KENTUCKY  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

1 

53.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE  >              0  .0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

1 

50*0 

0 

•  0 

0 

♦0 

KY    HURRAY  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

2 

4.3 

0 

•0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

2 

4*6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 

TOTAL                  1  .4 

1 

.4 

1 

♦  4 

0 

♦  0" 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE       .          1  .4 

1 

♦  4 

1 

♦4 

0 

♦  0 

KY     UNIVERSITY  OF  LOUISVILLE 

TOTAL                 0  .3 

3 

1*9 

2 

1.3 

2 

1.  3 

FEMALE                 C  .0 

2 

15.* 

.0 

0 

.0 

MALE                 0  ,0 

\ 

♦  7 

2 

1.4 

2 

1.4 

KY     K-STcRN  KY  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

3 

4*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

MALE                 0  .0 

3 

4.2 

o 

•  0 

0 

.0 

KY          STATE  TOTALS  (          8  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 1  .2 

12 

2.0 

3 

.5 

2 

♦  3 

FEMALE                 0  .3 

3 

6.7 

o 

.0 

0 

♦  0 

MALE                  1  .2 

t 

9 

1.7 

3 

.6 

2 

♦  H 

LOUISIANA 

LA    GR AMBLING  STATE  U 

*       TCTAL                  0  .0 

33 

100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

FEM/flE                 0  .0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

MALE                 0  .0 

33 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

LA    LA  STATE  U  AND  ACM  C 

TCtAL                 0     .  .0 

0 

.*0 

o 

•  0 

2 

♦  6 

FEMALE                  0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

4*5 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

•  3 

LA    UNIVERSITY  CF  NEm  ORLEANS 

TCTAL                 0  .0 

2 

2.7 

2 

2.7 

3 

4*1 

FEMALE                 D  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

2 

2.6 

2 

2.8 

4*2 

LA    LOUISIANA  TECH  UNIVERSITY 

TCTAL                 0  .3 

2 

1.1 

3 

1.  7 

1 

♦  6 

FEMALE                 C  .0 

0 

•  0 

1 

1G.0 

0 

.0 

MALE                  0  .0 

2 

1.2 

2 

1.2 

1 

♦  6 

LA    MCNEESE   STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                  0        ♦ D 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

Mi  L£                  0  .9 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

LA    NIChOLLS  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

2 

7.7 

0 

♦  0 

0. 

•  0 

FEMA  LE                  C  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

2 

8.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

LA    NORTHEAST   LOUISIANA  U 

TOTAL                  0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE                  0  .0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

MALE                  3  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

LA    NTH4STN  ST  U  CF  LA 

TOTAL                  0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

LA     STHESTN  LA  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

1 

2*3 

1 

2*3 

0 

♦  0 

FEMA  LF                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE                  0  .0 

1 

2*3 

1 

2*3 

0 

•0 

LA     SOUTHERN  U  ACM  C  MAIN  CAM 

TCTAL                  0  .0 

81 

57.9 

o  0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

10 

90*. 9 

0 

.0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

71 

55.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

LA     TULANE  U  OF  LOUISIANA 

TOTAL  1 

10 

6*0 

2 

1.2 

14 

8*3 

FcMALE                 0  .3 

2 

7.4 

0 

.0 

0 

•  0 

.  MALE                  1  #7 

8 

5,7 

2 

1*4 

14 

9*9 

18  2.2 


726  88.0 


81  9*8 


825 


2 

3*1 

62 

95.4 

1 

1*5 

16 

2.1 

664 

87*4 

80 

10.5 

760 

0 

•  0 

10 

9C.9 

1 

9*1 

11 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

9 

90*0 

1 

10*0 

1 0 

2 

5.7 

30 

85*7 

3 

6*6 

35 

1 

2  5.0 

3 

75*0 

0 

.0 

4 

1 

3*2 

27 

87*1 

3 

9.7 

31 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

0 

*0 

C 

.0 

0 

0 

•  0 

2 

100  *0 

0 

♦  U 

2 

1 

50.0 

1 

50*0 

0 

.3 

2 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

1 

50.0 

1 

50*0 

0 

.r. 

2 

2 

4*3 

40 

85*1 

5 

10.6 

47 

0 

•  0 

5 

100*0 

0 

.0 

5 

2 

4*8 

35 

83*3 

5 

11.9 

42 

3 

1*1 

244 

93*1 

15 

5.7 

262 

0 

.0 

19 

10C0 

0 

•0 

19 

3 

1.2 

225 

92*6 

15 

6.2 

243 

> 

7 

4.5 

126 

81*3 

22 

14.2 

155 

2 

15.4 

10 

C76*9 

1 

7.7 

13 

5 

3.5 

116 

81*7 

21 

14.8 

142 

3 

4*0 

69 

92*0 

3 

4.0 

75 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

♦0 

3 

4*2 

66 

91*7 

»  3 

4*2 

72 

18 

3.1 

522 

88*6 

49 

8.3 

589 

3 

6*7 

41 

91*1 

1 

2*2 

45 

15 

2*8 

481 

88*4 

48 

8.8 

5*4 

33 

100.0 

0 

*0 

*  0 

♦  0 

33 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦0 

0 

33 

toco 

0 

♦  0 

0 

.0 

33 

2 

•6 

279 

83*3 

5* 

16.1 

335 

1 

4*5 

18 

61*8 

3 

13.6 

22 

1 

•  3 

26 1 

83*4 

51 

16*3 

313 

7 

*  9.6 

66 

9C*4 

0 

.0 

73 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

.0  - 

2 

7 

9.9 

64 

90*1 

0 

*  0 

71 

6 

3.4 

162 

93*1 

6 

3.4 

174 

1 

ICO 

9 

SCO 

0 

.0 

10 

5 

3.0 

153 

93*3 

6 

3.7 

164 

0 

•  0 

22 

1CCC 

0 

•  0 

22 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

0 

♦  0 

1 8 

1  oco 

0 

.  0 

1  A 

2 

7.7 

*  17 

65*4 

7 

26.9 

26 

0 

♦  G 

1 

1CCC 

0 

.0 

1 

2 

8*0 

16 

64.0 

7 

28.0 

25 

C 

•0 

48 

10C0 

0 

.0 

48 

0 

.0 

1 

10C0 

0 

•  0 

1 

0 

♦  0 

47 

100.0 

0 

•  0 

47 

0 

♦  c 

6 

1CC0 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*  0 

•  0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

z 

4*5 

40 

90*9 

2 

4.5 

44 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

2 

4.5 

40 

90*9 

2 

4.5 

44 

61 

57.9 

0 

*0 

59 

42.1 

140 

10 

90.9 

0 

•  0 

1 

9.1 

U 

71 

55.0 

0 

.0 

58 

45.0 

129 

27 

16~1 

136 

81*0 

5 

*  3.0 

168 

2 

7.4 

25 

92*6 

0 

•  0 

27 

25 

17.7 

111 

78*7 

5 

3.5 

141 

ERIC 


550 


554 


TML*  4*    TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  MELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE t 
ETHNICITY*  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  *TATE  197B-1979 

igc|  tfiu  Indian  BLACK  ASIAN  CR  *       "  TOTAL  hHlTE  NON-RE S.IOENT 

K!sSi!iSi5i      NON-ms>ANic  mmc  ISLANDER    HISPANIC  minority        non-hispanic         alien  total 

NUMBER      •  X        NUMBER         t       NUMBER         X       NUMBER     •    «        NUMBER         X   '    NUMBER         *        NUMBER         «  NUHCER 
ENGINEERING  10900) 


LOUISIANA 


LA    U  OF  STHWSTN  LOUISIANA 

•     TOTAL                1        .6  +  2.6 

FEMALE     f            0        *0  0  .0 

MALE                 1        .7  4  2*7 


LA         STATE  TOTALS  « 

TOTAL                 2  .2 

FEMALE                0  .0 

MALE                2  *2 


12  INSTITUTIONS)' 
135  11*0 
12  14*1 
123  10*8 


♦  7 
1.2 
.6 


24 
1 

23 


2.6 
.0 
2.7 


2.0 
1*2 
2.0 


169 
14 
155 


5.8 
.0 
6.0 


13*8 
16.5 
13*6 


104  66.7 
4  57.1 
100  67*1 


880  71.8 
64  75.3 
816  71.6 


43 

3 
40 


176 
7 

169 


27.6 
42*9 
26.8 


14.4 
8*2 
14.8 


156 
7 

149 


1*225 
85 
1*140 


MAINE 


ME    MAINE  MARITIME  ACAOEHY 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0       .0  0  .0 

MALE  0  #0  0  .0 
ME    U  OF  MAINE  AT  ORONO 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 


•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


2.4 
.0 
2.4 

•0 
•  0 
•0 


2.4 
.0 
2.4 

.0 
.0 
.0 


81 
0 
81 

257 
21 


97.6 
.0 
97.6 

S*J.6 
95. «> 


236  1CC.0 


.0 
.0 
.0 

.4 
4.5 
.0 


63 
0 
83 

258 
22 
236 


HE          STATE  TOTALS  <  2   INSTITUTIONS)  Cc  .  1  3  341 
  ~                                       0                 0        .0                 2         .6                  2        .6              338     S9. 1                  1  «^ 


TOTAL  0        .0  0 


FEMALE  0        .0  0        .0  .    0  .0 


MALE  0        .0  0  .0 


0        .0  0        .0  21     95.5  1      4.5  22 


0        .0  2         .6  2         .6  317     99.4  0         .0  319 


HARYLANO 


NO    CAPITOL   INST  TECHNOLOGY 

TOTAL  0 

•  0 

3 

5.9 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

3 

5.9 

MO    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 

TOTAL  1 

•  8 

9 

7.6 

FEMALE  0 

.0 

2 

25.0 

MALE  1 

.  9 

7 

0.3 

MO    LOYOLA  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

•o  , 

PARK  CAH 

0 

.0 

MO    U  OF  MO  COLLEGE 

TOTAL  2 

.5 

5 

1.4 

FEMALE  1 

3.6 

0 

.0 

MALE  1 

.3 

5 

1.5 

HO    U  OF  HO-EASTEHN 

SHORE 

TOTAL  0 

.0 

1 

33.3 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

1 

33.3 

MO          STATE  TOTALS 

1  5 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  3 

.5 

18 

3.3 

FEMALE  1 

JN6 

2 

5.3 

MALE  2 

•  4 

16 

3.1 

HASSACHUSETTS 

4 
0 
4 

5 
1 

4 

0 
0 
0 

9 
0 
9 

0 
0 
0 


16 
1 

17 


7.8 

•  0 
7.8 

4.2 
12.5 
3*6 

•  0 
.0 
.0 

2.4 
.0 
2.6 

.0 
.0 
.0 


3.3 
2.6 
3.3 


1  2.0 

0  .0 

1  2*0 


.0 
.9 

.0 
•0 
.0 

1.4 
.0 
1.5 

.0 
.0 
.0 


7  1.3 
0  *0 
7  1*4 


8 

15.7 

24 

4  7*1 

19 

37*3 

51 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

8 

15.7 

24 

47.1 

19 

37$ 

rx 

16 

13*4 

102 

85.7 

1 

.8 

119 

3 

3  7.5 

5 

62.5 

0 

.0 

8 

13 

11*7 

97 

87^4 

1 

.9 

111 

0 

.0 

6 

1  00*0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

♦  0  * 

2 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

*0 

4 

21 

5*7 

290 

78*4 

59 

15.9 

37P 

1 

3.6 

25 

89.3 

2 

7*1 

28 

20 

5.8 

265 

77*5 

57 

16*7 

342 

1 

33*3 

0 

.0 

2 

66*7 

3 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

33.3 

0 

.0 

2 

66.7 

3 

46 

8.4 

422 

76.9 

81 

14.8 

549 

4 

10.5 

32 

84*2 

2 

5.3 

38 

42 

8*2 

390 

76.3 

79 

1  j.5 

511 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 


TOTAL 

0  *o 

1 

1*0 

FEMALE 

0  .0 

1 

6*7 

HALE 

0.0  ° 

0 

.0 

MA    CEN  NEW 

ENG  COLLEGE  TECHN 

TOTAL 

0  *0 

0 

•0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

HA  L  E 

0  .0 

0 

.0 

HA  EASTERN 

NAZARENE  COLLEGE 

TOTAL 

0  *0 

0 

.0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

MILE 

0  *0 

0 

♦  0 

HA  HARVA.tO 

UNIVERSITY 

.  TOTAL 

0  *0 

3 

5*2 

FEMALE 

0  *o 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

3 

5.9 

MA    MASS  INST  OF  TECHNOLOGY 

TOTAL 

0  *0 

14 

2.3 

F'  ALE 

0        *0  * 

2 

2*9 

HALE 

0  .0 

12 

2.3 

HA    MASS  HARITIHE  ACAOEHY 

TOTAL 

0  *o 

1° 

•  6 

FEMALE 

0  .9 

0 

•  0 

HALE 

0  *9 

1 

•  8 

HA    HERRI  HACK  COLLEGE 

TOTAL 

0  *o 

0 

•  0 

FEMALE 

0  *o 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

HA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  *0 

7 

1.1 

FEMALE 

0  *o 

0 

.0 

MALE 

0  *0 

7 

1.2 

3 

3*0 

2 

2.0 

6 

6.1 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

6.7 

3 

3.6 

2 

2*4 

5 

6.0 

0 

•  0 

1 

2.3 

1 

2.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

2.3 

1 

2.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.7 

1 

1*7 

5 

8.6 

0 

*0 

1 

14.3 

1 

14*3 

1 

2*0 

0 

*0 

4 

7.8 

2.7 

1 

.2 

31 

5*2 

3 

4.3 

0 

*0 

5 

7*1 

13 

2.5 

1 

.2 

26 

4.9 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

.8 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

.8 

1 

2.6 

0 

.0 

1 

2*6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.6 

0 

.0 

1 

2*6 

10 

1*6 

8 

1.3 

25 

4.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

10 

1.  7 

8 

1.4 

25 

4.3 

88 

84*9 

5 

5.1 

99 

14 

93*3 

0 

.0 

15 

74 

88.1 

5o 

6.0 

84 

34 

79.1 

8 

18.6 

43 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

34 

79*1 

8 

18.6 

43 

2 

1CC.0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

2 

10C.0 

0 

.0 

2 

47 

81.0 

6 

10.3 

58 

5 

71.4 

1 

14.3 

7 

42 

82*4 

5 

9.8 

51 

493 

82.7 

72 

12.1 

596 

61 

87*1 

4 

3.7 

70 

432 

62.1 

68 

12.9 

526 

120 

97*6 

2 

1*6 

123 

0 

•  0 

0 

~  .0 

0 

120 

97.6 

2 

1.6 

123 

35 

89*7 

3 

7.7 

39 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

35 

89*7 

3 

7.7 

39 

585 

94*7 

8 

1.3 

618 

32 

97*0 

1 

3.0 

33 

553 

94.5 

7 

1.2 

585 

551 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR*  S    DEGREES  FOR  MAJOR  F1ELO  CON«AREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNIC  I TY  t  A  NO  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  197B^1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NAT  WE 


BLACK  (         ,-ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  i  SLANDER 


NUMBER 

ENGINEERING  (09001 

MASSACHUSETTS 

MA    RAOCLIFFE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MA    STHESTN  MASS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALS  0  .0 

MA    TUFTS  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  3  -0 

HALE  0  .0 

MA    DIVERSITY  OF  LCNcLL 
TOTAL  0  .0 

FE*LE  0  .0 

HAL€  0  .3 

MA    U  CF  MASS  AMHERST  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HA    MENTWORTH  INST  OF  TECH 
TOTAL  0  .0 

FEHtLE  0  .0 

HALE  0  .0 

MA    WESTERN  NEh  ENG  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  '  .0 

MA    WORCESTER  POLY  INSTITUTE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE   i  0  .0 

MALE  0  .0 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.9 
2.5 
1.6 

.7 
.0 
.8 

.4 
.0 
'.4 

1.0 
.0 
1.0 

.0 
.0 
.0 

.6 
3.4 
.3 


MA          STATE  TOTALS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

M  ICHIGAN 

HI     ANOREMS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -0 

MI    CALVIN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  -0 

HI     CENTRAL  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0-  .0 

HALE  0  .0 

MI     OETROIT  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MI     EASTERN  HICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0-  .0 

MI     FERRIS  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    GENERAL  MOTORS  INSTITUTE 
TOTAL  3         .9  • 

FEMALE  0  .0 

HALE  3  i.O 

MI     GRAND  VALLEY  ST  COLLEGES 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

HI    HOPE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  .0 

HI    JORDAN  COLLEGE 

TOT  AL  0,  .0 

FEHALE  0       .0  (, 

MALE  0  .0 

HI     LAKE  SUPERIOR  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  C  .0 

HI    LAWRENCE  INST  TECHNOLOGY 


16  INSTITUTIONS) 


36 
5 
31 


1.2 
1.9 
1.1 


1  U.3 

0  '  .0 

1  U.3 


0 
0 
0 

3 
0 
3 

11 
0 
11 


.0 
.0 
.0 

10.3 
.0 
12.0 

10.3 
.0 
10.3 


1  2.8 

0  .0 

1  2.9 


TCTAL 
FEHALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

6.2 
6.5 
6.1 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
^.0 
.0 

1.9 
.0 
1.9 


NUMBER 


49 
5 
44 


.0 
.0 

.7 
.0 
.7 


9  5.6 
2  5.0 
7  5.7 


1.2 
.0 
1.3 


3  1.1 
0  .0 
3  1.2 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  c 


1.6 
1.9 
1.6 


.0 
.0 
.0 

.0 

,0 
.0 

.0 
.0 
.0 

'  1.  * 

.0 
1.9 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1 .5 
2.2 
1.4 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER  X 


1  14.3 
1  14.3 
0  .0 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HI SPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


0 
0 
0 

3 
0 
3 

1 
1 

0 

3 
0 
3 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


23 
3 
20 


.0 
.0 
.0 

t.9 
.0 
2.5 

.2 
4.3 
.0 

1.1 

.0  k 
1.2 

1.9 
.0 
2.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0 


.7 
1.2 
.7 


2  1.3, 
0  .6 
2  1.3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

6 
0 
6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.0 
.0 

1.1 

1.8 
.0 
2.0 

.0 
.0 
.0 

,.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0 


NUMBER 

1 

NUHBER  t 

KUMBER 

I 

NUHBER 

a 

1 

14.  3 

5  71.4 

1 

14.3 

7 

1 

14.3 

5  71.4 

1 

14.3 

7 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

U 

1 

.7 

133  91.1 

12 

8.2 

146 

0 

.0 

4  1C0.0 

0 

.0 

4 

1 

.7 

129  90.8 

12 

8.  5 

1  42 

15 

9.3 

139  85.8 

6 

4.9 

162 

3 

7.5 

36  90.0 

1 

2.5 

40 

12 

9.  8 

103  84.4 

7 

5  .7 

122 

9 

2.2 

369  92.0 

23 

5.7 

401 

1 

4.3 

21  91.3 

1 

4.3 

23 

8 

2.  1 

34$  92.1 

22 

5.  8 

3  76 

7 

2.  5 

263  93.9 

10 

3.6 

2  80 

0 

.0 

26  100.0 

.0 

.0 

26 

7 

2.8 

237  93.3 

10 

3  .9 

3 

2.9 

87  84.5 

13 

12.6 

103' 

0 

.0 

1  50.0 

1 

50.0 

2 

3 

3.0 

86  85.1 

12 

11.9 

101 

U 

.0 

52  *  98.1 

1 

1.  9 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

49  98.0 

1 

2.0 

50 

2 

.6 

321  93.0 

22 

6.4 

345 

1 

3.4 

27  93.1 

1 

3.4 

29 

1 

.3 

294  93.0 

21 

6.6 

316 

108 

3.5 

2t773    SC. 2 

194 

6.3 

3t075 

13 

5.0 

235  90.7 

1  1 

4.2 

2  59 

95 

3.4 

2  #53  8     9C.  1 

183 

6.5 

c  1 0  to 

I 

14.3 

• 

6  65.7 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

1 

14.3 

6  85.7 

0 

.0 

7 

o 

.0 

13  tOC.O 

0 

.0 

13 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

13  1CC.0 

0 

.  0 

l  -a 

3 

1C.3 

23  79.3 

3 

10.3 

1  29 

0 

.0 

3  75.0 

1 

25.0 

4 

3 

12.0 

20  80.0 

2 

8  .0 

2  5 

13 

12.  1 

7  6.5 

87 

81.3 

107 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

13 

12.1 

7      6 .5 

87 

81.3 

107 

1 

2.6 

33  91.7 

2 

5.6 

36 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

I 

2.9 

32  91.4 

2 

5.7 

35 

1 

1.0 

95  99.3 

0 

.0 

96 

0 

.0 

3  1CC.0 

0 

.0 

3 

1 

1.1 

92  98.9 

0 

.0 

93 

35 

10.3 

283  83.2 

22 

6.5 

340 

4 

8.7 

41  89.1 

1 

2.2 

46 

31 

1C.  5 

242  82.3 

21 

7.1 

294 

o 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

o 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

o" 

.  0 

2  10C.0 

0 

.  0 

c 

0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

0 

'.0 

o  lo 

0 

.0 

0 

.0 

4  IOO.9 

0 

.0 

4 

.0 

32  97.0 

1 

3.0 

33 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

29  96.7 

1 

3.3 

30 

5 

3.2 

145  91.8 

8 

5.  1 

158 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

5 

3.2 

141  91.6 

8 

5.2 

154 

TAtLE  *.    TOTAL  BACHELOR'S 


OECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  IY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACEt 
ETHNICITY*  ANO  SEXS     INSTITUTION  ANO  STATE  19TI-1979 


AMERICAN  I  NOUN 
ALASKAN  native 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 

ENGINEERING  10900} 
MICHIGAN 

HI    MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 


NUMBER 

r 


TOTAL  2 

8 

1.7 

FEMALE                I  1*7 

2 

3.3 

MALE                  1  .2 

6 

1.4 

MI    MICHIGAN  TECHNOLOGICAL  U 

TOTAL                1  *2 

2 

.4 

FEMALE                Q.  .0 

0 

•  0 

MALE                 1  «2 

2 

.5 

Ml    NORTHERN  MICH  UNIVERSITY 

TOTAL        "       0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

MI    CAKLANO  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

I 

1.1 

■FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

I 

1.3 

MI     SAG  I  NAM  VLY  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    SIENA  HEIGHTS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI     UNIVERSITY  OF  DETROIT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

Ml    U  MICHIGAN-ANN  ARBOR 
TOTAL  1  ♦! 

FEMALE  0  .0 

HALE  I  A 

HI    U  OF  MICHIGAN-DEARBORN 
TOTAL  2  2.1 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  2*3 

Ml    U  OF  MICHIGAN- FLINT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI     WAYNE  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  3  1.7 

FEMALE  0  .0 

MALE —  3  1.80 

MI    WESTERN  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


•  0 

•  0 

•  0 

10.7 
.0 
10.7 


NUMBER 


4 
0 
4 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


MI  STATE  TOTALS  < 

TOTAL               12        *4  90 

FEMALE                 1        .3  « 

MALE               U        ♦  *  82 

MINNESOTA 

MN    MAKKATO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 1      5.0  0 

FEMALE                0        .0  0 

MALE  1  5*6  0 
MN    NOORHEAO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE                0      o.O  -  0 

MALE  0  .0  0 
MN     CAINT  CLOUO  ST  UNIVERSITY 

TOT  AL                 0        .0  0 

FEMALE                0        .0  0 

MALE  0  .0  0 
MN    STHWST  STATE  UNIVERSITY 

O TOTAL                0        .0  0 

FEMALE                 0        .0  0 

MALE  0  *.0  0 
MN    WINONA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  Q> 

FEMALE                0        .0  0 

MALE  *  0  .0  0 
MN    U  OF  MINN  MNPLS  SNT  PAUL 

TOTAL                2        »3  * 

FEMALE                0       .0  3 

MALE                2        *3  1 


24  INSTITUTIONS) 
2.6 
7.6 
2*6 


•  .0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  6 
4.9 

•  2 


MN         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  3 
FEMALE  0 
MALE  3 

MISSISSIPPI 


6  INSTITUTIONS) 
4  .5 
3  4.3 
1  .1 


.8 

•  0 
1.0 

•4 
.0 
.5 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

3.6 
'  .0 
3.6 


2 

2.8 

3 

4.2 

1 

9.1 

0 

.0 

1 

1.6 

3 

4.9 

11 

1.3 

24 

2.9 

0 

.0 

0 

•  0 

11 

1.5 

24 

3.2 

2 

2.1 

2 

2.1 

0 

.0  " 

0 

•  0 

2 

2.3 

2 

2.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

14 

8.0 

8 

4.6 

2 

25*0 

0 

♦  0 

12 

7.2 

8 

4*8 

4 

1.$ 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

1.5  ' 

0 

.0 

54 
1 

53 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

16 

2 
16 


10 

2 
16 


MS    JACKSON  STATE  UM VERS ITY 

TOTAL  0        .0  25  75.8 

FEMALE  0        .0  1'  100.0 

MALE  0       .0  2*  75.0 


1.6 
•  3 
1.7 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.  .0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

2.6 

3.3 
2.7 


'♦4 
♦  9 
.3 


NUMBER 

X 

NUMBER 

• 

X 

NUMBER  X 

3 

.6 

17 

3.6 

447  93.7 

0 

.0 

3 

5.0 

57  95.0 

3 

♦  7 

14 

3.4 

0 

.0 

5 

1.0 

460  92.2 

0 

.0 

0 

•  0 

55  94*8 

0 

.0 

5 

1.1 

405     9 1*6 

o 

.0 

0 

•  0 

17  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

.0 

17  10C*0 

i  0 

.0 

1 

1. 1 

87  96*7 

0 

♦  0 

*0 

.0 

12  1CC.0 

0 

.0 

1 

1.3 

75  96*2 

0 

•  0 

0 

•  0 

17  10C*0 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

.  0 

17  10C*0 

0 

.6 

6 

14.3 

48  85*7 

0 

•0 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

8 

14.3 

48  85*7 

1 

1  .4 

6 

8.3 

59  81.9 

0 

.0 

1 

9.1 

10  9C*9 

1 

1*6 

5 

6.2 

49     8C*  3 

6 

♦  7 

42 

5.1 

690  63*0 

0 

♦0 

0 

•  0 

82  94*3 

6 

.8 

42 

5.6 

aao     ai  7 

oU o 

1 

1.0 

7 

7.3 

85  88*5 

0 

♦  0 

0 

.0 

8  100*0 

1 

1.1 

7 

8.C 

77  87*5 

0 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0        ♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

1 

♦  6. 

26 

14*9 

145  83*3 

0 

.0 

2 

25*0 

6  75*0 

1 

♦  6 

24 

14*5 

139  ea.7 

1 

♦  4 

5 

1*9 

234  87*0 

0 

.0 

0 

.0 

6  100*0 

1 

♦  4 

5 

1*9 

228  86*7 

20 

♦  6 

176 

5*1 

2.936  85*7 

0 

.0 

10 

3*2 

291  93*6 

20 

.6 

166 

5*  3 

2*645  84*9 

o 

♦  0 

1 

5*0 

14  70*0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•3 

1 

5*6 

12  £6*7 

1 

6.3 

1 

6.3 

15  93.8 

0 

.0 

0 

.0 

2  1CC.0 

1 

7.  1 

1 

7.1 

13  92.9" 

0 

.0 

0 

.0 

60  98*4 

0 

.0 

0 

*0 

4  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

56  98*2 

0 

.0 

0 

*0 

15  93*8. 

0 

.0 

0 

.0 

0  *o 

0 

.0 

0 

♦  0 

15  93.8 

0 

♦  0- 

0 

.0 

5  10C.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  .0 

NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


♦  5 
*0 
*6 


27 
5 
22 


4*2 
8*2 
3.8 


29  3**8 
5  7*2 
24  3*4 


25  75*8 
1  100.J 
24  75*0 


5  1CC.0 


599 
55 
544 


92*6 
9C*2 
92*8 


708  92*5 
63  91*3 
645  92*7 


5  15*2 
0  *0 
5  15*6 


1 3 

2*7 

0 

•0 

13 

3*1 

34 

6  *8 

3 

5.2 

31 

7.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

2.2 

0 

.0 

2 

2.6 

0 

.  u 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

7 

9.7 

0 

.0 

7 

11.5 

99 

1 1  .9 

5 

5.7 

94 

12.6 

4 

4.  2 

o 

♦  0 

4 

4.5 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

1.  7 

0 

.0 

3 

1.8 

30 

11.2 

0 

.0 

30 

11.4 

315 

9.2 

10 

3  .2 

305 

9.8 

5 

25.0 

0 

.0 

5 

27.8 

0 

.0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

21 
1 

20' 


28 
1 
27 


.0 
.0 

1.6 
.0 
1.8 

6.3 

♦  0 
6.3 

.0 

♦  0 

♦  0 

3.2 
1.6 
3.4 


'3.7 
1.4 
3.9 


477 
60 
417 

499 
58 
441 

17 
0 
17 

.90  * 
-12 
78 

17 
0 
17 

56 
0 
56 

72 
U 
61 

631 
87 
744 

96 
6 
66 

3 
0 
3 

174 

8 

166 

269 
6 

263 


3,«»27 
311 
3*116 


3  9*1 
0  .0 
3  9*4 


20 
2 

18 

16 

2 

14 

61 
4 

-57 

16 
0 

16  , 

°5 
0 
5 

647 
61 
586 


765 
69 
696 


33 
1 
32 


;ERJC 


553 


TABLE  *♦    TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOfT  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 

ETHNICITY*  ANO  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  WB-1979 


AMERICAN  INOUN 
H>  ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HI SPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER  X  NUMBER 

ENGINEERING  (0900) 
MISSISSIPPI 


MS    MISSISSIPPI  ST  UNIVERSITY 
TOTAL    *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MS    MISS  VLY  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
*  MALE 
MS    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

♦  0 


MISSI SSIPPI  MAIN  CAM 


.0 
•  0 
.0 


MS    U  OF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


14 

0 
14 

12 
1 
U 

2 
0 
2 

0 
0 
0 


NUMBER 


4.3 

•  0 
4.6 

92*3 
100*0 
91*7 

2*4 

•  0 
2*5 

•  0 

•  0 

•  0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


UNITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RE  SIOENl 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 

.0 

0 

*0 

14 

,  4*3 

•  *"9 

92.6 

10 

3*1 

•  3i? 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

2* 

1C0.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

*0 

14 

4*6 

278 

$2*1 

10 

3.3 

*  302 

0 

•  0 

1 

7*7 

13 

IOC.  0 

0 

•  0 

6 

•  0 

13 

.0 

•  0 

*  0 

*0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

1 

6*3 

12 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

12 

3 

3*6 

0 

*0 

5 

6*0 

63* 

75*0 

16 

19*0 

64 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

♦0 

4 

3 

3*6 

0 

*0 

5 

6*3 

59 

73*8 

16 

20*0 

60 

"0 

*0 

0 

•  0 

0 

^0 

54 

ICO*  0 

0 

.0 

54 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

1CC*0 

0 

•  0 

4 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

50 

100*0 

0 

•  0 

50 

MS  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0^ 

MISSOURI 


5  INSTITUTIONS) 


MO    CENTRAL  MO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE     .  0  *0 

MILE  0  .0 
MO    LINCOLN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  0  *Qt 
MO    MISSOURI    INST  TECHNOLOGY 

TOTAL  3  .0 

FEMALE  '  0  .0 

MALE  0  .0 
MC    MISSOURI   USTN  ST  COLLEGE 


TOTAL. 
FEMALE 
HALE 


.0 
•  0 
.0 


MO    NTHEST  NO  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MC    NTHWST  MO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MO    PARK  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
Hfc  L  E 
MO    SAINT  LOUIS 
TOTAL 
FEMALE 
MA  L  E 
MO    SCHOOL  OF 
TOTA.L 
FEMALE 
MALE 
MO    STHEST  MO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
ST  UNIVERSITY 


.0 
♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


U- PARKS  C 
0  .0 
0  .0 
0  *0 
THE  OZARKS 
0  .0 
0'  .0 
0  .0 
ST  UNIVERSITY 
0  '  .3 
0  .3 
0  .0 


MO     STHtaST  MO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MC    U  OF  MISSOURI-COLUMBIA 
TOTAL  1  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  .3 

MO    U  OF  MISSCURI-RCLLA 
TOTAL  1  .2 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  -2 

MO    WASHINGTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  &.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


53 
2 
51 


10*5 
6*5 
10.7 


MO          STATE  TOTALS  C 

TOTAL  2  .1 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  .1  > 

MONTANA 

MT    MONTANA  C  MlNRL  SCI-TECHN 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  -J>  *0 

MALE  0  .0 


14   INST ITUTldNS) 


24 
3 
21 


1*5 
2*1 
1.5 


.0 

•  0 

♦  0 


57 
2 
55 


11*2 
6*5 
11*6 


.0 
•  0 
.0 


421 

29 
392 


63*0 
93*5 
82*4 


0 

•  0 

0 

♦0  * 

0 

•  0 

0 

•  0 

82 

96*5 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

80.0 

0 

.0 

0 

.'0 

0 

•  0 

0 

.0 

78 

97*5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

15*4 

o 

.  0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

,  *o 

0 

*0 

2 

15.4 

3 

6*3  , 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

6*3 

45 

93*8 

33.3 

o 

♦  0 

0 

.0 

1 

33*3 

2 

66.7 

2 

4.4 

0 

.0 

• 

0 

.0 

2 

4*4 

43 

95.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

14 

1  00*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

9 

.  0 

o 

o 

oc 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

14 

100*0 

1 

3*1 

0 

♦  0  . 

0 

*0 

1 

3.1 

28 

3f*5 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

100*0 

1 

3.2 

0 

.0 

0 

*0 

1 

3*2 

27 

87.1 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

22 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

2 

10C.C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

20 

100.0 

1 

14.3 

0 

•  0 

1 

14*3 

2 

28*6 

4 

57.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

•  0 

1 

14.3 

2 

28.6 

4 

57.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

40 

90.9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

38 

90*5 

0 

.0 

0 

I 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

•  0 

0 

*0  * 

0 

*0 

0 

*C 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

20 

9C*9 

0 

.0 

0 

.0 

-  0 

*0 

0 

.0 

1 

1CC.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

19 

90.5 

0 

♦  0 

1 

2.1 

0 

.0 

1 

2*1 

47 

97*9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

'.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

1 

2*2 

0 

.0 

1 

2.2 

45 

97*8 

4 

1*0 

10 

2.6 

3 

.8 

18 

4.7 

341 

88*1 

1 

2*9 

0 

.0 

0 

•0 

1 

2.9 

34 

97.1 

3 

.9 

10 

2.8 

3 

♦  9 

17 

4.8 

30? 

87*2 

8 

1*2 

2 

.3 

0 

.0 

11 

1*7 

£57 

85*6 

I 

1.6 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

1.6 

55 

88*7 

7 

1*2 

2 

.3 

J 

*0 

10 

1.7 

502 

85.2 

?7 

3*4 

10 

4.9 

5 

2.4 

22 

10*  7 

171 

83*4 

0 

.0 

2 

6*0 

2 

8.0 

4 

16.0 

21 

84.0 

7 

3.9 

8 

4.4 

3 

1.7 

19  , 

10*0 

150 

83*3 

23 

1.5 

9 

.6 

58 

3*7 

1,379 

87*0 

2 

1.4 

2 

1*4 

7 

4.9 

129 

90*2 

21 

1.5 

7 

.5 

51 

3.5 

1.249 

86*7 

68  97*1 
8  100*0 
60  96*8 


29 
0 

2  9, 


5.7 
•0 
6.1 


3 

3*  5 

1 

20*0 

2 

2*5  , 

1 1 

84*6 

0 

*0 

11 

84*6 

0 

•  0 

0 

.0  „ 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  B 

•  0 

3 

9. 4 

0 

.0 

3 

9*7 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

.0 

1 

14*3 

4 

9.1 

0 

.0 

4 

9.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

9.1 

0 

.0 

2 

9.5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

28 

7.2 

0 

•  0 

ZZ 

8.0 

83 

12.7 

6 

9*7 

77 

13.1 

12 

5.9 

0 

•  0 

12 

6.7 

147 

9.3 

7 

4.9 

140 

9.7 

2 

2.9 

0 

•  0 

2 

3.2 

507 
31 
476 


65 
5 
60 

13 
0 
13 

48 

3 
45 

14 
0 
14 

32 
1 
31 

22 
2 
20 

7 
0 
7 

44 
2 
42 

5 
5 
0 


22 

0'  21 


46 

2 
46 

387 
35 
352 

651 
62 
589 

205 
25 
160 


1,563 
143 
1*440 


70 
8 
62 


9 

ERLC 


/ 


AMERICAN  tMOUN 
ALASKAN  NAT  I VI 


I LACK  ASIAN  0* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDED 


.  NUMBER         X  NUMIEK 
EM6I NE  Eft  INC  (0900) 
MONTANA 


NUMBER 


NT    MONTANA  STATE  UNIVERSITY 
TOfAL  *  1.5 

FEMALE  ©  .0 

MALE  *  l*7 

NT    NORTHERN  MONTANA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,0  .0 

MALE  0  •<> 

MT          STATE  TOTALS  I  3 

TOTAL                4  1.2 

FEMALE                0  .0 

MALE                «  1.3 

NEBRAS KA 

NE    HASTINGS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  :0 

MALE  0  .0 

NE    WW  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .C 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

NE     U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE    WAYNE  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


'.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 

0     !  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NE          STATE  TOTA\S  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


4  INSTITUTIONS) 


NEVADA 
NV 


Of  NEVADA  LAS  VEGAS 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

NV    U  OF  NEVADA  RENO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NV         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NEW  HAMPSHIRE 

NH    DARTMOUTH  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NH    NEW  ENGLAND  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  .  0 

MALE  0 
NH     SAINT  ANSELM'S 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NH    U  OF  NEW  HAMPSHIRE 
TOTAL  '  0 

FEMALE  0 
MALE  0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 
COLL  EGE 
.0 
.0 
.0 


5 
0 
5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


6.3 
.0 
7.8 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NH         STATE  TOTALS  I         4  ' 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NEW  JERSEY 

NJ    FARLGH  DCKSN  TEANECK  CAM 


'.TUT  IONS) 
S  2.1 
0  .0 
2.3 


G,  TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NJ    KEAN  C  OF 
TOTAL 
f-EMALE 
MALE 


1  .6 

0  .0 

1  .6 
NEW  JERSEY 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


3.0 
.0 
3.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

I 

0 
0 
0 


.8 
5.6 
.4 

.0 
.0 
.0 


.6 
3.7 
.3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.4 
.0 
.4 

.0 
.0 
.0 


.4 
.0 
.4 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.7 
.0 
.7 


.4 

.0 
.5 


1.2 
.0 
1.2 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
0 
4 

0 
0 
0 


.TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0  .0 

0-  -  ...0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.7 
.0 
l.B 

.0 
.0 
.0 


1.7 
.0 
1.8 


11.1 
.0 

11.1 

.0 
.0 
.0 


1  1.2 

0  .0 

1  1.3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


WHITE  / 
NON-HISPANIC 

NUMBER  * 


NON-RE  SI  OEM 
ALIEN 

NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.7 
.0 
.7 


.4 
.0 
.5 


3.0 
.0 
3.0 

.0 
.0 
.0 


6 
1 

5 

0 

0  y 


2.3 
5.6 
2.1 


1  1.2 

0  .0 

1  1.3 


97.7 
94.4 
97.9 

10C.0 
100.0 
16  100.0 


254 
17 
237 

17 
1 


6 

1.7 

339  97.7 

1 

3.7 

26  96.3 

5 

1.6 

313  97.8 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

'>        1  1C0.0 

9 

•  ®  > 

1  ICC. 9 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

2  100.0 

5 

2.2 

224  96.6 

0 

.0 

9  10C.0 

5 

2.2 

215  96.4 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

1  100.0 

5 

2.1 

229  96.6 

0 

.0 

10  100.0 

5 

2.2 

219  96.5 

1 

11.1 

6  88.9 

0 

.0 

0  .0 

1 

11.1 

8  88.9 

0 

.0 

64  84.2 

0 

.0 

7  1CC.0 

0 

.0 

57  82.6 

72  84.7 
7  100.0 
65  83.3 


5 

6.3 

74 

93.7 

0 

.0 

15 

100.0 

5 

7.8 

59 

92.2 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

11 

100.0 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

2 

1.3 

148 

97.4 

0 

.C 

10 

100.0 

2 

1.4 

138 

97.2 

7 

2.9 

234 

96.3 

0 

.0 

25 

100.0 

7 

3.1 

209 

95.9 

13 

7.7 

140 

82.8 

0 

.0 

2 

100.0 

13 

7.8 

138 

82.6 

0 

.0 

30 

90.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

30 

9C.9 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

3 
0 

3 

0 
0 
0 


0 

0 
C 

12 
0 
12 


12 
0 
12 


TOTAL 
NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.6 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.3 
.0 

1.3 

.0 

.0 
.0 


3  1.3 
0  .0 
3  l.i 


.0 
.0 
.0 

15.8 
.0 
17.4 


U.  1 
.0 
15.4 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

2 
0 
2 


16 

0 
16 

3 
0 
3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.3 
.0 
1.4 


.0 
.9 


9.5 
.0 
9.6 

9.1 
.0 
9.1 


260 

18  < 
2  42 

17 
1 

16 


347 
27 
320 


1 
1 

2 
0 

2 

232 
9 

223 


237 
10 
227 


9 
0 
9 

7b 
7 
69 


es 

7 
78 


79 
15 
64 

11 
0 
11 

1 

0 

1 

152 
10 
142 


243 
25 
218 


169 

2 

167 

33 
0 
33 


ERLC 


555 


55D 
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TABLE  6.     TOT  At  lACH&OR'S     OEGACES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 

ETHNICITY*  A  NO  SOU     INSTITUTION  .AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 

ENGINEERING  109001 
NEW  JERSEY 


BLACK. 


ASt  AN  Oft- 


NON-MXSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN  * 


NUMBER 


TOTAL. 
NUMBER 


NJ    MONMOUTH  COLLEGE 

TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0    ♦  .0 

[HJ    NJ   INSTITUTE  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PRINCETON  UNIVERSITY 
TOTAL  1  *5 

ENALE   .0^ 

MA-tt  

RUTGERS 
OTAL 
LE 
LE 

nj  Stevens  inst  technology 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

KLE  0  .0 

NJ     r«i£HAS  A  EOISON  COLLEGE 

TOTAL    '  0  *0 

FEMALAE  0  .0 

MALE  0.  .0 
NJ     TRENTON  STATE  CCLLEJE 


TOTAL\ 
FEMALE\ 
MALE  \ 
N  J  *  UP  SAL'A 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0 
0 
0 

COLLEGE 
0 
0 
0 


«. 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

46 

7*9 

I 

6*7 

45 

•  ♦0 

6 

3.1 

I 

3*4 

5 

3*1 

5 

I*  4 

I 

2.5 

4 

1*2 

6 

2.8 

0 

•  0 

6 

3.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  6 

3 

0 

•  0 

3 

4*3 

I 

50*0 

0 

•  0 

I 

50.0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

.  0 

9 

»  90.0 

1 

10  .0 

10 

0 

•  0 

0 

-  .0 

0 

.  .0 

0 

.c 

1 

100*0  " 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

9 

100.0 

0 

.0 

9 

2  8 

4  .8 

j\ 

5.4 

Ni  05 

18*  1 

462 

79.8 

12 

2. 1 

579 

0 

•  U 

6 

40*0 

A  7 

46.7 

8 

53.3 

0 

•  0 

15 

28 

5*0 

25 

4*4 

98 

17.4 

454 

80.5 

12 

2.1 

564 

15 

7.  8 

3 

1*6 

25 

13.0 

1  54 

80*2 

1 3 

6*8 

192 

1 

3.4 

0 

♦0  * 

2 

6.9 

26 

84.7 

1 

3*4 

29 

14 

8.6 

3 

1.8 

23 

14*1 

128 

78.5 

12 

7.4 

163 

14 

* 

3*  3 

2 

^5 

2i 

5.7 

349 

94  .3 

o 

.0 

1 

2*r 

0 

'♦0 

z 

5^0 

38 

95**0 

p  0 

♦  0 

40 

13 

3.9 

2 

.6 

19 

5.8 

311 

94.2 

0 

•  0 

330 

8 

3.8 

f 

7 

3.3 

21 

9.9 

172 

80*8 

20 

9.4 

213 

2" 

15.4 

0 

,♦0 

2 

15.4 

10 

76.9 

1 

7.7 

13 

6 

3.0 

7 

3.5 

19 

9.5 

162 

81*0 

19 

9.5 

200 

0 

.0 

1 

25.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

■o 

.0* 

4 

Q 

.0 

0 

C 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•0 

1 

25.0 

1 

25.0, 

3 

75*0 

0 

.0 

4 

1 

1.4 

1 

1.4 

5 

6*8 

68 

93*2 

0 

.0 

73 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0  * 

4 

100*0 

0 

•  0 

1 

1.4 

1 

1.4 

5 

7.<f 

64 

92.8 

0 

•0 

% 

0 

•  0 

1 

50.0 

2 

100*0 

.  0 

.0 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

1 

50.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

NJ 


ST  AT\E  TOTALS  < 


10  INSTITUTIONS) 


TOTAL      \          2  .1 

72 

4*4 

6  8 

4.1 

51 

3. 1 

193 

11*7 

1*3  87 

84*  3 

65 

4.0 

FEMALE       \          0  .0 

3 

2.9 

3.8 

K  ft 

13 

12*  5 

88 

3 

MALE       \         2  *1 

69 

4.5 

64 

4*2 

45 

X  80 

11  7 

11*  i 

1  #299 

84*3 

62 

-  4*0 

NEW  MEXICO 

NM    NM  IN>T  OF  MINING  C  TECHN 

TOTAL                 0  *0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.7 

.  2 

5.7 

29 

82*9 

4 

11*4 

FSMALE           \      0  *0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

14*3 

*  1 

14*3 

6 

85.7 

0 

•  0 

HALE           1     0  .3 

0 

.0 

0 

.0  r 

1 

3*6 

1 

3.6 

.23 

82*1 

4 

14*3 

NM    NM  STATE  lAHAlN  CAMPUS 

TOTAL             \    3  1*4 

2 

.9 

0 

.0 

32 

14*9 

37 

17*2 

178 

82.8 

0 

.0 

FEMALE             \    0  *0 

1 

5.9 

0 

.0 

1 

5*9 

2 

11*6 

15 

88.-2 

0 

.0 

MALE              j   3  1*5 

1 

♦  5 

0 

•0 

31 

15.7 

35 

17*7 

163 

82.3 

0 

"♦0 

NP    U  CF  NM'MAIN  CAMPUS 

TOTAL               ll  *5 

2 

1.0 

5 

2.6 

33 

16*8 

41 

20*9 

155 

79*1 

0 

.0 

FEMALE               \  1  5*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

15*0 

4 

20*0 

16 

80*0 

0 

.0 

MA  Lc                 0  *0 

2 

1*1 

5 

2.8 

30 

17*0 

37 

21*0 

139 

79.0 

0 

.0 

NM          STATE  TOTALS  (          3  INSTITUTIONS) 

I 

TOTAL                 4  *9 

4 

.9 

5 

1.1 

67 

15*0 

80 

17*9 

362 

8:. 2 

4 

.9 

FEMALE                  1  2*3 

1 

2.3 

0 

•  0 

5 

11.4 

7 

15*9 

37 

84*1 

0 

.0 

MALE       "*    "   ■>  I  .7 

3 

♦  7 

5 

1.2 

62 

15*4 

73 

18*2 

325 

80*8 

4 

1.0 

NEW  YORK 

NY    NY   ST'C  CERAMICS  ALFRED  U 

TOTAL                 0  *0 

1 

1.4 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1*4 

70 

98*6 

0 

.0 

FEMALE                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

17 

100*0 

0 

.0 

MALE                 0  *0 

1 

1.9 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

1.9 

53 

98.1 

0 

.0 

NY    CUNV  CITY  COLLEGE 

TOTAL                  4  1*2 

94 

27.8 

36 

11.2 

45 

13*3 

181 

53*6 

135 

39*9 

22 

6.5 

FEMALE                 0     ,  *0 

5 

41.7 

1 

8.3 

I  2 

16*7 

8 

66.7 

4 

33*3 

0 

.0 

MALE                 4  1*2 

89 

27.3 

37 

11*3 

43 

13*2 

173 

53*1 

131 

40*2 

22 

6.7 

NY    CUNY  COF  STATE N  ISLANO  . 

TOTAL                 0        .0  ' 

6 

15*4 

1 

2.6 

3 

7.7 

10 

25*6 

28 

71*8 

1 

2.6 

FEMALE                 0  *0 

1 

25*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

.0 

MALE  0.0 

5 

14*3 

1 

2.9 

l  3 

8.6 

9 

25*7 

25 

71*4 

1 

'.9 

NY    CLARKSCN  COLLEGE  Or  TECHN 

I 

TOTAL                  2  .4 

2 

•  4 

1 

•  2 

!  2 

.4 

7 

1.5 

447 

97*6 

4 

.9 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

i  0 

•  0 

0 

.0 

54 

100.0 

0 

.0 

MALE                 2  .5 

2 

♦  5 

1 

•  2 

2 

.5 

7 

1.7 

393 

97.3 

4 

1.0 

NY    COLUMBIA  U  MAIN  DIVISION 

TOTAL                0  *0 

4 

1.7 

16 

7.C 

4 

*  1.7 

24 

10.4 

146 

63*5 

60 

26*1 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

4 

10.5 

'  2 

5.3  < 

6 

15*8 

26 

6  8*4 

6 

15*8 

MALE                 0  *3 

4 

2.1 

12 

6*3 

2 

1.0 

18 

9*4 

120 

62.5 

54 

28*1 

NY    COOPER  UNICN 

TOTAL                 0  .0 

1 

1.1 

7 

7*9 

0 

.0 

8 

9*0 

78 

87*6 

3 

3.4 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0  . 

2 

18*2 

0 

.0 

2 

18*2 

9 

81.8 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

1 

1*3 

5 

0 

.0 

6 

7*7 

69 

88*5 

3 

3.8 

NY    CORNEL  U  ENDOWED  COLLEGES 

TOTAL  •              1  *2 

14 

2.6 

21 

3*9 

10 

1.8 

46 

8.4 

4  79 

87*9 

20 

3.7 

FEMALE                0  *0 

1 

1.5 

3 

4.4 

1 

1.5 

5 

7.4 

61 

89*7 

2 

2.9 

MALE                 1  .2 

13 

2.7 

18 

3.8 

9 

1.9 

41 

8.6 

418 

87.6 

18 

3.8 

1*645 
104 
1*541 


35 
7 
28 

215 
17 
198 

196 
20 
176 


446 

44 
402 


71 
17 
54 

338 
12 
326 

39 
4 
35 

458 

54 

/  404 

230 
38 

„  192 

89 
11 
78 

545 
68 
477 


556 


TABLE  6* 


TCTAL  BACHELOR'S    DECREES  FOR  MAJOR  FiaO  CONFERRED  SY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  #OUCATlON  8V  RACE. 
•ACHKOR  S    ^J«iT;f  A™SEX:IWiSSTiTUTION  AND  STATE  1911-1979 


AMERICAN  INOlAN 
ALASKAN  NATIVE 

number  0  x 


•LACK'  ASIAN  W 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUNS Eft 


ENGINE  Eft  INC  109001 
NEW  YORK 

NY    CORNELL  U  STATUTOftY  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    00  ML  INC  COLLEGE 

TOTAL  0  ■  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    HOFSTftA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0*  -0 

NAL  E  0  .0 

NY    LONG  IS  U  C  M  POST  CENTER 
,  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    MANHATTAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

NY    NY  INST  TECHN  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    NY   INST  TECHN  NY  CTY  CAM 

totaV  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    NEW  YORK  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    POLYTECHNIC  INST  NEK  YORK 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »0 

NY    PRATT  INSTITUTE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    RENSSELAER  POLY  INSTITUTE 
TOTAL  0  .0 

'FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    ROCHESTER  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  1  «3 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  .3 

NY     SJNY  AT  BINGHAM  TON 
TOT  AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY     SUNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SUNY  AT  STONY  BK  MAIN  CAM 
TOTAL  51  -6 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  •! 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  BUFFALO 


TOTAL 
FEMAJLE 
MALE 


.6 
•  0 
.6 


SJNY  C  OF  TECH  UTICA-ROME 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•0 
•  0 
.0 


NY    SUNY  C  ENVRNMTL  SCI-FORS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY    SUNY  MARITIME  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•0 
•  0 
.0 


NY    SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE.               0  .0 
NY    UNION  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                0  .0 
NY    UNIVERSITY  OF,  RCCMESTER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE' 


.0. 
.0 
•  0 


Eft 

*  X 

NUMBER 

X 

- 

t 
\ 

0 

•0 

0 

♦  0 

0  , 

•  0 

0 

.0 

0  1 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0. 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*.o 

0 

•  0 

0 

v.o 

0 

•  0 

0 

.0 

0, 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

4 

1.6 

4  *■ 

1.6 

0 

.0 

0 

.0 

4 

1.7 

4 

1.7 

3 

2.8 

1 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

3 

2.6 

1 

.9 

2 

2.6 

1 

I  100*0 

0 

.0 

I 

1.3 

1 

1.3 

o 

•  0  ». 

0 

.0 

o 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

«0 

.0 

26 

7.8 

66 

1 9.  8 

2 

IQ.O 

6 

30.0 

24 

7.6 

60 

19*1 

22*1 

5 

4.4 

2 

22.2 

0 

.0 

23 

22ll 

5 

4.8 

5 

.8 

10 

1.5 

1 

1.9 

2 

3.8 

4 

.7 

8 

1.3 

3 

.8 

^3 

0 

.0 

0 

.0 

3 

•  8 

1 

.3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•q 

4 

.9 

2.9 

0 

.0 

2 

4.8 

4 

1.0 

11 

2.7 

1 

.6 

1 6 

9.9 

0 

.0 

5 

15.7 

1 

.7 

11 

7.5 

2 

1.1 

1 

0 

.0 

0 

♦  o 

2 

1.2 

1 

.6 

0 

.0 

Q 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

"♦o 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

6 

•  0 

0 

.0 

1 

.5 

3 

1.4 

0 

.0 

1 

5.9 

I 

.5 

2 

1.0 

2 

1.4 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.7 

0 

.0 

HISPANIC 
NUMBER 


•  0 
.0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


bHlTE 
NON -HISPANIC 

NUMBER 


.9 
5.9 
♦  0 


/ 

0  y 

/  *0 

C 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

^> 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

*  0 

.0 

0 

.0 

.  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  C 

9 

3.6 

-  17 

6.8 

1 

6*7 

1 

*  6.7 

6 

3.4 

16 

6.8 

3 

2*6 

7 

6.5 

0 

.0 

0 

.0 

3 

2.8 

7 

6.5 

1 

1.3 

4 

5.2 

•  0 

.0 

1 

100.0 

1 

1.3 

3 

**9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

'  .0 

.0 

.0 

20 

6.0 

112 

33.5 

1 

5.0  • 

9 

45.0 

19 

6.1 

103 

32*8 

12 

10.6 

42 

37.2 

2 

22*2 

4 

44.4 

10 

9.6 

38 

36.5 

6 

.9 

21 

3.2 

0 

.0 

3 

5.7 

6 

1.0  * 

18 

3.0 

0 

.0 

5 

1.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

1.3 

c 

0 

.0 

0: 

.0 

0 

.0 

.  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

17 

3.8 

0 

.0 

2 

4.8 

0 

.0 

15 

3.7 

2 

1.2 

20 

12.4 

\ 

0 

.0 

5 

35.7 

\ 

\  2 

1*4 

15 

10.2 

"  2 

1.1 

6 

3.4 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.2 

6 

3.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

."1 

0 

.0 

0 

.0  - 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1.0 

1 

1.0 

.0 

0 

.0 

1.0 

1 

1.0 

.5 

5 

2.4 

.0 

1 

5.9 

.5 

2.1 

.7 

*  3 

2.  1 

.0 

0 

.0 

♦  9  r 

3 

2.6 

♦  *9 

2* 

1.7 

.0 

1 

5.9 

1.0  ' 

1 

i.O 

NON-RES 1CENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


8  100.0 
1  100.0 
7  100.0 


25 
3 
22 


lco.q^ 
ioo.<T 

1C0.C 

100.0 
.0 

100.0 

100.0 
.0 
100*0 


221  88.4 
14  93.3 
207  88.1 


93 
1 

9? 

36 
0 
36 

0 
0 

0 


86.1 
100.0 
66. C 

46*6 

•  0 
47*4 

•  0 

.  .0 

'  .0 


386 
37 
349 

124 
8 

116 


85.6 
68. 1 
8*. 3 

77.0 
57.1 
78.9 


V 


163  93.7 
8  100.0 
155  93.4 

1  1CC.0 
0  .0 
100.0 

84  1C0.0 
11  100.0 
73  1CC.0 


82 
0 
82 

164 
1> 
149 


83.7 
♦  0 
83.7 

78.1 
88.2 
77.2 


135  95.7 
26  1CC.0 
109  94.8 


98 
,15 
83 


63.8 
88*2 
83. C 


2  07 

62.0 

15 

4.5 

11 

55./) 

0 

.0 

196 

62.4 

15 

4.8 

62 

54*9 

9 

8.0 

5 

55.6 

0 

Jo 

57. 

54.8 

9 

8.7 

605 

93*4 

22 

3.4 

47 

68*7 

} 

5.7 

558 

93.8 

19 

3.2 

369 

98*2 

2 

?5 

13 

92.9 

1 

7.1 

376 

96.4 

1 

.3 

2t> 

100*0 

0 

.0 

0 

•  C 

.0 

25 

100.0 

k 

►  -o 

48 
3 
45 

17 
1 

16 


1C.6 
7.1 
11.0 

10.6 
7.1 
10.9 


5  2.9 
0  .0 

5  3.0. 


•0 

♦  0 
.0 

'♦0 

♦  0 

♦  0 


15  15.3 
0  .0 
15  15.3 


41 
1 

40 

3 
0 
3 

17 

;  1 


19.5 
5.9 
20.7 


io 

2.6 


14.5 
5*9 
16.0 


6 
1 

7 

25 
3 
22 

9 
0 
9 

2 
0 
2 

250 
15 
235 

106 
1 

1*7 

77 
1 

76  * 
1 

0  ' 
1 

334 
20 
314 

113  « 

9 

104 

648 

53  / 
595 

396 
14 
382 

25 
C 
25 

451 

42 
409 

161 

«*14 
147 

174 

e 

166  , 

1 

0 

1 

84 
11 
73 

98 
0 

98 

210 
17 
193 

141  - 
26 
115 

117 
17 
100 


erJc 


557 


561 


TMLE  4.    TOTAL  BACH€LOA'S    DCQREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTION  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  MCE? 
ETHNICITY,  AND  SEXi     INSTITUTION  AMO  STATE  H7»)-1979 


AREA  I  CAS  INOIAN 
ALASKAN  *AT I VE 

NUMBER  I 


•LACK  ASIAN  CR 

NON-Hl  5PANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER 


HISPANIC 


TCTAL 
MINORITY 


taHI  TE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SI OENT 
ALIEN 


TOTAL 


ENGINEERING  .09001 
Hti  YORK 


NY    HE  IS  IRST 
TOTAL 
FEMALE  * 
MALE 


NAVAL  ARCK 

0  .  .0 
0/  .0 
0  *0 


.0 
•  0 
.0 


r 

f  N 


NY  STATE  TOTALS  I 

TCTAL  10  .2 

FEMALE  0  .0 

MALE  10  .2 

NORTH  CAROLINA 

nc  w*l  University 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .C 

MALE  0  .0 

NC    EL  CN  COLLEGE  . 

TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NC    M^THOfrlSV  COLLEGE 

TOT  AL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

NC    NC  uESLfc.'A*  CCLLEGE 


30  INSTITUTIONS) 
200  3*6 
13  2*9 
167      3*9  . 


9/  Jo 

/I  *3 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NC    NC  A  GAL 
TCTAL 
FEMALE 
MALE 


.3 
.3 
.0 


C  TECH  ST  AT  £  U 


*  NC    NC    STATE  U  RALEIGH 

TOTAL  1  .2 

FEMALE  0  .0 

MA  Lc  1  *  .2 
NC    U  OF  NC  At  CHARLOTTE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  \0 

MALE  0  .0 

NC      '   STATE  TOTALS  ( 

TCTAL  1  .1 

FEMALf  0  *0 

MALE     /  1  .1 

<• 

NORTH  OAKOTA 

'      NO"  NO  STATE  U  MAIN  CAHPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

i      MALE  0  .0 
NO    U  OF  NO  MAIN  CAMPUS 

TOT  AL  1  1.1 

CEMALE  0  .0 

MALE  i  1.1 

NO          STATE  TOTALS  ( 

*  TOTAL  1  .4 

.FEMALE  0  .0 

/        MALE  v  1  .4 


0 

.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

b 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

25.0 

0 

♦  0 

1 

25*0 

66 

76*6 

2 

66.7 

64 

79.0 

25 

3.3 

6 

12*3 

17 

2*6 

1 

.7 

0 

•  0 

1 

.7 

7  INSTITUTIONS) 


94 
10 
64 


9,0 
9  7 
8.9 


.0 
.0 
.0 

;o 

2.3 


2  INSTITUTIONS) 
2  .6 
0 
2 


.0 
.8 


OHIO 

UH     ANWOCH  UNIVERSITY 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    BOWL  ING  GRN  ST  U  MAIN  CAM 
TCTAL  0  «0 

FEMALE  3  .0 

MALE  0  .0 

OH    CASE  MESTERN  RESERVE  U 


♦  TOTAL 
>  FEMALE 
MA  LE 
OH  CENTRAL 
TCTAL 
FEMALE 
•5  MALE 

OH  CLEVELANO 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
OH  COLLEGE 
Uf  AL 
F'cMAL  E 
MALE 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
STATE  JN-VERSITY 
0  .0 
0  .0 
0  ,0 
ST  UNIVERSITY 
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TOTAL                 3  .5 

1 

.2 

18 

2.8 

2 

.3 

24 

3.8 

FEMALE                0  .0 

0 

3 

5.2 

0 

.0 

3 

5.2 

51 

HALE                3  .5 

1 

:!< 

15 

2.6 

2 

.3 

21 

3.6 

524 

NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


PENNSYLVANIA 

f-A    SUCKNEtL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

JMALE  0  .9 

PA  {CALIFORNIA  STATE  COLLEGE 
(TOTAL  0  .0 

F£NALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    CARNEGIE-MELLCN  U 
TOTAL  2  .7 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  .8 

PA    CHEYNEV  STATE  COLLEGE 
TOT  AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

PA    DRExEL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

■FEMALE  f  -iO 

\         MAL£  0  .0 

1  PA    ELIZABETHTOhN  CCLLEiSE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    GANNCN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    GENEVA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    GROVE  CITY  CCLt  EGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

PA    LAFAYETTE  COLLEGE 


TCTAL  0 

FEMALE     *  0 

MALE  0 
PA    LEHIGH  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
PA    MESS'tH  COLLEGE 

TOTAL  0. 

.  FEMALE  0  * 

MALE  0 
PA    PA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
,  MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

MAIN  CAMPUS 
1  .1 

0  .0 

1  .1 


53.3 
75.0 
52.2 


75.1 
62.3 
74.6 


,0 

70.1 

94.9 
9  7.  1 
94.6 

85.2 
75.0 
87.8 

\ 

68.0 
62.5 
68.7 


9C. 
«7. 


90.3 


2 

2.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.0 

98 

9S.U 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

19 

100.0 

2 

2.5 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.5 

79 

97.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

13 

4.2 

2 

.7 

3  * 

1.0 

20 

6.5 

276 

90.2 

2 

3.5 

1 

1.8 

0 

.0 

3 

5.3 

48 

84.2 

11 

4.4 

1 

.4 

3 

1.2 

17 

6.  8 

228 

91.6 

16 

76.2 

0 

.0 

0 

.0 

16 

76.2 

5 

23.8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

0 

16 

76. < 

0 

.0 

0 

.0 

16 

76.2 

5 

23.8 

12 

3.4 

10 

2.9 

1 

.3 

23 

6.6 

326 

93.4 

1 

6.3 

1 

6.3  " 

0 

.C 

2 

12.5 

14 

87.5 

11 

3.3 

9 

2.7 

1 

.3 

21 

6.3 

312 

93.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

1 

2.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.9 

28 

80.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

•  Q 

0 

.0 

0 

.0 

27 

81.8 

0 

.0 

1 

3.8 

0 

.0 

1 

3.8 

25 

96.2 

0 

0 

.0* 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

<  .0 

1 

4.0 

0 

.0 

1 

4.0 

24 

96.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

59 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

53 

1C0.0 

1 

.7 

2 

1.4 

2 

1.4 

5 

3.5 

135 

95.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

17 

100.0 

1 

.8 

2 

1  .6 

2 

1.6 

5 

4.0 

118 

94.4 

1 

.2 

1 

.2 

1 

.2 

3 

.7 

403 

97.3 

1 

2.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.0 

50 

98.0 

0 

.0 

1 

.3 

1 

.3 

2 

.6 

353 

97.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  C 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

1 

.1 

6 

.6 

1 

.1 

9 

.8 

lt057 

98.8 

0 

.0 

2 

2.0 

0 

,0 

2 

2*0 

98 

98.0 

1 

.1 

4 

.4 

1 

.1 

.7 

959 

98.9 

76 

45.5 

167 

2 

25.0 

8 

74 

46.5 

159 

207 

IS. 8 

1  »043 

4 

6.5 

62 

;03 

20.7 

981 

5 

5.3 

94 

0 

.0 

3 

5 

5.5 

91 

9 

2.2 

408 

0 

.0 

35 

9 

2.4 

373 

1 

1.6 

61 

1 

8.3 

12 

0 

.0 

49 

24 

32.0 

75 

3 

37.5 

8 

2 1 

31.3 

67 

39 

6.1 

638 

4 

6.9 

58 

35 

6.0 

5  80 

0 

.0 

100 

0 

.0 

19 

0 

•0 

81 

0 

.0 

6 

0 

•  0 

'  0 

0 

•  0 

6 

10 

3.3 

306 

6 

10.5 

57 

1.6 

249 

( 

.0 

21 

0 

.0 

0' 

o 

.0 

21 

0 

.0 

349 

0 

.0 

16 

o 

.0 

333 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

o 

•  0 

2 

17.1 

35 

0 

•  0 

2 

6 

18.2 

33 

0 

.0 

26 

0 

.0 

1 

o 

.0 

25 

0 

.0 

59 

0 

.0 

6 

0 

.0 

53 

2 

1.4 

142 

0 

.0 

17 

2 

1.6 

125 

8 

1.9 

414 

0 

.0 

51 

8 

2.2 

363 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

0 

.0 

2 

4 

.4 

It  070 

0 

.0 

100 

4 

.4 

970 

ERIC 
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TABLE  6*     TOTAL  BACHELOR*  S     OEGREE S  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 

ETHNIC iTYt  A NO  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  frlOlAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 

ENGINEERING  10900) 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MUTE 
uJN-HISPANIC 


NUMBER 


NCK-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


PENNSYLVANIA 

o  * 

PA    PA  STATE  U  CAPITOL  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

•  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    PHtLA  C  TEXTILES  ANO  SCI 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    POINT  PARK  COLLEGE 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    SPRING  GARDEN  COLLEGE 
TOTAL  0     ,  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    SWARTHMORE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    TEMPLE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE      •  0  .0 

PA    U  OF  PENNSYLVANIA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    U  OF  PITTSBG^MAIN  CAMPUS 
TOTAL  2  .4 

FEMALE  0     •  .0 

MALE  2  -5 

PA    U  OF  PITTSBG  JCHNSTMN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    UNIVERSITY  OF  SCR  ANTON 
TOTAL  0  .3 

FEhALE  0  .0 

MALE  0  .0 

?}     VI  LLANOVA  UNIVERSITY 
TOTAL  1  -5 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  -6 

PA    UIOENER  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

PA    MI  LKES  COLLEGE 

TUTAL  "  -0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0 
PA    YOftr  COLLEGE  P PENNSYLVANIA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


PA  STATE  TOTALS  <        27  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 6  .1  108  2.7 

FEMALE                 0  .0  16  3.7 

MALE                 6  .2  92  2.5 

RHOOE  ISLAND 

RI    BRCUN  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0  2  2.0 

FEMALE                 0  .0  1  5. 6 

MALE  0  .0  1  1.2 
RI    ROGER  WILMANS  C  MAIN  CAM 

TOTAL                 0  .0  0  .0 

FEN*  LE                 0  .0  0  .0 

MALE  0  .0  .0 
RI     ROGER  WILLIAMS  C  PROV  RI 

TOTAL                 0  .0  0  .0 

FEMALE                0  .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
RI    U  OF  RHODE  ISLANO 

TOTAL                 0  .0  1  .6 

FEMALE                 0  .0  0  .0 

MALE                0  .0  1  .6 


4  INSTITUTIONS) 
3  .8 
1 

2 


0 

.0 

3 

1.3 

1 

.4 

4 

1.6 

0 

.  0  <> 

0 

.0 

0 

.  0 

Q 

■  0 

0 

.0 

3 

1.3 

1 

.4 

4 

1.6 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.2 

1 

4.2 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

■  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.0 

1 

5.0 

1 

2.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.3 

0 

«0 

0 

•  0 

0 

A 
.  U 

o 

.0 

1 

2.4 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.4 

7 

6.7 

1 

1.0 

3 

2.9 

N  11 

10.5 

1 

50.0 

0 

■  0 

A 

u 

A 

1' 

50.0 

6 

5.6 

1 

1.0 

3 

2.9 

10 

9.7 

"\ 

1 

3.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3«7^ 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

•  0 

1 

4.8 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.8 

19 

12.0 

3 

1.9 

8 

5.1 

30 

19.0 

4 

21.1 

0 

•  0 

5.3 

5 

26.  3 

15 

10.8 

3 

2.2 

7 

5.0 

25 

18*0 

6 

6.0 

6 

4.5 

1 

.7 

c  15 

11.2 

2 

6.9 

2 

6.  9 

J 

•  0 

4 

13.8 

6 

5.7 

4 

3.6 

1.0 

11 

10.5 

21 

4.6 

0 

.0 

1 

.2 

24 

5.2 

4 

5.3 

0 

•  0 

J 

0 

5.3 

17 

4.  4 

0 

.0 

.3 

20 

5!2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

■  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

2.2 

5 

2.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

2.4 

5 

3.0 

3 

5.1 

c 

.0 

0 

.0 

3 

5.  1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

5.4 

.0 

0 

.0 

3 

5.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

RI          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MA  LE  0  .0 


2.9 
.6 


SOUTH  CAROLINA 

SC    CITAOEL  MILITARY  C  OF  SC 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 


.0 
.0 


35 
6 
29 


.9 
1.4 


2.9 
.0 
3.6 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.8 
.0 
1.9 


1.6 
.0 
1.8 


27  .7 
1  .2 
26  -7 


.5 
.0 
.6 


176  4.3 
7,3  5.3 
153  4.2 


11 

1 

10 


3.0 
2.9 
3.0 


223 
5 

216 

5 
3 
2 

38 
2 
36 

81 
1 

80 


97.8 
100.0 
9/.° 

20.8 
75.0 
10.0 

86.4 
100.0 
€7.8 

*7.1 
50.0 
77.7 


25  92.6 

6  100.0 

19  9Q.S 

126  81.0 

14  73.7 

114  62.0 

110  82.1 

23  79.3 

67  82.9 


373 
62 
311 


61.3 
62.7 
61.0 


87  10C.0 
7  100.0 
80  10C.0 


80.0 
.0 
60.0 


163  89.6 
IS  100.0 
146  8E.6 


?6 
3 
53 

11 
0 
11 


94.  v 
1CC.0 
94.6 

91.7 
.0 
91.7 


75, 


3t732  91.9 
395  90.6 
3.337  92.0 


0 

.0 

5 

4.9 

97 

95.1 

0 

.0 

1 

5.6 

17 

94.4 

0 

.0 

4 

4.  8 

80 

95.2 

0 

.0 

0 

.  J 

60 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

59 

1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

33 

1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

32 

1CC.0 

2 

1.2 

6 

3.5 

154 

9A.6 

0 

.0 

0 

.0 

14 

100.0 

2 

1 .3 

6 

3.6 

140 

89.7 

344  94.2 
33  97.1 
311  94.0 


50  10C.0 
0  .0 
50  1CC.0 


1 

228 

0 

.0 

5 

1 

.4 

223 

16 

75.0 

24 

I 

25.0 

4 

17 

85.0 

20 

4 

9.3 

43 

0 

.0 

2 

4 

9.3 

41 

13 

12.4 

105 

0 

.  0 

2 

13 

12.6 

103 

1 

3.7 

27 

0 

.0 

6 

1 

4.8 

21 

0 

.0 

156 

0 

»  0 

19 

0 

.0 

139 

9 

6.7 

134 

2 

6.9 

29 

7 

6.7 

105 

62 

13.5 

459 

9 

12.0  n 

,  75 

53 

13*8 

364 

0 

.0 

87 

0 

.0 

7 

0 

.0 

80 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

0 

.0 

5 

14 

7.7 

182 

0 

.0 

15 

14 

3.4 

167 

0 

.0 

59 

0 

.0 

3 

0 

.0 

56 

1 

8.3 

12 

0 

.0 

0 

I 

8.3 

12 

2 

25.0 

6 

0 

.0 

0 

2 

25.0 

8 

155 

3.  8 

4t063 

18 

4.1 

436 

137 

3.3 

3  #627 

0 

.0 

102 

0 

.0 

18 

.0 

84 

0 

.0 

60 

0 

.0 

1 

0 

.0 

59 

0 

.0 

33 

0 

.0 

1 

0 

.0 

32 

10 

5.9 

170 

0 

.0 

14 

10 

6.4 

156 

10 

2.7 

365 

0 

.0 

34 

n 

3.0 

331 

0 

.0 

50 

0 

.0 

0 

0 

.0 

50 

ERIC 
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TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR*  S    OECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CCNFfRREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY,  ANO  SEX:     INSTITUTION  AND  STAT6  1978-1979 


AMERICAN  IKOUN  BLACK  ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE        NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER  HISPANIC 


NUMBER 

I  NUMBER 

x 

NUMBER 

% 

NUMBER 

ENGINEERING  < 09CC) 

SOUTH  CAROLINA 

SC    CLENSCN  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

5 

1.0 

8 

1  .6 

0 

FEMALE  0 

.0 

1 

1.  5 

1 

1.5 

0 

HALE  0 

.0 

4 

.9 

7 

1.6fc 

0 

SC     FRANCIS  MARION  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

o 

.  0 

0 

SC    SC  STATE  CCLLEGE 

TOTAL                  0  , 

.r 

17 

94.4 

1 

5.6 

0 

FEMALE  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

HALE  0 

.0 

17 

94.4 

1 

5.6 

0 

SC    U  OF  SC  AT  COLUMBIA 

TOTAL  0 

.0 

5 

3.4 

2 

1.4s- 

2 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE  0 

.0 

5 

3.6 

2 

1.4 

2 

SC          STATE  TOTALS 

(          5  INSTITUTIONS) 

TOT  AL  0 

.0 

27 

3.7 

1 1 

1.5 

2 

FEMALE  0 

.0 

1 

1.4 

1 

1.4 

0 

MALE  0 

.0 

26 

4.0 

10 

1.5 

2 

SQUTri  OAKOTA 

50    AJGUSi ANA  COLLEGE 

TOTAL               .  0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

SC     BLACK  HILLS  STATE  COLLEGE 

T,OT  AL  0 

.0 

0 

,0 

o 

.0 

0 

'FEMALE  0 

.  0 

0 

.0 

o 

0 

0 

MALE  0 

.0 

G 

.0 

c 

.0 

0 

£0     NORTHERN  STATE 

CCLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

o 

~  0 

0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

SO    SO  SCH  MINES  £ 

TECHNOLOGY 

TOTAL  2 

1.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE  0 

.0  * 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

MALE  2 

1.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

SO     SD  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

o 

.  0 

0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

SO           STATE  TOTALS 

(           5  INSTITUTIONS) 

TOTAL  2 

.6 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

FEMALE  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

HALE  2 

.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

TENNESSEE 

tn   Christian  srcs 

COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

4 

6.0 

o 

.  0 

0 

FEMALE  0 

.C 

3 

37.5 

o 

.0 

0 

MALE  0 

•  0 

i 

t.7 

o 

.0 

0 

TN     OAVIO  LIPSCOMB 

COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.C 

o 

.0 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

TN     AJUIN  PEAY  ST 

UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

FcMALc  0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

c 

MALE     *  0 

.0 

0 

.0 

o 

.c 

0 

TN     EAST  TENN  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  1 

2.1 

0 

.0 

o 

.0 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

o 

.  0 

0 

MALE  I 

z.\ 

0 

.0 

o 

.0 

0 

TN     MEMPHIS  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

1* 

7.4 

10 

5.  3 

4 

FEMALE  0 

.0 

3 

27.3 

o 

.0 

0 

MAir  0 

.0 

11 

6.2 

10 

5.6 

•>  4 

TN     MIOOLC  TENS  ST 

UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

2 

5.9 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

MALE  0 

.  J 

0 

.0 

1 

3.3 

0 

TN     TENNESSEE  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

58 

92.1 

c 

.0 

0 

Fr  MALE  0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

MALE  3 

.0 

55 

91.7 

0 

.0 

0 

TN     TENNESSEE  TECHNOLOGICAL  J 

TOTAL  1 

•  A 

i 

.4 

0 

.0 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

MALE  1 

.4 

1 

0 

.0 

0 

TN     0  0>    TENN  AT  CHATTANCOGA 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

1 

2.6 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

I 

2.9 

0 

TOTAL  KHI TE  NCK-RESIOENT 

MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 


x 

NUMBER 

I 

NUMBER  X 

NUMBER 

% 

NUMBER 

* 

} 

.0 

13 

V 

2.6 

487  97.4 

0 

•  0 

D  UU 

.0 

2 

3.0 

65  97.0 

0 

.0 

67 

.0 

1 1 

2.  5 

422  97.5 

0 

.0 

433 

.0 

0 

.0 

7  100.0  • 

0 

.0 

7 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

7 

.0 

18 

1Q0. 0 

0  .0 

0 

.0 

18 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

18 

10C.0 

0  .0 

0 

.0 

IB 

1.4 

•  9 

6.1 

138  93.9 

0 

.0 

147 

.0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

7 

L.4 

9 

6.4 

131  93.6 

0 

.0 

140 

.3 

40 

5.5 

682  94.5 

0 

.0 

722 

.0 

2 

2.7 

72  97.3 

0 

.0 

74 

.3 

38 

5.9 

610  94.1 

0 

.0 

648 

.0 

0 

.0 

1  1C0.0 

0 

•  0 

1 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

o- 

.0 

1 

.0 

0 

.0 

9  100.0 

0 

,  .0 

<j 

.G 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.  .0 

1 

.0 

0 

.0 

9  100.0 

0  , 

.0 

8 

.0 

0 

.0 

10  IOC  " 

0 

.0 

10 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

10  100.0 

0 

.0 

10 

.0 

2 

1.0 

175  #.5 

30 

14.5 

207 

.0 

0 

.0 

23  88.5 

3 

11.5 

26 

.0 

2 

1.1 

152  84.0 

27 

14.9 

181 

.0 

0 

.0 

100  92.6 

8 

7.4 

108 

•  0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

6 

.0 

0 

.0 

94  92.2 

8 

7.8 

102 

•  0 

V  2 

.6 

295  86.1 

38 

11.3 

335 

»0 

0 

.0 

30  «<*»9 

3 

9.1 

33 

.0 

2 

.7 

m  .87.7 

35 

1 1.6 

302 

.0 

4 

6.0 

62  92.5 

1 

1.5 

67 

.0 

3 

37.5 

5  62.5 

0 

.0 

8 

.0 

1 

1.7 

57  96.6 

I 

1.7 

59 

.0 

0 

.0 

6  1C0.C 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

1   100. 0 

0 

.0 

1 

.0 

0 

.0 

5  1CC.0 

0 

.0 

5 

.0 

0 

.0 

9  100.. 

Q 

•  0 

9 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

!o 

0 

.0 

0 

.0 

9  100.0 

0 

.0 

9 

.0 

1 

2.1 

46     97. 9 

0 

•  0 

47 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

fi 

.0 

1 

2.  1 

46  97.9 

0 

.0 

47 

2.1 

28 

14.8 

161  85.2 

0 

•  0 

189 

.0 

3 

2  7.3 

8     72. 7 

0 

.0 

*  U 

2  .2 

25 

14.0 

153  £6.0 

0 

.0 

1  78 

.0 

2 

5.9 

32  94.1 

0 

•  0 

34 

-0 

1 

25.0 

3  75.0 

0 

.0 

4 

.0 

1 

J.  3 

29  96.7 

0 

.0 

>  30 

.0 

56 

92.1 

5  7.9 

0 

•  0 

63 

.0 

3 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

3 

.0 

55 

91.*' 

5  e.3 

0 

.0 

60 

.0 

2 

.8 

237  91.2 

21 

8.1 

260 

.0 

0 

.0 

20  95.2 

1 

4.8 

21 

.0 

2 

.8 

217  90.8 

20 

8.4 

239 

.0 

1 

2.6 

37  97.4 

0 

.0 

38 

.0 

0 

.0 

4  1C0.0 

0 

.0 

4 

.0 

1 

2.9 

33  97.1 

0 

.0 

34 

o 
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TAIlE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONF6RREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  ECUCATION  BY  RACE, 

ETHNICITY,  AND  SEXJ     INSflT'JTION  AND  STATE  1976-1979 


AMER ICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 

ENGINEERING  (0900) 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
«  MJMBEh 


TENNESSEE 


TN    U  OF  TENNESSFE  KNOXVILLE 

TOTAL                0  .0 

11 

2.9 

FEMALE                0  .0 

3 

8.6 

HALE                0  .0 

6 

2.3 

TN    U  OF  TENNESSEE  'T  MARTIN 

TOTAL                0  .0 

1 

4.3 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

1 

4.3 

TN    U  OF  TENNESSEE  NASHVILLE 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  -0 

0 

.0 

TN    VANDERBILT  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

3 

1.5 

•  FEMALE                 0  .0 

2 

4.0 

MALE                 0  .0 

1 

.7 

TN          STATE  TOTALS  t         13  INSTITUTIONS) 

TOTAL                2  .2 

92 

6.9 

FEMALE                 0  .0 

14 

10.1 

MALE                 2  .2 

78 

6.6 

TJEXAS 

TX    AMERICAN  TECHNOLOGICAL  U 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  *0 

0 

.0 

TX     BAYLOR  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

TX    DALLAS  BAPTIST  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

2 

12.5 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

2 

13.3 

TX    DEVRY  INST  OF  TECHNOLOGY 

TOTAL                 0  .0 

3 

7.9 

«•  FEMALE                 0  .0 

2 

100.0 

MALE                 0  sO 

1 

2.8 

TX    LAMAR  UNIVERSITY 

TOTAL                 9  4.9 

3 

1.6 

FEMALE                 1  12.5 

1 

12.5 

MALE                 8  4.5 

2 

1.1 

TX    LETOURNEAU  COLLEGE 

.0 

TOTAL                 0  .0 

0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

male            o  .0 

0 

.0 

TX    RICE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  h 

2 

1.2 

FEMALE                 0  -0 

1 

2*8 

MALE  #  ^           0  .0 

1 

.7 

TX    SNT  MAKY  * S  U  SAN  ANTONIO 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

TX    SOUTHERN  METH  UM VARSITY 

TOTAL             '    0  .0 

2 

2.4 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

2 

2.8 

TX     STHWSTN  ADVENT  1ST  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

•G 

TX     STHMST  TEX  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

2 

9.  1 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

2 

10.0 

TX     PRJIRIE  VIEW  ACM  0 

TOTAL                 0        . 0 

65 

87.8 

FEMALE                 0  .0 

'  29 

100.  p 

MALE                0  .0 

36 

80.0 

TX    TEXAS  At M  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 *>  «5 

1 

.1 

FFMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                 6  .6 

.1 

.1 

TX    TEX  A(M  U  MOODY  COLLEGE  o 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0       MALE                 0  .0 

0 

.0 

TX    TEXAS  SOUTHERN  LNIVFRSITY 

TOTAL                 0  .0 

29 

21.3 

FEMALE                0  .0 

5 

100.0 

MALE                 0  .0 

2* 

16*3 

TX    TEXAS  TECH  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

2 

•  5 

1.1 

17 

4.5 

2 

5.9 

5*9 

7 

*0.6 

C 

.0 

:! 

.6 

10 

2.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

1 

4-  3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

u 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1.5 

0 

.0 

0 

.0 

2 

'4.0 

0 

■  0 

0 

.0 

1 

.  7 

15 

1. 1 

8 

.6 

117 

0*8 

3 

2.2 

2 

1  .4 

19 

13.8 

12 

1.0 

6 

.5 

98 

8.2 

0 

.0 

2 

8.3 

2 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

a  4 

O.  f 

2 

8.7 

0 

.0 

0 

i 

JO 

0 

•b 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

1 

6.3 

3 

18.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

6.7 

3 

20.  0 

i 

2.6 

1 

2.6 

5 

13.2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

1 

2.  8 

1 

2.  8 

3 

8.  3 

9 

4.9 

0 

.0 

21 

11.* 

1 

12.5 

0 

.0 

3 

37.5 

8 

4.5 

0 

•0 

18 

10.2 

1 

1.2 

0 

•  0 

1 

1.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.2 

0 

.0 

1.2 

3 

1.7 

4 

2.3 

9 

5.2 

0 

.0 

1 

2.^ 

2 

5.6 

3 

2  .2 

3 

2.2 

j 

5.1 

3 

25.0 

5 

41.7 

8 

66.7 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

100.0 

3 

27.3 

* 

36.4 

7 

63.  6 

1 

1.2 

4 

4.8 

7 

8.4 

1 

9.1 

I 

9.1 

2 

18.2 

0 

•  0 

3 

4.2 

5 

6.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

q 

•  0 

0 

.0 

3 

13.6 

5 

22.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

1 5.C 

5 

c  ■*  •  y 

3 

4.1 

4 

5.4 

72 

97.3 

0 

lo 

0 

.0 

29 

100.0 

3 

6.7 

4 

6.9 

43 

95.6 

6 

.5 

?8 

3.* 

51 

4.5 

1 

1.3 

1 

1.3 

2 

2.6 

5 

.5 

37 

3.5 

49 

4.7 

0 

•P 

1 

4.8 

1 

4.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.0 

I 

5.0 

0 

.0 

0 

.0 

29 

21.3 

0 

t.  .0 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

24 

18*3 

3 

.6 

4 

1.1 

7 

2.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

♦  9 

4 

1.2 

7 

2.1 

"5.5 

38 

10.0 

380 

26 

7*.  5 

1 

2.9 

34 

299 

86.4 

27 

1C.7 

346 

->.i 

95.7 

0 

.0 

23 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

22 

95.7 

0 

.0 

?3 

17 

100.0 

0 

.0 

17 

2 

1CC.0 

0 

.0 

1 5 

IOC.0 

.3 

187 

95.9 

5 

2.6 

195 

48 

96.0 

0 

.0 

50 

139 

95.  9 

5 

3.4 

145 

,146 

86.3 

65 

4.9 

It  328 

117 

84.  8 

2 

1.4 

138 

1 029 

86.5 

63 

5.3 

It  190 

22 

91  .7 

0 

.0 

24 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

2  1 

o 

.0  ' 

23 

1 

1CC.0 

0 

.0  ' 

1 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

i 

1  cc.o 

0" 

.0 

1 

13 

81.3 

0 

.0 

16 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

12 

60.0 

o 

.0 

15 

33 

66.8 

0 

.0 

38 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

33 

91.7 

o 

.0 

36 

111 

60.3 

S2 

28.3 

184 

50.0 

1 

12.5 

8 

107 

6C.  8 

5 1 

29.0' 

176 

77 

95.  1 

3 

3.7 

81 

0 

.0 

0 

.0 

0 

7  7 

95*  1 

3 

3 17 

81 

161 

93.1 

3 

1.7 

173 

33 

91.7 

1 

2.8 

36 

1  5  A 
110 

r  93.4 

2 

1.5 

137 

4 

33*3 

0 

.0 

12 

0 

.0 

0 

.0 

1 

36.4 

o 

.0 

11 

61 

73.5 

15 

18.1 

83 

8 

72.7 

1 

9.1 

11 

53 

73.6 

14 

19.4 

72 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1  co.o 

o 

.0 

1 

17 

77.3 

0 

.0 

22 

2 

1  cc.o 

0 

.0 

2 

1 5 

75.0 

g 

.0 

20 

2 

2.  7 

0 

.0 

74 

0 

.0 

0 

.c 

29 

2 

4.4 

0 

.0 

45 

1.046 

93.1 

2/ 

2.4 

If  124 

75 

97.4 

0 

.0 

77 

971 

92.7 

27 

2.6 

1.047 

?0 

95.2 

u  0 

.0 

21 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

19 

95.0 

0 

.0 

20 

0 

.0 

107 

78.7 

136 

0 

.0 

0 

•0 

5 

0 

.0 

107 

81.7 

131 

309 

87.5 

37 

1C.5 

353 

16 

100.0 

0 

.0 

16 

293 

86.9 

37 

11.0 

337 

0 
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TABLE  4.     TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFEMEO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  ».ACE  t 
ETHNICITY,  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  I KOI  AN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


BLACK  ASIAN  OR 

N0H~H1S»ANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


ENGINEERING  C Of 00) 
TEXAS 

7X    TRINITY  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

'  FEMALE                0        .0  0  .0 

HALE  •  0  .0  0  .0 
TX    U  OF  HOUSTON  CEN  CAMPUS 

TOTAL                 1        -3  11  2.8 

FEMA  LE                C       .0  1  "  2.9 

MALE  1  .3  10  2.8 
TX    0  HOUSTON  CLEAR  LAKE  CITY 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE                 0        .0  0  .0 

TX    U  OF  HOUSTON  DCttNTOWN  C 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
TX    U  HOUSTON  VICTORIA  CAMPUS 

TOTAL                 0.0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE  0  ,0  0  .0 
TX    TEXAS  AM  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  1  .8 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  1  .8 
TX    U  OF  TEXAS  AT  AtSTIN 

TOTAL              '  0        .0  3  .4 

FEMALE                 0        .0  1 

MALE  0  .0  2-3 
TX    U  OF  TEXAS  AT  ARLINGTON 

TOTAL                 0        .0  2  .9 

FEMALE                 0        .0  0.0 

MALE  0  .0  2-9 
TX    U  OF  TEXAS  AT  EL  PASO 

TOTAL                 t        .7  1  .7 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE  1  .8  1  .8 
TX    U  CF  TEXAS  PERMIAN  BASIN 

TOTAL                 0        .0  o           0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
TX    WEST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .3  ,             0  .0 

MALE                 0        .0  0  .0 


NUMBER 


0 
0 
0 

22 
0 
22 

0 

— 0~ 


TX          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  17  .4 

FEMALE  1  .3 

MALE  16  .4 

UTAH 

UT     B3  1GHAM  YOUNG  U  HAl H  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

UT     UNIVERSITY  OF  UTAH 
TOTAL  3  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UT     UTAH  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

UT     SOUTHERN  UTAH  ST  COLLEGE 
TOTAL  0        . 3 

FEMALE  •  0  .0 

MALE  0  .0 

UT     WEBER  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UT     WESTMINSTER  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UT  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 


27  INSTITUTIONS) 
127  3.2 
•AO  12.3 
87  62.4 


6  INSTITUTIONS) 


VERMONT 


VT 


NORWICH  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MAIN  CAM 

0 
0 
0 


.1 

10 
.1 


.0 
.0 
.0 

5.6 
.0 
6.1 

.0 
— TXT 
.0 


1  33.3 

0  .0 

1  33.3 


13 
2 
11 


.0 
.0 
.0 

.0 
♦  0 
.0 

1.9 
2.9 
1.8 


3  1. 3 
0  .0 
3  1.4 


76 
8 
66 


4.8 
25.0 
3.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


1.9 
2.5 
1.9 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


MUTE 
NON-HISPANIC 


NGK-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


10 

A, 
6 


l.A 
14.8 
•  9 


♦  0 
.0 
.0 


1  4.2 

0  .0 

1  4.8 


29 
3 
26 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

18 

17 

32 
2 
30 


0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

1 

.4 

6 

2.4 

1 

0 

•  0 

3 

23.1 

0 

1 

.4 

3 

1.2 

1 

0 

.0 

3 

2.5 

0 

0 

.0 

1 

16.7 

0 

0 

.0 

2 

1.8 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

1 

2.3 

1 

0 

•  0 

"  0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

2.6 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

7.4 
6.8 
7.2 

.0 
♦  0 
.0 

.0 
.0 

.0  ' 

9.1 
.0 
11.1 

14.5 
20.0 
14.3 

4.7 
2.9 

4.9  o> 


3  1.3 
0  .0 
3  1.4* 


45 
3 
42 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


31. 0^ 

25.0 

31.6 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


196  4.9 
13  4.0 
183  5.0 


.0 
.0 
.0 

.4 
.0 
.4 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

*.3 

.0" 
2.6 

.0 
.0 
.0 


.3 
.0 
♦  3 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUHBEK 

X 

NUMBER 

1 

4.2 

22 

91.7 

1 

4.2 

24 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

1 

4.8 

19 

90.5 

1 

4.8 

21 

63 

16.0 

266 

68.2 

62  ij 

15.8 

393 

4 

11.8 

24 

70.6 

6 

17.6 

34 

59 

16.4 

244 

68.0 

6 

15.6 

359 

0 

.0 

o     6  100.0 

3 

.0 

6 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

5  10C.0 

0 

.0 

5 

1 

33.3 

0 

.0 

2 

66.7 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

1 

33.3 

0 

.0 

2 

66.7 

3 

1 

9.1 

8 

72.  7 

2 

18.2 

11 

0 

•  0 

2 

100. 0 

0 

•  0 

2 

1 

11.1 

6 

66.7 

2 

22.2 

9 

19 

15.3 

55 

44.4 

50 

40.3 

124 

1 

20.0 

2 

4C.0 

2 

40.0 

5 

18 

15.  1 

53 

44*5 

.  48 

40.3 

1 19 

48 

7. 1 

515 

75.7 

117 

17.2 

660 

5 

7.4 

52 

76.5 

11  ^16.2 

68 

43 

7.0^ 

46  3 

75.7 

106 

17.3 

612 

8 

3.5 

142 

61 .5 

81 

35.1 

231 

0 

.0 

6 

60.0 

4 

40.0 

10 

8 

3.6 

136 

61.5 

77 

34.8 

221 

54 

37.2  ' 

38 

26.2 

53 

36.6 

145 

6 

50.0 

3 

25.0 

3 

25.0 

12 

48 

36.1 

35 

26.3 

50 

37.6 

133 

0 

.0 

3 

0 

42.9 

4 

57.1 

7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

42.9 

4 

57.1 

7 

0 

.0 

9 

103.0 

0 

•  0 

9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

9 

416 

10.5 

2t944 

74.0 

616 

15.5 

3f  97S 

62 

19.1 

234 

72.0 

29 

8.9 

3ift 

354 

9.7 

2.710 

74.2 

587 

16.1 

3«651 

0 

•  0 

274 

97.9 

6 

2.1 

280 

o- 

.0 

3 

10C.O 

0 

.0 

3 

0 

^0 

271 

97.8 

6 

2.2 

277 

8 

3.1 

217 

85.4 

29 

1K4 

°  254 

3 

23.1 

7 

53.8 

3 

23.1 

13 

5 

2.1 

210 

87.  1 

26 

10.8 

241 

3 

2.5 

87 

73.7 

28 

23.7 

118 

1 

U.7 

5 

83.3 

0 

.0 

6 

2 

1.8 

82 

73.2 

28 

25.0 

112 

0 

.0 

1 

25.0'. 

3 

75.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  „ 

1 

25.0 

3 

75.0 

4 

2 

4.7 

yj 

81.4 

6 

14.0 

43 

3 

.0 

5 

1CC.0 

0 

•  0 

5 

2 

5.3 

30.  78.9 

6 

15.8 

38 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

1C0.O 

0 

.0 

1 

13 

1.9 

615 

87.9 

72 

10.3 

700 

4 

J4.8 

.  20 

74.1 

3 

11.1 

-27 

9 

2.3 

595 

88.4 

69 

10.3 

o       '  673 

0 

.0 

43 

86.0 

7 

14.0 

50 

0 

.0 

i 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

sz 

85.7 

7 

14.3 

49 

564 


588 


TABLE  TOTAL  BACHELOR'S    OfCREES  FOR  MAJOR  FlELO  COHFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  9YRACE, 

ETHNICITY*  AND  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  I NOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  '  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


ENGINEERING  (09001 
VERMONT 

VT    U  VT  £  STATE  AGRL  COLLEGE 

TOT.AL  0  .0  0 

FEMALE  0  .0  0 

MALE  0  .0  0 


VT          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS! 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


.0 
.0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MUTE  , 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


NGN-RES IOENT 


K1H8ER 


104  99.0 
10  100.0 
94  98.9 


147  94.8 
11  100.0 
136  94.4 


TOTAL 
X  NUMBER 


1.0 
.0 

1.1 


5.2 
.0 
5.6 


105 
10 

95 


155 
11 
144 


VIRGINIA 


VA    NORFOLK  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

31 

77.5 

"  FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

31 

77.5 

VA    010  OONINICN  UNIVERSITY 

TOTAL                  1  .6 

2 

1.2 

FEMALE                 0  .0 

0 

-.0 

MALE                 1  .7 

2 

1.3 

VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0 

2 

.3 

'FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

2 

1.3^ 

VA    VIRGINIA  MILITARY  INST 

TOT  A*.                 0  .0 

4 

3.4 

FcMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

4 

3.4 

VA    VA  POLY  INST  ANO  STATE  U 

TOTAL,                0  .0 

7 

.9 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .C 

7 

1.0 

VA    WASHINGTON  ANO  LEE  U 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

VA          STATE  TOTALS  (          6  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 1  -1 

46 

3.4 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 1  .1 

46 

3.7 

WASHINGTON 

WA    GONZAGA  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FcMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

WA    PACIFIC  LUTH  UNIVERSITY 

TOTAL           ,0  .0 

1 

14.3 

FEMALE                 0  ".0 

1 

100.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

WA     SAINT  KakTIN'S  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

WA     SEATTLc  PACIFIC  U 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

WA    SEATTLE  UNIVERSITY 

TOTAL                 1  5.3 

1 

5.3 

5EMALE                 1  33.3 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

1 

6.3 

WA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 

TOTAL                 2  .3 

5 

.7 

FEMALE                 3  .0 

0 

.0 

MALE                 2  .3 

5 

.8 

WA    WALLA  WALLA  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0        .0  • 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

WA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 

c 

V-  TOTAL                 1        . 5 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 1  .5 

0 

.0 

WA    WESTERN  WASH  UNIVERSITY 

*     TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

<) 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

WA          STATE  TOTALS  I  9  INSTITUTIONS! 

TOTAL      *           4  .4  7  .7 

FEMALE                 1  1.1  1  !•! 

MALE                 3  .3  6  .7 


WEST  VIRGINIA 

WV     BLUEFiaO  STATE  COLLEGE 

TC:'AL  0        .0  1  5.3 

FEMALE  0        .0  0  *0 

,*LE  0        .0  1  5.3 


0 

.0 

0 

.0 

31 

77.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

g 

.0 

0 

.0 

c31 

77.5 

1 

.6 

3 

1.9 

7 

4.3 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

m  7 

3 

2.0 

7 

4.6 

0 

.0 

0 

.0 

2 

0.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0  0 

.0 

2 

1.0 

0 

.0 

1 

.9 

5 

4.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

.9 

5 

4.3 

13 

1.7 

0 

.0 

20 

2.6 

1 

1.8 

0 

.0 

1 

1.  8 

1.7 

0 

.0 

19 

2.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

A 

•  u 

0 

.0 

0 

.0 

14 

1.0 

4 

.*\ 

65 

4.9 

^9 

0 

.0 

1 

.  9 

13 

1.1 

4 

.3 

64 

5.2 

3 

11.1 

0 

.0 

3 

11.1 

0 

.0 

0 

•  0 

,  0 

.0 

3 

15.0 

0 

.0 

3 

15.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

Q 

0 

.0 

I 

100.0 

0 

lo  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

t  0 

.0 

0 

.0 

0 

!o 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0, 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  , 

0 

.0 

Q 

•  0 

0 

•  0  1 

0 

.0 

1 

5.  3 

0 

>-  1 
.0  ' 

3 

15.8 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

1 

6.3 

0 

.0 

2 

12.5 

45 

6.7 

0 

.0 

52 

7.  7 

9 

14.1 

0 

.0 

9 

14.1 

36 

5.9 

0 

.0 

43 

7.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1.4 

0 

.0 

4 

1.9 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

3 

1.5 

0 

.0 

4 

2.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

\o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

i  0 

.0 

0 

.0 

52 

5.1 

0 

.0 

63 

6.2 

9 

9.7 

0 

.0 

11 

11.8 

43 

4.7 

0 

.0 

52 

5.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.3 

3 

7.5 

6 

15.0 

40 

0 

.0 

0 

•0 

0 

3 

7.5 

6 

15.0 

tO 

*N 

151 

93.8 

3 

1.9 

161 

9 

100.0 

0 

•  0 

142 

93.4 

3 

2.0 

152 

247 

97.2 

5 

2.0 

254 

43 

97.7 

1 

2.3 

204 

97.1 

4 

1.9 

210 

98 

83.8 

14 

12.0 

117 

0 

•  0 

'  0 

.  0 

0 

98 

83.8 

14 

12.0  \ 

117 

733 

96.2 

9 

1.2  N 

v  762 

54 

96.4 

1 

1 .8 

\  56* 

679 

96.2 

8 

1.  1 

x  7C6 

4 

1C0.0 

0 

.0 

\ 

Vo 

0 

•  0 

r'  0 

•  0 

\  u 

100.0 

0 

-.0 

4 

236 

92.4 

37 

2.8 

1  f  338 

106 

97.2 

2 

i.e 

109 

130 

91.9 

35 

2.8 

lf229 

24 

88.9 

0 

.0 

7 

1  oc.o 

0 

•0 

17 

85.0 

0 

.0 

0  20 

6 

85.7 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6 

100.0 

?  0 

.0 

6 

U 

91.7 

1 

8.3 

12 

2 

10C.0 

0 

.0 

2 

9 

SO.O 

1 

10.0 

10 

I 

1  00.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

>  10 

52.6 

6 

31.6 

19 

2 

66.7 

0 

.0 

3 

8 

5C.0 

6 

37.5 

16 

537 

79.4 

87 

12.9 

676 

51 

79.7 

4 

6.3 

64 

486 

79.4 

83 

13.6 

612 

24 

92.3 

2 

7.7 

26 

0 

•  0 

1 

100.0 

t 

24 

96.0 

1 

4.0 

25 

199 

93.4 

10 

-4.7 

213 

13 

100.0 

0 

.0 

13 

186 

93.0 

10 

5.0 

200 

31 

100.0 

0 

.0 

31 

2 

1C0.0 

0 

.0 

2 

29 

100.0 

0 

.0 

29 

8*3 

83.3 

106 

10.5 

lf012 

77 

82.8 

5 

5.* 

93 

766 

83.4 

101 

11  .0 

9'9 

k 

ie 

94.7 

0 

.0 

19 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

18 

94.7 

0 

.0 

19 

565 

;ERJC     *  ^ 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR*  S 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFEMEO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  ECUCATION  BY  RACE. 
ETHNIC ITVf  A NO  SEX.     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NGN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NCN-RES ICENT 
ALIEN  "* 


ENGINEERING  (3900) 
NEST  V  IRGINIA 

WV    FAIRMONT  STATE  COLLEGE 
TOT  At  0  »0 

FEMALE  0  ,0 

HALE  0  .0 

WV    SALEM  COL  LEGE0.  MAI  N  CAMPUS 
TOTAL  -  0  .0. 

FEMALE  C  .0 

HALE  0  .0 

WV    WE  ST  V*  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  r  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

UV    W  VA  STATE  COLLEGE 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WV    ME<T  VIRGINIA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEHALC  0  .0 

MALE  0  .0 

WV    NEST  VA  WnSLEYAN  COLLEGE 


TOT  At 
FEMALE 
MALE 


WV  STATE  TOTALS*  I 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

WISCONSIN 


1 

2  .8 

I 

2*8 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

1 

2.9 

A 

2.9 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

2 

1*6 

2 

1  .6 

^1 

0 

♦  0 

c 

.0 

0 

2 

1.7 

2 

1.7 

1 

3 

33.3 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

3 

33*3 

0 

.0 

0 

u 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

6 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

0 

.0, 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

7  INSTITUTIONS) 


1.3 
•  0 
1.4 


It  I    MARQUETTE  UNIVERSITY 

TOTAL 

c      v  1 

.5 

5 

2*7 

FEMALE 

0 

♦  0 

0 

.0 

MALE 

1 

.6 

5 

3.0 

WI     MILWAUKEE  SCH  ENGINEERING 

TOTAL 

0 

.3 

4 

2*2 

FEMALE 

0 

.0 

0 

•0 

MALE 

0 

.0 

4 

2.2 

WI    'J  OF 

WISCCNS  IN 

r ADISCN 

TOTAL 

0 

.0 

6 

1.0 

FEMALE 

0 

.0 

1 

2.6 

MALE 

3 

.0 

5 

•  9 

WI     J  OF 

WISCONSIN 

MILWAUKEE 

TCT  AL 

0 

.c 

2 

1.3 

FEMALE 

c 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

2 

1.4 

WI     J  CF 

WISCCNS  IN 

PARKS  I  DC 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALt 

0 

♦  0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

•0 

WI     U  OF 

WlSCuNSIN 

PLATTEVL 

TCTAL 

0 

,0 

1 

•  6 

FEMM  E 

0 

.3 

0 

•0 

MALE 

Q 

.0 

1 

♦  7 

hi    U  Zf 

WISCCNSIN 

STGUT 

TOTAL 

0 

.0 

1 

.5 

FEMALE 

0 

.0 

0 

♦  a 

MALE 

0 

♦  3 

1 

♦  5 

WI          STATE  TOTALS  (          7   I NST I T UT ICNS ) 

TCTAL 

1 

.1 

19 

1.3 

FEMALE 

0 

.0 

1 

1.1 

MALE 

1 

.  1 

18 

1.3 

WYOMING 

WY     UNIVERSITY  OF 

WYOMING 

TOT  AL 

0 

.9 

1 

♦  6 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE 

0 

•  0 

1 

•  6 

WY          STATE  TOTALS  < 

}    TOTAL  C0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

THE  STATES  AN 3  O.C.  ( 

TOTAL  1^2  .3 

FEMALE  12  -2 

MALE  150  .3 


1  INSTITUTIONS) 
1  .6 

0  .0 

1  .6 

455  INSTITUTIONS) 
li 756  2.9 


225 
li  531 


4*4 
2.7 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

11 

2 
9 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 


11 

2 

9 


I,  837 
215 
lf622 


.6 
.0 


•  0 
.0 
.0 


.0 

1.9 
5.3 
1.7 


.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 


.7 

2*2 
♦  7 


3*0 
4*2 
2.9 


.0 
.9 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
,0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 


.2 
•  0 
.2 


2 

I. 1 

0 

♦  0 

2 

1.2 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

7 

1.2 

0 

♦  0 

7  v 

1.3 

1 

.6 

0 

.0 

1 

.7 

1 

7. 1 

0 

.0 

1 

8.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

.5 

0 

.0 

1 

♦  5 

12, 

♦  8 

0 

.0 

12 

.9 

2 

1.2 

0 

.0 

2 

1.3 

2 

1.2 

0 

.0 

1»117  1.8 
86  1.7 
If  031  1.8 


ER 

I 

NUMBER  X 

0 

NUMBER 

pi  unpen 

* 

? 

5.6 

34     9. .4 

0 

.0 

36 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

2 

5.  7 

33  94*3 

0 

♦0 

35 

0 

.0 

1  100.0 

0 

".0 

1 

0 

■  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

5  ~< 

4.1 

92  74.8 

26 

21.1 

123 

0 

.0 

4    66 . 7 

2 

33.3 

6 

5 

4.  3 

88  75*2 

24 

20*5 

117 

3 

33*3 

6  66*7 

0 

•  0 

9 

0 

•  0 

0  *0 

0 

.0 

0 

3 

33.3 

6    66 . 7 

0 

.0 

9 

0 

.0 

315  88.7 

40 

355 

0 

.0 

27  96*4 

1 

28 

0 

.  0 

29 0  00*1 

39 

11.9 

327 

0 

.0 

1  50.0 

1 

50.0 

2 

0 

.  0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0  *0 

1 

i  0  0.  0 

1 

0 

1 1 

2.0 

467  85.7 

67 

12*3 

545 

0 

•  0 

33  91.7 

3 

8.3 

36 

11 

2.2 

434  85*3 

64 

12  .6 

509 

8 

4.3 

174  93*0 

5 

2.7 

'  t 
187 

0 

•  0 

21  100*0 

0 

.  0 

2 1 

8 

4.8 

153  92.2 

5 

3*0 

1 66 

4 

2.2 

170  "93*9 

7 

3.9 

181 

0 

.  0 

1  100.0 

0 

•  0 

I 

4 

2.2 

169  93*9 

7 

3. 9 

1 80 

24 

4.1 

512  88.3 

44 

7.6 

5  80 

3 

7.9 

34  89*5 

1 

2.6 

'  38 

21 

3.  9 

478  88*2 

43 

7  .9 

542 

3 

1.9 

147  94.2 

6 

3.8 

156 

C 

.  0 

1  A     1  A  A  A 
1 U     1 UUlU 

0 

.0 

10 

3 

2.  1 

137  93*8 

6 

4.  1 

1  46 

1 

7.  1 

12  85*7 

1 

7*1 

14 

0 

.0 

2rl00.0 

0 

♦  0 

°  2 

1 

8.  3 

10  83*3 

- 1 

8.3 

12 

1 

.6 

155  96.9 

4 

2.5 

160 

0 

.0 

8  100*0 

0 

.0 

;e 

1 

♦  7 

1*7  96*7 

4 

2.6 

1 52 

2 

l.C 

186  95*9 

6 

3.1 

194 

0 

.0 

9  100*0 

0 

.0 

9 

2 

1.  1 

177  95*7 

6 

185 

43 

2.9 

1,356  92*1 

73 

5.0 

If  472 

3 

"3.  4 

, 85  95*5 

1 

1 .1 

89 

40 

2.9  . 

1 f  27 1  91*9 

72 

5.2 

1  f  383 

3 

* 

1 .8 

120  73*6 

40 

24  5 

163 

Q 

.  0 

8  88.; 

1 

11.1 

9 

3 

1.9 

112  72*7 

39 

2  5.3 

154 

3 

1.8 

120  73*6 

40 

24.5 

163 

0 

.0 

8  88*9 

Y 

11.1 

9 

3 

1.9 

112  72*7 

39 

25.3 

154 

872 

7.9 

51.794  84*3 

4 

,760 

7.7 

M,426 

538 

10.4 

4,431  85*7' 

202 

3.9 

5fl7l 

,334 

7.7 

47,363  84.2 

4 

,558 

8.1 

56,255 

GUAM 

GU    UNIVERSITY  0(*  GUAM 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

•  0 


1  too.c 

0  .0 

1  100.0 


1  100.0 

0  .0 

1  100.0 
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TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CCNFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY,  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 

ENGINE ERING  <0900> 


GU  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS 
0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


BLACK  ASIAN  OR 

-NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


1  INSTITUTIONS) 


NUMBER 


I  100.0 

0  .0 

1  100.0 


HISPANIC 
NUMBER  I 


.0 
.0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 

non-hispam: 


NUMBER 


1  100.0 

5  .o 

1  10C.0 


NON-  RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 


TOTAL  f*k 
t  NUMBER 


.0 
.0 
.0 


PUERTO  RICO 


PR    COLEGIO  U  CEL  TURABO 

14 

10C.0 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

100.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

o 

•  0 

MA  LE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

A 

•  u 

14 

100.0 

14 

100.0 

FR    U  OF  PR  MAYAGUE2 

TOTAL  \  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

404 

109.0 

404 

100.0 

FF.MALE    \  0 

.0 

00 

.0 

0 

.0 

33 

100.0 

33 

10C.0 

MALE     x  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

371 

100.0 

371 

10C.0 

PR    MORLO  UNIVERSITY 

100.0 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

6 

FEMALE  0 

.0 

0  \ 

*  -2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                0  - 

.0 

0 

•  0 

0 

.0  s 

6 

100.0 

6 

10C.0 

PR         AREA    TOTALS  t 

3 

INSTITUTIONS) 

100.0 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

424 

100.0 

s  424 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

33 

100.0 

33 

130.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

391 

100.0 

391 

100.0 

OUTLYING  AREAS 

( 

4  INSTITUTIONS) 

100.0 

TOTAL  C 

.0 

0 

.0 

1 

.2 

424 

99.8 

425 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

33 

100.0 

33 

100.0 

HALE             c  0 

.0 

0 

,0 

1 

391 

99.7 

392 

10C.0 

MAJOR  FIELO  AGGREGATE 

0900 

459 

INSTI TUTIONS) 

8.6 

TOTAL  162 

.3 

1,756 

2.3 

li  838 

3.0 

1,541 

2.5 

5t297 

FEMALE  12 

.2 

225 

4.3 

215 

4.1 

119 

2.3 

571 

11.0 

MALE  150 

.3 

1,531 

2.7 

If  623 

2.9 

It  422 

2.5 

4*726 

8.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
•  J 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0  , 


51,794  83.7 
,4,431  85.1 
47,363  83.6 


4,760  7.7 
202  3.9 
4,558  8.0 


14 
0 
14 

404 
'33 
371 

6 
0 
6 


424 
33 
391 


425 
33 
392 


61,851 
5,204 
56,647 


FINE  ANO  APPLIEO  ARTS  (1000) 


ALABAMA 
AL    ATHENS  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


AL     AUBURN  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

ti  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    AJ8URN  U  AT  MONTGOMERY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 
AL    BIRMINGHAM  STHN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
AL    MUMT INGOON  COLLEGE 


0;  .0 
0  .0 
0  .0 
ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AL  JACKSONVL 

TOTAL        ^  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
AL    JUOSCN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

AL     LIVINGSTON  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


AL     MILES  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    MOBILE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

AL    CAKWOCO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FwMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL     SAMFORO  UNIVERSITY 

TOTAL  '}    0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    SPRING  HILL  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

c  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5.9 

1 

5.9 

0 

.0 

2 

11.6 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12.5 

1 

12.5 

0 

.0 

2 

25.0 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

50.0 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10C.0 

•h 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

75.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

75.0 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.  c 

66.7 

0 

.0 

0 

.0 

2 

66.7 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

10C.0 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.3 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

lb. 7 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

;o 

0 

.0 

0 

.0 

c 

* 

4  100.0 

0 

.0 

i 

3  100.0 

0 

.0 

3 

1  100.0 

0 

.0 

1 

73  100.0 

0 

.0 

73 

41  100.0 

0 

.0 

41 

32  1C0.0 

0 

.0 

32 

3  10C.0 

0 

.0 

3 

1  100.0 

0 

.0 

1 

2  100.0 

0 

.0 

2 

24  100.0 

0 

.0 

24 

19  100.0 

0 

.0 

19 

5  100.0 

0 

.0 

5 

5  100.0 

0 

.0 

5 

4  100.0 

0 

.0 

4 

1  100.0 

0 

.0 

1 

15  88.2 

0 

.0 

17 

9  100.0 

0 

.0 

9 

6  75.0 

0 

.0 

8 

1  50.0 

0 

.0 

2 

1  50.0 

<) 

.0 

2 

0  .0 

') 

.0 

0 

0        .0  • 

.) 

.0 

1 

0  .0 

0 

.0 

1 

0  .0 

0 

.0 

0 

0  .0 

1 

25.0 

4 

0  ,0 

0 

.0 

1 

0  .0 

1 

33.3 

3 

7  100.0 

0 

.0 

7 

5  100.0 

0 

.0 

5 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0  .0 

0 

.0 

4 

0  .0 

0 

.0 

2 

0  .0 

0 

.0 

2 

15  93.8 

0 

.0 

16 

10  100.0 

0 

.0 

10 

!>  83.3 

0 

.0   .  <t 

6 

1  1C0.0 

0 

.0 

1 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0  .0 

0 

,0 

0 
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TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR 'S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATION  BY  RACEt 
ETHNICITY,  ANO  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 


BLACK  ASIAN  OR. 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER  2 


HISPANIC 


.TOTAL 
MINORITY 


FINE  AND  APPLIED  ARTS  (1000) 
ALA8A4A 


AL    TROV  STATE  U  HA  IN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0 

3 

12.5 

FEMALE                 0  -0 

3 

17.6 

MALE                 0  .3 

0 

•  0 

al  University  of  Alabama 

TOTAL                 0  .0 

5 

8.2 

FEMALE                 0  .0 

0 

•0 

MALE                 0  .3 

5 

15  .6 

AL    0  ALABAMA  IN  BIRMINGHAM 

TOT  AL                 0  .0 

3 

30.0 

FEMALE                 0  .0 

2 

33.3 

*    MALE                  0  .0 

1 

25.0 

AL    U  ALABAMA  IN  HUKTSVILLE 

.0 

TOTAL                  0  .0 

0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MAcE                 0  .0 

0 

.0 

AL    UMVERSITV  OF  MONTEVALLO 
TOTAL                 0         .0  t 

0 

.0 

femaR              0  .0 

0 

.0 

MA  E                  0  .0 

0 

.0 

AL     U  Lr  NORTH  ALABAMA 

TOTAL    ».            0  .0 

0 

.0 

FEMALE    ~            0  .0 

0 

.0 

MALE                  0  .3 

0 

.0 

AL     U  OF  SOUTH  ALABAMA 

TOTAt.                  0  .0 

3 

8.6 

FEMALE                  0  .0 

2 

8.3 

MALE                  0  .0 

1 

9.1 

AL          STATE  TOTALS  t         20  I NST ITUT I CNS ) 

TOTAL  0  .0  25  6.7 

FEMALE  0  .0  12  5.6 

MALE  0  .0  13  8.3 

ALASKA 

AK     U  ALASKA  F/Sl  R8ANKS  CAMPUS 

TOTAL  0  .0  0  .0 

FEMALE  0  .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 

AK    0  ALAS  ANCHORAGE  CAMPUS 

TOTAL  I  10.0  0  .0 

FEMALE  0  .0  0  .0 

KALE  I  25.0  0  .0 


AK          Si  ATE  TOTALS  I 

TOTAL  1  4.8 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  14.3 

ARIZONA 

AZ     ARIZONA  STATE  UMVEfti  ITY 
TOTAL  *        O  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .    0  ,0 

kl     GRAND  CANYON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  t0 

MALE     *  0  .0 

AZ     NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AZ     UNIVERSITY.  OF  ARIZONA 


2  INSTITUTICNS) 


TOTAL 


.0 


FEMALE 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

AZ  STATE 

TOTALS  ( 

TOTAL 

0 

.0 

,-EMALE 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

ARKANSAS 

AR  ARKANSAS 

CCLLEGE 

TOTAL 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

MA  LE 

0 

.0 

AR  ARKANSAS 

*TATE  U 

MAIN 

TOTAL 

0 

•  0  . 

FEMALE 

JO  o 

•  3 

MALE 

0 

.0 

AR  ARKANSAS 

TECH  UMVERSI 

TOTAL 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

MALE 

*/  0 

.0 

.0 
.0 
.0 


.5 
.7 

•  .0 

7.1 
20.0 
>  .0 

2.4 
2.6 
2.2 

.7 
.0 

1^9 


1.1 
1.1 


33.3 
50.0 
.0 

8.3 
.0 
12.5 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 

NUMBER 

NUMBER 

X 

• 

0 

.0 

0 

.0 

3 

12.5 

0 

•  0 

o 

.0 

17.6 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

8.  Z 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

5 

15.6 

0 

.0 

0 

.0 

3 

30.0 

o 

.0 

o 

.0 

2 

33.3 

o 

.  0 

o 

.0 

1 

25.0 

0 

G 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

r  0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

lo 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

8.6 

1 0 

.  0 

*  0 

.0 

2 

8.3 

0 

•  0 

o 

.0 

1 

9.  1 

1 

.  3 

o 

.0 

26 

7.0 

0 

.0 

•  0 

12 

5.  6 

1 

.6  - 

0 

.0 

14 

8.9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0. 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  1 

1G.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

1 

25.0 

o 

.0 

o 

.0 

1 

4.8 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

1 

^4.3 

1 

.5 

5 

2.3 

7 

3.2 

Q 

.0 

3 

2.0 

4 

2.7 

I 

1.4 

2 

2.9 

3 

4.  3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

V 

.0 

1 

4  ,.0 

0 

.0 

0 

.0 

G 

.n 

0 

.0 

4 

4.8 

6 

7.1 

0 

.0 

2 

5.3 

3 

7.9 

0 

.0 

2 

4.3 

3 

6.5 

L 

.7 

3 

2.2 

5 

3.7 

1 

1.2 

2 

3 

3.7 

0 

.0 

1 

1.9 

2 

3.8 

hit  IT  E 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


4  INSTITUTIONS) 
5  1.1 
3 
2 


.4 
.4 
.6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


12 
7 

5 


2.7 
2.6 
2.8 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


19  4.2 
11  4.0 
8  4.5 


33.3 
50.0 
.0 

8.3 
•  0 
12.5 

.0 
.0 
.0 


21 
14 
7 

55 
28 
27 

7 
4 
3 


87.5 
82.4 
100.0 

90.2 
96.6 
84.4 

7C.0 
66.  7 
75.0 


15  100.0 
9  100.0 
6  100.0 

42  100.0 
19  100.0 
23  100.0 

25  100.0 
13  10C.0 
12  100.0 


32 
22 
10 


91.4 
91.7 
90.9 


345  92.5 
203  94.0 
142  90.4 


11  100.0 
8  100.0 
0  3  1CC.0 


90.0 
100.0 
75.0 


20  95.2 
14  100.C 
6  85.7 


209  96.8 
143  97.3 
66  95.7 


13 
4 
9 

78 
35 
43 

128 
78 
50 


92.9 
8C.0 
100.0 

92.9 
92.1 
93.5 

94.8 
95.1 

94.  . 


428  95.3 
260  95.6 
168  94.9 


2 
1 
1 

11 

4 
7 

11 

5 
6 


66t7 
50.0 
IOC  0 

91.7 
100.0 
87.5 

xCO.O 
100.0 
100.0 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
•  0 
.0 

1.6 
3.4 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.*0 

.0 
.0 
.0 


.5 
.5 
.6 


.0 
•0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.5 
1.2 
1.9 


.4 
.4 
.6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  3 

.0 
.0 
.0 


24 
17 
7 

61 
29 
32 

10 

^  6 
4 

15  * 
9 
6 

42 
19 
23 

25 
13 
12 

35 
24 
11 


3  73 
216 
157 


11 

8 
3 

* 

10 
6 
4 


21 
14 
7 


216 
147 
69 

14 

5 
9 

84 
38 
46 

135 

82 
53 


449 
272 
177 


11 

5 
6 


AC 


568 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELORS    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY   INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACct 
ETHNIC  IT Yt  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

non~h:spanjc  PACIFIC  islanoer 


NUMBER  S  NUMBER 

FINE  AND  APPLIEO  ARTS  < 1COOJ 
ARKANSAS 

AR    COLLEGE  OF  THE  OZARKS 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  « 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


hHITE 
NON-HISPANIC 


'NUMBER 


NOK-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 
NUMBER 


TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0t  .0 

0 

.0 

MALE 

0    "  .0 

0 

•  0 

A*    HAROING  COLLEGE  MAIN  CAM 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

AR    HENOERSON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

AR    HENORIX  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

1 

7.1 

FEMALE 

0  .0 

0 

.9 

MALE 

0  .0 

1 

20*0 

AR  JOHN 

BROWN  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FSMA  L6 

0  .0 

0 

•0 

MALE 

0  .3 

0 

•  0 

AR    OUACHITA  8 APT  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0' 

0 

.3 

AR  STHN 

ARK  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

0  .0 

1 

14*3 

.  FEMALE 

*             0  .0 

0 

•0 

MALE 

0  .0 

1 

25.0 

AR    U  OF 

ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

0  .0 

1 

3.2 

FEMALE 

0       .0  v 

0 

.0 

MALE 

0        .0  \ 

7.1 

AR    U  OF 

\RK  AT  LITTLE  ROCK 

\ 

TOT  ALV 

0  *0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

AR    U  OF 

ARK ANSAS-MCNT I  CELLO 

TOTAL 

0    „  .0 

0 

.0 

FfMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

AR   .U  OF 

ARKANSAS  PIflE  BLUFF 

TOTAL 

0  .0 

4 

100.0 

FEMALE 

0     '  .0 

3 

100.0 

MALE 

9  .0 

1 

100.0 

AR    U  OF 

CENTRAL  ARKANSAS 

TOTAL 

0  .0 

3 

12.5 

FEMALE 

0  .0 

2 

11.8 

MALE 

0  .0 

1 

14.3 

AR          STATE  TOTALS  (   *'    15  INSTITUTIONS} 

TOTAL 

0  .0 

12 

6.7 

FEMALE 

0  .0 

6 

5.8 

MALE 

.  0  .0 

6 

7.9 

CALIFORNIA 

CA    AMERICAN  CONSV  THEATRE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    ART  CTR  COLLEGE  OF  OESIGN 
TOTAL  0  .0 

FcMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    AZdSA  PACIFIC  COLLEGE 
TOTAL  '  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

CA    BETHANY  BIBLE  CCLL'GE 
TOTAL  O  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    BIOlA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  BAPTIST  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CA    CAL  COLLEGE  ARTS 
TOTAL  3 
FEMALE  '2 
MALE  1 


0 
0 
.0 

L  CRAFTS 
1.5 
1.7 
1.3 


CA    CALIFORNIA  INST  OF  ARTS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

".5 
1.4 
.0 

.0 
.0 
.0 

9.1 
•  0 
16.7 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.6 
3.4 
3.8 

2.6 
2.1 
3.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  3 

0 

•0 

0 

<  .0 

1  19  CO 

u 

.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

20  1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.C 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.1 

13  92.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9  103. 0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

2  3.0 

4  8C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•  0 

0 

•  9 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13  10C.0 

0 

.0  ■ 

0 

.0 

0 

.0 

4  1C0VC 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

9  1  CO.Ov 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

6  85.7 

0 

■  .0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

,0 

•0 

1 

25.0 

3  75.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.2 

30  CS.8 

0 

.0 

0 

.0. 

0 

•0 

17  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.  1 

1-3  92.9 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

~i<\  i  ftft  ft 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12  1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

0 

.cr 

0 

.0 

12  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10  10C.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  1 00. 0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

rO 

1 

130.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

*  3 

21  87.5 

0 

.0 

0 

.0 

2' 

11.8 

15  88.2 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1  4.3 

6  85.7 

0 

.0 

0 

.0 

12 

.  6-7 

168  93.3 

0 

0 

6 

5.  8 

98  94.2 

0 

.0 

0 

•0 

6 

7.9 

70  92.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

'  .0 

C 

.0 

1  10C.C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

17 

8.4 

11 

"  5.4 

29 

14.3 

165  81.3 

7 

9.9 

1 

1.4 

12.7 

59  83.1 

10 

7.6 

10 

7.6 

20 

1 5  .2 

106  80.3 

1 

4.8 

0 

.0 

1 

4.8 

20  S5.2 

0 

.0 

„  0 

.0 

0 

•  0 

12  1C0.0 

1 

11.1 

0 

•  0 

1 

ll.l 

8  88.9 

Q 

•  0 

I 

9.1 

2 

i ft.  2 

8  72.7 

0 

*  jo 

1 

20.0 

1 

20.0  ' 

4  80.0 

0 

.0 

3 

.0 

I 

lc.  7 

4  66.7' 

0 

.  .0 

o 

.0 

0 

.0 

24  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13  10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9  1C0.0 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5  10C.0 

7 

3.6 

6 

3.0 

23 

11.7 

163  82.7 

4 

3.4 

3 

2.5 

v  13 

1C.9 

101  84.9 

3 

3.8 

3 

3.B 

10 

12.8 

62  79.5 

2 

1.7 

4 

3.5 

9 

7.8  . 

l«  91.3 

1 

2.1 

0 

.0 

-  2 

4.2 

/46  95.8 

1 

1.5 

4 

6.0 

7 

10.4 

/  59  88.1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
G 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

9 
3 
6 

0 
0 
0 

1 

c 
1 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

11 

5 

e 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 


.0 

.c 

.0 

.0 
.0 

.c 

.0 

.a 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

.c 

.0 


.0 
.0 

.c 


.0 
.0 
.0 

4.4 
4.2 
4.5 

.0 
.0 
.0 

9.1 
•  0 
16.7 

.0 
.0 
.0 

.0 

.c 

.0 

5.6 
4.2 
7.7 

.9 
.0 
1.5 


2 
1 
1 

20 
13 
7 

4 
2 
2 

14 

9 
5 

3 
2 
1 

13 
4 
9 

7 
3 
4 

31 
17 
14 

20 
12 
8 

12 
10 
2 

4 
3 
1 

24 
17 
7 


180 
104 
76 


1 
1 

0 

203 
71 
132 

21 
12 

9 

11 

5 
6 

24 
13 
11 

9 
4 
5 

197 
19 
78 

115 
48 
67 


569 


57: 


TABLE        '  TOTAL  BACHELOR' S    JgJIJjS^ ^  ^5x^1^^^"  £DUCAT,°N  "  ^ 


/ 


/  - 

AMERICAN  IM)IAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

M*-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER 


/  NUMBER  I  NUMBER 

FINE  A  NO  APPLIED  ARTS  UCOO) 
CALIFORNIA 

CA    CAL  LUTHERAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

male  0  .0 

CA    CAL  ST  COLLEGE-BAKERSFLD 


TOi  A 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


CA   CAl  state  c-sn  BERNARDI no 


TOTAL 
FEMALE* 
MALE 


CA    CAL  ST  COLLEGE-STANISLAUS 


rOT  AL 
FEMALE 
MALE 
CA    CAl  STiTE 
TOTa 
-EfALE 
MAtE 


6.9 
•  0 
16.7 


POLY  L-POHONA 


CA    CAL  STATE  U-CHICO 
fOTAL  I 
FEMALE  1 
HA  0 
CA    CAL  STATE  U-DGMINGJEZ  ,HS 


.0 
.0 
.  0 

.9 

.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


.  CA    CAL  STATE  U-FRESNO 


TOT  AL 
FEMALE 
HALE 


1.4 
2.9 
.0 


CA    CAL  STATE  »-FULLERTGN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


3  l.l 
2  I  .'2 
1  1.0 


CA    CAL  STATE  L>*»HAYV»AR0 


TOTAL 
.  .  4ALE 
MALE 


CA    CAL  STATE  U-LONG  BEACH 


TOT  AL 
FEMALE 
°  MALE 


.7 

.0 
1.9 


CA    CAL  STATE  U-LCS  ANGELES 
TOTAl  <t  3.1 

FEMALE  2  2.5 

MALE  2 
CA    CAL  STATE  U-NDRTHRI JGE 
TCTAL  U  4.6 

FEMALE       "  *       8  5.5 
«ALE  3  3.2 

CA    CAL  STATE  lf-SACRAHENTO 
TCTAL  2  1.7 

FEMALE  2 
MA  Lc  0 
CA     HJM80LOT  STATE  U 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
.  MALE  0 
CA     SAN  DIEGO  STATE 
TOTAL  '  3 
FEMALE  1 
MALE  2 
CA     SAN  FRANCISCO  STATE  »J 
TCTAL  8  2.6 

FEMALE  2 
HALE  6 
CA     SAN  JOSE  STATE 


2.9 
.0 

I 

•  D 
.0 
.0 

u  *  . 

1.3 
.7 
2.* 


1.3 
3.3 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 


1.2 
1.4 


CA     SONOMA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  -0 

FEMALE-*  0        .1  . 

MALE  0  «3 

CA     CHAPMAN  COLLEGE 

TCTAL  1  5.9 

FEMALE  1 

MALE.  0  .0 

CA    CHRISTIAN  HERITAGE  C 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA     CL AREMDNT  MEN'S  COLLEGE 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 

.0 


o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6-9 

I 

5.9 

I 

8.3 

2 

9.  1 

1  ' 

7.7 

1 

I  l.l 

I 

.9 

1 
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TABLt't.    TOTAL  BACHUOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
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.0 

7 1 

1 

2.7 

36.  97.3 

0 

.0 

37 

3 

8.  8 

31  91.2 

0 

.0 

34 

1 

4.5 

20  90.9 

1 

4.5 

22 

0 

.0 

7  1G0.O 

0 

.0 

7 

1 

6.7 

13  86.7 

1 

6.  7 

1  5 

0 

.  0 

27  100.0 

0 

.0' 

27 

0 

.0 

16  100.0 

0 

+  0 

16 

0 

.0 

11  100.O 

0 

.  0 

1 1 

30 

4.7 

599  94.3 

6 

.9 

635 

16 

4.  2 

363     S5. 0 

3 

✓  .8 

382 

1  4 

5.5 

236     S3. 3 

3 

1.2 

253 

1 

11.1 

8  88.9 

0 

.0 

9 

1 

111 

8  88.9 

0 

.0 

9 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.  0 

0 

0 

.  0 

7  1CC.0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

7  10C.0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

1 

11.1 

8  88.9 

0 

.0 

9 

0 

.0 

5  1CC0 

0 

.0 

5 

1 

25.0 

3  75.0 

0 

.0 

4 

2 

3.7 

52  96.3 

0 

.0 

54 

1 

2.5 

39  97.5 

0 

.0 

40 

1 

7.1 

13  92.9 

0 

.0 

14 

ERIC 


573 


>       1  ~ 


TABLE  6.     TOTAX  BACHELORS S    (DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
ETHNIC ITYt  ANO  SEXJ     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANQER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


kHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER* 


NOK-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


FINE  ANO  APPLIEO  ARTS  (10001 
CONNECTICUT 


CT    EASTERN  CONN  ST  COLLEGE 


r  n  T  *  ■                      n  ft 
TOTAL                  V  »W 

o 

•  0 

r*  r  4.1  *  i  c                        ft  ft 

o 

•  0 

HALE                  0  .0 

.0 

CT     rAiKrlfcLl  univcKaiir 

T  AT  *  1                                   ft  ft 

TOTAL                   0  mv 

o 

■0 

c zu\ i  c                   n  ft 
r  cHA  L't                     U         •  U 

o 

.0 

HAL  E                    0         •  0 

o 

.  0 

CT     SACRED  HEART  UNlVEKallT 

TOTAL                 0  .0 

o 

■  0 

FEMALE                 0  -0 

*  0 

■  0 

MALE                  0  .0 

o 

■  0 

CT     SAINT  JOSEPH  COLLEGE 

TOTAL                  0  .0 

I 

50  .0 

FEMALE                  0  .0 

I 

5  0.0 

MALE                 0  .0 

o 

•  0 

CT      oOUIHEKN  CCNN   11  CULLtbt 

TOTAL                  0    „'  .0 

■  0 

FEMALE                0  .0 

0 

■  0 

MALE    ,             C  .0 

o 

■  0 

CT    TRINITY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

■  0 

((  FEMALE                  0  .0 

o 

■  0 

v       MALE                  0  .0 

o 

■  0 

CT    DIVERSITY  OF  BPIO^EPQRT 

TOTAL                 0        ■ 0 

1 

2*2 

FEMALE                 0  .0 

1 

5.0 

MALE                 0  .3 

o 

•  0 

CT     UNIVERSITY  Or  CONNECTICUT 

TOTAL                  0  .0 

1 

1 .0 

FEMALE                  0  .0 

o 

•  0 

MALE                  0  .0 

1 

2*  8 

CT     UNIVERSITY  OF  HARTFORO 

ti"it  *  ■                   ft  n 

2.4 

FEMALE                 0  .0 

I 

4.0 

HALE                  0  .0 

0 

.0 

CT    UNIVERSITY  OF  NEW  HAVEN 

TOTAL                  0  .0 

2 

14.3 

FEMALE                 0  .0 

2 

18.2 

MALE                  0  .0 

0 

•  0 

CT    WESLEYAN  UNIVERSITY 

TOTAL                  0  .0 

2 

2.8 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                  0  .0 

2 

7.1 

CT    WESTERN  CONN  ST  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

CT    YALE  UNIVERSITY 

TOTAL                  0  -.0 

3 

2.8 

FEMALE                 0  .0 

2 

3.3 

HALE                  0  .0 

1 

2.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  : 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

o 

•  0 

o 

.  0 

o 

•  0 

0 

.0 

Oe. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.  0 

o 

■  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

.  0 

3 

.0 

1 

2.2 

2 

4.4 

0 

.0 

'  0 

.0 

1 

5.0 

0 

•  0 

1 

4.0 

'  I 

4.0 

2 

2.0 

1 

1.0 

*  *  4 

3.9 

1.5 

1 

1.5  * 

2 

3.0 

i 

2.  8 

o 

■  0 

2 

5.6 

1 

2  .4 

0 

.0 

2 

4.8 

1 

4.0 

0 

.0 

2 

8.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

18.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

I 

1.4 

0 

.0 

3 

4.2 

1 

2.  3 

c 

.0 

1 

2.  3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

7.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

2.6 

2 

1.9 

8 

7.5 

2 

3.  3 

2 

3.3 

6 

10.  0 

1 

2.2 

0 

.0 

2 

4.3 

12  100.0 

0 

.9 

12 

5  100.0 

0 

.  o 

7  100.0 

0 

.0 

7 

4  1C0.0 

0 

.0 

4 

2  100.0 

0 

•  0 

2 

2  100.0 

0 

.0 

'  2 

2  10U.0 

0 

.0 

2 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0  .0 

0 

.0 

0 

a  50.o 

,0 

.0 

2 

I  50.0 

0 

.0 

2 

0  .0 

0 

.0 

0 

51  100.0 

0 

.0 

51 

36  100.0 

0 

.0 

36 

15  1CC.0 

0 

.0 

15 

12  100.0 

0 

.0 

12 

5  100.0 

0 

.0 

5 

7  100.0 

o 

.0 

7 

43  95.6 

0 

.0 

45 

19  95.0 

0 

.0 

20 

24  96.3 

0 

.0 

25 

98  96.1 

0 

.0 

102 

64    9  7.  0 

0 

66 

34  94.4 

0 

.0 

36 

40  95.2 

0 

.0 

42 

23  92.0 

0 

.0 

25 

17  1CC.0 

0 

.0 

17 

12  85.7 

0 

.0 

14 

9  81.8 

0 

.0 

U 

3  100.0 

0 

.0 

3 

68  95.8 

0 

.0 

71 

42  97.7 

0 

.0 

43 

26  92.9 

0 

.0 

28 

19  100.0 

1  0 

.0 

19 

9  100.0 

0 

.0 

9 

10  100.0 

0 

.0 

10 

95  89.6 

3 

2.8 

106 

52  86.7 

2 

3.3 

60 

43  93.5 

1 

2.2 

.46 

CT          STATE  TOTALS  (  17  INSTITUTIONS)  ^  a  ,  .  ... 

TOTAL  0  .0  13       2.3  8  1.4  5  .9  26  4.6  532  94.8  3  .5  f56l 

FEMALE  0  .0  8       2.3  6  1.7  3  .9  17  4.9  328  94.5  2  .6  347 

MALE  0  0  5       2.3  2  .9  2  .9  9  4.2  204  95.3  1  .5  214 


DELAWARE 


0  .0  1 
0.0  0 


OE    DELAWARE  STATE  COLLEGE  -  a  a  ,  i /»a  a  ft  ft  i 

TOTAL  0        .0  a  ft  ft        .ft  0        .0  0        .0  I  1C0.0  0         .0  1 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OE   -s-NIVcRSITY  OF  OELAwAPE  . 

TCTAL  0        .0  1         .9  0        .0  0         .0  1         .9  111     97.4  2       1.8  114 

FEMALE      '  0        .0  1       1.2  0        .0  0        .0  1       1.2  81     97.6  J       1.2  M 

0.0  O         -0  0        .0  0         .0  0        .0  30.  96.8  1       3.2  31 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

%,o 

.0 

i 

10C.0 

0 

.0 

Q 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

1 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.9 

111 

97.4 

1 

1.2 

0 

.0 

0 

.0 

i 

1.2 

81 

97.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

30 

.  96.8 

OE          STATE  TOTALS  <  2  INSTITUTIONS!  ,  17  11s 

TOT  AL                  0  .0  1         .9  0  .0  0  .0  1  .9  112  97.4  2  1-7  115 

"MALE            '      0  .0  1       1.2  0  .0  0  .0  1  1.2  82  97.6  I  1.2  84 

ULE                 0  .0  0        .0  0  .0  0  .0  0  .0  30  96.8  1  3.2  31 


DISTRICT  OF  COLUMBIA 

OC     AMERICAN  UNIVERSITY 
TOTAL  1  1-7 

FEMALE  1  2.0 

MALE  0  .0 

OC    CATHOLIC  U  OF  AMERICA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OC    GALLAUOET  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


7  11.7  D 

6  11.8  0 

1  11.1  0 

^3       6.4      4  1 

2  6.3  0 
1       6.7  1 

0      .0  0 

0      .0  0 

c      .0  0 


.0  4  6.7 

•0  <     4  7.8 


.0  0.0 

2.1  1  2.1 

.0  1  3.1 

6.7  0  .0 

.0  0  .0 

.0  0  .0 

.0  0.0 


12  20.0  46  76.7 

11  21.6  39  76.5 

1  11.1  7  77.8 

5  10.6  41  87.2 

3  9. 4  29  90.6 

2  X3.3  12  80.0 

0  .0  13  86.7 

0  .0  6  85.7 

0  .0  7  87.5 


2  3.3  60 

1  2.0  51 

1  11.1  9 

I  2.1  47 

0  .0  32 

1  6.7  15 

2  13.3  15 
4  14.3  7 

1  12.5  8 


ERLC 


S7S 


574 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'  S 


OEGftEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFEAAEO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  COltATION  8Y  RACE » 
ETHNICITY*  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  IROlAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCN-RES IOENT 
ALIEN 


NUM8ER 


TOTAL 
*  NUM8ER 


FINS  ANO  APPLIEO  ARTS  (1000) 
01STRICT  OF' COLUMBIA 


OC    GEORGETOWN  UNIVERSITY 


TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

.  FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE           *  0 

.0 

0 , 

v  *° 

OC    GEORGE  HASH  UNIVERSITY 

S  1.2 

TOTAL  0 

•  0 

1 

FEMALE  0 

.0' 

1 

l.a 

HALO  0 

•  0 

0 

•  0 

OC    HOWARO  UNIVERS ITY 

TOTAL  0 

•  0 

47 

95.9 

FEMALE      «,  *  0 

.0 

31 

93.9 

HALE  0 

.0 

16 

100*0 

OC    TRINITY  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

1 

20*0 

.  FEMALE  0 

.0 

1 

20*0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

OC    UNIVERSITY  OF  OC 

TOTAL  0 

.0 

15 

83*3 

FEMALE  0 

.0 

5 

71.4 

MILE  0 

.0 

10 

90.9 

OC    WASH  INTRNATL  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

•0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

OC          STATE  TOTALS  ( 

9 

INSTITUTIONS 

TOTAL  1 

♦  3 

74 

25*4 

FEMALE  1 

♦  5 

46 

23*0 

MALE  0 

.0 

28 

30*8 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

p 

.0 

0 

*  0 

A 
U 

.  0 

Q 

•'O 

1 

..2 

\ 

1*2 

3 

3.6 

0 

*  0 

a 
u 

A 

.  u 

1 

1*0 

1 

3.6 

1 

-  3*6 

2 

7.1 

0 

♦  0 

*  ft 
0 

♦0 

47 

95*  9 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

31 

93*9 

0 

•  0 

'  0 

*0 

16 

IOC.  0 

0 

♦  0 

1 

20*0 

2 

4C.0 

0 

♦  0 

1 

20*0 

2 

40*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•0 

15 

83.3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

5 

71*4 

0 

.0 

0 

*0 

10 

90*9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

2 

♦  7 

„  7 

2*4 

84 

o 

28*9 

0 

.0 

6 

3*0 

53 

26*5 

2 

2.2 

1 

1*1 

31 

34.  1 

12 

1C0.0 

0 

.0 

12 

8 

10C.0 

0 

•  0 

8 

1  OC*  0 

o 

♦  0 

4 

77 

91*7 

4 

4.8 

84 

53 

94*  6 

2 

3.6 

56 

24 

85*7 

2 

7.1 

28 

2.  0 

I 

2.0 

49 

I 

3*0 

2.0 

33 

0 

•  0 

0 

.0 

16 

3 

60*0 

0 

•  0 

5 

3 

6C.0 

0 

•  0 

5 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

1 

5*6 

2 

11*1 

18 

1 

14*3 

1 

14*3 

7 

0 

♦  0 

1 

9*1 

11 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

1 

1CC.0 

c 

.0 

1 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

195 

67*0 

12 

4.  1 

2  91 

141 

70*5 

6 

3.0 

200 

54 

5<5.3 

6 

6.6 

91 

L    BARRY  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

4MLE  0 


♦  0 
.0 
.0 


FL    CLEARWATER  CHRISTIAN  C 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

FL    ECKERO  COLLEGE 

TOTAL  0        *  0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

FL    FLAGLER  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

FL    FLORIOA  SOUTHERN  COLLEGE 
TOTAL  0    '  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

FL    JACKSONVILLE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

FL    PALM  8CH  ATLANTIC  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

FL    RINGLING  SCHOOL  OF  ART 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

FL    ROLLINS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

NILE  0  *0 

FL    SAINT  LEO  COLLEGE  , 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

FL    FLA  AGRICULTURAL  C  MECH  U 
TOTAL  0        *0  * 

FEMALE  C  *0 

MALE  vO  .0 

FL    FLA  ATLANTIC  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       .0  . 

HALE  0  .0 

FL    FLORIOA  INTERNATIONAL  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

FL    FLORIOA  STATE  .UNI  VERS  ITY 


TOTAL' 
FEMALE 
HALE 


•  0 
.0 

•  0 


0 

•  0 

0 

•  0 

1 

10*0 

1 

10*0 

9  90.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

10*0 

1 

10*0 

9  *  90*0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0        •  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

*  0 

o 

♦  0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  . 

♦0 

0 

*0 

0  *0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

13  86*7 

2 

13*3 

0 

•  0  * 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

8  88*9 

1 

11.1 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

16*7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

10  100*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

9  100*0 

0 

*0 

0 

«0 

0 

A 

0 

*0 

0 

*0 

1  10C.0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

11  100*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

8  100*0 

0 

*0 

0 

*0 

-  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

19  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦d 

0 

.0 

12  100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

11  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

14*3 

'  2 

14*3 

12  85*7 
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•  0 

0 

♦  0 

{ 

.0 

0 

.0 

0. 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.9 

3 

5.8 

1 

2.9 

3 

6.6 

0 

.  0 

0 

.0 

5 

2.3 

1 

♦  5 

4 

2.9 

0 

.0 

I 

1.3 

1 

1.3 

1 

"  4.5 

0 

.0 

1 

5.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

•  B 

T0 

.0 

I 

hi 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

579 

t 

3 

- 

0 

•  .0 

5  100.0 

0 

•  0 

2  IOC.  0 

0 

m 

3  10C.0 

0 

.0 

,     £  1CC.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

1  1CC.C 

0 

.0 

1   1 00 • 0 

0 

.  0 

1  1  CO.  0 

0 

.0 

0  .0 

3 

12.0 

2 1     84. 0 

3 

27.3 

8  72.7 

0 

•  C 

13  92.V 

11 

5.0 

208  94.5 

7 

5.  1 

130  94*2 

4 

4.9 

78  95.1 

0 

.0 

41   IOC. 0 

0 

.0 

18  100.0 

0 

•  0 

23  100.0 

0 

.0 

9  100.0 

0 

.0 

6  1C0.0 

0 

.0 

3  100.0 

1 

4.8 

20  95*2 

0 

♦  0 

11  100.0 

1 

10.0 

9  9C.C 

i 

0 

.0 

16  1C0.0 

0 

.0 

12  100-C 

0 

.0 

4  100.0 

1 

11.1 

8  88.9 

1 

25.C 

3  75.0 

0 

.0 

5  1CC.0 

7 

25*0 

<tl  75.0 

2 

11.  1 

16  86.9 

5 

50.0 

5  50*0 

1 

20*0 

4  80vO 

1 

25.0 

3  75.0 

0 

.0 

1  1CC.0 

0 

.0 

3  1CC.0 

0 

.0 

1  1C0.0 

0 

.0 

2  100.9 

0 

.0 

25  100.0 

0 

.0 

•    20  100.0 

0 

.0 

5  1CC.0 

0 

.0 

6  100.0 

c 

.0 

4  1C0.0 

0 

.0  ^ 

2  100.0 

13.3' 
13.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

"  .0 
.0 
.0 

17.3 
14.3 
23*5 

3.7 
3.7 
3.8 

4.5 
5.9 
.0 


10 


7*6 
8  8*9 

2  '.8 


13 
13 
0 


86.  7 
86.7 
.0 


2  1C0.0 

2  1CC.0 
0  *0 

8  100.0 
5  100.0 

3  1CC.C 

43  82.7 
39  85.7 
13  76*5 

206  96*3 
131  96.3 
,7  5  96.2 


21 

16 
5 

120 
Bl 

39 


95.5 
94.1 
100.0 

9C.9 
90.0 
92.9 


0 

5 

0 

2 

c 

•  0 

3 

c 

♦  0 

5 

0 

.0 

4 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

1 

4.0 

25 

0 

.0 

11 

1 

7.1 

14 

1 

.5 

2*0 

1 

.7 

138 

0 

.0 

82 

0 

.0 

41 

.0 

.0 

18 

0 

.0 

23 

0 

.0 

9 

0 

.0 

6 

0 

••.0 

3 

0 

•0 

21 

0 

.0 

11 

0 

.0 

10 

0 

♦  0 

16 

0 

.0 

12 

0 

.0 

4 

c 

.0 

9 

0 

.0 

4 

0 

.0 

5 

0 

.0 

28 

0 

.0 

18 

0 

.0 

10 

0 

.0 

5 

0 

.0 

4 

0 

.0 

1 

0 

.0 

3 

0 

.9 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

o' 

0 
0 

0 
0 
0 

2 

1 
1 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
•  .0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

'  .0 
.0 

•  0 

1.5 

1.1 

2.4 


25 
20 
5 

6 
4 
2 

15 
15 
0 

2 
2 
C 

% 
5 
3 

52 
35 
17 

214 
136 
78 

22 
17 
5 

132 
90 
42 
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'TAftK  6V    TOTAL  BACHELOR'S    OEGAEES  FGA  MAJOR  FtELO  CCKFEAAEO  tV  INSTITUTIOHS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  MCE t 

u  ETf#4 IClTYt  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE    lt7B-lt7t  '  V 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKA*  NATIVE 


•LACK  ASIAN  CA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANDER 


HISPANIC 


'  10TAL 
MINORITY 


MITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  S1QENT 
ALIEN 


NUMftES^     X  NUMBER 

t 

X 

FINE  ANO  APPL  IEO  ARTS  (1000) 

ILLINOIS 

* 

IL    OLIVET  NA2ARENE  COLLEGE 

_      TOTAL              '  0  .0 

0 

'♦0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

o. 

.  0 

IL    PRINCIPIA  COLLEGE 

TOTAL                 1  2.4 

0 

•  0 

FEMALE                0  .3 

0 

.0 

MALE                1  9.1 

0 

•  0 

IL°    QJINCY  COLLEGE 

TSTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0.  •     .0  . 

0 

.3 

MA  L  c                   0  .0 

0 

.0 

IL   ACCKFCRO  college 

TOTAL                 0  .0 

3 

12.0 

FEMALE                 0  .0 

2 

11.  1 

HALE                 0  .0 

1 

14.3 

IL    ROOSEVELT  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

9 

24.3 

FEMALE                 0  .0 

3 

14.3 

HALE                 0*  .0 

6 

37.  5 

IL    ROSARY  COLLEGC 

TOTAL                 0  .0 

3  ' 

13  .0 

FEMALE                 0  .0 

3 

13.6 

KALE                 0  .0 

0 

•  0 

IL     SAINT  XAVIER  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

IL    SANGAMON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  -.0 

0 

.0 

FEMAt  E                0  .0 

0 

•  3 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

IL     SCH.ART   INSTITUTE  CHICAGO 

TOTAL                 1  .7 

15 

1041: 

FE4AIE                1  1.0 

5 

5.2 

MALE                 0  .0 

10 

24.4 

IL    SriERWOQQ  MUSIC  SCHOOL 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                  0  .3 

0 

.0 

IL    STHN  ILLINOIS  U  CARdCNOL 

TOTAL                 0  .0 

5 

2.4 

FEMALE                  0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

5 

4.0 

IL     STHN  ILLINOIS  U  F^MAROSVL 

TOTAL                  0  -0 

2 

5.  1 

FEMALE                 0  .0 

1 

4.3 

MALE                 0  .0 

1 

6.3 

IL    TRINITY  CHRISTIAN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

FEMALE:                  0  .3 

0 

•  0 

MALE                 0o  .0 

0 

.0 

IL     TRINITY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 C  .0 

0 

.0 

IL    UNIVERSITY  OF  CHICAGO 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                  0  .0 

0 

.0 

MALE                  0  .0 

#  0 

•  0 

IL     U  OF  ILL  .  ICAGC  CIRCLE 

TOTAL                 0  .0 

4 

3.5 

FEMALE                0  .3 

2 

4.0 

HALE                 0  .0 

2 

3.  1 

I*.     U   Or    ILL    UKDANA  LAirUS 

TOTAL                 0  .0 

3 

1  .9 

2 
1 

c  •  c 
1.5 

II.    WESTERN  ILL  UNIVERSITY 

TOTAL                 0"  .3 

A 

-'  A«  5 

FEMALE                  0  .0 

0 

.0 

KALE                  0        .0  » 

A 

11.1 

IL    WHEAT  ON  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

1 

2.5 

^-FEMALE                  0  .0 

1 

3.3 

KALE                 0  .0 

C 

•0 

IL          STATE   TOTALS  I        56  INSTITUTIONS) 

TOTAL                12  .6 

1*6 

6.8 

FEMALE                  6  .5 

74 

5.6 

MALE                  6  .7 

74 

6.5 

INOIAJU 

IN   ANOERSCN  ccllege 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE      9         0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

6ER 

% 

NUNMfc 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

NUM8ER 

X 

\ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

P 

.b 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2*4 

39 

95.  1 

1 

2 .4 

o 

.0 

0 

.6 

•  0 

29 

96.7 

1 

3.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

9.1 

10 

9C.9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

100*0 

G  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

12*0 

22 

68*  0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

2 

11.1 

16 

66.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

■u 

14.3 

6 

65.7 

0 

.0 

11 

29*7 

0 

.0 

20 

54.1 

14 

37.8 

3 

6. 1 

7 

33.3 

0 

.0 

10 

47.6 

9 

42*9 

*  2 

9.5 

4 

25.0 

0 

.0 

10 

«,2.5 

5 

31*3 

'  1 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

3 

13.0 

20 

67*0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

3 

13.6 

19 

66.4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

i  .0 

8 

100.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

;  o 

'  6 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

80.  0 

1 

20.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

..0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

2 

1.5 

1 

♦  7 

19 

13.9 

111 

61  *0 

7 

5.1 

2 

2.1 

o 

.0 

8 

8*3 

62 

65.4 

6 

6.3 

0 

.0 

1 

2* 

u 

26.6 

29 

7C.7 

1 

2.4 

0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

f 

100*0  ' 

0 

•  0 

o 

.0 

*  o 

.0 

o 

•  0 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

.0 

i 

1C0.0 

0 

.0 

4 

1.9 

5 

2.4 

14 

6.8  ■ 

188 

91  .3 

4 

1  .9 

2 

2  .4 

2 

2*4 

4 

4.9 

77 

93*9  „ 

l 

1.2 

2 

1.6 

3 

2.4 

10 

8.1 

111 

69.5 

3 

2.4 

1 

2.6 

0 

♦0 

3 

7.7 

35 

69*7 

1 

2.6 

4.  3 

o 

.0 

2 

6.7 

21 

91.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.3 

14 

87.5 

1 

'6.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

»0 

•  0 

2 

66.7 

1 

33*3 

o 

.0 

o 

♦0 

0 

.0 

2 

66*7 

1 

33.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

1CC.0 

0 

.  0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

♦0 

0 

.0 

\ 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

".0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

103.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

♦0 

o 

.0 

4 

1C0.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

♦0 

0 

•r 

3 

100*0 

0 

.0 

11 

9.6 

-2 

1.6 

17 

14.9 

97 

95.  1 

0 

.0 

2 

4.  0 

o 

.0 

4 

6.0 

46 

92.0 

0 

.0 

9 

14.1 

2 

3.1 

13 

20.3* 

51 

79.7 

0 

•  0 

•  4 

2.5 

n 
2 

1.3 

a 
9 

5.7 

149 

94.3 

0 

.0 

4 

4.3 

0 

.0 

6 

6.5 

86 

93*5 

0 

0 

•  0 

2 

3.0 

3 

4.5 

63 

95*5 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

.0 

1  4 

4.5 

85 

95.5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

53 

1  CO.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

11.1 

32 

66.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.5 

38 

95.  0 

1 

2.5 

0 

.0 

0 

.0 

3.3 

28 

93.3 

1 

3.3 

0 

,0 

0 

.0 

O  o 

.0 

10 

100.0 

0 

•  0 

51 

2.3 

26 

1.2 

0 

237 

10.9 

1»9  16 

87.9 

27 

31 

2.4 

7 

.5 

118 

0.0 

1.176 

89*9 

15 

1.1 

20 

2.3 

19 

2.2 

119 

13*7 

/36 

64*9 

12 

1.4 

c 

Jo 

.0 

0 

♦0 

* 

.  0 

.0 

9 

10C.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

,3 

100*0 

0 

•  0 

TOTAL  • 
NUMBER 


1 
0 
1 

41 

30 
U 

7 
5 

2 

25 
IB 
7 

37 
21 
16 

23 
22 
1 

"  B 

6 

2 

5 
4 
1 

137 
96 
41 

2 
1 
1 

206 
62 
124 

39 
23 
16 

3 
3 
C 

2 
1 
1 

7 
4 

3 

114 
50 
64 

158 
92 
66 

69 
53 
36 

40 
30 
10 


2,180 
ItSll 
869 


9 

ERLC 


0S4 
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TULE  6. 


TOTAL  BACHELOR • S 


OEGAEE  S  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER'  ioUCAJ  tON  BY  RACE* 
ETHNICITY*  ANO  SEXt     INSTITUTION  AND  V$TATE  1*?B-197* 


ANER I  CAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

♦   %  NUMBER  I 

FINE  ANO  APPLIED  ARTS  f 1000) 

INOI/NA^ 

IN    64 It  -STATE  UNIVERSITY 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


fcHlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SIOENT 
ALIEN 


TOTAL  0 
FEMALE  0 

ks/le  0 

IN    BUTLER  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
CALUMET  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MAL£  0 
IN    DEPAUV  UNIVERSITY 
TOTAL  0  • 

FEMALE  0 
HALE  0 
IN    EARLHAM  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IN    GOSHEN  COLLEGE 


.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
•0 

.0 

A 

•  0 

•  0 
♦0 

.0 

•  0 

•  0 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 

IN    GRACE  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MAL  E 

IN    HANOVER  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IN    HUNTINGTON  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0     .  .0 

HALE  0  .0 

IN    INtft ANA  CEN  UNIVERSITY 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MLE  0 

IN     INOIANA  STATE  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN    INOIANA  ST 
TOTAL* 
.  FEMALE 
HALE 


0 
♦  0 
.0 

MAIN  CAM 
.0 
0  *0 
0  .0 
EVANS VL  CAM 
0  *Q 
0  *  .0 
0  .0 


IN     INOIANA  U  8L00NINGT0N 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 


IN    INOIANA  U  NORTHWEST 


TOTAL 
FEMALE 
HA  LE 
IN  N0-PUROUE 
TOTAL 
FEMALE 
MAL  E 
IN    INOIANA  U 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
IN     INOIANA  U 
TOi  AL 
FEMALE 
HAL  E 
IN  INO-PUROUE 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


AT 


0  ,0 
0  *0 
0  .0 
XNOIANAPOLIS 
0  .0 
0  *0 
0  .0 
SOUTH  8EN0 
0  *0 
0  .0 
0  .0 
SOUTHEAST 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
FORT  hAYNE 
0  *0 
0  *0 
0  .0 


IN    MANCHESTER  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  •  0 

IN    MARIAN  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
IN    MARION  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE' 
MALE 
IN  PUROUE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•0 

•  0 

•  0 


U  MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  #0 
0  .0 


ER 

I 

NUMBER 

%  NUMBER 

X 

2*9 

0 

.0 

0 

♦0  * 

•2 

2.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

3.9 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

so 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

♦  0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

'  0 

♦0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*  .0 

0 

.  0 

9 

•  0 

0 

♦  0 
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.0 
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.0 
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.0 

0 

•0 
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•0 
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.0 
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0 

.0 

0 
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2 

2.7 

0 

♦0 

0 

•  0 

I 

1.8 

0 

.0 

0 

.0 

1 
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0 

•0 

NUMBER 

NUMBS*       '  t 
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1 

„-\ 

• 

* 

5 

2*9 

170  97.1 

0 

.0 

2 

2.0 

97  96*0 

0 

.0 

3 

3.9 
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.  0 

0 

♦  C 

35  1CC.0 

0 

•  0 

0 

•  0 
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0 

.0 

0 

•  0 
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0 

•0 

0 

•  0 
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0 
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.0 
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0 

•  0 

0 

•  0 
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♦  0 

0 

.c 
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0 

.0 

0 

•  0 

■  10  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

4  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

5  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2  100*0 

0 

.0 

0 
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3  100*0 

0 

.c  * 

14  10C*0 

0 

.0 

0 

•  0 

*    "9  100*0: 

0 

.0 

r  0 

•  0 
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0 

.0 

o 

♦  0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

.0 
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0 

•  0 

0 

•  0 
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0 

♦  0 

o 

.  0 
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0 

.0 

0 

.0 
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0 

•  0 

0 

.0 

0  a  *0 

0 

♦C 

♦  C 

3  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.  0 

1 

8*3 

11  91*7 

0 

♦  0 

1 

14.3 

6  85*7 

0 

.'0 

0 

.0 

5  10C.0 

0 

•  0 

1 

3*4  * 

27     93. l" 

1 

3.4 

0 

♦  C 

14  1CC.0 

0 

♦  0 

1 

6.T 

13  86*7 

1 

6.7 

o 

.0 

8  1CC*0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  10C*0 

0 

.0 

;i 

4.1 

252  94*7 

3 

I A 

6; 

3.4 

171  96.1 

•    3  1 

.6 

5 

5.7 

81  92.0 

2 

2.3 

r 

2 

33.3 

4  66*7 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

5C.0 

2  5C.C 

0 

.0 

3 

7.3 

38  92*7 

0 

.0 

2 

ICC 

18  9C.0 

0 

.0 

1 

4.8 

20  95.2 

0 

•  0 

1 

6.7 

14  93.3 

0 

.0 

1 

10.0 
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0 

.0 

0 

.0 

5  1CC.0 

0 

A 

♦  u 

o 

•  0 

5  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

3  1CG*0 

0 

A 

.  u 

2  v 

6.  7 

27  9C*0 

2 

9.5 
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0 
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0 

♦  C 
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%  1 
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0 
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0 

.0 

0 

.0 
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0 

.0 

0 
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1  100*0 

*  o 

A 

.  u 

0 

.0 

10  100.0 

o 

•  0 

0 

.0 
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0 

.0 

C 

♦  0 
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0 

•  0 

0 

•  0 

3  100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1  100.0 

0 

.0 

^  o 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

2.7 

.  71  95*9 

1 

!•* 

2 

1.8 

55  96*5 

1 

1.8 

1 

5.9 

16  94*1 

0 

.0 

TOTAL 
"  NUMBER 


175 
99 
76 

35 
21 
14 


1 

»  0 
1 


5 

p  2 
3 

14 


1 

0 
1 

5 
5 
0 

2 
V 

12 
7 

5- 

29 
14 
15 


266 
178 


41 
20 
21 

15 
10 

5 

5 
2 
3 

30 
21 
9 

4 
3 
1 

10 
7 
3 

3 
1 

2 

74 
57 
17 
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5*1 
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TABLE  6.'  TOTAL  BACHELGR«S    DEC* EES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  IY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER.  EDUCATION  BY  RACE* 

ETHNICITY*  AND  SEtft     INSTITUTION  AND  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INOMN 
MAS  KAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OS 

NON-HISPANIC  PACIFIC  INLANDER 


NUMBER         X  NUN8ER 
FINE  AND  APPLtEO  ARTS  C  10001 


NUNR^R 


HISPANIC 

'number 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


/' 


•Hi  TE 
NON-HISPANIC 


NUN8ER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 

/ 


TOTAL 
*X  NUMBER 


I  KOI  AN  A 


IN  SAtNT 
TOtAL 
FEMALE 
MALE 
IN  SAINT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

IN    SAINT  MARY^S  COLLEGE 


ANUS  COUEGE 
0'  .0 
0  *0 
0  .0 
CPH'S  COCCEGE 
0  .0 
0  .0 
6  .0 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
HAR>-OF*T  HE-WOO  OS 


OR  UNIVERSITY 


.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


(TY  OF  EVANSVILLE 
0        . 0 
0  .0 
0  *Ok 
IN     UNIVERSITY  OF  NCTRE  OAME 
TOTAL  0  *0 

FEMA  LE  0  .0 

MALE  0  «0 

IN    VALPARAISO  UNIVERSITY 
TOTAL  C  *0 

FEMALE  0        .0  - 

MALE  0        .0  < 

IN    WABASH  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

I*N          'STATE  TOTALS  C  32 

TOTAL  •              0  *0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

I  CM  A 

I A     BRI  AR  CLIFF  COLLEGE" 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

hOle  o  .o 

IA    BJENA  VISTA  COLLEGE 
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0 
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0 

.0 
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.0 

0 

0 
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0 
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0 

•0 

0 

.0 
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•0 

0 

.0 
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.0 
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0 
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1 
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.0 
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'* 

.0 
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.0 
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.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  »° 

0 

•  *0 

0 
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0 

.0 
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1 
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2 
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I 
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.0 
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0 

•0 
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0 
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.0 
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.0 

0 
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.0 
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0 
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.0 
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2 
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23 
23 
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3 
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TAIL?  4.     TOTAL  BACHEIOA'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  IY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  *Y  RACE, 
ETHNICITY*  ANO.iEX*     INSTITUTION  AND  STATE  t97)-t«79 


V 


AMERICAN  INOIAN 
«  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  sl 

FINE  ANO  APPLlEp  ARTS  U000I 

ICN#  V 

IA    IOWA  MESLEYAN  CCLLEGE 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

Ig  LOR AS  COLLEGE 
tTOTAL  >     0  .6 

FEMALE  0  .0 

MALE  s0  .0 

IA    LUTriEA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE*.  0  .0 

IA    MAHAAISHI   INTRNA7L  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -0 

IA    NARYCREST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  f 

MALE  0  .0 

IA    NORNINGSIOE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IA    MOUNT  MERCY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

I A    NORTHWESTERN  COLLEGE 
.  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

-      MALE  0  .0 

I A    SAINT  AMBROSE  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0     *  .0 

MALE         *       0  ..0 
I A    SIMPSON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0" 

FEMALE  0  .0. 

MALE  P  .0 

IA    UNIVERSITY  OF  OLBUQUE 
TOTAL,  0  .0 

<EHALE  „  0  .0 

Wle  0  .0 

I A    UNIVERSITY  OF  IOMA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  d  -0 

MALE  0  .9 

I A     U  OF  NORTHERN  I  CM A 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0*  .0 

MALE  0  .0 

IA    UPPER  IOWA  UNIVERSITY 


•LACK  .  ASIAN  OR 

N0N-H1SPAMC  FACIFIC  ISLANDER 
% 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAU 
,  MINORITY 


WHITS 
NjDN-MlSPANIC 


TOY  AL  0  .(V 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 
IA    WARTBURG  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IA    WESTMAR  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALc  0  .0 

IA    WILLIAM  PENN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
NILE 


0 
lO 
0 

0 
0 
0 

o 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
.0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


I 

NUMBER 

X 

NUMBER* 

s 

NUMBER" 

c 

• 

♦» 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ^ 

.0  • 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

*.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

0 

.0 

i 

.0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0* 

.0 

0 

.0 

*0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

'  .0 

.0 

.0 

0 

.0 

j  -o 

•0 

0 

•  0 

,n 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

.0 

.0 

0 

.•'0  ' 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

u 

iO 

•  0 

*  Q 

•  0 

{J 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0  * 

.0 

V 

0 

.0 

0 

.0  . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

«  fO 

0 

.0 

0 

..o 

0 

.0 

0. 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

NUHBER 


-  X 


NCN-  RESULT 
ALIEN 

NUMBER  * 


>'TOTAL 
X  NUMBER 


.0 
.0 
.0 


1  16.7 
'1  25.0 
0        .0  » 


0 
0 
0 


I A  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  C 
MALE  0 


2B  INSTITUTIONS) 


.0  N 

.0 

.0 

.0 
.0 
.0 


1 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

l" 

.6 

0 

.0 

1 

l.l 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.o1 

0 

.0 

11 

5 
6 


1.6 
1.1 
2.4 


.0 
•  0 


0 

«> 

0 

0 
0 

♦  0 

0 
0 

0 

c 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
9 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
0 


•  \<0 


.0 
.0 

•  0 
•0 

•  0 

*.o 

.0 

..0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


.3 
.0 
.6 


0 
0 
0 

i 
1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
•  0 

1 

.1 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

16.7 
25.0, 
.0 

10.0 
.0 
20.0 

.0 
.0 
.0 

•  b 

l.l. 

.0 

.0 
.0 
.0 


1    2  CO 

0  .0 

1  lOC.O 


13 
5 


.0 
.0 
.0 

10.0 
.0 
33. J 

.0 
.0 
.0 


1.9 
1.  1 
3.1 


i  ipe.o 

0  .0 

1  TOO.  0 

*  9 
•0 
0 

.0 
.0 
.0 

3  100.0 
2  lOO'.C 
1  100.0 

0 
0 
9 

.0 
.0 
.0 

47  10*0.0 
29  ICC.O 
l^iOC.O 

0 
0 

J 

.0  , 

•0 

.0 

4  100.0 
'  100.0 
2  100.0 

0 
0 
0 

* 

.  .0 
.0 

4  1C0.0 
4  10C.0 
0  .0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

25  ICC.O 
14  10C.0 
U  100.0 

0 
0O 

.0 
.0 
.0 

5  10C.0 
4  100.0 
1  100.  c 

0 
0 

.0 
.0 
.0 

16  100.0* 
10  ICC.O 
6  100. 0 

0 
0 

.9 
.0 

.o' 

5  63.3 
3  75.0 
?  ICC.O 

1  s 

0 

.0 
.0 

.c 

9  90.0 

5  i ccTo 

4  60.0 

0 

o 

-  0 

.0 
.9 
.0 

3  10C.0 
3"  !CC.O 
0  .0 

0 
•0 
0 

.0 
.0 
.0 

157  98.1 
93  98.9 
64     97.0  . 

2 

_  o 

-  r 

1.3 
.0  < 
3.0 

107  100.0 
63  10C.0 
44  100^. 

0 
0 

0 

40 

•0  — 
.0 

4  60.0 
4  ICC.O 
0  .0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

6  100.0 
6  100.0 
Z  ICC.O 

0 
0 

c 

.0 
.0 
.0 

9  90.0 
7  ICC.C 
2  66.7 

0 
0 

0 

.0 
.0 
.0 

1  100.0 

0  .0 

1  1C0.0 

*  0 

.0 
.0 
.0 

677'  S7.3 
433  98.2 
244  95^ 


.9 
.7 
1.2 


1 
0 
1 

3  * 

■\ 

29 

re 

4  ■ 
2 

2 

4 
4 
0 

25  ' 

14 

11 

*: 

i 

16 
10 
6 

b 
4 

2 

10 
5 
5 

'  3 
3' 
0 

160 
94 
66 

107 

4>3 
44 

-5 
4 
1 

6 

6 
2 

10 
*  7 


696 
441 
255 


KANSAS 

tfKS    BAKER  UNIVERSITY 
CL  V       TOTAL  0 
^        FEMALE  0 
MALE    ;  0 


.0 
.0 
.0 


KS    BENEOICT INE  COLLEGE 


TOTAL  0 

FINALE  0 

MALE  0 
^    BETHANY  COLLEGE 

\  TOTAL  *1 

FEMALE  0 

MALE  1 


.0 
.0 

.0. 

7.  7 
.0 
12.5 


01 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 
.0 
•  .0 

.0 
.0 
.0 

.0 
12/5 


2 

15.4 

2 

15.4 

11 

e4.6 

0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100.0 

C 

2 

100. 0 

.  2 

100.0 

0 

•  0 

0 

1 

12. V 

1 

12.5 

7 

87.5 

0 

1 

14.3 

1 

U.3 

6 

85.7 

0 

0 

.0 

.  0 

.0 

1 

100.0 

0 

0 

.0 

2 

15.4 

11 

84.6 

0 

0 

.0 

0 

-  .0 

5 

10C.0 

0 

0 

.0 

2 

2  5.0 

6 

75.0 

0 

.0 

.0« 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


13 
11 

2 

6 
7 
1 

13 

5 
8 


ERLC 


5b3 


*V 


587 


TABLE  4*     TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  hIChEB  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  A NO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  It76-l979 


AMERICAN  INOlAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  OK 

NOJt-HlSPANIC  PACIFIC  I  SLATER 


"    NUNtER         X  NUMBER 
FINE  iHO  APPLIEO  ARTS  (100,01 
-  KANSAS 


NUNIEK 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


fcHl  T£ 
NON-HISPAHIC 


NUMBER 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


KS    BtTMEL  COLLEGE 

%     TOTAL                0       .0  % 

1C0.0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.9 

3 

199.9 

HALE                t>    •  .0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

4 

10C.9 

KS**  fciPORlA  STATE  UNIVERSITY 

t 

4S 

97.8 

TOTAL  »              0  .0 
FEMALE  *                0     *  .0 

1 

2.2 

0 

.0* 

0 

.0 

1 

2.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.9 

31 

1C0.O 

HALE                 0  .0 

.  1 

6.7 

0 

-0 

0 

.0 

1 

6.7 

14 

93.3 

KS  , FORT  HAYS  HANS  ST  COLLEGE 

39 

97.S 

TOTAL                 1  2.5 

■o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.S 

FEMALE                 1  3*7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

:o 

1 

3.7 

26 

96*3 

NAVE                  0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.9 

19C.9 

KS    FA  UNO S  UNIVERSITY 

66*9 

TCTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.9 

6 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

.0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.9 

4 

6C.9 

-     — MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.9 

4 

19C.9 

KS    KANSAS  NEWMAN  COLLEGE 

!*).0 

TOTAL                0  .0 

1 

so.o 

0 

.0 

0 

.0 

1 

S9.9 

1 

FEMALE                 0  .0 

1 

50*0 

0 

.0 

0 

.  D 

1 

50.9 

1 

:  j.o 

.MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0. 

♦  0 

c 

.9 

9 

*9 

KS    KANSAS  ST  U  AGR  t  APP  SCI 

*      '  TOTAL                 0  *0 

1 

2.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.9 

34 

97.1 

'FEMALE                0  .0 

1 

5.3 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

5.3 

16 

94*7 

HALE                0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•9 

16 

109.9 

KS    KANSAS  WESLEYAN 

TOTAL*-^         *  0  *3 

ICC. 9 

c 

.0 

0 

.0 

■  0 

.0 

0 

•  9 

2 

FEMALE                0  .9 

1  0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.9 

1 

199.9 

HALE              '0  .0 

„  0 

.0 

0 

•  0 

s  0 

.0 

0 

.0 

1 

199*9 

KS     HARYMOUNT  COLLEGE  KANSAS 

199*9 

TOTAL                 0        -°  • 

0 

.0 

.  0 

.0 

0 

.0 

0 

.9 

5 

FEMALE    _           0  .0 
MALE                 0  .0 

0 

0* 

.0  s 
♦  0- 

0 
0 

.0 
.0 

0 
9 

.0 
•  0 

0 
0 

.9 
•  9 

3 
2 

199.9 
199*9 

KS    MCPHERSON  COLLEGE 

199*9 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.9 

1 

FEMALE                C  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.9 

1 

199.9 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.C 

9 

.9 

KS    HIO-AMERICA  NAZARME  C 

* 

10 

190.9 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.9 

FEMALE                 0  t  .0 

0. 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.9 

7 

1C9.0 

HALE                 9        ♦  & 

0 

♦  0 

0 

".0 

0 

.c 

0 

.9 

3 

199*9 

KS    OTTAWA  UNIVERSITY 
TOTAL            *    0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.9 

6 

100.9 

FEMALE         o       C  .0 

0 

'.0 

0 

.0 

0 

.p 

0 

.9 

3 

199*9 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

r  o 

.0 

3 

199*9 

(IS     PITTSBURG  ST  UNIVERSITY 

i 

12 

*  69*9 

TCTAL                 0  .0 

0 

.0 

o  , 

.0 

1 

6.7 

1 

6.7 

FEMALt               '  0  .0 

-  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.9 

9 

9C*9 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

I 

2  0.0  „ 

1 

29.9- 

3  <^69*9 

KS     SAINT  MARY  COLLEGE 

199*9 

TOTAL                  0        .0  y 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

,•0 

0 

.9 

6 

FEMALE*.                0    •  .0 

v  0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

.9 

5 

199.9 

MALE                 0  .0 

0 

0 

.a 

0 

.0 

0 

.9 

1 

109*9 

.KS     SOUTHWESTERN  COLLEGE. 

V 

28.6 

57*1 

TOTAL                 0  .0 

2 

26.6. 

0 

.0 

0 

.0 

z 

4 

FEMALE                 0  .9 

0 

.o- 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.9 

3 

75*9 

HALE                 0  .0 

2 

66. 7  ' 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

66.7 

1 

33*3 

KS     STERLING  COLLEGE 

20.0 

69.9 

TOTAL                  0  .0 

0 

.0  » 

•  0 

.9 

1 

1 

20.9 

4 

FEMALE                 0  .0 

0 

0 

.*9 

1 

25.0 

1 

25.9 

3 

75.9 

HALE                  0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  9 

1 

199*9 

KS    TABOR  COLLEGE 

199*9 

TOTAL                 0  .0 

•o 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.9 

2 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

9 

.9 

1 

199*9 

HALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

•o> 

*  0 

.0 

0 

.9 

1 

199.9 

KS    U  OF  KAHSAS'MAIK  CAMPUS 

1.2 
.8 

Ml  11 

S&129 

96*6 
99*2 

TOT  At?                   1  .6 
FEMALE                1  .« 

1 

0 

.6 

.0. 

0 

'  0 

.0 

.0  , 

0 
0 

.0. 
.9 

2 

1 

MILE                 0  .0 

1 

1.9* 

0 

.0.  • 

0 

.0 

1 

1.9 

51 

96*1 

KS    WASHBURN  U  OF  TOPEKA'* 
TOTAL     '           0  .0 

*  .9 

12 

0* 

♦  0 

0 

.0  • 

0 

.0% 

0 

199*9 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

0 

.9 

7 

IOC.  9 

MALE                 0        .0  < 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.9 

5 

190*9 

KS    WICHITA  STATE  UMVERSJTY 

39 

TOTAL                 0  .0 

»  2 

4.7 

1 

2.3  ' 

Si 

2.3 

4 

9.3 

9C«7 

FEMALE                 0  .0 

0, 

.0 

0 

•  0 

0 

.o  • 

0 

•  9 

21 

199*9 

*LF.    '            0  .0 

't 

9.1 

a 

4.5 

k 

4.5 

4 

18*2 

16 

•  61*8 

KS          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL     .           3  *7 

FEMALE                2  .7 

MALE                 1  *6 

KENTUCKY 


22  INSTITUTIONS) 


1.7 
.7 
3.7 


•  4 
.0 
1*2 


1*3 
.7 

?.5 


19  4*1 
6  2.9 
13  6*9 


437  95*0 
289  97. C 
148  91*4 


0 
0 
9 

C 
9 
9 

9 
9 
0 

1 
1 
9 

9 
9 
9 

9 
9 
C 

9 
9 
9 

9 
9 
9 

9 
9 
9 

9 
9 
9 

9 
9 
9 

*  *\ 

r 

i 

i 

9 
9 
9 

1 
1 

9 

9 
9 
0 

'  9 
9 
0 

9 
9 
9 

0 

u 

9 

0 
0 
0 


.9 
.0 
.9 

.9 
.9 

v9 

.9 
.9 

^0 

i;.i 

29.9 
.9 

•  9 

•  9 

•  9 

.9 

•  9 
.9 

.9 

•  9 

•  9 

•  9 
.9 
.9 

.9 

•  9 

•  0 

*9 
.9 
.9 

..9 
.9 
.0 

13*3 
19.9 
'9.9 

*  .9 
.9 
*9 

14*3 
25*9 

•  0 

.9 
•9 
.9 

•0 
.9 
.9 

.9 

•  9 

•  9 

.9 
*C 
•0 

•  9 
.9 

,9 


4  .9 
3  1*9 
1  *6 


7 
3 
4 

46 
31 
l\ 

49 
27 
13 

9 

5 
4 

2 
2 
9 

\h 

16 

2 
1 
1 

5 
3 
2 

1 
1 

9 

10 


6 
3 
3 

15 
19 

6 

1 

7 

3 

5 
4 
1 

"  2 
'1 

173 

121  ' 
52 

1? 
7 
5 

'  43 
U 
22 


469 
296 
162 


KY     AS  BURY  COLLEGE 


TCTAL 
FEMALE 

MALE* 


0 

-  9 
£  0 


.0 
.0 
•  9 


.9 
.9 
.9 


.9 
.9 
.9 


.9 
.9 
.9 


18  199*9 
14  199*9 
4  109.0 


.9 
•  9 
*.0 


16 
14 
4 


••>... 


564 


5SS 


A 


■v'v'-.: 1-:        '  - 


TABLE  6*    TOTAL*  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICM  BY  RACE, 
ETHNICITY,  AND  SEXt     INSTITUTION  ANC  STATE  19T8-19T9 


AMER  I  CAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER         I  NUMBER 
FINE  ANO  APPLIED  ARTS  (10001 
KENTUCKY 

KY    BELLARNINE  COLLEGE 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL  0  .0 

FEMALE   .  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    BEREA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    BRESCIA  COUEGE 

TOTAL  0  .0 

FcNuLE  0-  .0 

MALE  0  .0 

KY    CANPBELLSVILLE  COLLEGE 

TOTAL  0  . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *  0  .0 

KY    CENTRE  COLLEGE  OF  KY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
KY„  EASTERN  KY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
UNIVERSITY 

'd  .0 

0  .0 

0  .0 


0^.0 

or  .o 

ill  UNIVEI 
/O  .0 


UNIVERSITY 


.0 
.0 


KY    GEORGETOWN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0^.0 
MALE 

KY    KENTUCKY  STAT£ 
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FEMALE  <  0 

MALE  0 
KY    KENTUCKY  WESLEYAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    LOUISVILLE  SCHCCL  Of  ART 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    MOREHEAO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    MURRAY  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    NORTHERN  KY  UNIVERSITY 
TOTAL*  0        .0  . 

FEMALE  0  .0 

MALE     '  0  /  .0 

KY    PSKEVILLE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -0 
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TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
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TOTAL  0  .0 

FEMALE  ~0  .0 
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1 
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1 
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0 
0 
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2 
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1 

2 
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2 

0 
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0 
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1 

0 
0 
0 
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0 
0 
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1 

0 

1 

0 

1 

0 
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•0 
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MALE  ^  0  .0 
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.0 
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.0 
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.0 

3.1 
4.5 
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5.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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3.0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
0 
0 

0 
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0 
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NON-HISPANIC 
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ALIEN 
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NUMBER 


C  OF  LOUISIANA 
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1  10.0 
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.0 

1 

U.T  ' 

5  83.3 
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.0 
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.0 
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i 
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0 

.0 
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o 

.0 

1 
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\ 
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.0 

0 
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2 
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.0 

0 
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•0 
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2 
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0 

.0 

o 

•  0 

o 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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0 

.0 
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.0 

0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 

0 

.0 

15 
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6 

1.8 

0 

.0 

6 

3.0 
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2 

1.0 

0 

.0 

9 

6.7 
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4 

3.0 

0 

.0 

1 

10.0 
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0 

.0 

0 

.0 

0 
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0 

.0 

0 

.0 

1 
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0 

.0 

T 

5 

2 

20 
14 

6 
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3 

r 

4 
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1 

11 
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5 

46 
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23 
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1 

2 

5 
4 
1 

8 

6 
2 
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1 

32 
22 
10 
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11 
9 
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6 
11 

3 
1 

2 

4 
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1 

4 
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TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S 


0 EGA EES  FOR  MAJOR  FJELO  CONFER.REO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


kHlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  • 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


FINE  ANO  APPLIEO  ARTS  (1000) 
LOUISIANA 

LA    OILLARO  UNIVERSITY 


LA    TULANE  U  OF  LOUISIANA 


TOTAL 

FE4ALE 
MALE 
LA    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
STHWSTN  LOLISIANA 

2  5.1 
0  .0 

2  9.1 


LA    XAVfER  UNIVERSITY  OF  LA 
TOTAL  0  .0 

-■FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


TOTAL                 0  .0 

1 3 

86.7 

FEMALE                  0  .0 

5 

83.  3 

MALE                 0  .0 

8 

88  .9 

LA    GRAMS LING  STATE  U 

TOTAL                 0  .0 

5 

100.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•0 

MALE                 0  .0 

5 

100.0 

LA    LOUISIANA  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                .0  .0 

0 

•  3 

LA    LA  STATE  U  AND  A&M  C 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

LA    LA  STATE  J  SHREVEPORT 

TCTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

■  0 

MALE                 0  .0 

0 

*9 

LA    UNIVERSITY  OF  NEW  ORLEANS 

TOTAL                  0  .0 

3.9 

FEMALE                 0  .0 

3.2 

HALE                 0  .0 

5.0 

LA    LOUISIANA  TECH  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

7.1 

FEMALE                 0  .0 

3. 1 

MALE                  0  .0 

12.  5 

LA    LOYOLA  U  IN  NEW  ORLEANS 

TOTAL                  0  .0 

3.4 

FEMALE  '               0  .0 

5.6 
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0 

•  0 
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TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 
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0 

•  0 

LA    NICHOLLS  STATE  UNIVERSITY 
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0 

•  0 
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0 

•  0 
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0 

•  0 

LA    NO  ST  HE AST  LOUISIANA  U 

TOTAL                 0  .0 

2 

10  .0 

FEMALE                  0  .0 

1 
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male          o.  -o 

1 
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TOTAL                  0  .0 

0 
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o 
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0 

lo 
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0 

.0 
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0 

.0 
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0 

.0 
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0 

.0 
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0 

.0 
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0 

.0 
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TOTAL            "     0  .0 

16 
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7 
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9 
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5 
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2 
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3 
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FEMALE  '  0 
MALE  0 


.5 
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.0 
.0 
.0 


20  INSTITUTIONS) 
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.0 
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.0 
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.0 
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.4 
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.0 
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.0 
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0 
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20 
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3 
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AM Eft  I CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 
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NUMBER  X  NUMBER 
FINE  ANO  APPLIEO  ARTS  (1000) 
MAINE 

NE    BOMOOIN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HAL*  0  .0 

JIE    COLBY  COLLEGE 

TOTAL  0  • 0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NE    NASSON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE    TORT  L ANO  SCHCOL  OF  ART 
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FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
•0 


NE    U  OF  MAINE  AT  ORONO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 


NE    U  OF  NE  AT  PRESQUE  ISLE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

ME    U  OF  SOUTHERN  MAINE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HE          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 


1 

7.7 

0 

♦  0 

1 

14.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

NUMBER 


8  INSTITUTIONS) 
1  .3 

0  *o 

1  2*1 


1  OR 

TOTAL 

ISLANOER 

HISPANIC 

MINORITY 

R 

NUMBER 

• 

NUMBER 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

7*7 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

o 

♦  0 

i 

14*3 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

3*4 

1 

3*4 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

9*  1 

1 

9*  1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

«  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

**  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

•  8 

2 

,  1,6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2*1 

2 

0 

4*  2 

WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN. 

NUMBER 


U  92.3 
6  100.0 
6  85*7 

17  ICC. 0 

13  100*0 
4  1CC.0 

3  100. C 

1  100*0 

2  100*0 

28  96*6 

18  100*0 

10  90*9 

25  100*0 

11  100*0 

14  10C.0 


1CC.0 
100*0 
10C.O 


20  100*0 
15  10C.0 
5  100*0 


121  98*4 
75  100*0 
46  '  95*8 


TOTAL 
X  NUMBER 


0 

•  0 

13 

0 

.0 

6 

0 

♦  0 

t 

0 

.0 

t 

17 

0 

.0 

13 

o 

♦  0 

4 

0 

.0 

3 

0 

.0 

1 

0 

.0 

2 

0 

*D 

29 

0 

.0 

18 

0 

.0 

11 

0 

.0 

•  25 

0 

.0 

11 

0 

.0 

14 

0 

.0 

5 

0 

.0 

2 

0 

.0 

3 

0 

♦  0 

20 

0 

.0 

15 

0 

.0 

5 

0 

.0 

123 

0 

.0 

75 

0 

.0 

4a 

HO    BOWIE  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MO    COLLEGE  OF  NOTRE  DA*E  MD 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


MO    COLUMBIA  UNION  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

MO    FROSTBU*fr>  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

MO    GAUCHER  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

MO    HOOD  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

MO    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

MC    MO  INST  COLLEGE  OF  ART 
TOTAL  1 
rcHALE  1 

MALE  0  *0 

MD    MORGAN  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FE«\LE  0  *0 

MALE  0  *0 

MO  .MOUNT  SNT  MARY'S  COLLEGE 
VOTAL  0  *C 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

MO    PE A300Y  INST  OF  JHU 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

MO    SNT  MARY9  S  COLLEGE  OF  MO 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

MO    TOWSON  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


1  100*0 

u 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

3*1 

0 

♦  0 

1 

3.2 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

4.4 

0 

•  0 

4 

5.8 

0 

•  0 

1 

2.3 

0 

.0 

3 

75.0 

0 

.0 

3 

1 00.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

7.1 

2 

4.8 

1 

5.6 

1 

5.6 

2 

8.3 

1 

4.2 

5 

16.1 

0 

•  0 

2 

10*0 

0 

.0 

3 

27*3 

0  0 

.0 

9 

7.1 

2 

1.6 

3 

3.9 

2 

2.6 

6 

11.8 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0  *0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0  *o 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0  *o 

0 

.0 

1 

3.1 

31  96*9 

0 

.0 

'  1 

3.2 

30  96*8 

0 

♦0 

0 

.0 

1  ICO.O 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

17  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

13  10C.O 

0 

.0 

0 

.0 

4  ICO.O 

2 

6.7 

2 

6.7 

28  93*3 

2 

6.7 

2 

6.7 

28  93*3 

0 

.0 

0 

.0 

0  *o 

0 

.0 

0 

.0 

14  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

12  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

6  ICO.O 

0 

.0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0,  .0 

0 

♦  0 

6 

5.3 

107  94*7 

0 

.0 

5 

7.2 

64  92*8 

0 

.0 

1 

2.3 

43  97*7 

0 

.0 

3 

75.0 

1  25*0 

0 

♦  0 

3 

100.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

5 

1 1*9 

35  63*3 

0 

♦  0 

2 

11.1 

15  83*3 

0 

.0 

3 

12*5 

20  83*3 

0 

.0 

5 

16*1 

26  83*9 

0 

.0 

2 

10*0 

18  90*0 

0 

♦0 

3 

27*3 

8  72*7 

0 

\o 

11 

8.7 

112  88*2 

0 

.0 

5 

6*6 

69  90*0 

0 

.0 

6 

1 1*8 

43  84*3 

0 

♦  0 

1 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

1 

0 

♦  0 

32 

0 

♦0 

31 

0 

•3 

1 

0 

♦  0 

1 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

1 

0 

♦  0 

17 

0 

.0 

13 

0 

♦  0 

4 

0 

.0 

30 

0 

.0 

30 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

14 

0 

.0 

12 

0 

.0 

2 

0 

.0 

6 

0 

.0 

6 

0 

-  .0 

0 

0 

•  0 

113 

0 

♦  0 

69 

0 

♦  0  « 

44 

0 

.0 

4 

0 

♦  0 

3 

0 

•  0 

1 

0 

♦  0 

3 

0 

.0 

2 

0 

♦  0 

I 

2 

4*8 

*rl 

1 

5*6  I 

18 

1 

4*2 

24 

0 

.0 

'  31 

0 

•  0 

20 

0 

•  0 

11 

4 

3.1 

127 

2 

2.6 

76 

2 

3.9 

51 

.  587 

iERIC 


***  y  v 

^TA»U  6«     TOTAL  BACHELOR* S    flfGRFES  FOR  MAJOR  FlELO  CONFERREO  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  6V  RACE* 
*  °     ETHNICITVt  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-19T9 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR  TOTAL  WHITE  NON-RE  SI OENT 

ALASKAN  NATIVE        NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER      HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 


NUMBER 

X  NUMBER 

t 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

I 

NUMBER 

I 

NUM°cr 

I 

NUMBER 

FINE  ANO  APPLIEO  ARTS  (1000) 

MARY L ANO 

MO     U  OF  MO -COLLEGE 

PARK  CAM 

TOTAL  2 

1.0 

3.6 

*  5 

2.6 

3 

1.6 

17 

8.9 

160 

63.3 

15 

7.6 

«.  192 

FEMALE  2 

1.5 

5 

3.7 

3 

2.2 

2 

1.5 

12 

8.8 

113 

83.1 

11 

8.1 

136 

HALE  0 

•  0 

2 

3.6 

2 

3-6 

1 

1.8 

5 

8.9 

47 

83.9 

4 

7*1 

56 

MC    U  OF  MO  BALTIMORE  CO  CAM 

TOTAL  0 

.0 

15.4 

0 

.0 

0 

.0 

6 

15.4 

**  32 

82.1 

1 

2.6 

39 

FEMALE  0 

.0 

3 

13.6 

0 

.0 

0 

.0 

3 

13.6 

18 

81.8 

1 

4.5 

22 

MALE  0 

♦  0 

-'3 

17.6 

0 

.0 

0 

.0 

3 

17.6 

14 

82.4 

0 

.0 

17 

kM0    U  OF  MO-EASTERN 

SHORE 

TOTAL  0 

.0 

2 

66.7 

0 

.0 

0 

.0 

2 

66.7 

1 

33.3 

0 

.0 

3 

FEMALE  0 

.0 

N  0 

•  0 

.0 

o 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

KALE  0 

.0 

2 

66.7 

0 

.0 

0 

.0 

2 

66.7 

1 

33.3 

0 

.0 

3 

MO    WASHINGTON  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

16 

94.1 

1 

5.9 

17 

FEMALE  0* 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

92.3 

1 

7.7 

13 

KALE  0 

•  0 

0 

.0* 

o 

.0 

o 

.  0 

o 

.0 

4 

100.0 

o 

.0 

4 

MO        STERN  HARYLANC  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

9 

100.0 

o 

.0 

9 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

6 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

1C0.0 

0 

,  .0 

1 

MO         STATE  TOTALS 

(         18  INSTITUTIONS) 

TOTAL  3 

.4 

42 

6.2 

9 

1.3 

5 

.7 

59 

599 

88.0 

23 

3.4 

661 

FEMALE  3 

.7 

22 

4.8 

6 

1.3 

4 

.9 

35 

7.6 

408 

38.9 

16 

3.5 

459 

KALE  0 

.0 

20 

9.0 

3 

1.4 

1 

.5 

24 

10.8 

191 

8(6.0 

V 

3.2 

222 

MASSACHUSETTS 

MA    A4HERST  COcLEGE 

« 

TOTAL  0 

x  .0 

2 

8.3 

1 

4.2 

0 

.0 

3 

12.5 

21 

87.5 

0  1 

.0 

24 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

10 

100.0 

o  • 

.0 

10 

MALE  0 

.0 

2 

'.3 

1 

7.1 

0 

.0 

3 

21.4 

11 

78.6 

0 

.0 

14 

MA    A4NA  MARIA  COLLEGE 

TOTAL  I 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

14 

93.3 

0 

.0 

15 

FEMALE  I 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

14 

93.3 

0 

.0 

15 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MA    ASSJMPTION  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.C 

2 

1CC.0 

0 

.0 

2 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

"  0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

MA    ATLANTIC  UNION 

COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

6 

85*7 

TO 

.0 

7 

FEMALE  0 

.0 

1 

1'4.3 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

14.3 

6 

85.7 

0 

•0 

7 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MA    BERKLEE  COLLEGE 

OF  MUSIC 

TOTAL  0 

.0 

2 

1.9 

0 

.0 

1 

1.0 

2.9 

100 

95.2 

2 

1.9 

105 

FEMALE  0 

.0 

1 

9.1 

c 

.0 

0 

.0 

1 

9.1 

10 

90.9 

0 

.0 

11 

MALE  0 

.0 

1 

1.1 

0 

.0 

1 

l.l 

2 

2.  1 

90 

95.7 

2 

2.1 

94 

HA    BJSTON  COLLEGE 

8 

r  AL  I 

4.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.3 

2 

8.7 

21 

91.3 

0 

.0 

23 

F14LE  1 

5.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.0 

2 

ICC 

18 

90.0 

0 

.0 

20 

HALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

MA    BOSTON  CONSV  OF 

MUSIC 

TOTAL  0 

.0 

I" 

1.8 

0 

.0 

3 

5.4 

4 

7.1 

52 

92.9 

0 

.0 

56 

FEMALE  0 

.0 

1 

2.4 

0 

.0 

2 

4.9 

3 

7.3 

38 

92.7 

0 

.0 

41 

HALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

1 

6.7 

14 

93.3 

0 

.0 

15 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

2 

1.0 

1 

.5 

0 

.0 

3 

1.5 

199 

98.0 

1 

.5 

203 

FEMALE  0 

.0 

1 

.7 

1 

.7 

0 

.0 

2 

1.3 

146 

98.0 

1 

.7 

149 

MALE  0 

.0 

1 

1.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.9 

53 

98.1 

0 

.0 

54 

MA    BRAOFORO  COLLEGE 

f 

TOTAL  1 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1C.0 

9 

9C.0 

0 

.0 

10 

FEMALE  I 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

6 

85.7 

0 

.0 

7 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

.3 

MA    6RAN0EIS  UNIVER 

SITY 

TOTAL  0 

.0 

1 

2.2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.2 

43 

95.6 

1 

2.2 

45 

FEMALE  0 

.0 

1 

3.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.0 

31 

3  93.9 

1 

3.0 

33 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  C 

12 

100.0 

0 

.0 

12 

MA    CLARK  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.2 

1 

4.2 

22 

91.7 

1 

4.2 

24 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.0 

1 

5.0 

18 

9C.0 

1 

5.0 

20 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

MA    COLLEGE  OF  THE 

M>LY  CROSS 

TOTAL  0 

•  0 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

6 

85.7 

0 

.0 

7 

FEMALE  0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

,  MALE  0 

';0 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

I 

33.3 

o  2 

66.7 

0 

.0 

3 

MA    COLLEGE  OUR  LAOY  OF  ELMS 

i 

TOTAL             v  0 

.0 

1 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

I 

8.3 

11 

91.7 

0 

•0  <, 

12 

FEMALE  0 

•  0 

1 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

8.3 

1 1 

91.  7 

0 

.0 

12 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MA    CURRY  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10C.0 

0 

•  0 

3 

•    FEMALE  0 

•  0 
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TAbIe  4*    TOTAL  lACHROft'S    DECREES  FOR  HA  J  OA  FIEL0  CONFERRED  BV.  INST  ITUT  IONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACEt 
ETHNICITY t  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANQ  STATE  1978-1979 
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ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  Of 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISUNOEA 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 
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NUMBER         *  NUMBER 
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MALE  0  .0 

MI    MERCY  COLLEGE  OF  OETRO IT 
TOTAL  0  .0 
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MALE  0  .0 
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TOTAL  BACHELORS    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOOCATION  BY  RACE, 
ETHNIC  I  TV*  A NO  SEX.     INSTITUTION  AND  STATE  1971-1979 
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ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 
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NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES  I OE NT 
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f<<c  AND  APPLIED  ARTS  11000) 


NUMBER 
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TA8LE  4.     TOTAL  BACHELOR'S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  »V  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  &V  RALfct 
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.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

•  0 

1 

o 

.0 

D 

.0 

11  1C0.0 

0 

.0 

s  11 

0 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

c 

.0 

6  100.0 

0 

•  0 

6 

o 

.0 

4 

4.3 

83  94.6 

1 

1.1 

93 

0 

.0 

2 

3.6 

53  94.6 

1 

1.8 

56 

0 

.0 

2 

*5.4 

35  94.6 

0 

•  0 

o 

.0 

2 

7.* 

25  92.6 

0 

.0 

27 

0 

.0 

1 

6.3 

15    93.8  , 

0 

.0 

16 

0 

.0 

1 

9.  1 

1C  9C.9 

0 

•0 

o 

.0 

o 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

5  » 

0 

.0 

0 

.0 

4  1C0.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

* 

o 

.0 

o 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

3  100. 0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

0  0 

.0 

o 

.0 

I  100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1  luO.O 

0 

•  0 

i 

o 

.0 

I 

8.3 

11     91. f 

.0 

12 

0 

.0 

1 

12.5 

7  87.5 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

0 

4  100.0 

0 

•  0 

4 

Q 

.0 

6 

4.5 

126  95.5 

0 

.0 

132 

0 

.0 

0 

.0 

62  100.0 

0 

.0 

62 

0 

•  0 

6 

8.6 

64  91.4 

0 

•  0 

70 

o 

.0 

1 

33.3 

1  33.3 

1 

33.3 

3 

0 

.0 

1 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

I  50.0 

I 

50.0 

2 

o 

.3 

0 

.0 

17  130.0 

0 

.0 

17 

0 

.0 

0 

.0 

11  100.0 

0 

.0 

11 

,  0 

.0 

0 

•  0 

6  100. C 

0 

•  0 

6 

o 

.0 

1 

8.3 

11  91.7 

0 

.0 

12 

0 

.0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

6 

0 

=  .0 

1 

25.0 

3  75.0 

0 

•  0 

o 

io 

0 

.0 

9  100.0 

0 

.0 

9 

0 

.0 

0 

.0 

5  10C.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

•  0 

* 

o 

.0 

o 

.0 

5  10C.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

2  1C0.0 

0 

•  0 

2 

o 

.0 

o 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

U.ICC.O  « 

0 

.0 

11 

0 

.0 

0 

.0 

6"  100.0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

-  o 

.0 

0 

.0 

1  1C0.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

2  100. % 

0 

•  0 

2 

c 

.0 

v     •  0 

.0 

9  1CC.0 

0 

.0 

9 

0 

.0 

0 

.0 

6  100.0 

OJ 

.0 

6 

0 

.0 

c 

•  .0 

3  1C0.0 

0 

.0' 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

.0 

6 

0 

.0 

0 

3  1C0.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

0^ 

.0 

5 

G 

.0 

0 

.0 

17  1C0.0 

0 

.0 

17 

0 

.0 

0 

.0 

11  100*0 

0 

.0 

U 

0 

.0 

0 

.c 

•    6  100.0 

0 

•  0 

6 

0 

.0 

1 

4.3 

22  95.7 

0 

.0 

23 

0 

.0 

0 

.0 

15  1CC.0 

0 

•  0 

15 

0 

.0 

4 

12.5 

7  87.5 

0 

.0 

8 

594 


TABLE  4.     TOTAL  BACHELOR'S    DECREES  FW  MAJOR  CONFERAEO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 

ETHNICjTYt  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE,  19TBM979 


AMERICAN  1NCIAN 
ALASKAN  NATIVE 

HOMER  X 


BLACK  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES  I  CENT 
ALIEN 


TCTAL 


NUMBER 


NUNIER 


FINE  ANO  A PPL 110  ARTS  (1000) 
MISSOURI 

NO    STHEST  NO  ST  UNIVERSITY 


TOTAL                 0  .0 

0 

♦0 

o 

♦  0 

FEMALE                0       .  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

HALE                0  .0 

0 

.  0 

o 

♦  0 

NO    SOUTHWEST  MPTI5T  vCLLcGc 

TOTAL                0  .0 

0 

♦  0 

Q 

*  0 

FEMALE            ^0  «0 

0 

n 
♦w 

Q 

.  0 

HALE                Ov  «0 

0 

*  A 

•  u 

o 

•  JO 

MO    STHWST  MO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  V 

1*4 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

1 

2*  5 

e     MALE                 0  .0 

^  0 

♦  0 

o 

•0 

MO    STEPHENS  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

4 

4.  4 

.  0 

FEMALE                0  .0 

4 

*  •  O 

o 

♦  0 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

NO    TARKIO  COLLEGE 

TOTAL                  u        .  0 

* 

A 

20*0  * 

o 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

MALE                 0  .0 

I 

i3  .3 

o 

♦  0 

MO    U  Of  MISSOURI-COLUMBIA 

TOTAL                0  .0 

I 

3.2 

FEMALE                0        .0  * 

I 

5  .0 

1 

C  A 

HALE                0        .0  | 

0 

•  0 

o 

♦  0 

MO    U  Of  MISSOURI-KANSAS  CITY 

TOTAL                0  .0 

0 

o 

o 

♦  0 

FEMALES              0  .0 

0 

•0 

0 

♦  0 

'    MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MO    U  OF  MISSOURI- SAINT  LOUIS 

TOTAL                0  .0 

2 

13*  3 

o 

o 

FEMALE                0  .0 

2 

15*4 

o 

♦  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

o 

•  0 

MO    WASHINGTON  UNlVERSITv 

TnT  At                n  n 

IUI A  L                    v         ♦  u 

2 

3  .4 

1 

1.7 

FEMALE                0  .0 

2 

I 

2.4 

HALE           *    0  *0 

0 

•0 

0 

•  0 

NO    WEBSTER  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

5 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

2 

5*7 

0 

•  0 

Ml  LE                 0  .0 

3 

16*7 

0 

.0 

NO    WESTMINSTER  COLLEGE 

TOTAL                0       .0  ■' 

0 

♦  0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

HALE                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

.0 

NO    WILLIAM  JEWELL  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

NC    WILLIAM  WOCOS  CCLLtGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•0 

0 

.0 

MO         STATE  TOTALS 

TOTAL  1 

FEMALE  0 

HALE  1 

MONTANA 


36  INSTITUTIONS) 
32  3*3 
16 
14 


3.0 
3.9 


NT    COLLEGE  OF  GREAT  FALLS 
IQTAL  0  .0 

•FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NT    EASTERN  MONTANA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NT    MONTANA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  I  1*1 

FEMALE  0  .0 

MALE  I  2*1 

NT    UNIVERSITY  OF  MONTANA 
TOTAL,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

NT    R3CKY  MOUNTAIN  COLLEGE 


TOTAL 
>  FEMALE 
MALE 


NT 


STATE  TOTALS 
TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALE  ,1 


.7 
•  0 
1.4 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

'  .0 
.0 

•  0 


5  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  #0 
0  *0 


•  0 
.0 
•0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


NUNBER 

* 

NUNBER 

X 

Nl     -A  t 

o 

NUMBER 

I 

NUMftR 

O 

.0 

0 

•  0 

6.3 

16 

6 

.0 

0 

.0 

5  10C.0 

0 

5 

0 

.0 

0 

•  0 

10  90.9 
« 

1 

9.1 

11 

0 

.0 

0 

.0 

31  100*0 

0 

♦  0 

31 

0 

0 

.0 

22  100*0 

0 

•  0 

22 

0 

.0 

0 

.0 

^    9  100*0 

0 

•  0 

9 

0 

.0 

1.4 

72  98*6 

0 

-.0 

73 

0 

.0 

2.5 

39  97*5 

0 

.0 

40 

*  0 

♦  0 

.0 

<     33  1CC.0 

0 

•0 

33 

0 

.0 

•♦♦4 

83  92.2 

3 

3.3 

90 

0 

•  0 

\ 

4*8 

77  91*7 

3 

3.6 

84 

0 

.0 

.0 

6  100*0 

0 

.0 

6 

c  o 

.0 

20*  0 

4    6C*  0 

0 

.6 

5 

0 

•0 

o 

•  0 

2,100*0 

0 

.0 

2 

0 

♦  0 

1 

33.3 

2  66*7 

0 

.0 

3 

0 

.0 

6*9 

29  93.5 

.0 

31' 

0 

♦  0 

\ 

ICO 

18  9C*0 

0 

sO 

20 

0 

♦  0 

•  0 

11  100*0 

0 

•  0 

11 

1 

1*4 

1.4 

69  96*6 

0 

.0 

TO 

1 

2.3 

} 

2.3 

42  97*7 

0 

.0 

43 

0 

♦  0 

.0 

27  100. 0 

0 

•0 

27 

0 

.0 

13.3 

0 

.0 

15 

0 

.0 

2 

15.4 

11  64*6 

0 

.0 

13 

0 

♦0 

•  0 

2  100*0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

5. 1 

53  89*8 

5.1 

59 

0 

.0 

3 

7.3 

38  92*7 

0 

•  0 

41 

0 

♦  0 

.0 

15  ?83*3 

3 

16.7 

18' 

0 

.0 

9.4 

48  90*6 

Q 

♦  0 

53 

0 

.0 

\ 

5.7 

33  94*3 

0 

♦  0 

35 

0 

.0 

3 

16*7 

15  83.3 

0 

.0 

18 

1 

20*0 

! 

2C.0 

4  80.0 

0 

♦  0 

5 

0 

•  0 

.0 

0  *0 

c 

.0 

0 

1 

20.0 

\ 

20.0 

4  60*0 

0 

♦0 

5 

• 

0 

.0 

0 

.0 

25  100*0 

0 

%  .0 

i  25 

0 

♦  0 

0 

.0 

19  100*0 

0 

♦  0 

19 

0 

♦0 

0 

.0 

6  100. 6 

0 

.0 

6 

0 

♦  0 

0 

.0 

16  100.0 

0 

.0 

s'  18 

0 

.0 

0 

.0 

18  100*0 

.  0 

♦  0 

18 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

3 

.3 

39 

4.1 

911  95*0 

9 

♦  9 

959 

1 

♦  2 

22 

3.6 

577  95.7 

4 

.7 

603 

2 

.6 

17 

4.8 

334  93*8 

5 

1.4 

356 

0 

.0 

0 

* 

.0 

1  100*0 

0 

♦  0 

I 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

f 

.0 

1  1CC.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

c 

.  0 

8  100*0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

•  0 

4 

■  0 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

,  0 

♦  0 

4 

0 

.0 

I 

1.1 

92  98*9 

c 

.0 

93 

0 

.0 

0 

•  0 

45  100*0 

0 

.0 

45 

0 

.0 

1 

2.1 

1     47  97*9 

0 

♦  0 

48 

0 

.0 

0 

.0 

44  95*7 

2 

4.3 

46 

0 

♦0 

0 

.0 

30  96*8 

1 

3.2 

31 

0 

.0 

0 

.0 

14  93*3 

4  1 

6.7 

15 

0 

.0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

•  0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

2  10C*0 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

3\100*0 

0 

•  0 

3 

♦  7 
.0 
1.4 


150  96.0 
81  96*6 
69  97*2 


2  1*3 
1  1*2 
1  1*4 


153 
62 
Tl 


NEBRASKA 


UP    API  l EVUE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 
<                FEMALE                0  .0 
MALE                0  .0 

0  .0 
0  .0 

'   0  .0 

0  *0 
0  *0 
0  *0 

0  *0 
0  .0 
0  *0 

(-  O 

lERJC 

fe&iU^  — —  -  -  — 

595 

J 

<y —  iTO" 
0  *o 
0  *o 


t>3'J 


11  10070" 


100*0 
100*0 


.0 

.0 


-tt- 

5 

.  6 


TULE  4* 


TOT  A*  6ACHELOVS    OEGAEES  PC*  MAJOR  FIELO  CONFtftAEO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY*  ANO  $6X1    INSTITUTION  ANO  STATE  HTB-H79 


AMERICAN  I  NOUN 
AC A SKA N  NATIVE 

tfjNtEA  < 


BLACR*  A$?#rt  OR 

N0H~HIS*ANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


liHlTE 
NON-Ml SCANIC 


HON- RE  S I OENT 
ALIEN 


' TOTAL 


NUN  t  Eft 


fit*  ktO  AMLIEO  ARTS  (10001 
NEBRASKA 

Ni    CMAORON  STATE  CCLLECE 


TOTAL 
FEMALE 
*  HALC 
NE    COLLEGE  OF 
TOTAL  , 
FcMALE 
HALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

SAINT  NARY 

0  *0 

0  *0 

0  .0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


•        NE    CONCORDIA  TCHKS  COLLEGE 

TOTAL,                0       ♦  0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

.0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

HE    ttEIGHTON  DIVERSITY 

 TQTAU     *           0  .0 

0 

•  0 

Fe*«tE                0  .0 

0 

•  0 

— 

MALfc                  0  .0 

0 

•  0 

NE    OOANE  COLLEGE 

TOTAL                 0       * 0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

*              MALE                 0  ,0 

0 

•  0 

NE    HASTINGS  COLLEGE 

i         TOTAL                0  *0 

0 

•0 

* 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

HALE                 0  .0 

0 

tO 

NE    KEARNEY  STATE  CCLLEGE 

TCTAw                   1  IU*U 

o 

♦  0 

FEMALE                 1  16*7 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

♦0 

NE    MICLANO  LUTHERAN  COLLEGE 

TOTAL            %    0  *0 

1 

9.1 

CCUt  1  C                  *"       fi           ^  A 

rt     L  t                    v         ♦  v 

1 

11*1 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

tit      he          urr  i  cylli    lib  fUCt(  ITV 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

HALE                 0  .0 

0 

•  0 

NE    PERU  STATE  COLLEGE 

TCTAL                0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

NE    UNION  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  *0 

0 

.0 

MALE                0       .0  " 

0 

♦  0 

NE    0  OF  NE  BR  A  SKA- LINCOLN 

TCTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

NE     U  OF  NEBRASKA  AT  OMAHA 

TOTAL                 0  *0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

m         NE         STATE  TOTALS  «•  1* 

INSTITUTIONS! 

TOTAL                 1  .4 

1 

.4 

FEMALE                 I  »* 

i  t 

•  6 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

NEVAOA 

NV    SIERRA  NEVAOA  COLLEGE 

TOTAL                 C  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

J 

NV    U  OF  NEVAOA  LAS  VEGAS 

5.0 

i 

TOTAL                 0  ^.0 

1 

FEMALE                 0  .0 

'  0 

.0 

MALE                 0  .0 

1 

25*0 

NV    U  OF  NEVAOA  RENC 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0        .0  0 

•  0 

NV          STATE"  TOTALS  C  3 

INST  nUT  IONS  1 

TOTAL                 0        . 0 

1 

1.9 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

I 

0.9 

NEW  HAMPSHIRE 

NH    COLdY-SAMYEft  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

NH    DARTMOUTH  COLLEGE  - 

TCTAL                0  .0 

4 

•  •9 

FEMALE                0  .0 

1 

4.6 

A*LE                0  *° 

3 

12.5 

V 

A 

ERIC 

NUMBER 


0 
0 
0* 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

6 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 

0  ' 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
♦0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

10.0 
14.7 

♦c 

.0 
.0 
.0 
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TABLE  6.    TOT  At  BACHELOR'S 


DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY*  ANQ  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  *97B-197? 


AMERICAN  IN Q IAN 
ALASKAN  NATIVE 


-V* 

V* 


NUMBER  X 
FINE  ANO'APPLIEO  ARTS  (1000) 
NEW  MEXICO 

NM    U  OF  NM  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  1  l.U 

FEMALE  0  tib  .0 

.MALE  1  ^2*4 

NM    HE  STERN  NM  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


BLACK  ASIAN  OR  4 

NCN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER  1 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC* 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


•0 
.0 
.0 

14.3 
•  0 
33*3 


NM         STATE  TOTALS  < 
TOTAL  2  1*1 

FEMALE  0  .0 

.  MALE  7  2.7 

NEW  YORK 


7  INSTITUTIONS) 
3  1*7 
0  .0 
3  4.1 


WY    AOELPHI  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NV    Nf        C  CERAMICS  ALFREO  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

lit    BARO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

F  CHILE  0  .0 

MALE  0  .0 
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TOTAL  0     — 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
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10TAL  0  .0 
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TOTAL  1  *7* 
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NY    CUNY  CITY  COLLEGE 
TOTAL  2  1*9 

FEMALE  1  1*8 
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NY    CUNY  C  OF  ST  AT  EN  ISLANO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
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MALE  v  0  .0 
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TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S 

AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 

FINE  ANO  APPLIED  ARTS  (1000) 

NEM  YORK 


DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 
ETHNICITY*  ANO  SEX.     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLA NO ER 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


NY    CONCOROIA  COLLEGE 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

NY    COOPER  UNION 

TCTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

NY    CORNEL  U  ENOOMEC  COLLEGES 

TOTAL  1 

FEMALE  1 

MALE  0 
NY    OAEttEN  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
NY    DOLING  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  C 
NY    EISENHOWER  COLLEGE 
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.0 
.0 
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2.4 
.0 
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.0 

.0 

.0 
.0 
.0 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
NY    ELM  IRA  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

'MALE  0 
NY    FOROHAM  UNIVERSITY 
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HALE  0 
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.0 
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TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 C  .0 
NY     13  vA  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 
NY    ITHACA  COLLEGE 

TCTAL                 0  .0 

FEMALE          0      0  .0 

MAI*1                 0  .0 

NY     j    .iSH  THEOL  SEN  AMERICA 
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FEnALE                 0  •»> 

MALE                0  *0 
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1.8 
1.4 

3.3 
2.4 
5.6 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

22*2 
25.0 
2&G 

8.9 
10.0 
6.7 


1  2.3 
1  2.9 
0  .0 


0 
1 

0 
0 
0 

"0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

5.9  * 
.0 
12.5 

.0 
.0 
.0 

*  .0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.1 

2.6 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.3 


FEMALE 

G  .0 

1 

2.3 

MALE 

0  .0 

4 

5.6 

NY  KEUKA 

COLLEGE 

TCTAL 

0  .0 

"o 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

NY  LADYCLIFF 

COLLEGE 

.0 

TOTAL 

0  .o 

0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

HALE 

0  .0 

0 

.0 

NY  LONG 

IS 

U 

BROOKLYN  CENTER 

25*0 

TOTAL 

0        *0  ■> 

1 

FEMALE 

0  *o 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

1 

25.0 

NY  LONG 

IS 

u 

C  M  PCST  CENTER 

5.3 

TOTAL 

0  .3 

3 

FEMALE 

•c.  0  .0 

1 

2.8 

HALE 

0  .0 

2 

9.5 

NY  LONG 

IS 

u 

SOUTHAMPTON  CTR 

TOTAL 

0  .0 

1 

3.7 

FEMALE 

0  «0 

1 

5.6 

MALE 

* * 

0  .0 

0 

.0 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X  . 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

JO 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

4 

3.1 

2 

1*6 

e 

6.3 

1 

1.8 

0 

.0 

2 

3.6 

3 

4.2 

2 

2.8 

6 

8.5 

1 

1.7 

1 

1.7 

5 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4.8 

1 

5.6 

1 

5.6 

3 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  ' 

.0 

i 

4.0 

1 

4.0C 

0 

.0 

0 

^.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.7 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.C 

0 

.0 

2 

22.2 

'0 

.0 

.  0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2C.0 

0 

.0 

1 

2.2 

5 

11.  1 

0 

.0 

1 

3.3 

4 

13.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.9 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

.0 

1 

5.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

12.  5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.•° 

0 

•0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*^.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1. 1 

0 

.0 

0 

.0 

I 

Z*.  6 

0 

.0 

0 

.0 

.Q, 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*  0 

.0 

6 

5.2 

1 

.9 

~*  12 

10.3 

„  2 

4.5 

0 

.0 

3 

6*8 

4 

5.6 

1 

1.4 

9 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

Or 

o 

.0 

0 

.0 

0 

To* 

m  0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

5.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.8 

0 

.0 

*  0 

.0 

2 

9.5 

0 

.0 

1 

3.7 

2 

7.4 

0 

.0 

1 

5.6 

2 

11*  1 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCft-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


3  100*0 
3  100.0 
0  .0 

119  93.7 
54  96.4 
65  91.5 

54  90*0 
39  92.9 
15  83*3 

15  100.0 
10  100.0 
5  100.0 

24  96.0 
12  100.0 
12  92.3 


TOTAL 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.d 

1.7 
2.4 
.0 

.0 

•  0, 
.0 

.0 
.0 
.0 


3 
3 
0 

127 
56 
71 

60 
42 
18 

15 
10 
5 

25 
12 
13 


1  1C0.0 

0 

.0 

1 

0  .0 

0 

.0 

0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

6  66.7 

1 

11.1 

9 

3  7*.0 

0 

.0  ^ 

4 

3  6C.0 

1 

20.0 

5 

4C  88.9 

0 

.0 

45 

26  86.7 

0 

.0 

30 

14  93.3 

c 

•  0 

1 5 

43  97.7 

0 

.0 

44 

33  97*1 

0 

.0 

34 

10  1GC.C 

0 

•  0 

10 

13  100.0 

0 

.0 

13 

8  1C0.C 

0 

.0 

8 

5  100.0 

0 

•  0 

5 

16  94.1 

0 

.0 

17 

9  100.0 

0 

.0 

9 

7  87.5 

0 

•  0 

Q 

61     98.4  * 

1 

1.6 

62 

41  97.6 

i  i 

2.4 

'  42 

20  100.0 

0 

•  0 

20 

7  100.0 

0 

•  0 

7 

6  100.0 

0 

*.o 

6 

1  100.0 

0 

.0 

1 

1  10C.0 

0 

.0 

1 

0  .0 

o, 

.0 

0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

90  98.9 

0 

.0 

41 

37  97.4 

0 

«.o 

.38 

53  1CC.0 

9 

.0 

53 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0  .0 

0 

.0 

0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

96  82.8 

8 

6.9  * 

116 

38  86.4 

3 

6.8 

44 

58  80.6 

5 

6.9 

72 

2  100.0 

0 

.0 

2 

2  100.0 

0 

•  .0 

2 

0  .0 

0 

.0 

0 

16  100.0 

0 

.0  ' 

18 

16  100.0 

0 

.0 

18 

0  *0 

0 

.0 

0 

3  °  75.0 

0 

.0- 

4 

•  0  .0 

0 

.0 

0 

3  75.0 

0 

.0 

4 

54  94*7 

0 

.0 

57 

35  97.2 

0 

•  0 

36 

19  90.5 

0 

.0 

21 

24  88.9 

1 

3.7 

27 

16  68*9 

0 

•  0 

18 

8  88.9 

1 

11.1 

9 

I  ERIC 


600 


604 


TABLE  6.     TOTAL  &AOELOR*S    OEGHEEt  FOR  MAJOR  FIELO  CON F ERR £0  BY  INSTITUTIONS  ip  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY*  A NO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


NUMBER 


FINE  ANO  APPLIED  ARTS  ClOOOl 
NEW  YORK 


NY    MANHATTAN  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0, 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

NY    MANHATTAN  SCHOOL  OF  MUSIC 

TOTAL                0  .0 

3 

3.3 

4 

4*3 

'female             0  .0 

1 

2.2 

4 

6.9 

MALE                 0  *0 

2 

4*3 

0 

•  0 

NY    MANHATTANV ILLE  COLLEGE 

TOTAL                 0       • 0 

1 

2  .3 

0 

•0 

FEMALE                 0  »0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

1 

25*0 

0 

•  0 

NY    HANNES  COLLEGE  CP  MUSIC 

TOTAL                0  .0 

2 

7.4 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

^  HAL  E                 0        . 0 

2 

14.3 

0 

•  0 

NY    MARIST  COLLEGE 

TOIL*,                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                  0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                 0  *0 

0 

•0 

0 

.0 

NY    MAR YMOUNT  COLLEGE 

..TOTAL                  0     t  .0 

1 

5.  9 

0 

•  0 

FEMALE                    0  .0 

«  1 

5.9 

o 

♦  0 

MAL  E                 0        ♦  0 

o 

♦  0 

o 

•0 

NY     MA  BY  MftUMT   MANHATTAN  C 

TOTAL                    0  .0 

6 

20.0 

1 

3.3 

FEMALE                 0  .0 

6 

20.  0 

1 

3.3 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

„o 

NY     MERCY  COLLEGE 

TOT  Al                        0  .A 

o 

-  •  0 

o 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

MALE                 0        •  0 

o 

0 

o 

.0 

NY     Mn t  t  (7Y  COLLEGE 

TOT  a:                    0  .0 

o 

.0 

o 

.0 

FFMALE                    0  .0 

o 

.0 

o 

.0 

MALE                 0  .0 

o 

.0 

o 

.0 

mv   ma  y  ioc  tu  r  op  onruP  <ctfb 

TOTAI                        O  !% 

o 

•  0 

o 

.0 

CCiM  IC                      Q  .0 
rcmLC                     v          •  v 

o 

.0 

o 

.0 

MALE                 0  .0 

o 

.0 

o 

.0 

NY     MY    INST  TECHN  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                    1       2  & 

IUI  ML                                  A            £  •  O 

o 

.0 

o 

•  0 

FEMALE                 1  3.2 

o 

♦  0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

o 

.0 

0 

.0 

NY     NY   INST  TECHN  NY  CTY  CAM 

TflTAI                       0      **  .0 

1 

7.1 

1 

7.  1 

rCPALC                             v             • v 

1 

14.3 

1 

14.3 

MALE                  0  .0 

o 

•  0 

o 

.0 

NY     NEW  YORK  UNIVERSITY 

Cf 

TOTAL                 3        • 8 

16 

4.5 

3 

•  8 

FEMALSj                 3  1*7 

7 

4.  0 

o 

•  .0 

MALE                 0  -0 

9 

5.0 

3 

1.7' 

NY    NYACK  COLLEGE 

1  UI  AL                           v             .  V 

o 

♦  0 

o 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

o 

.0 

MALE                 0  .0 

o 

.0 

o 

•0 

NY    PACE  UNIVERSITY  NEit  YORK 

TOT  A  i                    o         .  o" 

IUI XL                               V              .  V 

o 

.0 

o 

.0 

FEMALE                    0  .0 

o 

.0 

o 

MAt-E                  0  .0 

o 

.0 

o 

.0 

MY     PACE   U  PL SNTVL-BfiCLP  CAM 

TOTAL                    0          . 0 

1  Ul                                  v             •  v 

o 

.0* 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

o 

.0 

0 

•0 

MALE  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

NY    PARSONS  SCHOOL  CF  OESIGN 

TOTAL                   0         . 0 

IUI nb                            v            • v 

17 

11.6 

6 

4.1 

FEMALE                0  .0 

9 

6.1 

5 

4.5 

MALE                 0  .0 

A 

22.2 

1 

2.6 

NY    PRATT  INSTITUTE 

I*  ¥        r  1  All      A*»  <!l  •  1  Vlb 

TOTAL                 0  .0 

16 

8.9 

5 

2.8 

FC  "-LE                0  .0 

13 

14.6 

2 

2.2 

MLE                3  .0 

3 

3*3 

3 

3.3 

NY    ROBERTS  WESLEYaN  COLLEGE 

TOTAL               "0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

NY    ROCHESTER   INST  TECHNOLOGY 

1.4 

TOTAL                 0  .0 

4 

2 

•  9 

FEMALE                0  .0 

2 

3.1 

$ 

.0 

£  MALc  *               0  .0 

2 

1.3 

1.3 

NY    RUSSFLl  SAGE  C  MAIN  CAM 

TOTAL                 0  .0 

1 

6.3 

0 

.0 

FEMALE    *            0  .0 

1 

6.3 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

NY    SAINT  J0HN*S  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

•c 

ER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

' 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1CC.0 

0 

•  0 

3 

0 

0 

•0 

1 

100*0 

C 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.  0 

0 

.0 

2 

4 

4.3 

11 

12.0 

76 

82.6 

5 

5*4 

92 

0 

.0 

5 

11*1 

36 

80*0 

4 

8.9 

45 

4 

8.5 

6 

12*8 

40 

85*1 

1 

2.1 

47 

1 

2.3 

2 

4.7 

39 

90.7 

2 

4.7 

43 

1 

2.6 

1 

2.6 

36 

92*3 

2 

5.1 

39 

0 

.0 

1 

2  5.0 

3 

75*0 

0 

.0 

4 

1 

3.7 

3 

11.1 

24 

88*9 

•  0 

•  0 

27t 

0 

•  0 

0 

.0 

13 

10C*0 

0 

.0 

13 

1 

7.1 

3 

21.4 

11 

78*6 

0 

.0 

14 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

1CC.0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

10C.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

I 

5.9 

16 

94.1 

0 

.0 

17 

'  0 

•  0 

1 

5.9 

16 

94.1 

0 

.0 

17 

0 

.0^ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

7 

23*3 

23 

76*7 

0 

'.0 

30 

0 

.0 

7 

23.3 

23 

76.7 

0 

•  0 

30 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0e> 

0 

.0 

0 

o 

.0 

0 

•  0 

7 

100.0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

♦  0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

4 

1C0.0 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

4 

0 

,  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

o 

•  0 

0 

.0 

39 

100.0 

0 

.0 

39" 

o 

.0 

o 

.0 

33 

100.0 

0 

.0 

33 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

1 

2.6 

37 

94.9 

1 

2*6 

39 

o 

.0 

1 

3.2 

29 

93.5 

1 

3.2 

31 

0 

.0 

0 

•  o 

9 

100.0 

0 

♦0 

8 

1 

7.1 

3 

21*4 

9 

64.3 

2 

14.3 

14 

0 

.0 

2 

28*6 

3 

42.9 

z 

28.6 

7 

1 

14.3 

1 

14.3 

6 

85.7 

0 

.0 

7 

5 

1.4 

27 

7.6 

4  307 

86.5 

21 

5.9 

355 

2 

1.1 

12 

-*.6.9 

156 

89.7 

6 

3.4 

174 

3 

1.7 

15 

*8.3 

151, 

83.4 

15 

8.3 

181 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

4 

10C.0 

0 

.0 

4 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

-  .0 

0 

.0 

3 

1CC.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

<K 

0 

*0 

'  I 

100.0 

0 

.0 

1 

9 

6.1 

32 

21*8 

111 

75.5 

4 

2.7 

147 

4 

3.6 

18 

16*2 

92 

82.9 

1 

.9 

111 

5 

13.9 

14 

36*9 

19 

52.8 

3 

8.3 

36 

12 

6.7 

33 

18*3 

142 

76*9 

5 

2.8 

180 

8 

9.0 

23 

25.  8 

63 

7C.8 

3 

3.4 

69 

4 

4.4 

10 

11.0 

79 

86*8 

2 

2.2 

91 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

.0 

'  3 

0 

.0 

_  0 

•  0 

3 

100.0 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

7* 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

16 

7.5 

22 

10*3 

169 

68*7 

2 

.9 

213 

6 

9.4 

8 

12*5 

56 

67.5 

0 

•0 

64 

10 

6.7 

14' 

9.4 

133 

69*3 

2 

1.3 

149 

1 

6.3 

2  1 

12.: 

14 

87*5 

0 

.0 

16 

1 

6.3 

2 

12.5 

14 

87*5 

0 

•  0 

16 

0 

.0 

0 

*0 

9 

*0 

0 

•0 

0 

I 

0 

.0 

.0 

20 

100  *0 

0 

.0 

20 

0 

.0 

,  V 

•  0 

9 

100*0 

0 

.0 

9 

c 

♦  0 

0 

.0 

o  11 

100*0 

0 

.0 

11 
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AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SUCK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEP. 


NUMBER,        X  NUMBER 
FINE  AND  APPLIEO  ARTS  (1000) ' 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 

ali£n 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER , 


NEW  YORK 

NY    SAINT  LAURENCE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SAINT  THOMAS  AOLINAS  C 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

NY    SCHOOL  OF  VISUAL  ARTS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SKIOMORE  CCLLEGE 

TOTAL  0  »3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SJNY  AT  ALBANY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

NY    SJNY  AT  B INCHAMTON 
TOT  Ac  0  *3 

FEMALE  0  *0 

MALE,  0  .0 

NY    SJNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 
.TOTAL  0  »0 

FEMALE      .  0*0 
MALE  0X      .0  - 

NY    SJNY  AT  STCNY  BK\H AI N  CAM 
TOTAL  0  >4 

FEfcALE  0        .0     1  fc 

HALE  0  .0 

NY    SONY  COLLEGE  AT  BROCK  PORT  * 


♦  9 
4.2 


SJNY  CCLLEGE  AT  3JFFAL0 


2  1*2 
1  1.0 
1  1.6 


SJNY  COLLEGE  AT  CORTLANO 


♦  0 

♦  0 
.0 


SJNY  COLLEGE  AT  FRSOCNI A 


SJNY  CCLLEGE  AT  GENESEO 


•  1 

♦  0 
5.3 


SJNY  COLLEGE  AT  NEW  PALTZ 
TOTir  I  *3 

UE  ,       '      1  1*4 
MALE  *  C  *0 

NY    SJNY  COLLEGE  OLO  WEST8URY 
TOTAL  0  #0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

NY    SJNY  COLLEGE  AT  0N3CNTA 


TOTAL 
FEM\LE 
MALE 


NY    SJNY  COLLEGE  AT  OSWEGO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NY    S'JNY  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


2  1*9 

1  1.3 

1  3*6 
PLATTS8URGH 

0  .0 

0  *3 

0  *0 


NY    SJNY  COLLEGE  AT  POTSOAM 
TOTAL  0  •  *0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  «0 

NY    SONY  COLLEGE  AT  PURCHASE 

TOT  AL  0  *0 

.    FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

NY    S'JNY  EMPIRE  STATE  COLLEGE 
TOTAL  ;     0  .0 

FEMALE  I     0  .0 

MALE  0  .0 

NY    FASHION  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  40 

MALE  0  *0 


2 
2 
0 

0 
0 
0 

12 
2 
10 

D 
0 
0 

0 
0 

0 


9*1 
12.5 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

7.6 
2.9 
11.5 

.0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 


A 
U 

A 

.  u 

0 

♦  0  " 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

♦  6 

0 

.0 

1 

la 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

3.  1 

1 

2.8 

1 

3.6 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

.  9 

1 

1.4 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

«c 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1 

uo 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0' 

♦  0 

1 

9  r. 

0 

.0 

i 

4.5 

0 

.  c 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  c 

0 

.0 

0 

•c. 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*c 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦e 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 
I 

0 


.0 

•  0 

♦0 

•  0 
.0 

♦  0 

•  0 

♦  0 

1.8 

.0 

2.4 
2.6 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
2 
3 

.0 
0 
0 

2 
1 
1 

•0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

3 
3 
0 

0 
0 
0 


.  o 


.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

3.2 
2.9 
3.4 

♦  0 

♦  0 
.0 

3.1 
2.8 
3.6 

♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 
•0 

♦  0 

1.1 

♦  0 
3.1 

2.8 
3.6 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2  3*9 
I  3.4 
i  4.5 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

2 
2 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

1 
1 

0 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
■  .0 

.0 

14*3 
22.2 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 

•  0 
.0 

♦o  . 

.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

2.5 
3.5 
.0 

2.4 
2.8 

♦  0, 


2 
2 
0 

0 
0 

0 

18 
4 
14 

0 
0 
0 

4 
2 
2 

1 
0 
1 

2 
2 

3 
2 
1 

.  ic 

7 

3 


5 
2 
3 

0 
0 
0 

4 
2 
2 

2 
1 
1 

6 
3 
3 


9*1 
12.5 
.0 

•0 
.0 
.0 

11.  5 
5.7 
16*1 

•0 
♦  0 
.0 

6.3 
5.6 
7.1 

1.5 
.0 
'  3.0 

1.8 
2.8 
.0 

3.3 
3.4 
3.1 

9.3 
8*4 
12*5 

3*0 
1*9 
4*7 

*0 
♦  0 
*0 

7*8 
6*9 
9*1 

4*2 
3*4 
5.3 

5.1 
4.2 

6.5 


8  57.1 
4  44.4 
4  80.0 


.0 
.0 
.0 


3  2.9 

1  1.3 

2  7.1 


0 
0 
0 

.  1 

0 

1 

7 
6 
1 

6 
5 
1 

4 
4 

0 


.0 
.0 
.0 

1.4 
.0 
3.6 

6.7 
10.5 
2.1 

7.5 
6.8 
4.3 

9*8 
11*1 
♦  0 


20  9C*9 

0 

•  0 

14  87*5 

*  0 

•  0 

6  100*0 

o 

♦  0 

4  100*0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

•  0 

2  10C.O 

0 

•  0 

129  82*2 

10 

6*4 

61  87*1 

5 

7.1 

68  78*2 

5 

5.7 

91  £00*0 

0 

.0 

78  100*0 

0 

.0 

13  iOO.O 

0 

.  0 

60    93. B 

0 

•0 

34  94*4 

•  0 

26  92*9 

0 

.0 

64  95*5 

2 

3.0 

34  100*0 

0 

.0 

30    9C*  9 

2 

6.1 

107  95*5 

3 

2v7 

67  93*1 

3 

4.2 

40  100*0 

0 

.0 

87  96*7 

0 

•  0 

56  96*6 

0 

•0 

31  96*9 

0 

.0 

97  9C*7 

0 

♦  0 

76  91*6 

0 

♦  0 

21  87*5 

0 

.0 

163  97*0 

*o 

.0 

102  98*1 

0 

♦0 

61  95*3 

o* 

»  .  0 

16  100*0 

0 

.0 

14  100*0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

A 

♦  u 

47  92*2 

0 

*0 

27  93*1 

0 

*0 

2  0    9,0*  9 

0 

*  0 

46  95*8 

0 

*0 

28  96*6 

0 

:o 

18  94*7 

0 

*  0 

104  68*1 

8 

6*8 

66  91*7 

3 

4*2 

38  82*6 

5 

10*9 

6  42*9 

0 

*0 

5  55*6 

0 

*0 

1  20*0 

0 

•  0 

47  100*0 

0 

•0 

39  100*0 

0 

•  0 

8  100*0 

0 

•  0 

101  97*1 

0 

•  0 

75  98*7 

0 

♦  0 

2  6    92  *9 

0 

•0 

42  100*0 

o 

♦  0 

22  100*0 

0 

♦  0 

20  100*0 

0 

♦  0 

71  9*6*6 

0 

•  0 

44  100*0 

0 

•  0 

27  96*4 

0 

•0 

97    92*4  C 

1 

1*0 

51  89*5 

0 

•  0 

46  95.8 

1 

2*1 

72  90*0 

2 

2*5 

52  91*2 

0 

•  0 

20  87*0 

2 

8*7 

37  90*2 

0 

•  0 

32  86*9 

0 

•  0 

5  100*0 

0 

•  0 

22 
16 
6 

4 

2  - 
2 

157 
70 
.  87 

91 
78 

13 

64 

28 

67 
34 

33 

112 
72 
40.- 

90 
58 

32 

107 
63 
24 

168 
104 
64 

16 
14 

2 

51 
29 
22 

48 
29 
19 

118 

72  4 
46 

14 

9 
5 

47 
39 
6 

104 
76 
26 

42 

22 
20 

44 
26 

105 
57 
46 

60 

57 
23 

41 

36 
5 
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TA»L*  t,    .TOT At  •ACHaOR*S    0 EGA EES  FOR  MAJOR  FlELOCONFERRIO  IV  IMSTITUTICNS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
jt     ETHNIC IT Vt  ANO  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISUNOER 


0  m  0        NUMBER         t     *  NUMBER 
FINS  ANO  AM  LIED  ARTS  (1000) 
NEW  YORK 

NV    SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0. 

HALE  0  .0 

NV    UTICA  C  OF  SYRACUSE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NV    UNION  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NV   DIVERSITY  OF  ROCHESTER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
-NON-HISPANIC 

NUMBER 


NQN-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

NV    VASSAR  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

,NV  *  WAGNER  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

NV    NELLS  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  v  0 


CTALSM 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

..0 

•  0 

•  0 


NV         STATE  TOTAL 

.  TOTAL  18 

FEMALE-  12 

MALE  * 

NORTH  CAROLINA 


NC    ATLANTIC  CHRISTIAN  C 

TOTAL                 0  . 0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 
NC    CAMPBELL  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 
NC    CATAWBA  COLLEGE 

•  TOTAL                0  ♦ 0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 
NC    OA VI 0 SON  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 
NC    DUKE  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 
NC    EL ON  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE  0  .0 
NC    GARDNER-WEBB  COLLEGE 

TOTAL                 0  ♦ 0 

FEMALE                0  .0 

*  MALE                0  .0 
NC    GREENSBORO  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 
NC    GUILFORD  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 

NC  high  point  college 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 
NC    JOHNS  N  C  SMITH  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE  0  .0 
NC    LENOIR-RHVNE  COLLEGE 

TOTAL                0  *0  g 
FEMALE  c  0.0 

MALE                 0  .0 
NC    LIVINGSTONE  COLLEGE 


7 

2.2 

3 

•9 

3 

♦  9 

13 

4.1 

297 

93*7 

7 

2*2 

317 

3 

LA 

2 

1*0 

1 

♦  5 

6 

..1 

163 

95*3 

3 

1.6 

192 

4 

3*2 

*  6 

9 
C 

1  •  0 

5.6 

114 

9X  «2 

3*2 

125 

0 

.0 

0 

•  0 

'  0 

.0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦0 

Q 

.0 

o 

♦  0  1 

o 

♦  0 

o 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

100,0 

0 

•0 

3 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

o 

A 

•  u 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

2 

100*0 

o 

•  0 

2 

1 

1*1 

3 

3*4 

0 

♦  0 

4  .6 

79 

90*6 

4 

4*6 

67 

0 

•  0 

3 

6*6 

0 

•  0 

3 

6*8 

38 

86*4 

3 

6*8 

44 

1 

2.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

2.3 

41 

95*3 

1 

2.3 

43 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

38 

68*4 

5 

11*6 

43 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

32 

C6*5 

5 

13*5 

37 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

..0 

6 

100*0 

0 

•  0 

6 

1 

6*3 

0 

♦  0 

1 

6*3 

2 

12*5 

14 

8T*5 

0 

.0 

16 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

12 

100*0 

0 

.0 

12 

1 

25*0 

*  0 

♦  0 

1 

25*0 

2 

50*0 

2 

5C*0 

0 

•  0 

4 

0 

•0 

4  0 

.0 

0 

.0 

*0 

♦  0 

10 

100*0 

0 

.0 

10 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

10 

100*0 

0 

.0 

10 

-  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

„  0 

INSTITUTIONS) 

2.0 

5,094 

307 

6*0 

76 

1.3 

143 

2*8 

544 

10*7 

4,44  7 

87.3 

103 

IBS 

9  6*0 

39 

1.3 

78 

2*5 

314 

10*2 

2,706 

88*1 

50 

1.6 

3.070 

122 

6*0 

37 

1.6 

65 

3*2 

230 

11*4 

1*741 

86*0 

53 

2*6 

2t024 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

12 

100*0 

0 

.0 

0 

♦  o  , 

Q 

•  0 

0 

*0 

7 

100*0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

r  o 

*0 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

e 
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0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

4 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

4 

100*0 

2 

18*2 

0 

.0 

r\ 

*> 

18.2  • 

9 

81*8 

1 

14*3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

14*3 

6 

85*7 

1 

25*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

2  5*0 

3 

75*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

10 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

5 

100*0 

2 

7.4 

0 

.0 

0 

*0 

2 

7.4 

25 

92*6 

2 

9.5 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

9.5 

19 

90*5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

2 

100*0 

1 

7*1 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

7*1 

13 

92*9 

1 

10*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

10*0 

9 

90*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  *0 

4 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

8 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

8 

66*9 

0 

♦  0 
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.0 

0 

*0 

0 

.0 

3 

75*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

5 
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0 
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0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

6 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0  ' 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

5 

100*0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0- 

0 

.0. 

2 

100*0 

10 

100*0 

0 

.0 

0 

*0 

"  10 
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0 

.0 

5 

100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

•  0 

5 

100*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

12 

0 

"  *o 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 
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TOTAL  BACHELOR* S    OCCAEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 
ETHNIC  I TYt  A NO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1971-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 


•LACK  *  ASIAN  OR 

NO«*-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUM5EA 


FINE* AND  APPLIED  ARTS  <1000> 

NORTH  CAROLINA 

NC    MARS  HILL  COLLEGE 

TOTAL  0-  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    N6RE0ITH  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    METHOOIST  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FCMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    NC  WESLEY AN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    PFEIFFER  CCLLECE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    WEENS  COLLEGE 

TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    SACftEO  HEAR7  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

m-i  o  .o 

NC    SNT  ANOREHS  PRE  SB  COLLEGE 
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MALE      •  0  .0 
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TABLE  *•    TOTAL  BACHELOR'S    DECREES  FO*  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of'  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE? 
ETHNICITY t  AND  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1971-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISt-ANDEA 


NUMBER         X  NUMBER 

FINE  ANO  A PPL  I EO  ARTS  (1000) 

NORTH  CAROLINA  _ 

NC    U  OF  NC  AT  WILMINGTON 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE                0        .0  0 

NILE  0  .C  0 
NC    WSTN  CAROLINA  UNIVERSITY 

TOTAL                1      *.2  0 

FEMALE                 1      6.7  0 

MALE  0.0.  0 
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TOTAL             "0       .0  12 
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TOTAL                0        .0  0 
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TOTAL                0       .0  0 

FEMALE                0       .0  0 
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TOTAL                0        .0  0 
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TOTAL                2.  .2 

FEMALE                1  .2 

MALE                1  .3 
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NUMBER  f 
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NCN-H! SPANIC 

NUMBER 
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0 

•  0 

1 

5.3 

1 

5.3 

18  94.7 

.  o 

•  0 

19 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

7.1 

13  92*9 

o 

•  0 

14 

0 

•  0 

0 

.  0 

6 

16.2 

31     83  8 

o 

•  0 

37 

0 

•  0 

0 

•0 

3 

12.0 

22  88.0 

0 

•0 

25 

0 

•  0 

0 

•0 

3 

25.0 

9  75.0 

0 

•  0 

12 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

9*  1 

10  9C.9 

o 

•  0 

11 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

14.3 

6  65.7 

0 

•  0 

7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

•0 

4 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

.0 

A  A     1 AA  A 

o 

.0 

46 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

22  100.0 

0 

•0 

22 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

24  100.0 

0 

•  0 

24 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  0 

2  ICO.  0 

o 

•  0 

2 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0  • 

1  100. o 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

•0 

1 

0 

•  0 

1 

.9 

7 

6.0 

108  92.3 

2 

1.7 

117 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

3.6 

79  95.2 

1 

1.2 

63 

0 

•  0 

1 

2.9 

4 

11.8 

29  85.3 

1 

2.9 

34 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

9.5 

19  9C.5 

0 

•  0 

21 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

7*1 

13  92.9 

•  0 

14 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

14.3 

6  85.7 

•0 

7 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2.1 

47  97.9 

0 

•  0 

46 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

3.2 

30  96.8 

0 

•  0 

31 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

17  100.0 

0 

•  0 

17 
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TABLE  B.  TOTAL  BAChELCR'S  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFIRREO  BV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  ECOCATION  BY  RACEt 
'  ETHNICITY*  ANO  SE*t     INSTITUTION  AND  STATE  197B-W9 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•  LAdft  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


t  NUMBER 

(IOOO) 


NUMBER 
fKHc  ANO  APPLlEO  «*TS 
OHIO  ) 


OH    CEOARVILLE  COLIJEGS 
TOTAL  0/  W 

FEMALE  Of  .0 

MALE  0\  »0 

OH    CLEVEL ANO  INSTlCF  ART 
TOTAL  Ol 
FEMALE  0 1 

MALE  .O1 
OH    CLEVEL  ANO  INST 
TOTAL  C 
FEMALE  0 
MALE  0 
OH    CLEVEL'ANO  ST  UNIVER2 
TOTAL  -0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

OH  C  MT  SNT  JQS-ON-ThE-GHlO 
'    TOTAL  .0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    COLLEGE  OF  MOOSTER 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OK    COLUMBUS  C  ART  INO  OESl&N 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
•  MALE  0 
OH    OE FIANCE  COLLEGE 
TOTAL  0  . 

FEMALE  0 
HALE  0 
OH    OENISON  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 


NUMBER 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

I 

0 

I 

I 
I 

0 

I 
I 

0 

2 
2 
0 

I 
I 

0 

6 
3 
3 

0 
0 
0 

2 
I 


MALE  0 

.0 

I 

OH    EOGECLIFF  COLLEGE 

JOTAL  0 

•  0 

0 

t 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

MALE  0 
OH    FINOLAY  COLLEGE 

♦  0 

0 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

FEMALE  0 

•0 

0 

'ALE  0 

•  0 

0 

OH    HE I0EL6ERG  COLLEGE 

•i 

TOTAL  0 

♦  0 

I 

FEMALE  0 

•  0 

0 

MALE  0 

•  0 

I 

OH    HI  RAM  COLLEGE 

'TOTAL  0 

•  0 

I 

FEMALE  0 

♦o 

I 

MALE  0 

.  0  , 

0 

OH    JOHN  CARROLL  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

FEMALE  ,0 

•  0 

0 

MALE  *0 

♦  0 

•  0 

j* 

OH    KENT  STATE  U  MAIN 

CAMPUS 

TOTAL  0 

♦  0 

4 

FEMALE  0 

•  0 

3 

MALE  C 
OH    KENYON  COLLEGE 

•  0 

I 

TOTAL  0 

♦0 

0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

MALE  0 

•° 

0 

OH    LAKE  ERIE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

I 

FEMALE  0 

♦  0 

I 

MALE  0 

•  0 

0 

OH    MALONE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

MALE  0 

•  0 

0 

OH.   MARIETTA  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

I 

FEMALE  0 

•0 

0 

MALE  0 

♦  0 

I 

OH    MIAMI  UNIVERSITY 

MAIN  CAM 

TOTAL  0 

.0 

2 

FEMALE  0 

•% 

0 

MALE  0 

•0 

2 

OH    M0U4T  UNION  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

\ 

FEMALE  0 

.0 

0 

MALE  0 

.0 

0 

OH    MOUNT  VEftNCM  NAJAAENE  C 

X 

TOTAL  0 

•  0 

0 

flMl'c  0 

-ro  

— o- 

MALE  0 

•  0 

0 

•0 
.0 
.0 

1.2 

•  0 
2.9 

3.4 
6.  3 
♦0 

2.6 
5.0 

•  0 

11.1 
11.1 
•0 

6.3 
10.0 
.0 

6.3 
7.3 
5.6 

•  0 

•  0 

•  0 

4.7 
4.3 
5.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
♦0 
.0 

14.3 

•  0 
25*0 

6.  J 
12.5 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

2.5 
3.2 
1.6 

♦0 

•  0 

•  0 

4.5 
5.3 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

5.0 
♦0 

11*1 

'  2.0 

•  0 
10.0 

•  0 
•0 

•  0 


.0 
-rO- 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

 0- 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.'.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  o  . 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

 rO- 


HlSPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
G 
0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

 0- 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
•0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 
•0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
0 
♦0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
♦0 

♦c 

.0 

♦  0 

.0 
♦0 
.0 

.0 

♦  0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
•0 

.0 

— »o 


IfRJC  m 


606 


NUMBER 

s 

NUMBER  t 

NUMBER 

t 

NUMBER 

0 

.  0 

3  100.0 

0 

♦  0 

3 

0 

.0 

3  1C0.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

1 

1.  2 

61  98*8 

o 

♦  0 

•62 

0 

.0 

47  100.0 

0 

.0 

47 

1 

2.9 

34  97*1 

0 

•  0 

y> 

1 

3.4 

28  96.6 

o 

♦  0  ■ 

2.9 

1 

6.3 

15  93.8 

0 

•  0 

16 

0 

.0 

13  100.0 

0 

.0 

13 

1 

2.6 

38  97*4 

0 

.0 

39 

1 

5.0 

19  95*0 

0 

.0 

20 

0 

.0 

19  100*0 

0 

•  0 

19 

& 

1 1.  1 

16  68*9 

o 

•  0 

16 

2 

11*1 

16  68*9 

0*> 

.0 

16 

0 

•  0 

C  *0 

0 

.0 

0 

*  1 

6.3 

|C        Ol  • 

10  TJ*0 

o 

•  0 

16 

1 

ICO 

9    90. 0 

0 

.0 

10 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

.0 

6 

6 

6.  3 

£2  06#3 

7* 

7.4 

95 

3 

7.3 

35  85*4 

3 

7.3 

41 

3 

5.6 

47  87*0 

4 

7.4 

54 

0 

.0 

6  65*7 

1 

14*3 

7 

0 

•  0 

4  80*0 

1 

20*0 

5 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

2 

4.  7 

40  93*0 

•  i 

2.3 

43 

I 

4.3 

21  91*3 

*  1 

4.3 

I 

5.0 

19  95.0 

0 

•0 

u  20 

0 

♦  0 

9a    1  OA   fl  r> 

o 

•  0 

26 

0 

♦  0 

21  100*0 

0 

.0 

21 

0 

.0 

5  100*0 

0 

.0 

5 

0 

♦  0 

1  100*0 

o 

.  0 

1 

0 

.0 

0  .0 

0 

♦0 

0 

0 

.0 

1  1C0«0. 

0 

♦  0 

1 

1 

14.  3 

6  85*7 

o 

♦  0 

7 

0 

•  0 

3  1C0.0 

0 

.0 

3 

1 

23*0 

3  75*0 

0 

.0 

4 

1 

6.  3 

14  87*5 

1 

6.3 

16 

1 

12*5 

7  87*5 

0 

♦  0 

6 

0 

.0 

7  67*5 

1 

12*5 

6 

0 

.  0 

2  100*0 

o 

♦0 

2 

0 

•  0 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

0 

■  .0 

2  100*0 

0" 

.0 

2 

4 

2.5 

153  96*6 

1 

.6 

158 

3 

3.2 

91  95*6 

1 

1.1 

95 

1 

1.6 

62  96*4 

0 

•  0 

63 

0 

•  0 

o 

♦  0 

34 

0 

.0 

19  100*0 

u 

.0 

19 

0 

•  0 

15  100*0 

0 

•  0 

15 

1 

20  90*9 

1 

4.  5 

22 

1 

5.3 

16  94*7 

0 

♦  0 

19 

0 

•  C 

2    66*  7 

1 

33*3 

3 

0 

A 
*  V 

2  100*0 

o 

♦  0 

2 

0 

♦  0 

I  1CC*0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

I 

19  95*0 

o 

•0 

20 

0 

•  0 

11  100*0 

0 

c  *0 

U 

1 

11.  1 

8  68*9 

0 

•  0 

9 

2 

2.0 

96  98,0 

0 

•  0 

98 

0 

•0 

76  100*0  , 

0 

•  0 

76 

2 

10.0 

16  90*0 

0 

•0 

20 

0 

.0 

-     7  100*0 

0 

♦  0 

7 

0 

♦  0 

5  100*0 

c 

.0 

5 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

0 

*  .0 

3  100*0 

0 

•  0 

3 

ft 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

1  100*0 

» 

0 

70" 

1 

610 


rkc  4*    TOTAL  SAC  HELM9  S    DEGREES  TO*  HA  JO*  FIELO  CONFERREO  IT  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  IV  MCE, 
ETHNICITY*  AND  SEX*    INSTITUTION  A NO  STATE  1978-1979 


A  MM  I  CAN  I  NO  I  AH 
At AS KAN  NATIVE 

NUMBER  I 


HACK     „        ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


Hispanic 

NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMSER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCK-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUM8ERX 


PINE  ANO  APPLIED  ARTS  1 10001 
OHIO 


MUSKINGUM  COLLEGE 


MALE  0 
NOTRE  OAME  COLLEGE 


tat  ai                 ft  ft 
1  Hi  M»                   u         •  u 

Q 

•  0 

FEMALE               0  .0 

o 

•  0 

o 

.  0 

am    nftPai  m  mil  bob 

1 1 

7.9 

feme               i  i**> 

5 

6*>9 

mi  c                n  n 

9*0 

am  •  mm  nmtiitrAM  tOLLtct 
On    un tu  wiifiiuwf  wubcwc 

25.0 

SBMAI  B                        ft           -  ft 

I 

33a  3 

mai  B  Aft 

o 

•  0 

flu      ftiffl  MMTUEIU  UMTVFBCITV 

TOTAL                0      " .0 

o 

•  0 

SKtui  c                         ft  ft 

o 

•  0 

MALE                0  .0 

o 

•  0 

AM      OLI J  ft    CTITF  II   MA  til  rAMBHC 

TOTAL                 O  «u 

2  «4 

FEMALE                0  .0 

c 

MAI  E                          A  -ft 
MIC                     U  .U 

A 

3*  5 

#uj     mtn  ii  MAtfti  riiitlK 

On    VI 1 U  w  niici  i*Anru* 

TAT  AI                           ft  ft 
(DIAL                     V  «u 

16 

9,9 

rcnALE                  v  .U 

9 

I0«6 

MALE                 0        •  0 

8  «9 

AM     nu  in  ul(l  Cwiy  tlMTWFaCTTV 

TOTAL                  O  .0 

o 

•0 

■  mi  •  m                        A  *  A 

o 

n 
•  V 

MALE                0  .0 

o 

•  0 

OH     OTTERBEIN  CULLtftt 

TOTAL                0        .  o 

0 

•  0 

•  CMI  E                            ft  ft 

o 

•0 

MALE                0  .0 

o 

•  0 

am     iiMfAM   cvtCa t y cuT tur   r   t  1J 
On     UNION  fcArCRi"Cfl  1  INv  I*  •»  W 

TOTAL                   U  .U 

o 

•  0 

a cm*  I  c  Aft 
remit                    U         •  U 

o 

•  0 

MALE                0  .0 

o 

•  0 

AM       II  AC     iMinu    MAtil    f  MiHIt 

Oil     U  Or   AKKUN  MAIN  UJWrwa 

TOTAL               0  .0 

2 

2*2 

FEMALE               0  .0 

1  «7 

MALE                0  .0 

3*3 

am    ii  nc  rtw*tuutt  t  HATH  rAM 
On    u  Or  vifiuiNNAii  nAin 

TAT  A 1                          A              A  , 

TOTAL,                  0  •StJT 

a.  3 

CCMAI  E                      ft       1  A" 

5 

4.2 

MALE                0  ,j^0 

3 

'4  %5 

am      (lltUCICf  Tk  AAVMIAVrnil 

vat  At                       i        •>  T 
'TOTAL               f  1 

2 

5«  4 

FEMALE               0.0  „ 

9  •  1 

MALE                1      A*  7 

0 

•  0 

am     ifMtuBactTw  ac  tf i  Baa 
On    UNIVCRSIJY  Or  ILIXUU 

TOTAL                1  3*8 

0 

•  0 

a  cut  ■  re                      a  A 
FEMALE                 0  .0 

o 

•  0 

MALE                I  7.7 

Q 

•0 

TAT  A*                        ft  .0 

o 

•  0 

F**LE*              0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

OH    N1LBERP0RCE  UNIVERSITY 

TOTAL               0  .0 

7 

ioor.o 

FEMALE                0  .0 

4 

100.0 

MALE                0  .0 

3 

100.0 

OH    WILMINGTON  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

2 

40. c 

FEMALE                0  .0 

0 

•0 

MALE                0  .0 

2 

50.0 

OH    WITTENBERG  UNIVERSITY 

*  TOTAL                0  .0 

I 

1.8 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

I 

6.7 

OH    WIGHT  ST  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL     •           0  .0 

4 

8.9 

FEMALE                0  .0 

I 

3.8 

MALE                0  .0 

3 

15.8 

OH    YOUNGS TOWN  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

0 

,Q 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•0 

STATE  TOTALS  ( 


49  INS  ITUTIGNS) 


%  TOTAL 

3  ".1 

100 

4.6 

FEMALE 

1  .1 

53 

4.1 

MALE 

2  .2 

47 

5.5 

OKLAHOMA 

OM    BETHANY  NAZARENE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

'  FEMALE  0  .0 

MALE  0   ■  .0 


0 
0 
0 

4 
3 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

2.9 
4.2 
1.5 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  4 
.7 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


0 
0 

N 

2  1*4 

1 
1 


1.5. 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  C 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  6 

•o 
•o 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 


2.2 
4.2 

•  0 

1  .0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•4 
.7 

•0 

•  6 
1.2 

'  .0 

2.4 
3.4 

,0 

4.8 

7.7 

•  0 


•  0 
.0 

•  0 


0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

\  9  1CC.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

Tt*    IftP  ft 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4^00.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

2.2 

87  97.8 

1  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1.7 

58  98.3 

0 

•0 

0 

•  0 

0  - 

•0 

3.3 

29  96.7^ 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

1.6 

11 

5.9 

176  94.1 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

2.5 

6.7 

112  93.3 

0 

•  0 

c  0 

•  0 

0 

•  0 

4.5 

64  95.5 

0 

•0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

8.1 

34  91.9 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

9.1 

20  9C.9 

0 

•  0 

0 

•  0 

-  0 

•  0 

6.7 

14  93.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3.8 

24  92.3 

1 

3.8 

0 

•  0 

0 

•  0 

.0 

13  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7.7 

11  84.6 

1 

7.7 

1 

16.7 

0 

•  0 

16.7 

•          5  83.3 

0 

•  0 

1 

20.0 

0 

•  0 

2C.0 

4  80.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

•  0 

1  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

10C.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

"  .0 

100.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

100.0 

0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

40.0 

3  60.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

1  1C0.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

50.0 

2  50.0 

0 

^  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1.8 

56  98.2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

•  0 

42  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6.7 

14  93.3 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

8.9 

41  91.1 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3.8 

25  96.2 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

15.8 

16  84.2 

0 

.0* 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

38  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

23  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

15  100.0 

0 

.0 

6 

•  3 

7 

•  3 

'  116 

5.4 

2*028  93.6 

.  22 

1.0 

5 

•  4 

4 

•  3 

63 

4.8 

1»229  94.1 

14 

1.1 

1 

•  1 

3 

•  3 

53 

6.2 

799  92.9 

8 

•  9 

i 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  o  . 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

12 
6 
6 

4 
4 

0 

139, 
72 
67 

4 

3 
1 

11 
8 
3 

255 
140 
115 

162 
83 

79* 

42 
29 
13 

21 
13 
8 

9 
5 
4 

89 

59 

30> 

187 
120 
67 

37 
22 
15 

26 

P. 
13 

<> 
5 
1 

7 
4 

3 

5 
1 
4 

57 
42 
15 

*  45 

'  26 
K 

38 
23 
-"15 


2,166 
It  306 
860 


IERJC 


607 


611 
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TOTAL  BACHELOR'S    JDECAEES  FOR  HA  JOT.  FttLD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCAT  ION  BY  RACE, 
ETHNIC  STY*  ANO  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  im-197* 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKA*  NATIVE 


HACK  ASIAN  OR 

NON-HIJPANJC  PACIFIC  tSLANOER 


NUMBER         X  NUNBER 
FINE  A  NO  AmtEO  ARTS  (1000)' 
OKLAHOMA 


NUN  IE  A 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


OK    CAMERON  UNIVERSITY 

13*3 

TOTAL                 0,  .0 

A 
U 

A 

o 

*  0 

2 

<■  FEMALE                0  *0 

A 
U 

A 

♦  u 

o 

•  0 

o 

♦  0 

HALE                 0  .0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

2 

21.6 

nie        )*CiJT  all      CTATC  IIUtUCDCfTV 

OK    CENTRAL  STATE  UNIVEK5ITT 

.0 

TOTAL                   0  *U 

* 

3  *8 

o 

♦  0 

o 

FEMALE                0  »0 

Q 

« 0     $  ** 

o 

o 

•  0 

MALE                 0  .0 

9  •  1 

o 

•  0 

cO 

•0 

OK    EAST  CENlRAL  OKLA  STATE  U 

TOT  Aft                                       1          '1C  A 

TOTAL                  1  *;5»0 

1 

9*  n 

o 

•  0 

♦  0 

e  c  iii  t  c                        A  A 

FEMALE                   U  *U 

MALE                  I     50*0  ** 

50*0 

o 

.  0 

o 

.0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

OK    LANCSTCN  UNIVERSITY 

,•0 

TOTAL                  0  *0 

1 

1  A  A  A 

o 

♦  0 

o 

p{yl  1    r                                        A  A 

FEMALE                    0  *U 

2 

1 00*  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

MALE                  0  #0 

; 

100  *0 

o 

♦  0 

o 

•0 

TJK    NORTHEASTERN  OKLA  STATE  U 

W  AT  ft  •                                       1           t  A  "7 

TOTAL                   *  * 

Q 

A 

•  u 

o 

•  0 

o 

♦  0 

tt  ma  i  c                         A           .A  ' 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•0 

MA  i  e                          1       9  A  A 
ML  E                     1  tU.U 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•0 

>x b#       UTuiiCTU    nvi  A    CTATC  II 

UK     NTHMSIN  URL*  il  *l  t  U 

\T0TAL                 0  0*0 

0 

♦  0 

Q 

•  0 

o 

•  0 

FEMALE                0  *0 

o 

o 

•  0 

o 

♦  0 

MALE                 0  *0 

o 

A 

•  u 

o 

•  0 

o 

♦  0 

OK    OKLAHOMA  BAPT  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

1 

1 4»  3 

Q 

.  0 

o 

♦  0 

FEMALE                 0  *0 

25*0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

MALE                 0  .U 

Q 

•  0 

o 

•  0 

o 

♦0 

OK    OK LA  CHRISTIAN  COLLEGE 

TOTAL              «..0  *0 

0 

A 

♦u 

Q 

♦  0 

o 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

o 

0 

o 

•  o 

o 

♦0 

MALE                 0  .0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

•0 

OK    OKLAHOMA  CITY  UNIVERSITY 

•  TOTAL                 0  *0 

1 

8*3 

o 

o 

•0 

FEMALE                 0  .0 

14*3 

o 

♦  0 

o 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

A 

•  u 

♦  0 

o 

♦0 

OK    OKL A  PANHANOLE  STATE  U 

TOTAL  o               A  *° 

0 

♦  0 

Q 

♦  0 

o 

♦  0 

FEMALE                0  »0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

MALE                0  *0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

OK    OKLA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOT  AL                 0  *0 

0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

FEMALS                 0  •  *0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

HALE                 0  »0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

OK    ORAL  ROBERTS  UNIVERSITY 

- 

TOTAL                 0  *0 

6*1 

♦  0 

♦0 

FEMALE                0        .0    ,  , 

_ 
1 

3«  4 

o 

o 

♦  0 

MALE                 0  .0 

2 

10*0 

0 

•.o 

o 

♦  0 

OK    PHILLIPS  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

FEMALE                 0        ♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

MALE                 0  *0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

OK    STHESTN  OKLA  STATE  U 

*o* 

TOTAL                 0        *0  t 

0 

•  0 

Q 

♦  0 

o 

CCttAI  C                          0            .  A 

o 

•  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

0 

'  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

OK    STHWSTN  OKLA  STATE  U 

TOTAL                 1  14*i 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

MALE                 1  33*3 

0 

•  0 

0 

.0  \ 

0 

♦  0 

OK    U  OF  OKLAHOMA  NORMAN  CAN 

TOTAL                 6  5*7 

6 

5,7 

0 

•  0 

♦  0 

FEMALE                3  5*2 

3 

5*2 

0 

•  0 

\ 

•  0 

MALE                 3  6*3 

3 

6*3 

0 

•  0 

•  0 

OK    U  OF  SCI  t  ARTS  OF  OKLA 

6*3 

\ 

TOTAL                 1      8.3  ' 

I 

0 

•  0 

0 

\.o 

FEMALE                1  14.3 

I 

14*3 

0 

•  0 

0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•Q 

OK    UNIVERSITY  OF  TULSA 

TOTAL                 2  2.6 

I 

1.3 

0 

♦  0 

0 

-0 

FEMALE                2  4*3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

MALE                 0  .0 

I 

3*1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

OK  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OREGON 


TOTALS  < 
12  3*1 
6  2*7 
6  3*6 


19  INSTITUTIONS) 
22  5*7 
10  4*6 
12  7*1 


OR    COLUMBIA  CHRISTIAN  C 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MACE          «       0  .0 

o- 

•  0 

OR    GEORGE  FOX  COLLEGE 

TOTAL                0  *0 

0 

♦0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

 MAtt  0—  .0 

— .0- 

•  0 

•  0 

•  0 


100*0 
100.0 

 *0- 


.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
•0 
,0 


tiHITE 
NON-HlSPANIC 

NUNBER 


NON-RESIDENT* 
ALIEN 

NUMBER  J 


TOTAL 
NUNBER 


2  13*3 
0       ♦  0 
2  2B.6 

13  66.7 
6  10C.0 
5  71.4 

0 
0 
0 

•  0 

A 

•u 

•  0 

15 
§ 

7 

1  3.6 

0  .0 

1  9.1 

25  96*2 
13  1C0.0 
10  90*9 

u 
0 

•  0 

•  0 
•0 

26 
15 

'  11 

2    50.0*  * 
1    50*  0 
1  50*0 

2  50.0 
1    50*  0 
Nl  50.0 

0 
0 
0 

.0 
.  0 
•  0 

4 

2 

2 

7  1CC.0 

2  100.0  > 

5  100*0 

0  *0 
4>  *0 
0  *0 

0 
0 
0 

'  *0 
•  0 
•0 

7 

<% 
c 

5 

1    16*7  - 

0  *  0 

1  20*0 

4  66.7 
0  *0 
4  80*0 

1 

1 

0 

16*7 
100*0 
•  0 

6 
^ 

5 

0  .0 

0  .o 

0  .0 

7  100*0 
7  100*0 
0      .  *0 

0 
0 
0 

.0 
♦  0 
.0 

7 
0 

1  14.3* 
1    25*  0 
0  .0 

6    6  5*7 
3  75*0 
"3  100*0 

,  0 
0 
0 

.0 
.0 

•s> 

7 

3 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

t 

4  100*0 
3  100*0 
1  100*0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

4 
• 
9 

1 

1  6*3 
1  14*3 
0  .0 

11  91*7 
6  65*7 
5  100*0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

12 
f 

5 

0  .0 
0  *0 

0  .o 

1  100*0 
1  100*0 

0        «0  - 

0 
0 
0 

*0 
.  0 

.  «0 

1 

0 

0  *0 
0  *  *0 
0  .0 

24  100*0 
15  100*0 
9  100*0 

0 
0 
0 

.  *0 

•  0 

♦  0 

24 

9 

3  6*1 

1  3*4 

2  1C*  0 

46  $3*9 
28  96*6 
18  9G*0 

0 
0 
0' 

«0 
*u 
•  0 

49 

4,  » 

20 

0  .0 
0  .0 

o  .0 

14  100*0 
4  100*0 
10  100*0 

0 
CP 

•  0 

14 

10 

0  .0 
0  «0 
0  .0 

3  100*0 
3  100*0 
0  *0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

'  3 
3 
0 

I  14*3 

0  .0 

1  33*3 

6  85*7 
4  100*0 
2  66*7 

0 
0 
0 

*0 

•  0 

•  0 

7 
4 

3 

12  11*3 
6  10*3 
6  12*5 

91  65*8 
51  87*9 
40  83*3 

3 

1 

2 

2*6 
1.7 
4*2 

106 
58 
46 

2  16*7 
2  28.6 
0  .0 

10  83.3 
5  71*4 
5  100*0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

12 
7 
5 

3  3*6 
2  4*3 
1  3*1 

74  94*9 
44  95*7 
30  93*8 

•  1 

0 

1 

1.3 
•  0 
3.1 

76 
46 

32 

36  9.3 
16^  7.3 

20  \*ue 

3*7  89*4 
201  91*8 
146  86*4 

5 
2 
3 

*  1.3 
.9 
1*6 

368 

219 
169 

•  0 
.0 

♦  0 


4  100*0 
1  100*0 
3  100*0 


1  100*0 
1  100*0 

0  tjOL 


\  0 
0 

ox 


•  0 
•0 

•  0 

.0 

•  0 

.0 


1ERJC 
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TOTAL  BACHELOR'S    0  CM  EES  FOR  MAJOR  FiaO  CONFEAREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BV  RACEt 
ETHNICITY t  ANO  SEXs     INSTITUTION  ANO  STATE  WTI-WW 


AMERICAN  I RO IAN 
ALASKAN  NATIVE 


HACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  FACIFIC  ISLANOER 


HlSFANIC 


TOTAL 
KINORITV 


WHITE 
NON-HI SPANIC 


NON-RESICENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUNttt*       S  NUMBER 
FINE  ANO  AFFL1EO  ARTS  ClOOOl 
OREGON 


NUMBER 


OR    LEWIS  ANO  CLARK  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE      •         0  .0 
*  MALE  0  .0 

OR    UNFIELO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OR    NARYLHURST  EO  CENTER 


.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

COLLEGE 

•  0 
.0 


.0 
.0 
•  0 


TOTAL      •  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
OR    MUSEUM  ART  SCHOCt 
.  TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
OR    EASTERN  OREGON  ST 
TOTAL  0 
FEMALE  m  0 

MALE  0 
OR   OREGON  COLLEGE  OF 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
OR    OREGON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0       • 0 

.    FEMALE  0  .0 

MALE  '        .0  .0 
OR    PORTLAND  STATE  UllVERSlTV 
TOfAL  0  .0 

FEMALE  0     •  .0 

MALE  0  .0 

OR    STHN  OREGON  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OR    U  OF  OREGON  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  1  .7 

FEMALE  1  1.1 

MALE  0  .0 

OR    FACIFIC  UNIVERSITY 
TOTAL  0"  .fc 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OR    REEO  COLLEGE 

TOTAL  0.  .0 

FEM4LE  0  .0 

MALE  0  .0 

OR    UNIVERSITY  OF  P CRT L ANO 

TOTAL  0  .0 

•  FEMALE  0  .0 

c      MALE  -  0  .0 

OR    WARNER  FACIFIC  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

•  MALE  0  .0 

OR    WILLAMETTE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

( 

1 
0 
1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

14.3 
33.3 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 
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•  0 

.0 
.0 
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.0 

.  .0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•°o 

.7 

•  0 
1.7 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 
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.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 
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TOTAL  1 
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MALE  0 
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17  INSTITUTIONS) 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
SN T.FRAN  OESALS 


FA    ALLEGHENY  COLLEGE 
TOTAL 
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MALE 
FA    ALLNTWN  C 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
FA    ALVERNIA  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0,- 
FA    BEAVER  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
PA    BLOOMSBURC  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

•  FEMALE  0  \0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 


"MATT 


.5 
.4 

.7 


•  0 
•0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

50.0 
50.0 

•  0 

2.1 
2.2 
.0 

.0 

•  0 

— nr 


9 

2 

9.1 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

6*3 

1 

7.T 

0 

•  0 

1 

4.  0 

1 

5.3 

0 

.0 

0 

•  u 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

-  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

4.  7 

3 

4.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

2a  1 

2 

2.3 

r 

l.T 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

• 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

2.7 

u 

3.0 

1 

.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
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NON-HlSPANtC  PACIFIC  ISLANOCR 


NUMRER 


MfltER 


HISPANIC 
NUNSEA 


TOT At 
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TABLE  6.    TOTAt  BACHELOR *S    OE GHEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTE  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
"  .  ETHNICITY.  A NO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1970-1979 


AMERICAN  INDIAN 
At  AS  KAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         *  NUMBER 
FINE  ANO  APPLIED  ARTS  (1000) 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE  SIOENT 
ALIEN  ' 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


PENNSYLVANIA 


PA    WILKES  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE     x   .        0  «0 
PA    WILSON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

-  *  MALE  0  .0 

PA    YORK  C0U5GE  PENNSYLVANIA- 


r  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
•  0 


7.7 

•0 
33*3 

14*3 
14*3 

♦  0 

.0 

•  0 
.0 


PA         STATE  TOTALS 
TOTAL  .  1 

FEMALE  X 
MALE  0 

RHOOE  ISLANO 


74  INSTITUTIONS) 


•  1 
.1 
.0 


RI    BROWN.  UN  TVER  SIT  Y 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

RI    PROVIOENCE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

RI    RHOOE  ISLAND  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

RI    Ri   SCHOOL  CF  OESIGN 
TOTAL   •   .  1  .5 

FEMALE  1  -8 

MALE  '0  .0 

RI    ROGER  WILLIAMS  C  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


RI     SALVE  REGlNA-NEtaPOAT  C 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
RI    U  OF  RHOOE 
*  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

ISLANO 
0 
0 
0 


.0' 
.0 
.0 

•0 
.0 
.0 


79 
39 
40 


4.0 
3*0 
6.1 


2.1 
3.6 
.0 

.0 

.0 

1.8 

2.9 
•  0 

3*7 
3.3 
4*5 

.0 
.0  * 
.0 

.0 
.0 
.0 

3*2 
5.3 
.0 


R|          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 1  .3 

*  FEMALE     *           1  «5 

MALE                 0  .0 

SOUTH  CAROLINA 


INSTITUTIONS) 
10  2*9 
7  3.2 
3  2.4 


SC  •B*PTvCOLL EG£  AT  CHASTN 

»  TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

oMALE  ,.0 

.0 

0 

.0 

SC    CENTRAL  WESLEY  AN 

COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

SC    CLAFLIN  COLLEGE 

TOT  AL  ,0 

.0 

3 

100.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

3 

100.0 

SC    COKER  COLLEGE 

.0 

TOTAL  0 

.0 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

M%  LE  0 

.0 

0 

♦  0 

SC    COLLEGE  OF  CHARLESTON 

TOTAL  0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

HALE  0 

.0 

0 

•  0 

SC    COLUMBIA  COLLEGE 

•  TOTAL  0 

.0 

1 

8.3 

FEMALE  0 

.0 

1 

9.1 

MILE  0 

.0 

0 

•  0 

SC    CONVERSE  COLLEGE 

TOfAL  0 

•  0 

X  0 

•0 

FEMfcLE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

SC    FRANCIS  MARICN  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

< 

•     FEMALE  0 

.0 

♦  0 

HALE  0 

•> 

.0 

0 

.0 

2 
0 
2 

0 
0 

0  * 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


♦  4 
.5 
.2 


4.2 
.0 
10.0 

.0 

•  0 

•  «0 

•  a 
.o: 

.0 

•  o 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


..6 
.0 
1.6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0* 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


11 

9 
2 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

♦  0 
.0 

-0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


.6 
.7 
.3 


•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

1.8 
2.9 
.0 

1.1 

.0 
3.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


.9 
♦  5 
1.6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

8.3 
9.1 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1 

7.7 

12 

92.3 

0 

.0 

0 

.a 

10 

LOO.O 

c 

•0 

1 

33*3 

2 

66.7 

0 

.0 

1 

14.3 

6 

85.7 

•0 

1 

14.3 

6 

85.7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

LOO.O 

0 

f\ 
•  l 

0 

•  0 

3 

1C0.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

98 

4.9 

It  866 

94.2 

16 

.8 

55 

4.2 

lt257 

95.1 

10 

•  8 

43 

6.5 

609 

92  .6 

6 

.9 

3 

6.3 

45 

93.8 

0 

•  0 

1 

3.6 

27 

96.4 

0 

.0 

2 

10.0 

18 

90*0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

10C.0 

0 

.0 

o 

.0 

10 

10C.0 

0 

.0 

0 

2 

1CC.C 

0 

.0 

2 

3.  5 

53 

93>0. 

2 

3.5 

2 

5.7 

32 

9*1.4 

1 

2.9 

0 

.0 

21 

95.5 

1 

4*5 

10 

5.3 

176 

94.1 

1 

.5 

5 

4.  1 

116 

95.9 

0 

.0 

5 

7.6 

60 

9C.9 

1 

1.5 

0 

•  0 

10 

1CC.0 

0 

•  0 

0 

.0 

7 

100.0 

rO 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

10C.0 

0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.2 

30 

96.8 

0 

•0 

1 

5.3 

18 

94.7 

0 

.0 

0 

.0 

12 

100. 0 

0 

.0 

16 

4.6 

327 

94.5 

3 

.9 

9 

4.1 

211 

95.5 

1 

.5 

7 

5.6 

116 

92.8  " 

z 

1  .6 

0 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

1CC.0 

0 

.0 

j?0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

•'icc.o 

0 

.  0 

o 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1CC.0 

0 

,0 

3 

100.0 

<o 

.0 

0 

•0 

o 

•  0 

•  0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

i  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

/ 

8 

1C0.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

;  5 

100.0 

o 

.0 

c 

.0 

3 

1CC.0 

.  0 

.0 

0 

:o 

>        3  J 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

27 

1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

2 

16.7 

10 

83.3 

0 

.0 

z 

18.2 

9 

81.8 

0 

.0 

0 

•c. 

1 

1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

50 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

50 

1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

,0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

:.o 

0 

•0 

0 

.0 

0 

-.0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

13 
10 
3 

7 
7 
0 

5 
3 
2 


1»980 
i#322 
658 


48 
28 
20 

IZ 
10 
2 

57 
35 

%22 

187 
121 

66 

♦ 

10 
7 
3 

1 
1 

0 

31 
19 
12 


346 
2?1 
125 


7 
5 
2 

.  3 
1 
2 

3 
0 
3 

8 
5 
3 

32 
27 
5 

12 
11 
1 

50 
50 
0 

1 

0 
X 


iERjfc 


613 


61 


TABLE  6*    TOTAL  6ACHaOR»S  iOWREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREp  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
.  ETHNICITY?  ANO  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  M7B-H79 


AMERICAN  INOlAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


•ALACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


*H!TE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SI OENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


FINE  ANO  APPLIED  ARTS  (  1000) 

SOUTH  CAROLINA     '  * 

sc'  FURHAN  UNIVERSITY 

TOTAL'  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC    LANDER  COLLEGE  • 

TOTAL  0  .0  ' 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC"  LIMESTONE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

SC    NE* BERRY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC    PRESBYTERIAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC    SC  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC    U  OF  SC  AT  COLUMBIA 

TOTAL  *,  0*0 

'  FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

SC    *I  NT HA OP  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

.  SC    WGFFORO  COLLEGE 

TOTAL  0,  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC         STATE  TOTALS  C 

TOTAL  ,  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE^*^  0  *0 


2*3 
4.5 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.3 
.0 

•  0 


A  100.0 
2  100.0 
2  100.0 


5.0 
6.3 
3.1 

♦  0 

♦  0 

*  .0 

25.0 

♦  0 
25.0 


IT  INSTITUTIONS) 
1*  5*0 
T  3.6 
T  6.0 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

.0' 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


SOUTH  OAKOTA 
SO    AJ  GUST ANA  COLLEGE 


SO         STATE  TOTALS  t 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TENNESSEE 

TN    BELMONT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  '  0  .0 


B  INSTITUTIONS) 


•  0 
.0 

•  0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

/ 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

v© 

•  0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 


TOTAL                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

SO    BLACK  HILLS  STATE  COLLEGE 

TpTAL          .       0  '  •♦0 

0 

.0 

'  0 

'.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

HALE                 0  .0 

0 

.0 

Q 

.0 

SO    OAKOTA  WESLEYAN  U 

TOTAL                Q  .0 

0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

SO    HUftCN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                0  ".0 

0 

•  0 

0 

.0 

SO    NORTHERN  STATE  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE                 C  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

\  MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

SO    SIOUX  FALLS  COLLEGE 

TOTAL                 0        ♦ 0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

SO    SO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                6  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE                 C  .0 

r  0 

•  0 

0 

.0 

MALE                 0  .3 

0 

•  0 

0 

.0 

SO    U  OF  SO  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦0  - 

0 

•  0 

,     MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

♦  0 

♦  0. 
.0 


NUMBER 

s 

NUMBER 

1 

NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

0 

♦0 

1 

2.3 

42 

97*T 

* 

0 

.0 

43 

0 

•o  . 

i 

A.  5 

21 

95.5 

0 

•  0 

22 

0 

•0 

.0 

21 

10C.0 

0 

.  0 

21 

o 

.0 

0 

•  0 

6 

100.0 

0 

•  0 

6 

0 

♦0 

*  0 

•  0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

o 

.0 

0* 

•  0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

I 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

I 

100.  c 

0 

•  0 

1 

*  0 

.0 

0 

.o- 

A 

100*0, 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

'  3 

1C0.0  * 

0 

.0 

•03 

0 

*.o 

0 

•  0 

I 

100*0 

0 

•  0 

1 

o 

♦0 

0 

•  0 

0 

A 

100*0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0" 

«0 

2 

1C0.0 

0 

•  0 

2 

o 

.0 

4 

100.0 

0  ^  .0 

0 

.0 

4 

0 

>.o 

2 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

2 

0 

-  .0 

A 

5.0 

T6 

95*0 

0 

.0 

60 

0 

.0 

3 

6.3 

A5 

93*8 

0 

•  0 

0 

.0 

I 

3.1 

31 

96*9 

0 

.0 

32 

0 

.0 

0 

.0 

1 9 

1 00.0 

0 

.0 

19 

0 

.0 

0 

.0 

IA 

100*0 

0 

.0 

14 

0 

♦  0 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

.0, 

5 

0 

.0 

I 

25.0 

3 

T5.0 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0  « 

0 

.0 

0 

0 

.0 

"  1 

25.0 

3 

T5*0 

0 

•  0 

4 

1 

.4 

15 

5.3 

26T- 

94*  T 

0 

.0 

2B2 

1 

♦  5 

8 

A.l 

166 

95*9 

0 

•  0 

194 

0 

.0 

T 

6.0 

61 

92*0 

0 

.  0 

86 

0 

♦  0 

o 

.0 

IT 

100*0 

0 

♦  0 

IT 

0 

♦  0 

0 

.0 

10 

10C*0 

0 

.0 

10 

S<  0 

.0 

0 

*  .0 

T 

10C.0 

0 

.0 

T 

o 

♦0 

o 

.0 

19 

1C0.0 

0 

.0 

19 

0 

.0 

0 

.0 

15 

100*0 

0 

.0 

15 

0 

.0 

c 

.0 

A 

100*0 

0 

.0 

4 

o 

.0 

o 

.0 

A 

66. T 

2 

33.3 

6 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

T5*0 

1 

25*0 

4 

0 

.0 

0 

.0  t 

1 

50*0 

1 

5C. 0 

2 

o 

.0 

o 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

o 

.0 

o 

.0 

5 

100*0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

16 

100*0 

0 

.0 

16 

0 

.0 

0 

.0 

9 

1C0.0 

0 

V  .0 

9 

0 

•0 

0 

•  0 

T 

100*0 

0 

.0 

"  7 

0 

.0 

0 

.0 

56 

100*0 

0 

.0 

56 

0 

.0 

0 

.0 

36 

100*0 

0 

.0 

~34 

0 

.0 

0 

.0 

22 

100*0 

0 

.0 

22 

0* 

.0 

0 

.0 

119 

96.3 

2 

l.T 

121 

0 

.0 

0 

.0 

TT 

96*7 

1 

1.3 

T6 

0 

.0 

0 

.0 

A2 

97*  T 

1 

2.3 

43 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

66*T 

1 

33.3 

3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

100*0 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

9 

ERIC 


614 


618 


ta.*      total.  uamm**  iSfS^ISSKiS^"1""  """^  "  "* 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER         t  NUMBER 
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8  8C.0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

15  ICC.O 

o 

•  0 

f 

15 

q 

•  0 

7  100.0 

0- 

•  0 

7 

0 

"o 

8  100.0 

0 

"o 

6 

3 

V 

7.5 

37  92.5 

o 

.0 

40 

3 

12.  5 

21  87.5 

o 

.0 

24 

0 

•  0 

16  100.0 

0 

.0 

16 

0 

.0 

2  10C.0 

o 

"  .0 

2 

0 

•  0 

1  100.0 

o 

•  0 

1 

0 

!o 

1  100.0 

0 

.0 

»  1 

0 

.0 

2  100.0 

0 

«0 

2 

0 

.  0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

1  100.0 

0 

lo 

1 

10 

12.8 

66  84.6 

2 

2.6 

78 

4 

12.1 

26  84.8 

3.0 

33 

6 

13.  3 

38  84.4 

1 

2.2 

45 

1 

6.3 

15  93.6 

0 

.0 

16 

1 

10.0 

9  90.0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

6 

2 

11.8 

15  88.2 

0 

.0 

17 

1 

9.1 

10  90.9 

0 

.0 

11 

1 

16.7 

5  83.3 

0 

.0 

6 

9 
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W\'    TABU  6*    TOTAL  BACHELOR* S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  IY  INSTITUTIONS  OF  Hl6HER,ioUCATION  BY  RACE* 

ETHNIClTYi  A NO  SEXI    INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK        t.     ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISUNOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


MUTE 
NON-HISPANIC 


N-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER         X  NUMBER 
FIN*  A(lO  AFFL I £0  ARTS  (1000) 
TEXAS 


TX    NOUARO  PAYNE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NAU  0  .0 

TX    HUSTOM-T I LLOTSON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    INCARNATE  KORO  COLLEGE 
TOTAL  0       • 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    LAMAR  UNIVERSITY 

TOTAL  4  ,6*0 

FEMALE  1  2.6 

MALE  3  10.7 

TX    LUBBOCK  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    NARY  HAROIN- BAYLOR  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       . 0 

MALE  0  .0 

TX    MCMURRY  COLLEGE 

TOTAL  0  *,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    MI  ONE  STERN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    NORTH  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  1  .4 

FEMALE  1  «6 

MALE  0  .0 

TX    OUR  LADY  OF  LAKE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    FAN  AMERICAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    RICE  UNIVERSITY 

TOTAL    i        r   0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  , 

TX;  SAINT  EOUARO'S  LNI VERSITY 
TOTAL         „       0  .0 
FEMALE  0  .0 

MfcLE  0  .0 

TX    SNT  MARY'S  U  SAN  ANTONIO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    SAM  HOUSTON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL.  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    SOUTHERN  NETH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    STHHSTN  A0VENTI5T  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    SOUTHWESTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    STHMST  TEX  $T  UNIVERSITY 
TOTAL  .    1  1.4 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2*9 

TX    STEPHEN  F  AUSTIS  STATE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    $UL  ROSS  STATE  UNIVERSITY 


Torju.  0 

FEMALE  0 
MALE  0 
TX    PRAIRIE  VIEN  AC* 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


►  0 

•  0 

•  0 

\ 

.0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 
•0 

100*0 
100*0 
100*0 

•  0 

•  0 

•  0 
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•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

14.3  N 

*0 
40*0 

4.8 

7*7 

•  0 


22  9*3 
16  10*3 
6  7*5 


1 

0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 
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1 
1 

0 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

1 

i 
0 

5  C 

1 

A 

0 
0 
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0 
0 
0 

6 
3 
3 


9*1 
*0 
100*0 

•  0 
*0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

10*0 
*0 
33*3 

20.0 
100*0 

•  0 

1.2 
2.2 

•  0 

1.0 
1.4 

•  0 

100*0 
100*0 
♦0 

6.7 
9.1 

•  0 

6*6 
2*5 
11*6 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

100*0 
100*0 
100*0 


NUMBER 

% 

NUMJER 

X 

f 

NUMBER  1 

NUMIER 

X 

NUMBER 

x 

NUMBER 

0 

•  0 

0 

.0 

0  *0 

4 

10C.0 

0 

.0 

4 

o 

♦  0 

0 

•0 

0  *0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0  *0 

2 
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0 

•  0 

2 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

o 

•  0 

o 

•0 
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0 

•  0 

0 

•  0 

1 

0 

*0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

2 

0 

n 

4 

36*4 

4  36.4 

7 

63*6 

0 

•  0 

11 

o 

•  0 

-  3 

30*0  <» 

3  30*0 

7 

70*0 

0 

•  0 

10 

0 

•  0 

1 

100*0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

0 

♦  0 

0 

•0 

5  7*5 

61 

91*0 

1 

1*5 

47 

o 

•  0 

o 

♦0 

2      5*  1 

37 

94*9 

0 

•  0 

39 

0 

•  0 

0 

♦0 

3  10*7 

24 
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t 

3.6 

2t 

0 

♦0 

0 

•  0 

0  *0 

4 

100*0 

0 
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4 

o 

•  0 

o 

iO 
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1 
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0 

•  0 

1 
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0 

*0 
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3 
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3 

0 
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0 

* 

*0 

0  *0 

6 

65*7 
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14*3 
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o 
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4 

100*  0 

0 

,0 

4 

0 

.0 
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p  *0 

2 

66*7 

1 

33*3 

3 

0 
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11 
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0 
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14 

o 
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1 
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6 
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0 
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9 

0 
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3 
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0 
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5 

0 

.0 

c 

0 
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20 
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0 
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21 

o 
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o 
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12 
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0 
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13 
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0 

•0 

0  *0 

,  8 
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p 

.0 

6 

2 

•  6 

7 

3*0 

32  13.4 
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86*4 

0 

•  0 

236 

1 

•  6 

~"  4 

2*6 

22  14*1 
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65*9 

0 
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1 

1*3 

3 

3*8 

10  12*5 

70 

67*5 

0 
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80 

0 

.0 

5 

45*5 
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5 

45*5 

0 
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11 
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5 
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5 
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0 

•o 

10 

0 
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0 
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0 

.0 

0 
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1 

0 
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12 
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12  50*0 

11 

45*6 

1 

4*2 

24 

o 

♦  0 

7 

46*7 
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7 

46*7 

1 

6*7 

13 

0 

♦0 

5 

55*6 

5  55*6 

4 

44*4 

0 
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9 

0 
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0 
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29 
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0 
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29 

o 
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♦0 
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16 
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0 

•0 

16 

0 

.0 

0 

*0 
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11 
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0 
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* 

11 

0 
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1 
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2    20*0  , 

6 
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0 
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10 

Q 
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I 
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1     14*  3 

6 
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0 

•0 

7 

0 
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0 

\0 

1  33*3 

2 
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0 
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3 

0 
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3 
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0 
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1 

20*0 

5 

o 
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o 

*0 
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0 

.0 

0 

*0 

1 

0 

.0 

3 
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0 

.0 

1 
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4 

2' 
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♦0 

3  3*6 

81 
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64 

I 
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2      4*  3 

44 
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♦0 

46 

1 
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0 

*0 
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37 
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38 

0 

•  0 

2 

2*0  1 

,3  3*0 

94 
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2 
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99 

o 
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o 

♦0 

1  1*4 

67 

97*1 

1 
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69 

0 
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2 
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27 
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1 
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30 
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0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

o 
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o 
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o 

•  0 

11 

0 

lo 
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*0 
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3 

75*0 
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4 

0 
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12 
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16  24.3 

56 

75*7 

0 

•  0 

74 

o 

♦  0 

5 

12*5 

6    15*  0 

34 

$5*0 

0 

*0 

40 

0 
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7 

20*6 

\2  35*3 

22 

64*7 

0 

.3 

34 

0 

♦  0 

,  0 

•  0 
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65 
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1 

a.2 
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0 

*0 

0  *0 

52 
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•  0 

52 
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*0 

0  *0 

33 
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34 
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6 
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TAKE  *•    TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  PIELO  CONFERRED  IV  INSTITUTIONS  Of  HI  CHER  IOUCATION  BY  RACEt 

ETHNICITY*  A  NO  StXt    INSTITUTION  AND  STATE  \ 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  1 


lLACK  ASIAN  OA 

NW-H! SPANK  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 

NUMBER 


FINE  AND  APPLIEI^ARTS  UOOO) 
TEXAS 

TX    TEXAS  UN  U  MAIN  CAMPOS 
TOTAL  0       • 0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 

TX    Tf  XAS  CHRISTIAN  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

TX    TEXAS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  EASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  1  *»l 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  33.3 

TX    TEXAS  LUTHF  .AN  COLLEGE 
TOTAL  0       • 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX  TEXAS  SOUTHERN  UNIVERSITY 
_  TOTAL  0  .0 

~  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL  ,0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  WESLEY  AN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE,  x  0  .0 

HALZ  0  .0 

.   TX    TEXAS  MOHAN*  S  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE     f  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TRINITY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    UNIVERSITY  OF  OALLAS  . 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    U  CF  HOUSTON  CEN  CAMPUS 
TOTAL  1  .9 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2.2 

TX    0  HOUSTON  CLEAR  LAKE  CITY 
TOTAL  0     ,  .0 

FEMALE  0,  .0 

MALE  0  x  .0 

TX    U  HOUSTON  VICTORIA  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

>  TX    UNIVERSITY  OF  SNT  THOMAS 
TOTAL  1  5.6 

3 FEMALE  0  .0 

MALE  1  12.5 

TX    CORPUS  CHRIST  I  STATE  U 


TOTAL 
FEMALE 
MA  L  E 
TX    TEXAS  At  I 
•  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
UNIVERSITY 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


TX    U  OF  TEXAS  AT  AUSTIN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

r  o 
o 


TX    U  OF  TEXAS  AT  ARLINGTON 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
TEXAS  AT  DALLAS 
0  .0 
'     i  0  .0 


'MALE  0  .0 

TX    U  OF  TEXAS  AT  EL  PASO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    U  OF  TEXAS  PERMIAN  BASIN 


r  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 


ERLC 


ER 
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X 
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1 
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I 
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o 
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o 
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3 

100.0 

0 

:o 

0 
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I 
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0 
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9 
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2 
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o 

.0 

o 
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I 
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0 

•  0 

0 
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0 
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0 

•0 

33.3 

o 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 
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o 

.0 

o 
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1 
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I 
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0 
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0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

100*0 

o 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

2.2 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1.5 

o 

•  0 

o 

•  0 

1 

4*0 

I 

16.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

I 

50-0 

0 

•  0 

0 

♦0 

Q 
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o 
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o 
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•  0 

4 
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0 

•  0 

0 

•  0 

4 

18.2 

o 
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o 
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o 
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I 
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0 

s 

•  0 
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1*9 

I 

2.9 

0 

•  0 

1 

2*9 

o 

•0 

o 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

f  0 

.0 
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•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

•0 

5 

4.3 

2 

1.7 

9 

7.71 

4 

5.6 

1 

1.4 

5 

6.9 

I 

2.2 

1 

2.2 

4 

8*9 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

5.9 

0 

•0 

0 
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o 
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•0 

0 

•  0 

0 

;o 

2 

3.7 

I 

1.9 

21 

36.9 

0 

•0 

0 

•  0 

6 

27.3 

2 

6.3 

\ 

3.1 

15 

46.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

t  .0 

0 

•  0 

0 

•  .0 
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0 
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0 
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rtJTAL 
MINORITY 


NUMREfc 


mHITE 
NON-HISPANIC 

NUM8ER 


NON- 


N-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


0  .0 

2 

100.0  ' 

0 

•  0 

0  .0 

1 

100.0 

0 

•  0 

C  .0 

-1 

1 00.0 

0 

.0 

3  3.8 

75 

96.2 

0 

•0 

2  4.3 

44 

55.7 

0 

•  0 

1      3.1  „ 

31 

96  .9 

o 

.0 

3  100.0 

0 

•  0  4 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

•0 

0 

.0 

2  100.0  * 

0 

.  0 

0 

.0 

2  18.2 

9 

61.6 

0  . 

•0 

0       .0  * 

8 

10C.0 

0 

•  0 

2  64.7 

i 

j  j.  j 

o 

.0 

1  16.7 

5 

63.3 

0 

•  0 

0  .0 

4 

100.0 

0 

•0 

1  50.0 

1 

5C.0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  ^.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

•0 

0 

•  0 

2      2.2  -»» 

91 

97.6 

0 

•  0 

1  1.5 

67 

96.5 

0 

•  0 

1  4.0 

24 

96.0 

0 

•  0 

1  16.7 

5 

83.3 

0 

•0 

l/>  50.0 

1 

50.0 

%0 

•  0 

0  .0 

4 

100.0 

0 

•  0 

4  18.2 

16 

61.6 

0 

•  0 

4  18.2, 

16 

81.8 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

'  2j  3.7 

51 

94.4 

1 

1.9 

2  5.9 

31 

91.2 

1 

2.9 

0  ..0 

20 

100.0 

0 

•0 

11 

100.0 

0 

•  0 

0  .0 

6  100.0. 

0 

•0 

0  .0 

5 

100.0 

o 

.  o 

17  14.5 

96 

83.8  ' 

2 

1.7 

10     13.9  1 

60 

63.3 

2 

2.8 

7  15.6 

38 

84.4 

0 

•0 

1      5.9  X4 

16 

94.1 

0 

•  0 

1*  12.5 

7 

67.5 

0 

•  0 

0  .0 

9 

iod.o 

0 

•  0 

0  .0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0  .0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•0 

0 

•0 

2  11.1 

16 

66.9 

0 

•  0 

'  0     *• .  0 

10 

1C0.0 

0 

•0 

2  25.0 

6 

75.0 

0 

•  0 

7 
4 

} 

14 
4 

10- 


35.0 
'36.4 
33.3 

51.9 
36,4 
62.5 


13  65.0 
7  63.6 
6  66.7 


9  3.6 

2  1.2 

^7  9. 1 

2  2.5 

0  .0 
2  5.7 

1.  2.0 

1  3.0 
9  .0 


13 
7 
6 

235 
165 

70 

74 
43 
31 

«  47 
31 


48.1 
63.6 
37.5 

55.1 
97.1 
9C.9 

93.7 
97.7 
.66.6 

55.9 
93.9 


16  100.0 


24 
-  6 
16 

0, 
& 
0 


44.4 

27.3 
56.3 

.0 
•  0 
.0 


29 
15 
14 


53.7 
68.2 
43.6 


11  106.0 
11  100.0 
0  .0 


G22 


TOTAL 
NUMBER 


2 
1 
1 

78 
44 

32 

*  3 
1 
2 

11 
8 

3 

4 

4 

2 

1 
0 
1 

'  25 

6 
2 
4 

22 
22 
0 

54 
34 

20 

11 
6 
5 

11T 
72 
45 

17 
6 

9 

1 
1 

0 

16 
10 
8 


0 

.0  ' 

20 

0 

•  0 

11 

0 

•0 

-  9 

0 

.0 

27 

0 

.0 

11 

0 

•  0 

16 

* 

3 

1.2 

24T 

i 

3 

1.6 

I  TO 

0 

•0  ' 

T7 

3 

3.6 

T9 

5 

1 

2.3 

44 

2 

5.7 

35 

1 

"  2.0 

49 

t 

3.0 

33 

0 

.0 

'** 

"1 

1 

1.9 

54 

f 

1 

4.5 

22 

0 

;o 

*  32 

% 

0 

.0 

11 

0 

.0 

11 

0 

•0 

0  " 

MB-L;;-  ~  -  ~  


TAIL!  ft*  TOTAL  BACHELOR'S  OWAEES  FOR  MUM  FIELO  CONFERRED  W  INSTITUT  IONS  OF HIBMBA  EDUCATION  BY  MCE, 
TWVi  *    fTNMIClTY,  AMP  $1X1    INSTITUTION  ANO  .STATE  197B-1979 


^-1 


AMK I  CAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVi 


•LACK  ASIAN  OA 

NON*HISFANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL  . 
MINORITY 


WINE*        1  NUMBER 
PINT  AMD  AFFHEO  ARTS  C100OI 


TEXAS 

TX    U  OF  TEXAS  SAN  ANTONIO 

TOTAL               1  3.3 

FEMALE                0  .0 

NALE              .1  12.3 
TX   MAVLANO  BAPTIST  COLLEGE 

TOTAL               0  .0  .x 

rtmti         '  o  «o 

NALE  0  .0 

TX    IS  ST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 


TOTAL  0    .  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
TX   MI  LEV  COLLfCE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX         STATE  TOTALS  I  57 
TOTAL  12  .4 

FEMALE  A  .3 

NALE  •  1.0 

UTAH 

UT    MI  CHAM  YOUNG  U  MAIN  CAM 
fOT>l  J  UT 

FEMALE  ,        ,    3  2.9 
MALE  <  0  .0 

UT    Ml  IGHAN  YOUNG  U-HAWA  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 
TOTAL  1  .9 

FEMALE  1  I.* 

•  ■      MILE  0  .0 

UT    UTAH  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0   1  .0 

NALE  0  .0 

UT    SOUTHERN  UTAH  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  '  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0    .  .0 

UT    WEBER  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

•   FEMALE  0  .Q 

NALE  0  .0 

UT    WESTMINSTER  CCLLEGE 
TOTAL     «  0.0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UT         STATE  TOTALS  I         7  I 
TOTAL  4  1.0 

FEMALE  4  1.6 

NALE  0  .0 

VERMONT 

VT  a  BENNINGTON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NALE  0  .0 

VT    CASTLETON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0       .0  • 

FtMALE  0  «0 

MALE  0  '  .0 

VT    GODOAAO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.   NALE  0  .0 

VT    JOHNSON  STATE  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.    MALE  0  .0 

VT    LYNDON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NALE  0  .0 

VT    MARLBORO  CCLLEGE 
TOTAL  0  -  .0 

FEMALE  0  .0 

NALE  0  .0 

VT    MIOOLEBURY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.  .0 

.0  ; 
.0 
•  0 

100.0 
100.0 
100.0 


INSTITUTIONS! 
7t  3.9 
42  3.3 
37  4.8 


CK 

• 
m 

NUMBER 

% 

NUMBER 

* 

0 

•  0 

5 

1A.7 

6 

o 

.  0 

3 

13.A 

3 

0 

•  0 

23.0 

3 

0 

•  0 

0 

•  0 

C 

0 

•0 

0 

•0 

0 

0 

.0- 

0 

•  0 

0 

1 

3.3 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

1 

12.5 

0 

•0 

1 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

10 

.3 

131 

4.5 

232 

4 

.3 

63 

3.0 

113 

6 

•  B 

6B 

B.9 

119 

WHITE 
NON~HISRANIC 

*  NUMBER 


NGK-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTA, 
NUMBER 


0 

•  0 

1 

.4 

0 

•0 

0 

.0 

1 

1.0 

0 

•  0 

0 

.4 

0 

•  0«,' 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  o  - 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

•9 

3 

2.7 

2 

1.8 

0 

.0 

1 

1.4 

0 

.0 

1 

2.4  - 

2 

4.8 

2 

4.8 

0 

•  0 

1 

1.6 

1 

1.6 

0 

•  0 

1 

2.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

1 

4  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

8.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

11.1 

0 

'.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

a* 

•  0 

riTUTIONS) 

1 

.3 

5 

1.3 

4 

1.0 

0 

'  .0 

3 

1.3 

0 

•0 

1 

.6 

2 

1.2 

4 

2.5 

0 

.0 

2 

t 

3.1 

1 

1.6 

0 

.0 

2 

3.1 

1 

2.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

3.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

7.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

6.7 

0 

.0 

0 

•  0 

V 

9.1 

0 

.0 

q 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

20.0 
13.6 
37.5 

.0 
.0 

•  0 

3.3 

•  0 
12.3 

100.0 
100.0 
100.0 


11.3 
9.0 
15.5 


24  80.0 
19  84.4 
5  62.5 

7  100.0 
0  .0 
7  100.0 

29  96.7 
22  100.0 
7    87.  5 


.0 
.0 
•0 


1,771  87.5 
1.131  "90.0 
640  83.3 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


21 
12 

9 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•0 


^2 

1.0 
1.2 


30 
22 
6 

7 
0 
7 

30 
22 
8* 

3* 
1 

2 


2,024 
1,256 
76B 


4 

2.3 

161  93.6 

7 

4.1 

172 

3.9 

94  91.3 

5 

4.9 

103 

o 

.  0 

67  97.1 

2 

2.9 

49 

0 

.0 

1  14.3 

6 

B5.7 

7 

vi 

o 

•  0 

0  .0 

1  100.0 

1 

o 

•  0 

.  1  16.7 

5 

63.3 

«  6 

7 

6.3 

104     S3. 7 

0 

•  0 

111 

•  f 

2 

2  .9 

67  97.1 

0 

.0 

;  69 

5 

11.9 

37     88. 1 

0 

•0 

42 

2 

3.1 

60  93.8 

2 

3.1 

64 

f 

I 

2.6 

37    S4.9  / 

1 

2.6 

39 

I 

4.0 

23    92.0  ' 

1 

4.0 

v  25 

0 

•  0 

10  100.0 

0 

•  0 

10 

o 

•  0 

7  100.0 

0 

,0 

7 

o 

•  0 

3  10C.0 

»  o 

.0 

3 

1 

8.3 

11     91.7  A 

0 

•0 

12 

o 

•  0 

3  10C.0 

0 

•  0 

3 

I 

11.1 

6  88.9 

0 

•  0 

9 

0 

•  0 

12  92.3 

1 

7.7 

13 

0 

.0 

6  100.0 

0 

•0 

6 

0 

•  0 

6  85.7 

1 

14.3 

7 

14 

3.6 

359  92.3 

16 

4.1 

389 

7 

3.1 

214  93.9 

7 

3.1 

226 

7 

4.3 

145  90.1 

9 

5.6 

161 

3 

4.7 

..     61  95.3 

0 

.0 

64 

3 

7.7 

36    S2.3  • 

0 

.0 

39 

0 

.0 

25  100.0 

c 

.0 

25 

0 

.0 

9  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

3  1CC.0 

0. 

.0 

3 

3 

5.0 

56  93.3 

1 

f  1.7 

60 

3 

7.3 

37  90.2 

1 

2.4 

•  41 

0 

•  0 

19  100.0 

0 

•  0 

19 

1 

6.7 

14    S3.3,  *  ' 

0 

.0 

15 

1 

9.1 

10  90.9 

0 

.0 

11 

0 

•  0  * 

4  100.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

12  100.0 

0 

•  0 

12 

\ 

0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

•  c 

10  10C.0 

0 

.0 

10 

.  o 

.0 

35  97.2 

1 

2. J 

36 

'*  0 

;o 

23  95.8 

1 

4.2 

*  24 

0 

.0 

12  100.0 

0 

.0 

.  12 

419 

,623 
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  INSTITUTIONS  V  HIGHER  IDUCATION  IV  RACf  t 

f  1NN«Clf V.  AND  StXt ;  INSTITUTION  AMD  STAT I  1971-1979 


AHIAICAN  I  NO  t  AN 
ALASKAN  NATIVI* 

NUNHH  X 

FINE  AND  AmitO  ANTS  UOOOI 

VERMONT 

VT    SAINT  MICHAEL'S  COLLEGt 


.    BtACX  ASIAN  ON 

NON~HISPANIO  PACIFIC  ISLANDER 


mmu 


TOTAL 

0 

•0 

0 

•  0 

fenale 

'  0 

•  0- 

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

f    U  VT  t 

STATE  ACAL 

COLLEGE 

TOTAL 

0 

•0 

0 

•  «o 

FINALE 

0 

.0 

0 

•  0 

HALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


'  TOTAL 
MINORITY 

NUNtEft 


NHITE 
NON-HtSPANIC 


NUNtEN 


NONHtESIOENT 
ALIEN 

NUNIfft 


VT         ST  Aft  TCT  ALS  t 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 

VIRGINIA 

VA    AVE  RETT  COIL  Eft  E 


f 'INSTITUTIONS) 
3  l.l 
3  1.7 
0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0^ 
.0 
•  0 


.7 
1.1 
•  0 


f.S 
A  .3 

20.0 

•0 
.0 

,.0 


i.5 

1.7 
1.0 


TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

*  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

4  NALE               0       .0  .v 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

VA    BLOEFIELO  COLLEGE 

TOTAL               0       • 0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

FEMALE               0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0  , 

0 

•  0 

VA    BftlOCCWATER  COLLEGE 

TOTAL.                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

0 

•  0 

0 

•0 

,  NALE              .0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

VA    C  OF  WILLIAM  AND  MARY 

TOTAL             •  0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0  A 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0- 

-  "  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

VA    CHRISTOPHER  NEWPORT  C 

0 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

MALE                0  .0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

VA    EASTERN  HENNCNITE  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

,0 

0 

•  0 

o' 

•  0 

VA    EMORY  AND  HENRV  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

NALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

VA    GEORGE  MASON  UNIVERSITY 

■» 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MA  LE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

VA    HAMPTON  INSTITUTE  * 

TOTAL          "      0  .0 

*  6 

•  5.7 

0 

•  6 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

4 

100.9 

0 

•  0 

0 

•  0 

NALE                0  „  .0 

2 

44.7 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

VA    HOLLINS  COLLEGE" 

TOTAL       >         0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

.0 

.VA    JAMES  MAOISON  UNIVERSITY 

.TOTAL                0  .0 

1 

1.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  j.,0 

I 

223 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                0        .0  ' 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

VA    LONG  WO  00  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

FEMALE           -     0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

NALE                0  .0 

0« 

*° 

0 

•  0 

0 

•  0 

VA.  LYNCHBURG  COLLEGE 

TOTAL                0  '  .0 

2 

13.3 

.  0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                0,  .0 

no.o 

0 

•  0 

0 

•0 

MALE                0  .0 

I 

20.0  , 

*  0 

•  0 

0 

•  0 

VA    NARY  BAtOhlN  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

*  0 

•  0 

0 

•  o  • 

0 

•0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

NALE                 0  .D 

0 

.01 

0 

•  0 

0 

•  0 

VA    MAP Y NOUN T  COLLEGE  CF  VA 

TOTAL                0  .0 

0 

,0 

0 

1 

20.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

20iO 

HALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

VA    NARY  WASHINGTON  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0  ' 

2 

4.7 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

2 

4.1 

0 

,0 

NALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

VA    NORFOLK  STATE  COLLEGE 

TOTAL                6  .0 

7 

•7.5 

^0 

•  0  ' 

0 

.0 

FEMALE               0  .0 

1 

50.0 

0 

•  0 

0 

•0 

NALE  \           0  .0 

6 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

VA    OLO  OONINICN  UNIVERSITY 

TOT At                0  .0 

5 

10.0 

0 

•  0 

0 

•0 

FEMALE                0  .0 

2 

'i.6 

0 

-  .0 

»  0 

•  0 

MALE,                0  .0 

3 

21.4' 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

9.5 

19 

9C.S 

1 

4.3 

IS 

93.1 

1 

20.0 

4 

•0.0 

0 

•  0 

S3 

100.0 

0 

•  0 

36 

100.0 

o 

•  0 

17 

100.0 

*) 

3.3 

242 

94.0 

6 

4*5 

144 

94.3 

1 

1.0 

96 

99.0 

0 

•  0 

3 

130.0 

0 

•  0 

3 

100. 0 

o 

•  0 

o 

•0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

o 

•  0 

1 

1C0.0 

0 

•  0 

9 

100.0 

0 

•  o  . 

5 

100.0 

o 

•  0 

4 

100.0 

0 

•  0 

40 

100.0 

0 

.6 

30 

100.0 

o 

•  0 

10 

100.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.o1 

3 

100.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

4-  100.0 

0 

•  0* 

4 

100.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

•  0 

4 

100.0 

o 

'•0 

3 

100.0 

0 

•  0 

26 

100.0 

0 

•  0 

20 

100.0 

o 

•  0 

6 

100.0 

6 

•  5.7 

t 

14.3 

4 

100.0 

0 

•  0 

z 

44*7 

33.3 

0 

.0 

54 

96.2 

0 

•  0 

54 

96.2 

o 

•  0 

0 

•  0 

1 

1.7 

57 

96.3 

1 

2.5 

39 

97.5 

o 

•  0' 

16 

100.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

5 

100.0 

o 

.  0 

1 

100.0 

2 

13.3 

13 

64.7 

1 

10.0 

9 

96.0 

1 

20*0 

4 

60.0 

0 

•  0 

14 

100.0 

0 

•  0 

14 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

.20.0 

4 

80.0 

1 

20.0 

4 

60.0 

0 

•  0 

0 

•0 

2 

A.7 

41 

95.3 

2 

4.6 

40 

95.2 

0 

.0 

1 

100.0 

7 

67*5 

1 

12.5 

1 

50.0 

1 

50.0 

6 

100.0 

0 

•0 

5 

10.0 

45 

90.0 

2 

5.6 

34 

94.4 

3 

21.4 

11 

76.6 

0 

0- 

0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


.7 

1.1 

•  0 


.0 

•  0 

•  0 

.0 
*0 
.0 

.0, 

•  0 
.0 

.0* 
.0 

•  0 

•  0 
*  .0 

.0 

•  0 

•  0 

•c 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.6 
1.6 

•o 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•o 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


TOTAL  /' 
NUMBER 


21 
14 
5 


8- 


273 
174 
97 


3 
3 

0 

2 
1 
1 

9 
5 
4 

40 
30 

10  *> 

5 
3 

2 

4 
4 

0 

9 
4 
3 

21 

20 
• 

.  7 
4 
3 

57 
57 

0 

56 
40 
16 

4 
5 
1 

U 
10 
5 

14 
16 

0 

"5 
5 

*>  0 

43 
42 
1 

• 

2 
6 

50 
36 
14 


620 


624 


TAILS  4»    TOTAL  iACMaOA-S    OEGAEES  FOR  MAJOR  PIELO  CONFERREO  BY  IMSTI  TUT  IONS  Of "HIGHER  EOUCATION  BY  ft  ACE. 
■*W1CWU"  »    6TMJUCITY,  AND  SEXt     INSTITUTION /NO  STATE  im-lfT« 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


I LACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOEA 


NUMBER         %  NUMBER 
PINE  A  NO  APPLIED  ARTS  1  1000) 


NUNIER 


HISPANIC 
NUNtER 


.  TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NO  N- RESIDENT 
.ALIEN 

NUMBER 


VIRGINIA     m  fe 

VA    RAOPORO  COLLEGE 

TOTAL                0       .0  1  1.7 

FEMALE                0        .0  "  1  2,1 

MALE  0  .0  0  .0 
VA    RANOOLPH-MACCN  M OMAN'S  C 

TOTAL                0       .0  0  .0 

FEMALE                0.0  0  .0 

MALE  .0  .0  0  .0 
VA    ROANOKE  COLLEGE 

TOTAL                0.0  0.0 

FEMILE            .    0        .0  0  .0 

«  MALE  0.0  0  .0 
VA    SHENANOOAH  C-CCNSV  MUSIC 

TOTAL                0       .0  0  .0 

FEMALE                0       .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
VA    SHEET  BRIAR  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  0  <  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE  »  0  .6  0  .0 
VA    UNIVERSITV  "*F  RICHMONO 

TOTAL                0       .0  0.0 

FEMILE                0       .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
VA  .U  Of  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS  ' 

'     TOTAL                0        .0  3  5.0 

FEMALE                0        .0  2  4.3 

,        MALE                0*.     .0  1  7.1 

VA    U  VA  CLINCH  VLY  £OLLEGE  ' 

TOTAL                0       .0  0  .0 

FEMALE                0       .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
VA    VIRGINIA  COMMONWEALTH  U 

TOTAL                i  22  8»3 

FEMALE                0        .0  11  6.5 

,  MALE;  1  1*1  U  ll*6 
VA    VA  INTERNONT  COLLEGE 

TOTAL                0       .0  0  .0 

PENILE                0       .JO  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
VA    VA  POLY  INST  AND  SVAJE  U 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  J>  .0 

MALE           l    0       .0  0    A  .0 
VA    VIRGINIA  STATE  COLLEGE 
TOTAL  .         .0  .0 
FEMALE                0  .0 
MALE                0  .0 
VA    VIRGINIA  UNION  UNIVERSITY 

TOTAL                0        .0  1 

FEMILE                0       .0  1 

•MALE                0       .0  0 
VA}  VIRGINIA  WES  LEY  AN  COLLEGE 

TOTAL     ^N^f  0'       .0  2 

FENALE,**^^  0        .0  0 

MALE                0        .0  2 
VA    WASHINGTON  AND  LEE  U 

TOTAL                0        .0  0 

FEMALE                0        .0  0 

MALE                0,       .0  0 


linioo. 
jrb  100*0 

/  11  100.0 


100.0 
100.f> 
.0 

22.2 
.0 
40.0 

•  0 
.0 

•  0 


VA         STATE  TOTALS  I 
TOTAL  1  ♦! 

FEMALE  0  .0 

MALE  1 

»  WASHINGTON 

tA    CENTRAL  MASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    CORNISH  INSTITUTE 
TOTAL  0  .0 

« FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    EASTERN  WASH  UNIVERSITY 


33  INSTITUTIONS) 
67  7.t 
30  *.5 
37  14.5 


•  0 


TOTAL 
PENAL  E 
MALE 
MA    FORT  WRIGHT 

TOTAL 
^.FEMALE 
MALE 

MA    G0N2AGA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMA'LE  0  .0 

MALE   *  0  .0 


C  HCLY  NAMES 
1  7.1 
I  B.3 
0  .0 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


2.3 
4.3 

•  0 

.0 
.0 

.0 

4.7 
3.4 
7.1 

•  0 
.0 

•  0 

•0 
.0 

•  0 


0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0X 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0  , 
0 

c 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

*0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  4 

•  0 

1.1 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


2.3 

•  0 
4.6 

•  0 

.0 
.0 

.0 

•  0 

.0 

7.1 

•  0 
50.0 

.0 
.0 
.0 


0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

♦  0 

1 

♦4 

.6 

•0 

5.0 

1 

5*9 

♦  0 

1 

2.4 

1 

3.7 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  # 

.0 

4 

.4 

4 

♦6 

0 

♦  0 

1 

2.3 

0 

.0 

1 

4*8 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

a 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

25 
12 


1.7 
2.1 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
•0 
.0 

5.0 
4.3 
7.1 

•  0 

.0  . 
.0 

9.5 

7.  I  „ 


Jor— T3.7 


5.0 
5.9 
.0 

2.4 
3.7 
.0 


17  10C.0 
6  100.0 
11  100*0 


i  5 
36 
39 


130.0 
100*0 

•  0 

22*2 

•  0 
40.0 

.0 

•  0 
.0 


6.  1 

5.4 
15.2 


3 
1 
2 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

\  0 

i 


6.8 
4.3 
9.5 

.0 
♦  0 
.0 

4.7 
3.4 
7.1 

14*3 
8*3 
50.0 

.0 
.0 
.0 


57  98.3 
46  97.9 
11  1CC.0 

13  100.0 
13  100.0 
0  .0 

8  100.0 
4  100.0 
4  1C0.0 

11  100*0 


5 
6 

22 
22 
0 


100.0 
100*0 

91.7 
91.7 
0 


23  ice.o 

13  100.0 
10  100*0 


57 
44 
13 


95.0 
95.7 
92.9 


1  10C.0 

0  .0 

1  100.0 


239 
157 
82 

19 
16 
3 


9C< 
92  < 
86« 

95. 
94. 
100. 


40  95.2 
25  92*6 
15  10C.0 


.0 

•  0 
.0 

•0 

•  0 

•  0 

66.7 
1C0.0 
40.0 

100.0 

•  0 
100.0 


843  91.3 
627  94*0 
216  84*4 


41 

22 
19 


93*2 
95*7 
90*5 


17  10C.0 
12  100. C 
5  1CC.0 


41 
28 
13 

12 
11 
1 


95*3  t 

96.6 

92*9 

85*7 
91.7 

5C*0- 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 

0 

0 

•o 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0  ■ 

0 

0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

8.3 
8.3 
.0 

.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
♦0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

2/4 
3.7 

.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
♦0 

♦  0 


I  11.1 

C  .0 
1  20.0 


♦  0 
.0 

♦  0 


5  .5 
4  *6 
V  *4 


-14  100*0 
11  100.0 
3  100*0 


0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

c 

-.0 
0 

o 

0 

0 


♦  0 

♦  0 


TABLE  4. 


TOTAL  BACHELOR'S    OECftCES  Ft*  MAJOR  FIELD  CONFfllftEO  BY  INSTITUTIONS  Of  HICHE*  EOUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY t  ANO  SSXl    INSTITUTION  ANO  STAT 6  1*7*-1*79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK    .  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEK 


NUMBER         X       NUMB Eft 
FINE  ANO  APPLIEO  AftTS  (1000) 
WASHINGTON 

NA    PACIFIC  LUTH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0        .0  " 

WA    SEATTLE  PACIFIC  0 
TOTAL  0  .0 

-FEMALE    -  0  .0 

MALE  0  .0 

NA    SEATTLE  UNIVERSITY       ,  ' 
TOTAL  v     0  .0 

FEM4CE    •  0  .0 

MALE  0  .0 

WA    UNIVERSITY  OF  PUGET  SCUNO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 
TOTAL  1  .3 

FEMALE  1  .5 

HALE  0  .0 

NA  1 WALL  A  HAL LA  COLLEGE 
TOTAL   *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE         •       0  .0 
NA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WA    WESTERN  NASH  UNIVERSITY 
TOTAL  <   '  1  1.6 

FENALE        N  '     0  *0* 
<      MALE  1  3.3 

NA    WHITMAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .X) 

FEMALE  0.  .0 

MALE  :■    0  *0 

NA    tfUTWORTH  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  .0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


' NUMBER 


NOK-RES IDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


2 

3.9 

I 

3.6 

I 

4*.3 

1 

4.0 

o 

.0 

1 

11.1 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

1 

2.6 

o 

•  0 

1 

7.1 

7 

2.2 

4 

I.? 

3 

2.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.6 

0 

.0 

1 

3.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0' 

0 

.0 

NA         STATE  TOTALS  (  15 

TOTAL                3  .4 

FEMALE                2  >4 

MALE                 1  .4 

WEST  VIRGINIA 

<* 

WV    BETHANY  COLLEGE  . 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*  MACE  0  .0 

NV    6LUEFIEL0  STATE  COLLEGE 
TOTAL  6  .0 

FEMALE  0  .0 

•    MALE  C  .0 

NV    CONCORD  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

•  MALE  0  ;0 

NV    Of  VIS  ANO  ELKlNS  COLLEGE 
TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WV    MARSHALL  UNIVERSITY 
TOTAL  0        .0  * 

FEMALE  0  .0 

MALE  '    •  0  .0 

WV    MORRIS  HARVEY  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0* 

FEMALE  '      0  .0 

MALE  0  .0 

NV    SALEM  COLLEGE  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FENALE  C        .0  . 

MALE  0  .0 

NV    WEST  LIBERTY  ST  COLLEGE 


INST  IT UT IONS) 
15  2.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

WV    n£ST  VA  INST 
TOTAL 
FENALE 
MALE 
WV    N  VA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
TECHNOLOGY 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
STATE  COLLEGE 

0  .0 
0  .0 
0  .0 


1.5 
2.9 


•  G 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

33.3 
50.0 

•  0 

20.0 
14.3 
25.0 


0 

.0 

0 

.0 

2 

3.9 

49  96.1 

0 

.0 

51 

o 

.0 

o 

.0 

1 

3.6 

27  96.4 

0 

.0 

28 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.3 

22    95.7  ► 

p 

.0 

23 

1 

4.0 

0 

.0 

2 

B.O 

23  92.0 

3 

•  0 

*t 

25 

I 

6.3 

0 

.0 

1 

6*3 

15  93.6 

0 

.0 

16 

0 

.0 

0 

.0 

1 

11.1 

8  86.9 

0 

.0 

9 

1 

25.0 

0 

.0 

1 

25.0 

2  50.0 

1 

25.0 

4 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

1 

33.3 

0 

.0 

.  1 

33.3 

1  33.3 

1 

33.3 

3" 

2 

5.3 

0 

.0 

3 

7.9 

35  92.1 

0 

•  0 

38 

o 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

24  100.0 

0 

.0 

24 

2 

14.3 

0 

.0 

e 

3 

21.4 

11  76.6 

0 

.0 

14 

9 

2.8 

1 

.3 

16 

5.6 

296  92.2 

7 

2.2 

321 

1.9 

o 

.0 

9 

4.2 

200  93.5 

5 

2.3 

214 

5 

4.7 

1 

.9 

9 

6.4 

96  69.7 

2 

1.9 

107 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

..0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

1 

1.5 

1 

1.5 

2 

3.0 

*3  95.5 

1 

1.5 

66 

1 

2.2 

0 

.0 

1 

2.2 

4?    95.6  * 

1 

2.2 

45 

0 

.0 

1 

4.6 

1 

4.6 

20  95.2 

0 

.0 

21 

0 

°.0 

0 

.0 

2 

3.1 

60  93.6 

2 

3.1 

64 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.C 

32  94.1 

2 

5.9 

34 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6.7 

28  93.3 

0 

.0 

30 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

.0 

31  96.9 

1 

3.1 

32 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

20  95.2 

1 

4.8 

21 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11  100.0 

0 

.0 

11 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

19  95.0 

1 

5.0 

20 

Q 

♦  0 

o 

.0 

o 

.0 

8  100.0 

0 

•  0 

6 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

11  91.7 

1 

6.3 

12 

16 

2.1 

3 

.4 

37 

4*9 

706  93.4 

13 

1.7 

756 

6 

1.3 

0 

.0 

15 

3.1 

454  95.0 

9 

1.9 

476 

10 

3.6  . 

3 

1.1 

22 

7.V 

252  90.6 

4 

1.4 

276 

i 
0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  1C0.0 

0 

•  0 

4 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

c 

.0 

0 

*.o 

0  .0 

0 

.0  , 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

.  o 

.0 

1 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

*  ,0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

6 

o 

.0 

o 

•0 

o 

.0 

.   5  1C0.0 

0 

.0 

5 

0 

0 

,0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

'  0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

Q 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

•  2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

<  _ 
.0 

4  100.0 

0 

•  0 

4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

•  J 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100. 0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9  100.0 

0 

.0 

9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6  1C0.C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

yl  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5  83.3 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  .0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

.0 

4  SCO 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

2  66.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

1  50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*  0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

20v0 

12  6C.0 

0 

.0 

15 

0 

.0 

0 

#0 

1 

iv; 

6  85.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,.0 

2 

25.0 

6  75.0 

0 

.o' 

9 

ERJC 


622 
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TOTAL  AACMELOR'S    06MKS  FOR  MAJOR  PL        jNFERRED  RY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER JEOUCAUON  IV  RACE. 
*  ETHNICITY,  ANO  SEX*    INSTITUTION  AND  STATE 


AN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK     i        ASIAN  Oft 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEA 

S      MNiEA  t 


HISPANIC 


PMC  ANO  APT  LIB)  ARTS  11000) 
•  ** 

WEST  VIRGINIA 

MV    WEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 

TOTAL  0.0  3 

PENILE  0       .0  2 

NILE  0       .0  1 

MV    ME ST  VA  WESLEY AN  COLLEGE  . 

TOTAL  P      *0  0 

PENALE  0       .0  0 

HUE  0.0  0 

MV    KEELING  COLLEGE 

TOTAL  0.0  0 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0       .0  0 


3.0 
3.3 
2.4 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


MV         STATE  TOTALS  I 
TOTAL  0 
PENAL  E  0 
NALE  0 

WISCONSIN 


13  INSTITUTIONS) 
.0  7  4*4 

♦0  4  4*1 

.0  3  4*i 


MI 


ALVERNO  COLLEGE 
TOTAL  0 

0 
0 

!LOIT  COLLEGE 
L  0 
PEJttKf  0 
NALE  0 


FEMALE 
kNALE  ' 


•  0 
.0 

♦  0 

•  0 

♦  0 
.0 


MI    CARDINAL  STRITCH  COLLEGE 


.0 

•  0 

•  0 

7.4 
9.5 

•  0 


TOTAL  \  0 

.0 

0 

♦0 

PENAL  E    \  0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE      \,  0 

•  0 

0 

•  0 

Mt    CARROLL  COLLEGE*. 

TOT  Ac         \  0 

".0 

0 

.0' 

'  FEMALE          \  0 

0 

•  0 

HAL"  \0 

♦  0 

0 

•  0 

MI    CARTHAGE  COLLEGE 

TOTAL  6, 

.0 

0 

.0 

PENALE  0\ 

.0 

0 

♦o  , 

NALE               0  \ 

•0 

0 

.0 

ftl    EOGEMOOO  COLLEGE 

- 

TOTAL  0 

•  0 

1 

33*3 

PENALE  0 

♦  0 

1 

33*3 

NALE  0 

•°\ 

.  0 

•  0 

MX    LAKELAND  COLLEGE 

25*0  . 

TOTAL  0 

•°«\ 

I 

PENALE  0 

•  0  V 

v  1 

'  50.0 

NALE  0 

♦o  \ 

0 

•9 

UI    LAWRENCE  UNIVERSITY 

2.7 

TOTAL  0 

♦  0  ^ 

1 

PENALE      ■>  0 

.0 

0 

.0 

NALE  0 

.0 

1 

11.1 

MI    HA  MAN  C  OF  FONO 

OU  LAC 

TOTAL  0 

.0 

V 

•0 

PENALE  0 

•  0 

ov 

.0 

NALE  0 

.0 

0 

MI    NARQUETTEL  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•0 

PENALE  0 

•  0 

0 

•  0 

NILE  0 

v>»° 

c 

.0 

MI    HILTON  COLLEGE 

TOTAL  0 

•0 

0 

•0 

PENALE        *  0 

•  0 

0 

.0 

NALE  0 

.0 

0 

•  0 

MI    HI  LWAUKEE  SCH  OP 

THE  ARTS 

0 

TOTAL                0  « 

•  0 

♦  0^ 

PENALE  0 

•  0 

0 

•  0 

NALE  0 

•  0 

0 

♦0 

MI    MOUNT  NARY  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  Q 

1 

2.8 

PENALE  0 

•  0 

1 

2.6 

na'le  0 

•  0 

0 

•  0 

Ml    MOUNT  SENA RIO  CCLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

1 

33*3 

PENALE  0 

.0 

0 

♦0 

NALE      i  0 

•  0 

1 

50. 0 

MI    NORTHLANO  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

♦  0 

PENALE  0 

•  0 

0 

•  0 

NALE  0 

•  0 

0 

.0 

MI    RIPON  COLLEGE 

*  U 

TOTAL  0 

•  0 

0 

PENALE  0 

•  0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

MI    SAINT  NORtERT  COLLEGE 

TOT  ALs  0 

•0 

0 

•0 

PENALE  0 

•  0 

0 

•  0 

NALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0  * 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0^ 

s 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0  ■ 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0, 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

.-o 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


TpTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


s 

" NUNtER 

I 

MH8ER       I  I 

i 

J 

0 

•  0 

3 

3.0 

96  97*0 

0 

.0 

2 

3*  3 

58  96*7 

♦0 

1 

2.6 

38  97.4 

* 
0 

♦  0 

c 

.  0 

8  10C.0 

0 

.0 

"  0. 

♦  0 

'   5  100.0 

0 

♦  0 

0 

loo.o 

0 

.0 

0 

•  0 

2^100*0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  1CC.0 

0 

.0 

7 

4.4 

152  95*0 

0 

♦0 

4 

4.  1 

94  95*9 

0 

.0 

3 

4.8 

0 

•  0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

5  100*0 

0  . 

.0 

0 

.0 

0  »0 

0 

.0 

2 

7.4 

25  92*6 

0 

.0 

2 

9.5 

19  90*5 

0 

.0 

0 

.  0 

X     1  A  A  A 

0  1  uu.  u 

0 

.0 

0 

•  0 

15  100*0 

0 

•0 

0 

.0 

11  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

o 

.0 

0 

.0 

16  100*0 

0 

o  1 

.0 

12  100*0 

0 

.0 

1  0 

.  0 

4  100*0 

1 

4.3 

1 

4.3 

22  95.7 

1 

5.9 

1 

5.9 

16     94* 1 

0 

♦  0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

♦0 

1 

33*3 

2  66*7 

0 

♦  0 

1 

33*3 

2  66*7 

0 

♦  0 

0 

.0 

0        ♦  0 

0 

.0 

1 

2  5.0 

3  75*0 

0 

.0 

v  1 

50.0 

1  5C.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  100*0 

o 

.0 

1 

2.7 

36  97*3 

0 

.♦o 

0 

•  0  • 

?8  100*0 

0 

.0 

1 

11*1 

8    88*  9 

o 

♦  0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

o 

.0 

0 

.0 

5  1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

•  0 

0 

.  c 

1  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3  ico.o 

0 

•  0 

0 

.0 

L  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

2  100*0 

o 

♦  0 

0 

•0 

20  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

14  100*0 

o 

.0 

1 

2.8 

35  97*2 

0 

.0 

1 

2.8 

35  97*2 

0 

.0 

0 

•  0 

rt  *o 

0 

♦  0 

1 

33*3 

1          2  66*7 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

50.0 

1    50*  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

'0  *0 

0 

♦0 

0 

•  0 

15  10C.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

8  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

7  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

15  100*0 

0 

%.  *o 

0 

•  0 

10  100*0 

0 

.0 

0 

k0 

5  100*0 

V  S  4 
- 

# 

NON-RE SI OE NT 

ALIEN 

TOTAL 

NUM8EA 

I 

NUMBER 

0 

,*o 

99 

0 

•0 

40 

0 

;o 

39 

0 

•  0 

• 

0 

•  0 

5 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

1 

,  0 

.0 

1 

~r 

1 

1  *° 

,.160 

0 

.0 

1 

1.6 

62 

0 

•  0 

5 

'/  o 

.0 

5 

- 

0 

•  0 

r  c 

■1 

0 

•  0 

27 

0 

•  0 

21 

0 

*0 

6 

\  ? 

0 

•  0 

-  15 

1 ' 

0 

•  0 

11 

Q 

•  0 

4 

0 

•  0 

16 

0 

•  0 

12 

0 

•  0 

"  4a 

0 

.0 

•23 

0 

.0 

17 

0 

.0 

0 

.  0 

3 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

2 

0 

.0 

2 

0 

.0 

-  37 

0 

.0 

26 

0 

.0 

9 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

e 

0 

.0 

0 

f 

0 

•  0 

5 

0 

•0 

4 

o 

•  0 

*  1 

0 

•  0 

i  3 

0 

•  0 

1 

*  0 

.0 

2 

0 

•  0 

20 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

14 

«  0 

•0 

36 

0 

•  0 

36 

o 

•  0 

0 

0 

•  0 

3 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

2 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

2 

0 

0 

,  0 
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•  u 
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TAtLE         TOTAL  BACHELOR'S    DECREES  KM  HRJOR  FiaD  CONFERAEO  tV  INSTITUTIONS  OF  Hi  CHE*  EDUCATION  tY  RACE. 
ETHNICITY*  A NO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  itTt-i*T9 


4 


AN ER I  CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANQE* 


NOMA Eft         t       N UNDER  « 
FINE  AND  APPLIED  ARTS  1 1000 V 
WISCONSIN 

NI    SILVER  LAKE  COLLEGE 

TOTAL  0,0  0.0 

».  FEHALE  0.0  0.0 

e      HALE  J>        *0  0  ♦<> 

NI     U  OF  WISCONSIN  EAU  CLAIRE  ■ 

TOTAL                0        .0                I  U3 
FEMALE                  0        .0  0*0 
 HALE  0  .0  1  4*3L 


NI    U  OF  WISCONSIN  LA  CROSSE 
TOTAL  0  .0 

FEHALE  0       .  0 

HALE  0  .0 

WI     U  OF  WISCONSIN  MADISON  , 
TCTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  .0 

WI     U  OF  WISC0I6I'.  MILWAUKEE 
TOTAL  1  .9 

FEHALE  1  1*3 

HALE  0  .0 

-WJ     U  OF  WISCONSIN  OSHKQSH 
"TOUL  0  .0 

FEHALE^^        0  *0 
HALE  ^  0^  .0 

WI    U  OF  WISCONSIN  fARKSIOE 
TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

HALE      «  0  .0 

WI     U  OF  WISCONSIN  PLATTE VL 
TOTAL  0-  -  *0 

FcHALE  0  .0 

HALE  0    •  .O^ 

WI    U  OF  WISCONSIN  JttVER  FLS 
TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  .0 

WI     U  OF  WISCONSIN  STE  VMS  PNT 
TOTAL  1  2*8 

FEHALE  1  4<2 

HALE  0  .0 

NI    U  OF  WISCONSIN  STOUT 
TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  .0 

WI     U  OF  WISCONSIN  SUPERIOR 
TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NI     U  OF  WISCONSIN  WHITEWATER 
TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

HUE  0  .0 

WI     VI  TE RiO  COLLEGE 
.    TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

•HALE  0~  .0 

WI    WISCONSIN  CONSV  OF  HUS IC 
TOTAL  0        . 0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  .0 


NUHtER 


1  1*3 
1  1*9 
0  .0 


.0 

•  0 
.0 

1.0 

1.4 

♦  0 

4.5 
6.3 

♦  0 

•  0 

•  0 

♦  0 


1  3.T 
1  T.l 

0  .0 


0  * 

0 

0 

1 
1 

0 

o 

0 
0 

0  . 

0 

0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 


1  11.1 

1  12*5 
0  .0 


1  3.1 

0  .0 

1  10.0 


0 
0 

<0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

o. 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.a 

.0 
.  .0 

2.0 
.0 
4.5 

.0 
•0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 


WI  STATE  TOTALS  C 

TOTAL  2 
FEHALE  2 
HALE  0 

WYOMING 


32  INSTITUTICNS) 

.2  18  1.9 

.3  13  2.1 

♦0  5  l.T 


NY    UNIVERSITY  OF  WYOMING 

TOTAL                 D  .0 

FEHALE                 0  .0 

HALE                 0  .0 

WV          STATE  TCTALS  C 

TOTAL                 0  .0 

FEHALE                0  .0 

MALE                0  .0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


THE  STATES  AND  D.C. 

TOTAL  .  169  .4 

FEHALE  93  .4 

HALE  T4  .5 

GUAM 

GU    UNIVERSITY  OF  GUAM 


I     1,168  INSTITUTIONS! 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


1,880 
991 
889 


4.6 
3.9 
5.9 


•  0 

•  0 

•  0 


T09 
429 
280 


HISPANIC 
NUHtER 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

Sr 

♦  T 

.0 


♦0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

,♦0 


l.T 
l.T 
1.8 


.0 

♦  0 

♦  0 


o 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

a 

0 
0 


TOTAL 
MINORITY 


NUHtER 


WHITE 
NON-HI SFANIC 

NUHtER 


NON-RES 10ENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUHtER 


.0 
.0 
.0 

♦0 
.0 
♦0 

.0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 
.0 

.9 
•0 
3.1 

•0 

•  0 
♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


2  2.6 
1  1.9 
1  4*3 


S 
3 
1 

T5 
53 
22 


100*0 
100*0 
100*0 

9T*4 
98*1 
95.7 


♦  P 

♦  0 

♦  0 

1*5 
2*1 

♦  0 

6*3 
T*6 
3*1 

•0 

♦  0 
*0 

3*T 
T*l 

♦  0 

11*1 
12*5 

♦  0 


25  100*0 
18  100.0 
T  .100*0 

19T  98*5 
138  9T*9 
59  1C0.0 


°i04 
73 
31 


93*  T 
92*4 
96*9 


58  100*0 
34  1C0.0 
24  100*0 

26  96*3 
13  92*9 
13  100*0 

8  88*9 
T  8T*5 

1  100*0 


2  100*0 
1  100*0 
1  100*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

o. 

0 

0 
0 
0 

b 

0 
0 

0 
0 
0 


:  { 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

.0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
•0 

•  0 


5 
3 
2 

TT 
54 

23 

25 
18 
T 

200 
141 
59 

111 
T9 
32 

58 
34 
24 

-}T 
14 

13 

» 

9 
8 


0 

.0 

> 

3.  1 

31 

96*9 

0 

# 

♦  0 

19 
J* 

0 

♦  0  c 

.0 

22 

100*0 

•  0 

*0 

22 

0 

•  0 

10*0 

9 

90*0 

0 

,  .0 

10 

0 

•  0 

2*8 

35 

97.2 

0 

*0 

36 

0 

•  0 

4*2 

o  23 

95*8 

0 

.0 

24 

0 

•  0 

0 

♦  0 

.12 

100*0 

0 

.0 

12 

0 

♦  0  * 

o, 

*0 

2T 

1CC.0 

0 

.0 

2T 

0 

.0 

.0 

*0 

19 

100.0 

0 

.0 

19 

0 

.0 

*   '  0 

*0 

6 

100*0 

0 

.0 

8 

0 

•  0 

0 

*0 

16 

94. T 

1 

5.3 

19 

0 

.0 

0 

*0 

6 

10C.0 

0 

♦  0 

8 

0 

.0 

0 

*0 

10.  90*9 

1 

9.1 

11 

0 

.0 

1 

2*0 

48 

96*0 

1 

2*0 

50 

0 

.0 

0 

*0 

2T 

96*4 

1 

3*6  / 

28 

0 

.0 

1 

4*5 

21 

95*5 

0 

♦0  / 

22 

0 

.0 

0 

*0 

15 

100*0 

0 

♦  0 

15 

0 

♦  0 

0 

*0 

8 

100*0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

0 

*0 

T 

100*0 

0 

.0 

T 

0 

.0 

0 

*0 

9 

90*0 

1 

10.0 

10 

0 

.0 

c 

*0 

3 

100*0 

0 

•0 

3 

0 

.0 

0 

*0 

6 

65*T 

1 

14.3 

7 

2 

♦  2 

25 

2.T 

903 

97*0 

3 

.3 

931 

1 

*2 

19 

3*0 

611 

96*8 

1 

.2 

631 

1  ' 

♦3 

6 

2.0 

292 

9T*3 

2 

.T 

300 

0 

*0 

*  0 

.0 

44 

95*T 

„  2 

4.3 

46 
31 

0 

*0 

0 

.0 

30 

96*8 

1 

3.2 

0  < 

*0 

0 

.0 

14 

93*3 

1 

6.T 

15 

/ 

0 

•  0 

0 

•  0 

44 

95*  T 

2 

4.3 

46 

0 

.0 

0 

.0 

30 

96*8 

1  i 

3.2 

31 

0 

.0 

0 

.0 

14 

93*3 

6.7 

15 

T4T 

i.e 

3,505 

8.6 

36,647 

90*0 

556 

1.4 

40,708 

366 

1.4 

1,881 

J7*4 

23,356 

91*5 

301 

1.2 

25,533 

381 

2.5 

1,624 

10*7 

13,291 

8T*6 

255 

l.T 

15,170 

624 


628 


-fAitf-*.-   TOTAL  BACHELOR'S 


DCS  REE  S  FOR  MAJOR  MELO  CONFERRED  IV  .IMST  ITUTSONS  (V  HUHEK  EOUCATION  SY  RACE* 
ETHNICITY*  ANO  SE*t     INSTI TUTIOM  AN©  STATE  1ITI-WM 


AMERICAN' t  HOI  AN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLAMOER 


HISPANIC 


TOTAL 
HI MO A IT Y 


MITE 
NON-HI  SPAN I C 


NCA-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER         f       NUN  IE* 

4 

PINE  A  NO  APPLIED  ARTS  UOOO) 


GU  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PUERTO  RICO 


TOTALS  < 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


I  INSTITUTIONS) 


PR    CATHOLIC  U  PUERTO  RICO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  -0  .0 

MALE  0  .0 

PR    INTER  AMER  SAN  GERMAN  CAN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0.  .0 

MALE  0  .0 

PR    U  OF  PR  RIO  PIECRAS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PR    U  OF  PR  HAYAGUE2 
TOTAL  Jt>  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PR    U  Of  THE  SACREC  HEART 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
PIC    WORLD  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


PR  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
PALE 


TOTALS  ( 

0 
0 
0 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


•0 

•  0 

•  0 


•0 

•  0 
.0 

.0  . 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL^ 
FEMALE"* 
MALE  . 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

7  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


NUMRER 

1 

NUNIER 

1 

NUMRER 

t 

NUMRER 

t 

NUMAER 

t 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100.0 

• 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

,  o 

•  0 

0 

.0 

6 

100.0 

6 

100.0 

•  0 

*  0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

3 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

3 

100.0 

3 

100.0  ' 

0 

•  0 

0 

-- 

•  0 

0 

.0 

3 

100.0 

3  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.  0 

1 

100.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

2 

100.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

1  o 

•  0 

0 

.0 

It 

100.0 

18 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0  . 

13 

100.0 

19 

100.0 

0 

•  0 

0 

A 

•  u 

o 

•  0 

5 

100.0 

5 

100.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

100.0 

6 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

100.0 

5 

100.0 

0 

•0 

•  0 

•  0 

1 

100.0 

100. Q 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

4 

100.0 

4 

100.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

3 

100.0 

3 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

1 

100.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

4 

100.0 

4 

130.0 

0 

5 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

4 

100.0 

4 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o* 

•  0 

0 

•  0 

0 

'•0 

0 

-o 

#  * 

0 

•  0 

0 

•  0 

41 

100.0 

41 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

29 

100.0 

29 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

12 

100.0 

12 

100.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

41 

95.3 

41 

95.3 

2 

4.7 

0 

•  0 

•  0 

.0 

29 

96.7 

29 

96.7 

.  1 

3.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

12 

92.3 

12 

92.3 

1 

7.7 

0 

•  0 

It  175  INSTITUTIONS) 


\ 


TOJAL 
FEMALE 
'  MALE 

FOREIGN  LANGUAGES  11100) 

ALAtAMA 

AL    ALABAMA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *  0  .0 

AL    AUBURN  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  *  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    BIRMINGHAM  STHN  COLLEGE 
TOTAL  0  %  .0 

FEMALE  0  .0 

MALI  0  .0 

AL    HUNT INGOON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  Qi  .0 

MALE  0  *0 

AL    JACKSON VL:  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  * 

MALE  0  .0 

AL    SAMFORD  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    UNIVERSITY  OF  ALABAMA 


169 

•  4 

1*660 

4.6 

709 

1.7 

768 

1.9 

95 

•  4 

991 

3.9 

429 

1.7 

«  395 

1.5 

74 

•  5 

669 

5.9 

260 

1.6 

393 

2.6 

3*546 
1*910 
1*636 


6.7 

7.5 
10.8 


36*649  69.9 
23*357  91.4 
13*292  67.5 


"  TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AL    U  ALABAMA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AL    U  ALABAMA 
TOTAL 
FEMALE 
.MALE 


IN 


0  .0 
0  "VO 
0  .0 
BIRMINGHAM 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
IN  HUKTSVI LLE 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


AL    UNIVERSITY  OF  MONTE VALLO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
•  0 


1 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

25.0 

0 

•  0 

1 

25.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

..0 

0 

v  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0' 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  *o 

0 

•  0 

1 

-  7.7 

0 

•  0 

1 

7.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  .0 

0 

•  0 

1 

20.0 

0 

•  0 

1 

20.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.Os 

1 

2.6 

1 

3.3 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  6 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

20.0 

1 

25.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0  * 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

2.6 

38 

97.4 

1 

3.3 

29 

96.7 

0 

.0 

9 

100.0 

1 

25.0 

3 

75.Q 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100. c 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

•  0 

5 

10C.0 

0 

.0 

4 

100.0 

1 

7.7 

11 

84.6 

1 

7.7 

11 

64.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

20.0 

4 

60.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

•  0 

1 

100  .0 

1 

20.0  t 

% 

60.0 

1 

20.0 

4 

80.0 

0 

•  0 

.  0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

1CC.C 

0 

-.0 

0 

•0 

556 
301 
255 


TOTAL 
NUMBER 


1.4 
1.2 
1.7 


0 

.0 

0 

•  0 

p 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

%0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  • 

7.7 

1 

7.7 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0  , 

0 

.0~- 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

3 
3 


3 
1 

2 

16 

13 
5 

6 

5 
1 

4 

3 
1 

4 
4 

0 


.41 
29 
12 


43 

30 
U 


40*751 
25*568 
15t183 


jERjC 


625 


629 


TAlLE  4.    TOTAL  MCHKOMS 


DECREES  FOR  NAJOA  FIELO  CONFERRED  IV  INSTITUTIONS  OF  HUME*  EDUCATION  iY  RACE, 
ETHNICITY?  ANO  SEXI     INSTITUTION  ANO  STATE  MTt-!«Tt 


£     AMERICAN*  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 

FOREIGN  J^ANOIACES  CtlOOl 
A  L  At  MA 

At    U  OF  SOUTH  ALABAMA^ 
TOTAL  0  .0 

FENILE  0  .0 

NALE  0  .0 


f    BUCK  ASIAN  C* 

NON-HSSFANIC  FACIF1C  ISLANOEft  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


AL         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 

_  /_mtt_  9 — 


ii  institutions) 


ARIZONA 


AZ    ARIZONA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE*  0  .0 

AZ    NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 
*.  TOTAL  I  5.0 

FEMALE  0  .0 

NALE  I  10.0 

AZ     DIVERSITY  OF  ARIZONA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AZ         STATE  TOTALS  (' 
TOTAL  I  •* 

t     FEMALE  0  -.0 

MALE  I  l»5 


3.5 
3.1 
4.8 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


INSTITUTIONS) 
0  .  .0 
0  .0 
0  .0 


ARKANSAS 

Aft    ARKANSAS  STATE  U  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

•      F  EMMIE  0  .J 

•   MALE  0  .0 

AR    HAROtftG  COLLEGE  MAIN  CAM 

FEWftE4  0  .0 

NALE  '  0.  .0 

AR    HENOERSbN  ST  UNIVERSITY 


TOfcAL  0  : 

FEMALE  -Of 
MALE  0 
AR    HENORIX  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
NILE 
AR    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  ..0 


AR    U  OF  ARK  AT  LITTLE  ROCK 

TOTAL  C        ♦  0 

/FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AR    U  OF  ARKANSAS-MONT  1 CELLO 

TCjTAL  0  .0 

FEMALE  4  .0 

MALE  0  .0 

AR-   0  OF  CENTRAL  ARKANSAS 

TOTAL  <J      0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


STATE  TOTALS  ( 


y 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

f 

CALIFORNIA  u 


CA    AZUSA  PACIFIC  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'     NALE  0  .0 

CA    CAL  SAPTIST  COLLEGE 
TOTAL      '   •      0  .0 
FEMALE  '  .0  .0 

MALE  0  .0 

CA  'C4L  LUTHERAN  COLLEGE' 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE    .  3  *3 

CA    CAL  ST  COL  LEGE- CAKE RSFL  0 
TOTAL  0  *0 

.FEMALE  0  .0 

.  v  MALE  C  .0 


A 
U 

A 
•  U 

o 

•  0 

0 

♦  0 

5 

83  3 

0 

•  0 

0 

0 

^0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

1  * 

2 

2.3 

2 

2.3 

'  7 

••1 

7? 

d«.5 

I 

1.5 

2 

3.1 

5  • 

7.7 

58 

89.2 

I 

_4.8_  

 0 

.  ^.  0 

2 

'•5  _ 

19 

90*5 

0 

♦  0 

2 

3.9 

2 

3,9 

49 

96.1 

0 

•  0 

2 

5.9 

2 

5.9 

32 

94.1 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

•  0 

17 

1CC.0 

0 

.0 

2 

10.0 

3 

15.0 

17 

85*0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

10C.0 

0 

.0 

2 

20.0 

3 

30.0 

;  7 

70*0 

2 

1.9 

8 

7.7 

10 

9.6 

83 

79*8 

I 

1.6 

4 

6.3 

5 

7.9 

51 

81.0 

I 

2.4 

4 

9.8 

5 

12.2 

32 

;78.0 

1. 1 

.9 
1.5 


12  6.9 
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CA    HOLY  NAMES  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 
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MALE  0  .0 
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MALE  0  .3 
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HALE  3  «9 
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TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
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MALE  0  *3 

CA    U  OF  CAL-SAN  01  EGO 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  *3 

MALE  0  .0 
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MALE  I  5.3 
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0  .0 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
o 

0 

1 
1 

0 

0 
0 

0  - 

0 
0 

c 

3 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
3 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


11.1 

14.3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.3 
•0 
.3 

7.1 
8.3 

•  0 

.3 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.3 

.0 
.0 

.3 

.0 
.0 
.0 

1.7 
2.2 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

10.0 
•3 
50.0 

•  0 
.0 
.0 


0 

.0 

2 

28.6 

2 

28.6 

5  71.4 

A 
U 

A 

.  u 

7 

o 

.0 

2 

28*6 

28.6 

5  71.4 

0 

•  0 

7 

o 

.0 

0 

•  Q 

0 

•  0 

o  To 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

3 

LOO.O 

3 

LOO.  0 

0  .0 

0 

.  0 

3 

o 

•  0 

3 

LOO.O 

3 

100.0 

,0        *0  £ 

0 

•  0 

3 

o 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

3 

•  3 

2 

28*6 

3 

42.9 

4  57.1 

0 

.  0 

7 

o 

♦  0 

2 

.40.0 

3 

60.0 

2  40.0 

0 

.0 

5 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.3 

2  10C.0 

0 

.0 

2 

0 

♦  0 

3 

33.3 

4 

44.4 

5  55.6 

0 

♦  0 

A 

o 

«  0 

3 

42.9 

4 

57.  1 

3  42*9 

0 

.0 

7 

0  " 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

2  10C.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

14*3 

1 

14.3 

5  71.4 

1 

14.3 

o 

.  0 

1 

14.3 

1 

14.3 

5  71*4 

1 

14.3 

7 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

jO 

•  0 

10     8j>  3 

2 

16  .7 

o 

♦  0 

o 

♦0 

0 

.0 

7  87*5 

1 

12.5 

6 

Q 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

3  75*0 

1 

> 

25.0 

4 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3  1CC*0 

0 

•  0 

3 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

3 

o 

.0 

*0 

.  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

3 

-21.4 

4 

28.6 

9  64.3 

1 

7.1 

14 

o 

•  0 

2 

16  .7 

3 

25.0 

9  75.0 

0 

•  0 

12 

o 

•  0 

1 

'50.0 

1 

50.0 

0  .0 

1 

50.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  ICG.O 

0 

•  0 

2 

o 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

o 

•  0 

o 

-0 
•  r 

o 

-  .0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

Q 

♦  0 

o 

•0 

o 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

16.7 

1 

16.7 

5  83.3 

0 

.  0 

6» 

o 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

♦  0 

4 

0 

.0 

I 

50.0 

1 

50.G 

1  50.0 

0 

.0 

2 

0 

'.0 

2 

11.8 

2 

11.8 

15  88.2 

0 

•  0 

17 

o 

•  0 

2 

15.4 

2 

15.4 

11  84.6 

0 

.0 

13 

o 

*  0 

o 

.0 

o 

•  0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

18 

12.9 

4 

2.9 

22 

15.8 

115  82.7 

2 

1.4 

139 

16 

15.  8 

3 

3.0 

19 

18.8 

80  79.2 

2 

2.0 

101 

5.3 

I 

2.6 

3 

7.9 

35  92.1 

0 

.0 

36 

0 

.0 

2 

7.4 

3 

11.1 

24  88.S 

0 

•0 

27 

o 

.0 

4.2 

1 

4.2 

Z3  95.8 

0 

.0 

24 

o 

•  0 

33.3 

2 

66.7 

1  33.3 

0 

.0 

3 

1 

1.3 

6 

7.8 

7 

9il 

60  77.9 

10 

1 3.0 

77 

1.7 

10.0 

7 

11.7 

47  78.3 

6 

10.0 

60 

0 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

13  76.5 

4 

23.5 

17 

13 

10.9 

17 

14.3 

32 

26.9 

78  65.5 

9 

7  .6 

1 19 

1 2 

12.9 

11 

11.8 

25 

26.9 

62  66*7 

6 

6i5 

93 

3.  8 

23.1 

7 

26.9 

16  61.5 

3 

11. 5\ 

26 

1 

6.7 

2. 

13.3 

3 

20.0 

12  6C.0 

0 

•  0 

15 

10*  0 

 .  1 

10.0 

2 

20.0 

8  60.0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

*  1 

20.0 

1 

2C.0 

4  8G«0 

0 

-0 

5 

5.0 

1 

5.0 

2 

10.0 

17  85.0 

I 

5.0 

20 

6.7 

1 

6.7 

2 

13.3 

12  80.0 

1 

6.7 

15 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

.0 

5 

1.0 

15 

15.3 

17 

17.3 

77  78*6 

4 

4.1 

98 

.0 

14 

17.7 

14 

17.7 

62 

3 

3.8 

79 

5.3 

1 

5.3 

3 

15.8 

15  78.9 

1 

5.3 

19 

0 

.0 

1 

33.3 

I 

33.3 

2  66.7 

0 

.0 

3 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

1  50.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

I  10C.0 

0 

-0 

1 

0 

.0 

1 

10.0 

2 

20.0 

8  8C.0 

0 

.0 

10 

.0 

1 

12*5 

1 

12.5 

7  87.5 

0 

.0 

8 

0 

.0 

0 

•0 

1 

50.0 

I  50.0 

0 

•  0 

2 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

12  103.3 

0 

.0 

12 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10  1CC.0 

0 

•  0 

10 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 
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TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  KAJOR  FIELO  CONFWREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATIC*  8V  RACE t 
ETHNICITY,  ANU  StXi     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NU.16ER  X 

FOREIGN  LANGUAGES  (1100) 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


,  TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


IiHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCN-RES icent 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


CALIFORNIA 

CA    UNIVERSITY  OF  SAN  OIEGO 
TOTAL   .  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  SAN  FRANCISCO 
TOTAL  0  .0 

FEfttLE  0  .0 

HALE  C  .0 

CA    UNIVERSITY  OF  SANTA  CLARA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA     U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    WITTIER  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


Q 

•  0 

Q 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

or 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.0 

4 

10. 0 

0 

•0 

3 

10.3 

2 

16.2 

1 

9.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

CA  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  6  •* 

FEHftLE  1  •! 

HALE  5  1.5 

CCLCRAOO 

CO    AOANS  STATE  COLLFGE 

TOTAL  0  .C 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CO    COLORADO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


53  INSTITUTIONS) 


CO    COLOAAOO  STATE  LNI VERSIT Y 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MftLE  0 
CO    COLORADO  WOMEN'S 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 
COLLEGE 
.0 
.0 
•  0 


CO    FOR T  LEWIS  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.3 
.0 
.0 


CO    METROPOLITAN  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CO    REGIS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CCT  U  CF  COLORADO  AT  BOULOER 
TOTAL  1  l.l 

FEMALE  1  !•* 

MALE  0  .0 

CO    U  OF  COLO  COLO  SPRINGS 


TOTAL 
FEMALE 
14  LE 


.0 
.3 
.0 


CO    U  OF  CaO  AT  OENVEfc 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.  .0 

CO    UNIVERSITY  OF  DENVER 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CO    U  OF  NORTHERN  COLORADO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


CO    U  OF  SOUTHERN  COLORADO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CO    WESTERN  ST  COLLEGE  COLO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ^  0  .0 

HALE  "0  .0 

CO          STATE  TOTALS  (         14  INST  IT  IT  ICNS) 

TOTAL                 1  .5  3  1.4 

FEMALE                 1  -0  *  l«9 

mLE                 0  .0  0  .0 


16 
II 
7 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
.0 

.0 
0 
0 

o 

0 
0 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1.5 
1.2 
2.1 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

14.3 
14.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

6.3 
9.1 
.0 

6.7 
10.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


63  5. 1 
47  5.2 
'.16  4.6 


.0 
.0 
.0 

*  6.7 
10.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3 

33.3 

3 

33.  3 

2 

2slo 

2 

25.0 

1 

100.0 

1 

100.0 

4 

100.0 

4 

100.0 

3 

100.0 

3 

10C.0 

1 

100.0 

1 

100.0, 

5 

21.7 

5 

21.7 

4 

21.1 

4 

21.1 

1 

25.0 

1 

25.0 

3 

7.5 

9 

22.5 

3 

10. i 

6 

20.7 

0 

.0 

3 

27.3 

2 

40.0 

2 

40.0 

2 

40.0 

2 

40.0 

0 

.0 

0 

•  0 

241  19.5 
164  1B.1 
77  23.2 


12.5 
9.1 
20.0 


326  26.5 
223  24.6 
105  31-6 


0 

.0 

2 

66.7 

2 

66.7 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

10C.0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

1 

6.3 

1 

6.3 

0 

.0 

1 

7.7 

1 

7.T 

0 

.0 

0 

^> 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.3 

» 

5.3 

0 

.0 

1 

5.6 

1 

5.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

v  .0 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

2 

2.1 

11 

11.6 

14 

14.7 

2 

2.7 

5 

6.3 

3 

11.0 

0 

1  .0 

6 

27.3 

6 

27.3 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

10C.C 

16.8 
16.2 
20.0 


5 

55.6 

1 

11.1 

9 

5 

62.5 

1 

12.5 

'  B 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1  8 

78.3 

0 

.0 

23 

15 

78.9 

0 

.0 

19 

3 

75.0 

0 

.0 

4 

26 

70.6 

3 

7.5 

40 

20 

69.0 

3 

10  .3 

29 

8 

72*7 

0 

.0 

11 

3 

60.0 

0 

.0 

V5 

3 

60.0 

0 

•  0 

5 

3 

•  0 

0 

.0 

0 

858 

69.4 

51 

4.1 

1.237 

646 

71.4 

36 

4.0 

905 

212 

63.9 

15 

4.5 

332 

A 

1 

33.3 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1 

5C.0 

0 

.0 

2 

15 

93.8 

0 

.0 

16 

12 

92.3 

0 

.0 

13 

3 

100.0 

<  0 

.0 

3 

18 

94.7 

0 

.0 

19 

17 

94.4 

0 

.0 

16 

1 

1CG.0 

0 

.0 

1 

100.0 
1CC.0 
.0 

1CC.0 
100.0 
100.0 

85.7 
85.  7 
.0 


3  1CC.0 
2  100.0 
1  1CG.0 


61 
65 
16 


85.3 
89.0 
72.7 


\  5C.0 
lMOd.O 

c'  .0 

13  81.3 

9  ei.s 

4  6C.0 


0 

.0 

13.3 

13 

86.7 

0 

.0 

2 

20.0 

8 

80.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

1CC.0 

2 

12.5, 

2 

12.5 

14 

87.5 

1 

10.0 

1 

10.0 

9 

9C.0 

1 

16.7 

16.7 

5 

83.3 

1 

12.  5 

1 

12.5 

6 

75.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

1 

33.3 

1 

33.3 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  1.4 
3  1.9 
0  .0 


21  10.0 

10  6.4 

11  21.2 


28  13.4 
17  L0.6 
11  21.2 


180  86.1 
140  89.2 
40  76.9 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
3 
0 

c 

0 

c 

0 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.3 

.0 
.0 
.0 

12.5 
.0 
33.3 

.0 
.0 
.0 


.5 
.0 
1.9 


1 
1 

0 

5 
2 
3 

7 
7 

0 

3 
2 
1 

95 
73 
22 

2 
1 
1 

16 
11 

5 

15 
10 

5 

16 
13 
6 

a 

5 
3 

3 
3 
0 


209 
157 

52 
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TABLE  6.     TOTAL  BACHELORS    OEGREES  FOR  MAJOR  FIElO  CONFERREO  BV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
'      ETHNICITY*  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKA*  NATIVE 

NUMBER,         t  NUMBER 

FOREIGN  LANGUAGES  CllOO) 

CONNECTICUT 

CT    AL8ERTUS  MAGNUS  COLLEGE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  1SUN0ER 


TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALS  0  .0 

CT    ANN HURST  COLLEGE  , 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  C.  .0 

MALE  0  .0 

CT    CENTRAL  CONN  ST  COLLEGE 
TOTAL  G  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    CONNECTICUT  COLLEGE 
TCTAL  0  .0 

•     FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

CT    EASTERN  CCNN  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE    /  0  .0 

CT    FAIR  FIELO  UNIVERSITY  , 
TCTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

CT    QU1NNIP1AC  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEWU.E  0  .0 

HALE  0  .0 

CT    SACREO  HEART  UNIVERSITY 
TOTAl  0  *0 

FEMALE  0  *0 

'Male  o  *o 

ct  southern  ccnn  st  college 

TCTAL                 0  ♦ 0 

FEMALE                0  .0 

MALE                  0  .0 
CT     TRINITY  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE*                0  .0 

MALE                 0  .0 
CT    DIVERSITY  Of  CONNECTICUT 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                0  «3 

MALE                 0  *J 
CT    UNIVERSITY  OF  mARTfORO 

TOTAL                 0  *0 

FiKALc                    0  ♦  0 

MALE                  0  .0 
CT    w£ SLFYAN  UNIVERSITY 

TOTAL                  0  .  0 

FEMALE                  0  *0 

HiLE                  0  .0 

CT    nE-STERN  CONN  ST  COLLEGE 

TCTAL               *  0  *0 

f EmalE                0  . 0 

HALE                 C  .0 
CT    YALE  UNIVERSITY 

TCTAL                  0  .3 

FEMALE                0  .0 

MALE                 C  *0 


1  12** 
1  12*5 
0  .0 


0, 
0 
0 

I 

0 

I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
I 

0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 

0 

1 


.0 

•  0 

•  0 

4*3 

•  0 
16*7 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

12*5 
12*5 

•  0 

•  3 

•  0 

•  0 

♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 

♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  3 

•  0 

•  0 

•  0 

2*8 

•  0 
5.0 


CT 


STATE  TOTALS  I" 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OELA*Ak£ 


15  INSTITUTIONS) 
*  1*3 
2  1*2 
2  3*3 


OE    DELAWARE  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  0 
-0 


OE    DIVERSITY  OF  CEL  Aw  ARE 


TOTAL 
FEMALE 
KALE 


OE  STATE  TOTALS  ( 

TCTAL  0 
FEmLe  0 
MALE  0 

01STR1CT  OF  COLUtBll 


OC    At £R  ICAN  UNIVERSITY 


♦0 

•  0 

•  0 

3.7 
4*0 

•  0 


INSTITUTIONS) 
1  3*6 


TCTAL 
ft*LE 
MALE 


3*8 


16*7 
16*7 
•  0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


hHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCN-AESIOENJ 
ALIEN 

NUMBER 


0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

A  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

A  100*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

v  1 

12*5 

7  87*5 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•0 

1 

12*5 

7  87*5 

0 

•  0 

c 

o 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0  *0 

0 

•  0 

a 

♦  0 

^0 

•0 

0 

•  0 

19  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.  0 

•0 

0 

♦  0 

15  100*0 

0 

•0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

A  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

4*3 

2 

8.7 

20  87*0 

1 

4*3 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

16  34*1 

1 

5*9 

o 

.  0 

1 

16*7 

2 

33*  3 

4  66*7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

33*3 

2 

33*3 

4  66*7 

0 

.0 

0 

♦  0  , 

1 

20*0 

1 

20*0 

4  80*0 

0 

•  0 

0 

•0 

^ 

100*  0 

100*0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

7.7 

-  .  1 

7.7 

12  92*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

10*0 

1 

10*0 

9  90*0 

0 

*  *o 

c 

♦  0 

0 

»  »o 

o 

♦  0 

3  100*0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

1  1C0*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0  . 

1  1C0*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

♦  0 

0        *  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

A 

50*0 

5 

62*5 

3  37*5 

0 

♦0 

0 

.0 

A 

50*0 

5 

62*5 

>        3  37*5 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

0  .0 

o 

•  0 

0 

.0 

1 

4*2 

I 

h.Z 

23     95*8  • 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

20  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

C  3  *U 

25*0 

3  "  75*0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

11  100*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

6  100*0 

0 

♦  0 

o 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

5  100*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

1 

LB 

1 

1*8 

55  98.2 

0 

*0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

41  100*0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

6*7 

1 

6*7 

14  93*3 

0 

*0 

0 

♦  u 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1  10G*0 

o 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

1  1CC*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0  *0 

0 

.0 

l" 

0 

•  0 

0 

,  *0 

0 

♦  0 

11  100*0 

0 

< 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

9  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

Q 

♦  C 

2  100*C 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.p 

4  100*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

icc*o 

0 

•  0 

c 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

♦0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

3 

8.3 

A 

VI.  1 

30  83*3 

2 

5*6 

0 

•  0 

1 

6*  3 

^  3 

15  93*8 

o 

•  0 

0 

♦  0 

2 

10*0 

> 

.15*0 

15  75*0 

2 

10*0 

0 

♦  0 

13 

5*8 

17 

7.6 

205  91*1 

3 

1*3 

0 

♦  0 

7 

A. 2 

9 

5*5 

155  93*9 

1 

•  6 

0 

•  0 

10*0 

g 

13*3 

50  83*3 

2 

3*3 

o 

•  0 

G 

♦  0 

0 

♦  0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

*0 

c 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

7*4 

3 

11*1 

24  88*S 

0 

♦  0 

C 

•  0 

•  2 

8*0 

3 

12*0 

22  88*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

•2  10C*0 

0 

•0 

0 

.  0 

2 

7*1 

3 

10*7 

25.  89*3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

7.7 

3 

11*5 

23  88*5 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

2  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

1 

16*7 

5  83*3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

16*7 

5  83*3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

*0 

0  *0 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


4 
4 

0 

8 
8 

0 

19 
15 

4  i 

23 
17 

6  ' 

6 
5 
1 

13 
10 
3 

1 
1 

0 

8 
6 

0' 

24 
20 
4 

11 

6 
5 

56 
41 
15 

1 
1 

0 

11 
9 

2 

4 

4 

0 

v6 
16 
20 


225 
165 
60 


1 
1 

0 

27 
25 
2 


.28 

26 
2 


erJc 


630 


634 


0 EGA EES  FOR  MA JO ft  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCAT ION  BY  RACE* 
ETWlCtTYf  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  1970-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

FOREIGN  LANGUAGES  CtlOO) 

'  0 1 STOU  CT^Ofv.  COLUMBIA 

OC    CATHOLIC  U  Of  AMERICA 
TOTAL  "0  .0 

FEMALE         -       0  .0 
MALE  0  .0 

OC    GEORGETOWN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CC     GEORGE  MASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  *    0  .0 

MALE  0  .0 

OC    HOWARD  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

4JALE  0  .0 

OC    TRINITY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        •  0  A 

MALE  0  .0 

OC     UNIVERSITY  OF  OC 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OC        1  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

"     MALE  0  .0 

F  LOR  10  A 

FL    BARRY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE-                0  .0 
FL    BlSCAYNE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 
FL    ECKERO  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 
FL    FLAGLER  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                *0  .0 

FL    FLORIOA  SOUTHERN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  . 0 

MALE                 0  .0 
FL     JACKSONVILLE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

FCMALE                 0  .0 

MALE    "             0  .0 
FL    ROLL  INS  COLLEGE 

TOTAL        *         0  .0 

'  FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 
FL    FLORIOA  INTERNATIONAL  U 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE             1   0  .0 

MILE                 0  .0 
FL     aORlOA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

^    MALE                 0  .0 
FL    FLORIOA  TECHNOLOGICAL  U 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

'  MALE                 0  .0 
f L    UNIVERSITY  OF  FIORIOA 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 
FL     U  OF   SOUTH  FLORIOA 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


1  9.1 

0  .0 

1  33.3 


2.1 
•6 
10.5 

.0 
.0 
.0 

62.  S 
57.1 
100.0 

.0 
.0 
.0 


3  42.9 

3  50.0 
0  .0 

7  INSTITUTIONS) 
13  6.0 
9  5.0 

4  11.9 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
FL    U  OF  WEST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

FLORICA 

0 
0 
0 


FL     STETSON  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORI TY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


.0 
.0 

}0 

.7 
.6 
.0 

2.6 
3.6 
.0 

.0* 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

14.3 
16.7 
.0 


1.4 
1.7 
.0 


0 

•  0 

1 

9.  1 

o 

.0 

1 1 

0 

.0 

0 

•  0 

8 

10C.0 1 

0 

lo 

8 

0 

.0  ' 

1 

33.  9 

2 

66.7 

0 

.0' 

3 

3 

2*1 

5.0 

120 

90.  8 

4.  3 

141 

3 

2.5 

5 

4.1 

111 

91.0 

6 

4.9 

122 

0 

.0 

2 

10.5 

17 

8S.5 

0 

.0 

19 

3 

7.9 

4 

10.5 

33 

86.8 

1 

2.6 

38 

2 

7.1 

3 

10.7 

25 

8S.3 

0 

•  0 

"28 

1 

10.0 

1 

10.0 

8 

80.0 

1 

10.0 

10 

0 

.0 

5 

62.5 

1 

12.5 

2 

25.0 

8 

0 

.0 

57.1 

1 

14.3 

2 

28.6 

7 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0  1 

4 

0 

.0 

0 

.0 

4 

1C0.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

2 

26.6 

6 

85.7 

1 

14.3 

0 

.0 

7 

1 

16.7 

5 

83.3 

1 

16.7 

0 

.0 

6 

1 

100.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

8  3.7 
6  3.3 
2  5.9 


Zh  11.2 
18  9.9 
6  17.6 


182  84.7 
155  85.6 
27  79.4 


9  4.2 
8  4.4 
1  2.9 


0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

1 

16.7 

5  83.3 

G 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

16.7 

1 

16.7 

5  83.3 

0 

•  C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

lo 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

42 

100.0 

42 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

32 

100.0 

32 

100.0 

0  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

100.0 

10 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

'0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2C.0 

1 

2C.0 

4  80.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

1 

25.C 

1 

25.0 

3  75.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

66.7 

2 

66.7 

1  33.3 

ov 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

100.0 

0  .0 

0 

.o- 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

1  50.0 

0 

•0. 

0 

<*) 

0 

.0 

1 

9.1 

1 

9.1 

10  9C.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

12.5 

1 

12.5 

7  87.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

1 

3.3 

0 

*0 

22 

73.3 

23 

76.7 

6  20.0 

1  . 

3.3 

1 

4.5 

0 

.0 

17 

77.3 

18 

81.8 

3  13.6 

1 

4.5 

0 

.0 

0 

.0 

5 

62.5 

5 

62.5 

3  37.5 

0 

.0 

2 

4.3 

0 

.0 

4  0 

.0 

2 

4.3 

44    95.7  ' 

0 

.0 

2 

5.3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.3 

36  94.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  \ 

8  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

15.8 

3 

15.8  \ 

16  64.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

23.1 

3 

23.1 

10  76.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

15.6 

5 

15.6 

27  84.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

14.8 

4 

14.8 

23  85.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

1 

20.0 

4  80.0 

0 

.0 

1 

2.5 

0 

.0 

10.0 

5 

12.5 

35  87.5 

0 

.0 

1 

3.2 

0 

.0 

4 

U.9 

5 

16.1 

26  83.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

18  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

15  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  -> 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

215 
181 
34 


6 
6 
0 

42 
32 
10 

2 
2 
0 

2 
2 
0 

5 
4 
1 

3 
1 

2 

11 
8 
3 

30 
22 
8 

46 
38 
6 

19 
13 
6 

32 
27 
5 

40 
31 
9 

s 

3 

18 
15 
3 


ERLC 


631 


635 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  F^ELD  CONFERRED  BV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  PACE? 
ETHNICITY?  AMD  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE'  1S7B-1979 


i  AMERICAN  INDIAN 

$  ALASKAN  NATIVE 


■So, 


NUMBER 


mEIGN  LANGUAGES  (1103) 
F LOR 10  A 

FL    UNIVERSITY  OF  MIAMI 
TOTAL        /      0  -3 
FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

FL    UNIVERSITY  OF  TAMPA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUNBJ*^       %J  \  NUMBER  X 


HISPANIC 
NUMBER 


TOT  AL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


;.i 

9.1 
.0 

.  -3 
.0 
.0 


GA    F3RT  VALLEY  STATE  COLLEGE 

TCTAl  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

GA    GEORGIA  COLLEGE 

TOfAL  0  ,0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

GA    GEORGIA  SOUTHERN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  i     0  .0 

GA    GA   SOUTHWESTERN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 


GA    GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

G  A    LA  GRANGE  COlLEGE 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    MERCER  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    MOREHOUSE  COLLEGE 
TOTAL  0  .3 

F  3  MA  L  E  0  .0 

.  M*LE    m  0  .0 

GA    M3RRIS  BROWN  COLLEGE 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .3 

GA    NORTH  GEORGIA  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

GA    SPELMAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
GA  VAL30STA 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0 
0 
0 

STATE 
0 
0 
0 


0 
.0 
.0 

COLLEGE 
•0 
.0 
.0 


2.3 
.0 


FL          STATE  TOTALS  <         16  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 3  .0  5  1.7^ 

FEMALE                0  .0  5 

MALE                0  .3  0 

GECRGI A 

GA    AGNES  SCOTT  COLLEGE 

TOTAL                 3  .3 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 3  .0. 
GA    BERRY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 9  .3 

HALE              .0  .0 
GA    COLUMdUS  COLLEGE 

TOTAL             .    0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .3 
GA    J40RY  UNIVERSITY 

-    TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 Q  .0 


1 
1 

o; 

o 
o 

0 


7.1 
9.1 
.0 

.0 
.0 
.0 


.3 
.5 
.0 


28.6 
36.* 
.0 

.0 
.0 
.0 


85  29.7 
68  30.6 
17  26.6 


GA    WE  S LEY AN  CCLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .3 

MALE  "               0  .0 


1 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

3 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

2 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

25.0 

0 

•0  > 

o 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-.o 

0 

.0 

0 

-.3 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

o 

•  0 

o 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  J 

ft 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

ft 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

ft 

o 

.0 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

!o 

0 

.0 

6 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

Q 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0  , 

.0 

0 

•0  • 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0  „ 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

* 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

a 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

NUMBER  X 

NUMBER  X 

NUMBER 

"  X 

6     42 .9 

8    57. 1 

0 

.0 

6  54.5 

5  45.5 

0 

.0 

0    ,  .0 

„  3  100.0 

.  0 

.0 

0  .0 

4  10C.0 

0' 

.0 

0  .0 

1  100.0 

0 

.0 

0  .0 

3  ICO.  0 

o 

.0 

91  31.8 

194  67.8 

.3 

74  33.3 

00.£ 

1 

.5 

17  26.6 

47  73.4 

o 

.0 

1  <U.3 

6  85.7 

0 

.0 

1  14.3 

6  85.7 

0 

.0 

0  .0 

0  .0 

o 

.0 

2  20.0 

7    70.0  * 

1 

10.0 

2  25.0 

*  62.5 

1 

12.5 

0  .0 

2  100.0 

o 

•0 

^0  .0 

1  100.0 

0- 

.0 

0  .0 

v    1  100.0 

0 

.0 

„0  .0 

0  .0 

o 

t0 

0    k  .0 

14  10C,0 

0 

.0 

0  ,  "  .0 

13  100.0 

0 

.0 

0  .0 

1  100.0 

>  u 

.0 

1  100. 0 

0  .0 

0 

.0 

1  100.0 

0  .0 

_  0 

.0 

k          0  .0 

0       '  .0  ' 

o 

.  0 

1  25.0 

3  75.0 

0 

.0 

1  25.0 

3    75.0  ' 

0 

•0 

ft        *  0 

0  .0 

o 

.0 

0  .0 

*     4  100. tf' 

0 

.0 

0  .0 

4  1C0.0 

0 

•0 

0  .0 

0  .0 

o 

•  0 

0  .0 

1  100.0 

0 

.0 

0  .0 

1  loo.o 

0 

.0 

1  &  0  .#0 

0  "  .0 

o 

♦0 

0  .0 

i     31  100.0 

0 

.0 

0  .0 

22  100.0 

0 

.0 

0  .0 

9  100.0 

o 

.0 

0  .0 

//        2  10C.0 

0 

.0 

0  .0 

2  100.0 

0 

4  .0 

0  .0* 

0  .  .0 

o 

.0 

0  .0 

3  100.0 

0 

.0 

t        0  .0 

3  100.0 

0 

.0 

0  0 

**            0  .0 

"0 

.0 

2  100.0 

0"  .0 

0 

.0 

"0  .0 

0  .0 

0 

.0 

2  IOC. 0 

0  .0 

o 

.0 

1  100.0 

0  .0 

0 

.0 

1  100.0 

•    0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0        •  0 

o 

.0 

0  .0 

1  100.0 

0 

.0 

0  .0 

;l  100.0 

0 

.0 

<       0  .0 

*  0  .0 

o 

.0 

3  100.0 

0  .0 

0 

.0 

3  100.0 

0  *  .0 

0 

.0 

Oi  .0 

0  .0 

o 

.0 

0  .0 

3C  1CC.0 

0 

.0 

0  .0 

24  100.0 

0 

k-.O 

%   0  .0 

6  100.0 

0 

.0 

0  .0 

6  100.0 

0 

.0 

0  .0 

6  100.0 

0 

.0 

.  0  .0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

3  100.0 

0 

.0 

0  .0 

3  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0  .0 

0 

.0 

TOTAL  . 
NUMBER 


14 
11 

*  3 

4 
1 

3 


2  86 
222 
64 


7 
7 
0 

10 
8 

2 

1 
1 

0 

13  /. 


/: 

o 

l 
l 

0 

31 

22 

9.  . 

2 

V§ 

3 
3 

2 
0 
2 

1 
1 

r  0 

1 
1 

0 

3 
3 
0 

30 
24 

6 

5 
6 
0 

3 
3 
0 


ERLC 


632 


636 


\ 


TABLE  4. 


TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  IY  RACE, 
ETHNICITY,  A NO  SEXi    INSTITUTION  ANO  STATE  1971-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NCft-RESIOENT 
ALIEN  ' 


TOTAL 


NUMBER  X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

FORE ISN  LANGUAGES  IllOO) 

GEORGIA 

GA    t* ST' GEORGIA  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

-       ,  0 

•  0 

5 

100*0 

0 

•  0 

5 

FEMALE             ~  0  «0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

•  0 

•  0 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

MALE                0  .0 

-  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

c 

•  0 

1 

1C0«0 

0 

1 

GA         STATE  TOTALS  1  19 

INSTITUTIONS) 

129 

TOTAL                0  .0 

9 

7.0 

0 

♦  0 

2 

1,6 

11 

8*5 

U7r 

90*7 

1 

•8 

FEMALE                0  .0 

7 

6.5 

0 

•  0 

2 

1.9 

9 

8*3 

96 

SO*  7 

1 

.9 

10B 

MALE                0  .0 

*  2 

9.5 

0 

•  0 

0 

,0 

2 

9*5 

19 

90*5 

0 

•  0 

* 

21 

{, 

HAWAII 

i  i 

> 

HI    U  OF  HAWAII' AT  MANOA 

%  I. 

TOTAL                0  *0 

0 

.0 

67 

61.  7 

0 

•  0 

67 

81*7 

15 

18*3 

0 

r  *0 

62 

FfNALE'               0  .0 

0 

•  0 

53 

64*1 

0 

•0 

53 

84*1 

10 

15*9  , 

0 

.0 

63 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

14 

73.7 

0 

,0 

14 

73*7 

5 

26*3 

0 

.0 

19 

HI          STATE  TOTALS  1  1 

INSTITUTIONS) 

■ 

TOTAL                0  *0 

0 

•  0 

67. 

*1*7 

0 

•0 

67 

81*7 

15 

16*3 

0 

•  *0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

53 

8*.  1 

0 

•  0 

53 

84*1 

10 

15*9 

0 

•  0 

6J 

*  * 

MALE                0  .0 

0 

•6 

14 

73.7 

0 

•0 

14 

73*7 

5 

26*3 

0 

•  0 

19 

i 

r  IOAHO 

' 

10    BOISE  STATE  UNIVERSITY 

;  D. 

TOTAL                0       .0  v 

■  0 

•  0 

0 

•  0 

1 

20*0 

1 

20*0 

-  4 

60*0 

0 

•  0 

5 

** 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

25*0 

1  1 

25*0 

3 

75*0 

0 

.0 

4 

j» 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0, 

•0 

1 

ID     lOAnu   STATE  UNIVERSITY 

10'j.O 

•*       TOTAL                 0-  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

4 

0 

»0 

4 

} 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

'•0  ' 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

MALE  -  0.0 

0 

♦  o  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

10    NTHWST  NAZARENE  COLLEGE 

fnf  a  i                       rt  f\ 
TOTAL                   0         ♦ 0 

0 

♦  0 

0 

♦  Q 

0 

♦  0 

u 

•  0 

^ 

1 00*  0 

(? 

♦  0 

1 

*'    FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•0  - 

0 

«0 

0 

*0 

0  , 

MILE                0  *0 

0 

-  .0 

0 

jQ 

0 

♦  0 

0 

•  0 

i  00*  0 

Q 

♦0 

1 

10    UNIVERSITY  OF  IOAHO 

» 

JOT  At                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

11*1 

1 

11*1 

6 

86*9 

0 

♦  0 

•  9 

FEMALE                0  .0 

L  0 

♦  0 

0 

A.o 

0 

•  0 

0 

5 

ICO.  0 

0 

•0 

5 

s  ' 

MALE                0  .0 

0 

♦  0^ 

0 

♦  0 

1 

25*0 

1 

25*0 

3 

75N*0 

0 

•  0 

4 

»  43 

10         STATE  TOTALS  1   .  4 

INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

10*5 

2 

10*5 

17 

85.5 

0 

•0 

19 

.»  f 

FEMALE                0  *0 

0 

♦  0 

0 

'  .0 

1 

10*0 

-  1 

10*0 

,  9 

90*0 

0 

•0 

10 

MALE                 0  .0* 

0 

♦0 

0 

'♦0 

1 

11*1 

1 

11*1 

8 

88*9 

0 

•0 

9 

'  ILLINOIS 

4 

I, 

IL     AUGUST ANA  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦0 

.  0 

♦  0 

2 

11*1 

2 

11*1 

16 

88*9 

0 

•  0 

16 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

>  .0 

2 

13*3 

2 

13*3 

13 

86*7 

0 

"♦0 

15 

MALE                .0  .0 

.0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

•0 

3 

IL     PARAT  COLLEGE   .  / 

i 

L 

33.3 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0  * 

•  0 

0 

♦  0 

0 

»0 

•1 

2 

64*7 

3 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

33*3 

2 

66*7 

3 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0" 

0 

.  .0 

0 

•  O1 

0 

♦  0 

0 

>* 

IL    BLACKBURN  COLLEGE 

* 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

2 

1CC*0 

0 

.0, 

2 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  o  - 

0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

*0 

MALE                 0  .0 

0 

•0 

0 

♦  0 

v  o 

•0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

.  *o 

;  1 

^IL    BRAOLEY  UNIVERSITY 

i 

TOTAL                0  #0 

1 

',16.7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

,1 

16*7 

5 

83*3 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

h 

•  0 

5 

100*0 

0 

•  0 

5  M 

MALE                0  .0 

1 

100*0 

0 

•0 

0 

♦0 

l 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

I 

IL    CHICAGO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                0       ♦ 0 

1 

20*0 

0 

•0 

4 

60*0 

5 

10C*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

FEMALE                0  *0< 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

1 

100*0 

^0 

*0 

0 

*0 

1 

MALE                 0  .0 

I 

25*0 

0 

♦  0 

3 

75*0 

4 

100*0 

0 

.0 

0 

♦0 

4 

IL    COLLEGE  OF  SAINT  FRANCIS 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

*  *0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

'  0 

♦  0 

1 

1C0.0 

0 

•  0 

MALE                 0  ,0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

IL    CONCOROIA  TCHRS  LOLLEGE 

TOTAL                0       ♦ 0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

5 

100*0 

0 

•  0 

*  * 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

•  0 

\ 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

•0 

IL    Of  PAUL  UNIVERSITY 

t 

TOTAL                0  .0 

I 

11*  1 

0 

•  0 

3 

33*3 

4 

44*4 

5 

55*6 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

I 

16*7 

0 

•  0 

1 

16*7 

2 

33*3 

4 

66*7 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

66*7 

2 

66*7 

1 

33*3 

0 

.0 

IL    EASTERN  ILL  UNIVERSITY 

TOTAL                Oo       •  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

*0 

c 

*0 

6 

1CC*0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

.0 

MALE  0.0 

0 

•tf 

0 

♦  0 

0 

*(V 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

i  *0 

IL    ELMHURST  COLLEGE 

TOTAL                 0  ,0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

4 

100*0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

4 

100*0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

er|c 


633 


G37 


AMERICAN  INDIAN 
At  A SKA N  NATIVE 

NUMBER  X 

c   FOREIGN  LANGUAGES  (1100) 

.  ILLINOIS 

IL    GREENVILLE  COLLEGE' 
TOTAL  0  .0 

FEW  LE  0  .0 

MALE  0  .0 

2L    HEBREW  THEOL  COLLEGE 
TOTAL         -       C  *0 
FEMALE  0 

MALE  0  .0 

IL  '  ILLINOIS  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    ILLINOIS  STATE  UN1VERSIT. 


r    BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


t'  NUMBER 


TOTAL 
'FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 
.0 


IL     ILt  NESLEYAN  UNIVERSITY 


TOTAL 
'  FEMALE 
MALE 

IL    KNCX  COLLEGE 

TOTAL 
,  FEMALE 
MALE 


.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


IL     LAKE  FOREST  COLLEGE 
TOTAL   *  0  *0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

IL    LEWIS  UNIVERSITY 

TOTAL  0        ♦  $ 

FEMALE  0  .0 

HA  LE  0  .0 

•  IL    LOYOLA  U  OF  CHICAGO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

IL    H^C MURRAY  COLLEGE 
TOTAL  -     0  .0 

FEMALE  0  '*0 

HALE  0  .0 

IL     H(  LLIKIN  ,UNI  VERSI  TY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  ^0 

HALE  0  .0 

IL     MONMOUTH  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .9 

MALE  0  .0 

;l   hunoelein  college 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  #0* 

IL    NORTH  CENTRAL  CCLLEGE 


TOTAL 
FEMALc 
MALE 


U    NTHESTN  ILL  UNIVERSITY 


TCT  AL 
FEMALE 
HALE 


IL    NORTHERN   ILL  UNIVEKSITY 


TOTAL 
FEMALE 
.MALE 
IL    NORTH  MARK 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

•  0 
.0 

THEOL  SEM 
•0 
.0 

♦  0 


IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


IL    OL IVET  NAZARENE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

HALE                 0  .0 
IL    PRINCIPIA  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  *0 
IL    WUINCY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

HALE                 0  .0 
IL    fctiCKFCRC  CCLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                 0  *0 

HALE                 0  .3 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 

.0 

•  0 

•  0 


3  7*1 
2  5.9 
I  12.5 


0 
0 

o 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

x  0 

o  • 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

•  0 

8.3 
10.0 
•0 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

5.9 
.0 
16.7 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

>o° 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

.0  > 

•  0 

•  0 

•  0 

'.0 

•  0 
.0 

•0 
.0 

•  0  ' 

•  0 
.0 

'  .0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•0 

•  0 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

o. 

1 
1 

0 

.  0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 

0' 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON*»HlSPANIC 


NON-RESIDENT 
-  ALIEN 


I 

nuhoek 

NUMBER  f 

n  w»bj  ^ 

NUMBER 

- 

•  0 

- 

0 

.0 

A  100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4>  1CC«0 

0 

•  0 

g 

♦  0 

■  0  '  #0 

0 

Ko 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

2  100*0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

A  10C«0 

0 

.0 

0 

•  0 

A  100*0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

3  100*0 

0 

♦  0 

A 

•  0 

1  100*0 

0 

2*4 

4 

9*5 

38  9C*3 

0 

2*9 

3 

8*8 

31  9l*2 

0 

♦  0 

^ 

12*  5 

7  87*5 

0 

•  0 

0 

.0 

8  100*0 

0 

♦  0 

0 

o 

8  10C*0 

0 

•0 

0 

♦  0 

-<0  *0 

0 

♦0 

1 

8*3 

1 

.    11  91*7 

0 

♦  0 

1 

10*0 

9  90*0 

0 

♦  0 

Q 

o 

2  100*0 

\ 

0 

♦  0 

0 

•  0 

\ 

11  100*0 

0 

•0 

0 

ft 

»            8  100*0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

•0 

1  0 

•  0 

1  iCO*0 

0 

♦  0 

o 

♦  V 

1  100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0  «0 

0 

11*8 

3 

17*6 

14  82*4 

0 

18*2 

2 

18*2 

9  81*8 

0 

♦0 

1 

16*? 

5  83*3 

0 

♦  0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

♦0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0  *o 

0 

♦0 

0 

*0 

4  100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

3  10C.0 

0 

♦0 

0 

*0 

1  10C.0 

0 

/  -.0 


♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0  ' 

*0 

:  *o 

1 

25*0 

1 

25*0 

2 

50*0 

.0 

1 

25*0 

1 

Z5*0 

2 

50*0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦0* 

0 

.•o 

,0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

*0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

•0 

0 

•  0 

0 

*0 

0. 

.0 

•  0 

0 

♦  0 

io 

32*3 

10 

32*3 

♦  0 

0 

•  0 

10 

36*5 

10 

38*5 

•  0 

c 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

5*3 

1 

2*6 

3 

7*9 

6 

15*8 

7*1 

1 

3*6 

1 

3*6 

4 

14*3 

•  0 

0 

*0 

2 

20*0 

2 

2C*0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

*0 

0  ' 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

12*0 

1 

4*0 

2 

6*0 

6 

24*0 

12*9 

0 

•  0 

6*3 

3 

18*6 

11*1 

1 

11*1 

11*1 

3 

33*3 

•  0 

0 

•  0 

50*0 

1 

50*0 

•  0 

0 

*0 

50*0 

1 

5C*0 

•  0 

0 

•  0 

*0 

0 

♦0 

•0 

0 

•  0 

16*7 

1 

16*7 

•  0 

0 

*0 

16*7 

1 

16*7 

*0 

•  $ 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

♦  0 

.3 

0 

♦  0 

0 

*a 

0 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

0 

*o 

0 

♦  0 

•0 

0 

♦  0 

0 

*o 

0 

.0 

1  10C.0, 


1 

0 

2 
2 
0 

3 

v  2 
'  1 

t 

21 
16 
5 

32 
24 


100*0 
«0 

f  0*0 
50*0 
•  0 

10C.0 
100*0 
100*0 

67*7 
61*5 
10C*0 

€4*2 
85*7 
80*0 


5  100*0 

2  1CC.0 

3  100*0 


19 
13 
6 

1 
1 

0 

5 
5 

0 

4 

2 
2 

6 

5 
3 


76*0 
81*3 
66*7 

50*0 
50*0 
*0 

83*3 
83*3 
*0 

100*0 
1C0*0 
100*0 

1C0*0 
1C0*0 
100*0 


TOTAL 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

<Q 

0 

0( 
0 

0 

°\ 

0 

i 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


cO 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

;o 

.0 

.0 
'  .0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

*  .0 

♦  0 

.0 

•  0 

♦  0 

.0 

•  0 

♦  0 

*0  * 

*0 

*0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

*0 

♦  0 

*  .0 

*0 
*0 
*0 

*0 
*Q 
*0 

*0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦  0 

•  0 

•  0 

♦o  • 

•  0 

♦  0 

•  0 

*0 

♦  0 
♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 

1  *0 

;  .o 

\  *° 

♦  0 
•0 


4 
4 

0 

6 

2 
4 

4 

3 

1 

'42  " 
34 
6 

6 
6 

0 

12 
10 
2 

11 
6 

3  « 

1 
1 

0 

17 
11 
6 

I 
1 

0 

4 

3 
1 

1 
1 

0 

/ 
4 
4 

0 

3 
2 
1 

31 
26 
5 

''36 
28 
10 

5 

2 
3 

25 
16 
9 

2 
2 
0 

6 
6 

0 

4 

2 
2 

8 

5 
3 


9 

ERLC 


634 


638 


< 

• 

#  ' 

TABLE  4.    TOTAk  BACHELOR'  S 

OEGREES  FCR  HAJOR  FIELD  CONFERREO  &V  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 

;•     •    .  • 

ETHNICITYt  A NO 

SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 

AFRICAN  I  NO  I  AN 

■LACK 

ASIAN  OR 

TOTAL 

"  fcHITE 

NCK-RESIOENT 

ALASKAN  NATIVE 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

HISPANIC  v 

HI NOR  I TY 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

TOTAL 

I                               NUNBER  X 

NIN4BEA 

• 

* 

NUMBER 

• 

* 

n unpen 

• 

* 

Ml  IMH  CD 

m 

* 

NUNBER 

• 

* 

NUNBER 

X 

NUNBER 

fOUE UN  LANGUAGES  I^IOO) 



«  *  ILLINOIS 

i 

IL    ROOSEVELT  UNIVERSITY 

TOT  AL                 0        .  0 

I 

L4*  3 

I 

*  ♦ 

14  *3 

2 

26*6 

4  7  1 
3  /  ♦  1 

2. 

 2£*o. — 

1 

7 

* 

PENAL  E               0  .0 

I 

20*  0 

o 

♦  0 

2 

40*0 

9 

2 

40  *0 

0 

•0 

5 

NILE               0  .0 

•o 

•  0 

1 

50  •  0 

o 

♦  0 

I 

5C*  C 

0 

•  0 

1 

50*0 

2 

IL    ROSAJY  COLLEGE 

1> 

TQTAt               0  .0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

1 2 

100*0 

0 

•  0 

FCHILE                 0  .0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

1 2 

1 00*  0 

0 

•0 

12 

HALE    •             0  *0 

0 

♦  0 

Q 

•  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

IL    SAINT  XAVlEA  COLLEGE 

TOTAL                0    *    .0  . 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

IOC*  0 

0 

.0 

1 

PENAL  E               0  .0 

0 

•  0 

o 

o 

o 

♦  0 

o 

•  0 

100*0 

0 

•  0 

1           •  * 

NILE                0  »0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

•  c 

0 

*  0 

0 

■  *0 

0 

IL    STHN  ILLINOIS  U  CAABONOL 

TOTAL                0  .0 

1 

4  *5 

o 

•  0 

o 

o 

.  J 

4*5 

20 

90*9 

1 

4.5 

22 

PENILE                0  .0 

I 

6*3 

o 

•  0 

o 

♦  0 

1 

6*  3 

15 

93*3 

0 

♦0 

16 

NILE                0  .0 

0 

•  0 

o 

o 

0 

A 

♦  u 

0 

♦  0 

5 

83*3 

1 

16*7 

IL    STHN  ILLINOIS  U  EDMAROSVL 

TOTAL  — O~^_*0* 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

A 

♦u 

0 

♦  0 

<j 

ICO*  c 

0 

.0 

9 

FEHILE                0  .0 

0 

o 

o 

o 

g 

♦  0 

o 

•  0 

7 

100*0 

0 

.0 

s 

7 

NILE                0  .0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

1 00*  0 

0 

•0 

c 

>             IL    UNIVERSITY  OF  CHICAGO 

s         TOTAL                0  *0 

0 

♦0 

0 

o 

g 

A 

r  *° 

o 

A 

•  u 

1 8 

1  AA  A 

100*0 

0 

•0 

18 

FEHILE                 0  .0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

1 0 

IOC*  0 

0 

♦  0  y 

10 

HALE                 0  .0 

0 

o 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

A 

♦  u 

8 

1 CC  •  0 

0 

♦  0 

g 

IL    U  OF  ILL  CHICAGO  CIRCLE 

TOTAL                 0  .0 

*  3 

6*3 

r  i 

2  ♦  1 

25  *0 

16 

-    -  _ 
33*3 

30 

_  _ 
C  2*  5 

2 

48 

FEHILE                 0  .0 

3 

7*9 

1 

c  ♦  o 

18*  4 

11 

28*9 

1 

2*6 

38  t 

i         NILE.              0  *0 

0 

^0 

•  0 

5 

50*0 

5 

5C.0 

* 

4  0*0 

1 

13.0 

10 

IL    U  OF  ILL  URAANA  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

I 

I*  2 

3 

3*  7 

4*9 

77 

95*  1 

•  0 

♦  0 

01 

FEHILE                 0  \0 

0 

♦  0 

o 

c. 

2 

1*  2 

60 

0 

•  0 

62 

HALE                0  .0 

0 

♦  0 

1 

5*  3 

1 

5*3 

1U*  ? 

^  7 

8>*S 

0 

•  0 

.  19 

IL    ME  STERN  ILL  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        ♦ 0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0  . 

0 

.0 

24 

1CC*0 

0 

♦  0 

24 

FEHILE                  0         ♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

20 

100*0 

0 

♦  0 

20 

/                NILE                0  ,0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

^  *0 

<s  c 

•  0 

1C0*0 

c 

.0 

4. 

IL    UHEATOH  COLLEGE 

1 

TOTAL                0  .0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

19 

100.0 

0 

♦  ^ 

19 

FEHILE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

Q 

♦  c 

100*  0 

0 

♦  0 

11 

HALE             .  0  *0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

Q 

♦  0 

g 

100*0 

0 

.0 

g 

il       state  (Totals  <  42, 

INST  ITMT  IONS) 

TOTAL                 0  .0 

16 

3.4 

6 

1*1 

$7 

8  8 

J  1 

13*2 

^60 

85  7 

6 

1.1 

537 

FEHILE                0  .0 

13 

3*2 

3 

#  7 

33 

8*1 

49 

12*1 

87*2 

3 

•T  , 

405 

NILE                 0  .0 

5 

3.8 

.  3 

2*-3 

.  1* 

10.6 

?  >' 

u 

It*  7 

107 

81*1 

3 

2.3 

132 

i  NO  IAN  A 

IN    ANOERSON  COLLEGE 

TOTAL                0  ,0 

0 

•  0 

o 

•  0 

q 

.  0 

o 

•  0 

87*5 

1 

12.5 

g 

FEHILE.              0  .0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

Q 

.0 

o 

•  0 

5 

83*3 

1 

16.7 

- 

HALE                0  .0 

0 

r  .0 

Q 

A 

•  u 

Q 

•  0 

Q 

•  0 

2 

100*0 

0 

♦0 

_ 

IN    BALL  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

o 

♦  0 

7.7 

2 

J  7 

2  3 

8  8*5 

1 

3*8 

26 

.               y  FEHILE                0  .0 

0 

•  0 

o 

•  0 

4*3 

*  4*  3 

2i 

91  *3 

1 

4*3 

23 

6        HALE                 0  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

33*3 

33*  3 

^>  2 

~66*  7 

0 

.0 

IN    BUTLER  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

Q 

♦  0 

A 

♦  0 

♦  0 

100*  0 

0 

.0 

FEHILE                 0  .0 

♦  0 

Q 

•  0 

o 

Q 

•  0 

5 

1 00*  0 

0 

c  .0 

- 

HALE                 0      •  .0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

o 

•  0 

1 

1 00*0 

0 

♦0 

(.IN    OEPAUW  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

100  *0 

0 

♦  0 

14 

FEHILE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

Q 

•  0 

0 

•  1/ 

1  2 

1  00*  0 

0 

♦0 

12 

HALE                 0  .0 

0 

•  0 

o 

♦0 

o 

♦0 

0 

♦  0 

2 

IOC*  C 

0 

•  0 

IN    EARL HAN  COLLEGE 

t 

'  Q 

♦  0" 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

♦  0 

0 

o 

ICC*  0 

0 

FEHILE                0  .0 

0 

•  0 

Q 

•  0 

**  0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

♦  0 

HALE                0  *0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

<  0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

1  co*o 

0 

•0 

IN-  FtANKLIN  COLLEGE  I  NO  I  ANA 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

Q 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

_ 

FEHILE                0  .0 

0 

•  0 

Q 

♦  0 

Q 

♦  0 

0 

A 

♦  u 

2 

1  OC*  0 

0 

♦  0 

* 

_ 

*                   HALE                0  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

IN    GOSHEN  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

Q 

•  0 

0 

♦  0 

80*  0 

1 

20*0 

\ 

FEHILE                0  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

Q 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

HALE                0  .0 

0 

•0 

0 

!o 

0 

.0 
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0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

lo 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

.0 

HALE                0  .0 
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o 

♦  0 
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TABLE         TOTAL  BACHELORS    OEfiREES  K*  NA40R  FIELO  COKffRREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATIQN  BY  RAC* 
V     ,U'*L  ■  unK*^         ETHNICITY,  ANO  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE     im-1979  , 


.   AMR  I  CAN  INOIAN 
ALASKAN,  NATIVE 

.      L,  NUMBER  * 

FCREItN  LANCUACES  CUOO  < 


SLACK  ASIAN  OK 

NON-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


IOWA 


\ 


IA    KESTNAR' COLLEGE 
TOTAL  \  0 
FEMALE    \  0 
HALE    \  0 

IA  STATE-  TOTALS 

TOTAL      \  0 
FEMALE       \  0 


•  0 

•  0 

•  0 
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.0 
.0 
.0 
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HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 
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hHlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RES 10ENT 
ALIEN 
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.0 

•  0 

•  0 


24 


INST  ITUTIONS) 
2  1*0 

k  1*3 
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KANSAS 
KS 


TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

KS    BENEDICTINE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

FEMALE                 C  *0 

0 

.0 

HALE                 0  *0 

0 

•  0 

KS    BETHANY  COLLEGE 

TOTAL                0  *0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

MLE                 0  *0 

0 

•  0 

KS    BETHEL  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

HAL  h                 0  *0 

0 

•  0 

KS     EMPORIA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0     ^  .0 

0 

♦  0 

FEMALE                0      v  *0 

0 

•  0 

MALE                 0'  •O- 

0 

•  0 

KS    F3RT  HAYS  KANS  "ST  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

MALE       '         0  *0 

0 

•  0 

KS    KANSAS  ST  U  AGR  t  APP~SCI 

TOTAL                 0  *0 

0 
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FEMALE                0  *0 

0 

♦  0 
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0 

♦0 
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0 
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TA*LE  4.     TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERILED  BY.  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  E0UCATION  BY  MCEt 
ETHNIClTVt  A NO  SEX*    INSTITUTION  A NO  STATE  lfTB-lBTB 
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•LACK  ASIAN  OR 
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KENTUCKY  . 

KV    BRESCIA  COLLEGE 

TOTAL  0  .  ."0 

PENILE  0  .0 

.  NILE  •    0  .0 

KV    CENTRE  COLLEGE  OF  KV 
TOTAL  0  .0 

PEN&LE  0  .0 

NALE  0  .0 

KV    EASTERN  KV  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 

KV   .GEORGETOWN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

PENILE  0  .0 

NILE  0  .0 

KV    KENTUCKY  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  *0 

KV    KENTUCKY  MESLEYAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FENILE  0  .0 

NALE  0  .0 
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FENILE  0  .0 

NILE  0  .0 
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.0 

0 

.0 

1 

16*7 

5 

63.3 

0 

•  0 

6 

.0 

0 

♦  0 

li 

25*0 

3 

75*0 

0 

•  0 

4 

♦  0 

o 

•  0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0' 

•  0 

2 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

•  0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

o 

1 

.0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

.0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

~To 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0  ■ 

0 

*0 

0 

o 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

100*0' 

0 

♦  0 

1 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

.0 

5 

•  0 

0 

0 

*0 

5 

100*0 

A  0 

•  0 

5 

♦  0 

Q 

♦  0 

o 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

♦  6 

100*0 

6 

100*0 

0 

*0 

0 

«0 

6 

♦  0 

5 

100  *0 

5 

100*0 

0 

♦  c 

0 

•  0 

5 

•  0 

1 

100*0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

f 

♦  0 

1 

♦  0 

o 

•0 

o 

♦  0 

2 

100*0 

o 

•  0 

2 

.0 

0 

•  0 

0 

2^100*0 

.  0 

«0 

2 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0  1 

0 

♦  0  s 

o 

♦  0 

o 

•  0 

26 

96*3 

1 

3*7 

27 

•0 

0 

♦  0 

0 

*0 

20 

95*2 

1 

4*6 

21 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

*  6 

100*0 

0 

*0 

6 

.0 

1 

10*0 

2 

20.0 

e 

flO.O 

0 

*0 

10 

♦  0 

i 

16*7 

2 

33*3 

4 

66*7 

0 

♦0 

6 

♦  0 

o 

•0 

o 

•  0 

4 

ICO.'O 

0 

*0 

4 

•°«- 

0 

♦  0 

0 

•  6 

9 

100*0 

0 

«0 

9 

♦  0  ' 

0 

♦0 

0 

•  0  * 

7 

ipo.o 

0 

•0 

7 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

2 

100*0 

0 

*0 

2 

•  0 

7 

7.9 

11 

12** 

76 

65*4 

£ 

2 

• 

2*2 

69 

♦  0 

0.6 

10 

14*  7 

56 

02*4 

2 

2*9 

66 

♦  0 

1 

4.0 

I 

4*6 

20 

S5*2 

0 

*0 

21 

•> 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

«0 

c  2 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

2 

♦  0 

i  o 

♦  0 

o 

•  C 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

50*0 

0 

*0 

2 

50*0 

4 

•  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

'  0 

•0 

2 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0 

♦0 

2 

100*0 

2 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0  " 

1 

100*0 

•  0 

•  0 

1 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

r  3 

B.3 

1 

11*1 

32 

66*9 

0 

•  0 

36 

•  0 

2 

7*4 

3 

11*1 

24 

66*9 

0 

♦  0 

'  27 

♦  P 

I 

11*1 

1 

11*1 

6 

66*9 

0 

•  0 

9 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

100*0  ' 

0 

•  0 

1 

•  0 

0 

♦  0 

1 

*0 

1 

100*0 

0 

•0 

1 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

15*4 

»  3 

23*1 

10 

76*9 

0 

•  0 

13 

•  0 

1 

9*1 

2 

1B*2 

9 

61*6 

0 

•  0 

11 

♦  0 

1 

50*0 

fi  1 

50*0 

1 

50*0 

0„ 

•  0 

,  2 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

9 

100*0 

0 

•  0 

9 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

7 

100*0 

0 

•0 

7 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

♦  0 

0 

*0 

1 

16*7 

5 

63*3 

OJ  *0 

6 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

♦  0 

0 

*0 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

•  0 

3 

9 

ERIC 
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TAKE  6.     TOTAL  BAp4*LQR«S 


DECREES  FO*  MAJOR  FIELO  CONFERRED4^  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  ST  RACE* 
ETHNICITY*  A  NO  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE    lt?B-lt7t  . 


AMERICAN  INCIAN 
ALASKAN  NATIVE 

A£MBER     .  X 

FOREIGN  LANGUAGES  (11001 
LOUISIANA,    ,  s- 


LA    NCNEESE  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  •  0  .0 

*     FEMALE  0    *  .0 

MALE  0  .0 

LA    NICHOLLS  STATE  LNIVERSITY 


AiACR  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  |SUNOER 

NUMBER*        t       NUMBER  I 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY' 


kHUE 
NON-HI SPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


TOTAL' 
FENILE 
HALE 


*  0 
0 
0 


LA    NORTHEAST  LOUISIANA  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

LA    NTHWSTN  ST  U  OF  LA 
TOTAL  0  *0 

I- E  NILE  0  *0 

MALE  0  .0 

LA    SAINT  MARY 'S  DOMINICAN  C 


Total 

FEMALE 
MALE 


0 
0 


.LA    STHESTN  LA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  .0 

KdLE  ■>      0  .0 

LA    STHN  U  IN  NEW  ORLEANS 
TOTAL         «        0  *0 
*FENI  .E  0  .0 

MALE        *.       0  .0 
LA    TULANE  U  OF  LOUISIANA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE        <        0  .0 
MALE  0  .0 

LA    U  CF  STKWSTN  LOUISIANA 
TOTAL  0   ,  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


33*3 
50*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

50*0 
50*0 

*C< 

100*9 
100*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  3 

•  0 

•  0 


LA  STATE  TOTALS  ( 

■    TOTAL  0 
FENILE  0 
MALE  '  0 

MAINE 

ME    8AT£S  COLLEGE 


17  INSTITUTIONS) 


6*9 
7*0 
6*7 


TOT  AL                 0  , 

*0 

6 

«0 

.  FEMALE  '  0 

♦  0 

0 

•  *0 

HALE  0 

♦  0 

0 

*0 

ME  .BOKOOIN  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦0 

0 

•0 

FEMALE  0 

•  0 

.0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

*0 

HE    C0L8Y  COLLEGE 

TOTAL  0 

*0 

0 

•  0 

FEMALE       ,    .  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE           •  0 

*0 

0 

•  0 

ME    U  OF  MAINE  AT  FCRT  KENT 

TOTAL  0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

.MALE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

ME    U  OF  MAINE  AT  ORONO 

TOTAL  1 

9*1 

0 

♦  0 

.  FEMALE            .  1 

9*1 

0 

•  0 

MALE  0 

*0 

0 

*0 

ME    U  OF  ME  AT  RRESCUE  ISLE 

TOTAL            %  0 

.0 

0  * 

♦0 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

MALE  0 

if  ■ 

0 

•  0 

ME          STATE  TOTALS 

(  6 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  1 

1*5 

0 

♦  0 

„  FEMALE  1 

1*9 

0 

♦  0 

MALE  0 

.0 

0 

♦  0 

MARYLAND 

ND    84 L  TI MORE  HEBREk  COLLEGE 


TOTAL 
FENILE 
MALE 


0 
,0 

ir 


♦  0 
.0 

■♦o 


MO    COLLEGE  OF  NOTAE  OAME  MD 


TOTAL 
FEMALE 
NILE 


►  0 

•  0 

•  0 


MD    FROSTBURG  STATE  COLLEGE 


TOT  '.L 
FEMfcLF 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

'o 

0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 
*0 
*0 

*0 

♦  0 

♦  0 

*0 
*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

*0 
*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
♦  0 


.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

C 

NUMBER 

X 

0 

•  0 

1 

33*  3 

2 

66*7 

0 

•  0 

o 

•0 

1 

50*0 

t  1 

50*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

vO 

1 

100*0 

0 

•  0 

o 

•0 

0 

♦  C 

1 

100*  C 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

7 

10G«0 

0 

•  0 

o 

•0 

0 

♦  0 

4 

100*0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

•  J 

0 

•0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

q' 

•0 

0 

•  o 

1 

Too*  o 

0 

.0 

o 

*0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

tOC*0 

J 

•  0 

o 

*0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

»0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

50*0 

1 

50*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

1 

50*  0 

1 

50*0 

0 

•  0 

o 

•0 

0 

♦  0 

0 

*0 

c 

.0 

o 

♦  0 

1 

100*  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

•p 

1 

100*  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

11*6 

2 

-IU8 

14 

82*4 

1 

!>*9 

2 

15* 

2 

15*4 

11 

.84*6 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

3 

75*0 

1 

25*0 

1 

14*3 

1 

14*3 

5 

71*4 

i 

14*3 

0 

•  0 

0 

5 

83*3 

1 

14*7 

1 

100*0 

) 

100*0 

0 

«0 

0 

«0 

8 

6*9 

K 

13.* 

96 

82*8 

4 

3*4 

5 

5*8 

11 

44*  8 

74 

86*0 

1 

1*2 

3 

10*0 

5 

16*7 

22 

73*3 

3 

10*0 

TtfTAL  ' 
NUMBER 


♦  0 
*0 

♦0 

*0 
*0 

•  0 


1*5 
1*9 
*0 


*0 
♦0 

♦  0 

♦0 
*0 

♦  0 

♦  0 
*0 
*0 


3 
2 
1 

1 
1 

0 

7 
4 
3 

3 
1 

2 

3 
3 

0 

z 

2 

0* 

1  e 
0 

.  1 

17 

A3.. 

4 

7 
A 

1 


116 
86 

30 


0 

♦  0 

10  100*0 

0 

,  0 

10 

0 

*0 

10  100*0 

0 

*) 

10 

/  0 

♦  0 

0  *0 

0 

*0 

0 

0 

♦  0 

16  100*0 

'  0 

*0 

16 

0 

*0 

8  100*0 

0 

*0 

8 

0 

*0 

8  100*0 

0  < 

*0 

8 

4*3 

22  95*/ 

b 

♦  0 

23' 

4*8 

20  95*2 

0 

♦0 

21 

*0 

2  100*0 

0 

*0 

2 

0 

•  0 

3  1CC*0 

0 

•0 

3 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

♦  0 

•■! 

0 

*0 

1  100*0 

0 

•0 

1 

9*1 

10'  90*9 

0 

«0 

1 

9.1 

10  90*9 

0 

.0 

u 

0 

♦  0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

'  *0 

2 

0 

*0 

1  100*0 

0 

♦  0  * 

1 

0 

*0  . 

1  100*0 

0 

•0 

1 

V*  ♦ 

2 

3*1 

63  96*9 

0 

.0 

4 

65 

I 

3*8 

51  96*2 

0 

♦  0 

53 

0 

*0 

12  400*0  ' 

0 

♦  0 

12 

/  . 

0 

♦  0 

8  100*0 

0 

•  0 

8 

0 

*0  , 

7  1CC*0 

0 

•  0 

7 

0 

♦  0 

1  100*0' 

0 

•  0 

i 

,  0 

♦  0 

3  1CC*0 

0 

*  *0 

i 

0 

•  0 

3  100*0 

c 

.0 

3 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

6  100*0 

of 

.of 

•  6 

0 

•  c 

4  1C0*0 

0 

•  0 

4 

0 

*0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

9 

ERIC 
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TABLE  4.    TOTAL  BACHaOft'S     DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  A NO  SEXl    JNSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HtSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESlOENT 
ALIEN 


NUMBER 

*  NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

• 

* 

III  lUQCB 

• 
m 

MllliRCB 

* 

miihacd 

FOREIGN  LANGUAGES  UlOO) 

MARYLAND 

MD    GOUCHER  COLLEGE 

» 

.0 

i* 

TOTAL  0 

•  0 

1 

7.1 

A 

u 

•  o 

A 

u 

O  .0 

> 

I  •  1 

I  -a 

o  >  o 

o 

FEMALE  0 

.0 

1 

7.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

7.  1 

13 

92.  9 

o 

•0 

MALE  0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

•  0 

o 

MD    HOGO  COLLEGE 

TOTAL  ,0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

A 

•  u 

7 

1CC.0 

o 

7 

FEMALE  0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

G 

•  0 

0 

•  0 

1 00.0 

0 

•  0 

7 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

Q 

MD    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 

- 

A 

•  u 

V 

TOTAL  0 

.0 

o 

i  •  0 

<0 

•  0 

1 

16.7 

1 

16.7 

5 

83.3 

0 

FEMALE           *  0 

.0 

o 

•  0 

0 

A  4 

•  0  4 

~  1 

'5.0 

1 

25.  0 

3 

75.0 

0 

•  0 

MALE     *  ,  "0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

10C.0 

0 

•  0 

2 

MO    LOYOLA  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

2 

33.  3 

0 

•  0 

0 

•0 

2 

66.  7 

o 

.0 

FCMALF  C 

.0 

1 

50.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

50.0 

1 

50  .0 

o 

A 

•  U 

2 

MALE  0 

.0 

I 

25.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

25.  0 

3 

75.0 

•0 

4^ 

*Q    MORGAN  STATE- UNIVERSITY 

.0 

JOS  AL  0 

.0 

3 

1 00.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

1 00.0 

o 

o 

•  0 

3 

V         FEMALE  0 

.0  v> 

3 

1  00.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

1 OC.  C 

o 

•  0 

o 

•  0 

3 

MALE  0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

NO    MOUNT  SNT  MARY • S 

COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

5 

1  AA  A 
1  00.  0 

o 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

,0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

100  .0 

o 

•  0 

3 

MALE  0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

1  CO.  0 

0 

.0 

2 

MO    SALISBURY  STATE  COLLEGE 

.0 

TOTAL  0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

A 

•  u 

2 

1  AA  A 

100  .0 

o 

2 

FEMALE  0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1  CO*  c 

0 

•  0 

1 

MALE  0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

130.0 

0 

•  0 

1 

NO    TOWSON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

7.7 

1 

7.7 

1 2 

92.  3 

o 

.0 

1 3 

FEMALE  0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

1 

11.1 

1 

11.1 

8 

88.9 

0 

•  0 

S 

MALE  0 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

4 

1  00.0 

0 

.0 

MO    U  OF  MO  COLLEGE  PARK  CAM 

TOTAL  0 

.0 

I 

1.8 

0 

•  0 

1 

1.8 

2 

3.5 

50 

87.7 

8.8 

57 

FEMALE  0 

.0 

I 

2.3 

0 

•  0 

1 

2.3 

2 

4.  7 

3  7 

86.  0 

9.3 

4  3 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

13 

92.9 

1 

7.  1 

MD    U  CF  MO  SALT IMGRE 

CO  CAM 

19 

TOTAL  0 

.0 

1 

5.3 

0 

,0 

0 

.0 

1 

5.3 

17 

89.5 

1 

5.' 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 5 

93.  8 

1 

6.3 

.MALE  0 

.0 

1 

33.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

33  3 

2 

66.7 

^ 

•0 

3 

MO    WASHINGTON  COLLEGE 

.0 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

2 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MO    WESTERN  MARYLANC 

COLLEGE 

•  0 

8 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

8 

1 CC.  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

IOC  .0 

o 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

1  00.  0 

Q 

•0 

MD          STATE  TOTALS  1 

15  INSTITUTIONS) 

TOTAL    *  0 

.0 

a 

5.0 

0 

•  0 

3 

1.9 

1 1 

6.9 

142 

89.3 

3.8 

1  59 

FEMALE  0 

.0 

6 

4.9 

0 

•  0 

3 

2.5 

9 

7.4 

1  08 

88.5 

5 

4.1 

1 22 

MALE  0 

.0 

2 

5.4 

0 

•  0 

0 

•0 

2 

5.4 

34 

91.9 

1 

2.  7 

37 

MASSACHUSETTS 

•t 

*  «A    AMHERST  COLLEGE 

16 

TOTAL  0 

.0 

2 

12.5 

1 

6.  3 

2 

12.5 

5 

31.3 

1 1 

68.8 

.0 

FEMALE  0 

.0 

c 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1  00.  0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

2 

13.3 

1 

6  .7 

2 

13.3 

5 

33.3 

1 0 

it  •  7 

0 

•  0 

MA    ANNA  MARIA  COLLEGE 

A 

•  U 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1  CO.C 

Q 

1 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

A 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

1  CO.  C 

0 

•  0 

1 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

°\ 

•  0- 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

MA    ASSUMPTION  COLLEGE 

17 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  7 

1CC.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

U 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 5 

100.0 

0 

•  0 

1  c 

1  J 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

1  CO.  0 

0 

•  0 

2 

MA    ATLANTIC  UNION  COLLEGE 

14.3 

TOTAL  0 

.0 

1 

14.3 

0 

•  0 

2 

28.6 

J 

42.  9 

3 

42  .9 

1 

7 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

40.0 

2 

40.  0 

3 

6 C.  0 

0 

.  0 

5 

HALE  0 

.0 

1 

50.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

50.0 

0 

.0 

1 

50.0 

2 

HA    BOSTON  COLLEGE 

36 

TOTAL  1 

2.8 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

2.  8 

2 

5.6 

3  4 

* 

Q 

.0 

FEMALE  1 

3.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

3.3 

29 

96  .  7 

Q 

•  0 

30 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

1 

1 6.  7 

1 

1  £.  7 

5 

83.  3 

o 

•  0 

A 

,  MA    BOSTON  UNIVERSITY 

.0 

25 

T  JI  AL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

25 

100.0 

0 

o      FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

?3 

1CC.0 

0 

•  0 

23 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

MA    6RANDE/S  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

9 

10C.C 

0 

.0 

9 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

7 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1CC.0 

0 

.0 

2 

MA    CLARK  UNIVERSITY 

.0 

TOTAL      \  0 

.0 

1 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

12.5 

7 

87.5 

0 

8 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

1C0.0 

0 

.0 

3 

MALE  0 

.0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

4 

80.0 

0 

.0 

5 

ERIC 


645 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR* S    OEGftEES  FOR  MAJOR  F1ELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  60UCAT10N  BY  RACE, 
ETHNICITY,  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANC  STATE  *  1978-1979 


AMERICAN"  INC  IAN 
ALASKAN  NATIVc 

NUMBER  * 

FOREIGN  LANGUAGES  (1100) 


SLACK        '       ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER  X 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


fcHlTE 
NON-HISPANIC 


MASSAC  HJ  SETTS 

MA    CCll  EG.  OF  THE  HCLY  CROSS 


TOTAL  0 

#0 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

MALE  3 

•  0 

0  . 

.0 

MA    COLLEGE  OUR  LAO* 

OF  ELMS 

TCTAL  0 

.3 

0 

.3 

FEMALE  0 

.3 

0 

.0 

HALE  0 

.0 

0 

•  0 

MA    CJRRY  COLLEGE 

TOTAL  0 

.3 

3 

•0 

FEMALE  0 

..0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  3 

MA    EA STERN  NAZARENE 

COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.9 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

3 

•  3 

MA    EMMANUEL  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

2 

9.5 

FEMALE  0 

.3 

2 

9.5 

"ALE  0 

.0 

0 

•0 

MA    GORDON  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

.3 

MA    HARVARD  UNIVERSITY 

f vTAL  0 

.3 

1 

6.7 

FEMALE  0 

.3 

1 

25.9 

MALE  0 

.0 

0 

•0 

MA    iEe*EW  COLLEGE 

TOTAL  0 

.3 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE*  0 

.3 

0 

•  3 

MA    HELLENIC  C-MCLY 

CROSS  SCH 

TOTAL         '  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  9 

.0 

0 

•  3 

"ALE  0 

.3 

0 

•  9 

MA    93  STON  STATE  COLLEGE 

TCTAL  0 

.3 

1 

5.9 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  3 

MALE           ,  0 

.0 

1 

16.  7 

MA     SRIOGErfATER  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.3 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.  3 

* 

•  3 

MALE  9 

.0 

0 

•  3 

MA    Ft AH INGHAM  STATE 

COLLEGE 

TCTAL  3 

.3 

0 

•  3 

FEMALE  0 

.0 

0 

•0 

MACE  0 

.  3 

0 

•  0 

MA    NORTH  AOAMS  STATE  COLLEGE 

.3 

0 

•  3 

FEMALE  0 

.3 

0 

•  3 

MALE  0 

•3 

0 

.0 

MA     SALEM  STATE  COLLEGe 

TCTAL  C 

.3 

3 

.3 

FE'Allk  0 

.0 

0 

.  3 

MALE  0 

.3 

0 

.3 

MA    wcSTF  IELO  STATE 

COLLEGE 

TOTAL  0 

•  3 

0 

•  J 

FEMALE  0/ 

.3 

•3 

.3 

MALE  0 

.3 

0 

.3 

MA    kJ^C  ESTER  STATE 

COLLEGE 

lOTAl  0' 

•  3 

0 

.3 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

HALE  0 

.3 

3 

•  3 

MA    *E?.R!MACK  COLLEGE 

rorAL  o 

.  3 

3 

•C 

FcMALE  0 

.0 

3 

.3 

 -  MALE  0 

.3 

0 

.9 

MA     MOuNT  HOLYCKE  CCLLEGE 

TCTAL  0 

.0 

1 

2.0 

FcHALE  0 

.3 

1 

2.3 

HALE  0 

.3 

0 

.0 

MA    r<0><THEASTEftN  UNIVERSITY 

f- 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALF  3 

.3 

3 

.3 

'ULE  0 

.3 

0 

.0 

*A    RAOCL (FFE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.9 

1 

25.0 

FEMALE  0 

.3 

1 

25.3 

MALE  3 

.3 

3 

•  0 

MA    REGIS  COLLEGE 

TCTAL  0 

.  3 

0 

.3 

FEMALE  0 

.3 

0 

.6 

MALE  0 

0 

.0 

MA     SIMMONS  CCLLEGE 

TCT AL  0 

.9 

1 

25.0 

FEMALE  0 

.3 

1 

25.0 

NALE  0 

.3 

0 

•  0 

iEfi 

* 

NUMBER 

1 

NUMBER 

x 

NUMBER  X 

0 

•  0 

1 

4.  3 

1 

4.  j 

ZZ  95.7 

0 

.0 

o 

•0 

o 

.0 

16  100*0 

0 

♦  0 

1 

14^3 

1 

14*3 

6  85*7 

c 

•  c 

1 

1  0*0 

1 

10*0 

9  90*0 

0 

*  0 

1 

1 

1 0.0 

9  90*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*.o 

0  .0 

0 

•  C 

0 

A 

*  u 

Q 

•  c 

1  100.0 

0 

♦  0 

0 

A 
♦  U 

o 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

♦0 

0 

•0 

Q 

•  0 

2  10C.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

Q 

♦  0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9  .0 

0 

•  0 

1 

4.6 

3 

1 4.  3 

17  81*0 

0 

•  0 

1 

4  .8 

14*3 

17  81*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

q 

•0 

10   100  0 

9 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

a  i  ce  o 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

2  1CC.0 

u 

•  0 

3 

•  0 

1 

6.7 

14  93.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

^ 

25.0 

3  75*0 

0 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

11  1U0.0 

0 

•  0 

0 

* 

Q 

.0 

7  10C.0 

0 

•  0 

0 

tO 

o 

o 

4  1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  1CC.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  c* 

4     66. 7 

0 

•  0 

3 

•  0 

•  0 

4  80.0 

0 

•  c 

c 

♦  0 

9 

.0 

0  .0 

c 

•  0 

3 

1  7*6 

23.5 

9  52*9 

0 

•  0 

3 

27*3 

27.  3 

7  63.6 

0 

•0 

0 

•0 

1 

16.7 

2  33.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

Q 

•  0 

14  93.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

Q 

•  0 

~13  92.9 

0 

.0 

3 

.0. 

0 

.0 

1  109*0 

0 

•  0 

o 

•  0 

8  100.0 

0 

•  3 

q 

•  0 

c 

•  0 

7  IOC.0 

0 

.0 

0 

•3 

0 

•  0 

1  1CC.0 

0 

•  0 

0 

•9 

A 

•  0 

1  100.3 

c 

•  0 

0 

•0 

o 

•  0 

1  1GC.0 

c 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0  .0 

c 

•  0 

0 

•  3 

o 

•  0 

3  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

1  1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

2  100.0 

0 

•  0 

1 

33*3 

1 

33*  3 

2     66. 7 

3 

•  0 

1 

33*3 

1 

33.3 

2  66.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

!o 

0  .0 

0 

•  0 

2 

1  5.4 

2 

1  5.4 

1 1'  84.6 

0 

•  0 

1 

12.5 

1 

1  Cm  P 

7  87.5 

c 

.0 

1 

20.0 

1 

20.0 

4     80. 0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

1  100.0 

0 

•  0 

3 

•0 

0 

.0 

1  100«u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

0  .0 

2 

3.9 

4 

7.8 

■J 

13.7 

44  86.3 

2 

3-9 

4 

7.8 

J 

1 3.  7 

44     86 »3 

0 

.3 

0 

.9 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

A 

•  U 

c 

•  0 

5  1CC.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

Q 

.0 

5  100.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

Jo 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.9 

3  75.0 

0 

.3 

0 

.0 

1 

25.0 

3  75*0 

0 

.0 

0 

.9 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

*  0 

.0 

0 

.0 

20  1CC.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

20  10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0  .0 

c 

.0 

0 

.0 

I 

25.0 

3  75*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

3  75*0 

.  c 

.0 

3 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


.0 

•  0 
.0 

.C 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


1  4*8 
1  4*8 
0  .0 


1 

3 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

33.3 
2C.0 
100.0 

23*5 
9.1 
50.0 

6.7 
7.1  • 
.0 

.3 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.3 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


23 
16 
7 

10 
10 

c 
1 

0 

i 

2 
2 
0 

21 
21 
0 

10 
6 

2 

15 

4 
11 

7 
4 

3 

6 
5 
1 

17 
11 
6 

15 
14 
1 

6 

7 
1 

1 
1 

0. 

3 
1 

2 

3 
3 
0 

13 
6 

5 

1 
1 

0 

51 
51 

0 

5 

0 

4 
4 

0 

20 
20 
0 

4 
4 

0 


ERLC 

hnifliiiffnrmaaii 
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TAitE  4.    TOTAL  BACHEL 


•S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY •INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE, 
ETHNICITY,  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
At AS KAN  NATIVE 

NUMBER 

FOREIGN  LANGUAGES  UlOO) 
MASSACHUSETTS 


MA    SMITH  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FENALE  0  .0 

NALE  0  .0 

MA    STHESTN  MASS  UNIVERSITY 
TOTAL  0        • 0 

FEMALE  0  -0 

NALE  0  .0 

N A    STONENILL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    SUFFOLK  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FENALE  0  .0 

MALE  0  -0 

MA    TUFTS  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FENALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    UNIVERSITY  OF  LCMELL 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

NALE  0  -0 

MA    J  OF  MASS  AMHERST  CAMPUS 
TOTAL  0  «0 

FENALE  0  -0 

MALE  0  -0 

NA    U  OF  MASS   BOSTON  CAMPUS 


8 LACK  ASIAN  OR 

HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 

%        NUMBER  C  NUMBER 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
NALE  0 
J  A    WELLESLEY  COLLEGE 
^    TOTAL  0 
FENALE  0 
NALE  0 
NA    IM  EATON  COLLEGE 
TOTAL  0 
FENALE  0 
NALE  0 
MA    KILL  IANS  COLLEGE 
TOTAL  0 
FENALE  0 
MALE  0 


NA          STATE  TOTALS 

TOTAL  1 

FEMALE  I 

NALE  0 


.0 
.0 
.0 

.9 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


41  INSTITUTIONS) 

.1  19  2.8 

.2  13  2.4 

.0  6  4.5 


0 

•  0 

Q 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 
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♦  0 

MALE                 0  *0 

0 

.0 

MO    WASHINGTOh  UNIVERSITY 

t  rvr  At                           A  A 

TOTAL                   0  *U 

2 

8.7 

FEMALE                0  .0 

2 

11*1 

HALE                0  .0 

0 

♦0 

MO    WEBSTER  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

MO    WESTMINSTER  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE  '              0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

•0 

MO    WILLIAM  JEWELL  COLLEGE  ' 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

HALE                 0  .0 

0 

•  0 

MO    WILLIAM  WOOOS  CCLLEGE 

TOTAL                 0        ♦ 0 

0 

•0 

FEMALE  ,              0  .0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

MO  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

MONTANA 


23  INSTITUTIONS) 


MT    CARROLL  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
MT    EASTERN  MONTANA  COLLEGE 

TOTAL    "  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MT    MONTANA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  '    0  .0 

MALE  0  .0 
MT    UNIVERSITY  OF  MONTANA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
MT    ROCKY  MOUNTAIN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MACE  0  *0 


1.3 
1.9 

*d 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


M7      '  STATE  TOTALS 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
#HALE  0 

NEBRASKA 

NE    BELLEVUE  COLLEGE 


5  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

HALE 

0  .0 

0 

♦  0 

NE  CONCORDIA 

TCHRS  COLLEGE 

Tom 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

HALE 

0  .0 

0 

•  0 

NE  -REIGHTON 

UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

NE    KEARNEY  STATE  CCLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

NE    NE  BR  WESLEYAN  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

NUMBER 


1  16.7 

0  ,  .0  ' 

1  33.3 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
•0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•0 

•  0 

•  0 


.7 
•  0 
2.4 


NUMBER 

UMHtn 

nunpcn 

NUMBER  t 

NUMBER 

X 

NUMBER 

0 

.0 

0 

•  0 

22  100.0 

0 

•0 

22 

o 

o 

Q 

•  0 

16  1C0.0 

o~ 

.0 

16 

o 

♦0 

o 

.0 

6  10C.0 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

1 

16.7 

5  83.3 

X) 

•  0 

6 

o 

♦0 

0 

.0 

3  10C.0 

0 

•  0 

3 

o 

o 

1 

33*  3 

2  66.7 

0 

•  0 

3 

2 

22.2 

2 

22.2 

7  77.8 

0 

•  0 

9 

1 

?C  A. 

I 

2  5.  0 

3     75. 0 

o 

♦0 

4 

3  A  A 

I 

2  0.0 

4  80.0 

o 

•  0 

5 

tit 

9 

39*1 

14  60*9 

0 

•  0 

23 

I] 
6  4 

3 

44*4 

10  55*6 

o 

♦  0 

18 

1 

20*  0 

I 

20.0 

4  80*0 

o 

♦0 

5 

0 

.0 

0 

•  0 

4  100*0 

,  0 

•  0 

4 

0 

.0 

0 

.  0 

3  100*0 

o 

•  0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

1   10s.  «"0 

c 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

.  0 

1  10C.0 

o 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.  0 

1  100*0 

o 

•0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

4  10C.0 

0 

•  0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

o 

♦  0 

4 

0 

.0 

0 

.  0 

0  *0 

o 

.0 

0 

1 1 

7.4 

1 4 

9.4 

135  90*6 

o 

.0 

149 

9 

6*3 

10.  2 

97     6S. 8 

o 

O.0 

108 

2 

4.9 

3 

7.3 

38  92*7 

0 

.0 

41 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1  10C.0 

o 

.0 

1 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0  .0 

o 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

♦  0 

6 

0 

♦  0 

0 

.0 

4  100*0 

o 

.0 

4 

0 

♦  0 

0 

»  0 

2  100*0 

o 

.0 

2 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

10  100*0 

o 

.0 

10 

0 

.0 

0 

♦  0 

7  10C.0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

♦  0 

3  100*0 

o 

♦  0 

3 

0 

♦  0 

0 

.0 

17  1CC.0 

0 

.0 

17 

0 

.0 

0 

.0 

11  100*0 

0 

.0 

11 

0 

♦  0 

0 

.  0 

6  100*0 

o 

•0 

6 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

,  .0 

1 

Q 

♦  0 

0 

.  0 

1  100*0 

0 

•0 

1 

0 

.0 

0 

.  0 

0  *0 

c 

.0 

0 

c 

0 

.0 

0 

.  0 

35  10C.0 

o 

♦  0 

35 

0 

.0 

0 

.0 

Z4  100*0 

o 

•  0 

24 

0 

.0 

0 

.0 

11  100*0 

0 

•0 

11 

1 

100.0 

1 

100.  0 

0  .0 

0 

•  0 

1 

1 

1  00.0 

1 

100  .  0 

*           0        ♦  0 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

0 

•  0 

0  *0 

o 

♦0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

*  0 

•0 

1 

it 

.  0 

0 

•  0 

0  .0 

o 

♦0 

0 

0 

•  0 

0 

•V 

1  100*0 

o 

♦  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

7  10C.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

•0 

6 

0 

•  0 

0 

.0 

12  85.7 

2 

14.3 

14 

0 

.0 

0 

.0 

11  100.0 

0 

.0 

11 

0 

.0 

0 

.0 

1  33.3 

2 

66*7 

3 

0 

.0 

0 

.0 

4  1C0.0 

0 

•  0 

4 

0 

•  0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•  0 

2 

0 

*.0 

0 

♦  0 

2  100.0 

0 

•0 

2 

ERIC 


TA8LE  6*     TOTAL  iACHCLOA'S    OECftEES  FOR  MA  J  OK  FIELD  CO* c ERA ED  dV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  C0UCATZON  tY  RACE, 
ETHNICITY*  A  NO  SEX!    INSTITUTION  ANO  STATE  im-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 

FORE  UN  LANGUAGES  UlOOl 


•LACK  ASiANVOA 
NON-HISPANIC  PACIFIC  tSLAHOEft 


NUMBER 


NUH3ER 


HISPANIC 
NUMBER " 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL  : 
NUMBER 


NEBRASKA 

N£     U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
NftLE 
NE    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NE  WAYNE 
TOTAL 
FeMALE 
MALE 


NEBRASKA-LINCOLN 
0  .0 

0  *o 

0  .0 
NEBRASKA  AT  OMAHA 

0  .0 
0  *3 
0  .0 
STATE  CCLLEGE 
0  .0 


.0 

•  0 
.0 

7.* 

•  0 
29*0 

.0 
.0 

•  0 


NE  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0  c 

NEVADA 


NV    U  OF  NEVAOA  LAS  VEGAS 

TCTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0  * 

MALE  0  *0 

NY    U  OF  NEVAOA  RENC 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

NV         STATE  TOTALS  ( 

TO)  AL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

NEK  HAMPSHIRE 


INSTITUTIONS) 
1  1*5 


♦  0 
3*6 


•0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


2  INSTITUTIONS) 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


NH    COLBY-SAWYER  COLLEGE 


TOTAL  '              0  *0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦6 

MALE                 0        .0  «* 

0 

•  0 

NH    DARTMOUTH  COLLEGE 

TOTAL                 1  2*2 

5 

11*1 

FEMALE                 I  3*8 

■  5 

19*2 

HALE                 0  .0 

0 

•0 

NH    FRANKLIN  PIERCE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

*  .0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

MALE                 0  *0 

0 

♦  0 

NH    NOTRE  DAME  COLLEGE 

TOTAL                  0  .0 

0 

•0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  *0 

0 

♦  0 

NH    RIVIER  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

0 

♦0 

FEMALE                 C  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  *0 

0 

•  0 

NH    SAINT  ANSELM'S  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

4  MALE                 0  .0 

0 

•  0 

NH    U  OF  NEW  HAMPSHIRE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  *0 

0 

•  0 

NH    U  OF  NH  KEENE  ST  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

NH    U  NH  PLYMOUTH  ST  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

•  •0 

2 

••0 

21 

84.0 

2 

8*0 

25 

0 

•  0 

I 

4*7 

1 

4*7 

13 

86*7 

1 

6*7 

15 

0 

•  0 

1 

10*0 

1 

10*0 

8 

80*0 

1 

10*0 

10 

0 

.0 

2 

15*4 

3 

23*1 

9 

69*2 

1 

7*7 

13 

A 

u 

A 

•u 

2 

22*2 

2 

22*2 

6 

66*7 

1 

11*  1 

9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

•  0 

4 

0 

♦  0- 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

5 

7*5 

6 

9*0 

56 

83*6 

5 

7*5 

67 

0 

•  0 

4 

9*8 

4 

35 

85*4 

2 

4.9 

41 

0 

•  0 

1 

3*8 

2 

7.7 

V 

21 

80*8 

3 

11*5 

26 

0 

♦  0 

1 

16*7 

1 

16*7 

4 

66*7 

1 

16*7 

6 

0 

♦  0 

1 

16*7  , 

1 

16.7 

4 

66*7 

1 

16.7 

6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

2 

18.2 

2 

18.2 

9 

81*8 

0 

.0 

11 

0 

•  0 

2 

21*6 

2 

28.6 

71*4 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

•0 

4 

0 

♦  Op 

3 

17*6 

3 

17.6 

13 

76*5 

1 

5.9 

17 

0 

•  0 

3 

£3*1 

3 

23.1 

9 

6**2 

1 

7.7 

13 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

♦  0 

4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

0 

'  .0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

«0 

0 

♦  0 

0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


2.2 
.0 
5.3 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦c 

.0 
.0 

♦  0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 


7  15.6 
6  23.1 
1  5.3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


37 
19 
18 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

4 
3 
1 


82.2 
73*1 
94.7 

100*0 
100^0 
•  0 

100*0 
100*0 

4  *0 

100*0 
10C.0 
100*0 


6  1C0.0 
3  100*0 
3  100.0 

39  100.0 
28  1C0.0 
11  100.0 


100.0 
)00.0 

•  0 

100*0 
100*0 

♦  0 


2.2 
3.8 
♦0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 

•  0 

•  0 

To 

•  0 

•  0 

♦  0 
.0 

•  0 


45 
26 
19 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

4 
3 
1 

6 
3 
3 

39 
28 
11 

3 
3 

0- 

4 
4 

0 


NH         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  1*0 

FEMALE  1  1*4 

MALE  0  *0 


9  INSTITUTIONS) 
5  4*8 
5 

0 


7.0 
.0 


1.0 
.0 
2.9 


i  6*7 
6  8*5 
1  2*9 


?7  92*4 
64  90*1 
33  97*1 


1  1*0 
1  1*4 
0  -0 


105 
71 
34 


NEW  JERSEY 

NJ    8LOOMFIEL0  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NJ    a  LOWELL  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE* 
MALE 


.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


.0 
.0 
.0 

.0 
'  .0 
.0 


♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


100.C 
100*0 
♦  0 

100*0 
100*0 
*0 


•  0 

•  0 
•0 

«0 

•  0 

•  0 


ERJC 


648 

652 


TAtLE  *•    TOTAL  BACHELOR'S     OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  .BY  RACE* 
ETHNICITY*  ANQ  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I  NUMBER 

FOREIGN  LANGUAGES  (11001 

NEW  JERSEY 

NJ    COLLEGE  OF  SNT  ELIZABETH 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLAM OER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  X 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


N0N-RES10ENT 
ALIEN 


TOTAL 


TOT  At 

0 

.0 

o 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

.  .  MALE 

0 

.0 

0 

.0 

NJ    ORE*  UNIVERSITY 

TOTAL  * 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

-  0 

.0 

c 

.0 

NJ    FARLGH  OCKSN  MAQISQN  CAM 

.TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  Q 

NJ    FARLGH  OCKSN  U 

RJTHERfO 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

'  0 

.0 

v  0 

.0 

NJ    FARLGH  OCKSN  TEANECK  CAM 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

•0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

NJ    GEORGIAN  COURT 

COLLEGE 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

*  MALE 

0 

•  0 

o 

.0 

NJ  CLASSBORO 

STATE 

COLLEGE 

TOTAL 

2 

9.5 

A 

19.0 

FEMALE 

2 

11.1 

3 

16.7 

MALE 

0 

.0 

1 

33.3 

NJ    KE AN  c  OF 

NEW  JERSEY 

TOTAL 

0 

.0 

o 

.  0 

FEMALE 

0 

.0 

o 

.0 

NILE 

0 

.0 

o 

.0 

NJ    MONMOUTH  COLLEGE 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

o 

.0 

MALE 

0 

.0 

o 

.0 

NJ    MONT  CLAIR 

STATE 

COLLEGE 

TOTAL 

3 

2.9 

•  1 

1.0 

FEMALE 

3 

3.6 

1 

1.2 

MA  LE 

0 

.0 

0 

.0 

NJ  PRINCETON 

UNIVERSITY 

TOTAL 

0 

.0 

3 

15.0 

FEMALE 

0 

-  .0 

3 

21. A 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

NJ    RIOER*  COLLEGE 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

o 

.0 

f%\  L  E 

0 

.0 

o 

.0 

NJ    RUTGERS  U 

CAMDEN  CAMPUS 

TOTAL 

1 

6.7 

3 

20.0 

FEMALE 

1 

9.1 

3 

27.3 

MA  LE 

0 

.0 

0 

.0 

?NJ  'RUTGERS  U 

NEWARK  CAMPUS 

TOTAL 

0 

.0 

2 

9. 1 

FEMALE 

0 

.0 

o 

•  0 

MALE 

0 

.0 

2 

28.6 

NJ    RUTGERS  U 

NEW  BRUNSWICK 

TOTAL 

0 

.0 

A 

3.7 

FEMALE 

0 

.0 

3 

3.3 

MALE 

0 

.0 

1 

6.3 

NJ    SAINT  PETERS  COLLEGE 

TOTAL 

0 

.0 

0 

v  .0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

°  .0 

NJ    SETON  HALL  UNIVERSITY 

AL 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

NJ    UPSAU  COLLEGE 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.3 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

NILE 

0 

•  0 

0 

*  .0 

NJ    WILLIAM  PATERSON  COLLEGE 

TOTAL 

0 

.0 

1 

9.1 

FEMALE 

0 

.0 

1 

11.1 

MALE 

0 

.0 

0 

•  0 

NJ  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  "  6 
FEMALE  6 
MALE  0 

NEW  MEXICO 


21   INST  ITUT IONS! 


1.  5 
1.6 
.0 


NM    COLLEGE  OF  SANTA  FE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


18 
1A 
A 


A. A 
A. 2 
5.2 


.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0  « 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.  0 

1 

1  .0 

0 

.0 

1 

A  .8 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

1 

9.1 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

1 

.  .9 

I 

1 . 1 

0  ' 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.7 

1 

.  3 

z 

2.6 

0 

.0 

0 

,  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

b 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c  0 

.0 

o 

.0 

6 

28.6 

6 

33.3 

o 

.0 

21 

67.7 

17 

68.0 

4 

66.7 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

15 

1A.A 

12 

1  A.  5 

3 

1A.  3 

1 

5.0 

1 

7.1 

0 

.0 

1 

9.1 

1 

12.5 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

31.8 

5 

33.3 

2 

28.6 

10 

9.3 

9 

9  .9 

1 

6.3 

9 

56.3 

7 

50.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

1 

20.0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

71 

17.3 

59 

17.7 

12 

15.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

ER 

I 

NUMBER  X 

NUMBER 

t 

NUMBER 

o 

■  0 

1  100.0 

o 

.0 

0 

!o 

1  1CC.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0     *  .0 

0 

.0 

o 

■  0 

9  1CC.0 

o 

.0 

9 

Q 

!o 

8  100.0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

1  1C0.0 

0 

.0 

I 

0 

•  0 

5  100.0 

o 

.0 

5 

0 

*0 

A  10C.0 

0 

.0 

A 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

I 

o 

■  0 

1  1CC.0 

o 

.0 

l  * 

0 

.0 

"    1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

o 

•  0  * 

A  100.0 

o 

.0 

<, 

0 

lo 

A  1CC.0 

0 

.0 

A 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

0 

a  i  nn  n 

D     1  W.  V 

o 

.  0 

6 

0 

\o 

6  100.0 

0 

.0 

*  6 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

12 

• 

5  7.1 

9     A2 .9  : 

o 

.0 

21 

11 

61.1 

7  38i9 

0 

.0 

18 

1 

33.3 

2  66.7 

0 

.0 

3 

2 1 

6  7.7 

8  25.8 

2 

6.  5 

31 

17 

68.0 

6  2aIoc 

2 

8.0 

25" 

A 

66.7 

2  33.3 

0 

.0 

6 

0 

•  0 

3     75 .0 

1 

25.0 

4 

0 

.0 

2  66.7 

1 

33*3 

3 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

20 

o 

•  0 

I  OA 

16 

19.3 

67  80.7 

0 

.0 

83 

A 

19.0 

j  17  61.0 

0 

.0 

21 

2  0. 0 

16  80.0 

o 

.0 

20 

A 

28.6 

10  7UA 

0 

.0 

1A 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

6 

2 

10.4 

9  81.8 

o 

.0 

11 

1 

12.5 

7  87.5 

0 

.0 

8 

1 

33.3 

2  66.7 

0 

.0 

3 

2o.  7 

11  73.3 

0 

.0 

15 

u 

36. A 

7  63.6 

0 

.0 

11 

0 

.0 

A  100.0 

0 

.0 

A 

9 

A0.9 

13  59.1 

c 

.0 

22 

5 

33.  3 

10  66.7 

0 

.0 

15 

A 

5  7.1 

3  A2.9 

.0 

7 

1 5 

lA.  C 

92     66. 0 

o 

.0 

107 

13 

1A.3 

78  85*7 

0 

.0 

91 

2 

12.5 

1A  87.5 

0 

.0 

16 

9 

56.3 

7     A  3 . 8 

o 

.0 

16 

7 

50.0 

7  5c!o 

0 

°.o 

1A 

2 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

13  92.9 

1 

'  7.1 

1A 

0 

.0 

10  100.0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

3  75.0 

1 

25.0 

A 

1 

20.0 

A  80.0 

0 

.0 

5 

1 

20.0 

A  80.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

1 

9.1 

10  90.9 

0 

.0 

11 

1 

ii.  i 

8  86.9 

0 

.0 

9 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

98 

23.9 

308  75.1 

A 

1.0 

AlO 

80 

2A.0 

250  75.1 

3 

.9 

333 

18 

23. A 

58  75.3 

I 

1.3 

77 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

6A9_ 


er|c.      '  .  653 
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TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S.   0  ECU  EES  FOR  HA  J  OA  FIELD  CONFERAEO  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER'  EDUCATION  BY  -.RACE* 

ETHNICITY*  AND  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE    1978-1979  o 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


s  BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


KHlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  2 


NON-RE  SI Qt  NT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


FOAEIGN  LANGUAGES  (1100) 
NEM  MEXICO 


NN    EASTERN  NN  U  MAIN  CAMPUS 


TCT  AL 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

66*7 

FEMALE 

0  ♦0" 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

50*0 

MALE 

0        . 0 

0 

•  0 

0 

♦r 

1 

100*0 

NN    NEW  MEXICO 

HIGHLANOS  U 

TOTAL 

0  .0 

0 

•0 

0 

•6 

2 

100.0 

FEMALE 

0  *0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

MALE 

0  ,0 

0 

♦  0 

0 

.0 

„  1 

100*0 

NN    Ni  STATE  U 

NA1N  CAMPUS 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  3 

0 

•  0 

7 

36*8 

FEMALE 

o  ;o 

0 

•  0 

0 

<  *0 

5 

33*3 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

vO 

2 

50*0 

NN    U  OF  NN  MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

o  *o 

0 

•  0 

0 

•  0 

7 

29*2 

FEMALE 

o  '  ..o 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

17*6 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

4 

57*1 

NN    WESTERN  NN 

UN1VERSI  TY 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

66*7 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1  2 

66*7 

MALE 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•0 

2  66*7 
1  50*0 

1  100*0 

2  10C*0 
1  100.0 
1  100*0 


.36*8 
33*3 
50*0 

29.2 
17*6 
57*1 

66.7 
66*7 
*0 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

12 
10 

2 

17 
14 

3 

1 
1 

0 


33*3 
50.0 
•  0 


63*2 
66.7 
50*0 

7C.8 
-82.4 
42*9 

33*3 
33*3 
•  0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


3 
2 
*1 

2 
1 

*1 

19 
15' 
4 

2* 
17 
7 

3 
3 
0 


NN  .        STATE  TOTALS  ( 

TOTAL       »  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


6  INSTITUTIONS) 


'  0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 


20  38*5 
12  30*8 
■    8  61*5 


20  38*5 
12  30*8 
8  61*5 


32  61*5 
27  69.2 
5  38*5 


52 
3' 
13 


NEK  Y3RK 

NY    ADELPHI  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  D 
NY    ALFRED  UNIVERSITY 
TCT  AL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY     CANISIUS  COLLEGE 


.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

BERNARD  8ARUC.H  C 
0  *0 
0  *0 

0  .0 
BROOKLYN  COLLEGE 

1  2*2 
1  2*5 


TOTAL  0 
FEMALE  C 
MALE  0 
NY  CJNY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  CJNY 
TOTAL 
FEMALE 

HALE  0 
NY    C'JNy  CITY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  CJNY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  CUNY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 
.0 


C  OF 


ST AT  EN  I SLAND 
0  *0 
0  *0 
0  .0 
HUNTER  COLLEGE 
0  *0 
0  t'  *o 
0  .0 


NY     CJNY  LEHMAN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.3 

•  0 

•  0 


NY  "CUNY*  QUEENS  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  C'JNY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

YORK  COLLEGE 
0 
0 

0 


NY    COLGATE  UNIVcaSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.3 

.3 

»o 

*0 

•  0 

♦  0 

o. 

0 
.0 

VINCENT 

♦  0 

•  0 
.0 


NY     COLLEGE  OF  NT  SNT 
TOTAL  0 
-FEMALE  C 
Mil  0 

NY    COLLEGE  OF  NEM  ROCHELLE 
TOTAL  0  "> 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

NY    COL L  EGE'OF  SAINT  ROSE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
3 
0 

14 
13 
1 

15 
10 

5 

0 
0 
0 

12 
10 

2 

6 
5 
1 

1C 
7 
3 

4c 
4 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

I 

0 


•  0 
.0 

•  0 

^♦0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

30*0 
37*5 
*0 

30*4 
32*5 
16*7 

36*6 
41*7 
29*4 

•  0 

•  0 

•  0 

19*4 
20*8 
14*3 

14*6 
15*2 
12*5 

11*9 
12*3 
11*1 

i  44*4 
50*0 

•  0 

4*3 
5*6 

•  0 

•  0 

•  0 
*0 

•  0 
.0 

•  0 

33*3, 
33*3 
*0 


0 

•  0 

1 

4*2 

1 

4.2 

23 

95*8 

0 

•  0 

0 

♦0 

I 

4*5 

-  1 

4.5 

21 

95*5 

0 

•  0 

0 

•  0 

°; 

♦  0 

o 

.  0 

2 

100*0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0* 

.0 

5 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

t 

2 

1  oc*  c 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

l'CC.O 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

.0 

100*0 

o 

♦  0 

1 

10*0 

1 

10*0 

5 

50*0 

5 

50*0 

■  0 

.0 

1 

12*5 

1 

12*5 

5 

62*5 

3 

37*5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*C 

4 

ICC.O 

0 

.0 

1 

2*2 

4 

8*7 

20 

43*5 

26 

56*5 

0 

.0 

1 

2*5 

3 

7*5 

ie 

45*0 

22 

55*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16*7 

2 

33*3 

4 

66*1 

0 

.0 

3 

7.3 

7 

17.1 

25 

61*0 

15 

36*6 

1 

/ 

2.4 

1 

4*2 

5 

20*8 

16 

66*7 

'8 

33* 

0 

♦  0 

2 

11*8 

2 

11*8 

9 

52*9 

7 

4i.:' 

1 

5.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1CC.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

4.6 

6 

1^9 

23 

37*1 

38 

61*3 

1 

1.6 

2 

4.2 

6 

12.5 

18 

37*5 

29 

60*4 

1 

2.1 

1 

7.1 

2 

14.3 

5 

35*7 

9 

64*3 

0 

.0 

/ 

2 

4.9 

8 

19.5 

16 

39*0 

25 

61*0 

0 

.0 

I 

3*0 

7 

21.2 

13 

39*4 

20 

60.6 

0 

.0 

I 

12*5  , 

1 

12.5 

3 

37*5 

5 

62*5 

0 

.0 

3 

3.6 

3 

3.6 

16 

19*0 

68 

81*0 

c 

.0 

2 

3.5 

2 

3.5 

11 

19*3 

46 

**0*7 

0 

•  0 

1 

3.7 

1 

3.7 

5 

16*5 

22 

'81*5 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

11.1 

5 

55*6 

4 

44*4 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

12.5 

5 

62*5 

3 

•  37.5 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

17.4 

6  5 

21*7 

18 

78.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

11*1 

3 

16*7 

15 

83*3 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

40*0 

2 

40.  G 

3 

60*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

10 

100*0 

0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

10 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

20.0 

1 

20.0 

4 

80*0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

20*0 

1 

20*0 

4 

80*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

c 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦0 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

24 

22 
2 

5 

3  ' 
2 

1 
0 
1 

10 
8 

2 

**> 
♦0 

6 

41 

24 
17 

1 
1 

'o 

62 
46 
U 

41  - 
33 
8 

64 
57 

2.7 

9 
6 
1 

23 
16 
5 

10 
10 
0 

5 
5 

0 

3 
3 
0 


9 

ERLC 
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TOTAl  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  IY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
"       ETHNICITY.  ANO  StXt     INSTITUTION  ANO  STATE  WB-H79. 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

•  «» 

NUMBER  I 
FOREIGN  LANGUAGES  UtOO) 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER 


HISPANIC 


NEW  YORK 

NY    COLUNBIA'U,NAIK  DIVISION 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                C  .0 
NY    BARNARD  COUEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 
NY    CORNEL  U  E NO OWED  COLLEGES 

.TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 
NY    OAEMEN  COLLEGE 


•  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NY    DOMINICAN  C  OF  BLAUVELT 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY    OOMLIfcG  COLLEGE 
TOTAL  0 
'  FEMALE  0 
MALE  0 
NY    EISENHOWER  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE     ,  0  '  .0 
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2 

7 

77.8 

0 

.0 

9 

6 

75.0 

0 

•  0 

g 

1 

100  .0 

Q 

•  0 

13 

92.9 

0 

.0 

14 

12 

92.3 

0 

A 

•  U 

1 

100.0" 

0 

•0 

1 

73 

83.0 

1 

1.1 

66 

57 

83.  8 

1 

1.5 

66 

16 

80.0 

0 

•  0 

20 

31 

96.9 

0 

.0 

32 

21 

95.5 

0 

.0 

22 

10 

10C.0 

0 

.0 

10 

45 

9C.0 

0 

.0 

50 

27 

9C.0 

0 

.0 

30 

18 

90.0 

0 

.0 

20 

49 

92.5 

0 

.0 

53 

41 

91.1 

0 

.0 

45 

8 

100.0 

0 

.0 

6 

/ 

/  - 


65(>  652 


TABLE  4*    T07AL  BACHaOR'S    OECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  ECUCATlON  BY  RACE. 
"*nu'u"        ETHNIC  it  Yv  AND  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE 


AHER I CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER^  X 

FOREIGN  LANGUAGE'S  UlOO> 

NEW  YORK 


SLACK  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER         t       NUMBER  X 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


feHlTE 
NON-HI  SPAN I C 


NUMBER 


NON-RES  1 0EN7 
ALIEN 


NUMBER 


70TAL 
NUMBER 


NY     SUNY  COLLEGE  A7 

A*/v  V  Ifl  T 

26*  1 ' 

TOTAL 

0 

.0 

♦♦3 

I 

4.  3 

FEMALE 

0 

n 

.  V 

o 

♦  o  W 

I 

5*6 

6 

33*3 

NILE 

0 

*  c 

20*  0  % 

o 

♦  0 

0 

•  0 

NY  SUNY 

COLLEGE  AT 

miccai  n 

TQ7AL 

0 

.  0 

o 

.0 

c 

•  0 

0 

♦  0  ' 

FEMALE 

0 

.  0 

o 

.  0 

o 

♦  0 

0 

•0 

HALE 

0 

♦0 

o 

.  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

NY  SUNY 

COLLEGE  AT 

TOTAL 

0 

♦  0 

o 

*  .0 

2 

10*5 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

.  0 

o 

.0 

1 

6*3 

0 

*  .0 

MALE 

0 

♦  0 

o 

.  0 

33*3  ' 

0 

•0 

NY  SUNY 

COLLEGE  AT 

TOTAL 

0  r 

•  0 

o 

.0 

o 

*o 

/  o 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•0 

MALE 

0 

♦  0 

o 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

NY  SUNY 

COLLEGE  AT 

GENE  SEO 

TOTAL 

0 

♦  0 

Q 

#  v> 

o 

♦  0 

o 

•  0 

FEMALE 

0 

♦  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

MALE 

0 

♦  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

•0 

NY  SUNY 

COLLEGE  AT 

NEW  PALTZ 

5*9 

T07AL 

1 

2*9 

3 

B  .6 

o 

•  0 

2 

FEMALE 

I 

4*3 

3 

13*  0 

o 

•  0 

1 

4,3 

MALE 

0 

♦0 

0 

•0 

o 

.0  * 

1 

9*1 

NY  SUNY 

COLLEGE  AT 

ONEONTA 

TOTAL 

0 

♦  0 

o 

o 

o 

♦  0 

o 

-  .0 

FEMALE 

0 

♦  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

MALE 

0 

♦  0 

o 

o 

o 

•  0 

o 

•  0 

NY  SUNY 

COLLEGE  A7 

OSWEGO 

TQ7AL 

0 

♦  0 

1 

1  7 

o 

o 

1 

1*7 

FEMALE 

0 

•  0 

1 

1*  9 

o 

♦  0 

1 

1*9 

MALE 

0 

•  0 

Q 

.0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

NY  SUNY 

COLLEGE  PLATTSBURGM 

70TAL 

0 

.0 

0 

.  u 

o 

•  0 

o 

•  0 

FEMALE 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

0 

•  0 

HALE 

0 

♦  0 

o 

.  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

NY  SUNY 

COLLEGE  A7 

PQ7SDAM 

T07AL 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

.  0 

o 

♦  0 

FEMALE 

0 

♦  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

WLE 

0 

•0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

NY     SYRACUSE  U  MAIN 

CAMPUS 

TOTAL 

0 

♦  0 

2 

8.7 

o 

•  0 

1 

4*  3 

FEMALE 

0 

•  0 

2 

10*5 

o 

♦  0 

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

25*0 

'  NY    UNICN  COLLEGE 

70TAL 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

FEMALE 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

MALE 

0 

.0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

NY    IN  IVER  SI7Y  OF  ROCHE  STER 

70TAL 

0 

•  0 

0 

♦  0 

6.  7 

o 

♦  0 

FEMALL 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

7.7 

0 

♦  0 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

NY    VASSAR  COLLEGE 

707 AL 

0 

•  0 

0 

•0 

Q 

.  0 

o 

♦  0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

.  0 

0 

.0 

MALE 

0 

♦0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

NY    WAGNER  COLLEGE 

TOTAL 

0 

•  0 

1 

20*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0 

•  0 

1 

20*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

NY    WELLS  COLLEGE 

707AL 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

MALE 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

NY    YE  SHIVA  UNIVERSI7Y 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

c 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

NY          S7A7E  70TALS 

<  76 

INSTITUTIONS) 

160 

10*5 

T07AL 

2 

•  1 

85 

5*6 

24 

1*6 

FEMALE 

2 

•  2 

71 

6*0 

14 

1.2 

127 

10*8 

MALE 

0 

•0 

14 

4*1 

10 

2.9 

33 

9.7 

NORTH  CAROLINA 

NC    CAMPBELL  COLLEGE 
70TAL  0 
FEMALE*  0 
MALE  0 
NC    CA  7 A NBA  COLLEGE 
T07AL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NC    DAVIDSON  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•0 

•  0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


1 

0 
0 
0 


2 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 

5 

1 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


34*8 
38.9 

20*0 

.0 

•  0 

•  0 

10.5 
6.3 
J3.3 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

•  0 
.0 
.0 

17.6 
21.7 
9.1 

.0 
.0 
.0 

3.4 
3.6 
.0 

.0 
.0 
.0 


3  13.0 
2  10*5 
1  25.0 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 

0 

1 
1 

0 

'  0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

6.7 
7.7 
.0 

.0 
.0 
.0 

20.0 
20.0 
.0 

.C 
.0 
♦  0 

.0 
.0 
.0 


271  17.9 
214  18.2 
57  16*8 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


15  65*2 

0 

•  0 

23 

1 1    61*  1 

o 

♦  0 

16 

4  80.0 

0 

.0 

5 

13  92*9 

1 

7.1 

14 

o 

.0 

10 

3  75*0 

1 

25.0 

17    89.5  , 

0 

.0 

15    93 .8 

o 

.0 

w 

2  66.7 

0 

•  0 

7 

J 

9  100.0 

0 

•  0 

9 

7  10C.0 

*  o 

.0 

7 

2  100*0 

0 

•0 

2 

15  100*0 

0 

•  0 

15 

15  10C.0 

o 

.0 

15 

0  *0 

0 

•  0 

0 

27  79*4 

1 

2.9 

34 

17  73*9 

4.3 

23 

10  90*9 

0 

•0 

11 

27  100*0 

0 

•  0 

27 

24  100*0 

Q 

.  0 

24 

3  100*0 

0 

.0 

3 

57  96*6 

0 

59 

51  96*2 

0 

.0 

53 

6  100*0 

0 

.0 

6 

8  83*9 

1 

11.1 

9 

A.       AC  7 
6      H3.  / 

I 

1  4.3 

7 

2  100*0 

0 

.0 

2 

20  1C0.C 

0 

.0 

20 

16  100*0 

o 

♦  0 

16 

**100.0 

0 

.0 

4  ' 

(J 

18  78*3 

2 

8.7 

23  . 

15  78*9 

2 

10*5 

19 

3  75*0 

a 

♦  0 

4  . 

3  1C0.0 

0 

•  0 

3 

1  100.0 

Q 

♦  0 

1 

2  100.0 

0 

.0 

2 

13  86.7 

1 

6.7 

15 

11  84.6 

1 

7.7 

13 

2  100.0 

0 

.0 

2 

23  88.5 

3 

11.5 

26 

17  85.0 

3 

15.0 

20 

6  100.0 

0 

.0 

6 

4  80.0 

0 

.0 

5 

4  80.0 

0 

.0  • 

5 

0  *0 

0 

•  0 

0 

7  10C.0 

0 

,0 

7 

7  100.0 

0 

.0* 

7 

0  *0 

0 

•0 

0 

23  9*.« 

1 

4.2 

24 

17  100*0 

♦  0 

17 

6  65*7 

1 

14.3 

7  4 

1,217  8C*2 

29 

1.9 

1 

i5 17 

944    a 0*2 

19 

'1.6 

1 

,177 

273  8C*3 

10 

2.9 

340 

3  ICO.O 

0 

•0 

3 

2  1CC*0 

0 

•  0 

2 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

1  100*0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

0  *0 

0 

•  0 

0 

12  100*0 

■  0 

.0 

t 

12 

7  10C*0 

0 

•  0 

7 

5  100*0 

0 

•  0 

5 

ERIC 


653 


657 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S    OEGREfcS  FOR  MAJOR  FI&O  CONFflUEO  SV  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  20UCAIION  BY  RACE* 
ETHNIC I  TV*  AND  SEXlv  INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALAS  RAN  NATIVE 

NUMBER  X 

FCREI3N  LANGUAGES  (1100 1 

NORTH  CAROLINA 

»*C  "  DU<fc  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

rEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

NC    GAR ONE A- MEBfi  COLLEGE 
TOTAL      '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    GREENSBORO  COlLEGE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  IS  LANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NC    GUILFORD  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 

,0 

.0 
.0 
«0 


NC    HIGH  POINT  CCLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
9  MALC 


.0 

.3 

.0 


NC    LENOIU-RHYNE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NC  MARS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


3 
0 
0 

41 LL  COLLEGE 
0 
0 
0 


NC    HER  EDITH  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE     .  0 
MALE  0 
NC    ;HE THOOIST  COLLEGE 
0 
0 
0 


.3 
.0 
.0 

.0 
.0 
.3 

.3 

..o 

.  0 


.3 
.3 


.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


T0TA£*  0        • 3 

FEMAL?  0  .0 

MALI.  0  .3 

NC     OJEENS  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEsALEc*  0 
.MALE  0* 
NC    54  t NT  AUGUST INES  COLLEGE 
TOTAL*.  0 
FEMALE  0 
KALE  0 
HC     SAL  £ N  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE    '  0 
NC     APPALACHIAN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  f       0  .0 

K\LE  0  .0 

NC     EAST  CAROLINA  UNIVERSITY 
TOTAL  C  .0 

FEMLE  0  .0 

Ml  L  E  0  .0 

NC    NC  CENTRAL.UNIVEAUTY 
TOTAL  .0  0 

FEMALE  f        .     0  .0 
MALE  0  -.0 

NC    tC   STATE  U  RALEIGH 
TOTAL  *      Q  .0 

FEMALE  *      0  .0 

MALE  0  .0 

NC    PEMBROKE  5*ATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.3 
.0 


NC     U  OF  NC  AT  ASHEVILLE 


0  .0 
0  .0 
0  .0 

Chapel  hill 
o  .0 
o  .3 
o  .o 

NC  AT  CkJtRLOTTE 
0  -0 
0  .0 
0  .0 
NC    U  OF  NC  AT  GREENSBORO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3- 

MALE  0  .0 

NC    U'OF  NC  AT  WILMINGTON 


TOT  AL  . 
FEMALE 
MALE 
NC    U  OF  NC  A* 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NC     U  OF 
TOTAL  ' 
FEMALE 
MALE 


TOT  AL 

FEMALE 
MALE 


1 

2.6 

I 

3.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

I 

25.0 

0 

•tl 

o 

.  0 

0 

.0 

0  • 

.0 

o 

•  v> 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  d 

2 

100.0 

100.0 

i 

100.3 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0' 

0 

•  0 

I 

6.3 

1 

16.7 

0 

.3 

1 

50.0 

1 

100.3 

0 

.3 

o 

.0 

0' 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.  3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  .3 

0 

.0 

I 

9.1 

I 

10.0 

0 

•  3 

I 

6.3 

I 

7.1 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.3 

NUM6ER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
Q 

e 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


* 

* 

NUMBER 

5 

NUMBER 

x 

NUMBER  S 

.0 

1 

2.6 

2 

5.0 

3*  9*.* 

A 

•  U 

o 

•  0 

I 

3.  6 

25  96.2 

•  0 

10.  0 

1 

10.  0 

9  90.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

•  0 

o 

"  .0 

o 

.0 

0  .0 

•  0 

o 

#J 

o 

.0 

1  100.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*  100.0 

•  0 

o 

.0 

o 

.3 

1  100.0 

•  0 

0 

.0 

-  0 

.  0 

0  .0 

.0 

0 

.0 

3 

.0  ' 

A  100.0 

.0* 

o 

.0 

.  0 

A  1C0.0 

•  0  " 

o 

•0 

o 

.  G 

0  .0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

.  0 

o 

.0 

o 

0  .0 

•  c 

0 

•  0 

o 

•  0 

1  100.0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

1  50.0 

•  0 

o 

.0 

Q 

•  0 

1  50.0 

•  0 

o 

.0 

o 

•  0 

or  .o 

.0 

0 

.0 

1 

2C.0 

A  80.0 

•  0 

0 

.0 

25.0 

3  75.0 

•  0 

o 

.0 

o 

•  0 

1  100.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

A  100.0 

•  3 

o 

.  0 

Q 

•  0 

A  100.0 

•  0 

0 

o 

•  0 

0  .0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

1  100.0 

•  0 

0 

•  0 

o 

.0 

1  100.0 

•  3 

0 

.0 

o 

.0 

0  .0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  66.7 

•  0 

0 

A 
.  V 

Q 

•  0 

2  66.7 

•  0 

'  0 

.0 

Q 

.  0 

0  .0 

.0 

0 

.0 

2 

lOOiO 

0  .0 

•A*) 

o 

.0 

1 

100.0 

0  .0 

•  U 

0 

•  0 

I 

100.  0 

0  .0 

.0 

I 

12.5 

1 

12.5 

7  87.5 

•  0 

I 

12.5 

x 

12.  5 

7  87.5 

A 

•  u 

o 

.0 

o 

.0 

0  .0 

.0 

0 

.0 

0 

A  -C 

10  100.0 

•  0 

o 

o 

•  0 

8  1C0.0 

•  0 

0 

•  0 

3' 

•  0 

2  100.0 

.0 

0 

.0 

1 

8.3 

C*ll  91.7 

•  0 

o 

.0 

I 

16.  7 

b  83.3 

•  0 

.0 

c 

•  0 

*            6  100*0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

1  50.0 

•  0 

0 

A 

I 

130  0 

0  .0 

•  0 

0 

•  U 

Q 

.  0 

1  10C.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

•  0 

o 

•  0 

o 

'  •  c 

2  100.0 

•  0 

0 

•0 

o 

.0 

1  100.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

•  0 

Q 

•  0 

o 

•  o 

1  100.0 

•  0 

o 

o 

o 

•  0 

0  .0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

tO 

o 

.0 

•  0 

2  1C0.0 

•  0 

Q 

•0 

o 

.  0 

1  100.0 

.0 

1 

2.9 

2.9 

33    57. t 

•  0 

o 

•  0 

.0 

23  100.0 

•  0 

9.  1 

9.  1 

VO  90.9 

.0 

0 

.0 

9.1 

10  90.9 

.0 

0 

.0 

ICO 

9  '90.0 

.0 

0 

.0 

.0 

1  100.0 

.0 

0 

.D 

6.3 

15*  93.8 

.0 

0 

.0 

7.1 

13  92.9 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  10G.0 

NON-RES  I  CENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 

.0 

36 

0 

.0 

26 

0 

.0 

10 

0 

.0 

1  ' 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

o 

.0 

0 

0 

.0 

A 

0 

.0 

A 

o 

.0 

0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

o 

.0 

1 

1 

50.0 

2' 

1 

50.0 

2 

o 

•  0 

0 

0 

.0 

*  5 

0 

.0 

A 

o 

.0 

1 

0 

.0 

A 

0 

.0 

A 

o 

•  0 

o 

0 

.0 

1 

0 

1 

o 

•0 

o 

1 

33.3 

3 

1 

33.3 

3 

o 

•  0 

0 

^o 

2 

3 

•  0 

I 

o 

.0 

I 

0 

.0 

6 

0 

.0 

8  -v 

o 

•  0 

0 

.0 

10 

-o 

.0 

6 

o 

.0 

2 

0 

.0 

12 

0 

.0 

6 

o 

.0 

6 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

o 

•0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

2 

o 

.0 

1 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

.0 

o 

o 

.0 

3 

0 

.0 

2- 

0 

.0 

1 

0 

.0 

3A 

0 

.0 

23 

0 

.0 

11 

0 

.0 

11 

0 

.0 

'  »0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

16 

0 

.0 

;a 

0 

.0 

•* 

0 

.0 

i 

0 

.0 

0 

.0 

i 

0 

,  ERIC 
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TABLE  *♦    TOTAL  BACHROR'S 


DEGREES  FOR  * 
ETHNlCITYt  A,  « 


IELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACEt 
INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN. 
ALASKAN*  NATIVE 

.  ^     •   MUMBfil  S 

FOREIGN  LAVAGES'  (1100 » 

NORTH  CAROLINA 

NC    HSTN  CAROLINA  UNIVERSITY 

TOTAL 
.  FEMALE 
MALE 
NC    MAKE  FOREST 

TOTAL 
.  FEMALE 
MALE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


.  lOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


0 

0  .0 

0  no- 

UNIVERSITY 

0>  .0 

0  .0 

0  .0 


NUMBER 


25.0 

•  0 
100.0 

•  0 
.0 

•  0 


iNC         STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALI  0  .0 

•< 


27  INSTITUTIONS) 


NORTH  OAKOTA 
NO    JAMESTOWN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
Ha  L  € 


.0 
.0 
.0 


ND    MI  NOT  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

•     MALE  0  .0 

NC    NO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE     ,  0  .0 

NO    U  OF  NO  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


4.1 
4.3 
3.6 


ND         STATE  TOTALS  ( 

TOT  AL  0  .0 

FEMALE  0  .0-. 

MALE  0  .0 

OHIO  / 

OH    ANT  IOC H  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

,  *  EEMALE     -  0.0 
MALE  0  »0 

OH    ASHLAND  COLLEGE 

TOTAL  .  0  .0 

FEMALE  '  0  .0 

MALE  0.  .0 

OH    BA LOW IN- WALLACE  COLLEGE 
TOfAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    BAUFFTCN  CpLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
U     MALE  0 
OH    BOWLING  GRN  ST  U 
TOTAL  0 
FEMA  LE  0 
MALE  0 
OH    CAPITAL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OK    CASE  WESTERN  RESERVE 
TOTAL  0  .a 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »t 

OH    CEOARVILLE  COLLEGE 


4  INSTITUTIONS) 


•  0 
.0 
.0 

HAIN  CAM 

.0 
.0 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
♦  0 
.0 


OH    CLEVELAND  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
V  MALE 


.0 
.0 
.0 


•OH    C  NT  SNT  JOS-ON-THE-OHIO 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0  > 
OH    COLLEGE  OF  STEUBENVI LLE 

*tOT  AL  -0  .0 

FEMALE  '    0  .0 

♦KALI  0  .0 

oh  College  of  woqster 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
♦  J 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

e 
l 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


.0 
•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

:  .o 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.1 
3.2 
.0 

.3 

.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

♦  0 

•  0 
.0 

6.7 
.0 
50.0 

-.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

6.7 
8.3 
.0 


NUMBER 

c 

NUMBER 

x 

NUMBER 

I 

NUMBER  X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

0 

.0 

t 

J 

1 

25.0 

2 

50.  0 

- 

2  50.0 

0 

■ 

.0 

4 

0 

.0 

1 

33.3 

1 

33.? 

2  66.7 

0 

.0 

3 

o 

♦  0 

!  0 

.0 

1 

1 00.0 

0        .0  _ 

0 

.0 

1 

0 

.0, 

0 

.0 

0 

.0 

37  ICC.O  , 

c 

♦  0 

37 

o 

*  0 

o 

.0 

0 

.0 

29  10C.0 

0 

.0 

29 

o 

♦  0  M 

o 

.0 

o 

.0 

3  1CC.0 

0 

.0 

8 

o 

.0 

4 

1.8 

13 

6.  C 

203  93.1 

2 

.9 

218 

o 

.0 

2 

1.2 

9 

5.5 

152  93.3 

2 

1.2 

163 

0 

.0 

2 

3.6 

4 

7.3 

51     92. V 

0 

,0 

5S 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0  .0 

1 

LOO.O 

1 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0  .0 

1 

100.0 

1 

•  0 

o 

.0 

0 

-0 

0  .0 

0 

.0 

0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

I 

.  0 

•  0 

"  0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

o 

.0 

o 

.0 

c 

.  0 

C  .0 

0 

.0 

0 

*  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

14  93.? 

1 

6.7 

15 

o 

•  0 

N  0 

.0 

0 

.0 

12  92.3 

1 

7.7 

13 

o 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

2  1CC.C 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

•  0 

19  90.5 

2 

9.5 

21 

0 

•  0 

o 

*o 

o 

.  0 

14  87.5 

2 

12.5 

16 

0 

lo 

0 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

■ 

.0 

5 

0 

.0 

4 

100.0 

4 

100.0 

0  .0 

0 

•0 

4 

o 

.0 

2 

100.0 

2 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

2 

o 

•  0 

1 00.0 

2 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

C 

•  0 

2  100.0 

0 

•  0 

2 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

o 

♦  0 

o 

.0 

o 

•  0 

0  .0 

0 

.0  . 

0 

0 

.0 

16.V 

1 

16.7 

5  83*3 

0 

•  0 

6 

Q 

•  0 

1 

20.0 

1 

20.0 

4     80.  C 

0 

.0 

5 

Q 

•  0 

0 

♦  0 

o 

.0 

1  10C.C 

c 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

:  ico.o 

c 

.0 

1 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

Q 

.0 

o 

.0 

o 

.  c 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

.0 

1 

3.1 

2°  90.6 

2 

6.3 

32 

o 

.0 

.0 

1 

3.2 

29  93.5 

1 

3.2 

31 

o 

.0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0  .0 

1 

10C.C 

\ 

b 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

10  1CC.0 

0 

•  0 

10 

Q 

.  0 

o 

.0 

o 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

8 

o 

.0 

o 

♦  0 

o 

.0 

2  ICO.O 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  10G.0 

0 

»0 

4 

o 

•  0 

■  0 

♦  0 

o 

.0 

4  ICO.O 

0 

.0 

4 

Q 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  1CC.0 

0 

.0 

I 

o 

.  0 

o 

.  0 

o 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

o 

.  0 

o 

.0 

c 

.  c 

0  .  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0- 

0 

.0 

1 

6.7 

14  93.3 

0 

•  0 

15 

Q 

o 

•  0 

o 

•  0 

13  100.0 

0 

.0 

13 

Q 

.  0 

Q 

♦0 

I 

50.0 

1  50.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  ICO.O 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.J 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  10C.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

14  93.3 

0 

.0 

15 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

8.3 

11  91.7 

0 

.0 

12 

0 

.0 

0 

;o 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

655 

65,9 


\  \ 

1  \ 

TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFEMEO  By  INSTITUTIONS  OF  hIChER  EOUCATtON  BV\RACE, 
ETHNICITY,  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  H78-19T* 


AMERICAN  IND2 AN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUM8ER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


fcHlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCK-RESICENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL  ' 
NUMBER 


FOREIiN  LANGUAGES  CllOOJ 
OHIO 


OH    OETilSON  UNIVERSITY 


1}  ' 


TOTAL                0  .0 

0 

•  J 

FEMALE                 0  .0 

0 

•0 

MALc                0  .0 

0 

.0 

CH    EOGECL  IFF  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  -0 

0 

0 

OH    HEIOElBERG  ccllege 

TOTAL                 0  *0 

1 

14*3 

FEMALE                0  »0 

1 

16*7 

MILE                 0  *0 

'  0 

A 

•  U 

OH    HtfcAM  COLLEGE 

t 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  *3 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

OH    JOHN  CARROLL  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .3 

1 

12*5 

FEMALE    „           0  .0 

1 

14.3 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

oh  kent  State  u  main  campus 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  3 

FEMALE                 0  *3 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

OH    KENYCN  COLLEGE 

TOTAL                 0    *'  .0 

0 

•  3 

'    FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•0 

OH    LAKE  ERIE  COLLEGE 

TOTAL                 0  -0 

0 

•0 

FEMILE                g  .0 

0 

•  0 

«Lc                0  .0 

0 

•  0 

OH    MAR!  ETTA  Cf-LLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .3 

0 

•  0 

MALE    •             0  .0 

0 

•  G 

CH    MIAMI  UNIVERSITY  MAIN  CAM 

TOT  AL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                  0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

OH    MQUttT  UNICN  COLLEGE 

TOTAL            .     C   i  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0    -  .0 

0 

•o 

MALE                 C  j  .0 

0 

.0 

Oh    MUSKINGUM  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

OH    NOTRE  DANE  CCLLEGE 

•    TOTAL                 0  *0 

0 

♦  C 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MAL3                 0  .0 

0 

•  0 

OH    08  ERLIN  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

1 

4.8 

FEMALE                 0  .0 

1 

5.9 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

OH    CHIO  OOMINICAN  COLLEGE 

- 

TOTAL               i  0  .0 

0 

.0 

FEMALE              >  0  ••*) 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

Oh    OHIO  NORTHERN  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  *3 

0 

•  0 

MALE'               0  .0 

0 

•  0 

OH    OHIO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0 

1 

1 .3 

FEMALE                0  .0 

1 

1.0 

MALE                 0  *0 

0 

•  0 

Oh    OHIO  U  MAIN  CAMPUS 

TOT  A  L                0        . 0 

o 

•0 

FEMALE                 0  .0 

0 

^0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

OH    WIO  UESLEYAN  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .3 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

OH    OT  TERSEIrJ  COLLCGE 

TOT  AL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                0  »C 

0 

.0 

OH    U  OF  '4*30*  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                0  *3 

2 

7,7 

FEMALE                0  .0 

I 

4.3 

MALE                 >0  .0 

1 

33.3 

OH    U  OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

A 

«*» 

o 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

1 

100.0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

100.0 

1  100.0 

0 

•  0 

o 

•0 

0  .0, 

0 

.0 

1 

14.  3 

2  2».6 

0 

.0 

I 

16*7 

2  33.3 

0 

•  0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

«  0 

o 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1  12.5 

0 

.0 

0 

.0 

1  14.3 

0 

•  0 

o 

o 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

1 

7.7 

1  7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

1 

12*5 

1    12. 5 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

1 

16,7 

1  16.7 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

1 

50.0 

1    50.  C 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

3 

.0 

0  .0 

c 

•  0 

0 

o 

0  ,0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

,0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

c 

•  3 

0 

.0 

0    ■  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

1 

4.8 

0 

.0 

2  9.5 

1 

5.9 

0 

.0 

2  11.8 

0 

•  0 

0 

.  c 

0  .0 

0 

.0 

1 

100.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

1 

100  .0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1  1.3 

0 

.0 

0 

.0 

1  1.8 

0 

•  0 

0 

o 

0  .0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0  .0 

■  0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

1 

5*9 

1  5.9 

0 

.0 

1 

6.7 

1  6.7 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  *o 

i 

3.B 

1 

3.8 

4  15.4 

1 

4.3 

1 

4.3 

3  13.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  33*3 

0 

,0 

0 

.0 

0  .*0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

24  96.0 

1 

4.0 

25 

22  95.7 

1 

4.3 

23 

2  1C0.0 

0 

.0 

2 

0  .0 

0 

.0 

1 

0  .0 

0 

.0 

1 

0  .0 

0 

.0 

0 

5  71,4 

0 

.0 

7 

4  66.7 

0 

.0 

6 

1  1C0.0 

0 

.0 

1 

9  100*0 

0 

.0 

9 

7  100.0 

0 

.0 

7 

2  100.0 

0 

.0 

Z 

7  ,5 

0 

.0 

8 

6  B5.7 

0 

.0 

7 

1  100.0 

0 

.0 

1 

19  100.0 

0 

.0 

19 

16  1C0.0 

0 

•0 

16 

3  100.0 

o 

.0 

.  3 

12  92.3 

0 

.0 

13 

5  100,0 

0 

.0 

5 

7  87.5 

0 

.0 

8 

5  100.0 

0 

.0 

5 

4  10G.0 

0 

•  0 

4 

1  10C.0 

0 

.0 

1 

5  83.3 

o- 

.0 

6 

4  100.0 

0 

•G 

4 

1  50.0 

0 

•  0 

2 

44  100.0 

0 

.0 

44 

4G  10C.0 

(1 

•  0 

40 

4  100*0 

0 

.0 

4 

2  66.7 

1 

33.3 

3 

2  100.0 

0 

•  0 

2 

0  .0 

1 

100.0 

1 

7  100.0 

0 

.0 

7 

5  1C0.0 

0 

.0 

5 

2  100.0 

o 

.0 

2 

1  100.0 

0 

.0 

1 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0  .0 

0 

.0 

0 

19  90,5 

0 

.0 

21 

*5  88,2 

0 

.0 

17 

4  100.0 

o 

.0 

4 

0  .0 

0 

.0 

1 

0  .0 

0 

.0 

0 

0  .0 

o 

.0 

1 

4  100.0 

0 

.0 

4 

3  1C0.0 

0 

.0 

3 

1  100.0 

0 

.0 

1 

76  98*7 

0 

.0 

77 

54  98.2 

0 

.0 

55 

22  1C0.0 

0 

.0 

22 

12  92.3 

1 

«  .7 

13 

5  100.0 

0 

•  0 

5 

7  87*. 

1 

12.5 

8 

16  94.1 

0 

.0 

17 

14  93.3 

0 

.0 

15 

2  100. 0 

0 

.0 

2 

11  91.7 

1 

8.3 

12 

9  9C*0 

I 

10.0 

10 

2  100.0 

0 

.0 

2 

21  80*8 

1 

3.8 

26 

19  82*6 

1 

4.3 

23 

2  66*7 

0 

.0 

3 

11  100*0 

0 

.0 

11 

7  1CC.0 

0 

•  0 

7 

4  100*0 

0 

•  0 

4 
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TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S    OEGftEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFEAREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATIO*  BY  RACE* 

ETHNICITY*  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANC  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 

FOREIGN  LANGUAGES  CI  100) 

OHIO 

OH    UNIVERSITY  OF  OAYTUN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

OH    UNIVERSITY  OF  TCLEOO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .1 

OH    URSULINE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .> 

MALE  0  .0 

OH    MALSH  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    WILNINGTCN  CCLLEGF. 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    WITTENBERG  UNIVERSITY 


BLACX  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER  X 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


hMlTE  ■ 
NON-HISPANIC 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


TOTAL 


TOTAL 
FEMALE 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
MAIN  CAMPUS 


OH  BRIGHT  ST 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                 0  .3 

MALE                 0  .0 
OH     XAVIER  UNIVERSITY 

TOTAL                  0  .3 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .9 
OH    YOUNGSTCMN  ST  UNIVERSlT* 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

OH          STATE  TOTALS  <        43  INSTITUTIONS) 

TOTAL                  0  .0  13  2-7 

FEMALE                 0  .3  10 


2 

18.2 

1 

10.  0 

1 

100.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

2 

40.0 

2 

40.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

•  3 

0 

.0 

0 

♦  9 

MALE 


aLAHOHA 


.0 


2.6 
3.0 


OK    Cc  THAN Y  NAZARENE  college 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

OK    CENTRAL  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
*FS*A».E 
MALE 


.0 
.3 
•  0 


OK     EAST  CENTRAL  CKM  STA;<:  U 

TOTAL  0        .  ) 

FEHtLE  0  .0 

male  o  .o 

IK     NORTHEASTERN  OKLA  STATE  U 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .9 
OK     OKLAHOMA  CITY  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  ,3 

OK     (XL A   STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

OK    ORAL  ROBERTS  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FCMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OK    STHESTN  OKLA  STATE  U 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
OK     U  Of   OKLAHOMA  NCRMAN  CAM 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

.  0 


.0 
.0 
.0 


1  4.2 

0  .0 

1  33.3 


TOTAL 
FEMALE 
MAL  E 
OK    U  OF  SCI  £ 
TOTAI 
FEMALE 
MALE 


0  .3 

0  .0 

0  .0 

ARTS  OF  OKLA 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


OK     UNIVERSITY  OF  TULSA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


ER 

X 

NUMBER 

* 

NUMBER 

X 

NUMBER  X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

0 

.0 

0 

.0 

2 

Id. 2 

7  63.6 

2 

18.2 

11 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10. c 

7  7C.0 

2 

2C.0 

10 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

3  .0 

3 

.0 

1 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

-4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  10C.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

. 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.3 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  1C0.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100. 0 

0 

.3 

I 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  103.0 

0 

.0 

A 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

40.0 

3  69.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

2 

40.0  ' 

3  CC.O 

0 

.3 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.3 

0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

7  1CC.0 

0 

.0 

.  7 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  10C.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9  90.0 

i 

10.0 

10 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5  83.3 

1 

16.7 

6 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

4  1CC.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

19  95.0 

1 

5.0 

20 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

16  1C0.0 

0 

•  0 

16 

0 

.0 

0 

mO 

0 

.0 

3  75.0 

1 

25.0 

4 

2 

•  4 

12 

2.5 

27 

5.6 

448  92.2 

1 1 

2.3 

486 

2 

.5 

7 

1.6 

19 

4.9 

3ol  93.3 

7 

1.8 

387 

0 

.0 

5 

5.1 

g 

8.1 

87  87.9 

4 

4.0 

99 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

i 
1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

Z  103." 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

3 

.0 

c 

.0 

1  1C3.0 

0 

.c 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  10C.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7  1CC.0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

6 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  1C0.0 

0 

.0 

1 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

1  1C0.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

2 

8.3 

3 

12.  5 

21  87.5 

0 

.0 

24 

0 

.0 

2 

9.5 

2 

9.5 

19  9C.5 

0 

.0 

21 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

2  66.7 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9  75.0 

3 

25.0 

12 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5  83.3 

1 

16.7 

6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  66.7 

2 

33.3 

6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

1  1C0.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

c 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

25  100.0 

0 

.0 

25 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

17  100.0 

0 

.0 

17 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8  •  JC.O 

c 

.0 

8 

c 

.0 

1 

100.0 

1 

10C.0 

0  .0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8  iCO.O 

0 

.0 

8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

c 

.0 

0 
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i ABLE  6*    TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETtNICITY,  ANO  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  197«-1979 


AMERICAN  INOIAN 

BLACK 

ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE  NON 

-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER          t    *  NUMBER 

I 

NUMBER 

1 

FCREIGN  LANGUAGES  (1103) 

OA          SUTE  TOTALS  U       U  INSTITUTIONS), 

TOTAL                 3        •  *J 

1*2 

.0 

FEMALE                0        • Z 

o 

•  0 

0 

.0 

MA  LE                  G        •  0 

4.8 

0 

.0 

r\a  c/*  ovi 

OREGON          ,  • 

na    jc  jft  am n  ft  id*  cm  i  ft.f 

TOTAL                 0  .0 

o 

•0 

1 

4.8 

rciii  :                     ft  o 

o 

•  0 

1 

7.1 

o 

•  0 

0 

.0 

UK     LiniriCLt/  vULLcvt 

I  1*1  4  k                            V              •  ■J 

o 

*-  .3 

0 

.0 

FcMA  L£  0*0 

o 

•0 

3 

.0 

HA  Lc                 D        « 0 

o 

.  1 

0 

.0 

no    ro  cmiu  rr.i  i  FiiF  pf  en 

TI"1T  *  1                                   ft  ft 

o 

•0 

0 

.0 

c:  u  i  c                      ft  ft 

o 

•  0 

0 

.  0 

MALE                   0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

no     nc  Frn«  CYATF  itNtvFcCtTV 

U~       LF>  CuUl     Jin  IE     UHIICM1  II 

T/rr  <  ■                        ft  n 
T  «JI  AL                        «            •  J 

o 

•  0 

0 

.  0 

C  £  ma  1  C                        ft  ft 

o 

•  3 

0 

.0 

SAL  E                 0  .3 

o 

.  0 

0 

.0 

UK      rj K  i  L AnU   i 1  A 1  C    UH JV  CK3  i 1  T 

TOTAL                  0  .3 

o 

•  0 

0 

.0 

CCui 1 C                               ft  ft 

o 

•  3 

0 

.0 

MAlE                 0  »0 

o 

•0 

0 

.0 

no      c  f  .u  /i6C-nu   ct   r  fti  i  crc 

TUI AL                      U          •  • ) 

o 

•  0 

0 

.0 

FEMALE                  0  .0 

•  3 

0 

.0 

MAL  E                 0        •  3 

•  0 

0  v 

.0 

OR    U  GF  OREGCh  MAIN  CAM  US 

TOTAL                 0  .0 

1 

1  .3 

0 

.0 

FEMALE/                 0        . 0 

1 

2.6 

0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

OR    PACIFIC  UNlvERSTY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

-  .0 

<«A  L  E                 3  .0 

0 

.3 

0 

.0 

CR    REC0  COLLEGE 

TOTAL                 C  .0 

0 

•0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

Q 

•  0 

MALE                0  .3 

0 

.0 

„  0 

.0 

OR    UNIVERSITY  OF  PCRTLAND 

TOTAL                 0  .3 

0 

.0 

0 

.0 

FcM&LE                  0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MA'  £  0.0 

0 

.0 

o 

•  C 

OR    Ml LLAMETTE  JNlv «R5ITY 

TOTAL                 0  .0 

1 

12.5 

o 

•  0 

FcviALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                  0  .0 

1 

25.0 

0 

•  0 

OR          STATE   TOTALS  1         11  INSTITUTIONS^ 

TOTAL                 0  .0 

2 

1.2 

1 

.  6 

FEMALE                 0  .0 

1 

.9 

1 

.9 

IALE                 0  .0 

1 

2.2 

0 

.0 

PENNSYLVANIA 

PA     ALBRIGHT  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

.0 

0 

.0 

HAlE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

PA    ALLEGHENY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0  . 

.0 

MALE                   0  .0 

0 

.3 

0 

.0 

PA     ALLNTWN  C   SNT  FRAN  0ESALS 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

-0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MA  L  E                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

PA    ALLIANCE  CCLLEGE 

TOTAL                  0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

-.0 

0 

•  0 

PA    3EAVER  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

0 

.0 

MALE                 3  .3 

3 

.0 

3 

.0 

PA    3LC0MSBURG  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

c 

.  0 

MALE                 0  '.0 

0 

.0 

0 

.0 

PA    BRYN  MAWR  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

1  ' 

4.0 

FEMALE                 6  .0 

0 

.0 

1 

4.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

PA    dJCKNELL  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

0 

0 

,0 

FEMA.E                 3  .( 

0 

,0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
Ml NORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


3  3.* 
2  3.2 
1  4.8 


1.9 
.9 
4.3 


4  4.8 
2  3.2 
2  9.5 


0 

.0 

1 

4.8 

0 

•  0 

1 

7.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

1 

25.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

1 

130.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

fo 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

•  0 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

V 

'  1.8 

2 

3.6 

1 

2.6 

2 

5.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

1 

25.0 

0 

,  .0 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

103.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  o 

:  o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.C 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

77  91.7 
60  95.2 
17  81.0 


20 
13 
7 

3 
3 
0 


95.2 
92.9 
1C0.0 

75.0 
100.0 
.0 


4  100.0 
4  100.0 
0  .0 

19  100.0 
16  100.0 

3  100.0 

so  ica.o 

21  103.0 
9  100.0 

6  75.0 

4  66.7 
2  100.0 


51 
35 
16 

3 
3 
0 


92.7 
92.1 
94.1 

75.0 
1C0.O 


B  1C0.O 
7  100.0 
1  '30.0 

1 
0 
1 


100.0 
.0 
1O.0 


3.7 
6.5 


7  87.5 
4  100.0 
3  75.0 


152  93.6 
110  94.8 
42  91.3 


3  3.6 

1  1.6 

2  9.5 


.0 
.0 

.0' 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2  25.0 

2  33.> 

0  .0 

2  3.6 

1  2.6 
1  5.9 


.0 
.0 

.  "> 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


4  2.5 
3  2.6 
I  2.2 


64 
63 
21 


21 
14 
7 

4 

3 
1 

4 

4 
0 

19 
16 
3 

30 
21 
9 

a 

6 

2 

55 
3B 
17 

4 

3 
1 


162 
116 
46 


0 

.0 

0 

.0 

3 

75.0 

1 

25»0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1C0.O 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

100.0 

1 

0 

.0 

c 

.0 

12 

100.0 

0 

.0 

12 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

8 

3 

.0 

0 

.0 

4 

IOC  0 

0 

.0 

4 

3 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

c 

.0 

1 

100.  0 

0* 

.0 

1 

0 

.c 

3 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

0 

•o  s 

0 

•  0 

1 

100.  0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  Q 

0 

1 

12.5 

1 

12.5 

7 

87.5 

0 

.0 

8 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

1 

50*0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0  1 

2 

0 

.0 

1 

4.0 

24 

96.0 

0 

.0 

25 

0 

.0 

1 

4.0 

24 

*6.0 

0 

.0  ( 

25 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

G 

♦  0 

0 

.0 

18 

94.7 

1 

5.3 

19 

0 

•  0 

0 

.0 

11 

100.0  . 

0 

.0 

11 

0 

♦  0 

0 

.0 

7 

87.5 

I 

12.5 

B 

TABLE  6*     TOTAL  BACHELOR'S    0 EGRESS  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY,  A NO  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

FOREIGN  LANGUAGES  (1100) 
•  «» 

PENNSYLVANIA 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  X 


Total 
minority 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCN-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TCTAL 
NUMBER 


PA    CABRINI  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

PA    CALIFORNIA  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

PA    CARNEGIE-MELLON  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

PA    CEDAR  CREST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    CHATHAM  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

PA    CHESTNUT  HILL  CCLLEGE 
TOTALS.  0  .0 

FEMAcLB;  *,  0  .0 

MALE    ''  0  .0 

PA    CHEYNEY  STATE  COLLEGE 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

PA    CLARION  STATE  C 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 


.0 
.0 
•  0 

MAIN  CAM 

.0 
.0 
.0 


PA    OICKINSON  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


PA    OUQUESNE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
PA     EASTERN  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

HALE  0 


.0 
.0 

f 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 


PA    EAST  STROUDSBG  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  rO 

FEMA  LE  0  .0 

HALE  0  .0 

PA    EOINBORO  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0        .0  • 

PA    EL 2ZA6ETH TOWN  COLLEGE  ' 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    FRANKLIN  AND  MARSHALL  C 
TOTAL  0  .0 

f  SHALE  0  .0 

HALE  0  .0 

PA    GANNON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

PA    GENEVA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    GETTYSBURG  COLLEGE 
TOTAL  0  ,.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    GROVE  CITY  COL  I  EGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE        ✓        0  .0 
HALE  0  .0 

Pa  gwyneoo-mercy  college 


.TOTAL 
FEMALE 
MALE 


PA    HAVERFORO  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
•  0 
.0 

.c 

.0 
.0 


PA    HOLY  FAMILY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


33.3 
33.3 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

20.0 
20.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

100.0 
100.0 
.0 

.0 
.0 

.0 


1  4.8 

0  .0 

1  14.3 


.0 
.0 
.0 

14.3 
16.7 
.0 

.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

8.7 
5.9 
16.7 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.3 
5.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

II. 1 

.0 

11.1 

.0 
.0 
.0 


ERLC 


0 

.0 

0 

.0 

I 

33.3 

2 

66.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

? 

100.0 

0 

•p 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1  00.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10C.0 

0 

CO 

0 

.fl 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

1 

14.3 

6 

85.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

1 

14.3 

6 

85.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  J 

1 

20.0 

4 

80.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

20.0 

4 

80.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

28.6 

2 

28.6 

5 

71.4 

0 

.0 

0 

.0 

2 

28.6 

2 

28*6 

5 

71.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

16 

100.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

15 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

c 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

4.8 

2 

9.5 

19 

90.5 

c 

.0 

0 

.0 

1 

7.1 

1 

7.  1 

13 

92.9 

(1 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

14.3 

6 

85.7 

') 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  c 

1 

1G0.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

6 

85.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

16.7 

5 

83.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

1 00.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

vC 

7 

10C.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

8.7 

21 

91.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.9 

16 

94.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

5 

83.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

8 

1  00.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

25.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

4.3 

22 

95.7 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

I 

5.  3 

1 8 

94.7 

o 

•0 

0 

.6 

0 

!o 

0 

*  0 

4 

100.0 

0 

lo 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

1CG.0 

1) 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.d 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

11.1 

2 

22.2 

7 

77.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

t-  .o 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

11.1 

2 

22.2 

7 

77.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

0 

.0  ■ 

0 

.0 

0 

.0 

5 

1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

i 

3 
3 
0 

2 
2 
0 

3 
3 
0 

7 
7 

0 

5 
5 
0 

7 
7 
0 

1 
1 

0 

16 
15 
'  1 

21 
14 
7 

3 
2 
1 

7 
6 
1 

7 
4 

3 

7 

4. 

3-"' 

3 
3 
0 

23 
17 

6 

9 
8 
1 

4 

4 
0 

-23 
19 
4 

9 
9 
0 

2 
1 
1 

9 
0 
9 

5 
5 
0 


659 


663 


TABLE  6.    TOTAL  Ba-  .aOR»S     OEGREES  FOR  MAJOR  MELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE t 
ETHNICITY,  ANO  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


Aft ER I  CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

FOREIGN  LANGUAGES  (1100) 

PENNSYLVANIA 

PA    IHHACULATA  COLLEGE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

PA    INDIANA  U  CF  PENNSYLVANIA 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

PA    JUNIATA  COLLEGE 

.0 

TOTAL  0 

.0 

0 

FEMALE  0 

.3 

0 

,0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

PA    KING'S  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

PA    KJTZTOWN  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  C 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

PA    LAFAYETTE  COLLECE 

TOTAL  C 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

vO 

MALE  0 

.0 

0 

'.0 

PA    LA  ROCHE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

•  J 

0 

.0 

PA    LA  SALLE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

PA    LEBANON  VALLEY  COLLEGE 

TOTAL                 0  , 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

PA    LEHIGH  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

<    FEMALE  0' 

.0 

0 

.0 

KALE  0 

.0 

0 

.0 

PA    LINCOLN  UNIVERSITY 

TOT  Ac  0 

.0 

6 

100.0 

FEMALE  0 

.0 

6 

100.0 

MA*L£  0 

.0 

0 

.0 

PA-  LOCK  HAVEN  STATE 

COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

PA    LYCOMING  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  , 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

PA    MANSFIELD  STATE 

COLLEGE 

TOTAL             .  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

>    MALE  0 

.0 

0 

.0 

PA    MESSIAH  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

P4     MI LLERSV I LLE  ST 

COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

PA    MORAVIAN  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

PA    MUHlENBERG  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

Ft:  KALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

PA    PA  STATE  U  MAIN 

CAMPUS 

T  OT  AL  0 

•  0 

1 

1.7 

FEMALE  C 

.0 

1 

2.1 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

PA    ROSEMONT  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

2 

16.2 

FEMALE  0 

.0 

2 

IB. 2 

HAL;  0 

.0 

0 

.0 

PA    SAINT  FRANCIS  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

pa   saint  Joseph's  university 

TOTAL  1 

14.3 

0 

.0 

FEMALE  1 

16.7 

0 

.3 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 

0^ 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

u 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
-0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.3 
.0 
10.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


TOTAL 

WHITE 

NON-RESIDENT 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN' 

TOTAL 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

nunc ck 

x 

NUMBER* 

0 

•  0 

0 

A 

•  u 

4  100.0 

o 

.0 

4 

0 

•  0 

0 

.0 

4  100.0 

o 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

•0 

0 

•  0 

31  10C.O 

o 

.0 

31 

0 

•  0 

0 

•  0 

22  100.0 

o 

•  0 

22 

-  0 

.0 

0 

.0 

9  1CC.0 

0 

.0 

J9 

0 

•  0 

0 

•  0 

5  100.0 

o 

•  0 

5 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  100.0 

o 

•0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

0 

•0 

r- 

0 

•  0 

3  10C.0 

o 

•  0 

3 

0 

•  0 

0 

•  0 

3  100.0 

o 

•  0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

17  100.0 

o 

•  0 

17 

0 

•  0 

0 

•  0 

16  1C0.0 

o 

•  0 

16 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

•0 

0 

•  0 

1  A      1  Ap  A 

o 

•  0 

10 

0 

•  0 

c 

•  0 

8' 100.0 

o 

•  0 

Q 

o 

.0 

•  0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

'  1 

50.9 

1 

50.0 

1     50 .0 

o 

.0 

rt  2 

1 

50.0 

1 

50.0 

1     50. 0 

Q 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

c° 

0 

•  0 

0 

f\i> 
.  \i 

1 3  IOC. 0* 

o 

•  0 

13 

0 

.0 

0 

•  0 

9  100.0 

o 

•  0 

9 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

\o 

4 

0 

.0 

0 

•  0 

2  100.0 

o 

.0 

2 

0 

.0 

0 

•  0 

2  1 00.0 

o 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

.or 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3  I CCO 

o 

.0 

3 

0 

•  0 

0  u 

.  .0 

1  100.0 

Oc' 

•  0 

1 

,  0 

.0 

0 

*  .0 

2  100.0 

0 

\o 

2 

0 

•  0 

6 

L  00.0 

0  .0 

o 

.0 

0 

•  0 

6 

1 00.  0 

0  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

c 

.0 

0 

0 

.0 

•  0 

•  0 

4  1CC.0 

Q 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

i  100.0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

lo 

3 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  A      1  AA  A 

10   1 00 .0 

Q 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

A    1  OA  n 

o 

.0 

8 

0 

*o 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

•  0 

5  10C.0 

o 

•  0 

5 

0 

»0 

0 

•  0 

100.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

lo 

1 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

•  0 

I 

0 

.0 

0 

•  0 

0  *0 

o 

.0 

0 

o 

.0 

0 

.0 

I  100.0 

0 

.0 

1 

1 

2.3 

2 

4.  7 

41     S5. 3 

o 

•  0 

43 

0 

•  0 

0 

•  0 

33  100.0 

0 

A 

•  u 

33 

1 

10.0 

2 

7  0.0 

8  80.0 

0 

.0 

10 

*5 

.0 

0 

•  0 

6  100.0 

0 

•0 

6 

u  ° 

0 

•  0 

0 

•  0 

5  1 00.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

lo 

& 

0 

.0 

0 

•  0 

- 

15  93.8 

1 

6.3 

16 

0 

.0 

0 

•  0 

14  93.3 

1 

6.7 

15 

K.  0 

.0 

0 

.a 

1  100.0 

0 

lo 

1 

0 

.0 

1 

1.7 

0 

.0 

59 

0 

.0 

1 

2.  1 

46  "  97.9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

12  100.0 

0 

lo 

12 

0 

.0 

2 

18.2 

8    72. 7 

1 

9.1 

11 

0 

•  0 

2 

18.2 

8  72.7 

1 

9.1 

o 

.0 

o 

*0 

0  *0 

0 

lo 

0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.c 

1 

14.3 

6     85.  ' 

0 

.0 

7 

0 

•  V* 

1 

16.7 

5  83.3 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

ERJC 


664 


TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR' S    DEGREES         MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY.  ANO  SEXj     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
AiASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


7 


SPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


•HUE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

1BER 

X 

FORE  13 N  LANGUAGES  (1100) 

PENNSYLVANIA 

PA    SETON  HILL  COLLEGE 

10TAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

5 

100.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

100*0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

<  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

\i*A    SH1PPENSBURG  ST  COLLEGE 

\     TOTAL  0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

100*0 

n  0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0- 

•0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

PA    SLIPPERY  ACCK  ST  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

4 

1C0.0 

0 

♦  _ 
*0 

FEMALE    •  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

'♦0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•0 

PA    SUSQUEHANNA  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

5 

100*0 

0 

•0 

FEMALE           „  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

'  4 

100*0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

PA    SWARTHMORE  COLLEGE 

T53TAL  0 

•  0 

1 

16*7 

0 

.0 

1 

16*7 

2 

33*3 

4 

66*7 

0 

•  0 

EMALE  0 

•  0 

1 

25*0 

0 

•  0 

1 

25*0 

2 

$0*0 

2 

50*0' 

0 

•  0 

MALE  0 

.0  - 

0 

•0 

0 

"  '  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

1C0.0 

0 

•  0 

PA    TEMPLE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

1 

4*3 

1 

4.3 

1 

4*3 

3 

13*0 

20 

w87*0 

0 

•0 

FEMALE  0 

•  0 

1 

5*9 

1 

5*9 

1 

5*9 

3 

17*6 

14 

82*4 

0 

•  0 

MALE              '  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

fr  0 

♦  0 

6 

100*0 

0 

•  0 

PA    THIEL  COLLEGE 

» 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

1C0.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

6 

100*0 

>  0 

•  0 

MALE  O^s 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

PA    U  OF  PENNSYLVANIA 

TOTAL            .  0 

•0 

1 

2*9 

1 

2.9 

0 

.0 

2 

5.9 

29 

85*3 

3 

6.6 

FEMALE  0 

•  0 

1 

4*0 

1 

4.0 

0 

•  0 

2 

6*0 

21 

84.0 

2 

6*0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

8 

86*9 

1 

11*1 

PA    U  OF  PITTSBG  MAIN 

f AM PUS 

TOTAL    "  0 

•  0 

1 

2*7 

0 

♦°0 

1 

2*7 

2 

5*4 

34 

91*9 

1 

2*7 

FEMALE  0 

•  0 

1 

3*1 

c 

.0 

1 

3*1 

2 

6.3 

29 

90*6 

1 

o  3*1 

MALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

5 

1CC.0 

0 

♦  0 

PA    UNIVERSITY  OF  SCR  ANTON 

• 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

.0 

1 

14*3 

a 

♦  0 

1 

14*3 

6 

65*7 

0 

.0 

FEMALfc  0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

25*0 

0 

♦  0 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

.0 

MALE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•0 

3 

10C.0 

0 

.0 

pa  ur Sinus  college 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

6 

100. c 

0 

.  0 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

5 

100*0 

0 

.0 

MALE  0 

•0 

c 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

c 

•  0 

1 

100*0 

0 

.0 

PA    VILLANOVA  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

♦0 

0 

♦  0 

r  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1C 

10C.0 

0 

♦0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

4 

1C0.0 

0 

.0 

MALE  0 

•0 

c 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

(  6 

100*0 

0 

.0 

PA    WASHINGTON  JEFF  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

.  0 

FEMALE  0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦( 

1 

100*0 

0 

♦0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0% 

0 

♦  C 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

PA    WEST  CHESTER  ST  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

26 

100*0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0  / 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

18 

ICC.  0 

0 

♦  c 

MALE  0 

♦0  7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

8 

100*0 

0 

.0 

PA    WESTMINSTER  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

100*0 

0 

'.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  c 

8 

100*0 

c 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

10C.0 

0 

•  0 

PA    wtLKES  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

'.0 

4 

10C.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

-  *0 

MALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

P.A    WILSON  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

11*1 

1 

11*1 

2 

22*2 

7 

77*8 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

1 

11*  1 

1 

11*1 

2 

22*2 

7 

77*8 

0 

•0 

MA  LE  0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦0 

0 

•0 

0 

♦  C 

•  0 

♦  0 

0 

•  0 

PA         "iTATE  TOTALS  < 

69 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  1 

♦1 

22 

3*1 

t 

♦  9 

12 

1 ,8 

42 

6.0 

655 

92*9 

6 

1*1 

FEMALE                1  " 

♦  2 

19 

3.4 

5 

♦  9 

10 

U8 

35 

6.3 

513 

92*8 

5 

♦  9 

MALE  0 

.0  - 

3 

2*0 

ol 

♦  7 

3 

2*0 

7 

4*6 

142 

93*4 

3 

2.0 

RHODE  ISLANO 

< 

RI    BARP.  INGTON  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

1 

10C.0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

c 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦C 

1 

100*0 

0 

.0 

RI    BROWN  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

2 

8.0 

1 

4.0 

2 

6.0 

5 

20*0 

20 

80*0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0  „ 

2 

11*6 

1 

5*9 

1 

5*9 

4 

23*5 

13 

76*5 

0 

.0 

MALE  0 

♦  0 

0  j 

♦0 

0 

•  0 

1 

12*5 

1 

12*5 

7 

67*5 

0 

•  0 

RI    PROVIDENCE  COLLEGE 

5.9 

TOTAL  0 

♦0 

0 

•  0 

of 

♦  0 

1 

5*9 

1 

16 

94*1 

0 

•c 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

^.0 

0 

.0 

1 

7*7 

.  1 

7.7 

12 

92*3 

0 

•  0 

0        MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

'  0 

•  0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


5 
5 

0 

3 
3 
0 

4 
4 

0 

5 
4 
1 

6 
4 

2 

23 
v  17 
6 

6 
0 

34 

25 
9 

37 
32 
5 

7 
4 
3 

6 
5 
1 

10 
4 
6 

1 

I 
0 

26 
18 

0 


705 
553 
152 


2 
1 
1 

25 
17 
6 

17 
13 
4 


ERIC 


661 


665 


urn 


TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR'S 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHEA  EOUCATION  8Y  RACE? 
ETHNICITY,  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  I  NO? AN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 

FCREIGN  LANGUAGES  IllOO) 

RHODE  ISLANO 

RI     RHODE  ISLANO  COLLEGE 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

RI    SALVE  REGlNA-NEkPORT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

RI    U  OF  RHOO£  ISLANO  t 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


1 
1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 

0* 


10*0 
14*3 
.0 

33*3 
33*3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


RI          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

,  SCU1H  CAROLINA 

SC    CI  TAOEL  MILIT*SY  C  OF 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

SC    CLENSCN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC    COLLEGE  OF  CHARLESTON 


6  INSTITUTIONS) 
4  6*1 
>  4  8*7 
0  *0 


SC 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

SC    CONVERSE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MA  L  E 
SC    ER  SKI  NE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  0 

•  0 

•  0 

.0 

•'0 

♦  0 


ANO  SEMINARY 
0  *0 
0  *0 

o  *o 


SC    FRANCIS  MARICN  COLLEGE 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

SC    FORMAN  UNIVERSITY 

T  CT  AL  0 

FEMALE  0 

HALF  0 
SC    NEWBERRY  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


SC    fRcSBYTERIAN  COLLEGE 


\TCTAL  ' 
FEMALE 
MALE 
SC    U  OF  SC 
TOTAL  \ 
FEMALE  ^ 
MALE 
SC    MI  NTHROP 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


AT 


0  *o 
0  *o 

0  . 0 
C0LUM8IA 


0 
0 
0 

COLLEGE 
0 
0 
0 


SC    MOFFORD  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

SC          STATE  TOTALS  ( 

TCT  AL  0 

FEMALC  0 

MALE  0 

SCUTH  OAKOTA 


SO    AUGdSTANA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  •  0  * 

SO    MOUNT  MARTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  6  .0 

MALE  4  0  .0 

SO    NORTHERN  STATE  COLLEGP 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  »0 

KALE  0        . 0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

CI 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 


1  25*0 

0  *o 

1  100*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

1 
1 

0 

0 
0 

c 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

,0 

♦  0 

♦  3 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

4*0 
.0 
12*5 

20*0 
20*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 


12  INSTITUTIONS) 


3*2 
1*4 
•  7 


.0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


tahlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
.ALIEN 


TOTAL 


1*5 

2*2 
♦  C 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

*0 
*0 
.0 

*0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦0 
*0 

•  0 


♦  0 
f*0 

*0 

*0 
*0 
.0 

♦  0 
*0 

♦  0 


10*0 
*0 
33*3 

*0 
*0 
♦0 

♦  0 
*0 


o 

•  0 

4 

6*1 

2 

4*  3 

2 

10*0 

1 

5C.0 

0 

•o. 

I 

50  *0 

1 

4*S 

1 

5*9 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

o 

♦0 

0 

♦  0 

0 

*0 

o 

♦  o 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

o 

*  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

0 

•  0 

2 

»2*1 

1 

1*4 

1 

4*3 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
*0 

♦  0 


NUMBER 

• 

4 

MIIMJtFQ  X 

nunocK  * 

NUMBER 

1 

NUMBER 

2 

2  0*  0 

7    70*  0 

I 

1 0*0 

10 

1 

14*3 

5  71*4 

1 

14*3 

7 

1 

33*3 

2  66*7 

o 

•0 

3 

1 

33*3 

2  66*7 

0 

•  0 

3 

1 

33*3 

2  66*7 

0 

•0 

3 

0 

•  0 

0  *o 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

9  100*0 

0 

•  0 

9 

0 

•  0 

*  5  100*0 

o 

♦  0 

5 

0 

A 

•  u 

4  100*0 

o 

♦  0 

4 

9 

13*6 

56  84-8 

1 

1*5 

66 

7 

38     82  *  6 

1 

2*2 

46 

2 

10*0 

18  ?C*0 

0 

•  0 

20 

1 

50*0 

1  50*0 

0 

•  0 

2 

0 

*  0 

0  *0 

0 

♦0 

0 

1 

50*0 

1  50*0 

o 

♦  0 

2 

1 

4*5 

95*5. 

0 

•  0 

22 

1 

5*9 

16  94*1 

Q 

♦  0 

17 

0 

•  0 

5  100*0 

o 

♦0 

5 

0 

*0 

8  88*9 

1 

11*1 

9 

0 

♦  c 

6  85*7 

1 

14*3 

7 

0 

v  *0 

2  100«C 

o 

o 

2 

0 

♦  0 

7  1C0.0 

0 

*0 

7 

0 

•  0 

7  100*0 

o 

♦  0 

7 

0 

•  0 

0  *0 

.  0 

♦0 

0 

0 

♦  0 

2  66*7 

.1 

33  — 

3 

0 

♦  0 

2     66  *7 

33*3 

3 

0 

♦  0 

0       •  o 

o 

♦  0 

0 

1 

25*0 

3  75*0 

0 

*0 

4 

0 

*0 

3  100*0 

o 

♦  0 

3 

1 

100*  0 

0        *0 ' 

o 

♦0 

1 

0 

♦  0 

11  100*0 

0 

*0 

11 

c 

•  0 

1  rt  1  OO  ft 

1  U  1 uu*  u 

o 

♦  0 

10 

0 

»  0 

1  1CC*0 

o 

♦  0 

1 

0 

*0 

1  100*0 

0 

♦  0 

1 

0 

•  0 

0  *0 

o 

♦  0 

0 

0 

•  0 

1  100*0 

r  0 

♦  0 

1 

o" 

•o- 

1  100*0 

0 

*0 

1 

0 

•  0 

1  100*0 

'  o 

♦  0 

1 

0 

•  0 

0  *0 

o 

c 

•  0 

o 

1 

4*  C 

24    96*  0 

o 

♦  0 

25 

0 

•  0 

17  100*0 

0 

•  0 

17 

1 

12*  5 

7  87*5 

o 

♦0 

6 

1 

20*0 

3  60*0 

1 

20*0 

5 

1 

20*0 

3  6C*0* 

1 

20*0 

5 

c  0 

•  0 

0  *0 

o 

•  0 

0 

0 

♦  c 

4  100*0 

0 

•  0 

t 

0 

♦  0 

1  100*0 

o 

♦  0 

1 

0 

♦  0 

3  1 0C«0 

o 

♦0 

3 

5 

5*3 

86  91*5 

3 

3*2 

94 

2 

2*  8 

66  13*0 

3 

4*2 

71 

3 

13*0 

20  67*0 

0 

♦  0 

23 

0 

*0 

8  100*0 

0 

•  0 

- 

6 

0 

♦  0 

5  100*0 

0 

•0 

5 

0 

♦  0 

3  1CG*0 

0 

•  0 

3 

0 

*0 

1'  100*0 

0 

'.0 

1 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

*0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•0 

1 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

er|c 


666 


662 


TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR'S 


DEW  EES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  Br  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY t  AND  SEXl     INSTITUTION  ANC  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  C 

FOREIGN  LANGUAGES  (1100) 

SOUTH  DAKOTA 

SO    SO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ,0 

SO    U  OF  SO  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER  I 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


KHUE 
,  NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


•0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


SO         STATE  TOTALS  C 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

TENNESSEE 


INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  .0 
0  .0 


TN    CARSON-NEWMAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  9  .0 

TN    OAVID  LIPSCOMB  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    F I  SK  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  s> 

TN    KING  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

JN    LAMBUTH  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMA  LE  0  .0. 

MALE  0  .0 

TN    ST  HN  MISSIONARY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    SOUTHWESTERN  AT  MEMPHIS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    AUSTIN  PEAY  ST  UNIVERSITY 


«  TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
TN    EAST  TENN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

0  .0 

-    0  .0 
ST  UNIVERSITY 

0  *0 

0  .0 

0  *0 


TN    MEMPHIS  STATE  UNlVtRSlTY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


«    TN    MIDDLE  TENN  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
'0 


_0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

a  o 

0 
0 
0 


TN    TENNESSEE  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE  c 
MALE 
TN  TENNESSEE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
TN    UNION  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

TN    UNIVERSITY  OF  THE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


0  *0 
0  *  .0 
0  .0 
TECHNCLOGICAL  U 


0 

•  0 

•  0 

*f 

•  0 
•0 

SOUTH 
♦0 

•  0 

•  0 


TN    U  0*  TENN  AT  CHATTANOOGA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TN    U  OF  TENNESSEE  KNOXVILLE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TN    U  0F>  TENNESSEE  AT  MARTIN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

*c 

•0 

100*0 
100*0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 
•0 

•  0 

«0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

100*0 
100*0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

*0 

•  0 

•  G 

<t) 

•  0 

*o 

14*3 
25*0 
*0 


NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

c 

NUMBER 

X 

NUMBER 

t 

NUMBER 

/ 

1 

• 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

8 

86*9 

1 

11,1 

9 

0 

♦  0 

0 

*  *0 

0 

•  0 

'  8 

100*0 

0 

•0 

8 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

10C*0 

1 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

3 

10C.0 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

22 

95*7 

1 

4*3 

23 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

18 

100*0 

0 

•0 

18 

J  0 

•  0 

0 

♦  03 

0 

*0 

4 

80*0 

1 

2C*C 

5 

\ 
0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

6 

100  *0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

•0 

3 

0 

*0 

0 

♦0 

0 

3 

100*0 

0 

♦o 

3J 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

100*  0 

£ 

♦  0 

0 

.0 

•0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

•  0 

a  2 

0  * 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

•0 

1 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

•0 

o 

♦0 

2 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100*  0 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

0 

It 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

ICG*  0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

«0  • 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

100*0  ' 

c 

•  0 

i 

0 

•  0  > 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

A 

♦  u 

l 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

•  0 

l 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

«0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

100*  0 

o 

♦  0 

3 

0 

0 

*0 

0 

*0 

3 

10C.0 

0 

♦  0 

3 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦c 

0 

*0 

0 

0 

♦  0 

c  0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 00  *0 

o 

Q 

£ 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

5 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

1 

1C0.0 

0 

*0 

1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*  0 

-  1 

100*  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

«0 

0 

*0 

0 

o  J 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

* 

1 

100*0 

0 

*0 

1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 00*0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

3 

1C0«0 

0 

*0 

3 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

1 

1C0«0 

0 

•  0 

i 

0 

•  0 

0 

*  0 

0 

•  Oj 

6 

100*  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

4 

100*0 

0 

♦  0 

4 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

*0 

2 

0 

•  0 

1 

33*3 

1 

33*3 

2 

66*7 

Q 

o 

3 

0 

•  0 

1 

33*3 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

♦o 

3 

0 

♦o' 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

100*  0 

0 

»  0 

Q 

2 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

2 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

*  0 

♦  0' 

0 

*0 

0 

0 

•  0 

0 

*  0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

•*° 

3 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

0  , 

•  0 

0 

♦  0 

0 

»  0 

3 

100*  0 

0 

♦  0 

3 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

*0 

2 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

I 

ioo*o 

0 

*0 

V 

0 

•  0 

1 

6*3 

1 

8*3 

1 1 

VI  ♦  f 

A 

u 

•  0 

12 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

8 

100*0 

0 

♦c 

8 

0 

•  0 

1 

23*0 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

2 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

•0 

1 

0 

♦  0 

1 

4*0 

1 

4*0 

24 

96*0 

0 

•  0 

25 

0 

♦  0 

1 

5*9 

1 

5*9 

16 

94*1 

0 

•  0 

17 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

8 

100*0 

0 

.0 

8 

0 

*0 

0 

*0 

1 

14*3 

6 

85*7 

0 

•  0 

7 

0 

*0 

0 

*0 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

EMC 


r. 


66* 


667 


TABLE  6  TOTAL  BACHELOR* S  DEGREES  FOR  MA JO*  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE t 
TABLE  6.     TOTAL  oACnfcLU  ETHNIC  IT Yt  A NO  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

FOREIGN  LANGUAGES  (1100) 

TENNESSEE 

TN    VANOERBILT  UNIVERSITY 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


NUMBER 


•0  i 
.0  i 

.or 

COLLEGE 
.0 
•0 
.0 


TN         STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 C  .0 

HALE                 0  .0 

TEXAS 

TX    ABILENE  CHRSTN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  C  .0 

HALE  0  *0 

TX    ANGfiLO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  v  .0 

FEHtLE  0  »0 

Mi, IE  0  .0 

TX    At  STIN  COLLEGE 
T01  «l  0 
FEMALE  0 
MALE  C 
TX     BAYLOR  UNIVERSIT" 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0  a 

TX    BI SHOP  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX     EAST  TEXAS  BAPT 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX    EAST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

TX    HAROIN-S 1MM0NS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

TX    HOUSTON  BAPT  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX     INCARNATE  WORO  COLLEGE 
TOT  At  0  .0 

FEMALF  0        .0  , 

MALL  0  .0 

TX    LAMAR  UNIVERSITY  ; 
TOTAL  1  50.U 

FEMALE  1  50*0/' 

MALE  0  .0 

TX    LUBBOCK  CHRISTIAN  ALLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

'TX    MARY  HARDIN-BAYLOR  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

TX    MC HURRY  COLLEGE 

TOTAL  .X'  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

TX    MIDWESTERN  ST  UNIVERSITY 


INSTITUTIONS) 
5  4*0 
5  5*4 
0  *0 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
TX.    NORTH  TEXAS  ST 
TOTAL  0 
FEMALE        J  0 
HALE  0 
TX    OUR  LAOY  OF  LAKE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
KALE  0 


,0 

•  0 

•  0 

UNIVERSITY 

•  0 
.0 

•  0 

u 

•  0 
.0 

0 


TX    PAN  AMERICAN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

x     MALE  0  .0 

T\    RICE  UNIVERSITY 

TOTAL  "       0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


Il« 
I6< 


2  100*0 
1  100*0 
1  100*0 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

C 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


*0 
*0 
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TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S     DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
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MALE 


VA    VA  POLY  INST  ANO  STATE  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


VA    VIRGINIA  STATE  COLLEGE 
TOTAL  6  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA     VIRGINIA  UNION  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEM4.LE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    VI RG1  NIA'WESLeY AN  COLLEGE 
TOTALS  0  *0 

^^F€KTlE  0  .0 

MALE  0  *0 

VA    WASHINGTON  ANO  LEE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

•**LE  0  .0 


0 

.0 

0 
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29  INST  ITU. juNS) 
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6  3*3 
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WA    CENTRAL  WASH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

WA    EASTERN  WASH  UNIVERSITY 

 TGI  At   0  *0 
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MALE  0  >0 
WA    FORT  WRIGHT  C  HCLY  NAMES 

TOTAL  0        *  0 
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MALE  0  *0 
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MALE  -  0  *0 

WA    PACIFIC  LUTH  UNIVERSITY 

TOTAL  0        *  0 

FEMALE  C  *0 

MCLE  0  *0 

WA     SEATTLE  PACIFIC  U 
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FEMALE  0  *0 

MAL£  0  .0 
WA    SEATTLE  UNIVERSITY 
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MALE.  0  *0 
WA     UNIVERSITY  OF  PCGET  SOUNO 

.      TOTAL  0  *0 
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WA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 
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TABLE  6*     TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACEt 

ETHNICITY?  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE    1978-1979  c 


AMERICAN  tfcDlAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

f ORE 15 N  LANGUAGES  (1100) 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


Wil  TE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NOK-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


WASHINGTON 

MA    WALLA  WALLA  COLLEGE 

TOTAL                 0       .0  0 

FEHALC                0        .0  0 

HALE*.  0  .0  0 
WA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                0        ,0  0 

•FEMALE                0       .0  0 

MALE  0.0  0 
Wa    WESTERN' WASH  UNIVERSITY 

•    TOTAL                 0       .0  0 

FEMALE  .              0        .0  0 

MALE                0       .0  0 

WA    WHITMAN  COLLEGE  — " — <^ 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE                 0       .0  0 

HALE  0  .0  „0 
WA    WrflTWORJH  COLLEGE  ' 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE                0        .0  0 

MALE                 0        .0  0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

..o 


WA  ,      STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  1 
FEMALE  0 
KALE  11 

WEST  VIRGINIA 

WV    BETHANY  COLLEGE 


14  INSTITUTIONS) 
.5  „  2  1.0 
.0  *  2  1.* 
.6  0  *J0 


TOTAL  0 

.0 

1 

9.1 

FEMALE  0 

.0 

1 

9.1 

MALE  0 

.0 

0 

.0 
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TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALi  0 

.0 

0 

.0 
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.0 

0 

.0 
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TOTAL  0 

.0- 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 
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.0 

0 

.0 

WV    MARSHALL  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

WV    MORRIS  HARVEY  COLLEGE 

T01 AL  0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

I  -° 

MALE  0 

.0 

0 

*  .0 
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TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 
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.0  - 

0 

.0 
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COLLEGE  ^ 

TOTAL  0 

•  0 

0 

'  .0 
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.0 

0 

*  .0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

WV    WHEELING  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE        ,  0 

.0 

0 

*  .0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

WV          STATE  TOTALS 

(          6  INSTITUTIONS) 

TOTAL   &  0 

.0 

1 

2.4 

FEMALE  0 

.0 

1 

2.9 

MALE  0 

.0 

0 

.0 
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wt 


8EL0IT  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 


HI  'CARDINAL  STR ITCH 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
HI    CARROLL  COLLEGE 

TOTAL  0 
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MALE  0 
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TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CGNFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
.  ETHNICITY.  AND  SEX:  *»  INSTITUTION  ANC  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

FOREIGN  LANGUAGES  I  HOI 

MISCONSI  N 

MI     LAKELAND  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -3 

Ml     LAURENCE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI     MARQUETTE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  •& 

HALE  0  .0 

Ml     MOUNT  HARY  COLLEGE 
TOTAL  j-  0  u.O 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MI    kIPON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'«•"    MALE  0  .0 

MI-  SAINT  N0R8ERT  CCLLESE' 
TOTAL  0  .'0 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

MI     U  OF  WISCONSIN  EAU  CLAIRE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MI     U  OF  WISCONSIN  LA  CROSSE 
TOTAL  0  .0- 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI     U  OF  WISCONSIN  KAOISON 
TOTAL  0  .0 

FEmLE  0  .0 

MALE  0  .9 

MI     U  CF  WISCONSIN  MILWAUKEE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MI     U  OF  WISCONSIN  CSHKOSH 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  ,0 

Ml    U  CF  WISCONSIN  PARKS IOE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 


SLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MI     U  Of  WISCONSIN  PLATTEVL 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
Ml     U  CF 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
MI    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 

MI 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

MISCJKS  IN  P1VER 


FLS 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

MISCONSIN  STEVNS  PNT 

3  .0 

*0  .0 

0  .0 

U  OF  WISCONSIN  SUPERIOR 

TOTAL                 0  .3 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 

MI    U  OF  WISCONSIN  WHITEWATER 
TOTAL                 0.  .3 

FEMALE                 0  .0 

HALE            0    0  .3 


1  100.0 
1  100.0 
0  .0 


0 
•  0 
0 

t 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

4.0 
4.5 
.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  11.1 

0  .0 

1  50.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
.0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

•p 

.0 
.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


MI  STATE  TOTALS  ( 

total 

FEMALE 
HALE 

WYOMING 


22  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 

MY          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*  HALE  0  •<> 

THE  STATES  AND  O.C.  I 

TOTAL  22  .2 

FEMALE  15  -2 

MALE  7  .2 


0  .3 

*5 

1.5 

0  .0 

3 

1.2 

0  .3 

2 

2.7 

!  WYOMING 

0  „  .3 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .3 

0 

.0 

INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


349 
263 
86 


3.0 
2.9 
3.3 


NUMBER 

■ 

* 

NUMBER 

x 

NUMBER 

X 

u 

A 

•  u 

o 

.0 

1  100.0 

o 

•  0 

0 

.0 

1  100.0 

0  > 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

A 

•  u 

o 

.0 

3 

A 

•  u 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

2 

8.  0 

3 

_  2 

12.0 

o 

•  0 

2 

9.1 

3 

13.6 

0 

lo 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0  f 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

I 

14.3 

1 

14.3 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

5o!o 

1 

50.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

*.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

A 

•  u 

1 

4.2 

1 

4.2 

•  0 

1 

5  .6 

1 

5.6 

0 

.0 

0 

!o 

0 

.0 

0 

•  0 

A 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

\o 

0 

.0 

1 

•  2 

3.6 

5 

4.5 

1 

1.3 

5.0 

5 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

•0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

A 

•  U 

1 

11.1 

2 

22  .2 

0 

•  0 

1 

1 4.  3 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

lo 

1 

50.0 

0 

.0 

o 

•0 

0 

•  0 

0 

.  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

1 

1 4.  3 

1 

14.3 

0 

•  0 

) 

14.  3 

1 

1 4.  3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

Q 

.0 

0 

.0 

0 

.  J 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

lo 

0 

lo 

1 

6.7 

1 

6.7  " 

2 

13.3 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

1 

33.3 

66.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

Q 

•  0 

o 

.0 

*  0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

lo 

0 

•  0 

2 

•6 

13 

3.9 

20 

6.0 

1 

.  4 

10 

3.9 

14 

•5.4 

1 

1.4 

3 

4.1 

6 

8.1 

4  o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

~  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

S) 

208 

1.8 

1,055 

8.9 

It  63  V 

13.8 

155 

1.7 

762 

8.5 

1  *195 

13.3 

53 

1.9 

293 

10.3 

439 

15.4 

MHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 
NUMBER 


.0 
.0 
.0 


28  96.6 
18  94.7 
10  100.0 


22. 
19 
3 

2 
2 
0 


88.0 
86.4 
10C.0 

1CC.0 
100.0 
•  0 


6  85.7 
5  10C.0 
1  50.0 


5 
4 
1 

23 
17 
6 


83.3 
100.0 
50.0 

95.8 
94.4 
100.0 


13  10C.0 
U  100.0 
2  1C0.0 


104 
73 
31 


92.9 
91.3 
96.9 


23  10C.0 
20  100.0 
3  100.0 


77.8 
85.7 
50.0 

85.7 
83.3 
100.0 

85.7 
85.7 
.0 


7  10C.0 
6  100.0 
1  100.0 


12 
11 
1 

2 
1 
1 

7 
6 
1 


8C.0 
91.7 
33.3 

100-0 
100.0 
100.0 

100.0 
1C0.0 
100.0 


304  91.8 
238  92.6 
66  89.2 


8  100.0 
6  100.0 
2  10C.0 


8  100.0 
6  100.0 
2  100.0 


5,897  83.7 
7,572  84.4} 
2*325  81.6 


.0 
•  0 
.0 

3.4 
5.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 


0 

.0 

1 

16.7 

0 

.0 

1 

$0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

2.7 

2 

2.5 

I 

3.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

16.7 

6 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

1 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

2.1 

5 

1.9 

2 

2.7 

287 
200 
'87 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


2.4 
2.2 
3.1 


1 
1 

,0 

29* 

19 

10 

25 
22 
3 

2 
2 
0 

7 

5 
2 

6 
4 

2 

24 
IS 

6 

13 
11 

2 

112 

80 
32 

23 
20 
3 

9 
7 
2 

7 
6 
1 

7 
7 

*  0 

7 
6 
1 

IS 
12 
3 

2 
1 
1 

7 
6 
1 


331 
257 
74 


11*618 
8*967 
2*851 


9 

ERLC 


674 


670 


-Jh- 


\ 


TABLE  6*  TOTAL  BACHELOR9 S  OECAEES  FOR  HAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 
f-WLI:  ETHNICITYt  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 

FOREIGN  LANGUAGES  (1100) 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  1SLAN0ER 


NUMBER 


NUMBER 


PUERTO  RICO 

PR    ANT  ILL  IAN  ''COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PR    BAYAMON  CEN  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


PR    CAJHOLIC  U  PUERTO  RICO 


TOTAL 
FEMALE 
a  MALE 


PR    INTER  AMER  U  HATO  REY  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PR     INTER  AMER  SAN  GERMAN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PR    U  OF  PR  RIO  PIEORAS 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

CAYEY  UNIVERSITY 

0  ^/»0 
0  .0 

0      ♦  o 

THE  SACRED  HEART 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0  ' 
PR    U  OF  PR  MAYAGUEZ 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
PR     U  PR 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
.  PR*~  U  OF 

/TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
PR    WORLO  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0  . 


0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


PR  ARSA 
•TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS  ( 
0 
0 
0 


10  INSTITUTIONS) 


VIRGIN  ISLANDS 

VI    COLLEGE  OF  VIRGIN  1SLAN0S 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


VI  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS  ( 

0 
0 
0 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


( 


I  INSTITUTIONS) 
1  50*0 
1  50*0 

0  .0 

11  INSTITUTIONS) 

1  »5 

"1  *6 
0  *0 


MAJOR  FIELD  AGGREGATE  1100  I        914  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


22 
15 
7 


350 
264 

86 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


fcHlTE 
NON-HI SPANIC 


NUMBER 


0 

•  0 

3  100*0 

3  lflC*0 

0 

Q 

♦  0  ' 

'2  100*0 

2  1.0*0 

0 

o 

o 

1  100*0 

1  103*0 

0 

0 

•  0 

1  100*0 

1  100*0 

0 

•  0 

rt       0  *0 

0  *0 

o' 

o 

♦  0 

1  100*0 

c 

1  100*0 

0 

0 

•  0 

23  100*0 

23  100*  C 

0 

o 

♦  0 

21  100*0 

21  100*0 

0 

o 

o 

2  100*0 

2  100*0 

0 

0 

•  0 

6  100*0 

6  130*0 

0 

o 

o 

3  100*0 

3  100*0 

0 

o 

o 

3  100*0 

3  100*0 

0 

0 

♦  0 

5  100*0 

5  10C«0 

0 

♦  0 

1  100*0 

1  100*0 

0 

o 

o 

4  100*0 

4  100*0 

0 

•  0 

125  99*2 

125  99*2 

1 

0 

♦  0 

1C8  99*1 

108  99*1 

1 

0 

•  0 

17  100.0 

17  100.0 

0 

0 

♦  0 

27  100*0 

27  100*0 

0 

0 

-0 

24  100*0 

24  100*0 

0 

0 

•  0 

3  100*0 

?  100*0 

0 

0 

•  0 

5  100*0 

5  100*0 

0 

0 

•  0 

4  100*0 

4  100*0 

0 

0 

•  0 

1  100*0 

1  100*0 

0' 

0 

•  0 

9  100*0 

9  10C*0 

0 

0 

.0  * 

8  100*0 

8  100*0 

0 

0 

•  0 

1  100*0 

1  100*0 

0 

0 

•  0 

2  100*0 

2  100*0 

0 

Q 

♦  0 

2  100*0 

2  100*0 

0 

0 

♦  0 

0  *o 

0  *0 

0 

0 

♦  0 

206  99*5 

206  99*5 

1 

0 

♦  0 

173  99*4 

173  99*4 

1 

0 

.0 

33  100*0 

33  100*0 

0 

0 

•  0 

1  50*0 

2  10C*0 

.0 

0 

•  0 

1  50*0 

2  100*0 

0 

0 

•  0 

0  *0 

0  *0 

0 

0 

♦  0 

1  50*0 

2  100*0 

0 

0 

•  0 

1  50*0 

2  100*0 

0 

0 

•  0 

0  *o 

,0  *0 

0 

0 

•  0 

207  99*0 

208  99*5 

1 

0 

•  0 

174  98*9 

175  99*4 

1 

0 

•  0 

33  100*0 

33  100*0 

0 

IS) 
200 

1*7 

1  ,262  10*5 

lt842  15*3 

9,898 

155 

1.7 

936  10*2 

1,370  15*0 

7,573 

53 

1*8 

326  11*3 

472  16*4 

2t325 

NON-RES 10ENT 
ALIEN 


NUMBER 


♦9 
.0 

*0 

•  0 
*0 

•  0 
*0 

•  0 

*0 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 
*0 


*0 
*0 
.0 


♦  5 

♦  6 
*0 


82*3 
82*8 
80*6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
NUMBER 


•  0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•0 

•  0 
.0 

*0 
•0 
*0 


287  2*4 
200  2*2 
87  3*0 


3 
2 
1 

1 
0 
1 

23 
21 
2 

6 
3 
3 

5 
1 
4 

126 
109 
17 

27 
24 

3  . 

5 
4 
1 

9 
8 
1 

2 
2 
0 


207 
174 
33 


2  09 
176 
33 


12*027 
9,143 
2,884 


HEALTH  PROFESSIONS  11200! 


ALABAM \ 

AL     ALABAMA  ACM  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        *0  16 

FEMALE                0       ♦<>  15 

MALE  0  *0  1 
AL    ALABAMA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        *0  2 

FEMALE                0.0  2 

MALE  0-0  0 
AL    ATHENS  STATE  COLLEGE 

TOTAL               o0        *0  1 

FEHAL'E                 0.0  1 

MALE  0.0  0 
AL    AUBURN  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 1        *5  2 

FEMALE                1*1.0  I 

MALE             .  0        *0  0 


»2 
•3 
100*0 


84. 
83. 


100*0 
100*0 

♦  0 

9*1 
11*1 
.0 

1.0 

?.o 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 


.0 
.0 
*0 

♦  0 
.0 
*0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
*0 


16  84*2 
15  83*3 
1  100*0 


100*0 
100*0 
.0 

9*1 
11*  1 
♦0 

1*6 
3.C 
*C 


188 
97 
91 


10*5 
11*1 
.0 

.0 
.0 
*0 

90*9 

8e*9 

100*0 

97*9 
97*0 
98*9 


5*3 
5*6 

•  0 

*.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.5 
•0  , 
1*1 


19 
18 

A 

'  2 
2 
0 

11 

9 
2 

192 
100 

»  92 


ERLC 


671 


675 


— *- 


TABLE  6*     TOTAL  BACHELOR'S    DECREES  FOR  MAJOR  i'IELD  CONFERREO  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATIOM  BY  RACE, 
ETHNICITY?  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1*79 


AMERICAN  thOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  < 

X  HEALTH  PROFESSIONS  (1200) 

.  ALA8A1A 


AL    JACKSONVL  ST  {JNIVERS ITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    MOBILE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    SAMFORD  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    TROY  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ,0 

AL     TUSKEGEE  INSTITUTE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    UNIVERSITY  OF  ALABAMA 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HWANIC  PACIFIC  I  SLANDER 


NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

♦  0 


AL     U  ALABAMA  IN  BIRMINGHAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  0 
.0 


AL    U  ALABAMA  IN  hUNTSVlLLE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    UNIVERSITY  OF  MCNTEVALLO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  '  0  .0 

1ALE  0  *0 

AL    U  OF  NORTH  ALABAMA 
TOTAL  0  ,*0 

FEMALE  «  0.0 
MALE  '0  *0 

AL    U  OF  SOUTH  ALABAMA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


3 

3.5 

o 

.0 

0 

.0 

3 

3.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

fO 

.0 

0 

.0 

,  0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

\i 

C .  o 

I 

.5 

10 

5.2 

5 

5.6, 

0 

.0 

9 

10.0 

0 

.0 

1 

1.0 

1 

1.0 

ij 

16  .4 

o 

.0 

0 

.0 

9 

19.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

42 

93.  3 

o 

.0 

1 

2.2 

42 

95.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

10 

8.1 

o 

.  6 

o 

.0 

7 

7.7 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

9.1 

•  0 

.0 

0 

.0 

26 

7.6 

0 

•  0 

0 

.0 

26 

*  9.9 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

6.6 

0 

•  0 

1 

1.0 

7 

7.9 

0 

.0 

*  t0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.1 

4 

10.8 

0 

.0 

'0 

♦  0 

3 

8.8 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

33.3 

*0 

.0 

0 

.0 

'l 

2.3 

0 

.0" 

0 

♦  0 

1 

2.8 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0^ 

11 

9.9 

1 

♦  9 

0 

♦  0 

11 

11.2 

1 

1.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


AL  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 1  ♦ 1 

FEMALE                 1  »1 

MALE  .              0  .0 

ALASKA 

AK    U  ALAS  ANCHORAGE  CAMPUS 

TOTAL                 1  4*5 

FEMALE                 1  4*8 

MALE                 0  .0 


15  INSTITUTIONS) 
139  10.2 
134  13.4 
5  1.4 


.0 
.0 
.0 


AK          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  *•  5 

FEMALE  1  4*8 

MALE  0  ) 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


J2 
9 
3 


♦  0 
.0 

♦  0 


.0 
♦  0 
.0 


mi  te  . 

NON-HISPANIC 
NUMBER 


3.5 
3.9 
.0 

.0 
.0 
.0 


16  8.3 

1*  15.6 

2  1.9 

9  18*4 

9  19*6 

0  .0 


43 
42 
1 

10 
7 
3 

26' 
26 
0 


7 
1 

4 
3 
1 

1 
1 

0 

12 
12 
0 


95.6 
95*5 
100*0 

6.1 
7.7 
9.1 

7.6 
9.9 
.0 

7.8 
7.9 
7.1 

10*8 


2*3 
2.8 
.0 

io. a 

12*2 
*0 


154  11*3 
145  14*5 
9  2*5 


4.5 
4.8 
.0 


4.5 
4.8 
.0 


NON-RES (QENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL  ' 


62  96*5 
74  96*1 
8  100.0 

5  100.0 
4  100.0 
1  100.0 


177 
76 
101 

40 
37 
3 


91*7 
84*4 
98*1 

81.6 
6C*4 
100*0 

*0 
.0 
.0 


114  9!*9 
64  92.3 
30  90.9 

316  92.1 
235  89.7 
81  1C0.0 


93 
81 
12 

33 
31 

2 

42 
35 
7 


90*3 
91*0 
85*7 

69*2 
91*2 
66*7 

97.7 
97*2 
100*0 


99  89*2 
86  87.8 
13  100*0 


1«201  88*2 
850  85*0 
351  97*0 


21  95*5 
20  95*2 
1  100*0 


21  95*5 
20  95*2 
1  100*0 


ER 

1 

NUMBER 

c 

0 

.0 

85 

o 

•  0 

77 

o 

•  0 

8 

0 

.0 

5 

o 

.0 

4 

o 

.0 

1 

0 

.0 

193 

o 

.0 

90 

0 

•  0 

103 

0 

.0 

49 

o 

.0 

46 

o 

•  0 

3 

2 

4.4 

45 

2 

4.5 

o 

.0 

I 

0 

.0 

124 

0 

91 

0 

.0 

33 

1 

•  3 

343 

1 

.4 

0 

61 

2 

1.9 

103 

1 

1.1 

69 

1 

7.1 

0 

.  0 

37 

0 

.0 

34 

0 

A 

.  u 

3 

0 

♦0 

43 

0 

♦  0 

36 

0 

♦C 

7 

0 

♦  0 

111 

Q 

♦0 

96 

Q 

♦  0 

13 

7 

.5 

It  362 

C 

9 

c 
.  5 

1  (000 

2 

.6 

362 

0 

♦  0 

V1  a 

0 

♦  0 

21 

0 

.0 

1 

0 

♦  0 

22 

0 

♦  0 

21 

0 

•  0 

1 

ARIZONA 

A2    AR I  ZONA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  1*5  3  1.4 

FEMALE  1        ♦*  2  J»5 

MALE  0  *0  1  5*0 
AZ    NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 

TOTAL  1      1*4  0  *0 

FEMALE  1      2*1  0  *° 

HALE  0  *0  0  .0 
AZ    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 

TOTAL  3      1*3  4  1.7 

FEMALE  1        »6  2  **2 

HALE  2      2*6  2  2*6 


AZ  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  5  1*0 

FEMALE  3  .7 

HALE  2  1.7 

ARKANSAS 

AR    ARKANSAS  STATE  U  MAIN  CAM 


3  INSTITUTIONS) 
7  1.3 
4  1*0 
3  2*5 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 


5.7 
7.1 
.0 


.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 

2.1 
2.5 
1.3 


1.0 
1.0 


.0 

♦  0 

♦  0 


6 

2.6 

10 

4.7 

204 

95*3 

0 

5 

2.6 

8 

4.1 

166 

95*9 

0 

1 

5.0 

2 

10*0 

18 

90*0 

0 

5 

7.1 

6 

8.6 

64 

91*4 

0 

4 

8.5 

5 

10*6 

42 

89*4 

0 

1 

4.3 

1 

4.3 

22 

95*7 

0 

13 

5.5 

25 

10*5 

208 

87*8 

4 

5 

3*1 

12 

7*5 

147 

91*3 

2 

8 

10*5 

13 

17*1 

61 

80*3 

2 

24 

4*6 

41 

7.9 

476 

91*4 

4 

14 

3.5 

25 

375 

93.3 

2 

10 

8.4 

16 

13*4 

101 

64*9 

2 

0 

.0 

2 

5.7 

33 

94*3 

0 

0 

.0 

7 

7.1 

26 

92*9 

0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

1.7 
l.k 
2.6 


.5 
1.7 


.0 
.0 
•  0 


214 
194 
20 

70 
47 

23 

237 

161  « 
76 


521 
402 
119 


35 
26 
7 


9 

ERLC 


67ft 


672 


T«it  4* 


TOTAL  BACHELOR'S  '  OKWEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFWREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  COXAIION  6Y  RACE? 
TOTAL  BALHcL  ETHNICITY*  A NO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1971-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  OK 

I^MI^SJfANJC^AClFJ^ISLANOER 


NUMBER         I  NUMBER 
HEALTH  PROFESSIONS  (12001 
ARKANSAS 

AR    ARKANSAS  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*>NALE  Q  -0 

AR    COLLEGE  OF  THE  OZARK S 

TOT#.  0  «0 

.    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .-0 

AR    HAROIN*  COLLEGE  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AR    HE NO ER SON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

fCMAtg  0  »0 

HALc  0  .0 

AR    JOHN  8R0HN  UNIVERSITY 
TOTAL  0       .0  u 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AR    STHN  ARK  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AR    U  Of  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AR    U  Of  ARK  AT  LITTLE  ROCK 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

AR    U  OF  ARK  MEOL  SCI  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

AR    U  OF  CENTRAL  ARKANSAS 
TOTAL  0  .0 

.     FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


NUMBER 


f 

0 

% 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

A 

u 

•  0 

o 

♦  V 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

3 

12.0  • 

0 

•  0 

3 

12*5 

0 

•  0 

0 

o 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

I 

6.7 

0 

•  0 

1 

7.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

20*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

20.0 

0 

•  0 

3 

1*8 

5 

3*0 

3 

2*5 

4 

3*4 

0 

•  0 

1 

2*1 

5 

4*2 

1 

•  S 

4 

4*3 

1 

1*1 

1 

4*0 

0 

•  0 

AR          STATE  TOTALS  I  11 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  *0 

MALE                 0  *0 


INSTITUTIONS) 
15  3*5 
13  3.8 
2  2.2 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


hHlTE 
NON-HI SPANIC 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALICN 


NUMBER 


6  1.4 
5  i.5 
1  1.1 


0 

•  0 

0 

.0 

5  10C.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  1 CO.O 

0 

•  0 

0 

.0 

11  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

10  100.0 

0 

.0 

0 

.  0 

1  100.0 

0 

•  0 

0 

.c 

49  1CC.0 

0 

•0 

0 

.0 

47  100.0 

.0 

0 

ft*" 

2  100.0 

o 

•  0 

3 

12.0 

22  86.0 

0 

•  0 

3 

12.5 

21  87.5 

0 

•0 

0 

.  0 

1  100.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.  0 

1  ICO.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

•0 

! 

6-7 

14  93.3 

0 

*  0 

7.1 

13  92.9 

0 

•  0 

♦  C 

1  1CC.0 

0 

•  0 

20.0 

4  8C.0 

0 

•0 

•  0 

0  .C 

0 

•  0 

20.0 

4  80.0 

0 

•  0 

4.8 

158  95.2 

0 

♦  0 

5.9 

112  94.1 

c 

•  0 

2.1 

46  S7.9 

0 

•  0 

Jul 

112  94.9 

0 

•0 

5.4 

88  94.6 

G 

•  0 

4.0  1 

24  96.0 

0 

.0 

21 

**.9 

411  95.1 

0 

•  0 

18 

5.3> 

322  94.7 

0 

•  0 

3 

3.3 

89  Se.7 

TOTAL 
X  NUMBER 


0  . 

.0 

5 

0 

•  0 

4 

o 

•0 

1 

0 

•  0 

11 

0 

.0 

10 

o 

•  0 

1 

0 

.0 

49 

0 

•  0 

47 

o 

♦0 

2 

0 

.0 

25 

0 

•  0 

24 

o 

♦  0 

1 

0 

.0- 

1 

0 

.0 

0 

o 

.0 

1 

o 

♦  0 

2 

0 

.0 

1 

0 

.c 

1 

0 

.0 

15 

0 

•  0 

14 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

5 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

5 

0 

.0 

166 

0 

•0 

119 

0 

•  0 

47 

0 

•  0 

118 

0 

♦  0 

93 

0 

•  0 

25 

432 
340 
92 


CALIFORNIA 

CA    AZUSA  PACIFIC  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE        .        0  .0*- 
MALE  0  .0 

CA    BIQLA  COLLEGE 

TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  COLLEGE  POOIATRIC  MEO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  LUTHERAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  ST  C0LLEGE-6AKERSFL0 
TOTAL  2  1*9 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  14.3 

CA    CAL  STATE  C-SN  BERNAROINO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  ST  COLLEGE-STANISLAUS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  ^  0  .0 

MALE  0   ;  .0 

CA    CAL  STATE  U-CHICO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  *0 

CA    CAL  STATE  U-00i4!NGUEZ  HLS 


TOTAL 
FEMALE 
HfcLE 


CA    CAL  STATE  U- FRESNO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

5 
5 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

m\ 

2 
2 
0 

5 
4 
1 

15 
6 
9 

6 

6 
2 


•  0 

•  0 

•  0 

8.8 
8.9 

.  *o 

2.7 

•  0 
2.9 

♦0 

•  0 
.0 

.9 
1.1 

•  0 

12.5 
11.1 
16.7 

7. 
7.7 
♦0 

2.9 
2.5 
7.7 

39.5 
31.6 
47.4 

3.8 
3.7 
4.4 


0 

•  0 

2 

3.4 

2 

3.4 

0 

♦  0 

2 

3.4 

2 

3.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

8.8 

0 

.0 

0 

♦0 

5 

6.9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

5.4 

0 

•  0 

3 

8.1 

2 

66*7 

0 

•  0 

2 

66.7 

,0 

•  0 

0 

•0 

1 

2.9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

5.7 

3 

2.6 

12 

11.3 

6 

6.5 

1 

1.1 

e 

8.7 

0 

•  0 

2 

14.3 

4 

26.6 

1 

4.2 

4 

16.7 

8 

33.3 

1 

5.6 

4 

22.2 

7 

38.9 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

16.7 

2 

7.4 

0 

•  0 

4 

14.8 

2 

7.7 

0 

•  0 

4 

15.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

1.2 

4 

2.3 

11 

6.4 

1 

•  6 

4 

2.5 

9 

5.7 

1 

7.7 

0 

•  0 

2 

15.4 

9 

23.7 

4 

10.5 

28 

73.7 

7 

36.6 

1 

5.3 

14 

73.7 

2 

10.5 

3 

15.8 

14 

73.7 

17 

8.2 

16 

7.7 

41 

19.7 

12 

7.4 

14 

8.6 

19.6 

5 

11.1 

2 

4.4 

9 

20.0. 

57  96.6 

0 

•  0 

56  96.6 

0 

•  0 

1  1CC.0 

0 

•  0 

52  91.2 

0 

•0 

51  91.1 

c 

•  0 

1  100.0 

0 

•  0 

34  91.9 

0 

•  0 

1  33.3 

0 

.0 

33  97.1 

0 

.0 

5  10C.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

0  #0 

0 

♦  0 

92  86.8 

2 

1.9 

92  69.1 

2 

2.2 

10  71.4 

0 

♦  0 

16  66.7 

0 

♦0 

11  61.1 

0 

.0 

5  83.3 

0 

♦0 

23  85*2 

0 

•  0 

22  84.6 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

♦X) 

160  93.6 

0 

•0 

149  94.3 

0 

•  0 

11  64.6 

0 

•  0 

10  26.3 

0 

•  0 

5  26.3 

0 

•0 

5  26.3 

0 

•  0 

165  79.3 

2 

1.0 

129  79.1 

2 

1.2 

36  80.0 

0 

•  0 

59 
58 
1 

57 
56 
1 

37 
3 

*34 

5 
5 
0 

106 
92 
14 

24 
16 

6 

27 
26 
,  1 

171 
158 
13 

36 
19 
19 

208 
163 
45 


0" 


ERJC 


673 


677 


TABU  6. 


TOTAL  BACHELOR9  S*  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  COhFERREO  8V  INSTITUTIONS  QF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 
ETHNICITY*  AND  SEX!     INSTITUTION  ANO  , STATE  19T8-19T9 


AHER I CAN  IMHAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 

HEALTH  PROFESSIONS  ll2UO> 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HiSPANIC  PACIFIC  ISIANOER 


NUMBER 


CALIFORNIA  ,  ' 

CA    UL  STATE  U-FULLERTON 
TOTAL  2      4.  L 

FEMALE  2      4.  ^ 

MALE  0  .0 

CA    CAL  STATE  U-HAY*ARO 
TOTAL  0        .0  <■ 

FEMALE         v     0  *0* 
MALE  0  .9 

CA  CAL  STATE  U-LONG  BEACH 
'    TOTAL  3  1*0 

FEMALE  3  1.2 

MALE  0  .0 

CA    CAL  STATE  U-LGS  ANGELES 
TOTAL  2  *B 

FEMALE  I  .3 

MALE  1  2*5 

CA    CAL  STATE  U-NCRTKRIOGE 
TOTAL  3  1.* 

FEMALE  2  1*3 

MALE  I  1*8 

CA    CAL  STATE  U* SACRAMENTO* 
TOTAL    *  2  1.3 

FEMALE  0  .0 

KALE  2  11*1 

CA     HUM60L0T  STATE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA    SAN  OIEGO  STATE  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

♦  0 

•  0 

1.2 
.9 
2.2 


CA    SAN  FPANCISCO  STATE  U 


TOTAL 
FEMALE  t. 
MALE  s  T 


CA    SAN  jttSE  STATE  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.4 
.0 
2*1 

.8 
.9 
.0 


CA    SONOMA  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
KALE 


CA    CHAPMAN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALe 
MALE 


.0 
.0 
.  0 

1.4 

.0 


CA    GOLOEN  GATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .9 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    HOLY  NAMES  COLL  EGb 
"OTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

"ALE  0  .0 

CA    L3MA  LINOA  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
NAL£ 


CA    MOUNT  SNT  MARY • S  COLLEGE 
TOTAL  0        •  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    NATIONAL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  %0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    PACIFIC  UNION  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MA  If.  0  .0 

CA    PEPPEROINE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *9 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    POINT  LOMA  COLLEGE 
'  TOTAL  0        *  0 


NUMBER 


HISPANIC  ^ 
NUMBER  I 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER' 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


FEMALE  v 
MA  LP 


CA  -  SIT  MARY*  S  COLLEGE  OF  CAL 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CA    ST  HN  CAL  C 
TOTAL 
FEMALE  „ 
MALE 


OF  OPTOMETRY 
0  .0 
0  .0 
0  *0 


I 

2.0 

0 

.0 

6 

U*2 

9 

18.4 

I 

2.1 

0 

♦  0 

12*8 

9 

19*1 

0 

.  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

c 

♦  0 

3 

3.5 

6 

7.1  ' 

1 

1*2 

10 

11*8 

3 

4.1 

5 

6  .8 

I 

1*4 

9 

12*3 

0 

.  0 

1 

8*3 

o 

♦  0 

I 

8*3 

16 

5.4 

19 

6.4 

11 

3*7 

49 

,16*5 

13 

5.  2 

16 

6*3 

10 

4*0 

42 

16*7 

3 

6  .7 

3 

6.7 

1 

2*2 

7 

15*6 

46 

13.9 

39 

11*8 

37 

11*2 

*  124 

37*6 

43 

Si  ■ 
I*  .0 

30 

10.3 

30 

10*3 

104 

35*9 

i 

7«  5 

9 

22.5 

7 

17*5 

20 

50*0 

14 

6.8 

8 

3.9 

8 

3*9 

33 

15*9 

1 1 

7.3 

•j 

4.6 

4*  0 

26 

17*2 

3 

1 

1.6 

2 

3*6 

7 

12*5 

7 

4.4 

7 

4.4 

8 

5*1 

24 

15*2 

7 

5.0 

.6 

4.3 

7 

20 

1  4*3 

0 

.0 

1 

5.6 

5*6 

22*2 

1 

* 

1.5 

0 

.0 

1 

1*9 

2*9 

1 

1.7 

0 

.0 

1*  7 

2 

3*4 

0 

.0 

o 

.0 

o 

♦  0 

0" 

♦  0 

7 

2.7 

>  6 

2.3 

8 

3*1 

24 

9*3 

7 

3.3 

5 

2.3 

7 

3*3 

21 

9*9 

0 

•  0 

1 

2.2 

1 

2*2 

3 

6*5 

27 

9.6 

85 

30*2 

6 

2*1 

119 

"42*3 

25 

10.7 

64 

27*5 

2*1 

94 

40*3 

2 

4.2  x 

21 

4*3.8 

1 

2*1 

25 

52*1 

9 

3.7 

30 

12*2 

;o 

4*1 

51 

20.8 

9 

3.9 

28 

12*1 

9 

3.9' 

48 

20*7 

0 

•  0 

2 

15*4 

i 

7*7 

3 

23*1 

3 

4.3 

-  1 

1*4 

i 

1*4 

5 

7*1 

3 

4.5 

1* 

1*5 

i 

1*5 

5 

7*6 

0 

.0 

0 

fO 

0 

♦  0  - 

0 

.0 

21 

7.4 

14 

V* 

3 

.1*1 

42 

14.7 

21 

7.5 

I* 

5*0 

3 

1*1 

42 

15*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

5  417*2 


.0 

•  0 

•  0 

6*9 


5 

17*2 

2 

6*9 

2 

6*9 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

12 

3*9 

22 

7.2 

13 

4*3 

7 

2*9 

19 

7.9 

10 

4*1 

5 

7*9 

3 

4*8 

3 

4*8 

2' 

2*6 

3 

3*8 

'3 

3.8 

2 

2.6 

3 

3*8 

3 

3.8 

0 

•  0 

0 

'  .0 

0 

.0 

1 

,  4*9 

0 

*0^ 

2 

9.1 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

4*5 

0 

*0 

2 

9.1 

1 

-4*8 

1 

4.8 

t  1 

4*8 

1 

1 

6.7 

1 

6*7 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

4*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

5*0 

0 

•  0 

0 

'  *0 

0 

*0 

1 

2*5 

0 

.0 

2 

5.0 

1 

2*8 

0 

*0 

2 

5.6 

0 

•C 

0 

*0 

0 

♦  0 

14 

8*7 

7 

4*3 

9 

5.6 

9 

6*3 

6 

4*2 

8 

5.6 

5 

29*4 

1 

5*9 

1 

5.9 

0 

.0 

1 

5.3 

1 

5.3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

I 

5*6 

1 

5.6 

48 

37 
11 


9  31.0 
9  31.0 
0  *0 


15*8 
15*4 
17.5 

10*3 
10*3 
•  0 


3 
0 
3 

3 
3 
0 

1 
1 

0 

» 

3 
3 
0 

30 
23 
7* 

2 
^0 
2 


13*6 

•  0 
13*6 

14.3 
20*0 
*0 

4.3 
5.0 

•  0 

7.5 
8.3 

•  0 

18.6 

16*  C 
41*2 

10*5 
*0 
11.1 


NON-RES I OENLb 
ALIEN^  < 

NUMBER  I 

\ 


40  81*6 
38  80*9 
2  1C0.0 


73 
62 
11 

247 
210 
37 

198 
182 
16 

169 
124 
45 

131 
117 
14 


60*0 
62.8 
40*0 

« 

El. 6 
82*1 
8C*4 

82*9 
83*6 
77*8 

97*1 
96*6 


66 
56 

10  1CC.0' 

235  9C*7 
192  90*1 
43  93*5 


155 
135 
20 

191 
182 

9 

63 
59 
4 


55*2 
57*9 
41. ? 

7e/0 
78*4 
69*2 

90*^0 
89*4  „ 
1C0.0 


242  84*9 
237  64*6 
5  100*0 

1  100*0 
1  100*0 
0     •  *0 


20 
20 
0 


1 

199 
52 

70 
70 
0 

19 

0 
49 

17 
11 

6 


69*0 
69*0 

•  0 

82*6 
82*6 
82*5 

89.7 
89-7 

•  0 

86.4 

•  0 
86*4 

81*0 
73*3 
100*0 


22  95*7 
19  95*0 
3  100*0 


37 
33 
4 

131 
Ul 
10 

17 
1 
16 


92*5 
91*7 
100*0 

81*4 
84*0 
58*8 

89.5 
100*0 
88*9 


0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

2 

2.4 

2 

2*7 

o 

.0 

1 

•  3 

0 

•0 

1 

2.2 

8 

2*4 

4 

1*4 

4 

10.0 

5 

2*4 

1 

.7 

4 

7*1 

3 

1.9 

3 

2*  1 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

•0 

o 

♦  6- 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

7 

2.5 

4 

1.7 

3 

6.3 

3 

1.2 

2 

,9 

1 

7.7 

2 

2.9 

2 

3.0 

0 

.0 

1 

•  4 

1 

o 

*.o 

0 

.  0 

o 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

5 

1.6 

5 

2.1 

o 

•  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

•0 

0 

•  0 

o 

♦0 

o 

.0 

1 

4.8 

1 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


49 
47 

2 

85 

73 
12 

297 
252 
45 

330 
290 
40 

'207 
151 
56 

158 
140 
18 

68 
58 

10 

259 
213 
46 

281 
233 
48 

245 
132 
13 

70 
66 
4 

285 
280 
5 

1 
1 

0 

29 
29 
0 

304 
241 
63 

78 
78 

0 

22 
0 
22 

21 
15 
6 

23 
20 
3 

40 
36 
4 

161 
.  144 
17 

!9 
1 
18 


ERLC 


678 


674 


•  t|>  c  4  TOTAL  BACHaOR»S  DEGREES  POR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  IT  "INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 
TABLE  6*    lOTAL-JACHaOR  5    ggK^™^  $EW     INSTITUTION  ANO  STATE  im-l*79 


AMI*  I  CAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 

.  „  NUMBER  X 

HEALTH  PROFESSIONS  (12001 

^CALIFORNIA  # 

CA    U  OF  CAL-BERKELEY 

0  .  «0 

0  .0 

0  *0 
ANGELES 

0  .0 

0  .0 

*0  .0 


•  LACK  .  ASIAN  OR  / 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

CA    U  OF  CAL-LCS 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 

CA    U  OF  CAL-SAN  FRANCISCO 
TOTAL  *  ■  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

CA    U  OF  CAL -SANTA  BARBARA 
TOTAL  .0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    UNIVERSITY  OF  LA  VERNE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0       .  0 

CA    UNIVERSITY  OF  THE  PACIFIC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

CA    UUVERSITV  OF  FED  LANDS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    UNIVERSITY  OF  SAN  01  EGO 
TOTAL  0       ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  ♦<> 

CA    U  OF  SAN  FRANCISCO 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

CA    U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

CA    HHITTISR  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  ,0 

MALE  0  .0 

CA         STATE  TOTALS  i  /^INSTITUTIONS) 

TOTAL               25  *6             252      5.5  393  6.7 

FEMALE              17  .4             214  •    5.6  309  8.1 

HALE                8  1.1               38      5.3  84  11.7 


3.  3 

3 

10.0 

♦  0- 

2 

12.5 

7.1 

1 

7.1 

6.0 

1 1 

16.  4 

6.3 

11 

1T.5 

.0 

0 

♦  0 

2.  8 

<  Q 

18.  4 

3*6 

33 

15*.  0 

1.0 

26 

26  ♦  0 

1  .6 

3.2 

1.7 

2 

3.3 

♦  0 

0 

•  0 

iy.3 

2 

28.6 

25.0 

0 

•  0 

•  0 

2 

66.7 

2  .0 

13 

3.1 

•  1C 

31.3 

.0 

3 

15.6 

B.3 

0 

A 

.  u 

1 0.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

2.4 

8 

6.4 

3 

2.5 

8 

6.6 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

6.6 

0 

•  0 

5 

6.8 

0 

%  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

HISPANIC 
NUMBER 


2 

6.7 

2 

0 

6  A 

4 

6.? 

0 

♦  0 

12 

3.8 

5 

2.3 

7 

7.0 

3 

4*  8 

3 

5.0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

5.9 

6.3 

4 

5.3 

3 

25.0 

2 

20.0 

1 

4 

50.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

4.0 

5 

4.1 

0 

.0 

2 

0 

♦  0 

2 

28.6 

2 

33*3 

C 

*  .0 

203 

4.5 

166 

4.3 

37 

5.2 

•  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


KHITE 
-NON-HISPANIC, 

NUMBER  1 


NON- RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


6 

20.0 

24 

80*0 

25.0 

12 

75*0 

2 

12 

85*7 

19 

28*  4 

48 

71*6 

1  Q 

30*2 

44 

69*8. 

0 

.0 

4 

100*0 

80 

25.0 

233 

74*4 

46 

20.  9 

173 

78*6 

34 

34.0 

65 

65.0 

6 

9.  7 

55 

88*7 

6 

10.0 

53 

88*3 

0 

.0 

2 

100*0 

3 

42.9 

3 

42*9 

I 

25.  0 

3 

75*0 

2 

66*7 

0 

*0 

1  7 
1  f 

33*  3 

32 

62*7 

13 

40.6 

18 

56  *  3 

4 

14 

T3*7 

j  j  ♦ . 

66*7 

3 

30.  0 

7 

7C*0 

X 

50.0 

1 

50*0 

0 

.0 

22 

1CC.0 

o 

.  0 

22 

100*0 

.  0 

0 

♦  0 

16 

12.8 

109 

87*2 

16 

13*1 

106 

86*9 

0 

•  0 

3 

100*0 

7 

9.2  ° 

69 

SC. 8 

7 

9.5 

67 

90*5 

0 

.0 

2 

100*0 

2 

28*6 

5 

71*4 

2 

33.3 

4 

66*7 

0 

•  0 

1 

100*0 

873 

19.2 

3*622 

79*7 

706 

18.4 

3«089 

80*7 

167 

23*3 

533 

74*4 

TOTAL 
NUMBER 


0 

•  0 

30 

0 

.0 

li> 

o 

♦0 

14 

0 

•  0 

67 

0 

.0 

63 

o 

♦  0 

4 

2 

•6 

320 

1 

.5 

220 

1*  0 

100 

1 

1*6 

62 

1 

1.7 

60 

o 

♦  0 

2 

1 

14*3 

> 

0 

*0 

4 

1 

33*3 

3 

2 

3*9 

51 

1 

3*1 

32 

I 

5*3 

19 

0 

♦  0 

12 

0 

•  0 

10 

0 

+■0 

C 

c 

.0 

22 

0 

•  0 

22 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

125 

0 

•  0 

122 

0 

•  0 

3 

0 

♦  0 

o  76 

0 

.(. 

74* 

0 

.0 

2 

0 

.0 

7 

0 

♦  0 

6 

0 

.0 

1 

3 

48 

1.1 

4  t5*,3 

32 

.8 

3«827 

s  16 

2.2 

716 

COLORADO 

CO    COLORADO  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  «0 

MALE  0  .0 

CO    COLORADO  STATE  LNI VERSITY 
TOTAL  1  1*0 

FEMALE  1  1*2 

MALE  0ft)  .0 

CC    COLORADO  WOMEN'S  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CO    LORETTO  HEIGHTS  COLLEGE 
TOTAL  3  2.9 

FEMALE  3  3.2 

MALE  0  .0 

CO    METROPOLITAN  ST  COLLEGE 
TOTAL  9  7.B 

FEMALE  9  8.2 

MALE  0  .0 

CO    U  OF  COLORADO  AT  BOULOER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CO    U  OF  COLO  MEDICAL  CENTER 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CO    UNIVERSITY  OF  DENVER 
TOTAL  0  .0 

FEMALE        '       0  .0 
MALE  0  .0 

CO    U  OF  NORTHERN  CCLORADO 
TOTAL  "0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

-  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

c  2 

l.tf 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

8.3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

2.0 

4 

3.9 

1 

3.1 

4 

4.3 

1 

11.1 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

1.7 

0 

♦  0 

2 

1.8 

0 

♦  0 

0 

.0 

1.2 

3 

3.5 

1.7 

1 

1.7 

•  0 

2 

7.1 

3.9 

9 

4.3 

4.3 

9 

4.6 

♦  0 

0 

.0 

11.1 

0 

♦  0 

12.5 

0* 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0, 

•  0 

2 

1.7 

0 

•  0 

2 

1*9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

•  1 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

2 

1.9  i 

5 

4*8 

100 

95*2 

1 

1.2 

2 

2*5 

79 

97*5 

1 

4.2 

3 

12*5 

21 

8?*  5 

0 

♦  0 

0 

.0 

20 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

20 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

2.0 

11 

10*8 

91 

89*2 

2 

2.2 

10 

10.8 

83 

89,2 

0 

.0 

1 

11*1 

8 

88*9 

8 

7.0 

19 

16*5 

96 

83*5 

7 

6.4 

18 

16*4 

92 

83*6 

1 

20.0 

1 

20*0 

4 

80*0 

1 

1.2 

5 

5.8 

61 

94*2 

0 

-.0 

2 

3*4 

*  56 

96*6 

1 

3.6 

3 

10*7 

25 

89*3 

6 

2.9 

23 

11*1 

184 

88*9 

5 

2.7 

22 

11*8 

16  5 

88*2 

1 

5.0 

I 

5*0 

19 

95*0 

0 

.0 

1 

11*1 

8 

f  88*9 

0 

♦  0 

•I 

12*5 

7 

67*5 

0 

.0 

0 

*0 

1 

100*0 

5 

4.2 

7 

5.8 

111 

92*5 

4 

o  6 

I  .7 

98 

93*3 

1 

6*7 

l- 

6.7 

13 

86*7 

0 

.0 

t> 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

105 

0 

.0 

81 

0 

•  0 

24 

0 

.0 

20 

0 

.0 

*  20 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

102 

0 

.0 

93 

0 

♦  0 

9 

0 

♦  0  v**^ 

115* 

0 

♦  0 

110 

0 

.♦o 

5 

0 

♦  0 

86 

0 

♦  0 

58 

0 

•  0 

28 

0* 

•  0 

207 

0 

.0 

'  187 

0 

•0 

20 

0 

:.o 

9 

0 

8 

0 

•  0 

L 

2 

1.7 

120 

1 

1.  0 

105 

1 

6.7 

15 

ERIC 


675 


679 


« 


^      TABLE  6* 


TOTAL  BACHELORS    OEOREES  FOR  MAJOR  t IELO  COAF€RREO  BY  INST ITUTlOMS  0*  H«Htt  EDUCATION  BY  RACEt^ 
^ETHNICITY.  ANO  SEX*    INSTITUTION  AND  STATE  1978-1*79 

if 

TOTAL  *    WITE  NCK-RESIOENT 

HlttANIC              MINORITY  '  NON-HISPANIC  ALIEN 

NUMBER         X       NUMBER         \       NUM**         X   *    NUMBER         X       NUMBER  ■       X  NUMBER 


AMERICAN  IKOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER 


NUMBER  X 

'HEALTH  PROFESSIONS  (12001 


TOTAL 
NUMBER 


CGL0R400  * 

CO    U  OF  SOUTHERN  CCLORAOO 
TOTAI  1  10*0 

FEHALt  I  10*0 

HALE  0  .0 


CC         S**TE  TOTALS  ( 

TOTAL  1*  •  1*8 

°  FEMALE  14  2*1 

HALE  0  .0 


.0 
•  0 
'♦0 


10  INSTITUTIONS! 


12 
11 
1 


1*5 
1*6 
1*0 


22 
18 
4 


♦0 

*  0  ' 

•0 

10. C 

9 

90*0 

0 

.8 

♦  0 

0  o 

♦  0 

w 

10*0 

9 

90*0 

•o 

.0 

♦  0 

^.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•°% 

2.6 

2* 

3*1 

« 

72 

9*3 

701 

*  t 
9C.5  ' 

2 

•  3 

19 

2*8 

62 

9*2  * 

610 

9C*6 

1 

•  1 

3.9 

5 

4.9 

10 

9.8 

91 

89*2 

<*  1 

1*0 

10 
10 

o. 


775 
673 
102 


CONNECTICUT 

CT    FAIR FIELD. UNIVERSITY 

TOTAL  0*0  0*0 

FEMALE                  0        .0  0  *0 

MALE  0  .0  0  *0 
CT    QUINNIPIAC  COLLEGE 

•  TOTAL  0>       .0  1*6 

FEMALE                         .0  1  .8 

MALE  0        .0  0*0 

CT    SAINT  JOSEPH  COLLEGE 

TOTAL                 0        *0  1  2*3 

FEmLE                0       ..0  1  2*3 

HALE  0        .0  0*0 

CT    SOUTHCftN  CCNN  ST  COLLEGE 

TOTAL                 0*0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0*0 

HALE  0.0  0*0 

CT    UNIVERSITY  0%F  BRIDGEPORT 

TOTAL                 0*0  1  *8 

FEMALE                 0        *0  1  .8 

MALE  0*0  0*0 

CT    UNIVERSITY  OF  CONNECTICUT  <*.* 

TOTAL                 0        .0  2  .6 

FEMALE                 0        .0  1  .4 

MALC  0  .0  1  1*3 
CT    UNIVERSITY  OF  HARTFORO 

TOTAL  0        .0  0*0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  0*0 

CT    ME  STERN  CONN  ST  COLLEGE 

WAL                I      1.0  2  2.0 

FEMALE                 1      1.0  1  1.0 

MALE                 0        .0  1  $0.0 


asfij    -     STATE  TOTALS  i 
^  TOTAL  1 
FE**LE  1 
MALE  0 


"NSTITUTICKS) 
7  .8 


♦  7 
1.7 


0- 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

'  1 

2 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•3 
.4 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


f 

0 

.0 

A 

u 

.0 

%h  100*0 

JO    •  w  ♦  V 

o 

♦  0 

0 

.0 

*  »  0 

♦  0 

%±  1 ftft  ft 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

b 

•  0 

2  100*0 

0 

.0 

*0< 

•  0 

1 

•  6 

158  '  98*1 

2 

1.2 

0 

•0 

1 

,  'B 

123  96*4 

1 

•  8 

0 

.0 

0 

♦  0 

35  97*2 

1 

2.8 

0 

.0 

1 

2*3 

42  97*7 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

2*3 

42  97*7 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

"•0 

74  1CC.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

73  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0- 

•  0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

•  8 

2 

1*6 

•      125  97*7 

1 

•  8 

1 

.8 

2 

1*6 

121  97*6 

1 

•  8 

0 

♦o- 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

.0 

4 

1*3 

7 

2*2 

304    S6.  8 

3 

1*0 

2 

.8  ' 

4 

1.7 

234  98.3 

0 

.0 

2 

2*6 

3 

3.9 

70  92*1 

3 

3*9 

0 

♦  0 

0 

.0 

2*2  100*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

22  100*0 

0 

*0 

0 

♦0 

0 

.0 

0  *0 

0 

*0 

0 

♦  0 

3 

3.0* 

98  97*0 

.  0 

*0 

0 

♦  0 

2 

2.0 

97  98*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

1 

50*0 

1  50*0 

0* 

*0 

*6 
*4 
1  *7 


14 

1*6 

85V 

97*7 

10 

1*3 

746 

98*4 

•4 

3*3 

113 

93*4 

♦  7 
*3 
3*3 


36 
34 

2 

161 
125 
36 

43 
43 

0 

74- 
*  73 
1 

128 
124 
4 

3"i4 
238 
76 

22 
22 
0 

101 

99 
2 


879 
758 

121 


OELAWARE 


DE    OELAWARE  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

4 

20*0 

°  FEMALE  0 

.0 

4 

23*5 

HALE  0 

*0 

0 

*0 

DE    UNIVERSITY  OF  OELAWARE 

TOTAL  0 

♦  0 

2 

i*5 

FEMALE  0 

♦  0 

2 

1*1 

HALE  0 

•  0 

*  0 

•  0 

OE    WESLEY  COLLEGE 

TOT^L        '  0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

MA  Lt  0 

♦  0 

0 

♦  0 

OE    WILMINGTON  COLLEGE 

TOTAL                 0  ' 

•0 

3 

4*6 

FEMALE           *  0 

*0  > 

3 

4*6 

HALE  0 

.0* 

0 

V 

•  0 

OE         5 TATE  TOTALS  ( 

4 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

*0 

9 

3.3 

FEMALE  0 

.0 

9 

3*5 

MALt  0 

•  0 

0 

♦  0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦  0 

•  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

•  0 

•  0 

♦  0 

♦  0 


•  0 
*0 

♦  0 


0 

•  0 

4 

20cO 

16 

80*0 

0 

•  0 

4 

23*5 

*  13 

76*5 

0 

♦0 

0 

•  0 

3 

10C.0 

0 

♦  0 

2 

1*1 

179 

98*9 

0 

♦  0 

2 

1*1 

173 

98*9 

0 

♦  0 

0 

•  0 

6 

100*0 

"  0 

♦  0 

0 

*0 

4 

100*0 

0 

,0 

0 

•0 

3 

1C0*0 

0 

♦0  - 

<,  o 

•  0 

1 

100*0 

5l 

r.s 

* 

6.2 

61 

93*8 

1 

1*5 

4 

6.2 

61 

93*8 

0 

•  0 

0 

•  *0 

0 

*o 

10 

3.7 

260 

9i  3 

10 

3.8 

250 

96*2 

0 

.0 

10 

100*0 

0 
0 

d 
o 

0 

•) 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
♦0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

j 

i-o  r 

•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


20 
17 
3 

111 
175 
6 

4 

3 
1 

65 
45 

0 


270 
260 
10 


DISTRICT  OF  COLUHDIA 

OC    AMERICAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

CC    CATHOLIC  U  OF  AH ERICA 
TOTAL  0        *0  , 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

DC    GEORGETOWN  UNIVERSITY 
TOTAL   *  0  *0 

FEHAL£<  0  *0 

MALf  0  *0 


IS" 


8*3 
9.1 
•  0 

2.9 
2*9 
.0 

5.4 
5.5 
.0 


2.1 
2.3 
.0 

1.0 
1.0 

♦  0 

l„4 
1.4 

♦  0 


2.1 

*0 

1*9* 
1.9 

*0, 

♦  0 

♦  0 
.0 


°6 

12*5 

41 

85*4 

1  2*1 

I 

13*6 

38 

86.4 

0  *o 

0 

♦  0 

3 

75*0 

1  25*0 

6 

5.7 

91 

86*7 

8  7*6 

6 

5.8 

89 

86*4 

8  <7*8 

0 

.0 

2 

100*0 

0  *0 

10 

6.8 

136 

92*5 

1  *7 

10 

6.9 

134 

92*4 

1  ,7 

0 

.0 

2 

1C0.0 

0  *0 

48 

44 
4 

105* 
103 
2 

147 
145 

2 


IMC 


too 


676 


TAKE  4. 


Mb 


BACHELORS  OEM  EES  FOR  MAJOR  FI ELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION-BY  RACE» 
BACHELOR  5    ^}Ty^07gXt     INSTITUTION  ANO  STATE  H7B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUWJER  X 


BLACK  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


hisVanic 

NUMBER 


/^TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


MUTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


HON-  RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


HEALTH  PROFESSIONS  C 12001 

01  STRICT  OF  COLUMBIA 

D£*  GEORGE  WASH  UNIVERSITY  , 

*  TOfAfc                 1  -7 

FEMALE                0  ,0 

„NALS                1  1.* 
OC  /HOWARD  UNIVERSITY  / 

/TOTAL      -           0  .0 

*EHACB                0  .0 

MALE                0  .0 
01    STRAYER  COLLEGE 

'       TOTAL                0  #0 

FEMALE              ~&  «0 

HALE      -        0  .0 
OC  TRINITY-COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OC  UNIVERSITY 
TOT  AL 

"female 

MALE 


0 
0" 
0 

OF  OC 
0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 


5 

^  5 
"  0 

9B 
66 
12 

I 
I 

*0 

0 
0 

0 


3/.T 
7.7 
.0 

66.2 
74.8 
36.4 

20.0 
100.0 
'  -0 

.0 
.0 
.0 


OC         STATE  TOTALS  I 

TOTAL  1 

FEMALE  0 

MALE  1 

f  LOR  10  A 

FL    BARRY  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


IB  7«.0 

17  73.9 

1  100.0 

INST  HUT  IONS) 

137  22.3 

124  24.9 

13  11. 1 


FL    JACKSONVILLE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    .  0  .0 

MALE  0  ■  .0 

FL    NOVA  UNIVERSITY 

TOfAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

FL    FLA  AGRICULTURAL  &  MECH  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    FLA  ATLANTIC  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMACE  9  -0 

MCLE  0  .0 

H    FL0RI0A  INTERNATIONAL  U 
TOTAL  t 
FEMALE  lv 
MALE  0  .0 

FL    FL  OR!  OA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE  .-0  .0 

HALE  0  .0 

FL    FLORIDA  TECHNOLOGICAL  U 
TOTAL      °         0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    UNIVERSITY  OF  FLORIDA 
TOTAL  '     1  -3 

FEMALE  1  -3 

MALE.  0  .0 

FL    U  OF  NORTH  FLORIDA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    U  CF  SOUTH  FLORIDA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    U  OF  NEST  FLOR'OA 
TOTAL  0  -0 

FEMA  LE  C       .  0 

MALE  0  .0 

FL    STETSON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  „      0  .0 

MALE  0  .0 

FL    UNIVERSITY  OF  MIAMI 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

FL          STATE  TOTALS  (        1*  I 

TOTAL  2  -1 

FEMALE  2  .2 

MALE  0^  .0 


0 

.0 

0 

A 
.  U 

0 

.0 

** 

0 

.0 

.  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.  0 

0 

.0 

106 

76.3  ' 

67 

67.0 

21 

55.3 

1 

2.7 

1 

3.7 

0 

.0 

29 

11.1 

24 

11.8- 

5 

6.6 

12 

6.9 

12 

7.4 

0 

.0 

•  2 

2.1 

2 

2.6 

0 

.0 

10 

2.6 

9 

3.1 

1 

iao 

2 

3.1 

1 

1.6 

1 

14.3 

12 

7.0* 

11 

7.3 

1 

5.0 

1 

2.6 

1 

3.3 

0 

.0 

0 

»° 

■  0 

.0 

0 

.0 

4 

5.5 

"  4 

6.2 

0 

•  0 

iST  ITUTIONSI 

181 

12.2 

152 

12.7 

29 

10.4 

9  6*6 
I*  1.5 
B  11.3 


2  1.5 
1  1.5 
1  1.4 


3 

2.0 

o 

•  0 

1 

•  9 

0 

.0 

2 

6.1 

0 

.0 

0 

.  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*  *J 

'  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

16 

2.6 

5 

.6 

6 

1.2 

4 

.6 

10 

6.5 

I 

2.9 

3 

6.  6 

1 

2.9 

3 

6.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

!o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

.  7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

2*6 

0 

.0 

0 

.0) 

1 

2.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10.0 

* 

1.5 

c  t 

10.3 

1 

.5 

zz 

Id.  6* 

3 

5.3 

5 

6.8 

0) 

•  0 

3 

0 

.0 

3 

1.6 

0 

-  .0 

0 

.0 

1 

1.0 

P 

Q 

0 

.0 

0 

"o 

1 

4.2 

0 

.0 

13 

3.  4 

9 

2.3 

4 

1.4 

8 

2.B 

9 

9.1 

1 

1.0 

G 

.  0 

4.7 

0 

.  0 

5.  3 

0 

.0 

0 

"o 

3 

1.6 

7 

4.1 

3 

2.0 

6 

4.0 

o- 

.0 

1 

5.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.4 

0 

.0  , 

1 

1.5 

0 

0 

,  •° 

23 

1.6 

54 

3.6 

9 

.9 

46 

3.8 

14 

5.0 

*  f 

2.9 

17 

113 

83. 1 

7 

1C.6 

55 

64.6 

10 

14.1 

56 

61.7 

101 

66.2 

24 

16.2 

75.7  ^ 

\  12 

10.4 

47.4 

\  12 

36.4 

1 

20.0 

3 

60.0 

1 

LOO.C 

0 

.0 

0 

.0 

3 

75.0 

0 

.0 

10C.0 

0 

.0  * 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

16 

75.0 

16.7 

17 

73.9 

4 

17.4 

1  .100.0 

0' 

•  0 

159 

25.9*  * 

413 

67.3 

134 

27.0 

333 

67*0 

25 

21.4 

60 

66,4 

4 

11.8 

30 

66.2 

4 

11.8 

30 

66.2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

100.0 

6 

ICC.O 

0 

0 

.0 

c 

.0 

1 

100.0 

0 

.0  * 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

109 

79.0 

29 

21.0 

87 

67.  C 

13 

13.0 

22 

57.9 

•  16 

42.1 

2  5.4 
1  3.7 

I  10.0 

61  2?. 4 

46  23.5 

13  22.8 


35 
26 
9 


94.6 
96.3 
90.0 


191  73.2 
150  73.5 
41  71.9 


15 
15 

0 

3 
2 
1 

33 
22 
11 

5 
4 
1 


8.6 
9.2 
.0 

3.1 
2.8 
4.2 

8.6 
7.7 
II.  1 

7.6 
7.0 
14.3 


156 
147 
11 

9) 

7C 
23 

351 
263 
66 


SC.  8 
90.2 
1C0.0 

96-.9 
97.2 
95.6 

91.£ 
92.0 
66.9 


59  92.2, 
53  93.0 
6  65.7 


22  12-9 
20  13.2 
2  10.0 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

5 

5» 
6 


2.8„ 
3.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

6.6 
7.7 
.0 


149 
131 
16 

35 
29 
6 

2 
2 
0 


67.1 
66.8 
9C.0 

97.2 
96.7 
100.0 

1C0.0 
100.0 
•  0 


260  17.6 
209  U.4 
51  16.2 


67  91.8 
59  90.6 
8  100.0 


1,206  61.6 
962  61.8 
226  6C.7 


6 

4.4 

3 

4.6 

3 

4.2 

23 

15.5 

16 

13.9 

7 

21.2 

1 

20.0 

0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6.3 

2 

6.7 

0 

.0 

42 
30 
12 


6.8 
6.0 
10.3 


o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•0 

0 

:o 

0 

.0 

o 

.0 

0 

o 

o 

.0 

o 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

3.4 

6 

2.9 

3 

5.3 

1 

.6 

1 

.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

1 

.3 

1 

.3 

0  ' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0> 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.4 

1 

1.5 

0 

.0 

12 

.6 

9 

.8 

3 

1.1 

136 
65 
71 

146 

115 

33 

5 


24 
23 
1 


614 
>97 
117 


34 

34 
0 

6 
6 

0 


1 

0 

138 
100 
36 

37 
r  27 
.10 

261 
204 
57 

174 
163 
U 

96 
72 
2* 

365 
266 
99 

64 
57 
7 

171 
151 

20 

36 
30 
6 

2 
2 
0 

73 
65 
6 


1,480 
1,200 
260 


677 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR* S  DEGREES  FCA  MAJOR  F IEL0  CONfERREO  IY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  MCE, 

ETHNICITY*  A  NO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  1976-HT9 


AMERICAN  INDIAN 
•  ALA  SHAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFJC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WlTE 
NON-HISPANIC 


NO-RES  I OE  NT 
ALie* 


*  TOTAL 


HEALTH  PROFESSIONS  11200J 


GEORGIA 

GA    ALBANY  STATE  COLLEGE 


TOTAL  0 

•  0 

96  ♦  3 

FEMALE  0 

♦  0 

VO*  J 

MALE  0 

.0 

o 

•♦0 

GA    ARMSTRONG  STATE  COLLEGE 

•  JJCT  AL  0 

•  0- 

4  .3 

FEMALE  0 

•  0 

2 

MALE  0 

•  0  9 

o 

.  0 

GA    CLARK  COLLEGE 

TOT  Al  *  JO 

•  0 

5 

L 00*0 • 

FEMALE        :>  0 

•  0 

3 

1 00*  0 

HALE  0 

•  0 

2 

100*0 

GA    COLUMBUS  COLLEGE 

1  OT  AL  0 

•  0 

2 

14*3 

FEMALE  eC( 

•  0 

l4i*3 

MALE  0 

•  0 

I  A*  3 

GA     vMCRY  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.*0 

1*6 

FEMALE                  0  * 

.0 

1*6 

MALE  0 

.0 

t  2*6 

GA    GEORGIA  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

3 

16*  7  J 

FEMALE  0 

.0 

16  .fl 

MALE  0 

♦  0 

0 

.  0 

GA    GA   INST  OF  T ECHK 

MAIN  XAM 

TOTAL  0 

♦  0 

o 

♦  0 

FEMALE         >  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

♦  0 

0 

A 

♦  u 

GA    GEORGIA  SOUTHERN 

COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

o 

o 

FEMALE           a  0 

•  0 

0 

ft 

,    MALE  0 

•  0  . 

o 

♦  0 

GA    GA  SOUTHWESTERN 

COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

9.5 

'     FEMALE  0 

.0 

10*0 

MALE  0 

.0 

0 

♦  0 

GA    GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 

TCTAL  0 

♦  0" 

22 

.  12.  4 

FEMALE'  0 

♦  0 

1  K 

1 0  .3 

MALE  0 

♦  0 

22  •  6 

GA    .MEOICAt  COLLEGE  OF  GA 

TOTAL  0 

♦  0 

2  * 

6*9 

FEMALE  0 

♦  0 

24 

7*  1 

MALE  0 

.0 

3 

5*7 

GA    MERCER  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0 

♦  0> 

1 

100*  0 

FEMALE  0 

♦  0 

I 

100*0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

GA    OGLETHCRPE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

•°  «r 

0 

♦  0 

MALE  0 

•o  * 

0 

♦  0 

GA     TIFT  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

•0 

MALE  0 

.0  v  * 

0 

♦  0 

GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

TOTAL  I 

.6 

5 

2*8 

FEMALE  0 

♦  0 

3 

4.?2 

MALE  I 

i.o 

2 

1.9 

GA    VALOOSTA  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

3 

5.1 

.FEMALE  0 

♦  0 

3 

5.9 

MALE     *  0 

•  0 

0 

♦  0 

GA         STATE  TOTALS  •<     '  U 
TOTAL  1  •! 

FEMALE  0  .3 

MALE  1        •  * 

HAWAII 

Hf    U  OF  HAWAII  AT  HAND  A 


INSTITUTIONS) 
1 01  9.0 
65  9.6 
16  6*2 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


HI 


STATE  TOTALS 

TOT  AL  0 

FEMALE  0 

MALE  *  0 


•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 


0  * 
0 


♦0 
•  0 
•0 


I  INSTITUTIONS) 


ioaho 

10    BOISE  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL       °  0        .0  s 

FEMALE         '  0  .0 

MALE    •  0  .0 


•  0 
•0 


- 

it 

NUMBER 

—  — 

X 

c 

t 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o" 

.0 

0 

•  0 

v  0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0* 

♦  0 

0 

•  0 

c 

•  0 

0 

jO 

0 

.0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

- 

0 

.0  i 

1 

7*1 

0 

.0 

1 

14*3 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

1 

•6 

0 

.0 

1 

.8 

G 

-  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 
0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

,  1 

9.1^ 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

.  1 

14*3 

»  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

,  0 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.0 

3 

1.7 

0 

*  .0 

2 

1.4 

0 

♦  0 

1 

3*2 

0 

♦  0 

6 

1.5 

2 

l\ 

4 

1*2 

I 

2 

3.8 

1 

1*9  M 

• 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

c 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

/o  . 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

* 

1 

•  6 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

L 

1.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦c 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

10 

.9 

5 

♦  4 

6 

.7 

3 

•3 

4 

1.6 

2 

.8 

66 

- 

64.2 

1 

.9 

59 

62.6 

1 

1.1 

9 

75.0 

0 

♦  0 

66 

64.2 

1 

♦  9 

59 

62.6 

l.l  o 

9 

T5.0 

0 

♦  0 

1 

3.2 

1 

3.2 

1 

4.3 

1 

4.3 

0 

.0 

0 

♦0 

26 
7b 
0 

2 
2 
0 


96*3 
96*3 
.0 

f  4.6 

.0 


f  100.0 
3  100.0 

2  100.0 

3  21*4 
2  28*6 
!*•  14.3 


>2.4 
2.3 
2.8 


3  16.7 
3  16.0 
0  .0 


0 
0 

2~ 

2 

0 

25 
17 


35 
29 
r  6 

A 
1 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

7 
3 
4 

3 
3 
0 


9.1 
.0 
14*3 

.0 

•  0 
.0 

9.5 
10*0 
.0 

14*1 
11*6 

25*6 

8*9 
6*5 
11*3 

100*0 
100*  c 

*0 
*0 

•  o* 

*0 
*0 
*0 

4*0 
4*2 
3*8 

5.1 
5.9 
.0 


117  10.4 
94  10*9 
23  6*9 


69  65*1 
60  63*8 
9  75*0 


69  65*1 
60  63*<6 
9  75*0 


NUMBER 


3.7 
3.7 
•  0 


44.  95*7 
AO  95.2 
«  100.0 


0 
0 
0 

11 

5 
6 


•  0 

•  0 
.0 

76*6 
7U4 
65*7 


159  96*4 
124  96*1 

35  97*2 

15  63*3 
13  81*3 

2  100*0 

10  90*9 

4  100*0 
6  65*7 

5  100*0 
4  100*0 
1  100*0 

19  90*5 

16  90*0 
1  10C.0 

149  64*2 
127  67*0 
\22  71*0 

356  90*6 
310  91*2 
46  86*8 


0 
0 
0 

2 
1 
1 

2 

•  2 
0 

167 
66 
101 

56 
46 
6 


♦  0 

♦  0 
*0 

100*0 
100*0 
100*0 

100*0 
100*0 

♦  0 

94*9 
93*0 
96*2 

94*9 
94*1 
100*0 


6*5 
8*7 
.0 


996  88*  8 
763  68*3 
233  C9C*3 


36  34*0 
33  *35*1 
3  25*0 


36  34*0 
33  35*1 
3  25*0 


29  93*5 
21  91*3 
6  10C*0 


NUMB^t 

/ 


NUMBER 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

\o 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

1.2 

.  2 

1.6 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  * 

•0 

c 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

^ 

1*7 

2 

1.4 

l 

o  3.2 

2 

*5 

1 

♦  3 

1 

J»9 

0 

,  ♦<> 

0 

?  *0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0  o 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

1*1 

2 

2*8 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

9 

.8 

7 

.8 

2' 

•  8 

a 

•9 

l 

1.1 

0 

•  0 

l 

.9 

l 

1.1 

0. 

•  0 

* 

0 

.0 

•0 

c 

.0 

27 
27 
0  * 

46 
42 
4 

•  5 
3 

I* 

7. 
7 

165 
129 
36 

18  * 

16  • 

2 

11 
4 

7 

5 
4 
1 

21 
20 
1 

177 
146 

31 

393 
340 

53 

1 
1 

0 

2 
1 
1 

2 
2 
0 

176 
.  71 
105 

59 
51 
6 


1,122 
664 
256 


106 
94 

12 


106 
94 
12 


31 
23 
6 


676 


632 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    0EGREES  *>R  HAJM  FIELQ  CONFERRED  BV  INSTITUTIONS  OF  HASHER  EDUCATION  BX  RACEt 
ETHNICITY?  AND  *EXt     INSTITUTION  ANO  STATE  197R-I9T9 


AWE  A I  CAN  I  NO, 
-TfcASraniATlVE 


NUMBER 


-ALACK  'fefrRM  CT  " 

.  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


HEALTH  PROFESSIONS  11200) 
IOaHO 

ID'  1JMHO  ?TATE  UNIVERSITY v 
•     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

10    NTHNST  NAZARENF  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

if  MALE  0  %0 

\LHALE  %  0  .0-* 

10    UNIVERSITY  OF  IOAHO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    -  0  .0 

MALE  0  .0 


10         STAJE  TOTALS  <         4  INST ITUT IONS J 

TOTAL"               0  .0                0  yp 

FEMALE                 0  .0    *  0*0 

MALE                 0  .0                 0  .0 

ILLINOIS 


It"    AUGUST  AHA  COLLEGE  . 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.    MALE  0  .0 

IL    AJRORA  COLLECE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  >0 

MALE  0  .0 

IL    8ARAT  COLLECE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  O  .0 

.MALE  0  .0 

IL    BRAOLEY  UNIVERSITY 
**  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    CHICAGO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  1  4*3 

FEMALE  1  **8 

MALE  0  .0 

IL    COLLEGE  OF  SAINT  FRANCIS  * 
TOTAL  0,  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    06 PAUL  UNIVERSITY 
TOTAL      '  1  .9 

FEMALE  1  1-1 

MALE  0  .0 

IL    EASTERN  ILL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IL    ELMHURST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

4s)  MALE  0        .0  „ 

Ik   GOVERNORS  ST  UNIVERSITY 
ft    TOTAL         .       0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    GREENVILLE  CCLLEGE 
TOT  AL  0.3 
FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IL     ILL  BENEOICT  INE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    ILL  COLLEGE  OF  CYTOMETRY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  40  .0 

IL    ILLINOIS  STATS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    ILL  WESLEYAN  UNIVERSITY 

TOTAL  •     0  .0 

•  FEMALE  0  '  .0 

#      *MILE  0  .  .0 

?t  Am 


1 

0 

'  .0 

10 

5.8 

1 

.6 

>  o  • 

•  0 

2 

2.0* 

1 

1.0 

-  0 

.0 

6 

10.7 

0 

.0 

4 

0 

•  0  • 

.0 

0 

.0 

\> 

.0 

*  i 

.0  * 

0 

.0 

0 

.6 

0 

0 

.0  v 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

.  0* 

.0 

0- 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11  ,5.2 
3  2.* 
8  9.6-' 


IL  {[LAKE  FOREST  COLLEGE 
.     TOJAL  ■  0 

FEMALE  0 
MALE  0 
IL    L£«IS  UNIVERSITY 

TOTAL  0 
i  FEMALE  0 
MALE  <k% 


1.0 
1.6 
.0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALUN 


NUMBER 
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KUKBER 
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0 

•»o 

o 

A  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

."o  v 

0 

.0 

0 

.0 

p 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0  • 

o 

o 

*  .0" 

0 

.0 

*  0 

\o 

0 

.0 

0 

•Q 

c 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

5  .7 

1 

1.1 

o 

.0 

5 

5.7 

1 

ill 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*  -° 

o" 

.0 

2 1 

91.3 

o 

o 

V 

.0 

19 

90.5 

0 

*0 

0  - 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

160 

1 7*9 

1  (\ 

1.1 

7 

•  8 

160 

0 

18.1 
.0 

-  10 

.0' 

7 
0 

'% 

1 7 

16.0 

2 

1.9 

7 

6.6 

16 

17. A 

2 

2.2 

5 

5.  A 

1 

7.1 

0 

.0 

2 

14.3 

0 

•0 

Q 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

!o 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.4 

0 

.0 

1 

*!  .4 

1 

•1.5 

0 

.0 

1 

1.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■  5 

23.6 

0 

.0 

1 

4.8 

A 

26.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

0 

.0 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.4 

1 

2. A 

0 

.0 

1 

6.3 

1 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

B 

5i5 

2 

l>4 

0 

.0 

7 

6.1 

2 

1.7 

0 

.0 

1 

3.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.0 

0 

.0 

9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100. to 

0 

.0 

0 

.0 

• 

0 

i  .0 

0 

■  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

.0  ■ 

0 

•  0 

/ 

1 

1.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.2 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

-  °o 

.0 

0 

.0 

11 

6.4 

162  93.6 

0 

.0- 

3 

3.1 

95  96.9 

0 

.0 

6 

10.7 

'  67  69.3 

0 

.0 

0 

.0  * 

4  80.0 

l* 

2C0 

0 

.0. 

4  80.0 

1 

20.  G 

•  c 

.  0 

0  .0 

0 

A 
•  V 

J 

0" 

.0 

'    1  100.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

1  1QC.0 

%T  0 

.0 

*  0 

.0 

0  .0* 

0 

.0  , 

13 

6.2 

196  93.3 

1 

.5 

5 

3.9 

121  95.3 

■  1 . 

9.6 

75  9C.4 

0 

.0 

• 

o 

.0 

14  100.0 

0 

.0 

.0 

14  100.0 

0 

.0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

.0 

2  66.7 

1 

33.3  . 

o 

.0 

1  100.0 

.  0 

.0 

•  0 

•  0 

1  50.0 

1 

50.0 

o 

.0 

9  9G.0 

1  10.0 

0 

.0 

.     9  90.0 

1 

icr.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

6.  8 

61  92.0 

i 

l.i  1 

6 

6.8 

61  92.0 

\ 

1.1 

0 

.0 

0  .0 

0 

•o 

22 

95.  7 

1  4.3 

0 

.c 

20 

95.2 

1  4.6 

0 

.0 

2 

100. 

<    0       •  Q 

0 

.0 

177 

19.  8 

T19  80.2 

.  0 

.0  \ 

177 

20.0 

708  80.0' 

c* 

.0 

0 

.0  . 

11  100.0 

0 

.0 

f 

27 

25.  5 

77  72.6 

2 

1.9 

24 

26.1 

66  71.7 

2 

2.2 

3 

21.4 

11  78.6 

0 

.0 

o" 

.0 

45  100.0 

0 

0 

.0  «■ 

38  10C.0 

0 

*-o«0 

0 

.0 

7  lOO'.O 

0 

.0- 

2 

2.9 

67  97.1 

0 

t 

.0 

2 

3.0 

~64„-97.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  10C.0 

0 

. 

6 

28.6 

14  66.7 

1 

4.8  • 

4 

26.7 

11  73.3 

0 

.0 

2 

33.3 

,3  50.0 

'I 

16.7 

'o 

.0 

*  K  100.0 

c 

.0  . 

0 

.0 

r  ioo.o 

0 

•0 

T) 

.0 

0  .0 

0 

.0  4 

1 

50.'£ 

1  50.0 

•  0 

.0 

1 

•  50.0 

1  50.0 

*       .  0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

6 

.0 

2 

4.9 

39*  95.1 

0 

.0 

2 

16.7 

10  83.3 

-0 

■  .0 

0 

•  0 

t  29  1CC.0 

0 

.0  - 

10 
9 
1 


6.9 
7.8 
3.3 


1  3.0 

0  .0 

1  100.0 


134  92.4 
105  91.3. 
»9     96^.7  ° 

32  97.0 
32  100.0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 

1.1 

1.2 
.0 


2 
? 
0 

'  90 
65 
5 


100.0 
10C.0 
•0 

98.9 
98.6 
1CG.0 


1 

*\ 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


171 
96 


210 
127> 

83  ' 


14  w 
14 

0 

3 
1 

2 

10 
It) 
0 

68 
66 

-  0 

23 
21 
2 

896 
665 
VI 

106' 
92 
14 

*  45 
36 
7 

69 
66 
3 

21 
15 
6 

1 
1 

2 

'  I 

41 
12 

29 

145 
115 

30 

33 
l32 
1 

2 
2 

91 
86 
5 


taiE  4-    TOTAL  MtMROMS    DtCR  EES  FOR  HAJOR  FtEiO  CONFERRED  tt  tWUTUTIO"*  *  HlWER  C0UC4T  WN  6Y  RACE* 
ETHNICITY*  AND  SEJU     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-4*79 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 

.  NUWHl~\     t  NUH8cR 

HEALTH  PROFESSIONS  (1200) 

ILLINOIS 


SUCK  ASt>N  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


IL    LOYOLA  U  OF^HICAGO 
TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IL    NOKHOUTH  COLLEGE 
JOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  «  0.0 
IL    HJNOELEIN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEHALE  o  .0 

HALE  0  .0 

IL    NTHESTN  ILL  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEHALE 
HALE 


IL    NORTHERN  ILL  UNIVERSITY 
-TOTAL  0  *0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0 
IL    NORTH  PARK  C  I 
TOTAL  0 
FEHALE  0 
HALE  0 
IL    KORUHIfrSTEftN  UNIVERSITY 

total*        /*  0  .0 

FEHALE.   0  .0 

HALE  -  0  *D 

IL    OLIVET  J4A2ARENE  COLLEGE 


.9 
9 
0 

0 

,  0 
0 

•  0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

♦  0 

THEOL  SEN 

,0 
»0 
.0 


^ 


TOTAL         -     *  0  w*0 
FEMALE*"  •  0*  *0 

HALE  0  .0 

IL  fcjINCYjCOLLEGE' 

TOTAL    *  0  *0 

FEHALE  0  ~  .0 

,  Hale       v    o  *o 

IL_.R00SEVELT  UNIVERSITY 
-     TOTAL  0  *0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IL    RUSH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  »0 

FEHALE  M    0  *0 

HALE  ,0  *0 

U    SAINT  XAVIEA  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

1FEHALE  0  •♦O" 

HALE  0  .0 

IL     SANGAMON  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEHALE 
HALE 


IL     ST  HN  ILLINOIS' U  'CARdONOL 


TOTAL 
FEHALE 
KALE 


IL     STHN  ILLINOIS  U  EOWARDSVL 
TOTAL  0*        ♦  <> 

FEMALE  0  *0 

HALE      ,  •  .       0  .0 
IL    TRINITY-  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEHALE  .0  .0 

HALE  0  .0 

IL    U  HLTH  SCI-CHGO  HE01  SCH 


TOTAL 
FEHALE 
MALE 
IL    U  OF 
TOTAL 
FEMt.LE 
HALE 


0  *0 

0  *0 

0  .3 
ILL  MEOL  CTR  CHGO 

0  .0 

0  *0' 

0  .0 


3.9 
A.O 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


7  3.4 
6  3*0 
1  9*1 


it    U  OF   ILL  UR8ANA  CAMPUS 


TOTAL 
FEHALE 
HALE 


IL    WESTERN  ILL  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  .0 
IL    WH EATON  COLLEGE 

TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  ,  .0 

IL         STATE  TOTALS  < 
TOT  AC 
FEHALE 
.HALE 


2 
2 
0 

3 
3 

0 

.0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
I 
5 

I 

I  6 
A 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

9 
9 
0 

1 
I 

0 

0  * 
0 
0 

30 
2* 

6' 

0 
0 

-  0 
* 

I 
1 

.  P 

0 
0 
0 


NUMBER 


4.4 
A.  5 

♦  0 

2.4 
3.8 

.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  C- 
.0 

♦  0 

60*0 
33*3 
71.  A 

<i 

9*9 
10*1 
8*3 

6.1 
A. 2 

100.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

> 

.0 
.0 

7.1 
7.6 

♦  0  „ 

23.0 
33.3 
'  .0 

.0 
•  .0 
.0 

A.6~* 
A. 9 
3.6 

♦  0 
.  ♦<> 

♦  0 

1.0 
1.5 

.0' 

♦  0 
.0 

♦  0 


38  INSTITUTIONS! 

8.5 
9 
A 


2 

.1 

307 

2 

•  1 

266 

0 

•  0 

21 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 
c 

2 
2 
0 

0 
0 
0 


1.3 

♦  9 
20.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0  • 


.0 

♦  0 
.0 

♦0 
.0 

♦  0 

1.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


3.2 
2  2.6 
2      A. 3 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

A 
A 

0 

0 
0 

0- 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


uc 


1.9 
1.9 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

3*1 
3.A 

.0 


.0 
♦  0 

.0 
.0 
.0 


.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

♦o, 

.0 

•  0 

2.6 
A. 2 

.0 


HISPANIC 
NUH8ER 


5 

5 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

I  . 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

.  0 
0 

*  2 
2 
0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

.*  0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
N9N*H!SPANIC 

NUHSEA 


NON-RESIDENT 
ALIEN' " 

NUM8ER 

? 


22      3. A 
U  3.3 
6  3.6 


3 
3 

0 

.0  . 
0 
0 

0 
0 
0 


3.0 
6.1 

♦  0 

„  .0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


r.6 

1.5 
1.9 


2.2 

\i 

7*4  - 

212  92.6 

2.2 

16 

7.1 

208.  92.9 

.0 

I 

20.0 

4  60.0 

♦  0 

0 

•  0 

4  1C0.0 

♦o  „ 

0 

.0 

6  100.0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

.0 

0 

•  0 

I  1C0.0 

♦  0 

0 

♦  0 

1  100.0 

,0 

D 

0  .0 

.0 

C 

•  0 

9  100*0 

.0 

0 

♦  0 

6  100*0 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

•  0 

9 

A.  3 

198  95*2 

♦  0 

n*  1 

188  95*4 

.0 

1 

9.  1 

10  90*9 

2.2 

3 

4.7 

42  93*3 

2*3 

3 

6.8 

41  93*2 

•  0 

.  0 

i  i  tfb*  o 

.0 

j 

5.6 

117  94*4 

■*0 

5 

6.  A 

73  93*6 

.0 

2 

A. 3 

44  95*7 

-0 

1.9 

SO  96*2 

•  0 

4  1 

1.9 

50  96*2 

.0 

0 

•  0 

A  A 

U        •  u 

•  0 

0 

•0 

9  ipO.O 

♦  C< 

0 

.0 

9  10C.0 

.0 

0 

•0 

0        *0  • 

20*0 

6 

60*0 

2  20.0 

66.7 

100*0 

0  <<0 

.0 

5 

74*4 

2    2  6  ♦  6' 

2.3 

20 

15*3 

111  84*7 

1.7 

16 

IS,  1 

101  84*9 

6.3 

2 

16*7 

10  63*3 

.0 

f  6 

6*1 

92  93*9 

.0 

A 

4*2 

92  95*8 

.0 

2 

100*0 

0  *0 

.0 

0 

♦  0. 

4^98*0 

.0 

0 

♦  0 

AO  100.0 

0 

.0 

8  68*9 

♦  0 

0 

.0 

20  95*2 

.0 

0 

.0 

19  95*0 

.0 

.           0**  .0 

1  1C0.0 

♦  0 

9 

7.1 

116  92*1 

.0 

9 

•  7.8 

106  91*4 

*  .0 

0 

.0 

10  100.0 

0 

♦  0 

*  1" 

2C*0 

4 

60.0 

0 

♦  0 

1 

33*3 

2 

66.7 

0 

.0  * 

•  U 

2 

100.0 

0 

♦  0> 

1 

2.6 

36 

97.4 

0 

*0 

1 

4.2 

23 

95.8 

0 

*0  . 

0 

.0 

15 

10C.0 

11 

1.7 

63 

9*6 

592 

9C.4 

11 

2.3 

10.5 

435 

89.^ 

0 

;o 

12 

7*1 

157 

92.9 

0 

*o 

3 

3.0* 

96 

97.0 

c 

*o 

3 

6*1 

46 

*y 

0 

*o 

'  0 

•9  ' 

.5° 

lOClO 

0 

*o 

I 

Al.O 

98 

99.0 

0 

*o 

.  1 

1.5 

67 

96*5 

0 

*o 

0 

♦  0 

31 

100.0 

0 

*o 

0 

•  0 

.  1 

loo.cr 

•  0 

.0 

0 

.0 

«  *  1 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

39 

l.i 

404 

11.2 

3*190 

66*5 

35 

i*i 

370 

11.9 

2*743 

67*9 

4 

.6 

34 

7.0 

447 

92*4 

680 


034 


TOTAL 
HOMIER 


c 

.0 

229 

0 

•0 

224 

o 

.0 

$  #, 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

4 

o 

0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

-1 

o 

.0 

o. 

0 

•  0 

9  * 

0 

•  0 

4 

o 

♦0 

3 

1 

.5 

208 

1 

.5 

197. 

o 

♦  0 

11 

0 

.0 

45 

0 

.0 

44 

o 

♦0 

1 

0 

♦0 

124 

T6 

A 

1 

1 

1 

1.9  , 

52 

1 

1*9 

52 

o 

♦0 

0 

0 

.0 

9 

0 

.  *o  , 

9 

Q 

*  #q 

0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

7 

0 

♦0 

131 

0 

♦o 

119 

0 

•  0 

12 

0  " 

.0 

98 

0 

♦  0 

96 

0 

♦0 

2 

1 

2.0 

49 

.0 

40 

11  1 
11.1 

9 

1 

4.6 

21 

I 

5.0 

20 

♦0 

1 

I 

•  8 

126 

♦9 

116 

Q 

*  0 

10 

0 

.0 

5 

0 

.0 

3 

o 

.0 

2 

'o 

•  0 

,39 

0 

•0 

24 

0 

♦  0 

*  15 

0 

♦  0 

655 

0 

♦  0 

486 

9 

♦I 

169 

o 

r.o 

99 

0 

49 

0* 

.0 

50 

0 

•  0 

99 

0  * 

\0 

6ft 

0 

.0 

31 

0 

♦  0 

1 

0 

•  0 

f 

0 

♦  0 

0 

12% 

.3 

3*606 

9. 

•  3 

3*122 

3  ' 

•6 

484 

TOTAl  BACHELOR'S    DECREES  FOR  RAJ  OR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCAIION  BY  RACE. 
"*tl*L0"  5    ETHNICITYt'ANO  SEX«     INSTITUTION  ANO  STATE  W7B-19T9 


0 


.  AH EH I CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

HUM  Eft  X 

^HEALTH  PROFESSIONS  (12001 

-  INDIANA 

IN    BALL  STATE  UNIVERSITY 

»    TOTAL  0  '  *0 

"FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    BETHEL  COLLEGE 

TOTAL  °  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    BUTLER  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FENALc  0  .0 

,    MALE  0  .0 

IN    OEPAUW  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

c         MALE  -  ,   0  .0 

IN    GOSHEN  COLLEGE 

 JOY  At  0-  VO 

FEMALE  0  .0 

MALE  "  0  .0 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC* ISLANDER 


IN    INOIANA- CEN  UNIVERSITY 
v  TOTAL 
-V^FEMALE 


NUMBER 


4 
4 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

o 

0 
0 


0 
0 

MALE  0 
JH    INOIANA  STATE  U 
1 


TOTAL 
.  /-FEMALE 
MALE 
'IN  INOIANA  S* 
•?  TOTAL 
;}  FEMALE 
MALE 


0 
0 

♦  0 

MAIN  CAN 

♦  9 
1  1.5 
0  .0 
EVANSVL  CAN 
0  .0  . 
0  .0 
0  .0 


10 


'IN    INOIANA  U  8L00M INGTON 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
U  AT  KGKONO 
0  .0 
0  *0 
0  '  *0 
INDIANAPOLIS 
3  .7 
3  .8 
0  .0 


*  >' 

?  « 


ft: 


in  «'W4 

'*»■*•.  'TOTAL 
^1*FEMALE 
1^  o  MALE 
IN  INOIANA 
'TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN  INO-PURDOE 
»  TOTAL 
FEMALE 
MALE 

IN    INOIANA  U  AT  .SOUTH  BEND 
TOTAL*  Q       *0  - 

FEMALE  *  ^0  .0 

MALE         *       0  .0 
IN    IND-PUROUE  U  FORT  WAYNE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE;  0  .0 

MALE  0  *0 

IN    MANCHESTER  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

-  MALE  0  *0 

IN    MARION  COLLEGE 

TOTAL  "      0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    PUROUE  U  MAI  N  CAMPUS 
TOTAL  1  »3 

FEMALE  1  »5 

MALE  0  .0 

IN    PJRDUE  U  CALUMET  UMPUS 

—  TOTAL~  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.  MALE  0  .0 

IN     SAINT  FRANCIS  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  s  0  .0 
.    MALE  0  .0 

IN    SAINT  JOSEPH *S  COLLEGE 
-  TOTAL  0  *C 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    SAINT  MARY'S  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE    '  0  .0 

IN    UNIVERSITY  OF  EVANS V ILLE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MAC}  0  .0 

IN    VALPARAISO  UNIVERSITY 
•     TOTAL    *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 


o 

2*0 
2.2 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

U3 
3.2 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

5.6 
5.6 

•  0 

12.0 
6.0 
20.0 

U.3 
14.3 


NUMBER 


0  ' 

.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0> 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

14 

3*3 

12 

3.2 

2 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

'♦0 

1 

3*7 

1 

3.8 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7 

2.3 

5 

2.4 

2 

2.2 

5 

10.9 

5 

11.1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

•  0 

.7 

•  6 

•  0 


0 
0 
0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

* 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

<9 

0 

°  0 
0 
0 

2 
1 

• 1 

6 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

0 
0 
0 

0 
0 
3 

0. 
0 
0 


.0 

.0 
.0 

♦  0 

3.8 
2*1* 

♦  C 

♦  0 

♦  0 


•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

1.7 
3.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 


♦  0 

♦  0 
.0 

♦  5 
.3 

2.4 

.0 
.0 

♦  0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.7 
.5 
1.1 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


1 
I 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0? 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0^ 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 

fcHlTE 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

X 

NUMBER 

X 

nunocK  * 

♦  5 

6 

3.0 

195  97.0 

.5 

6 

3.3 

176  96.7 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

.0 

0 

.  0 

1  1  CO. 0 

♦  G 

0 

A 

♦  u 

0  .0 

.0 

4 

5.1 

75  94.9 

.0 

3 

9.7 

s      26  90*3 

.0 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

o 

•0 

1 

.6  - 

0 

•  0 

o 

•  0 

0  1 

•  8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

•  8 

Q 

•  0 

1 

.8 

1 

.9 

0 

.0 

1 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1 .7 

5 

8.5 

0 

.0 

0 

•  0 

4  , 

8.2 

0 

.0 

1 

10.0 

1 

10.0 

*  1 

•  H 

1 

.4 

1 1 

4.2 

1 

.5 

1 

.5 

10 

5.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.7 

4 

.4 

4 

.4 

36 

3.3 

4 

•  4 

3 

.3 

33 

3.7 

0 

•  0 

1 

.  5 

3 

1.6 

0 

•  0 

Q 

•  0 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

!o 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

c 

.  0 

0 

.0 

0 

lo 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•0 

e 

4.7 

0 

.0 

0 

.0 

e 

5.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.4 

11 

15.1 

0 

.0 

1 

1.4 

11 

15.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

52  96.1 
45  S7.8 
7  10C.0 


44 

42 

?  1C< 


95.7 

;c.o, 


162  94.3 
158  94.0 
24  96.0 

75  94.9 
69  94.5 
6  1C0.0 

41  100.0 
36  10C.0 
3  100.0 


.0 
.0 
.0 

iOO.O 
10C.0 
1  100.0 


180 
126 


S<.4 
99.2 


54  1C0.0 

123  98.4 

110  98.2 

13  100.0 


54 
45 

9 

248 
191 
57 


91.5 
91.8 
90.0 

95.8 
95.0 
96.3 


1,047  96.5 
869  96.2 
178  97.8 


2  100.0 
1  100.0 
1  100.0 

20  100.0 

19  100.0 

1  1C0.0 

12  100.0 
12  100.0 

0  .0 

163  94.8 
151  94.4 
12  10C.0 

20  100.0 
18  100.0 

2  100.0 

84  100.0 
78  100.0 
6  1C0.0 

1  1C0.0 
1  100.0 
0  .0 


1 
1 

0 

62 
58 
4 


100.0 
100.0 
•  0 

84.9 
64.1 
100.0 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


0^ 

0 

0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

10C.0 
•  0 
100.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.8 
.9 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.2 

.1 

.5 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.6 

.6' 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

'  .0 


53 
46 
7 

46 
44 

2 

193 
166 

25 

79 
73 
6 

41 
36 

-3 

1 
0 
1 

2 
1 
1 

181 
127 
54 

i25 
112 
13 

59 
4Q 
10 

259 
201 
58 


1  t065 
903 
182 


2 
1 
1 

'20 
19 
1 

12 
12 
0 

172 
160 
12 

20 
16 

2 

84 
78 

6 

I. 
1 
0 

1 
1 

0 

73 
69 
4 


663 


n 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  Fiao  CONFERREQ  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  E0UCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY,  AND  SEXt     INSTITUTION  ANC  ST***  1976-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

HEALTH  PROFESSIONS  (1200) 

KENTUCKY 

KV    THOMAS  MORE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 


BLACK  ASIAN  OA 

NON-Hl 5PANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


1  .4 

1  .4 

0  .0 
OF  LCUISVILLE 

4  0  .0 

*0  .0 

0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MA  L  E 
KY  UNIVERSITY 
TOTAL 
CEMALE 
MALE 

KY    WESTERN  KY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  „  -1 

FEMALE  1  -1 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 

1.1 
1.3 
.0 

3.2 
2.5 
7.1 

6.7 
8.3 
.0 


13  INSTITUTIONS) 
28  3.5 
27  3.6 
1  1.1 


LOUISIANA 

LA    OILLARO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LA    LOUI  SI  ANA  COLLEGE 
TOTAL.  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LA    LA  ST  U  MEDICAL  CENTER 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
LA    LA  STATE 
TOT  AL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
0  .0 
0  .0 
SHREVEPORT 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


LA    UNIVERSITY  OF  NEW  ORLEANS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LA    LOUISIANA  TECH  LNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LA    LOYOLA  U   IN  NEW  ORLEANS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

PALE  0  ,.0 

LA    MCk"ESE  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LA    NICHOLLS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

L>     4RTHEAST  LOUISIANA  U 
TOTAL 


FEMALE  , 
MALE 
LA    NTHWSTN  ST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

OF  LA 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


LA    OUR  LAOY  OF  HOLY  CROSS  C 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


LA    SAINT  MARY'S  DOMINICAN  C 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


LA    STHESTN  LA  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
LA    SOUTHERN  U 
TOTAL 
FEHALE 
MALE 
Li  STHN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

ACM 

0 
0 
0 

IN  NEW  ORLEANS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


NUMBER 


.0 
.0 

•  0 

MAIN  CAM 

•  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.1 

1.2 
.0 

.0 
.0 
.0 


.1 
.1 

.0 


21 

91.3 

0 

.0 

20 

90.9 

0 

.0 

I 

[00.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

.0 

6 

2.9 

0 

.0 

6 

3.6 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

•  0 

3 

8.3 

0 

.0 

2 

6.5 

o 

•  0 

1 

20.0 

0 

.0 

1 

1.9 

1 

1.9 

1 

1.9 

1 

1.9 

0 

.0 

0 

.0 

3 

5.0 

2 

3.3 

3 

6.0 

2 

4.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

23 

8.2  t, 

1 

.4 

18 

11.3 

1 

.6 

5 

4.2 

0 

.0 

2 

3.6 

0 

.0 

2 

4.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

9.1 

0 

.0 

2 

10.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10.0 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

5.6 

0 

.0 

5 

6.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

100.0. 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

,0 

c 

HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
•  .0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

o 

.0 

1 

.1 

1 

.1 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.5 

0 

.0 

I 

2.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

2 

3.7 

2 

3.8 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

15.1 

6 

14.3 

2 

18.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


1  10C.0 
1  100.0 
0  .0 

259  98.1 
222  97.8 
37  100.0 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL  ' 
NUMBER 


91 
78 
13 

5* 
44 
10 


95.6 
96.3 
92.9 

90.0 
91.7 
63.3 


770  95.7 
684  95.5 
86  96.6 


.0 
.0 
.0 

.4 
.4 

.0 

.0 
.0 
.0 

3.3 
•0 
16.7 


.5 
.3 
2.2 


1 
1 

0 

264 

227 
37 

95 
61 
14 

60 
48 

12 


•05 
716 
•9 


21 

91.3 

0  .0 

8.7 

23  a 

20 

90.9 

0  .0 

2 

9.  1 

22 

1  ,100.0 

0  .0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

o 

•  0 

0  .0 

0 

•0 

0 

0 

".0 

1  ioc!o 

0 

1 

7 

3.3 

201  96.2 

1 

.5 

209  • 

3.6 

159  95.6 

I 

.6 

166 

1 

*'.3 

42  97W 

0 

«  .0 

43 

0 

.0 

5  100.0 

«  0 

.0 

5 

o 

.0 

3  1C0.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

,  2  10c!o 

0 

.0 

2 

0 

r.  .0 

39  100.0 

0 

•  0 

39 

0 

•  0 

2?   100  0 

0 

.0 

22 

0 

.0 

17  100.0 

0 

.0 

17 

3 

8.3 

33  91.7 

0 

.0 

36 

2 

6.5 

29  93.5 

0 

•0 

31« 

1 

20.0 

4  80.0 

0 

.0 

5 

4 

7.4 

50  92.6 

0 

.0 

54 

4 

7.5 

49  92.5 

J  0 

.0 

53 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

i 

5 

8.3 

55  91.7 

0 

.0 

60 

5 

10.0 

45  9C.0 

0 

.0 

50 

0 

.0 

10  10C.0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

5  10C.0 

< 

0 

.0 

5 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

24 

8.6 

252  90.3 

3 

1.1 

-79 

19 

11.9 

140  87.5 

1 

.6 

.60 

5 

4:2 

112  94.1 

2 

1.7 

'  .19  * 

10 

18.9 

42  79.2 

1 

1.9 

53 

8 

19.0 

34  81.0 

0 

.0 

42 

2 

18.2 

6  72.7 

1 

9.1 

11 

2 

9.1 

20  90.9 

0 

.0 

22 

2 

1C.5 

17  69.5 

0 

.0 

19 

0 

.0 

3  10C.0 

0 

.0 

3 

1 

10.0 

9  90.0 

0 

4  .0 

10 

1 

14.3 

6  65.7 

0 

iO 

7 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

5 

5.8 

61  94.2 

0 

.0 

66 

5 

6.6 

71  93.4 

0 

.0 

76  * 

0 

.0 

10  10C.0 

0 

.0 

10 

8 

:oc.o 

0  .0 

0 

.0 

B 

8 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

I 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

1 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

I 

1 

10C.0 

0  .0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

684 


688 
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AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


•  UtK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


DUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINQRI TY 


NUN8ER 


WHITE 
NON~HISPANlC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUK3ER 


TOTAL 
NUH8ER 


HEALTH  PROFESSIONS  (1200) 


LOUISIANA  * 

LA    TULANE  U  OF  LOUISIANA 

TOTAL                0       .0  1  11  a 

FEMALE                 0        .0  1  H»l 

MALE  0  .0  0.0 
LA    U  OF  STHtlSTN  LOUISIANA 

TOTAL                3      2.4  12  9*4 

FEMALE                 3      2*7  10  j.9 

HALE  0.0  2  -13*3 
LA    XAVIER  UNIVERSITY  OF  LA 

TOTAL                0        .0  50  53 .8 

FEMALE                 0        .0  27  54*0 

MALE                 0        .0  23  53*5 


LA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  3 
FEMALE  3 
MALE  0 


19  INSTITUTIONS) 
♦3  139  12.4 

♦4  1C7     12. • 

♦0  32  11.3 


0 
0 
0 

0 
0 

,  0 

11 

2. 
9 


15 
6 

9 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

11. • 

4.0 
20.9 


1.3 
.7 
3.2 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


.0 
•0 

•  0 

•8 

.9 
•0 

•  0 
•0 
.0 


12  1.1 
9  1.1 
3  1.1 


1 
1 

0 

16 
14 

2 

61 
29 
32 


11. 
11« 


12.6 
12.5 
13.3 

65.6 
58.0 
74.4 


169  15.1 
125  15.0 
44  15.5 


8 
8 

0 

105 
96 
9 


88 


82*7A 
85.7* 
60.0 


27  29.0 
19  38.0 
8  18.6 


933  83.3 
703  84.1 
230     61. C 


•  0 

•  0 
.0 

4.7 

i.e 

26.7 

5.4 
4.0 
7.0 


18 
8 

10 


1.6 
1.0 

3.5 


9 
9 
0 

127 
112 
15 

*  93 
50 
43 


ltl20 
836 
284 


MAINE 

ME    HAS SON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0,  .0 

ME    SAINT  JOSEPH'S  COLLEGE 
TOTAL  *0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

ME    IMITY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

ME    U  OF  MAINE  AT  FARMINGTON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

ME    U  OF  MAINE  AT  CftONO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HE    U  OF  SOUTHERN  MAINE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

ME    UEST6R00K  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

ME          STATE  TOT  AS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 

MARYLANO 

MO    COLUMBIA  UNION  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0^ 

MALE  0  .0" 

MO    COPPIN  STATE  COLLEGE 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

'o 

0 


•  0 

•  0 
•0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 
•0 


7  INSTITUTIONS) 


TOTAL  0 
FEMALE  0 

MALE  *  0 

MO    GOUCHER  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MO    HOOO  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


MO    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 


TOTAL  1 

FEMALE  ,  1 

MALE  0 

MO    LOYOLA  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MO  MORGAN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


2.3 
2.8 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


STATE  UNIVERSITY 

0  .0 

0  .0 

0  .0 

MO    SALISBURY  STATE  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 

0' 
0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

1.1 
1.1 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


8 

15.7 

3 

5.9 

8 

17.0 

3 

6.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

30 

93.8 

0 

.0 

27 

96.4 

0 

♦  0 

3 

75.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

3 

7.0 

2 

4.7 

3 

8.3 

1 

2.8 

0 

«Q 

1 

14.3 

0 

!o 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

22 

91.7 

1 

4.2 

14 

100.0 

0 

.0 

8 

80.0 

1 

10.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  o 

0 

♦0  . 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

•  0 

.  0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

A 

♦  u 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1.  1 

0 

,0 

1 

1.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

A 

*  u 

0 

•  0 

.0 

♦  0 

0 

•  0 

'0 

•  0 

Q 

.0 

1 

,7 

0 

•0 

1 

.'8 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

3.9 

13 

25.5 

4.3 

13 

27.7 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

30 

93.8 

0 

•  0 

27 

96.4 

0 

.0 

3 

75.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0' 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

14.0 

0 

•  0 

5 

13.9 

0 

♦  0 

1 

14.3 

1 

2.8 

1 

2.8 

1 

2.9 

1 

2.9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

23 

95.6 

0 

•  0 

14 

100.0 

0 

.0 

9 

90.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

-  .0 

6  1C0.0 
4  100.0 
2  1C0.0 


100.0 
100.0 
100.0 

1CC.0 
100.0 
.0 


5  100.0 
4  1U0.0 
1  100.0 

17  10C.0 
16  100.0 

1  1CC.0 

92  98.9 
86  98.9 

6  100.0 

10  100.0 
8  100.0 

2  10C.0 


14C  99.3 
125  99.* 
15  100.0 


35  68*6 
31  66*0 
4  100*0 

2  6*3 
1  3*6 
1  25*0 

1  100*0 
1  1C0.0 
0  .0 

8  1CC.0 
8  100.0 
0  .0 

86.0 
86.1 
85.7 

97.2 
97.1 
10C.0 

4.2 
.0 
10.0 

96.6 
96.4 
1CC.0 


37 
31 
6 

35 
34 
1 

1 
0 
1 

28 
27 
1 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 

.0 
,0 
.0 

♦,o 

•0 

•  0 

•0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


5.9 
6.4 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
•0 

•c 

•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
•0 

♦  0 
.0 

♦  0 

~3.4 
3.6 
•0 


6 
4 

2 

4 
1 

3 

6 
6 
0 

5 
4 
1 

17 
16 
1 

93 
87 
6 

10 
8 

2 


141 
126 
15 


51 
47 
4 

32 
28 
4 


1 
1 

0 

8 
8 

0 

43 
36 
7 

36 
35 
1 

24 
14 
10 


29 
28 
1 


ERIC 


685 


.639 


TABLE  6*     TOTAL  BACHELOR*  S    DEGREES  FCR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  SV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  AND  SEXl     INSTITUTION  A NO  STATE  1971-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


BLACK  ASIAN,  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


VHME 
NON-HISPANIC 


NGN- RES  I DENT 
ALIEN 


TOTAL 


HEALTH  PROFESSIONS  (1200) 
MARYLAND 

MO  -TOWSON  STATE  UhlVEkSITY 


TOTAL 

0 

•  0 

1 

♦  9 

FEMALE 

0 

•  0 

1 

1*0 

MALE 

0 

♦0 

0 

.0 

NO    U  CF 

MD  COLLEGE 

PARK  CAM 

TOT  AL 

1 

1.3 

9 

9*1 

FEMALE 

1 

1.2 

9 

10*7 

HALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

NO    U  Of 

MD  BALTIMORE  CO  CAM 

TOTAL 

0 

♦  0 

I  I 

.  25.0 

FEMALE 

0 

♦  0 

40.0 

MALE 

0 

.0 

0 

•  0 

MO    J  OF 

NO  SALT* PROF  SCHOOLS 

TOTAL 

0 

.0 

^o 

9*7 

FEMALE 

0 

•  0 

55 

-10*6 

MALE 

0 

♦  0 

5 

5*3 

MO    U  OF 

HD-EA5TERH 

SHORE 

TOTAL 

0 

.0 

2 

10C.0 

FEMALE 

0 

•  0 

2 

100*0 

MILE 

0 

•  0 

0 

•  0 

MD          STATE  TOTALS 

{         13  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

2 

•  2 

137 

12*9 

FEMALE 

2 

•  2 

121 

13*3 

MALE 

0 

•  0 

16 

ai.o 

MASSACHUSETTS 

NA    AMERICAN  I NTRNATL  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

MA    ANNA  MARIA  COLLEGE 
TOTAL  1  3*6 

FEMALE  1  3*7 

MALE  0  .0 

MA    ATLANTIC  UNION  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

F  E  MA  L  E  0  .0 

MALE  0  .3 

HA    BERKSHIRE  CHRISTIAN  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  *0 

MA    cOSTON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *3 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 
*  TOTAL  I  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2*6 

MA    COLLEGE  OUR  LADY  OF  ELMS 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

HALE  0 

MA    EMERSCN  COLLEGE. 


TOT£  L 
FEMALE 
KALE 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


MA    HASS  COLLEGE  OF  PHARMACY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NA    3OST0N  STJTE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
KALE 
NA    FITCH  BURG 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
5TATE  COLLEGE 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

NA    FRANINGHAN  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  »0 

MALE  0  .0 

MA    NORTH  ADAMS  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NA    SALEN  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MA  WORCESTER 
TOTAL 
FEMALE  -P 
HALE 


0  .a 

0  .0 

0  .0 

STATE  COLLEGE 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

3 
3 
0 

4 
4 

0 

2 
2 
0 

6 
5 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0  ' 

0 

0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

20*0 
16*7 
25*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  5 

•  0 
20*0 

•  5 

•  6 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

20*0 
20*0 
-  .0 

1*6 
6*1 

•  0 

3*4 
4.2 

•  0 

3.9 
3*4 
16*7 

•  0 
.0 
♦0 

•  0 

•  0 

•  9 

1*3 
1*3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


NUMBER 

X 

NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER  t 

NUMBER 

X 

NUMBER 

1 

♦  9 

0 

•  0 

2 

1.8 

106  97*2 

1 

.9 

109 

1 

1*0 

0 

•0 

2 

1.9 

100  97*1 

1 

1*0 

103 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0 

.0  ' 

6  100*0 

0 

.0 

6 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

10 

10*1 

84  84*8 

5 

S.l 

99 

0 

•0 

0 

•d 

10 

11.9 

71  84*5 

3 

3*6 

°*  ( 

o 

•  0 

o 

•0 

0 

.0 

13  86*7 

2 

13.3 

15 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

25.0 

6  75*0 

»c  o 

.0 

6 

o 

•  0 

o 

♦  0 

2 

40.0 

3  60*0 

0 

.0 

5 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

3  1CC.0 

0 

•  0 

3 

19 

3*1 

1.0 

85 

13.8 

530  86*0 

1 

•2 

616 

13 

2.5 

3 

•6 

71 

13.6 

449  86*2 

1 

•  2 

521 

6 

6*3 

3 

3*2 

1* 

14.7 

81  85*3 

0 

.0 

95 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

100.0 

0  *0 

0 

•  0 

2 

-0 

.0 

0 

.0 

2 

LOO.O 

0  *0 

0 

.0 

2 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

26 

2.5 

♦  9 

174 

16*4 

\ 

873     82*5  \ 

11 

1*0 

1*056 

1 8 

I 

147 

16.  1 

756     82*9  i 

9 

1*0 

912 

\\Y 

2*1 

2  7 

18.5 

^ 117  80*1 

i 

\  2 
\ 

\ 

1.4 

146 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

26  100*0 

0 

•  0 

26 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

20  10C.0 

0 

.0 

20 

0 

o 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

6  100*0 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

3*6 

27  96*4 

0 

.0 

28 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

3*7 

26  96*3 

0 

.0 

27 

0 

o 
•  u 

o 

♦  0 

o 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

2 

20*0 

4 

40*0 

5  50*0 

\s 

10*0 

10 

0 

•  0 

1 

16*7 

2 

33*3 

4    66*  7 

\° 

♦  0 

6 

0 

♦  0 

I 

7C  A 

C  3  *U 

2 

50*0 

1  25*0 

25*0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

1  10C.0 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

♦  0 

1 

o 

♦  0 

o 

.0 

o 

*  0 

0  .0 

0 

*0 

-    *  0 

3 

us 

0 

.0 

4 

2*0 

193  98.0 

0 

*0 

197 

3 

1.6 

0 

♦  0 

3 

1*6 

189  9C.4 

0 

*0 

192 

o 

.  0 

rt 

♦  0 

1 

20*0 

4  80.0 

0 

*0 

5 

1 

•  3 

0 

♦  0 

4 

1*1 

371  98.7 

1 

*3 

376 

1 

•  3 

0 

.0 

3 

♦  9 

334  99.1 

0 

*0 

337 

o 

♦  0 

o 

•  0 

1 

2*  6 

3  7  94.9 

1 

2*6 

39 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

15  100.0 

0 

♦  0 

15 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

15  10C.0 

0 

*0 

13 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0  .0 

0 

*0 

0 

c  0 

•  0 

0 

•0 

3 

20*0 

12  80.0 

0 

•  0 

15 

0 

•  0 

0 

•0 

3 

20*0 

12  80.0 

0 

♦  0 

15 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

3 

1.2 

0 

.0 

7 

2*8 

224  91.1 

IS 

6*1 

246 

0 

.0 

0  " 

•  0 

4 

6*  1 

56  84.8 

6 

9*1 

66 

3 

1*7 

o 

♦0 

3 

1*7 

168  93.3 

9 

5*0 

160 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

3*4 

55    94. 8 

1 

1.7 

56 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

4*2 

45  93.8 

"  1 

2*1 

48 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

10  100.0 

0 

•  0 

*    -  10 

0 

lo 

0 

•0 

6 

3*9 

147  96.1 

0 

♦  0 

153 

0 

•  0 

0 

•0 

5 

3*4 

142  96.6 

0 

•  0 

147 

A 

J  0 

♦  0 

A 

♦0 

1 

16*7 

5  87.3 

0 

*0 

6 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

15  10C.0 

0 

♦  0 

15 

0 

♦  0 

o. 

•0 

0 

*0 

14  10C.0 

0 

♦  0 

14 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1  1C0.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

17  100.0 

0 

•  0 

17 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

16  100.0 

0 

•  0 

16 

»  0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

1.3 

79  98*8 

0 

•  0 

60 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.3 

76  98*7 

0 

•  0 

77 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

•0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

51  96*2 

2 

3*8 

53 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

50  96*2 

2 

3*8 

52 

9 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

|R!C 


600 


^4 


TA*Ie  *.    TOTAL  BACHELOR 9 S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  IV  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
J         •*,'r,tLO"       ETHNIC  IT Vt  AND  SEX*    INSTITUTION  AND  STATE  1978-197* 


AM Eft  I CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

"  NUMBER  X 


'  IUCK  ASIAN  CR 

NQN-HlSPANiC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER* 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


.  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON~RESIOEN  T 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


HEALTH  PROFESSIONS  11200} 
MASSACHUSETTS  ° 


MA    MERRIMACK  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MA    NEW  ENGLAND 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  6  1*2 

FEMALE  6 
MALE  0 
MA    SIMMONS  COLLEGE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
C  OPTOMETRY 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


1.6 
•  0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MA    ST HE ST N  f 
TOTAL 
FEMALE 
HAtE 


.0 
•  0 
.0 


»S  UNIVERSITY 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


MA    SPRINGFIELO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  &  .0 

MA    STONEHILL  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    TUFTS  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MA    UNIVERSITY  OF  LOWELL 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MA  *U  OF  MASS 
TOTAL 
FEMALE  * 
MALE 


AMHERST  CAMPUS 


•  6 

♦  7 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

1 

0 

1 

4 
4 

0 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

♦4 

•  3 

•  6 

10*7 
10*7 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


•  0 
.0 

•  0 

4  .4 
4.4 
•0 

•  9 

•  0 
8*3 

2*6 
3*0 

•  0 


MA    '     STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  9  .4 

FEMALE  6  .4 

MALE  1  .2 

MICHIGAN 


25  INSTITUTIONS) 
38  1*7 
33  1*6 
5  U2 

a* 


MI     ANDREWS  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

.  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    CALVIN  COLLEGC 

i  .TOT  AL  0        ♦  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    CENTRAL  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *  -0 

MALE  0  .0 

MI    OETROIT  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  '  0  .0 

MI   -EASTERN  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  1  «8 

FEMALE  1 

MALE  0  .0 

MI    FERRIS  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    GRAND  VALLEY  ST  COLLEGES 
TOTAL  1  »*3 

FEMALE  1  l.« 

MALE  0  .0 

MI    LAKE  SUPERIOR  ST  COLLEGE 
TOTAL        \    K°  •Q> 
FEMALE  0  .0 

'MALE  0  .0 

MI    MADONNA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    MERCY  COLLEGE  OF  DETROIT 


11 
10 
1 

0 
0 
0 

0 

c  0 
0 

0 
0 
0 

5 
4 
1 

2 
0 
2 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


4 


15*7 
16*9 
9*1 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 
♦0 

4*0 
3*6 
6*3 

•  6 

•  0 
1*4 

1*3 
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TAtLE  6.     IOTAL  ?A*>HCLOA«S    OCGREES  FOR  cMAJOR  FtELO  CONFERREO  BY  INST ITUT  IONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNIC I?Yt  AND  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1971-1979 
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lt363 
It  101 
282 

93*3 
93*6 
91*9 

«7 

2 
5- 

♦  5 
.2 
1.6 

MONTANA 


NT  CARROLL 

COLLEGE 

TOTAL 

1  1*9 

c 

.0 

FEMALE 

1  2*0 

0 

.0 

MALE 

0  ,0 

0 

.0 

NT  MONTANA 

C  NINRL  SCl-TECHN 

TOTAL 

0  *0 

0 

•  0 

"FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

Ml  LE 

0  .0 

o  0 

•  0 

NT  MONTANA 

STATE  UNIVERSITY 

TOTAL 

1  .5 

0 

•  0 

FEMALE 

1  .6 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

NT    UNIVERSITY  OF  MONTANA 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

"  0  cO 

0 

•  0 

MILE 

0  .0 

0 

•  0 

NT         STATE  TOTALS  I 
TOTAL  2 
FEMALE  2 
MALE  0 

NEBRASKA 


4  INSTITUTIONS) 


NE    COLLEGE  OF  SAINT  NARY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE    CONCORDIA  TCHRS  COLLEGE 

TOT  At*  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

NE    WEIGH  TON  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE  :  KEARNEY  STATE.  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

NE    MIDLAND  LUTHERAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0    .    .0  . 

MALE  0  .0 


4.3 
4.6 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

3.3 
4.5 

•  0 

V 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 
.0 


0 

•  0 

0 

*0 

1 

1*9  1 

51 

98.1 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

2*0  / 

49 

96,0 

0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

2 

100.0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

10 

100.0 

c 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

10C.0 

0 

1 

.5 

1 

♦  5 

3 

1.5 

195 

98.5 

0 

1 

.6 

1 

•6 

3 

1.7 

175 

98.3 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

— -__0_ 

•  0 

20  100.0 

0 

2 

2.5 

0 

.0 

2 

2*5 

7* 

97.5 

0 

1 

2.1 

0 

.0 

1 

2.1 

47 

97.9 

0 

1 

3.0 

0 

.0 

1 

3.Q 

32 

97.  C 

0 

3 

.9 

1 

.3 

6 

1.8 

335 

96.2 

0 

2 

.7 

1 

.4 

5 

1.8 

273 

96.2 

0 

I 

1.6 

0 

•  0 

1 

1.6 

62 

93.4 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.3 

22 

95.7 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

4.8 

>20 

95*2 

0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0  * 

0 

0 

l.o 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

ICO*  9 

0 

t 

5 

2.4 

1 

*5 

13 

6.2 

194 

92*8 

2 

3 

1.9 

1 

.6 

11 

7.1 

143 

S2.9 

0 

2 

3.6 

0 

.0 

2 

3.6 

51 

92*7 

2 

0 

.0 

0  . 

.0 

0 

.0 

14 

93*3 

1 

0 

*0 

0 

~  .0 

0 

.0 

12 

92*3 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

26 

100*0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

25 

1CC.0 

0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 
.0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

1.0 

•  0 
3.6 

6.7 
7.7 

•  0 
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TABLE  6*^  TOTAL  BACHELOR'S 


ANEAtCAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMB E A 


BLACK  '    ASIAN  OA 

NON-Hl$fANlC  PACIFIC  'SLAN0ER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUNS t A 


HEALTH  PROFESSIONS  112001 
NEB* ASK A  t 

NE  NEIA  WESLEYAK  UNIVERSITY 
.    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       .0  < 

KALE  0        .0  „ 

NE    PERU  STATE  COLLEGE 
*  TOTAL  0  .0 

FEMALE      #  3  *3 

NILE  0  .0 

NE    UNION  COLLEGE 


XQIH 

~~  "FERAL? 
MlE 
NE    U  OF 
TOTAL 
— *£«LE 
KALE 


NE6RA  SKA- LINCOLN 
0  .3 
0  *0 
0  .'0 


ME    U  NEBRASKA  MEDICAL 
TOTAL 
FEMALE 
•MLE 
NE  WAYNE 
.TOTAL 
FEf'ALE 
MALE 


I 

0 

i  :? 

STATE  COLLEGE 

0  *3 

»  0  ■  *3 

0  *0 


CTR 

3 
0 


NE         STATE  TCTAL*  I  U 
TOTAL  *       1  •! 

FEMALE  0  *3 

MALE  1 

NEVADA 

* 

NV    U  OF  NEVAOA  LAS  VE5AS 

TOTAL  0  »3 

FEMALE"^  3  -0 

MALE          ~~  0.  _  .0 

NV    U  Of   NEVADA  RENO 

TOTAL  1  1^ 

FEMALE    >  1  2*3 

MALE  0  »0 

NV         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 1  1*0 

FEMALF                 1  i»3 

MALE                 0  .3*' 

NEW  HAMPSHIRE 

NH    COLBY-SAWYER  COLLEGE 


0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0  * 

0 

•  0 

o 

,  .0 

I 

50*0 

.0 

0 

iO 

0^ 

•  0 

I 

100*0 

0 

♦  0 

2 

4*2 

0 

•  0 

I 

2*3 

0 

•  0 

1 

20.3 

0 

•  0 

rO 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

•  0 

•  0 

S 

2.7 

3 

1.0 

2 

1*3 

2 

i.r. 

6 

4*3 

1 

r 

.7 

0 

•  0 

ov 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

•0 

,TITUT!0NS!  * 

19 

2.7 

6 

1.1 

11 

2.3 

5 

1.1 

6 

3.4 

3 

1.3 

7*0 

a.  3 

.0 

.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 
3  3*1 
3      3.  a 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

NALE  0 
NH    AIVIEA  COLLEGE 

TOTAL  3 

FEMALE  0 

MALE  0 

NH     SAINT  ANS ELM'S 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NH    U  OF 
TOTAL 
FE.1ALE 
MALE 


♦  0 

♦  0 
.3 

.0 

.0 
COLLEGE 

♦  0 

♦  0 

♦  3 


NEW  HAMPSHIRE 

0  .0 
3  *0 
0  *3 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.3 

•  0 
.0 


NH         STATE  TCTALS  C 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 

N Eh  JERSEY 

NJ   BLOOMFULO  college 

TOTAL                0  *0  - 

FEMALE                0  *3 

MALI:                0  .0 
NJ    CA  LOWELL  CCLLEGE 

TOTAL                3  «0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  *0 
NJ    CENTENARY  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .3 
Nv'    FARLGH  DCKSN  MADISD*  CAM 

TDTAL                 3    .  »0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  *0 


4  INSTITUTIONS) 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
o 


•  0 

♦  0 

-♦3 


4*6  . 
5.0' 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 
0 

0  . 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


2*3 
2.8 
.0 

3*6 

♦  0 


3.1 
3.6 

.0" 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦0 

♦  0 
.0 


0 

.0 

0 

•  0 

o  r 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

1.0 

0 

♦  0 

3 

2.1 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

4 

•  6 

1 

♦  2 

3 

1.3 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


kHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
I  %  NUMBER 


2.3 
2.6 
♦  0 

5.7 
4*5 
11.1 


4*2 

,3.8 
6*3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

*0 
-,0 

•  0 

*0 

•  0 

•  0 


.0 
.0 
♦  0 


,0 

•  0 

•  0 

*0 

•  0 
.0 

•  0 
♦0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


•  0 

•  0 
.0 


75*0 
66*7 
100.0 


1  50*0 

1  50.0 

0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

1  100.0 

0  .3 

0 

*  2 

4*2 

44    SI* 7 

*  2 

1 

2*3 

40  93.0 

2 

1  20*0 

4  60.0 

0 

0 

20' 

74  100*0 

0 

c 

•  0 

54  1C0.0 

0 

0 , 

.0 

20  100.0 

0 

15 

5*1 

279  $4*6 

1 

4 

2*6 

150  $7.4 

0 

11 

7.  B 

129  91.5 

1 

0 

•  0 

9  100.0 

0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

;  o 

•  0 

5  100.0 

0 

32 

4*5 

667  94*5 

7 

17 

3.6  ' 

451  95*6 

4 

15 

6*4 

216  92.3 

,  3 

5 

11*6 

37  66*0 

r 

5 

13*9 

30  63.3 

i,. 

0 

*0 

7  100*0 

Q\ 

'  6 

11*3 

47  66.7 

0 

5 

11*4 

39  66.6 

0 

1 

11*1 

6  S6.9 

0 

It 

11*5 

B4  67*5 

.1/ 

10 

12*5 

69  66*3 

1 

1 

6*3 

15  93*6 

0 

o 

t 

*0 

-  14  100*.  0 

0 

0 

*0 

13  100*0 

0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

o 

.0 

6  JOO.O 

0 

0 

.0 

*♦  100*0 

0 

0 

•  0 

j  ,0 

0 

o 

t 

•  0 

79  1C0.0 

0 

0 

.0 

79  100.0 

0 

0 

*0 

0       .0  1 

0 

0 

*0 

162  99.4 

1 

0 

*0 

151  99*3 

1 

0 

♦  0 

11  100*0 

0 

0 

*0 

261  95*6 

1 

0C 

*0 

249  SS*6 

2 

0 

•  0 

12  10C»0 

0 

1 

4*6 

20  95*2 

i 

0 

1 

5.0 

19  95*0 

0 

0 

♦  0 

,1  100*0 

0 

0 

♦  0 

-  4  100.0 

0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

0 

.0 

0  *0 

0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

0 

•  0 

0  *o 

0 

0 

.0 

11  100*0 

0 

0 

.0 

6  10C.0 

0 

0 

.0 

3  10C.0 

0 

1  25.0 
1  33.3 
0  *0 

.0 
•  0 
.0 


4.2 
4.7 
•0 

•  0 

•  0 
.0 

•3 
.0 
.7 


WO 
.8 
1.3 


2*3 
2.6 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


1.0 
1-3 
♦  0 


.0 
.0 
♦0 

•  0 

♦  0 
.0 

•  0 

♦  0 
.0 

•6 
.7 

.0 


.4 
•  4 

♦0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 


4 

3 
1 

2 
1 
1 

4B 

43 
5 

74 
54 

•20 

195 

"J* 
141 

9 
4 

v  5 


704 

472 
234 


43 
3* 
7 

53 
44 
9 


96 
BO 

16 


14 

13 
I 

6 

.  6 

0 

79 
79 

0 

163 
152 
11 


262 
250 
12 


21 
20 
I 

4 
4 

Oc 

"2 
2 
0 

11 
6 

3 


ic 


692 
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TABLE  4*    TOTAL  BACHaOR'S    OECftEES  FOR  MUM  FIELD  CORJfRREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE* 
ETHNICITY,  ANO  SEXt    INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AREA  I  CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER  3 

HEALTH  PROFESSIONS  C 12001 


•LACK  AS*  AN  £R 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUM6EA 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


NEto  £ttSEY 

NJ"~"HRLC«  OCKSN  U  RUThERFD 
TOTAVn  0  .0 

FEMAL  E  V-^       0  .0 
MALE  0  .0 

NJ    FAALGH  OCKSN  TEANECK  CAN 
TOTAL  0  .0 

FENALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NJ    JERSEY  CITY  STAiE  COLLEGE 


:  of  At 

FEMALE 
MALE 
J    KE  AN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  *0 
0  .0 
OF  NEtf  JERSEY 


NJ    MONMOUTH  COLLEGE 
TOTAL, c  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NJ    MONT CLAIR  STATE  COLLEGE 


.0 
•  0 

♦c 

.0 
.0 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NJ  RUTGERS 
TOTAL 
FENALE 
MALE 
NJ  RUTGERS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NJ  RUTGERS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
CAMDEN  CAMPUS 

0        *0  * 

#     0   .  .0 

0      ,o  • 
neuUk  campus 
b  .o 
o  .o 
o  .0 
ME  to  BRUNSWICK 
0  .0 
0  *0 
0  *0 


NJ    SETON  HALL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  t  .0 

NJ    STOCKTON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

*    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    TRENTON  STATE  CCLLEGE 
TOTAL  0     •  .0 

FENAVE  0  .0 

MaLE  0  .0 

NJ    WILL  I  AH  PATERSON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


NJ 


STATE  TOTALS  I 


17  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NEH  MEXICO 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


•6 

61 
5 


4.9 

7,2 
4*0 


NM    EASTERN  NM  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

NM    NM  STA7E  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                0  .0' 

0 

•  0 

FENALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

NM    UNIVERSITY  OF  ALBUQUERQUE 

TOTAL                0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE           f-     0  .0 

0 

♦  0 

MALE                0  .0 

o- 

•  0 

NM    U  Of  NM  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                4  2.1 

2 

la 

FEMALE                4  3*3 

2 

1*4 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

NM         STATE  TOTALS  t 

TOTAL  4  1*1 

FEMALE  4  2*4 

MALE  0  .0 

NEW  YORK 

NY    AOEtPHl  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0'  .0 

MALE  0  .0 


4  INSTITUTIONS) 


.9 
1*3 
.0 


2*2 
2*3 
♦  0 


20 
17 
A  3 


1*4 
1.5 
2*4 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MITE 
NON-HISPANIC 


NUMtER 


7 

6.  1 

o 

♦  0 

6 

7.0  ? 

7 

9*1 

0 

.0 

6.5^ 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

11. 1 

2 

4  .5 

o 

♦  0 

3.* 

2 

7.4 

0 

♦  0 

•  1 

3.7 

0 

•  0 

0 

.0 

.0 

27 

13*3 

4 

3.0 

2.0 

27 

13.6 

5 

2.6~ 

4 

2.1 

0 

•  .0 

1 

12.5V 

0 

♦0 

o 

♦  0 

o* 

.0 

o 

♦  0 

0* 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

♦  o 

0 

♦  0 

o 

.  0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

9.  I 

1.5- 

o 

.0 

6 

11*5 

1 

1.9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

12*  0 

0 

.  0 

o 

♦  0 

3 

13*4 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

13 

8.6 

4 

4.1 

5 

3.4 

f  12 

6.5 

5 

3.5 

5 

1 

14*3 

1 

14*3 

♦  0 

7 

4.0 

4 

3.5 

.4 

4 

3*4 

5 

4.5 

♦  0 

3 

4.6 

1 

1.4 

1.4 

'  9 

4.4 

0 

.Cr 

.7 

• 

5.6 

0 

•  0 

♦  7 

1 

100. 0 

0 

•  0 

♦  0 

2 

0 

2.9  * 

0 

♦  c 

2*9 

2 

3.4 

0 

.0 

1*7 

0 

.0 

0 

.0 

11*1 

7 

5*5 

1 

*  .a 

.6 

7 

5.5 

1 

•  6 

♦  6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 

2 

1.4  * 

0 

•  0 

2 

1.6 

2 

1*4 

0 

•  0 

2 

1.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

23  Lt 
20  1*6 
3  2*4 


129  10.3 
118  10*5 
11  8*7 


NO*- RES!  OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


13 

1S.1 

71  62.6 

2 

2*3 

86 

12 

15*6 

63  61*6 

2 

2*6 

77 

1 

11*1 

6  68*9 

0 

•  0 

3 

S*  7 

27  67*1 

1 

3*2 

31 

3 

11*1 

23  65*2 

1 

3.7 

27 

0 

*0 

4  100*0 

0 

.0 

4 

37 

19*2 

166  61*8 

0 

•  0 

203 

36 

18*5 

159    61  *S 

.  0 

•  0 

195 

1 

12*5 

7  67*5 

0 

4.0 

6 

0 

•  *0 

12  100*0 

0 

•  0 

12 

0 

.0 

11  10C.0 

0 

•  0 

11 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

o 

•  0 

2  100*0 

0 

♦  0 

2 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

7 

1C*6 

S9  69*4 

0 

♦  0 

66 

7 

13*5 

45  86*5 

0 

52 

0 

•  0 

14  100*0 

0 

•0 

14 

3 

12*0 

22  66*0. 

0 

•0 

25 

3 

13*6 

14  86*4 

0 

•0 

22 

0 

.•o 

3  10C*0 

0 

•  0 

3 

24 

16*2 

124  63*6 

0 

•  0 

146 

22 

15*6 

119  84*4 

0 

*0 

141 

2 

26*6 

5  7I# 

0 

•0 

7 

14 

6*1 

159  91*9 

0 

*0 

173 

9 

6*  1 

102  91*9 

0 

*0 

111 

5 

6*1 

57  91*9 

0 

♦  0 

62 

10 

7*1 

129  92*1 

1 

./ 

140 

9 

6*5 

129  92*8 

1 

.7 

139 

1 

100*0 

0  «0 

0 

*0 

1 

4 

5*9 

64  94*1 

0 

*0 

66 

3 

5*1 

56  94*9 

0 

.0 

59 

1 

11*1 

6  66*9 

0 

•  0 

9 

9 

7*0 

119  93*0 

0 

♦  0  < 

128 

9 

7*1 

116  92*9 

0 

•  0 

12  7, 

0 

♦  0 

1  100*0 

0 

•0 

1 

4 

3*1 

123  96*9 

0 

.0 

127 

4 

3*2 

120    96  8 

0 

♦0 

124 

0 

*0 

> 

3  10C.0 

0 

♦  0 

3 

If  114 

999 
115 


89*3 
89*1 
91*3 


0 

•  0 

1 

9*1 

1 

9*1 

9 

61*6 

i 

9.1 

0 

•  0 

1 

12*5 

1 

12*5 

7 

67*5 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

66*7 

1 

33.3 

0 

•  0 

2 

9.1 

2 

9.1 

20 

9C*9 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

9.5 

2 

9.5 

19 

9C*5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

ICC.O 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

2*1 

*  34 

lew 

46 

24*2 

144 

75*6 

0 

.0 

1 

*8 

20 

14*3 

27 

22*0 

96 

76.0 

0 

.0 

3 

4.5 

16 

23*9 

19 

26*4 

46 

71*6 

0 

♦  0 

4 

1.6 

40 

17*9 

50 

22*D3 

173 

77*2 

1 

•  4 

1 

♦  7 

23 

15*1 

30 

19*7 

l«T2 

80*3 

0 

•  0 

3 

4.2 

17 

23*4 

20 

27*6 

51 

70*6 

1 

1.4 

0 

»» 

.0 

3 

LI* 

9 

3.3 

262 

96*7 

0 

•0 

0 

.0 

3 

1*1 

9 

3.4 

256 

96*6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

r 

♦  0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

•  0 

1*247 
1.121 
124 


11  - 
6 
3 

22 
21 
1 

1 
0 
1 

190 
123 
67 


224 
152 

72. 


271 
265 
6 


tERLC 


693 


S97 


J 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

f  DUMBER/  /  I 

HEALTH  PROFESSIONS  (12001 

NE*  YORK  > 

NY    ALBANY  COLLEGE  PHARMACY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  %0 

MALE  0  '1\ 

NY    ALFRED  UNIVERSITY  . 
TOTAL  0  .0 

FENALC  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    CANISIUS  COLLEGE 
JCTAL  »  0.0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY>  CUNY  BROOKLYN  COLLEGE 


HACK        »  6  ASIAN  OK 
NCN-HrVANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUN6EW 


0 
0 
0 

2 

'2 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
,  FEMALE 
HALE 
NY    a  NY  CITY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  CUNY 
TOTAL 
FEMALE 

•  mal£ 

NY  CUNY 
TOTAL 
/FEMALE 


2  a* 

2  i.F 
0 

COLLEGE 
2  1*2 

2  1.3 
0  .0 

STATEN  ISLAND 
;  0       *0  * 
*  *  0  .0 

0  .0 
HUNTER  COLLEGE 

3  .8 

1  1.7 


C  OF 


/  >ILE 
pgtv    CUNY  LEHMAN  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
1te   *jAC*EN  college 
(TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY    DOMINICAN  C  CF 
TOTAL  4 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY    O'VOUVILLc  COLLEGE 
TOTAL  1 
FEMALE  I 
MALE  0 
c  NY    EL  MI AA  COLLCGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY    NAM  THICK  COLLEGE 


0 

♦  0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

tLAuVELT 

,0 

♦  0 

♦  0 


TOTAL 
FtttLE  0 
MALE  0 
(Y    IOKA  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
lY    ITHACA  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
KEU'A  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
Y    L3NG  IS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


5 
.5 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


X 

.0' 

1.3 
1.6 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


TOTAL  0        .0  „ 

FEMALE  0        .0  c 

MALE  3^  *3 

NY  CUNY  MEOGAR  EVER*  COLLEGE 
•     TOTAL  0  .0 

FEMALE   \  0  .0 

.  MALE  rt    0  .0 

HY    CUNY  YORK  COLLEGE 
TOTAL  1  1*3 

FEMALE  1  2*2 

MALE  0  .0 

NY    COLLEGE  OF  MT  SNT  VINCENT 
TOTAL  *0  »0 

FEMALE  0  *3 

MALE  0  .0 

NY    COLUMBIA  U  MAIN  DIVISION 
TQTAL  1  *  .6 

FEMAC"£,  1 

MALE  0  .0 

NY    CORNELL  U  MEOICAL  CENTER 


41  29.5 
35  31.4 
6  2t>.7 

6B.**9.0 
63  Vi.4 
5  27.8 


•5.6 

12.5 

20.4 
21.* 
.0 

2.5 
•0 
20.0 


78 

6? 

S 

4 

0 
4 


32  100.0 

29  100.0 
3  100.0 

30  46.2 
24  53.3 

6  30.0 


SCfkARTZ  C 

•  0 

0  .0 
0  .0 


FHAR 


0 
0 
0 

5 
5 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

4 
4 

0 

6 
6 

'  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

1 

1 

0 

2 
2 
0 


NUMBER 


O 

HISPANIC  ' 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUflBER  . 


VMtTE 
NON-HISPANIC 

HUMBC3  \ 


NON-RES ICENT 
ALIEN 

s 

NUMBER 


•V 

TOTAL 
NUMBER 


.0  \ 

•  0 
.0 

3.2 
3*4 

.0 

1.0 
1.1 

•  0 

•  0 

•  0 
.  •<> 

7.5 
7.7 

•  0 

2.8 

3.1 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 

•  0 

•  0 

•  3 

16.7 
16.7 
.0 

.7 

•  B 

.0 

3.3 
3.3 
.0 


♦  0 
•0 
.CL 


0      •  .0 
0  .0 
.0 


•  .0 

•  0 

•  °. 

-.  .0 
'  .0 


.0 
.  .0 

•  0 

2.2 
1.8 
>-\ 

6.5 
5.9 
U.l 

3.1 

'4.2 

•  0 

o  4.4 
4.3 
5.0 

3,1 
2.9 
5.0 

•  0 

•  0 

•  0 

3*1 
2.2 
5.0 

•  0 
.0 

•  0 

1.9 
2.0 
.0 


-0 
0 
0 

2 
2 

Si 

o 
o 

0 


..o 

.0 
.0 

1.5 
1.6 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


126 
61 


*9.2 
98.4 


65  100.0 


132 
122 


98.5 
98.4 


12 

8*6 

58 

41.7 

81 

9 

'  8.2 

»8 

43.^ 

62 

3 

10.3 

10 

t  a.  < 

J*.  7 

19 

/r 

U.2 

112 

45, « 

56 

29 

19.1 

103 

87.8 

48 

2 

U.l 

9 

50.0 

8 

4 

12.5 

10 

31.3 

22 

3 

12.5 

8 

33.3 

16 

1 

12.5 

2 

25.0  - 

6 

44 

11.5 

142 

if.l 

235 

37 

11.5 

•  122 

37.8 

196 

7 

11.7 

20 

33.3 

39 

31 

19.5 

40 

25.2 

*9 

29 

20.9 

33 

23.7 

86 

2 

10. 0 

7 

35*0. 

0 

*  .0 

32 

10G.0 

0 

0 

♦  0 

*29 

100.0 

0 

0 

•  0 

3 

100*0  %4 

0 

6 

9.2 

%9 

40.0 

26 

4 

8.9 

30 

66*7 

15 

2 

10.0 

.9 

45*0  * 

11* 

2 

3.5 

2 

3*5 

55 

2 

3.9 

2 

3*9 

49 

0 

.0 

0* 

•  0 

6 

4 

13 

8.4 

139 

4 

13 

8.7 

134 

0 

^.0 

0 

.0 

5 

7  4.0 
5  14.7 
2  1.4 


5.8 

0 

.0 

6.3 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

1.4 

1 

1.4 

1.7 

1 

1.7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

'  .0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•o  . 

0 

•  0 

3 

1.4 

I 

♦  5 

3 

1.5  ' 

1 

•  5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

;.7 

0 

•  0 

1 

1.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

B.3 

0 

•  0 

1 

8.3 

0 

•  0 

0 

♦  C 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

<r° 

•  0 

0 

.0 

I 

2  t 

2 

3.3 

1 

1.7 

2 

3.3 

0 

,0 

0 

.0 

15 

B.6 

*  1 

•6 

6 

17*6 

0 

.0 

9 

6.4 

1 

.7 

7 

.  t 

2 
2 
0 

4 
4 

-  0 

11 
11 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

3 
3 

0 

1 
1 

0 

5 
5 

0 

23 
11 
12 


t.7 
7.4 
.0 

**8 
3.4 

•  .0 

7.5 
7.7 
•  0 

5.1 
5.6 

..0 
.0 

1.7 
1.7 


25.0 
25.0 
.0 

.  .7 
'  .8 

.0 

6.3 
8.3 

.0 

13.2 
32.4 
't.6 


10  1CC.0 

4  1C0.0 

3  1C0.0 

1  100.0 


58.3 
56*4 
65*5 

32.9 
31.6 
'44.4 

68.8  ' 

64*7 
75*0 

61.* 
60*7 
65*0 

62.3 
61.9 
65.0 

.0 

•  0 

•  0 

40.0 
3343 
,55.0 

96*5 
96.1 
100*0 

'90.3 
89.9 
100.0" 


97  93*3 
88  92.6 
9  LCO.O 

70  97.2 
1    >6  96.6 
14  100.0 

49  $2.3 
48  92.3 
1  100.0 

203  94.9 
165  94.4 
18  100.0 

12  92.3 
11  91.7 
1  100.0 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 


1 
1 

0 
0 
0 

,  6 
•  5 
1 

20 

•0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


58 

58 

0 

9 
9 
0 

151 
121 
30 

55 
.55 
0 


96.3 
98*3 
.0 

75.0 
75.0 
^  .0 

99*3 
99.?. 
10«0 

91.7 
01.7 
.  .0 


145  83.3 
23  67.6 
122  87.1 


2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
,  0 

,  0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
0 
4 


.8* 
1.6 
.0 

-  .0 
.0 

•  0 

"  .0 

•  c 

oO  ■ 

.0 
.0 

•  0 

.7 
5.6  ' 

•  0 
•0 

•a 

*:? 

12.6 
14.4 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

♦ 

.0 

•  0 

•  0 

\o 

.0 
-  .0 

1.3 
1.3 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  c 


•J 


•  0 

•  0 

.0 


♦0 

.0) 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

3.4 
•0 
4.3 


40 
40 

0 

**  174 
34 
140 


494 


698  ' 


^TMLE  ft.  TOTAL  BACMROA'S  0  ECU  EES  FOR  MAJ0R%  FIELO  CONfERREO  8V  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
w  ETHNICITY #  A  NO  SEXl     INSTITUTION  ANC  STATE    1978-1979  * 
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AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


HEALTH  PROFESSIONS  (1200) 
NEW  YORK-  W 


8UCf'  ASIAN  CR 

NO N- HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MI NORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


NY    LONG  IS 
TOTAL 
FEMALE 
^MALE 
NY »  LONG  IS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


U  BROOKLYN  CENTER 
0  .0 

M         0  ♦0—  * 

0  .0 
W  POST  CENTER 


U  C 


NY    MANHATTAN  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEtftLE  0 
.MALE  0 
NY    MARYMOUNT  MANHATTAN  C 


83  33*2 

62  32*3 

21  36*2 

20  13*7 

IB  M.8 

2  8*3 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

,  ny'  molloy  c. 

TOTAL 
"FfMA-rt" 


0 
0 
0 

LLEGE 
0 

 O- 


29*2 
41.7 
16*7 

'  .0 

•  0 

•  0 


•  0 

TO- 


NY 


MALE  0  .0 

MOUNT  SAINT  MARY  COLLEGE 


TOTAL  0  .0 

FEMALE,  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    NAZARETH  C  OF  ROCHESTER 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE       ,         0  ..0 
NY    NEW  SCH  FOR  SOC  RESEARCH 
TOTAL      /         0        .0  _ 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    NEW  YORK  UNIVERSITY 
"     TOTAL       „         4    .  1.8 
FEMALE  2~  1*0 

MALE  2  8*0 

NY    NIAGARA  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  * 

FEMALE  0  .0 

.  MALE  0  .0 

NY    PACE  UNIVERSITY  NEW  YORK 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    PACE  U  PLSNTVL-8RCLF  CAM 
TOTAL  *     2  1*0 

FEMALE  2  1.0 

MALE  0  .0 

NY    RENSSELAER  POLY  INSTITUTE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *0  .0 

NY    ROBERTS  WESLEYAK  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE" 


3*8 
3*3 
33.3 


2.4 
2.4 

♦  0 

.0 
.0 

•  0 


14  70.0 

6  100.0 
8  57.1 

57  25.4 

50  25.1 

7  28.0 

2  1.0 

2  1.0 

0  .0 


2 
2 
0 

18 

16 

2 

0 
0 
0 

C 
0 


NY 


D  70  

ROCHESTER  INST  TECHNOLOGY 


TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    RUSSELL  SAGE  C  MAIN  CAM 
TOTAL  0  -.0 

FEMALE  f  0  .0 

MALE  '  0       .0  • 

NY    SAINT  FRANCIS  COLCEGE 
•     TOTAL  v  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.    MALE  0  .0 

NY    SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ^    0  .0- 

MALE  0  *0A> 

NY    SA  INT  THOMAS  AQUINAS^ 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SKIOMORE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SONY  AT  ALBANY 

TOTAL  1  1*2 

FEMALE  1  1.3 

MALE  0  .0 

NY    SUNT  AT  BINGHAMTON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


IER1C 


15.4 
16.7 

.0. 

6*9 
8*A 
40.0 

•0 


2 
2 
0 

1 
1 

>0 

16 
17 
1 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

3 
3 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


4.3 

6.9 

•  0 

•  7 
'  .7 

.0 

36.0 
40.5 
12.5 

9 

•  7 
2.1 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

5.6 
5.9 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


12 
9 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

JO 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


4.8 
4.7 
5.2 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


26  10.4 
20  10.4 
6  10.3 


121  48*4 
91  47*4 
30  51*7 


108 
85 
23 


43.2, 

44*3 

39.7 


4  1.8 
4  2.0 
0  .0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

1.5 
l.B 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

— »*o- 


6  12.0 
4  9.5 
2  25.0 


2. '2 
5.2 

♦  6 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

1.2 
1.3 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


1.4 
1*6 

♦  0 

12.5 
16*7 
6.3 

•0 

♦  0 
.0 

♦  5 
•6 
.0 

2.4 
2.4 

♦  0 

♦  0 
•0 
.0 

30.0 
-.0 
42.9 

1.8 

2.0 
-  .0 

.0 
.0 

♦  0 


1  7.7 
1  6.3 
0  .0 


1.0 
1.0 
.0 

♦0 
♦0 

.0 
— .0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

♦0 

♦  0 
.0 

4.0 
2.4 
12.5 

1.1 
1.0 
1.2 

16*7 
16*7 

r  »0 

*0 
*0 
*0 

1.2 
1*3 
*0 

*0 
*0 
*0 


695. 


22 
20 

? 

10 
7 

3 

0 
0 
0 


15*1 
16*4 
8*3 

41*7 
58*3 
25*0 

•  0 

•  0 
.0 


8  4*4 
7  3*9 
1  33*3 


69 
60 
9 

2 
2 
0 


25 
23 
2 

0 
0 
0 


124  84*9 
102  83*6 
22  91*7 


14 

5 


58*3 
41*7 
75*0 


4*8 
4*9 
♦  C 

*0 
*0 
*0 


20  100*0 
•  6  100.0 
14  100.0 


30*8 
30*2 
36*0 

1*0 
1*0 
*0 


3  23*1 
3  25*0 
0  *  *0 


12.3 
11*6 
40*0 

*0 
*0 
*0 


4*3 

6*9 
•°„ 

.7 

.7 
.0 


26  52.0 

22  52.4 

4  50.0 

l¥*  4.1 

8  8.2 

3  1.8 


16.7 
16*7 
.0 

5*6 
5*9 
*0 

3*7 
3.6 
.0 

.0 
.0 
•  0 


1  1C0.0 

1  100*0 

0  *0 

-175^95*6- 

173  96*1 

2  66*7 

79  95*2 

78  95*1 

1  100*0 

16  100*0 

15  1OC.0 

1  100*0 


0 
0 
0 

149 
133 
16 

194 
191 

3 


.0 
.0 
.0 

66*5 
66.8 
64*0 

99*0 
99*0 
100*0 


10  76*9 
9  75*0 

1  100*0 

176  67*7 
175  66*4 

3  60*0 

37  100*0 
9  1CC.0 

26  100.0 

._4JL10Q*0- 
45  100.0 

2  10C.O 

44  .  95.7 

27  93.1 
17  100.0 


144 
144 

0 


99.3 
99.3 
.0 


24  46.0 
20  47.6 
4  50.0 


246 
64 

162 

5 
5 

0 

49 
48 
1 

,  78 
76 

2 


91*8 
66.6 
54*7 

63*3 
63*3 
*0 

94*2 
94*1 
10C*0 

96*3 
96*2 
100*0 


61  100*0 
57  100*0 
4  1CC*0 


21 
16 
5 

0 
0 

.  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0. 

D 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
'  6 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

11 

5 

.  6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


6*4 

8*3 
6*6 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

-  .0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
♦0 
.0 

2*7 
3*0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
*0 

•  0 

♦o" 

♦0 

•  0 

•  0 
*0 

*  *0 

♦0- 

.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

4.1 

5.2 
3.5 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

.0' 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

*.o 


2  50 
192 
56 

146 

122 
24 

24 
12 
12 

1 
1 

0 

183 
180 
3 

63 
62 
1 

•  16 
15 
1  * 

20 
6 
14 

224 
199 
25 

196 
193 

3 

13 
12 
1 

*o 
203 
196 

5 

37 
9 
28 

-4T~ 
45 
2 

*6 

29- 
17 

145 
145 

0 

50 
42 
6 

266 
97 
171 

6 
6 
0" 

52 
51. 
1 

'  81 
79 
2 

61 
57 
4 


TABLE  *.    TOTAL  6ACHaOR»S 


AMERICAN  INOIAH 
ALASKAN  NATIVE 


y  NUMBER         *  NUMBER 

HEALTH  PROFESSIONS  (1200)' 
NEW  YORK 

NY„  SUMY  AT  BUFFALO  HAIN  CAM 

0    TOTAL  0        iO  0 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0        -0  0 

MY    SUMY -HEALTH  SCI  CTR  BFLO 

TOTAL  0        .0  2 

FEMALE  0        .0  2 

MALE  0        .0  0 

MY    SUMY  HLTH  SCI  CTR  STNY  BK 

TOTAL  0        .0  13 

FEMALE  0        .0  12 

MALE  0       .0  1 

NY    SONY  OOHNSTATE  MEOL  CTR 

TOTAL'              0        .0  11 
FEMALE                0        .0  8 
MALE              .0        .0  3 
NY    SONY  UPSTAJE  MEOtCAL  CTR 
 TOTAL  0  .0  P_ 


DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CCNFERRED'BY  INST ITUT IONS  OF  HIGHCft  EOUCATION  BY  RACE, 
ETHNIC IT Y #  ANO  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


BLACK  ASIAN  CR 

NONk HISPANIC  PACIFIC  ISUNOER  HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


FEMALE 
MALE 
NY  SONY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  «0 
LEGE  AT  JROCKPORT 

1  .6 
0  .0 

™^  1  2.9 

NY    SUMY  COLLEGE  AT  CORTLAND 
TOTAL  0        .0  - 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SONY  COLLEGE  AT  FAEOONIA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  **\ 

NY    SONY  COLLEGE  AT  GENESEO 
TOTALS  0 
FEMALE  0  .0 

MALE        .  "    0  .0 
NY    SONY  COLLEGE  PL  ATT  S  BURGH 
TOTAL  1  I-2 

FEMALE  1    " *•* 

MALE  0  .0 

NY    SONY  COLLEGE  AT  POTSDAM 
TOTAL  "0  .0 

FEMALE  *  0  .0 

HALE  Ot  .0 

NY    S'JNY  C  OF  TECH  UTICA-ROHE 
TOTAL     ■  0  .0 

FEMALE  0  ^0 

"KALE  0  .0 

NY'  SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        »_0  , 


6 
4 

2 

3 
2 
I 

0 
0 
0 

1 
I 

0 

0 
0 
0 

i  0 
0 
0 

2 
2 
0 

5 
5 

0 


.0 

•  0 

•  0 

.6 
.8 

.0 

6.2 
7.5 
2.0 

6.2 
5.3 
12.0 

•  0 
.0 

•  0 

3.5 
2.9 
5.9 

8.8 

7.7 
12.5 


NUMBER 


NUMBER 


.0 
.0 
•0 

1.2 
1.3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
1.0 

i;i 

•0 

4.3 
4.6 

•  0 


TOTAL  0  .0 

FEMALE  '0  .0 

MALE  0  .0 

NY    T3IM0  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

NY    UNIVERSITY  OF  ROCHESTER 


NY 


TOT  Al;  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
WAGNER.  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEKtLE  0 

MALE  0 


0 
0 
0 

3 
3 

a 

o 
o 
o 

3 
3 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

5.7 
14.3 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

2.8 
3.0 

•  0 


■Xf         STATE  TOTALS  < 

TOTAL  *           19  .3 

FEMALE              15      *  «3 

MALE                A  *3 

NORTH  CAROLINA 

NC   ATLANTIC  CHRISTIAN  C 

TOTAL  "              0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 
HC    CAMPBELL  COLLEGE 
TOTAL  0 

FEMALE                0  .0 

MALE  0  .'0 
NC    DUKE  UNIVERSITY 

TOTAL                0  *° 

FEMALE                0  *  t0 

MALE                0  «0 


62  INSTITUTIONS) 
581  8.8 
494      9. 0 
67  7.5 


2 
2 
0 

1 
1 

0 

3 
3 
0 


3.8 

«  4.3 

•  0~ 

12.5 
14.3 
•0 

2.1 
2.8 

•  0 


ERIC 


113  1*7 
67  I.* 

26  2.2 


.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.7 
.0 
2.9 


:R  - 

% 

NUMBER 

1 

o 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

o 

•  0 

7 

2.2 

o 

•0 

6 

2.5 

0 

•  0 

1 

1.2 

V 

3 

1  .A 

17 

6.1 

1.9 

16 

10.0 

a 

•0 

1 

2.0 

2.3 

20 

11.3 

2.6 

15 

9.9 

0 

•  0  ' 

5 

20.0 

o 

•  0 

0 

.0 

o 

•o  - 

-  0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

1.2 

9 

5.3 

#7 

5 

3.7 

l 

2.9 

A 

11.8 

2.9 

A 

11.8 

^•6 

3 

11.5 

*.o 

1 

12.5 

10.0 

1 

1C.0 

10.0 

1 

10.0 

•  0 

0 

•  0 

1.2 

2 

2,5 

1.3 

2 

2.6 

0 

•0 

0 

•  0 

taHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE SIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
t  NUMBER 


A2  iOO.O 

39  100.0 

3  10C.0 

30A  94.4 
229  95.A 
75  91.5 


190 
1A3 
A7 

157 
137 
20 


90.9 
89  .A 
S5.9 

88.7 
90.1 
60.0 


A9  100.0 
32  100.0 
17  10C.0 


161 
131 

30 

30 
23 
7 

9 
9 
0 

79 

?8 

3 

83 
73 
10 


9A.7 
96.3 
88.2 

88.2 
68.5 
87.5 

90.0 
90.0 
•  0 

97.5 
97.A 
100.0 

98.8 
98.6 
100.0 


0 

•  0 

A2 

0 

•0 

39 

0 

•o  •* 

3 

11 

3.  A 

322 

5 

2.1 

2A0 

6 

7.3 

mc 

2 

1.0 

209  ' 

1 

•6 

160 

1 

2.0  ' 

A9 

o 

•  0 

-  177 

0 

•  0 

152 

0 

•0 

25 

o 

•  0 

A9 

0 

•0 

32 

o  J 

•  0 

17 

o 

•  O't 

170 

0 

•  0 

136 

0 

•0 

3A 

o 

•  0 

3A 

0 

•0 

24 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

in 

0 

•  0 

10 

0 

•0 

0 

0 

.  .0 

61 

0 

•0 

76 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

6A 

0 

•  0 

7A 

0 

•0 

10 

0 

•0 

1 

0 

•0 

0 

0 

•  o  • 

1 

0 

•0 

206 

0 

,•0 

17* 

0 

•0 

30 

215  3.2 
176  3.3 
37  3.2 


928  14.0 
77A  1A.2 
15A  13.3 


5*606    84. 6 
4,626  64.6 
960  84.5 


94  1.4 
68  1.2 
26  2.2 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 
.0 

•0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3.6 
4.3 
.0 

12.5 
14.3 
.tf 

2.6 
2.6 

2.9 


49 


7 
6 

'  1 

140 
106 
34 


94.2 
93.6 
100.0 

67.5 
65.7 
10  CO 

97.2 
97.2 
97.1 


1.9 
2.1 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


6,628 
5,466 
1,160 


52 
47 
5 

6 

7 
1 

144 

109 
35 


696 


700 


TAKE  6*    TOTAL  tACHELOR»S    DECREES  FOR  MAJOR  FIRO  CONFEAREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BV  RACE* 

ETHNICITY*  A NO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMB Eft  I 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 

NUM6ER         I       NUMBER  «  NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


kHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


HEALTH  PROFESSIONS  U2001 
NORTH  CAROLINA 


NC    ELCN  CCLLEGE 

TOTAL         '        0  *0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    HIGH  POINT  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  '  0*0 
NC    LENOIR-RHYNE  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NC    MARS  HILL  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE*  0 
NC    HETHOOIST  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NC    PFEIFFEA  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NC    QUEENS  COLLEGE 
•     TOTAL  1 
FEMALE  I 
MALE  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
•0 

•  0.. 

14*3 
16*7 

•  0 


NC    SNT  ANDREWS  PRE  SB  COLLEGE 
TOTAL  0        .0  ' 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    SALEM  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  **» 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HC    SHAM  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 
FEMALE                0  .0 
MALE                 0  .0 
NC    APPALACHIAN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL                 0        ♦  0 
FEMALE                 0  .0 
MALE                 0  .0 
NC    EAST  CAROLINA  UNIVERSITY 
TOTAL                 0  *0 
FEMALE                0  .0 
MALE                 0  .0 
NC    FAYETTEVL  ST  UNIVERSITY 
TOTAL                 0  .0 
FEMA  L  E  0  _»A  


-HALE" 
NC    NC  AGRL  4 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
TECH  STATE  U 
0  .0 
0  *0 
0  *0 


NC    NC  CENTRAL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE        -         0  .0 
MALE  0  .0 

NC    NC  STATE. U  RALEIGH 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    U  OF  NC  AT  CHAPEL  HILL 
TOTAL  3        ♦ B 

FEMALE  2  .6 

MALE  I  1*3 

NC    U  OF  NC  AT  CHARLOTTE 
TOTAL**  1  *B 

FEMALE  <K  .0 

MALE  1  12*5 

NC    U  OF  NC  AT  GREENSBORO 
TOTAL  0  #0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    U  OF  NC  AT  KILNING  TON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    MSTN  CAROLINA  UNIVERSITY 
TOTAL  0     ♦  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    WINSTON- SALEM  STATE  U 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0  * 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 

0 

I 

0 
0 
0 

* 

3 

I 

I 
I 

0 

3 
3 
0 

0 

— 0- 


•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

100*0  & 

•  0 
100*0 

•  0 

•  0 
•0 

100. c 
100*0 
100*0 

2*2 
3*3 

•  0 

1*6 
1*8 
«0 

•  0 

— *0~ 


45  86*5 
44  66*3 
1  100*0 


26 
26 
0 

1 
1 

0 


66*7 
86*7 
*0 

25*0 
25*0 
•  0 


23  5*6 
17  5*3 
6  7*5 


2*3 
2v4 
•  0 


9  5*6- 
8  5*3 
1  12*5 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

33  ' 
33 
0 


•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

7C*2 
70*2 
*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
**0 
*0 

*0 
*0 

•  0 

*0 
*0 

•  0 

»0 
*0 

•  0 

•  0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

«0 
«0 
«0 

.0 

•  0 
•0 


-0- 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.  0  ' 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


~~70~ 
'  *0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

*5 

•  3 
1*3 

•  0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0* 
0 

a 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 

0 
0 


*0 
*0 

♦  0 

*0 

♦  0 
*0 

*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
*0 
*0 

♦  0 
*0 
*0 

*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

*0 

♦  0 
*0 

*0 
*0 
*0 

*0 
*0 
*0 

*0 


*0 

*0 
*0 
*0 

*0 
*0 
*0 

*0 
*0 
*0 

*5 
*6 
*0 


•  0 
*0 
*0 

•  0 
*0 
*0 

•  0 
*0 
*0 

*0 
*0 
*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

oc 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


•  0 
•0 

•  0 

.0 
.0 
*0 

•  0 

•  0 
*0 

•  0 

•  0 
*0 

•  c 

•  0 

•  0 

*0 

•  0 
*0 

14*3 
16*7 

•  0 


1  100.0 

0  *0 

1  100*0 


*0 
*0 
♦  0 

100*0 
10C.0 
100*0 

2*2 
3*3 
*0 

1*6 

1*8 
*0 


45 
44 

1 

26 
26 
0 

1 
1 

0 

30 
22 


86*5 
86*3 
100*0 

66*7 
66*7 

•  0 

25*0 
25*0 

•  0 

7.5 
6*9 
10*0 

3*8 
3*2 
12*3 

5*6 
5*3 
12& 

*0 

•  0 
*0 


0  *0 

o    — -*o- 

0  *0 


10  9C*9 

10  100*0 

0  *0 

1  100*0 
1  100.0 

0  *0 

36  100*0 
35  100*0 

1  100*0 

11  10C.0 
10  100*0 

1  1CC.0 


100*0 
100*0 
.0 

100*0 
100*0 
♦  0 

B5*7 

83*3 
100*0 


.0 

♦  0 
.0 

10C.0 
100*0 
*0 

*0 
*0 

♦  0 


45  57*8 
29  96*7 
16  100*0 

186  96*4 
161  98*2 
25  100*0 


11*5 
U.8 
o  .0 

10*0 
10*0 
•  0 

75*0 
75*0 
*0 


369  92*3 
297  92*8 
72  90*0 


128 
121 
7 

f5I 
144 
7 


96*2 
96*6 
87*5 

54.4 
^4.'7 
67*5 


8  100*0 
6  100*0 
0  *0 

64  10C.0 

-5T~iOC70~ 
10  100*0 


1 

0 

1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


9.1 

•  0 
100*0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
;0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0- 

•  0 
*0 

•  0 
*0 
*0 

•  0 

•  0 
*0 

*0 

•  0 

•  0 


33 
33 
0 


70*2 
7C*2 
*0 


14 
14 

0 


29*8 
29*8 
*0 


1 
1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1*9 
2*0 
*0 

3*3 
3*3 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

*3 
*3 
•0 

♦0 
*0 

♦  0 

♦  0 
*0 
•0 

♦  0 
•0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•0 

♦  0 


3 
3 
0 

4 
3 
1 

46 
30 
16 

1C9 
164 

25 

 L_ 


1 

0 

52 
51 
1 

30 
30 
0 

4 
4 
0 

400 
320 
80 

133 
125 


160 
152 


6 

0 

64 

54" 

10 

47 
47 

0 
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TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR'S 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  COHFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  RICHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY*  ANOSEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  »7t-l«79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  < 

HEALTH  PROFESSIONS  C1200) 

NORTH  CAROLINA 

NC    WAKE  FOREST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  •& 

NC    WARREN  WILSON  CCLLE3E 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NC         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  5  .J 

FEMALE  3  -2 

MALE  2  1*0 


•0 
.3 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


27  INSTITUTIONS) 
155  10*6 
U5  11.8 
10  4.9 


NUMBER 


♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


HISPANIC 
NUMBER 


.0 
♦0 
.0 

•  0 

♦  0 
♦0 


.2 

♦  2 

♦  0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HI SPANIC 

NUM8ER 


•  0 

•  0 
.0 

•0 
.0 

•  0 


166  11*6 
152  12*3 
14  6*9 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUM8ER 


3  100*0 
3  100*0 
0  *0 

16  100*0 
8  1CC.0 
8  1CC.0 


1,26*  88*1 
1,078  87*4 
188  92*6 


TOTAL 
NUMBER 


3 
3 

0 

16 
"8 
• 


1,437 
1,234 
203 


NORTH  DAKOTA 
NO 


JAMESTOWN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NO     MARY  COLLEGE 

TOTAL 
•  FEMALE* 
MILE 


COLLEGE 
0 
0 
0 


.0 
.0  ' 
.3 

1*4 
1*5 
•  0 


NO    MINOT  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE  * 
NC    NO  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NC    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


o 

0  \  *0 

o  *o 

MAI N  CAMPUS 
0  *0 
0  *0 

o  «o 

NO  MAIN  CAMPUS 
2  .7 
0  *0 
2  2*5 


NO          STATE-  TCTALS  I 

TOTAL  3  .5 

FEMALE  1  »3 

MALE  2  1*2 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

& 

1 

0 

r 

0 
0 
0 


•0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  3 

•  o 


•o 

1*4 

♦  3 
.3 

♦  0 


5  INSTITUTIONS) 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  3 

•  0 
.0 
.0 


.0  . 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

♦a 

•  0 

•  0 
*0 

•  0 

•  0 
♦0 
*0 

.0 

•  0 
*0 

*0 
*0 

•  0 


*0 
•  0 
*0 


0 

*0 

44 

100*0 

0 

.0 

40 

100*0 

0 

.0 

4 

100*0 

I 

1*4 

72 

98*6 

1 

1.5 

66 

98*5 

0 

♦  0 

6 

1C0.0 

0 

♦  0 

30 

100*0 

0 

♦  0 

25 

10C.0 

0 

.0" 

5 

100*0 

1 

*8 

129 

99.2 

0 

.0 

60 

100.0 

1 

1*4 

69 

98.4 

2 

♦  7 

270 

99.3 

0 

*0 

193 

100.0 

2 

2.5 

77 

97.5 

4 

♦  7, 

545 

99.3 

1 

*3 

384 

99.7 

3 

1*8 

161 

98*2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

*  0 
0 
0 

0 
0 
0 


•0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.3 

•0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


♦  0 

♦  0 
.0 


44 
40 
4 

73 
67 
6 

"30 
25 
5 

130 
60 
70 

272 
193 
79 


549 
385 

164 


OHIO 

CH    ANTIOCH  UNIVERSITY 

TOTAL                  0        .0  | 
.  FEMALE                 0  .0 
MALE                 0  .0 
_0* — BALOdlN- WALLACE  COUFGf  


2  28.6 
1  20.0 
1  50.0 


.0 
.0 
.3 

MAIN  CAM 

'I  I 

:°o  ! 


TOTAL  0 
F>MALE     .        t  0 
MALE  0 
•OH     8LUFFTCN  CCLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
OH    BOWLING  CRN  ST  U 
TCTAL  0 
FEMLE  C 
MALE  0 
OH    CAPITAL  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  j 

FEMALE  0        .0    <  | 

M*LE  0  .0 

Oh    CASE  WESTERN  RESERVE  U  | 
TOTAL  0        *0  I 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »0 

OH    CLEVELANO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  *  0  .0 

MALE  0  .0 

Oh    C  MT  SNT  JOS-ON-THE-OHIO 
TOTAL  0*  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    •  0  .0 

OH    COLLEGE  OF  STEUCENVlLLE 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
Oh    QE  F I A  NC  E„C  DLL  EG  E__ 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0  " 

OH     E3GECLIFF  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


•  0  ; 

•  0 

•  3 

7CT 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.3 


0 
0 

C 

0 
0 
0 

4 

3 
1 

1 
1 

0 

0 
0 

3 

4 
4 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.3 
.3 

•  3 

•  0 
.3 

3.8 
3.5 

5.0  . 

1.3 
1.4 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

4.7 
5.6 

•  0 

♦0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


.0 

•  0 

5.9 
5.9 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

c 

0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  3 

.3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.3 

•  0 

•  0 


.0 

•  0 
.0 

1.4 
1.4 

.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0- 

.0 
.0 


♦  0 

•  0 
.0 


2  28*6 
1  2  0.0 
1  5C.0 


0 
0 

TO 

0 
0 
0 

0 
'  0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

b 

0 
0 

0 
0 
0 

-Q~ 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.3 

♦  0 

.0 

♦  3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
-.0 
.0 

.0 

♦  3 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦0 
.0 

.0 
.0 
♦  0 


0 
0 
0 

-o 

0 
0 

1 
1 

0 


*0 
*0 
*0 

*0 
*0 
*0 

3.8 
3.5 
5.0 

1.3 
1.4 
.0 

1.3 
1.8 
.0 

4.7 
5.6 
.0 

1.4 
1.4 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

 iO - 

•  0 

•  0 

5.9 
5.9 
.0 


5*  71.4 

0 

.0 

4  80.0 

0 

.0 

1     50. 0 

0  T 

.0 

4~foo^r~  ~ 

0 

♦  0 

4  1C0.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

10  100.0  * 

0 

♦  0 

10  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

100  94.3 

2 

1.9 

81  94.2 

z 

2.3 

19  95.0 

0 

•  0 

74  98.7 

0 

•  0 

72  98*6 

0 

•0 

2  100.0 

0 

•0 

149  98.7 

0 

.0 

112  98.2 

0 

•  0 

37  100.0 

0 

•  0 

81  95.3 

0 

•  0 

67  94.4 

0 

.0 

14  100.0 

0 

♦0 

70  98*6 

0 

♦0 

70    98. 6C 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

.0 

0  t° 

0 

 -o- 

.0 

 ,0- 

— 14-100.0  

13  100.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

16  94.1 

0 

•  0 

16  94.1 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•0 

7 
S 
2 

4  " 

4 

0 

10 
10 

0 

106 
66 

20 

75 
73 
2 

151 
114 
37 

85 

71 
14 

71 
71 
O 

4 
4 

0 

 14- 


13 
1 

17 
17 

0 


9 
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TABLE  ♦  ♦ 


total  b&hror»s  DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  Hi  CHER  eoucation  by  race, 
9  ETHNICITY*  AND  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE 


AN0UCAN  INOtA* 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  « 


IUCK  ASIAN  CR 

ncn-hispanic  pacific  islanoer 


hispan.c 


TOTAL 
MINORITY 


kHlTE 
-  NON-HISPANIC 


NUMBER 


HEALTH  PROFESSIONS  (12001 
OHIO 

OH   HI  MM  COLLEGE 

TOTAL  0       .0  0 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0.0  0 

OH    KENT  STATE  II  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0       .0  4 

FEMALE  0.0  6 

MALE  0.0  0 

OH    LAKE  ERIE  COLLEGE 

TOTAL  0.0  0 

FEMALE  0        «0  0 

MALE  0        ,0  0 

OH    I1ALONE  COLLEGE 

TOTAL  0.0  0 

FEMALE  0.0  0 

KALE  0.0  0 

OH    MIAMI  UMI VERSITY  MAIN  CAN 

TOTAL  0.0  0 

FEMALE  0.0  0 

MALE  0.0  0 

OH    MOUNT  UNION  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0,      .0  0 

MALE  0.0  0 

OH    NOTRE  OANE  COLLEGE 
TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    0H4C  NORTHERN  UNIVERSITY 
TOTAL  '0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    QUO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  2  .3 

FEMALE  I  »2 

MALE  1  »6 

OH    OHIO  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

.   FEMALE  0  .0 

MALE  0.0 
OH    OHIO  UESLEYAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    UNION  EXPERIMENTING  C  C  U 
TOTAL  0  .0 

*  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    U  OF  AKRON  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    ,  0  .0 

OH    U  OF  CINCINNATI  MAIN  CAN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    IN  I  VERSITY  OF  OAYTON 
TOTAL  0  »0 

fEchle    '       o-  *o 

MALE  0  .0 

OH    UNIVERSITY  OF  TCLEOO 
TOTAL 
v  FEMALE 
MALE 

OH    UR  SULINE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0  *0 
0  *0 
0  .0 
MAIN  CAMPUS 


OH    MI TT EN BERG  UNIVERSITY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OH    MIGHT  ST  U 

TOTAL                0  *0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    XAVIER  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ..0 

*  MALE  0  .0 

OH    VOUNGSTOMN  ST  UNIVERSITY 
-TOTAL  0- 


FEMALE 
MALE 


u 


0 
0 
0 

4 
4 

0 

10 
10 

0 

27 
23 
4 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

• 

7 
1 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

2.9 

3.1 
•0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

50*0 
50*0 

•  0 

•e 

I.  7 

*  »0 

1.2 
1.3 

•  e 

7.3 
7.7 
.0 

.0 

•  0  . 

•  0 

50*0 
44*7 

•0 

5.0 
5.4 
.0 

10.9 

II.  6 
7.7 

•  0 

•  0 

•  0 

•e 
1.4 

•o 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

4.7 

6.7 
7.1 

•  0 

•  0 
•0 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
5 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

-  0 

3 
3 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 


OH         STATE  TOTALS 
TOTAL  2 
FEMALE  1 
MALE  1 


32  INSTITUTIONS! 
84  3*4 
76  5.1 
6  1*8 


17 
14 
3 


•  0 
.0 

•  0 

♦0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.0 

1.1 

•  e 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

1.5 
1.6 
.0 

•  e 

.5 
1.9 

•  0 

•  0 

•  0 


2  1.6 

i  r*4 

1  1.9 


2.1 
2.1 
.0 

.0 

40 

.0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 


.7 
.7 
.7 


BER 

I 

HUH6ER 

I 

hLMBER  I 

0 

Y 

♦  0* 

0 

•0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0  *0 

1 

♦  5 

7 

3.4 

200  96*6 

1 

♦5 

7 

3.7 

184  96*3 

0 

♦  0 

0 

.0 

16  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

24  100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

24  100*0 

0 

.0 

0 

•  c 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0        *0  ' 

0 

•  0 

0 

•  0 

16  100*0 

0 

•  0 

c 

•  0 

16  100*0 

0 

-0 

0 

.0 

0  *o 

0 

•  0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  '  *0 

0 

.0 

1 

50.0 

1  50*0 

0 

♦  Oj 

1 

50.0 

1  50*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0  *o 

0 

.0 

1 

.6 

119  9**2 

0 

.0 

1 

1.7 

57  98*3 

0 

♦  0 

0 

.0 

62  100.C 

0 

♦  0  ' 

15 

2.5 

578  97*5 

0 

•  0 

12 

2.6 

446  97*4 

0 

♦  0 

3 

2.3 

130  S7*7 

0 

.0 

7 

7.3° 

86  5U7 

0 

.0 

7 

7.7 

83  91.2 

0 

♦  0 

0 

.0 

5  1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

24  100*0 

0 

.0 

.0 

.0 

21  1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

4 

50*0 

4  50*0 

0 

.0 

4 

66*7 

2  33*3 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  1CC.0 

1 

♦  5 

14 

7*0 

166  92*5 

1 

.5 

14 

7.6 

169  91*6 

0 

♦  0 

0 

•  0 

17  100*0 

2 

.6 

31 

12*6 

216  87*4 

1 

.5 

25 

12*8 

170  87*2 

1 

1.9 

6 

11.5 

46  86*5 

0 

.0 

0 

.0 

15  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

15  1C0.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  *o 

1 

.6 

*4 

3.2 

119  *4*4 

1 

1.4 

3 

4.1 

70  94*6 

0 

.0 

1 

1.9 

49  94*2 

0 

.0 

1 

2.1 

47  97*9 

0 

•  0 

1 

2.  1 

47  97*9 

0 

.0 

0 

•  0 

0  *0 

o 

.0 

0 

.0 

9  9C*0 

0 

.0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

4  60*0 

0 

•  0 

s 

6.^ 

111  93*3 

o 

•  0 

7 

6.7 

96  93*3 

0 

.0 

1 

7.1 

13  92*9 

0 

♦  0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

.0 

c 

.0 

0  *0 

 0- 

0 

0 

'  .0 

50  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

46  1C0.0 

0 

•  0 

0 

.0 

4  100*0 

5 

.2 

loe 

4.4 

2.346  95*3 

4 

.2 

95 

4.7 

1,921  95*1 

1 

.2 

13 

2.9 

425  96*4 

NON-RE  SI  OE NT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
*  NUP8ER 


• 

A 
U 

♦  0 

1 

0 

•0 

1 

0 

•  0 

0 

•> 

0 

♦  0 

207 

0 

.0 

191 

0 

•  0 

16 

0 

♦  0 

24 

0 

•  0 

24 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

1 6 

0 

•0 

18 

0 

•  0 

0 

0 

.  0 

3 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

0 

0 

.  0 

1 20 

0 

•  0 

56 

0 

.0 

62 

0 

.  0 

PVJ 

0 

.0 

460 

0 

.0 

133 

1 

1.0 

96 

1 

1.1 

91 

0 

.0 

5 

0 

♦0 

24 

0 

.0 

21 

0 

.0 

3 

0 

.  0 

Q 

c 

.0 

6 

0 

♦  0 

2 

1 

•  5 

201 

1 

» ) 

184 

c 

.0 

17 

0 

.  0 

247 

0 

.0 

195 

0 

.0 

52 

0 

.0 

1 5 

0 

♦0 

15 

0 

.0 

0 

3 

c  ♦  * 

126 

1 

1.4 

74 

2 

3.8 

52 

0 

.0 

46 

0 

•  0 

48 

0 

.0 

A 
U 

» 

1 

1  0*0 

1  ft 

lis 

0 

.0 

1 

20*0 

5 

0 

♦  0 

119 

0 

♦  0 

105 

0 

•  0 

14 

0 

.0 

4 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

0 

_.o 

50 

0 

*0 

46 

0 

•  0 

'  4 

6 

•  3 

2,462 

5 

•  2 

2.021 

3 

.7 

441 

TABLE  4*     TOTAL  BACHELOR'j* 

AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

number      t  number 

HEALTH  PROFESSIONS  (1200)  ' 
OKLAHOMA 

CK    CENTRAL  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  2  2.4 

FEMALE  2      2. • 

NILE  0  .0 

OK    EAST  CENTRAL  OKU  STATE  U 
TOTAL  2  9.1 

FEMALE  2  tl.l 

NALE  0  .0 

CK    NORTHEASTERN  OKLA  STATE  U 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

NALE  0  .0 

tife   OKLAHOMA  RAFT  UNIVERSITY 
TOTAL  1  3.2 

FEMALE  1  3.7 

MALE  0  .0 

OK    OKLA  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NALE  0  .0 

OK    OKLA  PANHANDLE  STATE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMLE  0  .0 

NALE  0  .0 

OK    OKLA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
™"  r  0    .  .0 

0  '  .0 
3  .0 
UNIVERSITY 
0  '  .0 
Oh  **  .0 
0  .0 


0  EAR  EES  FOR  MAJOR  FIHO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 
ETHNtCtTVt  ANOSf  K3     INSTITUTION  ANO  STATE  HTB-UTB 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
NALE 

OK    ORAL  ROBERTS 
TOTAL 
FEMALE 
NALE 

OK    PttlLL  IPS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NALE     .  0  .0 

OK    STHHSTN  OKLA  STATE  U 
TOTAL  2  1.2 

FEMALE  1  1*2 

MALE  1~  1.3 

U  OF  OKLA  HEALTH  SCI  CTR 
TOTAL  9  2.T 

FEMALE  -     5  2.2 

NALE  4  3.7 

OK    U  OF  OKLAHOMA  NORMAN  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
NALE 
OK    U  OF  SCI 
TOTAL 
FEMALE 
NALE 

OK    UNIVERSITY  OF  TULSA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

ARTS  OF  OKLA 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


5 

5.9 

0 

•  0 

2 

2.4 

5 

T.O 

0 

•  0 

2 

2.8 

0 

•  0 

0 

•  0 

U 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

,0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0' 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

A 

•  u 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  ' 

•  0 

0 

;o 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  ■ 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•a 
0 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  o 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

"  .0 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

1.6 

c 

1.2 

1 

•  6 

3 

3.6 

1 

1.2 

1 

1.2 

p 

1 

1.3 

0 

•  0 

4 

1.2 

3 

.9 

1 

•3 

3 

1.3 

1 

.4 

0 

•  0 

1 

.9 

2 

1.9 

1 

.9 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

6.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

11.1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

'  .0 

0 

.0 

1 

1.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

OK 


STATE  TOTALS  < 


14  INSTITUTIONS) 


TOTAL  16  1.9 

FEMALE  11  1.8 

NALE  5  2.2 

OREGON 

OR    LINFICLO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NALE  0  .0 

OR    OREGON  INST  OF-  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  '  .0 

OR    OREGON  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  3  2.2 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  3.T 

OR    STHN  OREGON  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

NALE  0  .0 

OR    U  OF  OREGON  NAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OR    U  Of  OREGON  HLTH  SCI  CTR 
TOTAL  2  .8 

FEMALE  1  •* 

NALE  1  *.3 


12 
11 
1 


1.4 
1.8 
.4 


.6 
.3 
1.3 


0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

-a 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

3.6 

0 

•  0 

2 

3.5 

0 

.0 

3 

3>T 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

,0  * 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

.4 

5 

1.9 

0 

.0 

3 

1.3 

1 

4.3 

2 

8.7 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
"*0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
4 
0 


MUTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIGENT 
ALIEN 

NUM8ER 


TOTAL 
NUMBER 


.0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

1.5 
1.7 
•0 


9 

10.6 

75  88.2 

1 

1.2 

9 

12.7 

61  85.9 

1 

1.  4 

o 

•  0 

14  1C0.0 

0 

.0 

2 

9.1 

20  90.9 

0 

.r 

2 

11.1 

16  8B.9 

0 

.0 

o 

•  0 

4  100.0 

0 

•  0 

0 

•  C 

1  100.0 

0 

.a 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

A 
.  U 

o 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

1 

3.2 

29  93.5 

1 

3.2 

1 

3.T 

25  92.6 

1 

3.  f 

o 

•  0 

4  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

4  1C0.0 

0 

•  0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

o 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

o 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

43  10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

35  100.0  ' 

0 

•  0 

o 

•  0 

8  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

34  97.1 

1 

2.9 

0 

.0 

34  97.1 

1 

2.9 

0 

•  C 

0  .0 

0 

•  0 

0 

-.o 

8  10C.0 

0 

•  0 

0 

.0 

T  100.0 

0 

.0 

0 

.  0 

1  100.0 

0 

•0 

8 

4.9 

153  93.9 

2 

1.2 

T.  1 

76  90.5 

2 

2.4 

2 

2.5 

77  97.5 

0 

•  0 

17 

5.  1 

305  91.0 

13 

3.9 

9 

3.9 

215  94.3 

4 

1.8 

8 

T.5 

90  84.1 

9 

8.4 

1 

6.3 

12  75.0 

3 

18.8 

1 

11.1 

7  TT.8 

1 

11.1 

0 

•  0 

5  71.4 

2 

28.6 

0 

•  0  ■ 

0  .0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0  .0 

1 

100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•0 

1 

1.1 

88  98.9 

0 

•0 

•  1 

1.2 

84  98.8 

0 

•  0 

0 

*  .0 

4  100.0 

0 

•  0 

39 

4.7 

773  «2.7 

22 

2.6 

29 

4.8 

566  93.4 

11 

1.8 

10 

4.4 

207  90.8 

11 

4.8 

2 
6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

12 
8 
4 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

5>8 
3.5 
•  7.4 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.6 
3.4 
17.4. 


1 

100.0 

0 

•0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

•  0 

10 

100.0 

C 

•0 

3 

100.0 

0 

.0 

126 

91.3 

4 

2.9 

55 

96.5 

0 

.0 

ii 

87.7 

4 

4.9 

16 

88.9 

2 

11.1 

14 

87.5 

2 

12.5 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0  " 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

249 

95.4 

0 

.0 

230 

96.6 

0 

.0 

19 

82.6 

0 

.0 

85 

71 
14 

22 
18 

4 

1 
1 

0 

31 
27 
4 

4 

4  ' 
0 

1 

1 

0 

43 
35 
8 

35 
35 

0 

8 
7 
1 

163 
64 

79 

335 
226 
107 

16 

9 
7 

1 
1 

0 

89 
65 
4 


634 

606 
228 


1 
1 

0 

13 
10 
3 

136 
57 
61 

18 
16 

2 

2 
2 
0 

261 
236 
23 


o'  too  704 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  f 


•LACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOEHT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


HEALTH  PROFESSIONS  U2001 
OREGON 

OR    PACIFIC  UNIVERSITY 
TOTAL  1  1.3 

FEMALE  0  .0 

MALE  I  2*0 

OR    UNIVERSITY  OF  PCRTL AND 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  *  0  .0 

OR    WILLAMETTE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

OR-        STATE  TOTALS  C 
.TOTAL  4  .9 

FEMALE  I  .2 

HALE.  3  3.0 

PENNSYLVANIA 

PA    ALBRIGHT  COLLEGE 


.0, 

•  0 

•  0 

1.6 
1.7 
.0 

25.0 
33.3 

•  0 


9  INSTITUTIONS) 


4.3 

10.3 
3.9 

3.2 
3*4 

•  0 

.0. 

•  0 

•  0 


19,  •  3.0 
12-  2*5 
7  4*1 


TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  * 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  .0 

PA    ALLNTNN  C  SNT  FRAN  OESALS 

•  0 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

PA    BEAVER  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  .  0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

PA    BLOOM  SB  URG  STATE 

COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

'  .0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

.  0 

•  0 

MALE  i  0 

•  0 

0 

♦a 

0 

•  0 

PA    CABRINI  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

♦p 

0 

•  0 

MAKE  0 

•  0 

0 

.5 

0 

•  0 

PA    CALIFORNIA  STATE 

COLLEGE 

v      TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  o 

0 

•  0 

0 

•  0 

PA    CARL ON  COLLEGE 

3*2 

TOTAL  0 

•  0 

1 

0 

•  0 

FEMALE  0 

♦0 

1 

3*2 

0 

•  0 

*  MALE  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

PA    CE JAR  CREST  COLLEGE 

* 

2*2 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

1 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•0 

1 

2*2 

HALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

PA    CHATHAM  COLLEGE 

100*0 

TOTAL  0 

•  0 

2 

0 

♦  0' 

FEMALE  0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

PA    CLARION  STATE  C  MAI N  CAN 

TOTAL  0 

•  0 

1 

2.8 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

•  0 

1 

3*1 

0 

.0 

MALE  0, 

.Ob 

0 

•  0 

0 

♦  0 

PA    COLLEGE  NISERICCRDJA 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•0 

0 

it 

♦  0 

PA    COMBS  COLLEGE  OF 

MUSIC 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

•o 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

PA    CUQUESME  UNIVERSITY 

1.4 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

4 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

2 

1.0 

MALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

2.4 

PA    EASTERN  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

♦o 

0 

•Q 

PA    EAST  STROUOSBG  ST  COLLEGE 

3.8 

TOTAL  0 

♦  0 

2 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

2 

3.9 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

PA    EOINBORO  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

n 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

PA    aiZABETHTONN  CCLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

*c 

0 

.0 
.0 

MALE            «  0 

.0 

0 

•0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
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0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0" 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

— 0- 


.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
•0 

•  0 


•0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

,.o 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

33*3 
33*3 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

"TO- 


6 

7.5 

73 

91.3 

1 

1*3 

3 

1C.3 

26 

89.7 

0 

•  0 

3 

5*9 

92*  2 

I 

2*0 

6 

4*8 

117 

93.6 

y 

1.6 

6 

5.1 

109 

93.2 

2 

1.7 

C 

•  0 

m 

a 

1  uu*  u 

o 

•  0 

1 

25*0 

3 

75.0 

0 

.0 

1 

33*3 

2 

66.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

o 

♦  0 

33 

5*1 

600 

93.5 

9 

1*4 

20 

4*^ 

449 

94.9 

•  8 

13 

7*  7 

151 

89*3 

5 

3*0 

✓* 

0 

•  0 

23 

1C0.0 

0 

.0 

0 

•  0 

23 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

29 

1*00*0 

0 

•  0 

0 

.0 

28.  10C*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

100*0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

3 

loco 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

0 

*  0 

0 

*0 

Q 

♦  0 

0 

•  0 

76 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

73 

1C0*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

Q 

♦  0 

p 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  *0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

20 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

14 

10C*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

,6 

100*0 

0 

♦  0 

l 

3*2 

30 

96*8 

0 

♦  o" 

1 

3*2 

30 

96*8 

0 

•  0 

♦  0 

0 

*0 

Q 

♦  0 

2*2 

45 

97*8 

0 

•  0 

1 

2*2 

45 

97*8 

0 

♦  0* 

*  0 

0 

*0 

o 

•  0 

10C.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

♦  0  " 

0 

.0 

2*8 

35 

97*2 

0 

•  0 

3.1 

31 

96*9 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

43 

10C.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

41 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•6 

4 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

4 

1*4 

276 

98*6 

0 

♦  0 

2 
2 

1 
1 

0 

2 
2 
0 

0 
0 


1*0 
2*4 

33*3 
33*3 
.0 

3*8 

3.9 

•  0 

•  0 

•  0 

-50- 


195 
81 

2 
2 
0 


99*0 
97*6 

66*7 
66*7 
.0 


51  96*2 
49  96*1 
2  1C0*0 

48  100*0 
42  1C0.0 
— 6-100*0- 


*  0 
0 
0 

0 
0 

— 0- 


80 
29 
51 

125 
117 
8 

4 

3 
1 


642 
473 
169 


23 
23 
0 

29 
28 
1 

3 
3 
0 

76 
73 
3 

2 
2 
0 

20 
14 
6 

31 
31 

0 

46 
46 

0 

2 
2 
0 

36 
32 
4 

43 
41 

2 

4 

3 
1 

280 
197 
83 

3 
3 
0 

53 
51 
2 

48 

42 
 4- 


•  0 

•  0 

•  0 


40  1C0.0 
38  10C.0 
2  10C.0 


40 
38 

2 
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TAR  E  4.  TOTAL  BACHELOR*  S  DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE, 
TA8-E         ihial  MuneLun       ETHNICITY*  A  NO  SEX.    INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER         «  NUMBER 

HEALTH  PROFESSIONS  (1200! 


PENNSYLVANIA 

PA    CANNON  CCJ.iJEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 

PA    GENEVA  COLLEGE 

TOTAL  9  .0 

FEMALE  *  *0 

HALE  *0  .0 

PA    GWYNEOO~MERCY  CCLLEGE 
TOTAL    ,  0.0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    HAHNEMANN  MEOL  C  ANO  HOSP 
TOTAL  1  1*3 

FEMALE  I  1*9 

MALE  0  *0 

PA    HOLY  FAMILY  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    IMMACULATA  COLLEGE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON>HSSPANIC  PACIFIC  tSLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WftTE 
NON-HISPANIC 


NOh-RESlOENT 
ALIEN 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
PA    INDIANA  U 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MAL6  0.0 
PA    JJNIATA  COLLEGE 

TCTAL  o 

FEMALE  0 

MALE  0 
PA    KING'S  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


0  *0 
0  .0 
0  .0 
PENNSYLVANIA 


♦P 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


PA    KJTZTOMN  STATE  COLLEGE 
TCTAL  0  .J 

FEMALE  0  .0 

MALE.  0  .0 

PA    U  ROCHE  CCLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    LEBANON  VALLEY  COLLEGE 


TOT  AL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
PA    LEHIGH  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE. 


,0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


PA    MANSF IELO  STATE  COLLEGE 


TCTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
.  PA    MARY  WO  00  CCLLEGE 
TOTAL  j  0 

FEMALE  0 
MALE  0 
PA    MERCYHURST  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
PA    MESSIAH  COLLEGE 


TCTAL 
FEMALE 
M*  LE 


,0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0  4 
.0 

.0 

•  0 
.0 


PA    NILLERSVILLE  ST  COLLEGE 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 


PA    MORAVIAN  CCLLtGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


PA    OJR  LACY  ANGELS  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PA    PA  STATE 
TOTAL 
FENALF 


1  2.2 

1  2*2 
0  .0 

MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  «0 


.3 

.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


1  1.0 

1  1.0 

0  .0 

9  11.3 

5  9.4 

4  14.6 
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0 

0 
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0 
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I 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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.0 
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•  0 
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2.2 
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3.1 
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ma  l  r         ~o  ro 
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0 
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0 
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0 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

•  0 

0 

.0 

2 

♦  7 

1 

•  4 

1— 

-tTS- 

I 

♦  5 

I 

1.3 

0 

♦  0 

NUMBER 

s 

NUM8ER 

X 

t> 

NUMBER  I 

NUMBER 

s 

r 

1 

4.2 

1 

4.2 

23  95.8 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

19  100.0 

0 

•  0 

1 

20.0 

1 

2C.0 

4  80.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

.0 

•  0 

0 

.0 

1  10C.C-. 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

*  1 

1.0 

2 

1.9 

101  96.1 

0 

•  0 

1 

1.0 

2 

2.0 

•    97  98.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

10 

12.5 

69  86.3 

1 

1.3 

0 

♦0 

6 

11*3 

46  86.8 

1 

1*9 

o  4 

•  0 

"  4 

14*8 

23  85.2 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

53  100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

^>.0 

52  100.0 

0 

•0 

0 

•  0, 

0 

•  0 

1  1CC.0 

-  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6  85.7 

1 

14.3 

0 

,0 

•  0 

•  0 

6  85*7 

»  J 

14.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

<0 

1 

.7 

143  9d*6 

1 

.7 

0 

•  0 

1 

•a 

124  99.2 

0  „ 

•  0 

-  0 

•  0 

0 

.0 

19  95*0 

1 

5.0 

*  1 

6.3 

1 

8.3 

11  91*7 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

4  10C.0 

0 

.0 

1 

12.5 

1 

12.5 

7  87*5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

11  100. o' 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  1OC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

27  100*0 

0 

♦0 

0 

•0 

0 

•  0 

25  10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2  .100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

17  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

8  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

•  9  10C.0 

0 

.0 

< 

0 

.0 

*  0 

.0 

3  10G.0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

3  10C.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  .0 

24  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

24  100.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

13  100.0 

0* 

♦0 

0 

•0 

0 

.0 

12  10C.0 

0 

•  0 

0, 

•  0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

18  100*0 

0 

.0 

0 

.0- 

0 

•  0 

17  100*0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

1  10C.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

4.3 

22  95.7 

0 

•0 

0 

•0 

1 

4.6 

20  95*2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6  10Q.0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

6  100.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

4.4 

43  95.6 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4.4 

43  95.6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•0 

1 

•  3 

12 

4.1 

281  95.9 

0 

.0 

1 

•  4 

6 

3.4 

230  96.6 

0 

•0 

 fr 

 .o- 

 4- 

 7r3- 

 51—92.-7- 

 .  0- 

— .0 

TOTAL 
NUMBER 


2* 
19 
5 

1 
1 

0 

103 


1.1 
2.6 
.0 


6  3*3 
5  6.5 
1  .9 


173  94*0 
71  92*2 
102  95.3 


5  2*7 
1*  1.3 
4  3.7 


99 

4 

•0 

53 

27 

53 

52 

"* 

1 

\j 

7 

4> 

7 

'  i 

3f 

14$ 

125 

20 

12 

4 

6 

4 

4 

0 
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2 
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11 

6 

3 

27 

25 

2 

17 

6 

9 
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3 

0 

24 
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24 

0 

13 

12 

1 

18  * 

17 

1 

23 

21 

2 
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6 

0 

45 

45 

0 

293 

238 

55 

164 

77 

107 

|er|c 
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TA*LE  A-T  T0VAt%*CMliOA*$  DEGAEES  FOR  MAJOR  FIRD  CONFERREO  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCtffc»tf«V  MCE, 
*    *       U       J*1"**"  *    ETHNICITY.  AND  SEX*    INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


1  lANIMCANJNBlAN.. 

ALASKAN  NATIVE 

NUKftER  « 

HEALTH  WIOFESSIONS  11200) 


rOflJVLVANIA 

„      i  C  TEXTILES  AND  SCI 

FEMALE  0 

MALE  0.0 
FA    FOINT  FAR*  COLLEGE 
fC^AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FA    ROSEMONT  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

•  MALE  0  .0  . 
FA    SAINT  FRANCIS  COLLEGE. 

TOTAL  0       . 0 

'   FEMALE  0  .0 

MLE  0  .0 

.FA    SMIPFEMSBURG  ST  COLLEGE  , 
TOTAL.  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FA    SLIPPERY  HCCK  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  *  .0 

FEMALE  0  .0 

-MALE  0  .0 

PA    SPRING  GAJIOEN  COLLEGE  , 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FA    TEMPLE  UNIVERSITY 
TOTAL  1        •  3 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  .9 

FA   THIEL  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FA    THOMAS  JEFF  UNIVERSITY 
TOTAL  0:  .3 

FEMALE  0.  .0 

MALE  0  .0 

FA   U  OF  PENNSYLVANIA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

„PA    U  Of  FITTSBG  KAIlTCAMFUS 
TOTAL  pjf  »7 

FEMALE  itf  .6 

NALE,^"**4**!!  U3 
FA   UNIVERSITY  OF  SCRANTON 
TOTAL  0      •  *0  , 

FEMALE  •     0  .0 

MALE  0  .0 

FA    VtiLLA  MARIA  COLLEGE 
TOTAL  1  U* 

FEMALE  1  US 

MILE  .0 
FA   VI LLANOVA  UNUERMTV 
TOTAL  2  1.2 

FEMALE  [2  1.2 

MALE  0  .0 

FA    U4  YN£$IU*G  COLLEGE 

•  TOTAL  !0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE               0  .0 

•  FA   NEST  CHESTER  ST  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

-     .FEMALE              (0  .0 

MALE               0  .0 
FA    MIOENER  COLLEGE 

TOTAL               0  «0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 
FA   WILKES  COLLEGE 

TOTAL               0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 
FA    YORK  COLLEGE  PENNSYLVANIA 

TOTAL               0  .0 

FEMALE               0  .0 

ML!                0  *0 

'FA         STATE  TOTALS  I        59  IN 
TOTAL               9     %  «3 
FEMALE  1  *2  


 ASIAN 


HnORV-HISFANIC  FAC1FIC  1SLAKDER  HISPANIC 
NUMBER         %       NUABER^wB  NUMBER 


TOTAL  * 
MINORITY 


hHITE 
NON-HI  SPAM  C 


N0N-KESICEN1 
ALIEN 


MALE 

RHOOE  ISUND 

Rl    BftOMM  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
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.  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

u 

.  0 

•  0 

♦  0 

Q 

•  0 

o 

•  0 

2 

1.2 

0 

•  0 

C 

o 

♦  0 

(V 
I* 

.0 

o 

.  0 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

•  0 

o 

♦  3 

o 

.0 

o 

.0 

4 

5.0 

0 

.1) 

4 

5.4 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

4.2 

0 

.0 

5 

4*3 

o 

•  0 

0 

.  0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

fcTITl 

'IONS! 

90 

2.6 

29 

•  6 

75 

17 

.6 

IS 

2.4 

I.2 

1.9 

0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

t 

o  \ 
o  1 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

i 

0 

3 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

•  0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


14 

u 


X 

NUMAEft 

* 

-  B 

NUMBER  I 

NUMBER 

•  0  ' 

3 

11*1 

24  68.9 

-  0 

•  0 

.0 

3 

12.0 

22'  66.0 

0 

•  0 

.0 

0 

•0 

2  100.0 

0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

2  ^6*7 

1 

33*3 

.0 

0 

.0 

1  10C.0 

0 

«w 

.0 

0 

.0 

1  5C.0 

1 

53.0 

.0 

0 

.0 

1  10C.0 

0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

V.o 

0 

♦  0  > 

0  *0 

•  0 

.0 

0 

*  .0 

6  100.0* 

0 

•  0 

•  0. 

0 

•  0 

8  100*0 

0 

•  0 

•% 

0 

♦  0 

0  *o 

0 

•  0 

.0  \ 

0 

.0* 

6  100*0 

0 

•0 

.o  v 

•  0 

5  ICO.O 

0 

•  0 

.0  \ 

% 

«o  c 

1  100*0 

0 

•  0 

•0 

\  0 

•  0 

23  100*0 

0 

•  0 

•  0 

\  o 

.0 

22  100*0 

0 

.0 

•  0 

\  0 

.0 

1  1CC.0 

0 

*0 

•  0 

33.3 

2  66*7 

0 

•  0 

*  .0 

•  0 

2  1CC.0" 

0 

•  0 

•  0 

LOO.O 

0  *0 

0 

,0 

1.0 

/1 0.1 

257  69*5 

1 

•  3 

1.7 

19  > 

£10*8 

156  66*6 

1 

•6 

.0 

10" 

-1,9.0 

101  9..0 

0 

•  0 

/ 

\ 

.0 

0 

io 

12  100*0 

o 

•0 

.0 

0 

"  *oV 

10  1CC.0 

0 

*0 

•  0 

0 

.o\^ 

2  10C.0 

0 

*0 

.0 

10 

9*4 

\      96  90.6 

0 

*0 

♦  0 

7 

7.6 

"%  83  92*2 

0 

*0 

.0 

3 

18*8 

\13  81*3 

0 

*3 

1.5 

12 

6*0 

186\92*5 

3 

US 

1.1 

11 

6*1 

167  ^,92*  8 

2 

1*1 

4.6 

1 

4*6 

19  90.5 

1 

4*8 

.0 

24 

5*7 

349  83*3 

46 

1U0 

.0 

20 

5,9 

276  61*4 

43 

12.7 

.0 

4 

5*0 

73  91.3 

3 

3.3 

.0 

0 

*0 

11  100.0 

0 

*0 

•0 

0 

*0 

11  iCC.O 

0 

*0 

.0 

0 

*0 

0  *o 

0 

*0 

.0 

1 

1*4 

69  98*6 

0 

*0 

.0 

-1 

1*5 

67  96*5 

0 

*0 

.0 

0 

*0 

2  10C.0 

0 

*0 

.6 

5 

3*0 

160  97.0 

0 

♦0 

♦  6 

5 

3.0 

159  97*0 

0 

•  0 

.0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

*0 

.0 

0 

*0 

1  100.0 

0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

.0 

0 

*0 

0  .0 

0 

•  0 

.0 

4 

5*0 

76  95.0 

0 

•0 

•0 

4 

5*6 

66  94*4 

>0 

*0 

.0 

0 

*0 

6  100.0 

0 

*0 

.0 

5 

4*2 

115  95.6 

0 

•  3 

.0 

5 

4*3 

110  95.7 

0 

•  0 

.0 

0 

•  C 

5  1CC.0 

0 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

71  ICO.O 

0 

•0 

.0 

0 

*0 

65  100.0 

0 

.0 

.0 

0 

*0 

6  100.0 

0 

•  0 

•0 

0 

*0 

19  100.0 

0 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

13  100*0 

0 

.0 

.0 

0 

*0 

6  100/C 

0 

•  0 

•  4 

142 

4*1 

3('268  94*2 

59 

1.7 

•4 

110 

3*9 

2.688  94*4 

49 

1.7 

.5 

32 

5*1 

560  93.2 

10 

1.6 

♦  0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

•  0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

*CTAL 
NUMBER 


3 
1* 
2 

1 
1 

0  ' 

6 
6 

3 

6 
5 
1 

23 
22  • 
1 

3 
2 
1 

287 
176 
111 

12 
10 
2 

106 
90 
16 

201 
*  180 
21 

4?9 
339 
60 

11 
11 

0- 

70 
68 

2 

165 
164 
1 

1 
1 

0 

60 
72 
3 

120 
115 
5 

71 
65 
6 

19 
13 
6 


3.469 
2.847 

 6TT 


703 


207 


T;.u  *.  total  ,»chuM.s  »«*fcvvr^         iysr^w68" £McmcM  ,v 


AMERICAN  IACUN 
ALASKAN  NATIVc 

NOMtER  t 


•LACK  ASIAN  OR 

HON- HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEA 


NUN3EIL 


NUMBER 


HISPANIC 
JWM8ER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


liUTE 
NOM-HS  SPANIC 

NUMBER 


NON-RES ICENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


HEALTH  PROFESSIONS  U200! 

RHOOt  ISLANO    *  . 

At    PAOVtOENCE  COLLfCE 

11  -  TOTAL  0  .0 

FEMALE  9  «0 

MALE  0  .0 

RI     MODE  ISLAND  COLLEGE 

TCTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

RI    «5EA  «ILLIAMS  C  MAIN  CAN 

TOTAL  I  2*9 

FEMALE  0  «0 

MALE  1  16.7 

RI     SALVE  AEGINA-NEhPOAT 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
RI    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
\  MALE 


0 

0  4 
0 

RHOOE  ISLANO 

0 
0 
0 


o 

.0 

•  0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

*   ,  0 

.3** 

0 

2 

1.3 

0 

.0 

0 

2 

•  -  0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

Or 

2 

5.7 

0 

•  0 

0 

2 

4.9 

0 

.0 

0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

1 

♦4 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

1 

1.4 

0' 

.0 

0 

RI    \    STATE  TOTALS  C 

TOTAL  1  *2 

•FENAL€  0  .3 

MALEX  1  •« 

SOUTH  CAROLINA 

SC    MPT  COLtEGC  AT  CHASTN 
TOTAL  ^ 
FEMALE  0  .0 

MALE  0 
SC    CLEMS  ON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

SC    CONVERSE  COLLEGE 

TCTAL  0        .0  • 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


6  INSTITUTIONS) 


ANO  SEMINARY 
9 
0 

,0 


SC    BISKINE  C 

TCTAL  0 
FEMALE  0 
MAL?  0 
SC    LANDER  COLLEGE 

TOTAL  0  .3 

FE<UL£  0  .0 

HAL'C  0  .0 

SC    4cOtCAL  UNIVERSITY  OF  SC 
TOTAL  0  -0 

FEULE  0        .0  , 

 MALE  0  .0 

^STATE  CCLLEC* 


0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
3 
I 


.0 

•  0 

•  0 

2*7 
2*6 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

2*0 
5*3 


SC  SC 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
U  OF 
TJTAL 
FEMALE 
MALE 
U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 

SC 


SC 


SC 


0  .0 
0  .0 

0  .o 

SC  AT  COLUMBIA 

1  ** 

0  .0 

1  2*0 
SC  AT  SPARTANBURG 


14  100*0 

14  ioo.o* 
o  #o 


W2  NT HA OP  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


.5 

•  0 

•  0 

.0 

•  'J 


25 
20 


10.7 
"10*9 
9.9 

20*0 
•  0 
J  00.0 


•0 

♦  0 

•  0 


SC  STATE  TOTALS  < 

TOTAL*  1 
FEMALE  0  .0 

MALE  1  U* 


10 


INST  ITUTIONS) 
46  9*1 
39  9*1 
.   7  9.6 


SOUTH  OAKOTA 

SO    AOGUSTANA  COLLEGE 

TOTAL  0        *0  0,. 

FEMALE  0        .3  0 

*L£  0.0  0 
SO    BLACK  HILLS  STATE  COLLEGE 

TOTAL   .  0        .0  *  0 

FEMALE  0       .0  0 

MALE  0.0  0 

-Sfr— OA*OTA  WESLEVAN-U-  

TOTAL  0        .0  0.0 

FEMALE  0        .0  .    0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
|0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 
•0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 
.0 
.0 


0 

•  0 

59  14.0.0 

0 

0 

•  0 

29  100.C 

0 

0 

•  0 

30  100.0 

0 

2' 

u\ 

: 

144  95.4 

I 

2 

i.4 

133  95.0 

5 

0 

..o 

11  1CC.0 

0 

3 

3$  91.4 

0 

I 

6.9 

27  93.1 

0 

1 

16*7 

5  83.3 

0 

.0 

125  100.0 

0 

0 

.0 

123  100.0 

0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

1 

.4 

•     233  99.1 

1 

0 

•  0 

162  99.4 

1 

1 

1.4 

70  98.6 

0 

6 

1*0 

394  98.0 

6 

4 

•  8 

476  97.9 

6 

2 

1.7 

116  98.3 

<* 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  3 


•  0 

•  0 

•  0 


o 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100.0 

o 

.0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

•  0 

2 

2.7 

72  9V.3 

0 

•0 

2 

2.8 

70  97.2 

0 

'  A 

.  u 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•0 

0 

•  0 

1  100.0 

3 

•  0 

0 

♦  0 

1  1 00. 0 

Q 

.0 

0 

.0 

0  «0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0  .  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

3  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3  100.0' 

0 

♦0  ■ 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

4 

2.4 

164  97.0 

0 

•0 

3 

2.0 

147  98.0 

0 

•  0 

1 

.5.3 

17  89.5 

0 

.0 

14 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

14 

100.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

26 

1U1 

206  88.9 

0 

•0 

20 

1C.9 

163  69.1 

0 

,0 

6 

11.6 

45  66.2 

♦o- 

1 

20.0 

4  SCO 

♦  0 

0 

.0 

4  100.0, 

v  .0 

1 

10C.0 

0  .0 

\ 

0 

\*o 

0 

♦  0 

1  100.0 

0 

0 

♦  0 

1  100.0 

0 

0 

♦  0 

0  *0 

0 

47 

9.3 

455  90.5 

0 

.0 

39 

9.1 

391  ^90.9 

0 

•  0 

\« 

11.0 

64  87.7 

\ 

\ 

\ 

0 

♦  0 

0 

68  10C.0 

0 

•  0 

0 

66  100*0 

0 

•  0 

0 

'  2  100.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

\      i  ioo.o 

0 

•  0 

0 

•  0 

\       1  1C0.0 

0 

•  0 

0 

•0 

\    0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

\3  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3\100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  \  .0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


.0 

•  0 
.0 

3.3 
3.6 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

-.o 

•  0 
.0 

.4 
•6 
.0 


1.0 
1.2 
•  0 


.0 
•0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

*  .0 

.0 
'  .0 

•  0 

•6 

•  0 
5.3 


•  2 

•  0 
1.4 


•  0 

•  0 

\>.o 

•  0 
•0 

•  0 


59 
29 
30 

151 
140 
11 

35 
29 
6 

125 
123 
2 

235 
164 

71. 


606 
464 

120 


1 
1 

0 

74 
72 
2 

1 
1 

0 

1 

Jl 
0 

3 
3 
0 

169 
150 
19 


14 
14 

0 

234 
163 
51 

5 
4 
1 

1 
1 

0 


503 
430 
73 


66 
66 

2 

1 
1 

0 


704 


708 


\ 


r  ■  - 


• 

TABLE  4*    TOTAL" BACHELOR'S 


OEGREES  FOR  MUM  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HlCMtt  E0UCAT4ON  BY  RACEt 
ETHNICITY.  ANO  SERt     INSTITUTION  ANO  STATE  U7B-H7B 


v4 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

number  -  i 

•  HEALTH  ft  Off  SS  IONS  112001 

SOUTH  OAXOTA 

ft  SO    MOUNT  MARTY  COLLEGE 
g       TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ,0 

-MALE.  0  .0 

SO   NORTHERN  STATE  COLLEGE 
TOTAL,  .  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SO    SIOUX  PALLS  COLLEGE 
TOTAL   .  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 

SO    SO  STATE  UNIVERSITY 
.TOTAL  0  *H0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SO*  U  Of  SO  NAIN  CAMPUS 
TOTAL  0       •  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SO   YANKTON  COLLEGE  *> 
TOTAL  '   0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUN • ER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


VHITE 
NON-HISPANIC 


NCR-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


I 
1 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

"'0 
0 
0 


1.4 

2.2 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
•0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

^0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


SO         STATE  TOTALS  f 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  "    0  .0 

MALE  0  .0 

TENNESSEE  ^ 

TN    CHRI  STIAN  ^ROS:COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    GAVI0  LIPSCOMB  COLLEGE 
TOTAL  /  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    fISK  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

TN    FREEO-HAROEMAN  COLLEGE 


t  INSTITUTIONS! 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TN    LEE  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALX 


•  0 

•  0 
.0 

.0 

^0- 


MALE  0  .0 

T/4    STHN  MISSIONARY  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  . 

'  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    EAST  TEN*  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    MEMPHIS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    WOOLE  TENN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL.  0  .0*/ 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    TENNESSEE  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE   .  0  .0 

TN   TENNESSEE  TECHNOLOGICAL  U 
TOTAL  0'  .0 

FEMALE  0  .0 

✓    MALE  0  .0 

TN    TENN  HE SL EVAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  '  .0 

MALE  0  .0 

TN    TREVECCA  NA1AAERE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0  

T 


TN 


■Mfttt  0 70 

U  OF  TENN  CTR  HEALTH  SCI 


1 


i) 

r  o 

IERJC 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 


17  100. 0 
13  100.0 
4  100.0 


0 
0 

0 

0 

— o 

0 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

• 

0 

1 
1 

0 

23 
17 
.A 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 

.0' 
•0 

2.1 

.0 

.1 

1.0 
•0 

33.3 
34  •• 

•  0 

3.1 

4.3 

•  0 

«s.  • 

100.0 t 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 
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1 

,0 
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.0 
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114 
55 

0 

c 
o 

•0 
•  0 
.0 
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•  0 
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0 

•  0 

•  0 
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•1 
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0 

•  0 

•  0 

•  0 
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•  0 

•  0 

•  0 
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•  0 
.0 
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3 

} 
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0 
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•0 

•  0 

•  0 

17 
13 
4 
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0  .0 

0  aV 
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Q 
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•0 
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4 

- 
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•0 
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•  0 
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0 
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1 

0 

0 

•u 
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•  0 

0 

•  0 
.0 
.0 
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1  1C0.0 

0 
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0 

.  0 
•  0 

^ 

0 

0 

...  ;0- 

.0 

s 

o 

0 

•0 
•  0 

0 
0 

•0 

1 

*  1 
0 

1 

2.  i 

.0 
14.3 

1 
1 

0 

2  .6 
3.4 
•  0 

9 

t.  3 

4.9 
14.3 

33  91.7 
27  .93.1 
4  65.7 

o 

0 
0 

•  0 
.0 

•  0 

34 

29  ' 
7 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

•0 

•  0 

•  0 

.1 

1.0 
.0 

126  96.5 
101  96.1 
27  10C.0 

1 
1 

0 

•  8 

1.0 

•  0 
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27 
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0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 

•  0 

•  0 

•  0 
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•  0 
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0 
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•  0 
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•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

^0- 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
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•0 

•  0 
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•  0 

•  0 
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23 
17 
4 

0 
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0 

0 
0 
0 


3.6 
4.5 
.0 

95.6 
94.4 
100.0 


25 
21 
4 

1 
1 

0 


96.2 
95.5 
100.0 

4.2 
5.6 
.0 


.0 

.7 
.9 


•  0 
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.4 
•  4 
.0 


11 

10 

1 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
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.0 

4.0 
4.4 
2.1 


2oiC0.  0 
2  100.0 
0  .0 
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•  0 


12  1CC.0 
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0 
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0 
0 

0 
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.0 
.0 
.0 

.0 
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26 
22 
4 

24 
16 

'  6 

2 
2 
0 

1 
1 
0 

12 

5 

274 
227 
47 
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TABLE  6-    TOTAL  6ACHH0R«S 


TCCftttS  FOR  NAJOA  FtELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HlWEA  E0UCAT10N  tY  AACEt . 
ETHNICITY*  AND  SIX.     INSTITUTION  AMO  STATE  MTt-lt79 


AMEA I  CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER         *  NUMBER 

HEALTH  PROFESSIONS  112001 

TENNESSEE 

TN    U  OF  TENN  AT  CHATTANOOGA 
TOTAL  .    0  ♦O 

FEMALE    *  0  .0 

MALE  "  o  ♦o 

TN    U  Of  TENNESSEE  KNOXVlLLE 
TOTAL  ^  0  '  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *    0        *0  - 

TN    U  OF  TENNESSEE  AT  MARTIN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

TN    U  Of  TENNESSEE  NASHVILLE 
TOTAL,  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

.  TN    VAN0ER6ILT  UNIVERSITY 
TOTAL  ,  C  *3 

FEMALE  C        *0  - 

JULLE  -  0  *0 

TN         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

T  EXAS 

TX    ABILENE  CHftSTN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  '  0  .0 

TX    ANGELO  STATE  UNIVERSITY 


•UCR  ASIAN  OA 

N0N-H1SFAN1C  FACIFIC  1SLAN0ER 


NUMAER 


HlSFANtC 
NUMBER 


9 

13*2 

a 

15*7 

i 

5*9 

8 

5.4 

6 

5.8 

■  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

.9 

.1 

.9 

0 

•  0 

19  INST  HUT  IONS) 

0  77  8,3 

0  65  8*3 

0  12  6*5 


TOTAL 
FcMA  LE 
HALE 


TX    dAYLGR  COLLEGE  CENT  IS TRY 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                 0  .0 

HALE                0  .0 

TX    BAYLOR  COLLEGE  MEOICINE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  *•<> 

tx  Baylor  university 

TOTAL  1  *9 

FEMALE  1  1*3 

MALE  0  .3 

TX    OALLAS  BAPTIST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALt  0  .0 

HAL  £  0  «0 

TX    CAST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOT*AL  1  U8 

FEMALE  1  1*9 

HALE  0  *3 

TX    hAROIN-SIMMONS  UNIVERSITV 
T  3T  AL  0        ♦  0 

FSMALE  0  .0 

MALc  0  *0 

TX    HOUSTON  8APT  UNIVERSITY 
TOT  AL  0*0 
FEMALE  0  .0 

HA  Lt  •     0  *0 

TX    HOWARO  PAYNE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  ,.3 

HALE  3  *3 

TX    INCARNATE  WORO  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FE4ALE  0  *0 

HALE-  0  *0 

TX    LAMAR  UNIVERSITV 

TCTAL  5      9. A 

FEMALE  5  11*1 

"   MALE  0  .3 

TX    MARY  HARO IN-BAY LCR  C 
TOTAL  C  *0 

FgHALE  3  .0 

MALE  0  .0 

TX    HCMU8RY  COUEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

TX    HIOMESTERNST  UNIVERSITY 
TCTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
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AMERICAN  I  MI  AN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  Ok 

NON- HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEA 


mmtk         X  NUNIEA 

mAl^M  PROFESSIONS  11200) 
TEXAS 

TX    NORTH  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0    •  .0 

FEMALE  0  .0 

MLE  0  .0 

TX    QUA  LADY  OF  LAKE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

»        MALE  0  .0 

TX    FAN  AMERICAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  •  .0 

FEMLE  0  .0 

MLE  s     0  .0 

TX    SAN  HOUSTON  S?  UNIVEftSSTV 
TOTAL  0     •  .0 

FEMALE  0  .0 

NALE  0  .0 

TX    SOUTHERN  N2TH  UMVEASITY 
TOTAL  0  .0 

FEMLE  0  .0 

MLE        *       0  .0 
TX    STHWSTM  A0VENTI ST  COLLEGE 
TOTAL    '  0  .Of 

FEMLE  0  .0 

MLE  0  .0 

TX    SOUTHWESTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMLE/  0  .0 

MLE/  0.  .0 

TX    STHMST  TEX  ST  UNIVERSITY 
TOT  At/  0  .0 

FEMLE  ♦  0  .0 

MLE  0  .0 

TX    STEPHEN  F  AUSTIN  STATE  U 
TOTAL  01  .0 

FEMLE  0  .0 

LE  '    0  .0 

TX    PaJaIRIE  view  acn  u 

11AL  0  .0 

ALE  0  .0 

Ale  o  o 

TX    rtXAS  MM  U  MAI*  CAMPUS 
TOTAL  1  .T 

FEMLE  0  .0 

.    ULE  1  1.3 

TX    TEXAS  CHRISTIAN  U 
T  ITAL  0  .0. 

FEMLE'  0  .0 

MLE  0  .0 

TX    ft  JUS  EASTERN  UNIVERSITY 

1 OTAL  0  .0 

*  Fl  MLE  0  *  .0 

/MLE  0  .0 

IX    TEXAS  LUTHERAN  COLLEOC  > 
"   TOTAL  0  .0 

FEMLE  0  .0 

f  MLE  0  .0 

TX/  TEXAS  SOUTHERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMLE  0  .0 

MLE  0  .0 

TX    TEXAS  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL  0    ,  .0 

FEMALE  0  .0 

MLE  0  .0 

.  TX    TEXAS  HE SL EVAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .'0 

FEMLE  0     ,  .0 

-+MLE  0  .0 

TX    TEXAS  WOMAN'S  UNIVERSITY 
TOTAL  4   -    •  * 

FEMLE  4  .7 

MLE  0  .0 

TX    U  OF  HOUSTON  CEN  CAMPUS 
TOTAL  ■  1 

FEMLE  0  .0 

MLE  1 
TX    U  HOUSTON  CLEAR  LAKE  CITY 
•  TOTAL  0  .0 

,jta*LE    .  0  .0 

MLE    1  0  .0 

TX    UNIVERSITY  OF  SNT  THOMAS 
TOTAL  0  .0 

FEMLE  0  .0 

MLE  0  .0 

TX    CORPUS  CHJItSTI  STATE  JJ  - 
TOTAL  0  .0 

FEMLE  0       .0  . 

MLE  0  .0 


NUH6EK 


0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

3.9 

1 

7.1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

9.1 

3 

9.7. 

0 

.0 

1 

6.7 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  .0 

0 

•  0 

o 

•  0 

w 

•  .0 

4 

3.3 

3 

4.1 

1 

4.2 

0 

•  0 

o 

.0  , 

0 

•  0 

19 

90.3 

10 

f  3.3 

9 

LOO.O 

0 

•  0  • 

o 

•  0 

0 

•  0 

13 

•  •• 

9.3 

1 

3.0 

1 

3.4 

1 

4.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

<0 

•  0 

34 

54.  • 

25 

•4.2 

9 

27.3 

0 

.0* 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

0 

*  .0 

0 

•0 

31 

•  •0  > 

47 

7.7 

4 

14.0 

7 

9.1 

3 

5.4 

2 

1.5 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0  * 

4 

11*1  ■ 

4 

ll.t 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

.  0 

0 

•  0 

0 

•  .0 

n 
u 

.0 

c 

•  0 

0 

•0 

0 

.  0 

0 

•  0 

1 

3.0 

1 

J  .  c 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

n 
•  u 

0 

.0 

2 

9.3 

2 

14*7 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

11. 1 

1 

11.1 

0 
0 

e 

4 
4 

0 

7 
2 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

•0 


HISPANIC 
N  UNI  Eft 


•  0 

•  0 
•0 

.9 
1.0 

•  0 

3.1 
2.2 
3.4 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

2.0 
2.2 
.0 


6  35.3 
6*  42.9 
0  .0 

23 

14  SCO 

7  67.5 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
•0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

.0 

•  0 
•0 


4  £.5 
2  4.1 
2  8*3 

1<  50*0 

0  .0 

1  100.0 


2  1.5 
0  .0 
2  2.4 


3 
3 

0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

22 
22 
0 

12 
4 
• 

1 
1 
0 

4 

•  3 
1 

•s 

2 


TOiAL 
MINORITY 

HUMS E A 


1.8 
2.0 
.0 

•0 
.0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 

3.2 
4.9 
•0 

•  0 
•0 

•  0 

•0 

•  0 
•P 

3.4 
3.6 

•  0 

5.3 
4.3 
4.0 
,  t 
4.2 
•4.7 

•  0 

7.4 
5.9 
33.3 

35.3 
34.8 
40.0 


MITE  * 
NON-HISPANIC 


KCH-RESI0ENT7 
ALIEN  ^ 


TOTAL 


.0 
.0 

•  c 


7  41.2 
7  50.0 
0  .0 


23' 
16 
7 

4 
4 

0 


•2.1 
•  0.0. 
47.3* 

12.1 
U.9 
•  0 

•  •7 

•0 
10C.0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


a  li.o 

5  10.2 

3  12.3 

1  50.0 
0  .0 

.1  10C.C 

21  100.0 

12  AOQ.O 

9  100.0 


3 

2.2 

0 

•  0 

3  • 

3.6 

18 

10.5 

17 

1 

1 

5.6 

1 

6.7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

36 

56.1 

27 

93.1 

9 

27.3 

1 

1K1 

1 

11.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

c 

•  c 

0 

.0 

•3 

13.0 

79 

12.9 

4 

16.0 

27 

11.9 

11 

a. e 

16 

12.0 

1 

4.2 

1 

4.^7 

0 

.0 

10 

lt.S 

9 

17.4 

1 

33.3 

19 

3T.i, 

17 

2 

4&0 

er  ; 

NUM6ER 

i 

NUMBER 

6  100.0 

0 

•  0 

4 

5  100.0 

0 

•  0 

5  * 

i   i  rn  r 

o 

•  0 

I 

10  58.6 

0 

.0 

17. 

7  5C.0 

0 

•c 

14 

3  100.0 

o 

•  0 

•3 

5  17.9 

0 

•  0 

:e 

4  20.0 

0 

•  0 

20 

1    12. 3 

o 

•  0 

6 

29  87.9 

0 

•0 

33 

27  67.1 

c 

•  0 

31 

2  100.0 

o 

•  0 

2 

14  93.3 

0 

•  0 

15 

14  100.0' 

0 

•  0 

14 

0  .0 

0 

•  0 

1 

3  100.0 

0 

•0 

3 

;  loo.o 

0 

•  0 

1 

2  100.0 

o 

•  0 

2 

2  100.0 

0 

•  0 

2 

2  100.0 

0 

•  0 

2 

0  .0 

o 

.0 

0 

63  69.0 

0 

•0 

73 

44  8S.8 

0 

•  0 

49 

o 

•  0 

24 

1  50.0 

0 

•  c 

2 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

0  .0 

o 

.0 

1 

0  .0 

0 

•  0 

21  * 

0  .0 

0 

•  0 

12 

0  .0 

o 

•  0 

9 

134  97.8 

0 

.0 

137 

59  100.0 

0 

•  0 

59 

75  96.2 

o 

* 

•  0 

78 

133  69.5 

0 

•0 

-  171 

134  €6.7 

0 

151 

19  95.0 

o 

•  0 

„  20 

17  94.4 

0 

•  0 

16 

14  93.3 

Q  0 

•  0 

15 

3  100.0 

o 

•  0 

3 

<   1  100.0  - 

0 

.0 

1 

1  10C.O 

0 

•  0 

1 

0  .0 

o 

•0 

0 

0  .0 

26 

41.9 

62 

0  .0 

2 

6.9 

29 

0  .0 

24 

72.7 

33 

6  86.9 

0 

•0 

9 

8  66.9 

0 

•  0  - 

*  9 

0  .0 

o 

•0 

0 

2  100.0 

.0 

2 

1  1100.0 

0 

•0 

1 

1  100. Ow 

o 

•  0 

1 

553  16.7 

2 

.3 

431 

532  66.6 

2 

.3 

61  i* 

21  84.0 

(f 

•0 

25 

109  83.6 

10 

4.% 

226 

79  84.9 

3 

3.2 

93 

110  82.7 

5.3 

133 

22  91.7 

1 

1   '  It 

13  86.7 

1 

•«  f 

-9  100.0 

0 

•0 

9 

40  74.1 

7.4 

■4 

38  74\5 

4 

7.8 

51 

.2  66.7 

0 

•  0 

3 

31  60.8 

1 

2.0 

51 

26  60.9 

1 

2.2 

46 

3  60.0 

0 

•0 

5 

* 
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HEALW  PROFESS tOllS  U200I 

TEXAS 


RACK  ASIAN  0* 

NON-MI SPAN IC  PACIFIC  IStANOCft 


NVN4ER 


NOME* 


HISPANIC* 
NUH6IR 


TOTAL 
NINON 

NUNttR 


\hITE 
NON-HlSPANIC 

*  NUNIEA 


NQK^REStCENT 

ALIEN  TCTAL 

NOME*  &     I  NUNIEA 


TX    U  OP  TEXAS  AT  AUSTIN  * 
TOTAL                0  .0 
PENILE                0  .0 
HALE                0  .0 

• 
• 

0 

2.0 
Z.  ' 
•0 

11 
—  g 

3 

2.7 
2.7 
2.4 

39 
29 
10 

•  «4 
•>• 

94 
41 
13 

13.3 
14.1  . 
11.4 

342 
242 

loo 

•4*4 
•3.2 
•7.7 

TX    U  OP  TEXAS  AT  '"LITTON 
TCTAL                1  .4 
PENILE                1  1*0 

HUE             o  .o 

i 

9 

0 

2.7 

J.  A 

•  0 

1 
1 

0 

♦  9 

1*0 
•0 

4 

2 

*  2 

3.4 

2.1' 
13.3 

9 

7 

2^ 

8.0 

Tt2 

102 
•9 

13 

91.1 
91. • 
•  4.7 

TX    U  Of  TEXAS  AT  CALLAS 
^  TCTAL                0  .0 
FEHALE                0  .0 
HALE                0  .0 

0 

o 

0 

•0 
.0 
•  0 

*  0 

o 

0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

.0 
•0 
•  0 

0 
0 
0 

•c 

•  0 

•  0  « 

14 

19 
1 

100.0 
100.0 
100.O 

T?.    U  OP*  TfcXAS  AT  €L  PASO 
•TCTAL             *  i 
FEMALE                t  1*0 
■    HALE                 0  .0 

A  a 
•  0 

l" 

2.7 
2.0 
7.7 

21 
24 
4 

24.1 
«24*0 
30.S 

3t 

33.4 
33.0 
30.9 

73 
49 
• 

44*4 
49*0 
41*9 

TX    U  TEX  HLTM  SCI  CTA  DALLAS 
TOTAL                1  .4 
FEMALE                 0  .0 

MmLC           i  J.* 

1.4 
1.  1 
3.4 

1 

1.4 
1.  1 
3.4 

2 
2 
0 

1.4 

2.1 
♦  0 

o  j 

3 

9.7 
4*3 

10*3 

114 
90 
24 

94*3 
99*7 
•9.7 

TX*^V  TEX  HLTM  SCI  CTA  HOLSTh 
TOTAL          »     1  »S 
rEHALc**9$  1 

HALE               0     .  .0 

'  7 

3.7 
<?3*t 
•  0 

♦  $ 

•  4 

•0 

• 

7 
1 

4.2 
3.9 
9.1 

17 
14 
1 

•  *4 
A.9 

9.1 

173 
143 
1C 

91*1 
'91.1 
90*9 

TX    U  TEX  HLTH  SCI  SN  AVfO 
TOTAL     '  0.0 
FcHALE                0  .0 
HALE               0  .Q 

2.9 
2.9 
4.7 

t  2 

t.t 
1.3 
•  0 

21 
It 

3 

12.0 
H.3 
20.0 

21 

24 
4 

14.0 

19.0  , 
26.7 

U7 
13C 
11 

•  4.0 
•9.0 

73*3 

TX   tl  TEX  HEOL  ON  GALVESTON  . 
TOTAL  1 
FE-HALc               1  •* 
HALE                0  »5 

3.2  * 

2.9 

4.9 

2.9 
2.1 
4.9 

11 
• 

3 

3.9 

.  3.4 
7.3 

i. 

21 

•T 

10.0 
6.4 

17.1 

291 
217 
34 

90*0- 
91*2 
•2*9 

TX    U  OF  TEXAS  SAN  ANTONlO 
TOTAL               0  ^ 
FEHALE               0  *0- 
*.FALE                0  .0 

0 
0 
0 

'  .0 
•  0 

a*0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

1 

0 

; 

9.1 

.0 
14.7 

1 
0 

1 

'  9*1 
•  0 
'14.7 

.0 
9 

5 

9C*9 
100.0 
•3*3 

TX    KE  ST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TCTAL             .  1 
FEHALE                1        ♦  « 
HALE                0  *0 

4 
A 

0 

3.0 
3.4 
•  0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
•0 

3 
1 

"2 

2.3 
.6 
13.3 

• 

4 

2 

4.0 
9*1 
13.3 

/129 
/  112 
13 

94*0 
94*9 
'•4.7 

TX 


STATE  TOTALS 
TCTAL 
FEMLc 
HALE 


47  INSTITUTIONS} 
9*6 
9*7 
4.9 


19 

.5 

207 

14 

.9 

173 

3 

.4 

34 

47 

1.3 

271 

7.3 

944 

39 

1.2 

217 

7.2 

441 

12 

1.7 

94 

7*« 

•  103 

14.7 
14.7 


UTAH 

UT*    IN IGHAN  YOUNG  U  MAIN  CAM 

TOTAL      *        3      LA  0 

FEMALE                0       ♦  ©  0 

HALE                3      4.6  '  0 

UT    UN  WE*  SI  TV  OF  UTAH  *\ 

TOTAL                1        .4  4 

FEMALE                0       .0  2 

HALE                1      1*3  2 
UT    UTAH  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL*               0        *0  0 

FE*4LE                0       *0  0 

HALE                0.0  0 
UT    iCdcR  STATE  CCLLEGe 

TOTAL                0       .3  0 

FEMALE        c       0        *0  0 

HALE                t       .0  0 
UT    WESTMINSTER  COLLEGE 

«.      TOTAL                1      2*1  0 

FEMALE                1      2*3  0 

MALE                0        .0  0 


•0 

•  0 

•  0 

1.9 

•l.o 

2.4 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

,0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


3; 

0 
3 

3 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


4.4 

1.1 
1.9 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•0 
.0 
.0 


9  !•• 
3  1.9 
2  2.4 


.3*4 
4*T 
.0 

.0 
.0 
•0 

•  d 
~o 

•  0 


4 
0 
4 

13 
• 

9 

.  1 
1 

0  , 

0  . 

0 

0 

1 
1 

0 


5.3 
•0 
9.7 

4.7 
4.1 
4.4 

3.4 
4.T 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

2.1 
2.3 

r  *0 


UT      '   STATE  TOTALS  < 

TOTAL  "     3  .9 

FEMALE •  1  .3 

MALE  4  2.3 

/ 

VEMONT 


9  INSTITUTIONS) 
4  .7 
2  .9 
'2  1*2 


4  1.1 
3  .• 
3  1.9 


4  1.1 
4  1*0 
2  1.2 


21  3*9 

10  2*4 

11  4*4 


„VT    CASTLE  TON  STATE 

COLLEGE 

TOTAL 

0 

.0- 

0 

0 

-  FEMALE 

0 

•  0 

6 

*0 

MALE 

G 

•  0 

,° 

c  .0 

VT  COOOARO 

COLLEGE 

12*9 

TOTAL 

0 

.0 

1 

FEMALE 

0 

*J 

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

•  1 

90.0 

VT  JOHNSON 

STATE  COLLEGE 

0 

TOTAL 

0 

•  0 

.0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

HALS 

c 

•  0 

0 

•  0 

•0 
.0 
•0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


0 
0 

0  1 

1 

0 

r 

0 
0 
0 


•0 

.0 
.0 

12.9 
•0 

90.0 

♦  0 

•  0 

•0 


.0 
•0 
.C 

29.0 
*0 
100*0 

.0 

•0, 
.0 


3.101  03*7 
2.3*1  14.4 
940  10.5 


1T4  45.1 
119  94,3 
99  M.7 

294  92.4 
112  92.4 

72  92.3 

27  93.1 

13  46.7 

14  100*0 

10  100.0 
7  100*0 

3  1C0.0 

44  97.9 
42  97*7 

4  100.0 


911  93*9 
3*3  94*4 
144  91.9 


11  100.0 
9  100*0 

2  100.9 


73*0 
1C0.0 
•0 

100*0 

100*0 

100*0 


/ 


9 

2*2  1 

409 

• 

2.7 

291 

1 

.4 

.  ll* 

1 

.9 

«  112 

1 

1.4 

97 

0 

•  0 

13 

0 

♦C 

*  * 

'  14 

0 

•0 

19 

0 

♦0 

1 

2 

1*4 

113 

2 

2.0 

t  100 

0 

.0 

13 

0 

•  0 

• 

123 

0 

•  0 

44 

0 

.0 

29 

• 

> 

0 

•0 

190 

0 

•0 

179 

0 

.0- 

11 

0 

•0 

173 

0 

♦0 

140 

0 

•0 

19 

0 

•Q  * 

k  279 

0  ■ 

•0 

234 

0 

.0 

* 

41 

0 

.0 

11 

0 

•  0 

3 

0 

•0 

4 

0 

•0 

133 

0  * 

.  i.O 

.11s 

0 

•  0 

19 

40 

1.4 

3.705 

27 

♦  9 

3.009 

33 

4.7 

694 

* 

3 

1.4 

143 

2* 

1.7 

121 

1 

1.4 

42 

• 

2.9 

273 

7 

3.6 

*197 

1 

1.3 

I 

3.4 

*  29 

1 

4.7 

19 

oc 

.0 

-  14 

0 

•  0 

10 

0 

.0 

7 

p° 

•  0 

3 

0 

•  0 

47 

»  0 

•  0 

43 

0 

•0 

4 

12 

2.2 

344 

10 

2.4 

343 

2 

1.2 

141 

\ 

0 

.0 

11 

0 

•  0  ' 

0 

•0 

0 

•0 

0 

^.0 

0 

•  0 

0 

.0  ' 

a 

•0 

0 

•  0 

mc 
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NUMBER     ^    *  NUMBER 

HEALTH  PROFESSIONS  C 12001 

VERMONT  . 


VT    VERNONT  COUEGE 

TOTAL  0  •<> 

•      FEMALE  0  .0 

\         MALE  0  *0  • 

VT    SOUTHERN  VERPONT  COLLEGE 


•LACK  ASIAN  CR 

NON-tiI$PANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


. TOTAl 
MINORITY 


NUMBER  &  % 


TOTAL 
FEMALE 
 Mfttt- 


.Ol 


VT    TRINITY  COLLEGE 

*  TOTAL               0  .0  0 

FEMALE                0  .0  0 

MALE                0  .0  0 

VT    U  VT  £  STATE  AGRL  COLLEGE 

TOTAL                0.0  0 

FEMALE          •     0  .0  0 

"MALE                0.0  0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


VT 


STATE  TOTALS  I 


7  institutions; 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


VIRGINIA 

VA    EASTERN  MENNONI TE  COLLEGE 
TOTAL  0    1  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0       .0-  - 

VA    GC0A4»E  MASCN  UNIVERSITY 
TOTAL     .     ;     0  .0 
FEMALE  \  0  .0 

MALE  %  0  .0 

VA    HAMPTON  INSTITUTE 
VTOT  AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  *0 

VA    JAMES  MAOISON  UNIVERSITY 


VA 


VA 


VA 


VA 


VA 


VA 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LONG  WO  00  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MACE  0 
LYNCHBURG  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MARY  BALDWIN  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MARYMCUNT  COLLEGE  OF  VA 
TOTAL  0        ♦  0 

FEMALE.  0  .0 

MALE  ,  0  .0 

MARY  WASHINGTON  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -0 

NORFOLK  STATE  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

'    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    OLD  DOMINION  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEHALE  0 
MALE  0 
VA    RADFORO  COLLEGE 
TOTAL  L 
FEXALE  * 
MALt*  0 
VA    ROAKOKE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

'  FEMALE  0*  .0 

MALE       1  0  .0 

VA    SHENANOOAH  C-COHSV  MUSIC 
TOTAL  -0  .0 

FEMALE  0  .C 

MALE  0  .0 
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TOTAL  0  *0 

FEMALF  0  *° 

MALE  0  fi  .G 
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MALE  0  .0 
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•  0 

'  c 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

12.5 

0 

•  0 

2 

14.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

•  »6 

2.4 

0 

•  0 

6 

2.5 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

c 

•  0 

0 

•  0 

0 

'  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

hHlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
a  ALIEN 
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TAILS  4.'  TOTAL  BACHELOR9 S  0E6HEES  F0R-NA40R  FIELD  CONFttREO,.  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE t 
 :~~  ETHNlCI7/t  AND  SEX*    INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


¥, 


AMERICAN  I HOI  AN 
At.  AS  KAN  NATIVE 

NUMBER  t 


BLACK  ASIAN  Off 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISUNOER  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


Wt  TE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


HEALTH  PROFESSIONS  (1200) 
VIRGINIA 

VA    VIRGINIA  CCHHOKfc.EALTh  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    VA  INTER MO NT  COLLEGE 

 -TCT-Atr  0~ .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


VA  STATE  TOTALS  (  IB  INSTITUTIONS) 
.    TOTAL  I       .  1  107  8.8 

'   FEMALE  I        -1  102  9.1 


20 

6.0 

19 

7.1 

1 

1.6 

....... 

"  76" 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  0  c.O 

WASHINGTON 

MA    CENTRAL  WASH  UNIVERSITY 


5.0 


TOTAL  0 

.0 

1 

5.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

*  MILE  0 

.0 

1 

14.3 

WA    CITY  COLLEGE 

TOTAL          o  0 

.0 

1 

2.6 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

1 

11.1 

MA    EASTERN  WASH  UNIVERSITY 

TOTAL  2 

2.1 

1 

1.0 

FEMALE  1 

i.i 

-1 

1.2 

MALE  1 

8.3 

0 

'  .0 

WA    FDR T  WRIGHT  C  HCLY  NAMES 

TCTAL             '  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

MA    GONZAGA  UNIVERSITY 

fOTAL  1 

9.1 

0 

•  :°0 

FEMALE      *  1 

9.1 

0 

<MALE  0 

.0_   

-  iO~ 

WA    PACIFIC  LUTH  UNIVERSITY 


TCTAL              -  0        .0  i 

1 

1.1 

FEMALE                £  «0 

1 

1.3 

MA  L  5                 0  .0 

tr 

-  .0 

WA    SEATTLE  PACIFIC  U 

TOTAL                 C  .0 

1 

1.8 

FEMALE                 0        .  Q 

1 

1.9 

MALE     e           C  .0 

C 

.0 

MA    SEA7TLE  UNIVERSITY 

TCTAL            c     1    •  1.0 

0 

.0 

FEMALE                  1  1.1 

0 

.0 

HALE                 0  .0 

0 

.0 

MA    UNIVERSITY  OF  PUGET  SOUNO 

TCTAL                 0  .0 

r 

1.4 

FEHALc                 0  .0 

i 

1.7 

KALc                  0  .0 

0 

.0 

MA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 

TCTAL                 3  «7 

12 

3.0 

FEMALE                2  %.7 

10 

3.* 

,    SAL  E                 1  .* 

2 

1.9 

MA    WALLA  WALLA  CCLLEGg 

TOTAL                  0  .3 

0 

.0 

FEHALS    •             0        .0  6 

0 

.0 

>    HALE                  C  .3 

.0 

MA    hi SHlNGTON  $r  UNIVERSITY 

TCTAL                 0        .0  » 

0 

.0 

Fr^LE                0  .0 

.0 

MALE                0  .0/ 

0 

t  -o 

MA    HESTER  MASH  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .3 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

M*LE                 0  .0 

0 

.0 

MA    WHITMOKTH  COLLEGE 

TCTAL    *            0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .3 

0 

.0 

MALE'                0  .0 

0 

.0 

WA  STATE  TCTALS  ( 

TCTAL  7£  .6 

FEMALE  _5  .5 

MALE  2  .8 

WEST  VIRGINIA 

MV    ALOERSON  9ROA00LS  COLLEGE 


14  INST ITUT10NS) . 


3 

1" 

2 

0  * 

0 

0 


10  .8 
7  .6 
3  3*0 


TCT AL  0 
FEPALE  0 
MALE  C 
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MALE 
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.0 
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.6 
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.0 
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.0 
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.0 

0 
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.0 
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247 
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1 
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•0 
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o 
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27 
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12 

iccIc 

56 

13.9 

342 

84.9 

44 

14.6 

253 

85.2 
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93.9 
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3.3 

58 

96.7 

0 

.0 

30 

16.8 

0 

.0 

6 

100^0 

0 

•  0 

4 

1C0.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

331 

0 

.0 

269 

.0- 

--0-- 

 **- 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

4 

.3 

1*218 

A 

.4 

ltU7 

0 

.0 

101 

0 

.0 

a  20 

0 

.0 

13 

0 

.0 

7 

0 

.0 

36 

0 

.0 

27 

0 

.0 

9 

0 

.0 

97 

0 

.0 

65 

0 

.0 

12 

0 

.0 

1 

0 

.0 

I 

0 

-  .0 

0 

0 

.0 

11 

0 

.0 

11 

0 

.0 

0 

0 

/•O 

66 

0 

.0 

75 

0 

.0 

13 

0 

•  0 

56 

0 

.0 

54 

0 

.0 

2 

3 

3.1 

97 

1 

1.1 

67 

2 

20.0 

10 

0 

,0 

71 

0 

.0 

59 

0 

.0 

12 

5 

1.2 

403 

0 

.0 

**97 

5 

A. 7 

106 

7 

1C.1 

69 

6 

1 1.3 

53 

1 

6.3 

16 

3  . 

1.4 

216 

Z  -1.3 

152 

1 

1.5 

66 

7 

23.3 

30 

6 

22.2 

27 

1 

33.3 

3 

0  ' 

15 

0 

.0 

11 

0 

.0 

4 

25 

2.1 

1*212 

15 

1.6 

95  Z 

10 

3.8 

260 

1 

1.1 

5*  91 

0 

.0 

60 

1 

3.2 

31 

0 

.0 

6 

0 

.0 

4 

0 

.0 

2 

ERjC 


7:0 


714 


TAKE  4.    TOTAL  BACHELOR'S 


OEGREES  MR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  it  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOOCATlON  BY  RACE, 
ETHHIClTYf  ANO  SEX*    INSTITUTION  ANO  STATE  1*71-1*79 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

•  „      ,       NUMBER  X 

HEALTH  PROFESSIONS  f 1200 1 


•LACK  ASIAN  C* 

NON^HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEA 

N UNI Eft 


NEST  VtRGINIA 

HV    OAVIS  ANO  ELKINS  COLLEGE 
TOTAL                0  .0 
FEMALE   LQ  ^  

— ~m~r~       o  .o 

UV    FA  I A  MONT  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

C  MALE  0  .0 

UV    MARSHALL  UNIVERSITY 
TOTAL  •   0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

«*V    SALEM  COLLEGE  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UV    SHEPHERO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    ,  0  .0 

UV    NEST  LIBER  fY  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UV    WEST  VA  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UV    NEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UV    NEST  VA  UESLEYAN  COLLEGE 
TOTAL  1  2*3 

FEMALE  1  2.4* 

MALE  0  .0 

UV    WHEELING  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


UV      ~  STATE  TOTALS  C      ,12  INST  ITUTIONS) 
TOTAL  1        -2  5  .8 


ER 

I 

NUMBER 

1 

0 

•0 

o 

.0 

0~ 

—  zO  - 

"0  " 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20*0 

Q 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33*3 

0 

.0 

2 

3*1 

o 

.0 

1 

2.0 

0 

.0 

1 

7.1 

0 

.0 

0 

tm  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.1 

0 

.0 

1 

1.1 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

•  0 

Q 

.0 

0 

,.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-p 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.8 

0 

.0 

1 

5.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  1 
MALE  0  ' 

WISCONSIN 

UI    ALVERNO  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE',  0 
MALE  0 
UI    BELOIT  COLLEGE 
TOTAL  '0 
FEMALE  0 
MALE  0 
UI    CAROINAL  STftfTCH  COLLEGE 


.2 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
0 


.6 
1.7 


TOTAL  Jf  0 

FEMALE  9     0  .0 

MALE  0  .0 

UI     LAKELANO  COLLEGE 

TOT'AL  0  .0 

FEMAXE  0  ^.0 

MALE  0  .0^ 

UI    MAR  I  AH  C  OF  FONO'DU  LAC 
fOTAL  1  2.5 

FEMALE  1  2.5 

HALE  0  .0 

UI    MARQUETTE  UNIVERSITY 
TOTAL  '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UI    MILTON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .0  .0 

UI    MOUNT  NARY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

tit    SAINT  NOR  BERT  CCLLEGE 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UI    U  OF  WISCONSIN  EAU  CLAIRE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.6 
.7 
.5 


4 

4.2 

4 

4.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

.0 

1 

25.0s 

0 

.0 

0 

0 

.0 

5 

1.5 

4 

1.2 

I 

5.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.3 
.4 
«0 


HISPANIC 
NUMBER 


0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

C 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


•  0 
•0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.3 
•4 
.0 


ER 

C 

NUNBER 

t 

0 

•  0 

4 

100.0 

0 

.0* 

6 

'  .0 

0 

.0 

4 

100.0 

1 

20.0 

4 

60.0 

0 

.0 

2 

10C.0 

1 

33.3 

2 

66.7 

2 

3.1 

62 

96.9 

1 

2.0 

49 

96.0 

1 

7.1 

13 

92.9 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.c 

7 

1CC.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

10C.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1.1 

93 

96.9 

1 

1. 1 

92 

99.9 

0 

.0 

1 

10C.0 

c 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

.6 

-  262 

99.2 

2 

l.C,> 

204 

^SC.O 

0 

.0 

56 

100.0 

1 

2.3 

42 

57.  7 

1 

2.4 

L  1 
^  1 

97.6 

0 

.0 

1 

100.0 

f 

4. a  * 

20 

95.2 

1 

5.0 

19 

95.0 

0 

.0 

1 

100.0 

10 

1.7 

593 

96.2 

6 

1.6 

461 

96.4 

2 

'  1.7 

112 

97.4 

NON-RES ICENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUNBER 


1 

1.0 

0 

.0 

.  5 

5.2 

1 

1.0 

0 

.0 

5 

-  5.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

.0 

1 

33.3 

1 

33.3 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

-  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0  c 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.5 

0 

.0  ^ 

0 

.0 

1 

2.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.9 

1 

.3 

9 

2.6 

3 

.9 

1 

.3 

6 

2.  5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.9 

0 

0 

•5 

0 

.0 

0 

:°o\ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  A 

0 

.0 

0 

.0 

D 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o" 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.6 

0 

.0 

0 

.0 

I 

.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  .0 

91 
91 

0 

2 
2 
0 

3 
3 
0 

6 
3 
3 


39 
39 
0 

332 
316 
16 


94.6 
94.6 
.0 

66.7  . 
66.7 
.0 

100.0 
10C.0 
.0 

65.7 
100.0 
75.0 

97.5 
97.5 
.0 

97.4 
97.5 
94.1 


20  100.0 
16  100.0 
2  100.0 

38  10C.0 
36  100.0 
0  .0 


100.0 
100.0 
100.0 


.c 

.0 

.0 
.0 


163  99.4 
135  99.3 
26  10C.0 


0 

•  0 

3 

0 

•0 

64 

0 

•  0 

50 

0 

•  0 

1 4 

0 

"  .0 

7 

0 

•0 

7 

0 

•  0 

A 

u 

.0 

4 

0 

.0 

4 

0 

.9 

0 

0 

.0 

94 

0 

.0 

93 

0 

.0 

u 

D 

0 

I 

0 

1  • 

0 

•0 

Q 

0 

.0 

264 

0 

•  C 

206 

0 

•  0 

56 

0 

.0 

43 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

0 

.0 

21 

0 

•0 

20 

0 

•  0 

1 

■~  .* 

1 

•  2 

604 

0 

•  0 

489 

1 

.9 

115 

h 

0 

96 

0 

96 

0 

•0\ 

0 

0 

.0   '  > 

3 

0 

•0 

3 

0 

•  0  ' 

Q 

0 

.0  , 

3 

0 

•  0 

3 

0 

•0 

0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

4 

0 

.0 

40 

0 

.c 

40 

0 

.0 

0 

0 

.0 

341 

0 

.0 

324 

0 

.0 

17 

0 

.0 

20 

0 

.0  , 

18 

0 

.0 

2 

0 

.0 

38 

0 

.0 

38 

0 

.0 

0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

5 

0 

.0 

1 

0 

.0 

164 

0 

.0 

136 

0 

.0 

28 

?ERJC 


711 


715 


"TAKE  6*     TOTAL  tAChELOR* S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CCNFERREO  tY^  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  E0OCATI0N  By'RACE. 
.  ETHNICITY,  ANO  SEX*    INSTITUTION  AfitfST ATE  1978-1979 


3 


AMERICAN  INOlAM 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 

'  health  professions  luoai 


•LACK  ASIAN  0* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  IS  LANOER 


NUMER 


WISCONSIN 

Wl    U  *JF  WISCONSIN 
TOfAl"  "  0 

FEMALE  0 
MALE  0 
Wl     U  OF  WISCONSIN 
TCTAL  3 
FEMALE  I 
MLE  2 
fci    U  OF  WISCONSIN 
TCTAL  0 

fenal;  o 

MALE    .  0 
Wl     U  OF  WISCONSIN 
TOTAL  0 
FEMALE  '  0 
MALE  0 
Wl    U  OF  WISCONSIN 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MILE  0' 
Wl    U  OF  WISCONSIN 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALS  0 
Wl    0  OF  WISCONSIN 
TGTAL  0 
FeMALE  0 
*LE  0 
Wl    0  OF  WISCONSIN 
-  TCT  IL  0 
FEMALE  /  0 

MALE  0 
Wl     U  ftF  WISCONSIN 
TOTAL  0 
FEMALE  0 

;mle  o 

Ml    0  OF  WISCONSIN 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MI    VITER8C  COLLEGE 
TOTAL     *  0 
FEMALE  0 
KALE  0 


LA  CROSSE 

'  **0 

♦  0 
♦0 

MAOISON 

♦  J 

♦  3 
1*2 

MILWAUKEE 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
CSHKOSH 

♦  0 
.0 

♦  0 
PARKS  IOE 

♦  0 

♦  0 

PLATTdvL 

♦0 

♦  0 

♦  0 

PlVE*  FLS 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

STEVNS  PNT 

♦  3 
.0 
.3 

SUPERIOR 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

WHITEWATER 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

I 

♦  0 

♦  3 
♦0 


,0 
0 
0 

4 

2 
2 

8 
8 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0' 
0 

0 
0 
0 

o- 

0 
0 

'  0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

•  0 

.7 
.5 
1*2 

2.3 
2.8 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

♦b 

•  o 
♦o 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

;0, 

•  0 

•  a 

~J  .0 

•  0 
♦0 

•0 

•  0 

•  3 

•  0 

•  0 

•  0 


NUMlER 


I 
1 

0 

2 
2 
0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

.  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


wl  STATE  TOTALS  C 

-  •  TCTAL  5 
FEMALE  3 
MALE  2 

WYOMING 


21  INSTITUTIONS) 


MY    UNIVERSITY  OF  WYOMING 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *3 


22 
18 
A 


1*1 
1*0 
1*2 


MY          STATE  TOTALS  I 

TCTAL  0  *3 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 


i 


TOTAL 

206 

♦  3  3i 

380 

5*4 

FE4ALE 

155 

♦  3*2 

9A0 

5,9 

MALE 

51 

•  5 

AAO 

3*9 

CANAL  20NE 

C2    CANAL  ZONE  COLLEGE 

TCTAL  0  *3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 

803  INSTITUTIONS) 


•  0 

•  0 

•  0 


> C2  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PUERTO  RICO 


TOTALS  ( 
0 
0 
0 


1  INSTITUTIONS) 


PR    CATHOLIC  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PR    IMTER  ANER 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


PUERTO  RICO 

0  *3 

0  *0 

0  .3 
U  NATO  REY  CAM 

3  .3 

0  *0 

0  #0 


1.087 
805 
282 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


TOTAL 


0  * 

♦  0 

156 

10Q.0 

156 

100*0 

0 

♦  0 

146 

100*0 

100*0 

0 

♦  0 

10 

100*0 

°10 

100*0 

0 

•  0 

45 

100*0 

4S 

100*0 

0 

♦  0 

42 

100*0 

42 

100*0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

3 

100*0 

•  0 

•  0 
♦0 

•  0 

•  0 
.0 


156 
146 

10  . 

45 
42 

3 


1 

NUMBER 

X 

NUNIER 

X 

NUN8ER  1 

NUMBER 

t 

NUMBER 

j 

1*9 
2*4 
.0 

0 
3 
0 

*  0 
*0 
*0 

1 
1 

0 

1*9 
2.4 
.0 

51     98*  1 
40  97*6 
11  100*0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

52 
41 
11 

*4 

♦  5 

•  0 

2 
1 
1 

♦  4 

♦  3 
*6 

11 

6 
5 

1.9 
1.5 
2.9 

554  97*4 
390  98*0 
164  95*9 

4 

2 
2 

♦  7 
.5 
1.2 

569 
398 
171 

♦  9 

♦  7 
1*9 

4 

2 
2 

1*2 
♦  7 
3*7 

IS 
12 

3 

4.4 

4.2  '* 
5.6 

326  95*6 
275  95*8 
51  94*4 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

341 
287 
54 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

-     0  • 
0 
0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

0 
0 

0 

.0 
♦  0 
.0 

178  100.0 
163  100*0 
18  100*0 

(y, 
0 
.  0 

.0  _ 

•  0 

•  0 

"^178 
^  160 
18 

•0 

♦  0 

•  0 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

0 
0 
0 

.  0 
•  0 
.0 

11  91*7 
7  87*5 
4  100*0 

1 
1 

0 

8*3 
12*5 
•  0 

*  12 
,  8 
4 

*  *0 
•  0 
,  0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
•0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

8  100*0 
7  100*0 
1  100*0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

8 

7 
1 

j 

•  0 

•  0 

•  0 

0 

0" 
0 

♦0 

♦  0 

•  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

26  1C0.0 
22  100*0 
4  100*0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
•0 

26 
22 
4 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

o 

0 
0 

.  0 
.0 
.0 

48  98*0 
37  1C0.0 
11  91.7 

1 

0 

1 

2.0 
♦0 
8.3 

49 
37 
12 

•v 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
Q 

•0 

•  0  - 

•  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

10  100*0 
6  100*0 
4  1G0*0 

0 
0 
0 

.0 

•  0 

♦  0 

10 
6 
4 

.0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

♦  0 

•  0 
*0 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 
.0 

13  100*0 
11  1CC.0 
2  100*0 

0 
0 
0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

13 
11 

2  v 

♦  0 
.0 

♦  0 

0 
0 

/  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

o 

0 
0 

.0 
.0 

•c 

110  10C.0 
101  100*0 
9  100*0 

0 
0 
0 

♦  0 
•0 

♦  0 

110 
101 
9 

•  5 

•  6 

•  3 

7^ 
4 
3 

♦  3 
*2 
*9 

41 

3S 
10 

2.2 
2.  0 
2.9 

2,035  97*6 
1,706  97*8 
3?.9  96*2 

6 
3 
3 

•  3 
.2 
*9 

2, 086  . 
-1,744 
342 

•  0 

•  0 

•  0 

1 
0 
1 

♦  9 

♦  0 
2*6 

1 

0 

1 

.9 
.0 
2.6 

106  94.6 
73  10C*0 
33  84*6 

5 
0 
5 

4*5 
.0 
12*8 

112 
73 

.  39 

•  0 

♦  0 

i  *0 

1 

0 

1 

♦  9 
•0 
2*6 

1 

0 

1 

.9 
.0 
2.6 

106  94*6 
,  73  100*0. 
33  84*6' 

5 
0 
5 

4.5 
.0 
12*8 

112 
73 
39 

1*8 
1*6 
2*5 

It  066 
844 

222 

1.7 
1.7 
2*0 

5 
4 

,739 
,744 
995 

9.2 
9.3 
8.9 

55,746  89*8 
45,755  89*«» 
9,991  89*2 

600 
381 
219 

1-0 
.7 
2.0 

62*0«5 
50,880 
11,205 

•  0 
*0 

♦  0 

1 
1 

0 

16*7 
33*3 
•0 

1 
1 

0 

16*7 
33*3 
•  0 

5  83*3 

2  66*7 

3  1CC*0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

6 
3 
3 

•  0 
*0 
.0 

1 
1 

0 

16*7 
33*3 
♦  0 

1 
1 

0 

16*7 
33*3 
.0 

5  83*3 

2  66*7 

3  100*0 

0 

•  0 

•  0 
•0 

6 
3 
3 
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MEXICAN  INOlAN 
ALASKAN  NATIVE 

number  I 

HEALTH  PROFESSIONS  (12031 
PUERTO  RICO 


PR    U  OF  M  NAYAGUEZ 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0  ^ 

MALE  0  .0 

PR    U  OF  PR  MEDICAL  SCIENCES 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PR    MORLO  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  '        *     0  .0 

MALE  0  .0 


•LAU  ASIAN 'OR  r 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


PR  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
*  MALE 


TOTALS  ( 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


( 


.0 
.0 
.3 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

6  INSTITUTIONS! 
0  .0 
0  .0 
0  .3 


MAJOR  FIELO  AGGREGATE  1200 
"    TOTAL  206  .3 

FEMALE  195  .3 

MALE  51  .5 

HOME  ECONOMICS  (1300) 


S09  INSTITUTIONS) 


3t3S0 
2*940 
440 


5.4 
5.7 
3.9 


,087 
S05 
282 


1.7 
1.6 
2.5 


HISPANIC 
NUMBER 


0 

.0 

49 

100.0 

0 

.0 

47 

100.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

375 

100.0 

0 

.0 

334 

100.0 

0 

rt 

41 

100.0 

0 

.0 

7 

100.3 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

632 

109.0 

0 

.0 

*  575 

100.0 

0 

.0 

57 

100.0 

Oi 

.0 

633 

99.2 

0 

.0 

576 

99.7 

0 

.0 

57 

95.0 

1,699  2.7 
1,420  2.8 
279  2.5 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


'I 


NOtf-H IS*  AN  I C 
NIMBER 


49  100.0 
47  IOC.  0 

2  lqcr.o 

375  1CC.0 
334  100.0 
41  100~0 

7  100.0 
6  100.0 
1  130.0 


632  100.0 
575  100.0 
57  100.0 


633  99.2 
576  99.7 
57  95.0 


6i372  1G.2 
5,320  10.3 
1,052  9.3 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

t  0 

.0 

0 

-  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

f» 

5 

.6 

0 

.0 

2 

.3 

.  0 

.0 

3 

5.0 

0 

.0 

55,751 

8B.9 

600 

1.0 

45»757 

88.9 

381 

.7 

9t994 

88.7 

219 

1.9 

TOTAL 
NUMBER 


49 
47 

2 

375 
334 
41 

7 
6 
1 


632 
575 
57 


638 
578 

^60 


62,723 
51,458 
11.265- 


1  ALABAMA 

AL     ALABAMA  ACM  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  • 

AL     AUBURN  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    *  C  .0 

MALE  0  .0 

AL    JACKSONVL  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .Ov 

AL    JUOSON  COLLEGE 

TOTAL  I  20.0 

FEMALE         ^       I  20.0 
MALE  0  .3 

AL    OAKMOOO  COLLEGE 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    SAMFORO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

<        FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    TUSKEGEE  INSTITUTE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    UNIVERSITY  OF  ALABAMA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

AL    UNIVERSI7Y  OF  MCNTE VALLO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,0        .0  • 

MALE  0  .0 

AL    M  CF  NORTH  ALABAMA 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .3 

MALE  0        . 0 


8 

72.7 

0 

.0 

a 

72.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1.9 

0 

.0 

3 

1.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

30.0 

0 

.0 

3 

33.3 

0  - 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  } 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

100.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

31 

91.2 

0 

.0 

28 

90.3 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

11 

10.4 

0 

.0 

11 

10.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3  > 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

1 

5.3 

0 

.0 

3 

.3 

0 

.0 

1 

loo.o 

0 

.0 

L  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  '1  -3 

FEMALE  I  -3 

MALE  0  .0 


10  INST  IT  JT  IGNS) 
63  16.5 
59  15.9 
4  44.4 


.0 
.0 

'.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
0 

0 
0 
3 

0 
0 
0 

3 
0 
0 


.0 

8 

72.7 

3 

'27.3 

0 

.0 

8 

72.7 

3 

27.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

3 

1.9 

158 

97.5 

1 

.0 

3 

1.9 

155 

S7.5 

1 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.3 

3 

3C.0 

7 

7C.0 

0 

.0 

3 

33.3 

f, 

66.7 

0 

.0 

0 

•  C 

l 

1C0.0 

0 

•  0 

1 

2  0.0 

4 

80.0 

3 

.0 

1 

20.0 

4 

80.0 

0 

•  0 

0 

.0  ~" 

0 

.0 

0 

.0 

6 

13G.0 

0 

.0 

3 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

3 

.0 

11 

1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

31 

91.2 

0 

.0 

3 

.0 

*  28 

90.3 

3; 

0 

.0 

3 

.0 

3 

13C.0 

.0 

0 

.0 

11 

10.4 

95 

89.6 

0 

.0 

11 

10.5 

94 

as.  5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.3 

3 

.0 

16 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

16 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5*0 

16 

SCO 

1 

.0 

0 

.0 

18 

S4.7 

1 

.0 

1 

130.0 

0 

.0 

0 

.0 
.0 
.0 


64  16.8 
60  16.1 
4  44.4 


312 
307, 


81.9 
82.5 


.0 
.0 
.0 

.6 
.6 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

Co 

.0 
.0 

.3 
.0 
.0 

a. e 

S.7 
.3 

.0 
.0 
.3 

.0 
.0 
.0 

5.3 
5.3 
.0 


1.3 

1.3- 
.3 


11 
11 

0 

162 
159 
3 

US' 
9 
1 

5 
5 
0 

6 
6 
0 

11 
11 

0 

34 
31 
3 

106 
105 
1 

16 
16 

0 

20 
19 
I* 


381 

372 
9 


ALASKA 

AK     U  ALASKA  FAIRBANKS  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 


AK  STATE*  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 


.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 


.0 

.0 

.0 


.0 
.0 
.0 


1  1CC.0 
1  100.0 
0  .0 


1  100.0 
1  KC.O 
0  .0 


.0 
.3 
.0 
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TAKE  6*     TOTAL  MCHaOMS 


DECREES  FOR  NAJOA  FIELD  CCNFERREO  BY  INSTITUTIONS. OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE* 
ETHNICITY*  A  HO  SEX.     INSTITUTION  AHO  STATE  l«t-l*TB 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN,  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


number 
hcme  economics  c130ci 

ARIZONA 

AZ    ARIZONA  J 7 ATE  UNIVERSITY 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


TOTAL 

0  .3 

0 

.0 

FEMALE 

0  .3 

0 

.3 

MALE 

3  .3 

0 

.3 

AZ  NORTHERN 

ARIZ  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

AZ    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 

TOTAL 

1  .9 

2 

1.3 

FEMALE 

1  .9 

•2 

i  *9 

MALE 

0  .0 

0 

♦  0 

AZ       •  STATE 

TOTALS  1  3 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

1  .3 

2 

.7 

FEMALE 

1  « 

2 

.7 

MILE 

0  .0 

0 

.0 

ARKANSAS 

AR    HARDING  COLLEGE  MAIN  CAM 

'    TOTAL                 0        *0  0  .0 

FEMALE                  0*3  0  .0 

MALE  0  *3  0.0 
AR    HENDERSON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0*3  2  100.0 

 FEMALE  -0-      *0  2-100*0 

MALE  0.0  0.0 
AR    JOHN  BROWN  UNIVERSITY 

.    TOTAL       I          0        #0  0  ♦<> 

FEMALE                 3        *0  0*3 

KALE  0  .0  0*0 
AR    PHI  LANDER  SMITH  COLLEGE  s, 

TOTAL                 0        .3  3  100.3 

FcPALE                 0        .3  3  100.0 

HALE  0  .3  0  .0 
AR    U  OF  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0       .0  0  .0 

FEMALE                0       .0  -  0  .3 

HALE  0  .3  0  .0 
AR    J  OF  ARKANSAS  PINE  BLUFF 

TCTAL                 3        ♦<>  12  92.3 

FEMALE                 0        .0  12  92.3 

MAi  E  3  .3  0  .0 
AR    J  CF  CENTRAL  ARKANSAS 

TOTAL                 0       .3  2  10.3 

FEMALE                 0        .0  2  10.0 

MALE               x0  .     .0  0  .0 


AR  STATE  TOTALS  ( 

TwTAL  0  .3 

FEHILE  0  .3 

MALc  3  .0 


7  INSTITUTES) 
19  14.3 
19  14.3 
0  .0 


CALIFORNIA 

CA    CAL  POLY  3 
TCTAL 
FEMALE 
MALE 
CA    CAL  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CA    CAL  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CA    CAL  STATE 
TCTAL 
FEMALE 
MALE 
C4    CAL  STATE 
I  jl  4L 
FEMALE 
MALE 
CA  CAL'STATE 
TCTAL 
FtttLE 
MALE 
CA    CAL  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
-  MALE 
CA    CAL  STATE 
TOTAC 
FEMALE 
*  MALE 


T  U-SN  LJIS  OB 

5  2.6 

5  2.6 

0  .0 
POLY  U-P OMONA 

3  f>*3 

3  5.2 

0  .0 
U-CHICO 

1  1.4 

1  1.4 
0  .3 
U-  FRESNO 
3  '.3 
3  .3 

0  .0 
U-LONG  BEACH 

1  .5 

1  .5 
C  ,.0 

U-LOS  ANGELES 
0  .0 
0  .3 

0  .0 
U-NCRTHRIOGE 

2  2.9 

2  2.9 

3  .3 
U-SACRAMENTO 

1  2.0 
1  2.1 
0  .) 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

.  1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  8 
.8 

•  0 

2.2 
2.2 
*.0 

1.8 
1.9 

•  0 


1.4 
1*4 
.0 


.3 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 

.0 

1.3 
1.3 

♦  0 

.0 
.3 
.3 

.0 
.0 
.0 


.6 

•  3 


2 

1.0 

6 

3.  1 

2 

.1.1 

5 

2.6 

0 

•  3 

1 

16.7 

1 

1.7 

0 

•  0 

I 

1.7 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

4  " 

5.5 

0 

•  0 

4 

5.6 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

2.1 

6 

6.3 

1 

1.1 

6 

6.6 

1 

20.0 

0 

.0 

6 

3.0 

19 

9.4 

6 

3.3 

18 

9.0 

3 

.0 

1 

33.3 

8 

11.8 

18 

26.5 

11.9 

18 

26.9 

•  0 

0 

•  3 

1.4 

*  3 

4.3 

1.4 

3 

4.3 

•  0 

•  C 

.0 

2.3 

4 

6.0 

2.1 

4 

6.3 

3 

♦  3 

0 

.0 

12 
12 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
0 


3*6 
3.9 
.0 

2*2 
2.2 
.0 

5.5 
5.7 
.0 


4^2 
4.3 
♦  0 


.0 
•3 

•  0 

•0 

•  0 
•0 

.0 
.0 
.0 

•  3 

•  0 
•0 

.0 
•0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


2.1 
1.6 
16.7 

3.3 
3.4 
.0 

1.4 
1.4 
.0 

2.1 
2.2 
.0 

1.5 
1.5 
.0 

1.5 
1.5 
.0 

2.9 
2.9 
.0 

2.0 
2.1 
.0 


6 
6 
0 

2 
2 
0 

11 
11 

0 


19 
19 

0 


2 
2 
0 

C 
0 
0 

3 
3 
0 

1 
1 

0 

12 
12 

0 

2 
2 
0 


20 
20 
0 


4.6 
4.7 
•  0 

4.4 
4.4 

.0 

10.0 
10.4 
.0 


6.6 
6.8 
.0 


.0 

•  0 
.0 

100.0 
100.0 

•  0 


.0 
.0 
.0 

loo.d 

100.0 
.3 

1.? 

1.3 

•  0 

92.3:, 
92.3 

•  0 

ICO 
10.0  .-v 
.0  ' 


15.0 
15.0 
•  0 


17 
15 
2 

6 
6 
0 

6 
6 
0 

10 
9 
1 

^29 
28 
1 

27 
27 
0 


6.7 
7.9 
33.3 

ICO 
10.3 
.  .0 

8..? 
8.5 
.0 

IC.4 
9.9 
20.0 

14.3 
14.0 
33.3 

39.7 
40*3 
.0 

11*6 
11.6 
.0 

14*0  ' 
14*6 
•  0 


125  95*4 

o 

.0 

131 

122  95*3 

0 

•  0 

128 

3  100*0 

0 

.0 

3 

*43  95*6 

o 

•  0 

45 

43  95*6 

0 

.0 

45 

0  *0 

0 

•0 

0 

96  67*3 

3 

2*7 

110 

92  86*8 

3 

c.a 

106 

4  100*0 

0 

♦  0 

264  92*3 

3 

1.0 

266 

257  92*1 

3 

1*1 

'    279  . 

7  100*0 

o 

♦  0 

7 

1  A     1  A  A  A 

o 

♦  0 

10 

10  10C.0 

0 

.0 

10 

0  *0 

0  - 

*0 

0 

_  _ 
0  *0 

o 

♦  0 

2 

0  *0 

0 

;o 

__  2 

3  *0 

0 

. 

0 

i. 

9  1 00*0 

o 

.0 

9 

9  JOO.O 

0 

.0 

9 

0  .0 

o 

.  0 

o 

0        . 0 

o 

.  0 

3  * 

u  *u 

0 

•0 

3 

0  *0 

0 

.0 

0 

74  97.4 

1 

1  *3 

76 

74  97*4 

1 

1*3 

76 

0  ,  .0 

0* 

♦0 

0 

1  7*7 

o 

♦  0 

13 

1  7.7 

0 

.0 

13 

0  *0 

0 

.0 

0 

16     9  CO 

o 

.0 

20 

18  90*0 

0 

.0 

.20 

0  *0 

0 

.0 

0 

112  84*2 

1 

.8 

133 

112  64*2 

1 

.8 

133 

0  .0 

o 

.0 

0 

177  90*6 

I 

• 

.5 

195 

173.x.  91*5 

1 

.5 

169 

4*  66*7 

0 

.0 

6N 

50  63*3 

6.7 

60. 

49  84*5 

3 

5*2 

56 

1  50.0 

1 

50*0 

2 

67  91*6 

o 

♦  0 

73 

v'65  91*5 

0 

•0 

71 

2  10CC 

0 

•  0 

2 

86  69*6 

o 

•  0  " 

*  "  96 

82  90*1 

0 

.0 

91 

4  8U*0 

0 

•  0 

5 

168  8*.8 

6 

3*0 

203 

166  83*0 

6 

3.0 

200 

2  66*7 

0 

•  0 

3 

.  36  '52*9 

7.4 

66 

35  •  52*2 

4 

7.5 

67 

1  100*0  * 

.0 

1 

60  67*0 

1*4 

69  " 

'  60  87.0 

69 

0  *0 

•  0 

0 

42  84*0 

2.0 

50 

40  83*3 

2*1 

48 

2  10C0 

0 

.0 

2 

r  >i 


9 

ERIC 


'If 


714 


x-a    iouu  *c*u».s  f&^&S&r*  £0ueAT,0M  " 


AMERICAN  IfcOlAN 
ALASKAN  NATIVE 

.  „    £     NUNtER  t 

HONE  ECONOMICS  C130CI 

CALIFORNIA 

CA    HUNtOLOT  STATE  U 

TOTAL  0  .0 

F£*L£  0  .0 

NILE  0  .0 

CA    SAN  0IE60  STATE  U 
TOTAL  0  .0 

FENILE  0 

NALE  0  *0 

CA    SAN  FRANCISCO  STATE  U 
0 
0 
0 


•     SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC.  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL  0 
FEMALE      "  0 
NILE  0 
CA    SAN  JOSE  STATE  U 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE  .   0  .0 

CA    CHRISTIAN  HERITAGE  C 
TOTAL  "  0.0 
FENILE  0  .0 

NILE  0  .0 

CA    COLLEGE  OF  NOTRE  OA*E 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

Ml  Li:  0  .3, 

CA    10 MA  LINDA  UNIVERSITY 

 10TJL  0  .0  

FEMALE  0  .O1 

NILE        ..0  .0 
CA    HILLS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA  'MOUNT  SNT  NARY •  S  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE   v  0  .0- 

MILE  0  .0 

CA    PACIFIC  UNION  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0     -  .0 

MALE    „  0  .0 

CA    PEPPERDINE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FENILE  *     0  .0 

^    NILE  0  *0 

CA    POINT  LOMA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NALE     m  '       0  .0 
CA    U  OF  CAL-OAVIS 

TOTAL  0  .9 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    WHlTTIER  COLLEGE 

TOTAL  ^0  .0 

FEMALE  0  .0 

*&LE  0  .0 


R 

I 

NUMBER 

X 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

.  0  _ 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

2 

2.4 

0 

.0 

2 

2*5 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

5.3 

18 

18*9 

5 

5*3 

18 

18*9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

4 

8 

8.6 

4 

4*3 

8 

8.6 

0  . 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

2 

11.2 

0 

.0 

2 

18.2 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

.  0 

.0 

0 

♦  0 

c 

.0 

2 

10;  5  ' 

1 

0 

•  0 

z 

10.  5 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

2 

26*6 

0 

.0 

2 

28*6 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

«  0 

g 

•  0 

0 

.0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

o 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

^  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

\0 

0 

♦  0 

I 

.6 

9 

7.  1 

1 

*  .8 

9 

7.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

12*0 

1 

4.0 

3 

12*5 

1 

4.2 

0 

•0 

0 

.0 

CA          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  13  >*0 

FEMALE  13    .  1.0 

MALE  0  .3 


22  INSTITUTIONS) 


CCLCRAOO  j 

CO  ^COLORADO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FENILE  0  .0 

MALE  0  .0 
CO    U  OF  NORTHERN  COCOA  A  00 

TOTAL  0  .0 

 FEMALE  0  »0 

,  MILE  0  .0 


36 
37 
1 


2.6 
2.6 
3.4 


♦  4 

♦  5 

•  0 

4.3 
4.4 

•  0 


100  7.5 
98  7.5 
2  6.9 


5  2.2 

5  2.3 

0  .0 

1  2.1 
1  2.2 
0  .0 


CO          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  ,.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CONNECTICUT 

CT    CONNECTICUT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
CT    SAINT  JOSEPH  COLLEGE 

.  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *9 

MALE  0  .Os 


INSTITUTIONS) 
3  1.1 


1.1 

♦  0 


11.5 
12.5 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


TOTAL 
MINORITY 


MUTE 
NON-HISPANIC 


2.2 
2.3' 
♦  ) 


:R 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER  *X 

0 

• 

.0 

0 

.0 

14  1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

14  100.0 

Q 

♦  0 

o 

.0 

0  .0 

3 

5 

6.1 

77  93.9 

3 

3.8 

5 

6.3 

,        75  93.8 

o 

.0 

0 

.0 

2  10C.0 

3 

3.2 

26 

27.4 

66  69.5 

3 

3*2 

26 

27.4 

66  69.5 

Q 

.0 

0 

.0 

0  .0 

3 

3*2 

15 

16.1 

76  81*7 

3 

3.2 

15 

16*1 

76  El*7 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

2 

18*2 

9  -81.8 

0 

•  0 

2 

18*2 

9  81*8 

o 

.0  • 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

.0 

5  £3.3 

0 

•0 

0 

.0 

5     83*  3 

o 

.0 

0 

.0 

0    »  *0 

0 

•  0 

 2_ 

10.5 

15  78*9 

0 

•0 

2 

10.5 

15  78*9 

Q 

.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

♦  0 

2 

5  71*4 

0 

•0 

2 

28*6 

5  71*4 

0 

♦  0 

o 

*0 

0  .0 

1 

100.0 

1 

ioo.  d 

0  *0 

1 

100.0 

1 

J  00*0 

0  .0 

0 

A 

•  u 

o 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

14  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

13  c IOC. 0 

0 

.0 

o 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

10  1CC.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

l  f\      1  AA  A 

10  100.0 

o 

♦  0 

o 

<  .0 

0  *0 

1 

5.0 

1 

5.0 

19  95.0 

5  .0 

1 

5.0 

19  95*0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

o 

♦  0 

10 

7.9 

115  90*6 

0 

.0 

10 

e.  i 

111  90*2 

0 

.0 

0 

-0 

4  1CC*0 

4 

16.0 

8 

32.0 

17  68.0 

4 

16.7 

8 

33.3 

16  66*7 

0 

.0 

o 

•  0 

1  100.0 

31 

2.3 

162 

13.6 

1,128  84.3 

30 

2.3 

178 

13.6 

1*104  64.3 

1 

J.* 

13.  8 

24  82.8 

0 

♦  0 

2.6 

221  96.9 

0 

6 

2.7 

214c  96.8 

0 

.0 

0 

.0 

7  1CC.0 

2 

4.3 

5 

1C.6 

41  87.2 

2 

4.4 

5 

11.1 

39  66*7 

0 

•o. 

0 

.0 

2  100.0 

2 

♦7 

11 

4.0 

262  95.3 

2 

.8 

11 

253  95.1 

0 

.0 

0 

.0 

9  10C.C 

hOh-PESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUK8EJR 


11, 
12, 


23  88*5 
21  87*5 
2  IOC. C 

15  10C.0 
15  1CC.0 
0  ..0 


0 

•  0 

14 

0 

•  0 

14 

0' 

.0 

.  -fr- 

o  ; 

.0 

lZ 

0 

•  0 

•0 

0 

.  0 

2 

3 

3.2 

95 

3 

3.2 

95 

? 

.0 

o 

2 

2.2 

93 

2 

2.2 

93 

0 

«0 

o 

0 

•  0 

11 

0 

.0 

11 

0 

.  0 

o 

1 

16.7 

6 

1 

16.7 

r  6 

0 

.0 

o 

2 

1C.5 

19 

2 

10.5, 

19 

0 

..0 

o 

0 

.0 

7 

0 

♦  0 

7 

0 

.0  , 

o 

0 

•  0 

1 

0 

♦  0 

'  1 

0 

jO 

_  0 

0 

♦0 

14 

0 

.0 

13 

0 

.0 

1 

0 

.0 

10 

0 

♦  0 

10 

.0 

0 

0 

.0 

20 

c 

.0 

20 

0 

♦0 

0 

2 

1.6 

12"» 

2 

1.6^ 

123 

0 

♦  0 

0 

•  .-o 

.  25 

0 

.0 

24 

0 

♦  0 

1 

28 

2.1 

1*338 

27 

'2.1 

1,309 

1 

3.4 

29 

1 

i4 

226 

r 

.5 

221 

0 

.0 

1 

1 

2.1 

47 

1 

2.2 

45 

0 

.0 

2 

.7 
.6 
•  0 


•  0 

•  0 

.a 
•o 

.0 


275 
266 
9 


26 
24 

2 


15 
15 
0 


715 


TABLE  6* 


TOTAL  BACHELOR'S  °0ICftEES  W>R  MAJOR  MfLO  CONFEMEO 1Y  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOWATION  AY  RACEt 
ETMNICITVt  AM>  SEXt-   INSTITUTION  ANC  STATE  It78-lt7t 


NUMBER 


AMERICAN  IftClAH 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 

NONE  ECONOMICS  11)001  . 
CONNECTICUT 


Cr   UNIVERSITY  OF  CCNNECTICUT 

TOTAL                0        .0  3 

.    FEiALf                0.0  3 

HALE                0.0  0 


ALACK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


1.7 
US 
•  0 


CT         STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  .0 

FEMALE.  f  0  .0 

MA  Lc  0  .0 

OELAWA*E 


3  INSTITUTIONS) 
6  2.8 

6  2*9 

,0        .0  ' 


Ofc    DELAWARE  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0      .  .0 

HVi_E  0        ♦  0 
OE    UNIVERSITY  OF  OELArfARE 

TOTAL*  *    0  .0 

-     FEMALE  0  .0 

HALE;  0     •  .0 

OE          STATE  TOTALS  t 

TOTAL                0  O 

FEMALE                0  .0 

MALE  0  »0 


100*0 
100*0 

•  0 

1.6 
1.6 

♦  0 


NUMBER 


2  INSTITUTIONS) 
3  2*3 
3  2*3 
0      ;  >0 


OISTRICT  OF  COLUMBIA 

OC    GALLAUDET  COLLEGE 
TOTAL  C 
FEMALE  0 
MALE  0 
OC    HOHARO  UNIVERSITY 

TOTAL  0 
•     FEMALE  0 
MALE  0 
DC    UNIVERSITY  OF  OC 
-  TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

OC  STATE  TOTAL  S  C 

TQTAL  0 
FEHALE  0  ' 

MALE  0 

FLORIDA. 


3  INSTITUTIONS) 
35  54.7 
J*  56.7 
1  25.0 


FL    BARRY  COLLEGE 

TOTAL'              0        .0  o 

FEfHLE                 0        .0  0 

HALE  0  .0  0 
FL    FLA  AGRICULTURAL  C  MECH  U 

TOTAL                0.0  3d 

FEPA  LE                0        .0  *36 

HALE  0  .0  2 
FL    FLORI0A  INTERNATIONAL  U 

TOTAL                0        .0  1 

FEHALE                 0        ^0  1 

MALE  •  0  .0  0 
FL    FLORIOA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL              *  0        .0  22 

FEHALE               0        .0  20 

MALE  0  .  .0  2 
FL    UNIVERSITY  OF,  FLORIOA 

TOTAL                0        .0  0 

FEHALE*              0        .0  ,  0 

HALE                0        .0  0 


.0 
.0 

•  0 

100.0 
100.0 
100.0 

2.9 
3.6* 

•  0 

io.  4 

9.9 
22.2 

♦0 

•  0 

,0 


»L          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  .0 


5  INSTITUTIONS*. 
61  20.7 
57  20.7 
A  22.2 


•  6 
.6 
.0 


♦  5 

♦  5 

♦  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


•  0 

1 

6.7 

0 

•  0 

•  0 

1 

.  6.7 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

29 

69.0 

0 

•  0 

•  0 

28 

73.7 

0 

.0 

♦  0 

1 

25.0* 

0 

•  0 

.0 

5 

71.4 

<  0 

.0 

.0 

5 

71. A 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

2.9 
3.6 
1  .0 

1.4 
1.5 

'  .0 

.0 

•  0 
.0 


1.4 
1.4 
.0 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WITE 
NON-HI  Sf  \ NIC 


NON-RES  I  CENT 
ALIEN 


NUMBER 

X 

NUMBER 

9 

I 

NUMBER  I 

s  NUMBER 

I 

0  . 

.0  - 

4 

2.3 

169  97*7 

o 

•  0 

0 

.0 

4 

2.4 

163  97*6 

0 

•  0 

0- 

♦  0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0  ' 

7 

3.3 

207  96*7 

"6 

•  0 

0 

♦  0 

7 

3.4 

199  96*6 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

8  100*0 

0 

.0 

0 

•0 

1 

100.0 

0  *0 

o 

.0 

A  0 

♦  0 

1 

100.0 

0  *Q 

.  0 

•  0 

0 

.0 

c 

.0 

0  *o 

0 

.0 

o 

.0 

2 

1.6 

.  126  98*4 

o 

.0 

0 

•0 

2 

1.6 

125    98. A 

■  0 

•  0 

0  . 

•  0 

0 

•  0 

1  100. c 

0 

.0 

** 

0 

•0 

3 

2.3 

126  9L7.7 

.  0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

2.3 

125  97*7 

0 

.0 

0- 

 .0_ 

o 

-0 

___J_lC0.O_i 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

12  80*0 

2 

13*3 

0 

♦  0 

1 

6.7 

12  80*0 

2 

13.3 

0 

.0* 

0 

.0 

0  *o 

0 

.0 

0 

.0 

29 

69.0 

0  *0 

13 

31.0 

0 

•0 

28 

73.7 

o  *o 

10 

26*3 

0 

♦  0 

1 

25*0 

0  *0 

3 

75.0 

0 

♦  0 

5 

71.4 

0  *0 

2 

28*  6 

0 

.0 

5 

71*4 

0  *0 

2 

28*6 

0 

♦  0 

0 

".0 

<• 

0  *0 

0 

;o 

0 

♦0 

35 

54*7 

12  18*8 

17 

26*6 

0 

.0 

34 

56*7 

12  20.C 

14 

23*  3 

0 

•  0 

1 

25*0 

0  .0 

3 

75*0 

> 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

2  100.0 

o 

♦  0 

0 

»  .0 

0 

*0 

2  100.0 

C 

*o 

0 

.0 

0' 

.0 

0      .  .0 

0 

•  0 

**.0 

38 

100*0" 

0  .0 

0 

♦  o- 

0 

.0 

36 

100*0 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

10C.0 

0  .0 

0 

.0 

7 

20.6 

9" 

16.  5 

25  73.5 

0 

.0 

7 

2J.0 

9 

32*1 

19  67.9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

6  10C.0 

0 

.0 

3 

1.4 

28 

13*3 

IS:  86.3 

1 

.5 

3 

1.5 

26 

12*9 

175  86.6 

1 

.5 

0 

.0 

2 

22*2 

7    77. 8 

0 

•  0 

*  0 

,0 

0 

♦  0 

9  100.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

8  10C.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

10 
10 

0 


3.4 
3.6 
.0 


75  25.5 
71  25.7 
4  22.2 


418  74*1 
204  73*9 
14    77*  8* 


TOTAL 
NUMBER 


♦  3 
•4 

.0 


173 
167 
6 


214 
206 
8 


1 

I. 
0 

128 

127 
1 


129 
128 

 1_ 


15 
15 

0  ' 

42 
38 
4 

7 
7 

0 


64 
60 
4 


2 
2 
0 

38 

lb 
2 

34 
28 

6 

211 

202 

.  9 


294 
276 
18 


GEORGI A 

ot  BERRY  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  3 

HALE  0  *0 
GA    BRENAU  COLLEGE 

"TOTAL  '         0  .0 

FEHALE  0  .0 

HALE  ,0  *3 
GA    CL ARK  COLLEGE 

TOTAL  0       ♦  0 

FEHALE  0  .0 

PALE  0  .0 


•  0 

•  0 
•0 

•0 
•0 
.0 

100,0 
100.0 
.0 


'♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 


.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
*0 
•0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

100*0 
100*0 
.0 


100.0 
100.0 
0 

100.0 
1C0.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


714 


720 


TABLE  4* 


I^TaL  BACHELOR*  $  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CON«*REO  IV  INSTITUTIONS  OF.  HIGHER  EOUCATION  it  RACE. 
lOTA^tACHflOR  5    ^|T^X|    INSTITUTION  ANO  STATE  .  Wl-ltlt 


A  NCR I CAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


•LACK     ,        ASIAN  OR  . 
NON-MISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUNIER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUNIER 


TOTAL 
MINORITY 

NUNtER 


W4ITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


•NOK-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


HONE  ECONOMICS  U30CI 
GEORGIA 

GA    FORT  VALLEY  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0       »  0 

FEMALE  0        ♦  *> 

MALE  0  *C 

GA    GEORGIA  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  - 

FEMALE         •    x  0  *0 
MALE  0  *0 

GA    GEORGIA  SOUTHERN  COLLEGE 
TOTAL  .  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »0 

GA    GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    MORRIS  BROhN  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

s    ,  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    SAVANNAH  STATE  COLLEGE 
OTAL  0  *0 

cMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

— GA — SPELMAN-COLL  EGE  

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

fGA    UNIVERSITY  DF  GEORGIA 
TOTAL  1  »3 

FEMALE  1  *3 

MALE  0  .0 


2  100*0 

0  t 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

4  13*3 

0 

.0 

3  10*3 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

0  *0 

o 

♦  0 

0  *0 

0 

♦  0 

0  .  *0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

o  *o 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

9  100.0  .„ 

0 

♦  0 

9  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

«  .0 

8  100.0 

p 

•  0 

8  100.0  . 

o  - 

•  0 

0  .0 

,  0 

•  0 

1  100.0 

0 

•  0 

l  ioo.o 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

12  3.7 

0 

♦  0 

12  3.8 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

GA         STATE*  TOTALS  <        11  INST  HUT  IONS  I 

TOTAL                1  »2  3'  a»9 

FEMALE                1  .2  35  8.6 

MALE                0  .0  2  2B.6 


0 
0 

a 

o 

o 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

b 

0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
♦0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
♦Q 

•  0 


♦  0 

♦  0 
.0 

.3 

♦  3 

♦  0 


.2 

♦  2 

♦  0 


2  100.0 
1  100*0 
1  100.0 

*  13.3 

3  10*3 
1  100.0 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

100.0 
100.0 
.0 


8  10C.0 
8  100.0 
0  .0 


I 
1 

0 

14 
14 

0 


100.0 
100.0 
•  0 

4.3 
4*4 
.0 


0 
0 
0 

26 
26 

0 


.0 
.0 

^0  — 

86.7 
89*7 
•0 


20  100.0 
20  100*0 


100*0 
10C.C 
♦0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0  . 
•0 

%~0~ 
,  *o 

.0 


308  95*4 
303  95.3 
5  100*0 


39 

9*4 

3  74 

90*3 

37 

9*1 

369 

90*7 

2 

28*6 

5 

71*4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

-*0- 


•0 

•  0 
.0 

.0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 
.0 
.0 


.0 

•  0 

•  3 

•  3 

•  0 


30 
29 
1 

20 
20 
0 

8 
8 

0 

9 
9 
0 

8 
6 
0 


1 

0 

323 
318 
5 


•414 
407 
7 


HAWAII 


HI    U  DF  HAWAII  AT  PANDA 

TOTAL  0  *0 

FEMALE                0  *0 

,    MALE                 0  *0 

"  HI       '  STATE*  TOTALS  C 

TOTAL                0  *0 

FEMALE                 0  *0 

MALE                0  *0 


«4 
♦0 
3*7 


1  INSTITUTIONS) 


*4 
♦  0 
3*7 


190  76*6 
171  77*4 
19  70*4 


190  76*6 
171  77*4 
19  70*4 


1*2 
1*4 

.0 


1*2 
1.4 
♦  0 


194  78.2 
174  78*7 
20  74*1 


194  78*2 
174  78*7 
20  74*1 


50  20*2 
44  19*9 
6  22*2 


50  20*2 
44  -  13*9 
6  22*2 


1*6 
1*4 
3*7 


1.6 
1*4 
3*7 


MS 
221 
27 


243 
221 
27 


IDAHO 

10    IDAHO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0        *0  0  /O 

FEMALE  0*0  0  *0 

MALE       i         0        *0  p*0 
10    NTHWST  NAZARENE  COLLEGE 

TOTAL  0*0  0  *0 

FEMALE  0        *0  0*0 

HALE  0        *0  0  *0 

10    UNIVERSITY  Dt»  IDAHO 

TOTAL  0        *0  0  .0- 

FENALE  c       *0  0  *0 

MALE  0        *0  0  »°. 

ID         STATE  TOTALS  C    «     3  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0       *0  0  *0 

FEMALE  0        *0  0  *0 

•     HALE  *  0        *0  0  *0 


ILLINOIS 

IL    6AA0LEY  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

•  0 


IL    EASTERN  ILL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  .0  *0 

MALE  .  0  *0 

IL    GREENVILLE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

IL    ILLINOIS  STATE  UNIVERSITY 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 
*0 

♦o. 

♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
*0 
*0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


*8  • 

•  3 

•  0 


0 
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0 

**0 

0 

0 
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0 

•  0 

0 

0 

'♦0 

0 

*0 

0 
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i 

0 
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•0 

2 

c 
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.0 

2 

0 
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0 
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0 

0 
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0 
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3 

0 
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*0 

0 

0 

♦  0 
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*0 

0 

*0 
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*0 

0 
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t 
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7 

0 

.0 

I 

*8 

6 

0 
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0 

.0 

I 
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*0 
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.0 
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.0 
*0 
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.0 
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5.0 
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6  100.0 
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5  1CC.C 
4.100.0 

1  '100.C 

19  100.0 

19  ioo.o 
0  «o 


30  ICOtO 
29  100.0 
1  1C0.0 


19 
19 

0 

70 
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1 


1 

0 
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1 


.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 
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.0 
.0 
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6 
0 

5 

'J 

19 
19 

C 
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1 


9C.5 

0 

.3 

r  21 

90*5 

0 

•0 

21 

•  0 

0 

•  0 

0 

96*3 

0 

.0  ■ 

e? 
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0 

81 

100*0 

0 

•  0 

l 

100*0 

0 

.9 

l 
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0 

•0 

l 

♦0 

0 
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0 

93*4 

1 

*8<* 
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94*2 

1  . 

•  8 
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50*0 

0 

•  0 

2 

ERIC 


717 


721 


TOTAL.  SACfcfiOMS    OttRffS  FOA"  MAJOA  FI&0  CONFERRED  tV  INSTITUTIONS  OF  MICMfA  EDUCATION  8Y  RACE* 
ETHNICITY*  ANO  SIX*     INSTITUTION  ANO  STAT 6  1976-1979 


AMERICAN  IAOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMSE*  t 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-MI <FANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NO*  6  ft 


NUNAEft 


HISPANIC 
NUM6EA 


TOTAL 
NINORITV 

NUM6EA 


fcHITE 
NON-MSPANIC 

NUM6ER 


.NON-RES  I OENT 
*  ALIEN 

NUMhEA 


TOTAL 
I  NUM6ER 


HONE  ECONOMICS  113001 
ILLINOIS 

IL    ftJNDELEIN  COL LECH 


TOTAL 
FEMALE 
•  -MALE 

TCTAL 
FEW  Lt 
HAL  £ 


0  .0 

0  *  .0 

0  '.0 
**tr~i>Nmft3HV- 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


17.1 
1T.1 
.0 


IL    OLIVET  NAZAAENE  COLLEGE 
TOTAL  ^0  .0 

FEMALE        "        0  .0 
MALE  0.  .0 

IL    WINCIFIA  COLLEGE 
TOTAL  0        • 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

IL  '/AJSARV  COLLEGE 
•  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .3 

IL     ST  MM  ILLINOIS  U  CAR8CN0L 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  C  .0 

It    U  OF  ILL  UR6ANA  CAMPUS 
TOTAL  1  .5 

 FEMALE  "  0 — ^rO  r- 

MALE  1    11.1  0 

IL    WESTERN  ILL  UNIVERSITY 

TCTAL  0        .0  3 

FEMALE  0        .0  2 

MALE  0-     ".0  1 


I* 
13 
1 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

A 
A 

0 

19 
16 
1 

A 

— A- 


6.5 
A. 3 
10.0 

lib. 7 
It.  7 
.0 

.0 
.0 
.0 

22.2 
22.2 
.0 

12.9 
12.7 
16.7 

-2.1 
2.2 


3.1 
.  2.1 
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0 

•  u 

6 

1 T.  1 

29 

62*9 

o 

.0 

.0 

6 
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29 

82.9 

o' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  9 

c 

lg 

A. 3 

195 

90.3 

3 

1.0 

2 

uo 

17 

6.3 

186 

90.3 

3 

•0 

0 

.0 

1 

10.0 

*  9 

SCO 

0 

•  0 

0 

.  0 

l 

1  4.  T 
1  0.  1 

5 

83.3 

o 

.0 

0 

.0 

1 

16.  T 

5 

83^3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0. 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

w  .0 

0 

.0 

A 

22.2 

1A 

7T.8 

0 

.0 

0 

•0 

A 

22.2 

1A 

77.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

19 

12.8 

127 

85.8 

2 

.0 

0 

.0 

18 

12.  T 

122 

65.9 

2 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

•  5 

63.3 

0 

r.i 

0 

.0 

7 

3.7 

181 

96.3 

 rA-*  

 0— 

— — 

5 

17A 

97.2  o 

t 

2 
2 
0 

0 
0 
C 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

-1- 
1  11.1 


.0 
.0 
.0 


.0 

.0 
.0 
.0 


2  22.2 

3  3.1 
2  2.1 
L  100.0 


90 
90 
0 


•  77.8 

95.9 
96.9  . 
.0 


.0 
.0 
.0 

l.A 
i.5 
.0 

.0 

*  .0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

l.A 
l.A 

.0 

.0 
.0 

•  0 


O  35 


1.0 

i.O 
.0 


216 
206 

10 

.6 
6 
0 

2 
2 
0 

16 
16 

0 

* 

1A6 

102 
6 

188 

179 

 9~ 


98 

97 
1 


IL         STATE  TOTALS  I 
, TOTAL                 2  .2 
FEMALE                 1  .1 

MALE        *         1  3.A 


12  INSTITUTIONS! 

61       6.5  - 
5T  6.3 
A  tl3.S 


.A 
.3 
3.  A 


.3 
.3 
.0 


70  7.5 
6A  7.0 
6  20.7 


660  91.8 
637  92.2 
23  79.3 


.0 


93T 
906 
29 


INDIANA 

IN    8ALL  STATE  UNIVERSE  TY 

TCTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

v  MALE  0  .0 
IN    6JTLER  UNIVERSITY 

TCTAL                 C  ,0 

FEMALE                 0  .5 

.    MALE                 0  .3 

IN   .GASMEN  COLLEGE  - 

TCTAL                 0  .0 

FEMALE                 C  •) 

MALE  0  .3 
IK    P'OIANA  STATE  i 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 


MAI .i  CAM 

.  5 
.3 
.0 


IN     IN 0 1  ANA  U  8L00MINGT3N 


TOTAL 
FEMlLC 
MALE 


.  .0 
.3 


IN    MANCHESTER  CCLLcGt 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  .  0 

IS    'AAA IAN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN  fJKOUE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.  3 
.0 
.0 

.3 
.3 
.3 


U  MAIN  CAMFJS 

0  .3 
0  .0 
0        . 3 

IN    SAUT  MARV-OF-TME-rf3C0S  C 
TCTAL  0  .0 

FgKALE  0  .0 

ML  I  0  .3* 

IN    VALPARAISO  UNIVERSITY 
TCTAL  0  .3 

FEMALE  ?  .3 

MALE  0  .0 


-0 
0N 
0 


l.A 
1.9 
.0 


•  0 

.0 

.0 
.0 
.0 


6  12.8 
5  11.6 
1  25.0 


8.5  , 
6.0 
.0 

.0 
.0  ' 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.3 
1.2 
1.9 

.0 
.0 
.3 

2.9 
2.9 
.3 


IN    .     STATE  TOTAL  3c  I 
TCTAL  0 
FEMALE  C 
MALE  0 
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19  3.0 
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I  A*   CENTRAL  U 
T0T,AL 
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4ALE 
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0 


.3 
.3 
.0 


.0 

0 

.0 

1 

l.A 

73 
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0 

.0 

7A 

.0 

0 

.0 

1" 
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T3 
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0> 

•0 

7A 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 
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12 
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0 

.0 

12 

.c 

0 

.0 

0 

.0 
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0 

.0 

12 

0 

.0 

0 

.C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

8 

8819 

11.1 

9 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

88.9 

11. 1 

9 

.c 

0 

.0 

0 
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0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

6 

12.8 

AO 

85.1 

2.  1 

AT 

.0 

0 

.3 

5 

11.6 

37 

86.0 

2.3 

J      *  A3 

.0 

0 

♦  0 

1 

25.0 

3 

75.  C 

.0 

A 

l.A 

1  c 

.0 

7 

10.0 

62 

38.6 

l.A 

70 

l.A 

0* 

.0 

7 

10.0 

62 

88.6  ° 

l.A 

70 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

i.'  0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

3 

k 

.0 

'  5 

100.0 

0 

.0 

5 

.c 

0 

.c 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

5 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

A 

100.0 

.0 

A 

.0 

0  ' 

.3 

0 

.0 

3 

100.0 

,  o 

.0 

3 

.0  , 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

.5 

1 

.3 

8 

t2.1 
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96.9 

A 

1.0 

383 

.3 

I 

.3 

6 

i.8 

318 

97.0 

A 

1.2 

328 

1.8 

0 

.0 

2 

3.6 

53 

96.A 

0 

.0 

55 

< 

*C 

0 

.0 

*0 

.0 

Jb 
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0 

.0 

6 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 
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0- 

.0 

6 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.9 

2 

5.9 
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5A.1 

0 
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3A 
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1 

2.9 

2 
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32 

9A.1 
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.0 

3A 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

r 

.5 

I 

.3 

2A 

3./ 
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95.2 

7 

1.1 

6AA 

.3 

2 

.3 

21 

3.6 

556 

55.2 

7 

1.2 

56A 

l.T 

0 

.0 

3 

5.0 

57 

95.0 

0 

.0 

6' 

.0 

0 

1 

.0 

C 

.0' 

7 

1CC.0 

0  0 

.0  * 

7 

.0 

0 

0 

.3 

7 
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0 

.0 

? 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 
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722 


TAKE  6.  TOTAL  RACHftOR'S  OEGREES  FOR  MAJOR  FtELO  CONFtRREO  IY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  IV  MCE* 
Tm  -  ETHNICITY.  ANO  SEX*     INSTITUTION  4*0  STATE  19TB-HT* 


AMERICAN  INOIAN 
A IAS  KAN  NATIVE 

NUMtER  t 


HACK  ASIAN  OA 

NON-HI SPAN IC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


kHITE 
NON-HISPANIC 


NUH3ER 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


NUMBER 


r 


TCTAl 
NUMBER 


HOM£  ECONOMICS  113001 
IOWA 


I A    a  A  ARE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

 MALE'   0  .0 

IA    IOWA  STATE  U  SCI  €  TECHM 
TOTAL  0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0       .  0 

IA    IOMA  HESLEYAN  COLLEGE 
TOTAL    *  0  .0 

FEMALE        *        0  .0 
MALE  ,  0  .0 

IA    MAR TC RE ST  COLLcCE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.MALE    -  0  .0 

IA    UNIVERSITY  OF  IOWA  . 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

U  OF  NORTHERN  I  CM A 


TOTAL  ^  0 
MALE  ^  0 
LE  0 
I A    WtSTMAR  COUECE 
L  0 

femalX  0 

— MALCv  0- 


0 

•0 

0 
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0 
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o 
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0 
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i 
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0 

.0 
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0 
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1 
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0 
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♦0 

0 

•0 

0 

.0 
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0 
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0 
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0 
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0 

0 
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.0 

0 
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0 

.0 

0 
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.0 
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.0 
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.0 
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0 

•  3 

0 

•  0 
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0 

•0 

1 
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0 

.0 

1 
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.2 
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0 
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0 
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♦0 
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♦  0 
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.0 

.0 
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0 
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3 
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3 

.3 
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.0 
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0 
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•0 

0 

•3 
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3 
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2 
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2 
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2 
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1 
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7 
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0 
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0 

.3 
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♦0 

0 
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0 

0 

•0 

; 
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c 
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0 

;o 
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.0 

7 
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.0 
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.0 

0 

0 

.0 
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•0 
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0 
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38 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0. 

•  0 

61 
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0 

.0 

61 

0 

.c 

61 
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0 

.0 

61 

0 

♦c 

0 

*0 

0 

•  0 

C 

1 

It*  7 

5 

83*3 

0 

.0 

6. 

0 

♦  0 

5 

10C.0 

0 

*c 

5 

1 

100*0 

0 

♦0 

0 

•  0 

1 

4  *9 
2  .5 
2  22*2 


429  98*6 
422  99.1 
7  77.8 
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KANSAS 


KS    BAKER  UNIVERSITY 

TOTAL  0\  *0 

FEMALE  0  \  *0 

MALE  0  \*0 

KS    BENEOICTINE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0        *0  v 

^_KS    BETHEL  COLLEGE  \ 
TOTAL  0        *0  \ 

FEMALE  0        *0  \ 

HALE  0       *0  \ 

KS    EMPORIA  STATE  UNIVERSITY  \ 

TOTAL  0  *0 

'  FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

KS    FORT  HAYS  KANS  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

KS    FRIEUOS  UNIVERSITY 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

KS    KANSAS  ST  U  AGR  € 

TOTAL  3 

FEMALE  0 

MALE  0 
KS    KANSAS  WESLEY AN 

TOTAL  '0 

FEMALE  0 

MALE-  0 

KS    MCPHERSON  COLLEGE 

.TOTAL    *  0 

FEMALE    *  0 

MAL€  0 


.0 

♦  0 

•  0 

APP  SCI 

*3 

♦  3 

•  0 


•  3 
"♦0 
0 


KS    MI 0~ AMERICA  NAZAAENE  C 


TOTAL 
FEMALE 
.MALC 


•0 

•  0 

♦  0^ 


KS    PITTSBURG  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0        *0  ' 

MALE  0 
KS    SAINT  MARY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

,    MALE         ,       0  .0 
K?    SOUTHWESTERN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 


.0 

♦0  , 
-.0 

.0 

.0 
.0 

*0 
.0 


r  11*8 


z 

11*6 

♦  0 

o\ 

0 

0 

\° 
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0 

0 

•  0 

9 
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A 

1.7 

5 

20*8 

0 

♦0 
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•  0 
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•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.jo 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.p 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦c 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0* 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

*0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

'♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0  • 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

♦4 

0  , 

♦  0 

1 

♦  4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

\o 

0 

•  0 

0 

.0 

\c 

•  0 

0 

*0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  - 

0 

•  0 

0 

.0 

3. 

•0 

0 

.0 

0 

♦0, 

0 

.0 

0 

♦  3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

11*1 

0 

*0 

1 

11*1 

c 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

,0 

*0 

0. 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.3 

2 

100.C 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

*0 

0 

.c 

0 

•  0 

c 

♦  0 

0 

.0 

4 

1C0.0 

0 

.0 

0 

*  D 

4 

1QG.0 

0 

*0 

0 

*3 

0 

.0 

0 

*0 

3 

♦3 

1 

50.0 

5C*0 

0 

*0 

1 

50.0 

50*0 

0 

♦c 

0 

•  0 

.0 

2 

11.6 

62.4 

5*9 

2 

U.d 

82.4 

5.9 

0 

•  0 

0 

•0 

♦  0 

0 

.3 

21 

95.5 

4.5 

0 

.0 

20 

95.2 

4.8 

0 

.0 

5  1 

100.0 

0 

.3 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.3 

3 

*0 

2 

l'OC.C 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

•0 

0 

•  0 

10 

3*9 

243 

94.9 

3 

1.2 

5 

2.2 

224 

96*6 

3 

1.3 

5 

2C.8 

19 

7S.2 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1C0.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 
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0 

.0 

0 

.0 
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100*0 

0 

.0 

0 

♦  c 

0 

.0 
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♦  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

IOC. C  ' 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0. 

.0 

3 

♦  0 

6 

100.0 

0 

.0 

.0 

.0 
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100*0 

0 

•  0 

0 

♦  c 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

11*1 

8 

88.9 

0 

.01 

1 

11*1 

8 

88*9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

c 

.0 

4 

1CC*0 

c 

.0 

0 

.3 

'4 

100*0 

0 

•  0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.3 
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4 

0 
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2 
0 
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17 

0 
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1 
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2 
0 
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0 

> 
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0 

6 
6 
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AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

HCME  ECONOMICS  I130O 


■     SLACK  ASIAN  Oft  • 

NON-MISFANIC  PACIFIC  iSLANOfR 


numcer 


1 

KANSAS 

^" 

»  4t£mLINC 

COLLEGE 

^  TOTAL 

0  .0 

V  v 

%,  FE*LE 

0  *0 

MALE 

3  .3 

KS  MASH$URN 

U  OF  TCPEKA 

; 

TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

0  .0 

MALE 

0  «o 

ICS  STATE 

TOTALS  ( 

TOTAL 

0  .3 

FEMALE 

0  *0 

•  MALE  * 

0  *o 

KENTUCKY 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


IS  INSTITUTIONS) 


ft- 


KY    8EMA  COLLEGE 

TOTAL.  0  *0 

FEMALE  0  .J 

MALE  *  »^ 

KV    EASTERNKV  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  3  »3 

MALE  0  *3 

KY    GEORGETOWN  COLLEGE 
*  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE,  0  »0 

KY    KENTUCKY,  STATE  ONIVERSITV 
TOTAL  *0»  *3 

-0  »J  

•  0 


♦  3 

♦  o 
♦o 

9.  1 
9*1 

♦  0 

•0 

♦  0 

♦  0 


II 

6 
5 


MALE  0 

KY    HOUEMEAO  STAft  UNIVERSITY 
TOTAL                 0  *0 
FEMALE                 0  .0 

MALt  o  *> 

KY    MJft'HAY  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  y 
FEMALE  3  . 

MALE  0  • 

KY    SCALDING  CCLLEGE 
TOTAL  I 
FEMALE  »  1 

MILE  0 
KY    UNION  CCLLEGE 
TOT  AL  0 
FEMALE  0 
MALE  .  0 
KY    UNIVERSITY  OF  KENT JCKY 
TOTAL  0  *3 

FEMALE  3  »0 

MALE  .  0  *3 

KV    ONWEHSITY  OF  LOUISVILLE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  "0  .0 

KY    ME  STERN  KV  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


3*2 
1.1 

20*0 


WUM8EA 


KV  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1 
FEMALE  1 

MALE  0  .0 


U  INSTITUTIONS) 
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.0 
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33*3 
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.0 

0 
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.0 
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0 
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0 

.0 

0 
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o 
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o 
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o 

.0 

0 
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•0 

0 
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6 

100*0 
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-6 
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c 
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2 

0 

.0 

2 
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0 

.0 

0 
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0 

1  .0 
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D 

6 

C> 

.0 
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0 

.c 
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.0 
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2 
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0 
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0 
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HISPANIC 
NUMIEft 
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♦0 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
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1 

0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


.0 

♦  0 
♦0 

♦  0 
♦0 
.0 

.0 

♦  0 

k.o 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


2  4.5 

2 

0  *0 
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0  .? 

o  *o 


TOTAL 
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♦  0 

♦  0 

♦0  , 

.0 
♦C 

♦  (• 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

7*1 
7*1 
.0 

♦  0 

♦  0 


•  9 
1.0 

♦  0 


NHI1E 
NON-HISPANIC 

NLtttER 


NO  N-  RESIDENT 
ALIEN 

NUMREfi 
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NUMBER 


0 

•  0 

10 

100*0 

0 

.0 

0  < 

♦  0 

10 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 
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0 

.0 

0 

•  0 
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100*0 

0 

.0 

0 
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0 
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0 

•0 

13 
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94*5 

* 

1.7 

• 

2*5 

307 

95*4 

6 

1.9 

5 

20*0 

JO 

•0*0 

0 

.0 

33*3 
33.3 
.0 

4*5 
4*7 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


6  100.0 
6  100*0 
0  *0 


4 
4 

0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

1 

l" 

0 

1 
1 

0 
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0 


9*1 
9*3 

•  0 

•  0 

•  0 

lt*2 
16*2 
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•  0 

•  0 
•0 

•  9 

•  9 

•  0 

7.1 
7.1 
.0 

6.3 
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.0 


27  8*5 
27  •♦• 

0  *0 


291  91*2 
27t'  90*6 
13  100*0 
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10 

a 

4 
4 

.  0. 
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321 
25 
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0 

•  0 
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14  66*7 

o 

•0 

21 
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0 

.0 

0 

> 

57  91*9 
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1*6 

62 
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60 

2  100*0 

0 

.0 

2        *  J 

6  100*0 

0 

•  0 

6 
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0 
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0 
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0 

•0 

6 
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0 
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6 
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0 
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0 
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0 

♦0 

43 
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0 
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1 

6  100*0 

0 

*o    •  , 

8 
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0 
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6 
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0 
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0 
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0 
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11 
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0 
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11 
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0 
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0 
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0 

.0 

1 
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0 
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0 

0 
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0 

.0 
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0 
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0 
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0 
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0 

.0 
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0 
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u 

•  0* 
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.3 
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MA  IE 
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3 
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0 
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•0 
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♦0 
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0 
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*3 
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0' 
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*0 
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•0 
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*0 

0 

*0 

2 

2*7 

72 
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0 

*0 

2 

2*7 

72 

96*0 

0 

*0 

.  0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

*  6 

12*5 

42 
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0 

*0 
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42 
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0 

♦  0 

0 

*0 

0 

y 

*0 
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•  0 

3 
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9 
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0 
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3 
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9 
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*0 
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*0 
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*0 
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*0 
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•0 

12 
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*0 
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0 
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1 
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•  3 
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american  indian 
alasran  native 

WMtl         S       NUMBER  I 
HCNC  ECONCNICS  U300I 
LOUISIANA 

♦  • 
LA    NORTHEAST  LOUISIANA  U 

TOTAL  0.0  3  12*0 

FINALE  „  0       .0  3.12.0 

NILE  0        .0  0  ^V/0 

LA    NTHMSTN  ST  U  OF  LA 

TOTAL  0.0  t 

FEMALE  0        .0  1 

NALE  0,    ..0  0 

v»    SAINT  MANY*S  DOMINICAN  C 

TOTAL  0        .0  1 

FEMALE*  0       .0  I 

NALE  0        .0  0 

LA    STMESTN  LA  UNIVERSITY 

TOTAL  0.0  3 

FEMALE  0        .0    .  3 

NALE  0       .0  0 

LA    SOUTHERN  U  ACM  C  MAIN  CAN 

TOTAL  0        .0  40  100.0 

FINALE  0.0  34  100*0 

NALE  0        .0  2  100*0 

LA    U  OF  STMKSTN  LCUSlANA 

.     TOTAL  2      B.D  3  12.0 

FINALE  2      8.7  3*  13.0 

NALE  0       .0  Q  .0 


•LAC*  ASIAN  OR 

NON-HlSPANlC  PACIFIC  1SLAN0ER 

t        NUMBER  S 


HISPANIC 


TOTAL 
Ml  NO  At  TV 


WHITE 
N0N»HIS»ANIC 


NCN-A6SI0ENT 
ALIEN  ' 


TOTAL 


42. S 
12.5 

•  0 

12.5 
12.5 
.0 

27.3 
27.3 

•  0 


LA        -STATE  TOTALS  C 
TOTAL  2- 
FEMALE  2 
NALE  0 

MAINE 


11  INSTITUTIONS) 

.7  71  26.0 

•  7  49  25.7 

.0  i  50.0 


NE    U  OF  MAINE  AT  ORONO 

TOTAL                0  .0  0  .0 

PENAiE                0  .0  0  .0 

NALE                0  .0  0  .0 

NE      ^STATC  TOTALS  I  1  INSTITUTIONS! 

"TOTAL                0  .0  0  .0 

.    FEMALE                0  .0  0  .0 

MALE          *     0  .0  0  .0 

MARYLAND 

NO    COLUMBIA  UNION  COLLEGE 

.    TOTAL                0  .0  1  50.0 

FEMALE                0  .0  1  50.0 

MALI  0  .0  0  .0 
NO    HOOO  COLLIGE 

TOTAL                0  .0  0  .0 

FINAL!                0  .0  0.0 

MALI  0  .0  0  .0 
NO    MORGAN  STAT!  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0  11  §4.4 

FINAL!                 0  .0  11  14.4, 

MALI                Q  .0  0  .0 

NO    U  OF  NO  COLLEGE  PARK  CAN 

TOTAL                 4  1.3  ;14  4.4 

FINAL!                3  l.l  11  4.0 

MALI  1  3.4  3  10.7 
NO    U  OF  NO-EASTERN  SHOR!  - 

TOTAL                0  .0  x  3  100.0 

FINAL!,               0  .0    .  3  100, 

MALE                0  .0  0  .O1 


NO          STAT!  TOTALS  C 

T3TAL  4  1.1 

FINAL!  3  .9 

MALE  1  3.4 

MASSACHUSETTS 


5  INSTITUTIONS) 
29  7.7 
24  7.5 
3  10.7 


NA    ATLANTIC  UAIGN  COLLEGE 

"    TOUAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'   MALE  .0  .0 

NA    FRAN  INCH AM  STATE  COLLEGE 

TOTAL       *       0  .0 

FEMALE  0  .0 

fttLE  0  .0 

NA    SIMMONS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 
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MALE  0       .0  0 
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FEMALE  0  .0 
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MS    U  OF  SOUTHERN -MISSISSIPPI 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


11 
10 
1 

0 
0 
0 


91  .7 
90.9 
100.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 

0* 
0 

1 
1 

0 

13 
13 

0 

0 
0 
0 

0 

*  0 
0 

5 
5 
0 


.0 
.0 
♦0 

.0 
.0 
.0 

9.1 
9.1 

.0 

13.4 
13.5 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

12.5 
12.8 
•0 


NS  STATE  TOTALS  (  ' 

%      TOTAL  1  .5 

FEMALE  1  -5 

s     MALE  0  .0 


'9  INSTITUTIONS} 


30 
29 
1 


14.6 
14.4 

33.3 


1 
1 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 

0 


8.3 
9.1 
.0 

.0 
.0 
.0 

.  J 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

1.0 

1.0 

tfO 

.0 
.0 

'.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0* 
.0 


1.0 
1.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

} 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.7 
.7 
.0 


.3 

.4 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

50.0 
50.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.  .0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

■  .0 
.0 
•  0 


.5 
.5 
♦  0 


0 

4  100.0 

0 

\0 

4  ^ 

0 

\o 

4  1CC.0 

0 

♦  0 

4 

0 

.0 

0  .0 

0 

.  »o 

0 

0 

A 
♦  V 

"5  1CC.0 

0 

•  0 

5 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

5 

0 

♦  c 

C  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1  1C0.0 

0 

-.0 

I 

0 

•  0 

0  ..0 

.0 

A  0 

0 

.0 

- ,  }  lce.o 

0 

.0 

j  1 

0 

'.0 

12  S2.3 

7.7 

13 

0 

.0 

11  91.7 

1 

8.3 

12 

c 

.0 

1  10C.0 

0 

.0 

1 

0 

.0  * 

48  100.0 

0 

.0 

48 

0 

•  0 

45  1CC.0 

0 

.0 

45 

0 

.0 

3  1CC.0 

0 

.0 

3 

0 

.  w 

10  1  cc  0 

0 

.  0 

10 

0 

.0  ■ 

10  100.0 

0 

.0 

10 

0 

.c 

0  .0 

0 

.0 

0 

5 

- 

3.4 

140  94.0 

2  .7 

149 

4 

2.8 

134  S4.4 

4 

2.8 

142 

1 

14.3 

6  85.7 

0 

♦0  • 

J 

5 

1.7 

265  <56.C 

7 

2.4 

297 

4 

274  96.1 

>  7 

2.5 

285 

1 

8.3 

11  91.7 

0 

.0 

12 

/ 

12 

100.3 

0        •  C 

0 

.  0 

u 

11 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

11 

1 

10C.0 

0  .0 

0 

•0 

1 

0 

♦ 

2  100.0 

c 

♦  0 

2 

0 

.0 

2  1C0.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

5  C.  C 

1     5C.  0 

0 

•  0 

2 

1 

50.0 

1  50.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

6  10  )  .0 

0 

.0 

6 

c 

6  0.0 

0 

.  .0 

6 

0 

.3 

0  .0 

<  0 

'  • 

0 

I 

9.1 

<1C  9C.9 

0 

.0 

11 

1 

9.1 

10  90.9 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

9 

.0 

0 

1* 

15.5 

82  84.5 

0 

.0 

97 

I* 

15.6 

81     64. * 

\J 

■  •  0 

96 

0 

.0 

1  ICC.0^ 

0 

.0 

1 

0 

.  .0 

9  1CC.O- 

0 

.0 

9 

0 

.0 

9  100.0 

0 

.0 

,  9 

0 

.0 

0  #0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

26  100.0 

0 

.0 

26 

0 

.0 

26  1CC.C 

.3 

26 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

5 

12.5 

35  87.5 

0 

.0 

-0 

5 

12.8 

34  87.2 

0 

♦  0 

39 

0 

.0 

1  1CC.0 

0 

.0 

1 

3* 

16.6 

171  83.4 

0 

.0 

205 

33 

16.3 

169  83*7 

0 

.0 

2  02 

1 

33.3 

2  66.7 

0 

.0 

3 

MISSOURI 

MO    CENTRAL  HO  ST  UNIVERSITY 

*     TOTAL  0  .0 

.    FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

NO    COLUMBIA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  '   0  .0 

MALE  0  .0 


6.5 
6.9 
.0 

23.1 
23.1 
.0 


3.2 
3.4 
♦  0 

.0 
.0 
.0 


0 

.0  " 

3 

9.7 

27 

87.1 

1 

3.2 

0 

.0 

3 

1C.3 

25 

86.2 

1 

3.4 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

23.1 

10 

76.9 

0 

.0 

0 

.0 

3 

23.1 

10 

76.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

-  0 

.0 

31 

29 
2 

13 
13 
0 


iERlC 

jfc,-;  .  
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TABLE  6, 


TOTAL  BACHELORS    OECREES  *FQ*  NAJOR  FIELO  CONFEAREO  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  60UCATION  BY  RACE. 
"  *    ETHNICITY.  A NO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER,  t 

HOME  ECONOMICS  1 130CI 

MISSOURI 

NO    ORURY  CCLLjCt 

TOTAL*  •    0  *3 

FEMALE  0  .0 

HAlc  0  *0 

MC    FONT  BONNE  COLLEGE 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  0  .0 

-NO    LI  NCCLN  JNIVERSITY 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


HISPANIC 


.3 
♦  0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MC    NT  ME ST  NO 
T&TAL 
FEMALE 
KALE 


ST 


0  .3 

0  .3 

0  ♦  o 

UNIVERSITY 

.0  .0 

0  .0 

o  .3 


NO    NTrUST  NO  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
rEMALE 
MALE 


•  0 
.0 


MC    iCHJOL  OF  THE  OZARKS 


TCTAL  - 
FtHALi 

kalT*- 


0  .0 
0  *0 
>  0  .0 
MO    STHcST  NO  lr-UMV€A^m-  - 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MA  LE  C  .0 

AC    SOUTHWEST  BAPTIST  COLLEGE 
TCTAL  3  ♦<> 

«     FEKAlE  o       •  $ 

MALE  3  »3. 

MO     STHrfST  MO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL-     -  0     «  •*> 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

.MO    "J  OF  NISSQURI-COLU48IA 
TOTAL  0  *0 

FEMALc  0  •<> 

MALE.  0        •  * 

MO    hi  LLI AM  UOCOS  CCLLEGE 
TOTAL  0  #0 

FEMALE  0  *0 

MfcLE  3  *D 


0 

•  0 

4 

1  *  •  3 

14*3 

0 

♦  0 

5 

71 

66*7 

1 

100*0 

0 

0 

•  0 

0 

.  3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  3 

2 

7.7 

2 

8.3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

2 

3*5 

0 

•  0 

6 

t  2.9 

5 

2.5 

12*5 

16*7 
16.7 


HO         , ST ATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  3  ♦<> 

MALE  0  *3 

MONTANA 

MT    M3NT AilA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  1  W3 

FEMALE  1  1*9 

MALE  3  «3 
NT    UNIVERSITY  OF  NCNT*NA 

TOTAL  3  »3 

FEMALE  0  »3 

MALE  0  *3 


13  INSTITUTIONS) 
26  **9 
2* 
2 


>*o 
1**3 


MT 


STATE  TOTALS  < 


2  INST 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1*1 
1*2 
♦  0 


\ 

.0 

•5 

•  0 

•  0 

•  o  \ 

uTlGNS) 
•0 
.0 

•  3 


NEBRASKA 

NE    CriADRON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0   .  *3 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  .0 

NE     KEARNEY  STATE  COLLEGE 
TOTAL  3        ♦ 0 

FEMALE  0  *3 

MA^E  3  »3 

NE    PERU  STATE  COLLEGE 


TCTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
NE    UNION  COLLEGE 

TOTAL  3 

FEMALE  3 

MALE.  0 


NE 


J  OF*  NEBR  4  SKA-LINCOLN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 


•0 
•0 

•  0 

9*1 
9*1 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0  ! 

.0 
•0 

•  3 


6ER 

t 

NUMBER 

X 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0  ' 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦0 

1 

3*6 

0 

♦  0 

m  i 

3*6 

0 

♦0 

>  0 

♦  0 

„  6 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  3 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

0  " 

•6 

0 

•0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

♦  0 

0 

•0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

o 

♦  0 

0 

•0 

o 

♦  0 

0 

♦0 

.c  ^ 

0  . 

•  0 

♦  0 

0 

♦0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  , 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•0 

c 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

1*6 

o 

♦  0 

1 

1*8 

o 

♦  0 

'  0 

•0 

1 

♦  5 

0 

•  0 

1 

♦  5 

"  0 

♦0 

c 

.0 

3 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0  * 

0 

♦  0 

3 

♦  7 

1 

♦  2 

-  3 

♦  7 

1 

♦  2 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

< 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

♦  0 

0 

•0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

:  o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

c 

♦  0 

D 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  c 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

».2 

0 

•0 

I 

1.2 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•0 

TOTAL 
MI NORITY 

NUMBER 


MHITE 
NON-HISPANIC 

NUN6ER 


.0, 
•  0 
.0 


5  17.9 
5  17*9 

0  .0 

5  71.4 
4  66.7 

1  100*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

3 
3 
0 

7 
6 
1 

2 
2 
0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

7*7 
8.3  ' 
.0 

.0 
.0 
.0 

5.3 
5.3 
.0 

3.3 
3*0 
12.5 


16, 
16, 


30  6*8 
28  6*5 
2  14*3 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


NON-RESIOEN* 
ALIEN 

NUN8ER 


l.d 
1.9 
.0 

.0 
.0 
•  C 


1.1 1 

1.2 
.0 


♦  0 
.0 
.0 

9.1 
9.1 

<  .0 

.0 

♦  c 

.0 

.0 
.0 
.0 

1.2 
1.2 
.0 


4  100.0 
3  10C.0 
1  1CC.G 


23 
23 
0 

1 
1 

0 


82.1 
82.1 
.0 

14*3 
16*7 
*0 


23  100*0 
23  100*0 
0  *0 

20  100*0 

20  100*0 
0  *0 

2  66*7 
2  66*7 
0  *0 

23  88*5 

21  87*5 
2  1C0.0 

9  100*0 
9  1C0.0 

o  *o 


54 
54 

0 

201 
19«t 
7 


94*7 
94*7 
♦  0 

95*7 
96*0 
87*5 


10  83*3 
10  83*3 
0  *0 


407  91*9 
395  92*1 
12  85.7 


55 
52 
3 


98*2 
98.1 
100*0 


.11  100.0 
31  100*0 
0  .0 


86  , 98*9 
83  98*8 
3  100*0 


7 
7 
0 

10 
10 
0 

1 
1 

0 


100*0 
1CC.C 
.0 

9C*9 
90*9 
*0 

100*0 
1C0.C 
*0 


2  100*0 
2  100*0 
0  *0 

81  97*6 
79  97*5 
2  100*0 


•  0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 
1 

0  < 


TOTAL 
NUMBER 


.0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

14.3 
16.7 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
•0 

33.3 
33.3 

•  0 

3*8 


4 

3 
1 

26 
28 

0 

7 
fc 
1 

23 
23 
0 

20 
20 
0 

3 
3 

0^ 
26 


1 

4.2 

24 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

9 

0 

♦  0 

9 

0  - 

.0 

0 

0 

.0 

57 

0 

.0 

57 

0 

.0 

0 

2 

1.0 

210 

2 

1.0 

202 

0 

.0 

6 

0 

.0 

12 

0 

.0 

12 

0 

.0 

0 

6 

1.4 

443 

6 

1.4 

429 

0 

♦  0 

14 

0 

.0 

56 

0 

♦0 

53 

•  0 

.0 

3 

0 

.0 

31 

0 

*  .0 

31 

0 

0 

.0 

87 

0 

.0 

84 

0 

•  0 

x  » 

0 

♦  0 

»  7 

0 

•  0 

7 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

11 

0 

•  0 

11 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

0 

1 

1.2 

63 

1 

1.2 

61 

0 

•  0 

2 

9 
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TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  POR  MAJOR  FIElO  CONPERREO  it  INSTITUTIONS,  Of  HIGHER  EOUCATION  BY  MCE, 

ETHNICITY*  ANO  SEXi     INSTITUTION  ANO  STATE  197*-1979 


AMERICAN  INDIAN 
\  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  f 

HOME- ECONOMICS  (130C) 
NEBRASKA 

NE    WAYNE  STATE  COLLEGE 

'  TCTAL  ,  0  .0 

PENILE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0   v  .0 

FEMALE  0  .0 

HiL  E  0  .0 


•  UCK  ASIAN  OR 

NON-MIS^ANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 


6  INSTITUTIONS) 


.9 
1.0 
•  0 


NUHIER 


.9 
1.0 
•  0 


HISPANIC 
NUMBER 


.0 
.0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 


WHITE 
NON-HI  «'<ANK 

NUMBER  t 


3  100.0 
3  1CG.C 

0  40 


1.9 
1.9 
.0 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


1<K  97.2 
102  97.1 
2  1CC.C 


.0 
.0 
.3 


.9 
1.0 
.0 


TCTAL 
NUMBER 


107 
105 

2 


NEVADA 

NV    U  Of 
TOTAL* 
FEMALE 
MILE 


NEVACA  RENC 

1  6.3 
1  6*3 
0  .0 


NV 


STATE  TOTALS  ( 


1  INSTITUTIONS.1 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NEW  HAMPSHIRE 


6*3 
6.3 

0 


.0 
.0 
.0 


NH    RIVIER  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NH    J  Of  NEW  HAMPSHIRE 
TOTAL  1  l.l 

FEMALE  1  l.l 

MALE  0  .0. 

NH    U  Of  NH  REENE  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HAL  £  0  .0 

NH          STATE  TOTALS  (  3 

TOTAL  "*     I  ~.8 

FEMALE  1  -8 

MALE  0 


NEW  JERSEY 


.0 


NJ    COLLEGE  Of  SNT  ELIZABETH 


TOTAL 
FEMAL  E 
MALt 


♦  0 
.0 
.0 


NJ    M3NTCLAIR   STATE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1.1 
1.1 
.0 


NJ    RUTGERS  U   NEW  BRUNSWICK 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  3 
.0 


\ 


NJ          STATE  TOTALS  (  3 

TOiAC  2  .6 

FEMALE  2  .6 

HALE  3  .0 

NEW  MEXICO 

NH    NEW  MEXICO  HIGHLANDS  U 
FOTAl  3  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -0 

NM    NH   STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NM    U  Cf  NM  MAIN  CMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

NM    WESTERN  NM  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NM          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NEW  YORK 

NY    CUNY  BROOKLYN  COLLEGE 
TOTAL  1  1*8 

FEMALE  1  1.9 

x       MALE  0  .0 


4  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
•  0 


18  31.6 
17  31.5 
1  33.3 


♦C 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1  1.6 
1  1.9 
0  .0 


.0 
•  0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

•0 

c 

.0 

0 

.0 

1 

1.1 

*  0 

•  0 

0 

.0  " 

1 

1.1 

0 

.c 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

INST  IT  U  f  IONS  ) 

f  o 

♦  0  * 

0 

.0 

1 

•  8 

0 

.0 

c 

•  0 

1 

♦  8 

0 

.0 

o 

.0 

3 

- 

.0 

1 

5.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•°. 

0 

.3 

6 

3.3 

0 

.0 

2 

1.1 

5 

2.8 

0 

.0 

2 

1.1 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.3 

J 

6.6 

0 

.0 

1 

.8 

8 

6.6 

0 

•  0 

1 

•  R 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

INSTITUTIONS) 

15 

4.6  - 

0 

.0 

3 

.9 

14 

4.3 

0 

,0 

3 

.9 

I 

50.0 

0 

.0 

> 

0 

.0 

0 

*>.o 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

18.5 

0 

♦  0 

0 

.0 

5 

16.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

1 

50.0 

0 

.3 

0 

.0 

1 

50. 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11  26.9 
11  26.'9 
0  .0 


5  8.8 

5  9.3 
0  .3 


0 
0 
0 

2 
0 


6.3 
6.3 
♦  0 


6.3 
6.3 
.0 


.0 
.0 
.0 

2.2 
2.2 
.0 

.0 
.0 


1.6 
1.6 
.3 


11 
11 

0 


5C.C 
50.0 
.0 


26.9 
28.9 
•  0 


25  43.9 
24  44.4 
1  33.3 


15  93.8 
15  93.8 
0  .0 


15  93.8 
15  93.8 
0  .0 


17  100. 0 

17  1CC.0 

0  .0 

91  97.8 

90  97*8 

1  100.0 

15  100.0 

15  1CC.0' 

0  .0 


123  9E.4 
122  98.4 
1  1C0.0 


.0 
.3 
♦  3 


.0 
.3 
0 


.0 
.0 
.0 

.3 
.3 
.0 

.0 
.3 
.0 


.0 
.0 
.0 


50.0 
5C.0 
.0 


27  71.1 
27  71.1 
0  .0 


32  56*1 
30  55.6 
2  *6.7 


.0 

•  0 
.0 


.0 
♦  3 


.0 
.0 
.3 


16 
16 

0 


16 
16 
0 


17 
17 

0 

93 
92 
1 

15 
15 

0 


125 
124 
1 


36 
C 


57 
54 
3 


ERIC 


725 


72U 


TABLE  e.    TOTAL  BACHELOR'S    DECREES  FOR  MAJDR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  DF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
e-     iuial  ETHNICITY.  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  197»-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


Black  asian  dr 

N0*-HISPAN1C  PACIFIC  1SLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


liHITE 
NDN-H1SPAN1C 


NUMBER 


NDN-RE  SI OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


MCHE  ECONOMICS  (UOC) 


HV4  YORK 

NY    CUNY  HUNTErt  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

a 
0 

2C.  0 

FEMALE                 0  .3 

8 

20.5 

HALE                 0  .3 

0 

.  0 

NY    CUNY  LEHMAN  COLLEGE 

TOTAL  ^  0*0 

7 

FEMALE  '              3  .3 

6 

14*  3 

PALt                 0  .3 

I 

16.7 

ny  cjny  Queens  college 

TCTAL                 0  .3 

12.2 

FEMALE                 0  .0 

12.7 

HAL  £                 0  .3 

0 

.  0 

NY    CORNELL  U  STATUTORY  C 

TOTAL                  0  .0 

1  0 

3  .0 

FFMALE                 0  *y 

**A  L  c                 0  .0 

5 

31.2 

NY    MAMMOUNT  COLLEGE 

TOTAL                  3  .3 

3 

10.  3 

FEHALt                 0  .3 

3 

10*3 

MALE                 0  .0 

o 

NY    N£  m  YORK  UNIVERSITv 

r TCTAL                 0  «0 

5 

27  .8 

FESALE                 3  »3 

5 

33.  3 

HALE                 0  .0 

0 

•  0 

NY    PRATT  INSTITUTE' 

TuTAL                 0  .3 

lo 

46.6 

FEMALE                 0  .0 

1 7 

54 .  S 

MAI  £        ^       0  .3 

1 

16.7 

f4V     ROCHESTER  INST  TECHNOLOGY 

TOTAL                 C  .3 

2 

5  ■  3 

FEUALE                 C        .0  ' 

2 

13*  ? 

MA  L  £                  C4         •  0 

.0 

NY    SJJ4V  COLLEGE  AT  BUFF ALC 

TCTAL                  2  1*4 

1* 

9.8 

FE4ALE                  1  1-1 

7 

7.* 

MALE                   1  2.1 

7 

14.6 

hY    SJNV  COLLEGE  AT  CNEONT A 

TCTAL                   3  .0 

2 

1.3 

Fz  4ALE                  3  .0 

2 

1.4 

"ALE                 0  .3 

0 

.0 

NV    SJNV  C6LLEGE  PLATTSBURGH 

TjTAL                 1  L« 

3 

.  3 

FEMALE                 "  «3 

0 

.0 

MALE                 *     25*  J 

0 

.  3 

NY     SVkACUSt  J  MAIN  CAMPUS 

4.5 

TCTAL                   u  .3 

4 

FEMALE                   -  -3 

MALE                   0  .3 

0 

.3 

NY 


STATE 
Jtf  Al 
F£ 

VALE 


TOTALS  ( 


13  INSTITUTIONS) 

.4  100  10.2 

.2  65  ICQ 

1.5  15  11.-5 


NCRT-»  CARGL  IN  A 


NC     BENNETT  COLLEGE 
T  CT  AL  C 
FFKALE  0 
MALE  0 
NC  .CAMPBELL  COLLEGE 
TCI AL  1  * 

FEUlE  1  4 

'tALE  G 
NC     v-i^S  HILL  COLLEGE 
KTAL  0 
F £  'ALE  s  3 

MALE  C 
NC     "cKEDITH  COLLEGE 
TCtAl  0 
e£MA  LE  C 
MALE  0 
NC     SALEK  COLLEGE 

TCTAL  C  ..0 

FE-ULc  0  -3 

♦•ALE  3  .3 

nc   Appalachian  st  lniversity 

TCTAL  0  .0 

FcMALE  C  .0 

mall  0  .0 

NC     t  A  ST  CAROLINA  UMVtRSITY 


.3 
.3 

.0  ' 

*.5 
4.5 
.3 

.  3 
.3 
.C 

.3 
.  3 
.3 


7  1JC.5 
7  100.0 
0    *  .0 


F --WLc 
MALE 
NC    ^  AGRL 
T'.TAL 
FEMALE 
HALF 


.  3 
3  .3 
0  .0 
TECH  STATE 
0  .3 
0  .  3 
0  .0 


0 
0 
0 

0 

0 

c 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

1 
1 


10 
10 

0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.3 

.0 
.3 
.3 

.0 
.0 
.3 

2.3 
2.3 
.  C 

8.1 
(3.1 
.0 


2 
2 
0 

1 
I 

0 

2 
2 

0 

8 
7 
I 

0 
0 
0 


5.0 
5/1 
.0 

2.1 
2.4 
.0 

2.7 
2.8 
.0 

4.4 
4.3 

6.3; 

.0 
.0 
.0 


1  5.o 

0  .0 

1  33.3 


46  130.3 
41  130.3 
5  103.0 


18 
16 

2 


5.4 


5 
5 
0 

10 
9 
1 

2 
2 
0 


12.5 
12*8 
.0 

20.8 

21.4 

16.7 

2.7 
2.8 
.0 

4.4 
4.3 
6.3 

.0 
.0 
.0 

11.1 
6.7 
33.3 

2.7 


15  37.5 
15  38.5 
0  .0 


18 

16 

2 

13 
13 

0 

26 
19 
7 

3 
3 
0 


37.5 
38.1 
33*3 

17.6 
18.3 
.0 

14.4 
1*1.6 
43.8 

10.3 
1C.3 

_  .0 

44.4 
40.0 
66.7 


21  56.8 


6.5 

0 

.0 

19 

61.3 

.0 

1 

16.7 

2 

33.3 

•  0 

.0 

2 

5.3 

•  0 

o 

.0 

2 

13.3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

1 

.7 

17 

1U9 

.0 

o 

.0 

8 

8.4 

.0 

1 

2^.4 

9 

18.8 

.0 

o 

.0 

2 

1.3 

•  0 

o 

•0 

2 

1.4 

.0  \ 

0 

.0 

0 

.0 

*  3 

1 

1.4 

2 

2.8 

.0 

1 

1.5 

1 

1.5 

.c 

3 

.0 

1 

25.0 

1.1 

*  0 

.0 

5 

5.7 

1.  7 

N  0 

.0 

5 

6.1 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1.8 

35 

3.6 

157 

16.0 

1 .9 

30 

3.5 

133 

15.6 

5 

3.8 

24 

18. J 

.C 

0* 

.0 

7 

100.0 

.0 

0 

.0 

7 

10C.0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

.c 

0 

.0 

1 

4.  5 

.0 

0 

.3 

1 

4.5 

.0 

0 

,0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

•  C 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

p£ 

3 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

1 

2.3 

.0 

0 

.0 

1 

2.3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.3 

3 

.0 

10 

8.1 

.0 

0 

.0 

10 

8.1 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

.0 

0 

.0 

46 

1CC.0 

.0 

3 

.0 

41 

100.0 

.0 

0 

.0 

5 

lon.o 

60*0 
59.0 
10C.0 

62.5 
61.9 
66.7 

82*4 
81.7 
10C.0 

85.6 
88.4 
56.3 

86.2 
86.2 
•  0 

5C.0 
53.3 
33.3 

35.1 
29.0 
66.7 

94.7 
86.7 
23  1C0.0 


24 
23 
1 

30 
26 
4 

61 

53 
3 

154 
145 
9 

25 
25 
0 


13 

9 

-4 

36 
13 


123 
86 
37 

154 
142 


86.0 
90.5 
77.1 

98.1 
97.9 


12  1CC.0 


70 
67 
3 

83 
77 
6 


97.2 
98.5 
75.0 

94.3 
53.9 
1C0.0 


814  83.0 
7:  83.4 

U  *C2 


.0 
.0 
.0 


21  95.5 

21  55.5 

0  .0 

12  10C.0 

11  100.0 

1  100.C 


54 
54 
0 

6 
6 
0 

43 
43 
0 

114 
114 
0 

0 

0 
0 


96.2 
58.2 
•0 

100.0 
1C0.0 
.0 

57.7 
57.7 
.0 

91*5 
91.9 
•  C 

.0 
.0 


1 

2.5 

40 

1 

2.6 

39 

0 

♦13 

1 

0 

.0 

46 

0 

.0 

42 

0 

.0 

6 

0 

.0 

74 

0 

•  0 

71 

0 

.0 

3 

o 

.3 

18C 

0 

.0 

164 

0 

.0 

'*6 

3.4 

29 

1 

3.4 

29 

•  0 

^  0 

{ 

5.6 

18 

1 

6.7 

15 

-.0  * 

3 

3 

8.  1 

37 

3 

9.7 

31 

0 

.0 

6 

0 

.0 

38 

0 

.0 

15 

0 

.0  . 

23 

3 

2.1 

143 

1 

1.1 

95 

2 

4.2 

46 

1 

.6 

*57 

1 

.7 

145 

0 

•0 

12 

0 

.0 

72 

0 

.0 

68 

0 

•  0 

0 

.0 

88 

0 

.0 

82 

0 

.0 

10 

1.0 

981 

8 

.9 

850 

2 

1.5 

131 

0* 

.0 

7 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

o 

.0 

v  22 

0 

.0 

22 

0 

.0 

0 

0 

.0 

12 

0 

.0 

11 

0 

.0 

1 

1 

1.8 

55 

1 

1.8 

55 

0 

.0 

0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

0 

.0 

44 

0 

.0 

44 

0 

.0 

0 

0 

.0 

124 

0 

•  0 

124 

.0 
.0 
.0 


46 
41 
5 


ERIC 


726 


730 


*A»LC  6.     TOTAL  BACHELOR'S 


DECREES  FOR  NAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HlGHfck  EDUCATION  BY  RACEt 
ETHNICITY*  AND  *EX:     INSTITUTION  AND  STATE    19T8-1979  t 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


kHlTE 
NON-HISPANIC 


NCh-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


HOME  ECONOMICS  (1300) 

NORTH  CAROLINA 

NC    NC  CENTRAL  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        »0  30  100*0 

FEMALE"                0        .0  29  100*0 

MALE  %  0  .0  1  100*0 
NC     PEMBROKE  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 4    33*3  2  16.7 

FEMALE                4    36*<4  2  18*2 

MALE  0  *0  0  *0 
NC    U  OF  NC  AT  GREENSBORO 

TOTAL                 0        *0  11  5*6 

FEMALE                0.3,  11  5*6 

MALE  0.0  0.0 
NC     WSTN  CAROLINA  UNIVERSITY 

TOTAL                0        *0  0 

TENALE                0.0  0 

MALE                 C        *0  0 


NC          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  5  ♦« 

FEMALE  5  *8 

MALE  0  *3 

NORTH  DAKOTA 


VND    NO  STATE. U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL 
FEMALE 
%  MALf 
ND  *  U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 

12  INSTITUTIONS) 
107  17*7 
101 

6 


17*0 
60*0 


0  *0 

0  *0 

,v  0  *o 
ND  MAIN  CAMPUS 

0  .0 

0  *0 

0  .0 


•0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 
•0 


ND  I6      STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                 0  .0 

HALE?                0  *0 


2  INSTITUTIONS) 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

♦  3 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


•  c 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 
.0 


NUMBER 

1 

NUMBER 

c 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

0 

•  0 

3C 

10C.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

29 

130.0 

0 

.r 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

3 

.0 

0 

♦  0 

0 

A 

.0 

6 

50*0 

6 

5C.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

5*.  5 

5 

45*5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

1CC*0 

0 

•  3 

"o 

•  0 

11 

5.0 

186 

93*9 

I 

.5 

0 

.0 

U 

5.6 

18* 

93*9 

I 

.5 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

45 

91*8 

4 

8.2 

0 

.0 

0 

•  0 

45 

91*8 

u 

v  8*2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  3 

0 

.o- 

112 

U.5 

487 

6C*5 

6 

1.0 

0 

•  0 

106 

17*8 

483 

81*2 

6 

1.0 

0 

•  0 

6 

60*0 

4 

40*0 

0 

.0 

0 

•  0 

• 

C 

•  C 

124 

99.2 

.9 

0 

♦  0 

0 

•  0 

123 

99*2 

•  8 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

17 

1C0.C 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

17 

1CC.0 

*  -  0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

c 

•  0 

141 

99*3 

1 

♦  7 

0 

'  .0 

0 

•  0 

140 

99*3 

♦  7 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


*0 
29 
1 

12 
11 
1 

198 
196 
2 

49 
49 

1  c 


605 
545 


125 

17  \ 
17 

0 


142 
141 
1 


OHIO 


OH 


ASHLAND  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


♦0 
•  0 
.0 


OH    BALDWIN-WALLACE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

OH  '  BLdFFTON  COLLEGE 

TCTAL    '  C  .0 

FEMALE  k*0  *0 

HAL?  0  .0 

OH    COWLING  CRN  ST  U  MAIN*  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    CASE  WESTERN  RESERVE  U 
TOTAL  0  ♦0*- 

FEMALE  *  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    C  MT  SNT  JCS-ON-THE-DHID 


TOTAL  0 
FEMALE^  0 
MALE  0 
OH    EDGECLIFF  COLLEGE 


0 
0 

♦  0 

♦0 

•  0 
.0 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
OK    KENT  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  1  1*0 

FEMALE  1  1.0 

MALE  0  .0 

OH    MIAMI  UNIVERSITY  MAIN  CAN 
TOT  AL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

OH    NOTRE  DAME  CCL.  .GE 

TCTAL     *  0  ♦<> 

•   FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

OH    OHIO  DOMINICAN  COLLEGE 


TCTAL 
FEMALE 
HAL  E 
OH    OHIO  STATE 
TOTAL 
FkMALE 
MALE 


0  *0 

0  *0 

0  *3 
MAIN  CAMPUS 

0  *0 

0  *0 

0  .0 


0 

.0 

^0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

1 

9.1 

0 

•  0 

3 

1 

9.1 

0 

•  0 

0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

0 

•0 

0 

•  0 

0' 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

«  -° 

0 

•  0 

0 

17 

12.8 

1 

•  8 

0 

15 

11.8 

1 

•  8 

0 

2 

33*3 

0 

•  0 

0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

Q 

•  0 

,0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

2 

12*5 

0 

♦  0 

0 

2 

12*5 

0 

•  0 

0 

0 

*0 

.  0 

.0 

0 

11 

10*6 

0 

•0 

0 

11 

10*7 

0 

•  0 

0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

c 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

1 

25*0 

0 

.0 

0 

1 

25*0 

0 

♦  0 

0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

11 

4.4 

0 

•  0 

0 

11 

4.6 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 
•0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 

•  0 

•0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

♦0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

*c 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

9*1 
9*1 

•  c 

•  0 

•  0 

•  0 


18  13*5 
16  12*6 
2  33*3 


0 
0 
0 

0 
0 

o\ 

\ 

2  \l2 
2 


♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


5 
0 


12 
12 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 
1 

0 

11 
11 

0 


11*5 
11** 

*0 

♦  0 

•  0 

•  0 

♦  0 
.0 

•  0 

25*0  ' 
25.0 

♦  0 

4.4 
4.6 
.C 


2  100*0 

0 

•0 

2 

2  1CC.0 

0 

•  0 

2 

0  *0 

0 

•  0 

0 

10  9C.9 

0 

•  0 

11 

10  90*9 

0 

♦  0 

11 

0        *0  * 

0 

♦  0 

0  V 

9  90*0 

1 

10*0 

10 

9  9C*0 

■  1 

ICO 

13 

0  .0 

0 

•0 

0 

113     85. C 

2 

1*5 

'  133 

109  85*8 

2 

1.6 

127 

4  66*7 

1  0 

•  0 

6 

4  100*0 

0 

•  0 

4 

4  10C.0 

0 

•  0 

4 

0  .0 

0 

•  0 

0 

6  100*0 

0 

♦  6 

6 

6  100*0 

0 

•0 

6 

0  .o 

0 

♦  0 

0 

14  87*5 

0 

♦  3 

16 

14  67v5 

0 

•  0 

16 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

92  88*5 

0 

♦  0 

104 

91  88*3 

0 

♦  0 

1C3 

1  1CC.0 

0 

♦  0 

1 

125  10C.0 

0 

•0 

125 

123  1CC.C 

0 

.0 

123 

2  10C.0 

0 

•  0 

2 

5  100*0 

0 

.0 

5 

5  100*0 

0 

•0 

5 

0  *C 

0 

.0 

0 

3  75*0 

0 

•0 

4 

3  75*0 

0 

♦  J 

4 

0  *o 

0 

*0 

0 

241  95*6 

0 

•  0 

252 

228  95.4 

0 

.0 

239 

13  1CC*0 

0 

.0 

13 

727 


731 


TABLE  6.  TOTAL  BACHELOR * S  DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  COKFERREO  BY  J^TtTUUCKS  OF  HtCHtt  fOUCATION  BY  MCE, 
-     "  ETHNICITY t  ANO  $EXI     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-H79 


AHEM  I  CAN  IKOIAX 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


.0 
.3 


HCMe  ECONOMICS  (1300) f 
CHIO 

OH  OHIO  U  HA  in  campus  » 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  C  .0 

#     MALE  0  .0K 

OK    CHIO  WESLEYAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *9 

"MALE  0*  .0 

OH    CT  T6R8E1N  COLLEGE 
TOTAL — *  0 
FEMALE  0 
ttU  0 
OH    UNION  EXPERIMENT  I  No  C  t  U 
TCTAL  0  *0 

FEMALE  3  .0 

MALE  9  .3 

O*    U  OF  AKRON  MAIN  CAMPUS 
TCTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

v  MALfc  0  *0 

OH    U  OF  CINCINNATI  MAJN  CAM 
TOTAL  .  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

OH    UNIVERSITY  OF  DAYTON 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  '.0 

,  OH    URSULINE  CCLLEGE 

TCTAL  3  »0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

OH    Y30NGSTOMN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL         1        0  *0 
FEMALfc  0  .0 

MALC  0  *9 


BER 

X 

NUMBER 

X 

NUM8ER 

'  X 

5 

7.5 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

5 

7.6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•'0 

0 

♦0 

0 

0* 

.0 

0 

♦  0 

0 

,0 

o  • 

•  0 

0 

♦  0 

,0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

D 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

0 

*  *o 

1 

10C.0 

C 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

A 

5*3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

A 

5.3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

6*7>  > 

0 

♦  0 

"0 

♦  0 

2 

6*7 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•° 

0 

♦  0 

♦  0 

l> 

3*2 

1 

3,2 

0 

♦  0 

1 

3.2 

1 

3,2 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

•0 

6 

28*6 

0 

•  0 

1 

4*8 

6 

28*6 

0 

1 

A*  a 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.9 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

Oh          STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 1  »1 

FEMALE                 1  •! 

MALE                  0  *0 

OKLAHOMA  r 


21   INST  IT JT IONS) 
62  6*5 

60 
2 


6*5 
,♦7 


OK     BETHANY  NA2ARENE  COLLEGE 

•*  TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  *0 

0 

♦  0 

MALE 

0  *0 

0 

♦  0 

OK    CAMERON  UNIVERSITY  * 

15*4 

TCTAL 

0  *9 

2 

FEMALE 

0  *3 

2 

i:>.a 

MAI  E 

0  *0 

0 

♦  0 

OK    CENTRAL  STATE  UNIVERSITY 

11.5 

TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

0        *0  • 

12*0 

MALE 

0  .0 

.0 

OK  EAST 

CENTRAL  OKLA  STATE  U 

TOTAL 

0  .0 

1A.3 

FEMALE 

0  .0 

1A.3 

MALE 

0"  ,0 

•  0 

OK    LA  KG ST CN  UNIVERSITY 

.80*0 

TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

0  *0 

100*0 

MALE 

0  .0 

•  0 

OK     NORTHEASTERN  OKLA  STATE  U 

TOTAL 

^       6  37*5 

6*3 

FEMALE 

6  37*5 

6*3 

MALE 

0  O 

0 

♦  0 

OK     NTriwSTN  OKLA  STATE  U 

TOTAL 

0  *0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

0 

•0 

3K    OKLAHOMA  3 APT  UNIVERSITY 

TCTAL 

0  .0 

0 

♦0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0  .3 

0 

•  0 

OK  OKLA 

CHRISTIAN  COLLEGE 

TOTAL 

0  *9 

0 

•  0 

FEMALE 

0  *o 

0 

.0 

HALE 

0  .0 

0 

.0 

OK  OKLA 

PANHANDLE   STATE  U 

TOTAL 

0  .0 

0 

•0 

FEMALE 

0  .q 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

OK  OKLA 

STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

2  M 

2 

LI 

FEMALE 

2  L2 

2 

1.2 

MALE 

0  .0 

0 

♦0 

2  *2 
2  .2 
0  .0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE SIOENT 
ALIEN 


TOTAL 
NUMBER 


1 

25*0 

0 

♦0 

1 

25*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  ' 

7*7 

0 

♦a 

1 

7*7 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

9 

♦  0 

0 

♦c 

0 

,0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  o- 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0, 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

i 

10.0 

0 

•  0 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

■s 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

7.5 
7.6 

•  0 

.0 

•  0 

*c 

.0 
.0 
.0 


1  100.0 
1  100.0 
0  .0 


A 

0 

2 
2 
0 

2 
2 
0 

7 
7 
0 

0 
0 
0 


5.3 
5.3 
.0 

6*7 

6*7 
.0 

6.5. 
6.5 
.0 

33.3 
33.3 
•  0 

.0 
.0 
.0 


61 

91.0 

1 

1*5 

60 

90.9 

1 

1*5 

I 

ioo.o 

0 

•  0 

25 

1CC.0 

0 

.0 

25 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

*, 

100*0 

0 

.0 

6 

1C0.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•0 

'  0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•0 

7  1 

9**7 

'o 

•  0 

71 

9Av? 

0  - 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

28 

93*3 

0 

•  0 

28 

93*3 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•0 

29 

93*5 

0 

•  0 

29 

9^*5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1* 

66.7 

0 

.0 

I A 

66*7 

0 

•0 

0 

.  *0 

0 

•  0 

20 

100*0 

0 

.0 

r20 

1CC.0 

0 

.9 

0 

♦0  * 

0 

.0 

>6 

7.0 

878 

92.6 

>* 

6.9 

857 

92.6 

2 

8.7 

21 

91.3 

1 

25. o" 

3 

75.0 

1 

25.Q. 

3 

75.0 

0 

♦  0 

'  0 

•  0 

3 

23*1 

10 

76.9 

3 

23*  1 

10 

76.9 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

11.5 

23 

88*5 

3 

12*0 

22 

88.0 

0 

•  0 

1 

10C.0 

U.3 

6 

65*7 

\ 

1A.3 

6 

65*7 

0 

•  0 

0 

•  0 

A 

80*0 

Q 

,♦0 

A 

100*0 

0 

♦0 

0 

•  0 

'  0 

♦  0 

7 

A3*  8 

9 

56.3 

7 

A3*  8  . 

9 

!>6*3 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

6 

100.0 

0 

.0 

6" 

100.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

2 

66*7 

0 

♦o  ■ 

2 

66*7 

0 

.0 

0 

•0 

1 

10*0 

8 

8C*0 

1 

10*0 

8 

80*0 

0 

•  c 

0 

.0 

0 

♦  0 

6 

100*0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

.0 

0 

•0 

A 

2.3 

169 

96*0 

A 

2.3 

165 

95*9 

0 

♦  c 

A 

100*0 

67  4 
66 
1 

25 
25 
0 

6 
6 
0 

1 
1 

0' 

75 
75 

0  / 

/ 

30  / 
30 


J 


/21 

(  0 

20 
20 
0 


9A8 

925 
23 


0 

.0 

A 

0 

.0 

A 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

13 

0 

♦  0 

13 

0 

.0 

0 

0 

.0 

26 

0 

1  .0 

v  25 

0 

♦0 

1  • 

0 

♦  0 

7 

0 

.0 

7 

0 

.0 

A  0 

1 

20.0 

5 

a 

.0 

A 

l 

100.0 

1 

o 

•0 

.  I* 

0 

•  0 

16 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

6 

0 

♦0 

6 

0 

•  0 

0 

1 

33.3 

3 

1 

33.3 

3 

0 

.0 

0 

1 

ICO 

10 

1 

•10.0 

10 

0 

•  0 

0 

0 

•0 

6 

^0 

•  0 

6 

*0 

•  0 

0 

3 

1.7 

176 

3 

1.7 

172 

0 

•  0 

A 

9 

ERIC 


728 


732 


TABLE  ♦  ♦    TOTAL  BACHELORS  -DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACEt 
ETHNICITY*  ANO  SEX*   ^NSTITUTION  AND  STATE  197B-H79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN- NATIVE 


•LACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUNtER  t 

I 

HONE  ECONON1CS  11300)' 
OKLAHOMA  / 

OK   STHESTN  okla  estate  u 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE   •  0  .0 

0      STMMSTN  OKLA  STATE  U 
TOTAL  2'  22.2 

FEMALE  2  22*2 

MALE  0  .0 

OK    U  OF  OKLA  HEALTH  SCI 


CTR 


TOTAL.  "  0  .0 
*  FEMALE  0  .0 

MALE  0       .0  > 

OK    U  OF  OKLAHCMA  NCRMAN  CAM. 
TOTAL  4  6*7 

FEMALE  4  6*7 

MALE  0  .0 

OK    U  OF  'SCI  C  ARTS  OF  OKLA 
TDTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ♦  0  .0 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

^0 

0 
0 
0 

■  0 
0 
0 


OK 


STATE  TOTALS  < 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OREGON 


14 
14 

6 


3.9 
».  0 
.0 


OR  STATE  TOTALS  ( 

>       TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

-  .0 

.0 

,0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


16  INSTITUTIONS) 


OR    GEORGE  FOX  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HAi,E  0  .0 

OR    LINFIELO  CCLLEGE 

TOTAL  0  .3 

FEMALE    ■  0  .0 

MALE  0-  .0 

OR    OREGON  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


12 
13 
0 


3.6 
3.7 
.0 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


•0 
.0 
.0 


3  INSTITUTIONS) 


NUMBER 


♦  0 
.0 
.0 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


•  6 

.6 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


1.7 
1.7 
•  0 

.0 
.0 

.0* 


.6 
.6 
.0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MUTE 
NON-HISPANIC 


NLHBER 


31 
31 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

22*2 
22.2 
*  .0 

.0 
.0 

^  *o 

6*3 
6.3 
.0 

.0 
.  0 
.0 


6.7 
8.8 
.0 


NON-RE  SI  OE NT 
ALIEN 


NUMBER 


319  89.4 
31*  89.5 
5  83.', 


TOTAL 
NUMBER 


3 

100.0 

0 

.0 

3 

10C.0 

0 

.0 

0 

£  .0 

0 

v° 

7 

77.8 

0 

.0 

7 

77.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0  ■ 

7 

100.0 

0 

.0 

7 

I  00.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

54 

90.  C 

1 

1.7 

54 

90*0 

1 

1.7 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

100*0 

rro 

0 

.0 

"  0 

•  0 

7  2.0 
6  1.7 
1  16*7 


3 
3 
0 

9 
9 
0 

7 
7 
0 

60 
'  60 
0 

6 
6 
0 


357 
351 
6 


.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1  co.o 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

.  o  • 

.0 

»  3 

10C.0 

-0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100*0 

c 

6 

.0 

0 

.0; 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

5 

.0 

0 

.6 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

.7 

0 

.0 

1 

( 

.  7 

142 

99.3 

0 

.0 

143 

.7 

0 

•0 

1 

.7 

140 

99*3 

0 

'  .0 

141 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

.7 

0 

.0 

1 

.7 

151 

99.3 

0 

.0 

152 

.7 

0 

.0 

1 

.  7 

146 

99.3 

0 

.0 

149 

♦  0 

c 

.0 

0 

.0 

3 

10C.0 

0 

♦  0 

,  3 

PENNSYLVANIA 

PA    ALBRIGHT  CCLLEGE 

TOTAL  0        . 0 

s  FEMAL&  0  .0 

MILE  0  >  .0 

PA    CHEVNEY  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       *0  ^ 

MALE    *  0  .0 

PA    COLLEGE  HISERICCROIA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  P  t      .0  * 

MALE*  0  *0 

**»PA    ORExEL  UNIVERSITY 

TOTAL         *        0  D  • 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

PA    EOINBflRO  STATE  COLLEGE 
TOTAL  -  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

PA    IMMACULATA  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HAL  E 
PA    INOIANA  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

PENNSYLVANIA 

0  .0 

0  *0 

0  .0 


PA    MANSFIELO  STATE  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
PA    MARYUOOO  CCLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
PA    M6RCYHURST  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


,0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 

.0' 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

-  .0 

0 

•  0 

0 

•0 

11 

100**0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0  ■ 

0 

.0 

-  0 

.0 

0 

.0 

15 

9.3 

0 

.0 

15 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.3 

'  0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

4.3 

0 

.0 

1 

4.3 

0 

.0 

0, 

.0 

0 

*0 

2 

•a 

1 

•  4 

2 

.9 

1 

.5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'  0 

.'0  *i 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

♦0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

19 

100.0 

0 

■  u 

0 

.0 

1« 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

11 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100*0 

0 

.0 

p 

.0 

3 

130.0  . 

0 

_  .0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

87*5 

0 

.0 

0 

7 

67.5 

0 

•o  . 

0 

.0 

0 

•  C 

1 

.6 

16 

,  9.9 

146 

9C.1 

0 

*0 

15 

9*9 

137 

9C.  1 

1 

10*0 

1 

10*0 

o 

90*0 

c 

.0 

0 

.0 

3 

10C.C 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.C 

0 

.0 

c 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.3 

22 

95*7 

0 

.0 

1 

4.3 

22 

95.  7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1.2 

243 

96.0 

0 

*0 

3 

1.4 

216 

98.2 

0 

*0 

0 

.0 

27 

96.4 

0 

•  0 

c 

.0 

57 

1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

57 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

D 

.0 

38 

10C*0 

c 

.0 

0 

.0 

37 

100.0 

0 

.0 

0 

.c 

1 

1CC.C 

0 

.0 

0 

.0 

12 

1CC.C 

0 

•0 

0 

.0 

11 

10C.C 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

fo 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

c 

.0 

1 

12.5 

1 

12.5 

0 

*0 

0 

.0 

.  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

.6 

1 

.5 

1 

3.6 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.  *o 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.3 

19 
19 

0 


i62 
152 
10 

3 
3 

0 

23 
23 
C 

248 
220 
28 

57 
57 
0 

38 
37 
1 

12 
11 
1 


ERIC 


729 


733 


TAKE. 6*  *  TOTAL  BACHELOR'S 


OEGREES  FOR  "AJOR  FIELO  CONfEWUO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOLATION  BY  RACE. 
ETHNIC  I TY*  ANO  S6XI     INSTITUTION  ANO  STATE    1978-1979    ^  \  - 


AMERICAN  '1*0 1  AN 
ALASKAN  NATIVE 

*  NUMBER  * 

HCNE  tCOhCNlCS  (1300)  , 

PENNSYLVANIA 

PA    MESSIAH  COLLEGE 

TOTAL  3  «0 

FEMALE  >  *0 

MALE  3  *0 

PA    PA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  2  .5 

FEMALE  1  .3 

KALE  1        •  * 

PA    ScTON  HILL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  P  .0 

MALE  0    '  .0 

PA    VILLA  MARIA  COLLEGE 

TOTAL  0        *0  . 

FEMALE  0  .0 

.MALE  0  .3 


BLACK  .  ASIAN  OR 

NCN-hlSPANIC  PACIFIC  ISLANOfcR 


NUMBER 


0 
0 
0 

4 
1 

1 

i 
0 

0 
-0 
0 


•  .0 
.0 

1.2 
1.3 
.9 

3.7 
3.  7 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


PA      >  STATE  TOTALS  (  1*  INSTITUTIONS) 

TOTAL  2  .2  33  3.3 

FE.MALk  I  .1  3l,      3t*  , 

MALE  I  .7        •         *  2.6 

RHJDE  ISLAND 

RI    JOHNSON  £  MALES  COLLEGE 


.  TOTAL 
FcMALC 
MALE 
RI     U  OF 
T  01  AL 
F  E.MALE 
"  '  MALE 


RHODE 


0 
3 
0 

ISLAND 
1 
1 
0 


.0 
.0 
.0 

.5 
.6 

."0 


3*3 
16*7 
•  0 

1.1. 
1*1 
.0 


ftl          STATE  TJTALS  ( 

TCTAL               'I  .5 

FEMALE                 I  *6 

MALE                 0  »0 


INSTITUTIONS! 
3  "U* 
3  1.7 

1 


NUMBER 


0  r 


HISPANIC 
NUMBER 


0 

•  c 

0 

•  0 

0 

;c 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

♦  2 

0 

.6 

1 

•  3 

.    '  o 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

•  0 

.0 

0 

.0 

\0 

.0 

0 

♦  0* 

0 

•  0 

o' 

♦  0 

0 

;0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

.0' 

2 

♦  2 

1 

•  1 

2 

♦  2 

0 

•0 

0 

.0 

1 

.7 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


0 
0 
0 

8 
6 
2 

1 
1 

0 

0 

0 
0 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


.0 
•  0 
.0 

1.9 
1,9 
1*8 

1:1 


40   '  3.8 
34  3*7 
6  3.9 


3.3 
16*7 

•  0 

1*6 
1.7 

♦  0 


1.9 
2.2 
♦D 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


NUMBER 


21 
21 

0 

421 
3X4 
107 

26 
26 
0 


1C0.O 
100*0 

•  0 

98.1 

98*1 
98..! 

96*3 
96.3 

•  0 


7  100*0 
7  100*0 

d  *o 


1,022,  96.0 
'  1  96*1 
95*4 


877 
145 


t 


29  96*7 
5  83.3 
24  100*0 


179 
171 


208 
176 

32 


97*8 
97*7 
100*0 

c 
97.7 
97.2 
100.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 

1 
1 

0 


.0. 

•  0 
.0 

.0 
•0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


TOTAL 
NUMBER 


21 
21 
0 

♦29, 
320 
109 

27 
27 
0 

7 
7 

*  0 


1 ,065 
9 '.3 
1-32 


30 
6 
2* 

163 
175 
6 


213. 
1S1 
32 


SCUTn  CAROLINA 

SC    EftSKME  C  ANO  S EM  1*1  ART" 

TCTAL  a  »0 

FcKALt  d  *0 

HALc  0  .0 

SC     LANDER  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  3  »0 

,      MALt  0  .# 

SC    SC  STATE  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  »0 

MALE  0  .0 

SC-    Vil  NTH RQP  COLLEGE 

'TCTAL      «  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC  STATE  TOTALS  ( 

TCTAL  0  *J 

.FcMAtE  0  *0 

MALE  »3 

SOUTH  DAKOTA 

SD    MOUTT  HJRTY  COLLEGE 

.     T0T  AL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0' 

SD     SO  STATE  UNIVERSITY 

TCTAL  0  »3 

FEMALE  •       0  *0 

'     MA  Lc  0  »0 


0  *0 
0  *0 
0  .0 


Id  90*0 
18  90.0 
0  .0 


18*8 
18*8 
•  0 


4  INSTITUTIONS) 
24  33*3 
24  33.3 
0  *0 


.0 

•  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

•  J 


SO          STATE  TOTALS  < 

TCTAL  0  .0 

FsMALs  C  .0 

/ULE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


I 

1 


.0 
•  0 


♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

s5.0 
5*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


1*4 
U4 
♦  0 


♦  0 
.0 
*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


•  0 
.0 
.0 


0 

0 


♦  0 
♦0 
*0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

;o 

*0 

♦  0 
.0 


0 

♦  0  . 

-  4 

ico.6 

0 

.0 

0 

*0 

4 

1C0.0  > 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦0 

0 

..0 

16 

100.0 

0 

*0 

Q 

♦  0 

16 

roo*o 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0  ' 

0 

.0 

19. 

95.0 

1 

5*0  ' 

;  0 

.0 

19 

95*0 

5*0 

0 

♦  0 

0 

.0  , 

0 

•0 

0 

*0 

6 

18.8 

25 

78.1 

1 

3.L 

6 

18.  8 

25 

78*1 

-  1 

3.1 

0 

.0 

0 

♦  0  « 

0 

*0 

25 

34.7 

.  ** 

63.9 

1 

1.4 

25 

34*7 

46 

63*9 

1 

1*4 

0 

)  .0 

0 

•0  ■ 

0 

•0 

0 

♦  0 

3 

10C.0 

0 

\ 1 
.0 

0 

.0 

3 

1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

68 

100*0  \ 

0 

.0 

0 

♦  0 

66 

100.0  \ 

0 

.0 

0 

.0 

2 

iCC.O  \ 

0 

.0 

0 

♦  0 

71 

I  00*0 

.0 

0 

♦  0 

69 

10C*0 

.0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

4 
4 

0 

16 
16 

0 

20 
20 
0 

32 
32 
0 


72 
72 
0 


3 
3 
0 

68 
66 
2 


71 

69 
2 


TENNESSEE 

TN    BHiONT  COLLEGE 

TOTAL  0.0  0  .0 

FEMALE  0  .0  0  *0 

HALE  0  *0  0  .0 
TN    CARSON-NEWMAN  CCLLEGE 

MAL  0*3  0  *0 

FEMALE  0  .0  0  .0 

K4Lt  5  0  *3  G  .0 


.0 
.0 
*0 

.3 
♦  0 
.0 


♦  0 

♦  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.C 


1  100.0 
1  100.0 
0  .0 

12  100*0 
12  100*0 
0  .0 


0 
0 
0 

V 

0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


I 

1 

0 

12 
12 
0 


erJc 


73o734 


-:«'  \ 


TAKE  6-    TOTAL  BACHELORS    OECRBES  FOR  MAJOR  rl  ELD  CONFBRR&)  SY  ^JTUJIONS  Of  HIGHER  EOUCATION  BY  MCE, 
*  ETHNICITY*  ANO  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE    U7B-1W  ^ 


AMERICAN  IftOtAN 
ALASKAN  NATIVE 

/ 

NUMBER  I 


Black  as  I  an  Cf. 

NON^HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  * 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


HHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


HOME  ECONOMICS  (13001 

%  TENNESSEE  r 

TN    OAVID  LIPSCOMB  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

TN    FREED-HARDEM  AN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0     *  .0 

TN    LAMBUTN  COLLEGE 

TOTAL  <0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    ST HN  MISSIONARY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE        •        0  *0 
MALE  0  .0 

TN    EA  ST  *TENN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  **0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .jp 

TN    MfMPHlS  STATE^UNIVERSITY 
'    TOTAL.  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    MIOOLE  TENN  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
F6MALE 
'  MALE 
TN  TENNESSEE 

TOTAL  v 
•  FEMALE 
MA  LE 
TN  TENNESSEE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 
0  *0 
0^*0 
ST  UNIVERSITY 
0  *0 
0  *0 
0  *0 
TECHNOLOGICAL  U 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


TN    U  OF  TENN  -  AT  CHATTANOOGA 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

TN    U  OF  TENNESSEE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

TN    U  OF  TENNESSEE 

TOTAL  ,  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


♦  0 
%0 

♦  0 

KNOXVI  LLE, 

♦  0 
♦0 

♦  0 

AT  MARTIN 

♦  0 

♦  0 

♦  0~  • 


0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦C 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

c 

.0 

0 

\o 

0 

"  .0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

,0 

♦  0 

0 

•  0 

-  0 

•  0 

0  - 

♦  0 

o 

♦0 

0 

*  0 

0 

•  0 

o 

♦  C 

o 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

c 

•  0 

0 

♦  0 

o' 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0- 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

i»0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

11 

34*4 

0 

•  0 

c 

♦  0 

34*4 

o 

•0 

0 

•0 

o 

•0 

o 

♦  0 

0 

•0 

3 

9.4 

0 

•  0 

0 

♦  0 

•» 

9.4 

o 

♦  0 

0 

•0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦0 

21 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

21 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•o  . 

0 

V 

•  0  * 

Q 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

'♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0* 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

c 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0~ 

♦  0 

11 

4.8 

1 

♦  4 

0 

♦0 

9 

4*3 

1 

♦  «i 

0 

♦  0 

2 

10.5 

0 

.0 

0 

♦0 

3 

1l6  .7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

16*7 

0 

•  0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

TN          STATE  TOTALS  <  U  INST ITUT I CNS> 

TOTAL                0  *0  49  11.3 

FEMALE                0  .0  47  11*4 

MALE  0  "  .0 

texas  ti  ; 

TX    ABJLENE  CHRSTN  LNI VERS  IT Y 


10*5 


*     TOTAL                 0  *0 

0 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•0 

.HALE    A    -       0  *0 

0 

•  0 

TX    BAYLOR  UNIVERSITY 

TOTAL                 1  2*4 

0  " 

•  0 

FEMALE                 1  2*4 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

TX    EAST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                0  *0 

-  5 

15*2 

FEMALE                0  .0 

5 

16*1 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

TX     INCARNATE  WORD  COiLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

TX    LA  MAR  UNIVERSITY 

TOTAL                 7  21*2 

0 

♦0 

FEMALE                7  21.2 

0 

•0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

TX    LUBBOCK  CHRISTIAN  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•0 

FEMAL  E                0.       .  0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

TX    MARY  HAROI N-BAYLGR  C 

TOTAL                 0  .0 

3 

27*3 

FEMALE                0  .0 

3 

27*3 

MALE              -  0  .0 

0 

.0 

TX    NORTH  TEXAS  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

5 

10*2 

FEMALE                0  .0 

5 

10*2 

MALE                0  .0 

0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

34*4 
34*4 

♦  0 

9*4 
9.4 
.0 


21  ICO. 0 
21  130*0 
0  *0 


0 
0 

0  ! 

C 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

V 

o 

0 
0 

11 

H 

0* 


0 

o 

0 

0 
0 
0 

12 
10 

2 

3 
3 
0 


0 

•  0 

0 

.0 

•0 

.0 

0 

.0 

0 

.  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

or 

.0 

0 

•  0 

o' 

.0 

I 

-  2.4 

0 

.0 

-  0 

.0 

1 

2*<» 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.0 

0 

•  0 

6 

18.2 

1 

3.2 

0 

.0 

6 

19.4 

0 

•  0  „ 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

4 

50.0 

4 

50.0 

0 

•  0 

3 

50*0 

3 

50.0 

0 

•  0 

1 

50.0 

i 

50.0 

0 

•  c 

0 

•  0 

7 

21.2 

0 

♦  0 

0 

•  0 

7 

21.2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

'  9.1 

4 

36.4 

0 

♦  0 

1 

9.1 

4 

36.4 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4.1 

7 

14*3 

0 

♦  0 

£ 

4.1 

7 

14*3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

NON-RE  SI  DENT 
ALIEN 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

5.3 
4.8 
,10.5 

16.7 
16.7 
•  0 


50  11*5 
48  11.6 
2  1C.5 


1 

I 

7 
7 
0 


9  100*0 

-  0 

•0 

9 

0  .0 

0 

.0 

0 

21  65*6 

0 

.0 

-32 

21  65*0 

0 

•  0 

32 

0  *0 

0 

.0 

0 

29  9C*6 

-  c 

•  0 

32 

29    SC. 6 

0 

.0 

M 

0  *0 

0 

.♦0 

0 

0  *0 

0 

•Q 

21 

0        .0  * 

0 

•  0 

21 

0  .0 

0 

•  0 

0 

36  100*0 

0 

•  0 

36 

3o  1CC.0 

.0 

.0 

36 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

16  1C0«0~ 

0 

.0 

16 

.6  10C.0 

0 

.0 

16 

0  .0 

0 

♦  0 

o 

213    S3. 8 

2 

♦  9 

227 

196  94.2 

2 

1.0 

,  208 

17  89.5 

0 

.0 

19 

15  83*3 

0 

.0 

18 

15  83*1 

0 

.0 

18 

0  *0 

0 

.0 

^  0 

381  88*0 

2 

♦  5 

4^3 

364  87*9 

2 

.5 

4 

17  89.5 

0 

•  0\ 

.9 

13;  92*9 

1 

7.1 

14 

13  92*9 

1 

7.1 

14 

0  *0 

0 

.0 

0 

40  97*6 

0 

c  .0 

"  41 

40  97*6 

0 

•  0 

41 

0  *0 

0 

•  0 

,      '  0 

27  81*8 

0 

•  0 

33 

25  6C.6 

0 

•0 

31 

2  1C0.C 

0 

♦  c 

2 

4  5C*0 

0 

♦  0 

8 

3  5C*0 

C 

•  0 

6 

1  50*0 

0 

•  0 

2 

26  78*8 

0 

•  0 

* 

33 

26  78*8 

0 

•  0 

33 

0  *0 

0 

•  0 

0 

5  1CC.0 

0 

♦  0 

5 

5  100*0 

0 

•  0 

5 

o  *0m 

0 

.0 

0 

' 7  63*6 

0 

•  0 

11 

7  63.6 

0 

•0 

11 

0  *0 

0 

•  0 

0 

42  85*7 

0 

♦  0 

49 

42  85.7 

0 

•  0 

49 

0  *0 

0 

•  0 

0 

ERJC 


731 


?3r, 


tuu  -  rout  «  ^«««i8rf?!SR?i5  ZfSWS&M™" """,0N  ,Y 


AMERICAN  INCIAN 
ALASKAN  HAT  I VE 


•LACK,  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUNdER.  %  NUMBER 

HCME  ECONOMICS  fl30C) 
TEXAS 


NUH6E* 


HISPANIC 
NUMBER 


TOIAL 
MINORITY 

NUMBER 


IiHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES  I CENT 
ALIEN 


NUNBEft 


TOTAL 
NUMBER 


TX    CUfc  LAOV  Cf  LAKE  U 

TOTAL  0        .0  . 

FEMALE  0  .3 

KALE  .0        ♦O  ' 

TX    SAM  HOUSTON  ST  UNIVERSITY 
TCTAL  1  1.4 

FEhal£  I  1.* 

MALE  0  »3 

TX    STHWSTN  ADVENT  1ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMAL £  >  0  *0 

M4LE  0  j  *0 

T*    SlHWST  TEX. ST  UNIVERSITY 
TCTAL  0  .0 

.FEMALE  0  «0 

MALE  0  *3 

TX    STEPHEN  F  AUSTIN  STATE  U 
TOTAL  C  *0 

FEMALE  0  .0 

M4l£  0  .*0 

TX    Pt AIR  IE  VIEW  AfcP  U  * 
TCTAL  0  *3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TARLETON  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .3 

HALE  C  *0 

TX    TEXAS  CHRISTIAN  U 
TCTAL  0     ,  .0 

FEMALE  0  ~  »0 

«    MAuE  0  *0 

TX    TEXAS  COLLEGE 

TOTAL,  .3  .0 

FEMALE  0  VO 

MALE  0  *0 

TX    TEXAS  SOUTHERN  UNIVERSITY 
TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  *0 

TX    TE  X4S  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL  1  .5 

FEMALE  1  *5 

MA  Lb  0  *3 

TX    TEXAS  MCSLEY AN. COLLEGE 
TOT  AL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

TX    TEXAS  OMAN'S  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *3 

FEMALE*  0  .0 

^ALE  0  .0 

TX    TRI4HY  UNIVERSITY 

TCTAL  0        *3  . 

FEMALE  0  .T 

.   MALE  0        .3  t 

TX    U  CF  HOUSTCN  CEK  CAMPUS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  o  0  .0 

MA  LE  0  *0 

TX    TEXAS  Atl  UNIVERSITY 


*0 

•  0 

•  0 

5.6 
5.6 

•  0 


3  50.0 


31  100*0 
26  100*0 
*  100*3 


1  1*0 

1  1*0 

0  „  *3 

11  130*3 

11  130*0 

3  *0 


24 
23 
1 

1 

0 
1 


85*7 
85*2 
100*C 

♦  5 

•  0 
U*3 


•  3 

C  *3 
0  .0 
TEXAS  AT  AUSTIN 

0  *3 
.  0  *0 
^  0  *0 


0 
0 
0 

3 
3 
0 

0 
0 
0 

11 

a 

o 

3 
0 
0 

0 
0 
0 


25  INSTITUTIONS) 


137 
100 

*  7 


TCTAL 
'  FEMALE 
MALE 
7X    J  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TX          STATE  TOTALS  ( 

TCTAL  10  *9 

FEMALE    .  10  *9 

MALE  0  *0 

UTAK 

UT    8*  ft* HAM  YOUNG  U  MAIM  CAM 

TCTAL  2  •  &  0 

FEMALE*-  2  *6  0 

MALE  0  *3  0 
UT     BR  I  SHAM  YOUNG  U-HArfA  CAM 

TOTAL  0  *0  0 

FEMALE  0.0  0 

MALE  0  .0  0 

UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 

TCTAL  1  1.3  0 

FEMALE  I  I.I  0. 

MALE  3  *3  0 


.3 
.0 

♦  0 

9.1 
9.1 
•0 

•0 

♦  0 

♦  3 

16*2 
16*2 
*0 

♦  3 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


9*6 
9*2 
26*9 


•  3 
•0 
.3 

.0 

•  0 
•0 

.0 
.0 
.0 


3 
0 
0 

T 
i  ? 
o  ' 


3 

50.0 

0 

0 

*0 

0 

4 

4*1  ' 

0 

4 

4.2 

0 

0 

♦  3 

c 

1 

2*0 

0 

1 

2.0  i 

c 

3 

♦  0 

0 

3 
0 

C 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 

C 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0' 

0 
0 

'  0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

3 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1  .00*0 
1  10,0.0 


I  130*0 
1  130*0 
0  *0 


1*4 

G  ~ 

— .ft— 

1*4 

0 

•  0 

0 

A 

♦  u 

.C 

0 

•0 

♦  0 

0 

.0 

.0 

0 

.  0 

•  0  • 

11 

11*3 

.0 

11 

11*5 

•  0 

0 

.  0 

•0 

0 

♦0 

0 

.0 

,  0 

0 

.0 

♦  3 

0 

•  0  . 

•  0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

•0 

0 

•c 

•  0 

0 

.0 

-*C 

0 

.0 

•  0 

r2 

2.0 

•  0 

2 

2.3 

•  0 

0 

.0 

•  0 

3 

(0 

.0 

^ 

o 

•  0 

0 

c 

•  0  ' 

0 

♦  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

i  0 

.0 

2 

♦  9 

•  0 

2 

1*0 

*0 

0 

.0 

•  0 

t  o 

.0 

•  0 

0 

♦0 

•  0 

0 

.0 

3.0 

2  * 

6*1 

3.0 

2 

6*1 

*0  > 

0 

*0 

.0 

1 

16*7 

•  0 

1 

-16,7 

*0 

0 

.0 

u 

4*4 

4 

5.9 

4.4 

4 

5.9 

•  0 

"3 

*0 

•  0 

4 

40*0 

.0  •' 

3 

33*3 

•  0 

1 

1  00*0 

.0 

2*3 

.0 

3 

1*8 

.0 

1 

16*7 

.5 

38 

3*4 

.6 

35 

3*2 

.0 

3 

11.5 

•  6 

0 

.0 

.'6 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

♦0 

0 

.0 

»  J 

0 

.0 

♦  0 

0 

.3 

3.0 

0 

.0 

3.3 

0 

.0 

♦  0 

0 

♦  0 

—6* 
6 
0 

3 
3 
0 

15 
15 

0 

1 
1 

c 


'8*3 
0.3 
.0 

50.0 
50.0 
.0 

15.5 
,15.6 
.0 

2.0 
2.0 
.0 


31  100*0 
26  100*0 
5  130*0 


0 
0 
0 

66 
66 
0 

3 
3 
0 

62 
81 
1 


91, 
91« 


5C.0 
50*0 

64.5 
84*4 
100*0 


49  96*0 
48  96*0 
1  100*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 

♦  0 

13 

LCC.O 

0 

0 

♦  3 

13  100*0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

3 

3.0 

96 

97*0  n  . 

0 

3 

96 

97*0 

0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

11 

mo*o 

0 

•  0 

0 

11 

100.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

24 

85*7 

0 

•  0  > 

4 

23 

85*2  . 

0 

♦  0 

4 

1 

130*0 

0 

*  *^ 

0 

4 

1*9 

2\0 

97*7 

1 

3 

1*4 

204 

96*1 

1 

1 

14*3 

6 

65*7 

0 

0 

.o« 

3 

100*0 

0 

0 

.0 

3 

10C.0 

0 

0 

.0 

C 

♦0 

0 

6 

18*2 

24 

72*7 

3 

6 

18*2 

24 

72*7 

3 

C 

•  C 

0 

♦  0 

,  0 

1 

16*7 

5 

83*3 

0 

1 

16*7 

5 

83*3 

0 

0 

•  0 

0 

.  *o 

0 

18 

26*5 

49 

72*1 

1 

13 

26*5 

49 

72,1 

lx 

0 

•  3 

0 

♦  0 

0 

4 

40*0 

5 

50*0 

1 

3 

33*3 

5 

55*6 

1 

1 

190*0 

0 

•0 

0 

4 

2.3 

167 

97*1 

1 

3 

1*8 

162 

97*6 

1 

1 

16*7 

5 

83*3 

0 

161 

14*5 

936 

84*4 

12 

151 

13.9 

'920 

84*9 

12 

10 

38*5 

16 

61*5 

0 

4 

1*1 

331 

95*1 

13 

4 

1.2 

307 

94*8 

13 

0 

.0 

24 

100*0 

0 

0 

*0 

1 

1C3*C 

0 

0 

.0 

1 

100*0  • 

0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

4.0 
4.4 
.0 


96 
86 
10 


95*0 
94*5 
10C.0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
-0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦x> 

•  0 

•  0 

.0  * 

•  0 

•  0 

14*3 
14*8 

•  0 

•  5 

•  5 
.0 

.0 
.0 

•  0 

9.  1 
9.1 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.5 
1.5 
.0 

10*0 

11.1 

•  0 

•  6 
.6 

•  0 


1.1 
1.1 

*0 


3.7 
4.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

1.0 
1.1 

„o 


1 

1  X 

0 

72 
72 

0 

6 
6 

0 

96  * 
1 

50 
49 
1 

31 
26 
5 

'13 
13 
0 

99 
99 
0 

11 
11 

0 

26 
27 
1 

215 
206 

>*  f 

3 
3 
0 

33 
33 
0 

6 

6  * 
0 

,  68 
68 
0 

~  10 
9 
1 

172 
166 
6 


ltl09 
1.083 

26 


348 
324 
24 

1 
1 

0 

101 
91 
10 


ERLC 


732 


736 


™« B^S^ra«:l%a!5R5?JS  !?&^&HKHt" £0OCAT,0N  6r  MC£- 


AMERICAN  1N0IAN 
-ALASKAN  NATIVE 

HONE  ECONOMICS  U30CI 


•UCK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEft 


NUMBER 


UTAH  , 

UT  •  UTAH    »TATE  UNIVERSITY 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  '  0  .0 

MALE  0  '  *0 

UT    SOUTHERN  UTAH  ST  COLLECE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
UT    WEBER  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
COLLEGE 

0  .0 

0  .0 

0  .0 ' 


1.6 

•  0 
50.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


UT 


STATE  TOTALS  < 


6  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

VERMONT 


.6 
•  6 
.0 


.2 
•  0 
2.7 


VT    U  VT  I  STATE  AGRL  COLLECE 

TOTAL  0  .0  0  .0 

FEMLE  0  .0  0  .0 

MALE  0  .0  0.0 

VT         STATE  TOTALS  (  1   INST  ITUT IONS') 

TOTAL  0.0  *0  .0 

*   FEMAL€  0.0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 


VIRGINIA 

VA    BR  IOGEWATER  COLLEGE1 

TOTAL  0  .0 

w  FEMALE  0  .0 

'MALE  0  .0 

VA    EASTERN  NENHCNITE  COLLEGE 

TOTAL  0    «,  .0 

t-EMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

VA    HAMPTON  INSTITUTE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0  V 

0 

9 

0 
0 

0  . 


.0 

%0 
♦  0 

.0 
.0 
.0 


I  100* 


VA    JAMES  MAOISON  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    .  0  .0 
VA    LONGWOOD  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

.  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    NORFOLK  STATE  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  *0 

V A    RAOFORO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    VA  POLY  INST  AND  STATE  U 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.0, 


\ 
1 

0 

0 
0 
0 

2a 

26 
2 

1 
1 

0 

4 
3 
1 


2*1 
2.1 
.0 

.0 
.0 
.0 

93.3 
96.3 
66.7 

1.6 
1.8 
.0 

2.0 
1.6 
14.3 


NUMtER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

<5 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


INSTITUTIONS) 
40  10.6 


36 
4 


VA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

^LE  0  .0 

c 

WASHINGTON 

WA    CENTRAL  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WA    EASTERN  WASH  UNIVERSITY 
TUTAL  0  *0 

FEMAIE  0  .0 

MALE  C  .0 

-WA    SEATTLE  PACIFIC  U 

TOTAL  1  2-9 

FEMALE  1  2.9 

MALE  0  .0 

WA    UNIVERSITY  OF  PLGET  SOUNO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  \0       .0  — 0^ 


9.6 
36.4 


•0 

•  0 
.0 

4.2 
4.2 
.0 

2^9 
2.9 

•  0 

6.3 
6.3 

0 


1.6 
1.6 

♦  0 

♦  0 
.0 
•0 

.0 

♦  0 


1.2 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
•  0 

;  .0 


•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦c 

.  Q 

•  0 

1.8 
1.8 
.0 

.0 
.0 
.0 


.3 
.3 
.0 


3.3 
3.7 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

2.9 
2.9 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 


HISPANIC 

TOTAL 

WHITE 

MINORITY 

4J AAj      ut           i  lit  T 

NON-HISPANIC 

* 

NUMAEA 

NUMBER   *  X 

* 

1 

1  .6 

3 

4.  7 

61  9S.3 

1 

3.2 

60  96.8 

'P 

.0 

1 

50.0 

1  SCO 

0 

♦  0 

0 

•  0 

5  100.0 

o 

.0 

'  0 

»0 

5  1C0.0 

o 

•0 

o 

.0 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  c 

21  100.0 

Q 

♦  0 

o 

.0 

20  10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

1 

*2>' 

1 1 

2.0 

515  95.4 

1 

♦  2  - 

1C 

2.C 

479  "95.2 

o 

♦0 

1 

2.7 

36  97*3 

0 

.0 

0 

.0 

78  100*0 

0 

.  0 

o 

♦  0 

74  1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  1CC.0 

0 

0 

•  0 

78  1CC.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

74  1C0.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

4  100.0 

* 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

9  100.0 

Q 

0 

♦  0 

9  1CC.0 

0 

'.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

4  66*7 

0 

0 

0 

.0 

4  66*7 

0 

♦0 

0 

.0 

0  *0 

0 

♦  0 

100.  c 

0  .0 

0 

•0 

5 

100.0 

0  .0 

0 

•°. 

1 

100.0 

0  .0 

0 

1 

2.1 

4b  97*9 

0 

1 

2.1 

46  97.9 

0 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

o 

.0 

27  1CC.0 

0 

.0 

o 

•  0 

27  1CC.C 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•0 

28 

9  J.  J 

2  6.7 

0 

•  0 

26 

96.  3 

1  3.7 

o 

.0 

2 

66.7 

1  33*3 

•  0 

.0 

2 

3.& 

54  96.4 

0 

.0 

l 

3.o 

*          54  96.4 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

4 

2.0 

191  97*4 

0 

♦  0 

3 

1.6 

■185  97.9 

.  0 

.0 

1 

14.3 

6  85*7 

NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TCTAL 

NUMBER^ 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


.0 
•0 
.0 

.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


41  10.9 
37  10*1 
4  36.4 


333 
326 


68*3 
69.1 


7 

63.6 

29 

96.7 

26 

96.3 

3 

100.0 

23 

95.8 

23 

95*8 

<v 

*C 

31 

88.6 

31 

£6*6 

0 

•0 

11 

91. T 

11 

91. T 

0 

•  0 

0 
-  0 
0 


0 
0 
0 

I 
z 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

lo 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


.0 

.c 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
•0 


14  2.6 
14  2.8 
C  .0 


.0* 
.0 
•  0 


.0 
.0 
.0 

33.3 
33.3 
.0 

%0 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.'5 

♦  5 
.0 


•d 

.3 
.0 


.j 

•  } 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.9 
2.9 
.0 

•  0 
.0 
.0 


64 

62 
2 

5 

5 
0 

21 
20 
1 


540 
503 
37 


78 
74 
4 


/8 
74  m 
4  " 


5 
1 

47 
47 
0 

27 
27 

0 

30 
27 
3 

56 

5e> 
0 

196 
189 

y 


377 
366 
11 


30 
,27 
3 

24 
24 
C 

35 
35 

0 

12 
12 

0 


9 

;eric 


733 


TABLE  ft*     TOTAL  BACHELOR*  S 


DEGREES  fOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  6V  MCE, 
ETHNICITYt  AMD  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  KTi-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

.NUMBER  S 


JLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


HHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCN-RE  SIOENT 
'ALIEN 

*  NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


HOME  ECONOMICS  U30C) 


WASHINGTON 

HA    UNIVERSITY  OF  NASHlriGTON 

TOTAL                  I       i.9  0 

FEMALE                 I  <> 

MALE  C  ♦<>  0 
HA    mAUa  KALLA  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  0 

FE.MLt                 0        .0  0 

:nLe  0.0  3 
HA    *ASH1N*T0N  ST  UNIVERSITY 

TCT  AL  \               2      U*  1 

FEMALE                 2       1.5  1 

MALE  *  0  .  .0  0 
n  A    WESTERN  HASH  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .3  0 

FEMALE                 0        .9  0 

MALE  9  .3  0 
HA     M1TU0RTH  COLLEGE 

TCT  AL                   3         .3  0 

FEMALE                 0        .3  0 

MA  Lc                  0        .3  0 

HA          STATE  TOTALS  ( 

TJTAL         '       A  1*2 

FEMALE                 A  U2 

MCE                 0  .3 


.0 
.0 
.0 

.3 

•  0 

•  3 

.7 
.7 
.0 

•  3 
.3 

•  3 

.9 
.3 
.3 


9  INSTITUTIONS) 
A  1.2 
A  1.2 
0 


.0 


ME  ST  VIRGINIA 

HV     CONCORD  COLLEGE 
•    TJTAL         ^     .3  ♦> 
FEMALE  *C  -3 

ULE  3  .3 

*V    FAIRMONT  STATE  COLLEGE 
TLTAL  0  .3 

FEMALE  '0  .3 

MALE  0  .3 

«V  MARSHALL  UNIVERSITY^ 
.3 
.  3 
.0 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  3  .3 

KALE  0  .3 

»,V    *  VA  STATE  COLLEGE 
.'.TOTAL  3  «3^ 

FEMALE  *        0  «3 

MALE  3  «3 

MV    WEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 
.    TOTAL  0  *  .3 

FE4ALE  3  .3 

MALE  C  .3 

«V    i>cST  VA  mcSLEYAN  COLLEGE 
TOTAL  3  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .3 


TCFAL  0 
FEMAIE  C 
HALE  0 
HV    SHE  PHERC  CCLLEGE 


3 
3 

3 
3 
0 

0 

3 
0 

0 
3 
0 

0 

3 
3 

1 

i 
o 

0 

*  0 


.3 
.3 
.0 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.0 

.0 
.0 
-0 

.0 
.3 
.3 


.3 

.0 
.3 
.3 


*V          STATE  TCT  AL S  t 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .3 

HALE  3  '  .3 

WISCONSIN 


7  INSTITUTIONS) 


.6 


»I    CARDINAL  STRITCH  COLLEGE 

.0 

TOTAL 

C 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

,3 

MALE 

3 

.3 

0 

.0 

UI  1DUNT 

MARY  CCLLEGE 

TOTAL 

0 

.3 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.3 

3 

.3 

MALE 

e  0 

.3 

3 

.3 

Ml     SILVER  LAKE  CCLLEGE 

TuTAL 

0 

.0 

0 

.3 

FEMALE 

3 

.3 

3 

.3 

MALE 

.  0 

•3 

3 

.0 

Hi     J  OF 

HI  SCONS  1 N 

MAOISON 

t;t  AL 

0 

.3 

5 

3.6 

FEMALE 

0 

.3 

5 

3.7 

MALE 

0 

•  3 

\° 

.0 

tfl    J  CF 

WISCONSIN 

STEVNS  PNT 

1.3 

T^TAL 

0 

•  3 

1 

FEMALE 

0 

•  0 

1 

I. A 

MALE 

0 

.0 

3 

.3 

*l     J  OF 

Hi  SCONSIN 

STOUT 

TOTAL 

-  3 

•  3 

3 

1.2 

F  F  ^A  L  E 

0 

.3 

2 

.9 

KALE 

c 

.3 

I 

12*5 

3 

3 
0 

0 
0 

0 

2 
2 
0 

1  . 

1 

0 

3 
3 
0 


5.8 

6.0 
♦0 

.0 
.0 

•  0 

l.A 

1.5 

•  0 

'3*2 
3.2 
.0 

.3 
.0 

•  0 


2*3 
2. A 
.0 

i 


0 
3 
C 

.P 

'  3 
3  . 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
3 


.0 
.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.3 

.0 
.0 
.0 

•  3 
.0 

•  0 

,0 
.0 

•  3 

.0 
'  .'0 
.0 


.0 
.0 
.0 


0 

c 

0 

0 
0 
0 

3 

0  - 
0 

0 

0 
0 

0 
3 
0 

2 
2 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

♦  3 
.0 

.0 
.0 
.3 

.0 
.3 
.0 

h 

.9 
.3 


0 
0 
0 

0 
3 
0 

3 
3 

0 

0 
0 

3 


.0 
.0 
.0 

♦  3 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•0 
.0 


3. 

•  0 

0  ' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

C 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

3 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  » 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.3 

•  0 

3 

.0 

3  ° 

.3 

.0 

0 

.0 

'0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

,3 

3 

♦  3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.3 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

0 
0 

o- 

0 
0 

0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


7.7 
$.0 
.0 

.0 
.0 


3.6 
3.7 
.0 

1.3 
l.A 

.0 

2.1. 
1.7 
12.5 


A5 
A3 

2 

6 
6 
0 


66.5 
86.0 
1CC.0 

100.0 
100.0 
♦0 


5 

3.5 

133     9A.3  * 

3.6 

130  9A.9 

\. 

.0 

3  75.0 

- 1 

3.2 

28  <9C3 

1 

3.2 

28  90.3 

0 

.0 

0  .0 

o 

.0 

*    11  100.0 

0 

.0 

11  100.0 

0 

.0 

0  .0 

16 

A.  7 

317  92.7 

16 

3.09    92. 8 

7 

'  .0 

8     88 .9 

t 

3 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1  1CC.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

* 

.0 

3  1CC.0 

0 

.0 

3  100.0 

c 

.0 

0  .0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3  1CC.0 

0 

•  9 

0  .0 

o 

,»0 

7  1CC.0 

0 

.0 

7  1CC.0 

0 

•  0 

0  .0 

o 

.0 

6  100.0 

c 

.0 

6  1CC.0 

0 

.0 

0  .0 

1 

•  8 

120  S6.4 

1 

.8 

120    9*. A 

c 

.0 

0  .0 

c 

.0 

16  100.0 

0 

.0 

16  100.0 

0 

.0 

9  .0 

1 

.6 

156  96.7 

1 

.6 

156  98.7, 

c 

.0 

0  .0' 

1 

0 

<> 
.0 

2  1CC.0 

0 

.3  - 

2  10C.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

1 7  10C.0 

c 

.0 

17  1CS.0 

3 

.0 

0  10 

0 

.0 

-      2  1C0.0 

0 

.0 

2  10C.0 

0 

.0 

0  .0 

134 
131 

3 


96. A 
96*3 
1CC.0 


75  98.7' 
71  98*6 
A  100.0 

237  97.5 
230  97.9 
O         7  67.5 


3 

3.6 

'52 

3 

6.0  ■* 

30 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

6 

0 

.0 

6 

3  • 

.0 

0 

3 

2.1 

1A1  i 

2 

1*5 

137 

1 

25.0 

A 

2 

6.5^ 

31  4 

2 

6.5 

31 

0 

.0 

0 

0 

■  .0 

11 

0 

.0 

0 

•? 

0 

9  2.6 
8      2. A  ( 
1  11.1 


0 

.0 

3 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

\ 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  , 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

t 

.6 

1 

.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.6 

1 

.6 

0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.3 
.0 
•0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•A 

•  A 
.0 


3A2 

333 
9 


1 
1 

0 

3 
3 
0 

3 
3 
0 

7 
7 
0 

6 
6 

a. 

IK/ 
124/ 


2K 

16 
16 
0 


158 
158 

0 


2 
2 
0 

i? 

o 

2 
2 
0 

139 
136 
3 

76 
72 
A 

2A3 
235 
8 


\ 


738 


73A 


i 

TABLE  *♦    TOT  At  lACNfLOA'S    DECAEES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  IV  INSTITUTIONS  OI?  HIGHER  EDUCATION  IV  RACE. 
'  ETHNICITY,  AMD  SEX*     INSTITUTION'ANO  STATE  HTI-IIW 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

"  NUNBEA  t 


HOME  ECONOMICS  113001 

<  wisconSTn 

„Ml    VITEAIO  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE*  0 

MI  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
NILS  0 

WYOMING 


•  LACK  ,    ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


.0 

•  0 

•  3 


NUM6EA 


•0 
•  0 
.3 


NUMlEA 


INSTITUTIONS I 
9  1.9 


NY    UNIVERSITY  OF  WYOMING 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  •   0  .0 

MALE  0  .0 

HY         STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FENALE  0  .0 

MALE  0  .0 


1.7 
6.7 


THE  STATES  AND  O.C. 
TOTAL  79 
FEMALE  74 
MALE  5 

GUAM 


.4 
.4 
.6 


1  INSTITUTIONS! 

'  0  .0 
0  .0 
0  .3 

363  "INST  ITUTldNSI 
1.195  6.5 
1.113  -6*4 
62  9.2 


GU    UNIVEASITV  OF  GUAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 


GU  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PUERTO  AICO 


TOTALS 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.3 


1  INSTITUTIONS) 


PA    CATHOLIC  U  PUERTO  RICO 

TOTAL  *  0  ,0 

FENALE  0  .0 

MALE  0  .0 
PR    U  OF  PR  RIC  PIECRAS 

TOTAL  0  .0 

FENALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0 

"  0 

0 
0 
0 


.0 
•  0 
.0 


.3 
.3 
.0 

.0 
.0 
.3 


-PR  AREA 
TOTAL 
FEMALE 

r*LE 


TOTALS  I 

0  .0 

0  .0 

0  .3 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FfMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 

.  0  -3 

3  INSTITUTIONS! 
0  .0 
C  .0 
0  .3 


382 
355 
27 


MAJOR  FIELD  AGGREGATE  1300  ( 

TOTAL  79*  .4 

FENALE  7*  .4 

MALE  5.  .6 


366  INSTITUTIONS) 

It  195  6.5  364 

1.113  6.4  357 

82  9.2  27 


.0 
.0 
.0 


1.3 
1.3 
.0 


2.  1 
2.0 
3.0 


HISPANIC 
NUMlEA 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMlER 


NON-AESIDENT 
ALIEN 


.0 
.0 
•  3 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

7 
7 

o 

100.0 
1CC.0 

«c 

0 
0 

o 

.0 
•  0 
.0 

v- 

•  4 
.4 

•  0 

0 
0 
0 

* 

.3 
.0 
.0 

11 
10 
1 

2.3 
2.1 
t.7 

474 
460 
14 

97.5 
97.7 
93.3 

1 
1 

3 

.2 

.1 

.0 

8.3 
6.3 
.0 

0 
0 
0 

i 

.0 
.0 
.0 

1 
1 

0 

8.3  * 
6.3 
.0 

11 
U 

0 

91.7 
91.7 
.0. 

0 
0 
0 

.3 
.3 
.3 

6.3 
6.3 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

1 
1 

0 

8.3 

0.3 
.0 

11 

11 

0 

91.7 
91.  7 
•  0 

0 

-  0 

c 

.0 
.3 
.0 

2.1 
2.0 
3.0 

173 
U3 
10 

.9 
.9 
1.1 

1  »t»29 
1  .705 
124 

Tcf.o 

9^8 
13.9 

16.219 
15,466 

'  753 

68.8 
•  69.0 
64.6  • 

211 
196 

13 

l  »2 
1  .1 
1.5 

1 00  .0 

loolo 

.0 

0 
3 

.3 
.0 
.0 

2 
2 
0 

1 

130.0 
130.0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

c 

0 
0 

'  0 

.0 
.0 
.0 

100.0 
100.0 
.0 

0 

i  0 
0 

.0 
.3 
.0 

•J 

0 

100.0 
100.0 
.0 

.3 
0 

'  0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.3 

•  0 
.0 
.0 

27 
27 
0 

100.0. 
100.0 
.0 

27 
27 
0 

100.0 
10C.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 

•  .o  - 

.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

126 
126 
0 

96.4 
96.4 
.0 

126 
126 
0 

96.4 
98.4 
.0 

2 

-  2 
0 

1.6 
1.6 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

TOTAL 
NUH6ER 


153  98.7 
153  96.7 
0  .0 


153 
153 
0 


97.5 
97.5 
.0 


153 

98.7* 

2 

V.3 

0 

.0 

153 

98.7 

2 

1.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.O 

0 

.0. 

1*55 

96.7 

2 

1.3 

t  3 

.0 

-155 

98.7 

2 

1.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

326  1.8 
316  1.6 
10  1.1 


1.984  10.6 
1.86C  1C.6 
124  13.9 


16,221  86.1 
15.466  86.3 
753  84.6 


211  1.1 
198  LI 
13  1.5 


464 

471 
15 


U 
12 
0 


12 
12 

0 


16.259 
17,369 
690 


27 
27 

0 

126 
•128 
0 


155 
155 

0 


157 
157 

0 


18,416 
17,526 
890" 


LAW  (1400) 
ALABAMA 

AL    ATHENS  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .3 

MALE  0  .0 
AL    MILES  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE  0  .0 
AL     ."ALL ADEGA  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE  0  .3 
AL     UNIVERSITY  OF  ALABAMA 

IjOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .3 

MALE                 0  .3 

AL          STATE  TOTALS  I 

TOTAL                0  .0 

FEMALE         *       0  .3 

MALE                0  .0 


0 
0 
0 

11 

4 
7 

4 
1 

3 

2 
2 
0 


.0 
.0 
.0 

91.7 
100.3 
67.5 

100.0 
100.0 
100.0 

13.3 
50.0 
•  0 


INST ITUT IONS) 
17  51.5 
7  7C.0 
10  43.5 


0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

4  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

91.7 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

•  0 

0 

•0 

7 

67.5 

0 

.0 

0 

.0 

4 

iOC.O 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

13.3 

0 

•  0 

*  0 

.0 

2 

5C.0 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

17 

51.5 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

70.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

43.5 

2 

100.0 

1 

100.0 

1 

100.0 

1 

8.3 

0 

•  0 

1 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

66.7 

2 

5C.0 

11 

1C0.0 

16 

46.5 

3 

30.0 

13 

56.5 

2 
1 
1 

12 
4 
6 

4 
1 

3 

15 
4 
11 


33 
10 
23 


735 

73d 


AN ER  I  CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 


BUCK  ASIAN  C* 

NON-HISPANIC  PACI«C  ISLANDER  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
Ml NORttY 


NUMBER 


WHITE, 
NON-HISPANIC 

KUNBEA  ' 


NON-RESIOENT 
ALIFN5 

NUH0ER 


TOTAL 
NUMBER 


LAH  114001 
A At  ZONA 

AZ    NORTHERN  AAIZ  UNIVERSITY 

TOTAL  *         .     0        .0  0 
FEMALE  0       .0  0 

HALE  -v    3        .3  0 


.0 
.0 
.0 


AZ          STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0 

FEMALE  *  0 

MALc  0  -0 

"t*ALlFOANlA 

CA    GOLDEN  GATE  UNIVERSITY 
TwTAJL  0  »3 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

"CA    NATIONAL  UNIVERSITY 
TCTAL  3  *0 

6EMUE  C  .3 

HALE  0  ..3 

CA    PSPPEAOINe  UNIVERSITY  • 
TCTAL  0  .0 

F5MALE'  0  •<> 

HALc  0  .0 

CA    US   INTERNATIONAL  U 
TOTAL        •        0  tO 
FE^LE  C  j 

HAL  c.  0  .9 

CA    U  CP  CAt-DAVIS 

TCTAL  0  .0 

F£HAL  E  0  .0 

HA  LE  0  .3 

CA    i>  OF  C AC' SANTA  dARd AAA 
*CTAL  0  .5 

FeNALc  .  0  .3 

MALE   •       *    0  ,  .3 
CA    VW I VEJtStTY  OF  Tl-E  PACIFIC 
TOrAtX7*'         C  .0 
FE4ALE  3  .0 

HAL  c  0  .0 

CA    U  OF  NEST  LOS  ANGELES 


1  INSTITUTIONS} 
0  .3 
3  .0 
0  *0 


TCTAL 
*  FcMALE 
MALE 
CA    «STK  ST 
TOTAL 
FSHAtE 
KALE 
.CA    -STM  ST  U 
TOTAL % 
FEMALE 
MALE 


U  C 


0  -.0 
0  .0 
0  .0 

LAM  ORANGE  CO 

2  2.4 
0  *0 

2  4.2 

LAM  SAN  01  EGO 
0  .3 
)  .) 
0  .3 


CA 


STATE  TCTAL S  I 


TCTAL  2  1.1 

FEMALE^  0  .0 

HALE  2  1.9 

XCNSECTICUT 

CT    QJINNIPIAC  CCLLEGE 

TOTAL            .     0  .0 

fe,hale  0  .0 

HALc  0  .0 


CT           STATE  TOTALS  I 

TOT  AL  0 

FEMALE  0 

HALE  0 

FLORIDA  { 


1  INSTITUTIONS) 

.0  0  .0 

.0s  0  .0 

•0    >  0  .0 


FL    STETSON  UNIVERSITY 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALc  0  «3 

FL          S7ATE  T  CT  AL S  1 

T0T AL  3  *«3 

.  ,  FE  'ALfc  0  .0 

HALc  0  •  3 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
•  0 


.0 
♦  0 
.0 


0 

•  J 

0 

.0 

3 

•  0 

0 

•  0 

o 

•.J 

0  t 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

3 

.3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

"3 

•  0 

\ 

16.7 

0 

•  0 

0 

•0 

C 

♦  0 

1 

50.0 

3 

♦  0 

0 

•  3 

0 

•  0 

0 

♦  0  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

\o 

0 

•  0 

/c 

•  0 

0 

-  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

Q 

0 

.0 

,  0 

.0 

0 

.0 

C 

.0 

3 

12.3 

2 

6.0 

2 

U.2 

.  1 

9.1 

1 

7.1 

1 

7.1 

3 

16.3  / 

0 

.0 

2 

16.7 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

.3 

3 

3.6 

0 

.0 

1 

2.9 

'0 

.0 

2 

4.2 

2 

5.0 

0 

.0 

2 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  .0 

TITUTICNS) 

'  r 

9 

4.6 

5 

2.7 

6 

7.1 

2 

2.4 

3 

2.9  0 

3 

2.9 

0 

.0 

3 

.0 

C 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  INSTITUTIONS) 
0  .3 
0  .0 
3  .0 


D 

0  * 
0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.3 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o1 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0' 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0  - 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

ft 

•  0 

.0 

1 

10.0' 

10*0 

0 

•0 

*0 

1 

12  .5 

12.5 

0 

.0 

16*7 

6 

♦  0 

•  0 

ft 

♦  0 

^0.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*<r 

0 

*  .0 

0 

.0 

1 

100. 0 

1  100*0 

1 

1 00.0 

1  100*0 

0 

.0 

C- 

.  o 

0 

.0 

0 

.  .0 

ft 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5' 

20.0 

0 

.0  ' 

3 

27*3 

0 

.0 

2 

14.J 

5 

31.3  *- 

■  e 

56.  ) 

4 

33.3 

6 

50*L 

1 

2  5.0 

2 

50*0 

5 

6.0 

10 

12.0 

2 

5  •  * 

3 

8.6 

3 

6.3 

7 

14.6 

1 

3 

7.5 

0 

.0 

2 

12.5 

1 

4.2 

1 

4.2 

13 

7.0 

29 

15*5 

6.  3 

15 

17*9 

5.8 

14 

13.6 

0 

♦0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

^0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

.c 

0 

•0 

.  '  0 

.fi 

0 

.0 

*  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

14  100*0 

0 

•  0 

12  10C.0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

•  0 

14  100.J 

0 

•  0 

12  100*0 

0 

•0 

2  10C.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

1  1C0.0 

«-  0 

•  0 

9  90*0 

0 

•0 

2  IOC*  0  , 

0 

ft 

7    87*5  - 

0 

.0 

"5    83*3  ' 

0 

.£> 

4  100*0 

0 

.0 

1  SCO 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

.0 

0  -0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

.0 

0  *o 

0 

♦  0 

0  *o 

0 

ft 

0  *0 

0 

«0 

4  100*0 

0 

.0 

3  1C0.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

♦  0 

'20  80*0 

0 

.0 

H  72*7 

0 

♦0 

12  85.7 

0 

.0 

8  5C.0 

0 

..o 

6  50.0 

0 

*o 

2  50.0 

0 

.0 

73  86.0 

»  0 

.0 

32  91.4 

0 

.0 

41  85*> 

0 

.0 

37  '92.5 

0 

.0 

14  67.5 

0 

.0 

23  95.o 

0 

.0 

156  84.5 

0 

.0 

69  82.1 

0 

.0 

89'  86.4 

0, 

.0 

6  100.0 
6  100.0 
t>  *0 


6  100*0 
6. 1C0.0 
0  .0 


1  100.0 
0  .0 
!•  100.0 


1  1CC*0 

0  .0 

1  1CC.0 


.0 
.0 
.0 


iO 
•0 


14 

12 

2 


14 

12 
2 


1 
0 

1 

10 
2 
6 

6 
4 

2 

1 

0 
1 

I 
1 

0 

'  4 

3 
1 

25 
11 
14 

16 
IZ 
4 

63 

3 

46 

40 
16 
24 


167 
84 

103 


1 

a 
1  • 


ILLINOIS 

IL  «S*N-A«:N  S7ATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
.  FcKALc  0  .0 

^4»LE   *  3  .0 


33, 
50, 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1  33.3 
1  50.0 
0  *0 


2  66*1 
1  50*0 
1  1C0.0 


0- 
0, 
'0 


'.0 

.0 

iO 


9 

ERLC 


736 


7«J0 


^TASLE         TOTAL  SACMfWA'S    OKAEES  FOR  MAJOR  FIELO  COftFfMEO  W  *£"TUIi™  2^Hl6MC*  E0UCATI0N  8Y 

ETHNICITY*  ANO  SEX'     INSTITUTION  ANO  STATE  1»7B-197» 


AM  MICA  ft  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEP 


NUMBER 


LAM  (UO0I 
ILLINOIS 


•  u    UNIVERSITY  OF  CHICAGO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »0' 


NUMBER 


.0 
•  0 
.0 


IL 


STATE  TOTALS  1 


■\ 


TOTAL 
FEMALE. 
MALE 

KANSAS 

KS    KANSAS' ST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

/* 

KS         STATE  TOTALS  i 
, '     TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KENTXKY 


KY  J-iONAS  MORE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *° 
KY    TRANSYLVANIA  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 
1  20*0 
1  50*0 
0  .0 


.0 

•  0 

♦  0 


NUMBER 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
♦  0 


12*5 

•  0 
25*0 

•0 

♦  0 


KY  STATE  TCTALS  ( 

TOTAL  0 
*  FEMALE  0 
HALE  3 

LOUISIANA 


LA 


•  0 
.0 
.0 


INST  ITUT  IONS  ) 
1  6*7 


12.5 


M  ARYLANO 

HO    U  OF  MD  COLLEGE  PARK  CAM 

TOTAL  0        .0     -  0 

FEMALE  0        *0  0 

MALE  0        *0  0 


.0 
•  0 
.0 


1  INSTITUTICNS) 


•  0 
.0 

•  0 


NO         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALli  0  .0 

MALE  0  .0 

MASSACHUSETTS 


ma  u  of  ma::  anherst  campus 

TOTAL                 0        *0  2  6.1 

FEMALE                0        *0  1  6*3 

MALE                 0        .0  1  5.9 


MA          STATE  TOTALS  ( 

TOT  AL  ,0  .0 

°     FEMALE  -0  *3 

HALE  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 
2  6.1 
1 
I 


6.3 
5.9 


MICHIGAN 

HI    EASTERN  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  1 
FEMALE  0  .0 

MALE  1  7.7 


1  6.3 

0  .0 

1  7.7 


.0 
•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 

♦  0 

•  0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


.0 
.0 
•  0 


LOUISIANA  COLLEGE 

50.0 

TOTAL                0  .0 

1 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALt                0  .0 

1 

50.0 

0 

♦  0 

\    UNIVERSITY  OF  NEW  ORLEANS 

TOTAL  •              0  -3 

0 

■  .0 

0 

.0 

f-EHALE                0  .3 

0 

'  .0 

0 

.0 

HALE                 0  .0 

0 

.3 

0 

.0 

I    HCNEESE  STATE  UNIVERSITY 

50.0 

TOTAL  0 

1 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

.  MALE                0  .0 

I 

50.0 

0 

.0 

fc     MDKttlCJtTI   LOOlMJtlt*  O 

15.4 

TOTAL                 0  .0 

2 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

HAL1:  *             0  .0 

2 

25.0 

0 

.0 

t         STATE  TOTALS  (          *  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0  .0 

4 

20.0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

\  o 

.3 

HALE                0  .0 

4 

26.7 

3 

HISPANIC 
NUMBER 


•  0 
.0 
.0 


.c 

•  0 

•  0 


.0 
•0 
.0 


.0 
♦  0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

* 

0 

0 

0 
0 
0 


TOTAL 

kHlTE  NCfc-RESIDENT 

MINORITY 

Nr 

N-HISPANIC 

ALIEN 

1 

NUMBER 

I 

NUMBER  X 

NUMBER 

1 

.0 

3 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•0 

.0 

0 

.0 

2  1C0.0 

0 

•  0 

.0 

1 

20.0 

4  80.0 

0 

•0 

1 

50.0 

1  sec 

0 

•  0 

.0 

•0 

3  100.0 

0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

10  100.0 

0 

.0 

.0 

0 

♦  C 

2  1CC.0 

0 

•0 

3 

.0 

8  100*0 

c 

♦e 

•0 

0 

.0 

10  1CC.0 

3 

•  0 

.0 

0 

Z  100*0 

0 

•0 

.0 

0 

.0 

8  1C0.O 

0 

.0 

•0 

1 

12.5 

7  87*5 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

•  0 

•  0 

1 

25.  C 

3  75*0 

0 

•0 

•  0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

•  0 

.0  v 

1 

.0 

3  1CC.C 

0 

•  0 

.0 

\  0 

.0 

4  100*0 

0 

•  0 

•0 

1 

6.7 

14  93*3 

0 

♦  0 

.3 

0 

.0 

7  100*0 

0 

♦  0 

♦  0 

1 

12*5 

7  87*5 

0 

•0 

•  0 

1 

5C.0 

1  50*0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0  .c 

0 

.0 

♦  0 

1 

5  0.  0 

1  50*0 

0 

♦0 

♦  0 

3 

.0 

3  10C.0 

0 

♦  0 

♦  0 

C 

♦  0 

3  .0 

0 

.0 

.0 

3 

.0 

3  1CC.0 

0 

•  0 

♦  0 

i 

5C.C 

1  50*0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

0  *0 

c 

.0 

.0 

1 

50.0 

1  50*0 

0 

♦  0 

.0 

2 

15.4 

11  64.6 

0 

.3 

.0 

0 

•  0 

5  1CC.0 

0 

•0 

♦o 

2 

25.0 

6     75. C 

0 

•  0 

.0 

4 

2C.0 

16  80*0 

0 

.0 

♦3 

0 

.3 

5  10C.0 

0 

•  0 

.0 

4 

26.7 

11  73.3 

0 

♦0 

.0 

.0 

2  1CC.0 

0 

.3 

.0 

3 

.0 

2  100.0 

0 

•  0 

.0 

3 

.3 

3  .0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

2  1CC.C 

0 

♦0/ 

.0 

0 

.  0 

0  .0 

3 

•  3 

3.0 

3 

9.1 

30  <»0.9 

3 

♦  0 

6.3 

z 

12.5 

14  67.5 

0 

♦0 

•  0 

1 

5*9 

16  94.1 

0 

•  3 

3.0 

3 

9. 1 

33  9C*9 

0 

♦3 

6.3 

2 

12.5 

14  87.5 

0 

.3 

♦  0 

I 

5.9 

16  94*1 

0 

•  3 

♦  0 

2 

12.5 

14  87*S 

0 

•3 

.0 

3 

.0 

3  UC*3 

0 

.3 

.0 

? 

15*4 

11  84*6 

0 

.3 

TOTAL 
NUMBER 


10 

2 
8 

\ 

1 

8 


15 
7 
8 


2 
0 
2 

3 
0 
3 

2 
0 
2 

13 
5 


20 
5 
15 


23 
16 
17 


33 
16 
17 


16 
3 

13 


ERJC 


737 


741 


V 


TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR'S 


DEGREES  FOR  MAJOR  FlELO  CONFERRED  BY#INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY,  AND  SEX»     INSTITUTION  ANC  St AT E  197B-1979 


AMERICAN  IfcOUN 
ALASlUN  NATIVE 

NUMBER  X 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPAN.C  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPMIC 
* 

NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


fcHtTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES  I0ENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


LAM  (1400) 
MICHI3A* 


MT    MA03NNA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

,    MALE  0  *0 


♦  0 
.0 

i.O 


.0 

•  0 

•  0 


6  100*0 
5  100*0 
1  100*0 


MI          STATE  TOTALS  < 

TCrAL  1  4.5 

FEH»l£  *  0  *0 

MALc  1  7*1 


INSTITUTICNS) 
1  4.5 


♦0 
7*1 


9*1 
♦  0 
14*3 


20  90*9 
8  10C«0 
12  85*7 


22 
8 
14 


MINNESOTA 


MN    wlNONA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0         *0  0 

FEMALt  0        *0  0 

MALE  0»3  0 


♦  0 
.0 

♦  0 


♦  0 
.0 

•  0 


19  100*0 
16  100*0 
3  100*0 


19 
16 
3 


Mh          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  *0 


1  INSTITUTIONS) 

0  I  *0 
0  *0 
0      .  *0 


19  1CC.0 
16  100*0 
3  10C*0 


19 

16 
3 


M;SS13SWI 


MS    U  OF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 

TOTAL  0  .3  1  IjUI 

FEMAlE  0  *0  1  20*0 

.  MALE  0  .0  0  *0 

MS         rSTATE  TOTALS  (  1   INSTT  TUTIONS I 

TOTAL  0  .3  1  11*1 

FEMALE  0  *J  1  20*0 

MALE  0  .0  0  .0 

MISSOURI  I 


11*1 

20*0 
*0 


11*1 

2C*0 
♦0 


86*9 
80.0 
100*0 


88*9 
80*0 
1CC.C 


HO     STEPHENS  CCLLEGc 

TCvTAt                  3  *3  1  33*3 

FEMALE                 0  .3  1  33*3 

MA  Li  0.0  0  *0 
MC    »ILL I  AM  MC30S  CGLLtGE 

TCTAL                 0  .0  2  12*5 

FcMALc                  0  *0  2  12*5 

VAlt                 0  *3  0  *0 


MO           STATE  TCTALS  < 

TCTAL  3  *3 

FEMALE  0  .0 

HALE  C  .3 


2  INSTITUTIONS) 
3  15.6 
3  15*8 


*0 

,0 


33*3 
33*3 
♦  0 

12*5 
12*S 
*0 


15*o 
15*8 
•  0 


2 
2 
0 

/ 

u 

0 


16 
16 

0 


66*7 
66*7 
♦  0 

87** 
67*5 
♦0 


84< 
84, 


♦  0 
*0 

•« 

*0 

♦  0 
♦0 


*0 
*0 
♦  3 


3 
3 

0 

16 
16 

0 


1  ? 
19 

0 


N^<ASKA 
NE     C-U1GHT0N  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


/ 


.0 
.0 
.3 


Nc     »AY<E  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALt 
MALE 


.0 
.3 
♦  0 


fc          STATE  TCTALS  ( 

TCTAL       i  3  .3 

FE*«Lc       i  C  *3 

ML{  0  .0 


.3 
.3 
.0 

,3 
•  3 

40 


2   INST  ITUTIONS) 


.0 
♦  0 
♦0 


\:eo 

\ 

\ 

VO 

♦  0 

Jo 

\ 

\ 

♦o 

*0\ 

♦  0  \ 


.0 
*0 
.0 

*0 
.0 
*0 


•  0 
.0 

.c 


13  10C.0 

2  100*0 

11  103*0 

4  100*0 

0  *0 

4  100*0 


17  10C*0 
2  10C*0 
15  1CC*0 


.0 
♦  0 
.0 

.0 
♦0 
.0 


13 
2 
11 


17 
2 
15 


NtVACA 


NV     J  Of  SEVAC*  RENC 

TOTAL  0  .0 

F  E^A  L  r  3  .0 

-ALE  0  *3 

«V          STATE  TOTALS  ( 

TCTAL  0  *0 

FEMALE  3  *3 

MALE  C  *3 


♦a 

.0 

.01 


1  INSTITUTICNS) 


•  0 

♦  0 
.0 


U  100*0 
6  100*0 
8  100*0 


U  100*0 
6  100*0 
8  10C.0 


14 

6 
8 


14 
6 
8 


VE*  MAXf>SHf,»E 


NH    Rl VIER  COLLEGE 

TCTAt  3  .3 

FC4LE  0  .3 

MALE  0  .3 

NH  STATE  TOTALS  ( 

TCTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MA'.  E  3  *0 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  .0 
0  *0 


10C.0 
100*0 
«0 


100*0 
1CC.0 
♦0 


73$ 


742 


TA4LE  **     TOTAL  !ACHaOR»3 


oegrees  for  major  fiilo  confcrreo  by- institutions  of  higher  education  by  race, 

\ETHNICITYt  AND  SEXi     INSTITUTION  ANO  STAT  I  197B-1979 


AMEft I  CAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NO  WE  A  t 


.BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


*  TOTAL 
MlNOftlTY 

NUMBER 


MHITE 
„  NON-HISPANIC 

t  NUMBER 


NON-RES  I OENT 
ALIEh 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


LAM  (1400) 
NEW  YORK 


NY    CUNY  CITY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HAL  t  0  *0 

NV         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 


9  30,0 

3  37.5 

6  27.3 

INSTITUTIONS) 

9  30.0 

3  37*5 

6  27*3 


6*7 
•  0 
9*1 


6*7 
•  0 
9*1 


S  14.7 

2  29*0 

3  13*6 


9  16*7 

2  29*0 

3  13*6 


16  93.3 
5  62.9 
11  90*0 


16 
5 
11 


33*3 
62*5 
50*0 


13 
3 
10 


13 
3 

10 


43.3 
37.5 
45.5 


43.3 
37*5 
45*5 


3.3 
.0 
4*5 


3.3 
.0 
4*5 


30 

e 

22 

30 
8 
22 


NORTH  CAROLINA 

NC    GREENSBORO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0  0 

FEMALE  0.0  0 

MALE  0  *0  0 

NC    U  OF  NC  AT  CHAPEL  Hll' 

TOTAL  0  *0  0 

FEMALE  0*0  0 

MALE  0  *0  0 

NC    MAKE  FOREST  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0  0 

FEMALE  0  *0  0 

MALE  0  *0  0 


.0 
.0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


NC  STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

OHIO 


OH    BOWLING  GRN  ST  U  MAIN  CAN 
TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

OH    OYKE  CCLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    OHIO  WESLEYAN  UNIVERSITY 


3  INSTITUTIONS) 

♦  0  0  *0 

♦  0  0  *0 
*0  0  *0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


OH    UNIVERSITY  OF  CAYTON 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  O 
OH    KALSH  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

OH         STATE  TOTALS  C 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 

.0 

60*0 
50*0 
100*0 

♦  0 
-0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 


INSTITUTIONS) 
3  11*1 
2  22*2 
1  5*6 


PENNSYLVANIA 

PA    MARYMOOO  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PA    PA  STATE 
TOTAL. 
FEMALE 
MALE 
PA    PA  ST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  »0  t 
0  *0  ' 
0  *0 

MAIN  CAHPUS 
0  »0 
0  .0 
0  *0 

BEHRENO  COLLEGE 


PA    TEMPLE  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

PA  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

90*0 
100*0 
33*3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


4  INSTITUTIONS) 
2  3.7 
I  11*1 
I  2*2 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
•0 

♦  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
*0 
*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 

0  » 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
*0 

♦  0 

*0 
*0 
*0 

*0 
*0 
.0 


1CC.0 
100*0 
*0 


*0 
*0 
*0 

*0 
*0 
*0 

*0 
*0 
*0 

*0 
*0 
♦0 


.0 
*0 
*0 


o 

♦  0 

1  100*0 

0 

•  0 

0  *c 

o 

•0 

1  100*0 

o 

♦  0 

2  10C*C 

o 

♦  0 

1  100.0 

0 

.0 

1  iCC.O 

0 

♦  0 

4  100*0 

•  c 

2  10C.O 

o 

♦  0 

2  100*0 

o 

•  0 

14  100. c 

c 

♦  c 

2  icc*r 

0 

♦  0 

12  1C0.C 

3 

60*0 

Z  4C*0 

2 

50*0 

2  5C*0 

1 

10C.0 

0  *0 

0 

♦0 

1  100*0 

0 

*c 

o  *o 

0 

*0 

1  100*0 

0 

♦  0 

4  1C0.C 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

.0 

o  *o 

0 

♦  0 

3  100*0 

3 

11*  I 

24  88.9 

2 

22*2 

7  77,8 

1 

5.< 

17  94.4 

0 

•  0 

4  10C.0 

0 

4  100*0 

0 

.0 

0  *o 

0 

♦0 

42  100*0 

0 

*c 

4  100*0 

0 

♦  0 

36  1CC.0 

c 

♦  0 

4  ICC.O 

0 

.0 

0  *o 

0 

♦  0 

4  100*0 

2  50*0 
1  100*0 

«  33.5 


2  3*7 
1  11*1 
1  2*2 


50.0 
*0 
66*7 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 

c 

0 
0 

0 

0 
0 
0 


52 


96*3 
86.9 
44  97*8 


0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

♦c 


.0 
.9 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

*0 
.0 

♦  c 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 


•  0 

•  0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 

,0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


14 

2 

12  . 

5 
4 
I 

1 

0 

1 

4 

1 

3 
0 
3 


27 

9 
18 


4 
4 

C 

42 
4 

38 

4 
0 
4 

4 
1 
3 


54 
9 
45 


RHODE  ISLANO 

RI    PROVIOEtCE  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


•  0 

•  0 

•  0 


8<J  100*0 
26  100*0 
63  100*0 


•  0 
.0 

•  0 


89 
26 
63 


739 


ERLC 


743 


TABLE  6* 


TOTAL  BACHELOR'S    OEM  EES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION'BY  RACE* 
ETHNICITY.  A NO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE    1971-1979  \ 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATI V£ 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HlSPANlC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 

I 

NUMBER 

1 

NIPtBER 

X 

LAV   t 14001 

RI         ST^E  TOTALS  C 

1  INSTITUTIONS) 

TCTAL  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.3 

F  EMA  L  E  0 

•  0 

3 

.0 

0 

•  0 

HALE  0 

•  0 

0 

.3 

0 

•  0 

SOUTH  DAKOTA 

SC    YANKTON  COLLEGE 

TCTAL  0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

fEHUE  0 

•  J 

0 

.0 

0 

•  0 

KALE  0 

.3 

0 

•  0 

z 

♦  3 

SO          STATE  TOTALS  ( 

1  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

t'EMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

M  LE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

TEXAS  " 

TX    BAYLOR  UNIVERSITY 

T3TAL  0. 

•  3 

0 

•  0 

♦  o 

FEMALE  3 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

HALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

TX    RICE  JN1VERSITY 

TOT  AL  0 

•  3 

0 

.3 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

•HALE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

TX    UNIVERSITY  OF  SNT 

MOM  AS 

TOTAL  0 

(i 

0 

♦0 

*  0 

♦  0 

FEMALE  0 

.0  • 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

0 

0 

•0 

0 

♦  c 

TX          STATE  TOTALS  C 

3  INSTITUTIONS) 

.0 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

MALE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.c 

HISPANIC 
NUMBER 


♦  0 
♦0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


.0 
.0 

•  0 

.0 
♦0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MITE 
NON-HISPANIC 

RUM8ER 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 


♦  0 
.0 
.0 


•0 


♦  0| 

♦  o 


.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


69  100*0 
26  1C0*0 
63  100*0 


100*0 
1C0*0 
1CC.0 


1C0.0 
100*0 
100*C 


16  1C0.0 
5  100.0 
11  ioo.o' 


100.0 
10C.0 
100*0 

1CC.0 
100.0 
10C*0 


26  100*0 
10  1CC.C 
16  100.0 


UTAH 


UT    UTAH  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0        *3  0  *0 

FEMALE  0        *0  0  *0 

MALE  0        *0  0  *3 


UT          STATE  TCTALS  ( 

TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  *3 

MALE  0  •O 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
♦  0 
.0 


100*0 
*0 
100.0 


100*0 
♦  0 
100*0 


VIRGINIA 


V*    UM  tV  EftS  IT  Y  OF  RlCHlUNO 

TOTAL  0        *0  0  *0 

FEMALE  J        ♦  J  0.0 

f A  LE  0         *0  0  *3 


VA  STATE  TCTALS  ( 

TOTAL  3  »3 

FEMALE  0  *3 

MALE  3  »0 

THE  STATES  ANO  0*C*  I 

TOTAL  3 

FEMALE  3  »3 

MaLc  3  *£ 


L  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 

58  INSTITUTIONS) 
53  7*9 
25  9*1 
28  7*1 


MAJOR  FIELO  AGGREGATE  UOO  ( 

TJTAL  3        ♦  *  53  7*9 

FEMALE  3        *0  25  9*1 

MALE  3        »8  28  7*1 


58  INSTITUTIONS) 


1*0 
♦  7 
1*3 


1.0 
♦  7 
1*3 


19  2*8 
10  3*6 
9  2.3 


19  2*8 
10  '  3*6 
9  2*3 


82 
37 
45 


82  12*2 
37  13*5 
45  11*4 


U.2 
13*5 
11*4 


1  100*0 

0  *0 

1  100*0 


1  100*0 

0  *0 

1  100*0 


587  87*6 
237  66*5 
350  68*4 


587 
237 
350 


87*6 
86*5 
88*4 


LETTERS  (1503) 


ALA8AMA 


AL    ALA8AMA  A 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 


C  M  UNIVERSITY 
0  .0 
0  *0 
0  #3 


AL     ALABAMA  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


AL    ATHENS  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MAL  E 
AL  AJ3UAN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

0  *0 

0  *3 
MAIN  C*<4PJS 

0  .0 

0  *0 

0  *3 


5  71*4 
4  66*7 
1  100*0 

8  100*0 
7  100*0 
1  100*0 


•0 

•  0 
.3 

1*1 

•  3 
3*4 


♦  0 

♦  0 
*0 

'  *0 
*0 
*0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 
*0 
*0 

*0 

♦  0 
.0 

*0 

♦  0 
*0 

♦0 
♦0 

♦  0 


5  71*4 
A  66*7 
1  130*0 


130*0 
100*0 
IOC.  0 

.0 
•  0 
*0 

1*1 

~0 
3.4 


28*6 
33*3 
.0 

•c 

.0 
•  0 


22  100*0 
11  10C.0 
11  100*0 

87  98*9 
59  100*0 
28  96*6 


TAKE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    |j{jjJJ|JjJ^R4||^s£Xj '^MSTIt'uT^On''aNO  STATE^MTl-lW*'''''''^''  R»CE« 


AMERICAN  INOIAN 
ALA  SKAN  NATIVE 


NUMBER 


•LACK  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ^SLANDER  HISPANIC 

NUMBER         X       NUMBER         «  NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


taHiTE 

NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


NUMBER 


TCTAL 
NUMBER 


LETTERS  (1300) 
ALABAMA 

AL    AUBURN  U  AT  MONTGOMERY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0   '  .0 

HALE  0  .0 

AL    BIRMINGHAM  STHN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    HU NT INGOON  COLLEGE 
TOT  AL  0.0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    JACKSOWL  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .Q 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    JUOSCN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    LIVINGSTON  UNIVERSITY 
TOr  AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

AL    Ml  LES  COl  LEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    MOBILE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

ML    CAKMCOO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL     SAMFORO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

fEiMALE  0  .0 

MALE  "0  .0 

AL    STHN  BENEOICT INE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL     SPRING  HlcL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

,     MALE  0    %  .0 

AL    STILLMAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MAI  E  0.0 
AL  „  TALLADEGA  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALc 
AL     TROY  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
KALE 
AL     HOY  ST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AL     TROY  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

AL     TUSKEGEE  INSTI TLTE 
TOT  AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL     UNIVERSITY  OF  ALABAMA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  (0  .0 

MALE  0  .0 

AL     U  ALABAMA  IN  BIRMINGHAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL     U  ALABAMA  IN  HUNTSV ILLE 


.0 

0  .0 
3  .0 
MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
001HN-FT  ROCKER 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
U  MONTGOMERY 
*  0  .0 
0  .0 
0  .0 


TOTAL 

FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


2  10.0 

0 

.0 

o  .o 

0 

.0 

'j      w  \ 

o 

.0 

0  .0 

0 

.0 

o  .o 

»  0 

.0 

0  .0 

o  0 

•  0 

3  13.0 

0 

.0 

1  9.1 

c 

.0 

2     16.  f 

Q 

.0 

1  3.8 

0 

.0 

I  5.9 

0 

.0 

0  .0 

(J 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

(J 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

«  .0 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

0  .0 

o 

•  0 

8  100.0 

0 

.0 

7  100.3 

0 

.0 

1  100.0 

Q 

•  0 

1  1.9 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

1  2.6 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

Q 

•  0 

*  1  8.3 

0 

.0 

1  U.3 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

4  1  00.0 

o 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

Z  100.0 

0 

.0 

10  100.0 

0 

.0 

9  100.0 

0 

.0 

1  100.3 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

.0 

0  .0 

V 

.0 

0  .0 

vo 

.0 

o  ^  .p 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

12  100.0 
8  100.0 
4  100. C 

8  7.9 
6  ll.l 
Z  4.i 


11.1 
11.1 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 


AL     UNIVERSITY  OF  MCNTE VALLO 
TOTAL  0  .0 

FEM*  le  o  .0 

MALE  0  .0 


i 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.3 

0 

.0 

1 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.3 

0 

.0 

1 

5.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0( 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.8 
•0 

11.1 

.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 

.0 

c 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.'o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

10.0 

0 

•  0 

2 

33.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

13.0 

1 

9.1 

2 

16.7 

2 

7.7 

1 

S.9 

1 

ll.l 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

•  C 

o 

-0 

8 

10C.C 

7 

100.0 

1 

130.0 

1 

1-9 

0 

.0 

1 

2.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.C 

1 

8.3 

1 

U.3 

0 

.3 

4 

100.C 

z 

100.0 

Z  100.0 


10 
9 
1 

0 

0 
0 


100.0 
10C.C 
100.  c 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.c 

.0 
.0 


12  100.0 
8  1CC.C 
>  100.0 

6  7.9 
6  11.1 

Z  4.3 


11.1 
11.1 
11.1 

5.3 
6.3 
.0 

4.3 
5.3 
.0 


18  9C.0 

C 

.0 

14  100.0 

0 

.0 

4  66.7 

0 

.0 

18  100.0 

0 

•  0 

10  100.0 

0 

.0 

8C10C.0 

0 

.0 

20     87. C 

0 

.0 

10  90.9 

0 

.0 

10  83.3 

0 

.6 

24  92.3 

0 

.0 

16  «54.i 

c 

.0 

8  . 88.9 

0 

.0 

2  66.7 

1 

33.3 

2     66 .7 

1 

33.3 

0  .0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

.0 

3  1 OC.O 

0 

1  10C.0 

0 

.0 

0  .0 

t  100.0 

0  .0 

2  10C.0 

0      1  .0 

4  10C.0 

6  100.0 

o 

.  0 

0  .0 

o 

6  1C0.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

53  98.1 

c 

.0 

16  1  CO.  0 

0 

.0 

37  97.4 

0 

.0 

3  1CC.0 

0 

.0 

1  1CC.0 

0 

.0 

2  1C0.0 

0 

.0 

11  91.7 

0 

.0 

o  85.7 

0 

.0 

5  1CC.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  -0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

22  1CC.C 

0 

.0 

16  1C0.0 

0 

.  0 

6  1C0.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

2  1C0.0 

0 

.0 

2  1C0.0 

0 

.c 

1  1CC.C 

c 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

o  .o 

0 

.0 

93  92.1 

0 

.0 

48  ee.9 

0 

.0 

45  95.7 

0 

.0 

32 
16 
16 

18 

15 
3 

22 
18 
4 


88.9 
88.9 
88.9 

94.  7 
93.8 
100.0 

95.7 
94.7 
100.0 


0 
0 

0 

c 

0 

0 

0 
0 

0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


20 
14 
6 

16 
10 

9 

23 
11 
12 

26 
17 

9 

3 
3 
0 

4 
3 
1 

6 
2 
4 

o 
0 
6 

8 
7 
1 

54 
16 

38 

3 
1 
2 

12 
7 
5 


10 
9 
1 

22 
16 
6 

4 
2 
2 

1 
1 

0 

12 


101 

54 
47 

3* 
18 
18 

19 
16 

3 

23 
19- 
4 


ERIC 


741 


745 


T-BLE  6. 


TOTAL  BACHELOR'S 


AMERICAN  1N01AN 
ALASKAN  NATIVE 


OEGAtCS  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRFO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  ECUCATJCN  BY  RACE* 
ETHNIC  IT Y »  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


BLACK  ASIAN  CR 

NGN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEA 


NUMBER 
LETTERS  il500) 


ALABAMA 

AL    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AL    0  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NORTH  ALABAMA 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

SOUTH  ALABAMA 

3  .0 
0  X) 
0  .0 


NUMBER 


.0 
.0 
.C 

5.9 
5.9 
5".  9 


AL         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

'    FEMALE  0,  .0 

MALE  0   '  .0 

ALASKA 

AK    J  ALASKA  FAIRBANKS  CAMPUS 
TOTAL  1  14.3 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  20.3 

AK    U  ALAS  ANCHORAGE  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

»         MALE         1        0  .3 


20  INSTITUTIONS) 


7X 
50 
21 


11.9 
U.2 
8.6 


.0 
.0 
.0 

.  Q 
.0 
.0 


2  INSTITUTIONS) 


AK  STATE  TOTALS  ( 

TCTAL  1       7.7  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  *     16.?  0  .0 

ARIZONA 

AZ    ARIZONA  STATc  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .3  0  .3 

FEMALE  0         .3  0  .0 

HALE  0  .0  0  .0 
AZ  -  OR  ANO  CANYON  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .3  0  .0 

HALE  0         .0  0  .0 


AZ  NORTHERN 

ARIZ  UNIVERSITY 

TCTAL 

0 

.3 

0 

."0 

F  6  MA  LE 

0 

.0 

0 

.0 

MAL  E 

0  . 

.3 

3 

.0 

AZ    PRE  SCOTT 

CENTER 

COLLEGE 

TCTAL 

0 

.3 

0 

.0 

FEMALE 

>V 

.0 

0 

.  3 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

AZ     WISER  SI  TV  OF  ARIZONA 

TOTAL 

2 

1.6 

1 

.  8 

FEMALE 

2 

2.7 

1 

1.4 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

AZ  STATE 

TOTALS 

C          5  INSTITUTIONS) 

TCTAL 

2 

.  1 

1 

.5 

FEMALE 

2 

1.6 

1 

.3 

MALE 

0 

.3 

0 

.3 

ARKANSAS 

Aft  ARKANSAS 

COLLEGE 

TOTAL 

0 

.3 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.  3 

0 

.  3 

MALE 

3 

.3 

0 

.0 

AR  ARKANSAS 

STATE  U 

MAIN  CAM 

TOTAL 

0 

.0 

0 

*3 

FEMALc 

0 

.0 

0 

.3 

MALE 

0 

.3 

0 

.0 

AR  ARKANSAS 

TECH  UNIVERSITY 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

3 

.3 

3 

.0 

MALE 

0 

.3 

0 

.3 

AR  COLLEGE 

Of  THE  CZARKS 

TCT  AL 

3 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

HALE 

0 

.3 

0 

.0 

AR  HARDING 

COLLEGE 

MAIN  CAM 

TOTAL 

0 

vO 

1 

1.9 

FEMALE 

3 

.3 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

1' 

2.5 

AP    HENDERSON   ST  UNIVERSITY 

TCTAL 

0 

.0 

6 

27.3 

FEMALE 

0 

.0 

5 

27.8 

MALE 

c 

.  3 

1 

25.3 

AR  McNDRlX 

COLLEGE 

TOTAL 

0 

.0 

1 

7.7 

FEMALE 

0 

.3 

0 

.0 

•ALE 

3 

■> 

1 

16.7 

NUMBER 


0 
0 

3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

a 
o 

o 
o 
a 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.-o 


.0 
.0 
.0 

.0 

.3, 

.0 


.  0 
.0 
.0 

oO 

.0 
.0 

.0 
.3 
.0 


.  8 
1.4 
.0 


.5 
.  8 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.3 
.0 
.0 

.c 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.  3 
.0 


HISPANIC 


TOTAL 
HJ  NOR  I  T  Y 


WHIT6 
NON-HI  SP»'NIC 


NON-RES I OENT 
ALIEN 


TCTAL 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER  t 

NUMBER 

X 

NUMBER 

0 

.0 

0 

.0 

23  1C0.0 

0 

.0 

23 

0 

.0 

0 

.0 

17  1CC.C 

0 

c5 

17 

0 

.0 

0 

.0 

6  100. 0 

0 

6 

0 

.0 

2 

5.9 

32  94.1 

0 

.0 

34 

0 

.0 

1 

5.9 

16  94.1 

0 

.0 

17 

0 

.0 

1 

5.9 

16     94.  1 

0 

.0 

1 

.2 

73 

12.2 

517  86.6 

7 

1.2 

597 

c 

.0 

51 

14.4 

299     64. 7 

3 

.  8 

353 

1 

.4 

22 

9.0 

218  89.3 

4 

1.6 

244 

0. 

.0 

1 

14.3 

5  71.4 

1 

14.3 

< 
7 

0 

.0 

0 

.0 

2  1C0.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

20.0 

3  60.0 

1 

2C.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

6  1CC.0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

7.7 

11  84.6 

1 

7.7 

13 

0 

.0 

0 

.0 

7  IOC.  0 

0 

•  0 

7 

0 

.0 

1 

16.7 

4     66. 7 

1 

c 

16.7 

6 

2 

3.4 

2 

3.4 

56  96.6 

0 

.0 

58 

0 

.Q 

0 

.  0 

29  10C.0 

0 

.0 

29 

2 

6.9 

2 

6.9 

27  93.1 

0 

.0 

29 

1 

2  5  .0 

I 

3     75.  C 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0- 

2  100.0 

0 

.0 

2 

1 

50.0 

1 

3C.  0 

1  5C.0 

0 

•  0 

2 

1 

2.8 

1 

2.8 

35  97.2 

0 

.0 

36 

0 

.0 

c 

.  0 

18  100.0 

0 

•  0 

1 8 

1 

5.6 

1 

5.6 

17  94.4 

0 

.0 

18 

0 

.0 

0 

.C 

1  ICO.  0 

0 

•  0 

1 

3 

.0 

0 

~0° 

1  1C3.0 

c 

•0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

6 

4.9 

10 

8.1 

107  87.0 

6 

4.9 

123 

4 

5.5 

8 

11.  0 

61  83.6 

4 

5.5 

73 

2 

4.0 

2 

4.0 

46  92.0 

2 

4.  0 

50 

10 

4.5 

14 

•  6.  3 

202  91.0 

6 

2.7 

222 

4- 

3.3 

8 

6.5 

111  90.2 

4 

3.3 

123 

6 

6.1 

6 

6.  1 

91  91.9 

2 

2.0 

99 

o 

•  0 

c 

.  0 

1  100.0 

0 

.0 

• 

1 

0 

"o 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

o 

•  0 

o 

.0 

21  100.0 

0 

.0 

21 

0 

'.0 

J  0 

.0 

16  100.0 

0 

.0' 

16 

0 

.0 

0 

.0 

5  1CC.C 

„  0 

.0 

5 

o 

•  0 

o 

•  0 

18  100.0 

0 

.0 

18 

0 

!o 

0 

.0 

14  100.0 

0 

.0 

14 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

o 

•  0 

Q 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

3  10C.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.  0 

0 

0 

'.0 

1 

1.9 

52  96.3 

I 

1 .9 

54 

0 

.0 

0 

.0 

14  100.0 

0 

.0 

14 

0 

.0 

1 

2.5 

38  95.0 

1 

2.5 

40 

0 

.0 

6 

27.3 

16  72.7 

0 

.0 

22 

0 

.0 

5 

27.  8 

13  72.2 

0 

.0 

18 

0 

.0 

1 

25.0 

3  75.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

1 

7.7 

12  92.3 

0 

.0 

13 

0 

.0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

1 

16.7 

5  83.3 

0 

.0 

6 

ERIC 


742 


746' 


4 


TAiLE  6.     TOTAL  BACHELORS    DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY.  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


Bf.ACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER         t  NUMBER 
LETTERS  (  1500) 
ARKANSAS 

AR    JOHN  BRCMN  UNIVERSITY 

TOTAL  0       ,0  0 

FEMALE  0*0  0 

MALE  '  0        .0  0 

AR    OUACHITA  BAPT  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  4 

FEMILE  0        .0  0 

MALE  0        .0  1* 

AR    PHILANDER  SMITH  COLLEGE 


NUMBER 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .3 
0  .0 
ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 
Z  3.5 
0  ♦<> 
2     10.  J 
ARK  AT  LITTLE  ROCK 
0  .0 
0  .0 
0  .04 
ARKANSAS-MCNTICELLO 
0  .0 
0  *0 
0        ♦  0 
U  OF  ARKANSAS  PINE  BLUFF 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AR    U  OF  CENTRAL  ARKANSAS 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AR    STHN  ARK  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AR    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
NILE 
AR    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AR    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

AR 


1 

0 
1 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

3 
3 
0 

1 
1 

0 

16 
U 

5 

3 
2 
1 


.0 

♦  0 
.0 

9.8 
♦0 

*11*4 

100*0 
100*0 
50.0 

ioo*o 

•  0 

.0 

•  0 

♦  0 

6*6 
10*7 
*0 

12*5 
16*7 
.0 

94*1 
91.7 
100*0 

12.5 
11.8 
14.3 


AR          STATE  TOTALS  I 

TOTAL             '    2  .6 

FEMALE                  0  .0, 

MALE                 2  1.3 


16  INSTITUTIONS) 
37  10*9 
23  12.  Z 
14      9. 3 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


KHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 

♦  0 

1 

4*8 

1 

4*  8 

20 

95*2 

0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

8 

100*0 

c 

.0 

0 

*0 

1 

7*7 

1 

7.7 

12 

92.3. 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

4 

9. 8 

3  7 

90 . 2 

0 

■  0 

o 

.0 

0 

♦  0 

0 

.C 

6 

1CC.C 

0 

.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

4 

11.4 

31 

86.6 

c 

.3 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

■  C 

0 

c 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

loc.c 

%  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

♦  0 

1 

50.  0 

1 

50.0 

0 

o 

.0 

w  0 

•0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1  00.0 

0 

.0 

0 

.0 

V. 

0 

♦0 

2 

3.5 

55 
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0 
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0 

♦  0 
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18 
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c 

■  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

8.6 

32 

91  *4 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10*7 

25 

89.  3 

0 
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0 

♦  0 

0 

■  0 

7 

loco 

o 

.0 

0 

.0' 

0 

.0 

1 

12*5 

7 

87.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

16*7 

•> 

63*3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.C 

2 

100. 0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

16 

94*1 

1 

5.9 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

11 

91.7 

1 

€.3 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

12*5 

21 

87*5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

11.8 

i5 

88.2 

o0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

6 

85.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

♦  3 

40 

11.8  ^ 

297 

87.9 

1 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

23 

12.2 

165 

67.8 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.7 

17 

11.3 

132 

88.0 

♦  7 

21 

e 

13 

41 

6 
35 

1 

0 
1 

2 
1 

,  1 

57 
37 

20 

35 
28 
7 


6 
2 

17 
12 

$ 

i' 

24 
17 
7 


338 
188 
150 


CALIFORNIA 


CA    AZUSA  PACIFIC  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

%    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    BETHANY  BIBLE  CCLLEGE 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

CA    8I0LA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  "0  .0 

HALE  0  .3 

CA    CAL  BAPTIST  COLLEGL 
TOTAL  0        . 0 

F/EMALE  0  .0* 

MALE  0  .0 

CA    CAL   INST  OF  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -.3 

MALE  0  .0 

CA    CAL  LUTHERAN  CCLLEGE 
TOTAL  0        . 3 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

CA    CAL   ST  COi LEGE- BAKERS FLO 

TOTAL  4  10.8 

c*  FEMALE  3  12.3 

MALE  1  8.3 

CA    CAL  STATE"  C-SN  BER'MROI NO 
TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  .3 

MtLe  0  .0 

CA    CAL   'J  COLLEGE-STANISLAUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -0 

CA    CAL  POLY  ST  U-Sh  LJl  S  OB 
TOTAL  2  4.1 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  22.2 

CA    CAL   STATE  POLY  U-PJMONA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 
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.0 
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0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0^ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6.9 

0 

.0 

4 

13.8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

9.1 

0 

.0 

4 

18.2 

1 

25*0 

1 

25.0 

2 

50.0 

1 

50.3 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

♦  0 

0 

'♦0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.  7 

1 

2.7 

7 

16.9 

1 

4.0 

1 

4.0 

6 

24.0 

0 

.  0 

0 

.0 

1 

8.3 

1 

6*3 

1 

6*3 

2 

12.5 

1 

12.5 

1 

12.5 

2 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1  .0 

0 

.0 

1 

2.7 

2 

5.4 

3 

•  0 

1 

3.6 

2 

7.  1 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.0 

1 

2.0 

5 

10.2 

1 

2.  5 

0 

.0 

2 

5.0 

0 

.0 

1 

11.1 

3 

33.3 

1 

6*3 

0 

.0 

2 

12.5 

1 

10.0 

0 

.0 

2 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

75.0 

0 

.0 

4 

3 

75.  C 

0 

.0 

4 

0 
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0 

.0 

0 

A 
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0 

.  0 

4 

3 
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0 

.0 

3 

1 

1CC.C 

0 

.0 

1 

7 
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0 

.0 

7 

7 
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0 

♦  3 

7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

25 

86.2 

0 

.  0 

29 

7 
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0 

.0 

7 

18 
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0 

.0  6 

22 

2 

50. 0 

0 

.0 
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1 

5C.0 

0 

.0 
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1 
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0 

.0 

2 

16 
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0 

.0 

16 

8 
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0 

♦  0 

8 

6 
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0 

.0 

8 

29 

78.4 

1 

2.7 

37 

16 

72.0 

1 

4.0 

25 

11 

91*7 

0 

.0 

12 

1* 

87.5 

0 

♦  0 

16 

6 

75.0 

0 

♦  0 

8 

8 

10C*0 

0 

.0 

8 

35 

94.6 

0 

.0 

37 

26 

92.9 

0 

.  0 

28 

9 

100.0 

0 

.0 

9 

44 

89.8 

0 

.0 

49 

38 

95.0 

3 

.0 

40 

6 

66.7 

0 

.  0 

9 

14 

87.5 

0 

•  0 

16 

8 

8C.0 

0 

.0 

10 

6 

ioo.tr 

0 

.  0 

6 

9 

ERIC 


743 


747 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S 


QCAjiecc  POm  HAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACEt 
ETHNIC  IT Yt  AND  SEXl     2N5TlTU??l»N  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INCIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUN8ER      •  : 


SLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HlSPAMC 


NON-RES  I  CENT 
AXIEK 


LETTERS  <HOO) 
CALIFORNIA 

CA    CAL  STATE  U-CHICO 
TOTAL  0  *3 

FEMALE  3  .3 

MALE  0  O 

CA    CAL   SUTE  U-00MINGUE2  HL  S 
TOTAL  0  »J 

FEMALE  3  »J 

HUE  0  »3 

CA    CAL  STATE  U-FRESNO 
TOTAL  0  »3 

FSLALE  0  O 

KALE  0  O 

CA    CAL  STATE   L-FuL LERTCN 
TOTAL  1  »5 

FEMAL5  0  1 

MA  L  c  0  *3 

CA    CAL  STATE  U-HAYWARO 


TOTAL 

Female 

MALE 


3,7. 
♦0 


CA    CAL  STATE  U-LONG  BEACH 


TOTAL  2 

FEMA  LE  1 

HALE  I 

CA    CAL  STATE  U-LOS 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

CA    CAL  STATfc  L-NORTHRIDGE 

TuTAL  4  2*1 

FCMALL  2 

MALE  2  2*4 

CA    CAL  STATE  U-S ACRAMENTG 

TOTAL  2  U* 

FEMALE  0 

MALE  2 

ca  hjhbdlot  State 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MILE  0 
CA    SAN  DIEGO  STATE 

TOTAL  0 

FEMALE  3 

MALE  0 


LI 
.9 
1*3 
ANGELES 
•  0 
.0 
0 


♦  D 

3a 


♦  o 

♦  0 

♦  0 

I 

♦  0 

♦  3 
.0 


CA    SAN  FRANC  I  SCO  STATE  U 
TOTAL  1  »5 

FEMALE  1 

HALE  0  *3 

CA     >AN  JOSE  STATE  U 

TOTAL  2  U9 

FEMALE  1  US 

HALE  1  2*6 

CA     SONOMA  STATE  JNlVEftSlTY 
TOTAL  0 
FEMALE  0  *0 

MA  Lc  0  *0 

CA    CHAPMAN  COLLEGE 

TOTAL-  0 
*  FEMALE  0 
MALE  0 
CA    C-tMSTIAN  HERITAGE  C 
TOTAL  0        •  3° 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  ♦<> 

CA    CL AREMONT  UEN'S  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  3 
HALE  0 
CA  .  PI TZER  CDLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CA    POMJNA  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CA     3CMPPS  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CA    COLLEGF  OF  NOTRE  0A.ME 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CA,  DOMINICAN 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0     s  *0 

MALE  0  *0 


♦  0 

♦  0  . 

♦  0 


.3 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
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.3 
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.0 

0 
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0 

.3 

0 
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0 

♦  0 

o 
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12 
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3 
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8 
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2 
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4 
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I 
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1 
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0 

.0 

3 
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0 

.0 

1 
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o 

.0 

8 
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IS 
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.0 
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.0 

0 
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Q 
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1 
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0 

.3 
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13 
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7 
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3 
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5 
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0 
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0 

.0 
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0 

•0 
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.0 

0 

.0 

0 

C  *0 
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CF  SAN  RAFAEL 


2  4.5 

2  7.7 

3  .0 


•  0 
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•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 
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0 

I 

1 
0 
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1 

0 
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0 
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.0 

•  0 
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♦  D 
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2 

3.0 

0 

•0 

0 

•  0 
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18 

36*7 

2 
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.0 
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0 

.0 

0 

.0 

♦  0 
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5.8 

23 

11.2 

5.2 
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6 

8*3 

,  8.0 

I* 

26*3 

14.6  ■ 

6 

29.6 

3.3 

7 

23.3 

10 

5.4 

29 

15.6 

4.7 

15 

14.2 

6.4 

14 

17.9 

13*6 

28 

31.8 

9.5 

12 

28.6 

17.4 

16 

34.  6 

3.7 

23 

12.2 

2.9 

10 

9.5 

4.8 

13 

15.5 

2*1 

24 

16*4 

1*2 

12 

14.0 

3*1 

12 

10.  5 

2*7 

1 

2.? 

4.8 

1 

4.8 

♦  0 

0 

♦  0 

2.8 

10 

5.7 

3 
5 

1 
1 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 


1.9 
4.4 

3.0 
.0 
6./ 

7.5 
4.4 
13*2 

1.4 
2*1 
♦  0 


♦  0 
♦0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.5 
♦0 
4.5 

♦0 
.0 

♦  0 

2.3 
♦0 
5.6 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦O 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


32 
14 
18 


5.6 
5.9 

16*2 
13.0 
20.0 


8ER 

I 

NUMBER 

I 

64 

97.  0 

0 

•  0 

31 

100.0 

0 

.0 

33 

94*3 

0 

•  0 

3 1 

63.3 

0 

•  0 

21 

63.6 

0 

.0 

10 

62*5 

0 

•  0 

^7 

94*0 

2 

4.0 

27 

93.1 

2 

6.9 

20 

95*2 

0 

•  0 

IOC 

88  .3 

1 

.5 

116 

06*6 

1 

.7 
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91*7 

0 

•  0 

71*9 

\ 

1.8 

ie 

66.7 

1 

3.7 

23 

76*7 
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•0 

1 52 
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3 

1.6 

09 
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1.9 

63 

80*8 
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1.3 
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68*  2 

o 

.0 

30 

71*4 

C 

.0 

30 

65*2 

0 

♦  0 
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86*2 
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1.6 

94 

09*5 

*  1 

1.0 

69 

82*1 

2 

2.4 

US 
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?  3 
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63 

04.0 

1 

1.2 

51 

70*5 

•>  2 

3.1 

36 

97*3 

0 

.0 

20 

95*2 

0 

♦  0 

16 

100*0 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


165  93.8 

102  9A.4 

63  92.6 

161  81*3 

9*1  04*3 

70  77*0 


•  6 

♦  0 
1.5 

2*5 
2.3 
2*2 


23 

21.7 

82 

77.4 

♦  9 

14 

20.6 

54 

79.4 

♦  0 

9 

23.7 

73.7 

2.6 

4 

5.5' 

67 

91.8 

2.7 

3 

6.4 

43 

91.5 

2.1 

1 

3.8 

24 

92.3 

3.8 

2 

25.0 

5 

62.5 

12.5 

2 

40.0 

3 

60.0 

.0 

0 

•  0 

2 

66.7 

33.3 

0 

.0 

3 
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0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10C.0 

0 

•  0 

4.5 

21 

95.5 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

4.5 

21 

95.5 

0 

.0 

1 

4.8 

20 

95.2 

0 

♦  0 

1 

7.1 

13 

92.9 

0 

•0 

0 

.0 

7 
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0 

.0 

3 

6.8 

39 

88*6 

2 

4.5 

2 

7.7 

23 

86*5 

3.8 

1 

5.6 

16 

86.9 

5.6 

1 

5.3 

17 

89*5 

5.3 

1 

5.3 

17 

29*5 

5.3 

0 

•  3 

0 

«0 

.0 

7*1 

12 

85*7 

7*1 

1 

10.0 

8 

8C*0 

10.0 

0 

*0 

4 

100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

8 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

.c 

0 

.0 

1 

1C0*0 

0 

•0 

66 
31 
35 

A9 

33 
lo 

SO 
29 
21 

206 
134 
72 

57 

27 
30 

184 
106 
78 

00 
A2 
46 

189 
105 
84 

146 
81 
65 

37 
21 
16 

176 
108 
68 

198 
108 
90 

106 
68 
38 

73 
47 

26 

8 
5 
3 

3 
0 
3 

22 
0 
22 

21 
14 
7 

44 

26 

19 
19 

0 

14 
10 
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-EMC 
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48 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    OEOMES  FCft  JJ*J9*/U^-"}"f"°J^  i^H^l^""""  "  **"' 

ETHNICITYi  AND  SEXl     IhSTITUTION  ANO  STATE  1971-1S7* 


AMER  I  CAN  IHOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


'     SLACK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER  t  NUMBER 

LETTERS  (  1500) 
CALIFORNIA 

CA    OONINICAN  SCH  PHL  4  THE 0 
TOTAL  1  10.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  U.l 

CA    FRESNO  PACIFIC  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    HOLY  NAMES  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA     IMMACULATE  HEART  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA     INTERNATIONAL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

CA    LOMA  LINDA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    L3S  ANGELES  GAP T  COLLEGE 


.0 
.0 

.0  * 

u 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
COLLtGE 
.0 
.0 
.0 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CA    LOYOLA  MARYMCUNT 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CA    MI LLS  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CA    MOUNT  SNT  MARY'S 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CA    OCCIOENTAL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    PACIFIC  UNION  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    PfPPEROINE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

t  MALE  0  .0 

CA    POINT  LOMA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA     SAINT  JOHN'S  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0     .  .0 

CA     SNT  MARY'S  COLLEGE  OF  CAL 
TOTAL  C        . 0 

FEMALE  ®0  .0 

MALE  0  .0 

CA     SAINT  PATRICK'S  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMftfE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    SIMPSON  COLLEGE 

TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA     SOUTHERN  CAL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

i^fEMALE  0  .0 

«    MALE  0  .0 

CA    STANFCRO  UNIVERSITY 
TOTALS  0  .0 

FEMALE  0  '.0 

MALE  0  .0 

CA     US   INTERNATIONAL  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CA    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

CAL-6ERKELEY 
0 
0 
0 


.0 
.  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

2 

1 
1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

2 
2 
0 


I 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

11  .3 
U.3 
10.0 

5.0 
.0 
5.6 

1.8 
.0 
3. A 

7.* 
7.* 
.0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY, 

NUMBER 


toHlTE 

NON-HISPANIC 


NON-RE SIOE NT 
ALIEN 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.* 

1 

4.0 

Qj 

.0 

G 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

A. 5 

0 

.0 

1 

4.5 

2 

6.5 

0 

•  0 

2 

13.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

.0 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

3.1 

2 

3.  A 

2 

2.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

2.9 

9 

3.6 

4 

2.0 

0 

.c 

1 

10.0 

2 

20.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

1 

11 .1 

2 

22.2 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

•  0 

.0 

*0 

.0 

1 

ll\l 

1 

U.l 

2 

22.2 

1 

12.5 

1 

12.5 

2 

25.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

♦ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

A 

23.5 

6 

35.  3 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

1  A. 3 

0 

.0 

A 

40.0 

5 

50.0 

0 

>  .0 

0 

.0 

1 

5.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

1 

5.6 

3 

8 

1A.3 

12 

21. A 

2 

w 

5 

16.5 

7 

25.9 

1 

3.  A 

3 

10.3 

5 

17.2 

0 

.0 

3 

U.l  . 

5 

18.5 

0 

>  .0 

3 

U.l 

5 

16.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 
.0 
.0 


1      2. A 

0  .0 

1  6.3 


.0 
.0 

23.1 
16.7 
100. 0 


0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

0 

.0 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

6.2 

6 

10.2 

2 

2.8 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

28 

6.3 

18 

7.3 

10 

5.1 

1A.3 
1A.3 
.0 

A. 9 
8.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


14.3 
14.3 
.0 

9.8 
12.0 
6.3 

.0 
.0 
.0. 


3  23.1 
2  16.7 
1  100.0 


0 

•a. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

22.7 

6 

27.3 

0 

.0 

c 

.0 

5 

22.7  ' 

6 

27.3 

2 

6.5 

4 

12.  9 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

13.3 

4 

26.7 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.  C 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

3 

2C.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.7 

3 

23.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

5.4 

19 

14.6 

* 

6.8 

12 

20.3 

3 

4.2 

7 

9.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

1.6 

48 

10.8 

4 

1.6 

31 

12.6 

3 

1.5 

17 

8.7 

ER  X 

NUMBER 

I 

o 

♦  0 

1  100.0 

0 

.0 

7  77.8 

0 

.0 

8  1 OC. 0 

o 

•  0 

5  100.C 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

6  100.0 

o 

•  0 

6  1C0.C 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

7     77. 8 

o 

.0 

6  75.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1  50.0 

1 

50.0 

1  100.0 

0 

.0 

-0  .0 

1 

IOC.0 

10    58. 8 

I 

5.9 

5     71. A 

1 

I  A.  3 

5  50.0 

0 

.0 

19  95.0 

o 

•  0 

2  100.0 

0 

.0 

17  9A.A 

0 

.0 

A3  76.8 

I 

1.8 

20o  7A.1 

0 

.0 

23  79.3 

1 

3.4 

22  81.5 

o 

.  0 

22  61.5 

0 

•0 

0  .0 

0 

.0 

6  85.7 

o 

•  D 

6  65.7 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

37  9C.2 

o 

•  0 

22  8e.c 

0 

.0 

15  93.8 

c 

.0 

10  ICC.  c 

•  0 

A  1C0.0 

0 

•  0 

6  1CC.0 

0 

.0 

o 

.0 

10  63.3 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

•  0 

3  10C.0 

c 

.0 

7  1CC.0 

0 

.0 

16  72.7 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

16  72.7 

0 

.0 

25  6G.6 

>i 

6.5 

1A  87.5 

12T.5 

11  73.3 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

C  .0 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER. 


1  10C.0 


12 
2 
10 

2 
1 
1 

108 
47 
61 

2 
1 
1 

393 
214 
179 


eo.o 

100.0 
76.9 

100.0 
1CC.0 
10C.0 

63:  i 

79.7 
65.9 

100.0 
1CC.C 
1C0.C 

££.  7 
86.6 
91.3 


.0 

.0 
.9 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.3 
.0 
4.2 

.0 
.0 
.0 

.5 
.8 
.0 


10  ^ 

1 

9 

a 

5* 
3 

6 
6 

0 

9 
6 
1 

2 
1 
1 

17 
7 
10 

1  • 

18 

56 
27 
29 

27 
27 

0 

7 
7 
0 

41 

25 
16 

10 
4 
6 

13 
12 

1  , 

ID 
3 
7 

22 
0 
22 

31 
16 
15 

1 

0 
1 

15 
2 
13 

2 
1 
1 

130 
59 
71  * 

2 
1 
1 

443 
247 
196 


ERIC 


?4<J 


TABLE  6*     TOTAL  BACHELORS    DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 

ETHNICITY,  AftO  SEX.    INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCN^RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


LETTERS  U300I 


CALIFORNIA 


CA    U  CF  CAL-CAVIS 

TOTAL                 0        ♦ 0 

3 

3*6" 

FEMALE                 0  *3 

1 

U9 

MALE                 0  .3 

2 

7*7 

CA    U  OF  CAL-IRVINi 

TOTAL                 C  .0 

3 

3*3 

FEMALE                 0  .0 

I 

1  *7 

MALE                3  »3 

2 

6*3 

Ci    U  CF  CAL-LCS  ANGELES 

TCTAL                 4  UO 

1 8 

4*6 

o    FEKALE    .               1  .4 

5*6 

HUE                 3  2*1 

4 

2*6 

-  CA    X)  CF  CAL-AIVEHSIOE 

TCTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE           o     C  *0 

0 

•  0 

MALE                 0  *3 

0 

•  0 

CA    U  OF  CAL-SAN  oiego 

TCTAL                  1  1*3 

0 

•  3 

FEMALE                  1  1*5 

0 

♦  3 

MALE                  C  *3> 

0 

♦  0 

CA    U  CF  CAL -SANTA  BARBARA 

9'      TCTAL                 0  *3 

2 

1*3 

FEMALE                  0  *3 

2 

2.1 

MALE?                0  *0 

0 

•  0 

CA     U  OF  CAL-SANTA  CRUZ 

TOTAL                 0  *3 

0 

♦  0 

FEMALE                  0  *0 

0 

♦  0 

■HLc                 0  «0 

0 

♦  0 

CA    UNIVERSITY  OF  LA  VERNE 

TOTAL                  0  .0 

1 

14*3 

FEMALE                  0  *0 

1 

1 6  ♦  7 

MALE          o      0  *3 

0 

•  0 

CA    UNIVERSITY  OF  THE  PACIFIC 

TCT4L                 0  *0 

♦  0 

FEMALE                  0  *0 

0 ' 

♦  0 

MALE                  0  *3 

0 

♦  0 

CA    UNIVERSITY  OF  REOLANOS 

TOTAL                  0  «0 

1 

2*9 

F*EM*L£           '      0  *0 

0 

♦  3 

MALE                  C  *0 

1 

7*  7 

CA     UNIVERSITY  OF  SAK  JIEGO 

TOTAL                  0  *0 

0 

•  0 

FEMALE                  0  *0 

0 

♦  0 

■W  Lfc                  0  #3 

0 

♦  0 

CA    0  CF  SAN  FRANCISCO 

TCTAL                  0  .0 

2 

5  *6 

FEMALE        ♦        0  .0 

1 

5*  3 

ftALc                 0        *  0 

A 

6*2 

CA     UNIVERSITY  OF  SANTA  CLARA 

TuTAL                  0  »3 

0 

•  3 

FEMALC                 0        •  3 

0 

%0 

VftLE                  0        •  0 

0 

♦  0 

CA    0  CF  SOUTHERN  CALIFORNIA 

TCTAL                  1  1*1 

6 

6,7 

FSMUE                o       ♦  J 

5 

9*6 

MALE                  1  2*6 

1 

2.6 

CA     4ESTM0NT  CCLLEGE 

TOTAL                  0  *3 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  *3 

0 

♦  0 

MALE                 0  *3 

0 

•  0 

CA    xh IT T  I  Eft  COLLEGE 

TCTAL                  0  »3 

1 

7*1 

FEMALE                  0  »3 

1 

10*0 

MALE                  0  *3 

0 

•  0 

CA 


71  INSTITUTIONS) 


CCLORAJO 

CC    ADAMS  STATE  CCLLEGE 
TCI  AL  0  .3 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *3 

CC    COLCRAOC  COLLEGE 

TCTAL  0  »3 

f=M*Le  0  .0 

MALE     •  0  .3 

CC    COLCRAOO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  C  *0 

FEMALE  0  »0 

KALE  3  .3 

CO    COLORADO  »»OMEN * S  COLLEGE 
TCTAL  3  *0 

FcM^L-  0  .0 

4AL5  3  *3 


0 
0 

0 

2 
1 
1 

1 
1 

0 

0 
0 

0 


3 

3^8  "* 

1 

1*3 

7 

8*8 

72  90*0 

2 

3*7 

1 

1*9 

4 

7*4 

'*   49  90*7; 

1 

3*6 

0 

•  0 

3 

11*5  ' 

23  88*5 

4. 

£*« 

3 

3*3 

8 

8*9 

80  88*9 

2 

3*4 

oT 

♦o, 

3 

5*2 

53  91*4 

0 

.0 

3 

9*4 

5 

15.6 

27  84*4 

1 9 

4*9 

5 

1*3 

46 

11*8 

337  E6*2 

5*6 

4 

1*6 

'  33 

13*2 

214  85*6 

5 

3.5 

1 

♦  7 

13 

9*2 

123  87*2 

o 

♦  0 

1 

3*8 

1 

3*8 

25  96*2 

0 

.3 

1 

7*7 

1 

7.7 

12  92*3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

13  100*0 

2 

3  1 

2#1  1 

2 

2*  1 

5 

5*2 

92  94*8 

1 

1.5  ' 

2 

3*1 

4 

6*2 

61  93*8 

1 

3*1 

0 

♦  0 

1 

3*1 

31  96*9 

2 

1*3 

^ 

2*0 

7 

4*6 

142  94*0 

1 

i*l 

2 

2*1 

5 

5*3 

88  93*6 

1 

1.8 

1 

1,8 

2 

3.5 

54  94*7 

1 

1  *2 

^ 

4*7 

5 

5*9  ' 

79  92*9 

1 

2*1 

3 

'  6.3 

4 

8*3 

43  89*6 

0 

•  0 

1 

2.7 

1 

2*7 

36  97*3 

1 

14*  3 

o 

.0 

2 

2  8*6 

4  57*1 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

16*7 

4  66*7 

1 

10C.0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0  *0 

0 

♦  0 

3 

9*1 

3 

9*  1 

29  87*9 

0 

•  0 

1 

5*9 

1 

5*9 

16  94*1 

0 

•0 

2 

12*5 

2 

12*5 

13  8U3 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

2*9 

33  97*1 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

*0 

21  1CC*0 

c 

.0 

0 

•  0 

1 

7*7 

12  92*3 

3 

♦0 

1 

3*4 

1 

3*4 

28  96*6 

0 

.0 

0 

.  .0 

0 

*0 

10  100*0 

0 

.0 

1 

5,3 

1 

5*  3 

18    94*  7 

2 

3  *  O 

3 

8*3 

7 

19*4 

25  69*4 

1 

5  *0 

2 

10*0 

4 

20*0 

14  7C«0 

» 

6*3 

I 

6*3 

3 

18*8 

11  68*8 

3 

5*1 

2 

3*4 

5 

b*5 

53  89*8 

2 

5*6 

2 

5.6 

4 

11*1 

31  86*1 

1 

4*3 

0 

•  0 

1 

4*3 

22  $5.7 

2 

2*2 

5 

5*6 

14 

15*6 

71  70*9 

1 

1*9 

3 

5*8 

9 

17*3 

39  75*0 

1 

2*5 

2 

5*3 

5 

13*2 

32  -84»2 

1 

2*4 

»  0 

♦  0 

1 

2*4 

40  95*2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

17  100*0 

I 

4*0 

0 

*° 

1 

4*0 

23  92*0 

0 

•  0 

2 

14*3 

3 

21*4 

11  78*6 

0 

•  0 

20  ♦0„ 

3 

30*0 

7~  7C*0 

0 

tO 

0 

.0 

0 

•  0 

4  100  *p 

TCTAL 

26 

♦  6' 

167 

4*0 

147 

3*6 

FEMALE 

12 

.3 

100 

4*2 

96 

4*0 

KALE 

14 

•  a 

v67 

3*9 

51 

2*9 

♦  0 

♦  0 
*0 

♦  0 
*0 
*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


159  3*9 

79  3*3 

80  4*6 


499  12*1 
287  12*0 
212  12*2 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

0 
0 

0 


*o  6 

•  0 

•  0 

♦  0 
*0 

♦  0 

4*7 
5*6 
3*6 

*0 
*0 
♦C 


♦  0 

♦  0 
.0 

3*8 
3.2 
4*8 

6.3 
8.3 
3.6 

.0 
.0 
.0 


746 


3,565  86.3 
2,071  86*5 
li  494'  86*2 


4  10C.0 
3  100*0 
1  100*0 


50 
30 
20 

60 
33 
27 

5 
5 

0 


96*2 
96*8 
95*2 

93*8 
91*7 
96*4 

100*0 
1GC*0 
*0 


1 

1*3 

1 

1*9 

0 

•  0 

2 

2*2 

2 

3*4 

0 

•  0 

8 

2.0 

3 

1.2 

5 

3.5 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

1*3 

1 

1.1 

1 

1.8 

1 

.1.2 

1 

2.1 

0 

.  ♦<> 

1 

14*3 

1 

16*7 

0 

•  0 

1 

3*0 

0 

•  0 

1 

6*3 

0, 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0  . 

4 

nil 

2 

10*0 

2 

12^ 

t 

1 

1 

2  .'8 

0 

•  3 

-5 

5*6 

4 

7*7 

1 

;  2*6 

1 

2*4^ 

0 

1 

4*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

65 

1*6 

37 

i.5 

28 

1*6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

80 
54 

26 

90 
56 

32 

391 
250 
141 

26 
13 
13 

97 

65 
32 

151 
94 
57 

65 

48 
37 

7 

6 

ol 

33 
17 
16 

34 
21 
13 

29 
10 
19 

;  36 
20 

\b 

>59 
36 
23 

90 
52 
38 

42 
17 

25 

-  14 
10 
4 


4,129 
,2i395 
If  734 


4 
3 
1 

52 
31 

2L, 

64 
36 
28 

5 
5 
0 


750 


Tote  *.  tot»l  uchkc.s  ^gg^^^ssst  i?srun?&r7,H,eH£R  £CUCAT,0N  ey 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 
LETTERS  (1500) 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 
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MALE  0  .0 

OC  STATE  TOTALS '(  10 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


NUMBER 


2 
1 
I 

5 

2 

5 
5 

0 


Z  .NUMBER 


16*7 
12*5 
25*0 

3*6 

3*2 

6*9 
11.6 
♦  0 


20  100*0 
13  100*0 
7  100*0 


0 
0 
0 

0 

0 
0 

12 
10 
2 


•0 
.0 

*o 

•  0 
.0 

•  0 

70*6 
66*7 
100*0 


INSTITUTIONS, 
MS  13 
32  I 
13 


FLOAIO A 

F L    BARRY  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

FL    fiETHUNE  COCKNAN  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

'    MALE  0  *0 

FL    BI  SCAYNE  CCLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

FL    EC KERO  -COLLEGE 

TOTAL  0  *u 

FEMALE  0  y  *0 

HALE  0  ~  .0 

FL    EO WARO  WATERS  CCLLEGE 

TOtAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

"    MALE  ,0  *0 

FL    FLAGLER  COLLEGE 
TOTAL  0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

FL    FLORIDA  SOUTHERN  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

FL    JACKSONVILLE  UNIVEASITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *9 

MALE  0  *0 

FL    PALM  BCH  ATLANTIC  COLLEGE 

TOTAL         -    t   0  *0 

FEMALE  0'  *0 

MALE  0  *0 

FL    ROLLINS  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0  ' 

FL    SAINT  LEO  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

FL    STHESTN  C  ASSEMBLIES  COO 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
FL*  FLA  AGRICULTURAL 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


0 
0 


.Of  ' 
•  0  - 
.0 


12  92*3 
8  100*0 
4  60*0 


1**3 
33*3 
*0 

♦  0 

♦  0 


.0 

•  0 
*0 

£  MECH  U 
*0  • 

•  0 
*0 


3 
2 
I 

1 

1 
0 

1 
1 

0 

0 

a- 
o 

o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

2 
2 

0 


100*0 
100*0 
100*0 

5*0 
9*1 

•  0 

5*9 
12*5 

•  0 

•0 
10 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 
.0 

66*7 
100*0 
♦0 


0- 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

.7 

1 

1*3 

0 

*0 

1 

1*4 

1 

2*3 

0 

*0 

0 

*0 

♦  0 

l- 

♦  0 

0 

,0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0. 

0 

•  0 

3 

♦  9 

2 

1*0 

1 

•  6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

'  .0 

0 

•  0 

o 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

•  0 

o 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

'  0 

♦  0 

0 

*0 

•  0 

♦c 

0 

*0 

0 

♦  0 

HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MI  NO  It  I  TY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HI SPANIC 

NUMBER 


NONRESIDENT 
ALIEN 

NUMBCfc 


*  1 

tctal' 

NUMBER 


♦  0 

♦  C 

♦  0 

♦  0 
*0 

♦  0 
*0 
*0 


0 
0 
6 

1 

0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

f 

0 
0 
0 


*0 

•  0 

.0/ 

♦7 

•  0 
1*7 

1*4 
*0 
3*4 

•  0 
*0 
*0 

*0 
:*0 

•  0 

*0 

•  0 
•0 


16*7 
12*5 
25*0 

5*1 

3.' 8 
6*9 


7  9*7 

6  U«0 
1  3.4 

20  100*0 
13  100*0 

7  100*0 


9 
7 
2 

% 

54 

64 

36 
28  . 

0 
0 
0 


75*  C 
67*5 
50*0 

92*0 
91*1 
93*1 

66.9 
83*7 
96*6 

•  0 

•  0 
*0 


♦  0 

•  0 
*0 

*0 

■•;o 
*o 


1  10C.0 
•  0  *0 
1  10Q*0 

c 

11  '100*0 
11  1CC.C 
0  »  .0 


•1 

0 

1 

A 
A 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

p 

0 

c 

0 


8*3 
•0 
25.0 

2.9 
5.1 
.3 

1*4 

2*3 

•  0  ' 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


0 

♦  0 

12 

7C*6 

4 

23*5 

1 

5.9 

0 

•  0 

1  0 

66*  7 

26*7 

1 

6*7 

0 

2 

100*0 

0 

♦0 

0 

•0 

3 

*9 

5 1 

15*0 

261 

V 

82*6 

8 

2*4 

1 

♦  5 

35 

16*7 

168 

8C.4 

6 

2*9 

2 

1*5 

16 

12*2 

113 

66.3 

2 

1.  5 

2 

26*6 

2 

28*6 

5 

71*4 

♦ 

0 

.0 

2 

33*3 

2 

33*  3 

66 1 7 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

I 

rcc.o 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

12 

92*3 

-  0 

♦  0 

1 

7.7 

0 

♦  0 

g 

100*0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

A 

60*0 

c 

♦  0 

1 

20*0 

I 

14*3 

2 

28*6 

5 

71*4 

0 

♦  0 

1 

33*3 

2 

6o*  7 

1 

33*3 

Q 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

A 

1C0.O 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  C 

10 

100*0 

0 

♦  0 

0  *0 

0 

♦  0 

3 

1CC.C 

c 

♦  c 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

7 

100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

1C0.0  d 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

5.0 

19 

95.0 

0 

.0 

0 

1 

9*1 

1C 

SC. 9 

0 

♦  0 

0 

0 

'  V° 

9 

100.0 

0  , 

.0 

\° 

0 

♦0 

1 

5*9 

16 

94.1 

0 

•  0 

0 

*0N 

1 

12*5 

7 

87.5 

0 

♦  0 

0 

*0 

*  o 

♦  CL- 

9 

10C.0 

c 

.0 

0 

"  *0 

c 

*0 

6 

100.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

4 

10C.0 

c 

0 

0 

.0 

2 

100.0,. 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  *0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0  * 

0 

•  0 

1 

1CC.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1^5 

ICCrO 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

0 

*0  , 

0 

.0 

8 

100.0 

0^ 

.3 

0 

*0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

i 

100*0 

0 

•  0 

0 

'  *0 

0 

.  .0 

2 

100.0 

0 

.} 

0 

♦  0 

0 

*0 

:  * 

100.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

6 

1C0.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

^12 

100.0 

0 

.0 

0 

*0 

.2 

66*7 

1 

33.3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

.0 

0 

.0. 

0 

r  *0 

0 

*0 

I 

10C.C 

0 

•  J 

1 

0 

1 

11 
II 

0 

17 
15 
2 


340 
209 
131 


7 
6 
1 

13 


7 
3 
A 

10 
3 
7 

3 
I 
1 

20 
11 

9 

17 

6 

9 

6 
A 

2* 

3 
2 
1 

:5 

7 
6 

3 
1 
2 

16 

6 
12 

1 


♦ERIC  < 


749  * 

753 


TAfctE  *.     TOTAL  tACHEfaO^S 


DEGREES  FOR  MAJOR  FI  ELD  CONFERRED  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt, 
ETHNICITY,  AND  SEXI     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIA* 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


'1LACR  ASIAN  CR 

NON-HlS#ANtC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


LcTTcAi  US90I 
FLORIDA  • 

FL    ►LA  ATLANt  JC  UNIVERSITY. 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.  .V.L6  0        .0  / 

FL    K  'JHIOA  I  NTfcRNATiONAL  U 
TCTAL  0  .0 

FEHAL5  0  .0 

MALE*  0  .3 

FL     FLOA10A  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

FL     Ft CR1 0*»  TECHNC^CO»CAL  U 
TO*  AL  *  2.7 

FEHAtE  0  .3 

MAtE  I  4.* 

FL     DIVERSITY  OF  FLORIDA 


5.4 
5. '4 
5.3 

2.0 
2.9 
.0 


3  3.1 
3  5.3 

0  .3 


TOTAL 
FcMALe 
HALE 
ft     J  CF 
TOTAL 
\  FEMALE 
MALE 


0  .3 

0  .0 

0  .0 
NCATri  FLORIDA 

0  .3  * 

0  .3 

0  .3 


5.4 
.0 
9.5 

'3.3 
3.6' 
2.7 


v  11.8 
1  4.3 
3  23.1 


FL     J  iff*  SOUTH  FLORIDA 
TT-AL  0  .3 

FEMALE  0  .3 

HAL  E  1  -3 

FL    J  OF  WEST  FLCR1CA 
TOTAL  0  ."3 

FEMAtS  0  .3 

HALE  0  .0 

FL     STcTSON  UNIVERSITY 
TOTAL  3  .3 

FEHA  LE  -    C  .0 

HALE  3  .3 

FL    DIVERSITY  CF  MIAMI 
TOTAL  1  1.7 

FEHALE  3  .0 

«L?  1'  6.) 

FL     DIVERSITY  DF  TAMPA 
TCT  AL  1  5.3 

Fs^ALc  C  .0 

MLz  1     11.  i 

Ft    .mANER  SOUTHERN  COLLEGE 
T:-AL  3     f  .3 

FEMALE  0  .3 

"Ate  0  .0 


2.3 
3.6 
1.1 

6.1 
11.  1 
.0 


I  4.0 
I  6.3 
3  .0 


a. 5 

11.0 

•c 

10.0 
9.1 

11.1 

•  0 
.0 

.J 


Ft 


STATE  TOTALS  I 

T'JT  At  •  3 

FEHA  Lt  0 
**ULc     ,  3 


GECRGI A 


wA    AJNcS  SCOTT  COttEGc 

TDTA4.  3  .3 

MHAtE  3  .3 

4At£  -    0  .0 

GA    AL  3 ANY  STATE  COttEJc 

TOfAt  0  „  .3 

fz^A  L  E  3, 

H*tE  0  .) 

GA    »>.<«STRCNC   STATE  CDtLECE 

TOT  At  0'  .3 

FEmALc  0  .0  • 

MAl€  0  .3 

G-    AjfoSTA  COtLEGE 

TOT  At  0  .0 

FEMALE  3  .3 

HA  t  E  0  .3 

GA    BcRRY  COttEGE 

IDT  At  0  .0 

FEHAtE  0  .0 

HAt*  0  .3 

GA     B*E»4AU  COLLEGE 

IDT At  C  .3 

FEHA  t  E  3  .0 

HALE  0  .3 

GA    ft  ARK  COttEGE 

IJT  AL  0  .3 

FEHA  tc  /    3  .0 

^AtE  3  .3 

GA    COtJMSUS  COttEGE 


5.6 
5.6 
.0 


8  100.0 
8  100.3 

'  0  .3 


NUMBER 


25  INSTITUTIONS) 

.3  54  5.9 

.3  39  7.3 

.*  15  3.9 


.0 
,  .3 
.3 

6.3 
t>.3 
.0 

.0 
.3 
.0 

.0 
.3 
.0 


12  103.0 

h  ioo. a 

6  100.0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOT  At 

£5.4AtE 
HALE 


.3 
.3 


21.7 
35.7 
•3 


0 

.0 

1 

1.8 

o 

l.  0 

1 

2.7 

0 

Id 

0 

.3 

1 

2.0 

-  6 

12.0 

6 

17.6 

0 

.0 

0 

.0 

1 

f.O 

1 

1.0 

1 

1  .6 

o 

•0 

0 

.0 

1 

2.5 

.0 

1 

2.7 

o 

.  D 

o 

0 

*0 

1 

4.3 

1 

*5 

8 

3.o 

o 

5 

3.6 

1 

1.3 

3 

'  4.0 

0 

.0 

1 

2.9 

0 

•  0 

1 

4  .8 

c 

.0 

0 

3 

.0 

*> 

2 

1.2 

0 

.0 

2 

2.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

) 

4.8 

0 

.6 

1 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

1 

1.7 

11 

18.6 

1 

2.3 

8 

\8.6 

0 

.0 

3 

18.8 

0 

.0 

2 

10.0 

3 

2 

18.2 

3 

.0 

0 

.0 

0 

^  .0 

0 

.0 

0 

.  0 

o 

•C 

0 

.3 

0 

.0 

5 

.  5 

3o 

3.9 

4 

.7 

28 

5.2 

1 

.3 

8 

2.1 

0 

.3 

0 

.0 

0 

•  A 

o 

.0 

e 

• 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

A 

•  u 

.0 

0 

.3' 

0 

*0 

0 

.3 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

•  0 

.0 

0 

.0 

-  0 

•  0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

kO 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


HH1TE 
NON-hlSPANlC 


NON-RE  SI  DENT 
ALIEN 


ER 

1 

HI ^BER 

« 

t 

NUMBER 

t 

r 

4 

7.1 

52 

92.9 

0 

.0 

3 

8.1 

34 

91.9 

0 

.0 

1 

5.3 

18 

94.7 

o 

•  0 

8 

16.0 

41 

62.0 

1 

2.0 

8 

23.5 

,  26 

76.5 

0 

.0' 

0 

•  0 

15 

93.6 

1 

6.3 

5 

5.2 

92 

94.8 

0 

.0 

4 

7.0 

53 

93.0 

0 

.0 

1 

2.5 

3^ 

97. 5 

0 

•  0 

4 

10.8 

3? 

E9.2 

0 

.0 

0 

.0 

16 

100.0 

0 

.0 

4 

19..C 

1  ? 

81.  0 

o 

.0 

16 

7.5 

196 

92.5 

0 

.0 

10 

7.3 

127 

92.7 

•  0 

6 

8.3 

69 

92.0 

o 

•  0 

5 

14.7 

29 

85.3 

0 

.0 

9.5 

VQ 

9C.5 

0 

.0 

3 

23.  1 

10 

76.9 

0 

•0* 

6 

3.5 

lf>6 

96.5 

0 

.0 

5 

6.3 

75 

93.8 

0 

.0 

,  1 

1.1 

71 

98.9 

0 

•  0 

2 

6.  1 

31 

93.9 

0 

.0 

2 

11.1 

16 

88.9 

0 

.3 

0 

•  0 

15 

10C.O 

0 

•0 

2 

9.5 

19 

90.5 

0 

.0 

2 

12.5 

14 

87.5 

0 

.3 

0 

.0 

5  IOC.0 

0 

•  0 

18 

30.5 

40 

67.8 

1 

1.7 

14 

32.6 

28 

65.1 

1 

2.  3 

4 

2  5.C 

75.0 

0 

.0 

5 

25.0 

15 

75.0 

0 

.  3 

3 

2  7.  2 

8 

72.7 

o 

2 

22.. 

7 

77.  » 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

s 

10.7 

616 

89.0 

3 

.3 

7* 

13.  3 

402 

86.5 

1 

.2 

27 

7.0 

354 

92.4 

2 

.5 

5.t> 
5.6 

.0 


8  IOC.  C 
8  130.0 
0  .0 


TOTAt  > 

i 

NUMBER 


.3 


0 
0 

0 

1 
1 

0 

0 

0 
0 

c 

■  3 
0 

12 

6 
6 

5 
5 
0 


.0 
.0 
.0 

6.3 
8.3 
.0 

.0 
,0 
.0 

.C 
.0 
.0 

130.0 
ICC.  0 
100.0 

21.7 
35.7 
•  0 


56. 
37 
19 

50 
34 
16* 

97 
57 
40 

17 
16 
21 

212 
137 
75 

34 
21 

,13 

172 
60 

92 

33 
18 
15 

21 
16 

*  5 

59 
43 
16 

20 
11 
9 

1 
1 

0 


^917 
534 
3  63 


17 

94.4 

0 

.0 

13 

17 

94.4 

,  0 

.o. 

16 

0 

.0 

0 

.0 

-  0 

0 

.0 

0 

,0 

.8 

0 

.0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

9 

100.0 

0 

.0 

9 

8 

100.0 

0 

.0 

6 

I 

100.0 

.0 

I 

15 

93.8 

0 

.0 

16 

11 

91.7 

0 

.0 

12 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

t 

28 

100.0 

.0 

28 

13 

100.0 

0 

.0 

13 

15 

100.0 

0 

.0 

15 

4 

10C.0 

0 

.0 

4 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0  ^ 

.0 

12 

0 

.0 

0 

.0 

6 

3 

.0 

0 

.0 

6 

18 

75.3 

0 

.0 

23 

9 

64.  r 

0 

.0 

14 

9 

1CC.0 

0 

.0 

9 

<3 

ERIC 


750 


754 


TAIL*  4.  TOTAL  BACHELOR* S  OEGREES  FOR  R*JOA  FIEi.*,  ><FEAREO  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  8Y  RACE* 
/     '  /  ETHNIC  I  TY»  AND  SEXl     INSW*  *10N  ANO  STATE  197B-19"* 


AHMICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUNOER  '  I 

LETTERS  C 15001 

GEORGIA 

GA    COVENANT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

GA    EMORY  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  >  .0 

HALE  0  .0 

Gt    FORT  VALLEY  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

HALE  0  .0 

GA    GEORCU  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

GA    GEORGIA  SOUTHERN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

MILE  0  .0 

GA    GA  SOUTHWESTERN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .«* 

HALE  0   "  .0 

GA    GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 


GA    LA  GRANGE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
GA    MERCER  U 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
GA    MERCER  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


HAIN  CAHPJS 
J>r,  -0 
0  .0 
0  .0 

IN  ATLANTA 


.0 
.0 
.0 


GA    MOREHOUSE  COLLEGE  ' 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    MORRIS  6R0*  COLLEGE 
TOTAL  <V»  .0 

FEMALE  Ofc  .0 

MALE  Of  .0 

GA    *YJRTH  GEORG/VtCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    OGLETHORPE  UNIVERSITY 
TOTAL  C  .0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  .0 

GA    PAINE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEHALE  0   ,  .0 

HftxE  0  .0 

GA    PI  ED NO NT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    SAVANNAH  STATE  CCl  LEGE 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0     *  .0 

«kLE  0 .0 

GA    SHORTER  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA     SPELMAN  COLLEGE 

TOTAL  0'  «0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0     ,  .0 

GA    TIFT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

'GA        I  VE4SI  TY  Of.  GEORGIA 


TOT  At 
FEMALe 
MALE 


GA    VALOOrJA  STATE 


TC7  AL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•o  . 
•  0 
COLLEGE 
•0 
.0 
.0 


0  t  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0* 

.0 

0 

.0 

0       *•  .0 

o 

.0 

0 

.0 

2  4.3 

0 

.0 

0 

.0 

1  4.8 

0 

.0 

0 

.0 

1  4.0 

o 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .3 

o 

.0 

o 

.0 

0  .0 

1 

10.0 

0 

.0 

0  .0 

1 

11.1 

0 

.0 

0  .0 

o 

•  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

o 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.c 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

o 

•  0 

o 

•  0 

3  5.6 

0 

.0 

0 

.0 

2  6.3 

0 

$ 

0 

.0 

I  4.5 

o 

o 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

o 

•  0 

o 

.0 

5     8. a 

0 

.0 

0 

.0 

3  18.8 

0 

.0 

0 

.o 

i.  4.9 

0 

.0 

o 

.0 

1  3.6 

0 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  5.0 

o 

•  0 

o 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0         .0  ' 

0 

.0 

0 

•  0 

7  100.0 

o 

•  0 

o 

.0 

I  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

•0 

0  .0 

o 

»0 

o 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

o 

•  0 

o 

.0 

9  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2   I  00.0 

0 

.0 

Q 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

o 

•  0 

4  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  10U.0 

0 

.0 

c 

.0 

2   1 00.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

39  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

39  100. 0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

o   v  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

3  2.9 

0 

.0 

0 

.0 

2  3.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  2.6 

0 

.0 

•0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  «0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAl 
MINORITY 

NUMSER 


kHl  TE  • 
NON-HISPANIC 

KUXBEH 


NGK-RESIOENT 
ALIEN 

NUHDCR 


TCTAL 

NUMBER 


751 


C  .0 

21  lOC.O 

3 

.0 

21 

0  .0 

3  100.0 

•  0 

3 

0  .0 

18  lOC.O 

0 

.0 

18 

2  4.3 

44  95.7 

0 

.0 

4©  • 

I  4.8 

20  95.2 

•  0 

21 

1  4.0 

24  96.0 

0 

.0 

25 

5  lOC.O 

0  .0 

0 

.0 

5 

S  100.0 

o 

.0 

5 

0  .0 

0  .0 

0 

.5 

0 

I  10.0 

9  9C.0 

0 

.0 

10 

I     1 1.  1 

8     86©  9 

0 

•  3 

0  .0 

1   100  .0 

0 

.0 

I 

0  .0 

33  IjC.O 

0 

.0 

33 

0  .0 

23  1 00.0 

•  0 

23 

0  .0 

10  1C0.C 

0 

.0 

10 

0  .0 

5  1CC.0 

0 

.0 

5 

0  .0 

4  I 00. C 

4 

0  .u 

1  100.0 

0 

.0 

1 

3  5.6 

51  94.4 

0 

54 

2  6.3 

30  93.8 

.0 

32 

I  4.5 

21  SS.5 

0 

.0 

22 

0  .0 

5  ICC.O 

0 

.0 

3 

0  .0 

2  ICC.O 

2 

0  .0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

5  a.e 

52  91.2 

0 

.0 

57 

3  16.8 

13  81.3 

.0 

16 

2  4.9 

39  95.1 

c 

.0 

41 

1  3.6 

27  96.4 

0 

•c 

28 

0  .0 

8  ICC.O 

•  0 

I  5.G 

19  <>5.0 

u 

.0 

20 

7  100.0 

0  .0 

0 

.0 

7 

0  .0 

3  .0 

.0 

o 

7  130.0 

0  .0 

0 

.0 

7 

1  130.0 

0  .0 

0 

•0 

I 

1  100.0 

0         . 0 

Q 

•  0 

I 

0  .0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0  .0 

I  loco 

0 

•  0 

1 

0  .0 

1  100.0 

.0 

I 

C  .0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0  .0 

3  lOC.O 

0 

.0 

3 

0  .0 

Z  ICC.O 

•  3 

3 

0  .0 

0  .0 

0 

.0 

C 

9  100.0 

0  .0 

0 

.0 

9 

7  100.0 

0  .0 

•  0 

7 

2  100.0 

0  .0 

0 

.0 

2 

0  .0 

I  1C0.0 

0 

.0 

1 

0  .0 

I  10C.0 

0 

•  0 

I 

0  .0 

0  .0 

0 

.0 

0 

4  1G0.0 

0  .0 

0 

.0 

4 

2  100.0 

0  .0 

•  0 

2 

2  10(».0 

0  -c 

0 

.0 

0  .0 

7  67.5 

1 

12.5 

8 

0  .0 

5  83.3 

1 

16.7 

6 

0  .0 

2  100.0 

0 

•0 

2 

39  100.0 

0  .0 

0 

.0 

39 

39  100.0 

0  .0 

0 

.0 

39 

0  .0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0  .0 

5  100.0 

0 

.0 

5 

0  .0 

5  1C0.0 

0 

.0 

5 

0  .0 

0  .0 

0 

.0 

0 

3  2.9 

102  97.1 

0 

.0 

105 

2  3.0 

65  97.0 

0 

.0 

67 

1  2.6 

37  97.4 

0 

.0 

38 

0  .0 

11  100.0 

0 

.0 

11 

0  .0 

7  ICC.O 

0 

.0 

7 

0  .0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

■» 

TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S     OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BV  INSTITUTIONS  OF  HIGHtR  EDUCATION  6\  MACE* 
ETHNICITY.  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  i 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HI  SPAN IC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


hHltE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESICENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


LETTERS  USOO) 
GEORGIA 


GA    4ESLEYAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
GA    «£ST  GEORGIA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0- 


I 

11. 1 

0 

1 

11. 1 

0 

0 

.0 

0 

I 

0 

i 

11. 1 

0 

0 

•  0 

0 

GA         STATE  TOTALS  < 
TOTAL  0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


52  INST  HUT  IONS) 
3  106  17.9 

65 

23 


23.* 
9.6 


.0 
.0 
.0 

.C 
.0 
.0 


.2 
.3 
.0 


•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

.0 


.0 
.0 
.0 


1 
1 

,0 

1 
1 

0 


109 
B6 
23 


11.1 
11.1 
•  0 


i:.i 
♦o 


16.1 
«3.7 
9.6 

l 


8 
6 

0 

17 
6 

9 


68.9 
66.9 

r° 

94  > 
88.9 
100*0 


493  81.8 
276  76. C 
217  90.* 


.0 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


9 
9 
0 

18 
9 
9 


603 
363 
240 


HAWA  1 1 

HI     CHAHINAJE  U  CF  HONOLULU 
TOTAL  0  .3 

FEMALF  0  .0 

•MALE  0  .0 

HI     HAWAII  LQA  COLLEGE 
TOTAL  C  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HI  J  OF  HAM  All  AT  MANCJA 
.0 
.0 
.0 
HILO 
.0 
.0 


1  11.1 

0  .0 

1  11.1 


TOTAL 
FEM.lE 
MALE 

HI     J  Of  HAWAII  AT 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
•  MALE  C 


.0 
.0 
.0 

.3 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


HI 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 

'IDAHO 


STATE  TCTALS  <  4  INSTITUTIONS) 


.,0 
.0 
.0 


.8 
.3 


ID    30ISE  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE      t  0  .0 

10    COLLEGb  OF  IOAHC 
TCTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IC    IO^hU  STATE  UNIVES 
TO* AL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
ID    LEMlS^CLARK  ST 


.0 
.0 

0 

1TY 
0 
.0 
.0 

COLLEGE 
TOTAU  0  .0 

FEMALE  t»  .0 

MALE  0  .0 

ID    NTH4ST  NAZmENE  COLLtGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

10    UNIVERSITY  OF  IDAHO 
TOTAL  0  .0 

FtHALE  0  .0 

MALE    '  0  .0 


10          STATE  TCTALS  I 

TOr  AL                  0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

ILLINOIS 

IL    AUGUST ANA  COLLEGE 
TOTAL  C 
FEMALE  0 
MALE  0 
IL    AURORA  COLLEGE 
TO/ AL  0 
FEMA1  I  v  0 
MALE  '  0 
IL    8  A  ft  A ."  COLLEGE 
,    TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IL    BLACKBURN  COLLEGE 


6  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


2.5 
3.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

7.1 
7.1 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  U.l 

0  .0 

1  U.l 


1 
1 

0 

71 
49 

22 

7 
6 
1 


80 
56 


25.0 
33.3 
.0 

65.1 
66.2 
62.9 

70.0 
100.0 
25.0 


60.6 
67*5 


1 

2.0 

24 

49.0 

0 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.6 

0 

.0 

0 

.0 

I 

U.l 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

33.3 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

L  1.9 

0  .0 

1  4.5 


.3 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


I 
0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

t 

0 

I 

0 

c 

0 


U.l 
.0 
U.l 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
2.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

9.1 
.0 
16.7 

.0 
.0 
.0 


1  1.9 

0  *o 

1  4.5 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

14.3 
14.3 
.0 

.0 
.0 
.0 


3 
0 
3 

1 
1 

0 

.1 
49 

22 

7 
6 
1 


33.3 
.0 
33*3 

25.0 
33.3 
.0 

65.1 
66.2 
62.9 

70.0 
100.0 
25.0 


82  62.1 
56  67.5 
26  53.1 


6 
0 
6 

3 
2 
1 

35 
22 
13 

2 
0 
2 


66.7 

•  0 
66.7 

75.0 
66.7 
100.0 

32.1 
29.7 
37.1 

20.0 

•  0 
SCO 


46  34.8 
24  28.9 
22  44.9 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.8 
4.1 
.0 

ICO 
.0 
25.0 


3.0 
3;  6 
2.0 


0 

.0 

5  100.0 

0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

0 

.0 

9  100.0 

0 

0 

0 

5  100.0 

0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

1 

U.l 

6  66.9 

Q 

0 

.0 

6  10'. 0 

0 

1 

33.3 

2  66.7 

0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

0 

.0 

I  100.0 

0 

1 

9.1 

10  9C.9 

0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

1 

16.7 

5  83.3 

0 

0 

.0 

12  100.0 

0 

0 

*o 

6  100.0 

0 

0 

.0 

6  100.0 

3 

2 

3.8 

50  96.2 

0 

0 

.0 

30  100.0 

0 

2 

9.1 

20    9C  9 

0 

1 

2.5 

39  97.5 

0 

1 

3.3 

29  96.7 

0 

0 

.0 

10  1CC.0 

0 

0 

.0 

5  10C.0 

0 

0 

.  0 

3  1CO.0 

0 

0 

.0 

2  1C0.0 

0 

3 

21.4 

U     76. 6 

0 

3 

21.4 

11  78.6 

0 

0 

.0 

0  .0 

0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


•c 

.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


9 

cO 
9 

4 

3 
1 

109 
74 
35 

JO 
6 
4 


132 
63 
49 


6 
3 

6 
5 
1 

11 

5 
6 

12 

6 
6 


52 
30 
22 


40 

30 
10 

5 
3 
2 

14 
14 

0 

3 
2 
1 


;ERLC 


TABLE  4. 


TOTAL  tACHaOR'S     DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONJURED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY,  ANt  SEX*     INSTITUTION  ANC  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INO IAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR  1 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORI TY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


LETTERS  (1500) 
ILLtNOI S 

IL    BRAOLEY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    CHICAGO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    COLLEGE  OF  SAINT  FRANCIS 
TOTAL  ft 
FEMALE  0 
HALE  0 
IL    COLUMBIA  CCLLEGE 


TOTAL 
f  ErtALE 
.MALE 
IL  CONCOROIA 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
IL  DEPAUI 

k>  T0TAL 
v  FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.3 


TCHRS  COLLEGE 


0 
0 
0 

UNIVERSITY 
0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
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TABLE  6*     TOTAL  BACHELOR*  S    OESRE  S  ¥OK  MAJOR  FIELO  CONFWREO  BY  iJSTiTUI i°2S , 2?0H,CHER  E0UCAT,0N  BY  RACE' 
ETHNICITY,  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 

LETTERS  115001 

ILLINOIS 

IL    MCKENOREE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  o     *  .0 

MALE  0  .0 
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TCT  AL  0 
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TABLE  6,    TOTAL  BACHELOR'S    DEGAEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EQUATION  BV  PACE, 
ETHNICITY,  AND  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  J97B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 
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IL    WE  STEM 

TOTAL    *  0 
FEMALE  O 
MALE  0 
IL    W EA TON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                1  .1 

FEMALE                 0  .0 

'.MALE                 1  .1 


CHICAGC  CIRCLE 
0  .0 

0  .0 

0  .0 
URBAN A  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
ILL  UNIVERSITY 

•  0 
.0 

•  0 


15 
11 
4 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 


12*0 
U.7 
8*0 

1.1 

1.7 
.0 

•0 
•  0 
.0 

1*9 
2*6 
1.5 


52  INSTITUTIONS) 


110 
71 

39 


5.9 
7.0 
4.7 


NUMBER 


11 

8 
3 


1.6 
1.3 
2.0 

1.1 
1.7 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


•  6 

•  8 

•  4 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


kHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


9  7.2 
5  6.7 
4  8*0 


21 
15 
6 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


1.1 

1.5 
.7 


BER 

* 

MIlMRFR 

% 

NUMBEfc 

26 

2  C.8 

07 

77.6 

2 

1 7 

22.  7 

57 

76.  0 

I 

9 

iC.O 

40 

80.0 

1 

4 

2.2 

>:« 

97.8 

0 

4 

3.  5 

ill 

96*5 

o 

0 

.  0 

65 

IOC.  c 

o 

0 

.0 

36 

1CC.0 

c 

0 

•  0 

23 

10C.0 

0 

0 

.0 

15 

100.0 

0 

2 

1.9 

102 

97.1 

1 

1 

v2.6 

37 

97.4 

0 

1 

i.5 

65 

97.C 

1 

U3 

7.7 

1,690 

91.3 

16 

94 

9.2 

918 

89.9 

9 

49 

5.* 

772 

93.0 

9 

1.6 
1.3 
2.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 
•0 


1.0 
.0 
1.5' 


1.0 
.9 
1.1 


TOTAL 
NUMBER 


125 
75 

50 

ieo 

115 

65 

38 
23 
15 

105 
38 
67 


1,851 
1,021 

630 


INDIANA 

U    AN 0 EPSON  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 
IN    BALL  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALC                 0  .0 
IN    tETHEL  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                0  .0 
IN    BUTLER  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 
IN    CALUMET  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

TEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 
IN    OEPAUW  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

FEMALC                0  .0 

MALE                 0  .0 
IN    EARLHAM  COLLEGE 

TOTAL                0  .3 

FEMALE                 0  .0 

MALE                0  .0 
IN    FRANKLIN  COLLEGE  I.NOIANA 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 
IK    C-OSHEN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 
IN    GRACE  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 
IN    HANOVER  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 
IN    HUNTINGTON  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

CEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 
IK    SNOIANA  CEN  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 
IN     INDIANA  STATE  U  MAIN  CAM 


TOT  At 
FEMALE 
MALE 
IK     INOIANA  ST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN     SNOIANA  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
EVJNSVL  CAM 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
BLOOHINGTON 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

4 
4 
0 


3.9 
5.6 
3.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

10.5 
.0 
25.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

3.3 

•  0 
7.1 


•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

5.3 

•  0 
7.1 

•  0  . 

o  «0 
♦0 

3.3 
.0 
7.7 

•  0 

•  0 

•  0 

2.2 
3.6 
.0 


0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

c 

0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•c 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
*0 

-  .0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0  i 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

5.0 

•  0 

11.1 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  6 

•  0 
1.4 


0 

•  0 

2 

3.9 

0 

•  0 

1 

5.6 

0 

•  0 

1 

3.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

c 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

c 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

10.5 

0 

•  0 

c 

.  0 

0 

•0 

2 

25.0 

0 

♦  0 

c 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

3.3 

0 

•  0 

0 

•c 

0 

•  0 

1 

7.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.c 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

"  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  c 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

,0 

0 

•  0 

1 

5.3 

0 

•  0 

0 

♦  c 

0 

•  0 

1 

7.1 

0 

•  0 

1 

5.C 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0  * 

I 

11.1 

0 

•  0 

1 

.  3.3 

0 

♦  0 

f  0 

.0 

0 

•  0 

1 

7.7 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

40 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

2.8 

0 

•0 

4 

3.6 

0 

•  0 

1 

1.4 

48  94.1 

I 

•2*0 

51 

16  88.9 

5.6 

1G 

32  97.0 

.0 

33 

45  10C.0  r 

0 

.0  * 

45 

33  1 IU.  U 

Q 

.0 

33 

12  ICC. C 

.  0 

12 

3  1CC.0 

0 

.0 

3 

1  10C.0 

o 

.  0 

1 

2  100.0 

o 

.0 

2 

17  89.5 

C 

♦  0 

19 

11  100.0 

o 

.0 

1 1 

6  75.0 

o 

♦  0 

8 

1  100.C 

0 

♦c 

1 

0  .0 

Q 

*  0 

0 

1  1 00 . 0 

o 

♦0 

1 

b?  100.0 

0 

.0 

62 

36,  10C.0 

0 

•  0 

36 

26  1C0.0 

0 

•  0 

26 

29  96.7 

0 

•  0 

30  " 

16  1C0.0 

0 

•  0 

16 

13  92.9 

0 

♦0 

14 

8  100.0 

0 

•  0 

8 

8  100.0 

0 

♦  0 

8 

0  .0 

C 

•  0 

0 

7  iCO.O 

0 

.0 

7 

5  100*0 

0 

•  0 

5 

2  ICO.O 

0 

♦  0 

2 

19  100.0 

0 

1  .0 

19 

4  ICO.O 

0 

♦  0 

4 

15  100.0 

0* 

•  0 

15 

14  1C0.0 

0 

♦  0 

14 

6  100.0 

0 

•  0 

6 

8  10C.0 

0 

•0 

8 

18  94.7 

0 

♦  0 

L  19 

5  1UC.0 

0 

♦  0 

5 

13  92.9 

C 

•  0 

14 

19  9S.0 

0 

.0 

20 

11  100*0 

C 

•c  * 

11 

8  86*9 

0 

?0 

9 

29  96*7 

0 

•  0 

30 

17  100*0 

0 

♦  0 

17 

12  92*3 

c 

.0 

13 

6  '10C.U 

0 

.0 

6 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

4  100.0 

0 

♦0 

4 

175  96.7 

1 

*6  ' 

181 

108  96*4 

c 

.0 

112 

67  97*1 

1 

1.4 

69 

ERJC 


755 


759 


a 


TA8LE  6. 


XOT A*.  BACHELOrt*  S    0E3AEES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
rTHNlCITY,  AKO  SEX.     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  V 

LETTERS  (1500) 

INDIANA 

IN     INDIANA  U  NORTHWEST 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


TOTAL 


WHITE 


NON-RESIOENT 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL                 0  ,0 

2 

2  5*0 

C  C  VIA  1  C                             .1                ft  * 

2 

23.6* 

o 

♦  0 

ik     T w-"i-Pnon       II  INCIANAPOLIS 

in       ill  J    "UHUUC    U     1  HtlSilnrUL  *  J 

TCT  AL                 0        • 0 

3** 

cc ui  i  <r                       ft  ^ft 

I 

5.  0 

MALE                 0  «0 

o 

♦  0 

IN      INDIANA    U    Al    iUWM  OfcNU 

TUT  AL                     O          ♦  w 

o 

,  o 

Fc  MA  Lt                    O         •  O 

■  0 

fit  l  c                               ft  ft 

.  0 

IN      INDIANA  U  dUvintAdl 

TOTAL                  0        ■ 0 

o 

.  0 

ccu&tc  ft 

r  £MA  Lt                      J          •  <J 

o 

•  0 

MA  Lt                   U°        ■  O 

o 

♦  0 

ii,     t\i  jv_ oiioniic  ii  cnoT  Ykf 

IN      J  lU^ryKUUC   U    rUK  1    <A  inC 

l            T  fit-  A  1                                     ?\  (\ 

TOTAL                     V          •  U 

o 

♦0 

c  e  ul  i  c                        f°  ft 

Fc  MA  LE                   *         ■  y 

o 

•  0 

MA  LE                   0         ♦ 0 

.  0 

IN     MANCHESTER  CCLLfcoE 

TO  T  A  L  ,                 0         ■  0 

o 

.0 

FEMALE                  0  *0 

o 

.  0 

MALE                 0        .0  s 

♦  0 

IN    MARtAN  COLLEGE 

TOT  AL                 0        . 0 

Q 

•  0 

FEMALE                  0  .U 

o 

.  0 

MALE                  0  .0 

Q 

•  0 

IN    MARICh  COLLEGE 

TOTAL                 0        ♦ -J 

Q 

■  0 

FEMALE                  0  .0 

Q 

■  0 

MALE                 0  *0 

o 

•  0 

IN    OAKLANO  CITY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALC                 c  .0 

f? 

■  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  ^ 

IN    PJROUE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                  0        ■  C 

2 

6*3 

FEMALE                  0  *0 

5.6 

MALE                 0  .3 

7.1 

IN     PJROUE  U  CALUMET  CAMPUS 

9.  1 

T  QT  AL                  0         •  0 

FEMALc                  0  *0 

o 

•0 

MALE                  0  .0 

33  ♦  3 

IN     ?JAJU£  U  NCRTH  tt.N  LAMrUi 

TOTAL                  0  *0 

♦  0 

f£:-WLC                 0  *0 

♦  0 

MALE                   0  .0 

Q 

♦  0 

IN     SAIiiT  FRANCIS  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

o 

FEMALE                 0  *0 

•  0 

MALE                  0  -0 

ft 

♦  0 

IN     S*  INT  JOSEPH'S  COLLEGE 

TOTAL                  0  »0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  *0 

j? 

♦  0 

HALE                  0  «3 

•  0 

IN     SA  INT  MARY'S  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

1 

2  ■  3 

FEMALE                  0  *0 

1 

2  ■  3 

MALE                 0  .0 

0 

■  0 

.IN     SAINT  MARY-OF-ThE-MOOOS  C 

TOTAL                 0  *0 

o 

■  0 

FEMALE                  0  ■ 

♦  0 

MALE                 0  .0 

(J 

♦0 

IN     SAINT  McINRAQ  CCLLcGE 

5*  6 

T  OT  AL                  0  .0 

1 

FEMALE                  0  »D 

0 

.  0 

MALE                  0        •  0 

3.6 

■  n      tavi  no   iiuiiiCoC  ttv 
IN       1  A YLUK  UNlVCfOltT 

TOTAL                  0        .  0 

0 

•  0 

FEMALE                  0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

IN     R I- STATE  iNIVERSITf 

TOTAL                  0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

.  0 

.0 

MALE                  0        . } 

0 

♦  0 

IN    UNIVERSITY  OF  EVANS V  It  L E 

TOTAL                  0  *0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

JN    UNIVERSITY  OF  NOTRE  DAME 

TOTAL                 C  *0 

2 

2.  I 

FEMALE                 0  .0 

1 

3*3 

MALE                 0  .0 

I 

i.5 

IN    VALPARAISO  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

o 

■  0 

0 

•  0 

*  0 

ft 

•  0 

0 

•  0 

ft 

•  0 

■  0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

♦  0 

■  0 

0 

.0 

c 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  o 

0 

■ 

0 

.0 

*  c 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

■  0 

0 

.0 

0 

■  0 

0 

•  0 

0 

♦  u 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

.  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•o 

0 

♦  0 

.0 

♦  0 

HlSpANIC 

MIN0R1 TY 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER  % 

number 

x 

0  * 

.0 

2 

25.0 

5  62*5 

i 

12*5 

0 

•  0 

2 

28.6 

4    57*  1 

1 4*3 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

0  , 

•0 

1 

3*4 

26  96*6 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

5.0 

19  95*0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

.  0 

9  1C0.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

12  100.0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

8  1CC«0 

•  0 

o 

.0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

8  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

4  10G  0 

o 

*o 

o 

.0 

0 

•  0 

H  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

15  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*  .0 

9  1  CO*  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

.0 

c 

•  0 

0 

•  0 

9  1CC.U 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

7  100*0 

•  0 

o 

.  0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  J    ♦  o 

2ol 00*0 

0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

1  100.0  v 

0 

•  0 

0 

.0 

> 

•  0 

0  *0 

0 » 

•  0 

o 

.0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•  •0 

11  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2  1C0.0 

0 

♦0 

o 

.0 

0 

•  0 

9  100*0 

c  0 

.  D 

0 

•  0 

2 

6*  3 

30  93.8 

0 

*0 

0 

.0 

1 

5*6 

17  94*4 

0 

o 

.0 

1 

7*  1 

13  92*9 

0 

♦0 

0 

♦  0 

1 

9.1 

xO  90*9 

0 

*0 

.  0 

♦  0 

0 

♦  0 

8  10C«0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

33.3 

2  66*7 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3  ICC*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

o 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

!o 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

c 

.  0 

1  1 OC ■ 0 

o 

♦0 

o 

♦0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

<r  _CC*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3  100*0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.  0 

1  1CC.0 

c 

♦  0 

1 

2*3 

2 

4.5 

42  95*5 

0 

•  0 

1 

2 

42  95*5 

•  C 

o 

♦0 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

5*6 

17  94*4 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0        •  0 
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3 

75.0 

0 

.0 

4 

80.0 

3 

9.1 

30 

90.9 

2 

9.5 

19 

9C.5 

1 

6.3 

11 

91.7 

0 

.0 

14 

1CC.0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

5 

10C.0 

1 

5.6 

17 

94.4 

1 

14.3 

6 

85.7 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.6 

2 

10C.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

43 

100.0 

c 

.0 

31 

100.0 

0 

.0 

12 

100.0 

0 

.0 

3 

100.  0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

1 

1C0.Q 

0 

.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

i  Q, 

0 

'.0 

c 

.0 

3 

2.4 

1 

1.5 

2 

3.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*.o 

0 

.0 

2 

14.3 

2 

16.7 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

26 

3.9 

14 

3.8 

12 

4.1 

1 

4.5 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

.0  f 

.0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

C 

.0 

2 

22.2 

1 

25.0 

1 

20.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3" 
5 

13 
4 

9 

9 
2 
7 

5 
4 

1 

f23 
68. 
55 

67 
44 

23 

4 

3 
1 

14 

12 
2 

7 
3 
4 

3 
2 
1 


663 
367 
296 


22 
7 
15 

27  c 

14 

13 

4 
3 
1 

9 
4 
5 

33 
21 
12 

14 

9 
5 

18 
7 
U 

2 
1 
1 

A3 
31 
12 

3 
2 
1 


762 

758 
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TABLE  6.    TOT&L  BACHELOR'S 


DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE t 
ETHNICITY*  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATlVfc 


BLACK  ASIAN  UR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 
LEJT-RS  (15001 
KANSAS 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


KS    MARYNOUNT  COLLEGE  KANSAS 


TOTAL      *          0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 0  .3 

0 

.0 

0 

•  0 

KS    MCPHERSON  COLLEGE 

'     TOTAL                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

HAL?                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

KS    MID-AMERICA  NAZ3RENE  C 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALf                OV  .0 

0 

.0  o 

0 

.0 

MALE                 0\  .0 

0 

.0 

0 

.0 

KS    OTTAWA  UNIVERSITY 

TOTAL                0        .0  < 

1 

8.3 

0 

.0 

FE.1ALE  -                0  .0 

1 

16.7  i 

k  0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

.0  * 

0 

.0 

KS    P1TTS8URG  ST  UNIVERSITY  * 

o      TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 0     >  .0 

0 

.0 

0 

.0 

*KS°  SAINT  MARY  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

v  0 

.0 

FEMALE         1       0  .0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

KS    SOUTHWESTERN  COLLEGE  * 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

fc  .0 

HALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

*  .0 

KS    STERLING  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

K*>    TABOR  COLLEGE  » 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

HALE                 0  .0 

0 

"  .0 

0 

.0 

KS    U  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 1  1.1 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 1  2.2 

0 

.0 

0 

.0 

KS    MA SH8URN  U  OF  TQPEKA 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

MALE  '                0  .0 

0 

•o. 

0 

♦  0 

KS    WICHITA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  t  .0 

3 

8.6 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

3  :-44.3 

J  0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

KS  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALE  1 

KENTUCKY 

KY    AS8URY  COLLEGE 


22  INSTITUTIONS) 


.3 
.0 
.6 


12 

9 
3 


3.3 
1.7 


TOTAL  0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

KY  -  BE LLAftMlNE  COLLEGE 

'  „  TOTAL  0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  Q 

.0 

0 

.0 

KY    BEREA  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

2 

7.1 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

*  0 

-0 

2 

14.3 

KY    BRESCIA  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

j  o 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

KY  CAMP8ELLSVILLP 

COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE              '  3 

.3 

0 

.0 

MALE               .  0 

*'J 

,  0 

.0 

KY    CENTRE  COLLEGE 

OF  <Y 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

MALE  0 

.0 

0 

.0. 

KY    CUMBERLAND  COLLEGE 

10TAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

•0 

KY    EASTERN  KY  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

1 

7*1 

FEMALE  0 

.0 

1 

11. 1 

MALE  0 

.0 

0 

•  J 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.^0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.3 

1 

9.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

..0 

0 

.rt 

0 

.  c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0' 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.3 

1 

.5 

0 

.0 

0 

.0 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

Mil  TE 

NCN-RES10ENT 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

TOTAL 

NUMBER 

t 

NLM8ER 

X 

NUMBER 

I 

NUMBER 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

1CC.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

o 

100.0  c 

0 

.0 

6 

0 

.0 

4 

loco 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

2 

10C.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

.3 

5* 

0 

.0 

2 

1C0.0 

0 

.0 

2 

0 

■  0 

3 

100.0 

0 

.3 

3 

1 

8.-3 

13 

fc)3.3 

1 

8.3 

12 

1 

16.7 

5 

63.3 

0 

.0 

6 

0 

.0 

5 

83.3 

1 

16.7 

6 

1 

5.3 

18 

94.7 

0 

.0 

.  19 

*  1 

9.1 

10 

JO. 9 

0 

•  0 

—     -  ll 

0 

•  C 

8 

1CC.0 

o  3 

.0 

8 

0 

.0 

8 

88.9 

1 

11.1° 

9 

0 

.0 

8 

68.9 

1 

11.1 

9 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.3 

5 

0 

.  0 

3 

ICC.  0 

0 

.0 

3 

>o 

.0 

16 

100. ff' 

0 

.0 

16 

0 

.Q 

7 

10C.0 

0 

.3 

7 

0 

•  0 

9 

100.0 

0  - 

.0 

9 

0 

.0 

4 

100.3 

0 

.0 

4 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

•  c 

3 

ICC.C 

c  0 

.0* 

3 

1 

1.1 

36 

95.6 

3 

3.3 

90 

0 

.0 

44 

97.8 

1 

2.2 

45 

1 

2.2 

42 

93.3 

2 

4.4 

4S 

0 

.0 

17 

100. 0* 

0 

.0 

17 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

9 

0 

.C 

8 

ICO.  0 

0 

.0 

a 

3 

8.6 

.  32 

91.4 

0 

.0 

35 

3 

14*3 

18 

85/  7 

0 

.0 

21 

0 

.0 

1*» 

100*0 

0 

.0 

14 

14 

3.5 

376 

94*5 

8 

2.  0 

39e 

10  0  4.5 

206 

93*6 

4 

1.8 

220 

2.2 

1  170 

95.  5 

4 

2  .2 

179 

0 

.0 

20 

1CC.0 

0 

.0 

20 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

7 

0 

.  0 

13 

I  00.  0 

0 

.0 

13 

0 

.0 

100. 0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

100.  0 

o 

.0 

2 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

2 

7.  1 

25 

89.3 

1» 

3.6 

29 

0 

.0 

13 

92.9 

1 

.7.1  ' 

14 

2 

14.3 

12 

85.7 

0 

.0 

14 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

10C.O 

.  0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

100. 0 

0 

.  0 

1 

t 

0 

.  u 

4 

10G.0 

3 

.0 

4 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0^ 

.0 

1 

0 

.0 

16 

100.0 

0 

.0 

16 

0 

•  0 

8 

100.0 

0 

•  0 

8 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

8 

0 

♦  0 

29 

1C0.0 

,0 

•  0 

29 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

22 

ICC.O 

0 

.0 

_  22. 

1 

7*1 

\Z 

92.9 

0 

.0 

14 

1 

11.  1 

8 

88*9 

0 

•  0 

9 

0 

♦  0 

5 

100.0 

0 

.0 

5 

irk: 


759 


763 


TAdLE  6« 


AMERICAN  iNOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NU.«ER  I 


SLACK  A5IAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


HISPANIC 


LETTERS  (1500)  a 
KENTUCKY 

<Y    GcGRGETOWN  COLLEGE 
TCTAw  °° 
'FEMALE  0  .0 

■HAL  E     '  0  »0 

KV    \i  CHRISTIAN  COLLE32 
TOTAL  0  .0 

FcKALE  0  .0 

HA  Lc  0  .0 

K>     KENTUCKY  STATE  UNIVERSITY 
TCTAL  ,0  .3 

FEMALE  0  .3 

MALE  *>  *3 

x  KY    KENTUCKV  WESLEY  Ah  COLLEGE 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .9 

"HA4.C  0        ♦  3 

XY     H»)«cH6A0   STATE  UNI/ERSITY 
TCT  At  0  -° 

FtMAL:  3  -*3 

MA  LI  '5       '  • 0 

KY     4JRA AY   STATE  UNIVERSITY 
TCT  At  0  .3 

FEMALE  0  -° 

rU  LE  3  »J 

KY     NORTHERN'  KY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE         .        0  -3 
KY     SEMINARY  Cf  SAIKT  PIUS  X 
TOTAL  0  .3 

*         FcMALE  0  »° 

,  MALE  0  *° 

SPALOING  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FcMALE  0  .3 

MALE  3  *3 

<Y     NOMAS  MORS  CGLLEGt 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  .0        •  0 

KY     TRANSYLVANIA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »0 

KY-    UNION  COLLEGE 


.0 

•  0 

♦  0 

1.7 

.0 
2.4 


1  100.0 

0  .3 

1  100.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
♦0 

.0 
.0 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


KY     UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 


TOTAL 
FcMALE 
MALE 


1  1.6 

I 

rv*.-C  0  .3 

KY     vMIVEK-ITY  OF  LCUIS.VILLE 
TOTAL  0        • 3 

FEMALE  0  .0 

MA  LE  C  .0 

KY     WESTERN  KY  .DIVERSITY 
TCTAL  ^  .9 

FEMALE  C  »0 

MALE   .  0*3 


0 

.0 

0 

.0 

c 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

50.0 

0 

•  0 

1 

LOO.O 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.6 

i 

2.3 

0 

•  0 

2 

5.7 

1 

5.6 

1 

5.9 

3 

6.0 

a 

8.3 

I 

3.8 

KY          STATE  TCT ALS  ( 

TOTAL  I  *2 

FEMALE  1  •» 

MA  Lc  C  '»3 

LCUbl  ANA 

LA     CENTENARY  C  OF  LOUISIANA 

TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  «0 

MALE  0  #0 
LA     OILLARO  UNIVERSITY 

i  OT  AL,  0 

fEMALE  0 

MAL  E  0 

LA     GAAMBLING  STATE 

fCTAL  3 

FEMALE  0 

MALE  3 
LA     LOUISIANA  COLLEGE 


23  INSTITUTIONS) 
12  2*7 


.0 
.0 
•  0 

.3 
.0 
.0 


TOTAL 

FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


LA     LA  STATE  U  ANO  AdM  C 


TOTAL 
FEMALE 
»  TALE 


0 

.1' 


5 

2.3 

7 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100.0 

4 

100.0 

,  i 

100.0 

16 

:oo.o 

13 

100.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

3.3 

3 

4*8 

0 

.0 

NUMBER 

X 

NUMBER  ' 

X 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

1.7 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

2*4 

0 

.0 

0  f 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

oL 

.0 

0 

.0 

0 

^o 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

6  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6.3 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

2 

0.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

'  0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

o 

.0 

I 

1.6 

0 

.0 

0 

.0 

c 

•  0 

I 

5.6 

0 

.0 

0 

.0 

4  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'  0 

.0 

0 

♦0 

'  0 

.0 

0 

.0 

V 

0 

.0 

4 

♦  9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

i.e 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

•0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


X 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE  SlOEN  T 
ALIEN 

NUMBER 


0 
0 

0. 

0 
0 
0 


.0 
.0 

:b 
•o 

•  0 
.0 


.0 
.0 
•  0 

3.3 
.0 
4.8 


1  100.0 

0  .0 

1  100.0 


3.3 
4.8 
.0 


4  100.0 
4  1CC.0 
0  .0 

56  96.7 
16  100.0 
40  95.2 


.0 
.0 
.0 


0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.c 

0  .0 

0 

•  0 

14  100.0 

0 

.0 

11  1G0.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

30  1C0.0 

0 

.0 

23  100.0 

c 

..0 

7  1CC.0 

0 

.0 

21  lOO.O 

0 

.0 

13  1CG.0 

0 

.0 

8  100.0 

2 

8.3 

22  91.7 

0 

.0 
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"  0 

.0 

9  90^*0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

6  85.7 

0 

.0 

27  100.0- 

0 

,0  . 

15  100.0 

0 

.0 

12  100. C  • 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

1  1CC.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

246 

V3T 


97.2 


109  98.2 


.0 
.0 
.0 


4 

3 
1 

2 
1 
1 

10 
6 
4 

7 
4 

3 

38 
28 
10 

10 

3 

/7 

ill 
/  15 
12 

3 
1 
2 


253 
142 
1  W 


0 

0 
0 

.0 
.0 
.0 

o  0 

0 
0 

.0 

.0 

•  0 

5  71.4 

3  75.0 
2    66.  7 

1     14.  3 
1  25.0 
0  .0 

1 

0 

1 

14.3 
.0 
33.3 

3  | 

0 
0 
0 

.0  K 

.0 

.0 

0 
0 

'  0 

•  0 
.0 
.0 

0  .0 

0  .0 
0  .0 

7  10C.0 
7  100.0 
0  .0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0/ 

7 

a  i 

0 

0 
0 

c 

.0 

.0 
.0 

1 
1 

0 

20.0 
33.3 
.0 

1  20.0 
1  33.3 
0  .0 

4  80.0 
2  '66.7  - 
2  100.0 

0 

o- 

0 

5  ys 
3 

,2 

0 

'  0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 

Q 

0 

'.0  .. 

.0 
.0 

2^66.7 
2  100. 0 
0  .0 

I  33.3 

0  .0' 

1  ico.o 

0 
0 

-  0 

t 

.0 

3 
2 

1 

r 

0 
0 
0 

/.o  * 

.0 

0  , 

^  o 

0 

.0 
•  .0 
.0 

1  4.2 
1  6.3 

0  .o 

23  95.8 
15  93.8 
8  100.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

"  24 
-  16 
8 

0 
D, 

0 

'".0 
.0 
.0 

1 

1 

0 

2.9 
2.9, 
.0 

1  2.9 
1  2.9 
C  .0 

33  97.1 
33  97.1 
0  .0 

0 
0 
0 

.0 
.0* 

;o 

34 
34 

0  ' 

0 
0 
0 

;0 
.0 
.0 

0 

0 

o 

.0 
.0 
.0 

0  .0 

.    o  .o 

0  .0 

10  100.0 
9  100.0  , 
1   10C.0  J 

0 
0 
0 

♦  0  • 
'  .0 
.0* 

10' 

T- 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 

cr 
o 

.0 
.0 
.0 

1  3.8 
I  9.1 
0  .0 

-  25  96.2. 
10  90.9 
15  100.0 

0' 
0 

0 

.0 
.0 
.0 

26 
11 
15 

'  0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

1 
1 

0 

2.5 
5.0 
.0 

1      2,.  5 
1  5.0' 

0  *o 

39  *  9  7.5 

19  95.0 

20  100.0 

0 

6 

0 

.0 
.0 
.0 

40 
20. 

20 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 

c; 

.0 
.0 

<     20  95.2 
12  92.3 
'8  100.0 

1       4.8  . 
1  7.7 
0  .0 

0 
0 
0 

.  0 
.0 
.0 

21 
13 
8 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

1 
1 


.0 
.0 

5.3 
.0 

20.0 


/   18  100. 0 
4  siCO.O' 
14  100.0 

lft  *4.7 
14  I  00.0 

4  80*0' 


.0 
.0 
.0 

•  0 

-.0- 

.0 


18 
4 
14 

19 

I*- 
5 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELUR • S 


DEGREE  s'fOR  MAJOR  FIELD- CONFERRED  BV."  iftST  lTUT IONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNIC1TY»  ANO  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALA5XAN  NATIVE 


NUMBER 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER  • 


MHI  TE 
N0N~H?SPANIC 


NUMBER 


^pN-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


LETTERS  (1500) 
MARYLAND 


\ 


ND    SALISBURY  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE     '  0  .0 

^  "  MALE  0*  .0 

ND*  TOWSON  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  '  0  ...0 

MALE  0  <  .0 

NO    UNIVERSITY  OF  BALTIMORE 
TOTAL  4,0  .0 

FEHf.LE  0  .0 

MALE  0  .0 

NO    U  OF  HO  COLLECE  PARK  CAM 
TOTAL  1  .6 

FEMALE  1  1.1 

M*L£  0  .0 

NC    U  OF  ND  BALTIMORE  CO  CAN 
„  TOTAL  -    *  0  .0 

FEMALE  0   ,  .0 

MALE  0  .0 

NO    U  OF  NO-EASTERN  SHORE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    WASHINGTON  CDLLEGE 
TOTAL  /   0  .0 

FEMStE      *  0  .0' 

MALE  0  .0 

ND    WESTERN  MARY I AN C  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

*  FEMALE  0  .0 

MALE  ,  0  .0 


8.0 
7.7 
6.3 

5.1 

.  6.8 
2.9 

21.7 
26.6 
li.l 

4.5 
2.1 
8.3 

9.3 
13.2 

.0  t 

100.0 

ioo. 9 

\  100.0 


i 

NO  STATE  TOTALS  t 

TOTAL  1  -2 

FEMALE  1  .3 

4ALE  0  .0 

MASSACHUSETTS 

MA    AMERICAN  I NTRNATL/tOLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  „ 

MA    AMHERST  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

HA    AN HA  MARIA  COLLEGE 
"       TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE,         v     0  .0 
MA    ASSUMPTION  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

•  FEMALE  0  .0 

HALE       «        0  .0 
MA    ATLANTIC  UNION  COLLEGE 
TOTAL  '    0  .0 

FEMALE  *\0  .0 

MALE  0  .0 

-  MA    60ST0N  COLLEGE  4 
TOTAL  ,'0  .0, 

FEMALE  0  ,  .0 

MALE  0     ■;  .0 

MA    BOSTON,  UNI  Vtftfc  I  TY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    BR-ANOE IS 'UNIVERSITY  w 
TOTAL  0  .*0 

^FEMALE  0  .0 

HALE  0  .  .0 

MA    CLAIM  UNIVERSITY 
T^TAL  *  0  .0 

Jemaic  o  .o 

°*  MALE  0  .0 

MA    COLLEGE  OF  THE  HDLY  CROSS 
TOTAL  t  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

JJA    COLLEGE  OUR  LAO Y  Of  ELMS 


-Pi 

Jo 

.'0 

tO 
.0 
.0 


20  INSTITUTIONS) 


TOTAL  '  |  0 
FEH4LE  0 

MALE  '  0 
CURRY  COLLEGE 
TOTAL  0* 
Ff  HALE  0 

MALE  '  0 


55 
35 
20 


9.2 
9.5 
8.8 


1  .0 


2  ,"2.7 
0  >.0 
2  jK3 


.0 
,.0 

Lo , 

!.o 

id.5 
|.0 

i4.* 


5      2.3  H 

2  1.6*? 

3  3.3  , 


0 

0 
0 
0 

o 

0 
0 
0 

0 
0  = 
0 


VO 
•0 

<  0* 

1 

0 

1 

•  0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

v.  0 
1 

0 

1 


p- 

3.  1 

J. 9 

4.9 

V 

n 


8* 

0 


1  1.0 

0  l.o 
1 


o 

0 
.0 


.0 


o  *.o 

*)  T.O 
0  -  *.0 


'\ 

0 
1 

2 
1 
1 

o- 

0 
0 

■  0 
0 
0 

0 

0  < 
0 

/o 

'  0 
0 


.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.6 
3.2 
1.7 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


'.7 
.  .8 
.4 


.0 
.0 

1.4 
.0 
1.7 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.5 
-.0 

1. 1 


.0 
1.5 

2.9 
2.9 
3.0 

.0 
.0 
.0 

^0 
.0 
.0 


.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 

.0' 
.0 

.0 
.0 
.0 

.6 
.0 
1.7 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0  • 

.0 

.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.6 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1 
1 

4 

3 

1 

5 
4 
1 

13 
6 
7 

5 
5 
0 


8.0 
7.7 
8.3 

5.1 

6.8 
2.9 

21.7 
28.6 
il.l 

8.4 
6.3 
11.7 

9.3 
13.2 

.C 


23  92.0 

12  92.3 

11  91.7 

.V    72  92.3 

41  93.2 

31  91.2 

18  78.3  ' 

10  71.4 

8  88.9 

130  63.9 

80  84.2 

50  83.3 

49  90.7 

3*  86.6 

16  100.0- 


2  10C.0 
1  100.0 
1  100.0 


.  0 
.0 

%.o 


3> 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0* 

.0 
.0 
.0 


25  100.0 

12  ICO.'O 

13  1C0.0 

20  100.0 
16  100. C 
4  100.0 


6 
3 
3 

4 
2 
2 

1 

1 

0 

1  . 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


4.5 
4.5 
4.6 

5.? 
5.7 
6t  1 

2.7 
4.  6 
.0 

L.Ci 

•  0 
1.8 

.0 
.0 
.0 

-.0 
.0 
.0 


126  ,95.5 
64  95.5 
62  95.4 


92.6 
91.4  ' 
93.9 

'94.6 
90.5 
16  100.0 

100  99.0 
46  100.0 
.54  98.2 


63 
32 
31 

35 
19 


100.0 

tcc.o 
•9 

ioc'.z 

100.0 
10C.0 


0 

^»0 

0 

13 

0 

.  0 

12  - 

2 

2.6/ 

78  ; 

c 

.ox 

44  i 

2  1 

5.9 

C 

.0 

*  V 

0 

.0 

14 

0 

•  0 

9 

1 2 

7.7 

I  155 

9 

9.5 

1  95 

3 

5. J 

60 

0 

.0 

54 

0 

.0 

38 

0 

.0 

,*  16 

ft 

0 

1  .0 

2 

0 

..1 

1 

0 

.0 

1 

0 

.0  . 

25 

0 

«  .0 

12 

0 

•  o 

.,l3 

0 

.0 

20 

0 

.0 

16 

0 

•0 

4 

S 
4 

t* 

J? 

•  .7 

64 

10.7 

5  86.7 

15 

2.5' 

3 

,  .8 

42 

11.4 

319  86.2 

9 

2.4 

I 

.4 

22 

9.7  " 

198  87.6 

6 

2.7  _ 

0 

•  0 

0 

.0 

11    10). 0 

.0 

0  ' 

.0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5  1CC.0 

0 

.0^ 

1 

1.4 

4 

5.  5 

66  93.2 

1 

1.4 

0 

.0 

0 

.0 

\>  100.0 

0 

.0 

\ 

1.7  „ 

4 

6.7 

55  91.7 

1 

1.7 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.  0 

0 

•p 

0 

<° 

*    31  JLC0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'  .0 

13  1C0.0 

0- 

0 

.0 

0 

1  .0 

18  10G.0 

T> 

.0 

1 

5.3 

3 

15.8 

1J  68.4 

3 

.15.8 

0 

.0 

0 

.0 

3  50.0 

•3 

50iO 

1 

7.7  ( 

3 

'23tl 

10  76.9 

C 

.0 

0 

.0 

ft  6 

2.8 

309  97.2 

0 

.0 

0 

.0 

*  2 

1.6 

122  98.4 

0 

.0 

0 

.0  • 

4.4 

87  95.6 

0 

.0 

.0 
.0 
.0 


1  -1.5 
—4^  2.9 
0  .0 


2.7  I 

4.8  / 
•  0/ 

J 

7° 

h 

i 

I  -o 

,  .0 
.0 

.0 
c  .0 
.0  * 


596 
370 
226 


11 

6 
5 

73 
13 
60 

2 
2 

^° 

31  ' 

13 

16 

19 
6 
13 

215 
124 
91 

132 
67 
65 

65 
35 
33 

37 
21 
16 

101 

;  S 

5 

0 

4 
1 

3 


;ERJC 


r 


\  i 


■J" 


763 


767  iV 


TUU  .y  'lOTAL  SACH6LUR4  S    OEOMES  V»  £ 


SSlCIT»T»~  MX.    INSlTluilK  ANO  STATE  '4T8-19T9 


AMERICAN  IN0IAN 
.'LASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  0*  ' 

NON-HISPANIC  PAC2MC  l$U*0Eft 


'/ 

/ 


NUMBER     *    I  NUMBER 

LETTERS  115001 

MASSACHUSETTS  > 

>A    EAiTER*  NA2ARENE  WwLWe 
TOTAL  ^  *0 

FtHaLE  0  .0 

MU2  0  .0 

HA    cMc-tSON  COLLEGE 

TCT  mL  •     3  >3 

F£«Le  0  *0 

•ALE  3 
HA    EMMANUEL  CCLLEGE 
*  TCTAL       *  3 
FEMALE  3  »3 

?HL£  0  .0 

HA    OJRJON  COLLEGE 

TCJAL  0  .0 

.FLMALE  0  *0 

-UL6  3  «3 

HA    HARVARD  UNtVERS  ITY 
TCTAL  0  *0 

FcMALc  0  .0 

MALc  0        »0  i 

HA    MASS  INST  OF  TECHNOLOGY  'J 
TCTAL  0  *3 

FfMALE        r        0        .  3  . 
HAL  £  0  , 

MA    &OSTON  STATE  COLLEGE  v 
TOTAL  C        .0  jR 

FEMALE        »         0        .3  I.?* 
HA  LE  0         *0  V<i 

HA    6k 10 GE WATER  STATE  COLLEGE 

total  o  *3 

FEMALE  0  .3 

HALE  0  -0 

HA    FXTCHOURG  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0   •  .0 

HALE  0  .3 

HA    FRAHINGHAH  STATE  COLLEGE 

TCT-At  C  -«3 

^FfMALe  0        ♦  J 

MAL£  0  *3 

M4    UOATH  AOAHS  ST  AT  fc  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

H*LE  0  .0 

HA    SALEH  STA  I i  COLLEGE 
0  *0 
0.      \*  f 
H»L£'  3  .3 

MA    «£$TF ItLO  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .3 

HALE  3  .0 

HA    WORCESTER  STATE  COLLEGE 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
HIN0RIT\ 

NUMBER 


^  TOTAL 

.    f  EH"  \2 


TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  C  .3 

MA    MERRIMACK  COLLEGE 

TOTAL  -0  .3 

— FEMALE  3  -3 

HALE  0  .0 

HA    MOUNT  HOLYUtfE  CGLLfcsJfe 
TOTAL  ft  -3 

FEMALE  .0  -3 

,  HALE  0  .0 

HA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
JOTAL  0        .  } 

FEMALE  0  *3 

i      MALE  0  .0 

HA   PI*E  hanor  college 


.0 
.3 
.0 

•  3 

•  0 

•  0 


TOTAL  0 
*     FEMALE  <0 
HALS    *  3 
HA    SIMMONS  COLLEGE 


TCTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.3 

.0 

•  0 

•  0 


o 

,« 

3 

0 

.0 

7 

9.9 

5 

12*5 

2 

♦  0 

b 

.3 

0 

♦  o 

i 

1 .  6 

0 

•  0 

*. 

2*6 

3*0 

1 

1<A 

5 

Q 

o 

•  V 

3 

•  0 

3 

•  3 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

♦  3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

»  .0 

0 

.  *o 

0 

.3 

0 

.3 

0 

.0 

0 

♦  3 

1 

3*0 

0 

.0 

1 

5.6 

1 

2.6 

1 

3.3 

0 
3 
0 

0 
0 
3 

0 
0 
0 

2 
2 
0 


•  0 
.3 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

\3 

3*3 
3.3 

•  0 


2  7*1 
1       5. A 
'  I  10*0 


TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  »3 

MALE  0     .  .3 

HA    RAOCLIFFE  COLL  feGE 
TOTAL  O 
FEMALE*  .0 
MALE  0 
HA    RrOtS  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
HA    SNT  HYACINTH  COLLE0E-5EH 


0 
0 
0 

1 
I 

0 

0 
0 
0 

0  i 
0  ' 
0 

1 
I 

3 


♦  3 

"  .o- 

♦  0 
I  .4 

.0 

.0 
.0 

•  3 

•0 

•  0 
.0 

7.1 
7.1 

'♦0  , 


0 
0 
0 

f* 

3 

0 

0 
0 
0 

0 
3 
3 


•  0 
*  .0 

•  0 

•  Q 

♦0 
.0 

•  3 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


2  1.0 

0  *  *0 
2  1*6 


3 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

'  3 
0 
0 


♦0 

♦  0 
.3 

1*4 
2.5 
♦0 

♦  3 

♦  ft 
.0 

3*6 
5.9 
2.6 

-  .0 

♦  0 
.0 


o 

.0 

0 

.0 

0- 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0  ' 

1 

2.5 

1 

2*5 

1 

5*3 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

4.  6 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

sO 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

•  0 

0 

.3 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

3 

•  0 

3 

.3 

I 

3.3 

0 

♦  0 

1 

6.  7 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

i 

.0 

1 
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TABLE-  6.     TOTAL  8ACHH0R»S     OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HTGhER  EOUCATION  BY  RACE, 

ETHNIC  ITYt  ANO.SEX:     INSTITUTION  ANC  STATE  197B-1979 


AMERICAN 'INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER  i 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
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LETTERS  (1500) 

MASSACHUSETTS 

MA    SMITH  COLLEGE 
TQfAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MA     STHESTN  MASS 
TCTAL  ~>J 
FEMALE 
MALE 


0 

0  .0 
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y »oi  c  6.  TOTAL  BACHELOR'S  OEGREES  FOR  MAJOR  MELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
TABU  6.     TOTAL  BALHcLUK        ETHNICITY i  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  .STATE  19T8-19T9 
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.0 

12.  5 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

.0 

c 

.0 

3 

.c 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

'  •  0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

.0 

0 

.  .0 

0 

.0 

.3 

0 

.0 

0 

,0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

•  C 

0 

•  0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

3 

•  0 

.0 

0 

•  0 

1 

2.7 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

1 

4.5 

.3 

3 

.0 

0 

.c 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

50.0 

3 

.0 

0 

.0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

100.0 

-  0 

.0 

0 

.0 

16.7 
16.  7 
.0 

42.9 
42.9 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 


TCTAL 
FEMALE 
KALE 


.0 
.  3 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

I 

.7 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

2.3 

0 

3 

.0 

3 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

c 

.0 

3 

.0 

0 

0 

.0 

1 

0 

0 

.3 

0 

0 

0 

.0 

1 

5.0 

0 

0 

.3 

0 

.3 

0 

0 

.0 

0 

.0 

"J 

0 

.0 

0 

0 

0 

-4, 

0 

.0 

0 

0 

•<) 

0 

4  -° 

0 

0 

.0^ 

0 

H  .0 

0 

0 

.3 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

*  .3 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

3 

.3 

0 

.0 

0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.7 
1.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

.c 

.0 

.0 
.0 
.0 
* 

.0 
.0 
.0 

.0 

•p 

.0 

.0 
.0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 


fcHITE 
NON-HtSPANIC 


NGN-RES  I  BE  NT 
'  ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 

* 

t 

NUMBER  % 

NUMBER 

I 

MllllRPD 

nunocn 

0 

.0 

30  1CC.0 

0 

.0 

- 

30 

0 

.0 

I  100.0 

0 

•  0 

i 

0 

.0 

29  ICC.C 

0 

•  0 

29 

2 

25.0 

I     12.5  * 

5 

62.5 

8 

1 

25.0 

0  .0 

3 

4 

1 

25.0 

1  25.0 

2 

cr  fx 

4 

0 

.0 

6  1CC.0 

0 

.0 

6  , 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

o 

0 

.  0 

6  1C0.0 

0 

•  0 

11 

1C.1 

93  65.3 

5 

4.b 

109 

4 

8.9 

38  84.4 

3 

6.7 

45 

7 

10.9 

55    85.9  \ 

2 

3.1 

64 

0 

.0 

22  1CC.0 

0 

.0 

22 

0 

.0 

18  100.0 

0 

•  0 

1  8 

c 

.  0 

*  loco 

0 

•  0 

2 

8.7 

21  91.3 

0 

.0 

23 

1 

6.7 

14  93.3 

0 

•  0 

i  *» 

1 

12.5 

7  87.5 

0 

•  0 

g 

0 

.0 

11  1CC.0 

0 

.0 

11 

0 

.0 

8  100.0 

0 

•  0 

g 

0 

.0 

3  10C.0 

0 

•  0 

0 

.0 

37  94.9 

2 

5.1 

^39 

0 

.0 

20  95.2 

1 

4.8 

2 1 

0 

.0 

17  94.4 

I 

5.6 

18 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

• 
i 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

2.7 

36  97.3 

0 

.0 

37 

0 

•  0 

15  100.0 

0 

•  0 

1 

4.5 

21    95. '» 

0 

.  0^ 

22 

0 

.0 

3  100.0 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

3  1CC0 

0 

3 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

o 

1 

50.0 

I  5C.0 

0 

.  0 

2 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

1 

10C.C 

C  .0 

0 

•  0 

1 

16.7 

5  83.3 

0 

.0 

6 

1 

16.7 

5  83.3 

0 

.-  0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

3 

42.9 

4  57.1 

0 

.0 

7 

3 

42.9 

4  57.1 

0 

•  0 

.0 

0  .0 

0 

.  0 

Q 

2 

1.* 

144  98.6 

0 

.0 

146 

1 

1.0  . 

101  9S.C 

0 

•  3 

102 

1 

2.3 

43  97.7 

44 

1 

2.2 

43  95.6 

1 

2.  2 

45 

.0 

21  95.5 

*  1 

4.5 

22 

1 

4.3 

22  95.7 

n 

23 

2 

3.8 

50  94.3 

1 

1.9 

53 

0 

•  C 

32     9  7.0 

1 

3.0 

2 

10.0 

18  90.0 

0 

•  0 

20 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

9  6 

0 

.0 

5  100.0 

0 

•  0 

5 

0 

•  C 

1  1CC0 

0 

•  0 

I 

0 

.0 

7  1C0.0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0  .C 

0 

.0 

0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

18  10C0 

0 

.0 

18 

0 

.0 

12  100.0 

0 

.0 

12 

0 

.c 

6  100.C 

0 

.0 

6 

c 

.0 

8  1CC0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

7  100.0 

0 

•  0 

o  7 

uc 
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TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES,  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREQ  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE  t . 
ETHNIC I TYt  AND  SEX;     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NGN-RES ICENT 
ALIEN 


TCTAL 


NUMBER  X 
LETTERS  U500I 
MICHIGAN  ' 

MI    SHAW  COLLEGE  AT  OETROIT 
TOTAL  '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MI     SIENA  HEIGHTS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  •  0  .0 

MALE  0  .C 

MI    SPRING  ARBOR  COLLEGE 
TOr.AL  0    '  .0 

FEMALE  9  .0 

MALE  0  .0 

MI     UNIVERSITY  OF  DETROIT 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
Hi    U  MICHIGAN-ANN  ARBOR 
TOTAL  1  .3 

FEMALE  1 
MALE       '  0 
MI     U  OF  MICHI GAN-DEARBGRN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    U  OF  MICHIGAN-FLINT 


.0 
.0 
.0 


.6 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


MI     WAYNE  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
Ml    WESTERN  MICH  UNIVERSITY 

TOTAL  1  .7 

FEMALE  1  1.2 

MALE  0  .0 

MI  STATE  TOTALS  (  38 

TOTAL  5  .3 

FEMALE  3  .3 

MALE  2  .3 


NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

* 

NUMBER 

X 

NUMBER 

I 

NUMBER 

< 

NUMBER 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

.  0 

.0 

k  0 

v. 

.0 

2 

2 

100.0 

\  0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

i  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

10C.0 

0 

.0 

2 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

?0 

1 

50.0 

I 

5C.0 

0 

.0 

2 

*  1 

4.3 

0 

.0 

0 

.a 

1 

4.3 

21 

91.3 

1 

4.3 

23 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

87.5 

1 

12.5 

8 

1 

*  6.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

14 

93.3 

0 

.0 

15 

2 

7.1 

1 

3.o 

3 

10.7 

6 

21.4 

22 

78.6 

0 

.0 

28 

2 

16.7 

1 

8.3 

1 

8.3 

4 

33.3 

8 

66.7' 

0 

.0 

12 

0 

.0 

0 

.0 

2 

12.5 

2 

12.  * 

14 

67.5 

0 

.0 

16 

18 

6.2 

6 

2.L 

0 

.0 

25 

8.6 

264 

0C.7 

2 

.7 

291 

14 

8.4 

2 

1.2 

0 

.0 

17 

10.2 

147 

88.6 

2 

1.2 

166 

4 

3.2 

4 

3.2 

0 

.0 

8 

6.4 

117 

93.6 

0  ' 

.0 
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1 

5.0 

0 

.0 

1 

5.0 

2 

10.0 

17 

85.0 

1 
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20 

1 

5.9 

0 

.0 

1 

5.9 

2 

11.8 

14 

82.4 

1 
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17 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 
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0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

19 

lGO.C 

0 

.0 

19 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

1CC.0 

0 

.0 

11 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

b 

16 

18.8 

0 

.0 

1 

;i.2 

17 

20.0 

68 

80.0 

0 

<  .0 

85 

10 

20.4 

0 

.0 

0 

.0 

10 

20.4 

39 

79.6 

0 

.0 

49 

6 

16.7 

0 

.0 

i 

2.8 

7 

19.4 

29 

8C.6 

0 

.0 

36 

2 

1.4 

1 

.7 

.0 

4 

2.8 

136 

96.5 

1 

.7 

141 

2 

2.3 

1 

1.2 

0 

.0 

4 

4.7 

82 

95.3 

0 

.0 

86 

0 

.0 

0 

.0 

0 

->  .0 

.0 

54 

98.2 

1. 

1.8 

55 

INST  ITUTIGKS) 
66 
44 
22 


4.2 

12 

.8 

10 

•6 

93 

6.0 

lf429 

91.9 

33 

2.1 

1,555 

5.0 

4 

.5 

5 

•  6 

56 

6.3 

811 

91.4 

20 

2.3 

887 

3.3 

8 

1.2 

5 

.7 

37 

5.5 

618 

92.5 

13 

1.9 

668 

MINNESOTA 


MN    AUGSBURG  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE  0  ~0 
MN    BETHEL  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

MN    CARLE  TON  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1.5 
.0 
4.0 


MN    COLLEGE  OF  SAINT  8ENE0ICT 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MN    COLLEGE  OF 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

SNT  CATHERINE 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


MN    COLLEGE  SAINT  SCHOLASTICA 


TOTAL 
FEMALE 
MA  L  E 
MN    COLLEGE  OF 
TOTAL 
FEHALS 
MALE 


.0 
.0 

i.O 


SAINT  TERESA 


.0 
.0 
.0 


MN    COLLEGE  OF  SAINT  THOMAS 


TOTAL 
FEMALE 
MA  L  E 
MN  CONCORDIA 
TJTAL 
FEMALE 
MALE 
MN  CONCORDIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1  2.9 

0  .0  ~ 

1  3.0 

C  AT  MOORHEAO 

0  .0 

0  .0 

0  .0 
C-SAINT  PAUL 

0  .0 

0  .0 

0  .0  * 


MN    GUSTAVUS  AOOLPHUS  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

r 

.0 

0 

.0 

27 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

15 

100.0 

-  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

54 
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1 
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.0 
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.0 

0 

.0 

0 

.0 

20 
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0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0' 

.0 

34 
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0 

.0 

1 

1.5 

2 

3.0 

1 
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5 

7.5 

62 

9?. 5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.4 

0 

.0 

1 

2.4 

41 

97.6 

0 

.0 

1 

4.0 

1 

4.0 

1 

4.0 

4 

16.0 

21 

84.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

1CC.0 

G 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.  n 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

19 

95.0 

1 

5.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

19 

95.0 

1 

5.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

D 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

3 

100T0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.C 

0 

.0 

0 

.0 

u  0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

c 

.C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.9 

33 

97.1 

0 

.0 

0 

.0 

a 

;o 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

1 

3.0 

32 

97.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

46 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

n 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

26 

1*00.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

20 

100,  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.  c 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

24 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'  0 

.0 

15 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

1CC.0 

0 

.0 

27 
15 
12 

55 
21 
34 

67 
42 
25 

12 
12 
0 

20 
20 
0 

3 
3 
G 

1 
1 
0 

34 
1 

33 

46 

26 
20 

3 
0 
3 

24 
15 
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AMERICAN  INDIAN 
a,  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 


8 HACK  ASIAN  C* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBfcR 


LETTRS  (1500) 
MINNESOTA 

HN    MfcNL  INfc  UNIVERSITY 
TCTmL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

HN    HACALESTER  COLLEGE 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  *3 

MALE  0  *0 

HN    UIMT  JOHN'S  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

pesuLE  0 

SALE  0  *0 

HN    iAlNT  MARY'S  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

N  •  FEMAL S  0  .0 

HI  LE  0  *0 

HN    SAINT  OLAF  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


HN    BE*I0JI  STATE  U 


TOTAL 

Ft;iALE 

m  LE 


•  0 

•  0 

•  0" 

•  0 

•  3 

•  0 


HN    HANKATO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  *0 

■     *AAL  £  C  *0 

HN    MOORHE AO  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
HX  LE 


♦  0 
.0 

•  0 


HN    SAINT  CLOUO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0     ,  *0 

FcHALE  0  .0 

MALE  0  j  ,  *0 

HN    STHMST  STATE  UNIVERSI'Y 
TOTAL  0  *0 

FEMALE   0  0*3 
MALE  0     „  *0 

HN    WINONA  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
HN    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MA  Lc 


0  *0 

0  *0 

0  •0 

MINNESOTA  OJLUTH 


1 
1 

0 

0 
0 

ft 

0 
0 

0 

1 

0 

1 
1 

0 

1 

0 

o 
0 

0  \ 
0 
0 

0 
0 

c 

0 

0  ' 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


4*3 
1UI 

♦  0 

♦  3 
.0 
.0 


HN    U  OF  MINN  MNPLS  SNT  PAUL 
TOTAL  1  »5 

FEMALE  0        *0  • 

MALE  1  1*1 

MN    U  OF  MINNESOTA  MORRIS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MA  Lc  0  *0 

HN          STATE  TOTALS  <         25  INSTI 

TOTAL     ~           3  .3 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 3  »7 

MISSISSIPPI 

MS    ALCORN  STATE  UNIVEkSITY  , 

TCT  al  o  *o 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

MS    BE LHAVEM  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

HS     BLJc  HOUNTAIN  COLLEGE 
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TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  COfcFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  ANO  SEX.  ,  INSTITUTION  ANO  STATE  1*76-1979 
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FEHALE 

0  *0 

o 

♦  3 

MALE 

0  *0 

0 

A 

•  u 

MO    NTHES^  mo 

ST  UNIVcRSITY  . 

TOTAL 

0  o  .0 

6*5 

FEMALE 

0  *0 

2 

6*  7 

HALE 

0  .3 

1 

6  ♦  3 

MO    NTH* ST  (10 

ST  UNIVERSITY 

OV  *9 
0  x*  *0 

TOTAL 

0 

FEMALE 

o 

♦  w 

HALE 

0  *0 

0 

♦  0 

MC    PARK  COLLEGE 

TCT  AL 

C  *3 

11*1 

FEHALE 

0  *0 

? 

•  0 

-25  •Cf> 

MALE 

0  *0 

1 

MO  RJCKHURST 

COLLEGE 

TOTAL 

3  *0 

o 

FEHALE 

.3  *0 

o 

♦  0 

MALE 

0 

♦  . 

MC    SAINT  LOU 

f>*.NAIN*CAMPUS 

TOTAL 

0  *0 

o 

♦  0 

FEHALE 

0  *0 

0 

4ALE 

0  ,0 

o 

•  3 

MO     SAINT  MARY'S  Sc K-CGLLEGE 

TOTAL 

0  ,0 

11*1 

FEHALE 

0  *0 

Q 

♦  0 

MALc 

0  .3 

11*1 

MC    SCHOOL  OF 

THE  02ARKS 

TC*AL 

0  .0 

Q 

♦0 

FE.4ALE 

0  *3 

0 

•  0 

MALE 

0  .3 

0 

•  3 

MO    ST-IEST  MO 

ST  UNIVERSITY 

TOT  AL 

3  *0 

0 

FEHALF 

0  *3 

Cr 

•  0 

HALE 

3  .0 

o 

o 

MC  SOUTHWEST 

BAPTIST  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

Q 

♦  0 

FEHALE 

0  .0 

o 

•  0 

*  HALE 

0  .0 

0 

♦  J 

MO     STHWST  MO 

ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

.  ft 

FEHALE 

0  *0 

o 

HA  LZ 

3  *0 

3 

♦  0 

NC  STEPHENS 

CCLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

f-EHALE 

0  ^0 

0 

♦  3 

MALE 

0  *9 

0 

•  0 

NO    TAkKIO  COLLEGE 

TOTAL 

3  .0 

1 

25*0 

FEMALE 

0  .3 

0 

.0 

PAL  e 

0  .0 

1 

50*0 

MC    U  CF  MISS0SJRI-CCLU18IA 

TOTAL 

1  1*1 

2 

2*2 

FEMALE 

1  1*5 

1 

1*5 

^  MALE 

0  .3 

1 

3.8 

^0    U  OF  MISSOURI-KANSAS  CITY 

^L.'TCTAL 

^FEHALE 

1  1*3 

10 

10*3 

0  .0 

5 

10*2 

MALE 

1  2*1 

5 

10*4 

o  4 

,0 

0 

'♦0 

1 

20*0 

3  60*0 

1 

20*0 

C 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

3  100*0 

C 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

50*0 

0  *0 

1 

50*0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

50*0 

3     50*0  ' 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

f  3 

6C«  0 

2     A  0*  U 

0 

•0 

0 

•  3 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100,0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  3 

0 

♦  0 

5  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*9 

3 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0  . 

0 

•  0 

~~T  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

*     A  1C0*0 

0 

•  0 

0 

•0 

/ 

,0 

0., 

1  100. c 

0 

•  0 

0 

J 

-2  ( 

0 

♦  0 

•  0 

♦  c 

6  190*0 

3 

•0 

0 

:  \ 

0 

♦  0 

n 

♦  0 

2  100*0 

o 

•  0 

0 

V 

0 

•  0 

0 

♦  0 

A  10C.0 

0 

•0 

0 

♦  0  •  v 

0 

«  .0 

0 

•  0 

8  100*0  . 

0 

•  0 

0 

•  3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

»         3  100*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

5  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

2  100*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0 

.0 

1*100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

11  100*0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

7  1CC.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

A  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

,0 

3 

6*5 

A3    S3*  5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

6*7 

**      28  93*3 

o 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

1 

6.3 

15  93*8 

o 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

,0 

25  100  0 

'  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1A  100*0 

o 

*0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

,0 

11  100*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

•  0 

♦  0 

1 

11*1 

8  88*9 

3 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

5  10C.0 

♦  0 

o 

•  0  „ 

0 

♦  0 

1 

25*0 

3  75*0 

0 

♦  0 

c 

♦  0 

0 

frO 

3 

,0 

9  100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

ft 
♦  0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

♦  0 

9 

♦  0 

o 

♦  3 

3 

,♦0 

7  lnO.n 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

44  100*0 

0 

♦  9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

in    1  Aft  A 
It  1UU.U 

0 

*0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

,  25  10C.0 

o 

*0 

0 

•  0 

1 

11*1 

2 

22*2 

7  77*8 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0  0 

0 

•  0 

c 

♦  0 

1 

11*1 

2 

22*2 

7  77^8 

0 

♦  9 

0 

♦  0 

0 

.0 

c 

•  0 

8  lCClo 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7  100*Q_ 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

1  100*0 

0 

•0 

1 

2*2 

0 

♦  0 

1 

2.2 

44  95*7 

1 

2.2 

0 

.0 

0 

•  0  e 

0 

•  0 

27  96*4 

1 

3*6 

1 

5*6 

0 

•  0 

1 

5*6 

1?  94*4 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  6 

62  1C0.0 

0 

•  0 

c 

•  0 

f 

•  3 

0 

♦  0 

9  100*0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•9 

0 

*  *c 

53  1CC.0 

0 

♦  0 

1 

2*2 

1 

2*2 

2 

4*3 

43  93*5' 

1 

2*2 

1 

2*6 

1 

2*8 

2 

5*6 

34  94*4 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

9  90*0 

1 

10*0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

•0 
,0 
,0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

.    12  1CC*0 
100*0 
(T^  *0 

0 

c 

♦0 

*0 
•  0 
•0 

0 

•  0 

0 

,0 

1 

25.0. 

3  75*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2  100*0 

0 

•  0 

n 

♦  0 

0 

•0 

1 

50*0 

1  50*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

f 

3*3 

86  96*7 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

,0 

2 

3*1 

a  63  96*9 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

3*0 

25  96*2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

1.-0 

12 

12*4 

65  87*6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

5 

U*2 

44  89*8 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

2*1 

7 

14*6  ^ 

41  "5*4 

0 

•  0 

3 
5 

3 
2 
1 

11 
7 
4 

46. 
30 
16 

25 
14 
11 

9 
5 
4 

9 
2 
l 

i 

44 
19 

25 

9 
0 
9 


7 
1 

A6 
26 
16 

62 
9 

S>3 

46 
36 
10 

12 
12 
0 

4 

2 
2 

91 

65 
26 

97 
49 
48 


^  ►*«**«- 

O  no    /  7.1 

•ERIC-  .  ' 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S 


DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  IV  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  6Y  RACE* 
ETHNICITY,  AND  SEX*     INSTITUTION  ANC  STATE  19TB-19T9 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUN8E* 


LETTERS  CISOO) 

MISSOURI                             '  * 

MO    U  OF  MISSOUU-ROLLA 

TOTAL                0        .0        *        0  .0 

FEMALE  0.0  0,0 

MALE  0.0  0.0 

MO    U  Of  MISSOURI-SAINT  1<XHS 

TOTAL                0%      .0  T  10.9 

FEMALE                0*      .0  6  16.2 

MALE  0  ,0  1  ?.7 
MO    WASHINGTON  UNIVERSITY 

TOTAL  0.0  0.0 

FEMALE  0.0  0.0 

MALE  '  0  .0  0  .0 
NO    WEBSTER  COLLEGE 

TOTAL                0       .0  "  2  11.1 

FEMALE                 0        .0  1  14.3 

MALE  0  .0  1  9.1 
MO    WESTMINSTER  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  0  .0 

FEMALE                0       .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
MO    WILLIAM  JEWELL  COLLEGE 

TOTAL  '              0        .U  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE  0*0  0*0 

MO    WILLIAM  WOODS  CCLLcGE 

TOTAL                0        .0  0  .0 

FEMALE                0       .0  0  .0 

MALE  0        .0  0*0 


MO         STATE  TOTALS  < 
TOTAL  2 
FEMALE  1 
MALE  1 

MONTANA  3  • 


39  institution:) 

52  3*7 
19  4*1 
13  3*2 


MT    CARROLL  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  0  *0 

/-MALE                 0        .0  0  *0 

MALE  0  .0  0  *0 
MT    COLLEGE  Of  GREAT  FALLS 

TOTAL                 0*0  0*0 

FEMALE                0        *0  0  *0 

MALE  0  .0  0  .0 
MT    EASTERN  MONTANA  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0.0  0.0 

MALE  0  .0  0  .0 
MT    MONTANA  C  MINRL  SCI-TECHN 

TOTAL                0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0.0 
MT    MONTANA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  *0  .0 

HALE  0  .0  0  .0 
MT    NORTHERN  MONTANA  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  0  {*0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

HALE  0  .0  0  *0 
MT    UNIVERSITY  OF  MCNTANA 

TOTAL                 1      1.4  0  ♦<> 

FEMALE                0        *0  0*0 

MALE  1  **3  0  *0 
MT    WE  STERN  MONTANA  COLLEGE 

TOTAL                0.0  0.0 

FEMALE                0        .0  0*0 

MALE  0  .0  0*0 
MT    ROCKY  MOUNTAIN  COLLEGE 

TOTAL                0       .0  0*0 

FEMALE                 0        .0  0*0 

MALE                0        .0  0  *0 


NUMBER 


MT         STATE  TOTALS  i 
TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALE    '  1 

NEBRASKA 


9  INSTITUTES) 


•  6 

•  0 
1.6 


NE    B6LLEVUE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NE    CHAORON  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *o 


0 
0 
0 

0 
0 
\0 


I  1*6 

1  2*7 

0  *0 

1  1.6 
1  2*6 
0  .0 


5  , 

4 

1 


0  *0 
0  ^.0 
0  *-.0 


0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


♦*0 

♦  0 

•  0 


♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBHf 


WHITE 
NON-HISPANIC  * 

NUMBER  I 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 
0 
C 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0  " 

0 

0 

0 
0 
0 

.0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

>0 
0 

c 


,0 

♦  0 
♦0 

-;o 

.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  5 

♦  4 

♦  5 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
♦0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

1*4 

2.6 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


•  6 
1.0 

♦  0 


•  0 

*o 

♦0 

•  0 
.0 

•  0 


0 

.0 

6  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

ICC.  0 

0 

•  0 

o 

.0 

^2  tOO.C 

0 

.0 

'8 

12.5 

56  87.5 

Q 

•  0 

7 

18*9 

33  81.1 

0 

.0 

1 

3.7 

26  96.3 

0 

1 

1.6 

62  98.4 

0 

•0 

1 

2.6 

36  97.«. 

0 

•  0 

n 

.0 

24  100.0 

0 

.0 

11.  1 

16  8E.9 

0 

.0 

1 

14.3 

6  85*7 

0 

•  0 

1 

9.1 

IC  9C.9 

0 

.c 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0    *  *o 

0 

.0 

o 

.0 

3  100*0 

c 

.0 

0 

♦  0 

28  1CC.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

14  100*0 

0 

•  0 

o 

.  0 

14  10C.0 

0 

•  0 

0 

.0 

5  10C.0 

0 

•  0 

c 

•  0 

5  1CC.C 

0 

•  0 

o 

.0 

0  .0 

0 

.0 

43 

5.0 

818  94.6 

4 

.  5 

26 

5.6 

436  94.0 

2  ' 

.4 

1 7 

4.  2 

382  95*3 

2 

♦  5 

*o 

.0 

o 

9  ICC.O 

0 

.0 

0 

•  0 

2  100*0 

c 

.0 

o 

♦  0 

7  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦c 

5  100*0 

0 

.0 

0 

.  0 

3  1 CC.O 

0 

♦  0 

o 

.0 

2  100*0 

0 

♦  0 

c 

.0 

12  100*0 

C 

♦  0 

0 

•  0 

11  100*0 

0 

.0 

c 

.  0 

1  1C0.C 

0 

♦  Ov 

0 

.0 

5  100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  10C.C 

0 

.0 

o 

♦  0 

3  100.0 

0 

♦  c 

G 

.0 

39  100«C 

0 

♦  0 

0 

.0 

29  100*0 

0 

.0 

0 

.  0 

in  i rc  n 

o 

♦0 

o 

.0 

3  100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3  103.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0  .0 

c 

•  0 

2 

2.9 

6T  97.1 

0 

1 

2.6 

38    97. ^ 

Q 

♦  C 

I 

>.  3 

29  96-7 

0 

•0 

0 

.0 

4  100.0 

0' 

.0' 

0 

.0 

1  10C.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3  1CC.0 

0 

.0 

c 

.0 

a  loco 

0 

.0 

0 

.0 

7  1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•0 

2 

1.3 

152  98.7 

c 

•  c 

1 

1.0 

96  99.0 

0 

.0 

1 

1.8 

56  98*2 

0 

•  0 

/ 

0 

.0 

10  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

2  1CC.C 

0 

•  0 

0 

•  0 

J  100*0 

0 

♦  0 

6 
4 

2 

64 
37 
27 

63 
39 
24 

18 
7 
11 

3 
0 
3 

28 
14 
14 


865 
464 
401 


9 
2 
7 

5 

3 
2 

12 
11 
1 


5 

2 
3 

39 
29 
1G 


3 
0 

69 
39 

30  ' 

4 
I 

8 

1~  < 
1 


154. 

o? 
57 


10 

2 
8 


.a 

.0 
•  0 


2  1C0.0 
1  100.0 
1  100.0 


iERJC 


771 


775 


TA1LL.6*     TOTAL  BACHELOR'  S    OEGREES  FOR  MAJOR  f!K0  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUtATlDN  BY  RACE » 
T  ETHNtClTfc,  A NO  SEXt    INSTITUTION  ANO  STATE  HTB-1«T« 


AMERICAN  INtTl  AN  * 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


RACK  ASIAN  Dft 

NDN-HISPANIC  FAClFIC  ISLANOER 


NUMBER 


X  UMBER 


HISFANIC 
NUMBER 


TDTAL 
MINORITY 


NUMBER 


W4ITE 
NON-HI  SPAN! C 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
AL£EN  * 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


LETTERS  USOOI 
NEBRASKA 


NE    COLLEGE  OF  SAINT 

MARY 

tCTAL  0 

♦  0 

0 

♦  u 

■»0 

o 

*  *0 

FEMALE  0 

.0 

n 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

MALE                 0  ' 

.0 

0  1 

£  o  * 

0* 

•  0 

o 

♦  0 

NE    CONCORDIA  TCHRS  COLLEGE 

TOTAL  0#£ 

•p  ^ 

0 

•  0 

I 

53*3 

o 

♦  0 

FEMALE  0 

♦  0  f 

o 

♦  0 
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♦  0 
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•  0 

o 

•  0 
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•  0 

o 
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♦0 
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♦  0 
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o 
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.0 

Q 

♦  0 

c 

♦  0 

o 

♦  0 

MALE  0 

•  0 

1 

?  *C 

5*0 

o 

♦  0 

NE    OANA  COLLEGE 

TCTAL  0 

•  0 

o 

♦0 

Q 

♦  0 

o 

♦  0 
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.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 
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•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 
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TCTAL  0 
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o 

♦  0 

o 
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♦0 

o 

♦  0 

o 

•  0  . 
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•0 
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•  0 
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•  0 
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o 
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♦  0 

o 

♦  C 
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•  0 
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c 

♦  0 

o 

♦  0 
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0 
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.0* 

o 

♦0 

fcMALE  0 

♦  0 

Q 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

MA  LE  0 

♦  0 

0 

•0 

•  0 

♦  0 

o 
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♦  0 

HALF  0 
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♦  0 
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♦  0 
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T.5 

0 

•  0 

1 

2*5 

FEMALE  0 

♦  0  © 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

HALE  0 
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1*9 

151  96*1 
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* 
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2 
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.0 
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0 
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1 
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1 
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1 
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2*6 
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12 
10 

? 
1 
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.TOTAL  BACHaSi'S    OkCREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONf ERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGH  Ell  EOUCATION  BY  RACE* 
•  ETHNICITY.  ANO  SEX)     INSTITUTION  AND  STATE  tftt-lftf 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC ^ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


LETTERS  11500} 

NEW  HAMPSHIRE  . 

*  \ 

NH>   NATHANIEL  HAWTHCRNE  C 


1 


*o 

0  0 

0  *0 
COLLEGE 

0  »  .0 
>  *0 

0  *0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE* 
N*    NEW  <NGL4rt 
TOTAL  / 
f-EMALE  / 
PALE  , 
NH    NO  "RE/QAM E  COLLEGE 
TOT  AL^  0 
FEMALE  0 
/MALE  0 
NH    RIVIER  COLLEGE 
^      TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NH  $A*flTT>AMSELN£S 

TOTAL      ^  fb 

FEMALE '  0 
MALE  0 
NH    U  Of  NEW  HAMPSHIRE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0      '  *0 

NH    U  OF  NH  KE&NE  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

Nil    U  NH  PLYMOUTH  ST  COLLEGE 
*  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 
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.0 
.0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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.0 

•  0 
•0 
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•  0 

•  0 

•  0 
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.0 
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•  0 

•  0 

•  0 

♦0 

•  0 

•  0 


NH         STATE  T0TALS  C 

TOTAL  2  .6 

FEMALE  2  1.2 

MALE  *.  0  .3 

NEW  JERSEY 

NJ    6L00MFIELO  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

NJ    CA LOWELL  COLLEGE 

TOTAL  ,0  .0 

FEMALE  .  C  .0 

MAL £*  '  0 
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TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    OON  BOSCO  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    ORE*  UNIVERSITY 

TOTAL  C  \0 

FEMALE  0  .0 

HAL£  0  .0 

NJ    FARLGH  0CK3N  MAOISON  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    FARLGH  OCKSN  U  RUTHERFO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
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TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ  GEORGIAN  CCUR?  COLLEGE 
0  .3 
0  *0 
0  .0 
STATE  COLLEGE 
0  .3 
0  9 
0  .0 

NJ    JERSEY  CITY  STATE  COLLEGE 
TOTAL  '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
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TOTAL    -  1  !•* 

FEMALE  1  2*2 

MALE  0  .0 


10  INSTITUTIONS) 
9  2*7 


TOTAL  , 
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MA  LE 
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TOT  AL 
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3.0 
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0 
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0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

6 
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0 
0 
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3 
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•  0 
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.0 
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*0 
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0 
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0 

0 
0 
0 
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0 
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0 
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WHITE 
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♦c 
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*0 
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0 
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14 
7 

17 
IV 
4 


33ft 
167 
169 


3 
2 
I 

11 

U 

0 

7 
7 

0 


36 

29 
9 

30 
20 
13 

7 
4 
3 

30 
22 
6 

15 
15 

0 

39 
21 
16 

41 

30 
U 

70 
46 
24 


ERIC 


773 


777 


_  
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TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR'S    DECREES  «*  MAJO*  FtaO  CONFERRED  BY  INSTITUTtOHS  OF  HIGHER  EOUCAT1QN  BY  RACE, 
4  -  ETHNICITY.  AND  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  U76-U79 


AMERICAN  IRClAN 
ALASKAN  HAT  WE 


BLACK  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PA&IFIC  ISLAHOER* 


♦  NUMBER 
LETTERS  U 5001 
NEW  JC3SEY 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


•  TOTAL 
MINORITY 


MUTE  ' 
NON-HISPANIC 


NON-RES ICENf 
ALIEN 


^yjTAL 


NJ    *0N40UTH  COLLEGE 
TOTAL 
FSttLS 
ha  L  t; 
NJ  H3NTCLAU 
TCTAL  ° 
FEMALE 
H*L; 


0  .0 

0  .3 
f  0  *0 

STATE  COLLEGE 

S  2*6 

4V  3.2 

1  1.9 


NJ    PR  INC ETON  UNIVERSITY 


1uTAL 
FINALS 
VALE 
NJ  UdAPO 
«  Tv  T  AL 
FJ^LE 
HAL  t 


0 

0 

0  .0 
C  OF  N£*  JERSEY 


0 
3 


NJ    RIDER  COLLEGE 
TCTAL  0 
FErtALc  3 
MALE  0 
NJ  aJTGERS 
TCTAw 
FEMALE 
MALE 
NJ  RJTGERS 
TOT  AL 
FEMALE 
MALE 
NJ  RJTGERS 
TCTAL 
FEMALE 
NALe 


.0 
.3 
.  3 

.6 

.3 
.0 


CAMDEK  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  .3 
NEWARK  CAMPUS 
0  *0 
0  ♦> 
0  .0 
NEW  BRUNSWICK 
0  .3 
0  *d* 
0        .0  , 


NJ    SAINT  PETERS  COLLEGE 


TCTAL 
FEMALE 
HALE 


.3 
.3 
.3 


NJ     ScTON  HALL  UNIVERSITY 
TOTAL  3,  .3 

FEMALE  0  .3 

MALE  3  «»  .3 

NJ    STCCKTCN  STATE  COLLEGE 
TOTAL  1  4*2 

FEMALE  3  .3 

MALE  1  9«t 

NJ     TRENTON  STATE  CCLLEit 
TOTAL  0  .3 

FE.HALE  3  .3 

MALE  P  .3 

NJ    UPS ALA  COLLEGE 

TOTAL  3  .0 

FEMALE  3  *3 

MALE  3  .3 

NJ    WILLIAM  PA  TEASON  COLLEGE 
TOTAL  .     1  2.2 

FEMALE  1  3.2 

fttLc  0  ♦> 


0 

.3 

0 

o 

.0 

} 

0 

.3 

0 

I 

» 

1.1 

0 

1 

.8 

0 

1 

1.9 

0 

6 

3.8 

1* 

*> 

6.3 

1 

1 

1.3 

3 

3 

.3  ' 

wO 

Q 

•  </  o 

0 

.0 

0 

z 

11*6  4 

0 

2 

18.2 

0 

0 

.0 

3 

8 

17.0- 

a 

3 

25.8 

o 

3 

.0 

• 

3 

o 

14.3 

0 

24.  0 

0 

.0 

0 

20 

7.5 

1 

9 

5.8 

11 

*  9.9 

0 

1 

3.  4^ 

0 

.0 

o 

1 

9.1 

*  0 

3 

.0 

0 

0 

.0 

0 

C 

.3 

0 

0 

.0 

0 

3 

.0 

0 

0 

.0 

0 

$ 

5.4 

1 

3 

7.5 

1 

3 

.0 

3 

1 

5.3 

0 

1 

1 

3 

.  -0 

3 

1 

2.2 

3 

0 

c.3 

0 

1 

7.1 

3 

NJ          STATE  TOTALS  (  ' 

TOTAL                 8  .& 

FclULE                6  .4 

HAL  E                 2  *4 

NEW  MEXICO  o 

NM    COLLEGE  OF  SANTA  Fc 


26  INSTITUTIONS) 


62 
46 
16 


4.9 
5.9 
3.3 


TwTtk 

3  •> 

3 

.3 

F  E«*4  L  E 

>    0  .3 

0 

.3 

MALE' 

0  .3 

0 

"  .0 

NM     EASTERN  NM 

U  MAIN  CAMPUS 

5.9 

TOTAL 

3  *3 

1 

FEMALE 

0  .3 

0 

.0 

MALE  „ 

0  .0 

1 

10.0 

NM    NS4  MEXICO 

HIGHLANDS  U 

TOTAL 

3     k  .3 

*  0 

•  3 

FEMALE 

S  r£ 

3 

HALE 

>° 

•  3 

NM    H4   STATE  U 

MAIN  CAiPUS 

TOTAL 

1  3.1 

0 

•  3 

FEMALE 

1  4*2 

J 

.3 

?     HALE  • 

o  ♦a, 

OF  ALSUOJERCtJE 

3 

•  0 

NM  UNIVERSITY 

TOT  AL 

0  *3 

C 

.> 

Fc-ALE 

3  .3 

3 

.3 

MALE 

0  .3 

3 

•  3 

NM    'J  OF  NM  MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

2  2.5 

2* 

**5 

F2MALE 

i  2.0 

I 

2.0 

HAcE 

1  '  3.1 

1 

3.1 

0 
0 
0 

0 
3 
3 

0 
3 
0 

0 
3 
3 

3 
3 
0 

0 
0 
3 


.0 
.0 
.3 

.0 
.0 
.0 

.6 
1.3 
.0 


.0 
.0 

.0 
.0 
.3 

.0 
♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

1.8 

•2.5 
.0 

.0 
.0 
.3 

.0 
.0 
.0 


.2 
.4 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0l 

3 

0 
0 

3 

0 

0 
0 

2 
0 
2 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.3 

•  0 
2.5 

.0 
.0 
.3 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  C 

•  0 

4.8 

•  0 
11.8 


3  l.l 
2  1.3 
1  .9 


4 

13.8 

16.7 

1 

9^1 

0 

.0 

3 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.  -0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

* 

16 

1.3 

9 

1.1 

7 

1.5 

4 

40.0 

0 

.0 

4 

100.0 

2 

11.8 

3 

.0 

2 

20.0 

3 

60.3 

2 

50.3 

1 

100.0 

3 

9.4* 

2 

8.3 

1 

12*5 

3 

♦  3 

.0 

0 

.0 

9 

11.1 

5 

10.2 

£4 

12*5 

NUMBER 

t 

NUMBER  f 

j 

NUMBER 

t 

NUMBfcA 

/ 

< 

9 

J 

* 

0 

.0 

15  10C.0 

0 

.0 

15 

0 

.0 

10  100.0 

0 

.0 

10 

Q 

5  1CC.0 

0 

.0 

5 

7 

3.9 

171  96*1 

0 

.0 

-k  178 

*  5. 

4.0 

119  96.0 

0 

..0 

124 

**  2 

i  ♦  » 

v     52    96.3  * 

c 

♦  0 

54 

9 

5.7 

145  91.4 

4 

2f? 

156 

6 

7.6 

72  91.1 

1 

1.3 

7v 

3 

—  ->  •  O 

73  92.4 

3 

3.8 

79 

0 

•  0 

26  1C0.0 

0 

.0 

'     -  26 

0 

.0 

16  100.0 

0 

.0 

t  16 

0 

•  0 

10  100  0 

0 

•  0 

■  10 

2 

11.8 

*  15  ec. 

0 

•  0 

17 

2 

18*2 

9  81*8 

0 

.0  • 

11 

0 

c 

6  100*0 

0 

.0 

6 

ft 

17.0 

39  83*0 

0 

.0 

47 

6 

25.0 

23  74*2 

3 

•  0 

31 

0 

•  0 

16  100*0 

.0 

16 

5> 

19.0 

34  (1.0 

0 

♦  0 

42 

6 

24.0 

19  76.0 

0 

♦  0 

23 

2 

11.8 

15  88.2 

0 

•  0 

17 

24 

9.0 

243  91.0 

0 

.0 

267 

12 

14  4  92.3 

•  0 

•  0 

156 

12 

10  .8 

99  89*2 

0 

iO 

111 

5 

17.2 

24  82.8 

0 

.0 

'  29 

16*7 

15  83.3 

0 

.0 

(6 

*•  2 

18*  2 

9    81  ♦  8 

0 

•0 

11 

37 

0 

.0 

35  94*6 

2 

5*4 

0 

♦  0 

13-  92  *9^ 

1 

7.1 

14 

3 

•  0 

I 

4.  3 

0  23 

I 

4.2 

23  95.8 

0 

.0 

24 

0 

.0 

13  100*0 

0 

♦  0  . 

13 

1 

9.  1?" 

10    90  .A 

0 

•0 

11 

4 

7*1 

52  92.9 

0 

.0 

56 

<i 

1C.  0 

36  90*0 

0 

.0 

40 

0 

•  0 

^16  1C0*0 

0 

•  .0 

16 

5.  3 

18  94*7 

0 

.0 

*  19 

11*1 

8  88*9 

0 

.0 

*9 

A 

•  0 

13  100.0 

0 

♦*.o 

10 

2 

4.4 

43  95.6. 

0 

-  .0 

45 

1 

3.2 

30  96*8 

3 

.0 

SI 

1 

7.1 

13  92*9 

0 

.0 

14 

89 

7.0 

1*165  92.2 

9 

.7 

1*263 

1 4 

8.2 

7|i        Q  f  •! 

r  16  tUj 

4 

764 

25 

5*  2* 

449  93*7 

5 

1 .0 

479 

4 

4C*0 

6  60,0 

0 

.0 

10 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

.0 

6 

4 

1 90.0 

0  .0 

0 

♦  0 

3 

17.6 

14  82*4 

0 

.0 

i7 

3 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

7 

3C.  0 

7  7C.3 

0 

.  0 

10 

3 

6C.  0 

2  40.0 

.  0 

.3 

5 

2 

50.0 

2  5C.0 

0 

.3 

4 

1 

100.0 

0  *3 

0 

♦  0 

1 

4 

12.5 

28  87*5 

0 

♦  0 

32 

3 

.  21  87.5 

0 

•0 

24 

1 

*12.5 

7  87.5 

0 

•  0 

6 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

5 

3 

.0 

3  130.3 

c 

.0 

3 

3 

.0 

2  100.0 

1° 

.0 

2 

t 

13 

16.  C 

68  84.0 

•  0 

61 

7 

14*3 

42  65*7 

lo 

•  0 

49 

6 

18.8 

26  81*3 

\0 

.3 

32 

erIc 


<l  774 
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TABLE  6,     TOTAL  BACHELORS  D£CREES  FOR  MAJOR  FIELD  CCHFCRREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HttHER  EOUCATlON'  BY  *ACE« 

TAW.E^6.    TOTAL  ■•LncwwK  >  ETHNICITY*  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO-  STATE  H7B-197* 

AMERICAN  INOIAN  BLACK    .  ASIAN  C* 

ALASKAN  NATIVE 


NOW  Eft 


NON-HISPANIC  PACIFIC  IS 
t        NUMBER         I  NUMBER 


LETTERS  IISOOJ 


t6tal * 

MINORITY 


*  *NltE 
NON-hlS'  rtlC 


NUMBER 


NUMBER 


NON-RE  SroWT 
ALIEN 

NUMBER 


NEW  MEXICO 


H    UESTCTN  N1 
TOTAL 
FEMALE 
t  MALE 


14  l& 


V 


IYERSI  TY 
0  .0 
0  .0 
D  .0 


N*         ST<TE  ICTALS  ( 
TOTAL  -  x/t     3  2.3 
FEMALE        £C     2  2.1 
MALE  1*7 

%     NEW  Y3R* 

NY    *OEL*Hl  UNIVERSITY 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

NY    ALFftEO  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NY    BARO  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALg 
NALE< 


0 

0 
.0 

.3 

.0 

•  0 

.0 

•  0 


NY    CANISIUS  CCLLLCE 
TOTAL 
FEMALE 
MALc 
NY  CTriOL 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  CUNY 
TOTAL 
FEMALG 
MALE 


0  .0 
0    *  .0 
0        .  C 
C  1MMAC  CONCEPTION 
0  .0 
0  .0 
3  .3" 
BERNARD  BAftUCH  C 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
NY    CUNY  BROOKLYN  COLLrCE 
TOTAL  i  .8 

FEMALE  1  1*1 

HALE  0  .0 

NY    CUNV  CITY  COLLEGE 
TOTAL  2  1.7 

FEMALE  1  1*6 

MALE  1  1*9 

NY    CUNY  C  OF  STAT  EN  fSLANO 


0 

♦  0  - 

0 

♦  o. 

0 

•  0  <• 

0 

,0 

0 

•°.  • 

3 

•0 

1NSTUUTWNSI     x  . 

♦  0 

3  i 

2.0  • 

0. 

1 

LI 

0 

♦  0 

2 

3.* 

0 

♦  n 

. 

2.2 

0 

•  0 

6 

•  .3 

0 

•3 

i 

7.7 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.♦o 

0 

.0 

0 

.3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

*  .0 

0 

♦0 

0 

.3 

3 

♦  3 

0 

.0 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
♦  3 
.3 


NY    CUNY  HUNTER  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
NY    CUNY  JOHN 
TOTAL 
FEHAK^i 
MALC 
NY  CUNY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


*1? 

Mm 


l 
l 

o 

JAY  C 

•  0 
0 
0 

I  MAN  COLLEGE 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


1.3 
1.3 

.0 

CRIM  JUST 
♦0 
.3 
.0 


NY    CUNY  QUEENS  COLLEGE 
TOTAL  Q  •O 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  .0 

NY    CUNY  YORK  COLLEGE 
TOTAL  0        ♦ 3 

FEMALE  0  .0 

'•MALE  0  .3 

NY    CL ARK SON  COLLEGE  Of  TECHN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE'/  3        .0  * 

MALE  0  .0 

MY    COLGATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

NY    COLLEGE  OF  NT  SNT  VINCENT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  „     3  .0 

MALE  *     D  .3 

NY    COLLEGE  OF  4gb  ROCHELLE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0        .0  # 

NY    COLLEGE  OF  SAINT  ROiE 
TOTAL     x  0  .0 

FEMALE  0       *0  ,» 

MALE  >      0        .3  * 


3 
3 
3 

3 
6 

*2 

si 
29 

a 

40 

26 

14 

4 
2 
2 

20 
17 
3 

0 
0 
0 

19 
9 
10 

20 
15 
5 

6 
•> 
1 

0 
0 
3 

7 
1 

6 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

O 
3 
0 


♦C 
♦  0 

♦9 

28.6 
31.6 
22.2 

20.2 
31.9 
20.0 

34.8* 
41.3 
26.9 

16.3 
14.3 
18.2 

20.8 
21.8 
U.7 

.0 

V  .0 

16.2 
14.8 
17.9 

11.8 
12.7 
9.6 

46*2 
55.6 
25.0 

•3 

•  0 

•  3 

5.0 
1.4 
8.5 

10.0 
10*0 

•a 

•  0 

•  0 

•  3 

•0 

•  0 

•  3 


'  2 
I 
1 

13 
4 

6 


21 
9 
12 


13.8 
9.6 
20*7 


.0 

•  0 
>.0 

•  0 
.0 
.0 


u 


.0 
.0 
•  0 


3  10*7 
2  10*5 
1  11.1 


1 
1 

3 

4 

3 
1 

0 
0 
3 

5 
2 
3 

6 
4 

2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
3 
0 

0 
0 
0 

*0 

0 
0 

0 
0 
0 


1.5 
2.5J 


6.tffc< 

11.5 

4.0 
7.1 
•  3 

4.2 
J. 8 
5.6 


3 
3 
0 

0 
0 
3 

3 
2 
1 

12 


19 
12 
7 

3 
2 
1 

11 

9 
2 


.0 

♦  0 

♦  3 

4.3 
3.3 
5.4 

3.5 
3.4 
3.8 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  3 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0* 

.0* 

°.o 

.0 


•  0 
♦0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  3 
•0 
.0 

10.7 
10.5 
11.1 

9.2 
8.5 
10.0 

16.5 
19*0 
13.5 

12*0 

:4.3 

9*1 

11.5 
11*5 
11*1 


0 
0 
0 

18 
13 
5 

5 
3 
? 

2 
1 
1 

0 
3 
3 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 

a 

0 


♦  0 
♦0 
*0 

15*4 
21*3 
8*9 

2.9 
2*5 
3.R 

15*4 
11*1 
25*0 

♦  0 
*0 

♦  0 

.7 
1.4 
♦0 

.0* 
♦0 

♦  0 

7.1 
J.l 
*0 

.0 
♦0 

♦  0 


27 
12 
^  15 


0 
0 

0 
3 
0 

1* 
13 
4 

j 

52 
39 
13 


17*8 
12.8 
25*9 


2*2 

•  0 

ia 

.0 
.0 

*.o 

♦  0 

♦c 

.0 

♦  3 
.0  . 
.3 

•  C 
.0 
.3 

50*3 
52*6 
44*  n 

39*7 
42.9 
32.5 


61*7 
68*3 
2  8  53*8 


5 
3 

36 
30 
6 

0' 
0 
0 

42 
24 
18 

31 
22 
9 


32*0 
35*7 
27*3 

3  7*5 
38*5 


6 
2 

3 
0 
0 

6 
2 
6. 

1 
1 

n 
l 

l  , 

V 

n 
3 
0 


*0 

•  0 
.0 

35^9 
39.3 
32.1 

18.2 
U.6 
17.3 

61.5 
66*7 
50.0 

♦  0 
*0 
•0 

5.7 
2.9 
'8.5 

10.0 
13.0 
.0 


7.  1 
7.1 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


2  133.0 
1  10C.O 
«  103.0 


125 

82 

43 


82.2 
67.2 
74.: 


44  97.8 
32  100.0 
12  92.3 

17  100*0 

11  100*0' 
6  10C.0 

28  100*0 
16  100*0 

12  103*0 

20  100*3 
9  100*3 
11  100*3 

13  10C.0 
0  .0 

13  100.0 


14 

9 
5 

79 
*2 
27 

40 
19 

21 


53.3 
47.4 
55.6 

63*3 
57.1 
6*.5 

34*8 
30*2 
4C«4 


17-  68*0 
9  64*3 
-  8  "72*7 


59 
47 
12 


61*5 
60.3 
66*  7 


2  100*0 
1  130*0 
1  100*0 


74 
37 
37 

139 
96 

5 
3 
2 

2 
1 
1 

132' 
67 
65 

9 
9 
0 

13 
13 
0 


63.2 
60*7 
66.1 

81.6 
81.4 
62*T 

38*5 
33*3 
5C*C 

1C0.0 
10C.0 
1CC.C 

94*3 
97*1 
91*5 

9C.0 
90.0 
•0 

92*9 
92*9 
.0 


TOTAL 
NUMBER 


.0 

.0  • 
.3 

.n 
".3 

•  3  - 

•  3 
.3 
.3 

.3 

•  3 
.3 


.3 

♦  3 

.3 
.0 

•  3 


4  ,  3.5 
1  1.6 
3  ■  5.8 


0 
3 

'  0 

1 
0 

1 

0 
0 
3 

3 
0 
3 

0 

3  ' 
C 

3 

O/'n 

0 
0 

o  . 


.0 

.0 

.0 
Cs 
i.O 
»•! 

•  3 

'  .0 

.3- 
.3  • 

.9 

•  0 

l.d 

.0 

•  3 
.0 


.0 
.3 

•  0 

.3 
.0 
.0 

•  3 
.0 
.0 

•0 
.3 
.0 


0  .0 
0  .0 

0  -  .3 


15  100.0 
12  10C.C 
3  100.0 


.0 
•  3 
.0 


152 
94 
58 


45 
32 

"13 

17 

*  11 

6 

28 
16 
12 

20 
9 
11 

13 
0 
13 

i 

28 
19 
9 

131 

■»! 
40 

115 

63 
52 

25 
1* 
11 

96 

*  I* 
U 

2 
I- 
1 

117 
61 

56 

170 
lid 

52 

13 
9 
4 

2 

1  - 
i 

140 
69 
71 

10 

-10. 

14 

1* 

0 

15 
12 

3 


ERJC 


775 


Ha 


TABlE  6/  TOTAL  BACHELOR'S    0E3REES  PUR  MAJOR  FIELU  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OP  HUHEk  EOXaTIUN  BY  RACE, 
*   ETHNICITY*  A NO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  M7B-H79 


AMERICAN  INCIAN 
ALASKAN  NATIVE 


'  BLACK  ASIAN  OK 

NON-HI SPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUNBEP 


TOTAL 
MINORITY 


NUN8ER 


NHITC* 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


NUMBER 


TCTAL  - 
NUMBER 


0  LETTERS  (1500! 
N€n  r±>i* 


NY    CJL'JMBtA  y  MAIN  ZlhsiUH 

TOTAL         ,  0 

.0 

j 

♦  ♦2 

o 

.0 

FEMALE  0 

.3 

5,6 

o 

.0 

"UL[  0 

.0 

- 

4*0 

o 

NY    *A*NARC  COLLEGE 

TOT  XL  0 

.? 

A*  A 

•  2 

2*2 

FEMALE  ^0 

.0 

4*A 

z 

2*2 

**      AALE  0 

•  ) 

•  3 

0 

♦  0 

NY    CQKCOAOIA  COLLECE 

TCTAL  0 

.0 

16*7 

0 

♦  3 

FEMALE  0 

.3 

•  3  • 

0 

•  0 

*AL  =  0 

•0 

16. T 

0 

•  0 

NY    CJftt<EL  J  ENOOhEO 

COLLEGES 

.     TCTAL  0 

•  0 

5.3 

I 

1*3 

FEMALE  3 

.0 

2«3 

o 

♦  0 

MALE  0 

♦  0 

9.  1 

1 

3.0 

NY    JA£  MEN-COL  LEG*. 

TOTAL  0 

.0 

20.0 

0 

♦  0 

.    FEMALE  0 

.3 

25.0 

o 

•  0 

MALE  0 

♦0 

o 

.0 

0 

*  *0 

NY*  DOMINICAN  C  Of  8LAUVELT 

TOT  AL       -  0 

.3 

.  3 

o 

•  0 

"  FcMAl  t  0 

.0 

♦  3 

o 

.0 

KALc  0 

♦  0 

o 

.  3 

o 

♦  0 

NY    OO^lING  COLLEGE 

r 

TOTAL  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

FEMALE            *  0 

.  J 

o 

»0 

/AL£  0 

.0 

o 

•  0 

o 

.0 

NY    3«Y0UVILLE  COLLEGE* 

TOTAL  «*0* 

.3  *» 

o 

♦  3 

o 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

n 

.0 

o 

♦  0 

MALE      *  ? 

•  3 

3 

o  v 

NY    EISENHOWER  CCLLEGE 

TCTAL  0 

.3 

♦  0 

o 

.0 

fsMALE  0 

Q 

o 

.0 

MALE  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

NY    ELMIRA  COLLEGE 

20.  £ 

TCT  AL  A 

.3 

20.0 

1 

FEMALE  0 

.3 

2S.0 

1 

25.0 

MALE  0 

•  3 

0 

-  3 

.0 

NY    FORDHAH  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•:S 

10.2 

o 

.0 

FEMALE  0 

14.0 

o 

♦  0 

MAL€  0 

3.9 

0 

•  0 

NY    HAJMlTON  CCLLEGE 
TQTAL  0 

.3 

•  •A 

o' 

•6 

FEMALE  0 

♦  3 

3.3 

o 

♦  0 

MALS           *  0 

.  0 

♦ 

.0  * 

c 

♦  0 

NY    KA4TMIC*  CCLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

? 

11.1 

.0 

FEHAM.E  0 

.0 

I 

12.  5 

*  o 

♦  0 

«*A  L  E  0 

♦  0 

10.0 

o 

.0 

NY    HDtfAKT-WM  SMITH 

COLLEGb  S 

KT  AL  0 

♦« 

3.  T 

c 

.  3 

FEMALE  0 

•  0 

} 

A. 6 

o 

.0 

MALE  0 

.3 

3.3 

o 

♦  0 

NY    HOFSTRA  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  3 

1  #j 

o 

.0 

f E HALE        *        0  . 

1.5 

^  q 

*  0 

KALE  0- 

•0 

•  0 

o 

.0 

NY    KlUGHTfV,  COLLEGb 

TOTAL  0 

♦  0 

1.8 

1 

1.6 

FEMALE  0 

.0 

o 

.0 

MALE  3 

•  0 

1 

3.  A 

2 

%4 

NY     IUSA  CCLLEGE 

TOTAL  0 

.3 

A  .6  * 

o 

.0 

FEMALE           4  0 

.3 

*2«  A 

o 

.  0 

MALE  0 

.3 

• 

7.7 

o 

.0 

NY     ITHACA  COLLEGE 

TUT  AL  0~ 

.0 

0 

•  0 

o 

.  0 

FEMALE       »  0 

.0 

o 

.0  1 

o 

♦  0 

MALE  0 

.3 

o 

♦  0 

3 

.0 

NY     <£UKA  COLLEGE 

TCT  K  0 

.3 

0* 

.0 

0 

*.D 

FEMALE  0 

.3 

0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0  « 

0 

.0 

NY    KING'S  COLLEGE 

TCTAL  0 

.0 

A 

25.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

3 

37.5 

-  0 

.0 

MALE  0 

.0 

1 

12.5 

0 

.0 

NY     LAOYCL IFF  COLLEGE 

TCTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE           N  0 

.3 

0 

•0 

3 

.0 

MALE  0 

.0 

M 

.0  ' 

0 

.0 

NY  LE  moyne  college 

0^ 

TCTAL  0 

.3 

2 

*  A.O 

.0 

FEMALE  0 

.3 

2 

5*6  * 

ov 

•  0 

MALE  0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

4 

2.A 

11 

t.5 

151 

89.  9. 

6 

3.6 

168 

o 

.0 

1 

5.6 

16 

66.9 

1 

5.6 

16 

A 

2*7 

10 

6.7 

135 

9C.0 

5 

3.3 

150 

3 

♦  0 

.  6 

6.7 

61 

90.0 

3 

3*3 

SO 

o 

♦  0 

6.  1 

61 

90.0 

3 

3*3 

90 

0 

♦  0  • 

3 

*o 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

1 

It.  7 

5 

63.3 

0 

♦  0 

6 

o 

♦  0 

o 

.6 

o 

.0 

o 

•  0 

0 

0 

.0 

1 

16.7 

5 

63*3 

0 

-  .0 

6 

0 

♦  0 

5 

6*6 

70 

92.1 

1 

1*3 

76 

o 

.  o 

1 

2.  3 

41 

$5.3 

1 

2*3 

43 

0^ 

-  :\ 

A 

12*1 

29 

*7.o 

0 

.0 

.A3 

0 

.0 

l 

20. C 

4 

-80.0 

3 

•  0 

5 

0 

.0 

1 

25.  0 

3 

75.0 

o 

.  .0 

4 

0 

.0 

0 

lo 

1 

10C.0 

0 

♦0 

I  s 

0 

.0 

.0 

I? 

100*0 

0 

.0 

12 

0 

.0 

o 

.  0 

9 

1  co*o 

c 

.0 

9 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

♦  c 

20 

100*0 

0 

♦  0 

20 

0 

;.o 

0 

.0 

10 

100*0 

0 

♦  0 

10 

0 

♦  0 

0 

.0 

10 

100*0 

0 

'  10 

0 

.0 

0 

To 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

c 

.0 

2 

1C0.0 

0 

•  0 

2. 

q 

•°. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

3 

3 

.0 

3 

1C0.C 

0 

•  0 

3 

3 

•  C 

0 

.0 

1 

1 00.0 

o 

♦  0 

1 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

100*0 

o, 

.0 

^  2 

0 

• 

*  *0 

40.0 

3 

60*0 

0 

.0 

•  5 

o 

♦  0 

5C.0 

50*  0 

o 

♦0 

4 

0 

.0 

•  0 

1 

100*0 

t  0 

.0 

1 

T 

5.1 

21 

15*3 

115 

83«< 

1 

♦  T 

13T 

A  .T 

16  ^1B.6 

69 

60*2 

1 

1*2 

66 

3 

5.9 

9.6 

46 

SO. 2 

0 

•o 

51 

0 

.0 

1.4 

TO 

96*6 

0 

•0 

Tl 

o 

•  0 

3.  3 

29 

96.7 

o 

♦0 

30*  . 

0 

.0 

♦  0 

41 

100*0 

0 

.0 

41 

16 

0 

.0 

11,  1 

16 

66*9 

0 

.0 

0 

.0 

12.5 

y 

6T.5 

-c 

♦  0 

6 

0 

.0 

10.0 

9 

90.0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

^3.7 

52 

96*3 

0 

♦0 

54 

o 

♦  0 

4.6 

20 

95.2 

0 

.0 

21 

0 

.0 

3.0 

32 

97.0 

0 

.0 

33 

0 

.0 

1.3  * 

7V 

98.8' 

0 

.0 

60 

0 

1.5 

64 

98.S 

o 

♦  0 

65 

0 

!o 

.•0 

15 

100*0 

0 

.0 

15 

1 

1.*" 

5.3 

52 

91.2 

2 

3.5 

57 

0 

.0 

ft* 

•  0 

26 

92*9 

2 

26  * 

1 

3. A 

10*3 

26 

89.7 

0 

•  0 

29 

0 

.0 

4.6 

J»9 

95.2 

.0 

62,  » 

0 

♦  0 

2.B 

35 

97.2 

c 

.c 

36 

0 

lo 

7.  7 

24 

*2.3 

0 

.0 

26 

» 

0 

.0 

0 

.0 

32 

100.0 

0 

•  0 

. 

32 

•  0 

•  0 

0 

.0 

1 9 

1  00.  0 

o 

#  J 

19 

0 

.0 

^0 

.0 

13 

100*0 

0 

•  0  rv 

*  13 

c 

.0 

c 

.0 

1CC*0. 

♦0 

5  >  3 

0 

.0 

0 

'.0 

.  \ 

100*0 

*  *0 

0 

.0 

•  0 

.0 

0 

* 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

A 

25*0 

12 

75*0 

0 

.0  » 

16 

0 

♦  0 

3 

37.5 

5 

62.5 

0 

.0 

0 

1 

12*5 

7 

67*5. 

0 

•  0 

*  A 

1 

* 

9*1 

9.1 

10 

9C*9 

c 

• 

*0 

11*  ' 

1 

9.1 

9.1 

10 

90*9 

0 

•o 

e,  11 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

0 

0 

.0 

2 

4.0 

46 

96*0 

0 

»  of 

50 

0 

♦  0 

2 

5.6 

34 

94.4 

0 

•  0  -. 

36 

0 

.0 

0 

.0 

'14 

100.0 

0 

*tf 

14 

(3 

'ERIC 


TABLE  B. 


TOTAL  BACHaovl    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  BY  RACE* 
ETHNICITY,  A  NO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE    1971-1979  , 


^AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


/     BLACK  ASIAN  OR' 

NON-HISPANIC  PAC.FJC  ISLANDER 


NUMBER         X  NUMBER 
LCTTERS  t 1500 I 
NEtf  YORK 


NY    LONG  1$  U  BROOKLYN  CENTER 
TOTAL  B  .0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


FEMALE 

ImalL,,  . 

NY    UBW>  TTlhC 


0 
0 

M  POST 

0 


total' 

FEMALE 
MA  LE 

NY    LONG  IS 

/•     TOTAL  0 

.FEMALE  JO 

MALE  0 
NY    MANHATTAN  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0  . 

MALE  0 


.0 
►  0 

CENTER 

.0 


0  .0 
0*0° 
SOUTHAMPTON  CTR 


NY    MANHATTANV1LLE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
9  MALE 

NY    MAR  I  ST  COLLEGE 
\  TOTAL  0 
.  FEMALE  0 
-MALE  0 
NY    MARYMOUNT  COLLEGE 
TOTAL, 
FEMALE4  0 
KALt    ,  0 
NY    MARYMOUNT  MANHATTAN  C 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0' 

•  0 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
-NY    MERCY  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  '  0 

NY    MOLLOY  COLLEGE 
TOTAL  .  0 

FEMALE  0 
MALE  0 
NY  MOUNT 
TOTAL 
FEMALE 

MALE  m 
NY    NAZARETH  C 
"  TOTAL 
€  FEMALE 
MALE 

NY 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 

SAINT  MARY  COLLEGE 
0  *0 
C  *0 
0        *0  . 
OF  RCCHESTER 
0  *0 
0*  *0 
0  .0 


NEW  YORK  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

NY    NIAGARA  UNIVERSITY 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
"  £  HALE  0 
NY    NYACK  COLLEGE 
TOTAL  0 
'  FEMALE  0 
MALE  0 
NY    PICE  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 
•0 

C  OF  WHITE  PLAINS 
0  .0 
0  ~0 
0  *0 

NY    PACE  UNIVERSITY  NEW  YORK 


TOTAL 
FEMALE 
-  MALE 
NY*  PACE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

e        C  »0 

0  .0 
PLSNTVL-BRCLF  cam 

o  *o 

0  *o 

0  *0 


NtH -ROBERTS  WESL  EYAN  COLLEGE 
'  TOTAL  0  SO 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    RUSSELL  SAGE  C  MAIN  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0       . 0 

NY    SAINT  BCNAVENTURE  J 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0- 

NALE  0  .0 

NY    SAINT  FRANCIS  COLLEGE 
TOTAL  Op  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


37.5 
40.0 
33*3 


♦  0 
.0* 

♦  0 


t 

2*0 

0 

♦  0 

I 

3.1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

11*1 

0 

.0 

2 

16*7 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0* 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

I 

4.0 

0 

.0 

1 

5*6 

0 

•0  s 

0 

*0 

0 

.0  * 

* 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0  ' 

0 

•  0 

2 

11.1 

0 

.0 

I 

5*9 

0 

♦p 

1  100*0 

0 

1 

7*7 

1 

7.7 

1 

7.7 

1 

7.7  ♦ 

0 

•0. 

0 

•  0 

0 

♦  0  ' 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0  • 

„  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

11  .8 

0 

.0 

2 

11*8 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

♦  c 

0 

.0 

0 

♦p 

0 

•  0 

e 

1 

1.1 

r 

1.1 

0 

♦P 

1 

2.1 

1 

2.2 

0 

•  0 

V 

2 

7.4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

U.3 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

7.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

10.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

2 

15*4 

0 

.0 

1 

16.7  o 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

.0 

1 

3.0 

1 

3.0 

1 

4.8 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

8.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

c 

.0 

1 

4.3 

1 

4.8 

1 

9.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

10.0 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUHBc 


TOTAL 
NUMBER 


1  U.5 
1  20.0 
0  .0 


0 
0 
0 

.  0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•0 

.0 

♦  0 

♦  0 
*  .0 

.0- 

6.5 
8.3 
5.3 

♦  0 
•0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


0  .  .0 

\o^^»o 

•3  *  23?TV 

1  23.1 
0  *0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

f> 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


50.0 
60.0 
33.3 

2.0 
3.1 
.0 

it.i 

16.7  ' 
•..0 

6.5 
8*3. 
„  5.3 

4.0 
5*6 
0  .0 


2  1  1.1 
1  5.9 
1  100.0 

5  38.5 
5  38.5 
G  .0 


.0 
.0 
.0 


50.0 
40.C 
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27 

?h 
0 

24  ' 

26 
12 
14 

23 
2-3 
0 

32 
13 
19 


4,830 
2,836 
1,994 


NORTH  CAROLINA 

NC    ATLANTIC  CHRISTIAN  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NC    BELMONT  ABBEY  COLLEGE 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

HALE  0 
NC    BENNETT  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
NC    ifiMPBELL  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.3 

.0 
.3 
.0 

.3 
.0 
.0 


NC    CATAWBA  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  2 
MALE  0 
NC    OAVIOSON  COL.EGE 
TOTAL  0 
FEMALE  *  0 

MALE     •  0 
NC    OUKE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

NC    ELON  COLLEGE 

TOTAL  1  5.6 

FEMALE  1  7.1 

MALE  0  .3 

NC    GARONER-WEGB  COLLEGE 
TOTAL  1  1*9 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2.6 

NC    GREENSBORO  COLLEGE 
'TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


2 

9.5 

0 

.0 

1 

12.5 

3 

.0 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

c 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

8.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*o 

2 

10.5 

0 

.0 

c 

0 

«0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

1.3 

1 

1.3 

1 

2.2 

1 

2.2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

11.1 

0 

.0 

1 

7.1 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

1 

1.9 

0 

.0 

1 

7.1 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

/  o 

.0 

0 

.0 

2 

9.5 

0 

.0 

1 

12.5 

3 

.0 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.3 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

8.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

10.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'  0 

.0 

0 

.0 

1 

1.3 

3 

3.9 

0 

.3 

2 

4.3 

1 

3.2 

1 

3.2 

0 

.0 

3 

16.7 

0 

.0 

2 

14.3 

0 

.0 

1 

25.0 

o  0 

.0 

2 

3.8 

0 

.0  * 

1 

7.1 

0 

♦  0 

1 

2.6 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

19 

9C.5 

0 

.0 

7 

87.5 

0 

.0 

12 

92.3 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.3 

1 

100.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

23 

92*3 

o  0 

.0 

6 

1C0.0 

3 

.0 

17 

89.5 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

49 

100.0 

3 

.0 

20 

10C.0 

0 

.0 

29 

100.0 

0 

.0 

74 

96.  1 

0 

.0 

44 

95.7 

0 

.0 

30 

96.8 

0 

.0 

15 

83.3 

0 

.0 

12 

85.7 

0 

.0 

3 

75.0 

0 

.0 

50 

96.2 

0 

.0 

13 

92.9 

0 

.0 

37 

97.4 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

2 

10C.0 

0 

.0 

4 

10C.0 

0 

.0 

21 
8 
13 

3 
1 

2 

6 
6 
0 

25 
6 
19 


4 
4 

49 
20 
29 

77 
46 
31 

18 
14 
4 

52 
14 
38 

6 
2 
4 


779 


TABLE  S*    TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  PAJOA  FIELD  COHFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 

ETHNICITYt  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  CR 

NOH-HISPANJC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES I0ENT 
.  ALIEN 


TOTAL 


•  LETTERS  (1500) 

NORTH  CAROLINA 

NC    SJILFORO  COLLEGE 
TCTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  3 
NC    HUH  POINT  COLLEGE 


TQT \L 

female 

KiL£ 


NC    JJmSN  C  SMITH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .3 

HALE  0        .0  4f 

NC    LE NOI R-RHYNE  C0LLE3E 
TOTAu  0        ♦ 3 

FEMALE  0  .0 

M LE  0  .3 

NC    LIVINGSTONE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
KALE 


NC     MARS  HILL  COLLECE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NC    ME*£OiTH  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NC    METHOOIST  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 

.i 
.  o 

.0 
.0 

.0 
.0 
.3* 

.0 
.0 
.0 


NC   NC  ViESLEYAN  college 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

NC    PFEIFFER  CCLLEGE 

TOTAL  C  .3 

FEMALE  3  .3 

HALE  0  .0 

NC    wJEcNS  COLLEGE 

TCTAL  0  .0 

FcMXLE  3  -0 

4AL2  3  .3 

NC    SIT  ANDREWS  PftES B  COLLEGE 

TOTAL  0  . 0 

5EMALE  0  .3 

MALE  D  .0 

NC     SAINT  AUGUSTINE S  COLLEGE 

TOTAL  1  0  .0 

FEMALE  0  .*> 

MALE  9  -0 

NC    SALEM  COLLEGE 

TOTAL  0  . 0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

NC     SHArf  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *3 

MALE  0  .) 

NC     AP  ALACHIAN  ST  UNIVERSITY 


7CTAL 
FEMALE 
MALE 


.  3 
.0 
.0 


NC    CAST  CAROLINA  UNIVFkSITY 


TOTAL 
FE'ttLE 
MALE 


.0 
.  3 

.0 


NC    ELIZABETH  CITY  STATE  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


NC    FXYETTEVL  ST  UNIVEKSITY 


TOT  AL  ' 
Ft  4ALt 
-  -MALE 
NC    NC  AGRL 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

0  .3 

0~  .3 

TECH  STATE 

0  .3 

0  .3 

0  .0 


NC    NC  CENTRAL  UNIVERSITY 


TOT  AL 
FEH4LC 
MALE 
NC    NC  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
RALEIGH 

0  .3 

0  .0 

0  .0 


.0 
.0 
.0 

.3 
.0 
.3 


1  100.0 
1  100.0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 

100.0 
100.0 


3.4 
.  D 
6.3. 


.0 
.0 
.0 


4  23.5 

0  .0 
4  33*3 

1  10*0 
1  25.0 
3  .0 


.0 

♦  3 

♦  0 

8.3 
8.3 
.  J 

.0 
.3 
.0 


10  100*0 
10  100.0 

0  .3 


♦  0 
.3 

♦  0 


6  100.0 
5  XOO.O 
1  100.0 


1 
1 

U 

1 
1 

0 

21 
lb 
5 


1.4 
2.5 
.0 

1.7 
2.8 
♦  0 

91.3 
94*1 
83.3 

80*0 
87.5 
50*3 


25  96*2 
19  103*0 
6  85.7 


14 
12 

2 

7 
4 
3 


93*3 
92.3 
100.0 

8*2 
7.4 
9.7 


NUMBER 

% 

NUMBER 

t 

NUMBER 

1 

NUMBER  X 

NUMBER 

I 

NUMBER 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

• 

- 

♦  0 

18  J.00.0 

0 

■  0 

•?  18 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0 

10  ICO. o 

0 

.0 

10 

o 

.  0 

o 

.0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

8 

s : 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

6  1C0.O 

0 

■  0 

6 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

3-100*0 

0 

.0 

3 

o 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

■*>  100.0 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

if 

0 

.  0 

1 

L  00.0 

0  .0 

0 

.0 

1 

o 

.0 

o 

.0 

1 

IOC.  0 

0  .0 

0 

•  0 

1 

c 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

17  94.4 

1 

5.6 

18 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

11  91*7 

1 

8.3 

12 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0 

6  100.0 

0. 

•  0 

6 

0 

.0 

0 

•0 

2 

100*0 

&      0  .0 

0 

.0 

s  2 

o 

♦  0 

o 

«o 

2 

13C.  C 

ft      0  .0 

0 

•  0 

2 

o 

»0 

o 

^0 

0 

.0 

$Lt  o  *o 

0 

•  0 

0 

3 

.0 

0 

•  0 

1 

3.  4 

28  96.6 

0 

.0 

29 

o 

.  0 

o 

•0 

0 

•  0 

13  100.0 

<  o 

.0 

13 

o 

♦  0 

0 

.0 

1 

6.  3 

15  93.8 

0 

•  0 

16 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

23  100.0 

0 

.0 

/>  23 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.  0 

23  100*0 

0 

.0 

23 

o 

.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

3 

.0 

4 

23.5*. 

13  76*5 

0 

.0 

17 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

•  0 

5  100*0 

0 

.0 

5 

o 

•  0 

o 

.0 

4 

33.  3 

0  66.7 

0 

.0 

12* 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

10.0 

9  90*0 

0 

.0 

10 

o 

.  3 

o 

.0 

1 

2b.  C 

3  75.0 

0 

.0 

4 

♦  0 

o 

.0 

0 

•  0 

6  100.0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

13  1CC.0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

♦  0 

4  100*0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

.3 

0 

•  0 

9  100*0 

0 

.0 

*  9 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

8*3 

11  91.7 

0 

.  0 

i  ? 
\i 

o 

♦  C 

o 

.0 

1 

8*3 

11  91.7 

0 

.0 

12 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

£.0  . 

10  9C.9 

1 

9.1 

o 

.  0 

o 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

-  .0 

1 

o 

.0 

o 

♦  3 

0 

.0 

9  90*0 

1 

10.0 

10 

0 

.0 

0 

.0 

10 

100*0 

0  *0 

0 

.  0 

»  *° 

o 

♦  0 

o 

.0 

10 

100.  0 

0  .0 

0 

.0 

10 

o 

.  0 

o 

.0 

o 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

c 

.  0 

15  1CC.0 

0 

.0 

15 

o 

.  0 

o 

♦0 

o 

*0 

15  100.0 

0 

.0 

15 

o 

.  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0  *C 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

6 

.0 

o 

.  0 

5 

IOC.  0 

0  .0 

0 

•  0 

5 

o 

♦  0 

o 

♦0 

1 

100.0 

0  *0 

0 

.  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.4 

68     9e.  6 

0 

.0 

69 

o 

.  3 

o 

.0 

1 

2.5 

39  97.5 

0 

•0 

40 

♦  3 

o 

.  0 

0 

.0 

29  100.0 

0 

9 

.0 

29 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

1.7 

57  98.3 

0 

■  0 

58 

o 

.  0 

o 

.0 

1 

2.8 

35  97^2 

0 

.0 

36 

o 

.  0 

o 

.0 

0 

.0 

22  100*0 

0 

•  0 

22 

0 

.0 

0 

.0 

21 

9  1.3 

2      8. 7 

0 

.  0 

23 

o 

.  0 

o 

♦  3 

16 

94.1 

1  5*9 

0 

♦  0 

17 

o 

.0 

o 

.0 

5 

83.  3 

1  16.7 

0 

♦  0 

6 

0 

♦  0 

0 

.0 

8 

80.0 

2  20.0 

0 

.0 

1 0 

o 

♦  0 

o 

.0 

7 

87.5 

1  12.5 

0 

•  0 

o  B 

A 

V 

0 

♦0 

1 

50.0 

1  50.0 

0 

.  .0 

<.  2 

0 

♦  0 

0 

♦0 

25 

96.2 

0  .0 

1 

3.8 

26 

0 

.0 

0 

.0 

19 

100.0 

0  *0 

0 

♦  0 

19 

0 

.0 

0 

♦  0 

6 

85.  7 

0  *0 

1 

14*3 

7 

0 

♦  0 

0 

.0 

14 

93.3 

1  6.7 

0 

.0 

15 

3 

•  0 

0 

.0 

12 

92.3 

1       7.  7 

0 

•  0 

13 

0 

.0 

0 

•  0 

?. 

100*0 

0  *0 

0 

.0 

2 

1 

1.2 

0 

•0 

8 

9.4 

77  9C*6 

0 

.0 

85 

0 

.0 

0 

•0 

4 

7*4 

50  92*6, 

0 

.0 

54 

I 

3.2 

0 

.0 

4 

12*9 

27    87. 1* 

0 

•  0 

31 

780 


784 


TABLE  6*  ♦TOTAL  BACHELOR9 S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
*  ETHNICITY,  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AHER I  CAR  INOlAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


vh:te 
non-hispanic 


NGK-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


NUMBER 


LETTERS  (  1500) 
NORTH  CAROLINA 

NC    PEMBROKE   STATE  UNIVERSITY       -  • 
TOTAL  3     14.3  3  14.3 

FEMALE  0  .0 

HALE  3    21*4  , 

NC    U  OF  NC  AT  ASHEVJLLE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    J  OF  NC  AT  CHAPEL  HILL 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

'    MILE  0  .0 

UC     0  OF  NC  AT  C HARLOT  1 E 
TOTAL  0  .0 

FEMALc  0  .0 

HALE  0  .0 

NC    U  OF  NC  AT  GREENSBORO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    U  OF  NC  AT  WILMINGTON 
TOTAL  ,0  .0 

FEMALc  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    USTN  CAROLINA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  • 

MALE  0  .0 

NC    WINSTON-SALEM  STATt  U 

TOTAL  0        .0  3  100*0 

FEMALc  0        .0  2  100.0 

HALE  0        .0  I  100*0 

NC    WAKE  FOREST  UNIVERSITY 
*       TOTAL  0        .0  3  3.2 

FEMALE  0        *0  0  .0 

MALE  0        .0  3  6.5 

NC    WARREN  WILSON  COLLcGE 

TOTAL  0        .0  0  *C 

FEMALE  0        *0  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 


2 

28*6 

0 

.0 

I 

7*1 

0- 

.0 

0 

•  0 

0 

*  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

13 

5.7 

0 

.0 

9 

6.B 

0 

♦  0 

4 

4.2 

0 

•  0 

2 

3.1 

0 

•  0 

1 

2.7. 

0 

.0 

I 

3.6 

c 

.0 

5 

5.5 

0 

.0 

5 

8.1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

I 

2.3 

0 

.0 

1 

4.5 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

NC 


STATE   TOTALS  (        42  INSTITUTIONS* 


TOTAL 

5  .4 

147 

11*2 

FEMALE 

I  .1 

110 

14*6 

MALE 

*  *7 

37 

6*6 

& 

NCRTH"DAKOTA 

NO  OICKINSON 

ST  AT  ?  COLLEGE 

TOTAL 

0        ♦  0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

♦  0' 

MA  LE 

0  .0 

0 

•  0 

NO  JAMESTOWN 

COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0       ♦  o 

0 

•  0 

HALE 

0  *0 

G 

•  0 

NO    MARY  COLLEGE 

TOTAL 

c  *o 

0 

1  .0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

-  .0 

NO  MAYVILLE 

STATE  COLLEGE 

r? 

TOTAL 

0  *0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0  *u 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

♦  0 

NO    MINOT  STATE  COLLEGE  1 

TOTAL 

0  *o 

0 

•  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

0 

♦  0 

NO    NO  STATE 

U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

J  0  *0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  *o 

0 

•  0 

MALE 

0  .D 

0 

•  0 

NO    U  OF  ND  MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

i     2.  r 

I 

2*1 

FEMALE 

o  *o 

1 

4*8 

HALE 

1  3*8 

0 

.1 

NO    V/LLLEY  CITY  STATE  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  #0 

0 

•  0 

HALE 

o  *o 

0 

•  0 

NO         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  UO 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2*3 


B  INSTITUTIONS) 
1  1*0 
I 

0 


1.9 
•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.2 

.1 

•  2 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


X 

NUMBER 

t 

NUMBER  t 

NUMBER 

1 

0 

♦  0 

28.6 

15  71.4 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

2a. 6 

5  71*4 

0 

•  0 

0 

.0 

* 

28*6 

10     71.  A 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

10  1CC.0 

0 

.0 

0 

•0 

•  0 

2  103.0 

.0 

0 

♦  0  - 

0  ' 

.0 

8  100*0 

0 

.0 

1 
1 

♦  * 

14 

6.1 

211  92.5 

3 

1.3 

1 

♦  8 

10 

7.5 

122  91.7. 

1 

•  8 

0 

♦  0 

A 

4.2 

89  93.7 

2.1 

o 

♦  0 

2 

3.  1 

63  96.9 

0 

•0 

0 

.0 

1 

2.7 

Zt  97*3 

0 

.0 

0 

•0 

1 

3.6 

2'  96.4 

0 

.0 

o 

♦0 

5 

5.  5 

86  94.5 

0 

,-0- 

0 

.0 

5 

8.1 

57  91*9 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

29  1C0*0 

0 

.0 

Q 

♦  0 

I 

2.  3 

*2  57*7 

0 

•0 

0 

.0 

I 

4.5 

21  95*5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

21  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

.  0 

15  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

12  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  .c 

3  10C.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

100.0 

0  *0 

'  0 

•0 

0 

•0 

2 

100.0 

0  *0 

c 

.0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

$u 

90  96.8 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

*7  100*0 

0 

.0 

0 

•0 

3 

6.5 

43  93*5 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

5  1CC.0 

c 

♦  ♦0 

0 

•0 

0 

.0 

3  10C.C 

c 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

2 

♦  2 

156 

11.9 

1.15A  87*7 

6 

♦  5 

I 

♦  1 

113 

15.0 

6*0  8**8 

2 

.3 

I 

♦  2 

43 

7.7 

51*  91*6 

* 
* 

.  7 

0 

♦0 

o 

.  0 

9  1CC*C 

c 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

7  10C.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

•  c 

2  1CC.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

v  #0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  1C0.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  10C.C 

c 

♦  C 

0 

•  0 

o 

.0 

7  10C*C 

♦  3 

0 

♦  0 

0 

.0 

5  10C.0 

D 

♦  c 

0 

.0 

0 

.0 

2  1CC.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

.0 

*  100.C 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

A 

♦  u 

q 

♦  0 

5  100*a0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*  100*0 

0 

•  c 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

17  100*0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

9  t'CO.O 

K 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

3  10C.C 

•  0 

0 

•0 

2 

4.3 

*5  95*7 

0 

♦c 

0 

•  0 

1 

*.6 

20  95*2 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

3.8 

25  96*2 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

6  100*0 

c 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

5  1CC.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

1  lCO.O 

,0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


21 
7 
1* 

10 

2 
6 

226 
133 
95 

65 
37 
28 

-  .91- 

29 

43 
2? 
21 

15, 
12 
3 

3 
,  2 
1 

93 
47 
*6 


1.316 
755 
561 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


2  2.1 
1  1.9 
1  2.3 


95  97.9 
53  98.1 
*2  97.7 


2 
1 
1 

7 

5 
2 

* 

2 
2 

5 
* 
1 

17 

9 
S 

47 
21 

26 

6 
5 
1 


97 
5* 
*3 


OHIO 

OH    ANTIOCH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


•  0 

•  0 
.0 


♦  0 
.0 

♦  0 


12  100.0 
4  1CC.0 
8  100.0 


.0 
.0 
•0 


12 
4 

8 


MP 


731 


785 


6.     TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  §Y  INSTITUTIONS  OF  HlGHFR  EOUCATION  BY  RACE  • 
ETHNIC ITYt  AND  SEXt    INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


LETTEKS  (15001 
OHIO 

OH    ASHLAND  COLLEGE 

TOTAL  0   '  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    ATHENAEUM  OF  CHlO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -0 

OH    d\ LOW  IN- WALLACE  COLLEGE 
TOTAL  0        ♦  i? 

FEMALE  0  .0 

m  Lt  0  .0 

Oh    6LUFFT0N  COLLEGE 

T  CT  AL  0  -0 

FEMALE  0  .C 

MALE  0  .3 

CH    ftORftOMtO  CCLLEGE  OF  OHIO 
TOTAL  S  • 

FEMALE  0  .0 

HA  Lc  C  *0 

Oh    OGLING  GRN  ST  U  MAIN  CAM 
TCTAL  1  *T 

F6M4LE  0  *0 

HAL  c  *  2.3 

OH    CAPITAL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0* 

MALc  0  .0 

OH    CASE  WESTERN  RESERVE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

OH    CEOARVILLE  CCLLEGE 
TwTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

-ULc  C  .  .0 

OH    CENTRAL  STATE  UNIVERSITY 
TCTaL  0  .0 

FthALc  '     0  .0 

tALE  0  .0 

oh  Cleveland  c  jenish  stdies 

TCTAL  0  .0 

FE"Al=  d  *  .0 

,-ttLc  3  «0 

OH    CLEVELAND  ST  UNIVEkSITY 
TOTAL  0  -0 

/E*<*LE  0  .3 

c'&Lc  0  .0 

OH  -  C   M  SNT  JOS-O.i-THc-CrtIO 
^TOTAc       o         0  »3 
F€*ALS  o  .:> 

**A  L2  0  *3 

CH    COLLEGE  OF  STEU8ENVILLE 
TJTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    COLLEGE  Of,  BOOSTER 
TOTAL  0  ♦) 

FEMALE  o  «o 

.t\L=  C  .0 

OH    DEFIANCE  COLLEGE 

TLT  AL  C  .0 

FEtfALc  0  .0 

4Uc  '  C  .0 

OH    DEN  I  SON  UNIVERSITY 
TuTAL  3  *D 

FSMALC  0  *3 

MILE  0  .0 

OH    iJGECLIFF  COLLEGE 
v     TCTAL  0  .0 

FEfUwE  C        .  0 

'tALE  0  ..) 

OH    f  I  VLAY  COLLEGE 

TCT^v,  Ci  .3 

F*«ULc  0  .3 

44  Lt  C  .0 

OH    HEIDELBERG  COLLEGE 
TOTAL  0  *3 

FEhAL'e  D  .0 

ULE  0  -9 

OH    Hi  RAM  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

OH    JOHN  CARROLL  UNIVERSITY 
TOTAL  1  .1*5 

FEMALE  2  ."3 

MALE  1  i$3 


ER 
- 

4 

NUMBER 

X 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*  0 

13*6 

0 

.0 

2 

15*4 

0 

.0 

1 

11.1 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.  c 

-0 

-  ..0 

.0  9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

10 

7,1 

0 

.0 

A 

A*l 

0 

•  0 

6 

13.6 

c 

.0 

3 

9.7 

0 

2 

12.5 

0 

*c 

1 

6.7 

0 

.0 

16.2 

o 

•  0 

A 

28.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6&.7 

u 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

*.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  C 

2 

3.3 

0 

.0 

1 

3.e> 

0 

.0 

1 

3.1 

c 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

o 

♦  0 

a 

.a 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■  5 

6*4 

c 

♦c 

A 

9.1 

0 

*  .0 

1 

2.9 

0 

«3 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

•  0 

o 

.0 

o 

•  0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

11.1 

0 

.0 

1 

11.1 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

i 

o 

.*) 

0 

.0 

0 

♦  c 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

c 

•  0 

0 

A 

♦  u 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

A 

13.3 

J  0* 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

A 

30*6 

0 

.0 

2 

2*9 

0 

.0 

1 

2*6 

0 

♦  0 

1 

3.3 

0 

.0 

HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCN-RfcS I OENT 
ALIEN 


m£e 


NUMBER 


TOTAL 
I  NUMBER 


0 

.0 

g 

•  0 

11  1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

6  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

5  10C.0 

0 

.0 

0 

A 
•  U 

o 

•  0 

U  100.0* 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0* 

.0 

11  100.0 

0 

.0 

1 

A.  5 

18.2 

18  81.8 

0 

•  0 

1 

7.7 

3 

10  76.9 

0 

*»0 

0 

.0 

1 

11.  1 

8  88.9 

0 

•  0 

0 

A 

.  u 

o 

•  0 

6  100*0 

0 

.0 

A 

♦0 

0 

.0 

3  1CC*C 

0 

.0 

o- 

.0 

0 

.  .0 

3  1C0.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

o 

o 

7  100.0 

o 

*0 

0 

.0 

0 

!o 

0 

-  o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

7  ICC  v 

0 

•  0 

2 

1*4 

13 

9.2 

126  OVmH 

2 

1  .A 

0 

A 

A*  1 

93  95*9 

o, 

.0 

^  >• 

/(Is 

9 

20.5 

33  75.0 

2\ 

A. 5 

0 

•  0 

3 

9.7 

28  90*3, 

o 

.  0 

0 

.0 

2 

12.  5 

1A  87*5 

0 

\  -° 

0 

.0 

1 

6.7 

1A  93*3 

0 

\  -° 

0 

.0 

A 

18.2 

18     81 .  8 

o 

.0 

c 

.0 

A 

23.6 

10  71.A 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

1 0     A  v  V*  V 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

28  100.0 

0 

•  u 

0 

.0 

0 

.c 

18  10C.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

66*  7 

0  .0* 

1 

33.3 

0 

♦0 

2 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  *o 

1 

100.0 

0 

•0 

0 

A 

*  u 

1  100.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  ° 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

3.  3 

58  96.7 

o 

.0 

0 

•0 

1 

3.6 

27    96. A 

0 

.0 

c 

•  0 

1 

3.1 

31  96.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

•o 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

1  10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7  1C0*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

»  A  1C0.C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

0 

.c 

5 

6. A 

73  93*6 

0 

.0 

0 

.0 

A 

9.1 

AO  90.9 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

2.9 

33  97.1 

0 

.D 

0 

.c 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  1CC*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 
0 
0 

r  0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0  ' 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.5 
.0 
3.3 


.0 
,0 

*c 

11. 1 
11. 1 

.0 

•  a 
*o 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

13.3 
*0 
3C*6 

5*9 
2.6 
10.0 


*6  100.0 

26  100.0 

20  10C.0 

8  88*9 

8  86. 9 

0  *0 

5  10C.0 

1  100*0 
A  1C0.0 

11  100.0 

7  10C.0 

A  100*0 

26  86.7 

17  100*0 

9  69.2 


6A 
37 
27 


9A*1 
97*  A 
90.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

♦0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
,0 

•  0 
.0 

.c 

•0 

•  0 
.0 


11 

6 
5 

11 

0 

11 

?2 
13 
9 

6 
3 
3 

7 
0 
7 

lAl' 
97 


31 
16 
15 

22 
1A 

8 

A6 
28 
18 

3 
2 
1 

1 
1 

0 

60 
28 
32 

3 
2 
1 

7 
A 
3 

78 

AA  9 
3A 

2 
1 
1 

A6 

26  * 
20 

&  « 

9 

9 

0 

5 
1 
A 

11 
7 
A 

30 
17 
13 

68 
33 
30 


782 


786 


TABLE  6*     TOTAL  HAChELUR'S    OECREES  POR  MAJOR  F1ELO  CONFERRED  SV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  fcACEt 
<  ETHNICITY*  ANO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INCIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  iSLANOEf* 


NUMBER      m  X  NUMBER 
UTTERS  CI 500 1 

OHIO  *  0 

OH    KENT  STATE  0  MAIN  CAMPUS 


NUMBER 


HIS  PAN  IC 
i 

NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


MUTE 
NON-HISPANIC 


TOTAL                 0  W 

8 

9.8 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

3 

0 

.0 

HALE                0  .0 

3 

16.7 

0 

.0 

OH    KcNYON  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

1 

1.4 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE  .              0  .0 

0 

.0 

1 

2.4 

OH    LAKE  ERIE  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

HALE                0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

OH    HA LONE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

2 

11.1 

a 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

1 

11.1 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

1 

11.1 

0 

•  0 

OH    MARIETTA  COLLEGE 

TOTAL                0       .0  . 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE                0"      .0  ~  ~ 

■  0 

70  ' 

— 0 

•  0 

HALE                ,P  .0 

(\° 

•0 

0 

.0 

OH    Ml  AMI  UNIVERSITY  MAIN  CAN 

\ 

,     TOTAL                 0  .0 

«n. 

1.4 

0 

.0 

FEMALE                 0  *0 

2'* 

2.1 

0 

•  0 

HALE                 0  .0 

0 

•  0 

c 

•  0 

OH    MOUNT  UNICN  COLLEGE  9 

TOTAL                 0  *0 

0- 

•0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

•  0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

OH    MOUNT  VERNON  NAZARENE  C 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

OH    MUSKINGUM  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE                3  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

HALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

OH    NOTRE  DAME  COLLEGE 
TOTAL                 0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE                0  *0 

0 

♦  0 

0 

*  *0 

MALE                 C  .0 

0 

•  o  . 

0 

.0 

OH    08ERLIN  COLLEGE 

TOTAL                 G  .0 

A 

3.4 
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NON-RES  I  CENT 
ALIEN 


NUMB6K 


TCTAt 
NUMBER 


•  Ul AL                       1      IP. « 

ft 

A 

♦u  • 

A 

U 

A 

•u 

ft 

u 

ft 

*  u 

ccmi  e                    n  ft 

FEMALE                0  *u 

0 

.  0 

0 

*  0 

0 

♦0 

MALE                1  25*0 

0 

♦  0 

A 

U 

♦  0 

ft 

u 

A 

•  u 

UK      UAL  A    J'nlt    U  NA.fl 

T  ftt    1  1                                             ft           Mm  f. 

1  Ul  AL                      U      Av  ♦  U 

0 

.  0 

0 

*  0 

1 

1*1 

C  C  MA  1  C                           ft  ft 
rtWLt                     U  *U 

0 

.0 

0 

.  0 

1 

1*  5 

MAL  E                  0        ♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

YDTAI                         ft  ft 
IUI AL                        U  *U 

I 

1  A  A 

1 0  .0 

0 

.0 

0 

.  0 

c  cm  i  c  no 

0 

*  0 

0 

A 

.  u 

0 

♦0 

MALE                 0  *0 

1 

33*3 

0 

A 
.  U 

0 

.  0 

nK     ijii  t  i  *r  niii  uctciTv 
UK     mlLUFi  UNt  VcK&IIT 

Tnr  ai                   ft  a 

I Ul AL                       U  *U 

_ 

c  J) 

♦  0 

0 

ft 
♦  u 

0 

♦  O 

C  C  MA  1  C                                    ft  ft 

FEMALE                   0  *U 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.  0 

MAL  E                  0        ♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

Ok    ctupctm  nvi  a  <tatp  ii 

UR       JlnCOOl  UAL  A   }|  Al  C  U 

TOTAL                 1  16*7 

'  0 

•0 

0 

.0 

0 

•4 

FEMALE                1  25*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

Iff 

MAL  E                 O — — -*-0— «■  — - 

0 

 ^0  __ 

  _0 

.  0 

0 

.  0 

r\kt        CTUuf  TU    nv  1  A     CTiTC  II 

OK     MHW5TN  UK  LA  )TATc  U 

Tflf  A 1                         ft  ft 
1  Ul  AL                       U           ♦  U 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

FEKALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

.  MALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

OK    U  OF  OKLAHOMA  NORMAN  CAM 

TOTAL'               2  4*0 

1 

2.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                2  7*1 

1 

3.6 

0 

.0 

0 

.  0 

OK     U  OF  SCI  6  ARTS  Or  QKLA 

TOTAL                  1  25*0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

FEMALE                1  33*3 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

.  0 

MALE                0  *0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

OK     UNIVERSITY  Or  TULSA 

T0TA",                 0  .0 

0 

.0 

0 

.  0 

2 

7.  4 

FEMALE                  0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5  .9 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.  0 

1 

10*0 

fiW               CTiTC    TnTAIC    t  1Q 
UK              ilAlt    tUt  *ti    1  17 

INSTITUTIONS) 

TOTAL               '9  2.0 

"7 

I. 5 

0 

•  0 

4 

♦  9 

FEMALE                3  1.3 

3 

U3 

0 

•  0 

2 

♦  3 

MALE                6  2*8 

A 

1.9 

0 

♦  0 

2 

♦  9 

OREGON 

OR    GEORGE  FOX  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE  0.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

OR.  LEWIS  ANO  CLARK  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

I 

3.0 

1 

3.0 

Female           o  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

6.7 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

1 

5.6 

0 

.0 

OR    LIUFIELD  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                 0  __  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

UNIVERSITY 

0  x^*o 


OA     EASTERN  OREGON  ST  COLLEGE 
^TOTAL 
FEMALE 
MALI 
OA  CREG1 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OR    OREGON  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OR    PORTLANO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

•    FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

OR     STHN  OREGON  ST  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

.    FEMALE  JO  .0 

MALE  0  .0 

OR    U  OF  OREGON  MAIM  CAMPUS 
TOTAL  1  .9 

F2MALt  0  .0 

MALE  I  1*9 

OR    PACIFIC  UNIVERSITY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OR    REEO  COLLEGE 
TOTAL. 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


25.0 
33.3 

•  0 

.0 
.0 

♦  0 


1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

I 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 

c 

0 

3 
0 
3 

1 
I 

c 

I 
I 


20 
8 
12 


16*  7 
•0 
25.0 

1.1 
1.5 
.0 

10.0 
♦0 
33*3  < 

•  0 

•  0 

.c 

16.7 
25.0 

•  0 

•0 

•  0 
.0 

6.0 

♦c 

10.7 

25.0 
33.3 

•  C 

7,* 
5*9 
10*0 


4*4 
4.3 
5.6 


.0 
.0 
.C 

6.1 
fc.7 
5.6 

.0 
.0 
.0 

25*0 
3  J*  3 
•  0 


5 

63.3 

0 

•  0 

2 

100. c 

0 

.0 

3 

7  5.0  . 

0 

♦  0 

90 

93.9 

0 

•  0 

66 

9C.5 

0 

.0 

24 

1  cc.o 

0 

.  0 

9 

90.0 

0 

.0 

7 

1CC.0 

c 

.c 

2 

66*7 

0 

.0 

20* 

95*2 

1 

4.8 

7 

1CC.0 

0 

•0 

l*i 

S2*  S 

; 

7.  1 

5 

83*3 

0 

"  .0 

3 

75*0 

G 

.  0 

2 

100*0 

0 

.0 

9 

— 

10C.O 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

.0 

3 

1CC.0 

0 

.0 

47 

S4*0 

0 

•C 

22 

1C0.C 

0} 

♦  c 

25 

89*3  * 

0 

♦  f 

2 

50*0 

1 

25*0 

2 

66*7 

c 

.0 

0 

♦  C 

1 

1 00*0 

24 

88*9 

1 

3*7 

16 

94.1 

.c 

♦  0 

8 

60*0  * 

1 

10*0 

42  5 

93*6 

9 

2.0 

232 

56*7 

0 

♦  0 

193 

SC. 2 

9 

4.2 

3 

1  z  0  .c 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

2 

1  cc.c 

0 

.0 

31 

93.9 

0 

♦  0 

14 

S3.3 

0 

17 

54*4 

* 

•  * 

7 

1CC*0 

♦  0 

5 

100*0 

C 

♦  0 

2 

1  co.o 

0 

.0 

0  3 

75*0 

0 

♦  0 

2 

66*7 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

.0 

43 

1CC.C 

0 

.0 

31 

1CC.C 

c 

.0 

1 2 

1  cc.o 

0 

.0 

65 

100*0 

0 

•  0 

41 

100*0 

0 

.0 

2* 

10C*C 

0 

.  0 

65 

y  3.  0 

♦  u 

41 

$7*6 

0 

♦  C 

24 

92*3 

0 

.0 

18 

10C.0 

0 

•  0 

7 

1CC.C 

0 

.0 

11 

100*0 

0 

•  0 

1C7 

93*  S 

z 

1.8 

57 

93*4 

z 

3.3 

50 

94*3 

0 

•0 

5 

100*0 

0 

.0 

1 

lw£*0 

0 

.0 

4 

1CC.0 

C 

•  0 

46 

93*9 

0 

♦  3 

28 

96*6 

C 

.0 

18 

9C*0 

c 

.0 

t 

2 
4 

91 
67 
24 

10 
7 
3 

21 
7 
14 

f> 
4 
2 

---9^ 
6 
3 

50 
22 
28 

4 

•  3 
1 

27 
17 
10 


454 
240 
21< 


3 
1 
2 

33 
15 
18 

7 
5 
2 

4 
3 
1 

43 
31 
12 


18 
7 
11 

114 
61 

53, 

5 
1 
4 

49 

29 
20 


TASLfc  4.     TOTAL  »ACH£LUft'S 


OCCRFES  FOR  MAJOR  FIELC  CONFERREO  BY  J^TITUTIONS  OF^IGHER  EOUCATIOH  BY  RACE, 
ETHNIC ITVt  A NO  SEX.     INSTITUTION  AHD  STATE  ltTB-HT* 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


•  LAW  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMB EX 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WUTE 
NON-HISPANIC 

NURBER 


NCN-RE"S IDE NT 
ALIES 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


LETTERS  < 13031 


CREGCfl 

OR    UNIVERSITY  OF  PCRTHNO 
TOTAL  0        ♦ 0 

FEMLE  0  *0 

HUE  0  *0 

OR    MARNER  PACIFIC  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FcHfLE  » 

MALE  0  «3 

Oft    WILLAMETTE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEHUE 
MLE 


►  0 
.3 
.3 


0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


OR         STATE  TOTALS  ( 
TCTAL  1 
FEM4LE  0 
MALE  1 

PENNSYLVANIA 
PA    ALBR IGHT ^COLLEGE 


TOTAL  0 

•  0 

i 

FEMILE  0 

0 

MALE  0 

♦  3 

1 

PA    ALLEGHENY  COLLEGE 

TCTAL         -  0 

•  0 

2 

FEMALco         '  0 

.0 

2 

HALE  0 

♦0 

0 

PA    ALLNTWN  C  SNT  FRAN  OESALS 

.    T3TM.  0 

♦  0 

0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

MALE  C 

♦  0 

0 

PA    ALLIANCE  CCLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

►ALE  3 

•0 

0 

PA    ALVfcRNlA  CuLLEGE 

T01.AL  0 

♦  0 

0 

FS/ttvc  «  0 

.0 

0 

Hit  £  0 

•  3 

0 

PA    BEAVER  COLLEGE 

TpT\L  C 

.0 

0 

FEH»L£  3 

♦  0 

o  0 

KUS  0 

♦  0 

0 

PA    4L0JMSBURG  STATE 

COLLEGE 

T£»T  AL  0 

0 

F.EM  LC  3 

li 

3 

*ALE  0 

PA    o*.VN  MANR  COLLEGE 

TCTAL  C 

.0 

3 

FEKALc 
HA  L  - 


.3 
♦0 


PA    d'JC HNELL  UNIVERSITY 

T4.TAL                 0  »0 

FEMALE                 0  *0 

MALE                 0  .3 
PA    C\3=UNl  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 3  ♦<> 

HALE                 0  »° 

PA    CALIFORNIA  STATE  COLLEGE 

t:tal             1  3*7 

FSKILS                 I.  8*3 

'ALE                 0  »3 
PA    CA4LCW  COLLCSC 

TOTAL                 0  *3 

FcHALC                3  »3 

»UL  =                 0  *0 

PA    CA^EGIE-MELLON  U 

TCTAL   '              0  »C 

FEMALE                 0  *0 

MALE  -             3  »3 
PA    Cs3AR  CREST  COLLEGE 


14  INSTITUTIONS! 
Z  *5 
1  .4 
1  .5 


4.3 
♦0 
10. 0 

2.9 
4.3 
•0 

•  0 

•  0 
.3 

.0 
.3 
.0 

.0 
.0 

♦  3 

.0 

♦  0 

♦  0 

•  0 

♦  U 
.0 

6.7 
6*  7 

•  0 

.0 
.0 
.3 

14.3 
1 1.1 
20.0 

11.1 
8.3 
13.3 


TOTAL  3 

f  s.HAL  t  0  rJ 

malc  o  *c 
PA  chatham^college 

TOTAL    *  0  »0 

F=MALE  0  *3 

HAL  t  0  *0 
PA    CHESTNUT  HILL  CCLLCCf 

TOT  Al  0*0 

.    FEMALE  D  •<> 

HALE  0  *0 
PA    CHcYNEV  *TATf  CCLLEGE 

TOTAL  0  *J 

FEMALE  0  «0 

MALE   °  3  •$ 


3  b.fl 
3  9.4 
0  .3 


•  0 
.0 

.3 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 

0. 
Q 


♦0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

.c 


1.3 
1.2 
2.6 


1 
1 

0 

0 
0 

o» 

0 
0 
3 


O  100.0 
6  100. 0 
5  100.0 


6 

0 

3  , 

0 
0 
0 

0  ' 
0 

c 

0 
0 
3 

0 
0 
3 

0 
0 
3 

0 
0 

3 

3 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
3 
0 

0 
0 
3 

0 
U 
0 

o  0 
0 
0 

0 
0 
0 


4.3 
7.7 

•  0 

•  0 

•  c 

.0 
.0 

;o 

.0 

•o 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


•  0 

•  3 

•  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.c 

.0 

♦  0 

.€ 
.0 

♦  0 

♦  u 

.0  ' 
.0 

♦  0 

♦  3 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


4  80.0 
1.  50.0 
3  100.0 


100.0 

icc.o 

10C.0 


1 

4.2 

1 

4*2 

23  95*6 

1 

a. 3 

1 

6.3 

11  91*7 

0 

.0 

c 

•  0 

12  120*0 

4 

♦  9 

15 

3.4 

426  95.9 

3 

i. a 

7 

2.8 

^243  S6.C 

1 

♦5 

8 

4.2 

183  95.8 

0 

2 

8.7 

21  91.3 

0 

•a 

1 

7.7 

12  92*3 

0 

.0 

1 

10*0 

9  90*0 

0 

.0 

2 

2.9 

67  97*1 

0 

.0 

2 

4.3 

45  95*7 

0 

♦  0 

0 

.0, 

22  1CC.0 

0 

c 

.0 

o 

.0 

7  100*0 

c 

•  0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

5  10C.0 

0 

♦  0 

♦  0 

i  iod?o 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100*0 

c 

.0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

♦  0 

o 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

3  10C.0 

c 

•0 

0 

•  0 

n  .0 

0 

A 

♦  u 

Q 

♦  0 

7  10C.O 

0 

.0 

0 

•o  ■ 

6  100*0 

3 

.0 

0 

♦  0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

34  100*0 

0 

.0 

c 

♦  0 

19  100*0 

0 

.c 

o  , 

♦0 

15  1C0.0 

0 

.0 

3 

6*7 

42    S3*  3 

0 

.0 

.  3 

6.7 

42  93*3 

0 

.0 

0 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

.0 

51  98*1 

0 

♦  0 

0 

27  96*«. 

0 

♦0 

,  o 

♦  0* 

74  100*0 

0 

♦  0 

2 

14*3 

12  85.7 

0 

.0 

1 

11*1 

«  88*9 

0 

♦o 

1 

20*3 

4  80*0 

0 

♦  0 

4 

1%,8 

23  tf5.2 

0 

•  0 

2 

16*7 

10  83*3 

0 

♦0 

2 

13. j 

13  86*7 

0 

♦0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

•0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0  *o 

0 

♦  0- 

3 

6.8 

41  93*2 

*0 
*0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
♦0 


3 
0 

0 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


9.4 
.0 

;o 

.0 
.0 

•  0 
.0 

-0 

•  c 

•  0 

•  0 


29  90.6 
12  100.0 

7  100. 0 
7  100.0 
0  *0 

1?  100.0 
19  1C0.0 
0  *C 

16  100*  C 
16  100*0 
0  «0 


I 

20*0 

5 

1 

50*0 

2 

o 

♦  C 

3 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

3 

o 

.o  As 

3 

0 

.0 

24 

0 

.0 

12 

o 

.0 

12 

3 

.7 

444 

3 

l.Z 

253 

0 

•  0 

19i 

0 

.0 

23 

0 

•  0 

13 

0 

.0 

10 

0 

•  0 

69 

0 

•  0 

47 

G 

.0 

22 

0 

•  0 

7 

0 

.0 

2 

C 

♦  0 

5 

0 

.0  * 

1 

13. 101*0 
8  100*0 
5  100*0 


0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0  o 

0 
0 

0 
0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
3 

0 
0 
0 


♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 

♦"0 
.0 

1.9 

3.6 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
•0 
.0 

•  0 

♦T) 

♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


1 

0 

3 
3 
0 

7 

6 

1 

34 
19 
15 

45 
45 

0 

52 

I! 

14 

9 
5 

27' 

12 

15 

3 
3 
0 

44 

32 
12 

7 
7 

0 

19 
19 

0 

16 
16 

0 

13 
6 
5 


TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR'S 


0EG4EES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  H!G*lER  EOUCATICN  IY  MCE* 
ETHNICITY,  AND  SEXt     INSTITUTION  ANO-  STATE  1978-1879 


"AMERICAN  INOIAN 
^ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  1 


I  LACK  Ail  AN  OH 

NON-HISFANIC  PACIFIC  ISLANQER 

NUNS Eft 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


UNITE 
NON-HISPANIC 


LETTERS  C 1500 I 
PENNSYLVANIA 

PA    CLARION  STATE  C  MAIN  CAN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

PA    COLLEGE  N1SERIC0AOIA 
TOTAL  0  X.0 

FENAL  E  0  .0\ 

NILE  0        .0  ^ 

PA    OICKINWN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEfftLE  0  .0 

HALE  0  .0 
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•  0 

0 

♦o 

0 

.0 

0' 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

«0 

0 

•  0 

u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

5 

4.4 

1 

2.1 

A 

4.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

30 
14 
14 

•  1 

37 


• 
4 

2 

34 
13 
21 

14 

3 
11 

12 
3 
7 

12 
4 

4 

4 
3 
1 

11 
5 
4 

13 
4 

7 

4 
4 

3 
3 

0 

7 
3 
A 

33 
21 
12 

22 
19 
3 

17 
9 
• 

317 
178 
139 

2 
1 
1 

108 
At 
40 

2 
1 

1  * 

11 
11 

0 

23 
0 
23 


Til 


TAKE  *• 


TOTAL  tACHCLM*  S    DECREES  PON  HAiOR  FIELO  CONFEAAEO  ft  INSTITUTIONS  OP  HIGH  Eft  EDUCATION  §V  'ACE* 
ETHNICITY*  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO.SVATE    ilTHITf  .^.i 


A  NEK  t  CAM  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  CA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


NUWEA         t  NUMBER 

4 

NUMiEfc 

1 

NONftER 

• 

* 

HIM  AC* 

nuntcn 

• 
* 

LETTERS  1 15001 

PENNSYLVANIA 

\ 

• 

•> 

PA    SAINT  FRANCIS  COLLEGE 

TOTAL    .4           0  .0 

o 

A 
•  U 

A 
U 

A 

•  u 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

FEMALE   *             0  .0 

o 

•0 

A 
U 

•  0 

A 

u 

♦  0 

Q 

hALE                 0  .0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

A 

u 

♦0 

Q 

♦  0 

P%    SAINT  JOSEPH'S  UNIVERSITY 

TOTAL                   9.       #i*  1 

2 

4.1 

0 

♦  0 

0 

* 

6*  2 

FEltfLE                 0  .0 

5*3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

| 

JwLE                 2  4*7 

3*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

* 
J 

10*0 

PA    SAINT  VINCENT  CCLLECE 

TOTAL                0       .0  * 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

A 

♦  u 

Q 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦0 

0 

•  0 

•  0 

o 

•  0 

MAtE                  0  .0 

0 

♦0 

•  n 

U 

♦  0 

▼  0 

♦  0 

o 

•  0 

PA    SETON  HtLL  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

o 

♦0 

n 

»  u 

Q 

•  0 

o 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

0 

A 

♦u 

0 

♦  0 

NILE       '         0  .0 

o 

♦0 

✓  u 

•  0 

0 

*  0 

o 

♦  0 

PA    SUSPENSION*  ST  COLLEGE 

TOTAL,                0  »*  .0 

4 

It  1 
I  J.* 

•  0 

♦  0 

0 

•0 

15*4 

FEMALE                0  .0 

3 

20*0 

o 

•  0 

o 

•  0 

20*0 

NILE*               0  .0 

I 

9*1 

0 

*  «0 

0 

•  0 

Tg#  1 

PA    SLIPPERY  HOCK  ST  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

I 

2  .4 

o 

•  0 

0  * 

♦  0 

1 

2*  6 

FEMALE                0  .0 

I 

4*0 

0 

*  0 

0 

♦0 

1 

4»  0 

MAL  E                0  *0 

o 

♦  0 

0 

*0  r 

0 

•  0 

o 

♦  0 

PA    SUSQUEHANNA  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

I 

*  %  7 
j.  r 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

3*  7 

FEMALE                0        .0  « 

1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

3  ♦  9 

MALE              -4.0  *0 

o 

♦  U 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

Q 

•  0 

•  A     W AH T HHOft P  COLLEGE 

TOTAL1*                 0  .0 

o 

•0 

1 

2*  1 

1 

2*1 

2 

4»  3 

FEMALE                 0  *0 

o 

A  A. 

♦  0  w 

0 

.♦0 

1 

*>  1 

MALE                0  .0 

o 

•  0 

1 

^•2 

0 

♦  0 

1 

4»2 

Tnr  ai                o       *  o 

A 

•  ♦2 

1 

1  »0» 

3 

3*  1 

19    A  \ 

FEMALE                   0  .0 

5 

7.9 

0 

.   •  0 

1 

1*6 

MALE                 0  *0 

3 

6.6 

1 

2  «9 

2 

5»9 

1 7*  6 

•A     TMIEL  COLLEGE 

« 

TOTAL                0  *0 

o 

•0 

o 

♦  0 

Q  " 

♦  0 

0 

♦  0 

*    FEMALE                 0  *0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

Q 

•  0 

MALE                0  .0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

PA    U  OF  PENNSYLVANIA 

• 

TOTAL                    0         -  0 

7 

5*  1 

2 

1 

1 

1 0 

7»  4 

'FFNALF                     0  0 

5 

4*0 

2 

2*  4 

1 

A 

MALE                 0  *0 

2 

3*6 

0 

♦  0 

0 

♦0 

2 

3*6 

PA    U  Of  PITTSOG  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                2  *T 

36 

12*0 

1 

• 

t 
* 

#  3 

40 

13*4 

FEMALE                 I  .5 

22 

12*1 

0 

1 

^5 

24 

1 3*2 

MALE              *  I  «9 

14 

19  A 

1  £  .  U 

1 

•  9 

0 

♦  0 

1 6 

13*  7 

•A     li  fit  9ITTSIA  JCMNSTMN  CAN 

• 

TOTAL                    0         * D 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

Q 

♦  0 

FEMALE                0  *0 

o 

♦0 

0 

•  0 

0  c 

♦  0 

o 

♦  0 

MALE                0  *0 

o 

•  0 

0 

•  0 

,  0 

♦0 

0 

♦  0 

Pk     LMtVFftSiTV  OF  SCAAMTON> 

•       TOTAL                0       .  0 

o 

♦0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  c 

FEMALE           '0  .0 

o 

•  0 

0 

*  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

MALE              "*0  .0 

o 

0 

•  0 

Q 

♦  0 

o 

•  0 

»A^  Ut^lNUS  CDLLFGF 

TOTAL                 0  *0 

o 

•  0 

0 

•  0 

IN 

♦  0 

A 

•  0 

FFMAt  F                     0         »0  * 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

A 

♦  0 

MALE                0  .0 

'0 

♦  0 

Q 

•0 

o 

♦  0 

*»  0 

•  0 

•  A     tft  1  1  A   MAS  I  A  CTii  1  FGF 
PA      VILLA    Wnl  A  VULLCWC 

0 

»          *  A 

TDTAL                  0        . 0 

2 

1 00*0 

•  0 

0 

•  0 

2 

lOC^T 

FFHALF               *  0  .0 

2 

100*0 

Vk 
V 

•  0 

0 

-0 

2 

100*0 

•MALE                0  .0 

o 

*  *0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

PA     VI  L  LAN  OVA  UN  I VE  A  SI  TV 

TOTAL                     0  .0 

t  Ul  AL                              V             •  V 

2 

J*  *F 

0 

V  0 

1 

2»0 

FEMALE                 0  .0 

1" 

3*2 

0 

#0 

1 

3»  2 

2 

6*  5 

MALE                 0  *0 

I 

5*0 

0 

•  0 

•  0 

♦0 

1 

5.0 

PA    WASHINGTON  JEFF  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

o 

♦  0 

0 

»  0 

Q 

•  0 

o 

♦  0 

FEMALE*               0  .0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

»  -k 

♦  w 

o 

♦  0 

NAL£          '       0  .0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

PA    UAYNESfUKO  COLLEGE 

TOTAL                0  *0 

1 

ft  » 
•  •  3 

0 

•  0 

Q 

•  0 

6*3 

~     FEMALE                0  .0 

1 

9*1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

9»  1 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

Q 

•  0 

o 

•0 

o 

♦  0 

PA    WEST  CHESTER  ST  COLLEGE 

TDTAL                0  .0 

I 

2*0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

2*0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

MALE                0  .0 

1 

0 

.0 

0  . 

•0 

4.6 

PA    WESTMINSTER  CDLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

2 

5*4 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

5.6 

FENALS    .             0  .0 

1 

5*0 

0 

^0 

0 

•  0 

1 

5*0 

MALE  '             0  .0 

1 

4*3 

0 

'♦0 

0 

•  0 

1 

4*3 

PA    WlOENER  COLLEGE 

*   9*1  • 

TDTAL                 0       ♦ 0 

I 

9.1 

0 

♦  0 

G 

•0 

1 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

"  .0 

0 

•0 

MALE                0  .0 

1 

20*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

20*0 

WHITE 
NGN-HlSrANIC 


NUMREA 


NON-RE  S10ENT 
AL  IEN 

NUMtEP.', 


TDTAL 
NUM4ER  . 


16  100*0 
11  100*0 

S  1CC.0 

*5  91  % 
lit  94*7 
27  90*0 

13  100.0 
0  *0 
13  1CC.0 

17  10C.0 
17  1CC.0 

0  *0 


22 
12 
10 


94.6 
•0*0 

SC. 9 


36  97.4 
24  96. C 
14  100*0 

26  96*3 
16  94*7 
-  6  100*0 


44 

22 
22 

85 
57 
26 


93.6 
V3*7 
91*7 

'  67*6 
90*5  - 
62*4 


27  100*0 
16  100*0 
11  100.0 


72 
51 


90*4 
66*7 
96*2 


234  79*3 
141  77*5 
93  79*5 

21  100.0 

16  100.0 
%  5*100*0 

36  109.0 
6  100. C 
30  iOC.O 

17  100*0 
11  100*0 

6  100*0 


0 
0 
0 

46 

29 
19 


*0 

♦  0 

♦  0 

94*1 
93*5 
95.0 


20  iCO.O 
11  100*0 
9  100*0 

11  91.7 

10  *9C9 
1  10C.0 

49  96*0 
29  100*0 
20  95.2 


34 
19 
15 


94*4 
95*0 
93*6 


10  9C9 
6  100*0 
4V  6C.0 

O        4  . 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

t  0  . 
0 
0 

1 

0 

K 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
3 

0 

25 
17 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
•0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

2*1 

•  0 
4*2 

.0 
*0 
*0 

.0 
*0 


2*2 
3*6 
*0 

6*4 

9*3 
6*6 

.0 
.0 


•  0 
.0 

♦o-* 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
•0 

*0 

•  0 
-0  ' 

•2* 

•  0 
.0 


16 

11 

5 

49 
19 

30 

13. 
0 
13 

17 
17 

0 

26 
15 
U 

39 
25 
14 

27 
19 
6 

-47 
23 
24 

97 
63 
34 
• 

27 
16 
11 

136 
63 
53 

299' 

162 

IW 

21 
16 

5. 

36 

8 
30 

17 
U 

C 

2 
2 
0 

51 
31 

20 

20 
11 
9 

12 
11 
1 

50 
29 
21 

36 
20 
16 

U 
6 
5 


uc 


769 


793 


TAKE  6. 


TOTAL  BACHELOR*  S    DECREES^**  MAJOR  FtELO  CONFERRED  W  I^JJTUTIOJS  Of'  HI6MW  EOUCAIlOH  it  MCE, 
ETHNIC  IT  Y«  A  HO  5EX1     INSTITUTION  AND  5  TATE  1976-1979 


AMERICAN  IHOIAN 
ALASKA**  NATIVE 

NUMBER  < 


•LACK  A5IAN^)A  - 

NON-HI5PANIC  PACIFIC  ISUNOER 


NUMOER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


—TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WUTE 

NON-HI5PANSC 

*  NUMER 


NOR-RECIOENT 
A  LIEN  N 

"^JUM^ER^ 


TOTAL 
NUMBER 


LETTER  5  < 15001  ' 

PENN5YtVANIA 

PA    WILKES  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

•      FEMALE                0  .0  4 

HALE                 0  .0 
PA    NIL SON  COLLEGE 

TCTAL                0  .0 

PENAL*                0  .3 

MALE                0  *3 
PA    YORK  COLLEGE  PENNSYLVANIA 

TOTAL    *            C  .0 

FsHAL  c                3  .0 

HiLE   >             0  *0 


PA         STAJE  TOTAL 5  I 

-  TOTAL            „    5  .2 

FEMALE                 2  .  1 

HALE                3  .2 

RHODE  I5LAN0  \  J 

R!    SARR  INGTDN  COLLEGE 


0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

'  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

*  0 

.0 

0 

•0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

•  0 

I 

25.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.  .0 

3 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

•  0 

0 

•c 

3 

.0 

66  INSTITUTIONS! 


146 
84 
•  62 


-.0 
.0 

♦  0 

.4 

.a 

♦  9 

.0 
.3 

♦  3 


TCTAL  0 

FEMALE  *  0« 

MALE  0 

RI     BRCWN  UNIVERSITY 

TCTAL   .  1 

FEMALE/  0 

MAlL/  '  1 
RI    P*CT!OENCE  COLLEGE 

.TOTAL  3 

fEHALc  0 

,4  MALE  3 

RI    AH30E  I5LAK0  CCLLEJE 

TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,           0  %0 

RI    ROGER  tllLLUMS  C  M*tN  CAM 

TCTAL  *           0  .0 

FENALc  0  .0 

JUtE  0  .0 

R|    SALVE  REGINA-NEkPOHT.  C 

TOTAL  0  .0 

FEMAi.E  0  .3 

MALE  0  .0 

R  I    v  j&  RHODE  ISLAND 

TCTAL  0  .3 

-  FtHALE  '0  .3 

%LE  0  .0 

RI         -STATE  TOTALS  I 

TCTAU  1  »2 

FEMALE  0  .0 

PALE  I  .5 

SOUTH  CAROLINA 


5.2 
5.3 
5.1 


•0 

•  0 

•  0 

2.9 
3.1 
2.6 

o  tO 

•  0 
.0 

1.7 
.3 
4.6 

.0 

•  0 
-~  .0 

16.7 

•  0 
100.0 

4.9 
4.7 
5.4 


7  INSTITUTIONS) 
15  2.9 
4  2.6 
7  3.3 


5C    ALLEN  UNIVERSITY 

100.0 

TOT  AL  0 

•0 

a 

FEHALE  0 

♦  0 

3 

10G.0 

HAL  c             .  0 

♦  0 

0 

.0 

*     SC    BAPT  COLLEGE  AT  CHA5TN 

11.9 

TOTAL  0 

.0 

5 

FEMALE  3 

.0  * 

4 

36.4 

*             HA  Lt  0 

.0 

1 

3.2 

5C    BENEDICT  COLLEGE 

100.0 

TOTAL  0 

.3 

6 

FEMALE  0 

.3 

4 

100.0 

MALE  0 

.0 

2 

103.0 

5C    CENTRAL  WESLtYAA 

COLLEGE 

*1 

50.0 

TOTAL  0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 
SC    CITAOEL  MILITARY 

C  OF  SC 

1 

50.0 

TOT  AL  0 

•3 

3 

»  .0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

;o 

0 

•  .0 

5C    C4.AFLIN  COLLEGE 

91.7 

TOTAL  3 

.3 

11 

Ft  MALE  3 

•  0 

6 

100.0 

MALE .  0 

.0 

3 

7V° 

i 

5C    CLEM50N  UNIVERSITY 

TCTAL  0 

.0 

1 

2.0 

FEMALE  0 

.3% 

1 

3.1 

hal£  0 

•  0 

0 

•  0 

'  SC    COKE A  COLLEGE 

20.0 

TOTAL  3 

•  3 

1 

s 

«        FEMALE  0 

.3 

1 

33.3 

MALE  0 

o 

.0 

0 

.0 

15 
6 
7 


0 
0 
0 

3 
1 

2 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 
.0 

1.3 

•  8 
1.6 

•  6 

•o 

.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.3 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


3  .6 

1  .3 

2  1.0 


0 
0 
0 

0 

0 
3 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  3 
.0 

•  0 

•0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1° 

1 

0 
0 

0  ' 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

a 

0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


794 


.0 
.0 
•  0 


•  0 

•  0 
.0 


24  1C0.P 
14  105.0 
10  1C0.0 


75.0 
75.0 
.0 

15*0 
10Q.0 
50*0 


•  0 

♦.o 

*.0 

•  4 

.0 

•  9 

•  0 
.0 

i.7 
2.6 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

•  0 
r 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
•0 

•  0 


790 


175  6.3 
101  6.4 
74  •  6.1 


0 
0 
0 

12  . 
5 
7 

0 
0 
0- 


.0 

•  0 
.0 

5.C 
».8 
6.4 

.0 

•  0 

•  0 


2,577  92.2 
1,122^*2.6 


17  100.0 
5  1CC.0 
12  100. 0*- 

226  95.0 
126  96*2 
102  93.6 

60  103.0 
31  1CC.0 
29  100.0 


*v0 


1  25.0 

e    *  .o 

1  50.0 


42  1.5 
26  1.6 
16,  1.3 


2 

3.3 

56  .93.3 

2 

1 

2.6 

37  94.9 

1 

4.  8 

i9    90*5  * 

I 

0 , 

♦  0 

10  1 00 .0  * 

4  \J    X  vv  •  v 

\    o  * 

0 

.0 

9  100.  C  *tt 

0 

0 

♦0* 

1  100.0  , 

0 

16*7 

5    63*3  ' 

0 

0 

.0  * 

5  100.0 

0' 

1 

100.0 

o     .a  . 

0 

6 

4.9 

116  95.1 

0 

4 

.  4.7 

81,  95.3 

-o 

2 

5.4 

35  94..6 

•   0  * 

21 

4.1 

492    95. S  * 

*  2 

10 

3.3  * 

294  46.4 

1 

11 

5.2 

196  >4.3 

*•  % 

1 

) 

100.0 

0  .0 

*3 

3 

100.0 

0  .0 

0 

0 

•0 

0  .0 

0 

5 

11.9 

37  88.1 

0 

4 

*6.4 

7  63.6 

0* 

1 

3.2 

30  96.6 

0 

6 

100.0 

0  .0 

0 

4 

100.0 

0  .0 

0 

2 

100.0 

0  .0 

0 

1 

50.0 

1  50.0 

0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

1 

50.C 

1    50. 0 

0 

0 

.0 

16  100.0 

e  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

0 

.0 

m  16  100.0 

0 

11 

91.7  ' 

1  6.3 

0 

6 

100.0 

0  .0 

0 

3 

75.0 

T  25.0 

0 

1 

2.0 

46  98.0 

0 

1 

3.1 

31  96.9 

0 

0 

.0 

17  100.0 

0 

1 

20.0 

4  60.0 

0 

1 

33*3 

2  66.7 

0 

0 

•0 

2  100.0 

0 

.0 

•  0 
.0 

•  3. 
.0 
.0 


o  r-a- 

o  *<T «• 
o  .o 


3.3 
2.6 
4.8' 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


.0 
.0* 

•  0 

V 

.0 
*0 
•0 

.oN 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

♦0 

.0 

*.o 

•  0 

•  0 

.o. 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 


2% 
14 
10 

4 

0 

4 

2 


2,794 
"  1.582 
1,212 


17 

5 

12 

240 
131 
109 

60 
31 

29 

60 
39 
21 

10 

9 

,K 

6 
5 
1 

122 
•  5 

37 


515 
305 
210 


I 


* 

4 

2  * 

2 

0 
2 

U 

0 

14 

12 

49 

32 

IT  ^ 

5 
3 
2 


TABLE  4.    TQTAI.  BACHELOR'S 


OEGAEES* FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  6Y  RACb, 
ETHNICITY t  A  NO  SEXt     INSTITUTION  AMO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  I NOt AN 

alaskan  Native 


SUCK  ASIAN  OR 

NON-HISPAMC  PACIFIC  I  SLA NO ER 


NUMBER 

*  \ 

LETTERS  (15001 
SOUTH  CAROLINA 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


kiHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESI OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


SC    COLLEGE  Of-  CHARLESTON 


TOTAL  0 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

Q 

♦  0 

9Q 

1 00  •  0 

0 

*  0 

90 

t7 

fcmaIe            0  . 

.0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

22 

100*0 

o 

•  0 

22 

•   *   MALE  0 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

♦0 

o 

•  0 

7 

100*0 

o 

•  0 

SC    COLUMBIA  COLLEGE 

.0* 

TOTAL  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

10 

100.0 

o 

♦  0 

1 0 

FEMALE  0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

♦0 

3 

•  0 

10 

1C0.0 

o 

*  0 

10 

MALE        *  •  0 

.0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

SC    CONVERSE  COLLEGE 

TOTAL           -  0 

♦  0 

o 

•  0 

o 

•0 

o 

♦0 

.  0 

19 

100*0 

o 

.  0 

1  Q 

FEMALE  0 

♦  0 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

q 

•  0  • 

19 

100.0 

o 

♦  0 

1 9 

HUE  0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

2  Q 

♦  0 

o 

*  0 

0 

♦  0 

,1 
w 

•  0 

ft 

u 

SC    ERSKINE  C  AMO  SEMINARY 

TOTAL  0 

•  0 

8  *3 

o 

•  0 

o 

♦  0 

I 

8*3 

11 

91*7 

o 

.0 

12 

FEMALE        v  •  jo 

.0 

0 

•  0 ' 

0 

♦  0 

o 

♦0 

Q 

•  0 

5 

100*9 

o 

5 

MALE   v  0 

.0 

1 

14*3 

o 

•  0 

o 

♦  0 

I 

14*3 

6 

85*7 

o 

♦  0 

SC    FRANCIS  MARKN  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

10*  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

I 

10*0 

9 

•  90*0 

o 

•  0 

1 0 

FEMALE  0 

•  0 

16*7 

o 

•  0 

o 

♦  0 

I 

1 6.7 

5 

83*3 

o 

♦  0 

-   MALE  0 

•  0 

Q 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

Q 

♦  0 

100*0  . 

o 

ft 
*  J 

SC    fURMAtt  UNIVERSITY 

TOTAL    .  0 

.0 

2*0 

o 

*TQ 

o 

♦  0 

S  , 

1 

9  rt 

*50-S98;0  r 

0 

A 

*u 

71 

FEMALE  0 

•  0 

3*  7 

o 

o 

o 

♦0 

3*7 

26 

96*3  • 

Q 

ft 
*  u 

97 
C  f 

MALE  „  0 

•  0 

•0 

g 

o 

0 

•  0 

o 

•  0 

24 

10C*0 

0 

♦  0 

24 

SC    LANOER  COLLEGE 

TOTAL  .  0 

•  0 

16*  7 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

16*7 

5 

83.3 

o 

♦  0 

g 

FEMALE  0 

♦  0 

20*0 

o 

•  0 

o 

•  6 

1 

9  n  ft 
c  u*  u 

4 

80*0 

o 

.0 

e 

*     MALE  0 

.0 

o 

•  0 

o 

*0  * 

o 

♦  0 

0 

•  0 

1 

100*0' 

o 

•  0 

*C  -LIMESTONE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

2 

33  *3 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

9 

3  3*  3 

4 

66.7 

0 

ft 

6 

FEMALE  0 

*V3 

0 

•  0 

o 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

3 

IOC*  0 

o 

*  0 

3 

MALE  0 

>° 

z 

66*7 

o 

•  0 

o 

♦  0 

2 

66*  7 

1 

33*3 

o 

♦0 

3 

SC    NEWBERRY  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

Q 

♦  0 

o 

♦  0 

9 

100*0 

o 

♦  0 

a 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

-0 

o 

o 

Q 

o 

o 

.  0 

'  4 

100*0 

o 

*  0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

.  5 

1CC.0 

o 

.  0 

5 

SC    PRESBYTERIAN  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

(J 

♦  0 

14 

100.0 

o 

♦  0 

1 4 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

•  0  . 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

12 

100*0 

o 

♦  0" 

12' 

MALE  0 

♦0 

0 

.•0 

o 

♦  0 

(J 

♦  0 

o 

♦  0 

2 

100.0 

o 

•  0 

2 

SC    SC  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

6 

88*9 

o 

•  0 

o 

♦  0 

0 

88*9 

1 

11.1 

o 

•  0 

9 

•FEMALE,  0 

♦0 

5 

63*3* 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

5 

' 8  3f*  3 

.  1 

16.7 

o 

♦  0 

MALE  0 

♦  0 

a 

100*0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

3 

100*0 

0 

.0 

o 

•  0 

3 

SC    U  OF  SC  AT  "AIKEN 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

♦  0 

.  o' 

.0 

.  0 

♦  0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

1 

FEMALE  0- 

♦  0 

0 

♦  0 

♦0 

Q 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

q 

.  MALE  0 

♦  0  » 

0 

♦0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

SC    U  OP  SC  AT  COLUMBIA 

.  ,  TOTAL  0 

•  0 

7-O7.0 

0 

'♦0 

0 

.0 

7 

7*0 

93 

93*0 

0 

*0 

100 

FEMALE  0 

.0 

4 

7*4 

•  s 

••0 

-  0 

♦  0 

4 

7*4 

50 

92*6 

0 

♦  0 

54 

MALE  0 

♦  0 

a 

6*5 

•0 

^0 

♦  0 

3 

6*5 

43 

93*5 

0  - 

*0 

46 

SC    U  OF  SC  AT  SPARTANBURG 

TOTAL  0 

.0 

1 

14*3 

0 

♦  0* 

0 

•0, 

.1 

14*3 

6 

85*7 

0 

♦  0 

7 

FEMALE  •  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  ✓ 

.0  fr 

-  0 

*0 

4 

100*0 

0 

*0 

4 

MALE  -  0 

•0  ' 

1 

33*3 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

33*3 

2 

66.7 

0 

♦  0 

3 

SC    WINTHROP  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

1 

10.0 

0 

•  0 

•o 

.0 

1 

10*0 

9 

90*0 

0 

♦  0 

10 

FEMALE  0 

•  0 

1 

11*1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

Jl.l 

8 

88*9 

0 

♦  0 

9 

MALE               O  * 

♦  o- 

0 

♦  0 

3 

•  .0 

0 

♦o  ■ 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

•  o- 

1 

SC    UOFFORO  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

2 

6*3 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

8*3 

22 

91*7 

0 

•  0 

24 

FEMALE    '  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

%0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

*0 

3 

MALE  0 

•0 

2 

9*5 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

9*5 

19 

90.5 

0 

•  0 

21 

SC         STATE  TOTALS  (* 

24 

INSTITUTIONS) 

r 

TOTAL  0 

.0 

53 

11.7 

0 

•  0 

0 

.0 

53 

11*7 

399 

88*3 

0 

.0 

452 

FEMALE  »0 

.0 

34 

13*6 

0 

•  0 

o  - 

♦  0 

34 

13*6 

216 

86*4 

0 

♦  0 

250 

MALE  0 

.0 

19 

9*4 

0 

•  0 

0 

•0  . 

19 

9*4 
• 

^^183 

90*6  . 

0 

•  0 

202 

SOUTH  OAK OTA  ' 

* 

$0    AUGOSTANA  COLLEGE 

TOT.lfc*>  0       *0  * 

femaYe    •         0  .0 

MALE  0  -.0 

SO  ,  BLACK. HILLS  STATE  COLLEGE 
TOTAL        «        6  *0 
FEMALE  0       .0  * 

MALE  a   0  .0 

SO    DAKQTA  STATE  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
4Bf  DAKOTA  WESLE YAN 
TOTAL 
FEMALE 


MALE 


0 
.  0 


0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

24 

100*0 

0 

•  0 

24 

0  e 

*0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

.0 

15 

10C*0 

0 

.*0 

15 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

9 

100*0 

0 

.0 

9 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

•  0 

13 

100*0 

0 

*0 

13 

0 

•  0 

♦  0. 

0 

*0 

0 

*0 

7 

100*0 

0 

*2 

7 

0 

.0^ 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•0  ^ 

6 

100*0 

•  0 

•  0 

6 

0  * 

•  0 

e  o 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

3 

10C*0 

0 

•  0 

j 

3 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

.3  ' 

1^ 

0 

0 

♦0- 

0 

*0 

0 

*0 

2 

1CC*0 

0 

.0, 

2 

0 

,0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

6 

100*0 

0 

*0 

6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

*0 

3 

1CC*0 

0 

♦  0  " 

3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

;rlc 


791 


TABLe  6*    TOTAL  BACHELOR'S 

AMERICAN  1NOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER         V  NUMBER 

LETTERS  11500) 

SOUTH  OAKOTA 

SO    HURON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE      *        0  .0 
mLE  0  *0 

■  SO    rfOUNT  MARTY  COLLEGE 
g      TCTAL  0  .0 

Ho /-FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

SDK  NORTHERN  STATE  COLLEGE 
IVOTAL  0  .0 

'FEMALE  0  *3 

M  MALE  0  .0 

SO    SlOdX  FALLS  COLLEGE 
TOTAL  3  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *3 

30    SO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  »0 

FE^LE  0 

M*LE  0.0 
SO    U  OF  SO  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SO    YANKTCN  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

~S0  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  ♦  * 

P  c  Kf  l  P  0  *0 

"HALE  0  *3 


OEGREES  FCR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INST ITUT IONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNIC  IT Yt  ANO  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE    197B-1979  >■ 


NON^HISPANIC  FACIFIC^ISLANOER  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


<  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o' 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0- 

•  0 

11  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


TENNESSEE  _ 

■*? 

fN    BELMONi  COLLEGE 

T*OT  AL  0  -9 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    BETHEL  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0        .3  , 

MALE  0  .3 

TN    BRYAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  *  0  .0 

MALE  0  .3 

TN    CA PS ON-NEW HAN  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE       *        C  *0 
MALE  0  .3 

TN    CHRISTIAN  BROS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN     DAVID  LIPSCOMB  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  .     0  .9 

MALE  0  .0 

TN    FISK  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
«   MALE  0 
TN  FREEO-HARCEMAN 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TN    GEORGE  PEABODY 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 

2.5 

♦  0 
3*2 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

4.0 

♦  0 
8*3 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TN    KING  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  3 
iH    WOXVILLE  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TN     LAMBUTH  COLLEGE 


0 

•  0 

•  3 
COLLEGE 

.0 
.  .0 
♦0 

C  TFACHERS 
.0 
.0 

•  0 


20  100*0 
13  100*0 
7  100*0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TN    LEE  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.9 

•  0 


•  3 

•  0 


2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 

3 
5 

1 
1 

0 

'  i 
1 
0 


3*6 

♦  0 
3*7 

•  0 
•0 

*  .0 

♦  0 

•  0 
•0 

100.0 
100*0 
100*3 

6*7 

1C<  3 
*0 

33*3 
33*3 
*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


*0 
*0 

♦  0 

♦  0 
*0 
.0 

.0 
-0 
*0 

*0 

♦  0 
*0 

*0 
*0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 


•  0 

•  0 

•  G 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

p 

0 
0 


♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
•3 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  3 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

"*0 

♦  0 

♦  0 

*  *0 

♦  0 
*0 

♦  0 
*0 

♦  0 

♦  0 
*0 

♦  0 

♦  0 
*0 
*0 

♦  0 
*0 
*0 

.0 

♦  0 
*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦0 
*0 

•  0 

*0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

*0 

•  0 

•  0 


♦  0 

♦  0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0  , 

0 
0 
0 

-  0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 
*0 

♦  0 

♦  0 
*0 
*0 

*0 
*0 
*0 

♦  0 

♦  0 
*0 

♦  9  ' 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  o  . 

*0 

♦  0 
*0 

*0 
*0 
*0 

*0 
*0 
*0 

.0 
*0 

♦  0 

.0 

♦  0 
♦0 

*0 
*0 
*0 

♦  0 
*0 

♦  0 


W4ITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-PESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
*  NUMBER 


•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


2  100*0 
1  100*0 
1  100*0 


50*0 
50*0 
•  0 


•  0 
.0 
.0 


1  50*0 
1  50*0 
0  *0 


0 

.0 

3  1CC.0 

0 

•  3 

0 

•  0 

v      2  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

1  10C.0 

0 

.0 

0 

•  0 

12  92*3 

1 

7.7 

6 

•  0 

8  86*9 

1  11*1 

0 

♦  0  , 

4  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

^  t     l  V  v*  V 

0 

•  0 

0 

•  0 

31  100*0 

0 

•0 

0 

.0 

11  100*0 

0 

•0 

0 

•0 

99  inn~n 

0 

•0 

0 

*0 

11  100*0 

0 

•0 

0 

.0 

11  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

.0 

o 

•  0 

0  *0 

0 

•0 

0 

.0 

129  98*5 

2 

1.5 

0 

•  0 

81  97*6 

2 

9  L. 

0 

♦  0 

48  100*0 

0 

.0 

-0 

♦  0 

„. 

c 

6  85*7 

1 

14.3 

0 

*0 

5  83*3 

1 

16.7 

0 

*0 

1  100*0 

0 

» 0 

0 

♦  0 

5  63.3 

1 

16.7 

0 

*0 

3  75*0 

•  1 

25.0 

0 

♦  0 

2  10C.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o   &  w  *v 

0 

♦  0 

0 

*0 

3  10C*0 

0 

♦0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

•  0 

1 

2*5 

36  95*0 

1 

2.5 

'0 

*0 

8  BB«9 

1 

11.1 

1 

3*2 

30  96*6 

0 

.0 

0 

•  0 

2  100*0  * 

0 

♦  0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

4*0 

24  96*0 

0 

.0 

0 

*0 

13  10C.0 

0 

.0 

1 

B*3 

11  91*7 

0 

.0 

20 

100*0 

0  *0 

0 

.0 

13 

100.0 

0  .0 

0 

•  0 

7 

190*9 

0  .0 

0 

•  0 

2 

3*6 

54  96*4 

0 

♦  0 

0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

3.7 

52  96*3 

0 

.0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

5  10C.0 

0 

.0 

0 

'  .0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

4  10C.O 

0 

•  0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

3  10C.O 

0 

•  0 

100*0 

9  *0 

0 

.0 

3 

100*0 

0  *o 

0 

.0 

5 

190*0 

0    "  .0 

0 

.0 

1 

6*7 

14  93*3 

0 

•  0 

1 

10*0 

9  90*0 

0 

•  0 

0 

*0 

5  1CC.0 

0 

•0 

1 

33*3 

2  66*7 

0 

•  0 

1 

33*3 

2  66*7 

0 

.0 

0 

♦  0 

0  *0 

0 

.0 

2 
1 
1 

'2 

0 

3 
2 
1 

13 
9 
4 

42 
31 
11 

22 
11 
11 

1 
1 

0 


131 
63 
46 


7 
6 
1 

6 
4 

2 

6 

3 
3 

40 
9 
31' 

2 
1 
1 

25 
13 
12 

20 
13 
7 

56 
2 
54 

7 
5 

2 

4 
1 

3 

6 

3 
5 

15 
10 
5 

■C 

3 
0 


796'  ; 


'7*2 


TABLE  *.     TOTAL  BACHELOR'S     DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  ftACEt 

ETHNICITY*  AND  SEXi     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AN tR I CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER         X  NU 

LETTERS  11500) 

TENNESSEE 

TN    LE  NCYNE-OWEN  COLLEGE 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    LINCOLN  MEM  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  , 

MALE  0  ,0 

TN    MARYVILLE  COLLEGE 
TOTAL  '  ^  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE  .  0  .0 

TN    MILLIGAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  '  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    ST HN  MISSIONARY  COLLEGE 
TOTAL  .0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ,0 

TN    SOUTHWESTERN  AT  MEMPHIS 
9    TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ,0 

TN    AUSTIN  PEAY  ST  UNIVERSITY 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


TDTAL 
FEMALE 
MALE 
TN    EAST  TENN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

0  .0 

0  .0 
ST  UNIVERSITY 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


TN    MEMPHIS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    MIDDLE  TENN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  «0 

MALE  0  .0 

TN    TENNESSEE  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TN  TENNESSEE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 
0  *  .0 
0  .0 
TECHNOLOGICAL 


.0 
.0 
♦  0 


TN    TENNESSEE  TEHPLE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    TENN  WESLEYAN  COLLEGE 
,    TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    TREVECCA  NA2AREKE  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TN    TUSCULUM  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TN    UNION  UNIVERSITY 
TDTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TN    UNIVERSITY  OF  THE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 

•  0 

•  0 
*0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

SOUTH 

•0 

.0 

•  0 


TN    U  OF  TENN  AT  CHATTANOOGA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TN    U  DF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  *0 
0  .0 

TENNESSEE  KNOXVILLE 


TN    U  OF  TENNESSEE  AT  MARTIN 


TOTAL 
FEMALE 
-  MALE 
TN    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 
.0 


TENNESSEE  NASHVILLE 


•  3 
.0 
.0 


ER 

NUMBER 

I 

ttUMBER 

• 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

5 

100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

5.10C.O 

9 

•  9 

0 

•  3 

5 

5 

100.  3 

0  r 

*  0 

0 

•0 

5 

130*0 

9 

•  9 

0 

.0 

5 

0 

♦  0 

0 

*0 

*0 

•0 

0 

*0 

9 

•  9 

0 

.0 

.  o 

0 

•  0 

0 

<0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

190*9 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  c 

1 

1C9«9 

0 

.0 

1 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  9 

9 

•  9 

0 

.3 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

19 

199.9 

0 

•  9 

19 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

5 

190*9 

0 

•  0 

5 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

5 

19C.9 

0 

•  0 

5 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

17 

199.9 

0 

.0 

17 

0 

•  0 

0 

•  0 

^  0 

•  0 

0 

.0 

5 

19C*9 

0 

.0 

5 

0 

#0 

0 

.0 

"  0 

•0 

0 

.0 

12 

100*0 

0 

.0 

12 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

3*7 

1 

3.7 

26 

96.3 

0 

•  0 

27 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

9 

100*0 

0 

.0 

9 

0 

•  0 

0 

X  *0 

1 

5*6 

1 

5*6 

17 

94*4 

0 

•0 

18 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

31 

1C0*0 

0 

.0 

31 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

17 

1C0*0 

0 

.0 

17 

9 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

14 

100.0 

0 

.3 

.  14 

2 

6*7 

0 

.0 

0 

.0 

2 

8*7 

21 

91*3 

0 

«9 

23 

2 

11.  0 

0 

•  0 

0 

•0 

2 

11*8 

15 

88*2 

0 

c  *9 

17 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

100*0 

*  0 

.9 

6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

57 

100.0 

0 

•  9 

57 

0 

•  0 

0  o 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

29 

100*0 

0 

•  9 

29 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*9 

28 

100.0 

0 

.9 

28 

o 
5 

16*7 

0 

•  0 

0 

*0 

5 

16*7 

25 

83.3 

0 

«0  . 

-  30 

5 

ZZ.Q 

0 

.0 

0 

.0 

5 

25*0 

15 

75.0 

0 

.9 

20 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

19 

10C.0 

0 

.9 

10 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

33 

100.0 

0 

.9 

33 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0  s 

0 

*0 

24 

10C.0 

0 

.0 

24 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*9 

9 

ioo.  a 

0 

•  9 

9 

7 

100*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

7 

ioc*a 

9 

.9 

0 

♦  3 

7 

6 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

190*0 

0 

.9 

0 

♦  0 

6 

I 

100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

9 

.9 

0 

*9 

1 

I 

6*3 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

6*3 

15 

93.8 

0 

.9 

16 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

12 

1CC.9 

0 

•9 

12 

I 

25*9 

.0 

•  0 

0 

♦0 

1 

25*0 

3 

75.9 

9 

♦  0 

4 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

4 

10C.0 

0 

.9 

4 

0 

*0 

0 

.0 

0 

c.O 

0 

•  0 

2 

199.9 

0 

.0 

2 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

2 

1C9.9 

0 

•9 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

9 

199.9 

0 

.3 

9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

3 

1C0.0 

0 

.9 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*9 

6 

19C.9 

0 

.0 

6 

o 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  9 

1 

5C.0 

1 

50*9 

2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

5C.0 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*9 

9 

•  0 

0 

.9 

3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*9 

3 

190.0 

0 

.9 

3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

*9 

1 

100.0 

0 

.9 

1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*9 

2 

100.0 

0 

.9 

2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.9 

28 

10C.0 

0 

.  3 

28 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.9 

4 

100.0 

0 

.9 

4 

0 

♦Q 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

24 

ICO.O 

0 

.9 

24 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0, 

0 

.9 

52 

100.0 

0 

♦  9 

52 

Qv 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*9 

29 

ICO.O 

0 

.0 

20 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

u 

.9 

32 

100.0 

0 

♦  9 

32 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.9  » 

37 

10C.0 

0 

*  .o 

37 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

26 

100.0 

0 

.9 

•26 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*9 

11 

100.0 

°  0 

.0 

11 

\ 

3 

3*4 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

3*4 

85 

96*6 

0 

•  9 

68 

3 

5.5 

0 

•  0 

*  0 

.0 

3 

5*5 

52 

94.5 

0 

.9 

55 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  9 

33 

100*0 

0 

•  9 

33 

3 

15*0 

0 

*0 

0 

•0 

3 

15*9 

17 

85.0 

0 

.9 

20 

3 

18*6 

0 

♦  0 

0 

*0 

3 

1  5*8 

13 

81*3 

0 

.0 

16^ 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0  . 

4 

100*0 

0 

♦  0  » 

4 

0 

.0' 

0 

•  0 

2 

14.3 

2 

14*3 

12 

85*7 

0 

.0 

14 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

7 

10C*0  * 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

28*6 

2 

26*6 

5 

71*4 

0 

.0 

7 
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TABLE  6.    TOTAL  BACHELORS 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

LETTERS  115001 

TENNESSEE 

TN    VANOERBILT  UNIVERSITY 

TOTAL                0  *0 

FEMALE                0  *° 

MALE                0  .0 


DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  01 -  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
ETHNICITY.  A NO  SEXI     INSTITUTION  AND  STATE  1976-1979 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


TN         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 

TEXAS 


TX  '  ABILENE  CHRSTN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HAU  0  .0 

TX    ASCELO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

TX    AUSTIN  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  '  0  •? 

HALE  0  .0 

TX    BAYLOR  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0        *°  \ 

MALE  0       .0  \ 

TX    BISHOP  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

TX    OALLAS  BAPTIST  COLLEGE 


36  INSTITUTIONS! 

.0  60  7*3 

.0  42  10*1 

♦0  18  4*5 


•0 

♦  0 
COLLEGE 

.0 

♦  0 

♦  0 


FEMALE  0 
MALE  0 
TX     EAST  TEXAS  BAPT 
TOTAL  0 
FEMALE  3 
MALE  0 
TX    EAST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL    *  ^        »0  • 

FEMALE  0  •? 

MALE  3  *° 

TX     HARDIN-S IMMONS  UNIVERSITY 
0        ♦  0 
0  .0 
0  *0 
UNIVEKSITY 
0  .0 

0  *o 
o  *o 

h£  UNIVERSITY 
0  *0 

0  .0 
0  *o 

HCARNATE  hORD  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMAL^  0  »0 

MALE  0  .0 

TX    JARVIS  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  •<> 

TX    LAMAR  UNIVERSITY 

TOTAL  2  13.3 

FEMALE  2  16.2 

MALE  3  »0 

TX    LETOURNEAU  COLLEGE 
TOTAL       #  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0        *0  m 

TX-  LJBBOCK  CHRISTIAN  COLLEGE 


0  *0 
0  .0 
0  *0 
HAftDIN-BAYXOR  C 
.0 
•  0 
•0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX  MARY 

TOTAL  3 

FEMALE  0 

HALE  0 
TX  ,MC*'JRRY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 
TX    MIOWESTERN  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

I 

+•3 

I 

6*3 

0 

•  0 

1 

3,7 

0 

♦  0 

I 

6*3 

0 

•  0 

-  0 

♦  0 

0 

.  .0 

2*  100*0 

7 

10j)»0 

17 

100*0 

/* 

-0 

0 

.0 

0 

.  .0 

0 

.0 

0 
0 

2 
2 

0  , 

0 
0 

0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

3 
1 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 

0- 

0 
0 
0 


.0 

'♦0 

7*1 
8*7 
♦  0 


•  0 

•  0 
.0 

•  6 

♦9 

0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


100.0 
100.0 
100*0 


0 
0 
.0 

.0 
0 
.0 

4.2 

5^3 

o 


t 
!o° 

i 

0 

Jo 

J.3 


ER 

X 

NUMBER 

« 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

•0 

3 

♦  4 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

♦  7 

o 

•0 

0 

.0 

o 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

.0 

5 

21.7 

o- 

.0 

2 

12.5 

0 

♦  0 

3 

42*9 

o 

.0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

1.4 

o 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

2.0 

o 

•  0 

.  0 

♦0 

o 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

6 

♦  3 

Q 

tO 

0 

•  0 

o 

.6 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

1 

20.0 

o 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

c 

•  0 

0 

^♦P 

V  0 

•  0 

0 

<^.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*.0 

3 

5.4 

0 

.  .0 

1 

0 

♦  0 

2 

5.9 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

10.0 

0 

♦  0 

1 

14.3 

0 

•0 

0 

•0 

1  5-3 

0  Jo 

1  12.5 


0  - 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

p 
6 

0 

0 


♦  0 

♦  0 
,0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


n  WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


HON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


♦0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.  *o 

•  0 
♦0 

16*7 
25.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
•0 


63  7.7 
42  10.1 
21  5.2 


♦  0 
♦0 
.0 

2.6.1 
18*8 
42*9 


1  3.7 

0  .0 

1  6*3 


1.4 

.0' 
2.0 


24  10C.0 
7  100.0 
17  100.0 


♦0 
•  0 
.0 

5.3 
.0 
12.5 


104  100.0 
57  1CC.0 
47  100. 0 


750  91.8 
370  88*9 
380  94*6 


6  1C0.0 
4  100*0 
2  100*0 

17  73*9 
13  81*3 
4  57*1 


25 
11 
14 

68 
21 
<»7 


92*6 
100*0 
87*5 

97*1 
100*0 
95*9 


0 

♦  0 

7  100*0 

0 

*0 

2  100.0 

0 

*0 

5 

100*0 

1 

20*0 

4 

80*0 

0 

♦0 

4 

100*0 

1  100*0 

0 

♦  0 

2 

7*1 

26 

92*9 

2 

8*7 

21 

91*3 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

*0 

9 

100*0 

0 

.0 

8 

100*0 

0 

.0 

1 

100*0 

5 

8*9 

51 

91*1 

1 

4*5 

21 

95*5 

4 

11*8 

30 

88*2 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

*0 

2 

100.0 

0 

*0 

1 

100*0 

1 

10*0 

9 

90*0 

1 

14*3 

6 

85*7 

0 

♦  0 

3 

100.0 

3 

100*0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

2 

13*3 

12 

80.0 

2 

18*2 

9 

bl.8 

0 

.0 

3 

75*0 

0 

♦  0 

14 

100*0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

♦  0 

10 

100*0 

1 

4*2 

23 

95. e 

1 

5*3 

18 

94.7 

0 

*0 

5 

1C0*0 

1 

16*7 

5 

83.3 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

•  0 

2 

100*0 

6 
4 

2 

16 
10 

6 


100.0 
100.0 
100*0 

84*2 
90*9 
75*0 


TOTAL 
NUMBER 


.0 
.0 
.0 


.5 
1*0 
•  0 


•  0 
.0 
.0 


104 
57 
47 


617 
416 
401 


0 

.1 

23 

0 

•  0 

16  ' 

0 

•  0 

•j 

I 

3*7 

27 

0 

.0 

11 

1 

6*3 

16 

1 

1*4 

70 

0 

.0 

21 

1 

2*0 

49 

0 

•0 

0 

•  0 

7 

0 

.0 

17 

0 

*0 

7 

0 

*0 

I 

0 

•  0 

5 

c 

0 

*0 

5 

0 

.0  * 

4 

0 

*0 

1 

0 

*0 

28 

0 

♦0 

23 

0 

♦  0 

e 
3 

0 

*0 

9 

0 

.0 

6 

0 

*0 

1 

0 

*0 

56 

0 

.0 

22 

0 

.0 

34 

0 

.0 

3 

0 

.0 

2 

0  * 

♦T) 

1 

0 

.0 

10 

0 

.0 

7 

0 

♦  0 

3 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

1 

0 

•0 

2 

1 

6*7 

15 

0 

♦0 

11 

1 

25*0 

4 

0 

.0 

14 

0 

•  0 

4 

0 

♦0 

10 

0 

.0 

24 

0 

•0 

19 

0 

•  0 

5 

c 

0 

•  0 

6 

•0 

•  0 

4 

0 

•0 

2 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

4 

0 

•  0 

2 

2 

10*5 

19 

1 

9*1 

U 

1 

12*5 

6 

H  KJK 


798 


794 


TAKE  4.    TOTAL  BACHELOR'S    OEGRiES  POR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 
t  ETHNICITY*  A  NO  SEX*    INSTITUTION  AND  STATE  WWW' 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BUCK  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


LETTERS  U500) 
TEXAS 


TX    NORTH  TEXAS  ST  UNIVERSITY 

B.S 

TOTAL                 0  .0 

5 

FEMALE                0  .0 

3 

11*5 

MALE               0  .0 

2 

6.5 

TX    OUR  LAOY  OF  LAKE  U 

TOTAL                0  .0 

2 

14.3 

FEMALE                0  .0 

2 

18.2 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

TX    PAN  AMERICAN  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE               0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

TX    RICe  UNIVERSITY 

TOTAL                0      .  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

TX    SAINT  EDWARD'S  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

3 

17.6 

FEMALE                0  .0 

2 

26.6 

MALE                0  .0 

I 

10.0 

TX    SHT  MARY •  S  U  SAN  ANTONIO 

TOTAL                0  .0 

2 

9.1 

FEMALE                0  .0 

I 

7.1 

MALE                0  .0 

I 

12.5 

TX    SAM  HOUSTON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

3 

7.1 

FEMALE                0  .0 

I 

3.* 

MALE                0  .0 

2- 

15.4 

TX    SOUTHERN  METH  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

I 

2.3 

FEMALE                0  *0 

I 

3.6 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

TX    SOUTHWESTERN  UNIVERSITY 

TOTAL                0  »0 

0 

•  0 

FEMALE                0  *° 

0 

•  C 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

TX    STHWST  TEX  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 1  2.4 

2 

4.9 

FEMALE                0  .0 

2 

6.3 

MALE                I  U*l 

0 

•  .0 

•TX    STEPHEN  F  AUSTIN  STATE  U 

TOTAL                0  .0 

I 

2.9 

FEMALE                0  .0 

I 

4.3 

MALE                0  .0 

0 

♦o- 

TX    SUL  ROSS  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE.                0  .0 

0 

.0 

TX    PRAIRIE  VIEW  At M  U 

TOTAL                 0  .0 

4 

100.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•0 

vMALE                  0  .0 

4 

100.0 

TX    TARLETON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

TX    TEXAS  A&N  U  MAI*  CAMPUS 

TOTAL                 1  2.0 

0 

•  0 

FEMALE  ^            1  2*5 

0 

•  0 

MALE                 0  »0 

0 

•  0 

TX    TEXAS  CHRISTIAN  U 

TOTAL                 0  .0 

i  I 

1.7 

FEMALE                0  .0 

1 

3.3 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

TX    TEXAS  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

5 

100.0 

FEMALE                0  .0 

2 

100.0 

MALE                 0  .0 

3 

100.0 

TX    TEXAS  EASTERN  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE* 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
TX    TEXAS  LUTHERAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  SOUTHERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  TECH- UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,0  x  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  WESLEY AN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


•0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 

66.9 
•  8.9 

•0 

1.4 
.0 
5.6 

10.0 
12.5 
.0 


NUMBER 

I 

NUMBER 

t 

NUMBER 

* 

0 

.0 

2 

3.5 

7 

12.3 

0 

•  0 

1 

3. 6  i 

4 

19«* 

0 

•  0 

1 

3*2 

J 

9.7 

0 

.0 

5 

35.7 

7 

50.0 

0 

•  0 

4 

36.4 

6 

54*  5 

0 

•  0 

1 

33.3 

1 

33*3 

0 

.0 

14 

56.3 

14 

56.3 

0 

•  0 

7 

46.7 

7 

46*7 

0 

♦  0 

7 

77.6 

7 

77.8 

1 

2.9 

1 

2.9 

2 

5.7 

1 

4*e 

0 

•  0 

1 

4.  8 

0 

•  0 

1 

7.1 

1 

7.  1 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

17.6 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

2  8*6 

0 

.0 

0 

•  0 

I 

10*0 

0 

•  0 

6 

36.4 

10 

45.5 

0 

•  0 

6 

57.1 

9 

64*  3 

0 

t° 

0 

.0 

1 

19  *% 
14.  9 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

7.1 

0 

0 

•  0 

1 

3*4 

0 

I  -° 

0 

•  0 

2 

1 5.4 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

2.3 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

3*6 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

cr 

.0 

0 

.0 

c 

.  c 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0  ^ 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

7.3 

0 

.0 

0 

♦0 

2 

6*3 

0 

•  0 

0 

*.o 

1 

11*1 

0 

.0 

1 

2.4 

2 

5.9 

0 

•  0 

1 

4.3 

2 

6*  7 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

11.1 

1 

11.  1 

0 

•  0 

1 

12*5 

1 

1  9  *S 
1  C  ♦  9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

,0 

.0 

4 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

A 

.  u 

0 

•  0 

1 

2.0 

2 

3.9 

0 

•  0 

1 

2.5 

2 

9.  U 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

-  0 

•  0 

1 

1.7 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

3.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

IOC.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

88.9 

0 

.0 

0 

.0 

6 

88.9 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.4 

2 

2.7 

0 

•  0 

0 

.0 

.  0 

.0 

0 

•  0 

1 

5.6 

2 

11.1 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

10.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

12.5 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

MUTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCK-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


50 
22 
28 

7 
5 

2 

10 
6 

2 

33 
20 
13 

14 
5 

9 

10 
5 
5 

39 
28 
11 

42 
27 


87.7 
84*6 
90.3 

50.0 
45.5 
66.7 

41.7 
53.3 
22.2 

94*3 
95*2 
92.9 

82.4 
71.4 
90.0 

45.3 
35.7 
62.5 

92.9 
96.6 
84.6 

97.7 
96.4 


.15  100.0 


8 

6 
2 

36 
30 
8 


10C.0 

ioo!o 

92.7 
93.8 
88.9 


32  94.1 
21  91.3 
11  100.0 


68.9 
87.5 
100.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

-0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

r. 
o 
o 

o 
o 
o 


0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

12  1C0.0 

0 

.0 

10  100.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

49  96.1 

c 

•  0 

36  95.0 

0 

•  0 

11  1CC.C 

0 

.0 

58  98*3 

0 

•  0 

29  96.7 

0 

••0 

29  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0     .  .0 

0 

•0 

0  .0 

0 

7  100.0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

•  0 

1°  100.0 

0 

.0 

5  1CC.0 

0 

•  0 

0  .0 

1 

11.1 

0  .0 

1 

11.1 

0  .0 

0 

.0 

71  97.3 

•  0 

.0 

55  1CC.0 

0 

•0 

16  86*9 

0 

.0 

9  9C*0 

0 

.0 

7  87*5 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


•  0 
.0 

•  0 

•0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•0 
.0 
.0 

.0 
.0- 
.0 

9*1 
•0 
25.0 

.  *0 
•0 
.0 

•0 

•  0 
.0 


•  0 
*0 

•  0 

*0 
•0 
*0 

•  0 
*0 

•  0 


57 
26 
31 

14*  ' 
11 
3 

24 
15 

9 

21 
14 

17 
7 
10 

22 
14  . 
6 

42 
29 
13 

43 

28 
15 

6 

6 
2 

41 

32 
9 

34 
23 
11 

9 
0 
1 

4  ' 

0 

4 

12 
10 
2 

51 
40 
11 

59 
30 
29 

5 

2 
3 

7 
2 
5 

6 
1 
5 

9 
9 
0 

'  73 
55 
16 

10 
6 


ierIc 

lk-i-  


799 


TASU  6*    TOTAL  BACHELOR*  5    OCGAEES  PCft  NAJOft  FItt.0  CONFEAAEO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER'  EOUCaTION  BY  RACE. 
ETHNICITY*  A  NO  SCf.t    INSTITUTION  ANO  STATE  ltTB-ltTt 


AMERICAN  IROiAN 
ALASKAN  NATIVE 


HACK  ASIAN"  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUN* Eft 

LETTERS  115001  - 
TEXAS 


NUMBER 


NUHIER 


HISPANIC 
NUNIER 


TOTAL 
MINORITY 


MUTE 
NON-HISPANIC 


NON-RES 10ENT 
ALIEN 


TOTAL 


TOTAL                0  .0 

1 

14*3 

1 

U*3 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

1 

14*3 

1 

14*3 

•  0 

MALE                0  ,0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

*0 

TX    TUN1TY  UNIVERSITY 

4*3 

«   *  TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

'  FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

5*9 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

TX    UNIVERSITY  OF  DALLAS 

•0 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

c 

♦  0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

TX    U  OF  HOUSTON  CER  CAMPUS 

6*3 

TOTAL                0  .0 

3 

4.8 

2 

3*2 

4 

FEMALE                0  .0 

2 

4.T 

1. 

2*3 

1 

2*3 

MALE                0  .0 

I 

5*0 

1 

5*0 

3 

15*0 

TX    U  HOUSTON  CLEAR  LAKE  CITY 

TOTAL                 0  .0 

I 

4*6 

0 

*0 

0 

*0 

FEMALE                0  .0 

1 

5*0 

0 

*0 

0 

•0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

TX    U  HOUSTON  VICTORIA  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

TX    UNIVERSITY  OF  SAT  THOMAS 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

*  0 

*0 

1 

6*T 

FEMALE             «   0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

I 

14*3 

MALE  *C 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

TX    CORPUS  CHRIST!  STATE  U 

TOTAL                 0  *0 

0 

"♦0 

0 

•  0 

0 

*0 

FEMALE                0  *0 

,  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

TX    LAREDO  STATE  UNIVERSITY 

« 

19 

TO. 4 

TOTAL                 G  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                0»  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

18 

69*2 

MALE                0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

TX    TEXAS  ACI  UNIVERSITY 

12 

TO*  6 

TOTAL                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

11 

T8*6 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

33*3 

TX   *U  OF  TEXAS  AT  AUSTIN 

18 

5*1 

TOTAL                 0  .0 

6 

I.T 

2 

.6 

,  FEMALE                0  .0 

6 

2.4 

2 

*l 

13 

5*3 

M4LE                0      .  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

5 

4*8 

TX    U  OF  TEXAS  AT  A  RL  INC  TON 

1*5 

TCTAL                 0  .0 

A 

3*9 

0 

•  0 

1 

FEMALE               ,  C  *0 

4 

T.l 

0 

♦  0 

1 

1*8 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

TX    U  OF.  TEXAS  AT  .DALLAS 

TOTAL                 0        .0  * 

u 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

MALE    -             0       -*0  . 

-  0 

-  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

TX    U  OF  TEXAS  AT  EL  PASO 

TOT  AL                0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

T 

19*4 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

23*8 

MALE                0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

13*3 

TX    U  OF  TEXAS  PERMIAN  8 AS  IN 

TOTAL'                0  .0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

FEMALE    '            0  .0 

0 

•  0 

c 

•  0 

0 

*0 

MALE                 0  .0 

0 

•0 

c 

•  0 

0 

*0 

TX    U  OF  TEXAS  SAN  ANTONIO 

15*8 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

FEM4  LE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

12*5 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

33*3 

TX    WAY L ANO  BAPTIST  COLLEGE 

*0 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

TX    WEST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

FEMALE                0  .0 

'  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

TX    WILEY  COLLEGE 

♦OTAL                C  *0 

5 

100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

FtMLE                0  .0 

1 

100*0 

0 

*0 

0 

*0 

MALE                0  .0 

4 

100*0 

0 

*0 

0 

*0 

TX         STATE  TOTALS  C 

TOTAL  4  .2 

FEMALE  3  *3 

MALE  1  *2 


AO  INSTITUTIONS) 
94  5*6 
52  4.T 
42  T*3 


UTAH 

MT    B4IGHAM  YOUNG  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MAIN  CAN 

1*2 

1*0  , 
U5 


•  0 

•  0 

•  0 


*0 
*0 
*0 


112  6*6 
•  1  T*3 

31  5*4 


NUMBER 

t 

HOMIER 

1 

NUM8ER 

t 

NUMBER 

2 

28*6 

5 

TI*4 

0 

•  0 

T 

2 

28*6 

5 

TLA 

'0 

•  0 

T 

0 

*0 

0 

♦  0 

Q 

•0 

0 

1 

4*3 

22 

95. T 

0 

•  0 

23 

1 

5.9 

16 

94*1 

0 

•  0 

IT 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

•  0 

6 

o 

.0 

IT 

100*0 

0 

•  0 

IT 

0 

•  0 

11 

100*0 

0 

•  0 

11 

0 

*0 

6 

100,0 

0 

•0 

6 

9 

14*3 

53 

84*1 

1 

1*6 

63 

4 

9*3 

38 

88*4 

1 

2*3 

43 

5 

25*0 

IS 

T5*0 

0 

•  0 

20 

I 

4*6 

20 

95*2 

0 

•  0 

21 

1 

5*0 

19 

95*0 

0 

•  0 

20 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

o 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

I 

6*T 

14 

93*3 

0 

•  0 

15 

1 

14*3 

6 

85. T 

0 

♦  0 

T 

0 

•  0 

8 

100.0 

0 

♦0 

6 

Q 

*0 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

1 9 

7C*4 

8 

29*6 

o 

•  0 

2T 

18 

69*2 

8 

30*8 

0 

•  0 

26 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

12 

70*6 

5 

29*4 

0 

•  0 

IT 

11 

78*6 

3* 

21*4 

0 

.0 

14 

1 

33*3 

2 

\  66*T 

0 

.0 

3 

26 

7*4 

321 

91*  T 

3 

.9 

350 

21 

8*5 

222 

90*2 

3 

1.2 

246, 

5 

4*6 

99 

95*2 

0 

♦  0 

104 

5 

T*4 

62 

91*2 

1 

1.5 

68 

5 

8*9 

51 

91*1 

0 

.0 

56 

0 

*0 

11 

91*  T 

1 

8*3 

12 

o 

♦  0 

32 

1CC.C 

Q 

.0 

32 

<.  0 

.0 

22 

100.0 

0 

.0 

22 

0 

*0 

10  100*0 

0 

.0 

10 

J 

19*4 

29 

80*6 

0 

.0 

36 

5 

23*8 

16 

T6*2 

0 

.0 

21 

2 

13.3 

13 

86.T 

0 

.0 

15 

o 

•  0 

23 

1CC.0 

o 

.0 

23 

0 

.0 

22 

100*0 

•  0 

.0 

22 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

3 

15*8 

16 

84*2 

0 

.0 

19 

2 

12*5 

14 

8T*5 

0 

.0 

16 

1 

33*3 

2 

66. T 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

3 

100*0 

-  0 

.0 

3 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

19 

100*0 

0 

•  0 

19 

0 

.0 

16 

100*0 

0 

»  .0 

16 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

5 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

*  A 

I0C.O 

0 

.0 

0 

vO 

4 

216 

12*8 

1,460 

86*4 

13 

•8 

It  619 

141 

12*  T 

964 

16*8 

6 

.5 

1*111 

T5 

13.0 

496 

85*8 

T 

1.2 

5T8 

2 

1.2 

158 

95-2 

6 

3.6 

166 

1 

1.0 

9T 

96*0 

3 

3.0 

101 

1 

1.5 

61 

93*8 

3 

4.6 

65 

KRJC  300 


TBI 


TAKE  *♦    TOTAL  BACHELOR* S    G£C*EE?  FOR  MAJOR  FIELO  COH«iUFO  St  INSTITUT20NS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  MCE, 

ETHNIC!  TV  §  A  NO  Sttt     INSTITUTION  AND  STATE  \97B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


•'•LACK  ASIAN  OK 

NON-H2SFANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


LETTERS  ttSOOl 
UTAH 

*UT    BR  I CHAM  VOIMG  U-HANA  CAM 


•  TOTAL                0  .0 

6 

•0 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 

TOTAL                 0  .0 

1 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                 0       .0  « 

1 

1*1 

UT.  UTAH  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

0 

•0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

UT    SOUTHERN  UTAH  ST  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE             '  0  .0 

0 

•  0 

UT    HE6ER  STATE  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

,0 

•  0 

UT    WESTMINSTER  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

0 

.0 

FEM»L£                0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

UT         STATE  TOTALS  < 
TOTAL     .  2 
FEMALE  1 
MALE  1 

VERMONT 


7  INSTITUTIONS) 


VT    BENfclNGTUN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VT    CASTLETON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VT    GO  DO A* 0  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VT    JOHNSON  STATE  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0.0 
MALE  '  0  .0 

VT    LYNDON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.MALE  0  .0 

VT    MARLBORO  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE-  0  .0 

MALE  0  .0 

VT    MI00LE6URY  COLLEGE  , 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VT    NORWICH  U  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VT    SAINT  MICHAEL'S  COLLEGE 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

t       MALE  0  .0 

VT  SOUTHERN  VERMONT  COLLEGE 
.    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VT    TUN!  TV  COLLEGE 

TOTAL  0  «0 

•  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VT    U  VT  &  STATE  A  GAL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALfc  0  .0 

MALE  0  .0 


VT         STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


12  INSTITUTIONS) 


1 

0 
1 

2 
1 
I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


7*7 
•  0 
20*0 

1*1 
1*1 

1.1 


.7 

.4 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SI CENT 
ALIEN 


TOTAL 


♦  0 
♦0 

♦  0 

♦0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


1 

2*9 

2 

5.9 

0 

•  0 

1 

4.s 

1 

4.8 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  t 

.0 

0 

♦  0 

1 

1*9 

0 

.0 

1 

1.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

6*7 

0 

.0 

1 

6*7 

0 

,♦0 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0* 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

4*0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

2.4 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

4*1 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0  ' 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

3 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

NUM8ER 

* 

X 

NUMBER  X 

NUM6EK 

X 

HUM6ER 

1 

7.7 

4  30*6 

8  61*5 

13 

0 

•  0 

1  12.5 

7 

67*5 

0 

1 

20.0 

3  60.0 

1 

20*0 

c 

3 

*  3 

1.6 

180  97*8 

1 

.5 

•  184 

1 

1.1 

92  97.9 

1 

1.1 

94 

2 

2.2 

68  97.6 

0 

•  0 

on 

0 

.0 

23  85.2 

.  4 

14.8 

27 

0 

.0 

10  76.9 

3 

23.1 

1? 

0 

♦  0 

13  92.9 

1 

7.1 

14 

0 

♦o  ■ 

10  100.0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

6  1C0.0 

0 

•0 

6 

0 

.0 

'4  100.0 

0 

.0 

4 

0 

♦  0 

16  100.0 

0 

•  0 

16 

0 

.0 

12  100. C 

0 

.0 

12 

0 

.0 

4  10C.0 

0 

.c 

0 

.0 

10  100.0 

G 

♦  0 

10 

0 

.0 

7  100*0 

C 

.0 

7 

0 

.c 

3  10C.C 

.0 

♦  0 

3 

6 

1.4 

401  94*1 

19 

4.5 

426 

2 

•  8 

22  5  93*4 

14 

5.8 

241 

2.2 

176  95*1 

5 

2.7 

IBS 

3 

8.8 

31  91.2 

0 

.0 

34 

2 

9.5 

19  9C.5 

0 

.0 

2 1 

1 

7.7 

1?  9?*3 

0 

.0 

13 

0 

.0 

1C  1CC.C 

c 

♦  c 

10 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

.0 

3 

c 

.0 

7  1CC.0 

o. 

.0 

7 

2 

3.6 

50  96*2 

0 

.0 

52 

0 

•  C 

37  1CC*0 

0 

.0 

9  f 

2 

13.3 

13  66*7 

0 

♦  0 

0 

.0 

4  1CC.C 

0 

♦  0 

4 

0 

.0 

2  100.0 

0 

♦  0 

C 

.  0 

2  1C0*0 

0 

♦  0 

2 

0 

.0 

7  100.0 

0 

♦  0 

7 

0 

4  0 

4  10C.C 

c 

.0 

•» 

0 

.0 

3  10C*0 

0 

♦  0 

3 

0 

.0 

7  1CC.0 

0 

♦  0 

7 

0 

.0 

4  1C0*0 

0 

♦  0 

4 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

3 

3 

4.0 

72  96*0 

0 

♦  0 

75 

1 

2.4 

41  97*6 

*  0 

•  0 

*t 

2 

6.1 

31  93*9 

0 

.0 

33 

0 

♦  c 

6  1CC.0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

3  100*0 

0 

♦  0 

3 

0 

•  0 

5  10C.0 

0 

♦  0 

,  o 

•  0 

42  100.0 

0 

•  0 

42 

c 

•  .0 

25  1CC.0 

0 

•  0 

25 

0 

.0 

17  1CC.0 

0 

•  0 

I  -j 

0 

.0 

1  10C.C 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

1  1C0*0 

0 

♦0 

1 

0 

.0 

6  100*0 

0 

♦  0 

6 

0 

.0 

5  10C.O 

0 

•  0 

5 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

I 

0 

♦  0 

66  1CC*C 

0 

•  0 

68 

0 

.0 

39  100*0 

0 

•  0 

4  39 

0 

.0 

29  1CC*0 

.  0 

.0 

29 

1.6 
1.1 
2.3 


2  .* 
1  .5 
1  ♦• 


•  .  2*5 

3  1.6 
5  3.9 


306  97.5 
182  96.4 
124  96.1 


.0 
.0 
•  0 


314 
165 

129 


VIRGINIA 


f  - 


VA    AVERETT  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  "  .0 

MALE                0  *0 


0  .0 
0  .0 
0  .0 


T97 


801 


.0 
.0 
.0 


13  100.0 
7  100.0 
6  1C0.C 


•  0 
.0 
.0 


13 
7 


TABLE  6. 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  0* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLAHOER 


V      NUMBER         S  NUMBER 

t 

LET TEAS  11500) 
VIRGINIA 

VA    BRIOGEWATER  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

VA    C  OF  WILLIAM  ANC  NARY 
TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

VA    CHRISTOPHER  NEWPORT  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 
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TOTAL  1  11*1 

FEMALE  .0  .0 
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TOTAL  0  .0 
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MALE  0  .0 
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HALE  0  .0 

VA    SAINT  PAUL'S  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 
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TAKE  4.    TOTAL  BACHELOR'S    DEM  EES  FOR  MAJOR  PIELO  CONFERREOBV  INSTITUTIONS  Of  HlC-lEM  EOUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  AMO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE    1 9T  8-1 979 
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AMER  tCAN  I NOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


I LACK  ASfAN  OA 

NOM-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


MJttER 


NUMBER 


NUMBER 


LETTERS  liSOOl 


COLLEGE 

TOTAL 

FEMALE  0  .0 

NALf  0  .0 

VA    UNIVERSITY  OF  RICHNONO 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MILE  C  .0 

VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    U  VA  CLINCH  VLV  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  Q  .0 

VA    VIRGINIA  COMMONWEALTH  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    VA  INTERMONT  COLLEGE 

TOTAL  0       .0  ■ 

>>- FEMALE  0  .3 

MALE  ,  0  .0 

VA    VIRGINIA  MILITARY  INST 
TOTAL  0  .0 

.FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    VA  POLY  INST  ANC  STATE  U 
TOTAL  0       . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.0 
VA    VIRGINIA  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0    .  ,0 

MALE  0  .0 

VA    VIRGINIA  UNION  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FENALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    VIRGINIA  WESLEYAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    WASHINGTON  AND  LEE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  "0  '  -.0 

MALE  Ow 
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100*0 
100.0 


.0 
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VA         STATE  TOTALS,  I 

TOTAL  2  *2 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  *4 

WASHINGTON 


NA    CENTRAL  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  K.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    EASTERN  WASH  UNIVERSITY 
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TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NA    FORT  WRIGHT  C  HOLY  NAMES 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WA    GONZAGA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NA    PACIFIC  LUTH  UNIVERSITY 
TOTAL  1  3.4 

FEMALE  I  7.7 

MALE  0  .0 

WA    SAINT  MARTIN'S  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WA    SEATTLE  PACIFIC  U 
TOTAL  0  .0 
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MALE  0  .0 
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♦  0 

1 

14*3  . 

1 

14.3 

2 

26.6 

1.5 

3 

3 

•  9 

11 

3.4 

2.S 

2 

1.0 

c  2 

1.0 

? 

4.4 

•  0 

1 

•  8 

1 

.6 

<"      2  „ 

1.6 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

>  .0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

G 

•  0 

♦  0 

0 

♦0 

*  0 

•  ♦0 

0 

.0 

1.0 

1 

1.0 

0 

•  0 

3 

3.1 

•  0 

1 

1.4 

0 

.0 

2 

2.9 

3.6 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

3.6 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

1 

3.4 

0 

.0 

1 

3.4 

•  0 

1 

6.3 

0 

•  0 

1 

6.3 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

p 

•  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

x  .0 

.6 
.4 
1.0 


Mil  TE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


26  3.2 
19*  3*8 

1  7    '  2.3 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


25  86*2 
20  90.9 
5  71.4 

306  » 93.9 
18*  91.1 
12*  98.4 

4  100.O 
3  100.0 
1  10C.0 


92 
67 

25 

75 
40 

35 


93.9 
9S.7 
89*3 

S6.2 
95*2 
97*2 


28  96*6 
15  93*8 
13  100*0 

31  100*0 

15  100*0 

16  100*0 


764  94*4 
470  93.4 
294  96*1 


•  0 
.0 

•  0 

2.7 
4.4 

..0 

•  0 
.0 

•  0 


3  3.1 

1  1.4 

2  7*1 

3  3.8 
2  4.8 
1  2.8 


TOTAL 
NUMBER 


19  2*3 
14  2.8 
5  1.6 


29 

22 
7 

328 

20  3 
125 

4 
3 
1 

'  98 
70 
28 

78 
42 

36 

29 
1* 

13 

31 
15 
16 


809 

503 
306 


MEST  VIRGINIA 

WV    ALDER SON  8 ACAODLS  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE     *  O 
MALE  0 
MV     BETHANY  COLLEGE 


j  TOTAL 
~*  FEMALE 
MALE 


.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


it 

b 
V 


MV    BLUEFIELO  STATE  COLLEGE 
TOTAL    *  0  .0 

FEMALE  0  *0 

•     MALE  0  .0 

MV    CONCOKO  COLLEGE 

TOTAL     .  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MV    OA  VIS  ANO  ELKINS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MV    FAIRMONT  STATE  COLLEGE 
— 0  .0 


0  .0 

0  .0 

STATE  COLLEGE 
9  *0 
0  .3 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
KALE 
MV  GLENVILLE 
T^TAL 
FEMALE 
MALE 

MV     MARSHALL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MV    MORRIS  HARVEY  CCLLEGE 
TOTAL  0        . 3 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,0  .0 

MV     SHEPHERO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  '  0  *0 

MV    MEST  LIBERTY  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .9 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MV    MEST  VA  INST  TECHNOLOGY 


TOTAL 
.  FEMALE 
MALE 
MV    k  VA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  *3 

0  .3 
STATE  COLLEGE 

0  .9 

0  w.O 

0  .0 


IERJC 


0 

.0 

1 

5.6 

1 

U.5 

0 

.  .0 

1 

20.0 

1 

50.0c, 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

4.3 

0 

•  0 

1 

6.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0  * 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

20.0* 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

p 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

6  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦0 

4  IOC. 0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

x  5*6 

17  94*4 

0 

-•.0 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

12*5 

7  87*5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

10  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20*0 

4  60*0 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

•  0 

i 

50*0 

1  50*0 

0  ' 

♦0 

0 

.0 

9 

.0 

0 

•  0 

3  10C.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

6  1C0.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0  , 

9 

•  0 

1  100*0 

0 

. «° 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

16  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

14  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*c 

4  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

*0 

3  1C0*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

\ 

0 

*0 

ioo*o 

0 

•  0* 

0 

•  0 

0 

♦0  \ 

0 

.0 

5  100*0 

0 

•  0 

0  - 

•  0 

0 

.0  N 

V  0 

*0 

4  100*0 

•0  , 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

\  0 

•  c 

1  10C*0 

0 

•0 

\ 

0 

.0 

0 

.0 

\ 

4*3  v 

22  95*7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o\ 

\  *°  x- 

8  10C*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

1 

\*7 

14  93*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

Vo 

11  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*ox 

7  100*0 

0 

•a 

0 

.0 

0 

*c 

0 

•°\ 

4  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0  \ 

4  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•0 

\      4  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

\   0  *0 

0 

.0 

0 

.0  0 

0 

.0 

*9 

.0 

rr  ico*o 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

)1X100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

20*0 

4  80.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

20*0 

'*  80.0\ 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0        .0  \ 

0 

•0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

12  100.0  \ 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

11  100*0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

1  100.0 

•  0 

\ 

BOO 


fat 


804 


6 
2 
4 

16 
8 

10 

5 

2 
3 

7 
6 
1 

16 
14 
4 

6 
3 
3 

5 
4 
1 

23 
8 
15 

11 

7 

4  4 

4 
4 

0 

17 
11 
6 

5 
5 

0 

12 
11 
1 


TA4LE  4*    TOTAL  BACHfLOAU    OfGAIEsVoA  MUM  FIE  10  COWEMEO  tV  INSTITUTIONS  OF  HI  CHER  EOUCATION  IV  MCE, 
ETHNIC  IT  Vt  AnTsIXI     INSTITUTION  AND  STATE  Wl-W7f 


"  AMERICAN  INOIAN 
ALAS RAN  NATIVC 

NUttER  t 


BLACK  ASIAN  OR 

N0N*HIS»ANIC  PACIFIC  ISLANDS  A 


NUJNOER 


NUNS  E  A 


t 

HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
-MINORITY 

NUMBER 


LETTERS  USOOI 
liCST  VIRGINIA 

NV    WEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 
TOTAL  0        .0  . 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NV    WEST  VA  WESLEY AN  COLLEGE 
TOTAL     ,  0 
FEMALE  0 
NILE*.  0 
NV    WHEELING  COLUGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
'    MALE  0 

NV        STATE  TOTALS  I 
TOTAL        *  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

WISCONSIN 


1 
4 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


2.3 
4.3 
.0 

iXt 
.0 

.o- 

.0 
.0 
•  0 


14  INSTITUTIONS) 

•0  5  2.5 

•0  4  3.3 

.6  1  1*2 


WI    ALVERNO  COUEGE  i> 

0 

h  - 

.   TOTAL     •  0 

•0  . 

•0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•0 

HI    KLOIT  COLLEGE 

p 

'TOTAL  •  0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0  . 

0 

•  0 

?' 

Nt    CARDINAL  STRITCh 

COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

,? 

'   FEMALE  .0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

*, 
/: 

'    Nt    CARROLL  COLLEGE 

5.0 

TOTAL  0 

•  0 

1 

FEMALE               0  . 

•  0 

•0 

MALE  0 

•  0 

1 

1.3 

t    NI    CARTHAGE'  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

1 

7.7 

FEMALE  0 

•  0 

•  0 

i. 

MALE  0 

•  0 

1 

14.3 

*. 

WI    EOGENOOO  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

7.1 

FEMALE  0 

•  0 

1 

•  •3 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

WI    HOLY  REDEEMER  COLLEGE 

1< 

•   TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

/° 

0 

»  * 

NI    LAKELAND  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0  1 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

•  0 

WI    LAWRENCE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

1 

3.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

1 

4.3 

WI    MARIAN  C  OF  FOND 

OU  LAC 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

WI    MARQUETTE  UNIVERSITY 

1.5 

TOTAL  0 

.0 

1 

FEMALE  '  0 

.0 

1 

3.7 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

NI    MILTON  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

•0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE            .  0 

.6 

0 

•  0 

WI    MOUNT  MARY  COLLEGE 

c   TOTAL  0 

.0 

0 

•  Q 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

f 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

WI    MOUNT  SENARIO  COLLEGE 

TOTAL  0 

•0 

0 

•0 

FEMALE  0 

•  o  - 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

WI    NORTHLAND  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

,             MALE*  0 

.0 

0 

.0 

Nt    RIFON  COLLEGE 

•  •3 

TOTAL  0 

.0 

2 

FEMALE  0 

.0 

0 

•0 

MALE  0 

•  0 

2 

14.7 

MI    SNT  FRANCIS  OE  SALES  C 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

.0 

MALE  0 

.0 

.0 

0 

•  0 

r 

2.3 

2 

4.5  ' 

0 

•  0 

1 

4.3 

'  2 

8V7 

0  * 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

>  o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•s  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

.3 

6 

2.9 

0 

•  0 

1 

•s 

5 

4.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1.2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

20 

1 

2.3 

2 

4.5 

a 

•  0 

1 

4.5 

1 

4.  3 

i 

4.1 

0 

•0 

1 

4.6 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0* 

1 

5.0 

0 

•0 

0 

•  0 

J 

•  0 

0 

-.0 

o 

•  0 

8.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

7.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

I 

14.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

7.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

8.  3 

o 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  ' 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

0 

•  0 

0 

•  0 

0- 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

^0 

0 

•  0 

1 

3.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•0 

1 

6.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1.5 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

3.  7 

o 

•0 

0 

•0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

* 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

Q 

•  0 

c 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

1 

20.0 

0 

.0 

1 

33.3 

1 

33.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

6.3 

0 

•  0 

0 

•0 

3 

•  0 

0 

-.0 

0 

•  0 

2 

14.7 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

.  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

NHITE 
NON*HlSFANIC 

NUMBER 


42 

21 


196 
116 
62 


1 
1 
0 

42 

20 

5 

2 
3 

19 
8 
11 

12 
6 
6 

13 
11 

2 

6 
0 
6 

5 
2 
3 

il 
17 
14 

2 
1 
1 


NO  N- RESIDE  N7 
'  ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


95.5 

-  0 

.0 

44 

91.3 

0 

.0 

23 

100.0 

'  0 

•  0 

21 

100.0 

0 

•  0 

16 

100.0 

0 

•  0 

9 

ICO.O 

o 

•  0 

7 

100.0 

0 

.0 

7 

100.0  ■ 

0 

.0 

4 

ICO.  0 

o 

•  0 

3 

97.1 

0 

.0 

204 

95.9 

o 

•  0 

121 

96.6 

o 

•0 

83 

100.0 

s 

0 

.0 

.  1 

100.0 

0 

.0 

1 

.  0 

o 

•  0 

o 

95.5 

0 

.0 

44 

95.7 

0 

.0 

23 

Oft  9 

o 

.  0 

•  21 

10C.O 

0 

•  0 

5 

10C.0 

0 

.0 

2 

lOC.O 

*  o 

•  0 

3 

95.0 

0 

.0 

20 

10C.0 

•  0 

6 

91.7 

.0 

12 

92.3 

0 

•  0 

13 

100.0 

0 

•  0 

6 

65.7 

o 

•0 

7 

92.9 

0 

•  0 

14 

91.7 

0 

•  0 

12 

IOC.  0 

o 

•  0 

2 

lOC.O 

0 

•  0 

6 

•  0 

0 

•  0 

0 

100.  0 

o 

•0  ' 

6 

100.0 

0* 

•  0 

5 

100.0 

0 

.0  ■ 

2 

100.0 

0 

.o  t 

3 

93.  9 

1 

3.0  . 

33 

100.0 

0 

•0 

17 

67.5 

«  1 

6.3 

16 

100.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

97.0 

1 

66 

92.6 

3.7 

27 

ico.o 

0 

•  0 

39 

100.0 

0 

•  0 

*2 

0 

.0 

0 

100.0 

0 

•  0 

2 

25 


2 
0 
2 

4  1CC.0 

4  100*0 

0  .0 

3  100.0 

1  ICO.O 

2  ICO.O 

4  6C.0 
2  66.7 
2  ICO.O 

22  91.7 
12  100.0 
10  63.3 

5  10C.0 
0  .0 
5  10C.0 


.0 
.0 

-  .0 


4 
4 

0 

4  3 
1 
2 

5 
3 

2 

24 
12 
12 

5 
0 
9 


•01 


TABLE  4*  TOTAL  BACHELOR'S  OECREES >0R  NR40R  FIELO  CGMFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUtATIOX  BY  RACE t 
W  ETHNICITY.  ANO  SEXS     INSTITUTION  ANO  STATE  im-ltW 


LETTERS  C150Q) 


AMERICAN  I  NOUN 
Ai ASKAM  NATIVE 


HACK  ASIAN  CR 

HON- HISPANIC  PACIFIC  tSLANOER 


NUMBER 


NUM3EA 


WISCONSIN 

Ml    SAINT  NORBERT  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

FEMALE  6 

.3 

0 

lALfc  0 

•  0 

0 

MI    SILVER  LAKE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

MALE  9 

•  0 

0 

Ml     U  OF  WISCONSIN 

EAU  CCA t HE 

TOTAL  0 

»3 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

MALE  0 

•  0 

0 

MI    U  OF  WISCONSIN 

LA  CROSSE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

FEMALE  0* 

•  3 

0 

MALE  0 

.0 

0 

MI    U  CF  WISCONSIN 

FAOt  SCN  " 

TOTAL**  1 

•6 

2 

FEMALE  0 

.0 

2 

#       MALE  1 

1.6    •  ' 

0 

Ml    U  OF  WISCONSIN 

MILWAUKEE 

TOTAL  0 

.3 

2 

FEMALE  0 

•  0 

2 

MALE  0 

•0 

0 

Ml    U  OF  WISCONSIN  CSHKOSH 

1 

.TOTAL  0 

•  0 

FEMALE  0 

•  3 

1 

MALE  0 

•  0 

0 

MI    U  OF  MISCCKSIN 

PARKS  ICE 

•»      TOTAL  0 

•  0 

3 

FEMALE  .        -  0 

•  3 

0 

MALE  3 

•0 

3 

MI     J  OF  WISCONSIN 

PLATTE VL 

TOT  AL  0 

•  0 

0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

MALE  0 

•  3 

0 

MI    U  OF  WISCONSIN 

PIVER  FLS 

* TOTAL  0 

•  0 

0 

FEMALE  0 

•  3 

3 

MLS  0 

•  3 

3 

Ml    U  OF  WISCONSIN 

STEVNS  ?H1 

TOTAL  0 

•  0 

0 

«    FEMALE            .  0 

•  0 

0 

MALE  0 

•  0 

.0 

WI    J  OF  WISCCKSIN 

SUPERIOR 

TOTAL  %  0 

•  0 

3 

FEMALE  0 

•  9 

0 

MALE            '  3 

•0 

3 

MI    U  CF  WISCONSIN 

WHITE  WATER 

TOTAL  0 

•  0 

0 

FEMALE  0 

0 

HAL  c  0 

•  3 

3 

wi   viterbo  college 

TOTAL  0 

•  0 

0 

FEMALE  0 

•  3 

0 

MALE  0 

•  0 

0 

•0 

•  0 

•J 

•  3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  3 

1.2 
2.0 

•  0 

1.7 
3.0 

•  0 

2.3 
4.3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  3 

.0 

•  3 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

,0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  3 

•  0 

•  0 

•  0 


WI  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1 
FEMALE  0  „ 

HALE,    .  1 

WYOMING 


31  INSTITUTIONS) 
12  1.4 
7 
5 


1.5 
U3 


WV    UNIVERSITY  OF  WYOMING* 

TOTAL  .             0  .3 

FEMALE                C  .0 

MALE                 0  .0 

MY          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE            *  0  .0 

MA  LE                 0  .0 


•  •3 
4.7 

11.1 


X 

HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


NUNSER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE  SI  OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUNSER 


INSTITUTIONS* 
2  8.3 
1  4.<7 
1  11.1 


I     1.243  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


113 

•  3 

2.192 

5.2 

422 

1.0 

•  2 

1.414 

5.8 

'  245 

1.1 

02 

•  4 

774 

4.4 

157 

.9 

GUAM 

GU    UNIVERSITY  OF  GUAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

GU  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

TOTALS  ( 
0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


40.0 
40.0 
•  0 


0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

10  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

•  0 

0 

•u 

Q 

•  0 

4  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3  100.0 

0 

•  0 

0 

g 

•  0 

1  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•7  98.9 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

40  10C.0 

0 

•  0 

r»  0 

•0 

0 

n 
•  u 

27  94.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

28  93.3 

0  x  .o  • 

0 

•0 

0 

•  0 

14  94.1 

0  <ft_.o 

9 

•  0* 

0 

n 
•  u 

12  92.3 

0 

•  0  * 

1 

•4 

2.5 

154  94.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

2.0 

94  95.9 

o 

•  0 

1 

1*4 

z 

3*  1 

42    94. 9 

1 

•  9 

I 

.9 

3.4 

111  95.7 

la  5 

0 

•  3 

4.5 

42  93.9 

0 

.0 

1 

2*0 

2*  0 

49  98.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

2.3 

43  .97.7 

0 

.0 

0, 

1 

4.3 

22  95.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*  •  0 

9i  i nn.n 

C  1    lUUi  U 

3 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

21  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

15  100.0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

14    94}  1 

Q 

.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

12  100.0 

3 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

4  SCO 

o 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

13  10C.0 

3 

•  0 

0 

•  0 

u 

•  9 

7  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

Q 

•  0 

32  97.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

IS  94.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

14  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0  1 

11  78.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3    75. a 

0 

•  0 

0 

•  0 

Q 

n 

S  80.0* 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

29  90.4 

0 

•  0 

0 

«0 

0 

•  0 

19  95.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

10    S3. 3 

0 

•  0 

Q 

•  0 

o 

•  0 

9  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0" 

9  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

,  0 

*.c 

0  .0 

2 

•  2 

4 

•  5 

19 

2.2 

812  95.9 

1 

•  2 

2 

•  4 

10 

2.1 

45S  94.2 

1 

•  3 

2 

•  5 

9 

2.4 

354  95.4 

0 

•  0 

'  0 

•  0 

2 

••3 

22  ,91.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

4.7  • 

14  93.3 

0 

.0* 

0 

•  0 

1 

11. i 

S  88.9 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

8.3 

22  91.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

4.7  v 

14  93.3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

2 
1 
1 

2 
2 
0 

1 
1 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
3 

1 

2 

3 
1 

2 


•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

1.1 

•  0 
3.4 

4.7 

5.9 
7.7 

1.2 
2.0 

•  0 

♦  •9 
.  1.5 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

5.9 

•  0 
2C.0 

•  0 

•  0 

•  0 

3.0 
5.3 

•  0 

21.4 
25.0 
20.0 

9.4 
5.0, 
14.' 

•  3 
.0 

•  0 


14 
8 
8 


1.9 
1.7 

2.2 


4o 


2  40.0 
2  40.0 
0  .0 


*  0 

•  0 

1 

11.1 

s 

88.9 

0 

.0 

/ 

422 

1.5 

3,344 

8.0 

38,153 

90.9 

479 

<i.i 

344 

1.5 

2.093 

S.4 

21.940 

90.3 

270 

1.1 

258 

*  1.5 

If  253 

7.1 

14,213 

91.7 

209 

1.2 

0 

•  0 

2 

40.0  * 

3 

40.0 

0 

•  9 

0 

•  0 

2 

4C.0 

3 

4C.0* 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

40.0 

3 

*  • 

4C.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

40.0 

3 

40.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

'0 

0 

•  0 

10 
4 
4 

4 
3 
1 

..' 

40 
28 

30 
17 
13 

142 
98 
44 

114 
44 

50 

v  44 
"3 


21 
15 
4 

17 
12 
5 

13 
7 
4 

33 
19 
14 

14 
4 
10 

32 
20 
12 

9 
9 

0 


847 

474 
371 


24 
15 
9 


24 
15 
9 


41.478 

24*303 
17.475 


5 
»5 
0 


.806 


802 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SUCK  ASSAM  Cft 

NOAH4I  SPAN  I C  PACIFIC  ISUftCSt 


NUN  lift 


HISPANIC 
NURAEft 


TOTAL 
NkNONlTV 

NUNAtri 


UNITE 
NON*HlSPANtC 

NUNAEA 


NON~ftESIC£NT 
%  ALIEN 

NUNIEft 


TCTAL 
NUNAEA 


LET  TEAS  II 9001 

averts  ii  ico  ■ 

Pft    AAV  ANON*  C  EN  UNI YEAS ITV 
TOTAL'  0  .0 

PENILE  0  .0 

NILE  0  .0 

PA    CATMOUC  U  PUERTO  ftICO 
TOTAL  0  .0 

PENILE  0  0  .0 

.    NILS  0  .0 

PR    CQLfCIO  U  CEL  TUAAAO 


TOTAL 
PENILE 
NILS 
PA    IN  TEA  ANSA 
TOTAL 
PENILE 
NILE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

U  NATO  KEY  CAN 

Q.  .0 

0  .0 

0  .  .0 


•  0 

•  0 
•0 


PA    IN  TEA  ANSA  SAN  CERNAN  CAN 
TOTAL  0  .0 

PENILE  0  .0 

NILE  ,    0  .0 

PA    U  OP  PA  At6  PIEOAAS 
TOTAL  0  .0 

PENILE  0  .0 

♦    NILS  0'  .0 

PA    U  OP  PA  RAVAWfcZ 
'  v  TOTAL  0 
PENILE  0  j 

»  NILE  0/ 
PA    U  PA  CAYEY  UN! VEASI  TV  C 
TOTAL  0/  .0 

PENILE  fl  •  .0 

NILE  i  .0 

PA    U  PA  HUNACAO  6  COLLEGE 
TOTAL  JO       .  0 

PENILE  0  «0 

NILE  JO        .0  * 

PA    U  OP  THE  SACfEO  HE*  T 
TOTAL 
PSNALS 
NILS 
PA    MOULD  UNIVI 
TOTAL 
PENILE 
NILE 


•  0 

•  0 

•  0 
.3 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

of 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

.0 


•  0 
.0 
•9 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
•0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
•0 

•  3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


:  Pft  AAEA 

TOTAL 
n  PENILE 
NILE 

VIRGIN  ISLANOS/ 

VI    COLLEGE;  C 
TOTAL 


11  INSTITUTIONS) 


VI AGIN  ISLANOS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


2  44.7 
2  44.7 

0  .0 


VI         AftEA    TOTALS  C 

TOTAL                0  .0 

PENILE               0  .0 

NILS       »        0  .0 


OUTLYING  AftEA S 
TOTAL 
PSNALS 
HALL 


C 


•  0 

•  0 

•  0 


I  INSTITUTIONS) 
2  44.7 
2  44.7 
0  .0 

13  INSTITUTIONS) 
2  .4 
2  -T 
0-  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
3 
0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
•0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•o 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  3 

•  0 

"  .0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 


MAJOR  PIELO  AGGREGATE  1500  C 


TOTAL 

'UO 

.3 

2,144 

5.2 

PENILE 

44 

•  2 

1,414 

5.4 

NILE 

42 

•  3 

774 

4.4 

l*27t  INSTITUTIONS) 
424 
247 
157 


LIftftMV  SCIENCE  C1400) 
ALA! AH A 

AL    UNI  VEASI  TV  OP  ALASAHA 
TOTAL         *./     0  .0 
PENILE  0  .0 

HALE  .    0  .0 


AL         STATE  TOTALS  C 

TOTAL                0  .0 

PEHALE                0  .0 

HALE                0  *0 


1  INSTITUTIONS) 


•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 


1.0 

1.1 

•  9 


4  100*0 

4  10C.O 

0 

n 

0 

.0 

1  100*0 

1  100*0 

0 

•  0 

,  o 

•  0 

5  100*0 

5  100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

S3  100*0v 

53  100*0* 

g 

n 

o 

.0* 

35  100*0 

35  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

It  100*0 

It  13C.0  , 

0 

•  0 

0 

•  o. 

v. 

4  100*0 

4  10C.O 

0 

.  0 

o 

.0 

3  100*0 

3  100*0 

•  0 

0 

.0 

1  100*0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

29  94*7 

29  94*7 

I 

3.3 

o 

.0 

15  93*A 

15  93.4 

1 

6.3 

0 

•  0 

14  100*0 

14  100.0 

0 

.0 

0^ 

•  0 

13  100*0 

13  100*0 

0 

n 

o 

.3 

7  100*0  ' 

7  130*0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

4  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

190  99*0 

190  99*0 

2 

1*0 

0 

154  44.4 

15A  44.4 

2 

1*3 

0 

.0 

32  100*3 

32  100*0 

•  0 

* 

•°. 

0 

•  0 

22  100*0 

22  10C.O 

0 

.  0 

0 

.  0 

17  100*0 

17  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

5  100*0 

5  100*0 

0 

.0 

0 

•0 

4  100*0 

4  •  V*.0 

0 

*u 

o 

.0 

4  100*0 

4  KO.O 

0 

.  0 

0 

.0 

0  .0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

24  100*0 

e     -24  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

17  100*0' 

17  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7  100*0 

7  10  J. 0 

0 

•  0 

0 

•0 

2  100*0 

2  130*0 

0 

n 
•  u 

0 

•  0 

0  .0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  1U0.0 

2  100*0 

V  0 

.0 

0 

•  0 

1  10C.0 

1  10C«0 

0 

•  u 

0 

•  0 

1  100*0' 

0      1  103*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

0  .0 

0 

•  0 

3 

•0 

• 

350  99*2 

350  99*2 

3k 

ft 

*o 

0 

.0 " 

240  44.9 

240    9K*  9 

3 

1*1 

0 

.0 

90  100.0 

90  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

2  44*7 

0 

•  0  ' 

1 

33*3 

0  *0 

2    44*  7 

Q 

•  0 

I 

33*3 

0  .0 

0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

2  44*7 

0 

.0- 

1 

33*3 

0  .9 

2  44*7 

0 

•0 

1 

33*3 

0  .0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

350  97.0 

354  94.1 

4 

1.7 

1 

•  3 

240  95*9 

244    97*  4 

4 

2.2 

1 

.4 

90  100*0 

90  100*0  • 

0 

.0 

0 

•  0 

972  2*3 

3,700  4.7 

31,159 

90*  1 

410 

1.1 

424  2*5 

2,357  9*4 

21 1 944 

•9*3 

271 

1.1 

34t      2*  0 

1.343  7*4 

14,213 

91.3 

209 

1.2 

V 

0  .0 

0  .0 

7 

100*0 

0 

.0 

0  *0 

'  0  .0 

7 

100*0 

0 

•  0 

0  *0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7  100*0 
7  100*0 
0  .0 


.0 

•  0 

•  0 


4 

1 
5 

53 
35 
II 

;  4 

'  3 
t 

30 
14 
14 

13 
7 
4 

192 
140 
32 

22  * 
17 
3  m 

4 

4 
0 

24 
17 
7 

2 
0 

2  , 

1 
1 
0 


«333 
243 
90 


341 
271 
90 


42,339 
24,  374 
17,7*5 


AA  KANSAS 

AA    OUACHITA  AAPT  UNIVEASITY 

TOTAL  0       .0  0  .0 

PEHALE  0       .0  0  .0 

HALE-  0  C     .0  0  .0 


•  0 

•  0 
.0 


0        .0  0        .0  I  100.0 

0        .0  0        .0  0  .0. 

a  :o  o  .  _  ..o.  _l_Xoo-o 


.0 
•  0 
.0 


fERJLC 


§03 


807 


TAtU  »•    TOTAL  IACKL0A*S 

AMERICAN  IMCIAN 
AUSMH  NATIVE 

NUNttft  t 

1 1  ft*  MY  SCIENcfTlUOO)  * 

c 


OKftEtt  MAJOR  MHO  CONFE*RE0  tV  INSTITUTIONS  OF  rtltMt*  iOUCATlON  SV  RACt. 
ETHNICITY,  ANO  SEXt    INSTITUTION,  ANO  ST  ATI  WTt-WTI 


•LACK  ASIAN  ON 

NOM-HISFANIC  PACIFIC  ISLAMOEft 


NUMBER 


Aft         STATE  TOTALS 

TOTAL  0 

FE«LE  0 

MLE  0 

CALIFORNIA 


I  INSTITUTIONS! 

3  ,-.3 
0       «0  , 
0  .0 


CA    U  OF  CAL-tCftKEUY 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

CA    U  OF  CAkH.CS  ANWELES 

TOTAL  C  .0 

FENALS  0  .3 

NALE       .  0  .0 


9.1 
ll.l 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


CA         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
NALE  0 


CONNECTICUT 


INSTITUTION) 
1  A.3 
1  10.0 


CT    CENTRAL  CCKN*ST  COLLEGE 
TOTAL  0*^  .0 

FErALE  0  •) 

MALE  0  .0 

CT    SOUTHERN  CONN  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    .   •        0  iO 
NALE  0  .0 

CT    ME  STERN  CONN  ST  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CT         STATE  TOTALS 
*>    TOTAL         *  0 
FEMALE  0 
NALE  0 

FLORIDA 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
3, 
0 


.0 
.0 

•  0 

.0  . 

.0 

.0 

•  0 
•0  * 
.0 


INSTITUTIONS! 
0  .0 

0  k  .0 
9*  .0 


•  0 

•  0 

•o  _ 


t.l 

11.1 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 


HISPANIC 
NUMBER 


FL    FLA  AGRICULTURAL  £  MECH  U 


ILLINOIS 

IL     ILLINOIS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 


3. A 

4.0 
•  0 


IL      •  STATE  TOTALS  C 
TOTAL  0  * 

FEMALE  ,  0 
NALE  0 

INDIANA 


INSTITUTIONS! 
1      3. A 


IN    MANCHESTER  COLLEGE 
TOTAL     '  0.0 

FEMALE                 0  .0 

NALE                0  .3 

IN         STATE  TOTALS  I 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .3 

MALE                 0  .3 


1 


4.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS! 
0  *0 
0  .0 
0  .0 


•  0 
.0" 
.0 


•  0 
.0 

•  0 


•  0. 
.0 

.0 


TOTAL 
NINON  I  TV 

NUNRER 


I  St  AM  C 
NUMIER  X 


NOM-AESIOCNT 
ALIEN 


NUMIER 


TOTAL  / 


•o 

.0 
•  0 


•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 
.0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


•  0 
•0 

•  0 


TOTAL                0  .0 

A  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE   ,             0  .0 

4  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                3  .3 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FL    FLORIOA  STATE  UNIVERSITY 

o 

TOTAL                3  .0 

1  10.0 

0 

b 

'.0 

FEMALE                0  .0 

0        .0  . 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

1  100.0 

0 

•  0 

> 

0 

•0 

FL    FLORIOA  TECHNOLOGICAL  U 

TOTAL                0  .0 

0  .0 

0 

.0 

0  . 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0   "  .0 

0 

.0 

0 

•0 

MALE                0  .0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

s 

FL    U  Cf  SOUTH  FLORIOA 

TOTAL                 0  «3 

0  .3 

*  0 

.0 

0 

,0 

FEMALE                0  .3 

0  .0 

x  0 

.0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FL         STATE  TOTALS  I 

INSTITUTIONS! 

TOTAL                0  .3 

5  15.2 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE                0  -0 

A  13.3 

0 

it) 

3 

•0 

MALE                0  .0 

1  33.3 

0 

.0 

0 

•  0 

v.0 

•  0 


.0 

I  100.0 

0 

.0 

1 

i 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

B 

0 

•  0 

I  100.0 

0 

•  0 

1 

0 

2 

U.2 

*    A  34.3 

3  . 

27.3 

11 

2 

22.2 

3    33. A 

2 

22.2 

0 

•  0 

«      I  SCO 

1 

30.0 

9 

i 

**  x 

0 

*o 

I  100. 0 

*  0 

"  .0 

1 

0 

•  0 

I  100.0 

0 

•  0 

I 

0 

•  0 

T>  .0 

*  0 

•  0 

0 

2 

14.7 

7  9A.3 

3 

23.0 

• 

2 

2C.  0 

A    AO.  0 

2 

20.0 

10 

0 

I  50.0 

•  I 

SCO 

2 

0 

•  0 

1  100. 0 

0 

•  0 

1 

4 
i 

0 

•  os 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

o  ■ 

t 

0 

.0 

10  100.0 

0 

.0 

10 

i 

0 

•0 

10  100.0 

0 

•  C 

10 

j 

0 

,a 

0  .0 

0 

•  0 

,  o  « 

0 

-o"  .a 

2  100.0 

0 

•  0 

2 

1 

0 

2  100.0 

0 

•0 

2„ 

0 

.0^ 

0  .0 

0 

•  0 

0 

0 

•  o 

13  100.0 

0 

•  0 

13 

0 

•  0 

13  100.0 

0 

•  0 

13 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

m 

0 

t 

A 

100.0  r  ' 

0  .0 

0 

•  0 

A  103.0 

0  .0 

0 

¥0' 

4 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

1 

10*0 

9  90.0 

0 

•  0 

10 

0 

•  0 

9  100.0 

0 

.0 

9 

I 

130*0  * 

0  .0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

'  it  ioo. a 

♦0 

•0 

It 

"  0 

•  0 

14  100.0 

0 

•  3 

14 

- 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•0 

2 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0  .0* 

0 

S 

15.2 

2t— «4?t— ~ 

o 

.0 

 -  

33 

»  - 

A 

13.3 

24  A4.7 

0 

•  0 

30  • 

1 

33.3 

2  44.7 

.  0 

.0 

3 

1 

t 

-I 

3.A 

23  96.2 

0 

•  0 

24 

1 

4.0 

24    94. 0 

0 

.0 

23 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

1 

3. • 

23  94.2 

0 

.0* 

24 

1 

4.0 

24  94*0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

.0 

.0' 
.0 


.0 
.0 
.0 


1  100.0 
1  100.0 
0  .0 


1  100.0 
1  100.0 
0  .0 


0 

a 

0 


l>ERJC 
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TABLE  A.    TOTAL  BACHELOR'S    DECREES  FCR  MAJOR  'IELD  CONF] 
'    <  ETHNICITY.  ANO  SEXl     I  — 


AMERICA*  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE' 


NUMBER 

LIBRARY  SCIENCE  lUtor* 


Jg  NUMBER 


NUMBER 


BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE ? 
ANO  STATE  197B-1979 


B1ACK  ASIAN  OR 

NON-HISRANIC  RACIFIC  ISLANOER  HiSRANIC 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NOfc-RESJOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


tOMA 

I A    BUENA  VISTA  COLLEGE*-  L)l 

TOTAL                 0        ♦0*  0  .0 

FEMALE    „           0        .Op  0.  .0 

MALE  0       ♦<>      ^  ,      0  *0 

I A    HARYCKfeST  COLLEGE 

TOTAL-               0        .0  0  ♦O  ' 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  *0 
IA    MORNINGS IDE  COLLEGE 

TOTAL             /  0        *0  0  ♦O 

FEMALE                0        .0  *  ;0  f*0 

MALE  0  *0  %  0  .0 
IA    NORTHWESTERN  COLLEGE 

"TOTAL                0        .0  0  *0 

.  FEMALE                0*0  0  .0 

MALE  0  .0  .'-0  .0 
I A    UFPER  IOWA  UNIVERSITY 

TOTAL                 0*0  0*0 

FEMALE                0        .0  0*0 

MALE            '0.0  0  .0 


»fA  *       STATE  TOTALS  < 
TOT  AL  0 
FEMALE  0 
*  MALE  0 

KENTUCKY 


KY  '  EASTERN  *Y  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  -    0        .0  , 

KY    MQREHEAD  STATE  LNIVERSITY 
,  TOTAL  f  p!*  ^0 

FEMALE  .rO  >  .0 

6   MALE  Tft^'.O 
KY    MURRAY  «^TATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *C> 

FEMALE  0  yo 

MALE  0    /*0  ' 

KY    WESTERN  KY  UNIVERSITY 
TOTAL  yO       ♦  & 

FEMALE  /O  .0 

MALE         /     0  ♦O 


5  INSTITUTIONS) 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦a, 
•o 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


KY         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL/'  0  ♦O 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LOU  I  SI  ANA 

LA    LOUISIANA  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE .  -  0  ♦© 

MALE  0  .0 

LA    NORTHEAST  LOUISIANA  U 
TOTAL  f  0^       ♦  0  * 

FEMALE/  0  ;  .0 

MALE/  0  .0 

LA         STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  *0  . 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MICHIGAN 

MI    CENTRAL  MICH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  .   0  .0 

.SALE  0  .0 

NI     EASTERN  MICH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .Q 

MI     WAYNE  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  •            0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


A  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


♦0  • 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


%Z  INSTITUTIONS) 


•  0 
•0 

•  0 

*12.S 
14.3 

•  0 

44.4 
44.4 

•  0 


NI         STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  •<> 

MALE  0  .0 

MINNESOTA  * 

MN    COLLEGE  OF  SNT  CATHERINE 


3  INSTITUTIONS) 
S    IB. 5 

5  19*2 
0  ^.0 


TOTAL 
«  FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0* 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

5-0 


♦  0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦c 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 


•  0 
.0 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0" 
0 

0 
0 
0 


•0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

•  0 

2 

.0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

♦  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

."0 

.0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

•0 

•  4 

♦0 

,  0 

•  0 

4  100.0 

0 

•  0 

4 

.0 

.  0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0  • 

>.o 

«        1  100.0 

0 

•  0 

1 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

♦  0 

0 

♦  G 

0  .c 

0 

♦  0  f 

3 

♦  0 

0 

•  0 

3  100*0  . 

0 

.0 

3 

.0 

0  , 

.0 

3  100*0 

0 

*0 

3 

♦  0 

0 

•  0 

u  *u 

o 

I  .0 

t 

<  o 

•  0 

0 

•  0 

1  109*0 

o' 

X  .o 

1 

♦  0 

.0 

,    „       0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  0 

1  1C0.O 

; 

o 

.0 

1 

♦  0 

c 

0 

.0 

11  100*0 

0 

♦0 

11 

•0 

0 

.0 

1  A      1  AA  A 

0 10  IOC*  0 ■ 

o 

♦  0  * 

10 

.0 

* 

o 

•  0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

♦  0 

o 

♦  0 

4  100*0 

0 

.0 

-  4 

♦0 

o 

♦  0 

4  1C0.0 

0 

.0 

4 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

6 

♦  0 
.0 

0 
0 

.0 
.0 

*  100.0 
0  .0 

0 
0 

♦  0 
.0 

6 
0 

.0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

NO 

2 

♦0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

'  .0 

2 

♦  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

-  .0 

0 

.0 

0 

.0 

5  IGO.O 

0 

.0 

5 

♦  0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

♦  0 

5 

♦  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

.        17  ICC.O 

0 

♦  0 

17 

.0 

0 

.0 

17  100.0 

0 

.0 

17 

♦  0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

-  0 

.0 
.0 

to 


100.0 

ico.o 

•  0 

10C.0 r 
100.0/ ' 

.a 


6  100.0 
6  100.0 
0  .0 


.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

8 

0 

•  0 

.0 

^  0 

.0 

0 

*  »o 

0 

•  0 

/ 

.0 

0 

•  0 

10 

100*0 

0 

♦  0 

.0 

0 

*      .0  , 

10 

100*0 

0 

♦  0 

.0 

0 

•  0 

;  o 

•  0 

0 

.0 

♦  0 

I 

12.5 

7 

87*$ 

0 

•  0 

♦  0 

.  1 

14.3 

6 

85.7 

0 

•  0 

♦  0 

0 

.0 

1 

ICO.O 

0 

•  0 

•  0 

4 

4  4'.  4 

5 

55.6 

0- 

•  0 

.0 

4 

44*4 

5 

55.6 

0« 

.0 

.0 

-o 

•  0 

; 

0 

.0 

0" 

.0 

.0 

5 

18*5 

22 

81*5 

0 

•  0 

.0 

5 

19*2 

21 

90.8 

0 

•  0 

.0 

0 

♦  0  » 

1 

1  oc.o 

0 

♦Q 

10 
10 

0 


27 
26 
1 


jERIC 
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TABLE         TOTAL  BACHELOR* S    0 EG* EES  FOR  MAJOR  FIRO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOXATION  BY  RACE*  _ 
ETHNICITY*  ANO  SEXs     INSTITUTION  ANO  STATE  19TB-19T9 

o 

*  r 

AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR  TOTAL  MHITE  NDN-RES IOENT 

ALASKAN  NATIVE        NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER      HISPANIC         .     MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 

NUMBER         X  NUMBER         X  NUMBER         X       NUMBER         X       NUMBER         X       NUMBER  X       NUMBER  X  NUMBER 
LIBRARY  SCIENCE  U600) 

MN          STa'tE  TOTALS  <  I  INSTITUTIONS)  ,  _  _ 

TOTAL  7            0        ♦(>  0*0'  0        *0                0        *0                0        *0                6  100.0                0  .0  6 

FEMALE                0        .0  0        .0  0        *0         s       0        *0                0        *0     .           6  100.0                0  .0  6 


0        .0  0        .0  0        .0  0        *0     '  0        *0  0        .0  0 


FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MISSISSIPPI 

MS    DELTA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MS    MISSISSIPPI  ST  UNIVERSITY 
*  TOTAL         %       t>  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MS    MISS  UNIVERSITY  FOR  WOMEK 
TOT  AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MS    U  OF  MISSISSIPPI  MAIN  CAM 
*    TOTAL  0  ^0 

'   FEMALE  0  .0 

MALE  .  0  ,0 

MS    U  OF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 
TOTAL  0     •  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  #0 

MS  STATE  TOTALS  <  5   INSTITUTIONS)  -  mm  .  41 

TDTAL  0        .0  9    22.0  1      2.4  0        .0  10    24.4  30     73.2  I       2.4  41 

FEMALE  0        .0  9    22.5-  1     .2.5  0        .0  10    25.0      ■         29     72.5  I      2.5  40 

^  L  t  0        .0  0        .0   -  0        .0  0        .0  0        .0  1  1C0.0  0        .0  1 

MIS50JRI 

KC    NTrtMST  MO  ST  UNIVERSITY  m  A  /    A  *  ,  *a  a  nn  h 

iTOTAL                 0      *  *0  0        .O  0.0  0  .0  OV.O  6  1C0.0  0        .0  6 

FEMALE                0        .3         '        3        .0  0        .0  0  .0  0  .0  6  100.0  0        .0  6 

MALE                 0    *    .0  0         .0         3        0        .0  0,  .0          .       0  .0  0  •      .0  0        .0  0 

MO    U  OF  MISSOURI-COLUMBIA  -  - 

TOTAL                 0        .3  0        .0  0        .0  0  .0  0  .0  *  100.0  0  .0 

— ^FEMALE                0        .3  0        .0  0        .0  0  .0  0  .0  3  10C.0  0        .0  8 

MALE               "0        .3  0        .0  0        .0  0  .0  0  .0  *0  .0  0        .0  0 

MC    WASHINGTON  UNIVERSITY  *  m  ^  .  a          >       *  7«  n  no  4 

TOTAL                 0        .0  1    25.0  0        .0  0  .0             *    }  25.0  3  75.0  0        .0  * 


1 

20.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

20.0 

1 

20.0 

0 

•o 

0 

.0 

L 

20.0 

3 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

5 

38.5 

0 

.0 

0 

♦0 

5 

38.5 

5 

38.5 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

38.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 

0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

"  1 

23.1 

1 

20.0  " 

0 

.0 

'  0 

.0  ■ 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

I 

14.3 

0 

*  .0 

2 

28*6 

1 

14.3 

1 

14.3 

0' 

•  0 

2 

28*6 

0 

.0 

0 

•  3 

0 

♦  3 

0 

•  C 

L 

■  9.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9.1 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

80.0 

0  „ 

.0 

5 

80.0 

0 

.6 

5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

8 

61.5 

b 

.0 

13 

8 

61.5 

0 

•0 

•  13 

0 

.0 

Q 

.0 

0 

3 

60*0 

1 

20.0 

5 

3 

60*0 

1 

20.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,5 

71.4 

0 

•  0 

7 

5 

71*4. 

0 

.0 

7 

0 

♦o' 

0 

.0 

0 

10 

90.9 

0 

.0 

11 

9 

90*0 

0 

.0 

10 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

"E^  I      :°0  o   33*o  5     Vo  5      *b  o  "To  i  ico.0  o      *o  i 


0        *0  0        .0  1     33.3  2     66.7  0        .0  3 


MO  STATE  TOTALS  i    .      3  INSTITUTIONS) 


TOTAL  0        .0  I      5.6  0        .0  0        .0  1      5.6  17     94.4  0        .0  18 

FEMALE  0       ,*3         '        1      5.9  0        *0  0        .0  1      5*9  16    94.1  0        .0  17 

MALE  0        .0  0        .0  0        .0  0  .     .0  0        .0  1  100.0  0        .0  1 


NEBRASKA  *« 

NE    CHADROH  STATE  CCLLSiE 

TOTAL                 0        .0  „0  .0 

FEMALE                0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
NE    U  OF  NEBRASKA  AT  OHAHA 

Total    *        o      .3  o  .0 

FEMALE                0        .3  0  .0 

KALE  0  .3  0  .0 
"NE    WAYNE  STATE  CDLLEGE 

TOTAL                .0        .0  0  .0 

FEMALE               *0        .0  0  .0 

MAlc                0        .3  0  .0 

NE  STATE  TOTALS  <  3  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .3  0  .  .0 

PALE                3        .3  0  .0 


FEMALE  0        *0  0  *0 


IfERJC 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

3 

100*0 

0 

♦  3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

^  .0 

-  0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

ICO* 'J 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

3 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

«3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

i 

100.0 

0 

.0 

0 

\ 

•  0 

0 

•  0 

1 

5.9 

16 

94.1 

0 

.0 

0 

.0 

-o 

-  .0 

0 

.0 

16 

133.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

*0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

7.1 

L3 

92*9 

0 

•  0 

0 

.0* 

0 

♦0 

1 

7.  1 

13 

92.9 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

10  *0 

0 

♦  3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.  *0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.6 

34 

94*4 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

I 

2*9 

34 

97*1 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

130.0 

0 

*0 

0 

•  0 

606 


310 


NEW  JERSEY 

NJ    KEAN  C  OF  NEW.  JERSEY  ,  Ai  t  a         a  l7 

TOTAL  0        .3  t      5.9  0        .0  0        .0  1      5.9  16    94.1  0        .0  17 


16 


Hill  0  .0  1  100.0  0        .0  0        .0  I  100. 0  0        .0  0        .0  1 

NJ    TRENTON  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0  .3  1  7.1 

FEMALE  0  .0  1  7.1 

MALE  0  .3  0  .0 

NJ    MILL  I  AM  PATERS  CN  COLL  EuE 

TOTAL  0  .0  0  .0 

FEMALE  0  ;0  -  0  .0 

MALE  0  .0  0  *0 

HJ  STATE   TDTAL  S  <  3  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0  *3  2  f.6 

FEMALE  0  *0  1  2*9 

MALE  3  *3  1  100.3 


36 
35 
1 


TABLE  *• 


TOTAL  BACHELOR'S  OCCREES  FOR  NAJ0R  FIELO  CONFEAREO  BY  INST  ITUT 10NS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACEt 
IUTAW  McncwM  »    ETHMICITVt  AND  SEX«    INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 

,  LIBRARY  SCIENCE  tUCOl 

NEN  MEXICO 

NM    NEW  MEXICO  HIGHLANDS 
TOTAL  1  33*3 

FEMALE  1  33.3 

MALE  0  *° 

NN         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  33*3 

FEMALE  1  33*3 

i      HALE  0  .0 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


NUMBER 


I  INSTITUTIONS) 


NEW  YORK 

NY  SYRACUSE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE. 


U  MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  ♦<> 
0        .0  > 


•  0 
.0 

♦  0 


NY         STATE  TOTALS  ( 

*    TOTAL                0  *0 

.  FEMALE                0  .0 

MALE         *       0  *0 

NORTH  CAROLINA 


NC    APPALACHIAN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0: 

FEMALE  0     ,  *0 

-MA  LE  0  .0, 

NC    EAST  CAROLINA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALc  0  .0 

MALE  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


•  0 
.0 
•0 

•  0 

•  0 
.0 


NC          STATE  TOTALS  t 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .    0  *0 


NUMBER 


INST  ITUT  IONS) 
0  *0 
0  .0 
0,  *0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 

•  0 
.0 


♦  0 
.0 

♦  0 


.0 
.0 
♦  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 
.0 


.0 
.0 
.0 


NUMBER 


66,7 
66.7 
♦  0 


66.7 

66. r 

♦0 


♦  0 

♦  0 
♦0 


♦0 
♦  0 
.0 


.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 


.0 
♦  0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


fcHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


3  1J0.0 
3  100*0 
0  *0 


3  100.0 
3  100*0 
0  *0 


.0 
♦  0 
.0 


NCh-RESIOEhT 
ALIEN 

NUMBER 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


3  100*0 
2  10C.0 
1  100*0 


3  10C.0 
2  100*0 
1  10C.0 


.0 
.0 
.0 


•  0 

•  0 

.c 


.0 
.0 
.0 


0 

.0 

19  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

19  100*0 

0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•u 

0 

•  0 

'    It  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

10  10C.0 

0 

.0 

0 

"  •0" 

1  100.0 

0 

.0 

?  J 

r« 

0 

.0 

30  1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

29  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1  100.0  ■ 

0 

♦  0 

TOTAL 
, NUMBER 


19 
19 

0 

11 

10 

1 


30 
29 
1 


NORTH  DAKOTA 

NO    U  OF  NO  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE   '  0  *0 

NO          STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


25*0 
25*0 
*0 


INSTITUTIONS) 
1  25*0 
1  25*0 


.0 
♦  0 
.0 


.0 
.0 
•0 


.0 
♦0 
.0 


.0 
*0 
♦0 


25.0 
25*0 
.0 


-25*0 
25.0 
.0 


3  75.0 
3  75.0 
0  .0 


3  75.0 
3  75.0 
0  .0 


.•0 
♦  0 
.0 


*0 
*0 
.0 


.0 


OHIO 

OH     BOWLING  CRN  ST-  U  MAIN  CAM 
TOTAL  r      0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

OH    Hi RAM  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  '0 
OH    OUO  OOMINICAN  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    UNION  EXPERIMENTING  ClU 
TOTAL  0  -.0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


.0/  4 


.0 

•  0 
•0 

.0 

•  0 
.0 

12*5 
12.5 

•  0 

100*0 
100*0 
,  -0 


OH  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


4  INSTITUTIONS) 


11*1 
12*5 
*0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
*0 
.0 

♦  0 
.0 
♦'0 

.0 
*0 
♦0 


.0 
.0 
*0 


0 

*0 

8 

100.0 

0 

*0 

6 

100.0 

0 

*0 

2 

100.0 

0 

.0* 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

10C.0 

0 

•o. 

0 

•0 

1 

12.5 

7 

87.5 

1 

12*5 

7 

87.5 

0 

.0 

0 

,  .0 

1 

100.0 

0 

•  .0 

1 

100*0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

*0 

11. 1 

12.5 
.0 


16  88*9 
14  87*5 
2  100.0 


•  0 
.0 
.0 

'.0 
.0 
.0 

*0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


.0 

♦  0 

♦  0 


la 

16 

2 


OKLAHOMA 

iK    NORTHEASTERN  OKU  STATE  U 


TOTAL 

1  14*3 

FEMALE 

1  1**3 

MALE 

0  .0 

OK  PHILLIPS 

UNIVERSITY 

TOTAL 

0  *o 

FEMALE 

0  *o 

MALE 

0  *0 

OK  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  1  10*0 

FEMALE  1  10*0 

MALE  0  *0 


14.3 
14*3 

•  0 

•  0 
■  '  *0 

.0 


INSTITUTIONS) 
1  10*0 
1  10*0 
0  *0 


.0 

•  0 
*0 

•  0 

•  0 
*0 


♦  0 
*0 
*0 


28*6 
28*6 

K.o 

•  0 
*0 

•  0 


2  20.0 
2  20*0 
0  *0 


8 


71.4 
71.4 
*0 

1CC*0 
100*0 
*0 


80*0 
8  SCO 
0  .0 


.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 
.0 

•  0 


10 
10 

0 


jERJC 


807 


TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR 9 S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  iV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE? 
ETHNIC ITYt  AND  SEX.     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-19T9 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BUCK  l    ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


HHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SI  OENT 
ALIEN 


TOTAL 


*  it 

NUMBER 

~f  NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

\ 

LIBRARY  SCIENCE  I16C0) 

PENNSYLVANIA 

; 

PA    CLARION  STATE  C  MAI H  CAN 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 ' 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

c 

.0 

PA    E0IN80R0  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

* 

FEMALE  0 

•  0 

*  0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE  0 

•  0 

0 

♦0  , 

0 

.0 

PA     KUTZTOWN  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

—  .0 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

PA    MARY  WO  00  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

^0 

0 

♦0 

PA     MILLERSVILLE  ST  COLLEGE 

TOTAL  0 

•0 

I 

6*3 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

•  0 

I 

6.3 

0 

.0 

MALE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

PA     SHIPPENSBURG  ST  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

I 

5.3 

0 

.0 

FEMALE.  0 

•  0 

I 

5.6 

„  0 

•  0 

MALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

PA     SLIPPERY  ROCK  ST 

COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

>  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0. 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

PA          STATE  TOTALS 

[  7 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

.0 

2 

2,0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

2 

2*1 

0 

.  0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

SOUTH  CAROLINA 

SC     COLUMBIA  COLLEGE 

•  0 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

0 

f  FEMALE  ,>0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE  9 

•  0 

.  0 

♦  0 

0 

•  0 

SC     SC  STATE  COLLEGE 

TC7AL  0 

♦  0 

8 

100*0 

0 

*  .0 

FEMALE  0 

.0 

a 

100.0 

0 

♦  0 

MALE  0 

j  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

SC          STATE  TOTALS 

(  2 

i.nST  ITUTIONS) 

TOTAL  0 

♦  0 

8 

66.7 

0 

FEMALE  0 

.0 

8 

66.7 

0 

MALE  0 

•  u 

0 

•  0 

0 

SOUTH  OAKQTA 

SO     NORTHERN  STATE  COLLEGE 

TOTAL               '  0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

♦  0 

c 

•  0 

HUE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

SO  ->U  Of-  SO  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0 

•  0  . 

0 

.0 

0 

.0 

F  EM*  Lt  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0  * 

0 

.0 

0 

.0 

SO          STATE  TOTALS 

C  2 

INST  IT Ul  IONS) 

TOTAL  0 

•.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  .0 

MALE  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

TEXAi  ~ 

TX     BAYLOR  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .O.' 

MALE  0  .0 

TX    JARVIS  CHRISTIAN  COLLEGE 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
TX     SAM  HOUSTON  ST 

TOTAL  0 

•    FEMALE  0 

MILE  0 


.0 

•  0 
.0 

UNIVERSITY 

•  0 

•  0 


TX     TEXAS  WOMAN'S  UNIVERSITY 


TOTAL 
FfcHALE 
MALE 

TX  STATE. 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

C 
0 

TCTALS  ( 
0 

0 
0 


.0 
.0 
♦0 

100*0 
.0 
100*0 

25*0 
25.0 
*0 

7.7 
7*7 
•  0 


4  INSTITUTIONS) 
6  13*6 
5  11*9 
1  50*0 


•  0 
.0 

♦  0 

.0 

1  .0 

,  *0 

.0 
*0 
*0 

*0 

.0 

*0 


*0 
.0 
*0 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

MllUtCD  9 

NUMBER 

x 

NUMBER 

0 

.0 

0 

•  0 

21  100.0 

0 

.0 

21 

0 

.0 

0 

•  0 

21  1C0.0 

0 

.  0 

21 

0 

.0 

0 

•  0 

0  .  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

•0 

10  100.0 

0 

.0 

10 

0 

k.O 

0 

♦0 

in     1  A  A  A 

1U  1UU.U 

0 

.0 

10 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

*0 

25  10C.0 

0 

•0 

lb 

0 

•0 

0 

•  0 

22  10C.C 

0 

•  0 

22 

0 

.0 

0 

*0 

3  100*0 

0 

•  0 

3 

0 

*0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

C  0 

0 

•  0 

1 

6*3 

15  93*8 

0 

•0 

16 

0 

•0 

1 

6.3 

15  93*8 

0 

.0  • 

16 

0 

.0 

0 

*0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

0 

•0 

1 

5.3 

18  V«*7 

0 

•  0 

19 

0 

•  0 

1 

5.6 

17  94*4 

0 

•  0 

18 

.0 

*  0 

.0 

1  100.0 

?  0 

•  0 

1 

0 

*0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

.0 

7 

0 

*0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

♦0. 

0  «o 

0 

•0 

0 

0 

.0 

2 

2.0 

97  98*0 

0 

•  0 

99 

0 

.0 

2 

2.1 

93  97*9 

0 

.0 

95 

0 

.0 

0 

♦  C 

4  100*0 

0 

•0 

4- 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  1C0.0 

0 

.0 

4 

0 

♦  0 

0 

.0 

4  1CC.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

*0 

8 

100.0 

0  .0 

0 

f  .0 

8 

0 

,  »o 

8 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

♦0 

0 

0 

•0 

8 

66.7 

4  33.3 

*  0 

12 

0 

•  0 

8 

66.7 

4  33.3 

x     •  0 

.0 

12 

0 

•  U 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

♦  0 

•> 

2 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0  - 

1 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

♦0 

0 

.0 

2,100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

D  .0 

0 

.0 

J 

0 

0 

•0 

0 

.0 

4  100.0 

Q 

.  0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

♦  0 

3 

0 

.0 

"0 

.0 

1  100.0 

0 

- 

•0 

1 

1 

20.0 

1 

20.0 

4  80*0 

0 

•0 

5 

1 

25-0 

1 

25.0 

3  75.0 

0 

.0 

4 

0 

*0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

D 

.0 

1 

100.0 

0  *0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•0 

o1 

0 

•0 

1 

100.0 

0  *0 

0 

.0 

1 

9 
9 
0 

23 
-23 
0 


75.0 
75.0 
.0 


36  161.8 
35  63.3 
1  50.0 


•  0 
.0 
.0 

3.8 
3.6 

•  0 


2.3 
2.4 
•0 


12 
12 
0 

26 
26 
0 


44 
42 

2 


.ERIC 


812 


•0« 


TABLE  t*  TOTAL  BACHELOR4 S"  OtSREES  FOR  NAJOA  FlttO  CONFlftlttO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOKAtlON  IV  MCEt 
TABLE         TOTAL  *M.n*M       ETHNICITY*  AND  Sf Kl     INSTITUTION  ANO  ST.ATI  It7t-lt7t 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


HACK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


'  TOTAL 
MINORITY 


MITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUN 


INRER 


NUNtER 


LIMARY  SCIENCE  UAOOl 
VIRGIN  I A 

VA    JANES  HA 01  SON  UNIVERSITY 
TOTAL  0       .0  - 

FENALE  •  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    OLO  DOMINION  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FENALE  0 
MALE  0 
VA    RADFORD  COLLEGE 
TOTAL  0 
FENALE  0 
MALE  0 
VA    VIRGINIA  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FENALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 

•  0 
.0 

IX.  I 
U.I 

•  0 

.0 

•  0 
•0 

100.0 
100.0 
100.0 


VA         STATE  TOTALS  < 
TOTAL  0 
FENALE  0 
MALE  0 

WEST  VIRGINIA 


4  INST  HUT  IONS) 
'  A  U.O 

2 

2  100.0 


WV    CONCORD  COLLEGE 

TOTAL           n    0        .0  0 

FENALE                0        .0  0 

MALE  0  .0  0 
WV    GLENVILLE  STATE  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  0 

FENALE                0        .0  0 

MALE  0  .0  0 
WV    WEST  VA  WESLEY  AN  COLLEGE  * 

TOTAL                0        .0  1 

FEMALE                0        .0  1 

MALE                0        .0  0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 
.0 

50.0 
30.0 

•  0 


WV         STATE'  TCTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE*  0  .0 

WISCONSIN 

WI     U  Of  WISCONSIN  CSHKOSH 

TOTAL  ,  0  .0 

FENALE  0  .0 

MALE  0  .0 


3  INSTITUTIONS) 
1  5.3 
1  vt.3 
0  .0 


NUNtER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
,0 
0 


WI  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FENALE  0  .0 

MALE  0  ,0 

THE  STATES  AND  D.C.  < 

TOTAL  2  .4 

FEMALE  2  .4 

MALE  0  .0 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL  , 
FENALE 
MALE 


.0 
.0 
•0 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

74  INSTITUTIONS) 
49  t.8 
44  t.3 
5  16.7 

0  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 

'  0  .0 


2 
0 


MAJOR  FI EL 0~ AGGREGATE  1600  .< 

TOTAL    '  2  .4 

FEMALE  2  •* 

MALE  0  .'G 


7*  INSTITUTIONS) 
49  8.8 

44  t.3 

5  U.7 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 

-.0 
.0 
.0 


•  0 

♦  0 
.0 


SO 

•  0 

•  0 


*0 
,0 
.0 


.4 
.4 

.0 


NUNtER 

X 

NUM6CR 

X 

NUNtER  I 

NUMBER 

f 

*  o 

.0 

0 

.0 

9  10C.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

9  10C.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

U.l 

8  68.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

11. 1 

6  88.9 

o 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  ICO. 0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

4  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0  » 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

10C.C 

0  .0 

o  • 

.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•0 

4 

U.O 

21  84.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

•  •7 

21  91.3 

c 

A 

•u 

0 

1 

•  0 

2 

IOC.  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0  - 

0 

.0 

15  10C.0 

0 

'.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

12  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3  100.0 

0 

.0 

0' 

•  0 

0 

.0 

2  ICO.O 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

-  0 

.0* 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

5C.0 

1  50.0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

50.0 

1  50.0 

c 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•0 

0 

'  .0 

1 

5.3 

18  94.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

'1 

6.3 

15  93.8 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3  ICO.O 

0 

V  ft 

0 

•  0 

0 

•0 

22.  100.0 

c 

0 

•  0 

0 

•  0 

21  100.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1  1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

22  1CC.C 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

21  1CC.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  10C.0 

0 

.0 

3 

.5 

56 

10.0 

497  89.1 

5 

3 

'  .6 

51 

9.7 

473  89.6 

4 

•  8 

0 

•0 

5 

16.7 

24  80.0 

1 

3,3 

0 

•0 

0 

.0 

k-  ,        0  .0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  *0 

0 

*0 

3 

.5 

56 

10.0 

497  89.1 

5 

.9 

3 

•  6 

51 

9.7 

473  89.6 

.8 

-  0 

•  0 

5 

16.7 

24  80.0 

1 

3.3 

TOTAL 
NUM8ER 


9 
9 

0 

9 

0 

4 
4 

0 

3 
1 

2 


25 


15 
12 

3 

2 
2 
0 

2 
2 

\0 


19 
16 

3 


22 
21 
1 


22 
21 
1 


558 
528 

30 


558 
528 

30 


MATHEMATICS  (1700) 
ALABAMA 


AL    ALABAMA  ACM  UNIVERSITY 

TOTAL  0.0  3  100.0 

FENALE  0    .    .0  2  100.0 

MALE  0        .0  I  100.0 

AL    ATHENS  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALfc  0        .Q:  0  .0 

AL    AUBURN  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0        .0  I  3.8 

FEMALE  0        .0  I     II. I 

MALE  0        .0  0  .0 

AL    AUBURN  U  AT  MONTGOMERY 

TOTAL  0        .0  1  25.0 

FEMALE  0     *  .0  1  25.* 

MALE  0        .0  0  .0 


•0 
•Q 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.c 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

3.8 

•  0 
5.9 

.,0 
.0 
.0 


3  10C.0 
2  100.0 
1,  100.0 


•0 
.0 
.0 

7.7 
U.l 
5.9 

25.0 
25*0 
•  0 


•  0 

•  0 
.0 


2  ICO.O 
1  100.0 
1  lOCO 


24 
6 
16 


92.3 
88.9 
94.1 


3  Ht$s 
3  75^0 
0  *C 


.0 
.0 

•  c 

.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3 
2 
1 

2 
1 

tl 

26 
9« 
17 

4 
4 

0 


ERLC 


809 


813 


TAKE  4*    TOTAL  SACHfLOMS    OfGAEES  FOR  NAJO*  FItLO  COMPEAR 10  IV  INSTITUTIONS  OF  HlOHER  EDUCATION  BY  RACE, 

ETHNICITY.  A NO  SfXt    INSTITUTION  ANO  STATE  ifTi-ltTf 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  OA 

NON-HlSFANlC  PACIFIC  ISUNOEA 


NUNBEA 

MATHEMATICS  (1700) 
ALABAMA 


•  ,     NOME  A 


AL    61 AMI  NGHAM  STHN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  •  0*0 
AL    HUNTINGDON  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

•  0 


AL    JACKSONVL  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

AL    JJOSCN  COLLEGE 

TOTAL  0  ,0 

FEMALE  .0 

MALE  0  0 

AL    LIVINGSTON  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE.  0  .0 

MILE  0  .0 

AL    MILES  COLLEGE 

TOTAL  ^  0  .0 

FEMALE  r  0  .0 

*       HALE  0  .0 

AL    MOBILE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL"  CAKUCOO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0  . 

AL     SAMFORO  UNIVERSITY 

TOTAL    '  0^  *0 

1FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    STHN  BENEOICTINE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0  • 

MALE*  0  .0 

AL     SPRING  HILL  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALT  0 
AL    STILLMAN  COLLEGE 


TOTAL 
FENALt 
MALE 


AL     TALLAOEGA  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AL    TROY  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

♦  0 

*o 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


c 

0 
0 

MAIN  CAMPUS 

0  .0 
C  ,0 
0  *0 


al   t%ov  state  u  montgomery 
total  o  *o 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    TUSKECEE  INSTITUTE 

TOTAL  C        ♦  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
AL     DIVERSITY  OF  ALABAMA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

♦  0 

♦  0 


AL    U  ALABAMA  IN  BIRMINGHAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AL     U  ALABAMA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

0  *0 

0  .0 
IN  HUfrTSVlLLE 

0  .0 

0  *0 

0  *0 


AL    UNIVERSITY  OF  MONTEV ALLO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 


4 


AL     U  OF  NORTH  ALABAMA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NALJ,  0  .0 

AL    U  OF  SOUTH  ALABAMA 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

1 
0 
1 

c 

0 
0 

0 
0 
0, 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 
•0 

•  0 

•  0 

•  a 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

100*0 
100*0 
100*0 

33.3 
25*0 
30*0 

30*0 
*0 
100*0 

•  0 

•  0 

•  0 

*0 

•  c 

*0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

too*6 

100*0 
100*0 


9  90*0 
5  100.0 
A  BO.O 

2  13*4 
1  23*0 
1  11*1 


10  100*0 
A  100*0 
6  100*0 

3  10*0 
2  12*3 
1  7*1 


1 

or 
i 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


7*1 

•  0 
6*3 

•  0 

k  .0 

•  0 

•  Q 

•  0 

.0', 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  NUMBER 


0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

.  o 

0 
0 
0 


*0 
*0 
*0 

•  0 
*0 

•  0 

28*4 

*0 
40*0 

*0 

•  0 

•  0 

*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

10*0 
14*7 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

*0 
~  *0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0* 
.0 


.0 
*0 
,0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
HON- HIS PANIC 


NON-RE  SI 
ALIEN 


Dc'nT 


TOTAL 


ER 

s 

NUMBER 

s 

NUMBER 

t 

NUMBER 

t 

NUMBER 

% 

" 

0 

♦  0 

0 

•  0 

6 

1 00*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

A 

10C*C 

0 

.0 

A 

0 

•  0 

0 

•  c 

A 

1  00*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

1CC.0 

0 

•  0 

1 

Ot, 

*0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

1 

14*3 

3 

42*9 

A 

57*  1 

0 

•  0 

7 

0 

*0 

0 

£50 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

1 

20*0 

3 

6C*C 

2 

AC*0 

0 

•  0 

5 

0 

«  0 

0 

•  0 

1 

1  00*  0 

0 

♦0 

1 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

1C0.C 

0 

•  0 

1 

0 

♦  0 

0  _ 

*0 

0 

•  *0 

0 

.0 

0 

0 

♦0 

0 

-. 
♦  0- 

2 

1  UU*U 

0 

♦  0 

2 

0 

,  *0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

*0 

0 

*0 

1 

1CC.C 

0 

•c 

1 

0 

•0 

2 

100*0 

0 

*0 

0 

•0 

2 

0 

•0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

2 

33*3 

A 

66*7 

0' 

•  0 

6 

0 

•  0 

l~, 

23*0 

3 

75*C 

0 

.0 

A 

0 

•  0 

1 

50*0 

1 

50*0 

0 

•  0 

,2 

0 

•0 

1 

CI. 

50*0 

Or  «0 

1 

50*0 

£ 

0 

•0 

0 

*0 

*     0  *0 

1 

100*0 

1 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

*0 

0 

•0 

1 

0 

•  0 

1 

10*0 

.9 

90*0 

0 

♦  0 

1 0 

0 

•  0 

1 

16*7 

5 

63*3 

0 

•0  . 

6 

0 

•  0 

0 

*0 

A 

1C0«0 

0 

•9 

4 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

♦  0 

3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

0 

♦  0 

-  0 

.  *0 

3 

100*0 

0 

*0 

3 

1 

20*0 

1 

20*0 

,  A 

eo.o 

0 

0 

5 

1 

30*0 

1 

5C*0 

1 

30*0 

0 

♦  0 

7 

c 

•0 

0. 

♦C 

3 

1CC.0 

*0 

3 

0 

♦  0 

3 

10C*C 

*  •  0 

♦  0 

Q 

♦  0 

3 

0 

.  *0 

2" 

100*0  ~ 

0 

*0 

0 

♦  0 

2 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

*0 

0 

*0 

1 

0 

♦  0 

\  9 

90*0 

1*  10*0 

0 

♦  0 

10 

0 

•  0 

10G*0-> 

0 

•  0 

0 

♦0 

5 

0 

•0 

4i 

80*0  x 

1 

2C*0 

0 

♦  0 

5 

0 

•  0 

2 

1  5*  A 

11 

84*6 

0 

A 

♦u 

I  3 

0 

♦0 

,  1 

23*0 

3 

75*0 

0 

*0 

4 

0 

•  0 

1 

11*1  ' 

„8 

88*9 

0 

♦c 

9 

0 

*0 

0 

•0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

1 

0 

*0 

0 

•0 

1 

1C0«0 

0 

♦  0 

1 

0 

*0 

0 

.0' 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

*0 

1C 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

A 

100*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

4 

0 

♦  0 

*C 

100*0 

0 

.♦0 

0 

6 

0 

♦  0 

3 

1 0  ♦  <J 

2  27 

90*0 

0 

A 

•  u 

30 

0 

*0 

2 

12:3 

14 

87*5 

0 

•0 

16 

0 

*0 

1 

7*1 

13 

92.9 

0 

•  0 

14 

0 

♦  0 

1 

7*  1 

13 

92*9 

0 

»  0 

14 

0 

•  0 

>     "  0 

A  *0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

1 

B*3 

11 

91*7 

0 

•0 

12 

1 

6*7 

1 

6*7 

14 

93*3 

0 

A 

•  u 

1 5 

c 

.0 

.0 

*0 

5 

1CC.0 

0 

•0 

5 

1 

10*0 

1 

10*0 

9 

90*0 

0 

•  0 

10 

0 

.0 

c 

♦  0 

3 

10C*0 

0 

•  0 

5 

0 

*0 

0 

ifcO 

2 

100*0 

;  0 

•  0 

2 

0 

*0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

•0 

3 

0 

•  0 

0 

•0 

12 

100*0 

0 

•  0 

12 

0 

*0 

0 

*0 

6 

100*0 

0 

•  0 

6 

0 

*0 

0 

*0 

6 

10C*0 

0 

•  0 

%  h 

0 

*0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

.0' 

1 

0 

♦  0» 
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0 
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0 
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0 
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?r 
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TJALt  •/  TDf At  BACHELOR/*  OfGAEEl  FCA  MAJOR  FltLD  CONFUTED  tV-IWTITUTION$  OJ  HlW»  IOMCATION  BY  RACE t 
TABLE  ••    WM.  >    ^JJ|TVt  ^  S€xt    INSTITUTION  AND  STA7I  ItTB-ltTt 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 

MATHEMATICS  U700> 

AL         ST  AT  €  TOTALS  t 

TOTAL                0  *0 

FEMALE        ,        0  *0 

HALE                 0  .0 


•LACK"  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


24  INSTITUTIONS! 
38  1*.3 
20  23*6 
10  15*9 


NUMBER 


3  1*5 

1  1*2 

2  1*8 


HISPANIC 
NIK  IE* 


4  2*0 
1  1.2 
3  2*7 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


45 

22 
23 


22*8 
24*2 
20.4 


KHI  TE 
r NON-HISPANIC 

NUMBER 


151  74*6 
41  72*6 
90  79*6 


NOK-HESIOEfcT 
ALIEN 


NUMBER 


.5 
i.<r 
♦o 


TOTAL 
NUMBER 


197 
64 

113 


ALASKA 

AK    U  ALASKA  FAIRBANKS  CAMPUS 

TOTAL  0       .0  0  .0 

FEMALE  0.0  0  .0 

MALE  0       *0  0  .0 

AK    U  ALAS  ANCHORAGE  CAMPUS 

"TOTAL  0       .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 


14*7 
♦0 
14*7 

♦  0 
.0 
.0 


AK         STATE  TOTALS  < 
70TAI  0  .0 

FEMALE  0  ,  .0 

MALE  0  .0 

ARIZONA 

AZ    ARIZONA  STATE  UNIVERSITY 
.    TOTAL  0  *0 

FEMALE  0       . 0 

MALE  0  *  *0 

AZ    GRAND,  CANYON  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

.    MILE  0  .0 

fc„    NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0, 

MILE  C  .0 

AZ    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       . 0 

MALE  0  .0 

AZ     *  '  STATE  TOTALS  I  4  IN 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

ARKANSAS  4 

AR    ARKANSAS,  STATE  U  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0.0 
MALE  *  ,0  ,0 

AR    ARKANSAS  TEC*  UNIVERSITY 
TOTAL  „0  .0 

FEMALE  C       .  0 

MALE  0  .0 

AR    COLLEGE  OF  THE  02 ARKS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  -0  .0 

/  MALE  0  .0 

AR    HAR01NG  COLLEGE  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    .  0  .0 

MALE  0       ♦  0 

AR    HE NO ER SON  ST  UNlVEkS ITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AR    HENORIX  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

>    MALE  0  .0 

AR    OUACHITA  8A>T  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AR    PHILANDER  SMITH  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AR    STHN  ARK  U 
TOTAL 


2  INSTITUTIONS! 


0  .0 
0       .0    '  , 
0  .0 
MAIN  CAMPUS 
0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AR    U  OF  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEM4LE  0  '  .0 

MALE  0  .0 

AR    U  OF  ARK  AT  LITTLE  ROCK 
TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

XMALE  0  .0 
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11 

23 
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TABLC  4* 


TOTAL  BACHELOR'S    DttRttS  FOR  MAJOR  FIlLO  CONFER*  ID  BY' INSTITUTES  OF  HIGHER  EOUCATtON  IV  MCE, 
ETHNICITY  A  NO  SfKt    INSTITUTION  ANO  STATE  lt?B~H?9 


4» 
4» 


AftfftlCAN  I  Ml  AH 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLAMOEA 


NUMBER 

MATHEMATICS  I170CI 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC  . 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUNS E A 


non-hispanic 

NUKBER 


NON-RES I0ENT 
ALIEN 


NUNBER 


TOTAL  ' 
NUNIEft 


/ 


A  WANS  AS 

AA    U  OF  ARKANSAS-NCNTICELLO 

TOTAL     "          0        .0*  0*0 
FEMALE               0.0             .  0  .0 

MALE  0.0  0.0 
AA    U  OF  ARKANSAS  FINE  BLUFF 

TCTAL                0        .0  9  100*0 

FEMALE                0.0  4  100*0 

MALE  0.0  3  100*0 
AA    U  OF  CENTRAL  ARKANSAS 

TOTAL                0.0  0.0 

FEMALE                0.0  0.0 

MALE                0.0  0.0 


AA  STATE 
TOT  AL 
FEMALE 
MALE 

CALIFORNIA 


TOTALS  C 

0 
0 
0 


14  INSTITUTIONS) 
13  13*3 
3  13*2 
•  13*3 


£A    A2USA  PACIFIC  COLLEGE 


TOTAL 

P  .0 

1 

33*3 

FEMALE 

0  *0 

0 

.0 

MALE 

0  *0 

1 

50*0 

CA    01  OLA  CO'.LSGE 

TOTAL 

0  *0 

0 

.0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

MALE 

0  *0 

0 

.0 

CA    CAL  INST  OF  TECHNOLOGY 

4  TOTAL 

2  14.7 

0 

♦  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

♦  0 

MALE 

Z  14.7 

0 

•  0 

1     CA    CAL  LUTHERAN  COLLEGE 

TOTAL 

0  *0 

0 

.0 

FEMALE 

o  .a 

0 

•  c 

MALE 

0        .0  I 

0 

.0 

CA    CAL  ST  COLLEGE*- BAKE  RSFLD 

TOTAL 

2    22.  Z 

1 

11*1 

FEMAtI 

2  /'50.0 

0 

•  0 

MALE 

0  *0 

1 

20*0 

CA    CAL  STATE''  C-SN^0EANAROINO 

TOTAL 

0*0  f\ 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

\  0 

.0 

MALE 

0        *0  < 

J  o 

.0 

CA    CAL  ST  COLLEGE-STANISLAUS  » 

TOTAL 

1      *  >3 

0 

.0 

FEMALE 

0  *0 

'  ~0_ 

O  *0 

MALE 

1     12*3  *V 

0 

•  0 

CA    CAL  FOLV  ST  U-SN  LUIS  Oi  1 

T0T*L 

0        .0  1 

0 

.0 

FEMALE 

0        .0  \ 

•  0 

MALE' 

0  .0 

0^ 

•0 

CA  ,  CAL  STATE 

POLY  L-FOMONA 

.-TOTAL 

0  .0 

9 

•  0 

/FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

/  MALE 

0  .0 

0 

•  0 

/CA    CAL  STATE 
-  /  TOTAL 

U-CHICO 

0    -  .0 

0 

!  .0 

female" 

0      '  *0 

0 

♦  0 

MA  L  E 

0  .0 

0 

o  -° 

CA    CAL  STATE 

U-OOHINGUEZ  HLS 

TOT  AL 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0       .0  ■ 

0 

♦  0 

MALE 

0  \0 

0 

♦  0 

-CA    CAL  STATE 

U-FAESNO 

TOTAL 

0  .0 

1 

4.8 

FEMALE 

0  .0 

1 

10*0 

MA  LE 

0  .0 

0 

•0 

CA    CAL  STATE 

U-FULL£R>TON 

TOTAL 

0  .0 

0 

'  *0 

FEMALE 

0  *0 

0 

.♦o 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

_    CA    CAL  STATE 

U-HAYNAAO 

v      *•    TOTAL  ' 

0  .0 

2 

3*7 

FEMALE 

0  .0 

2 

16*7 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

CA    CAL  STATE 

O-LONC  BEACH 

,  TOTAL 

0  .0 

1 

2.4 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

/  MALE 

0  .0 

1 

4.2 

CA    CAL  STATE 

:>-LOS  ANGELES 

,  TOTAL 

.  0  .0 

4 

12*9 

FEMALE  N 

0        .0  - 
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20*0 
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o 

•  0 

4  80*0 

1 

20*0 

* 

.0 

1. 

6.7 

12  00*0 

2 

13*3 

13 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

♦  0 

o 

•  0 

2  100*0 

0 

•0 

.  2 

.0 

0 

.0 

0  *0 

•  0 

.0 

0 

4.0 

3 

14*3 

16    76*2  ' 

\ 

'9*3 

21 

♦  0 

2 

20*0 

7  7C*0 

10*0 

10 

9.1 

1 

9*1 

9  8^.0 

1 

9*1 

11 

.0 

2 

11*1 

13  03*3 

1 

3.6 

'  IB 

.0 

2 

2C.  0 

0  flC.O 

♦0 

i  0 

.0 

0 

.0 

7  07*3- 

12*3 

B 

*s 

2.9 

3 

1A*3 

23  *  71*4 

14*3 

33 

•0 

2 

16.7 

9  73*0 

0*3 

12 

4*3 

3 

13*0 

16  69*6 

17*4 

23 

3.3 

0 

21*1 

29  76*3 

2*6 

3B 

.0 

4 

20*6 

10  71*4 

♦  0 

14 

0*3 

4 

-16*7 

19  79*2 

4*2 

24' 

6.3 

-13 

/41*9 

13  40*4 

9*7 

31 

.0 

'  33*3 

4  26*7 

20*0 

13 

12*3 

31*3 

11  60*0 

'  0 

•0 

14 

.0 

10*0 

10  90*0 

0 

♦0  * 

20 

•  0 

Vl 

2C0 

4  00*0 

0 

•0 

3 

•0 

1 

6*7 

14  93*3 

0 

•  0 

15 

816 


B12 


,1 


>  HER  I  CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I' 


•LACK  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


MATHEM  AT  ICS  (IYOOI 

CALIFORNIA 

/ 

CA   CAt  STATE  U"  SACRAMENTO 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    rtUMfc^OtOT  STATE  U 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    SAN  OIEGO  STATE  U.  ' 
TOTAL  TT   *  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  '.0 

CA    SAN  FRANCISCO  STATE  U 


TOTAL 
FEMALE 
NAL  E 
CA    SAN  JOSE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 

0 

STATE 

0 
0 
0 


.0 

•  0 
.0 

■  ,0 
.0 

•  0 


CA    *ONOMA  STATE  UNIVERSITY 
TAL  0  .0 

.MALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CHAPMAN  COLLEGE 
u     TOTAL  0,  **0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CtARENONT  MEN'S  COLLEGE 
TOTAL •  0        ♦  0 

FEMALE  "  '0  .0 

MALE  0  .0 

CA    HARVEY  NUOC  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0»  *0 

MALE  0  .0 

CA    POMONA  COLLEGE  ' 
TOTAL  0  #0 

rEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    COLLEGE  OF.  NOTRE  DAME 
TOTAL"  0        *0  • 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    HOLY  NAMES  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  '  0  .0 

MALE  •      C  .0 

>CA    LOHA  LINOA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    LOYOLA  MARYMOUNT  U 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    MILLS  COLLEGE 

TOTAL.  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    MOUNT  SNT  MARY'S  COLLEGE 
TOT it  0  .0 

FEMALE  0  .0 

>ALE  0  .0 

CA    OCCIDENTAL  COLLEGE 
TOTAL  0  #0 

f EMALt  '       0  .0 

MALE  0  .0 

CA    PACIFIC  UNION  CCLLEGE 
TOTAL     v  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ,  .0 

CA    PEPPEROINE  UNIVERSITY 
"TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE         ,      0  *0 
CA    POINT  LOMA  COLLEGE 
TOTAL  0        *0  „ 

FEMALE  0.  .0 

1  MALE  '    0  *0 

CA    SNT  MARY'S  COLLEGE  OF  CAL 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  "  0  .0 

MALt  ,     0  .0 

CA    SOUTHERN  CAL  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0  . 
0 

4 

2 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
.  0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

I 
I 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.  0 
0 
0 


I 

NUMBER 

t 

♦0 

2 

16*7 

•  0 

2 

50*0 

•  0 

'  o 

♦  0  . 

.0 

0 

♦  0 

.0 

0 

•  0 

♦  0 

o 

♦  0 

♦  0 

4 

13*6 

•  0 

2 

25  *C 

♦  0 

2 

9*5 

•  0 

13 

33: 3  - 

♦  0 

7 

38*9 

♦  0 

28*6 

4*3 

6 

12*7 

9.5 

3 

14\3 

4*  8  ' 

*r 

11*9 

•b 

1 

20*0 

♦  0 

0 

.0 

♦  0 

1 

20*0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

o 

o 

♦  0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

♦,0 

♦  0 

o 

♦  0 

♦  0 

1 

5.3 

•  0 

0 

•  0 

♦  0 

1 

5*9 

•0 

,  * 

25*0 

♦  0 

'  2 

50*0 

♦  0 

2 

16*7 

»  .0 

i  0 

♦  0 

♦  0 

0 

•  0 

♦  0 

o 

♦  C 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

♦  0 

o 

•  0 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

♦  0 

o 

♦  0 

•  0 

0 

•  0 

'  .0 

0 

•  0 

♦  0 

o 

•  0 

12*5 

0 

*  *0 

12.5 

0 

.0 

o 

o 

♦  0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

♦  0 

o 

•  0 

6*3 

1 

6*3 

11*1 

*  1 

11*1 

♦  0 

o 

iO 

1 

25*0 

♦  0 

0 

•0 

.  0 

I 

25**0 

♦  0 

0 

•  Q 

•  0 

0 

•  0 

•0 

o 

•  C 

t 

•  0 

0 

'  *0 

.0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

*0 

•  0 

0 

♦  0 

♦  3 

0 

*0 

•  0 

0 

*0 

♦  0 

1 

33*3 

•  0 

1 

50*0 

♦  0 

0 

♦  0 

HISPANIC 
NUNIER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


UNITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES10ENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 


♦  0 
*0 

♦  0 

*0 
'  *0 
♦0 

*0 

♦  0 

♦  0 

5*1 
•0 
$♦5 

♦  0 

♦  0 
*0 

♦  0 

♦  0 

•0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

10*5 
•0 
11*8 

♦  0 

♦  0 
♦0 

*0 
♦0 

♦  0 


•  0 
*0 
*0 

*0 
♦0 
.0 

20*0 
33*3 
*0 

12*5 
12*5 

•  0 

i  *o 

•  0 

•  0 

*0 
*0 

•  *0 

•0 
«0 
*0 


1  33*3 

0  *0 

1  50*0 


.0 
*0 
*0 

.0 
♦0 
♦  0 


16*7 
50*0 
*0 

•  0 
.0 

;o 


4  13*8 
2  2  5*0 
2  9*5 


10,  83*3 
?'  5C*0 
8  100*0 

20  $5*2 
3  10C.0 
17  94*4 

25  86*2. 

6  7  5*0 
19  90*5 


.0 

•  0 

•  0 

4*8 
.0 
5*6 

•0 

•  0 

•0 


12 
4 
6 

21 
3 
18 

29- 
6 
21 


33* 


3 
0 

100*0 


15 

38*5 

21  53*8 

3 

7*7 

39 

7 

38*9 

10  $5*6 

1 

5*6 

16 

,8 

38*  1 

11  52*4 

2 

S*5 

21 

l2> 

19*0 

48  76*2 

3 

4*8 

'  63 

5* 

23*8 

14  66*7 

2 

9*5 

21 

•j  1 

1 6*7 

34  81*0 

1 

2*4 

42 

1 

2C»0 

4  80*0 

0 

♦  0 

5 

0 

•0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

^ 

2  C*  C 

4  80*0 

0' 

•0 

5 

0 

*0 

1  100*0 

0 

•0 

1 

0 

*0 

0  «0 

-  0 

♦  0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

-   4  80*0 

1 

20*C 

5 

0 

*0 

0        *0  • 

0 

•0 

0 

o 

•  c 

4    EC*  C 

1 

20*0 

5 

'3 

15*8 

16  84*2 

0 

•0 

19  . 

0 

*0 

2  1CC.0 

0 

♦  0 

2 

3 

17*6 

14  62*4 

o 

•  0 

17 

4 

25*0 

12  75*0 

o. 

♦  0 

16 

2 

50*0 

2  5C.0 

0 

♦0 

4 

2 

16*7  ° 

10  83*3 

0 

♦  0 

12 

0 

*0 

I  33*3 

2 

66*7 

3T 

0 

♦  0 

0  *0 

c 

•  0 

«■  C 

o 

♦  0 

1  33*3 

2 

66*7 

3 

0 

.0 

2  100*0 

0 

*  0 

2 

.0 

.0 

2  100*0 

•  0 

♦  0 

? 

♦  0 

0  *c 

o 

•0 

C 

0 

.0 

0  *0 

1 

100*0 

1 

'  0 

0  *0 

i 

100*0 

1 

0 

•  0 

v,  o  «0 

0 

♦0 

0 

1 

20*0 

4  60*0 

0 

•  0 

5 

1 

33*3 

2  £6*7 

0 

♦0 

3 

o 

•  0 

2  1CC*0 

c 

♦  0 

2 

2 

2  5*0 

6  75*0 

0 

•0 

6 

*  2 

"2  5*0 

6  ?5';0 

0 

•  0 

6 

0 

•0 

0  *0 

0 

•  0 

o 

0 

•  0 

0  *0 

1 

lOOvO 

1 

0 

*0 

0  '*0 

1 

100*0 

1 

0 

*0 

0  .  .0- 

0 

•0 

0 

2 

12*5 

11  66*8 

3 

16*6 

I6y 

2 

22*2 

7  77*8 

0 

*0 

m  9 

t  o 

•  0 

4  57*1 

3 

42*9 

I 

1 

25*0 

2  5C*C 

1 

25*0 

c 

*0 

0  *0 

0 

*0 

0 

1 

25*0 

2  50*0 

1 

25*0 

4 

1 

33*3 

2  66*7 

0 

•  0 

*  3 

0 

*0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

1 

50*0 

1  5C*0 

0 

•  0 

2 

0 

♦  0 

2  10C.O 

0 

•0 

2 

0 

*0 

0  *0 

0 

*0  ' 

0 

0 

*0 

2  1CC*0 

c 

•  0 

2  . 

0 

•  0 

*  80*0 

1 

20*0 

5 

0 

•  0 

1  1CC*0 

0 

*0 

1 

0 

.0 

3  75*0 

1 

25*0  ' 

4 

2 

66*7 

<■      1  33*3 

0 

•  0 

3 

1 

50*0 

1  50*0 

0 

.0 

2 

1 

100*0 

0  *C 

0 

♦  C 

1 

feERJC 


•13 


-8-1-9- 


tit 


TABLE  4.    TOTAL  BACH a OA'S    OttRCES  FOR  M>,M5R  FIELD  CONf EARED  iT  INSTITUTIONS  *  HIGHER  EDUCATION  BV  RACE, 
4  ETHNICITY,  ANO  SIX*    INSTITUTION  ANO  STATR    UT  0-19  79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 

MATHEMATICS  11700) 
CALIFORNIA 

CA    STANF0R0  UNIVERSITY 


BUCK  ASIAN  OR 

NON-HI  SfANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMSER 


NUMRER 


HISPANIC 
NUMtER 


, TOTAL 
MINORITY 


NHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SI  0EN7 
ALIEN 


TOTAL 


TOTAL                0  .0 

1, 

2*6 

4 

tO«  3 

FEMALE                0  .0 

1 

•♦3 

2 

14*  7 

MAL6             '  0  .0 

•  0 

•  0 

2 

7.4 

CA    US  INTERNATIONAL  U 

TOTAL                0  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

D 

MALE  0*0 

0 

•0 

0 

**  *0 

CA    U  OF  CAL-BERKELEY 

TOTAL                0  *0 

I 

1*3 

20 

26*  0 

FEMALc    "            0  »0 

•1 

4*0 

8 

32  *0 

MALE                0  *0 

0 

♦  0 

12 

23*  1 

CA    U  OF  CAL-DAVIS 

TOTAL  •               0  *0 

4 

20*0 

0 

♦  0 

FEMALE                ,0  *0 

1 

16*7 

0 

«  0 

MALE                 0  *0 

3 

21*4 

0 

•  0 

CA    U  OF  CAL-IRVINE, 

TCTAL                 0  *0 

0 

♦  0 

3 

11*1 

FEMALE                 0  *0 

0 

♦  0 

2 

10*2 

MALE                 0  *0 

0 

♦  0 

1 

6*3 

CA    U  CF  CAL-LCS  ANGELES  4 

TOTAL                1  *6 

5 

3*2 

45 

20*7 

FEMALE                 0  *C 

0 

♦  0 

25 

43*  9 

MALE                 1  1.0 

'  5 

5*0 

20 

20*0 

CA    U  CF-  CAL-RIVERSIDE 

TOTAL                 0  .0 

I 

3*6 

3 

10*7 

FEMALE               "0  *0 

I 

7*7 

2 

15*4 

HALE                 0  *0 

0 

♦  0 

1 

6*7 

CA    »J  OF  CAL-S AN  DIEGO 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                ,0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE                 0  *0 

*  0 

•  0 

0 

.0 

CA    'J  OF  CAL- SANTA  BARBARA 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

i  2 

7*  1 

FEMALE                 0        .0  . 

0 

•  0 

0 

.  •  o 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

2 

15  *4 

CA    U  OF  CAL-S  ANT  A  CAU*> 

TOTAL                 C  .0 

.  0 

'  *0 

0 

•  0 

FEMALE                0.  *0 

0 

♦  0 

0 

0 

MALE                 C  *0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

CA    UNIVERSITY  OF  LA  VERNE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦.o 

1 

12*  5 

FEMALE                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

'•0 

MALE                 0  *C 

♦  0 

1 

14*3 

CA    UNIVERSITY  OF  TFE  PACKJC 

TOTAL                 0  *0 

I 

16  *1 

0 

•  0 

FEMALE  •             0  ♦0 

I 

25*  0 

0 

•  0 

*1LE                0  .0 

•0 

0 

♦  0 

CA    tNlVEftSITY  fif  REDLANDS 

n 

16*  7 

•"TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

I . 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                 0  *0 

0 

•  0 

1 

33*3 

CA    UNIVERSITY  OF  SAN  DIEGO 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE               '0  *0 

0 

•  0 

.  0 

•  0 

CA    U  OF  SAN  FRANC  I SCD 

TOTAL                0  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  *0 

0 

♦  0 

Q 

♦  u 

•  MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

CA    UNIVERSITY  DF  SANTA  CLARA 

TOTAL                 C  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

FctULE                 0  .0 

,  o 

♦  0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

'♦0 

CA    J  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 

*   TOTAL                 0  .0 

2. 

16*7 

3 

25*0 

FEMALE                 0        .0  . 

I 

12*5 

3 

37*5 

MALE                 0  .0 

1 

,  25*0 

0 

•  0 

CA    wESTMONT  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

\  *° 

FEMALE                0  ■  .0 

0 

•  0 

0 

N  .0 

MALE                 0  .0 

0, 

♦  0  . 

0 

fO 

CA    WHITTIER  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

*0 

MALE                 0  .0 

0' 

•  0 

0 

•  0 

CA  ST 
IDT  AL 
FEMALE 
MALE 

COLORADO 


CC    ADAMS  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

'       *A  LE  0  *0 


50  INSTITUTIONS) 


3 

7*7 

1 

0*3 

2 

7*4 

0 

♦  0 

d 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0  , 

0 

•  0 

0 

♦  0 

,2 

7*4 

0 

*6 

2 

12*5 

2 

'  1*3 

0 

•0 

2 

2*0 

0 

*0 

0 

•0 

C 

♦0 

1 

4*3 

0 

•  0 

1 

6*7 

0 

*0 

Q 

.0 

0 

♦0 

0 

♦p 

o 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

"0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

■> 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

n 

*0 

o 

•0 

c 

.0 

l 

25*0 

0 

♦  0 

1 

50*0 

,0 

*0 

0 

*0 

0 

*  *0 

0 

♦0 

c 

*0 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

*0 

6 

*6 

31 

3*0 

140 

13*7 

-26 

2*5 

2 

•  5 

16 

4*3 

73 

19*5 

4 

1*1 

4^ 

•6 

15 

2*3 

67 

10*4 

22 

3*4 

•  0 

•  0 

•  0 


♦  0 
*0 
*0 


IER 

.  X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

• ; 

0 

20*5 

31 

79*5 

0 

.0 

39 

; 

4 

33*3 

R 

66*7 

0 

•0 

12 

*i 

4 

14*0 

23 
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NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 
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•  TOTAL 
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NUMBER         I  NUMBER 

MATHEMATICS  UT001 
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CO   COLOMOO  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CO   COLOMOO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 
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MALE  0  .0 
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CO    U  OF  NORTHERN  UJLCRADO 
TOTAL  0  .0 
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CO    U  OF  SOUTHERN  COLORADO 
TOTAL  0  .0 
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•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  G 

•  0 
.0 


•  0 

♦  0 
.0 


5  100. 0 
1  100*0 
' 6  100*0 


.  .0 
•0 

"*  .0 

12*5 
.0 
20*0 

•i 
*o 

\0 

100*0 
100*0 
100*0 

28.6  ' 

♦  0.0 

*0 

7*1 
14*7 

*0 


5    A3. 3 

4  100*0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL  . 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-Hl S PANIC 

s  NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


1 

50*0 

♦  0 

*0 

0 

*0 

0 

\0 

0 

•  *0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  *0 

2 

15*4 

0 

*0 

2 

28*6' 

1 

16*7 

1 

20*0 

0 

*0 

2 

26*6 

2 

40*0  „ 

0 

♦  0  - 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

5*  100. C 

o'  «0 
5  100*0 

A  100*0 
1  100*0 
3  100*0 


•  0 

•  0 

•  0 

100*0 
100*0 

loo.o 

.0 

•  0 

•  0 


*0 

♦  0 
*0 

♦  0 
*0 

♦  0 


1  5*3 

0  *0 

1  4*3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 

c 

ov 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


*o 

*0 

•  0 

*0 

•  0 

•  0 

.0 

•  c 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
^0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0  " 

•  0 

•  0 

*c 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0" 

•  0 

•  0 

•  0 

•°/ 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
*0 

•  0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 
*0 

.  ♦<> 

•  0 
*0 

•  0 
*0 

*  *c 

•  0 

•  0 

•  0 


/ 


/ 


0 

*0 

0  *o 

0 

•0 

0  «0 

o 

,  .0 

0  *0 

0 

*0 

>   5  100*0 

0 

•0 

1  100*4 

0 

*0 

6  100*0 

0 

♦  0 

1  5*3 

0 

•  0 

0  .0 

o 

*0 

1  6.3 

0 

♦0 

1  12*5 

0 

•  0 

0  *0 

o 

♦  0 

,1  2C*0 

0 

•  0  * 

0  *o 

0 

•  0 

0  *0 

o 

•  *0 

0  *0 

>3 

♦  0 

*    6  100*0 

V 

•  0 

3  100*0 

o 

♦  0 

3  10C.C 

1 

16*3 

3  62*9 

0 

•0 

2  60*0 

1 

50*0 

1  50*0 

0 

5  *o; 

1  1.1 

„  0 

♦  0 

1  16*7 

'  o 

*0 

'  0  *0 

0 

•  0 

5  83*3 

-*0 

*0 

6  100*0 

o 

*'.0 

1  50*0 

•0 

*0 

0  *0 

0 

♦  0 

0  *o 

o 

♦  0 

0      *o , 

o . 

•  0 

0  *0 

0 

♦0 

'0        *  0 

0 

♦  0 

0  *o 

0 

*0 

0  *0 

0 

♦  0 

♦  0*0 

o 

♦  0 

i 

0  *G 

0 

♦  o 

0  *o 

0 

•0 

0  *0 

o 

♦  0 

0  *0 

0 

♦0. 

2  15*6 

o 

*  *o 

0  .0 

o ' 

♦  0 

2  28*4 

0 

.0 

1  16*7 

0 

.9 

1  20*0 

A 

♦  0 

0  .0 

0 

♦0 

2  28*6 

0 

*0 

2  64*p> 

o 

♦  0 

0  *o 

0 

*0 

0  *o 

0 

•  0 

0  *0 

o 

.0 

0  *0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

*0 

0  *0 

0 

*0 

5  10C.C 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

*0 

1  100.0 

0 

*0 

3  100*0 

0 

.0 

0  *0 

0 

0  *0 

0 

*0 

0  *0 

0 

.0 

3  100*0 

"  0 

*9 

2  100*0 

0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0  *0 

0 

.0 

0  *o 

0 

•  0 

0  «0 

2  100*0 

v  0 

.0 

2  10C.C 

o 

♦  0 

0  *o 

0 

•  0 

0        .0  , 

* 

0 

•  0 

0      *  *0 

o 

•0 

0  .0 

0 

*~*0  * 

16  *4*7 

0 

•  0 

3  100*0 

o 

♦  0 

15  93*9 

•            *  * 

0 

r 

•0 

7  87*5 

0 

•  0 

3  100*0 

o 

ft 

6  60*0 

0 

•0 

9  100*0 

0 

.0 

*  0 

♦  0 

3  10C.0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

.0 

0  *0 

Q 

ft 
•  V 

o  *a 

Xi 

.0 

6  57*1 

0 

•  0 

3  6C.0 

0 

•  0 

1  50*0 

0 

•  *0 

1*   92*9  - 

0 

•  0 

5  63*3 

o 

♦0 

6  10C.0 

0 

•  0 

b  *o 

1* 

•16*7 

f  :S 

o 
1 

♦  0 
50*0 

6  1C0.0  , 

0 

*0 

6'  100*0 

0 

♦0 

2  100.0 

* 

0 

*0 

13  109.T) 

0 

•0 

5  10  O.'O 

o 

*4o 

6  100.0 

0 

♦  0 

23  10C.0 

0 

.0 

1A     1 AA  A 

o 

♦0 

18  100*0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

*0 

1    2  1CC.0 

Q 

♦  0 

6  1C0.G 

0 

♦  0 

11  84*6 

c 

*0 

6  100*0 

0 

♦0 

5  71*6 

0 

*0 

5  6*3*3 

0 

*0 

6  60*0 

,  0 

o 

1  100*0 

0 

•0 

5  ,71*4 

0 

.0  • 

3  60*0 

0 

•  0 

2  100*0, 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

•0 

1  10C.C 

Q 

•  0 

3  100*0 

o 

.0 

0  *0 

0 

*0 

0  *0 

-  0 

•  .0 

0  *c 

0 

♦q 

0  .0 

0 

•6 

0  *0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

100*0 

0 

*0 

6  100*0 

0 

vO 

2  100*0 

0 

•  0 

0  *0 

-o 

•0 

0  *0 

0 

♦0 

0"  *0 

0 

J  *0 

5  10C.0 

0 

-  .0 

1  100*0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

•  0 

ERJC 


...  822 


TA*LE  <•    TOTAL  BACHELOR'S    OEM  EES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREj  B¥  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCAT  ION  BY  RACE* 
ETHNICITY,  ANO  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE    19T8-19T9  \ 


AMERICAN  I  NOUN 
ALASKAN  NATIVE. 


NUMBER 

MATHEMATICS  (  ITOOI 


IUCK  ASIAN  CA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  fSLANOER 


NUNIEK 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER  ; 


WHITE 
NON-HISPANIC 

*        NUMBER  I 


NON-RE  SI  OE  NT 
ALIEN 


NUMBEK 


,  TOTAL  " 
%  NUMBER 


CEOACI  A 

GA    SAVANNAH  STATE  COLLEGE 


TOTAL  0 

♦  0 

2 

64*  T 

FEMALE  0 

•0 

*  0 

♦  0 

*   MALE  0 

•  0 

<  2 

100*0 

GA    SHORTER  COLLEGE 

* 

; TOTAL    '  0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE-  *  0 

.0- 

0 

•0 

GA    SPELHAN' COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  G 

10 

100*0 

.FEMALE  0 

.0 

10 

100.0 

MALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

GA    DIVERSITY  OF  GEORG&& 

TOTAL  0 

0 

•0 

-  FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

GA    VALOOSTA  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•0 

I 

7*1 

FEMALE       '  0 

•0 

0 

•0 

MALE  0 

•  0 

I 

20*0 

GA    WESLEY  AN  COLLEGE 

TOTAL  0 

•0 

0 

♦  0 

FEMALE   ..  0 

•  0 

c 

•  0 

,    MALE                0  ' 

♦0 

0 

•  0 

GA    ME  ST  GEO* CIA  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

2 

28.6, 

FEMALE               0  ' 

♦  0  s 

2 

50.0 

HALfr    ,  0 

♦o 

0 

•  0 

GA         STATE  TOTALS  < 

»  29 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

•  0 

52 

21.1 

FEMALE   .  0 

•  0 

29 

24.6 

MALE  0 

♦  0 

?3 

IT. 8 

HA JA 1 1 

H.    CHAM  INAOE  U  OF  HONOLULU 

TOTAL  0 

•0 

0 

.0 

FEMALE  0 

♦  0 

C 

.0 

MALE  0 

♦  0 

0 

.0 

HI     U  OF  HAWAII  AT  MANOA 

•    *TOTAL  0 

♦  0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0^ 

0 

.0 

MALE              -  0 

♦  0 

0 

.a 

HI    U  OF  HAWAII  AT  HILC 

•   TOTAL  >0 

.a 

0 

.0 

FEMALE  0 

0 

.0 

MALE  0 

♦  0 

0 

*  .0 

HI          STATE  TOTALS  < 

3 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

♦  0^ 

FEMALE  0 

•0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

*  .0 

IDAHO 

\ 

\ 

ID    BOISE  STATE  UNIVERSITY 

\ 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE  0 

•0 

0 

'  ..0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

XO    COLLEGE  OF.IOAHO 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

.0 

FEMALE           '  0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

10    IDAHO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

10    NTH* ST  NAZAftENE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•0 

b 

♦  0 

FEMALE  0' 

•  0 

0 

♦  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

10    DIVERSITY  OF  IDAHO 

TOTAL                 0  . 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

,  -o 

ID         STATE  TOTALS  I 

5 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

♦0 

0 

•  0 

FEMALE           a  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

ILLINOIS 

IL    AUGUST  ANA  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


11*1 
25.0 
♦  0 


0 

.0 

0 

.0 

2 

66*7 

,° 

♦  C 

1 

33.3 

3 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

o 

♦  C 

'C 

•0 

2 

0 

*  *o 

0 

.0 

0 

.0 

4 

1C0.0 

0 

.0 

4 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100*C 

0 

.0 

2 

o 

♦  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

2 

100*0 

o 

,0 

2 

0 

.0 

0 

♦0 

10 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

10 

o 

♦  0 

o 

«o 

10 

IOC.  0 

o 

.0 

o 

♦0 

10 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0. 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

♦  0 

c 

•  0 

19 

95. C 

1 

5*0 

20 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

6 

1C0.C 

0 

.0' 

6 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

13 

92*9 

1 

7*1 

14 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

7*1  • 

13 

92.9 

c 

.0 

14 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

9 

1C0*0 

0 

.0 

9 

0 

.0 

o 

•0 

I 

20*0 

4 

8C.0 

o 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  c 

5 

100.0 

0 

'  .0 

5 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

5 

100*0 

0 

.0 

5 

0 

A 

♦  u 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

28*6 

5 

7i.4 

0 

•0 

7 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

SCO 

2 

50.0 

0 

♦0  . 

4, 

0 

.0 

-  c 

♦0 

0 

•  0 

3 

1C0.0 

Q 

•  c 

3 

1 

.4 

1 

♦4 

34 

21*9 

190 

76.  9 

3 

1*2 

247 

0 

.0 

0 

•0 

29 

24*6 

88 

74.6 

1 

.8 

118 

1 

•  8 

1 

♦  8 

C  0 

19*4 

1 02 

79.1 

2 

1  .6 

1 29 

0 

.0 

0 

•  0 

c 

*0 

2 

10C.0 

0 

.0 

.  2. 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

0 

.0 

*  *  •  0 

0 

♦  0 

2 

100  .0 

o 

.0 

1* 

77.8 

0 

♦0 

14 

77*8 

4 

22*2 

0 

.0 

18 

7 

77.8 

0 

♦  0 

7 

77*8 

2 

22.2 

0 

•0 

9 

•J 

ft  .» 

*  0 

♦  0 

7 

77*8 

2 

22.2 

o 

.0 

"  9 

2 

66*7 

0 

♦  0 

2 

66*7 

1 

33*3 

0 

.0 

3 

1 

100.0 

0 

♦0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1 

50.0 

o 

♦  0 

1 

50*0 

0  1 

50.0 

o 

.0 

z 

16 

69*6 

0 

.0 

16 

69.6 

7 

30.4 

c 

♦  0 

23 

6 

60.0 

0 

A 

♦  u 

g 

8C.  0 

2 

2  C„  * 

0 

.0 

10 

8 

61  .5 

0 

♦0 

g 

61.5 

5 

38.5 

o 

.0 

13 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

7 

10C.0 

0 

*0 

7 

0 

A 
•  U 

0 

•  0 

0 

»  0 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

7 

1CC.0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

75.  0 

I 

25.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

66*7 

1 

33.3 

3 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

4 

8C*0 

1 

2C«0 

5 

0 

.0  . 

0 

*0 

0 

.0 

2 

1CC*C 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

2 

66.  7 

1 

33.3 

3 

o 

.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

3 

1C0.0 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

1 

100*0 

c 

♦  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

c 

*0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

11 

100.0 

0 

.0 

11 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

i 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

4 

10C*0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

28 

93.3 

2 

6*7 

30 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

7 

1CC.C 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

♦  0  o 

0 

.0 

21 

91*3 

2 

8.7 

23 

0 

.0 

0 

•0 

1 

11*1 

8 

88*9 

0 

•0 

9 

0 

♦  0 

0 

•0 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

•0 

4 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•0 

5 

100*0 

.  0 

.0 

5 

I  ERIC 


819 


823 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR9 S    OE«t€S  FO*  MAJOR  FIELO  CONFEMEO  BY  INSTITUTIONS  Of '  HIGHER  EOOCATICN  BY  RACE, 
ETHNICITY.  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-19T9 


AMERICAN  IhOt AN 
ALASKAN  NATIVE 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


NUMBER 
MATHEMATICS  (1T00I 
lUllOIS 


IL    AJRORA  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IL    8ARAT  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
t  L    BLACKBURN  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

IL    BftAOLEY  UNIVERSITY 
TOTAL    '  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

il  Chicago  state  university 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

IL    COLLEGE  OF  SAINT  FRANCIS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE,  0  .0 

MALE    v.  ^0 
IL.  06 PAUL  UNIVERSITY 
TOTAL  *0 
FEMALE  0  .0 

KALE   <  0  *0 

IL    EASTERN  ILL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0 
MALE  0 
IL     EL H HURST  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IL    EUREKA  COLLEGE 
T.OTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  \  0 
IL    GREENVILLE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

IL    ILL  6ENE0ICTINE  COLLEGE 
TOTAL  '  0  *0 

F.EWLE  0 
MALE  0 
IL    ILLINOIS  CCLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  .  0 

MALE  0 

il   Illinois  imst  technglcsy 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    ILLINOIS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL*  0  ,*0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL     ILL  WESLEYAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0 
MALE  0 
IL    KNCX  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMAtfc  0 
MALE  0 
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89 

96.7 

0 

.0 

9? 

.0 

1 

3.7 

0 

.0 

i 

3.7 

26 

96.3 

0 

.0 

27 

1.5 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.1 

63 

96.9 

0 

.0 

65 

ERiC 


821 


825 


TABLE  6*  hTOTAL  BACHaOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FI  ELD  CONFERRED  BY  JHSTlTUTIOHS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY,  AND  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NAT  WE 

NUMBER  X 


black  asian  cr 

non-hispanic  pacific  islander 


NUMBER 


MATHEMATICS  (  1700) 
ILLINOIS 

IL    ME  STERN  ILL  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

il  an  Eaton  college 

TOTAL  3  .0 

FEMALE  0  .0  ■ 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


IL  STATE 
TOTAL 
FeMALe 
MALE 


TOTALS  {         47  INSTITUTIONS) 

2  .3  27  4.5 

o  .o  a  3.1 

2  .6  19  5.5 


IN  ANDERSON 

COLLEGE 

TOTAL 

0  .3 

3 

.0 

FEMALE 

0        .0  / 

3 

.0 

MALE  . 

U  .0 

0 

.0 

IN    3ALL  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

1 

2.5 

FEMALE 

0  .0 

3 

.0 

MALE 

0  .0 

1 

3.3 

IN-    9E  ThEL  COLLEGE 

.0 

TOTAL 

0  .0 

0 

CEMAL2 

o  .a. 

0 

.0 

MALE 

c  .0 

'o 

.3 

AH    BUTlER  UNIVERSITY 

.0 

TOTAL 

0  .0 

0 

FEMALE 

3  .0 

3 

.3 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

IN     OcPAUW  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

o      •  o 

0 

.3 

IN  EARLHAM 

COLLEGE 

TOTAL 

0 

.3 

FEMALE 

0  O 

0 

.3 

MALE 

0  .3 

0 

.0 

In    R  ankl  in 

COLLEGE  I  NO I ANA 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

3  .0 

0 

.0 

IN     GOSHEN  COLLEGE 

.0 

TOT  At 

0  .0 

0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.3 

MALE 

C  .0 

0 

.0 

IN    GRACE  COLLEGE 

TOTAL 

0        •  0 

0 

.3 

FEMALE 

0  .0 

0 

.3 

MALE 

0  .3- 

0 

.3 

IN  HANOVER 

CCLLEGE 

.3 

TOTAL 

0  .3 

3 

FEMALE 

0  .3 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

IN     HUNTINGTON  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

3 

.3 

FE'-ttLE 

A  o  .o 

0 

.0 

HALE 

0  .0 

0 

.3 

IN  INDIANA 

CEN  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

3 

.0 

FE^ALt 

0  .0 

0 

.0 

HALS 

0  .0 

0 

.0 

IN      1*40 1  ANA 

STATE  U  MAIN  CAM 

5.3 

T  ~T  AL 

0  .0 

1 

FEMALE 

0  .0 

1 

11.1 

MALE 

0        . 3 

0 

.3 

IN     IN JI ANA 

ST  U   EVANSVL  CAM 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

f cKALE 

G  .0 

0 

.3 

MALE 

J  .0 

0 

.0 

IN  INDIANA 

U  6LGGMINGT0N 

TOTAL 

I  1.7 

2 

3.* 

FcHALE 

3  .0 

2 

6.3 

MALE 

1  2.4 

3 

.0 

\K\      I  NO!  ANA 

U  NORTHWEST 

TOTAL 

0  .0 

3 

.0 

FEMALE 

0  .3 

0 

.0 

MA  LE 

0  .3 

0 

.0 

IN  INDIANA 

U  AT  SOUTH  3EN0 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEHALE 

0  .c 

0 

.0 

MALE 

3  .0 

0 

.0 

IN     INDIANA  U  SOUTHEAST 

.0 

t^tal 

C  .0 

0 

FEMALE 

0  .0 

3 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

NUMBER 


.0 
.0 
.3 

.0 
.0 
.0 


16  2.7 
ID  3.9 
6  1.7 


0 
3 
0 

0 
0 

0 

3 
3 
3 

3 
3 
0 

0 
0 

3 

3 
*0 
0 

3 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


MHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


.0 

•  3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.3 
.0 
.3 

.0 
.0 

.a 

.0 
.0 

•  3 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0  * 
.0 

1.7 
4.2 
.0 

.0 

.c 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


12 
6 
6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
3 
0 

0 

■  0 
0 

0 
0 
0 

0 
3 
0 

3 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
3 

0 
0 
0 

G 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

a 
o 

o 
o 
o 


* 

NUMBER 

• 

* 

N UNDER  X 

NUMBER 

x 

.0 

0 

.0 

22  100.0 

0 

.0 

•  0 

0 

*c 

1?   ICO.  0 

A  £     A  V  V.  V 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

10  100.0 

0. 

.0 

•  0 

0 

A 

*u 

o 

.0 

•  0 

0 

•  0 

il    IAA  0 

A  A     A  W  .  V 

0 

.0 

.0 

0 

- 

.0 

12  100.0 

0 

.0 

2.0 

57 

9.  5 

511  84.7 

35 

5.8 

2.* 

24 

9.4 

213  63.2 

19 

N4 

1.7 

33 

9.5 

296  65.9 

16 

4.o 

•  0 

j  0 

.0 

1  100.0 

0 

♦C 

•  3 

0 

A 

•  u 

0  .0 

o 

.0 

.0 

0 

.0 

1  1C0.0 

0. 

.0 

•  0 

1 

2.  5 

39  97.5 

o 

♦  3 

•0 

0 

•0 

in  inn  n 

o 

.0 

.3 

1 

3.3 

29  96.7 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

1  103.0 

o 

.0 

•  0 

c 

.  0 

0  .0 

o 

.0 

.0 

p 

.0 

1  100*0 

0 

^0 

.0 

0 

•  0 

/L     1  AA  A 

0  1 uu. u 

0 

.0 

•0 

0 

•0 

4  100.0 

.0 

.0 

0 

.0 

2  lOolo 

0 

.0 

.0 

3 

.0 

is   i nn  n 
11  i  uu.  u 

o 

.0 

•  0 

0 

•  0 

3  1C0.0 

o 

*  .0 

•0 

0 

.0 

8  100. C 

0 

.0 

•0 

0 

•  0 

5  1CC.C 

o 

•  0 

0 

•  0 

2  100.0 

o 

.0 

.0 

0 

•  0 

3  lOC.'o 

0 

.0 

•  0 

0 

•  U 

3  100.0 

o 

.0 

•  0 

0 

.  0 

1  1  00.  0 

o 

.0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

.0 

0 

.  3 

5  1C0.0 

o 

•  0 

•  0 

0 

.0 

1  100.0 

o 

.0 

.0 

0 

.0 

4  10C.0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

3  100. C 

c 

.0 

•  0 

o 

Q 

2  I  00.  0 

o 

.0 

.0 

0 

\o 

1  .0 

0 

.0 

•  0 

0 

.  0 

3  1 

o 

.0 

•  0 

0 

•  0 

2  100.0 

o 

.c 

.0 

0 

!o 

1  100.0 

0 

.3 

♦  0 

0 

.  u 

1  100**0 

c 

.0 

.0 

0 

•  0 

1  100.0 

o 

.0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.1 

•  0 

0 

.0 

1  ICC.  0 

o 

.0 

•0 

G 

o 

1  100.0 

o 

•  0 

.0 

0 

Jo 

4  1C0.0 

0 

.0 

•  0 

1  * 

5.  3 

14  73.7 

21.1 

•  0 

1 

11.1 

6  66.7 

2 

22.2 

.0 

0 

.0 

8  80.0 

2 

2C.0 

•C 

0 

A 

A    IOC  A 

o 

.0 

•  0 

0 

•  G 

2  10C.C 

o 

.0 

.0 

0 

.0 

4  IColo 

0 

.0 

•  0 

4 

6.  » 

2 

3.4 

.0 

3 

12.  5 

21  87.5 

o 

♦  0 

.0 

1 

2.9 

31  91.2 

2 

5.9 

.0 

0 

.0 

2  10C.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

7  ICC.C 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

8  10C.C 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


22 
12 
10  ■ 

23 
11 
12 


603 
256 
347 


1 

0 
1 

'*Q 
10 
30 

I 

0 
1 

6 
4 

2 

11 
3 
6 

5 
2 
3 

3 
1 

2 

5 
1 
4 

3 
2 
1 

3 
2 
I 

1 
1 

0 

5 
1 

4 

19 
9 
10 

6 
2 
4 

58 
24 
34 

2 
I 
I 

5 
2 
3 

8 
4 
4 


erJc 


622 


82t; 


TAbIe  *•     TOTAL  SAC  HE  LOR'  S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY.  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 

ETHNICITY*  A  NO  SEXI     INSTITUTION  AND  SUTE  19TB-19T9 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HI  S» AN  I C  PACIFIC  I SLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


MUTE 
NON-HISPANIC 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


fOTAl 


NUMBER 
MATHEMATICS  UTOcVX. 
I  NO  I  AN  A 

IN     IND-PUAOUE  U  FORT  WAYNE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    MANCHESTER  COLLEGE 
.  TOTAL  0  .0 

*       FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    MARIAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  ^0  .0 

.MILE  0        .0  k 

IN    MARION  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  v  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    PUROUF  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    PJROUE  U  CALUMET  CAMPUS  - 
TOTAL  0  .0 

FEMALE     '  0  .0 

MALE  0     '  .0 

IN    RO$E— HULMAN  INST  OF  TECHN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    f  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    SAINT  FRANCIS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

"FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    SAINT  JOSEPH'S  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0    *  - 

MILE  0  .0 

IN    SAINT  MARY *S  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    SAINT  MARY-OF-THE-MOOOS  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

,  MALE  0  .0 

IN    TAYLOR  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'  MALE  0  .0 

IN    TR  I- STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE  C  .0 

IN    UNIVERSITY  OF  EVANSVILLE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    UNIVERSITY  OF  S,CTR£  OAME 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*L£  0  .0 

IN    VALPARAISO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE!  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    MBA  SH  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 

IN   -      STATE  TOTALS  I 

TOTAL  I  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  I  .4 


NUMBER 


x 

• 

NUMBER 

x 

* 

NUMBER 

x 

NUMBER 

X  - 

NUMBE* 

NUMBER 

X 

NUMBER 

<■' 

/'* 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

5 

10C.0 

0 

.0 

5 

•  0 

o 

•  0 

o 

.0 

%  0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

10C«0 

0 

.0 

2 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

ICC.  0 

0 

.0 

2 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

4  .0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

5 

lOC.O 

0 

.0 

5 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

1.3 

X  1 

1*3 

o 

.0 

2 

2.  5 

79 

97.5 

0 

.0 

90 

.0 

"  o 

.0 

.0 

o 

.0 

2T 

100.0 

0 

.0 

27 

1.9 

1 

1.9 

0 

.0 

2 

3.6 

51 

96.2 

0 

.0 

53 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

1 

1C0.0 

c 

.0 

1 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

.0 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

B 

10C.0 

0 

.  0 

*  9 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

•  C 

9 

10C.0 

0 

.0 

9 

•  0 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

'  .0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

20.  0 

I 

20.0 

o 

.0 

2 

40.0 

3 

6C.  0 

o 

•  c 

5 

100.0 

o 

•  C 

o 

.0 

I 

100.0 

0 

•C 

c 

.0 

1 

lo 

i 

25.0 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

.0 

4 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

9 

98.9 

1 

1 1.1 

9 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

8 

96.9 

1 

1 1. 1 

9 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

•  D 

o 

•  0 

1 

1CC.0 

c 

r> 

1 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

1 

100. u 

0 

*.o 

1 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  G 

c 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

'.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

^0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

♦  0 

o 

.0 

o 

•C 

o 

.c 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

•  0 

o 

.0 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

4 

10C.0 

0 

.0 

4 

.0  - 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

•  0 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

t,  o 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

4.0 

0 

.0 

1 

4.C 

z 

9.0 

23 

92.0 

0 

•c 

25 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

4.8 

0 

.0 

1 

A. 9 

2 

9.5 

19 

9C.5  . 

0 

.0 

21 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

1C0.0 

0 

.0 

6 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

•c 

2 

1CC.C 

c 

.0 

2 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

17 

100.0 

0 

.0 

17 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

17 

1CC.0 

0 

.0 

17 

35  INSTITUTIONS) 


IOWA 

IA    BRIAR  CLIFF  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

I A    BUENA  VISTA  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MAL  E 
I A    CENTRAL  U 
TOTAL 
FEMALE 
.  NILE 


0 
0 
0 

OF  IOWA 

0 
0 
0 


1.9 
3.3 
1.3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.6 
.6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


12 
5 
7 


3.3 
4.1 
2.9 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.c 

.0 
.0 


343  94*  8 
115  93.5 
229  9^.4 


1C0.0 
.0 
100.0 

100.0 
100.0 
100.0 


1  1C0.C 

0  .0 

1  100.0 


1.9 
2.4 
1.7 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
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.0 

0 

•  C 

c 

♦  0 

0 

0 

.0 

1 

20.0 

1 

20*0 

80.0 

0 

.0 

5 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

14 

100*0 

c 

.0 

'  14 

o 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

.0 

6 

*  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  C 

e 

1CC.C 

c 

♦  0 

8 

1 

50.0 

0 

♦  0 

1 

50.0 

0 

*0 

1 

50.0 

2 

1 

100.0 

0 

♦0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

c 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

100*0 

1. 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

o 

.  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

c 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

2 

1C0.0 

0 

♦  0 

2 

o 

.0 

0 

.0 

2 

5 

5.7 

33 

94.3 

0 

.0 

r  35 

0 

♦  0 

o 

.0 

1 

21 

95*5 

0 

.0 

22 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

7.7 

12 

92*3 

0 

♦  0 

13 

1 

1  .9 

o 

♦  0 

6 

11*5 

84.6 

2 

3.8 

52 

k  0 

•  0 

0 

.0 

3 

16.7 

14 

77*8 

1 

5.b 

ie 

I 

2.9 

0 

.0 

8.8 

30 

ee.2 

*  1 

2.9 

3* 

o 

.0 

0 

.0 

1 

7.7 

11 

84.6 

1 

7.7 

M 

o 

.0 

o 

•  0 

t 

16.7 

4 

66.7 

1 

16.7 

6 

0 

♦  0 

0' 

.0 

0 

•  0 

7 

100*0 

0 

•  0 

7 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

18 

9C*0 

2 

tc.o 

20 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

92*3 

1 

7.7 

13 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

85*7 

1 

14.3 

7 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

c 

.0 

19 

100.  C 

0 

.0 

19 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

•  0 

10 

10C.0 

c 

.c 

10 

c 

♦  c 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

9 

100.0 

0 

•  0 

9 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0 

2 

10C.0 

c 

.0 

2 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

c 

.0 

2 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  c 

0 

.c  , 

0 

.  0 

0 

1 

20.0 

c 

.■o 

1 

2C.C 

t 

8C*0 

0 

.0 

5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10C.0 

0 

•  0 

1 

1 

25.0 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75..0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1CC.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

^0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0  ' 

t 

  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10C.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.  -o 

3 
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™         s«s»  W\«JS  $tat£tuIJm-i»wh,<!he*  f0UCAT,0H  ,v  MC£# 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  J 

NATHEHAT ICS  (1700) 

\ 

MASSACHUSETTS 
NA    HARVARO  UNtVttSJTY 


RACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


kHITE 
NON-HISPANIC 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
(HA  MASS 
V  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


INST  OF 


3\  5*9 
0\  .0 
3  \  7.0 
TECHNOLOGY 

0  \  .0 
0  \  ,0 
0     \  .0 


MA    83ST0N  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  ^0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    SfUOGEWATE*  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0   -  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

MA    FITCHBURG  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NA    Fk  AMI NGHAM  STATE  COLLEGE 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

Kk    N3RTH  A OAM 5  STATE  COLLEGfc 
TOTAL  0        ♦  <> 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -  .0 

MA    SALEM  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MtLE  0  '.0 

NA    UbSTF I6L0  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  #0 

MA    WORCESTER  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0'  .0 

MA'  MERRIMACK  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MA    MOUNT  HOLYCKE  CCLLEGE 
TOTAL  0        *0  * 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  »0 

MA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  1  *.2 

FEMALE  C  .0 

•  MALE  '1  5*0 

MA    RAOCLIFFE  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MA    REGIS  COLLEGE 
TOT  AL  0. 
FEMALE       **  0 
MALL  0 
MA    SIMMONS  COLLEGE 
TLTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MA    SMITH  COLLEGE 
.  TOTAL  .0 
FEMALE  0 
HAL  £  0 
MA    STHESTN  MASS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  "0  *0£ 

MALE  0  .0 

MA--S**1NG£IELC  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MA    STONEHILL  COLLEGE 
TOTAL  0 
f  EMALE  o 
HALF  0 
MA    SJFFOLK  UNIVERSITY 


•  0 

•  0. 

•  0 

•0 
,0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


TOT  AL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
MA    TUFTS  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


NUMBER 

X 

i 

2 

3  *9 

0 

•  0 

2 

25*0 

o 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

q 

•  0 

1*7 

o 

♦  0 

c 

*0 

0 

•  0 

1 

2*0 

I 

6  *3 

o 

♦  0 

I 

25*  0 

o 

♦  0 

0 

*0 

*  0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

♦0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  C 

o 

♦  0 

^0 

•  0 

0 

♦  0  ' 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

•  0 

I 

7*1 

o 

♦0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

1 

14*3 

0 

♦  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o_ 

 *0 

0 

•  0 

I 

3*  7 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

I 

6*3 

0 

*0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0* 

.0 

2 

-9*  1 

1 

4*5 

2 

9*1 

1 

A*  5 

0 

♦  0 

0 

•  0 

°  0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

o 

*0 

0 

*0 

0 

'-  *0 

2 

25.0^ 

o 

♦  0 

2 

2  5*0 

o 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

•  6 

•  0 

c 

•  0 

♦  0 

2 

'40*0 

o 

♦  0 

2 

40*0, 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

c 

•  0 

6*  3 

o 

♦  0 

10*0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

25*0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

c 

♦  0 

I 

50*0 

0 

•  0 

0 

-  *0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

\  o 

'  *0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

/ 

J 

/ 

ft 

1 

X 

NUMBER 

I 

NUMBER  «.  S 

0 

- 

*0 

5 

9*8 

40  78*4 

0 

*0 

2 

25*0 

5  *  62*5 

0 

*0 

3 

7*0 

35  81*4 

0 

*0 

1 

1.7 

56  93*3 

0 

*0 

0 

•  0 

10  9C*9 

0 

*0 

1 

2 

46  93*9 

0 

♦  0 

1 

8*3 

10  83*3 

0 

•  0 

1 

25*0 

3  75*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

7  -87*5 

0 

•  0 

0 

•  0 

16  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

c          12  100*0 

0| 

♦0 

0 

*0 

4  100*0 

0! 

•  0 

0 

•  0 

14  100*0 

o! 

•0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

♦  0 

*> 

*0 

8  100*0 

°l 

•  0 

0 

•  0 

14  100*0 

ol 

*0 

0 

•  0 

6/100*0 

O1 

♦0 

0 

*0 

•  100*0 

0| 

•  0 

0 

•  U 

/  V  100*0 

0 

*0 

0 

*0 

/    2  100*0 

0 

*0 

0 

*0 

'      7  100*0 

0 

•  0 

1 

7*1 

12  85*7 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

7  '100*0 

0 

•  0 

1 

14*3 

5  71*4 

0 

*0 

0 

♦  0 

19  100*0 

0 

•0 

0 

f° 

11  1C0«C 

p 

•  0 

0 

*0 

8  100*0 

f 

0 

♦  0 

1 

3*7 

26  96*3 

0 

♦  0 

0 

*0 

11  100*0 

0 

*0 

1 

6*3 

15  93*8 

0 

*0 

0 

♦  0 

12  100*0 

0 

♦0 

0 

*0 

9  100*0 

0 

*0 

0 

*0 

3  100*0 

1 

4*5 

4 

L8*2 

17  77*3 

1 

4*5 

4 

18*2 

17  77*3 

0 

•  0 

0 

*0 

0  *0 

0 

*0 

1 

3*2 

30  96*6 

0 

♦  0 

0 

*0 

11  100*0 

0 

*0 

1 

5*0 

19  95*0 

o. 

•  0 

2 

25*0 

5  62*5 

0 

*  *0 

2 

25*0 

5  62*5 

0 

*0 

p 

•  C 

0  *0 

0 

*0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

5  10C*C 

0 

*0 

0 

*0 

0  *0 

c 

*0 

—2 

40*0 

3  60*0 

0 

*0 

3  2 

40*0 

3  60*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

*0 

0 

*0 

17  10C«0 

0 

*0 

0 

♦  0 

17  10C«0 

0 

♦0 

0 

*0 

0  *0 

0 

*0 

1 

6*3 

15  93*8 

0 

*0 

1 

10*0 

9  90*0 

0 

*0 

0 

*0 

6  10C0 

0 

*0 

1 

25*0 

3  75*0 

0 

*0 

0 

*0 

2  100*0 

0 

*0 

1 

50*0 

1  50*0 

0 

•0 

0 

*0 

5  100.0 

0 

*0 

0 

•  0 

5  100.0 

0 

*0 

0 

•  C 

0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

12  100.0 

0 

♦0 

0 

*0 

4  1C0.0 

0 

*0 

0 

*0 

6  100.0 

0 

1 

*0 

0 

♦  0 

14  100.0 

0 

♦  c 

0 

♦  0 

3  100.0 

0 

♦  0 

0 

*C 

11  100.0 

NON-RES ICENT 
ALIEN  . 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


11.8 
12.5 
11.6 


51 
B 

43  ^ 


3  5.0 

60 

1  9.1 

11 

2      4.1      .  / 

49 

- 

1  6*3 

L2 

0        .0  t 

4 

1  12.5 

*B 

0  .0 

16 

0  .0 

12 

0  .0 

4 

0      ♦  o 

0  *0 

6 

0  *o 

8t 

o  *o 

-o  *c 

6 

0  *0 

8 

o  *o 

9 

o  *o 

2 

0  *o 

7 

1          7  1 
1         f  *  1 

14 

0  *0 

7 

1  14*3 

7 

0  *0 

19 

0  *0 

11 

o  *o 

6 

0      ♦  o 

27 

(  .0 

11 

0  *0 

16 

0  *0 

12 

o  *o 

9 

0  *0 

-  3  _ 

22 

1  4*5 

22 

0  «0 

0 

0  *0 

31 

o  *o 

11 

o  *o 

20 

1     12*5  * 

Q 

1  12*5 

6 

0  *0 

0 

0  *o 

5 

0  *0 

5 

0  *o 

0 

5 

o  *o 

5 

0        *0  s 

0 

0       o*0        v , 

17 

0  .0 

17 

0  «0 

0 

c.  *o 

16 

0  \  *0 

10 

o  «o 

6 

0  *0 

4 

0  »0 

2 

o  *o 

2 

0  »0 

5 

0  «o 

5 

0  *0 

0 

0  *0 

12 

0  .0 

4 

0  .0 

6 

0  .0 

t  14 

0  .0 

3 

0  .0 

11 

■> 

4 

830 


834 


TAtfLE  4.    TOTAL  SACMfiM*S 


MM  EES  FOR  MAJOR  f  IELO  CONfERREO  SV.  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  MCE* 
ETHNICITY.  AND  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  t«Ht?1 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

NAT  HEN  AT  I C  S,  <t  t  TOO ) 

MASSACHUSETTS* 

MA    \M  I VER  SI  7 V  Of  LGMELL 


•LACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  f ACIfIC  ISLANDER 


HISfANlC 


TOTAL 
MINORITY 


*HtTE 
NON-HI  SPAM  C 


NON-RE  SI  OCN7 
ALIEN 


T07AL 


NUMBER 


NUMBER 


MA     -    STA7E  TOTALS  ( 
TOTAL  4 
FEMA«.E  0 
MALE  4 

MICHIGAN 


44  INSTI 7U7I0NS) 
•6  20  2.9 

.0  14  4*3 


1*1 


1.7 


HI     ADRIAN  COLLEGE 

TOTAL 

0 

.0 

0 

♦0 

*  FEMALE 

0 

•  0 

0 

\  .0 

MALE 

0 

♦  0 

0 

.0 

MI     AL8ICN  COLLEGE 

70TAL 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE 

0 

♦  0 

0 

•0 

MI,  ALMA  COLLEGE, 

70TAL 

0 

♦  0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

MI    ANORENS  UNIVERSITY 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

•  0 

*  MALE 

0 

.0 

0 

•  0 

HI    A3  UI  NAS  COLLEGE 

70TAL 

0 

;o 

0 

.0 

'  FEMALE 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

HI    CALVIN  COLLEGE 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE 

0 

•0 

0 

•  0 

HI    CENTRAL  MICH 

UNIVERSI  7Y 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

•  0 

Ft?  MILE 

0 

•  0 

0 

.0 

/MALE 

0 

.0 

0 

•  0 

MI    OETROIT  INST 

7ECHN0L0GY 

/TOTAL  ' 
/FEMALE 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

/  HALE 

0 

.  .0 

0 

•  0 

M.I    EASTERN  MICH 

UNIVERSI 7V 

'    70TAL  . 

0 

•0 

1 

11.1 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE 

0 

.0 

I 

12.5 

HI    FERRIS  S7A7E 

COLLEGE 

TJTAL 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE'  ^ 

0 

.0 

0 

•0 

HI     GRA.IO  VALLEY 

S7 

COLLEGES 

70T  AL 

0 

♦0 

0 

.0 

FEMALE 

CP 

.0 

0 

•  0 

*  HALE 

0 

.0 

0 

.0 

HI    HILLSOALE  COLLEGE 

T07AL 

0 

.0 

o, 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

•  0 

HALE 

0 

•0 

0 

.0 

TOTAL 

0 

•  0 

1) 

♦  0  * 

3.2 

FEMALE 

0 

.<0 

o 

♦  0 

♦  0 

MALE 

0 

*.o 

o 

*o' 

4.7 

MA    U  Of  MASS 

AMHERST  CAMPOS 

TOTAL 

0^ 

•  0 

o 

♦  0 

4.3 

FEMALE 

0 

.0 

o 

.  0 

'12.  5 

MALE 

0 

.0 

o 

•  0 

•  0 

HA    U  OF  MASS 

BOSTON  CAMPUS 

TOTAL 

P 

.0 

o 

♦  0 

1 

6.  3 

FEMALE 

0 

•  0 

o 

♦  C 

12.5 

MALE 

0  > 

•  0 

o 

.0 

o 

•  0 

MA  MELLESLEV 

COLLEGE 

TOTAL 

0 

.0 

1 

7.1 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

1 

7.1 

0 

.0 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

HA    NES7ERN  NEK  ENC  COLLEGE 

♦  0 

TOTAL 

0 

•  0 

1 

20.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

.MALE 

0 

•  0 

1 

25.0 

0 

.0 

ha-  Wheat cn  college 

'  TOTAL 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*.0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE 

0 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

HA     WILLIAMS  COLLEGE 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

!>f  EMALE 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 
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.0 
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.0 
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.0 

0 

•  0 

MALE 

0 
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0 
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X 
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I 
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NUMBER 
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o 

.0 

l 
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1 
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31 

o 

♦  0 

•  c 
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0 

•  0 

16 

0 

.0 

1 

6.7 
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1 

6*7 

15 

•  0 

♦  0 

1 

4*3 

22  95.7 

0 

.0 

23 

o 

.0 

12*5 

7  87.5 

0 

.0 

8 

0 

♦  0 

♦  C 

15  1CC*C 

c 

.0 
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o 

.0 

l 
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.0 
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.0 

1 
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0 

.0 
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0 
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.0 
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0 

.0 
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0 

.0 
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.0 

1 

7.1 
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c 

*c 

14 

0 

.0 

.0 
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0 

.0 

0 

o 

.0 

1 
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0 

.0 

5 

o 

•  0 

•  0 
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0 

.0 

1 

0 

.0 

1 
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c 

•  0 
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0 
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0 

•  C 

6  1CC*0 

0 

.0 

6 

o 

.0 

0 

•  0 
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0» 

.0 

s  6 

c 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 
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0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3  1C0*0 

0 

.0 

0 

•0 

p 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

2 

o 

1 

7*1 

12  85.7 

1 

7.1 

14 

o 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

0 

> 

1 

1C.C 

8    .8  CO 

1 

10.0 

10 

2 

.  3 

38 

5.6 

622  91.3 

x  21 

3.f 

681 

1 

♦  3 

21 

6.5 

^296  91.4 

7 

2.2 

324 

.3 

v  IT 

4.8 

326    91*3  ' 

14 

3.9 

357 

o 

•  0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

♦  0 

6 

o 

♦  0 

0 

.0 

0  .C 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

6  100. C 

0 

.0 

6 

1 

16*7 

«'  1 

16.7 

-5  83.3 

-  c 

.0 

6 

o 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

1 

25*0 

1 

2  5*C 

3  75.0 

0 

.0 

4 

o 

♦  0 

0 

•C 

,  6  10O-.0 

0 

.0 

:  (\ 

o 

♦  0 

0 

.0 

3  1CC*0 

c 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

3 

1 

50.0 

1 

5C*C 

1  50.0 

0 

.0 

2  ' 

1 

100*0 

1 

100*0 

0  *0 

0 

.0 

-  1 

•  0 

.0 

0 

.0 

1  100.6 

0 

.0 

1 

o 

.0 

o 

•  C 

,  4  100.0 

0 

•  0 

4 

o 

.0 

c 

,  .0 

3  100*0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

o' 

♦  0 

o 

.0 

10  10C.0 

0 

•  0 

10  , 

0 

•  0 

o 

.0 

4  100*0 

0 

♦  0 

4  " 

0 

•  0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

.0 

6 

1 

11*1 

1 

11.1 

8  88*9 

U 

.0 

9 

o 

•  0 

0 

•  C 

3  100*0 

0 

•  0 

3 

1 

16.7 

1 

16*7 

5  83.3 

0 

.0 

6 

o 

♦0 

o 

•  0 

3  100.0 

0 

,0 

,  3  * 

o 

♦  0 

o 

.0 

1  100.0 

0 

,0 

1 

0 

.0 

0 

*0 

2  100*0 

0 

•0 

2 

o 

.0 

1 

11*1 

7  77*8 

1 

11.1 

9 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1  100*0 

0 

•0 

1 

0 

*0 

1 

12*5 

6  75*0 

1 

12.5 

8 

0 

*0 

0 

.0 

5  1CC.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

•0 

5 

0 

1 

6.7 

1 

6.7 

1*  93*3 

0 

•  0 

It 

0 

.0 

0 

•  G 

3  10C.0 

0 

•0 

3 

1 

8.3 

I 

8.3 

11  9U7 

0 

.0 

12 

0 

.0 

0 

♦  0 

4  1C0.0 

0 

.0 

*  * 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0 

*0 

0 

.0 

3  10C.0 

0 

.0 

i 

9 

ERIC 


•31 


835 


5 


TAILE  ft*     TOTAL  MCHCLO**$ 


4  ? 
OCCREES  PC*  MAJOft  P«LO  CONFERRED  IY  INST  t^VT  IONS  OF  HI  CMC  It  EOXAflON  »t  RACEt 
ETHNICITY*  AND  $€Xt    INSTITUTION  ANO  STATl  tt?i-W» 


AFRICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NJM8ER  t 


•LACK  •SIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER  HISPANIC 

NUMIEft         f       Nl*IEK     *    t  NUNIEK 


TOTAL 
MINORITY 


NUMMft 


W4I TE 
NON-HISPANIC 


HUMIER 


NON-AC SI CENT 
'.ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMIER 


MAtHEMATICS  (HOC) 
HICnIJAM 


NI    HOPE  COLLEGE  ' 

TOTAL  0  .0 

EEmale  0  .0' 

HALE  0  .0 

HI    KALAMAZOO  COLLEGE 
TOT  AL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

HI •  LAKE 
TOTAL 
FEMALE* 
«*L6 
HI  LAtffcENCE 
TCTal 
FEHALE 
HALE 


SUPERIOR  ST  COLLEGE 
C  .0 
0  *0 
0  *0 
INST  TECHNOLOGY 
0  .0 
0  .0 


MI 


.HA DON HA  COLLEGE 

TOTAL  *  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


.9 
.0 
.0 


MI    ME4CY  COLLEGE  DF.DtTRDIT 


TOTAL  0* 

FEMA*LF.  0 

HALE  0 
HI    MICHIGAN  STATE 

TOTAL  p 

FEMALE  \& 

\     MALE     *»  ,0 
HI  MICHIGAN 
TOT/L 


.0 
•  0 
.0 

LNI'/ERSITY 
.3 
.0 
.0 

TECHNOLOGICAL  U 
0  .0 


FEMALE  C  .0 

HALE  0  '.0 
MI    NORTHERN  MICH  UKIVERSITY 

TOTAL  t  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        *0  . 
Ml     OAKLAND  UNIVERSITY 


♦  0 

.0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 


TOTAL  0 
FEs<AL  E     '  0 
HALE  0 
MI     CLI VET  COLLEGE 
TOT  AL  5 
FEMALE  0 
HALE  0 
HI     SAGINAW  VLY  STATE  COLLEGE 
TOTAL  *0  .0 

FEHALE  Q.  -0 

KALE   ■  0*  .0 

HI  ySHAW  COLLEGE  AT  0£TftOIT 
JOT  AL  0.0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI     SPRING  AftSOft  COLLEGE 
TOTAL  '  0         «P  ' 

FEMALE  0  .0 

HALE         V       0  *D 
UNI  VERSI TfSDF  DETROIT 
TOT  AL  Nfl        .  D 

FEHALE  \  .0 

HA  L  E 
HI    U  MICHIGAN- 


MI 


A  .0 

..o\    .  0 

N-ANN  lARftQR 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 
HI  U'OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
HI    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
HI  WAYNE 


0  .0 
•     0  .0 
0     m  .0- 
MICHIGAN-DEARBORN 
0  .0 
0  *0 
C  .0 
MICH I CAN- FLINT 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
STATE  UNIVERSITY 


TOTAL   ,  0  *9 

FEMALE  '  0  .0 

MALE  0  .0 

NI    WESTERN  MICH  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

3 
0 
0 

0 
0 
0 
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0 
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0 
0 
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'  o 

0 

0 
0 

Ot 

0 
0 
0 

0 
0 

'o 

0 
0 
0 

1 
1 
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0 
0 
0 

1 

1 

0 

0 
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0 


•  0 
.0 
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.0 

•  0 
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.0 
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•  0 
.0 
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.0 
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.0 
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.0 

.0 
.0 
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.0 
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.0 

♦0 

.3 

.0 

20.0 
33  O 

•  0 

.0 
.0 
.0 
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.0 

.0 
.0 

•  0 


1  9.1 

0  «0 

1  25.0 


.0 
.0 
•  *0 

5.0 
•  0 
9.1 

.0 
.0 
.0 

25.9 
33.3 
22.2 

2.0 
.  .0 
2.9 


MI 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MINNE!  OTA 


STATE  TOTALS  (        IX  INSTITUTIONS) 


ERLC 


N    AUGS6URG  COLLEGE  * 
TOTAL  C 
FEHALE  0 
HALE  0 


.9 
.5- 
.0 


10 
3 


2.7 
2.5 
2.6 


.0* 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
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0 
0 
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0 
0 
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1 

0 

0 
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0 
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0 
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0 

c 

0 
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0 
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0 

0 
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0 
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0 

3 
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0 
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0 
2 
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0 
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0 

1 

0 

1 
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.0 
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«0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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5.9 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
.0 
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.0 
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.0 

.0 
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.0 
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.0 
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•  0 
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.0 
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.0 
.0 
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A  3. A 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
6.3 
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0 

0 
0 
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.0 
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.0 
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•0 

0 
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0 

.0 

0 

.0 
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0 
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0 

;o 
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♦0 
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*0 
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0 

.0 
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•0 
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♦9 
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TABLE  6.    TOTAL  SAC  HE  LOR  *S    DEGREES  FOR  MAJOR  FlELO  CONFER*  EO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
•*  ETHNICITY*  AND  SEX.     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMEMCAN  UC'AN 
ALASKAN  NATIVE 


NUftBER  - 
MATHEMATICS  1 170CI 
MINNESOTA 

NN  BETHEL  COLLEGE 
_  TOTAL  0 
^FEMALE      '  0 

HALE  0  » 

NN    CARL  ETON  CtttEGE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NCtV-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 

.0 
•D 
.0 


NN    COLLEGE  OF  SAINT  BENEDICT 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.3 
.0 


MN    COLLEGc  OF  SNT  CAT HER INb 
TOTAL.  0  .0. 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MN    COLLEGE  OF  SAINT  TERESA 
TOTAL "  0   *  *0 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  .0 

COLLEGE  OF  SAINT  THOMAS 
0  .0 
0  *0 
0  ♦<> 
AT  PQORHEAO 
0  .0 
0  *0 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MN  CONCOROIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NN    GUSTAVUS  AOOLPHUS  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

.  MALE  0  .0 

MN    HAMLINE  UNIVERSITY 
*  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  '  .0 

MALE  0  .0 

MN    MACAL ESTER  COLLEGE 
.TOTAL      -  0  ♦<> 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MN     SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

'  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MN     SAINT  MARY'S  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MN    SAINT  OLAF  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NN    6EM IDJ  I  STATE  U 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MN    MANKATO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

MN    NO 0 AH E AO  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

♦  0 


4N     SAINT  CLOUO  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


5*9 
25*0 
♦  0 


NN    STHWST  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MN    MI  NONA  STATE  UNIVERSITY 
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TABLE  6*     TOTAL  BACHELORS    DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS.  OF  HIGHER  ECUCATlON  BY  RfCc. 
ETHNIC ITYt  AND  SEXt  '  INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


MATHEMATICS  U700) 

NN          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  X 

FEMALE  I  1.2 

MALE  0  .0 


23  INSTITUTIONS) 


MISSISSIPPI 

MS    ALC CRN  STATE  UNIVERSITY 


TCTAL  0 
FEMALE  0 
NAXE  0 
MS    BE  LHAV6N  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MS  BLUE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
•0 
.3 

.0 
.0 
.3 


MOUNTAIN  CCLLEGE 
0  .0 
0  .0 
c  *0 
MS    OElTA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MS    JACKSON  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 
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ABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    OEGREE$\FOR  MAJOR  FIELO  CONFERAEO  It  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATtON  BY  R*CEt 
ETHNIC  I T^t  AND  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  I  NOUN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK 
HON- HI  SPAN  I C 


NUMBER 


ASIAN  OR 
PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


.  taHlTE 
NON-HI SPAN iC 

NUMBER 


NQN-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


MATHEMATICS  C  17001 
MISSOURI 


NO    DAURY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NO    EVANGEL  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NO    FONTBONNE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE     •  0  *0 

MO    THE  LINOENWOO  COLLEGES 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NO    MARYVIU.E  C-SAINT  LOUIS 
TOTAL  0  .0 
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TABLE  6*    TOTAL  BACHaOA'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  It  INSTITUTIONS  OF  HICME*  EDUCATION  BY  RACE* 
*  ETHNIClTVt  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 
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TAKE  6.    TOTAL  BACHttOR^S    OEGAEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  J^ITUT ICNS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
9mMim*  £TH>iICITY»  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 
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TAbiE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE t 
ETriNICITYt  AND  SEXx     INSTITUTION  ANC  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


'    BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 

MATHEMATICS  (17001 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


hHlTF 
NON-HI SfANiC 


NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


NH          STATE  TOTALS  (  6  INSTITUTIONS) 

TCTAL                 0  .0  1         .9  0  .0  0  .0  1  .9  106    99.1  0  .0  107 

FEMA-tE                 0  .0  0        .0  0  *    .0  0  .0  0  .0  43  100.0  >    0  .0  43 

MALE  "**"0  .0  1       1.6  0  .0  0  .0  1  1.6  63    98.4  0  .0  64 
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TAKE  4,    TOTAL  BACHELOR'S    OECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  'INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 
ETHNICITYt  A NO  SEX*    INSTITUTION  AND  STATE  197A-1979 
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,  „  NUMBER  X 

MATHEMATICS  (1700) 

NEW  JERSEY 

NJ    TRENTON  STATE  CCLLEGE 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HI SPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY, 


WHITE 
NQN -HISPANIC 


NGN-RESI OE  NT 
ALIEN 


TOTAL 


TOTAL  0 

•  0 

I 

4*0 

FEMALE  0 

.0 

I 

*»  » 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

NJ    UPSALA  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

j  0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

MALE  0 

♦  0 

0 

.0 

NJ    WILLIAM  PATERSON 

COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

NJ          STATE  TOTALS  < 

24 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  1 

♦  3 

II 

3*2 

FEMALE  0 

.0 

4 

2.4 

MALE  I 

.6 

7 

4.0 

NUMBER 

t 

NUMBER 

X 

NUMBER 

C 

NUMBER 

T 

NUMBER 

I 

NUMBER 

0 

.0 

0 

•0 

1 

4.0 

24 

96.0 

0 

.0 

25 

0 

»0 

0 

.0 

1 

7.1 

o 

.0 

14 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

11 

0' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

o 

.  0 

I 

o 

♦  0 

<.  0 

.0 

0 

.0 

1 

10C.0 

0 

•  0  . 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0. 

.0 

0 

1 

5*0 

0 

.0 

1 

5.0 

19 

95.0 

0 

•  0 

20 

1 

10.0 

0 

•  0 

1 

10.0 

9 

90*0 

0 

.0 

10 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

1CC.C 

0 

.0 

10 

5 

1.4 

7 

2.0 

t  - 

7.0 

307 

89.0 

14 

-  4*1 

345 

3 

1.8 

3 

1.8 

¥  io 

5.9 

(  156 

91*8 

4 

2.4 

170 

2 

1.1 

4 

2.3 

14 

a.o 

151 

86*3 

10 

5.7 

175 

NEW  MEXICO 


NM    COLLEGE  OF  THE  SOUTHWEST 


TOTAL 

0  *0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

♦  0 

NM    EASTERN  NM 

U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

0  .0 

i 4 

12*5 

FEMALE 

0  *0 

0 

*0 

MALE 

0  *0 

1 

16*7 

NM    NEW  MEXICO 

HIGHLANDS  U 

TOTAL 

0  *0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

MALE 

0  *0 

0 

•  0 

NM    NM  INST  OF 

MINING  't4  T ECHN 

TOTAL 

0  *0 

0 

.0 

FEMALE 

0  *0 

0 

.0 

MALE 

0  *0 

0 

•  0 

NM    NM  STATE  U 

MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  *0 

0 

.0 

MALE 

0        *0  ' 

0 

.0 

NM  UNIVERSITY 

OF  ALBUQUERQUE 

0' 

TOTAL 

0  *0 

.0 

FEMALE 

0  *o 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

NM    U  OF  NM  MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

0  *o 

0 

♦  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•q 

MALE 

0  .0 

0 

♦  0 

NM    WESTERN  NM  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  *0 

0 

.0 

MALE 

0  *0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

C 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

12*5 

*  0 

.0 

2 

2S.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

16*7 

0 

.0 

2 

33.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

14.3 

1 

14*3 

c 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

33.3 

1 

33.3 

0 

•  0 

3 

17.6 

3 

17*6 

0 

.0 

1 

14.3 

1 

14*3 

0 

•  0 

2 

20*0 

2 

20.0 

0 

.0 

2 

66.7 

2 

66*7 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

66*7 

2 

66.7 

0 

♦  0 

2 

11.1 

2 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

16*7 

2 

16*7 

0 

.0 

2 

66*7 

2 

66*7 

0 

•  0 

1 

50*0 

1 

50,0 

0 

•  0 

1 

100*0 

1 

10C.C 

2 

100*0 

0 

•0 

2 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

5 

62.  5 

1 

12.5 

8 

2 

100*0 

0 

♦0 

2 

3 

50*0 

1 

16.7 

6 

1 

100*0 

c 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

6 

85*7 

0 

.0 

7 

4 

100*0 

0 

.0 

4 

2 

66*7 

0 

.0 

3 

14 

82*4 

0 

.0 

17 

6 

85*7 

0 

.0 

7 

8 

c 

.c 

1C 

1 

33*3 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

*0 

0 

1 

33.3 

0 

.0 

3 

16 

88.9 

0 

.0 

18 

6 

lOOvO 

0 

.0 

6 

10 

83.3 

0 

.0 

12 

1 

33.3 

0 

.0 

3 

1 

50.0 

0 

*0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

M          STATE  TOTALS  C  6  INSTITUTIONS)  „  _  _  .  .  7  „ 

TOTAL                 0  .0  1       1.7  1  1*7  10  16.9  12  20.3  46  78.0  1  1.7  59 

FEMALE                 0  .0  0        *0  0  .'0  .        2  9.5  M     2  5.5  19  9C*5  0  *0  21 

£lE                  0  .0  1       2.6  1  2.6  8  21*1  10  26.3  27  71.1  1  2*6  38 


NEW  YOR.C 

NY    AOELPHI  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

,    MALE  0  *0 

NY    ALFRED  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MILE  0  *0 

NY    CANISIUS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    CUNY  BERNARD  BARUCH  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

•  MALE  0  *0 

NY    CUNY  b  JOKLYN  COLLEGE 
TOTAL  3  9*7 

FEMALE  1  7.1 

MALE  Z  11.8 

NY    CUNY  CITY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


NY    CUNY  C  OF  STAT  EN  ISLAND 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


7.1 

♦  0 
14*3 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

25*0 
50*0 
16*7 

22*6 
28*6 
17*6 

37*5 
57*1 
22*2 

21*4 
25*0 
20*0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
•0 

.0 
.0 
.0 

6*3 
*0 

11*1 

•  0 
.0 
.0 


0 

.0 

1 

7.  1 

13 

92.9 

0 

.0 

14 

0 

.0 

0 

.0 

7 

10C.0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

1 

14*3 

6 

85.7 

0 

•0 

7 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

*  0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.c 

1 

1C0.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

b 

100*0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

.3 

1 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

•  0 

4 

1 

>2.5 

3 

37*5 

62.5 

0 

.0 

e 

0 

.0 

1 

50*0 

50.0 

0 

.0 

2 

1 

16*7 

2 

33*3 

4 

66*7 

0 

.0 

6 

0 

♦  0 

10 

32*3 

21 

67.7 

c 

•0 

31 

0 

.0 

5 

35*7 

9 

64*3 

0 

.0 

14 

0 

.0 

5 

29*4 

12 

70*6 

0 

.0 

17 

2 

12*5 

9 

56*3 

6 

37.5 

1 

6.3 

16 

1 

14*3 

5 

71*4 

2 

28.6 

0 

♦0 

7 

1 

11*1 

4 

44*4 

4 

44*4 

1 

11. 1 

9 

1 

7.1 

4 

26*6 

10 

71  *4 

0 

.0 

14 

0 

.0 

1 

25*0 

3 

75.0 

0 

.0 

4 

1 

10.0 

3 

30.0 

7 

7C.0 

0 

•  0 

10 

ERIC 


A39 

843 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFeRREO  SY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
ETHNIC  I TYt  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-X979 


AN ER I CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 

MATHEMATICS  (1700) 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  S 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


kHlTE 
NON-HISPANIC 


KUMBb* 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL  • 
X  NUMBER 


NEW  YORK 

NY    CUNY  HUNTER  CCLLECE 
TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

MALE  0  .0 

4Y    CJNY  LEHMAN  COLLEGE 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  -0 

NY    CUNY  QUEENS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

,-ULS  0  .0 

NV    CUNY  YORK  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEW  LE  0  -0 

MILE  0  .3 

NY    CLARKSCN  CCLLEGE  OF  T ECHN 
TOTAL  0        .  0 

FEMALE  0  <0 

MALE  0  -C 

NV    COLGATE  UNIVERSITY 

0  .0 
0  .0 
0  .  3 
INSURANCE 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


TOT  AL 
FEMALE 
KALE 
NY    COLLEGE  OF 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 

NY    COLLEGE  OF  MT  SNT  VINCENT 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


NY    COLLEGE  OF  NEW  RCCHELLE 


OF 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  C3LLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY    COLUMBIA  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .*0 
SAINT  ROSE 

0  .0 

0  .0 

0  .  o 

MAIN  OIVISION 


NY    BARNARO  COLLEGE. 


TCTAL 
FEMALE 
HALF 
NY  CORNEL 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.  0 
.0 

.o- 

♦  0 
.0 
.  D 


U  ENOCWEC  COLLEGES 


2.9 
.0 
5.3 


NY    OAEMEN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    DOMINICAN  C  OF  ELAUVELT 

TOTAL  0  . 0 

FEMALE  0  -0 

HALE  0  .0' 

NY    ODnLING  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALC  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    EISENHOWER  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

•  MALE  0  .0 

NY    EL  Ml  RA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*    MALE  0  . 0 

NY     FOROHAM  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    HAMILTON  CCLLEGE 
TCTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY     HART WICK  CCLLEGE 


TOTAL 
FfcKALE 
MALE 
NY  H3-8APT-WM 
TCTAL 
FErtX  LS 
MALE 


.0 

.3 
.0 

.0 

.o- 

.0 


5 

25.0 

1 

33.3 

4 

16*7 

I 

3 

16*8 

7 

11.7 

5 

13.2 

2 

9.1 

7 

38.9 

3 

SO.O 

4 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

4.2 

0 

•  0 

1 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

2 

20.0 

z 

20.0 

1 

5.0 

.  2 

10  .0 

8 

40.  0 

1 

5.9 

2 

11.8 

7 

41.2 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

33.3 

1 

4.  2 

4 

16.7 

9 

'Xt  c 
3  f  ♦  3 

0 

.0 

2 

25*0 

3 

37*5 

I 

6*3 

2 

12.5 

6 

37*5 

2 

3.3 

2 

3.3 

1 1 

18.3 

1 

2.6 

1 

2*6 

7 

18.4 

A 

4.5 

1 

4.5 

4 

10.2 

0 

.0 

2 

11.1 

9 

0 

.0 

1 

16.7 

4 

66*7' 

0 

.0 

1 

8.3 

5 

41*7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  C 

0 

•  0 

1 

4.2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

-  0 

•0 

1 

6.3 

2 

28.6 

0 

.0 

2 

28. 6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

33.3 

0 

.0 

2 

33.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.6 

0 

.0 

1 

5.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-  .0 

1 

5.6 

0 

.0 

1 

5.6 

2 

20.0 

0 

.0 

4 

40.0 

20.0 
'  .0 


.0 
.0 


1  2.9 


SMITH  COLLEGES 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


0 

.0 

3 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

aO 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c  - 

0 

.0 

1 

6.: 

I 

6.3 

I 

6.3 

0 

.0 

16.7 

1 

16.7 

1 

10.0 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

,  .0 

0 

•G 

0 

.0 

0 

".0 

1 

\2.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

V 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

4C  0 

0 

.0 

5 

14.7 

3 

20.0 

2 

10.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

%  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

3 

18.8 

2 

33*., 

1 

10.0 

I 

10.0 

0 

.0 

1 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1? 

10 

2 

15 
5 
10 

49 
31 
18 

9 
2 
7 

12 
1 
11 


60.0 
5B.6 
66.7 

62.5 
62.5 
62*5 

B1.7 
81.6 
81*8 

50.0 
33*3 
58.3 

92.3 
100.0 
91.7 


23  95*6 
8  100.0 
15^  93.8 


0 
0 

G 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 
0 

1 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

_7,7_ 
.0 
8.3 

.0 
.0 
.0 


4  57.1' 

1 

1 4.3 

1  100*0 

0 

♦  0 

3  50.0 

1 

16*7 

8  100.0 

o 

.0 

8  100.0 

0, 

.0 

0  .0 

Q  ' 

.0 

1  AA  A 

2  1 00.  0 

o 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

3  lOO.O 

o 

.0 

3  10C.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

1  A        £C  Q 

5*6 

0  *0 

0 

.0 

16  88.9 

1 

5.6 

6     60 .0 

o 

♦  0 

6  60*0 

o 

.0 

0  .0 

0 

.0 

28  82.4 

1 

2.9 

12  80*0 

0 

.0 

16  84.2 

1 

5.3 

2  100.0 

0 

.0 

2  lflC.O 

0 

.0 

0  #0 

b 

.0 

2  10C*C 

o' 

.0 

2  100.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•0 

2  100. 0 

0 

.0 

2  1C0.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

1 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

0  *0 

1 

100.0 

8  100.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

6  100. C 

0 

.0 

13  81*3 

0 

.0 

4  66*7 

0 

.0 

9  1  90.0 

0 

♦0 

9  90.0 

0 

.0 

2  10C.0 

0 

.0 

7  87.5 

0 

•  0 

10  1C0.0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

12  100.0 

0 

.0 

5  ICC.O 

0 

.0 

r  loco 

0 

.0 

20 
17 

3 

24 
8 
16 

60 
38 
22 

18 
6 
12 

13 
1 
12 

24 
8 
16 


8 
8 
0 

2 
2 
0 

3 
3 
0 

18 
0 
18 

10 
10 

0 

34 
15 
19 

2 
2 
0 

2 
2 
0 

2 
2 
0 

1 
0 
1 


2 
6 

16 
6 
10 

10 

2 


10 
6 
4 

12 
5 
7 


mc 


840 


844 


TABLE  6*    TOTAL  8ACHlLOR*S    CEGAEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFBRRBO  It  INSTtTUUCNS  OF  VIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 
ETHMICITYt  ANO  SEXl     INSTITUTION  ANC  STATE  lt7B-l«7» 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEA 


•     NUMBER         *  NUWE* 

X 

NUMBER 

X 

MATHEMATICS  117001 

NEW  YORK 

NY    HOFSTRA  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

»  o 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

HALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

NY    HOUGHTON  COLLEGE 

TOTAL              v0°  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

HALE                0  .0 

0 

♦c 

0 

♦  0 

NY    13 HA  COLLEGE 

•  0 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

FEHALE                0  .0 

0 

.0 

0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

NY    ITHACA  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEHALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

HALE                0  .0. 

0 

♦0 

0 

.0 

NY    KEUKA  COLLEGE 

TOTAL          ;    0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

NY    KING'S  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•0 

0 

.0 

FEHALE                 0  .0 

0 

•  0 

Of* 

HALE                0  .0 

0 

♦0 

0 

3 

NY    LAOYCLIFF  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

•0 

.0 

0 

.  0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

HALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

NY    EE  MOYNE  CCLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•0 

0 

.0 

'     FEHALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•0 

0 

.0 

NY    LONG  IS  U  BROOKLYN  CENTER 

TOTAL                0  .0 

2 

33*3 

I 

16*7 

FEHALE                0  .0 

I 

25*0 

I 

25*0 

MALE                0  .0 

I 

50*0 

3 

•  0 

NY    LONG  IS  U  C  W  POST  CENTER 

TOTAL               '0  .0 

0 

•0 

I 

6.7 

FEHALE                0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

HALE                0  .0 

0 

♦0 

I 

25*3 

NY    MANHATTAN  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

'  MALE                0  .0 

0 

\0 

0 

.0 

NY    MANHATTANV ILLE  COLLEGE 

Q 

TOTAL                0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

FEHALE                0  *0 

0 

♦  0 

0 

.0 

KALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

NY    KARIST  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEHALE                0  .0 

0 

♦0 

0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

NY    HA RY MOUNT  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

1 

50*0 

J 

•  0 

FEMALE                0  .0 

1 

50*0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

NY    NARYMOUMT  MANHATTAN  C 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEHALE                0  *C> 

0 

•0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

NY    MERCY  COLLEGE 

/      TOTAL                0  .0 

2 

22*2 

4     .  o 

•  0 

FEHALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

2 

40*0 

0 

•  0 

NY    MOLLOY  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEHALE                3  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

NY    MOUNT  SAINT  MARY  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

D 

*0 

HALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

NY    NAZARETH  C  OF  ROCHESTER 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

♦  3 

0 

•  0 

NY    NEW  YORK  UNIVERSITY 

TOTAL                1  2*9 

3 

8*6 

6 

17*6 

FEMALE                I  9*1 

I 

9.1 

4 

36*4 

MALE                0  .0 

2 

a. 7 

2 

8.7 

NY    NIAGARA  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEHALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦0 

NY    PACE  UNIVERSITY  NEK  YORK 

12*5 

TOTAL                0  .0 

I 

0 

♦  0 

FEKALE                0  .0 

I 

25.0- 

0 

♦  0 

MALE                0  .0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

fi 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

*  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


•0 

♦  0 
♦0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
♦0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  3 
.0 

♦  0 
•0 
.0 

•0 

♦  0 
•0 

.0 

♦  0 

♦  3 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦0 
♦0 

♦  0 

♦0 

♦  0 
•0 

♦  0 
♦0 

♦  0 


50*0 
100*0 
•0 

11*1 

.0 
20*0 

•  0 

•  0 
♦0 

•  0 
•0 
•0 

•  0 

•  0 
•0 

2*9 

9a 

•  0 

•  0 
.0 
♦0 

♦1/ 
•0 
•0 


0 

•  0 

11  100*0 

0 

•  0 

1 1 

0 

•  0 

5  1CC.0  * 

0 

•  0 

5" 

0 

•  0 

6  100.0 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

\  100.0 

J 

♦  3 

4 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

•  0 

*  2 

0 

.0 

2  10C.0 

0 

•0 

2 

0 

•  0 

13  100.0 

0 

•  3 

1 3 

0 

•  0 

10  100.0 

0 

•0 

13 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

3  1C0.0 

0 

♦  3 

9 

o 

•0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

.  0 

2 

o 

•  0 

2  100*0 

0 

.0 

Z 

0 

•  0 

0  v  *0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

•    9  1CC*0 

0 

.0 

9 

o 

♦  0 

5  100*0 

0 

•  0 

5 

0  ' 

♦  0 

4  100*0 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

.3 

£ 

o 

•  0 

6  100*0 

0 

.0 

6 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

9  100*0 

3 

.0 

A 

o 

♦  0 

5  100*0 

0 

.c 

5 

0 

♦  0 

4  1C0.O 

0 

.0 

4 

3 

50*0 

3  50*0 

0 

.3 

2 

5C*  0 

2  50*0 

0 

♦  3 

** 

1 

50*0 

1  50*0 

0 

.0 

2 

1 

6*7 

13     8  6.7 

I 

6.7 

15 

o 

•  0 

10  90*9 

1 

9*1 

'  11 

1 

25*0 

3  75*0 

0 

.0 

4 

0 

*0 

14  100*0 

0 

♦  0 

o 

•  0  - 

9  100*0 

0 

♦0 

9 

0 

•0 

5  100*0 

0 

.0 

5 

0 

•  0 

3  10C.0 

0 

.  3 

3 

o 

♦  0 

3  100*0 

0 

♦  0 

3 

%0 

♦  0 

0  *0 

0 

♦0 

0 

0 

♦  0  * 

12  100*0 

0 

.0 

o 

•  0 

5  10C*0 

0 

♦  0 

5 

0 

•  0 

7  100*0 

0 

♦  0 

7 

1 

50.0 

I     5C*  C 

0 

.  3 

C 

1 

,so*o 

1  50*0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0  *0 

0 

♦0 

0 

i 

50*0 

1  50*0 

0 

.0 

z 

1 

100*  0 

0  *0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

3 

33*3 

6    66*  7 

0 

.0 

9 

o 

•  0 

4  100*0 

0 

.0 

4 

3 

60*0 

2  40*0 

0 

.0 

5 

0 

•  0 

3  100*0 

J 

.0 

3 

o 

♦  0 

3  lCfC*0 

0 

.0 

3 

0 

♦  0 

0  *0 

0 

.3 

3 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

^ 

0 

♦  0 

2  1 00 ♦ 0 

o 

A 

.0 

2 

0 

♦  0 

1  100*0 

0 

♦0 

1 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

.0 

3 

0 

♦  0 

0  *0 

3 

♦  3. 

3 

11 

32*4 

21  61*8 

K 

5.9 

34 

7 

63** 

3  27*3 

1 

9.1 

11 

4 

17*4 

18  78*3 

I 

4.3 

23 

0 

•0 

9  100*0 

0 

.0 

9 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

•0 

i 

0 

•  0 

6  103*0 

3 

.3 

6 

1 

12.5 

6  75*0 

1 

12.5 

8 

1 

25*0 

2  50*0 

1 

25*0 

4 

0 

.0 

4  100*0 

0 

•0 

4 

9 

:  ERIC 


B41 


845 


TABLE         TOTAL  BACHELOR*  S    DEGREES  FDR  MAJOR  FIELD  XONFCRREO  IY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 
ETHNIC ITYt  AND  SEX:    INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICA*  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  % 


ALACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


NHITE 
NON-HI  SPAN IC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


MATHEMATICS  C  1700) 
NEN  YORK 

NY    »ACE  U  PL  SNTVL-8RCLF  CAN 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    POLYTECHNIC  INST  NEW  YORK 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY    RENSSELAER  PCLY  INSTITUTE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
•  0 


NY    ROBERTS  WESLEYAN  COLLEGE 


TOT  IL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

•  0 


NY    ROCHESTER  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0        .0  ft 

MALE  0  *0 

NY    RJSSELL . SAGE  C  MAIN  CAM 
TOPAL  0    ■  *0 

FEMALE  0   >  .0 

MALE  0  *0 

NY    SAINT  BONA VENTURE  J 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

NY    SAINT  FRANCIS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  0  .0 

HALE  0  .0 

NY    SAINT  JOHN  FISHER  COLLEGE 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  *G 

MALE  0  .0 

NY    SAINT  JOHN»S  UNIVERSITY 
TOT  AL  0  .0 

FjEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SAINT  LAURENCE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MLE  0  .0 

NY    SAINT  THOMAS  AQUINAS  C 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE    .  0 
NY    SI  ENA  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  '  0 

NY    SKIONORE  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY    SUNY  AT  ALBANY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY    SJNY  AT  BINGHAM TON 


v  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
.  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  3 

♦  3 

.0 

♦  3 
.3 


NY    SJNY  AT  BUFFALO  MAIM  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY    SJNY  AT  STCNY  BK  MAIN  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.3 

•  0 

♦  0 


NY    SJNY  COLLEGE  AT  BROCKPORT 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•0 
•  0 
.3 


NY    SUNY  COLLEGE  AT  BUFFALO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


'NY    SJNY  COLLEGE  AT  CORTLAND 


TOTAL 
FEMALE 
%MALE 


•0 
.0 
•  0 


NY    SUNY  COLLEGE  AT  FREOCNI A 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NUMBER 


3- 

0 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 

3 

0 
0 
0 

3 
0 
0 

1 

0 

1 
1 

3 

1 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 

0 

\ 

6 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 

6*3 

♦  0 
12*5 


.0 
.0 

•  0 

.0 

•  3 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  3 

•  0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  3 

•  0 

•  0 

4*3 
8.3 

•  0 

•  3 

•  0 

•  0 

.  •<> 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•0 

•  3 

1.9 

•  0 
3.6 

1.1 

•  0 
1.6 

♦0 
'  *0 

•  0 

1.4 

3.7 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.3 

•  0 

•  0 

•0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  3 


ER 

X 

,  NUMBER 

X 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  3 

0 

•  0 

0 

♦3 

2 

16*7 

1 

8*3 

1 

25*0 

0 

*0 

1 

12*5 

1 

12*5 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

3 

*0 

0 

-0 

3 

•  0 

0 

•3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦P 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦3 

0 

•  0 

0.. 

♦  0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•OS, 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

.0 

0 

♦  0 

3 

.0 

0 

*0 

3 

.0 

0 

♦0 

3 

.0 

0 

♦  3* 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

3 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  3 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

3 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.  -*0 

0 

*0 

4 

A*  S 

0 

♦  0 

I 

z£g3*  6 

0 

*0 

3 

^4.  9 

0 

*0 

1 

2.  1 

0 

*0 

1 

9*1 

0 

*0 

o 

.0 

0 

*0 

6 

8*6 

1 

1*4 

5 

18*  5 

1 

3*7 

1 

'  2*3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

>3 

0 

♦3 

0 

;o 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

,0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

3 

•  0 

0 

*0 

X 

NUMBER  X 

NUMBER 

X 

Dumber 

o 

♦  0 

5  100*0 

o 

•  0 

5 

0 

•  0 

A  100*0 

:  0 

.0 

4 

0 

•  0 

1  10C*0 

0 

•  0 

1 

33*  3 

8    66*  7 

•  0 

12 

.  1 

25*0 

3  "  75*0 

0 

.0 

4 

3 

37*5 

5  62*5 

0 

•  0 

8 

Q 

*  *3 

17  100*0 

0 

.0 

17' 

0 

*U 

6  100*0 

0 

•  0 

6 

0 

*0 

11  10C*C 

0 

•  0 

1 1 

o 

•  0 

6  100*0 

0 

•0 

6 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

3  100*0 

0 

•  0 

3 

o 

♦  0 

15  100*0 

0 

•  0 

15 

0 

♦  0 

7  100*0 

0 

•0 

7 

0 

*0 

8  1C0*0 

0 

•  0 

8 

o 

♦  0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

0 

*0 

1  1CC.0 

'0 

.0 

1 

0 

.0 

0  *0 

0 

•0 

0 

J  u 

♦  0 

11  100*0 

o 
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.0 
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.0 

0 

.3 

0 

•0 
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*0 
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.0 
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.0 
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o 
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*0 
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o 
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TABLE  6* 


TOTAL  BACHELOR'S    OE6AEES  WH  MAJOR  FULO  CONFEMEO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOXATION  BY  MC£, 
ETHNICITY,  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-197? 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  -  ASIAN  0* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUNB'ER         X        NUMBER  <  NUMBER 

«• 

MATHEMATICS  (17001 

NORTH  CAROLINA  » 

fNC    FAYETTEVL  ST*  UNIVERSITY 

IOTaL                0        .0  15  100*0 

FEMALE                 0        .0  9  100*0 

MALE                0        .0  6  100.0 
NC    NC  ACRL  C  TECH  STATE  U 

TOTAL                0        *0  4  100.0 

FEMALE                0        .0  *  100.0 

MALE                 0        .0  0  .0 
NC    NC  CENTRAL  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  8  .100*0 

FEMALE                 0        .0  4  100*0 

MALE                 0        .0  *  100*0 
NC    NC  STATE  U  RALEIGH 

TOTAL                 0*0  5  U«6 

FEMALE                0        *0  a   5  23*8 

MALE                 0        .0-  0  *0 
NC    PEMBROKE  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                3    30*0  *    1  10*0 

FEMALE                 1     25*0  1 

MALE                 2     33.3  0  .0 

NC    U  OF  NC  AT  ASHEVILLE  y 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        *0  0  .0 

MALE                 0o      .0  0  .0 
NC    U  OF  NC  AT  CHAPEL  HILL 

TOTAL                 1       1*8  2  3*6 

FEMALE                 0        *0  1  5.3 

MALE                 1      2*8  1  2*8 
NC    U  OF  NC  AT  CHARLOTTE 

TOTAL                  0        .0  6  27*3 

FEMALE                 0        .0  5  55*6 

MALE                 0        .0  1  7.7 
NC    U  OF  NC  AT  GREENSBORO 

TOTAL                  0        .0  3  7.9 

FEMALE                 0        .0  3  10.0 

MALE                 0        .0  0  .0 
NC    U  OF  NC  AT  WILMINGTON 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

•  HALE                 0        .0  0  .0 
NC    riSTN  CAROLINA  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

HALE                 0        .0  0  .0 
NC    WINSTON-SALEM  STATE  U 

TOTAL*               0         .0  2  66.7 

FEMALC                 0.0  0  .0 

MALE                 0        .0  2  100.0 
NC    WAKE  FOREST  UNIVERSITY 

•  TOTAL                  0.0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

HALE                 0        .0  0  .0 
NC    WARREN  WILSON  CCLLEGE 

TOTAL                 0.      .0  1  50.0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

HALE                 0        .0  1  50.0 


HISPANIC 
NUMBER 


NC          STATE  TOTALS  I 

TOTAL  * 

FEMALE  1  •* 

MALE  3  1.4 

NORTH  OAKOTA 

NO    DICKINSON  STATE  COLLEGE 


40  INSTITUTIONS) 
68     16.0  a 
45  20.7 
23  11*0 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
•  0 
.0 


NO    HI  NOT  STATE  CCLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 
0  *0 
0  .0 

HO    NO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL                 0  *0 
FEMAlc                 0  .0 
MALE                 0  .0 
NO    U  OF  NO  MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


•  0 

•  0 
.0 


3    VALLEY  CltfY  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
f  EHALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


NO  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 


5  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  .0 
0  .0, 


0 

.0 

,  0 

*  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*  0 

0 
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0 

*0 

0 
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♦0 

* 

0 

♦0 

0 
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0 
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0 
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0 

♦0 

0 

.0 
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.0 

0 

.0 
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0 

.0 

0 
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0 

•Q 
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♦0 

0 

.0 

0 

ft 
*  u 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
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1 

20.0 

0 
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1 
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0 

.0 

0 

•  Q 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 
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0 

•  0 

0 

.0 
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.0 
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0 
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0 
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0 
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0 

.0 
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0 

.0 

*• 

u 

• 

.0 

0 

♦  0 

0 

ft 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 
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0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 
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0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.6 

0 

.0 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

1 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

,  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.5 
.•9 
.0 


♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 

*o 

♦  0 
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*o 
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0 
0 
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0 
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0 
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TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HI SPANIC 

NUMBER 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


NUMBER 


♦  0 
.0 
*0 

.0 
.0 
.0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 
.0 

♦0 
*0 
*0 


15  ioc:o 

9  100.0/ 

»  6  loq^o 

4  100.0 
4  10C.0 

o  *o 

6  10C.0 
4  100*0 
4  100*0 


75 
48 


27  \l 


17.6 
22.1 
12.9 


.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


5 

1  1*6 

38 

88 .4 

5 

23.6 

16 

76.2 

0 

•  0 

22 

1CC.0 

^ 

40*  0 

60*0 

2 

50*0 

2 

50*0 

2 

33*3 

4 

66*7. 

1 

20.0 

4 

80.  0 

1 

33.3 

2 

66.  i 

0 

•  0 

2 

1CC*0 

5*  5 

52 

94.5 

1 

5.3 

18 

94*7 

z 

5*6 

34 

94*4 

7 

31.8 

15 

68*2 

5 

55*6 

4 

44*4 

2 

15*4 

11 

84*6 

3 

7*9 

34 

9S.5 

3 
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27 
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0 

•  0 

7 
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0 

♦  0 

6 
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0 

.0 
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0 

*0 
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.0 
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.0 
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0 

.0 

7 
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2 
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1 

33*3 

0 

.0 

1 
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2 

100.0 

0 

.0 

1 
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38 
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12 
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0 

.0 

26 

10C.0 

1 

50.0 

1 

50*0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

5C*0 

3 

344  8C*8 
167  77*0 
177  84*7 


0 

.0 

1 

1CC.0 
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*0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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T ABIE  6*    TOTAL  AACHELOR'S    DECREES  FOR  HAJOA  FIELD  CONFERAEO  IY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  RACE. 
ETHNIC IT Yt  ANO  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  197H1979 


2  % 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMAEA 


•LACK  ASIAN  CA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANDCA 


NUNftEA 


NUH8SR 


HISPANIC 
NUNAER 


TOTAL 
,  NINORITV 


NUMBER 


tiHITE 
Nu..  HISPANIC 

NUMBER 


NCN- RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 
NUMBER 


K  AT  HEM  AT ICS  (1TOOI 
OHIO 


OH    ANTIOCH  UNIVERSITY 

*C?AL                 0  .3 

FE.4ALE                 0  .0  • 

HALE,               0  .0 
OH    ASHLAND  COLLEGE 

TOTAL      m          0  .0 

FE:4U£      •          0  .3 

MALE             .    0  .0 

OH    8AL0MIN- WALLACE  COLLEGE 


TOTAL  0 

„.fE«ALE  0 

*        MALE  0 
OH    dLUFFTCN  CCLLEGC 

TOTAL ♦  0 

FjEMAlE  0 
MALE 


•  0 

•  0 
.3 

•  0 
.0 
.0 


OH    30VLING  GAM  ST  L  MAIN  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE       "  t       0  *3 
.MALE  0  .0 

OH    CAPITAL  UNIVERSITY 

TOTAL  0        ♦  0 

'  FEMAlE  ,0  *0 

MALE  0  *3 

OH     CASE  WESTERN  RESERVE  U 
TOTAL  ?  -0 

FEMALE  0  .0 

MA1E  3  *3 

Oh    CEDARYILLE  CCL LEGE 


TOTAL 
FEMALE- 
MALE 


•  0 

•  0 
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* 

o 
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o 
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0 
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0 

•0 

0 
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0 
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0  .0 

0 
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0 

♦  0 

3 

♦  0 
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0 
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0 

.0 

0 
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0 
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0 

♦  0 
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\ 
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•0 
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7  77*8 

1 
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0  .0 

1 
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0 

.0 
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0 

.0 
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.o  i 
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•0 

0 

•  0 
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.0 
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0 
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0 

♦  0 

0 

•  0 
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0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

15  ioo. q 

0 

.0 

0 .  .0 

0 

.0  - 

0 

.0 

0 

♦  0 

7  iOC.O 

0 

J 

0  .3 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

♦  0 

0  .3 

c 

.♦0 

0 

•  0 

0 

-  .0 

5  IOC.O 

0 

*o 

OH    CENTRAL  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.3- 
.0 
.3 


2  100.0 
1  100*3 
1  100*0 


•  0 

•  o- 

•  0 


OH    CLEVELAND  ST  UNIVERSITY 


TOTAL                  0  *0 

0 

.0  C 

0 

•  3 

FEMALE                 0  *0 

0 

•c 

0 

*o 

MALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

UH    COLLEGE  OF  STEUSENVl LLE 

TOTAL                 0  *0 

♦  0 

0 

.0 

FEMALE                  0  *0 

0 

♦  0 

0 

-  .0 

MALE                  0  *3 

0 

.0 

0 

♦Q. 

OH    COLLEGE  OF  WOOSTER 

TCT/ft                 0  *0 

0 

.0 

.  0 

•  0 

FEMALE      "          0  *0 

0 

*0 

0 

.0 

MALE                 0  .3 

0 

♦  0 

0 

.0 

OH    DEFIANCE  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                  0  *3 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                  0  .3 

0 

♦  3 

0 

•  0 

OH    DEMSGN  UNIVERSITY 

TOTAL                  0  *0 

0 

*0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  *3 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE                 0        *0  - 

0 

•  0 

0 

•  0 

oh  edgecl iff  college 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                  0  *3 

0 

.0 

0 

•  0 

OH    FIN3LAY  COLLEGE 

TOTAL                 OT       *0  . 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  *3 

3 

•  3 

0 

•  0 

"ALE                  0  *3 

0 

.0 

0 

.0 

OH    HC idELBERG  COLLEGE 

%  TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  *3 

0 

*0 

0 

•  0 

MALE                 0  .3 

0 

*0 

0 

.3 

DH    rilftAM  CCLLFTE 

J±i3/M                  0  .0 

~e/ale             0  *0 

3 
0 

•  0 

♦  0 

0 
0 

oo 

MALE                  0  .3 

0 

•  0 

0 

.0 

OH    JOHN  CARROLL  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

*0 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  3 

0 

*0 

MALE           *     3      •  .0 

0 

♦  0 

0 

*0 

OH    KENT  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

ft  MALE                  0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                  0  *0 

0 

•  0 

0 

*0 

OH    KENYON  COLLEGE 

TOTAL                 0    -  *9 

0 

•0 

0 

•  0 

FEMALE                 0       /.  3 

0 

•  0 

0 

*0 

MALE      .           0  .3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

OH     LA kE  ERIE  COLLEGE 

TOTAL                 0  «0 

0 

.3 

0 

*0 

FEMALE  ,             0  *0 

0 

.0 

0 

.0 

MILE                 0  .3 

0 

.0 

0 

*0 

0* 
0 
0 

0 
0 
0 

.0 
0 
3 

0  ' 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0. 

0 

0 
0 
0 


*0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

*0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
*0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0 
.0 

.0 
.0 
*0 

*0 
*0 
*0 

.0 
*0 
*0 

•  0 
*0 
*0 

*0 
♦3 
*0 

•  0 
*0 
*0 


2  130*0 
1  IOC.O 
1  100*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


*0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
*0 

.0 

♦  0 

♦  0 


19  1CC.0 

4  100*0 
IS  1CC.0 

1  100*0 

0  .0 

1  100*0 

13  IOC.O 

5  100*0 
8  IOC.O 

3  100*0 

0  .0 
3  100*0 

14  100*0 
8  IOC.O 

6  1C0.0 

3  100*0 

1  100*0 

2  100*0 

4  1C0.0 
2  100.0 
2  100*0 


100*0 
100*0 
100*0 

IOC.O 
100*0 
1C0.0 


16  ICC.O 
5  IOC.O 
11  100*0 

23  J  00.0 
8  100*0 
IS  IOC.O 


♦  0 
.0 

.0 

71*4 
75.0 
66.7 


0  . 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

*o- 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦a 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


1  100*0 

0  *0 

1  100*0 

2  26*6 
1  25*0 

1  *3.» 


.  t  ' 

0 

1 

3 

2 

I 

s 

%l  • 

4  c 

t 

1  4 

.  i 

3 

9'  • 
3  . 
6  * 

2* 

2" 
o 

24 
9 

IS  • 

7 
2 

S; 

2 
1 
1 

19 
4 
IS 

1 

0 
\ 

13 
5 

'  6 

3 
0 
3 

14 
• 

.  6 

3  ' 

1 

2 

4 

2 
2 

4 

2 
2 

4 

2 
2 

16 
5 
11 

23 
6 
15 

1 

0 
I 

7 
4 
3 


ERJC 


A 


0 


800 


TA*LE  A.   TOT*U.  eACHaoA»s 


MWEE  S  *OR  HA  JO*  ■  . 
ETHNICITY*  ANO  SEXt 


"INFERRED  MY  .INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOU CATION  BY  RACE. 
IN*.  JiD  STATE^  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
*     ALASKAN  NAT 

NUMB  Ei".  t 

MATHEMATICS  IITOGI 

DHIQ  ' 

OH  "  HA LONE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

„    FEMALE  0  .0 

*       MALE  0  .0 

CH    NAAITTTA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

OH    MIAMI  UNIVERSITY  MAIN  CAM 
TOTAL      -  0  .0 

FEMALE        s       0  .0 
MALE  0  .0 

OH    NOUNf<UN!0'«  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

OH    MUSKINGUM  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    NOTRE  OAME  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    (BERLIN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  »     »0        .0  s 

MALE  P  .0 

OH    OHIO  DOMINICAN  COLLEGE 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    OHIO  NORTHERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ■   0  -0 

OH    OHIO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 


•LACK  ASIAN  jOR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDFR 

NUMBER  I 


HISPANIC 


.  TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OH  OHIO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
MAIN  CAMPUS 

v0  .0 

0  .0 

0  .0 


0H  OHIO  WESLEYAN  UNIVERSITY 
-  „  TOTAL  0        .0  ( 

FEMALE  0        .0  ■ 

MALE  0  .0 

OH    CTT£R6t*IN  COLLEGE 
TOTAL  0        • 0 

FEMALE  0  .0 

,    MALE  0  .0 

OH    U  OF  AKRON  MAIN  CA«V»US 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

OH    U  OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH     UmERSITY  DF  DAYTON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    UNIVERSITY  OF  TCLEOO 
TOTAL  0  *  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    UASULINE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    WALSH  COLLEGE 

TOTAL  0  .C 

'  FEMALE  0  .0 

MALE  0  -0 

OH    WILSERIORCE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    WILMINGTON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  *  ■   D  .0 

MALE  0  .0 

OH    WITTENBERG  UNI>ERS1TY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  C  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I  * 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 

0 
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0 
0 
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0 
0 
0 

c 

0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

*4.8 
.0 
6.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

*.7 
.0 
12.5 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2  11.1 
1  16.7 
1  8.3 


.0 
.0 


1  4.3 

0  .0 

1  5.9 


J*  0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

>  1 

0 

0 
0 

'  0 

0 
0 

,  0 


.0 

.0 

.0 

.0 
.0 
.0 

100.0 
100.3 
•  0 

.0 
.0 

.0 


.0 
.0 
.0 


MBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

1 

NUMBER  X 

o 

•  0 

0  * 

.0 

0 

.0 

3  75.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  1C0.0 

1  0 

.0 

0 

'.0 

jO 

.0 

2     66. 7 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

54  1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

25  1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

29  1C0.0 

o 

.  D 

o 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.1 

0 

.0 

c 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2  100.0 

o 

.0 

o 

.0 

c 

.0 

15  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

11  1 00. c 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

I 

4.8 

o 

.0 

2 

9.5 

18  85.7 

1 

20.0 

0 

.0 

1 

20.0 

3  60.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.  3 

15  93.8 

Q 

•  0 

0\ 

.0 

o 

.0 

2  66.7 

0 

\o 

0 

.0 

0 

.0 

1  50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  10C.0 

Q 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

5  1CC.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.  .0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

,0 

.0 

5  100.0 

0 

o 

.  0 

o 

.0 

33  97.1 

vO 

\o 

0 

.0 

0 

.0 

10  10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

23  95.8 

o 

•  0 

o 

.0 

1 

6.7 

13  66.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

12.  5 

6     75. 0 

I 

5.  3 

o 

.0 

1 

5.3 

16  84.2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

10  100.0 

1 

11.1 

0 

.0 

1 

11.1 

6     66. 7 

o 

.0 

o 

.0 

0 

•c 

3  10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  10C.O 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

16  iOO.O 

0 

•o 

0 

.0 

0 

.0 

4  1CG.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12  1C0.0 

o 

.0 

I 

5.6 

3 

16.7 

15  83.3 

0 

!o 

0 

.0 

1 

16.7 

5  83.3 

0 

.0 

1 

8.3 

2 

16.7 

10  83.3 

o 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

8  100.0 

0 

\o 

0 

.0 

c 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

o 

.0 

o 

.0 

1 

4.3 

19  6Z.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.9 

13  76.5 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

1  50,0 

,  0 

"o 

0 

.0 

0 

.0 

1  50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

1   ICO. 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0  .0 

>  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  1C0.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

-5 

.0 

0 

.0 

0  .0 

NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


25.0 
•0 
33.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  4.8 

1  2C.0 

C  .0 

1  33.3 

1  50.0 

0  .0 


.0 
.0 
.0 

2.9 
.0 
4.2 

6.7 
.0 
12.5 

10.5 
.0 
22.2 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.c 

.0 


3  13.0 
0  .0 
3  17.6 


5C.0 
50.0 
•0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


4 
1 

3 

5 
1 
4 

54 
25 
29 

2 
0 
2 

15 
4 
U 

2 
2 
0 

21 
5 
16 

3 
2 
1 

5 
0 
5 

34 
10 
24 

15 
7 


19 
10 

9 

3 
0 
3 

16 
4 
12 

13 
6 
12 

8 
3 
5 

23 
6 
17 

2 
2 

0 


847 


TABLE  6.    fOTAL  BACHELOR* S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  ANO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE    197t-l979  \ 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUH8ER 

MATHEMATICS  < 1700) 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


.  TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MUTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 

\ 


TOTAL 
NUMBER 


U  HA  IN  CAHPUS 

.0 
.0 
.0 


OHIO  N 

OH    *«!3hT  ST 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

HALE  0 
OH    XAVIER  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

Fettle  3  .0 

«LE  0  -0 

Oh    rOUNGSTOWN  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

HALS  0  .3 


.0 
.0 
.0 


OH  STATE  TCTALS  < 

TOTAL  0 
FEHALE  3 
■ULE  0 

OALAK)MA 


47  INSTITUTIONS) 


OK     CA4ER0N  UNIVERSITr 
Tom.  0  .0 

FEMALE  0  «0 

MALE  0  .3.. 

OK    CENTRAL   STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  -0 

OK     EAST  CENTfcM.  CKLA  STATE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  3  -3 

MALE  0  .0 

OK    LANGSTON  UNIVERSITY  , 
TOTAL  3  -0 

FEMALE  0  .0 

HAL  c  -0  .0 

OK     NORTHEASTERN  OKLA  STATE  U 
TOTAL  0  .0 

'FEMAic  0  .3 

MALE  0  -3 

OK    NTHnSTN.OKLA  S7ATE  U 
TOTAL  0 
FEMALE  0 

MALE  0  .0 

OK     OKLAHOMA  BAPT  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.3 


ok   okla  Christian  college 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
•  0 


Or*     CKLAHOMA  CITY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  3  .3 

MALE  0  »3 

OK    CKLA  panhandle  state  u 

TOTAL  0  1  .3 

FEMALE  3  .3 

MALE  0  .0 

OK     OKLA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE         *         0  .0 
MALE  0  .0 

OK     ORAL  ROBERTS  CNIVCkSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  *0 

OK     PHILLIPS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  3  .3 

MALE  0  .3 

,0K     STHESTN  OKLA  STATE  U 
TOTAL  3  .3 

FcMALc  0  .0 

MALE  3  .0 

OK     STHWSTN  OKLA  STATE  U 
TOTAL  3  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

OK     U  OF  OKLAHCMA  NCPHAN  CAM 
TOJAL  0      y  .3 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

OK    U  OF  SCI  £  ARTS  OF  OKLA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  .3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3 

1.7 

3 

.6 

3 

1.8 

1 

.6 

5 

1.7 

2 

.7 

0 

•  3 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

9 

0 

•0 

0 

.0 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

•  3 

N  0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  3 

0 

0 

.3 

3 

.0 

0 

.3 

0 

.3 

2 

9.5 

1 

11.1 

0 

.0 

1 

8.3 

0 

•  0 

c 

.  3 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

3 

•  0 

•  3 

0 

.3 

0 

•0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

G 

.3 

3 

•  0 

3 

.3 

0 

.3 

0 

.0 

0 

*0  - 

0 

.0 

3 

.0 

1 

25.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

G 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

C 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  Q 

0 

.0 

0 

.0 

10 ; lCC.0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

o 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

6 

0 

.3 

3 

.0 

u:  loo.o 

0 

.3 

11 

0 

.0 

0 

.0 

/         4.  100.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

7j  IOC.0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

3 

.0 

20  100.0 

0 

.0 

20 

0 

.0 

0 

•  G 

9  1CC.0 

0 

.0 

9 

0 

.0 

0 

.0 

11  100.0 

0 

.0 

11 

.2 
.0 
.3 


12  2.6 
4  2.4 
8  2.7 


437  S4.0 
16,1  94. 
2T6  93. 


16 
5 
11 


3.4 

2.9 
3.7 


1 

7.  7 

1 

7.7 

1 1  84.6 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

•0 

4  100.0 

0 

•  0 

1 

11.1 

1 

1 1.1 

7  77.8 

1 

lur 

0 

•  0 

1 

1  4.3 

3  42.9 

3 

42.9  ' 

0 

.0 

0 

.0 

1   1 00.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

2  33.3 

3 

50.0 

0 

.0 

0 

•  c 

4  1  CO.  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .3 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

t  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  o 

1 OC.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

1 

100.0 

0 

•  0 

2 

9.  5 

1 8  85.7 

1 

*.8 

0 

.3 

1 

11.1 

8  38.9 

0 

.0 

0 

•  0 

I 

tf.3 

10  83.3 

1 

8.3 

0 

•  0 

0 

.0 

_ 

5  10C.0 

o 

.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

3   ICC. 0 

0 

.0 

0 

•  0 

c 

•  0 

3  100.0 

o 

•  0 

0 

.0 

3 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5  100  0 

o 

•  0 

•  0 

o 

0  .0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

5  1CC.G 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.  0 

0  .0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

1 

100.0 

0 

.0 

I 

25.0 

3  75.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  1CG.0 

c 

.0 

0 

.3 

1 

130.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

•  G 

14  100.0 

0 

.3 

0 

0 

.0 

5  10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  80.0 

1 

2C.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  5C.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  10C.0 

0 

•  0 

0 

.0 

Q 

.0 

9  1C0.0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

25  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7  10G.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

18  10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•0 

465 
170 
295 


ERLC 


646 


852 


TAKE  6.    TOTAL  BACHELOR'S 


DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFEAAfO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATIOM  8Y  RA<*Et 
ETHNIC  I  T.Y  t  AND  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUN6ER  I 

MATHEMATICS  (17C0I 

OKLAHOMA 

OK    UNIVERSITY  OF  TULSA 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  IS  LAN OCR 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 


ok       state  totals  « 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OREGON 

OR    GEORGE  FOX  COLLEGE 


IB  INSTITUTIONS) 

3  2.2 

1  2.3 

2  2.2 


TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .9 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

OR    LEMIS  AND  CLARK  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .3 

0 

.0 

OR    LINFIELO  CCLLEGE 

TOTAL                 C  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE  mt        0  -° 
OR    EASTERN  OREGON  ST  COLLEGE 

c 

.0 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE    •             0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

OR    OREGON  COLLEGE  CF  EO 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

OR    OREGON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 1  6.7 

0 

.0 

FEMALE                  0  .0 

0 

•  0 

MALE                  1  9.3 

0 

.0 

OR    PORTLAND  STATE  UNIVERSITY 

3.7 

TOTAL                 0  .0 

1 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                  0  .0 

I 

5.0 

OR    STHN  OREGON  ST  COLLEGc 

TCTJ<                  0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                G  .0 

0 

.0 

OR    U  OF  OREGON  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 I  5.3 

c 

.0 

-  FEMALE  ~               0  .0 

0 

•  0 

MALE                  1  8-3 

0 

.0 

OR    PACIFIC  UX  VERS  I  TV 

TOTAL                  0  .0 

0 

.0 

FEMALE                C  .0 

0 

•  0 

MALE                  0  .0 

0 

.0 

OR    Rf  EO  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

O FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                  0  .0 

0 

.0 

OR    UNIVERSITY  OF  PORTLAND 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                  0  .0 

0 

.0 

OA    NARNER  PACIFIC  CCLLEGE 

TOTAL                 C  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

.0 

MALE                  0  .0 

0 

.0 

OR    WILLAMETTE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

OR 


STATE  TG*AlS  I 


14  INSTITUTIONS) 


TOTAL                 Z  I.* 

1 

.9 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                2  2*4 

1 

1.2 

PENNSYLVANIA 

PA    ALBRIGHT  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                  0  .0 

0 

.0 

PA    ALLEGHENY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .G 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

PA    ALLNTtfN  C  SNT  FRAN  OESALS 

TOTAL                 0        . 0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.7 

0 

.0 

1 

1.1 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

c 

.0 

.0 

c 

.0 

0 

.0' 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

0 

.0 

0 

.0 

14.8 

3 

42.9 

1 

5.0 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

.c 

3 

15.8 

1 

14<°3 

2 

16.7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

mU 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

6.5 

4 

17.4 

3 

3.5 

0 

.0 

0 

,0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 

V 

NUMBER 

1 

NUMBER 

t 

NUMBER 

0 

.0 

0 

.0 

8  8C.0 

2 

20.0 

10 

0 

.0 

0 

.0 

1  100. C 

C 

.0 

1 

0 

.  0 

Q 

•  0 

7  77.8 

2 

22.2 

9 

1 

.7 

5 

3.7 

120  88.2 

11 

6.1 

136 

0 

•  0 

1 

2.  3 

40  93.0 

2 

4.7 

43 

1 

1.1 

4.  3 

80  36.0 

9 

9.7 

93 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

c 

.0 

1  1CC.C 

0 

.0 

1 

0 

.  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1  lOO.U 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

o  .c 

0 

.3 

0 

0 

.0 

0 

.0 

i  icc.o 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

5  ICC.O 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

.  c 

»  icc.o 

c 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

1  1CCC 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

1  1CC.C 

c 

.0 

i 

0 

.0 

0 

.0 

1  loco 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

C 

.0 

0 

0 

•  0 

c 

.  0 

f  1CC.C 

o 

.0 

1 

0 

.0 

1 

r 

14  93.3 

0 

.0 

15 

0 

.0 

0 

•  C 

3  10C.C 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

1 

8.3 

11  91.7 

c 

•  C 

u 

0 

.0 

5 

16.  5 

21  77.8 

1 

3.7 

27 

0 

.d 

3 

42.9 

4  57.1 

0 

•  0 

7 

0 

•  0 

2 

1 C.  C 

17  63.0 

I 

5.0 

zc 

0 

•  0 

0 

.0 

2  66.7 

1 

33.1 

3 

0 

•  0 

0 

•  c 

0  .C 

0 

0„ 

0 

.0 

Q 

•  0 

2  ©6.7 

1 

3  3 

3 

0 

•  0 

4 

21.1 

13  46.* 

2 

ICS 

19 

0 

.0 

1 

14.J 

5  71.4 

1 

14.3 

7 

0 

.  c 

3 

2  5.  •# 

8    66. 7 

1 

6.3 

12 

) 

•  0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

c 

.C 

1  ICC.O 

0 

•  C 

1 

0 

•  0 

c 

•0 

2  1C0.C 

2 

1 

5.i 

1 

5.3 

16    94. 7 

0 

.0 

19 

r 

.0 

0 

.0 

1  ICC.O 

0 

.0 

1 

1 

5.6 

1 

5.  6 

17  34.4 

o 

.0 

18 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

c 

.  0 

0  .0 

o 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

2  1C0.0 

0 

z 

0 

•  0 

c 

•  0 

I     30. 0 

1 

50.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0        .0 . 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1  50.0 

1 

50.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

c 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

•0 

0 

.0 

7  10C.0 

o 

.  D 

7 

1 

.s 

11 

1C.2 

92  85.2 

5 

4.6 

108 

0 

•0 

4 

1 7.4 

18    7A.  3 

1 

4.3 

23 

1 

1.2 

7 

8.  2 

74  87.1 

4.7 

85 

o 

•  0 

c 

,  0 

7  ICC.O' 

0 

.0 

7 

.0 

0 

.0 

3  1QC.0 

0 

.c 

3 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

1?   100. 0 

0 

.0 

12 

0 

.0 

0 

.0 

3  1G0.O 

0 

.0 

3 

6 

,0 

0 

.0 

-  9  1O0.O 

c 

.0 

9 

0 

.0 

0 

.0 

•  i  ICC.O 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.C 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

]  0  .0 

3 

.0 

0 

TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR* S    DECREES  FLh  NAJOR  FIELO  CCNFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  A HO  SEX*    INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NAT  WE 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 
MATHEMATICS  C170C) 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MUTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCN-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


PENNSYLVANIA 


PA    ALLIANCE  COLLEGE 


TOTAL  C 

.3 

0 

•  3 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

.3 

3 

•  0 

PA     be AVER  COLLEGE 

TOTAL  0 

.3 

0 

•  0 

FcMALE  0 

.0 

0 

•  0 

HUE  0 

•  0 

0 

•  0 

PA    SLCOMSBURG  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

♦  3 

FcMALE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

MALE  0 

.3 

0 

♦  3 

PA     EATN  MA  MR  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

♦  0 

MALE  0 

♦  3 

0 

•  3 

PA    BJUnELL  university 

TOTAL  0 

.0 

I 

4  *3 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

♦  3 

MALE  0 

.3 

1 

7*7 

PA    CA6RINI  COLLEGE 

TOTAL  0 

.3 

0 

♦  0 

FEHUE  o 

•  3 

0 

♦  0 

MALE  3 

•  3 

0 

•  0 

PA    CALIFORNIA  'TATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

♦0 

FcHALE  3 

.3 

0 

♦  0 

MALE  C 

♦  3 

0 

♦  0 

PA    C*RLOW  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  3 

0 

.0 

FEMALE  0 

♦  3 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

3 

♦ ' 

PA    CARNEGIE-MEL LCN  U 

TOTAL  C 

♦  0 

2 

4*1 

FEMALE  0 

1 

9*1 

MALE  0 

.0 

1 

2  .6 

PA    CcOA*  CREST  COLLEGE 

TOTAL  0 

0 

•  0 

FEmLc  0 

•  3  : 

c 

♦0 

MALE  0 

•? 

A 

c 

♦  3 

PA    CHATHAM  COLLEGE 

TOTAL  * 

-0* 

0 

♦  0 

F£MAL£     '  2 

c 

♦  0 

RALE-  0 

0 

♦  0 

pa   chestnut  hill  ccllcJc  » 

%     rCTAL  o 

♦  0 

0 

•  0 

<r£MALE  0 

♦  3 

0 

•0 

MALE  0 

.0 

c 

•  0 

PA    CHEYNcY  STATE  CCLLEiE 

TOTAL  0 

•0 

z 

100*0 

FEMALE  o 

♦  3 

0 

♦  0 

MALE  0 

.3 

2 

100*0 

PA     CLARION  STATE  C  HAIM  CAM 

TOTAL  0 

•  G 

0 

•  0 

FEmLE  0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE  0 

.3 

0 

•  0 

PA    COLLEGE  MlSERICCROU 

TOTAL  C 

•  0 

0 

•0 

FcMALE  0 

♦  0 

0 

♦  3 

MALE  0 

♦  0 

0 

•0 

PA    OlCKlNSON  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  3 

0 

•  0 

FEMU«  o 

♦  0 

0 

•  3 

MALE  0 

♦  3 

0 

»  *o 

PA     0* EX  EL  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

3 

20*0 

FEMALE  0 

♦  3 

1 

100*0 

MALE  0 

.0 

2 

14*3 

PA     OuGUESNE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

0 

♦  3 

FEMALE  0 

.0 

0 

♦  0 

MALE  0 

.3 

0 

•  0 

PA     EASTEKM  COLLEGE 

TOIU  0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  3 

♦  3 

0 

♦  3 

MALE           •  0 

•  0 

0 

•  0 

PA    EAST  STROUOSBG  ST 

COLLEGE 

TOTAL  0 

•  o 

I 

11*1 

FEMALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE  3 

•  3 

I 

50*0 

PA     EOINBORO  STAT C  COLLEGE 

TOTAL  0 

.  J 

0 

•  3 

FEMALE                 0  - 

.3 

G 

.3 

*■    PAL  E  0 

.0 

0 

.0 

>>A     ELIZABETHTCMN  CCLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

FEMUE  0 

•  0 

0 

.0 

MAtE  0 

•  0 

0 

.0 

3 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

c 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

A 

♦  u 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.c 

0 

.  0 

0 

ft 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

c 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

ft 

u 

ft 

*u 

Q 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

N  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

ft 
♦u 

0 

♦  0 

1 

4*3 

0 

♦0 

2 

8*7 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

1 

7*  7 

0 

•0 

2 

1 5*4 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  3 

c 

♦  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  c 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦3 

Q 

♦  0 

0 

.0 

1 

?*0 

3 

6*1 

0 

.0 

1 

9.1 

2 

18*2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

2*  6 

0 

•  0 

1 

25*0 

1 

25*0 

0< 

♦  0 

1 

25*0 

1 

25*0 

0 

♦  3 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  c 

o 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

ft 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

c 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

n 

♦  0 

2 

100*0 

c 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  G 

2 

1 00.  0 

a 

♦  C 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

G 

•  0 

3 

•0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

c 

•  0 

0 

•  0 

0 

%  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•t> 

0 

•  0 

o 

•0 

0 

•  0 

3 

2G*C 

0 

•  0 

0 

•  0  ' 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

1  3 

0 

•  0 

Q 

♦  9 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

,0 

0 

♦  3 

0 

•  0 

3 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

11*1 

0 

♦  0 

0 

•  0 

C 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

1 

?0.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  c 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

•  0 

3 

0  *0 

0 

•  0 

0 

3  1GG«0 

0 

•  0 

3 

2  100*0 

C 

•o 

2 

2  10C.0 

0 

♦  3 

2 

0  *0 

0 

•  0 

0 

11  1GG«0 

0 

•  0 

11 

4  100*0 

0 

•  0 

4 

7  1CC.0 

0 

♦  0 

7 

•»  100*0 

0 

.0 

4 

4  1C0.0 

0 

•  0 

4 

0  *9 

o 

♦  0 

0 

21  91*3 

0 

•  0 

23 

10  100*0 

0 

•  *o 

10 

11  84*6 

0 

♦0 

13 

1  100*0 

0 

.0 

1 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0  *0 

o 

♦  0 

0 

19  1CC.0 

0 

.0 

19 

10  100*0 

0 

.0 

10 

9  1C0*0 

o 

♦  0 

9 

2  100*0 

0 

.0 

2 

2  1C0*0 

0 

.0 

2 

0  *0 

o 

♦  0 

0 

45    SI*  8 

1 

2.0 

49 

9  81*8 

0 

.0 

11 

36  94*7 

1 

2  .6 

38 

3  75*0 

0 

♦  0 

4 

3  75*0 

0 

*0 

4 

0  -0 

o 

*  0 

0 

3  10C*0 

0 

♦  0 

3 

3  100*0 

0 

.0 

3 

0  *0 

o 

♦0 

0 

7  100*0 

0 

*0 

7 

7  100. 0 

♦  0 

7 

0  *0 

o 

♦  0 

0 

C  .0 

0 

*0 

2 

0  *0 

0 

*0 

0 

0  *0 

o 

♦0 

2 

J8  !C0*0 

0 

*o 

18 

14  10C*0 

0  , 

14 

4  100*0 

o 

♦  0 

■4 

'  2  1CC*0 

0 

«0 

2 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

u  *0 

o 

♦0 

o 

-  1M0.0 

0 

•  0 

7 

3  10C«0 

0 

*0 

3 

4  100*0 

o 

•  0 

4 

12  8C*0 

,  0 

•  0 

15 

G  *0 

0 

•  0 

1 

12  85-7 

o 

.0 

14 

io  ioo*o 

0 

*0 

10 

3  100*0 

0 

•  0 

3 

7  10G*0 

0 

*0 

7 

1  100*0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

I 

0  *0 

0 

•  0 

0 

8  68*9 

0 

•  0 

9 

7  100*0 

0 

•  0 

7 

1  50*0 

0 

•  0 

2 

12  92*3 

1 

7.7 

13 

4  100*0 

0 

•  0 

4 

8  88*9 

1 

11*1 

9 

7  100*0 

0 

«0 

7 

i  10C*0 

0 

•  0 

3 

4  100*0 

0 

•  0 

4 
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TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S     DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY- I NSTITUT IGNS  OF  HIGHER  EOUCATION  "BY  RACE* 

ETHNICITY.  AND  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  1970-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


•LACK  ASIAN  DR 

-NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


»TOTAL 
MINORITY 


UNITE 
.  NDN-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


NUMBER 


MATHEMATICS  (1700) 
PENNSYLVANIA 

PA    FRANKLIN  AND  MARSHALL  C 


TOTAL  0 

♦  0 

1 

12*5 

0 

*  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*  0 

MALE  0 

•  0 

1 

16*  7 

0 

•  0 

PA    GANNON  COLLEGE 

♦  0 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•0 

-  o 

♦  0 

PA    GENEVA  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

■  0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  C 

PA    GETTYSBURG  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

PA    GROVE  CITY  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

MALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

PA    HAVERFORD  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE          /  ?-0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE  >0' 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

PA    HOLY  FAMILY  CDLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  '0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

MALE            '  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

PA    IMMACULATA  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

«  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

HALE  0 

•0 

0 

•0 

0 

.  0 

PA    INDIANA  U  OF  PENNSYLVANIA 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

MALE  0 

♦  0 

0 

♦  3 

0 

•  0 

PA    JUNIATA  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0  ' 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE  0 

♦0" 

0 

.0 

0 

•  0 

PA    KING'S  COLLEGt: 

TfT  AL  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FE.1t  LE  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

PA    KUTZTCHN  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•0 

0 

♦0 

<  0 

•  0 

r      LAFAYETTE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEfttL  E    '  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

J>A    lA  ROCrtE  COLLEGE 

.0 

TOTAL  C 

♦  0 

0 

.0 

0 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

PA    LA   SALLE  COLLEGE 

.  0 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•0 

c 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

PA    LEBANON  VALLEY  COLLEGE 

TOTAL.  0 

.0 

0 

•  0 

1 

6*3 

-    FEMALE  0 
W       MALE    ■  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

•0 

0 

♦0 

* 

3*  3 

PA    LEHIGH  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

♦  3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

MALE  0 

.0 

n 

•  s 

0 

•  0 

PA    I!  »CZL%  JWWtiolTY 

.TOTAL  0 

♦  0 

2 

1 00*0 

0 

♦  0 

FEMALE     ,  0 
HACt— {  0 

.0 
•0 

1 
1 

100*0 
100*0 

0 
0 

lo 

•  0 

PA    LOCK  HAVEN  STATE 

COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

a    FEMA  LE  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

f\       MALE                 0  v 

.0 

c 

•  0 

0 

♦  0 

|   PA  *  LY  COMING  COLLEGE 

U*^  * TOTAL  %  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

PA    MANSFIELD   STATE  CDLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

MALE  0 

.0 

0 

.0. 

0 

•  0 

PA    MARYM0O0  COLLEGE 

.0 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

NUMBER 

I 

NUMBER 

* 

9 

NUMBER 

0 

•  0 

1 

12*5 

7  B7*5 

0 

•  0 

8 

0 

♦  0 

0 

*  c 

2  100*0 

o 

.0 

0 

♦  0 

1 

16  »7 

5  83*3 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

5  ice.c 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

o 

.  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

5  1  0 "...  0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

•  0 

} 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1  1 00*  0 

o 

.0 

0 

♦  0 

0 

■  0 

ft  A 

Q 

•  0 

I  0 

J 

.0 

0 

•  0 

16  100. C 

0 

.0 

16 

0 

•0 

0 

♦  0 

1 1  100. 0 

o 

♦  0 

1 1 

0 

♦  0 

k  0 

•  0 

5     1  OC  a  0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

25  100*0 

0 

.0 

25 

0 

•  0 

0 

•  0 

i  a  i  f  r  ft 

o 

.0 

18 

0 

•0 

0 

•  0 

7  10G*G 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  10C.0 

0 

.0 

2 

0 

•0 

0 

•  0 

0  *0 

o 

■  0 

o 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  100*0 

o 

■  0 

2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

c 

•  0 

i  1  CO. 0 

o 

♦  0 

I 

0 

.0 

0 

•  0 

1     1 00  a  0 

o 

■  0 

I 

0 

•  0 

0 

♦  0 

4  100*0 

0 

♦  0 

A 

0 

•0 

0 

•  0 

4  lOOaO 

ft 

4 

C  * 

0 

•  0 

0 

•  0 

0        ♦  0 

o 

■  0 

r  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

26  100*0 

0 

♦  3 

26 

0 

•  0 

0 

■  G 

9  lOOaO 

o 

•  0 

9 

0 

•0 

0 

•  0 

17  100*0 

♦  0 

I  7 

0 

.0 

0 

•  0 

6  10C.G 

0 

•  3 

6 

0 

♦  0  * 

0 

•  0 

2  100.0 

o 

♦  0 

2 

0 

•  0 

0 

•  0 

•»  1 00. 0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8  100.3 

0 

*3 

8 

0 

•  0 

Q 

•  0 

2  1C0.0 

o 

.3 

2 

0 

•  0 

0 

*  0 

4L      1  AA  A 

0  1UU»U 

o 

•  0 

6 

0 

.0 

0 

♦  c 

8  13C.0 

0 

.0 

8 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4  100.0 

Q 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  1 03 . 0 

Q 

♦0 

4 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

6  100.0 

0 

.0 

6 

0 

♦  0 

0 

♦  G 

\       2  1 00. 0 

o 

♦  0 

2 

0 

♦0 

0 

.  c 

4  100.0 

Q 

♦  0 

1 

50.0 

1 

50*C 

1  5C.0 

0 

*0 

2 

1 

50*0 

1 

50.0 

1  50*0 

o 

o 

2 

0 

,  .0 

0 

■  0 

0  .0 

o 

.  0 

o 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

15  100.0 

0 

.0 

15 

0 

.0 

c 

•  0 

7  1 CC. 0 

o 

.0 

7 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

a  i  ftn  ft 

o 

■  0 

6 

0 

♦  o  1 

1 

6.3 

-  15  93.8 

0 

•  0 

16 

0 

-0 

0 

•  0 

4     1 OG  a  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

1 

9.3 

11         91  a  7 

o 

♦  0 

12 

0 

.0 

0 

•0 

5  10Q,«0 

0 

.0 

5 

0 

•  0 

0 

•  0 

2     1  OCa  0 

Q 

■  0 

2 

0 

•0 

0 

♦  0 

3  100*0 

o 

•  0 

3 

0 

♦  0 

2 

100.0 

0  *0 

0 

*0 

2 

0 

.0 

) 

100*0 

0  aO 

Q 

I 

-  0 

•  0 

1 

100*0 

0               a  0 

Q 

♦0 

I 

0 

•  0 

0 

*0 

6  100*0 

0 

.0 

6 

0 

♦  0 

0 

.  0 

2     1  CCa  0 

o 

♦  3 

2 

0 

•0 

0 

.  0 

4  lOOaO 

o 

.  0 

0 

•  0 

0 

.c 

2  10C*G 

0 

.0 

2 

0 

♦  0 

0 

.3 

1  100*  ^ 

c 

.0 

1 

0 

•  0 

T 

.0 

1  100.0 

0 

.3 

1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

14  100*0 

0 

.0 

1* 

0 

•  0 

0 

*c 

6  1CG.0 

0 

•  0 

6 

0 

.0 

**  o 

*0 

8  100.0 

0 

.0 

8 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

♦2  100*0 

0 

♦  0 

2 

p 

•0 

0 

*0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

♦  0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

.0 

1 
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TABLE0 6.     TOTAL  BACHELOR'S    DcGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  DF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHMCITY.  AND  SEX.     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HI  SPAN I C  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


2UM6ER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

' NUMBER 


feH2  TE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE  SIOENT 
ALIEN. 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


MATHEMATICS  I  170C) 
PENNSYLVANIA 


PA     MERCYHURST  COLLEGE 
TOTAL                 0        . 0 
FEMALE                 0  .0 
MALE                 0  .0 

0 
0 
0 

.3 
.0 
•  .3 

0 
0 
0 

•  G 
.0  . 
'  .0 

r, 
u 

0 

0 

«u 
•0 
.0 

0 

0 
0 

♦  0 
.3 
.0 

1  10C.0 
1  100.0 
0  .0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

1 
1 

0 

PA    MESSIAH  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

0 

.0 

0 

*  0 

o 

.  0 

0 

•  0 
.0 

-0 

3  100*0 

0  .0 

3  100*0 

0 

.0 

•0  . 

3 
0 
3 

FEMALE                 0  .0 
MALE                 0  "  .3 

0 
0 

.0 
.0 

0 
0 

.0  f 
.0 

c 

0 

♦  0 
.0 

0 
0 

0 
0 

,0 

PA     M2LLERSV1LLE  ST  COLLJoE 
TOTAL                  0  .0 

1 

2.9 

2 

5.9 

0 

•0 

3 

6.  8 
.0  , 
16.7 

31  91.2 
16  100*0 
15  83.1 

0 
0 

.6 

.0 

34 
16 
18 

FEMALE                 0  .0 
MALE                 0  .3 

0 

1 

.0 
5.6 

0 
2 

.0 

11. 1 

o  - 

0 

— 

.0 

0 
3 

PA    MORAVIAN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 
FEM&LE                 0  .3 
MALE                 0  #3 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.3 

0 
0 
0 

♦  0 
•0 
.0 

0 
0 
0 

.  0 
.0 
.0 

0 

0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

9  100.0 
5  100*0 
'  4  100*0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

9 
5 
4 

PA     MUHLENBERG  COLLEGE 
TOT?lL                 0        . 0 

fema'le             0  .0 

HALE                 0  .0 

0 
0 
0 

.3 
.0 
•  0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

•  0 

0 
3 
0 

.  0 
.0 
.0 

0 

0 
0 

•  c 

•  0 
.0 

8  100*0 
3  100*0 
5  100.0 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

8 
3 
5 

PA     PA  STATE  U  MA  Id  CAMPUS 
TOTAL                  0  *0 
FEMALE                 0  .0 
MALE                  0     "  .0 

1 

o  1 
1 

1*8 
.0 
4.0 

3 
0 
0 

•0 
•  0 

,0 

0 

0 
0 

•  0 
.0 

.0  — 

I 

0 

1 

1.8 
.0 
4.0 

54  98*2 
30  100*0 
24  96.0 

c 

0 
0 

.0 

.0 

.0 

55 
30 

25  , 

PA     PA  ST  U  6EHRENC  COLLEGE 
TOTAL                  0  .0 
FEMALE                 0  .0 
MALE                 0  .0 

c 

0 
0 

*  .0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

r  0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

0 

0 
0 

.  0 

♦0 

.0 

2  10C.0 
0  *0 
0  2  100*0 

0 

0 

0  0 

.3 
•  0 
.0 

2 
0 
2 

PA     PA  STA'tE  U  CAPITOL  CAMPUS 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                 0  .0 
MALE                 0  .0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

1 

1 

0 

20.  C 
50*0 
•0 

0 
0 
0 

.  0 
.0 
•0 

1 

0 

20*0 
50.  0 
.0 

4    80 .0 
1  50.0 
t>  *    3  100*0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
*0 

5 
2 
3 

PA     POINT  PARK  COLLEGE 
TOTAL                  C  .a 
FEMALE                 C  .0 
HALE                 0  .0 

0 

0 
0* 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

0 

0 
0 

.  0 

!o 

.0 

0        . 0 

0  *o 

0  .0 

'  1 

0 

1 

100*0 
♦  0 
100.0 

1 
0 
1 

PA    R3 SEMONT  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 
FEMALE                 0  .0 
MALE                 0  .0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

1 

1 

0 

50. 0 
50. D 
.0 

\  0 
0 
0 

.  0 
.0 
.0 

1 

0 

50*0 
50.0 
.0 

1  50.0 
1  50*0 
0  *0 

0 
0 
0 

.0* 

*0 

.0 

2 
2 
0 

PA     SAINT  FRANCIS  CCLLEGE 
TOTAL                  0  .0 
FEMALE                  0  .0 
MALE  '               0  .0 

0 
0 
0 

.0 
.3 
.0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

♦  0 

0 
0 

♦  0 

♦  0 
.0 

0 

0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

2  100.0 
1  100.0 
1  1C0.0 

0 
0 
0 

*0 
*0 
.0 

2 
1 
1 

PA     SAINT  JOSEPH'S  LNI  VERf>I  TV 
TOTAL                  1  8.3 
FEMALE                  1  16.7 
KALE                  0  .3 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

c 

0 
0 

•  0 
.0 
.0 

0 

•0 

I 

1 

0 

8.3 
16.7 
.0 

11  91.7 

5  83.3 

6  100.0 

0 
0 

0 

*0 
.0 
*0 

12 

6 
6 

PA     SAINT  VINCENT  CCLLEGE 
TOTAL                  0        .0  <  ■ 
FEMALE                  0  .3 
MALE                 0  .0 

1 

0 

1 

10.0 
.0 
10*0 

0 

c 

0 

.0 
•  0 

0 
0 
0 

♦  0 

,0 

•  0 

I 

0 

1 

13*0 
.0 
10.0 

7    7C,  0 
0  .0 
7  70*3 

2 
0 
2 

20*0 
♦  0 
20.0 

10 
0 
10 

PA     ScTGN  HILL  COLLEGE 
TOTAL                  0  .0 
FEMALE                  .  .0 
MALE                 0  .0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 

.  0 
.0 
♦0 

0 

0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

4  100.C 
4  100*0 
0  #0 

0 
0 
0 

*0 
*0 
.0 

4 

4 

.  0 

PA    SHIPPENS6URG  ST  COLLEGE 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                  0  .0 
KALE                 0  .0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

♦  0 
♦0 
.0 

0 

0 
0 

•  0 
.0 
.0 

21  100.0 
9  100*0 
12  1C0.0 

0 

0 
0 

*0 
.0 
*0 

21 
9 
12 

PA     SLIPPERY  ROCK  ST  COLLEGE 
TOTAL                  0  .0 
FEMALE                 0  .0 
MALE                  3  .3 

0 
0 
0 

.3 
.0 

0 
0 
0 

.  0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 

•0 
.0 
.0 

0 

0 
0 

.  0 
•  0 
.0 

7  100*0 
2  100*0 
5  100*0 

c 

0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

7 

2 
5 

PA     SUSQUEHANNA  UNIVERSITY 
TOTAL                  0  .0 
FEMALE                  0  .0 
HALE                 0  .0 

0 
0 
0 

.0 
-.0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 

.5 

0 

.  0 
.0 
•  0 

0 

0 
0 

.  0 
•0 
.0 

4  100.0 
3  100.0  * 
1  100*0 

0 

0 
0 

.0 
•  0 
.0 

4 

3 
1 

PA     SWAK  ThMORE  COLLEGE 
TOTAL                  0  .0 
FEMALE                 0  .0 
MALE                 0  .3 

1 

1 

c 

7*  1 
33.  J 

.3  s 

0 
0 

•  0 
.0 

♦  0 

I 

0 

1 

7.1 
♦  0 

9a 

2 

1 
1 

14*3 
33.  3 
9.1 

12  85*7 
2  66*7 
10  90*9 

0 
0 
0 

♦  0 
*0 

♦  0, 

14 
3 
11 

PA    TEMPLE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 
FFMALE                 0  .0 
MALE                 0  .0 

I 

0 

1 

9.1 
.0 
12.5 

0 
0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
•  .0 

1 

0 

1 

9.  1 
.0 
12.5 

10    90.9  " 
3  100.0 
7  87*5 

0 
0 
0 

'3 

.0  ' 
•  0 
.0 

U 

3 
8 

PA     THIEL  COLLEGE 

TOTAL                 0  .3 
FSMftLE                 0  .0 
MALE                 0  .0 

0 

c 

0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 

♦  0 

♦  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

3  100*0 

1  100*0 

2  100*0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

3 
1 

2 

PA    U  OF  PENNSYLVANIA 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                 0  .3 
-MALE                 0  .0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

2 
0 
2 

22  .2 
•  0 
25. C 

1 

0 

1 

11.1 

.0 
12.5 

3 
0 
3 

33,3 
37.5 

6  6i;7 
1  100.0 
5  62*5 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

9 
1 
6 

PA    U  OF  PIYTSBG  MAIN  CAMPUS 
TOTAL                 1  2*1 
FFMALE                 1  4.3 
MILE                 0  .0 

2 
2 
0 

4.3 
8.7 
.0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 

♦  0 

0^ 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

3 
3 
0 

6.* 
13*0 
•0 

40  85*1 
19  B2*& 
21  87*5 

4 

1 

3 

8.5 
4*3 
12*5 

47 

23 
24 

\ 


ER?C 


85 


n 


9C2 


\ 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S 


AMERICAN  INDiAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 

MATHEMATICS  (1700) 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNIC  I T Y  »  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


BLACK  '  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  IS  LANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HI SPANIC 


NUMBER 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


PENNSYLVANIA 


PA    U  OF  PITTSBG  JOHNSTWN  CAM 


TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE    v  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

PA    UNIVERSITY  DF  SCRANTON 

TOTAL      ^  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

PA    UR SINUS  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

•  0 

.0 

HALE  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

PA    VI  LLA  MARIA  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

mLEv  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

PA    VI LL  AN  OVA  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

•p 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE             '  0 

.0 

0 

iO 

0 

.0 

PA    WASHINGTON  JEFF 

COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

-FEMALE  0 

•  0  » 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

PA    WAYNES8URG  COLLEGE 

TOTAL  '0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

c 

.0 

PA    WEST  CHESTER  ST 

COLLEGE 

TOTAL.  0 

.0 

0 

A 

•  u 

o 

•0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

D 

.0 

0 

.0 

PA    WESTMINSTER  COLLEGE 

TOTAL                 0  , 

.0 

1 

3.4 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

0 

.0 

5  HALE  0 

.0 

1 

6.7 

0 

.0 

PA    MIOENER  COLLEGE 

TOTAL  U 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MLE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

Wk    WILKES  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

HALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

PA    WILSON  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

*Q 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

PA          STATE  TOTALS 

(  81 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  2 

.3 

20 

2.6 

e 

1.0 

?    FEMALE  2 

.6 

6 

2 

.6 

HAL  t  0 

.0 

14 

3.3 

6 

1.4 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.7 
.9 
.5 


.0 

*0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

'  .0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.c 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.c 

3.4 
.0 
6.7 

.0 
.0 
•  C 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.c 


2  1C0.0 
1  100. c 
1  100.0 


100.0 
1CC.0 
1CC.C 


11  1GC.0 

3  1CC.0 

8  100.0 

1  100.0 


100.0 
•  0 


IS  100.0 
6  10C.0 
9  100.0 

5  100.0 

2  100.3 

3  1CC.0 

2  100. 0 
1  1C0.0 

l  ioo. a 

9  100.0 
5  100.3 

4  1C0.C 

28  96.6 
14  10C.0 
14  93.3 

1  100.0 
1  1C0.0 
0  .0 


IO0.0 
1C0.0 
100.0 


35  4.6 
13  3.8 
22  5.2 


1  1C0.O 
1  100.0 
0  .0 


722  *%.3 
328  95.9 
394  92.9 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 


1.2 
.3 
1.9 


2 
1 
1 

8 

5 
3 

11 

3 
8 


1 

0 

15 
6 
9 

5 

2 
3 

2 
1 
1 

9 
5 
4 

29 
14 
15 

1 
1 

0 

4 
1 

3 

1 
1 

0 


766 
342 
424 


\ 


RHODE  ISLANO 


RI     BROWN  UNIVERSITY 


TOTAL                  0  .0 

4 

5.8 

1  - 

1.4 

0 

.0 

5 

7.2 

64 

92.8 

0 

.0 

69 

FEMALE                  0  .0 

1 

4.8 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.8 

20 

95.2 

0 

.0 

21 

HALE                 0  .0 

3 

6.3 

1 

2.1 

0 

.0 

4 

8.3 

44 

91.7 

0 

.0 

48 

RI     PROVIOENCE  COLLEGE 

13 

TOTAL                 0        . 0 

0 

.  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

1CC.C 

c 

.c 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

00.0 

0 

.0 

5 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

8 

1CC.0 

0 

.0 

8 

RI    RHODE  ISLAND  COLLEGE 

TOTAL       '        *0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

14 

100.0 

0 

.0 

14 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

11 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

RI     U  OF  RHODE  ISLANO 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

11 

1CC.0 

0 

.0 

11 

FEMALE                  0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

.0 

5 

HALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

STATE  TOTALS  1  4 

INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0  .0 

3.7 

1 

.9 

0 

.0 

5 

4.7 

102 

95.3 

0 

.0 

107 

FEMALE                 0  v.O 

1 

2.4 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.4 

41 

97.6 

c 

.0 

42 

MALE                 0  .0 

3 

4.6 

1 

1.5 

0 

.0 

4 

6.2 

61 

93.8 

c 

.0 

65 

SOUTH  CAROLINA  ^ 

SC    ALLEN  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

HALE                 0  .0 

2 

100.U 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100. 0 

-0 

.0 

'  0 

.0 

? 

SC    BAPT,  COLLEGE  AT  CHASTN 

.0 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

-  0 

.0 

0 

.0 

c 

•  C 

4 

1C0.0 

0 

4 

FEMALE                0,  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0, 

0 

•0  " 

1 

10G.0 

0 

.0 

1 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

-.0 

3 

l  ERIC 


853 


357 


TABLE  6. 


TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  HAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INST  IT UT IONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY,  A NO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  IXOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  f 

MATHEMATICS  U70CI 

SOUTH  CAROLINA 

SC    8ENE0ICT  COLLEGE 

TOTAL  0       . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0*  *0 

SC    CITAOEL  MILITARY  C  OF 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  4  -0 

MALE  0  .0 

SC    CLAFLIN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

KAL£  0  .0 

SC    CLEM SON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMLE  0  .0 

MALE  C  .0 

SC    COLLEGE  OF  CHARIEST  ON 
TOTAL  0 
FtMALfc  0 
MALE  0 
SC    COLUMBIA  CSi-LEGE 
TOT  AL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
SC    CONVERSE  COLLEGE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  1SLAN0ER 


NUMBER 


SC 


TOTAL 
FSMALE 
LE 

SC    E^SKINE  C 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


ANO  SEMINARY 
0  .0 

0  .0 

o  *o 


SC    FRANCIS  MAR!  CI*  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

SC    FURMAN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

H4LE  0  .0 

SC    LANDER  COLLEGE 
TOTAL  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

LIMESTONE  COLLEGE  " 

TOTAL  0  .0 

EMA  LE  0  .0 

HALE  0  *0 

MORRIS  COLLESf 

TOTAL  0  •O 

FSMALS\  0  .0 

MALE  \  0  *0 

SC    NE  WS  ERR Y  COLLEGE 

TOTAL        \       0  #0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC    PRESBYTERIAN  COLLEGE 

TOTAL  0s  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC    SC  STATE  COLLEGE 

TOTAL  '    0  #0 

FEMALE  0  ♦O 

MALE  0  .0 

SC    U  OF  SC  AT  COLUMBIA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  *0 

MALE  0  .0 

SC    WI  NTHROP  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0  % 

NILE  0  .0 

SC    wOFFORO  COLLEGE 

TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

SC  STATE  TOTALS  (  21 

TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE   '  0  ♦°  o 

SCUTH  DAKOTA 

SO    AUG US TANA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

'   MALE  0  .0 


3 

100*0 

2 

100.0 

I 

100*0 

I 

3.2 

0 

.0 

vl 

3.2 

15 

100*0 

10 

100.0 

5 

100.0 

0 

•  0 

*0 

•  0 

0 

.0 

I 

7.1 

0 

•  0 

I 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

u 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

') 

25*0 

2 

22.2 

2 

28*6 

0 

.3 

0 

.0 

3 

.0 

0 

♦  0 

2  100.0 
1  100.0 
1  100.0 


11*1 

•  0 
20*0 

•  0 

•  0 

•  0 


12  100.0 
8  100-0 
4  100*0 


15.0 
22*2 
9*1 

23.  8 
18*8 
♦0.0 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 

,0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

le 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

c 


HISPANIC 


INSTITUTIONS) 
♦9  v  20*  8 


28 
21 


23.9 
17*6 


•  0 

•  0 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.n 

.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•c 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

5.0 
.0 
9.1 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 


MUTE 
NON-HISPANIC 


1 

NUMBER 

t 

Ml  III  n  C  O  9 

nun Be K  » 

0 

•0 

3  100*0 

■* 

.  u       .  u 

0 

•  0 

2  100*0 

0  *0 

0  „ 

.0 

1  100*0 

0  *0 

0 

.0 

1 

3.2 

30  96*0 

0 

.0 

0 

.0 

n  ft 

0 

.0 

1 

3.2 

30  96*8 

0 

•  0 

15  1QC*0 

A              A  * 

0 

•  *o 

10  100.0 

0  *0 

0 

.0 

5  100. 0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

ci   inn  n 

0 

•  0 

o 

♦  0 

a?   1 ftf  ft 

0 

.0 

o 

.0 

22  100.0 

0 

•  0 

1 

7.1 

12    8  5*  7 

0 

•  0 

o 

•0 

7    87*  5 

o 

•  0 

1 

16*7 

5  83.3 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

•  0 

o 

*  0 

3  1  CO*  0 

o 

•0 

o 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

.0 

o 

♦  0 

2  100*0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

9        10  100*0 

0 

.0 

o 

.  0 

6  100*0 

o 

•0 

o 

.0 

3      4  100.0 

0  \ 

•  0 

4 

25*0 

12    7  5*  0 

0 

.0 

2 

22*2 

7    77*  8 

o 

.0 

2 

2  8*6 

5  71.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

6  100.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

4  100*0 

o 

•0 

o 

.0 

2  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2    50. 0 

0 

.0 

o 

.0 

1  50.0 

o 

.0 

o 

♦  0^ 

1  50*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

2  106*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0        ♦  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

2  100*0 

*> 

•  0 

2 

10C.C 

0        ♦  0 

0" 

•  J 

1 

100.0 

0  *0 

o 

.0 

I 

100*  0 

0  .0 

0 

•  0 

1 

11.1 

8     8  8  *9 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

I 

20*0 

4  80*0 

0 

•  0 

0 

.0  , 

4  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  *0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

•  0 

12 

100*0 

0  *0 

0 

•  0 

8 

100*0 

0        *  0 

0 

•0 

4 

100*0 

0  *0 

2 

10*0 

6 

30.0 

14  70*0 

1 

11*1 

3 

33*3 

6     66*  7 

1 

9.1 

3 

27*3 

8  72*7 

0 

.0 

5 

23*8 

15  Vl*4 

0 

.0 

3 

18*8 

12  75*0 

0 

♦  0 

2 

40*0 

60*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2  100*  0 

0 

•0 

0 

.0 

0  *0 

0 

A 

•  u 

0 

•  0 

2  100*0 

2 

.6 

52 

22*0 

180  76.3 

1 

.9 

29 

24*8 

85  72.6 

1 

.8 

23 

19*3 

95  79*8 

0 

.0 

0 

fj 
*n 

5  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

3  10C.0 

NON-RES I OENJ 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 

.0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

o  *0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

♦  c 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

1 

7.1 

1 
1 

it.? 

A 

u 

•0" 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

A 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

50.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

0 

•0 

0 

•  0 

"  0 

.0 

0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

4.8 
6*3 
.0 

•  0 
.0 
•0 


4  1*7 
3  2*6 
1  .8 


3 
2 
1 

31 
0 
31 

15 
10 
5 

54 
32 
22 

14 


3 
3 
0 

2 
2 

0. 

10 
6 
4 

16  . 
9 
7 

6 
4 
2 

4 

2 
2 

2 

0  " 
2 

2 
1 
1 

9 
4 

,  5 

4 
0 
4 

12 
8 
4 

20 
9 
11 

21 
16 
5 

2 
0 
2 


236 
117 
119 


854 


858 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR*  S    DEGREES  FOB  MAJOR  FIELO  CQNFERBEO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  8Y  RACE* 
ETHNICITY »  AND  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 

SLACK 

ASIAN  OR 

TOTAL 

WHITE 

NON-RESIOENT 

.  „        .ALASKAN  NATIVE       NON-Hl$PANlC  PACIFIC  ISLANDER 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

TOTAL 

NUMBER 

X  NUMBER 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

- 
X 

NUMBER 

B 

NUMBER 

z 

NUMBER 

MATHEMATICS  (1700) 

SOUTH  OAKOTA 

• 

SO    BLACK  HILLS  STATE 

COLLEGE 

i 

TOTAL  0 

-2  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

p 

.  0 

1 

ICO.  3 

0 

.0 

1 

HALE  0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

.3 

2 

1C0.0 

0 

.0 

2 

SO    OAKOTA  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

ICC.  0 

0 

.0 

1 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

i 

100.0 

0 

.0 

1 

MILE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

SO    OAKOTA  MESLEYAN  U 

TOTAL  0 

.0 

\i 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.3 

1 

FEMALE  0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  c 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

MILE  0 

.0 

X 

.0 

0 

•  0U 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

SO    HURON  COLLEGE 

TOTAL  0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

IOC.  0 

0 

.3 

1 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

b  0 

.0 

0 

•  0 

0 

"  .0 

0 

.0 

0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0  1 

1  0 

.0 

0 

•  0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

1 

SO    MOUNT  MARTY  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0» 

1 

100.0 

0 

.0 

J 

eEMI LE           9  0 

.3 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

1  00.0 

0 

.0 

i 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

SO    NORTHERN  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.  0 

0 

.0 

2 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.3 

2 

SO    SIOUX  FALLS  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

FEMALE  0 

.0 

0 

?.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  * 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

SO    SO  SCH  MINES  £  TECHNOLOGY 

TOTAL  0 

.0  1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

IOC.  0 

0 

o,0 

5 

FEMALE  0 

.0 

o 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

100.0 

0  ' 

*  .3 

2 

MALE    o  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

3 

1C0.0 

3 

.0 

3 

SO    SO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

11 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

2 

100.C 

0 

•  0 

2 

HALE  0 

.0 

0 

.0  * 

0. 

.0 

o 

*  0 

0 

•  0 

9 

100.0 

0 

.0 

<i  9 

SO    U  OF  SO  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0 

.  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  u 

6 

88.9 

1 

11 .1 

9 

FEMALE  0 

.0 

G 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

80.0 

1 

20.0 

5 

SO     YANKTON  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100.3 

3 

•  3 

1 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

•  Q 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

HALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

SO*        STATE  TOTALS  1 

12  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

40 

97.  A 

1 

2.4 

41 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

14 

100.0 

0 

'  .0 

u 

HALE  0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

26 

96.3 

1 

3.7 

27 

TENNESSEE 

TN    BELMONT  COLLEGE 

» 

c 

- — ■ 

TOTAL  0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

2 

100.  0 

0 

.0 

2 

FEMALE  0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0' 

HALE  0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

TN    BR 'AN  COLLEGE 

TOTAL  0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

100.0 

0 

.0 

J  4 

FEMALE  0 

.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

*                 '  1 

100.  0 

0 

.0 

1 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

ICO.  0 

0 

.0 

3 

TN    CARS ON -NEW HAN  COLLEGE 

TOTAL  Ov 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.  0 

.0 

1 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.3 

3 

TN    CHRISTIAN  BROS  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

4 

IOC.  3 

0 

.0 

4 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

I 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  c 

3 

100.0 

3 

.0 

3 

TN    OAVIO  LIPSCOMB  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

1 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1 1  •  I 

8 

86.9 

0 

.0 

9 

FEMALE  0 

.0 

1 

33.3 

'>  0 

.0 

0 

.c 

1 

33.  3 

2 

66.7 

0 

.0 

3 

HALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

TN    FISK  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

3 

•  0 

0 

.0 

2 

FEMALE  0 

.0 

2 

100.0 

0 

.  0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

TN    GEORGE  PEABOOY  C 

TEACHERS 

> 

TOTAL  0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

-:2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.3 

1 

TN    KING  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

J 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10C.0 

0 

.3 

1 

TN    KNOXVILLE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

2 

66.7 

0 

.c 

0 

.0 

2 

66.7 

0 

.0 

1 

32.3 

3 

,    FEMALE  0 

.0 

1 

100.0 

0 

•p 

0 

.0 

1 

130.0 

0 

.0 

0 

.0 

i  1 

J%        MALE  0 

.0 

1 

50.0 

0 

r 

0 

.0 

1 

50.3 

0 

.0 

1 

50  0 

2 

0 

ERIC 


855 


850 


TWLE         TOTAL  BACHELOR* $  J«g  « a.^J^W  •"""KRS.SW"—  """"" 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


MATHEMATICS  (1700) 
TENNESSEE 

TN    LAMBUTH  COLLEGE 
0 
0 
0 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

TN    LANE  COLLEGE 

TOTAL                 0  -0 

FEMALE               .  0  .0 

MALE                 0  -0 
fS    LEE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .On 

FEMALE     «            0  .0 

MALE                 0  «° 
TN  -  LE  MOYNE-Oi»EN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .3 

MALE                 0  .3 
»N    LINCOLN  MEM  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .3 

MALE                 0  .0 

TN    STHN  Ml.  NONARY  COLLEGE 

T  OT  M                 0  ♦  0 

FEMALE                  0  .0 

MALE                  0  .0 

TK    SOUTHWESTERN  AT  NE.4PHlS^ 


.0 
.0 

.0  — - 
LNIVERSITY 
.3 

.0 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TN    AJSTIN  PEA V  ST 
TCTAL  0 
FEMALE*  0 
MA  L  E  0 
TN    EAST  TENN  Zl  UNIVERSITY 
TOTAL  1  0  .0 

FcMALE  0'  .0 

MALE     '  0  .0 

.TN    MEMPHIS  STATE  UNIVERSITY 
T  CT  AL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .3  . 

TN    MIOOLE  TENN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TN  TENNESSEE 
TOTAL  '* 
FEMALE 
MALE 


Sf 


{  HAL 

TN\  T~N 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
UNIVERSITY 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


TN\  TENNESSEE  TECHNOLOGICAL  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ,0 

TN     TENN  WESLEtAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    TREVECCA  NA2 ARENE  COLLEGE 

tot  i l  o  .o 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  .0 

TN    JilQtt  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

^FEMALE  0  .0 

MAL'E  0  .0 

TN    UNIVERSITY  OF  ThE  SOOTH 
»     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN     U  OF   TENN  AT  CHATTANOOGA 
TOTAL  0  .0 

FEHtLf:  0  .0 

MAI  E  0  .0 

TN    U  JF  TENNESSFF  KNO/V  ILL  E 
TOTAL  Q>  .  .0 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  .3 

TN     U  OF  TENNESSEE  AT  MARTIN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  '     0  .0 

TN    V4NDERBILT  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MAOE  0  .0 


.3 
.0 
.0 


1  16.7 
1  £0.0 
0  .3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦  0 

.0 
.0 

-  .0 

.0 
.3 
.0 


10  100.0 
8  100.0 
2  100.0 


0 
0 
0 

6 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

1 

0 


.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0  - 

♦  0 
.0 
.0 

.3 
.3 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

4.5 
.0 
10.0 

.0 
.0 
.0 

2.3 
5.9 
.0 


:R 

1 

NUMBER 

1 

o 

.0 

0 

.0 

o 

 ' 

0 

.0 

0  £ 

.0 

0 

.  .0 

/O 

.0 

b 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.3 

0 

.3 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.  0 

0 

.0 

o 

*0 

0 

.0 

0' 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

3 

.0. 

0 

.0 

0 

.3 

o 

•  0  ' 

*  0 

.0 

Q 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

(J 

.0 

'  0 

.0 

o 

.0 

0 

•  3 

0 

•9 

0 

.0 

Q 

.0 

-  0 

.0 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

.0 

0 

♦  0 

Q 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

Q 

•  0 

0 

.0 

0 

.0' 

0 

.0 

0 

.0 

-  <r 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,  .0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.t> 

0 

.0 

0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES IDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


TN  STATE  TOTALS  f 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


30  INSTITUTIONS! 
.0  28  13.5 

.0  21  "16.* 

.0  7  7,5 


.0 
,0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦  0 


•  0 
.0 


0 

•  0 

2  100.0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

1  100.0 

3 

I 

1)0*0 

0  .0 

2 

LOCO 

0  .0 

1 

100.0 

0  .0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0  .0 

7 

LOCO 

0  .0 

s 

10C.C 

0  .0 

2 

133*3 

0  .0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2  100.0 

c 

.0 

0  .0 

3 

.0 

2  100.0 

1 

16.  7 

5     83. 3 

1 

20.0 

4  80,0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

10  100.0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

3  lCO.O^ 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

11  100.0 

c 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

21  100.0 

0 

.0 

14  130.0 

0 

.0 

7  I  00.0 

10 

100.0 

0  .3 

8 

100.0 

0  .0 

2 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•J 

.  0 

0 

•u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

fc  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.5 

0 

.0 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

1 

2.8 

1 

5.9 

0 

.0 

28 

13.5 

21 

18.4 

100.0 
100.0 
100.0 


1  100.0 


0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

0 

.0 

3 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

o 

.0 

1 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

7 

0 

.0 

5 

0 

.0 

2 

0 

•  3 

4 

0 

.0 

2 

0 

.0* 

2 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

0 

0 

10 

2 

0 

*<> 

6 

0 

.0 

5 

.0 

1 

0 

.0 

10 

0 

.0 

7 

0 

.0 

3 

0 
0 

Q 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 


.0 
♦  0 
.0 

"•0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 


0  .0 

0 

♦  0 

2  100.0 

3 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

l-too.o 

0 

♦0 

5  100.0 

0 

.0  < 

5  100.0 

0 

0  .0 

0 

.0 

13  130.3 

3 

.3 

3  100.0 

0 

•  0 

10  10O.0 

0 

.0 

8  100.0 

.0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

5  100.C 

0 

.0 

20  90.9 

1 

4.5 

12  100.0 

0 

.0 

8  80.0 

I 

10.3 

4  100.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

•  3 

0  .0 

0 

•  0 

35  97.2 

0 

.0 

16  94*1 

0 

.0 

19  100.0 

0 

.0 

7.5 


177  85.5 
93  81.6 
8«  90.3 


1.0 

•  0 
2.2  6 


5 
4 
1 

11 

7 
4 

21 
14 
7 

10 

8 

2 

3 
2 
1 

1 
1 

0 

2 
1 
1 

5 
5 
0 

13 

3 

10 

8 
3 

„  5 

22 
12 
10 

4 
4 
0 

36 
17 
19 


207 
114 
93 


ERLC 


856 


8i;o 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S     OEGREES  FOR  HA  J  OA  FIELD  CONFERREO  0Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNIC  IT Yi  AND  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


'  CLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 

MATHEMATICS  C  1700) 
TEXAS 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


ih:te 
non-hispanic 


NUMBER 


1  A     ADILCNC  knn)  Ifl  vn.VCKJlIT 

i 

TOTAL                     0  .0 

1  U i  Mb                               V              ♦  KJ 

•  0 

*  0 

o 

♦  0 

0 

A 

FEMALE                    0  ..ft 

o 

♦  0 

o 

"  ♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

v                 MALE                0  .0 

o 

♦  0 

>  0 

♦  0 

o 

♦0 

0 

♦  0 

TX     ANG£LO  STATE  UNlVFO^lTY 

TOTAL                    0  .0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

o 

o 

0 

•  0 

o 

♦0 

0 

A 

MALE                0  .0 

o 

♦0 

o 

•  0 

*  0 

♦  0 

0 

A 

TX     BAYLOR  UNlvFRCTTY 

TOTAL                    0  .O 

1  Ul  Mb                              KJ               ♦  \J 

o 

♦  0 

1 

9«  1 

A 

u 

A 

1 

9*1 

rem  t  c                   v         .  w 

o 

♦  0 

1 

c  5  ♦  v 

A 

u 

♦  0 

1 

2  5*  0 

MA  L  E                 0        ♦  'J 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

A 

0 

•  vJ 

TX     PA        T  FV  AS  RAPT  fOLLFCF 

IUI AL                               V              ♦ V 

o 

♦0 

r- 

♦  G 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

CCUI I   C                              A  A 

rciwic                     v       <  .u 

o 

♦  0 

0 

»  0 

0 

0 

♦  0 

MALE                0  .0 

o 

#c 

o 

•  0 

o 

*     •  0 

0 

•  0 

TX     FA  r-*   TFVAC.    ST  UMIVFRC.ITY 
■  *     cm  •  •    i  c  am  j    j  i    uni  ICIVJI  it 

i  OT  AL                 0        ♦  0 

3 

17*  6 

2 

11*8 

o 

♦  0 

c 

? 

29*  4 

FFMALF                         0            _  A 
r  cm  C  C                          V            •  V 

2 

22  »2 

0  ' 

A 

♦  u 

o 

A 

*  u 

2 

22*  2 

MALE                 3  .0 

17  G 

2 

25  »0 

o 

♦0 

27*5 

°    TV      Mlttn  I N— <  1  MMDNS  IINTUFQCfTV 
IA      rMKUtH  linnUrN  UN1VCK31IT 

TDTAI                           ft            -  O 
IUI AL                        U           ♦ V 

o 

♦  0 

ft 

u  y 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

EPMA  IP                        ft           ^  ft 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

MA  L  C                0  .0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

TV     UftllifftM   RAPT    IIMTUCS  tf  TV 
IA     nUUOJUri  DAr  1    UNlVCHOl  IT 

TPT  Al                      ft  ~a 
1  Li  AL                       U  *U 

1 

29*0 

1 

A 

25  ♦  0 

• 

0 

♦  0 

2 

50*0 

<                             CCHl  ICO                   A  A 

♦  0 

u 

•  0 

0 

•  0 

; 

♦  0 

MA  1 t                         ft  ft 

33*3 

1 

33  *  3 

o 

♦0 

£ 

66*  7 

TV      MIC  TflU-T  f  1  1  ftTC  nu    f  11  1  Pf.P 

■  a    nuaiuii—  i  illuijUN  ljllcvc 

frlT  At                          A  A 
IUI AL                        U           ♦ U 

1 

1 00  »0 

0 

•  0 

0 



•  0 

1 

100*  0 

zciu  1  C                        ft  A 
r  tnA  L  t                    U          ♦  J 

I 

100*  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

1 

100  *0 

MA  L  E                    0  .0 

0 

♦  0 

j  0 

*  A 

0 

*  0 

0 

•  0 

IA     JAKVla  LHKlbllAN  LULLCWc 

t  nr  At                 a  a 

1  Ul  AL                       U           .  U 

'  2 

1 00*  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100*0 

ee  u*  i  c                     a  a 
rcnALc                 u  *u 

0 

•0 

■  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*  0 

MA  L  E                 9        ♦  0 

2 

1 00*  0 

0 

♦  0 

0 

*  *o 

2 

lOO*  0 

TV       I  i  uio    MUf uCntlTW 

IA      LwHAM  UNlvCUolW 

TAT  A 1                         i       i)  i 
IUIAL                    3  17*6 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

17*6 

FENALb                  1  10*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

10*0 

MALE                 2    26*6  - 

0 

♦  0 

0 

♦  vJ 

0 

♦  u 

2 

28*  o 

Tv    iCTmtouCiii  rniipftp 

■A      LCIUUHflCAU  LULLCvC 

< 

TDT  Al                         ft  A 
1  Ul  AL                        U  ♦U 

Q 

♦•0 

Q 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

cciai  c                 ft  ft 
rcnALc                   u  .J 

o 

♦  0 

*  0 

A 

♦  u 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

MA  L  E                  0        •  0 

A 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

IA     LUPOULK  LnKlil  UN  LULLCuC 

*r 

Tfll  A  1                                A  A 

IUIAL                       v           ♦ U 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE                   0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

MALE                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

tv     hid  v  uiont  *■'  "  i  vi  no  f 
IA     HAK  T  MAKU I M— OA TLUK  L 

TJTT  Al                            A  A 
1  Ul  AL                       U  »U 

1 

50*  0 

"  0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

50  *0 

Cf  MA  1  C                          A  A 
r  LnA  L  C                     U          ♦  U 

0 

♦  0 

'  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MAL  E"  0*0 

1 

1 00*0 

0 

•  0 

0 

♦0 

1 

100*0 

TV      NTMZOOY    mil  CftC 
IA     J^iwnnl    LULL  Cut 

TAT  11                         A  A 
IUI AL                        U           ♦ U 

0 

•  0 

0 

■  0 

1  ft 

♦  0 

0 

•  0 

PPMA 1  P                        ft  ft 

rcnALc                 u  *u 

o 

•  0 

A 

•  0 

*  ^  ft 

♦  0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

o 

♦0 

Q 

*■  ♦  0 

0 

*  0 

0 

•  0 

f  w      MlflUPCTPOtJ     CT    IIMI  USD  CI  TV 
A     niUMCjICKH    j  1    UN  1  Vc  Rbl  IT 

T At  ii                           A  A 
1  Ul  AL                      U          ♦  U 

0 

•  0 

»  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

*  Cm  1   C                              A  A 

FcMALc              ,    0          .0  • 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MAL  E                 0        •  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

,  0 

♦0 

0 

•  0 

11                TV      MnoTM   TCvAC    CT    IIMIUCoC  IT  V 
IA      nUKI  n    ICXA3    31  UPllVCKillT 

TAT  *  1                                A  A 

IUIAL                      U  .U 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.  ♦  o 

0 

*  0 

rem  1  C                              A  A 

rcnALc                    U  »J 

0 

♦  0 

3 

v0 

u 

♦  0 

0 

•  0 

MALE                0  *0 

o 

A 

o 

•  0 

0 

♦  0 

♦  0 

Tv    n i to   i  mv  nc  i  *Vc  il 
1  A     UUn    LAUT  Ur   LAlkC  U 

TftT  Al                        ft  ft 
1  Ul  AL                        U            ♦  U 

o 

Q 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

»  0 

CC  w  IP                         ft         ✓ ,  A 
rt^.  LC                         U            ♦  U 

o 

.ft 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

'  0 

A 

M»iL  E                 0        •  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0 

♦0 

~0 

j2 

♦  u 

TV       SI  li     lyCQlfiLl    MM  tUCDC  ITV 

IA      PAN   AncKlLAN  UN1VCK31IT 

TAT  A 1                         ft              ft  • 
IUIAL                        U           ♦  U 

Q 

♦0  , 

Q 

A 

♦  u 

12 

60*0 

1 2 

80*  0 

CpMA  1  F                    *  0  »0 

o 

♦  0 

'  0 

>  c 

7 

87*5 

7 

37  *5 

MALE                G  .0 

0 

•0 

0 

♦  0 

5 

71 

5 

71.4 

sTX    RICE  UNIVERSITY 

Jfo         TOTAL  t               1  4.0 

4.0 

1 

4*0 

1 

4*0 

16*0 

FEMALE'                0  .0 

1 

8*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

I 

8*3 

'             MALE                 1  7*7 

0 

•  0 

1 

7*7 

I 

7.7 

3 

23*1 

TX    SAINT  HOWARD'S  UNIVERSITY 

*-  1 

TOTAL                0  .0 

1 

20*0 

0 

•  0 

20.0 

2 

4C.0 

FEMALE                 0  .0 

I 

33*3 

0 

•  0 

1 

33*3 

2 

66.7 

MALE                 )  .0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

TX    SNT  MARY*  S  U  SAN  ANTONIO 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

4 

'  80.0 

4 

80.-0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0  • 

0 

♦  0 

100*0 

2 

100.0 

.  MALE                0  .0 

0 

•  0 

0. 

♦  0 

2 

66*7 

2 

66*7 

TX    SAN  HOUSTON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

MALE                 0  .0 

D 

.0 

0 

'♦0 

0 

*0 

0 

*0 

0 
0 
*  0 

0 
0 
0 

14 
9 

5 

5 
2 


4 

2  i 

2  It., 


66*7 
♦  0 
66*7 

100-.0 
10.0*0 
10<  «0 


I  100.0 

0  *0 

1  100*0 

3    2C.  0 

1  12*5 

2  28*6 


21 
11 
10 


84*0 
91*7 
76*9 


2  40*0 
1  33*3 
1  50*0 


NON-RE  SI0ENT 
ALIEN 


NUMBER 


3  103*0 

1  100*0 

2  100*0 

■   2  100*0 

0  *0 

2  100*0 

10  90*9 

3  75*0 
7  100*0 

4  roo.o 

1  100*0 
3  1C0.0 

12  /0*6 
7  77*8 

>  62*i> 


100*0 
100*0 
100*0 

50*0 
100*0 
33*3 


.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

82.4 
90.0 
71.4 

100. 0 
1CC.0 
3  100.0 


1C0.O 
100.0 
100.0 

50.0 
100.0 
.0 


TOTAL 
NUMBERo 


0 

.  J 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

2 

0 

.J 

11 

0 

•  0 

0 

.0 

7 

0 

"I 
.  J 

0 

.0 

I 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

1  7 

0 

.0 

0 

.0 

8 

0 

♦  0     .  . 

2 

0 

♦  0 

v  1 

0 

•  .0 

\  I 

0 

.0 

0 

.0 

I 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

[ 

0 

♦0 

0 

0 

.0 

2 

0 

♦  0 

.0 

♦  0 

\ 

0 

♦  0 

X 

0 

.0 

7> 

•> 

0 

♦  0 

5 

0 

♦  0 

2 

0 

♦  0 

3 

0 

rk 

c 

♦0 

2 

0 

.0 

1 

0 

♦  0 

c 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

U 

0 

v  0 

0 

lo 

2 

0 

.0 

2 

1 

33*3 

■a 

0 

♦0 

0 

1 

33*3 

3 

0 

*  0 

A 
*» 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

0 

0 

0 

4 

1 

0 

♦  0 

15 

0 

.0 

b 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

25 

0 

.0 

12 

0 

•  0 

13 

1 

20. C 

5 

0 

♦0 

3 

1 

50.0 

2 

1 

20.0 

5 

0 

.0 

2 

1 

33*3 

3 

18  100*0 
15  100*0 
3  100*0 


18 
15 
3 


i  ERIC 


857 


861 


./«*.  -   W^oa.s  ^"g?  «««^«™> JS  ffiW*^  ^ 

I  / 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OH 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLAN'jER 


NUMBER      /%  NUMBER 
MATHEMATICS  I170CI 
TEXAS 

TX     SOUTHERN  METH  UNIVERSITY 
TOTAL  O0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

^TX    STHHSTN  AJVENTIST  COLLEGE 
4tr     TOT  At  »*o-  «o 

FEMALE  0 

HA  L  c  0  -0, 

T*     SOUTHWESTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C     •  -0 

TX     STHMST  TEX  ST  UnIVERSIT\ 
TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  - 

TX     STEPHEN  F  AUSTIN  STATE  U 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  -° 

MA>S  ^0        .0  t 

TX     SUL  ROSS  STATE  UNIVERSITY 


NUMBER 


TCTAL 
FEMALE 
MaLE 
TX  PRAIRIE 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0 

VIEW  AtP 
0 

0 

c 


.3, 

.3 

.0 
.0 
.0 


TX     TARLETON  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  "    ,-<>  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *° 

TX     TE  <A S  A£M  U  MAIN  CAMPUS 
TOT  Al  0  .0 

FEMALE  0  -.0 

MALE  0         •  0 

TX     TEXAS  CHRISTIAN  U 
TOTAL        *  0  .0 

FEM/    "  0  .0 

KAic  C  .0 

TX     TEXAS  EASTERN  UNIVERSITY 
TCTAL  '  0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0        -°  ' 

TX     TEXAS  LUTHERAN*  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  3 
TX     TEXAS  SOUTHERN  UNIVERSITY 
TCTAL  C  '.3 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0, 

TX     TEXAS  TECH  UNIVERSITY 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  .0 

TX     TEXAS  htfSLEVAN  COLLEGE 
TOTAL  0  -° 

FE«*LE  0 

HALE  °  *° 

TX     TEXAS  MOHAN'S  UNIVERSITY 

TCTAL  >     0        .0  0 

FEMALE  0        .3  0 

MALE  0        .0  0 

TX     TRINITY  UNIVERSITY 
o  TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0        .0  0 

KALE  0        .0  0 

TX    UNIVERSITY  OF  OALLAS 

TCTAL  0        .0  O 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0        .0  0 

TX    U  CF  HOUSTON  CEN  CAMPUS 

TCTAL  0        .0  4 

FEMALE  0        .0  2 

MALE/  0         .3  2 

TX    U  HOUSTON  CLEAR  LAKE  CITY 

TOTAL  0         .0  0 

.     FEMALE  0*0  0 

MALE  0        .0  0 

TX    U  HCUSTCN  ViaCRlA  CAMPUS 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0        .0  0 

TX    UNIVERSITY  OF  SNT  THOMAS 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0-3  D 


1 

54,6 

A 
%* 

T.7.7 

.0 

> 

0 

•0 

o 

*  .0* 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.3 

o 

•  0 

1 

20.0 

7 

100.3 

3 

100.0 

4 

100.0 

„ 

.0 
.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

62.5 

4 

100.3 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 
.0 
.0 

'.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

13.8 
15.4 
12.5 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
3 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


0  " 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

r 
1 

0 

0 

0. 

0 

I 

0 

I 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


,  .0 
.0 


WlITE 
NOM-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE SIDE NT 
ALIEN 

NUMBER 


.0 

1 

5.6 

.0 

1 

7.7 

•  0 

o 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

1 

50.0 

.0 

1 

50.0 

.0  * 

0 

.C 

8.3 
16.7 

1 
1 

16$ 

.0 

0 

V.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

c 

.0 

20.  0 

2 

40.0 

.0 

0 

.0 

20.0 

2 

*0.0 

.0 

7 

100.0 

Q 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.9 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.9 

0 

•  0 

o 

•  0 

o* 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

>\ 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦o 

0 

.0 

0 

.0 

'  y 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

1 . 

.25.0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0  - 

0 

.0 

3 

10.3 

1 

3.4 

2 

15.4 

0 

.0 

1 

6.3 

I 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

•  0 

17  94.4 

12  92.3 

5  100.0 

1  100.0 


f 

TOTAL, 

NUMBER 

I 
i 


0 

•  0 

1 

100.0 

1 

5C.0 

1 

50.0 

o 

.0  - 

11 

5 

8373/ 

6 

100.0 

19 

95.0 

13 

100.0 

6 

85.7 

3 

60.0 

0 

•  0 

3 

60.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

3 

1CC.0 

2 

100.0 

33 

$7.1 

17 

100.0 

16 

94.1 

6  100.0 
1  1C0.0 

5  100.0 

6  1C0.0 
3  100.0 

3  1C0.0 

4  100.0 
1  1CC»0 
3  100.0 


.0 
.0 
.0 


0 

.0 

13  100.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

9  100.0 

0 

.0 

2  J.OC.O 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.c 

1  100.0 

1 

25.0 

3  75.0 

1 

25.0 

3  75.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

9  100.0 

0 

.0 

4  100.0 

c 

.0 

5  10C.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

1  1CC.0 

0 

.0 

1  100.0 

8 

27.6 

20  6S.C 

4 

30.8 

8  61.5 

A 

25.0 

12  75.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

5  10C%0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

3  100.0 

1 

23.0 

3  75.0 

1 

25.0 

3  75.0 

0 

•0 

0  .0 

0 

.0 

16 

0 

.0 

13 

0 

\o 

0 

.0 

1 

c 

.0 

0 

0 

\o 

1 

0 

.0 

2 

o 

•0 

2 

0 

*.o 

0 

0 

.0 

12 

0 

.0  , 

6 

0 

.0 

6 

1 

5.0 

20 

0 

'  .0 

IS 

1 

14.3 

7 

0 

.0 

5 

0 

'  .0 

Q 

0 

.0 

5 

0 

.0 

7 

0 

.0 

3 

0 

.0 

4 

0 

•  0  t 

0 

.0 

3 

0 

.0 

2 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

3 '.5 

0 

.0 

3  * 

75.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.i 

I 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

..0 

0 

.0 

0 

•JGL 

0 

34 
17 
17 

6 
1 

5 

6 
3 
3 

4 
1 

3 

8 

'  4 

4  / 

13' 

2 
1 
1 

4 
4 

".0 

9 
4 
5 

2 
1 
1 

29 
13 
16 

5 
4 
1 

5 

2 
3 

4 
4 

0 


EMC 


862 


658 


TABLE  *•    TOTAL  6ACMaO**S    OECAEEi  FOR  MAJOR  F«LO  CONFERRED  it  I NST I  TUT  I  CMS  .OF  HIGHER  EDUCATION >Y  RACE, 
iTHNICITVt  A  HO  StXs     INSTITUTION  A*C  STATS  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE. 

NUMBER  _  X 


BLACK  ASIAN  CA 

-NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOE* 


NUMBER 


NUHAER 


HISPANIC 
NUMBER 


*  TOTAL 
Ml  NO A I TY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-AESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


MATHEMATICS  U700I 
TEXAS 


TX    CORPUS  CHRIST  I  STATE  U 

TOTAL                0  *0 

0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE                 C  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE              •  0  .0 
fx    LAREDO  STATE  UNIVERSITY 

0 

•  0 

0 

♦  0 

- 

TOTAL*              0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE                0  ,0 

0" 

♦  0 

*0 

•  0 

TX    TEXAS  All  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

1 

8*3 

0 

•  0 

FEMALE                0       *0  * 

1 

25*0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

h    U  OF  TEXAS  AT  AUSTIN 

• 

TOTAL                0  •0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

TX    U  OF  TEXAS  AT  ARLINGTON 

TOTAL                 0  .0 

1 

2*6 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

1 

6*7 

5  0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

TX    U  OF  TEXAS  AT  DALLAS 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                D  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

1  .0 

TX    U  OF  TEXAS  AT  EL  PASO 

TOTAL                 9        *0  „ 

0 

•  0 

o 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0  ' 

•  0 

TX    U  OF  TEXAS  PERMIAN  BASIN 

TOTAL                 0        .0  ^ 

0 

•  0 

0  • 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0  ' 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

TX*  U  OF  TEXAS  SAN  ANTONIO  f 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

TX    WAYLANO  BAPTIST  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

0 

♦  0 

0  ' 

.0 

FEMALE'               0  .0 

0 

•  0  . 

0. 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

TX    NEST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

Ot 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

01 

•  0 

\ 


TX          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  4  .T 

FEMALE  1  .3 

MALE  3  1*0 

UTAH 


55  INSTITUTIONS) 
31  5*3 
18  6*2 
13  k  4*4 


UT    BRIGHAN  YOUNG  U  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  . 

MALE  0  .0 

UT    BRIGHAN  YOlMC  U-HAtfA  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 
TOTAL  £  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UT    UTAH  Sf ATE  UNIVERSITY 
TOTAL  .0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UT    SOUTHERN  UTAH  ST  COLLEGE 
TOT  AL  0*0 
FEMALE  0  .0 

MALE   0  —  *0  ^  * 

UT    MEBER  S\ ATE  COLLEGE 
TOTAL  0        .0  , 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UT    WESTMINSTER  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

*  0 
0 


•  0 

♦•o 

•  0 


•d 

.0 
•  0 


0 

0 
•  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

°1 

0  i 

<r 

o 
o 
o 

o 
o 

02> 


•  0 

•  0 

•  0 

"♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

'  .0 


Uf  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  6" 
MALE  0 

VERMONT         *  > 


VT    CASTLETON  STATE  COLLECT 

TOTAL  0  ♦0 

FEMALE       *  O    ^  70 

MALE  '  0  .0 


7  IN9 


TITUTIONS) 


•  0 

•  0 

•  0 


ERIC 


9i  1*5 

y\  i*o 

6  2*0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


.0  / 

♦o  / 
♦a 


50*0* 
•0 
50*0 

91.T 
100*0 
50*0 

50*0  * 

25*0 

62*5 

10*3 
12*2 
6*9 

!:! 

•o 
•o 

•  0 
♦0 


T  58*3 
3  T5*0 
*  50*0 


61 
36 

25 


0 
0 
-  0 

0 
0 
0 

V 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 
*0 

9.T 
22*2 
4.5 

33*3 
*0 
50*0 

*0 
♦0 

•  0 


10*4 
12*5 
8*4 


B59 


863 


5C*  0 

1 

50*  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

1 

50*0 

1 

50*0 

0 

•  0 

2 

11 

91.T 

1 

6*3 

•  0 

* 

12 

10 

IOC.  c 

c 

•  0 

0 

♦0 

10 

1 

50. Or 

1 

50. C 

c° 

•  0 

2 

T 

58*  3 

3 

25*0 

2 

16«7 

12  * 

2 

50*0 

2 

50*0 

0 

*0 

4 

$ 

62*5 

1 

12*5 

2 

25*0 

6 

8 

10*3 

66 

6T.2 

2 

2*6 

T8  ' 

6 

12*2 

42 

85*7 

1 

2*0 

A9 

2 

6*9 

26 

69*  T 

1 

3.4 

:  29 

2 

5*  1 

33 

64*6 

4 

10.3 

39 

2 

13*3 

13 

66*  T 

0 

•  0 

15 

0 

•0 

20 

63*3 

4 

16. T 

24 

0 

•  0 

22 

64*6 

M 

15*4 

26 

0 

•  0 

9 

10C.0 

0 

*0 

9 

0 

.0 

13 

U.5 

4 

23*5 

IT 

T 

58*3 

5 

41.  T 

0 

,  *o 

12  ' 

3 

T5.0 

1 

25*0 

0 

'  *0 

'  4 

4 

50*0 

4 

50*0 

0 

•0 

6 

0 

•  0 

1 

50*0 

1 

5C.0 

2 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦0 

0  t 

0 

•  0 

1 

5C  0 

1 

50*0 

2 

3 

9*  T 

26 

90.3 

< 

0 

.0 

31 

2 

22*2 

T 

TT.8 

0 

•  0 

9 

1 

4*5 

21 

95*5 

0 

♦  0  » 

22 

1 

33*3 

2 

66.T 

0 

♦  0 

3 

0 

•  C 

1 

10C.0 

0 

.0 

1  • 

1 

50*0 

1 

50. C 

.0 

2 

0 

*  0 

16 

100*0 

V 

♦  0 

0 

♦  0 

8 

100*0 

0 

.0 

e  % 

0 

vO 

6 

100*0 

0 

♦  0 

6 

* 

105 

IT. 9 

461 

T8.5 

21 

3.6 

58T 

56 

20*1 

229 

T9*2 

2 

♦  T 

269 

4T 

15*8 

?32 

TT*  9 

1 9 

6.4 

296 

0 

•  0 

37 

92*5 

3 

7.  5 

40 

0 

•  0 

'7 

100*0 

0 

.0 

T 

0 

*0 

3C 

9C*9 

3 

9.1 

33 

0 

•  0 

o' 

•  0 

2 

100.0 

2 

0 

•  0 

0 

*0 

C 

.0 

0 

0 

*0 

0 

•0 

J  2 

100.0 

2 

0 

•  0 

29 

93*5 

2 

6.5 

31 

0 

.0  * 

5 

63*3 

1 

U.T 

6  , 

0 

♦  0  * 

"24 

96*0 

1 

4.0 

25  / 

•  C 

4 

100*0 

P 

.0 

.  f 
n  I 

0 

♦  0 

0 

*  .0 

0 

.  0 

0 

0 

•0 

4 

100*0 

0 

•  0 

4  ' 

0 

.0 

3 

1C0.0 

0 

♦  0 

3 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

2 

0 

•  0 

1 

100*  c 

t  0 

.0 

1 

0 

♦  0 

12 

1  cc.o 

0 

.0 

i5  / 

0 

*0 

3 

tco.o 

0 

•0  _ 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

.0  *^ 

"V 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

i 

*c  • 

0 

*0 

8 

.Q 

1  ... 

0 

.0 

66 

92*5 

T 

T.5 

0 

,0  ' 

16 

94*7 

1 

5.3 

/19 

o 

♦  0 

66 

91  *9 

8.1 

I 

0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

0 

«o 

1 

1CC.0 

0 

vO 

1 

0 

.0 

! 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

** 

TAKE  6*    TOTAL  BACHELOR'S 


OEGREES  FOR  MAJOR  f  IELO  CQNi<eiAtO  •»  !«'"M!S£  "  NIM*  f0UC*T,°*  ,V  MCCf 
ETHNICITY*  ANO  SEX*     SNSTtTUTJO*  AM  $JAT*  iWHW 


ANSA  I  CAN  ,  I  NOUN 
AL1SKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  0*   

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEA  ,MISPANU 


NUNS E A 


NUMBER 


NUfttf* 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
HON-HI  SPANK 

NUMBER 


NON-RES I OENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


MATHEMATICS  II TOO) 


VERMCw  T 

VT    CO 00 ARC. COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,  0  .0 

VT    JCHNSuN  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FE*LE  0  .  .0 

MALE  0  .0 

VT   LYHOGN  state  college 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »0 

*Jl    Nl  OOLEBUAv  CCLLECE 
TCI AL  0»  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

VT    NORWICH  U  MAIN  CAM. 
TOTAL  0  *9 

FEMALE  0  *0 

HAL  J.  0  ,*0 

VT    SAINT  MICHAEL* S  CCLLECE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
VT    U  VT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


C  STATf 


0  *0 

0  *0 
C  *Q_^ 

A  GAL  COLLEGE 

1  5*0 

0  ♦/>  - 

1  ui 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
G 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


VT          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  1  2*4 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  3»B 

VIRGINIA 

VA    BRIOGEUATER  C0*$*GE 
TOTAL  «0 
FEMALE  0  *0 

^~*4LT  0  .0 

VA    C  OF  WILLIAM  AND  MARY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

VA    CHRISTOPHER  NEWPORT  C 
TOTAL  0        .0  ' 

FEMALE  0  .0 

MAL€>  0  .0 

VA    EASTERN  MEHNONITE  COLLEGE 


8  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


VA    EMCRV  ANO  hfcNRV  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
JUL* 


VA    GEORGE  MASON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

— f7haTe — :  0  .0 

MALE  0  .0 
VA    HANFDEN-SYONEY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

**  MALE  0  *0 

VA     HAMPTON  INSTITUTE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

VA    HOLLINS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *  0  *0 
VA    JANES  MAO  I  SON  UNIVERSITY 


TOTAL  0 
F&MALE  0 
MAlE  0 
VA    LOMGWOOO  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
VA    LYNCHftlAG  COLLEGE 


TOTAL 
FENALfc 
MALE 


0 
0 
0 

C 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0, 
0 


•ft 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  3 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


VA    MARY  BALDWIN  COLLEGE 

TOTAL     •  0  *0 

FEMALE,  0  *0 

MALE  0  *0 


0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*  *0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o, 

♦  0 

0 

•v 

c 

.0 

0 

♦  0 

1 

11*1 

0 

♦  0 

0 

*  *0 

0 

♦  0 

1 

14*3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•c 

0 

0 

•  0 

0 
0 

•  0 

•  0 

0 
0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

12*9 

0 

•  0 

1 

16~T^- 

0 

\0 

1 

10*9 

0 

♦  o 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

"o 

♦  0 

0 

♦  0 

5 

100*0 

0 

♦  0 

4 

100*0 

0 

♦  0 

I 

100*0 

) 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0  ' 

♦  0 

0 

.0' 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

Q 

*J>. 

0 

•  0 

1 

9*1 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•0 

1 

50.0 

0 

•  0 

*  0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.3 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

1*0*0 

1 

10O*  0 

1 

10**0  .J 

1 

100*0 

ft 

u 

•  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

ft 

$ 

♦  0 

0 

♦  0  • 

c 

♦  0 

0 

♦0 

o 

♦  0 

0 

♦  0  ; 

0 

.0 

0 

0  \ 

o 

♦  0 

o 

:S  * 

0 

•  0 

0 

1 

.o  ; 

0 

.r 

0 

•c 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

3 

♦3 

0 

♦  o' 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

v0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

5.0 

0 

**0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

7.7 

1 

t.i 

2 

4.9 

i 

**T 

1 

6.7 

0 

•  0 

1 

3.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
& 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

B 

0 
B 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
*0 

*0 
«0 
*0 

*B 

•  0 

•* 

••I 

t**T 

*0 

.0 
.0 

♦  0 

*0 
*0 
.0 

•  9 

♦  0 

♦  0 

•  0 
•0 

•  B 

•  • 
»* 

•  0 

r> 

♦'0 

♦  0 

♦  0 

.0 

.%> 


1  100*0 
1  100*0 

0  *o 


1C0.0 
*0 
100*0 


11  100*0 

5  100*0 

6  1C0.C 


2 
0 
2 

3 

0 
3 

19 
7 
12 


100*0 
*0 
100*0 

100*0 
.0 
10C.0 

95*0 
10C.0 
92*3 


39  95*1 
14  93*3 
2  5  96*2 


0 

•  0 

1 

0 

.  0 

I 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

0 

ft 

I 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

1 

0 

.  0 

ft 

I 

o 

♦  0 

0 

.0 

11 1 

0 

•3 

5 

0 

•  9 

6 

0 

•  0 

i 

0 

.0 

0 

0 

.0 

2 

0 

3 

0 

-•ft 

•  0 

0 

0 

•  0 

3 

0 

•0 

20 

0 

.0 

7 

0 

.0 

N  13 

0 

•  0 

41 

0 

♦  0 

15 

0 

•  0 

26 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1  100*0 

.0 

0 

*0 

1  1CQ.0 

♦  0 

0 

*0 

29  100*0 

♦  0 

0 

*0 

15  1CC.0 

0 

•  0 

0 

*0 

14  100*0 

0 

♦'0 

1 

11*  1 

8  88*9 

0  . 

«0 

0 

•  0 

2  100*0  • 

0 

♦  0 

1 

14*3 

6  85*7 

1/ 

♦  0 

0 

♦  0 

3  75*0 

1 

25*0 

•  0 

0  *o 

0 

.0 

> 

.0 

3  75*0 

1 

25*0 

0 

*0 

6  100*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

3  10C.0 

0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

3 

1B*B 

13  Brl>v 

0 

'  >0 

2 

33*3 

4    66*  7  A 

0 

•  0 

1 

10*0 

9  90*0 

0 

*0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

*0 

0 

0 

*0 
*0 

0  »0 

1  1C0«0 

0 
0 

5 

100*0 

0  *o 

0 

*0 

4 

100*0 

o  *o 

0 

•  0 

1 

100*0 

o  *o 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2  10C.C 

0 

*0 

0 

♦  0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0  *o 

0 

•0 

0 

♦  0 

27  100*0 

0 

*t> 

0 

*c 

14  100.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

13  100*0 

•  0 

1 

*.l 

10  «C*9 

0 

•  0 

0 

*0 

9  100*0 

0 

•  0 

1 

50*0 

1  50*0 

0 

•0 

0 

'  *0 

2  100*0 

0 

•  0 

c 

0 

♦  0 
*0 

2  100*0 
0  »0 

si 

•  0 
*0 

0 

•  0 

4  100*0 

l°o 

.  *o 

0 

*0 

4  10C.0 

•  0 

0 

♦  0 

0  *o 

0 

•0 

2 
1 
1 

29 
15 
14 

9 
2 
7 

4  " 

0 

4 

6 
3 
3 

16 
6 
10 

I 
C 
1 

5 
4 
1 

2 
2 
0 

27 
14 
13 

11 

9 
2 

2 
2 
0 

4 
4 

0 


ERJP 


864 


\ 

\ 


TABLE  6* 


TOTAL  BACHELOR'S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE t 
ETHNIC  IT Yt  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HlSPANI£ 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MUTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


hCN-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
t  NUMBER 


MATHEMATICS  (170C) 
VIRGINIA 


VA    MARY  WASHINGTON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    NORFOLK  STATE  COLLEGE 
"TUTAC-  0  .0 

FEMALE  0  .0. 

HALE       -         0  .3 
VA    OLD  OOMINION  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       .0  - 

MALE  0  .0 

VA    RADRORO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  -0  .0 

MALE  0    "  .0 

VA    RANDOLPH- MAC  ON  COLLEGE 
TOTAL  1.  11.1 

FEMALE  '  0  .0 

MALE  1  14.3 

VA    RANOOLPH-MACCN  kOMAN'S  C 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
»  MALE  0  * 

VA    ROANOKE  COLLEGE. 


TOTAL 
FEMALE  « 
MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 
.0 


VA     SAINT  PAUL'S  COLLEGE 


^TOTAL 
FEMALE 
'  HALE 


.0 
.0 
.0 


VA     SnEET  BRIAR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    UNIVERSITY  OF  RICHNONO 
TOTAL  0  .0 

TEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 


VA     U  VA  CLINCH  VLY  COLLEGE 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                 0  .0 
MALE                 0  .0 
_VA    VIRGINIA  COMMON kEAL  TH  U- 
 0  *0  ^ 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  0 

•  0 


VA     VIRGINIA  MILITARY  INST 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    VA  POLY  INST  AND  STATE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

VA    VIRGINIA  STATE  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ■  .0 

HALE  ,  0  .0 

VA    VIRGINIA  UNION  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  ,0 

VA    VIRGINIA  WESLEYAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

VA    WASHINGTON  ANO  LEE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       .0  * 

HALE  0  .0 


VA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALE  1 

WASHINGTON 


WA    CENTRAL  WASH  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
•  0 
.0 


2 

10.0 

A 

u 

A 

•  U 

1 

5.0 

3 

15.0 

17 

85.0 

o 

.0 

2 

11*1 

c 

.0 

1 

5.6 

3 

16.7 

15 

83.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

«  0 

A 

u 

A 

«  u 

Q 

100.0 

o 

.0 

o 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

■0 

.0 

0 

.0 

1 

4.8 

0 

■  0 

o 

.0 

I 

4.8 

2  0 

95.2 

o 

.0 

1 

9.1 

0 

.0 

0 

!o 

1 

9*.l 

10 

9C.  9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

■  0 

0 

■  0 

0 

•  0 

16 

100*0 

o 

.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

1C0.0 

0 

.0 

->  1 

11.1 

o 

.  0 

o 

■  0 

2 

22.  2  ■ 

7 

77.8%^ 

o 

.  .0 

0 

•  0 

0 

".0 

0 

.0 

0 

.0 

2- 

1CC.0 

^  °n 

.0 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

28.6 

5 

71*4  * 

1  0 

.0 

0 

•  .0 

0, 

•  0 

o 

.0 

0 

.  0 

I 

100.  0 

Po 

.  0 

0 

°  .0 

0 

.0 

0 

Jo 

0 

.0 

.  1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

■  0 

o 

■  0 

0 

.  0 

3 

100.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

100.0 

0 

c.c 

2 

100.0 

0 

•  0 

0 

■  0 

2 

100,  0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.  c 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

5C.  0 

2 

50.0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

2 

50.0 

2 

50.0 

0 

•  0 

0 

.0 

;  0 

.0  , 

0 

\0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

18 

100.0  * 

o 

.  9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

11 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  c 

*  7 

1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

.  0 

0 

.0  • 

0 

.0 

41 

97.6 

i 

2.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

18 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

23 

95.8 

i 

4.2 

0 

•  0 

o 

•  0 

I 

33.3 

1 

33.3 

2 

66.7 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

lo 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

I 

33.3 

2 

66.7 

0 

.0 

 2- 

18.2  

0 

•  0 

0 

■  0 

2 

18.2 

9 

81  .8 

o 

.0 

0 

.0 

0~ 

.0 

— o 

_  -".0  

5 

itC.O 

0 

.0 

2 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

33.3 

4~ 

~  6~6";7 — 

 o 

— .0* 

1 

25.0 

0 

•  0 

0 

.0 

I 

25.0 

-) 

75.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

•a, 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

9  ft 

95.2 

I 

4  .8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

90.9 

I 

9.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

.0 

4 

66.7 

0 

.0 

0 

.0 

r 

4 

66.7 

2 

33.3 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

60.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

6C.0 

2 

40.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

23*0 

3 

75*0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0, 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

s  0 

.0 

0 

.0 

8 

10C.0 

0 

.0 

0 

•  0  > 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

iST  ITUTIOfft) 

C 

1.6 

30 

9.3 

4 

1.2 

3 

.9 

38 

11.8 

279 

86.6 

5 

14 

8.5 

1 

•  6 

2 

1*2 

17 

10.4 

14* 

87.8 

3 

1.8 

16 

10.1 

3 

1.9 

1 

.6 

21 

13.3 

135 

85.4 

2 

1.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

6 

ICC.O 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•P 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.c 

6 

I  00*0 

0 

.0 

20 
18 

2 


21* 
II 

10 


16 
12 
4 

9 
2 
7 

I 
I 
0 

3 
2 
I 

2 
0 
2 

4 
4 

0  - 

18 
11 
7 

42 
18 

24  - 

3 
0 
3 

11 
5 


4 
0 
4 

21 
11 
10 

6 
1 

5* 

3 
1 
2 

4 
1 

3 


322 
164 
158 


9 

ERIC 


861 


865 


TABLE  6*     TOTAL* BACHELOR  *  S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACEt 

ETHNICITY*  AND  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR^  , 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RE  SI OENT 
ALIEN 


NUMBER 


7CT'iL 
NUMBER 


MATHEMATICS  (1700) 
WASHINGTON 


WA    EASTERN  HASH  UNIVERSITY 


TGTAL                 0  .0* 

1 

10*0 

2 

20.0 

0 

FEMALE                0  .0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

MALE                 0  .0 

1 

12.5 

2 

25.0 

0 

HA    FORT  WRIGHT  C  HOLY  NAMES 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

FEMALE                 0  ,.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE                 0        .0  ' 

0 

♦  0 

1 

100.0 

0 

HA    GONZAGA  UNIVERSITY 

TOTAL-                0  .0 

0 

.0 

3 

37.5 

0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

1' 

50.0 

0 

MAuc                  0  .0 

0 

.0 

2 

33.3 

0 

HA    PACIFIC  LUTH  UNIVERSITY 

TOTAL                  0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE      „           0  .3 

0 

.0 

0 

•  0 

ot 

MALE                 0    '  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0^ 

HA     SAINT  MARTIN'S  COLLEGE 

TOTAL                  0  .0 

0 

.0 

0 

.0  - 

0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE                  0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

HA    SEATTLE  PACIFIC  U 

TOTAL                 0  .0. 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

FEMALE                  3  -.0 

0 

•  0 

1 

33.3 

0 

MALE                  0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

HA     SEATTLE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

FfcMALE                   0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE                  0  .0 

0 

.0 

100.0 

0 

HA    UNIVERSITY  OF  PUGET  SOUNO 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE                )0^  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

MA  Lc                  OV  .6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

HA    UNIVERSITY  Or  WASHINGTON 

TOTAL                  0  .0 

0 

.0 

5 

5.6 

s  1 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

i 

4.0 

0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

4 

6.S 

1 

MA    HALLA  HALL A  COLLEGE 

TOTAL                  0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

FEMALE                  *  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

HA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                  0  4,0 

0 

.0 

0 

0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALc                  0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

HA    WESTERN  HASH  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

I 

9.  1 

0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  .0 

0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

1 

12.5 

0 

HA     WHI  TMAN  COLLEGE 

TOTAL                  0        • 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MA  Lc                  0  .0 

0 

so 

0 

.0 

0 

— VA — *HH*GATH-CGLUEG£-__  ,  

TOTAL                 0  .6 

0 

~.0 

0 

.0 

0 

fCJiAuc                  0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE                 0  .0 

0 

t 

.0 

0 

.0 

0 

WA          STATE  TOTALS  (  IS 

INSTITUTIONS) 

TOTAL                  0  .D 

I 

.6 

1* 

8.1 

1 

FEMALE                 0        • J 

0 

.0 

3 

6.0 

0 

HA  Lc                  0  .0 

1 

.8 

11 

9.0 

1 

bob 

0 
3 

JU.U 

•  0 
37.5 

7  70.0 
2  100*0 
5  62.5 

o 

0 
0 

.0 
.0 
•  0 

10 
2 
6 

.0 
.0 
.0 

1 

0 
1 

1 00.  0 
•  0 
100.0 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

o 

0 
0 

•  0 
.0 

•  0 

I 
0 
1 

o  o  o 

3 
1 

2 

37  .  5 
50.0 
33.3 

1  50.0 
A  66.J 

o 

0 
0 

•  0 

!o 

.0 

g 

2 
6 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

*  3  1 0  0*  0 
2  100.0 
1  100.0  o 

o 

0 
0 

•  0 
.0 
.0 

2 
1 

•  0  * 

.0 

.0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

2  100.0 
1  100.0 
1  100.0 

o 

0 
0 

•  0 
.0 
.0 

2 
1 
1 

.0 
.0 
•  0 

1 

1 

0 

14.3 
33*3 
•  0 

6  85.7 
2  66.7 
4  100.0 

o 

0 
0 

.0 
.0 
.0 

•j 
3 
4 

.0 
.0 
•0 

1 

0 

1 

100  .0 
.0 
100.0 

0  .0 
0  «0 
0  .0 

0 
0 
0 

a  0 

.0 
.0 

o 

0 
1 

.0 
•3 
.0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

6  100.0 
A  100.0 
2  100.0  . 

o 

0 
0 

•  0 

lo 

•  0 

4 

2 

1.1 

.0 
1.6 

6 
1 

% 

6.7 
4.0 
7.8 

74    83. 1 
22  88.0 
52  '81.3 

<g 

2 
7 

1 0.  1 
8.0 
1C.9 

89 
25 
64 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

1  50.0 

0  .0 

1  100.0 

1 
1 

o  0 

50.0 
100.0 
,  .0 

2 
1 
1 

.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

12  92.3 
2  66.7 
10  100.0 

1 

1  1 

0 

7.7 
33.3 
.0 

13 
3 
10 

i 

.0 
.0 
.0 

1 

0 

1 

9.1 
.0 
12.5 

10  90.9 
3  1CC.0 
7  87.5 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

11 

3 
8 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

9  100.0 
3  100.0 
6  100.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

\  9 
"3 
6 

c 

4 

-*G-  _ 

—      -  0 

 ._o  

4  100.0 

0 

.0 

.0 
.0 

0 
0 

.0 
.0 

T~10C^O~ 
3  100.0 

o- 

0 

 »0— 

.0 

3 

.6- 
.0 
.8 

16 
3 

m  ,13 

9.3 
6.0 
1C.7 

145  84.3 
43  86.0 
102  83.6 

11 

4 
7 

6.4 
8.0 
5.7 

172 
50 
122 

WEST  VIRGINIA 


WV    ALOERSCN  BR0A00US 

COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALc  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

WV    BETHANY  CQLLEGE 

TOTAL  0 

.3 

0 

.0  >^ 

0 

.0 

F£T*LE  0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  C 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

WV    BLJEFIELO  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

WV    CONCORD  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEW  L£  0 

.o  -4 

0 

.0 

MALc  0 

.0 

0 

.0  ^ 

0 

.0 

WV    DAVIS  AND  ELKINS 

COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

WV    MAR  SHALL  UNIVERSITY 

„  TOTAL  0 

.0  * 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

100.0 
100.0 
100.0 

1C0.0 
•0 
100.0 

100.0 

•  0 
100. 0  . 

100.0 
100.0 

•  0 

75.0 
100.0 
50.0 


1  100.0 

0  .0 

1  100.0 


.0 
.0 
.0 

.0* 

.0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  25.0 

0  .0 

1  5C.0 


•  er|c 


866 


V 


TABLE  4.     TOTAL  BACHELOR'S*    DEGREES  FOR  MAJOR  FIEIO  CONFERREO  BY"V  tf  NST I  TUT  I  CHS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE, 

ETHNICITY*  ANO  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  H7B-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


I  LACK  ASIAN  OR 

NON-HISFAN.C  PACIFIC  ISLANOER 


HI  SPAN  LC 


TOTAL 
HI NORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


MATHEMATICS  (1700) 

ME ST  VIRGINIA  — 

NV    MORRIS  HARVEY  COLLEGE 

TOTAL           -     0  .0 

FEMALE                0  ,0 

MALE                 0  .0 
UV    SALEM  COLLEGE  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0 

'  CEMALE                 0  ,0 

MALE                0  .0 
UV    SHEPHERp  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEHfcLE°                0  .0  . 

MALE                 ^  ".0 
UV    NEST  LIBERTY  ST  COLLEGE 

'TOTAL                  0  . 0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  HO 
UV  WEST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


VA  INST  TECHNOLOGY 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


UV    U  VA  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WV    ME  ST  VIRGINIA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  ,0 

UV    WEST  VA  NESLEYAN  COLLEGE 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UV    WHEELING  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


ER 

m 

» 

NUMBER 

X 

NUMBER 

x 

NUMBER 

NUMBER  X 

NUMBER 

x 

NUMBER 

0  % 

•0 

o 

« 

•  0 

o 

•  0 

o 

,0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0  x 

♦  0 

o 

.0 

o 

♦0 

o 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

X) 

.0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

.  0 

o 

♦  0 

o 

o 

.0 

2  10C.0 

0 

•  0 

2 

A 

u 

.  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

*.o 

*  0 

.0 

0 

.0 

1* 100.0 

0 

.0 

1 

0 

.  0 

o 

♦  0 

6  b 

♦  0 

o 

♦  0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

Q 

•  0 

o 

.0 

o 

•  0 

o 

.  0 

1  100.0 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

o 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•  c 

4  ICO. 0 

o 

.0 

4 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1  100.0 

o 

.0 

1 

0 

lo 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

3 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

•  c 

1  1  00.  0 

o 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

"o 

0 

.0 

0        .0  ' 

'  0 

.0 

0 

\ 

30*8 

7.7 

0 

♦  0 

5 

38.  5 

8    61. 5 

o 

♦  0 

13 

z 

22*2 

11*1 

o 

♦  0 

33.3 

6  66*7 

o 

.0 

9 

2 

50*0 

0 

.0 

0 

.<f 

2 

50.0 

2  50.0 

0 

♦0 

4 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

20.0 

1 

20.0 

4  80*0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

1 

2C.0 

4  80*0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7  1C0.0 

<  0 

-.0 

'  7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  1C0.0 

0 

.0 

t* 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  10C.C 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

c 

.0 

0 

UV         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

UISCONSIN 


15  INSTITUTIONS) 
.0  4  7*1 

.0  ^2  .  9.1 

.0  5.9 


1.8 
4.5 
.0 


1  1.8 

0  .0 

1  2.9 


6  1C.7 
3  13.6 
3  8.8 


48  65.7 
19  86*4 
29  85.3 


3.6 
.0 
5.9 


56 
22 
34 


UI     8EL0IT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

UI    CARROLL  COLLEGE 

TOTAL  0  . 0 

FEMALE  0  .0 

HUE  0  .0 

UI     CARTHAGE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

 NAtt-  0=  *0_ 

UI     LAKELAND  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

UI    LAURENCE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
UI    MARIAN  C 
TOTAL 
FEMALE  < 
MALE 


0  *0 

0  *0 

0  *0 

FOND  DU  LAC 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


UI    MARQUETTE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UI    RIPON  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
UI  SAINT 
TOTAL 
FEMALE 
HAL  E 
UI     SILVER  LAKE 
TOTAL 
FEMALE 

NAte 

UI 


.0 
•  0 
.0 


.  o 

0 
0 

NORBERT  COLLEGE 
0  .0 
0  .3 
0  .0 
COLLEGE 
0  .0 
0  .0 
0 


U  OF  UISCONSIN  EAU  CLAIRE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0    •  .0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9  1C0.0 

0 

.0 

9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

6 

0 

•  0 

0 

•  o  t 

0 

.0 

0 

.0 

7  10C.0 

0 

*0 

7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

a  ioo.o 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

4  1CC.0 

0 

*0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0  .0 

0 

*0 

0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

3  1C0.0 

0" 

^0  

 3- 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  3 

0 

*0 

9  90.0 

✓  1 

10.0 

10 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

3  1CC.0 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

6  85*7 

1 

14.3 

.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0  " 

ol  100*0 

0 

.0  . 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

1 

6.3 

1  o 

6*3 

0 

.0 

2 

12.5 

13  81.3 

1 

6-3 

16 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

3  10C.0 

0 

.0 

3 

1 

7.7 

1 

7*7 

0 

*0 

2 

15*4 

10  76.9 

1 

7.7 

13 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

1  100.0 

0 

•  0  , 

1 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

-0 

0 

*0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

9  100.0 

0 

.0 

9 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

6  100.0 

0 

'.0 

*  6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0  • 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1  100.0 

c 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

24  100.0 

0 

.0 

24 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

6  1C0.0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

18  100.0 

0 

.0  * 

18 

ERIC 


063 


867 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR*NAJOR  FtELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  »• 
ETHNICITY,  AND  SEXJ     INSTITUTION^  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE* 

NUH6ER  I 


NON^PtTFAlH 
NUMKR  X  NUMBER 


ASIAN  OR 
C  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


kHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER  * 


TOTAL 
X  NUMBER 


MATHEMATICS  11700) 
Ml  SCON  SIN 

HI    U  OF  MISCONSIN  LA  ClOSSE 

TOTAL              •  0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0  . 

MI     U  OF  Ml  SCONS IN  NAOI SON  % 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

MI     U  OF  MISCONSIN  MILWAUKEE 

TOTAL                 0  .0 

FcMALE                   0  .0 

MALE                0  .0 

Ml     U  OF  MISCONSIN  CSHKOSH 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE                 0  .0 

HfLc                  0  .0 

MI     U  OF  Ml SCONS  IN  PARKS  IDE 


TUTAL 

FEMALE 
MALE 
Ml     U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 
0  .0 
*         0  .0 
MISCCNSIN  PLATTE VL 


WI     U  OF  MISCONSIN 


FLS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
Ml     U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
.NUE 
Ml     U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
KALE 
Ml     U  OF 
TGTAL 
FEMALE 
MALE* 


0 
0 
0 

MISCONSIN 
0 
0 
0 


,0 
.0 

•  0 
RIVER 

*  .0 

•  *0 

STEVNS  PNT 

•  0 
.0 

•  0 


MISCONSIN  STOUT 


0 

0 

a 

Ml SCOKSI N 
0 
0 
0 


,0 
.0 
.0 

SUPERIOR 
•  0 
.0 

.0 


Ml     U  OF  MISCONSIN  WHITEWATER 

TOTAL  0  *0 

FEMALE     ,  0.  *0 

MALE  0  *0 
MI     VI  TERBO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *D 

MALE  0  *0 

Ml          STATE  TOTALS  <  23 

TOTAL  0.  *0  : 

FEMALE  C  *0  \ 

HALE  0  *0 

MYOMING 


o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

17  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

8  100.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  o 

9  100.0 

0 

•  0 

o 

*  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

51  96.2 

o  • 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

9  81*8 

w  o 

.0 

0 

♦  0 

0 

.D 

0 

•  0 

42  10C.0 

\f 

"i 

4*3 

4*3 

o 

♦  0 

2 

e*  7 

21  91.3 

1 

12*5 

1 

12*5 

0 

•  0 

2 

25*0 

6  75.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

15  100*0 

0 

•  0 

6*3 

o 

♦0 

1 

6*3 

15  93*8 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

•  0 

1 

7*7 

0 

•0 

1 

7.7 

12  92*3 

0 

♦0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

8  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

•  0 

o 

o 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

7  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

2  10C*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

5  100*0 

0 

♦0 

o 

o 

o 

♦  0 

o 

•  0 

13  92*9 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6  100*0 

•  0 

*  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

7  87*5 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

18  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

10  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

«  0 

♦0 

0 

•  0 

6  1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

*  0 

•  0 

0 

•  0 

24  1C0.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

6  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0" 

•  0 

18  100.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

f 

♦  0 

4  100.0 

*  0 

.0 

0 

♦  0* 

0 

♦  0 

0 

•  0 

22  95.7 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

10  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

12  92.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  10C.O 

0 

♦  0 

0 

.o  • 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  100.0 

INSTITUTIONS) 

2 


I7 
1,0 


3  1.0 

1  1.0 

2  1.0 


*0 
.0 
♦  0 


5  1.7 

2  2.0 

3  1.6 


280  96.2 
94  95.9 
18>  96*4 


0 

•  0 

17 

0 

6 

0 

•  0 

9 

2 

3*8 

53 

2 

18*2 

11 

0 

♦  0 

42 

0 

♦  0 

23 

0 

.0 

8 

0 

•0 

15 

0 

•  0 

16 

0 

•0 

3 

0 

•  0 

13 

o 

•  0 

8 

0 

•  0 

4 

0 

•  0 

4 

o 

♦  0 

7 

0 

*0 

2 

0 

•  0 

5 

1 

7.1 

14 

0 

.0 

6 

1 

12.5 

8 

0 

•  0 

18 

0 

•0 

10 

0 

•  0 

6 

0 

*0 

24 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

18 

0 

.0 

4 

0 

•c 

0 

0 

.0 

4 

1 

4.3 

23 

0 

.0 

10 

1 

7.7 

13 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

0 

.0 

2 

2.1 
2.0 
2.1 

\ 


291 
98 
193 


MY    UNIVERSITY  OF  MYOMING-. 

TOTAL                 0  .0 

■      FEMALE                  0  .0 

MALE                  0  .0 

MY          STATE  TOTALS  < 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE                 0  .0 

HUE                 0  .0 


'  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


(     1,117  INSTITUTIONS) 


41 

.3 

652 

5.6 

321 

2.7 

194 

1*7 

1.208 

13 

•  3 

o  332 

6*6 

153 

3*1 

84 

1*7 

582 

28 

•  4 

320 

n4.7 

168 

2.5 

110 

4*6 

626 

i0*3 
11*9 
9*2 


11  100*0 
3  100*0 
8  100*0 


11  100*0 
3  100*0 
8  7  00*0 


10,168  86*6 
4,205  85*7 
5,963  87*3 


364 
120 
244 


3*1 
2.4 
3*6 


11 

3 


11 

3 


11,740 
4,907 
6,833 


GUAM 

GU    UNIVERSITY  OF  GUAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


GU  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS  I 
0 
0 
0 


1  INSTITUTIONS) 


1  100*0 

0  .0 

1  100.0 


1  100*0 

0  .0 

1  10C*0 


PUERTO  RICO 

PR    8AYAMGN  CEN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  3  *0 


♦  0 
.0 

♦  0 


1  100*0 

0  *0 

1  100*0 


1  100*0 

0  *0 

1  100*0 


.0 
.0 
.0 


9 


8G8 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR*  S 


QCGR EES  FOR  MAJOR  f  JELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATIGN  BY  RACE,. 
ETHNICITY t  ANO  SEX*  -INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  IS LANOCA 


NUMBER 


NUMBER 


MATHEMATICS  (1700) 
PUERTO  RICO 


PR    CAlttQLIC  U  PUERTO 

RICO 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

%*LE 

0 

,0 

0 

.0 

PR    INTER  AMER  U  HA  TO 

RE  Y 

CAM 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

FEMILE 

0 

.0 

0 

.0 

HAL£ 

0 

.0 

0 

.0 

PR  INTER 

AMER  SAN  GERMAN 

CAM 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

o 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

0 

.0 

PR    U  OF 

PR  RIO  PIEORAS 

TOTAL 

0 

.3 

0 

.0 

FEMILE 

0 

.0 

0 

.0 

HALE 

0 

.0 

0 

.0 

PK  UOf 

PR  MAYAGUE2 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  3 

MALE 

0 

.0 

0 

.3 

PR    U  OF 

THE  SACREO  HEART 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

•  3 

0 

.0 

HAL  E 

0 

.0 

0 

.0 

PR  NORLC 

UNIVERSITY 

TOTAL 

0 

.0 

,  0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

PR          AREA     TOTALS  ( 

B  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

FEMILE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

VIRGIN  ISLANOS 

VI    COLLEGE  OF  VIRGIN  ISLANOS 
TOT''.  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 


VI  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS  ( 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


( 


.0 
.0 
•  0 


1  INSTITUTIONS) 
v0  '  ,0 
0  .0 
0  ,0 

10  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0*  ,0 
0  .0 


(  HISPANIC 
NUMBER  X 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MUTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NOK-RES ICENT 
ALIEN 

NUMBER 


TCTAL 
NUMBER 


0 

.0 

16 

100.0 

16 

100.0 

3 

.0  % 

0 

.0 

16 

0 

'%% 

12 

100.3 

12 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

0 

4 

100.0 

4 

IOC.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

8 

100.0 

0 

.0 

,  o 

.0 

8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

8 

100.0 

8 

100.0 

0 

•  0 

c 

.  c 

8 

0 

.0 

6 

100.0 

8 

130.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

2 

100.0 

2 

100.0 

0 

•0 

0 

.0 

2 

0 

'.0 

100.0 

6 

100. ov 

0 

.0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

34 

100.0 

34 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3* 

0 

.0 

22 

100.0 

22 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

22 

0 

.0 

12 

100.0 

12 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

0 

.0 

20 

100.0 

20 

100.0 

0 

.0 

0 

.0  ; 

20 

0 

.0 

14 

100.0 

14 

100.0 

Q 

.0 

0 

.0 

14 

0 

.0 

6 

100.0 

6 

130.0 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

10Q.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

10U.0 

I 

IOC.  c 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0~ 

1 

0 

.0 

4 

100.0 

4 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

0 

.0 

4 

100.0 

4 

100.0 

d 

•  0 

0 

•  0 

4 

0 

.0 

93 

100.0 

93 

100.0 

0  , 

•  0 

0 

.  0 

93 

0 

•  0 

51 

1 00.0 

51 

ICC.  0 

0 

•  0 

o 

:°o  • 

51 

0 

.0 

42 

100.0 

42 

190.0 

0 

.0 

0 

42 

i 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

♦00.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

10C.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.9 

1 

.0 

0 

.0 

0 

.0  , 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

0 

.0 

93 

97.9 

,  93 

97.9 

1 

i.r 

1 

1.1 

95 

0 

.0 

51 

100.0 

51 

1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

51 

0 

.0 

42 

95.5 

4* 

95.5 

1 

2.3 

1 

2.3 

44 

MAJOR  FIELO  AGGREGATE  1700  C  1.127  INSTITUTIONS)  .  mmm 

TOTAL               41        -3  652  5.5             321  2.7  287      2.4  Ii301     11.0  10.169  85.9  365      3.1  11.835 

FEMALE               13        .3  332  6.7             153  3.1  135      2.7  633     12.8  4.205  84.8  120      2.4  4,958 

HALE               ^8        *4  320  4.7              168  2.4  152       2.2  668      9.7  5.964  86.7  245       3.6  6,877 

MILITARY  SCIENCES  (1800) 
ALABAMA 


AL    JACKSONVL  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  1  100.0 

FEMALE  o        .0  0  .0 

MALE  0        .0  1  100.0 


AL          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  9  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

IDAHO 

10    UNIVERSITY  OF  IOAHO 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,*0  .0 

HALE  0  .0 

10         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  '  0  .0 

MALE  0  .0 


INSTITUTIONS) 
1  100.0 

0  .0 

1  100.0 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1  100.0 

0  .0 

1  100.0 


1  10C.0 

0  .0 

1  100.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


3  100.0 
0  .0 
3  100.0 


3  1CC.0 
0  .0 
3  100.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


MAINE 

ME    MAINE  MARITIME  ACAOEMY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 

,0 


.0 
.0 
.0 


1.6 
.0 
1.6 


1.6 
.0 
1.6 


2  3.2 

2  3.2$, 


61 
0 
61 


96.8 
•  0 
96.  B 


63 
0 
63 


i  ERJC 


865 


860 


TABLE  6* 


TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  IY  lUSTITutlONS  OF  HIGHER  EWCATION  BY  RACEt 
ETHNIC  IT Yf  *ND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


american  indian 
alaskanVnative 

NUMBSR  S' 

MILITARY  SCIENCES,  (  16001 

HE         STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  iO 

MALE  >  .0 

MASSACHUSETTS 

MA    MASS  MARITIME  ACADEMY 
TOTAL  0,0 
FEMALE        v      -0  *0* 
HALE  0  .6 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER 

4 


NUMBER 


1  INSTITUTIONS! 


•  0 

•  0 
.0 


MA         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALS  0 

OKLAHOMA 


1  1*5 

0  *0 

1  1*5 

1  INSTITUTIONS! 


OK    CKLA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0   <  .0 

OK    STHWSTN  OKLA  STATE  U 

TOTAL  0  .0  • 

FEMALE  '  0  .0 

MALE  0  .0 


•  0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 


NUMBER 


OK  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEM4LE  0  .0 

MALE  0  .0 

WASHINGTON 

WA    SEATTLE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  ^  0  .0 

WA  STXJE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0-  .0 

WISCOHSIN 

HI    U  DF  WISCONSIN  MAOISON 

•  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *D 

,     MALE  0  »0 

WI  STATE  TOTALS  (  1 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


2  INSYlTUTIONSf 
0  *0 
0  *0 
0  .0 


1  INSTITUTIONS! 


THE  ST  AT  tS 
•  OTAL 
FEMALE 
MALE 


ANO  0*C* 
0 
0 
0 


( 


INSTITUTIONS! 
0  *0 
0  *0 
0  *0 

8  INSTITUTIONS) 
2  1*4 
0  *0 
2  1*4 


MAJOR  FIELD, AGGREGATE  1800  ( 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0 

MALE  0  *9 


8  INSTITUTIONS! 
1*4  1 

•  0  c 

1.4  1 


2 
2 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


NHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER < 


1*6 

1 

1,6 

2 

3:2 

„61 

S6*8 

♦  0 

0 

,0 

0 

•  0 

0 

•0 

1*6  m 

1 

1*6 

2 

3*2 

61 

96  •  6 

♦0 

0 

,0 

1 

1*5 

60 

8S.6 

♦  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

♦  0 

v*0  ' 

0 

•0 

1 

1*  5 

60 

69*6 

♦  0 

0 

♦0 

1  , 

1*5 

60 

69*6 

♦  0 

#  0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

•0 

0 

•0 

1 

1*7 

1  60 

69*6 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

100.0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

1  ,100.0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

'  2 

100*0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100*0 

•  0 

0 

♦  o  - 

0 

•  0 

3 

100*0 

•  0 

0 

,0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

100*0 

•  0 

b 

♦  0 

Q> 

•  0 

1 

100*0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0* 

0 

•  0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

1 

10c. 0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

1 

106.0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

1 

100*0 

.0  > 

1 

33.3 

33*3 

2 

66*7 

•0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

•  0 

♦  0 

1 

33*3 

33*3 

2 

66*7 

•  0 

1 

33*3 

33*3 

2 

66*7 

♦  0 

0 

•  0 

'  *°  1 

0 

♦  0 

♦  0 

1 

33*3 

33*3  ■ 

2 

'  66*7 

1*4 

*0 

us 


1*4 

.0 

1*4 


3*5 
*0 
3.5 


3.5 
.0 
3.5 


1 


130  92*2 
0  .0 
130  92.2 


TOTAL 
NUMBER 


130 
0 

130 


92*2 
•  0 
92*2 


6  4*3 
0  *0 
6  4*3 


6  4*3 
0  *0 
6  *.3 


9*0 
•  0 
9.0 


S.O 
•  0 
9.0 


.0 
.0 

5o 


♦  0 

♦  Ov 

♦  0  A. 


63 
0 
63 


67 
0 
67 


67 
0 
67 


141 

0 

141 


141 
0 
141 


PHYSICAL  SCIENCES  (19001 


ALA8A1A 


ALABAMA  A  £  M  UNIVERS 


TOTAL 

0 

.0 

3 

75 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

FEMALE 

0 

.0 

2 

66 

♦  7 

0 

*0 

0 

*0 

MALE 

c 

•  0 

1 

100 

♦  0. 

0 

•  0 

0 

♦  0 

AL  ALABAMA 

STATE  UNIVERSITY 

TOTAL 

0 

.0 

1 

100 

•  0 

0 

,0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

•  0 

1 

100 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

MALE 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

,  .0 

0 

♦0 

AL  ATHENS 

STATE  COLLEGE 

TOTAL 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

MALE  ' 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

AL  AUBURN 

U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

1 

1*4 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

MILE 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

1.7 

AL  AUBURN 

U  AT  MONTGOMERY 

TOTAL 

1 

8*3 

1 

8 

.  J 

1 

6*3 

0 

*0 

FEMALE 

1 

33*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

MALE 

0 

*0 

1 

11 

•  1 

I 

11*1 

0 

*0 

3  75*0 
2  66*7 
1  100*0 

1  100,0 
1  100*0 
0  *0 


.0 
*0 

•  0 

4*4 

♦  0 
1.7 

25*0 
33.3 
22.il 


0 
0 
6 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

72 
15 
57 

9 
2 
7 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

100.0 
.0 
100.0 

97.3 
93*6 
98*3 

75*0 
66*7 
77*8 


1  25.0 
1  33*3 
0  .0 


•  0 
♦0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

1.4 
6.3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


4 

3 
1 

1 
1 

0 

3 
0 
3 

74 
16 
56 

12 
3 
9 


ERLC 


870 


TAtfLE  4.    TOTAL  •ACHaOH^S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HJCHER  EDUCATION  BY  RACE* 
•  n  ETHNICITY*  AND  SEXt     INSTITUTION  AM0  STATE  HTB-H79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

N  UN|  Eft         l"     NUMBER  I 

PHYSICAL  SCIENCES  tttOO) 

ALAIANA  «  *, 

At    BIRMINGHAM  STHN  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  Z  11. • 

FEMALE                0       .0  2  64.7 

*  MALE  0  .0  0  .0 
AL    HUNTINGDON  COLLEGE 

TOTAL                0       .0  0  .0 


I  LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 


FEMALE                0  .0 

0 

.0. 

0 

♦  0 

MALE            *    0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

AL    JACKSONVL  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

0 

t° 

1 

1.3 

FEMALE          ♦      0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

1 

14.3 

AL    JUDSON  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

1 

L  00.^0 

0 

-.0 

FEMALE                0  .0 

1 

LOCO 

0 

.0 

*     MALE  .              0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

AL    LIVINGSTON  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

*  0 

•  0 

0 

•  0 

AL    SAMFORO  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

AL    SPRING  HILL  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

AL     STILLMAN  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

4 

100.0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

2 

100.0 

0 

•  .0 

MALE                0  .0 

2 

100.0 

0 

•  0 

AL    TALLAOEGA  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

2 

100.0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

2 

100.0 

0 

.0 

AL    TROY  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0 

2 

12.5  & 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

2 

33.3  fW 

D 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

AL    TROY  ST  U  OOTHN-FT  RUCKER 

TOTAL                0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

■MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

AL     TUSKEGEE  INSTITUTE 

o 

TOTAL                0  .0 

2 

66.7 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

1 

100.0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

1 

50.0 

0 

•  0 

AL    UNIVERSITY  OF  ALABAMA  , 

TOTAL                 0  .0 

2 

3.4 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

2 

3.9 

0 

•  0 

AL     U  ALABAMA  IN  BIRMINGHAM 

TOTAL                 0  .a 

0 

•  0 

o 

♦0 

FEMALE                0  .0 

0 

*0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

o 

„o 

AL    U  ALABAMA  IN  HUNTSVI LLE 

•  0 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦o 

0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0" 

•c 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

AL    UNIVERSITY  OF  MCNTE V ALLO 

TOTAL                 0  .0 

1 

14.7 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

100.0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

AL    U  OF  NORTH  ALABAMA 

TOTAL                0       .0  , 

0 

♦o 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

*0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

AL    U  OF  SOUTH  ALABAMA  • 

8.3 

4.2 

TOTAL                 0  .0 

2 

1 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

♦  2 

10.9 

1 

5.3 

AL         STATE  TOTALS  «        23  INSTITUTIONS) 

TOTAL                1  .3 

23 

7.3 

3 

•  9 

FEMAL.                1  1*3 

12 

15.B 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

11 

4.4 

3 

1.2 

ALASKA 

•* 

AK    U  ALASKA  FAIRBANKS  CAMPUS 

TOTAL                1      4.7  * 

6 

•0 

0 

•  0 

FEMALE                1  29.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE               0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

AK         STATE  TOTALS  < 
TOTAL  1      6. % 

FEMALE  1  25.0 

MALE  0  .0 


INST  HUT  IONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


TOTAL 

-WHITE 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

NUMBER 

I 

NUMBER 

* 

NUMBER 

t 

— 

o  ' 

0 

•  0 

2 

15 

88.2 

0 

•  0 

2 

66* 

1 

33*3 

o 

•  0 

0 

•  0 

14  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

ioo;o " 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100.0 

o 

.0 

0 

•  c 

3 

IOC.0 

0 

•  0 

1 

8*3 

11 

91*7 

0 

•0 

0 

.0 

5 

ICC.  0 

o 

•  0 

1 

14*3 

6 

85*7 

0 

•0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

>00.0 

0 

♦0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100. 0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

1 

IOC.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

8 

100*0 

0  t 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

10C*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

10C*0 

0 

•0 

4 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

1 30*0 

0 

•0 

o 

♦  0 

2 

10C.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

oe& 

•♦0 

0 

*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

2 

100*0 

o  0 

•  0 

t 

0 

•0 

2 

12*5 

14 

87*5 

0* 

.0 

2 

33*3 

4 

66*7 

o 

.0 

0 

*0 

10 

IOC*  0 

0 

•  0 

0 

*0 

7 

100*0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

1 

10C«0 

o 

•  0 

0 

*0 

6 

100*0 

0 

•0 

? 

66.7 

-  0 

•  0 

0 

•  0 

*  1 

100*0 

0 

•  0 

o 

.0 

1 

50*0 

0 

*0 

0 

.0 

2 

3*4 

56 

94*9 

0 

•0 

0 

•  0 

8 

100.0 

o 

♦  0 

2 

3*9 

46 

94*1 

0 

.0 

0 

•  0 

*  27 

96*4 

0 

•  0 

4 

*0 

100*0 

o 

♦  0 

%        *  0 

*0 

20 

S  5.  2 

0 

•  0 

0 

*0 

10 

90*9 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

1C0*0 

Q 

•  0 

0 

•  0 

8 

68*9 

0 

0 

1 

16*7 

5 

63*3 

0 

\ 

v  1 

100*0 

0 

•0 

0 

,  0 

•  0 

5 

10C.0 

0 

•  0 

0 

.0 

19 

100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

7 

10C.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

12 

100.0 

0 

•0 

3 

12.5 

20 

83*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

100*0 

0 

♦  0 

3 

15.8 

15 

76*9 

1 

•  3 

26 

8«b 

282 

69*0 

0 

•0 

13 

17*1 

61 

60.3 

1 

•  4 

15 

6*2 

221 

91.7 

f 

0 

•  0 

1 

6.7 

14 

93*3 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75*0 

0 

.0 

0 

•  0 

11 

100*0 

0 

.0 

1 

6.7 

14 

93.3 

0 

•  0 

1 

25.0 

3 

75*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

11 

100.0 

NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 

.0 

0 

•0 

0 

n 
•  u 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0' 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0. 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

A 

u 

♦  0 

i 

33*3 

•  0 

50*0 

l 

1.7 

♦  *0 

2.0 

1 

3.6 

.0 

1 

4.$ 

9.1 

0 

.0 

11.1 

o 

♦  0 

0 

y  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

4.2 

0 

•  0 

1 

5.3 

7 

2.2 

2 

1  2.6 

"5 

2.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 
.0 


17 

3 

14 

4 
1 

3 

12 
5 
7 

1 
1 

1 

o 
i 

i 

0 

1 


3 
5 

4 
2 
2 

2 
0 
2 

16 
6 
10 

7 
1 

6 

3  ' 

1 

2 

59 


28 
7 
21 

11 

2 
9 

6 
1 
5 

19 

"  7 
12.. 

24 
5 
19 


317 
76 
'  241 


15 
4 
11 


15 
4 
11 


•47 


TABLE  6.      TOTAL  BACHELOR'S 


DEGREES  FOR  MAJOR*  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HI  #8ER  EDUCAYION  BY  RACE%> 
ETHNICITYt  A NO  SEX:     INSTITUTION  ANL  STATE  ,1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  „  ASIAN  OR 

NOH-HISFANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMf'&R         X       NUMBER  X 


HftfANIC 

nukIer 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


,  WUTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER    -  X 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL  : 
NUMBER 


*  PHYSICAL   SCIENCES  (1900) 


/  UZONA 
« 

4 

A2    ARIZONA  STATE  UNIVERSITY 

• 

•  TOTAL 

•    0  .0 

I 

2 

2.9 

1 

-1.4 

FEMALE 

0       . 9  • 

0 

.  .0 

'0 

.0 

0 

.0 

MALE 

o  .ofir 

I, 

1.7 

2 

3.  4 

*  1 

1.  7 

AZ    GRAND  CANLYCN  COLLEGE 

TOT  AtR 

0 

.0 

0 

•  0 

*  0 

•  0 

FEMALE 

•«  .0 

0  . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

AZ     NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 

TOTAL 

*0  .0 

0 

.0  1 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•0 

MALE 

0        .0  ' 

0 

.0 

0 

•  0 

£0 

AZ     UNIVERSITY  CF  ARIZONA 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

2 

1.  8 

2 

1.8 

•FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

2 

8.0 

c  0 

•  0 

MALE 

C  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

2.3 

AZ         STATE  TOTALS  I          4  INSTITUTIONS) 

*  ■ 

TOTAL 

0  .0 

I 

.4 

4 

1.7 

3 

1.  3 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

2 

3  .9 

0 

•0 

MALE 

0  .0 

1 

.5 

2 

1.1 

3 

1.6 

ARKANSAS 

AR    ARKANSAS  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

AR    ARKANSAS  STATE  V  MAIN  CAM 

TOTAL 

0  .9 

I 

7.1 

0 

•0 

0 

•0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

o  ■ 

.0 

HALF. 

0  .0 

I 

8..  3 

0 

•0 

0 

.0 

AR    ARKANSAS  J-ECH  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

^0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

MALE 

0  .0 

0 

■  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

AR    COLLEGE  OF  THE  CZARKS 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0  v 

0 

•0 

0 

•  0 

FEMALE 

0        -0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

AR     HARDING  COVL EGE  MAIN  CAM 

TOTAL 

*0  -0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE 

0        ..)  ' 

0 

.0 

0 

•  C 

0 

•0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

AR    HENDERSON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

I 

5.6  ' 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

I 

6.7_ 

0 

.0 

0 

•0 

AR    HENORIX  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

FEMALE 

o  0        .  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

'  .0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

AR  JOHN 

BROWN  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0- 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

AR    OUACHITA  B^T  UNIVERSITY 

1 

TOTAL 

0  .9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

AR  STHN 

ARK  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

f  EMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

AR    U  OF 

ARXANSAS  MAIN  CAMPUS 

s 

? 

TOTAL 

0'  .0 

0 

.0 

6 

12.8 

1 

2.  1 

•r  EMALE 

0  .0,' 

0 

.0 

2 

16.7 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

y  4 

11.4 

1 

2.9 

AP  t  U  OF 

ARK  AT  LITTLE  ROCK 

li 

TOTAL 

0  .0 

'  o 

#0 

o 

•  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

.0 

0 

^0 

0 

t 

MALE 

0  .0 

I 

9.1 

0 

.0 

0 

".0 

AR    U  OF 

ARXAN  SAS-MONTI CELLO 

•  TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0      -°  /K 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

MALE 

0       .0  /\ 

-  .0 

0 

.0 

0 

.0 

AR    U  OF 

ARKANSAS  PINE  BLUFF  \ 

TOTAL 

9.0  1 

77.8 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

z 

66.7 

0 

.0 

0 

.0 

MAI* 

0  .0 

5 

83.3 

0 

.0 

0 

.0 

AR    U  OF 

CENTkAL  ARKANSAS 

TOTAL 

0  .0 

3 

15.8 

0 

.0 

0 

.  6 

FEMALE 

0  .0 

I 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0  .9 

2 

14.3 

*  o 

.0 

0 

.0 

4 

5.8 

65 

94*2 

0 

.  .0 

10 

100.0 

4 

6.8 

55 

93.2 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

.0 

54 

1CC.0 

0 

.0 

16 

100.0 

0 

•o. 

38 

rto.o 

4 

3.6 

107 

95.5 

2 

8.0 

23 

92.0 

2 

2.3 

84 

96.6 

8*  3.4 
2  3.9 
6  3.2 


228  96.2 
49  96.1 
179  96.2 


.0 
.0 
.0' 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.9 
.0 

1.1 


.4 
.0 
.5 


69 
10 
59 

2 
0 
2 

54 
16 
38 

112 
25 
*7 


237 
51 
186 


0 

•  0 

2 

1 00.0 

0 

•  0 

2 

0 

\o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•o 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

*  2 

1 

7. 1 

* 

13 

92.9 

0 

•  0 

*  14 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

? 

1 

8.3 

11 

91.7 

0 

.0 

1? 

0 

•  0 

1 5 

100.  0 

0 

•0 

15 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

12 

100. 0^ 

0 

.0 

12 

0 

•  0 

J  4 

•  00.0 

0 

•  0 

4 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

0 

.c 

2 

10C.0 

0 

.0 

•  2 

0 

•  0 

6 

i  oo. e- 

0 

•0 

6 

0 

.0 

o 

n 

y 

•  0 

Q 

0 

!o 

6 

100I0 

0 

\o 

6 

1 

5.6 

17 

94.4 

0 

.0 

18 

0 

.0 

3 

100.0 

0* 

.0 

3 

1 

6.7 

14 

93.3 

C 

.0 

15 

0 

.0 

14 

100.0 

0 

.0 

t 

14 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

11 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

100.0 

>0 

•0 

1 

0 

.0 

1 

10C.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

19 

100.0 

0 

.0 

11 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0  ■ 

17 

100.0* 

0 

.0 

17 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

0 

*.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

<-  0 

.0 

A 

10C.0 

0 

.0 

,  4 

7 

14.9 

40 

85.1 

0 

>JiO  j 

47 

2 

16.7 

r 

83.3 

0 

•  .0* 

12 

5  ' 

14.3 

30 

85.7 

0 

.0 

35 

1 

9.1 

10 

90.9 

0 

.0 

* 

11 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

1 

9.1 

10 

9C.9 

0 

.0 

11 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

O-  o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

0 

7 

77.8 

1 

llll 

1 

11.1 

"  9 

2 

66.7 

1 

33.3 

0 

•  0 

3 

5 

83.3, 

0 

•  0 

1 

16.7 

6 

3 

15,8 

16 

84.2 

0 

19 

1 

20.0 

4 

8C.0 

0 

•  0 

5 

2 

14.3 

12 

85.7 

0 

.0 

K  14 

to 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL> 
FEMALE 
HAt£ 


15  INSTITUTIONS) 


13 
3 
10 


6.5 
8.3 
6.6 


2.2 
5.6 
2.6 


.5 
.0 
.7 


20 
5 

15 


10.6 
13.9 
9.9 


&4 


167  88.8 
31  86.1 
136  89.5 


.5 
.0 
.7 


186 

36 
152 


TAKE         TOTAL  BACH£LO*»S 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUWER 


DECREES  FOR  NAJOR  FIELD  CON* ERRED' BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RjcEt 
ETHNICITYt  AND  S£X*    INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


TUTI 


BLACK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC--PACIFIC  I  SLANDER" 


NUMBER  „ 


NUMBER 


r 

HWPANIC 
NUMBER  * 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL* 
-  NUMBER 


PHYSICAL  SCIENCES  (1900) 

CAU/OJ^NIA  ^ 

CAT  BKJLA  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MJLE 

CA    CAL  INST'  OF 
TOTAU, 
FEMALE 
<t .  MA  L  E 
A    CAL  LUTHERAN  COLLEGE 
TOTAL  .0 
FEMALE  0**  .0 

MALE         ,        0  .0 
CA    UL*ST  COLLEGE-BARER SFLD 


.  0 
0 
0 


TOTAL 
rEMALE 
-MALE 


^"frfr^SAL^TATE  C-SN 

foTXr  0 


FEMALE 
MALE 


•0 
.0 

♦  0 

BERNARDINO 

♦  0 
.0 

;» 


CA    CAL  ST  COLLEGE-STANISLAUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

CA    CAl  POLY  ST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


X  10*0 

0  *0 

1  11*1 
U-SN  LUIS  OB 

0  .0 
0  .0 
0  *0 


CA    CAL  STUTE'  POLY  U-POMONA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       . 0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  STATE  U-CHICO 
TOFAL  0  .0 

FEMALE  0    .  .0 

HALE  0  .0 

CA    at*  STATE  U-DOMINGUEZ  HLS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0       . 0 

MALE  0  .0 

CA    UL  STATE  U- FRESNO 

1  4.3 

0  .0 

1  4*8 
U-FULLERTON 

0  *Q 
0'  *0 
0  *0 


TOUL 
FEMALE 
MA  LE 
CA    CAL  STATE 
TOTAL 
.FEMALE 
MALE 

CA    CAL  STATE  U-HAYhARD 
TOTAL  1  1-7 

FEMALE  0  .0 

MALE-  1  2.4 

CA    UL  STATE  U-LONG  BEACH 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE   .  0  .0 

CA    CAL  STATE  U-LOS  ANGELES 
TOTAL        -        0  .0 
>     FEMALE        A        0  .0 
MALE  0  .0 

C*A    UL  STATE  U-NORTHRIDGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       .  0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  STATE  U-SACRAMENTO 


TOTAL  1 
FEMALE  1 
MALE  0 
CA    HUMBOLDT  STATE 


TOTAL 
FEMALE 
HAL  E 
CA    SAN  DIEGO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1 

0 

*  1 
STATE 
1 
0 
1 


3*3 
11*1 

•  0 
U— 

1*6 

•  0 
1.9 

U 

1.5 
.0 
*1.8 


•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 


CA    SAN  FRANC  I  SCO  STATE  U  * 
TOTAL  <  3*6 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  5.* 

CA    SAN  JOSE  STATE  U 

TOTAL  0       ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    SONOMA  STATE  UNIVERSITY 


♦  0 
.0 
.0 

7*6 
33*3 
5*6 


4 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0 

■  0 

0 

♦  0 

o 

.0 

0 

sO 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

*Q 

.  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

•  0  - 

*0 

0 

.0 

'  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

A 

♦u 

o 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10*  V 

I  • 

10.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

t 

11*1 

.  1 

11.1 

0 

.0 

0 

A 

♦  u 

o 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

I 

3.3 

1 

3*3 

^ 

3.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

"♦0 

1 

4.0  „ 

1 

4.0 

1 

4.0 

0 

.0 

0 

A 
♦  U 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

20.0 

2 

20*  0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

22.2 

2 

22*2 

0 

.0 

0 

•  C 

0 

♦  0 

J 

4.3 

0 

.0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.<r 

1 

4.8 

0 

.0 

4 

7*  5 

. 

1.  9 

0 

1 

7.7 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

7*5 

1 

2.5 

1 

1*7  . 

2 

3  *4 

- 

5.2 

0 

♦  0 

1 

5.9 

♦  0 

1 

2.4 

1 

2*4 

3 

7.3 

0 

.0 

"  3 

5*  3 

T.  0 

0 

•  0 

1 

7*7 

.0 

0 

•  0 

2 

4*5  i 

9.1 

1 

4.3 

» 
5 

21.7 

13  .0 

0 

•  0 

1 

25*0 

.0 

1 

5.3 

4 

21.1  * 

3 

15.8 

1 .6 

1 

1«  6 

1*6 

♦  0 

•  0 

0 

♦  0 

.0 

1 

2.2 

*1 

2.2 

2.2 

0 

♦0 

3 

10*0 

0* 

.0 

0 

•  0 

2 

22*2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4*6 

0 

♦  0 

c 

.0 

3 

4*7 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  *0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

5.6 

0 

♦  0 

1 

1.5 

1 

1.5 

1 

1.5 

0 

•  0 

I 

9.1 

1 

9.1 

1 

1.8 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

5.4 

6 

£0.7 

■2 

3.6 

2 

10.0 

2 

ig.o 

0 

.0 

1 

2.B 

4 

n.i 

2 

5.6 

0 

•  0 

9 

9.6 

3 

3.2 

D 

•  0 

3 

13.0  » 

I 

4.3 

'  0 

•0 

6 

•N  - 

2 

2.8 

0 

•  0 

3 

9.7 

11 

35.5 

0 

•0 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

•  0 

3 

11.5 

10 

36*5 

0 

0 

4 
1 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

7*0 
33*3 
5.6* 


.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

..c 


3  30.0 
0  .0 
3  33.3 


0 
0 
0 

3 
0 
3 

0 
0* 
0 


.0 
.0 
.0 

10.0 
•  0 
12.0 

.0 
.0 
.0 


4  40.0 
0  .0 
4  44*4 


8.7 
*0 
9.5 


5  9*4 
1  7*7 
4  10.0 


12*1 
5*9 
14*6 

12*3 
7.7 
13.6 

39*1 
25.0 
42*1 

4.9 

■•  .0 
6.5 

13*3 
33*3 
4*8 

6.3 
♦  C 
7.4 


4  6.0 
2  18.2 
2  3.6 


13 
4 

9 

12 
4  . 
6 

14 
1 
13 


23.2 
20.0 
25.0 

12*8 
17.4 
11*3 

45*2 
20*0 
50 


'1  1C0.0  • 

0 

.0 

1 

.0  .0 

0 

.0 

0 

Y  100.0 

•  0 

'r 

*  1 

53  93.0 

c 
0 

.0 

57 

2  66.7 

0 

•  0 

*  ,1 

51  94.4 

<:  • 

0 

•  0 

5  1CC.C 

0 

.0 

5 

2  100.0 

0 

*  .0 

♦  .  2 

3  1CC.C 

0 

.0 

11  1C0.0 

0 

•0 

V" 

2  IOC  C 

0 

.0 

9  100.0 

0 

.0 

<j 

9  100*0 

0 

.0 

9 

4  100*0 

0* 

4 

5  1CC.0 

0 

.0 

>  c 

9 

7  7C.0 

0 

.0 

*  10 

•  1  1C0.C 

0 

•  0 

1 

6  66*7 

0 

.0 

9 

27  1CC.0 

0 

.0 

27 

4  100*0 

0 

.0 

4 

23  100.0 

0 

.0 

23 

27  90*0 

0 

.0 

30 

5  1CC.0 

0 

.0 

e  5 

22  86.0 

0 

.  0 

25 

41  1CC.0 

0 

.9 

i 

9  100.0 

0 

.0* 

C  9 

32  1C0.O 

0 

.0 

>4 

6  60.0 

0 

.0 

10 

1  1C0.C 

0 

1 

5  55.6 

0 

♦  0 

9 

20  67.C 

1 

4.3 

23 

2  100*0 

.0 

2 

18  85*7 

4.  8 

2 1 

46  86.8 

2 

3.8 

53 

1 1     64.  6 

1 

7.7 

?  13 

35  67*5 

1 

2.5 

46  7*5.3 

5 

6*6 

58 

14  82.' 

2 

11.8 

17 

32  78.0 

0  3 

7.3 

A1 

.  f 
49  86.0 

I 

1.8 

57 

11  84*6 

7.7 

13 

38     86  .  4 

0 

.  0 

44 

14  ec."9 

0 

.0 

23 

3  75.0 

0 

.0 

4 

11  57*9 

0 

•  0 

19 

54  68*5 

4 

6.6 

61 

13  €6*7 

2 

13.3 

15 

41  89*1 

2 

4.3 

46 

2  5  63.3 

1 

3.3 

30 

5  55.6 

1 

11.1 

9 

20  95.2 

0 

.0 

C  1 

59  92.2 

1 

1.6 

64 

10  10C.0 

*  0 

'  .0 

10 

49  90*7 

\ 

1.9 

54 

61  91.0 

2 

3.0 

67 

9  61*8 

0 

.0 

11 

52  92.9 

2 

3.6 

56 

40  71.4 

3 

$.4 

56 

15  75.0 

1 

5.0 

20 

25  69*4 

2 

5*6 

36 

77  €1.9 

5 

5.3 

94 

18  76*3 

1 

4.3 

23 

59  63.1 

4 

5.6 

71 

16  51*6 

1 

3.2 

31 

4  60.0 

0 

,0 

5 

12  46*2 

1 

3.8 

26 

o 

RIC 


869 


873 


TABLE  6*  •  TOTAL  BACHELOR*^  DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  IV  INSTITUTIONS  OF  Hlj&HER  EDUCATION  BY  RACE, 

ETHNICITYt  A  NO  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE    1978-1979  ***  ' 


AMERICAN  INOlAN 
ALASKAN  NATIVE 

Nl/«ER  3 

PHYSICAL  SCIENCES  (19001 

CALIFORNIA  a 

CA    CHAPMAN  COLL EG & 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HlSPAJUC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


NUIBCft 


NUMBER 


t .  DUMBER 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON~R£S  IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


/ 


TOTAL-               0  .0 

I 

3.4 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

.  3*4 

27 

93.1 

1 

3*4  , 

29 

'  FEMALE        i  0.0 

0 

.  .0 

0 

.0 

v  o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.o' 

0 

HALE                0  .0 

4 

3.  A 

0 

.0 

0 

.0 

ft 

•  3.4 

27 

1 

3.4  . 

29 

ca  christian  heritage  c 

i 

TOTAL                 0  .3 

0 

^0 

1 

ioo;o~ 

0 

,  .0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

"x  *.o 

1 

FEMALE*               0        .0  » 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

..0 

\     •  0 

•0 

;  0 

•  0 

0 

MILE          k       0  •« 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

'.0 

1 

100.0 

)  0 

(  -° 

0 

.0 

1 

CA    CLAREMONT  MENU  $OLLfc«  r 
TOTAL              '0        .O-  * 
FEMALE                 0       .0  . 

/ 

V 

*  * 

*0 

* 

0  " 

♦o  • 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

"83.3 

16.7 

6 

0 

A) 

0> 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

.0  y 

~  0 

MALE                0  .0 

D 

.0  ' 

•  *  0 

.0 

"  v    *  0 

.0  * 

0 

.0 

5 

83.3 

,1 

46.7 

6 

CA    HARVEY  MUOO  COLLEGE 

'o 

\ 

-> 

TOTAL             .0  .0 

-  *.o 

2 

8.3 

2 

8.3 

4 

16.7 

'  20 

63.3 

♦  0 

•0, 

24 

FEMALE                 <t  .0 

o  o 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

(k  .0 
4>  M9.0 

1C0.0 

0 

*.o 

3 

MALE                 0  *9 

0 

•  0 

2 

9.5 

2 

9.5 

If 

V..0 

d 

.0  • 

21 

£A    PITZER  COCLEGE 

'50.C 

TOTAL                 0,  .3 

*0 

•  0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

1 

50*0 

.  0 

•  0 

-  l2 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.  .0 

J  0 

.0 

0 

•  0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

1 

MALE                0  .0 

0* 

.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

1 

19Q.0 

.  0 

.0 

0 

•°  » 

I. 

CA     POMONA  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

•  1 

3.J 

*3 

10.3 

yi 

3.4 

5 

17*2 

24 

62*6 

0 

.0 

29- 

FEMALE                 0  .0 

I 

14.3 

2 

28.6 

r  1 

14,3 

4 

57.1 

3 

42.9 

0 

.0  * 

7 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

1 

4.5 

I  o 

.0 

1 

4.5 

21 

95.5 

0 

•  0 

22 

CA    SCftlPPS  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

1 

25.0 

0* 

•  0 

25.0 

2 

50*0 

1 

25*0'  1 

4 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

1 

25.0 

♦2 

50.0 

r 

25.0 

4 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

q. 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

CA    COLLEGE  OF  NOTRE  OAME 

t 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

1 

50.0 

0 

•  0 

l 

50.0 

1 

£0.0 

0 

.0  « 

2 

FEMALE                 0  -  .0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

l 

100.0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

'     MALE                «0  .0 

0 

.0  ? 

"  0 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

CA     HOLY  NAMES  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0*. 

°  0. 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.  .0 

'2 

100.0 

2 

FEMALE                 0  .0 

0 

.  .0 

0 

.0 

^o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

^0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  • 

1 

100.0 

1 

CA     MHACULATE  HEART  COLLEGE 

„  TOTAL*                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0* 

o 

.0' 

*  0 

.0 

0 

0  .0 

0 

MALE  «             0  .0 

0 

.0 

0 

v  .0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

1 

100.0 

1 

CA  1 LONA  LINOA  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

m 

1 

25.0 

2 

50.0 

1 

25.0  N 

4 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

■  0 

7  .0 

0 

MALE                 0  .3 

0 

♦  0 

1 

25.0 

0 

.0 

1 

25.0 

2 

50.0 

1 

25.0 

4 

CA     LOYOLA  MARYMOLNT  U  „ 

TOTAL                  0        •  3 

2 

14.3 

0 

.0 

1 

7.1 

'  3 

21.4 

11 

76.6 

0 

.0 

14 

FEMALE                 0  .0 

I 

14.3 

0 

•  0 

1 

14.3 

2 

28.6* 

5 

71.4 

0 

•0 

7 

MALJE                  0  .0 

I 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

^t.3 

•6 

65*7 

0 

.0 

7 

CA    MILLS  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

I 

11.1 

0 

.0 

1 

11,1 

2 

22.2 

7 

77.8 

0 

9 

FEMALE                 0        .3  f>* 

1 

11.1 

0 

4.0 

1 

2 

22.2- 

7 

77*8 

0 

.0 

9 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

o 

.0 

0 

.9 

*  •  0 

.0 

0 

CA    MOJNT  SNT  MARY1  S  COLLEGE 

TtfTAL                   0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

•  1 

100.0  * 

0 

.0 

1 

FEMALE                 0        .0  v  c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

1 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

,  0 

.0 

0 

.0 

,0 

.0 

0 

.0 

0 

CA    OCCIOENTAL  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

*.o  \ 

5 

11.6 

0 

.0 

*5 

11.6 

36 

83.7 

2 

4.7 

43 

FEMAcE                 0  .0 

0, 

.  3  . 

I 

11.1 

0 

.0 

1 

11.1 

6 

88.9 

0 

.0 

9 

MALE                 0  .0 

•  0 

4 

11.8 

0 

.0 

4* 

11.8 

26 

62.4 

2 

5.9 

34 

CA    PACIFIC  UNION  CCLLESE 

TOTAL                 0  .3 

2 

20.0 

1 

10.0 

0 

.0 

3 

30.0 

7 

7C.0 

0 

.0 

10 

FEMALE    o            0  .3 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

*0 

2 

MALE           «      0  .0 

2 

25.0  * 

1 

12.5 

0 

«0 

3 

37.5 

5 

62.5' 

0 

.0 

3 

CA    PEPPEROINE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

I 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

«  6 

65.7 

0 

•°o 

7 

FEMALE                 0  .0 

I 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

*D*0 

1 

50.0 

0 

.0° 

2 

MALE        -  —  0  .3 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0  " 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

5 

CA    POINT  LONA  COLLEGE 

TOT  AL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

\  1 

33.3 

1 

33*3 

2 

66.7 

0 

.0 

3 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

..     MUE                 0  .3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

.0 

3 

CA    SNT  MARY'S  COLLEGE  OF  CAL 

TOTAL     k           0  .0 

,.Qr^  .0 

»  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

FEMALE      n          o  .0 

*~  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

MALE      *          0  ^) 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

CA     SOUTHERN  CAL  COLLEGE 

*     TOTAL                ,0  .0 

0  * 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.  1 

100.0 

0 

.0 

*  FEMALE                 0  .0 

0  • 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0  © 

0 

»  *0 

0 

♦0 

0 

•  0 

•  0 

M»L£            .    0  ,0 

0 

>° 

0 

•  **0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

Q 

•  0 

1 

CA    STANFORO  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

2 

2.6 

4 

5.1 

2 

2.6 

8 

10.3 

66 

67.2 

2 

2.6 

78, 

FEMALE             *  .0 

I 

4.3 

2 

8.7 

0 

3 

13*0 

19 

62.6 

1 

4.3 

23  « 

MALE                 0  '  .0 

I 

1.8 

2 

3.6 

2 

3  It 

5 

9.1 

49 

69.1 

1 

1*8 

55 

CA    U  OF  CAL>*BERKElEY 

TOTAL     .    *        1        .7*  * 

2 

1.4 

15 

10.3 

2 

1.4 

20 

13.8 

121 

63.4 

4 

2.6 

145 

FEMALE  .              0  .0 

I 

3.8 

3 

11. i 

0 

.0 

4 

15,4 

22 

64*6 

0 

•0 

26 

MALE                 1  .8 

I 

.8 

12 

10*1 

2 

1.7 

16 

1324 

99 

63.2 

4 

3.4  v 

119 

ERIC 


670 


874 


TAKE  4.    TOTAL  tACHELOft'S    OCGREES  FQ*  MAX*  PIE10  CONFEAAEO  SV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  SV  RACE* 
♦  ETHNIC  IT  Vt  ANO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  lt7*»l*7t 


•  AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


muck  as:  AN  CK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEft 


HISPANIC 


»  TOTAL 
MINORITY  • 


NUMBER         f  NUMBER 

% 

HUH  MP 

% 

PHYSICAL  SCIENCES  11900) 

m 

CALIFORNIA  V 

* 

% 

CA    U  OF  CAL-OAVlS 

TOTAL                0  .0 

1 

*  1*4 

\ 

1.  6 

FEMALE                 0  .0 

*  1 

5.9 

o 

♦  0 

MALE  0*0 

0« 

.0 

I 

2.2 

CA    U  OF. CAL- IRVINE 

> 

«J)TAL                  1      U9  . 
*    FEfMLE               -0  .0 

0 

•0 

12 

1S.0 

0 

5 

28.0 

MALE                1  1.7 

0 

.0 

7 

11.  7 

CA    UOF  CAL-LOS  ANGELES 

TOTAL                 1  1.0 

2 

1.9 

13 

12.4 

FEMALE                0  .0 

2 

10*0 

2 

10.0 

MALE*               1  1*2 

0 

•  0 

n 

12.9 

CA    U  OF  CAL-AIVEASIOE 

TOTAL                 0  '.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

FEMALE                 0        .0  * 

0 

•  0 

0 

.0 

•  NILE                0  .0 

0  .0 

.  \. 

o 

.0 

CA    U  OF  CAL-SAN.OIECO 

•    TOTAL                *  1.* 

0 

•  0 

3 

4.  1 

FEMALE      •       v*0  .0 

0 

•  0 

15.4 

MALE                t  #4*7       /  v 

0  . 

•  0 

i 

1.7 

CA    U  OF  CAL-SAWA  EARS  AAA 

70TAL                 0       • 0 

0 

•0 

*  '  2 

3  .3 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

MALE                 0  .0 

0 

•0 

2 

4.  3 

CA    U  OF  C All- SANTA  CRUZ 

•TOTAL                  0  .0 

0 

•  0 

%  o 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 . 

o 

•  0 

MALE                 0  ^  .0 

0 

•  0 

o 

•  0 

CA    UNIVERSITY  OF  LA  VERNE 

TOTAL                 0        ♦  0 

0 

•0 

o 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

"MALE                 0  .0 

0 

•  0 

*  0 

•  0 

'CA**  UNIVERSITY  OF  THE  PACIFIC 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

.  0 

FEMALE                 0  #0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

MALE                 0  «tO 

0 

♦  0 

o 

CA    UNIVERSITY  OF  REDLANOS 

70TAL                 0  .0 

0 

♦0 

o 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

o 

.0 

MALE                 0  #0 

0 

•  0 

o 

.  0 

CA    IN  I VE A  SI  7Y  OF  SAN  0 1  ECO 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0* 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

o 

.0 

CA    U  CF  SAN  FRANCISCO 

TOTAL                 0        . 0 

0 

.  .0 

o 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0* 

•  0 

o 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

CA     UNIVERSITY  OF  SANTA  CLARA 

70TAL                  0  .0 

1 

3*7 

I 

3.7 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

o 

•  0 

MALE                 0  .0 

1 

4.0 

I 

4.0 

CA    U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 

-^70TAL               "1  2.3 

2 

4.7 

14  .0 

OtHALE                 0        .0  * 

1 

6.3 

2 

16.  7 

Jf/t  MALE                 1  3.2 

1 

"  3.2 

4 

12.9 

CA    ME  ST  COAST  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0 

0 

^0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

CA    WE  ST  MO  KT  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

"  MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

CA    MHITTIER  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  G 

0 

•  0 

FEMAL€                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

NUMBER  t  NUMAER 

<3 


MHITE  . 
NON-HISPANIC 


NLMBER  . 


2  3.2 

1  5.9 

1  2.2 

1  1.3 

0  .0 

1  1.7 


0 

o- 

0 

0 
0 

0 

1 

0 

1 


CA  STATE  TOTALS  C 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 

COLO  MOO 

^CO    ADAMS  STATE  COLLEGE 
*\  •  TOTAL  0,  .0 

O  FEMALE.  0  .0 

MALE  0  .0 

CO    COLORADO' COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CO    COLORADO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


61  INSTITUTIONS) 


•s 

/  *0 
1  ♦<> 

•  0 

•  0 

•  0 

1.1 

•  0 
1.3 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

2.2 
.0 
2.7 


0 
1 

3 
1 

2 

0 
0 

0  « 


•  0 
1.7 

1.6 

•  0 
2,2. 

4.9 
3.6 
4.7 


6.7 
100.0 
•0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

♦  0 

7.4 

♦  0 
8.0 


1  2.3 

0  .0 

1  3.2 


♦  0 

•  0 
•0 

.0 
.0 
.0 


1  10.0 

0  .0 

1  10.0 


4 

2 
2 

14 

5 
9 

16 
4 
12 


4.5 
11. • 
4*4 

17.5 
25.0 
,,15.0 

1*5.2 
2C0 
14*1 


0 
0 

5 
2 
3 


3 
1 

2 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

Os 

4 
0 
4 


•  0 

•  0 
.0 

6*6 
15*4 
5.0 

4.9 
.0 
6.5 

4*9 
5.6 
«*7 


♦  0 
•0 
*0 

6*7 
lOC.O 

•  0 


♦  c 

.0 
.0 

.0 

.0 

£ 

♦  c 

.0 
.0 

14*6 
.0 
14*0 


10  23*3 
3  25*0 
7  22*6 


13 

♦  7 

26 

1.5 

120 

6.5 

56 

3.0 

217 

11.7 

1 

•  2 

12 

2.9 

34 

8.3 

9 

2.2 

56 

13.7 

12 

•  6 

16 

1.1 

•6 

bib 

47 

3.3 

161 

11.2 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

4' 
0 
4 


♦  C 
•0 
.0 

3.0 

•  0 
3.6 

4.3 
.0 
5*4 


N0N-RESI0EN1 
ALIEN 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•0/ 

lo.o 

.0 
10.0 


56  93*5 

15  66*2 

43  95*6 

62  77*5 

13  65*0 

49  81.7* 


87 

15 
72 

29 
4 
25 

66 
11 
55 


62*9 
75*0 
£4*7 

96*7 
100*0 
96^ 

•90*4 
64*6 
91*7 


57  93*4 
15  10C*0 
42  91*3 


58 
17 
41 

2 
1 
1 

11 
0 
11 


95*1 
94*4 
95*3 

66*7 
100*0 
50.0 

73*3 
•  0 
76*6 


11  10C.0 

<  5  100*0 

.6  100*0 

6  100*0  ' 

2  100*0 

6  l'CO.O 

5  29.4^\ 

1  16*7  %** 
4  36*4 
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21 
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2 
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4 

8 
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8 
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66.7 
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100. c 
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.0 
6C*0 
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*  NUM8ER 
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6 
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27 
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96*4 
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1 
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z 
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0 
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Q 
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4 

9.3 

43 

1 

6.3 

12 

3 

9*7 
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*\ 
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.0 

c 
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1$ 

10.0 
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21 

5.1 
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0 
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0 
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TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR* S 


OECREES  FOfc  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY*  INST  ITUI  IONS  OF  HIGHER  EOUCMlOK  BY  RACE* 
ETHNICITY   A NO  S&Xt     INSTITUTION  AMD  STATE  1978-1979 


AMERICAN  IftOUN 
ALASKAN ^NATIVE 

NUMBER  I 

PHYSICAL  SCIENCES  119001 

CCLCAAOO  ° 

CC    FORT  LEWIS  COLLEGE 


TOTAL 
FE4ALE 
MALE 

CO*  MESA  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE* 
MALE 


.0 

•a 

5.9 
.9 
6.3 


CO    METROPOLITAN  ST  COLLEGE, 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

ma  L«E  0  .9 

CO    REGIS  COLLEGE 

TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .9 

MALE  0  .9 

CC~U  OF  COLORADO  AT  BUULOER 
TOTAL  0    *  .0 

FEMALE  0  .0 

'MALE  0        .0  • 

CO  ' U  OF  COLO  COLC  SPRING^  * 
-    TOTAL  0 
,  FEMALE  .  0  .0 

MALE  .     0  .0 

CO    U  tfF  colc/at  OENVER 

to;ai —         o  *o 

rEMALE  "  C  .9 

MALE  .    0  .0 

CO    DIVERSITY  OF  OEKVER 
TOTAL^  0°  *0 

FEMALE  0        .0  t 

MALE    -.  0  .9 

CC    U  Of  NORTHERN  CCLORAOC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE         \       0  .9 
MALE  0  .9 

CO     U  Gf   SOUTHERN  CCcORAOO 
TOTAL  0  .30 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .9 

CO    if E STERN  SfTOLLEGE  COLO 
TOTAL  «      0  .0 

FEMALE  o  0  .0 

MALE  '  0  .0 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDCR 

NUMBER 
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0 

0 
0 
0 

1 
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V 
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0 
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0 
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0 
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1 

0 
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0 
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0 
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0 

0 
0 
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I 

NUMBER 

1 

- 
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• 

.0 

9 

.9 

9 

.9 
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C 

•  0 

9 

.9 

•  0 
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» 

0 

♦  9 
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-  .9 

9 
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.0 

9 
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9 
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o 
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.9 
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.9 
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.9 

9 

.9 

9 

.9 

4.8 

o 

♦  9 

1 

4.6 

.0 

9 

.9 

9 

,9 
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♦  0 

a 
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♦  0 
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ft 

I 

.8 

o 

.9 

•  9 

0 

.0 

9 
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♦0 

I 
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0 

.9 

.9 

1 
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9 

.9 

.9 

9 

.0 

9 
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•  0 

I 

29*C 

o 

.9 

3.e 

1 

3.8 

1 

3.8 

6.3 

9 

•  9 

:  9 

•  9 

•  0 

I 

7.  1 

1 

.  7.1 

.0 

1 

6.7 

9 

•  9 

•  9 

*    •  o 

.9 

9 

♦  9 

11*1 

0 
- 

♦9 

.9 

o 

.9 

•  9 

.9 

.0 

*  0 

.9 

9 

.9 

.0 

4  9 

.9 

0 

.9 

.9 

"  1 

5.6 

2 

11.1 

♦  9 

9 

.9 

1 

33.3 

♦  9 

1 

6.7 

1 

6.7 

.9 

9 

.9 

9 

♦  9 

.9 

9 

.9 

9 

•  9 

.9 

9 

9 

9 

.9 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


CO  STATE  TOTALS  I" 

TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALEf  1 

CONNECTICUT 


14  INSTITUTIONS) 
3  .7 

1  1.0 

2  .6 


7  1.5 
0  .0 
7  2.0 


6  1.3 
1  1.0 
5  1.4 


CT    AL8ERTUS  fAGNUS  COLLEGE 

"*       TOT  AL                  0  .0 

0 

.9 

FEMALE            •    0  .0 

0 

.0 

MALE                 C  .0 

0. 

♦  0 

CT    CENTRAL  CONN  ST  COLLEGE 

TOTAL              .  0  .0 

9 

.9 

FEMALE                 0  .9 

9 

MALE     *            9  .9 

0 

-  .9 

.    CT    CONNECTICUT  COLLEGE 

TOTAL                 9  .9 

1 

16.7 

FEMALE                 9  .9 

9 

.9 

MALE                 C  .9 

1 

16.7 

CT,   EASTERN  CONN  ST  COLLEGE 


TOTAL 
FEMA& 


0  ;o 

9  .9 

9  .9 
UNIVERSITY 

0  .0* 

0*  .9 

"  9  *0 


MALE  ' 
CT  FAIRFIEL9 
TOTAL  " 
FEMALE 
MALE 

CT    OJINNIPIAC  COLLEGE 
TCTAL  .0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    SACREO  HEART  UNIVERSITY 
TOTAL  '  0  *0' 

'  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    SAINT  JOSEPH  COLLEGE 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .9 

CT    SOUTHERN  CCNN  ST  COLLEGE  * 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  9  .0 

-      MALE  0  .9 


1 

9 


3.3 
.9 
4.§ 

•  9 
.9 

•  9 

•  .9 

•  9 

•  9 

•  9 
.0 

•  9 

•9 

•  9 

•  0 

.9 
.C 

•  9 


9 

.9 

9 

\  -° 

9 

\  .9 

9 

•  .9 

9 

.9 

9 

".9 

9 

.9 

9 

♦  0 

9 

.9 

9 

•  9 

9 

-.9 

0 

.9 

0 

•  9 

9 

.9 

0 

.9 

o. 

.9 

9 

•  9 

C 

•  0 

9* 

•  9 

9 

♦  0 

9 

.9 

9 

.9 

9 

.9 

9 

♦  0 

0 

\o 

C 

♦  C 

9 

'  *9 

9 
9 
0 

9 
9 
9 

9 
9 
9 

9 
9 
9 

9 
9 
9 

9 
9 
9 

9 
9 
9 

0 
9 
9 

9 
9 
9 


.0 

♦  C 
.9 

.9 
.9 
.9 

.9 
.9 
.9 

.9 

♦  9» 
.9 

.9 

:h 

'.0 
.9 

♦  9 

♦  0 

♦  c 

.9 

♦  0 
.9 

♦  9 

•0 
.9 

♦  9 


*  MITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 

9 


•  ncn-resioen; 

ALIEN  * 


NUMBEP 


TOTAL  _ 
NUMBER 


0 

•  9 

31  10C.9 

0 

.0 

31 

9 

.9 

7  191/. 0 

9 

♦0 

7  r 

0 

,.9 

24  10C.O 

9 

•  9  " 

24 

/ 

1 

5.9 

16  94.1 

9 

•  9 

9 

•  9 

1  &CU.9 

9 

.9 

1 
1 

1 

6.3 

15  93.6 

C 

•  9 

16 

.2 

a.  3 

22  91.7 

9 

•  9 

24 

9 

•  9 

3  199*9 

9 

•  9 

3 

2 

S.5 

19  99.5 

9 

.9 

21^ 

9 

•  9 

6  199.9 

0 

•  9 

• 

6 

9 

•  C 

0        •  1 

9 

.9 

C 

0 

.9 

6  IOC 

9 

.9 

4 

1 

•  6 

121  98.4 

1 

•  6 

123 

9 

•  9 

29  100.0 

9 

•  9 

29 

x 

I.  1 

92  97*9 

i 

1.1 

94 

I 

29.9 

4  60.0 

9 

.9 

5 

9 

•  9 

0  .0 

9 

.9 

0  « 

29.9 

4  80.0 

9 

•  9 

5 

3 

11.5 

23  88*5 

9 

.9 

26 

1 

8.3 

11  91*7 

9 

•0 

12 

2 

14.3 

12  85*7 

9 

♦9  " 

14 

1 

6.7 

13  86.7 

1 

6*7 

15 

C 

•  0 

6  10C.0 

9 

♦  9 

6 

1 

11.1 

7  77*8 

1 

1 1.  1 

9 

c 

.0 

31  1C9.9 

9 

.9- 

31 

9 

.9 

7  100*0 

9 

.9 

7  * 

o 

-9 

24  1C0.0 

9 

,9 

24 

3 

16.7 

15  83.3 

0 

♦  9  ' 

16 

1 

"33.3 

2  66.7 

9 

.9 

3 

2 

13*3 

13  86.7 

9 

.9 

15* 

9 

•  9 

21  95.5 

1 

4.5 

22 

9 

•9 

6  100.0 

9 

.  .9 

j  6 

o 

.9  t 

15  93*8 

1  . 

6.3 

16 

17 

;.7 

436  95.6 

3 

♦  7 

456 

2 

,'?.0 

99  98.0 

9 

.9 

191 

15 

4.2 

332*  94.9 

3 

.6 

.  355 

9 

•9 

1  100*0 

9 

.9 

1 

9 

.9 

1  100*0 

9 

.9 

t  "-w 
i  i> 

) 

.9 

«o 

9 

.1 

9 

C 

.9 

i\  1C9.9 

9 

.9 

21 

9 

.9 

4  199*9 

9 

.9 

4 

o 

.0 

17  199*9 

9 

.9 

1 

16.7 

5  83.3 

9 

*.  .0 

6 

•  9 

0  *0 

o. 

*0 

9 

J 

16.7 

5  83.3 

9 

•  0 

6 

1 

3.3 

29     96*7  * 

9 

•0 

>  30 

.9 

8  190*0 

9 

♦  C 

6 

J 

4.5 

21  95*5 

9  . 

•  0 

22  ' 

0 

.9 

24  199*9 

0 

.9 

24 

9 

.9 

5  199*9 

9 

•  9 

5 

o 

•  9 
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9 
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19 

9 

.9 
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9 
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1 

9 

.9 
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9 
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0 

9 

•0 
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9 

•  9 

^1 

9 
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<r 
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2 

9 
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9 
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o 

9 

♦  C 
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9 

•  9 

2 

9 

.9 

3  100*0 

9 

♦9 

3 

9 

.9 

3  10C.0 

9 

.9 

3 

9 
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9 

•  9 

0 

9 

♦  9 
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9 
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26 

9 

.9 
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9. 

.0 

9 

9 
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TABLE  6.    TOTH  BACHELOR'S    OECREES  FOR  MAJOR  FIE LO  CONFEAAIO  tV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  ANO  SZXl     INSTITUTION  ANO  STATE  19T«-1979 


AMERICAN  I  NOUN 
ALASKAN  NATIVE 

o  NUMBER  % 

PHYSICAL  SCIENCES  11900) 

CONNECTICUT 


•LACK  ASIAN  OB 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANM1 


KUMBER 


NUMfift 


N»S#ANIC 
IBR 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RE  SI OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


CT    TRINITY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT„  UNIVERSITY  OF  BRIDGEPORT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  «0  .0 

CT    UNIVERSITY  OF  CONNECTICUT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HAlE  0  .0 

CT    UNIVERSITY  OF  HARTFORO 

TOTAL  0        .0  < 

FEMALE  0'  .0 

MALE  0  .0 

CT    UNIVERSITY  OF  NEW  HAVEN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  -"0  .0 

MALE  0  .0 

CT    WESLEY AN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    WESTERN  CONN  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    YALE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    *     STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE             *  0  .0 

MALE                 0  .0 
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0 

.0 

5 

0 

•  0 

1  10C.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

4  1C0*0 

0 

•  0 

4 

c 

•  0 

33  lOCip 

0 

•  0 

33 

0 

•  0 

14  100*0 

0 

•  0 

14 

p 

.0 

19  100*0 

0 

.0 

19 

1 

13  92*9 

0 

.0 

14 

o 

♦  o 

2  100*0 

0 

♦0 

2 

1 

8*3 

11  91*7 

0 

.0 

12 

4 

6*1 

'61  92*4 

1 

1.5 

66 

0 

•  0  » 

12  100*0 

0 

.0 

12 

4 

7.4 

49  90*7 

1 

1.9 

54 

8 

2*6 

303  97.1 

1 

.3 

312 

0 

•  0 

78  1CC.C 

o 

♦0  £ 

I  0 

8 

3.4 

225  S6.2 

1 

•  *r 

234 

3 

o 

33*3 

6  66*7 

0 

.0 

9 

2 

40*0 

3  60.0 

0 

♦  0 

5 

1 

25*0 

3     7  5.0 

0 

.0 

4 

1 

72  97*3 

1 

1.4 

74 

0 

.0 

29  1CC.0 

0 

♦  0 

29 

1 

2.2 

43  95*6 

1 

2*2 

45 

4 

4.8 

78  94*0 

1 

1*2 

83 

2 

5.9 

32  94.1 

0 

♦  0 

34 

2 

4.1 

46    S3* 9 

1 

2.0 

49 

OISTRICT  OF  COLUMBIA 

DC    AMERICAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MILE  0  *0 

OC    CATHOLIC  U  OF  AMERICA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  ..0" 

.  OC    GALLAUDET  COLLEGE 
-  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

9    MALE  0  .0 

DC    GEORGETOWN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

X    GEORGE  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL      ?         0  *0 
FEMALE  0  *0 

-.MALE  0  *0 

OC    HOWARD  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

OC    TRINITY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

.  OC    UNIVERSITY  OF  OC 

TOT  AC*  0  .0 

FEMALE^  0  *0 

MALE  0  .0 


0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

.  0 

.0 

0 

.0 

»0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

,a 

0 

♦  0  " 

0 

•0 

o  0 

cO 

*• 

0 

* 

0 

.« 

0 

♦  0 

1 

3*7 

0 

♦  0 

1 

T»7 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

7.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

9.7 

0 

•  0 

22 

48.9 

0 

•  0 

12 

70*6 

0 

.0 

10 

35.7 

0 

.0 

1 

50*0 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*• 

3 

25*0 

c 

•  0 

1 

33*3 

0 

2 

22*2 

0 

.0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


12< 


.3 
♦  6 

s 

0 
0 

.0 
.0 
.0 


3.7 
.0 
7.1 

2.4 
.0 
3.2 

.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 
.0 

1.3 

•0 

11*1 


0 

*0 

12 

85*7 

2 

14*3 

14 

0 

.0 

4 

80*0 

1 

20*0 

5 

c 

•  c 

8 

86.9 

1 

11.1 

9 

1 

12*5 

7 

87*5 

0 

.0 

8 

0 

•  0 

4 

1CC.0 

8 

•  0 

4 

1 

25*0 

? 

75,0 

0 

•  0 

4 

0 

♦  0 

*  1 

1C0.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

C 

0 

.c 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

2 

7.4 

24 

88.9 

1 

3.7 

27 

1 

7.7 

11 

84*6 

1 

7.7 

13 

1 

7.1 

13 

92*9 

0 

.0 

14 

4 

9.6 

35 

85*4 

2" 

♦4.9 

41 

0 

•  0 

9 

90*0 

1 

10.0 

10 

4 

12*9 

26 

63*9 

1 

3*2 

31 

22 

48.9 

0 

♦  0 

23 

51.1 

45 

12 

7C*6 

0 

.0 

5 

29.4 

17 

10 

35*7 

0 

•0 

18 

64*3 

28 

1 

50*0 

1 

50*0 

0 

•  0 

2 

1 

50*0 

1 

50*0 

0 

•  0 

2 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

4 

33*3 

3 

25*0 

5 

41*7 

12 

1 

33*3 

2 

66**7 

0 

♦0 

■7 

3 

33*3 

1 

il*L 

5 

55.6 

*9 

IERJC 


•73 


877 


TABLE  6*     TOTAL  BACHELDft'S    OECREES  FDR  MAJOR  FIELO  CONFCRREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY t  A NO  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INCIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TDTAL 
MINORITY 


.  1                 NUMBER  * 

C  tf 

NUMBER 

X 

NUMBER 

1 
m 

NUMBER 

x 

H  8ER 

PHYSICAL  SCIENCES  (1903) 

DC           STATE  TOTALS  (  o 

INSTITUTIONS/.' 

TOTAL                 0  .9 

29 

19*3 

*  1 

7 

4 

9  7 

9  9  7 

»    FEMALE                 0  .0 

14 

25*9 

1 

1*9 

A 
U 

A 

*u 

15 

97  a 

MALE                 0  .0 

15 

15*6 

A 
U 

A 

•  u 

i  9 
%  *£ 

19 

1 9*8 

F  LOR  10  A 

k 

r  L      BARRY  lULLcvtc 

r  nr  *  i                        A  A 
TUTAL                       U  *U 

0 

•  0 

0 

♦.0 

| 

50*0 

I 

50  .0 

0 

•  0 

o 

♦  u 

o 

1*6 

♦  0 

MALE                 0  *3 

0 

•  0 

o 

v  A. 

1 

100  .0 

1 

100.  0 

PL      DfcTnUNt  LULKHAN  LUC L  cue 

rnTii                     n  i 
TUIAL                       V  .J 

1 

50*0 

o 

.0 

1 

50*0 

2 

1 OC.  c 

c  cut  1  C                       A  ^ 
r  fcHA  Lt                     U         ♦  J 

1 

100*0 

o 

.0 

o 

♦0 

1 

100.0 

MALE                 9  .3 

0 

•  0 

t  0 

.0 

1 

1 0*0  .  3 

I 

1  00.  0 

Ci       fit  (Ti  vme  rni  i  crc 
rL      Dl  iCAT rtc  LULLcuc 

T  AY  At                                 A  A 

1 

20*0 

o 

A 

.  u 

2 

40  .0 

3 

60.0 

rcMLc                    O  *U 

0 

•0 

Q 

A 

♦  u 

o 

•  0 

0 

♦  0 

MALE                  0        ♦  0 

\  1 

20.3 

o 

*  .9 

2 

40  .0 

3 

60.  0 

rL      CvKcRU  LULLtut 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦0 

Q 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

FEMALE       *          9  .0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

MALE                 0  «0 

0 

♦  0 

0 

A 

.  u 

o 

«  0 

q 

.  0 

FL     EMBRY-RIOOLE  AERON  U 

TOT  AL                  3        ♦  B 

7 

1*6 

3 

•  8 

Q 

2*1 

2 1 

5  .;> 

FEMALE                 0  .0 

1 

7*1 

o 

•  0 

o 

•  0 

1 

7.  1 

MALE                  3  .8 

6 

1*6 

3 

♦  8 

ft. 

2*2 

20 

5.5 

FL     FL0RI0A  INST  TECHNOLOGY 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

o 

.0 

2 

2.0 

2 

2.0 

FEMALE  '               0  .0 

0 

♦  9 

0 

.  0 

0 

A 

♦u 

A 
U 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

•0 

3 

.0 

2 

2.5 

2 

2.  5 

FL     FLORIDA  SOUTHERN  COLLEGE 

TOTAL                  0  .0 

0 

•  3 

o 

.  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

.  0 

MALE                 0  *0 

0 

•  •0 

0 

.0 

0 

A 
♦  U 

q 

.0 

FL     JACKSONVILLE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        ♦ 0 

0 

.3 

1 

5.0 

0 

A 

♦  u 

5.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  3 

0 

.  0 

0 

.0 

.  0 

MALE                  0        .0  *  r 

5  0 

•0 

1 

5.9 

0 

.0 

1 

5.  9 

FL     ROLLINS  COLLEGE 

TOTAL                  0  .3 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                  0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

A 

♦  u 

♦  0 

MALE                  0  .3 

0 

•0 

0 

.9 

0 

♦  0 

Q 

♦  0 

FL    FLA  AGRICULTURAL  £  MECH. 

TOTAL                  0        .0  J 

80*0 

o 

A 

♦  u 

o 

♦  0 

80*0 

FEMALE                 0  ♦0/i 

100*0 

Q 

♦  0 

q 

♦  0 

1 30*0 

MALE                  0  >T 

Cj 

75*3 

o 

A 

♦  u 

q 

-i.  3 

3 

75*  0 

FL     Ft  A  ATLANTIC  UNJ4ERSITY 

6*5 

TOTAL  *0 

.0 

I 

2*2 

2 

4.3 

3 

FEMALE                 4  .0 

•  0 

Q 

♦0 

1 

4.** 

4*  5 

MALE                  9  .0 

0 

.3 

1 

4*2 

1 

4.2 

2 

8*3 

FL     FLORIDA  INTERNATIONAL  U 

TOTAL                  0  .0 

3 

6.3 

o 

♦  0 

1 1 

22*9 

29*  2 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

9  a  7 

26*7 

MALE                  0  *3 

3 

9.1 

0 

•  0 

7 

9  1  9 

1 0 

3C*  3 

FL     ROR  IDA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

3 

3.0 

1 

A 

1*0 

1 

1*0 

5 

b*  1 

FEMALE                 0  .0 

2 

11  .1 

Q 

A 

♦  u 

o 

♦  0 

2 

11*1 

HALE                 0  .0 

1 

1.2 

1 

1  9 

1 

1  9 

3 

3*7 

FL     FLORIDA  TECHNOLOGICAL  U 

TOTAL                  0  .0 

0 

.0 

Q 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

'  0 

•  0 

c 

•  0 

0 

*  0 

q 

»  0 

MALE                  0  *0 

0 

•  0 

Q 

•  0 

o 

♦  0 

O 

♦  0 

FL     UNIVERSITY  OF  FL0RI0A 

TOTAL               *  0  *3 

0 

•  0 

3 

9  9 

g 

5*  8 

1 1 

8*0 

FEMALE                  0  .0 

0 

•  0 

2 

7*1 

7*1 

14*3 

MALE                  0  *3 

0 

.3 

1 

£ 

5  *5 

7 

6*4 

FL    U  CF  NORTH  FLORIDA 

TOTAL                  0  .0 

0 

•  0 

Q 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

Q 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

MALE                  0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

Q 

•  0 

0 

.  0 

FL     U  OF  SOUTH  FLORIDA 

TOTAL                  1  .7 

2 

1*4 

0 

♦  0 

•y 

5*0 

1 0 

7.1 

FEMALE                 0  .0 

1 

2*9 

0 

♦  0 

C 

5*9 

3 

8.  8 

MALE                 1  .9 

1 

•  9 

0 

♦  0 

c 
3 

4*7 

7 

6.6 

FL     J  CF  WEST  FLORJCA 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

»  0 

FEMALE                 0  .0 

3 

•  0 

c 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

MALE  0.0 

0 

•  3 

0 

A 

♦  u 

0 

♦  0 

0 

.  0 

FL     STETSON  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

c  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                 C  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

FL     UNIVERSITY  OF  MIAMI 

TOTAL                 0        . 0 

1*9 

4 

3.9 

3» 

31.1 

38 

36*9 

FEMALE  -              0  *0 

3.7 

0 

.0 

11 

40*7 

12 

44*4 

MALE                 0  .0 

l 

1.3 

4 

5.3 

21 

27*6 

26 

34*2 

FL     UNIVERSITY  OF  TAMPA 

TCTAL                *0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

14*3 

1 

14*3 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

1 

14*3 

taHlTE * 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES I0ENT 
ALIEN 


NUMBER 


83 
31 
52 


55*3 
57*4 
54.2 


50*0 
100*0 
.0 


*0 

•  0 

♦  0 


1  2C.0 
0.  *0 
1  20*0 

3  100*0 
0  .0 
3  100*0 


310 
10 
300 


81*6 
71*4 
82.0 


98  98.0 
21  100.0 
77  97*5 

4  100*0 
0  *0 
4  100*0 


19 
3 
16 

3 
0 
3 

1 
0 
1 

41 
21 

20 


95*0 
100*0 
94*1 

100*0 
♦  0 
100*0 

20.0 
.0 
25.0 

89*1 
95.5 
83.3 


33  6e«8 
10  66*7 
23  69*7 


90 
16 
74 


90*9 
88*9 
91*4 


22  10C*0 

2  100.0 
20  100*0 

126  92*0 

24  85*7 

102  93.6 

3  100*0 
1  100*0 
£  1C0.0 


127 
30 
97 


90*7 
88*2 
91*5 


16  100*0 

2  100*0 

14  100.0 

6  100*0 

1  1C0.0 

5  100*0 


60 
12 
48 

6 
0 
6 


56*3 
44*4 
63*2 

85*7 
♦  0 
85*7 


33  22*0 
8  14*8 
25  26*0 


.0 
•0 
.0 

.0 
•  0 
•0 

20.0 
♦0 
20*0 

.9 
.0 
•0 


49  12*9 
3  21*4 
46  12*6 


♦  0 
.0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

*0 
*0 
*0 


2  4*3 

0  *0 
2  8.3 

1  2*1 
1  6*7 
0  *0 


4*0 

*o 

•  0 
*0 

,0 
*0 
*0 

*0 
*0 
*0 

2*1 
2*9 
1*9 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 

4*9 
11*1 

2*6 

•  0 

•  0 

•  0 


TOTAL 
NUMBER 


150 
54 
96 


2 
1 
1 

2 
1 
1 

5 
0 
5 

3 
0 
3 

380 
14 

366 

100 
21 
79 

4 

0 
4 

20 
3 
17 

3 
0 
3 

5 
1 
4 

46 
22 
24 

48 
15 

33 

99 
18 
81 

22 
2 
20 

137 
28 
109 

3 
1 

2 

140 
i4 
'  106 

16 
2 
14 

6 
1 
5 

103 
27 
76 

7 
0 
7 


9 

I  ERIC 


674 


878 


At! 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR ' S    DEGREES  fOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  ECUCATION  BY  MCE, 
,WI1*  ETHNICITY,  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  IHOIAN 
•       ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

PHYSICAL  SCIENCES  (  1900) 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


FL          STATE  TOTALS 

TOTAL  4 

FEMALE  0 

MALE  4 

GEORGIA 


21  INSTITUTIONS! 
23  2*0 
7  3*7 
16  1*7 


GA    AGNES  SCOTT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    ALBANY  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0  e 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    ARMSTRONG  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    AUGUSTA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    BERRY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    CLARK  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

GA    COLUMBUS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

GA    COVENANT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    EMORY  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FHMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    FORT  VALLEY  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    GEORGIA  COLL  EC E 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    GA   INST  Of  TECHN  MAIN  CAM 

TOTAL  0  . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    GEORGIA  SOUTHERN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE1  0  .0 

GA    GA  SOUTHWESTERN  COLLEGE 

TOTAL     '  0°  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

G»    GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

GA    LA  GRAfwE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
GA  MERCER 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
GA  MERCER 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
.0 

♦  0 

♦  0 

0  *0 
0  .0 

U  MAIN  CAMPUS 
0  *0 
0  .0 
0  .0 

U  IN  ATLANTA 


GA    MOREHOUSE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    NORTH  GEORGIA  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    OGLETHORPE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


NUMBER 


13 
2 
11 


1*1 
1*0 
1*1 


0 

.0 

c 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

n 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦ 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

9. 1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

2 

2*1 

2 

2.1 

1 

7*7 

0 

.0 

1 

U2 

2 

2.4 

2 

66*7 

0' 

♦  0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

vO 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

1 .5 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

22*2 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

12*5 

0 

•  0 

1 

v3*4 

0 

•  0 

0 

%  *0 

0 

•0 

1 

4.  5 

0 

.0 

1 

6*7 

0 

•0 

1 

25*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

20*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

33*3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

9 

100*0 

0 

♦JO 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

TOTAL 

tlHlTE 

NOK- RESIDENT 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

NUMBER 

X 

NUMBER 

t 

NUM8ER  X 

MJMftP  ft 

76 

6.6 

116 

10.1 

970  84.3 

65 

5.6 

20 

10. 5. 

29 

15.2 

154  80.* 

8 
57 

4.2 

56 

5*  8 

87 

9. 1 

01 o      0  j ♦ U 

5.9 

0 

.0 

0 

•  0 

1  1C0.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  *0 

3  10C.0 

0 

•0 

0 

.0 

0  *0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0  .0 

2  10C.0 

0 

•  0 

C 

•  0 

16  10C.0 

o 

.  0 

0 

•0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

!o 

0 

•  0 

0 

•0 

13  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7  10C.0 

o 

.  0 

0 

•  0 

0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  J 

7  10C.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

•  0 

14  100.0 

o 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

2  1C0.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

12  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0  *0 

0 

A 

.  u 

0 

•  0 

2 

100*0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

*0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9*1 

10  90.9 

o 

.0 

0 

♦0 

0 

*0 

2  100*0 

0 

!o 

0 

.0 

1 

11.1 

8  88*9 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

*  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

2  1C0.0 

0 

*0 

4 

4*1 

8 

8.2 

86  88*7 

3 

3.1 

0 

♦0 

1 

7.7 

12  52*3 

0 

!o 

4 

4.8 

7 

8*3 

74  8b*l 

3 

3*6 

0 

.0 

2 

66*7 

0  .0 

>  I 

33*  3 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

50*0 

0  *0 

1 

50*0 

0 

.0 

0 

*0 

5  10C*0 

o 

♦  0 

0 

♦0 

*0 

1  100*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

.0 

3 

4.6 

4 

6.2 

60  92*3 

1 

1*5 

0 

♦  0 

0 

*0 

6  100*0 

0 

*0 

3 

5.1 

4 

6*8 

54  91*5 

1 

1.7 

0 

♦  0 

0 

*0 

12  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

•  0 

.0 

0  *0 

0 

*0 

0 

♦  0 

-  0 

*0 

12  100.0 

0 

*0 

0 

•0 

2 

22*2 

7  77*8 

0 

.0 

0 

♦  0 

,  1 

100*0 

0  *0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

12*5 

7  87.5 

0 

.0' 

0 

.0 

1 

3.4 

26  89*7 

2 

6.9 

♦0 

0 

.0 

7  1C0.0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

4.5 

19  86.4 

2 

9.1 

0 

♦  0 

1 

6*7 

13  66*7 

1 

0.7 

0 

•0 

1 

25*0 

3  75*0 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

10  9C*9 

1 

<i.l 

0 

•0 

2 

20.0 

8  80.0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

*0 

4  1C0.0 

0 

.0 

0 

•0 

2 

33*3 

4  66*7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

1  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0  *0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100*0 

0  *0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

*0 

0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

100*0 

0  .0 

0 

•  0 

1 

7*7 

1 

7*7 

12  92.3 

o' 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

3  100.0 

0 

•  0 

1 

10.0 

1 

1C*0 

9  90.0 

0 

.0 

0 

.0 

0'  .0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

*0 

1  10C.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


1,151 
191 

960< 


1 
1 

0 

3 
1 

2 

16 
3 
13 

7 
0 
7 

14 
2 
12 

2 
2 
0 

II 

2 
9 

2 
0 
2 

97 
13 
84 

3 
I 

2 

5' 

1 

4 

65 
6 
59 

12 
0 
12 

9 
1 

8 

29 
7 
22 

15 
4 
11 

10 
4 
6 

1 
1 

0 

9r 
0 
9 

13 
3 
10 

2 
1 

»  1 


TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR'S     DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACEt 
ETHNICITY,  AND  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN  BLACK.  ASIAN  DR 

ALASKAN  NATIVE  NDN-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER         S  NUMBER         t       NUMBER  S 

PHYSICAL  SCIENCES  (1900) 

GE0RG1 A  ' 


GA    PAINE  COLLEGE 


TOTAL  0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

1 

100.0 

0 

♦  0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

GA    PIEOMONT  CU.LEGE 

V 

TOTAL  0 

•  0 

0 

0 

•  0 

FEMALE  C 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

GA    SAVANNAH  STATE  COLLEGE 

TOT  AL  0 

.0 

8 

86  .9 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

3 

100.0 

.  0 

.0 

MALE             4  0 

.0 

5 

63.3 

0 

.0 

GA    SPELNAN  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

4 

100.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

4 

100.  0 

o 

.0 

M4LE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

GA    UNIVERSITY  OF  GEOR 

31  A 

TOTAL  0 

•  0  B 

3 

4.7 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

1 

8.3 

0 

.0 

MALE    '     c  0 

.3 

2 

3.8 

0 

♦  0 

GA    VALOOSTA  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

HALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

GA    WESLEYAN  COLLEGE 

TOTAL              "  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  C 

.  0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

GA    WEST  GEORGIA  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

1 

7.1 

0 

,0 

FEMALE  0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

GA          STATE  TOTALS  ( 

29 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

.0 

38 

a.  7 

#9 

FEMALE  0 

.0 

16 

19.8 

0 

.0 

MALE  0 

♦  0 

22 

6.2 

4 

Ui 

HAWAII 

HI     CH AMI NAOE  U  OF  HONOLULU 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

100.  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

HI     U  OF  HAWAII  AT  MANOA 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

16 

43.2 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

2 

25.0 

v   -E  0 

.0 

0 

.0 

u 

48.  3 

HI     U    iF  HAWAII  AT  HILO 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

HI          STATE  TOTALS  (' 

3 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

18 

43.9 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

3 

33.3 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

15 

46*9 

IOAHG 

ID    BOISE  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

"o 

.0 

0 

.0 

-  FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

10    COLLEGE  OF  10AHC 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

HALE  0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

10     I0AHO  STATE  UNIVERSITY 

> 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

FEMALE  0 

0 

.0 

0 

.0 

HALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

10    LEWIS-CLARK  ST  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE         *  0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

10    UNIVERSITY  OF  IOAHO 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

1 

2.9 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

1 

3.7 

ID          STATE  TOTALS  ( 

5 

INST  ITUTIONS) 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

1 

1.4 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

1 

1.6 

ILL  IN3IS 

IL    AUGUSTANA  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

HALE  0 

.0 

c  o 

.0 

0 

.0 

TOTAL  WHITE  NON-RESIOENT 

HISPANIC  MINDRITY  NDN-HlSPANIC  ALIEN 


ER 

t  NUMBER 

s 

NUM8ER 

S 

NUM8ER 

s 

0 

•  0 

i 

100.  CI 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

l 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0* 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•0 

o 

♦  0 

5 

100.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

'  .0 

0 

*0 

5 

100.0 

0 

.0 

o 

*  0 

9 

68*9 

o 

.0 

11*1 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

5 

*?*3 

0 

•  0 

1 

16*7 

o 

•0 

100  .0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

ft 

4.7 

59 

92*2 

2, 

3*1 

0 

•0 

| 

k  8*3 

11 

91*  7 

0 

.0 

0 

.0 

J  3*8 

48 

92.3 

2 

3.8 

0 

.0 

o" 

^  *0 

10 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3< 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

7 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

100*0 

,o  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10C.0 

1° 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

\o 

•  0 

0 

•0 

1 

7.1 

13 

92.  9 

0 

•  0 

0 

♦0 

1 

50*0 

1 

50.0 

,  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

100.0 

0 

.0 

•8 

1.8 

50 

11*5 

372 

85.3 

14 

3.2 

0 

.0 

16 

19*8 

64 

79.0 

1 

1.2 

8 

2,3 

34 

9*6 

308 

86*8 

13 

3.7 

1% 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10C.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

16 

43.2 

21 

56.8 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

25*0 

6 

75.0  ' 

0 

•  0 

0 

•  0 

14 

48.3 

15 

51*7 

0 

.0 

0 

.0 

I 

33*3 

2 

66.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

.0 

0 

.0 

18 

43.9 

23 

56.1 

0 

.0 

0 

.0 

3 

33*3 

6 

66.7 

0 

.0 

0 

.0 

15 

46*9 

17 

53.1 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

*0 

20 

95.2 

1 

4*8 

0 

.0 

0 

*0 

3 

75.0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

•  0 

,17 

100.0 

0 

•  0 

1 

14.3 

1 

14*3 

85.  7 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

1 

20.0 

I 

2  CO 

4 

80*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

10 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

7 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0  0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

100.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

c*0 

0 

.0 

1 

2.9 

33 

97*1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

7 

100.0 

0 

".0 

0 

.0 

1 

3.7 

26 

96.3 

0 

•  0 

1 

1.4 

2 

2.7 

70 

95.9 

1 

1*4 

0 

.0 

0 

•  0 

16 

94*1 

1 

5.9 

1 

1*8 

2 

3.6 

54 

96.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

21 

95.5 

1 

4.5 

0 

.0 

0 

3 

100*0 

0 

.0 

0 

•830 

0 

.0 

18 

94.7 

1 

5*3 

* TABLE  '6.  TOTAL  BACH€LO*»£  OECREES  FOR  MAJOR  FIELD, CONFERRED  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RAC*t 
'     *  ETHNICIT Yt  A NO  $EXt     INST* TUT I ON  AND  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INOIAN 
mUSKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


BLACK  *    ASIAN  OR 

NON-HI  SPAN IC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


.TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


MITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
AL-  :n 

NUMBER 


TOTAL 
I  NUMBER 


PHYSICAL  SCIENCES  (19001 
ILLINOIS 


IL    AURORA  COLLEGE 

# 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  -0 

0 

•  0 

MILE                 0  .0 

0 

.0 

ti       it  hit   f  At  i  e/*  c 
IL     BARAT  CULL  fcGE 

T  eyT  a  i                              A  A 

TOTAL                  0  .0 

0 

.0 

ecu.  i  c                    a  a 
FEMALE                   0  .U 

0 

.0 

HALE                  0  .0 

0 

.0 

IL     BLACKBURN  COLLEGE 

TATA!                                   A  A 

TOTAL                   0         . U 

0 

.0 

pf  ui  i  f                               A  A 

FEMALE                  0  .0 

0 

.0 

MALE                  0        •  0 

0 

.0 

•  1         aa  ini  Cw    IIU  tliCA  C  1TV 

IL     BRADLEY  UNIVERSITY, 

t  frr  a  i                        A  A 
TOTAL                    0  .0 

1 

5.3 

FEMALE                 0       .0  , 

1 

11.1 

HALE                 0  .0 

0  * 

.0 

ti     rmrir.n  <tatp  iiuIucqctyv 

IL      U1  ILAbU   J  1  A  1 C  UnlVCKdilT 

TAT  k 1                          ft.  A 

5 

63.3 

rruai  r                               A  A 

FEMALE  W 

2 

66.7 

yi  i  C                          A  ft 

3  100.0 

IL     CQNvQROIA  TCHRS  CULLECE 

TOT  AL .                0     <,  .0 

0 

.0 

rfui  i  S»                            A  A 

FEMALE                  u  .u 

0 

.0 

MALE                 -0  .0 

0 

.0 

IL     DEPAUL  UNIVERSITY 

TOTAL                  0  *  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

•  ■           If  A  f  Tff  Ail      #11        1  ffAJ  t      CO  C  t  TV 

IL     EASTERN  ILL  UNIVERdllY 

TOT/                    0  .0 

0 

.0 

f  e  aaa  «                          A  A 
FEMAl  ..                  U        .  U 

0 

.0 

HALE                  0  .0 

0 

.0 

IL    ELMHURST  COLLEGE 

"TOTAL                 0        . 0 

0 

.0 

CCui  1  C                               A  A 

rEHALE                   0         •  U 

0 

.0 

MALE                  0  .0 

0 

.0 

IL     EUREKA  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•0 

HALE                 0  .0 

0 

.0 

II       A&FFNlffllE  f  ri  1  ff.f 

IL        WCCnilLLC  bULLCUC 

*             TAT  A 1                                   A  ft 

TOTAL                     U         •  U 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

IL    ILL  BENE0ICT1NE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  -0 

0 

.0 

IL     ILLINOIS  COLLEGE 

TOTAL                 0        . 0 

0 

.0 

FEMALE                0        .0  % 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

»0 

IL     ILLINOIS    INST    I cCHNU  LUGY 

TOTAL             «    0  .0 

2 

8.3 

FEMALE         —      0  .0 

2 

28.6 

HALE                 0  '  .0 

0 

.0 

IL     ILLINOIS  STATE  UNIVERSITY 

1.7 

TOTAL                 0  .0 

1 

FEMALE                0  .0 

1 

9.1 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

IL     ILL  WESLEYAN  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

IL    KNOX  COLLEGE 

TOTAL                 &        • 0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  »0 

0 

.0 

IL    LAKE  FOREST  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

2 

16.7 

yi  a   £                                     A              '  ft 

FEMALE                   0  .U 

1 

20.0 

HAL  E                 0        » 0 

1 

14.3 

IL    J-EWIS  UNIVERSITY 

TOTAL            5     0C  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

IL    LOYOLA  U  OF  CHICAGO 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

IL    HACMURRAY  COLLEGE 

TOTAL                 0  -.0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

.  IL    MCKENOREE  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

HALE             .    0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

a 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

A 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.  0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 , 

.0 

0 

.0 

1 

5.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

10.0 

eft 

.0 

1 

12.5 

0 

.0 

1 

8.3 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  .0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.a 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

12.  5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

17.6 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

9 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

:  o 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

1 

4.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

10.5 

11.1 

10.0 


5  83.3 

2  66.7 

3  100.0 


0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.  0 
"  0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

10.0 
12.5 
8.3 

.0 
.0 
.0 

i  .0 
>.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


5  20.8 

2  26.6 

3  17.6 


1.7 
9.1 
.C 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.  c 


2  16,7 
1  20.0 
1  14.3 


.0 
.0 
.0 

4.8 

.0 
6.7 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1 
1 

0 

1 
1 

0 

2 
0 
2 

17 


1 
1 

0 

5 
1 
4 

16 
7 
11 

40 
7 
33 


100.0 
100.0 
.0 

100.0 
100.0 

.0  < 

100.0 
•  0 
10C.0 

89.5 
88.9 
90.0 

16.7 
33.3 
.0 

10C.0 
100.0 
100.0 

90.0 
87.5 
91.7 

9f.6 
1C0.0 
97.1 


14  100. 0 
5  100.0 
9  1CC.0 


75.0 
•  0 
75.0 


5  10O.0 
0  .0 
5  10C.0 


1C0.0 
1C0.0 
100.0 

1C0.0 
>00.0 
1CC.0 


19  79.2 
5  71.4 
14  82.4 

56  96.7 
10  90.9 
46  98.0 

7  10C.0 
4  1CC.0 
3  100.0 


27 
7 
20 

10 
4 
6 


90.0 
87.5 
9C.9 

83.3 


0 

0 
0 

20 
6 
14 


100.0 
.0 

1CC.0 

95.2 
1CC.0 
93.3 


4  100.0 

1  100.0 
3  1C0.O 

2  100.0 
1  100.0 
1  100.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 

0 

.0" 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  2.4 

0  .0 

1  2.9" 


.0 
.0 
.0 


1  25.0 

0  .0 

1  25.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.7 
.0 
2.0 

.0 
.0 
.0 


3  1C.0 

1  12.5 

2  9.1 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

•o 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0  ' 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1 

1  , 

0 

1 
1 

0 

•  I 

2 

19 
9 
10 

6 

'  3 
3 

5 
1 
4 

,20 
6 
12 

41 
7 
34 

14 

5 
9 

4 

0 
4 

5 
0 
5 

7 
1 
6 

6 

1 
5 

24 
7 
17 

60 
11 
49 

7 

4  ' 
3 

^0 
6 
22 

12 
5 
7 


21 
6 

15 

4 
1 

3 

2 
1 
1 


3? 


877 


881 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATtON  BY  PACE* 
ETHNICITY*  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1971-1979 


AMERICAN  IhOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

PHYSICAL  SCIENCES  (19001 

ILLINOIS 

It    MILLIKIN  UNIVERSITY 
TOTAL^  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    MONMOUTH  COLLEGE 

TOTAL  rO  .0 

FFMALE  0°  ,0 

MALE  0  .0 

IL    MUNDELEIN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IL    NORTH  CENTRAL  COLLEGE 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

IL    ..THESTN  ILL  UNIVERSITY 
TDTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE-  0  .3 

IL    NORTHERN  ILL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    '  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    NORTH  PARK  C  6  THEOL  SEN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE         *      0  .0 
"ALE  0  *0 

IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  1  2*6 

FEMALE  1  6*3 

HALE  0  *0 

IL    CLIVET  NAZARENE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE.  0  .0 

IL    PR  1  NCI  PI  A  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *3 

KALE  0  *0 

IL    CUINCY  COLLEGE  . 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

IL    ROCKFORO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

IL  ROOSEVELT  UNIVERSITY 
„    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *1 

IL    ROSARY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *3 

MALE  0  .0 

IL    SAINT  XAVIER  COLLEGE 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HlSPANiC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER  I 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


hHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


TOTAL  Q 
FEMALE  0 
HALE  0 
IL     SANSAMON  STATE 
TOTAL  0 
FEtttLE  0 
HALF  0 
IL    ST HN  ILLINOIS  U 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IL     STHN  ILLINOI  S  U 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IL    TRINITY  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


lb    UNIVERSITY  OF  CHICAGO 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

IL    U  OF  ILL  CHICAGC  CIRCLE 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

IL    U  OF  ILL  URBANA  CAM°US 
TOTAL  2  2*1 

FEMALE  1  6*7 

MALE     &         1  1.3 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0- 
0 
0 


0 
3 

•  0 

LNIVeRSITY 

•  0 

•  3 

•  0 

CARBONOL 

•  0 

•  3 

•  0 

EOrfAROSVL 
.3 
.3 

•  3 

t 

•  0 
.0 
.0 


20*0 
100*0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦Q 

•  0 

•  0 

1*2 

•  0 

♦o  , 

.3 

•  0 


4  10*3 
2  16*7 
2  7.4 


•  0 
■  .3 

•  0 

.0 

•  0 

•  3 

.0 

•  3 
♦0 

•  0 

•  0 
.3 

10*0 

•  0 
12*5 

•  0 

•  0 

•  3 

•  3 
.3  « 
•0 

•  3 
.3 

•  0 

•0 

•  0 

•  3 

•  0 

•  0 

•  3 

♦0 

•  0 

•  3 

.0 
•0 
.3 

1*5 

•  3 
2*0 

LI 

•  3 
1*3 


NUMBER 

g 

NUMBER 

X 

NUMBER 

nuno en 

NUMBER 

x 

NUMBER 

0 

♦c 

4 

60*0 

5 

10C.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

c 

5 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

100*0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

0 

♦  0 

4 

100*0 

4 

100*0. 

•  0 

•  0 

0 

•0 

4 

0 

•  0 

1 

14*3 

1 

14*3 

6 

65. 7 

- 
0 

•  0 

7 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

.  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

0 

♦0 

1 

lV*3 

1 

14*3 

6 

85*7 

0 

•  0 

<7 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

4 

100*0^ 

0 

•  0 

4 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

q 

♦  0 

A  Vv*  V^^^^ 

o 

♦  0 

4 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

*0  . 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0  . 

9 

100*0 

0 

.0 

9 

o 

o 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

0 

•0 

0 

•0  • 

0 

*0 

9 

100*0 

0 

•  0 

9 

<*  1 

2*5 

1 

o 

2.3 

2 

5*0 

36 

90*0 

2 

5.0 

40 

o 

♦  0 

1 

9*1 

I 

9*1 

!  * 

9C.9 

o 

.  0 

1 1 

1 

3*4 

0 

•  0 

1 

3*4 

26 

69*7 

2 

6.9 

29 

r 

1*2 

0 

•0 

2 

2*4 

71 

84*5 

11 

13*1 

84 

o 

o 

•  0 

o 

•  0 

1  0 

83.3 

2 

16  *7 

12 

1 

ill/ 

i  s 

•0 

2 

2*8 

61 

84  .\7 

\ 

9 

12*5 

72 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

7 

1CO.0 

•  0 

7 

o 

o 

o 
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o 
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o 
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o 

0 
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0 
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0 
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7 

1 oo. o\ 

\ 

0 

*0 

7 

1 
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0 
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6 

15.4 

32 

82*1 

1 
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o 

♦  0 

Q 

*  0 

3 

25*0 

g 

75*0 

o 

♦  0 

12 

1 
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0 

•0 

3 

U*l 

23 

65*2 

1 
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27 

0 
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0 

.0 

0 

*0 

B 
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0 
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6 
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0 
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o 
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1 00*0 

o 
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5 

0 

* 

•  0 

0 
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0 

.0 

3 
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0 
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3 

0 
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1 
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1 
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6 
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9 

o 

♦  0 

1 

33*3 
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2 
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3 

0 
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0 
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0 
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6 
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6 

0 
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9 
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.0 

9 
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o 
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o 

♦  0 

3 

0 

.0 

0 

♦  o. 

0 

♦  0 

6 

1  cc.o 

0 

.0 
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7 
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o 
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1 
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*0 

i 
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o 
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i 
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*0 

1 
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0 
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1 

0 
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0 
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.0 
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0 

•0 
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0 
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c 
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*0 

6 
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0 
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6 

o 
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n 

o 

o 
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2 
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63 
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•0 
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1 
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91 
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95 
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♦  0 

0 

•  0 

1 

6.7 

14 

93*3 

0 

.0 

15 

1 

1*3 

0 

•0 

3 

3*8 

77 

96*3 

0 

•  0 

60 

0 

ERIC 


B7B 


882 


TABLE  *.    TOTAL  BACHELOR'S    OEGAEES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY,  AND  SEXt     INSTITUTION  A|lO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  IMOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WhITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


„  NUMBER  X 
PHYSICAL  SCIENCES  (19001 


NUMBER  . 


NUMBER 


ILLINOIS 

IL    WESTERN  ILL  UNIVERSITY 

• 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

IL    MHEATON  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

o 

♦0 

FEMALE                0  ,0 

0 

•  0 

0 

•  0 

NILE                0  ,0 

0 

.0 

0 

♦  0 

IL          STATE  TOTALS  (        47  INSTITUTIONS! 

TOTAL                 3  .3 

20 

2*2 

25 

2.7 

FEMALE                2  1*0 

10 

5*0 

5 

2.5 

HALE                1  .1 

10 

1*4 

20 

2.8 

INDIANA 

* 

IN    ANQERSON  COLLEGE 

TOTAL'                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

 MALE—   -  0  *0  — 

0 

-  .0 

0 

•  0 

IN    BALL  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1- 

HALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

f 

IN    BUTLER  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE    »  0*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

»  • 

IN    OEPAUV  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

1 

3.7 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MACE                 0  .0 

0 

•  0 

1 

5.0 

IN    EARL HAM  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0  - 

o 

•  0 

IN    FRANKLIN  COLLEGE  I NOIANA 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

HALE                 0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

IN    GOSHEN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

o 

.0 

FEMALE                0  *0 

0 

♦  0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

IN    HANOVER  COLLEGE 

TOTAL                 0        • 0 

0 

♦0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.3 

o 

.0 

HALE                 0  .0 

0 

♦0 

0 

.0 

IN    HUNTINGTON  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

o 

♦c 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

HALE                 0  *0 

0 

•o 

o 

♦  0 

IN    INOIANA  CEN  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

o 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

o 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

o 

•  0 

IN    INOIANA  STATE  U  MAIN  CAN 

TOTAL                 0  *0 

1 

7*1 

o 

•  0 

FEMALE                0  *0 

.0 

•  0 

o 

♦  0 

MALE                 0  .0 

1 

7.7 

o 

♦  0 

* 

IN    INOIANA  ST  U  EVANSVL  CAM 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

MALE                0  .0 

0 

♦0 

o 

♦  0 

IN    INDIANA  U  BLOOMINGTON 

c      TOTAL                 0  .0 

2 

1*1 

3 

1*6 

FEMALE                0  .0 

I 

2*6 

3 

7*7 

MALE                0       .0  , 

I 

♦  7 

o 

.0 

* 

IN    INOIANA  U  NORTHWEST 

TOTAL                 0  .0 

I 

25*0 

0 

♦  3 

r 

FEMALE                0        .0  . 

0 

•  0 

0 

•  0 

HALE                 0  .0 

I 

50.0 

o 

♦  0 

IN    IND-PUROUE  U  INQIANAPOLIS 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

IN    INOIANA  U  AT  SOUTH  BEND 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

-0 

IN    INDIANA  U  SOUTHEAST 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

•  0 

0 

♦  0 

HALE                0  .0 

•  0 

0 

.0 

IN    IND-PURDUE  U  FORT  WAYNE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                0^  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

  .  <» 

3 

ER 

s 

NUMBER 

1 

NUMBER 

I 

NUMBER 

I 

• 

NUMBER 

Q 

ft 

Q 

ft 

1 0 

1 00.0 

o 

♦0 

10 

0 

♦0 

3 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

10 

100.0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

•  0 

♦  0 

27 

96*4 

1 

3.6 

28 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

0 

ft 

♦u 

ft 

u 

•  c 

3 

9  5*  8 

L.  9 

24 

10 

1*1 

58 

6*3 

90.4 

30 

915 

3 

1*5 

20 

10*  1 

173 

66.9 

6 

3.9 

199 

7 

1.0 

*  38 

5*3 

654 

c 

91*3 

24 

3.4 

716 

0 

♦  0 

0 

* 

.0 

4 

80*0 

1 

20.0 

5 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

5C.0 

1- 

50.0 

2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

vioo.o 

0 

.0 

3 

0 

•0 

0 

.0 

28 

1C0.0 

0 

♦  0 

28 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

•  o . 

23 

100.0 

0 

.  0 

91 

0 

.0 

0 

.0 

17 

100.0 

0 

.0 

17 

0 

.0 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

•  0 

5 

0 

.0 

0 

•  0 

12 

100.0 

0 

.  0 

12 

0 

•0 

1 

3.7 

26 

96.3 

0 

•  0 

27 

0 

"♦0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

•  0 

7 

0 

.0 

1 

5.  0 

19 

95.0 

o 

.0 

9ft 

0 

.0 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

♦  0 

13 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

10C.0 

0 

•  0 

4 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

100.0 

0 

.  0 

9 

0 

•  0 

0 

.0 

9  5 

10C.0 

0 

1  .0 

~>  5 

0 

♦o  <, 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

4 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

87.5 

I 

12.5 

8 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

■0 

♦0 

0 

♦  0 

7 

87.5 

1 

Q 

0 

♦  0 

0 

•  0 

24 

10C.C 

0 

♦  0 

24 

0 

♦  0  " 

Q 

»  0 

5 

100.0 

Q 

♦  0 

5 

0 

•  0 

*  0 

♦  0 

19 

100.0 

0 

.0 

19 

0 

♦  0 

0 

.0. 

4 

100.0 

0 

♦  0 

4 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

ICO.  0. 

0 

♦0 

3 

0 

♦0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

9 

1C0.0 

0 

♦  0 

9 

0 

♦0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

100.0 

0 

.0 

5 

i 

*  *, 

0 

.0 

1 

7  Si 

12 

85.7 

1 

7.1 

14 

0 

.0 

0 

•  0"" 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

f« 

.0 

1 

7.7 

11 

84.6 

1 

7.  7 

13 

0 

♦  0 

0 

'  .0 

7 

100.C 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

1CC.0 

0 

ft 
♦u 

7 

0 

♦  0 

5 

2*7 

166 

89.2 

15 

8*1 

166 

0 

•  0 

4 

1C.3 

28 

71*8 

7 

17*9 

39 

0 

.0 

1 

•  7 

138 

93*9 

Q 

5*  4 

147 

0 

.0 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

•3- 

4 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

2 

0 

.0 

1 

SO*  0 

1 

50*0 

0 

•  0 

£ 

0 

.0 

0 

•  0 

23 

100*0 

0 

*0 

23 

0 

.0 

9  0 

.0 

7 

10C*0 

0 

•  0 

7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

16 

100*0 

0 

•  0 

16 

0 

♦  0 

0 

o 

11 

1C0*C 

o 

♦0 

|| 

0 

•  0 

0 

♦o 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

0 

.0 

0 

.  0 

7 

100*0 

0 

•  0 

7 

1 

14*3 

1 

14.3 

85*7 

0 

•  0 

7 

1 

20*0 

1 

2C.0 

4 

80*0 

0 

•  0 

5 

0 

♦0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

0 

♦  0 

0, 

.0 

15 

100*0 

0 

•  3 

15 

0 

•0 

0 

.0 

2 

1C0*0 

0 

.0 

*  2 

0 

♦  0 

0 

.0 

13 

100*0 

0 

•  0 

13 

B79 
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TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR'*    0E6REES  FOR  NAJO*  PIELO  CONPEAAEO  BY  INSTITUTIONS  OF  HtCHER  EDUCATION  BY  RACEt 
•  ETHNIC ITYt  A NO  SEXt    INSTITUTION  ANO  STATE  ltTB-ltTt 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

^     NUMBER  t 

PHYSICAL  SCIENCES  (1900) 

INDIANA 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


HISPANIC 


10TAL 
MINORITY 


IHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES I OENT 
ALIEN 


IN    MANCHESTER  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
IN    MARIAN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN  PURDUE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN  PJROUE 
•  TOT  AL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

♦°, 

•  0 

•  0 

•  0 


MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  *0 
CALUMET  CAMPUS 
0  .0 

0  *0 

IN    ROSE-HULMAN c INST  OF  TECHN 

TOTAL  —  0  *0 

'   FEMALE  0  .0 

MALE  v  0  .0 

I,'4    SAINT  FRANCIS  COLLEGE 
•  TCTA*l  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    SAINT  JOSEPH'S  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

"IN-.SAINT  MARY'S  COLLEGE 
JOT  AL.  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  "*'*-0  *0 

IN    SAINT  MEINRAO  COLLEGE 
TOTAL  0        .0  ^ 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    TAYLOR  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    TR I -ST ATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  4      ,  .0 

IN"  UNIVERSITY  OF  EVANSVILU 
TOTAL  I  14*7 

FEMALE  0  .0 

MALE  I  33*3 

IN    UNIVERSITY  OF  NOTRE  OAME 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    VALPARAISO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IN    WABASH  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  / 

FEMALE  '  -  0  ♦Of 

MALE  0  .0 

IN         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  I  .2 

FEMALE  0  ,0 

MALE  I    ,  .2 

ICWA 

1A    BRIAR  CLIFF  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

IA    BJENA  VISTA  COLLEGE 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Q 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  9 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


I  3.7 

0  *0 

1  3*7 

33  INSTITUTIONS) 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  -  0 
IA    CENTRAL  U  OF  IOWA 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

NILE  0 
IA    CLARKE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
I A    COE  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


►  0  * 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  Q 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


•  8 

•  7 

•  8 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

* 

X 

NUM8ER  X 

NUMBER 

X 

o 

♦  0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

6  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5  1C0«0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0  i 

2  100*0 

0 

•  0 

Q 

♦  0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

83  <8*8 

1 

1*2 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

23  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

60  98*4 

1 

1  *6 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

U  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

if 

.0 

3  1CC.0 

0 

•  0 

c 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

9  100*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

-  *0 

0 

♦  0 

8  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

?          0  *0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

8  100*0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

.0 

,  0 

•  0  ■ 

0 

•0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

c 

•  0 

6  100*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

•  0 

♦  0 

10  100*0 

0 

•  9 

0 

♦0 

0 

•  0 

6 

.0 

10  1CC.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0  * 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

2  100*0 

0 

*0 

c 

•  0 

0 

♦  0 

a  0 

♦  0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

2  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

13  100*0 

0 

♦  0 

o  0^ 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4  1C0.0 

0 

*0 

0 

•o- 

0 

♦0 

0 

♦  0 

9  100*0 

0 

♦  0 

o 

*  *o 

o 

~*0 

o 

♦  0 

3  1CC«0 

0 

♦  0 

0 

'  *o 

0 

♦0 

-  0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

2  100*0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

16*7 

5  83;3- 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.  »o 

3  10C*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

I 

33*3 

2  66*7 

0 

•  0 

0 

•  0 

I 

3*0 

I 

3.0 

32  <7*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

I 

I 

3*  A 

28  96*6 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

23  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

*0 

0 

♦0 

0 

•0 

0 

•  0 

17  100*0 

0 

♦  0 

I 

3,7 

0 

♦  0 

2 

7.  A 

23    85;  2 

2 

7*4 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

*0 

I 

3.7 

"  0 

•  0 

2 

7*4 

23  85*2 

2 

7*4 

5 

•  8 

2 

♦  3 

13 

2.0 

610  94*7 

21 

3.3 

3 

2*0 

I 

♦  7 

5 

3.  3 

138  91*4 

8 

5*3 

2 

*4 

I 

♦  2 

8 

1.6 

472  95*7 

13 

2*6 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

2  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

*0 

•0 

0 

•  0 

1  1C0«0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

I 

16*7 

1 

16*  7 

5  83*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

I 

50*0 

1 

50*0 

1  50*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

4  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

v  .0 

1  100*0 

0 

•  0 

oO 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


6 
1 
5 

2 
0 
2 

84" 

23 

61 

12 
3 
9 

«- 

0 

8 

2 
0 
2 

6 

0 
6 

10 
10 
0 

2 
0 
2 

13 
4 

9 

3 
1 

2 

6 

'  3 
3 

3r 

4 

29 

23 
6 

,  17 

27 
0 
27 


644 
151 
493 
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TARE  4*    TOT  AC 1  BACHELOR •  S    OEOAEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  IT  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  ANR  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-19T9 


6        AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMER  % 

PHYSICAL  SCIENCES  119001 

"lOW  A 


SLACK  ASIAN  Oft 

NON-HI SJANIC-^ACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


NUN8liR 


IA    CORNELL  COLLEGE 
TOTAL  0 
JFENALE^  0 
HALE  »  0 
IA    OOROT  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE'  0 
HALE  0 
IA    DRAKE  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
IA    GA AC EL ANO  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
IA    GRINNELL  COLLEGE 
"  TOTAL 


FEMALE 
MALE 
I A    IOWA  STATE 
-  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

SCI 
0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 

.0. 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

£  TECHN 

•  0 
.0 

•  0 


IA    IOWA  WESLEYAft  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IA    LORAS  COLLEGE 

TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

I A    LUTHER  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IA    MAHARISH1  INTKNATL  U 
TOTAL  '  0  .,0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

I A    M3RNINGSI0E  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

I A  NO  RT  HWEST  ERN  .COLL  EGE 
•    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IA    SAINT  AMBROSE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IA    SIMPSON  COLLEGE 

TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

I A    UNIVERSITY  OF  IOWA  , 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IA    U  Cf  NORTHERN  IOWA 
xTpTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MAlEx  0  -° 

IA    HAMBURG  COLLEGE 

TOTAL      \      0  .0 
FEMALE  V  0  *° 

MALE  N>  .0 

I A    HULIAN  PEMN  COLLEGE 
TOTAL  0    v<  .  0 

FEMALE  0 

MALE  0  .0 

I A  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


KANSAS 

KS    BAKER  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE         '<      0  .0, 
MALE  *    0  *fO 

BENEDICT INE  COLLEGE 


KS 


1 

5.9 

0 

•  0 

1 

6.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0  m 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

Q 

6 

14.3 

A 

33.3 

2 

6.7 

1 

2  .4 

0 

.0  , 

1 

3.0  ' 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.3 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0' 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  c 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

TITUTICNS) 

3.5 

7.0 

'  A 

NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


X 

• 

number/ 

* 

.0 

0 

•0 

♦  0 

0 

.0 

.0 

o 

.0 

•0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

o 

♦  0 

* 

.0 

1 

8*3 

♦  0 

0 

<  .0 

♦C 

1 

10.0 

.0 

0 

.0 

•  0 

•JO 

.0 

.0 

o 

.0 

7.1 

-%  0 

.0 

16.7 

0 

.0 

3  ^3 

o 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

o 

•  0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

o 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

0 

Co  ' 

.0 

0 

.0 

.0 

o 

*  .3 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

.0 

o 

♦  0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

\c 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

o 

♦  0 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

.0 

o 

.0 

.0 

,  0 

.0 

•  0 

0 

•  .0 

♦  0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

♦  0 

.0 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

*  .0 

.0 

0 

.0 

.0 

0, 

•  o 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

♦  0^ 

^  0 

•  0 

1.3 

2 

.9 

3.5 

1 

1.8 

.6 

1 

.6 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


hHl  TE 
NGN- HISPANIC 


NUMBER 


N OS-RE  SI OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


1 

5.9 

16 

94.1 

0 

•  0 

5 

10C.0 

1 

a.3 

11 

51.7 

0 

.0 

9 

90.0 

0 

.0 

2 

66*7 

0 

.0 

7 

100*0 

t 

6.3 

11 

91.7 

-0 

♦  0 

2 

100*0 

4  1 

10.0 

9 

9C*0 

0 

.c" 

2 

1C0.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

2 

1C0.C 

9 

21.4 

31 

73.8 

6 

50.  3 

5 

41*7 

3 

10.0 

•  zi 

86.7 

1 

2.4 

39 

9*.l 

0 

.0 

8 

100.0 

1 

3.0 

31 

93.9 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

100.0 1 

0 

.0 

"0 

.0 

0 

.0 

7 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

10C.0 

0 

.0 

10  100.0 

c 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

-9 

100.0 

0 

.0 

3 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

ICO.  0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

5 

1CC.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

2 

ICC*  3 

0 

.0 

0 

.0 

'o 

.0 

2 

100*0 

0 

C.O 

•  29 

96.7 

0 

.0 

12 

100*0 

0 

.0 

17 

94.4 

0 

.0 

12 

1CC.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

8 

1C0.0 

0 

.0  • 

8 

100*0 

0 

.  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

8 

100*0 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

! 

.0 

1 

10C.0 

13 

5.7 

207 

91.2 

7 

12.3 

46 

84*2 

6 

3.5 

159 

93*5 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

.0 

3 

uo.o 

0 

.0 

2 

103*0 

1 

11*  1 

e 

88*9 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

11.1 

8 

88.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

) 

10*0 

1 

33*3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

2 

4.8 

1 

8.3 

1 

3.3 

1 

2.4 

0 

.0 

1 

3.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*3 

0 

.0 

10C.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.  3.3 

0 

.0 

1 

5.6 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  6 

0 

.0 

0 

.0 

CO 

.3 

M  -.0 

c 

.0 

0 

•a 

7 

3.1 

2 

3.5 

5 

2.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

17 
5 
12 

10 
3 
7 

12 
2 
10 

2 
0 
2 

42 
12 
30 


33 

1 
1 

0 

7 
0 
7 

10" 
1 
9 

3 
0 
3 

4 
0 
4 

5 
2 
3 

2 
0 

^  2 

2 
0 
2 

30 
12 
18 

12 
4 
6 


227 
57 
170 


r 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  *AJOA  FIELO  CONFERRED  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOXATION  BV/ACEt 
E7HNICITV*  A HO  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE  H7|-lt7! 


AMEA I  CAN  INDIAN 
%    ALASKAN  NA7IVE 

NUMBER  S 

PHYSICAL  SCIENCES  UV03I 
KANSAS 


•LACK  c  ASUtrO* 
NOM-Hl$PANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


KS    BETHANY  COLLEGE 

<3 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

KS    BcTHSL  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  3 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  3 

0 

•  0 

NAL*  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

KS    EH PORIA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.3 

0 

•0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

*     MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

KS    FORT  HAYS  KANS  ST 

COLLEGE  <■ 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

3 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

KS    FRIENDS  UNIVERSITY 

TOTAL               .  0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

<  ^  MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

KS    KANSAS  ST  U  AiR  t 

APP  SCI 

•  0 

TOTAL             -»  0 

•  0 

0 

3 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

KS    KANSAS  WESLEYAN 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•3 

0 

•  0 

FcMALE               _  0 

.0 

0 

*0>  . 

0 

•  0 

KALE  0 

•  0 

0 

0 

•  .0 

KS    MARY  MOUNT  COLLEGE 

KANSAS 

TOTAL  0 

•  0 

I 

50*0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

I 

100*0  * 

0 

•  0 

KS    MCPHERSON  CM  EGE 

TOTAL  ' 

,0 

0 

•  0 

0  ■ 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

KS    HI 9-AMERIC A  NAZARENE  C 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  9 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  3 

0 

•  0 

KS    OTTAWA  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  C 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  G 

MALE  0 

•  0 

*  0 

•  3 

0 

•  0 

KS    PITTSBURG -ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•o 

0 

•0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

KS    SAINT  NARY  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  3 

0 

•  3 

0 

•0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

KS    SOUTHWESTERN  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

HALE  0 

•  0 

3 

•  0 

0 

•  0 

KS    STERLING  COLLEGE 

TOTAL  0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

■  0 

•  0 

KS    TABOR  COLLEGE 

TOTAL  v  0 

•  3 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

KS    *U  OF  KANSAS  MAIN 

CAMPUS 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0  ' 

1 

1.4 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  3 

I 

•  •3 

.me  o 

•  0 

JO 

•  3 

0 

•  0 

KS    taASHBURN  U  OF  TCPEK A 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

1 

14.3 

•  FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•0 

1 

14.3 

KS    WICHITA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•0 

0 

f  .0 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0  " 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  3 

0 

•  0 

c 

•  0 

KS          STATE  TOTALS  < 

21  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

•  0 

I 

.  .A 

2 

•  9 

FEMALE  0 

•  0 

ov  .0 

1 

2.5 

MALc  0 

•  0 

I 

_L 

.5 

KENTUCKY 

KY    AS BURY  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

TOTAL 

WHITE 

NON-HESIOEN* 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

TOTAL 

NUMBER 

• 
* 

• 
m 

NUMBER  * 

NUMBER 

x 

NUMBER 

0 

J 

0 

•  0 

2  IOC.  0 

0 

•  0 

2 

0 

•0 

Q 

•  0 

0  .0 

o 

•  0 

0 

0 

A 
•  J 

Q 

•  3 

2  100.0 

0 

•  0 

2 

0 

•0 

0 

•  0 

2  66*7 

33*3 

3 

0 

•  0 

o 

A 
•  w 

0  .0 

•  0 

0 

0 

•  3 

o 

•  0 

2  66*7 

l 

33*3. 

3 

0 

.0 

0 

•  0 

1A  87*3 

2 

12*5 

16 

0 

•  0 

o 

•  0 

2    66*  7 

I 

33*3 

3 

0 

•  0 

o 

•  0 

1?.  92*3 

1 

7*7 

13 

0 

•  3 

0 

o  .0 

14  100*0 

0 

•  0 

14 

0 

•  0 

o 

•  0 

0  .0 

o 

•  0 

0 

0 

A 

•  u 

o 

o 

•  c 

»     14  100.0 

0 

*c 

16 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

•0 

4 

0 

•3 

•  0 

0        •  0 

o 

•  0 

A 

V 

0 

•  0 

o 

•  0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

0 

•  0 

39  100*0 

0 

•  0 

39 

0 

•  0 

0 

•  0 

8  100*0 

o 

B 

0 

•  U 

0 

A 

•  u 

31  100*0 

0 

•  3 

31 

0 

•  0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

•0 

3 

0 

0 

•  0 

0  .0 

o 

•  0 

0 

c  0 

•  0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

•  0 

3 

0 

1 

50.0 

1  50*0 

0 

✓ 

•  0 

2 

0 

*?0 
•  u 

Q 

•  0 

1  100*0 

o 

•  0 

1 

0^ 

•  0 

1 

100*  0 

O        0  .0 

•0 

1 

* 

0 

•  0 

X) 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

0 

•0 

0 

•  0 

0  .0 

o 

•  0' 

0 

0 

•  0 

+  0 

A 

•  u 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  100*0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100*0 

•  0 

<3t  1 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  ICOfO 

0- 

•  9 

1 

20*0 

1 

20.0 

4  80*0 

0 

•  0 

1 

100  *0 

^ 

100*0 

0  *0 

•  0 

3 

•  0 

Q 

•  6 

4  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

•  0 

• 

*  o 

o 

•  0 

0  .0 

o 

•0 

0 

A 
•  V 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

.c 

0 

:  .0 

0 

•  0 

5  10C.0 

0 

.0., 

0 

•0 

o 

•  0 

S  100*0 

o 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0  .0 

c 

•  0 

0 

.c 

0 

•  0 

3  75*0 

1 

29*0 

0 

j  .0 

o 

A 

•  J 

1  100*0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  66*7 

1 

33*3 

3 

•0 

0 

•  0 

2  10C*0 

0 

•  0 

e  9 

0 

•0 

0 

•  0 

1  100*0 

o 

•  0 

G 

•  0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•o . 

* 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

*•  0 

0  *0 

o 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  c 

"           1  100*0 

0 

•Pi 

2 

2*  * 

* 

A*  1 

69  93*2 

2 

2.7 

1 

«.3 

2 

16.7 

10  83*3 

0 

'.0 

1 

1*6 

1 

1*6 

59  95.2 

2 

3.2 

1 

U.3 

I 

28.6 

5  71*4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0: 

0 

•  0 

1 

1 4*3 

28.4 

5  71*4 

0 

.0 

1 

A.  3 

1 

.4.3 

22  95*7 

o, 

•0 

1 

25*0 

1 

9C  A 

3    75*  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

19  100*0 

0 

•  0 

1 

2.6 

9 

3.9 

215  93*5 

6* 

2*6 

230 

3 

7.5 

A 

10.0 

35  87*5 

1 

2.5 

3 

1.6 

5 

2.6 

180  94*7 

5 

2*6 

190 

0 

•0 

0 

•  0 

7  1C0.0 

0 

•  0 

7 

0 

•  0 

0 

*ft 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

4  1C0.0 

0 

•  0 

4 

gERjfc 


8*86 


TAKE  *•    TOTAL  JAACHfLOR».S    OCGftEES  FOR  MAJOR  FIELD  COMFERREO  IV  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  E DUCAT  ION  tV  R*CE, 
/  ETHNICITY,  AMD  SEXl    INSTITUTE  AND,  STATE  Iftt-ltTt 


P 


AMERICAN  1MOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  OK 

NON-HISFANIC  PACIFIC  ISUNOEK 


HISPANIC 


T  OT  A I 
MINORITY 


NMI* 
NON-HI 


NOH-AE  SIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


NOWER         f  NUHSER 

1 

MMtER 

I 

NUMBER 

I 

NUHRFR 

t  - 

HURLER 

I 

hUH6£R 

I 

NUMSER 

m  i  m  a-  #J*  ft  ft       ff  if  fcjf  ftT  ft"      ft>  %  A**  ft 

pHYSVAL  SCIENCES  (19001 

• 

* 

KENTUCKY 

3 

* 

KY    KLLARIuNE  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

0 

i  *o 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

100.0 

0 

•  0 

4 

FEMALE               0    .  .0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•0 

1 

MALE                0  *0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

3 

1CC.0 

0 

•  0 

3 

ft/w        iCiCf    ^ i  ft>j»  ftp 

KY    MREA  COLLEGE 

TOTAL     >v        0  *0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7 

77.8 

2 

22*2 

9 

ftVftfMAft   ft¥                                       A  A 

FEMALE         \    0  *0 

0 

•  0 

jO 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

*0 

1 

MkLE  *o 

0 

♦  0 

0 

,  *o 

0 

•0 

0 

•  0 

6 

75.0 

2 

2**0 

6 

ft#  w       it  c       t  a            i  rr  f 

KY    WE  SCI  A  COLLEGE 

A  1                                   A  A 

TOiAL                 0  •0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

J 

100*0 

0 

*0 

I 

FEMALE               0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•0 

1 

MALE                0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.*  o 

.0 

0 

♦  c 

0 

.0  4 

0 

•  0 

0 

A*  w          ^  A  AA  A  A  ftp  ft    i              tl    ft    ft?       f  AJ  1 

KY    CAHFMLLSVILLE  COLLEGE 

■a 

■» 

TQTAL                0  *0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

.  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0* 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  3 

1 

*#  W          Af  ftif  Alf     Jl  Ml   ftft»*»ftP       ft*  ft      ftf  W 

KY    CENTRE  COLLEGE  CF  KY 

♦ 

Aft                                             A  A 

TOTAL                  0  .3 

0 

•  0 

r 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

11 

91*7 

1 

8.3 

12 

FEMALE               0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0  * 

0 

.0 

0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0  * 

0 

.0 

0 

♦  0 

9 

9C*0 

1 

10*0 

10 

KY    CUMBERLAND  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•2a 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

1C0*0 

0 

•0 

•9 

FEMALE                0  .0 

0 

•Or 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

,*o 

3 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

100*0 

0 

.0 

6 

KY    EASTERN  KY  vniVERSITY 

TOTAL             *0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

22 

91*. 

2 

8*3 

24 

fENAL£               0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

*0 

4 

mal£            o  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

16 

9C*0 

2 

10.0 

'  20 

KY    GEORGETOWN  COLLEGE  * 

' 

TOTAL               0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•0 

2 

FEMALE                0       . 0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.9 

0 

HALC               0        ♦ 0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

KY    KENTUCKY  ItESLEYAN  COLLEGE 

.0" 

TOTAL               0       ♦ 0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

3 

100*0 

0 

»0 

3 

FEMALE               0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

2 

kv  moreheao  State  university 

TOTAL               0  .0* 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0  • 

T 

67*5 

1 

12.5 

8 

FEMALE     ^      .0  *0 

0 

♦  0 

o. 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

4 

ec.o 

1 

20.0 

5 

MALE               0  *0 

*  0 

•  0 

0^ 

0 

•0 

.0 

3 

100*0 

«o 

.0 

3 

KY    MURRAY  STATJE  UNIVERSITY 

TOTAL                0        *0  % 

I 

i*4 

0 

.0  4 

0 

♦0 

1 

3*4 

26 

96*6 

0 

.0 

29 

FEMALE               0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

6 

100*0 

0 

.0 

6 

MALE                0  *0 

I 

4*3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

«»3 

22 

95*7 

0 

.0 

23 

KY     HJRTncPUl  A"  UNIVERSITY 

TOTAL               0  »0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

10 

100*0 

0 

•  .0 

10 

FEMALE                0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

2 

10C.C 

0 

.0 

2 

MALE               0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

6 

100.C 

0 

.0 

6 

KV    FIKEVILLE  COLLEGE 

TOTAL                0  *0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

I 

100.0 

0 

.0 

1 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

f  1 

MALE                0  *0 

0 

♦  0 

0 

"".0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4  0 

♦  0 

0 

KY    THOMAS  MORE  COLLEGE 

c 

_ 

TOTAL             '0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

10 

1C0.0 

0 

♦  0 

10 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

MALE               0  *0 

0' 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

'  8 

l\Y    TRANSYLVANIA  UNIVERSITY 

TOTAL                0  *0 

0 

•  0 

,0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

FEMALE               0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

MAI*             "0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

9 

•  0 

1 

100.0 

0 

.3 

1 

KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 

TOTAL      ,         0  .0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

26 

109.0 

o 

♦  0 

26 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

22 

100.0 

0 

•0 

22 

KV    UNIVERSITY  OF  LCUISVILLE 

t 

TOTAL               0  .0 

0 

♦  0 

z 

5.6 

1 

2.6 

3 

6.3 

31 

66.1 

2 

5.6 

36 

FEMALE               0  .0 

,0 

•  0 

o 

•  0 

I 

33*3 

1 

33.  3 

2 

66.7 

o 

♦  0 

3 

MALE               0  .0 

0 

•  0 

2 

6*1 

t  0 

•0 

.  2 

4.1 

29 

67*9 

2 

6.1 

33 

KY    WESTERN  KY  UNIVERSITY 

TOTAL                0       ♦ 0 

0 

•  0 

0 

'♦0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

*  13 

FEMALE               0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

MALE               0  .0 

•o 

•  0 

0 

•  0 

c 

* 

•  0 

0 

.0 

100*0 

0 

♦0 

11 

KY         STATE  TOTALS  (        19  INSTITUTIONS! 

c 

TOTAL*               0  .0 

1 

.5 

♦  9 

1 

♦  5 

4 

1.9 

199 

94.3 

6 

3.6 

*  211 

FEMALE               0  .0 

0 

♦  0 

0 

1 

2*3 

1 

2.3 

42 

95*5 

1 

2*3 

44 

MALE                0  .0 

I 

•A 

z 

1*2 

0 

♦0 

3 

1.6 

157 

94*0 

7 

4.2 

16*7 

LOUISI ANA 

LA    CENTENARY  C  OF  LOUISIANA 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

»  0 

.0 

11 

100*0  * 

0 

*0 

11 

FEMALE               0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  .0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•0 

1 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*  .0 

0 

.0 

10 

100*0 

0 

fc  .rt 

'  10 

LA    OtUARO  UNIVERSITY 

TOTAL             *  0  .0 

9 

100*0  > 

0 

♦  0 

0 

•0 

9 

10C.0 

0 

•  0 

9 

•  0 

9 

FEMALE                0  .0 

A 

lOOtQ. 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

MALE                0    .   .0  , 

5 

100*0 

0 

.0 

0 

•0 

5 

190.0 

0 

*0 

0 

•0 

5 

I  ERIC 


•63 


887 


TABLE  6.  *  TOTAL  BACHELOR'S    DECREES,  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 

ETHNICITYt  A NO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  1971-1979 


american  indian 
aCaskan  natsve 

NUMBER  I 
PHYSICAL  SCIENCES  119001 
LOUISIANA 

LA    WAMBLING  STATE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

„    MALE  0  .0 

ll    LOUISIANA  COLLEGE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  f ACTFIC  ISLANDER 


NUMBER 


TOTAL 
FEMCLE 

LA    LA  STATE  U 
TOTAL 
FEMALE 
*AL€ 
LA    LA  STATE  U 
" — -UDT  U  * 
S.  FEMAtE 
MALE 


.3 
.3 
.0 


0 
0 
9 

ANC  ACM  C 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

SHRE VEPJAT 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


LA    UNIVERSITY  OF  NEW  ORLEANS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


LA    LOUISIANA  TECH  LHlVERSIfY 


0  .0 
0  .0 
0  .0 

IN  NEW  ORLEANS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
e  UNIVERSITY 
0  .3 
0  .0 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
LA    LOYOLA  U 
TOTAL  ' 
FEMALE 
MALE 
LA    MCNEESE  STA 
TOTAL 
FEMALE  * 
HALE 

LA    NICHOLLS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LA    NORTHEAST  LOUISIANA  U 


TOTAL  » 
FEMALE 
MALE 
LA    NTHWSTN  ST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .3 

0  .0 

0  .3 

OF  LA 

0  .0 

0  .0 

0  .0  * 


LA     STHESTN  LA  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
HAL  E 
LA    SOUTHERN  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
LA    STHN  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

ACM 

0 
0 
0 

IN  NEW  ORLEANS 

0  „  .3 
0  .3 
0  .0 


LA    TULANE  U  CF  LOUISIANA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
LA    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  .3 
0  .0 
STHWSTN  LOU  SI  AHA 


.0 
.0 
•  0 


LA    XAVIER  UNIVERSITY  OF  LA 


TOTAL 
FEMALE 
•  MALE 


LA          STATE  TOTALS 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

MAINE 

ME    BATES  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
ME    BOWDOIN  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
ME    COLBY  COLLEGE 
TOTAL            w  0 
 FEMALC  0— 


.0 
.0 
.0 


.3 
.0 
.0 


.3 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.3 


3 
3 
•  3 

MAIN  CAM 
.0 
.0 

0 


100.0 
•  0 
100.0 


5IUM6ER 


0 
0 

a 


MALE 


0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

3 

.3 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

3 
3 

.0 
.0 

/ 

0 
0 

.0  - 
.0  • 

o 

.0 

0 

.0 

-* 

6.9 

0 

.0 

I 

7.  T 

o 

.0 

\ 

6.3 

*  o  k 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.3 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

11 

11.1 

o 

.0 

1 

25.0 

o 

•  0 

o 

•  3 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0' 

.0 

q 

.0 

o 

.0 

2 

5.9 

0 

-  .0 

2 

26.6 

o 

.0 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0> 

.0 

0 

.0 

0 

.0  * 

0 

.0 

•J 

o 

.0 

4 

80.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

,  .0 

2 

66.7 

o 

•  0 

2 

100.0 

0 

.0 

3 

.0 

o 

.0 

2 

100.3 

o 

.0 

2 

5.3 

I 

2.6 

0 

.0 

"*  0 

.  0 

2 

7.T 

I 

3.6 

2 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

2 

8.0 

o 

•0 

9 

100.0 

0 

.0 

6 

103.0 

0 

.0 

3 

*00.0 

0 

.0 

TITUTIOhS) 

36 

12.2 

2 

.7 

15 

20.6 

1 

1.4 

21 

9.4 

1 

.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

HISPANIC 
NUMBER 


CO 
3 
0 

0 
0 
3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.3 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WMTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCh-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


4  130.0 
0  .0 
4  100.0 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

50.0 
.0 

so.o 


.0 
.0 
.0 


1  50.0 
0  .0 
1-  5C.0 


0 

•  0 

0 

•  0 

44     93. 6 

3 

6.4 

0 

.0 

0 

.0 

11  91.7 

1 

8.3 

0  ' 

.0  s 

0 

%° 

* 

33  94.3 

2 

5.7 

1 

16.7 

1 

16.7 

5  83.3 

o 

•  0 

o 

•  0  t 

0 

,  .0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

20.0 

1 

20.0 

4  60.0 

0 

.0 

1 

3.4 

3 

1C.3 

26    85. 7 

0 

•  0 

o 

.0 

1 

7.7 

12  92.3 

0 

lo 

1 

6.3 

2 

12.5 

14  87.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

29  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

Z  lCCvO 

0 

\o 

0 

.0 

0 

.0 

27  100.0 

0 

.0 

1 

12.5 

1 

12.5 

y    87. 5 

Q 

•  0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0  .0 

0 

.0 

1 

12.5 

1 

12.5 

7  67.5 
• 

,0 

.0 

0 

.0 

1 

11.1 

8  66.9 

n 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

3  75.0 

0  . 

!o 

3 

.0 

0 

.0 

5  10C.0 

0 

4  .0 

0 

•  0  « 

0 

'<  .0 

16  10C.0 

n 

•D 

o 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

14  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

5.9 

32  94.1 

o 

.0 

0 

•  0 

2 

26.6 

5  71.4 

0 

.0 

o 

•0 

0 

.0 

27  100.0 

*>  0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  C 

1  100.C 

o  - 

.0 

0 

>  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0  . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

0 

.0. 

0 

-0  j 

1  100.0 

0- 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

dC.O 

0  .0 

1 

20.  n 

o 

.0 

2 

103.0 

0  .0 

0 

.0 

o 

.0 

2 

66.7 

0  .0 

•  1 

33.3 

0 

.0 

2 

100*0 

u  .0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

o 

.0 

2 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

* 

3 

7.9 

6 

15.6 

31     61.6  , 

1 

2*6 

1 

6.3 

1 

6.3 

11  91.7 

0 

.0 

2 

7,7 

5 

19.  2 

20  76.9 

1 

3.6 

0 

.0 

2 

6.7 

27  90.0 

1 

3.3 

0 

.0 

0 

.0 

5  1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6.0 

22  86.0 

1 

4.0 

0 

.0 

9 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

^0 

0  ^0 

0 

.0 

6 

2.0 

44 

14.9 

244  62.7 

,  7 

2.4 

1 

1.4 

IT 

23.6 

54    75.0  i 

1 

1.4 

5 

2.2 

27 

12.1 

190  85.2 

6 

2.7 

0 

.0 

0 

.0 

26  1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

20  100.0 

0' 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

21  100.0 

a 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

17  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

16  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

.0 

~  0 

—  -:o  

0 

.a 

 12tOC-.-0  

0 

.0 

TOTAL  • 
NUMBER 


4' 
0 
4 

2 
0 
2 

47 

12 

35 

* 

1 
5 

29 

13^ 
16 

29 

2 
27 

• 

0 
6 

9 
4 

5 

16 

2 

14 

34 
7 
27 

1 
0 
1 

6 
1 
5 

5 

2 
3 

'  2 
0 
2 

36 

12 
26 

JC 
5 
25 

9 
6 

3 


295 
72 

223 


26 

6  c 
20 

21 
4 
17 

16 
4 

12 


884  838, 


TABLE  4*     TOTAL  BACHELOR'S    OECREES  fW  MAJOR  FIKO  CONFER A 10  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHFA  EOUCATION  BY  RACE. 
ETHNICITY t  A NO  SEX*    INSTITUTION  ANO  STATE  HTB-H79 


AMU  I  UN  INOIAN 
ALASKA %  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OH 

NON~tt|SPANIC  PACIFIC  ISLANOEft 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


UNITE 
NON-HISPANIC 


NQN-AESICENT 
ALIEN 


NUMBER  t 

NUMBER 

% 

NUMBER 

I 

'  NUMBER 

I 

NUMBER 

s 

NUMBER 

S 

NUMBER 

t 

PHYSICAL  SCIENCES  (If OOI 

- 

- 

MP 

MAINE 

a 

ME    HAS SON  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

I 

2S  »0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

25*0 

3 

75.0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

I 

SO*  0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

50*0 

k 

50.0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•0 

w  2 

100.0 

0 

•  0 

ME    SAINT  JOSEPH'S  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

•  0 

1 

10C.0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

MALE                0,  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

ME    U  OF  MAINE  AT  0M)*0 

TOTAL               0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

19 

10C.0 

■0 

•  0 

FEMALE                0       .  0 

"  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

.0 

S 

10C.0 

0 

•  0 

MALE                0  «0 

0 

•  0 

0 

♦  q 

0 

•  0 

0 

♦0 

14 

100*0 

0 

•  0 

ME    U  OT  ME  AT  PRESQUE  ISLE 

TOTAL                0       . 0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

FEMALE               0  .0 

0 

s  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•0 

o 

♦  D 

1 

10C.0 

0 

♦  C 

ME    U  OF  SOUTHERN  MAINE 

TOTAL                0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

2 

10C.0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0  x 

0 

•0 

0 

•0 

o 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

MALE                0        .0  » 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

ME       ■  STATE  TOTALS  (  B 

INSTITUTIONS! 

TOTAL                0  .0 

I 

1*1 

0 

•  0 

0 

1*1 

69 

98*9 

0 

•  0 

FEMALE                0        .0  , 

i 

4*3 

0 

•  0 

0 

•0 

4*3 

22 

95*7 

0 

•0 

MALE                0     ,  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

•  0 

47^  10C*0  • 

0 

•  0 

HARYLANO 

- 

MO    COLLEGE  OF  NOTRE  OAME  MO 

" 

TOTAL                0  *0 

33*3 

0 

•  0 

0 

•0 

33*3 

2 

66*7 

0 

♦  3 

FEMALE                0  *0 

I 

33*3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

33*3 

2 

66*7C 

0 

•  0 

NILE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

♦  0  . 

0 

«0 

0 

•  0 

MO    COLUMBIA  UNION  COLLEGE 

•J 

TOTAL                0  .0 

0 

•0 

I 

12*5 

0 

♦  0 

12*5 

7 

87*5 

0 

•0 

FEMALE                 0  «0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

o 

*0 

2 

100*0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

.  0 

•  0 

I 

14.7  3 

0 

•  0 

1 

14*7 

5 

63*5 

0 

•  0 

MO    FR0ST6URG  STATE  COLL EOF 

TOTAL                0  .0 

0 

«0 

0 

•0 

0 

•  0 

o 

•  0 

11 

100*0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

*0 

0*  .0 

0 

*0 

m^LE                0       •  0 

0 

♦  0 

0 

«0 

0 

♦  0 

o 

•  C 

lb>  100*0 

t  o 

.0 

NO    GOUCHER  COLLEGE 

TOTAL                0  »0 

0 

•  0 

0 

♦  U 

0 

♦  0 

o 

*0 

9 

90*0 

1 

10*0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

o 

*0 

9 

9C*0 

1 

ICO 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

.  o 

«0 

0 

♦  0 

o 

*0 

0 

«0 

0 

♦  0 

MO    HO 00  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

*0 

4 

J  00*0 

0 

*0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

•0 

4 

100*0 

0 

.0 

MALE                0       . 0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  9 

MO    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

3*0 

I 

3*0 

32 

97*0 

0 

•  *0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

I 

11*1 

IU1  * 

8 

68*9 

0 

*  0 

*  MALE               *0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

24 

100*0 

0 

•  0 

NO    LOYOLA  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

o 

*0 

9 

100*0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

~  0 

♦c 

0 

•  0 

^ 

♦  0 

o 

*o 

0 

.0 

*  0 

*0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0  * 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

9 

100*0 

0 

.0 

NO    MORGAN  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL             *  0  .0 

s 

71*4 

0 

•  0 

0 

•  0 

71*4 

0 

*0 

2 

28*4 

FEMALE                 C  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

s 

71*4 

0 

^0 

c 

♦  0 

r 

71*4 

0 

*0 

2 

26*4 

NO    MOUNT  SNT  MARY'S  COLLEGE 

*o" 

TOTAL                0  .0 

0 

0 

•  0 

b 

♦  0 

o 

*0 

4 

100*0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

1 

100*0  ' 

0 

•  0 

MILE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

♦  C 

1  5 

100*0 

0 

•  0 

MO    SNT  MARY'S  COLLEGE  OF  MO 

TOTAL                0  .0'* 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

*0 

7 

10C*0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

•  0 

S 

10C*0 

0 

•  0 

MACE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

*0 

2 

100*0 

0 

•  0 

NO    SALISBURY  STATE  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

o 

•  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

FEMtLE                0  .0 

0 

*  ;o 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

MILE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

•  0 

♦  0 

o 

♦  0 

3 

1CC.0 

0 

•  0 

NO    TOW SON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                0  ♦0- 

£♦9 

I 

2*9 

0 

•6 

2 

i  5*7  ■ 

31 

66*4 

2 

5.7 

FEMALE                 0  .0 

•  0 

1 

11*1 

0 

•  0 

I 

11*1 

6 

44*7 

2 

22.2 

MALE               O  .0 

3.8 

0 

♦  0 

0 

•0 

3*8 

2S 

94*2 

0 

.0 

NO    U  Of  NO  COLLEGE  PARK  CAN 

9 

TOTAL                0  .0 

2*9 

I 

♦7' 

2 

1*4 

S.O 

119 

85*4  $ 

13 

9.4 

FEMALE               0  .0 

•  0 

1 

2*7  . 

2 

S*4 

6*1 

33 

89*} 

1 

2*7 

NILE                0  .0 

3*9 

0 

•  0 

0 

*0 

3*9 

66 

84*3 

12 

11*8 

NO    U  OF-HO  BALTIMORE  CO  CAM 

TOTAL                0  .0 

S.9 

0 

♦  0 

0 

•  0 

S.9 

16 

94*1 

0 

•0 

*    FEMALE                0  .0 

33*3 

0 

♦  0 

0 

•0 

33.3 

2 

46*  7 

♦     **  0 

.'0 

MALE  *               0  .0 

0 

•  0 

0 

♦°. 

0 

♦  0 

0 

.0 

14  100.0 

0 

.0 

MO    WASHINGTON  COLLEGE 

\ 

y 

TOTAL                0  .0 

0 

•  9 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

7 

100*0 

0 

•  0 

•    FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0  v 

-  1 

100*0 

0 

•  0 

,    MILE                0  .0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

s  6 

100*0 

0 

J 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


4 

2 
2 

1 
1 

\° 

19 
5 
14 

1 
0 
1 

2 
1 
1 


90 
23 
67 


3 
3 

0 

6 

2 
6 

11 
0 
11 

10 
10 
0 

4 
4 

0 

33 
9 
24 

9 
0 
9 

7 
0 
7 

6 
1 
5 

7 
S 

2 

3 
0 
3 

3S 

139 
37 
102 

17 
3 

14 

7 
1 
6 


9 

ERIC 


•83 


880 


TULE  4.  _T0TA1  SAOtRQA'S 

i  r 


m    AMERICAN  INDIAN 
aLaSKAN/UTIVE 

_^  noWa  ♦  A 

PHYSICAL  SCIENCES  (19001 
MAAYLANO  ' 


OECAEES  FOA  HAJOA  FlELO  CONFIAA&  W  'INSTITUTIONS  Of  NlCHEA  FOUCAtlON  BY  MCE. 
ETHNICITY,  AND  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE    H7B-1979  - 

TOTAL  N*  ITE 

Hi  NOAt  TY  NON»Kl  S»ANJC 


HACK  ASIAN  OA 

NON^ISFANIC  PACIFIC  ISLANDE* 


NUMBER 


NUHftERy 


HISPANIC 
NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


*ON-A£SICENT 
ALIEN 


NUHBE* 


TOTAL 
X  NUHBEA 


NO    MESTEA::  NAAYLANt  COLLEGE 
TOTAL  0  ^3 

FEMALE  o 

HALE  0,  .3 


w  0 
0 
0 


.0 
•  0 
.0 


NO         STATE  TOTALS  t  16 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  iO  .3 

*    MALE  0  ,0 


IKSY  ITU7 ICNSI 
•12  3*9 
2  2*4 
10  4*6 


~.0 
♦  0 
.0 


3.  1*0 
2  2.* 
1    .  *5 


20.0 
.0 
.25.0 


3  3.5 
1  .5 


19 
7 
12 


20.0 
.0 
25.0 


6.3 
••2 

5.5 


4  10.0 

1  100*0 
3  75.0 


£67 
74 
193 


67.1 
17.1 
16.1 


IB  5.9 
4    *  4.7 
14  6.4 


304 
•5 
2i9 


♦  0 
.0 
.0 


MASSACHUSETTS  ^  « 

\k    AMERICAN  I NT AN AT L  COLLECE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

HA    A4HEAST  COLLECE* 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0        .0  • 

HA    ASSUMPTION  COLLECE 
. TOTAL    •  0  .0 

FEHALE  0  .0 

HALE  *  0  .0 

r ATLANTIC  UNION  COLLECE 
TOTAL  .0  .0 

-     FEMALE  0  .0 

r         HALE  0  .0 

HA    BOSTON  COLLECE 
TOT  Ai.  *  1* 

FEMALE  9 
MALE  0 
HA    BOSTON  UNIVERSITY 
TOTAL  1  2.3 

FEMALE  0  .0 

*    HALE  1  3*0^ 

HA    BAANOEIS  UNiyERS  ITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  $  0  .0 

MA    CLAAK  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

y         HALE  0N      .0  " 

HA    COLLECE  OF  THE  t£LY  CROSS 
TOTAL*  0  .0 

%         FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

• — NA    COLLEGE  OUA  LAOV  OF  ELMS 
TOTAL  0  .0 

Ff  MA  LE  0  .3 

HALE  0  .0 

MA    CUAAY  COLLECE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

*     HA    EASTERN  NAZAAENE  COLLECE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0    t  .0 

MALE  0  .0 

HA     EMMANUEL  CCtLECE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *3 

HALE  0  .0 

HA    GDRDON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HA    HARVARD  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
HA    MASS  INST 
10T  AL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  *0 

0  .3 
TECHNOLOGY- 

0  .0 

0  .0 

0  .3 


MA    63ST0N  STATE  COLLECE 
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TABLE  6*  TOTAL  BACHELOR 4 S  DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
iadlc  v  ETHNICITY,  ANO  SEX*     INSTITUTION  AMD  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 
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TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
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TOTAL  0  .0 
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NN    HAMLINE  UNIVERSITY 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  C  .3 

MALE  0  .0 

MN    MACUESTER  COLLEGE 
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MA  LE  0        ♦  0 

MN    SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 
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FEMALE  •      0  *0 

MALE  0  *0 

MN    STHtaST  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  •Ol 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

MN    Ml  NONA  STATE  UNIVERSITY 
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TAtLE  *♦    TOTAL  SACHROR'S    DEGREES  FOR  MAJOR*  FIfLO  CONFERRED  iV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  §Y  MCEt 
g        ETHNICITYt  A  NO  SEX*     INSTITUTION  AN  0  STATE  1171-197* 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 
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1 


100.0 

•  0 
100.0 

84.2 
71.4 
91.7 

100.0 

•  0 
100.0 


4  100.0 
1  100.0 
3  1C0.0 

1 »100.0 

0  .0 

1  100.0 

1  100.0 
1  100.0 
0  .0 


100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
100.0 

•  0 

100.0 
.0 
100.0 

•  0 
.0 

•  0 

1CC.0 
100.0 
100.0 


.0 
.0 
.0 

15.8 

26  -6 
6.3 

.0 
.0 
•0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

r>  .0 

.0 
.0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0- 

.0 

.0 

100.0 
100.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 


12 


feERIC 


191 


895 


TUU  *.    TOTAL  ^^^f'nSs^SffM  l^ri^"16""  £0U""°H  " 


AMERICAN  IKOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 

'PHYSICAL  SCIENCES'  119001 


•LACK  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUN  SEA 


HISSOJRI 

NO    NTHEST  NO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL.  0  .0 

FEMALE  0  .0. 

MALE  0  .0 

NO    NTHWST  NO  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FcMRLE 
HAL  E 

NO    PARK  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 
.0 

.0  ' 

•  0 
.0 


KO    ROCK  HURST  COLLEGE 


Ik 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MC    SAINT  LOJIS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NO    SAINT  LOUIS  U-PARkS  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        ,0  < 

MC    SCHOOL  OF  THE  OURaS 


•0 

C  .0 
0  .0 
U  MAIN  CAMPUS 

0  .  .0 
0  .0 
C  .fr 


TOTAL 
FEMALE 

MR  LE  - 
MO    ST HE ST  MO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


ST 


0  .0 

0/  .o 

0  .0 
UNIVERSITY 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MO    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MO    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
'  MALE 


MO    SOUTHWEST  BAPTIST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MO    STHWST  MO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0, 

MALE  .0  .0 

MO    STEPHENS  COLLEGE 

TOTAL  '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE      "  0.0 
MO    TARftIO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    U  OF  MISSOURI-CCLUHBIA 
TOTAL  0  .0- 

FEMALE  0    -  .0 

MR  LE  0  .0 

MO    U  OF  MISSOURI-KANSAS  CITY 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
MISSOUAI-RCLLA 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
MISSOURI-SAINT  LOUIS 
0  .0 
0  .0 
0    '  .0 
MC    WASHINGTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NO    WESTMINSTER  COLLEC 
TOTAL  0 
FEMALE  .     C       .  0 

MALE  *     0  .0 

NO    WILLIAM  JEhELL  COLLEGE 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER      <  < 


TOTAL 
MINORITY 


MUTE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


3  5.1 

1  B.3 

2  4.3 


HC-       STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  -     0  .0 


30  INSTITUTIONS) 


MONTANA 


NT  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


\ 
\ 


if  GREAT  FALLS 
0  .0 
0  #0 
0  .0 


1.6 
1*2 
1.7 


.0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

1 

.0 
.0 

*.o 

3.4 
.0 
-  A.  3 


.0 
.0 
•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


2  3.4 
0  .0 
2       A. 3 


0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

,  0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0 

.0 

1 

2.6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  - 

•0 

1 

3.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0  - 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  G 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

2.6 

0 

.0 

0 

•°. 

2 

6W 

0 

.0 

1 

3.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

7.7 

0 

•  0  - 

1 

3.8 

0 

.0 

2 

5.7 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

12.5 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

3.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

.0 

ER 

X 

NUMBER  X 

NUMBER 

X 

o 

• 

.0 

14  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

13  100.0. 

0 

•  0 

o 

•  0 

12  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  1CC.0 

0 

•  0 

0 

•  .0 

11  100*0 

0 

•0 

A 

1* 

.0 

2  1C0.0 

0 

•  0 

0 

0  .0 

0 

.0  - 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

B  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

7  100.0 

0 

•  0 

■J 

11.9 

50  64.7 

2 

3.4 

1 

B.3 

11  91.7 

0 

.0 

6 

12*8 

39  83.0 

2 

4.3 

o 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

■  .0 

3  10C.0 

0 

•  0 

0 

.Oi 

i  k  i no. n 

o 

♦0 

0 

.0 

5  10C.0 

0 

•  0 

.0 

•  0 

10  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3  100.0 

o 

.  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  c 

3  1C0.0 

0 

•  0 

1 

?  ft 

35  97.2 

o 

•  0 

0 

.0 

3  1CC.0 

0 

♦  0 

1 

3.0 

32  97.0 

0 

.0 

o 

.0 

7  100.0 

o 

.0 

0 

•  0 

7  100,0 

0 

♦0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

•  0 

.0 

2  66.7 

1 

33.3 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

2  66.7 

1 

33.3 

o 

♦  0 

55  1CC.0 

0 

.0 

0 

•  0 

7  100.0 

0 

♦  0 

0 

*  .0 

48  100.0 

0 

.0 

0 

.  0 

40  97.6 

1 

2.4 

0 

*.0 

10  10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

30  96.8 

1 

3.2 

1 

2.3 

38  86.4 

5 

11.4  ' 

0 

•  0 

5  100.0 

0 

•  G 

1 

2.6 

33  84.6 

5. 

12.8 

3 

1 0.0 

27  90.0 

o 

•0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

♦  0 

3 

11.5* 

23  88.5 

0 

•  0 

"  2 

*  5.7 

33  94.3 

0 

•  0 

1 

12.5 

7  87.5 

0 

•  0 

1 

3.7 

26  96.3 

0 

•  0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

21  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

17  100.0 

0 

♦  0 

14 

3.2 

415  93.9 

13 

2.9 

2 

2.4 

78  94.0 

3 

3.6 

12 

3.3 

337  93.9 

10 

2.6 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


14 
1 

13 

12 
I 
11 

2 
0 
2« 

8 

1 
7 

59 
12 
47 

5 

0 
5 

4 

1 

3 

15 
5 

10 

3 

0 
3 

36 
3 
33 

7 
7 
0 

3 
0 
3 

55 
7 
48 

41 

10 
31 


5 
39 

30 
4 
26 

35 
8 

27 

6 
0 
6 

21 
4 
17 


442 
83 

3  59 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    GECRCES  FOR  MAJOR  FiaD  CONFERRED  SY  INSTITUTION)  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  ANO  SEXt    INSTITUTION  AND  S  ATE  197Bt-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER   .  S 

PHYSICAL  SCIENCES  41900 1 

MONTANA 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NT     EASTERN  HO  NT  AN  A  sMLL  tut 

TOTAL                 0  *0 

0 

*0 

FEMALE                0V  .0 

0 

•  0 

MALE               0  *0 

0 

•  0 

NT    MONTANA  C  WNRL  TfeCHN 

TUT  AL                   0         •  U 

0 

•  0 

FEMALE                  a  .0 

0  - 

•  0 

MALE               .0  .0 

0 

•  0 

NT    MONTANA  STATE  UNIVERSITY 

.TOTAL                1  2.3 

0 

•0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

.     MALE                1  2.7 

0 

•  0 

NT    UNIVERSITY  OF  MONTANA 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE               0  .0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

NT    WESTERN  MONTANA  COLLEGE 

JOT  AL                0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

^0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

NT    ROCKY  MOUNTAIN  COLLEGE 

TOTAL                0  *  ♦'O 

0 

.0 

FEMALE               0  .0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

NT    •  .  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  1  .a 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  1*0 


7  INSTITUTIONS) 


NUMBER 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

to 

•  0 
.0 

•  0 
'  .0 

•  0 

.0 
*.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


TOTAL 

MITE 

NGN-RES ICENT 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALI  EN 

JOTAL 

NUMBER 

x 

NUMBER 

% 

NUMBER  t 

NUMBfcR 

X 

NUMBER 

0 

Q 

♦  0 

o 

.  0 

2  I  CO. 0 

0 

.  >J 

2 

o 

•0 

o 

♦  0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

•0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

»  0 

•  0 

o 

•  0 

5  100*0 

0 

A  • 

5 

o 

•  0 

o 

♦  0 

2  100*0 

0 

.0 

2 

0 

•0 

0 

.0 

3  10C.0 

0 

•  D 

3 

Q 

•  0 

I 

2.3 

42  57*7 

0 

.0 

43 

o 

♦0 

0 

•  0 

6  1C0»0 

0 

.0 

6 

0 

•  0 

1 

2.7 

36  97*3 

0 

.0 

37 

o 

•  0 

c 

♦0 

Q?     m V  w ♦ V 

0 

.  0 

65 

-  Q 

o 

q 

♦  0 

10  100*0 

0 

.0 

10 

0 

•0 

0 

'  .0 

55  1CC*0 

0 

.  0 

55 

0 

♦  0 

0 

.♦0 

2  100*0 

0 

.  0 

2 

q 

♦0 

o 

.0 

0        *  0 

*  0 

.  0 

v  o 

o 

♦  0 

A 

•  0 

2  100*0 

o 

.0 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

•  0 

6 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0 

♦0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

•  0 

5 

0 

•0 

I 

•  8 

124  99*2 

0 

.0 

125 

0 

•0 

0 

♦  0 

20  100*0 

0 

.0 

20 

0 

♦  0 

1 

1.0 

104  99*0 

0 

.0 

105 

NEBRASKA 

NE    CHAORON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE    CREICHTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE    DANA  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  .0  .0 

MALE  0  *0 

NE    OOANE  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE    HASTINGS  COLLEGE 

TOTAL              .  0  .0 
FEMALE                0  .0 
MALE                0  .0 
.    NE    KEARNEY  STATE  CCLLEGE 
TOTAL                 0  •  *0 
FEMALE               0  .0 
MALE            '    0  .0 
NE    NIOLAND  LUTHERAN'  COLLEGE 
 y0TAfc  q  i0  

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  m 

NE    NE6A  WESLEYAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0     •  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE    PERU  STATE  COLLEGE 


TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE    UNION  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  *    0  .0 

MALE  0  .0 

He    U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .  .0 

NE    U  OF  NEBRASKA  AT  OMAHA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NE  WAYNE 
TOTAL 
, FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
STATE  COLLEGE 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


NE  STATE  TOTALS  t 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MA  IE  c0 


13  INSTITUTIONS) 

•0  o  2  1*4 

•  0  0  *0 

.0  2  l.i 


0 

•  0 

0 

.  0 

A 

.0 

o 

.0 

•J 

1  oc.o 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

IC0.0~ 

'  0 

.0 

0 

•  0 

t 

.0 

0 

.0 

-  o 

.0 

5 

100*0 

0 

1 

2*9 

1 

2.9 

0 

•0 

2 

5.7 

31 

88*6 

2 

5.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

4 

80*0 

1 

20*0 

1 

3.3' 

1 

3.3 

0 

•  0 

2 

6.7 

27 

9C0 

1 

3*3 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

100.0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0  ' 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

1 

100*0 

0 

.0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100. 0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

*  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

I  oc.o 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1C0.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

1CC*C 

-    '  0 

.D 

-0~ 
0 

— ^0 
•  0 

o 

0 

•  0 
.0 

0 
0 

.0 

.0 

0 
0 

•  c 

.0 

1 

(1 

1C0.0 
•  0 

0 
0 

•0 
•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

b 

•  0 

0 

♦0 

9 

100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

%  .0 

0 

♦0 

0 

.0 

7 

1OC.0 

0 

.0 

0 

.0* 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0  ■ 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

I 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

14*3 

0 

.0 

1 

14V3 

6 

85*7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

20*0 

0 

•  0 

1 

20*0 

4 

80*0 

0 

.0 

1 

2*4 

3 

7.1 

0 

•  0 

4 

9.5 

38 

9p*5  1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

*0 

4 

1CC*0 

0 

•  0 

1 

2-t 

3 

7.9 

0 

•  0 

4 

10*5 

34 

89*5 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

92*3 

1 

7.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

66*7 

'  1 

33.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

1£C*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

1C0.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦o. 

0 

.0 

•  i 

1C0.0 

0 

.0 

0 

.0' 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

•  0 

5  3*6 
0  .0 
5  4*4 


♦7 
4.0 
•  0 


5.8 
4.0 
6.2 


127 
22 
105 


92.0 
88.0 
92*9 


2.2 
8.0 
•  9 


7 
2 
5 

35 
5 
30 

1 
1 

0 


1 

0 

-  1 

9 
2 
7 

1 

0* 
1 

7 
2 
5 

42 
4 
38 

13 
3 
10 

5 
2 
3 


138 
25 
113 


gERLC 
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TAILS  6*    TOTAL  I4CHELDH*  S    0E6REES  FOR  MAJOR  FIELD  CON FEAR  10  IV  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATION  tV  MCEt 
ETHNIC  I  TVt  A  NO  SEJU    INSTITUTION  ANO  STATE  tfll-HW 


AMERICAN  INJUN 
ALASKAN  NATWE 

NUMIER  I 

PHYSICAL  SCIENCES  (19001 

c 

NEVA  OA 

NV    SI ERRA  NEVAOA  COLLEGE 
TOTAL        %        0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NV    U  DF  NEVAOA  t.AS  VEGAS 
TCTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NV    U  DF  NEVADA  A  END 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NV          STAfE  TDTALS  ( 

TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  '.0 

MALE  0  .0 


NEW  HAMPSHIRE 

NH    DARTMOUTH  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NH    NEW  ENGLAND  CDLLEGE 
TOTAL  "  0  t0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,0  .0 

NH    SAINT  ANSELM'S  CDLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »0 

NH    U  DF  NEW  HAMPSHIRE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0        *0  - 

MALE  0  .0 

NH    U  OF  NH  KEENE  ST  COLLEGE 

♦  3 

♦  0 

♦  0 
COLLEGE 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMIER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


mi  ie 

NON-HISPANIC 


NON-PESIOENT 
ALIEN 


TDTAL 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


3  INSTITUTIONS) 


.0 

•  0 

♦  0 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
NH    U  NH  PLYMOUTH  ST 

TOTAL  0 

FEMALE  J 

MALE  „  0 

NH  STATE  TDTALS  ( 

TOTAL  0 
FcMALc  0 
„    MALE  0 

""NEW  JERSfcY 


1 

•  1*1 

0 

•  0 

1 

1*4 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

•  0 

6  INSTITUTIONS) 
1  .6 

0  *0 

1  .7 


NJ    6L30HF1 ELD  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 
FEMALE                0  .0 
 MALE  0    .  .0 


J  CALDWELL 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


COLLEGE 
0 
0 
0 


NJ    COLLEGE  OF  SNT 
TDTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NJ    OREW  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  '  0 
NJ    FARLGH  DCKSN  MADISON  CAM 


•  0 

•  0 

•  0 

ELIZA6ETH 

•  0 
♦0, 

•  0 

•  a 
•o 
•o 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NJ    FARLGH  OCKSN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

•  0 

♦  0 

RUTMfcAFO 

♦  0 

•  0 
.0 


NJ    FA't  GH  OCKSN  TEANECK  CAM 


TOTAL  0 
FEMALc         .  0 
MALE  0 
NJ    GEORGIAN  COURT 


T»>TAL 
FEKALE 
MA  LE 
NJ  GLASS6DR0 
TOTAL 
FE1ALE 
MALE 


0 

♦  0 

♦  0 
COLLEGE 

♦  0 
0  #0 
0  .0 

STATE  CDLLEGE 
0  *0 
0  «0 

 0  *0  


0 
0 
0 

"0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

'0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

1 
1 


12, 
20, 
9« 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  D 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

♦9 

5 

0 

1 


NUMIER 

1 

NUMIER 

s 

NUMIER 

% 

*  hUMlER*  % 

NUMBER 

• 

NUMBER 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

•  0 

4 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0  *0 

0 

•0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

5*3 

1 

5*3 

17  69*5' 

1 

5*3 

19 

0 

♦  0 

1 1 

16*7 

1 

16*7 

*  66*7 

1 

16*7 

6- 

0 

♦  0 

*  *  0 

♦  0 

0 

♦  0 

13  100*0 

0 

•  0 

13 

0 

♦0 

■  0 

♦o  m 

0 

•  0 

21  87*5 

3 

12*5 

24 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

5  100*0 

o 

♦  0 

5 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

16  84*2 

3 

1  3*  ■ 

19 

0 

♦  0 

1 

2*0 

1 

2*  0 

44  19*6 

6*2 

49 

0 

♦  0 

1 

9*1 

1 

9*  1 

v  DUO 

9*1 

u 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

35  92*1 

3 

7.9 

38 

* 

2 

2*2 

0 

* 
♦  0 

3 

• 

3*3 

64  93*3 

3 

3*3 

90 

1 

5*6 

0 

•  0 

1 

5*  6 

17  94*4 

0 

♦  0 

lg 

1 

1*4 

0 

•0 

2k 

2*6 

67  93*1 

4*  2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

14  100*0 

0 

•  0 

u' 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

♦  0 

0/ 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

•0 

g 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

17  100*0 

0 

•  0 

17 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

6  1C0«0 

0 

•  0 

g 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

9  100*0 

0 

*  0 

a 

0 

♦  0  ' 

0 

•0 

0 

•  0 

44  100*0 

-  0 

•  0 

44 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

*0 

6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

36  100*0 

0 

•0 

36 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

12  100*0 

0 

♦  0 

12 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

*0 

4 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

8  100*0 

0 

♦  0 

g 

0 

;o 

0 

♦  0 

0 

•0 

1  100*0 

0 

♦  0 

1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0  *0 

0 

A 

♦  u 

o 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

♦0 

2 

1*1 

0 

♦  0 

3 

1*7 

% 

172  96*6 

3 

1*7 

178 

1 

2*4 

0 

♦  0 

1 

2*  4 

41  97*6 

0 

•  ^  *0 

42 

1 

♦  7 

1 

0 

♦  0 

2 

1.9 

131'  96*3 

* 

3 

2*2 

136 

i 

0 

•  0 

0 

.0 

'  0 

•  0 

* 

1  100*0 

0 

♦  0 

1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1  1 co*o * 

Q 

♦0 

1 

0 

•  0 

0 

•0 

9 

•  0 

0  *0 

Q 

0  ♦  0 

I 

'0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

*0 

2 

0 

a»0 

0 

•0 

0 

•  0 

Z  100*0 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

n 

o 

•0 

~*  0 

♦  0- 

0 

•  0 

2  66*7 

1 

33*3 

| 

'  \  s 

*  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2    66*  7 

33*3 

"o 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0        •  0 

Q 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

6  75*J5 

2 

25*3 

J 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

1  100*0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

5    71  *4 

2 

26  »6 

7 

0 

•0 

1 

3*2 

1 

3*2 

30  96*8 

0 

♦  0 

31 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

11  1C0«0 

o 

n 
♦  u 

II 

0 

♦  0 

1 

5*0 

1 

5*0 

19  95*0 

Q 

c 

fi 
•  u 

20 

0 

♦  0 

0 

♦0 

•  0 

•0 

4  10C*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

1  100  ♦0*' 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3  10C«0 

Q 

♦  0 

• 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

12  100*0 

0 

•  0 

12 

0 

♦0 

o 

♦0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

•  0 

10 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

10  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

4  1CC*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

'  0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

12*5 

14  67*5 

0 

•  0 

16 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

20*0 

4  6C*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

1 

9*1 

10  90*9 

.  o 

*0 

11 

•94 


898 


TA&LE  t.    TOTAL  BACHaOA'S    DEGREES  KM  MAJOR  FIELO  CONFERRED       INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  PACE, 
ETHNIC  I  TV  t  A  NO  SEXl    INSTITUTION  ANO  STATE  1176-1171 


\ 


AMERICAN  I  NO  I  AN* 
ALASKAN  NUtVE 

PHYSICAL  SCIENCES  UfOOl 
NEW  JERSEY 


•LACK        '     ASIAN  C* 
NON-HlSPANIC  PACIFIC  I  Si  AN  OR 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
.  FC1ALE 
NALE 
NJ    HE  AN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.CITY  STATE  COLLEGE 

0       «  0 
0  .0 
OF  NEK  JERSEY 


.0 
•  0 
.0 


NJ    MONMOUTH  COLL EC C 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    MONTCLAIR  STATE  COLLECT- 
TOTAL  0       .0  / 
FEMALE                 0  .0 
HAiE  0       •  0 
NJ    PRINCETON  JNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 


•  0 
.0 


•  0 
.0 

.  .0 

.0. 

•  0 

.0  ■ 

5.0 
'  .0 
10*0 

1.7 

•  0 


3.4  1 
7*  1  >1 


•  0 

•  0 
.0 

•0 

•  0 
•0 

5*6 


0 
0 
0 

z 
1 
1 

2 

0 


MALE                0  ,0 

I 

2*4 

3 

7.1 

2 

4.8 

NJ    RANAPQ  C  OF  NEW  JERSEY 

TOTAL                0  ~.0 

0 

•  0 

0 

.0 

.0 

.0 

FEMALE               0       .0  " 

0 

•  0 

0 

.0  . 

0 

•  0 

MILE                0  ,0% 

0 

♦o 4 

0 

.  .0 

0 

.0 

NJ    RIOER  COLLEGE  . 

TOTAL                0  .0 

I 

11*1 

0 

•  0 

0\  .0 

FEMALE                0  .  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

MALE                0  .0 

I 

14*  3 

0 

.  0 

0 

.0 

NJ    RUTGERS  U  CAMOEN  CAMFUS 

TOTAL                0  .0 

I 

.  6*3 

0 

♦  0 

I 

6*3 

FEMALE               0  .0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

HJtLE                0  .0 

I 

7.7 

0 

•  0 

1 

7.7 

NJ    RUTGERS  U  NEWARK  CAMFUS 

TOTAL                0  .0 

0 

•0 

3 

6*7* 

3 

*fc.7 

FEMALE                0  .0 

6 

•  0 

0 

•0 

2 

50.0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

3 

7.3 

1 

2.4 

NJ    RUTGERS  U  NEW  BRUNSWICK 

TOTAL                0  .0 

I 

.7 

5 

3.3 

1 

♦  7 

FEMALE               0  .0 

1 ' 

2.4 

2 

4.9 

0> 

•  0 

MILE              o  ;o 

,  0 

•  0 

3 

2.7 

1 

.  .9 

NJ    SAINT  PETERS  COLLEGE 

TOTAL               0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE                0       .0  » 

0 

•a 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE         •      0  ,  .0_ 

0 

•  0  - 

0 

.0 

0 

.0 

NX    SE  TON  HALL  UNI VERSlTf^v 

TOTAL                0  J&Q 

0 

•  0 

0 

•0 

.0 

FEMALE  Oi^T.O 

0  ' 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

NILE  ^1^^9T  .0^ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

NJ    STOCKTON  STATE  COLLEGE 

TOTAL                1  .8 

0^ 

•0 

0 

•  0 

0 

#0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

NALE                1  .9 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

NJ    TRENTON  STATE  CCLLEGE 

TOTAL                0  .0 

2 

10*5 

0 

'  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

I 

11.1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

NALE                0  .0 

I 

10*0 

0 

•  0 

0 

.0 

NJ    UFSALA  COLLEGE 

TOTAL        "        0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

9.1 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

50*0 

NALE                0*  .0 

0 

*  .0 

0 

.0* 

0 

•  0 

NJ    WILLIAM  PATERSCN  COLLEGE 

TOTAL                0       . 0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MILE  0.0 

0 

.0 

0 

"  .0 

0 

♦  0 

NJ         STATE  TOTALS  C        25  INSTITUTIONS) 

TOTAL                1        . 1 

10 

1.4 

13 

1.9 

12 

1.7 

FEMALE                0  .0 

3 

1.6 

4 

2.1 

5 

2.7 

NALE                1  .2 

7 

1.4 

9 

1.6 

7 

1.4 

NEW  MEXICO 

NM    COLLEGE  OF  SANTA  FE 

TOTAL                0  .0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦o. 

NN    EASTERN  NM  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                0  "  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

o.O 

FEMALE               0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

NILE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

NN    NEW  MEXICO  HIGHLANDS  U 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

>.o 

3 

50.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

.  0 

•  0 

2 

40.0 

NN    NN  INST  OF- MINING  I  TECHN 

.0 

TOTAL                 0  .0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MILE                0  .0 

0 

.0 

Oo 

•  0 

0 

.0 

TOTAL 
NINOJCI  TV 

NUMBER 


.0 

•  0 

•  0 

3*4 
7.* 
.0 

it 

%.o 

♦0 

•q 

5*0  . 

5.0 

5.0 

3.3 
•0 


w 


\ 


0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

4 
1 

3 

7 
1 
6 


•  0 

.0 

4*9 
14.3 
.0 

.0 

•  0 
.0 


10.0 
5.0 
15.0 


11.1 
0 

14.3 

/ 

U.5 

/%.0 
15?4 


•4  * 


13*3 
£0.0 
9*6 

4.6 
7.3 
3.6 

.0 
.0 
.0 

.6 

•  o 

.0 

.6 
.0 
.9 

10.5 
11*1 
ICO 

9*1 
50*0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


WHITE 
„ NON-HISPANIC 


NUMBER 


17 
5 
12 

26 
12 
14 

7 
2 
5 

36 
19 
17 

46 
15 

33 

13 
2 

11 

6 

2 
6 

14 

3 
11 

39 
2 
37 

\« 

3B 

106 


NON-AESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


36  5.2 
12  6*4 
24  4*7 


•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

50*0 
100*0  • 
40*0 

•  0 
.0 

•  0 


130 
Zl 
109 

17 
6 

9 

10 
1 

9 


645 
172 
473 
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* 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

v  0 

•0 

11 

200.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

•  0 

4 

1 00.0 

0 

.0 

MALE  0 
NV    Kl NG*S  COLLEGE 

•  0 

0 

•  0 

■  \ 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7 

100.0 

0 

.0 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

100.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

100.0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

1CC.0 

0 

•0 

•  NV    LE  HOVNE  COLLEGE 

i 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

14 

100.0 

*  0 

•  0 

k 

FEMALE  0 

•  0 

0 

"  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

1  co.o 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

9 

10C.0 

0 

.0 

NY    LONG  IS  U  BROOKLYN  CENTER 

TOTAL  0 

.0 

3 

33.3 

0 

•  0 

2 

22.2 

3 

35.4 

4 

44.4 

0 

.0 

% 

FEMALE           ~  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0* 

0 

•0 

1 

100.0 

0 

.0 

MALE  0 

•0 

3, 

37.5 

,  r 

•  0 

•  2 

23*0 

5 

42.5 

3 

37.5 

0 

•0 

NV    LONG  IS  U  C  W  PCST  CENTER 

- 

76.4 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

21.4 

3 

21.4 

11 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7 

100.0 

0 

.0 

HALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

42.9' 

3 

42.9 

4 

57.1 

c 

.0 

> 

NV    LONG  IS  U  SOUTHAMPTON  CTR 

TOTAL                0  ' 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

11 

*00.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

'  .0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

9 

1C0.0 

0 

.0 

*    NV    MANHATTAN  COLLEGE 

95.2 

> 

TOTAL  0 

.? 

1 

4.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.6 

20 

0 

.0 

FEMALE            *  0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

MALE               0  v 

.0 

1 

s.o 

0 

.0 

.0 

1 

5.0 

19 

95.0 

0 

.0 

NV    NANHATTANVILLE  CCLLECE 

63.  3 

.0 

TOTAL  0 

.0 

1 

14.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.7 

5 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

2 

100.0 

0 

.0 

r 

MALE  0 

•  0 

1 

29.0 

0 

0 

0 

.0 

1 

23.0 

3 

75.0 

0 

•0 

NV    MARIST  COLLEGE 

22 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

1 

4.3 

0 

.0 

1 

4.3 

95.7 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

-  .0 

1 

23.0 

0 

•  0 

1 

25.0 

-3 

—75.0-  

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

i 

0 

•  0 

19 

100.0 

0 

.0 

|ERLC 
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TABLE  4.    TOTAL  BAGMa^C  OCCURS  FOR  HAJO*  FIELD  CONFERRED  6V  INSTITUTIONS  OP  HIGHER  <0UCATION  6V  RACE. 

ETHNICITY*  AND  SEXS     INSTITUTION  AND  STATE  WTB-1979 


AMERICAN  INDIAN 
MAS  KAN  NATIVE 


•UClf-  ASIAN  OA  ' 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOB* 


/* 


NUNS E A         t  NUMBER 

PHYSICAL  SCIENCES  tlYOOl 

N€U  YORK 

-Ht — HARYMOUNT  COLLEGE 

TOT  Alp  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .D 

NY    PARYNGUNT  MANHATTAN  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    NY  INST  TECXN  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FJEHALS  0  .0 

NALE  0  .0 

NY    NEW  YORK  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE'  0  .0 

NALE  0  .0 

'    NIAGARA  UNIVEASIT.Y 

TOT**  0       ♦  0 

FJrHALE  0  .0 

PALE  0  .0 

NY    PACE  UNIVERSITY  NEW  YORK 
TOTAL  0  .0 

FEMALE.  0  .0 

NALE  0  *0 

NT    PACE  U  PLSNTVL-IRaf  CAN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        ♦  0 

NALE  0  .0 

NY    POLYTECHNIC  INST  NEW  YORK 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

NY    PRATT  INSTITUTE 

TOTAL  0  .0 

FEMAL?  0  .0 

NALE  0  .0 

NY    RENSSELAER  POLY  INSTITUTE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    ROBERTS  WESLEYAN  COLLEGE 


NUMBER 


HISPANIC 
NUNtER  t 


TOTAL 
MINORITY 

NUMIER 


WHITE 
NON-MI SPANlC 


NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

♦  0 
*0 


NY    ROCHESTER  INST  TECHNOLOGY 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

PAIN  CAM 

♦  0 

♦  0 
•0 

NY    SAINT  BONA  VENTURE  J 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


TOTAL 
FEMALE 
HAL  E 

NY    RUSSELL  SAffE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTAL 
FEMtLE 

MALE, 


NY    SAINT  FRANCIS  CCLlESE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SAINT  JOHN  FISHER  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0  .0 

MALE*  0  .0 

NY    SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NY    SNT  JOSEPH'S 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

•  0 
90 

MAIN  CAM 

•  0 

•  0 
0 


NY    SAINT  LAWRENCE  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

NALE                0  .0 
NY    SI  EN  A  ^COLLEGE 

TOTAL                0  .0 
FEMALE  "  0.0 

MALE                0  .0 
NY    SKIOMORE  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE               '0  .0 

MALE                0  .0 
NY    SJNY  AT  ALBANY 

TOTAL                 1  1*2 

FEMt  L  F                     1  *»3 


MALE 


0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

L09.0 

1 

100.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

1 

LOO.O 

1  100.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

-  .0 

0 

♦  0  ' 

0 

•  0 

4 

10*3 

• 

6 

15*4 

0 

»*0 

10 

25*6 

^ 

14*3 

1 

U.3 

o 

•0 

2 

26.6 

3 

9.4 

5 

15*6 

0 

♦o 

8 

25.0 

0 

•  0 

*  0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

25*0 

0 

.  *o 

1 

25.0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

50*0 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

♦  0 

0  * 

•  0 

o 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

8*3  - 

2 

1**7 

8*3 

4 

33.3 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

I 

8*3 

2 

16*7 

1 

6*3 

4 

33.3 

3 

60*0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

60.0 

100*0 

0 

♦  0 

o 

•0 

1 

100*0. 

2 

90*0 

0 

•  0 

*  o 

.0 

2 

50*0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

,1*5 

1 

1*5 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

1.7 

1 

1*7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

< 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

11*1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

11*1 

I 

11*1 

o 

.  0 

o 

•  0 

1 

11*1 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

d 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

14*3 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

14*3 

I 

25*0 

o 

♦  0 

o 

.0 

1 

25*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

J 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

•  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

.0 

v  0 

.0 

c 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0  ' 

0 

♦  o 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

I 

1*2 

1 

1.2 

3 

3.5 

0 

•  0 

1 

5*3 

0 

.0 

2 

1C.5 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

1.3 

 t 

 tv5- 

NON-RES10ENT 
ALIEN 

NUMBER  ' 


3  75*0 
3  75*0 
0  *0 


4  100*0 
0  *0 
4  100*0 

26  71*8 
4  57*1 
24  75*0 

6  100*0 
4  100*0 
4  100*0 


3 
2 
1 

4 

1 

3 

7 

0 
7 

2 
0 
2 

64 

7 
5f 

2 
0 
2 


75*0 
100*0 
50*0 

100*0 
100*0 
100*0 

56*3 

.  ."0 
58*3 

40*0 
•  0 
50*0 

96*5 
10C.0 
96*3 

1C0.0 
«0 
100*0 


25  100*0 
1  100*0 
24,  100*0 

6  66*9 
6  66*9 

0  .0 


7 

2  IOC* 
5  100*0 


100*0 
C*0 


6  65*7 

3  75*0 
3  100*0 

12  100*0 
5  1C0*0 

7  10C.0 

12  92*3 

3  100*0 
9  90*0 

4  100*0  *V 
1  1C0*0 

3-  100*0 

59    90*3  t 
26.100*0 
31  96*9 

12  100*0 
3  100*0  . 
9  100*0 


9 

7 
2 

62 

17 


100*0 
100*0 
100*0 

96*5 
69*5 

-46*5- 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 


25*0 
25*0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


TOTAL 
NUH6ER 


•  0 

•  0 

t.o 

2.6 
14*3 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

V 

.0 
.0 
.0 

6.3 
.0 
6.3 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
*0 

.9 
*0 

•  0_ 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


1  7./ 

0  .0 

1  lo.o 


•  0 

•  0 
.0 

1.7 

•  0 
3.1 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0* 

•  0 

•  0 
.0 
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902 


TAALE  A.  TOT  At  OACHELOR'S  OE»*ES  FO*  NAJOA  FIELD  CON#IME0  §V  INSTITUTIONS  OF  H«HEA  EOUCATION  8V  *ACE, 
i*«c  ,  ETHNICITY,  AN©  SEXi    INSTITUTION  AND  STATE    HIA-lW  9 


AMERICAN  INOIAN 
*  .         At AS KAN  NATIVE 

NUNtER        S  NUHAER 

PHYSICAL  sciences  tlfOOl 


NEM  YOU 

NY    .SJNY  AT  •  INGHAM  TON 
TOT  At  0  .0 

FEMLE  0  .0 

NILE  0  .0 

NY    SUNV  AT  tUFf  AtO  MAIN  CAN 
°      TOT At  0  .0 

FEMLE  0  .0 

NILE  0  .0 

NY    SJNY  HEALTH  SCI  CTA  SFLO 
TOTAL  0  .0 

FEMLE  0.  .0 

NILE  0  .0 

NY    SUNV  AT  STONY  tX  NAIN  CAN 
TOTAL  0  .0 

FEMLE  0  .0 

NILE  0*  •<* 

NY    SUNV  COLLEGE  AT  8R0CKZ>0RT 
TOTAL         •      0  .0 
FEMALE  0  .0 

NILE  0        .0  ' 

NV    SUNV  COLLEGE  AT  SUFFALO 
TOTAL  1  2.20 

FEMLE  0  .0 

NILE  ,  I      2.6  - 

NY    SUNT  .COLLEGE  AT  CXTLANO 
total/        •  0  .0 
FEMALE/  0  .  .0 

MLE/  0  .0 

NY    SUNV  COLLEGE  AT  FAEOONIA 


•LACK  ASIAN  XA 

NCN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MNOAITV 


WHITE 
NON-HI SPANIC 


NON-AESIOENT 
ALIEN 


TOT  AC 


•  0 
•0 

•  0 
GtNESEO 

♦0 

•  0 

;o 


NY    SJNY  COLLEGE  AT 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
[E  0 
NV    SJNY  COLLEGE  AT  MEN  PALT2 
TOTJAL  0  *0 

FEMLE  0  .0 

ALE  0  .0 

B NY  COLLEGE  AT  ONEONTA 
TCP  At  0       .0_  * 

FEMALE  0  .0 

ALE.  0  .0 

NV    JUNV  COLLEGE  AT  OSWEGO 
QTAL  0       •  3 

FEfULE  0  .0 

ILE  0  .0 

J  NY  COLLEGE  PLATTSSUAGH 
0  .0 

#/E{MLE  0        .0  * 

Tnile  0  .0 

.   NV  /SUNV  COLLEGE  AT  POTS OAM 
•        IOTAL  0  .0 

PENILE  0  '  .0 

MILE  0  .0 

NV    SUNV  COLLEGE  AT  PURCHASE 
TOTAL  0  .0 

FEMLE  0  .  «0 

MLE  0  .0 

NV    SUNV  EMPIRE  STATE  COLLEGE 
TOTAL  -  0  .0 

FEMLE  0  *0 

MLE  0  .0 

NV    SUNV  C  SttVftNMTL  SCl-fORS 
TOTAL  0  .0 

FEMLE  0  .0 

MLE  0    -  .0 

NV    SUNV  MARITIME  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMLE  0  .0 

MLE  0  .0 

NV    SYRACUSE  U  NAIN  CAMPUS 


0  .0 

0  .o 

0  .0 
SYRACUSE  U 


TOT  At 
FtJUlE 
MLE 

NV^lUTICA  C  OF 

TOTAL  0 
FEMLE  0 
.     MLE  0 
NV    UNION  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MLE  *  0 
NV    UNIVERSITY  OF  ROCHESTER 
TOTAL                0  .0 
 PENAHE  0  *0  


0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0> 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0  « 

0 

0 

0 
0 
i  0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0  ' 

0 

0 

0 

0 
0 
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0 
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0 
0 
0 
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0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 ... 


.0 
.0 

•  0 

1.2 

•  0 
1.4 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

2.2 
.0 
2.4 

.6 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0  ? 

•  0  ' 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

5.6 

•  0 
7.7 

'  .0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

6.7 

•  0 
9.1 

•  0 

•  0 

•  0 

2.S 

•  0 

su 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 


NUMSER 


0 
0 

cr 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

>} 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

•  0 
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0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

c 
1 

 L_ 


4.0 

•  0 

H.  S 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
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•0 

65 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

13  100*0 

0 

•0 

13 

I 

1*9 

I 

1*9 

0 

•0 

2 

3*8 

50  96*2 

0 

•  0 

52 
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*•  T0TA4  tACHKOft'S  MOHeeS  POR  AAJO*  FIELO  COMFERRIO  IV  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  IV  RACE* 
\-  ETHNICITY*  AND  StXt     INSTITUTION  ANO  STATE  lfTfr»im 


INOIAN 
ALASKAN^NATiVE 


NUMBER  I 

PHYSICAL  SCIENCES  11900) 
OHIO 

OH  '  Of  FIANCE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    OENISON  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

-  MALE.  0  .0 

OH    EOCECL IFF  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .    0  .0 

OH    FINOLAT  COLLEGE 

TOTAL-  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    HE! DEL! ERG  COLLEGE 

TOTAL  0  ♦ 0 

FEMALE*  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    HIRAM  COLLEGE 

TOTAL  T  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    JOHN  CARROLL  UNIVERSITY 


•lack  asian  or 

non-hispanic  pacific  islanoer 


NUMIER 


HISPANIC 
NUMIER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMIER 


WHITE 
-NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES 10ENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL  > 
t  NUKBER- 


0  *0 
0  ".0 
0  *0 
MAIN  CAMPUS 


2.7 
.0 
3.2 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
»0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OH    RENT  STATE 

*  TOTAL  1 
FEMALE  0 

MALE  I 
OH    KCMYO*  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
OH    LAKE  ERIE  COLLEGE' 
TOTAL  0 
FINALE  0 
MALE  0 
OH    MA LONE  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
OH    MARIETTA  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
OH    MIAMI  UNIVERSITY  MAIN  CAM 

TOTAL  0  .0 

.   FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    MO  INT  UNION  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    MOUNT.  VERNON  NAZAAENE 
TOTAL 
FEMALE 

male! 

oh  muskingum  college 

TOTAL  0  .0 

FEMALE!  ,  0  .0 

MALE  i  0  .0 

OH    NOTRE  OAM E  COLLEGE 

TOTAL  \  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
OH    OBERLIN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
OH    OHIO  OOMINICAN  COLLEGE 

•  TOTAL  ■    0  .0 
FEMALE  s  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    OHIO  NORTHERN  UNIVERSITY 


r*0 
.0 
♦  0 
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OH    OHIO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
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FEMALE 
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FEMALE 
MALE 
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.0 
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•1 
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3 
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3 
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1 
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2 
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11 
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17 

26 
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31 
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6 

4 

0  " 
4 

17 

3 

14  - 
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4 

6 

3 
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3 
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13 
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gABLE  6*    TOTAL  BACHELOR*  S 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFEMEO  BY*  INSTITUTIONS  OF  hIChER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICI TVt  ANO  SEXt     INSTITUTION  AKD  STATE    HTB-H79  > 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  % 

PHYSICAL  SCIENCES  11900) 

OHIO 

OH    OHIO 'UESLEYAN  UMVERSI7Y 
TOTAL  0  .0 

fr-EMALE  0  *0 

MALE  '0        .0  . 

OH    0TTER6EIN  COLLEGE 
70TAL  0  .3 

FEMALE  '0  .0 

MALE  0        *0  / 

OH 'RIO  GRANOE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMAL2      ,         0        .0  , 
MALE  0  .0 

OH    U  OF  AKRON  MAIN  CAMPOS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

•  MILE  0  *a 

0H-.  U  OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 
.  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0*0 
OH    UNIVERSITY, OF  0AY70N 
70TAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

OH    DIVERSITY  OF  TCLE3Q 
TOTAL  1  3*7 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  5*0 

OH    URBANA  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

OH    IRSULIKE  COLLEGE 

TOTAL  3  *3 

FEMACE  0  .0 

HALE  0  *0 

OH    MALSH  COLLEGE 

T07AL  0  *3 

FEMALE  0  ,0 

MALE  0  *0 

OH    MILBERFORCE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

Ml  LE  o  *o 

OH    Ml LMINGTON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0     "  .0 

OH    Wl  TTEN8ERG  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  *0 

OH    HEIGHT  ST  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  *0 

FEMILE  0  .0 

MALE  0  *3 

OH    XAVIER  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

fEMALE  t  0  *0 

MALE  0  *0 

OH    YQUNGSTO0N  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

'  FEMILE  0  .0 

MALE  0  .0 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER  1 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HI SPANIC 


NCN-RES10ENT 
ALIEN 


70TAL 


'  0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

0^ 

0 
0, 
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0 
0 
0 

3 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

3*1 
.0 
3*3 
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14*3 
Z.3 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 
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♦0 
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•  0 
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•  0 
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.0 

♦0 
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.0 
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0  *0 
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♦0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 
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5*1 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0  . 

•  0 


OH          STATE  TCTALS  <  5} 

TOTAL  2  *2 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  *2 

OKLAHOMA 


INST  ITUT  IONS  I 
27      2;*  5 
10  4*3 
17  2*0 


OK    8ETHANY  NAZARENE  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0.  *0 

MALE  0  *0 

OK    CAMERON  UN  I  VERS  1 7Y 

TOT AL  0  *0 

FEMALE  0  *3 

MALE  0  *3 

OK    CENTRAL  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  3  *3 

MALE  0  *3 
OK    EAST  CENTRAL  OKLA  STATE  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
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X 

-* 
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X 
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% 

r 

X 
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X 
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.0 

7 

0 

•0 

0 

•0 

1 

2*3 

41  95*3 

1 

2.3 

43 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

32  100*0 

0 

•0 

32 

0 

•o 

♦0 

0 

•  0 

9  100*0 

0 

•  0 

9 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

23  100*0 

0 

.0 

23 

0 

♦  0 

0 

•0 

1 

3.7 

25  92*6 

1 

3.7 

27 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

"♦0 

7  100*0 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

5*0 

16  9C*0 

1 

5.0 

2o 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

0 

•  .0 

0 

•  0 

0  .0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

ft 
*u 

2 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

♦  0 

1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

7  ICO.O 

0 

♦0 

7 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

0 

1  100*0 

0 

♦  0 

1 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

6  100*0 

0 

ft 

6 

1 

0 

•  0  . 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0  *0 

0 

*0 

1  - 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

4  1 

130*0 

0        ♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1  5C*0 

1 

50*0 

2 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•0 

0     -  *0 

0 

•  0 

0 

«  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1  50*0 

1 

50*0 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

%    23  95*8 

1 

4*2 

24 

0 

•  0 
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0 
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0 
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0 

•  0 

3 

25*0 

6    66*  7 

1 

6*3 

12 

c 

•  0 

0 

♦  0 

2 

5*1 

36  92*3 

1 

2*6 

39 

0 

- 

•  0 

*       0  . 

♦0 

0 

•  0 

19  1C0*0 

0 

♦  0 

1  Q 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

3  100*0 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

16  100*0 

0 

•0 

16 

0 

♦  0 

0 

♦  0  ' 

0 

•0 

20  100*0 

0 

•  0 

20 

0 

•  0 

0 

•  0 

*0 

3  1CC*0 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

17  100*0 

0 

•  0 

8 

♦  7 

1 

♦  1 

38 

3*5 

ltOOB  94*1 

25 

2.3 

1,0  71 

3 

U3 

t 

♦4 

1* 

6*0 

212  91*0 

7 

3*0 

5 

•  6 

0 

•  0 

24 

2.9 

796  95*0 

18 

2.1 

639 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

5  63*3 

1 

16*7 

6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

5  63*3 

1 

16*7 

6 

0 

•  0 

2 

10*5 

2 

10*5 

16  84*2 

1 

5*3 

>  19 

0 

•  0 

66*7 

2 

66*  7 

1  33*3 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

15  93*8 

1 

6*3 

16 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

••o 

21  91*3 

2 

8.7 

23 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


♦  0 

♦  0 
*0 
*0 


3 
18 


100*0 
90*0 


4  100*0 
0  *0 
3  100*0 


0 

10*0 

•  0 
•  *0 

•  0 


3 
20 

3 
0 
3 
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TABLE  4*    TOTAL  BACHELORS    OCfrREtt  FOR  MAJOR  FlELO  CONFIRREO  BV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  8V  RACE t 
flHNICITYt  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  lt?*-l?79 

\  i 

.  ANfftlCAN  tNOlAN  BLACK.  ASIAN  OH  TOTAL  IiHITE  NON-RES ICEHT 

ALASKAN  NATIVE       NONhHlSFANIC  FACtFlC  ISLANOER  r  HlSFANIC  MINORITY  NON-HISFANIC  ALIEN 


TCTAL 


\  NUN* Eft  X 

PHYSICAL  SCIENCES  CltOOl 
OKLAHOMA 

OX    LAN6ST0N  UNIVERSITY 


NUMBER 


TOTAL               0  .0 

I 

100.0 

efmai  f                n       - n 

o 

♦  0 

m  i  c               '  n  ft 
mc                u        *u  , 

100  .0 

nv    mi  itm fact fan  n*i  a  CTaTF  ii 

UK      WKinCA  31  CW1   UKLA   URIC  U 

1  Ul  AL                       C  33*3> 

.  0 

c cm i  c                n  n 

o 

♦  0 

MAI  F                       7      40.  ft 

mic                 *    *v*  v 

o 

♦  0 

AK      MTMUCTU  fttfl  A    CTATF  11 
UK      111  IMS  III  UKLA   3  1  Al  C  V 

Tat  * i                      ft  ft 
lUIAL                     U  ♦v 

o 

♦  0 

r  rul  ■  c  Aft 

o 

•  0 

MALE              *  0  *  .0 

o 

•  0 

OK     fW  1 AMftMA   lAAT  UNIVERSITY* 

TOT  1 1                       ft          -  ft 
IUI AL                      U  «U 

o 

•  C 

FFHAI  F                      ft  .ft 
rcmLC                    u  *w 

o 

♦  0 

MA  L  E                 0        •  0 

o 

.0 

flK     fWI  A    fUSTCTTAM    fll  1  FRF 

tdtai                o       ~  n 

IUI Rk                              V              . V 

o 

•0 

FFMAI  F                       ft          m.  0 

o 

•  0 

MALE                0  *0 

A*      fW  1  lUAMi    r  fTv    IIMT  VFft  C  T  TV* 
UK      UKLAHUflA   VII  T    UH1TCR31  I  I 

o 

•  0 

TOT  A 1                          ft  1ft 
IUI  AL                       U  *U 

or 

♦0 

F  FHA  t  F                        0           ~  0 

0 

•  0 

MALE                 0  *0 

o 

♦  0 

nv     rwi  t   lllMiyni  F   *TATF  tf 
UK     LKLA    FAipiAlwLC    siaic  V 

>tnT  a  i                       ft  ft 
lUIAL                      U  *w 

o 

♦  0 

c  cm  IE                     ft  ft 
rtWLt                    U  *U 

o 

♦  0 

MALE                 0  .0 

o 

o 

AV      (VI  A    CTATF    II  AfAtN  fAfctPlK 
UK      LKLA    j  1  A  1  C   U  RAIH  l>AnrU) 

▼  nf  a  i  Aft 
TOTAL                    0    (  *U 

o 

.  0 

c  cm  i  c                        ft  .ft 

r  cMA  L  t                  u        ♦ u 

o 

.0 

MALE                 0  *0 

o 

•  0 

f\W       M  ||      AnATATC  IlillWFftCtTV 

UK     URAL   RUOLRIb         IfCRl  1  1  T 

tat  *  i                    i  an 
TUTAL                    1  ?*U 

Q 

.  0 

ECARA  IE                           ft  ft 

r.MLc                 u  *u 

Q 

•  0 

Ml LE                 I      6*  3 

o 

.  0 

ntt       »utl  t  tnt    ilklf  If  ED  CI  TV 

UK     PHILLIPS  URIVCKMIT 

TOT  A 1                          ft  .ft 
1  Ul  AL                        J  «*U 

o 

♦0 

E  CUi  IE                           ft  ft 

rcWLc                  u  *u 

.0 

MA  IF                         ft  .ft 
nA  L  C                      U           ♦  U 

o 

•  0 

ftlf       CTuCCTU  ftlfl  A    CT  ATF  11 
UK      MHCiTN  UKLA    3IAIC  <J 

TOTAL                 0  .0 

o 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

♦0 

OK    STHWSTN  OKLA  STATE  U 

TOTAL        .        0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  *0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

OK     U  OF  OKLAHOMA  NCRMAN  CAM 

TOTAL                 1  U£ 

0 

.0 

FEMALE                 1  6.T 

0 

•  0 

MALE                 0        . 0 

0 

•  0 

OK    U  OF  SCI  4  ARTS  OF  OKLA 

TOTAL                 1     16. T 

0 

.  *0 

FEMALE                0  <  .0 

0 

.  .0 

*      MALE                 1     16. T 

0 

•  0 

OK    UNIVERSITY  OF  TULSA 

TOTAL                 1  3*1 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

»  0 

•0 

MALE                 1  4.3 

0 

•  0 

OK         STATE  TOTALS  I  19 

.TOTAL  6  2*0 

FEMALE  1  2.2 

MALE  5  1*9 

OREGON 

OR    C€0KGE  FOX  COLLEGE 
T0TAL  0  #0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OR    LEWIS  ANO  CLARK  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.MALE  0  .0 

OR    LINFIEL0  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OR    MARYLHURST  E0  CENTER 


INST ITUT IONS! 


T0TAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
OR    EASTERN  OREGON 

*     TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


.0 

•  0 

•  0 

ST  COLLEGE 

•  0 

•  0 

•  0 


•  3 

•  0 

•  4 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

0.3 

•  0 
••3 


NUMBER 

X 

NUMBER  / 

X 

NUMBER 

X 

NUHftR  S 

NUMBER 

X 

i^UMBER 

A 

u 

*u 

0 

♦  0 

I 

100.  0 

0  .0 

o 

♦  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

LOO.O 

0  .0 

0 

•5- 

0 

A 

♦  u 

0 

2 

33.3 

4     66.  T 

o 

♦  0 

\  6 

* 

0 

.0V 

0 

•  0 

0 

.0 

I  100.0 

0 

•0 

1 

0 

•  0 

0 

^  *° 

2 

40.0 

3  60.0 

0 

•  0 

5 

— - — 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

o 

I  50*0 

50*0 

V  2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  10C.0 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  .0 

1 

100*0 

1 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3  100*0 

o 

♦  0 

3 

0 

!o 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

3  10C.0 

t 

0 

•  0 

3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

3  100*0 

o 

♦  0 

3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3  100*0 

a 

•Q  * 

3 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

3  .  5C.0 

3 

50*0 

6 

i 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0  '  *0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3  50*0 

3 

50.0 

6 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

I  33*3 

2 

66*  T  \ 

3 

\ 

0 

•  0 

-  0 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

\ 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  33*3 

2 

66. T 

,3 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

A 

.  u 

aa  inn. n 

0 

.0 

44 

'0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  1CC.0 

0 

♦  0  v* 

3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

41  100.0 

0 

.0 

41 

0 

.0 

ft 

♦  0 

I 

5.0 

19  95*0 

o 

.  0 

20 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

•  0 

4 

'  0 

.0 

0 

•  0 

I 

6.3 

15  93*0 

0 

•  0 

16 

0 

.  0 

0 

.0 

o 

.  0 

A  lftft~ft 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

1  ICC.O 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-.o 

T  100*0 

0 

.0 

T 

I 

5  .6 

0 

♦  0 

^ 

5  .6 

IT  ?4*4 

o 

.  0 

10 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

♦  0 

3 

x  1 

6.T 

0 

.0 

1 

6.T 

14  93*3 

0 

♦  0 

15 

0 

.  0 

0 

A 

♦  u 

0 

♦  VI 

19  100.0 

o 

♦0 

9  19 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

o 

.0 

2 

9 

•  0 

0 

♦o  •> 

0 

•  0 

IT  100*0 

..  o 

♦  0 

IT 

2 

2.5 

0 

.0 

3 

3.0 

T6  ?5*0 

1 

1.3 

80 

I 

6.T 

0 

.0 

2 

13*3 

13  86.T 

0 

•  0 

15 

1 

1.5 

0 

.0 

1 

1.5 

63  9c*9 

1 

1.5 

65 

•  0 

0 

.0 

1 

16. T 

0  *0 

5 

03*3 

6 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

*0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

16. T 

0  *0 

5 

03*3 

6 

0 

•  0 

1 

3*1 

2 

6.3 

IT  53*1 

13 

40*6 

32 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

6  66«T 

3 

33*3, 

9 

0 

•  0 

1 

4.3 

0.7 

11  47*0 

10 

43*5 

23 

3 

1.0 

3 

1.0 

13 

4.3 

260"  06*1 

29 

9.6 

302 

1 

2.2 

z 

*•* 

* 

8.9 

30  04*4 

3 

6.T 

45 

2 

•  0 

1 

•  4 

9 

3.5 

222  66*4 

26 

10*1 

?5T 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.  0 

2  1 00*  0 

0 

.0 

2 

0 

♦o  . 

0 

•0 

0 

•  0 

1  10C.0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

^  100*0 

0 

•  0 

1 

* 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

T  100*0 

Q 

.  0 

j 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

T  10C.0 

0 

•0/ 

7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

9  1CC.0 

0 

.0 

9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3,  1CC.0 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6  100.0 

0 

•  0 

6 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

#  .0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

•  0 

0. 

•  0 

0  *0 

0 

♦  0  < 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  10C.C 

0 

•  0 

1 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

0.3 

8  66.T 

3 

25*0 

12 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  «0 

0 

♦  0 

3 

0 

•  0 

0 

.3 

1 

0.3 

0  66.T 

3 

25.0 

12 
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TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR* S 


OEGAEU  FOR  MAJOR  FlftD  CON  F  WRED  IV  INSTITUTIONS  OP  HIGHER  EOUCATION  8Y  RACE,  / 
ETHNICITY  t  A  NO  SEXI     INSTITUTION  AND  STATE    W8-1979  / 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


•LACK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


BEER         t  NUMBER 

r 

PHYSICAL  SCIENCES  (19001 
OREGON 


OR    OREGON  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  1  1*9 

FEMALE  0  .0 

HALE  1  2*1 

OR    PORTLAND  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


OR    STHN  OREGON  ST  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OR    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


OREGON  MAIN  CAMPUS 

0  .  0 
0  .J 
0  .0 


OR    PACIFIC  UNIVERSITY 
TOTAL  0       ♦  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OR    REEO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OR    UNIVERSITY  OF  PORTLANO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 
.0 


OR    WILLAMETTE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 
1 

0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•0 
.Q 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

7.7 
14.3 

•  0 

♦  .0 

•  0 

•  0 


NUMBER 


.0 

.0 
♦  0 


1  2.4 
1  10*0 
0  *0 


3  t.l 

1  14*3 

2  6*7 


OR      ,   STATE  TOTALS 
TOTAL  1 
FEMALE  0 
MILE  I 

PENNSYLVANIA 


13  INSTITUTIONS} 


PA    ALBRIGHT  CCLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
PA     ALLEGHENY  CQLLEGE 
TOTAL 
FSNALE 
MALE 

PA    ALLNTMN  C  SNT  FRAN  OESALS 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
PA    BEAVER  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  ,  0 


0 
0 


.0 

♦  0 
♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 


.8 

2.0 
.3 


PA    BLOOMS  BURG  STATE  COLLEGE 


TO/Al 
FEMALE 
HALE 


PA    BtYN  MAWR  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


PA    BUCKNELL  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
PA    USA  INI  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


PA    CALIFORNIA  STATE  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE'  0 
MALE/  0 
PA  CARNEGIE-MELLON 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

•c 

•  0 
.0 

•  0 


PA    CEDAR  CREST  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


PA    CHATHAM  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
*  MALE 


.0 
L  .0 
•0 

9.1 
9.1 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

fe.3 
.0 
7.7 

t.l 

25.0 
3*4 

16.7 
IB.  7 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


0 
0 
0 

4 

0 
4 

0 
0 
0 

0 
0 


0" 

0'  , 
,Q 

v«  ^ 
1 

0* 
1 

0 

0 
0 

1 ? 

0 

,1 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

d 
o 

o: 

0 

.0 
.0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
D 

1 
1 

0 


11 


• 

.0 
16.7 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


3.3 
4.1 
3.1 


^  •<> 4 

.2.1 
.0 
Z.8 

*  ;  **'  < 

.  0 

.  *7 

k14.3; 
33  *3\ 
.0  I 
.  .0 

•4.5 

;*.o 


•  0 
.0 
-0 

•  0 
.0 

•  0 

2.7 
.0 
3.4 

•  0 
.0 
.0 

50.0 
50.0 

•  0 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 


IiHITE 
NON-HISPANIC 


NCN-RESICENT 
ALIEN 


TOTAL 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

a 

0 
0 

1 

0 

J< 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


x 

NUMBER 

f 

NUMBER  1- 

NUMBER 

I 

NUMBER 

* 

* 

e 

.0 

1 

1.9 

50  96.2 

1 

1.9 

52 

•0 

o 

♦0 

4  1C0.0 

0 

•  0 

4 

♦  0 

I 

2.1 

46  95.8 

1 

2.1 

48 

.0 

1 

2*4 

41  97.6 

0 

•  0 

42 

.0 

I 

1C.  o 

9  90.0 

0 

•0 

10 

♦0 

o 

.0 

>C       32  10C.0 

0 

•  0 

32 

.0 

0 

*  .0 

11  100.0 

0 

•  0 

11 

.0 

o 

♦0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦0 

*      11  100.0 

0 

•  0 

11 

.0 

3 

8*1 

31  83*8 

3 

8.1 

37 

.0 

1 

14.3 

6  85*7 

0 

•0 

7 

♦0 

2 

6.7 

25  83*3 

3 

10.0 

30 

•  0 

0 

-  iO 

3  v75*0 

1 

25.0 

4 

.0 

o 

♦  0 

1  100*0 

0 

*0 

1 

.0 

o 

♦  0 

2  66*7 

1 

33*3 

3 

2.9 

5 

14.7 

28  82*4 

1 

^♦9 

34 

10.0 

1 

10.0 

9  90*0 

0 

♦  0 

10 

.0 

16*.  7 

19N  79*2 

1 

4.2 

24* 

.0 

1 

7.7 

10  76*9 

2 

15*4 

13 

.0 

1 

14.3 

5  71*4 

1 

14*3 

I 

.  0 

o 

*  0 

\T* 

5  83*3 

.  l 

16*7 

.0 

0 

.0 

16  100*0 

0 

♦  0 

16 

.0 

o 

.0 

6  100*0 

0 

•  0 

6 

.0 

o 

#0 

10  100*0 

o 

•  0 

'  10 

#^ 

12 

5.0 

217  9C«4 

1 1 

4.6 

240 

2.0 

44  89*8 

1 

2.0 

49 

•  0 

8 

4.2 

173  90*6 

10 

5.2 

191 

♦  0 

0 

•  0 

7  IOC.  Q 

Q 

♦  0 

7 

♦0 

o 

♦  0 

2* 100.0 

o 

.0 

2 

♦  0 

o 

•9 

'          5  1C0.0 

o 

.0 

5 

.0 

_  2 

\ 

4.2 

46  95*8 

y  0 

.0 

48 

.0 

•  0 

.  0 

12  100*0 

o 

.0 

12 

\  *u 

2 

5.6 

34  94*4 

o 

.0 

^  36 

.0 

0* 

.0 

6  100*0 

0 

.0 

6 

♦0 

o 

♦  0 

•  1  100*0 

o 

.0 

1 

t      •  0 

tf3  

.  0 

5  100*0 

0 

.0 

5 

.0 

r 

14.3 

6  85.7 

0 

•  0 

7 

♦  0 

0 

•  0 

4  100*0 

o 

•0 

4 

♦  0 

K  i 

33.3 

2  66*7 

o 

•  0 

3 

.0 

0 

^» 

.0 

16  100*0 

0 

•  0 

16 

♦  0 

1  o 

.0 

4  100*0 

o 

.0 

4 

♦  0 

,-0 

♦  0 

"    12  100*0 

o 

•0 

12 

4.5 

18.2 

18  81*8 

o 

•  0 

22 

4.5 

\  : 

18.2 

18  01*8 

o 

.0 

22 

♦  0 

\ 

.0 

0  *0 

o 

•  0 

0 

.0 

V  .o 

.0 

44  100*0 

0 

•  0 

44 

♦  0 

\  °o 

♦  0 

17  100*0 

0 

•0 

17 

♦  0 

*  .0 

27  1C0.0 

o 

•0 

27 

.  .0 

6  100*0 

0 

•  0 

6 

<>0 

♦  0 

6  100*0 

o 

♦  0 

6 

♦0 

✓  o 

♦  0 

•  0*0 

o 

.0 

0 

.0 

6.3 

15  93*8 

0 

•  0 

16 

♦0 

•0* 

k   3  100*0 

o 

♦  0 

o  3 

♦  0 

7.7 

*  12  92*3 

o 

•0 

13 

2.7 

»*  5 

13;  5 

jr 

32,  86*5 

0 

.0 

37 

♦  0' 

25.0 

6  '75*0 

0 

.0 

'  8 

3.4 

10.3 

26  89*7 

0 

•  0 

29 

.0 

16.7 

5  63*3 

0 

.0 

6 

.0 

16*7 

5  83*3 

0 

;o 

6 

.0 

.0 

.    0  *0 

0 

•0 

0 

.0 

50.0 

1  50*0 

0 

•  0 

2 

.0 

50.0 

1  50*0 

0 

•0 

2 

.0 

0 

;o 

0  *0 

0 

•  0 

0 

0 

ERIC 


906 


9l() 


TAALE  4.  TOTAL  BACHELOR'S  0 EGA EES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS- Of  HI6HE*  EOUCATION  it  RACE* 
^    *  ETHNICITY*  AND  SEX*     INSTITUTION  ANC  STATE  UTB-H79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BUCK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  ' 


'NONA Eft         S       N UNI Eft 
PHYSICAL  SCIENCES  I  WOO  I 
PENNSYLVANIA 

PA    CHESTNUT  HILL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    CHEYNEY  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

-par  ccAjnoN  STATF-c  MAIN  CAN 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    COLLEGE  Ml  SE  AICCADI A 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  9 

pa  .delaware  vly  c 

Total  o 

FEMALE  0 

MALE  '  0 

PA    DICKINSON  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  «         •  0 

MALE  0 
PA    DftEXa  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


0 

*° 
10 

SCI  t 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


AGR 


PA    OUQUESNE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0        .0  . 

MALE  0  .0 

PA    EASTERN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    EAST  STR0UDS6G  ST  COLLEGE 
TOTAL    .  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    EOINBOAO  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  *   0  .0. 

MALE  ~  0  .0 

PA    EL  I2A6ETHTOWN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE         *      0  .0 
PA    FRANKLIN  AND  MARSHALL  C 
TOTAL  0       ♦  0 

FEMALE    *  0.0 
MALE  0  .0 

PA    CfttflON  COf.UGE 

TOT AJ.  '  0  *0 

FEMALE  0        .0  „ 

MALE'  0  .0 

PA    GENEVA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  •  .0 

MALE  0  .0 

PA    GETTYSBURG  COLLEGE 
TOTAL*  ;  0t  *0 

FEMALE  0^  *0 

MALE  0  .0 

PA    GROVE  CITY  COLLEGE  9 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    HA VERFORO  COLLEGE 

•  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0, 

MALE  0  *0 

PA    HOLY  FAMILY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .D 

MALE  0  .0 

PA     IMMACULATA  COLLEGE 
TOTAL  >  0  .0 

FEMALE  0  .C 

MALE  0  '.0 

PA    INOIANA  U  OF  PENNSYLVANIA 
TOTAL  0  .0 

PENALE  .    0  .0 

MALE  0  .0 

PA    JUNIATA  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

6 
1 
7 

0* 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0  , 
0 

0 
0 
0 

-  0 
0 
0 

0 
0 

"o 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

at*  9' 

100*0 
67*5 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•  .0 

•  0 

•  0 

•  0 

.  .0 

•  0  . 

•  0 

•  0 

.0 
♦0  * 

•  0 

.0 

*o 

.0 
,0 

•  Ov 
o»0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

J** 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  Q 

•  0 
'.0 

•0 

•  0 
.0 

•  0 


NUNtEft 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

J  0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

*  0 

.  0 

J  0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 

2^ 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
I 

0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

*o  , 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

5*9 
20*0 

3.4 

•  0 

•  0 
♦0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
,0 

•  0 

•  0 

•  0 

t  .0 
.0 
.0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

4*8 
16*7 

•  0 


HISPANIC 
NUMIEft 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

.0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMIER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

J NUMBER 

/ 


NON-RES I OENT 
ALIEN 

NUMBER 


TCI  AL 
NUMBER 


♦  0 
•0 

♦  0 

.0 

♦  0 
•0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
♦0 

♦  0 

.0 
.0 

.6 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

3 

.0 

♦  0 

»  .0* 

.0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

♦0 
.0 
♦0 

♦  0 
r  .0 

•0 

♦  0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
•0 

.0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
•0 


•  0 

•  0 
.0 


8  86*9 
1  10C.0 
7  B7*S 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0  ' 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

*0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 ' 

2 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

Of 

I 
1 

0 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

.0  * 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•0 

•  0 
♦0 

•  0 
.0 

•♦o 

•0 
.  0 
.0 

'  S.9 
20*0 

,0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

*o 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  o 

4*8 

16*7 

♦  0 


s  loco 

5  100*0 
0  *0 

■*  1  11*1 

0  *0 

1  12.5 

22  100*0 
5  100*0 

17  100*0 

2  100*0 

2  100*0 

0  *0 

4  100*0 

1  100*0 

3  100*0 

22  100*0 
*  100*0 

18  10C*0 

30  100*0 

5  100*0 
25  100*0 

9  100*0 
3  10C*0 

6  1C0*0 

2  10C*0 
0  *0 

'  2  100*0 

13  100*0 
3*  10C.0 
10  1C0*0 


2S 
5 
20 

6 
2 
4 

64 
8 
S6 


96*2 
100*0 
95. 2 

100*0  , 

1C0.0 

1Q0*0 

94*1 
80*0 
96*6 


24  100*0 

6  1C0.0 
18  100*0 

7  1CC*0 

3  100*0 

4  10C.0 

17  400*0 

5  10C.0 
12  100*0 

9  1CC.0 

2  100*0 
7  100*0 

24  100*0 

0  *0 
»  24  100*0 

1  100*0 
1  100*0 

0  .0 

4  100*0 

3  10C.0 

1  100*0 


37 
9 
26 

16 
4 
14 


97*4 
100*0 
96*6 

8S*7 
66*7 
93*3 
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16*7 
6*7* 
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5 
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TABLE  4,    TOTAL  MONRO***    OCGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  IV  INSTITUTIONS  Of  HIGHE*  EDUCATION  IV  MCE, 
ETHNICITY*  ANQ  SEAS    INSTITUTION  AND  STATE  UTB-HT* 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 

•PHYSICAL  SCIENCES  IHOOI 

PENNSYLVANIA 


IUCK  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER . 


NUMBER 


NUMBER 


HISPAN IC 
NUMSEA 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUM6EA 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


/ 
TOTAL 
NUMBER 


FA    KING'S  COLLEGE 


TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

1 

16. T 

FcMALE  .              0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

-0 

•  0 

1 

16.  T 

PA    KUTZTOUN  STATE  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

_  MALE                 0  -«0 

0 

•  0 

0 

•  0 

PA    LAFAYETTE  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0. 

•0 

FcMALET               0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

PA    LA  SALLE  COLLEGE 

TOTAL                 0  rO 

2 

6*1 

0 

•0 

FEMALE                0  .0 

0 

'  .0 

0 

.0 

Male           o  .o 

2 

7.4 

0 

.0 

PA    LEBANON  VALLEY  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•0 

4 

26.6 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•0 

MALE                0        .0  v 

0 

•  0 

4 

26.6 

PA    LEHIGH  UNIVERSITY 

♦ 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

PA    LINCOLN  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

2 

40.0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

'2 

100.0 

0 

•  0 

MALE                0  *0~ 

0 

♦  0 

'  0 

•  o  • 

PA    LOCK  HAVEN  STATE  COLLEGE 

* 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•o  , 

0 

•  0 

MALE.               0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

PA    LYCOMING  COLLEGE 

TOTAL                 0        ♦ 0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

PA    MANSFIELO  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0, 

0 

'.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

*           MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

PA    HERCY HURST  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

c 

'  .0 

0 

.0 

PA    MESSIAH  COLLEG' 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

b 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0  - 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

Pk    MILLERSVILLE  ST  COLLEGE 

^        TOTAL                 0  .0 

0 

1 

3.4 

.    FEMALE                0  .0 

0 

♦  0  ^ 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

.•0 

1 

4*5 

PA    MORAVIAN  COLLEGE  * 

TOTAL                 0  .0 

0 

'  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

,  MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

PA    MUHLENBERG  COLLEGE 

TOTAL     '            0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0*  ■ 

0 

•  0 

MALE'               0        .0  0 

0 

•  0 

0 

.0 

PA    PA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL       ,    •     2  .6 

3 

.9 

4 

1.2  ' 

FEMALE.    '           1  1*4 

I 

0 

•0 

MALE                1  ,  .4 

2 

♦  T 

•  4 

1*5 

PA    PA  ST  U  6EHREND  COLLEGE 

TOTAL                 0'  ,0 

0* 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE               »  0  .0 

0 

•  0 

,0 

.0 

MALE                 G        .0  ' 

0 

♦  0 

0 

•  0 

PA    PHI LA  COLLEGE  PHAR  t  SCI 

<  • 

Tr.TAL                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

FCMALE                0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

PA    PHILA  C  TEXTILES  ANO  SCI 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0  s 

0 

•  0 

MALE                0  «,  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

PA    ROSEMONT  COLLEGE 

TOTAL     '           Ov  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

PA    SAINT  FRANCIS  CCLLECE  , 

s  TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0* 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

PA    SAINT  JOSEPH'S  UNIVERSITY 

TOTAL                2  6*3 

3 

0 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

I 

11.1 

0 

•  0 

MALE                2      a.  7 

2 

8*7 

0 

•  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

a' 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

iO 

•  0 
♦0 
•0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 
i  .0 

•  0 
•0 
•0 

•  0._ 

•  0 

.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 


•  0 
.0 

•  0 

•  6 

L.* 

•  4 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•0 
•0 

.0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


1 

16.7 

5 

83*3 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

16. T 

5 

83.3 

0 

.0 

13 

86. T 

0 

.  0 

1 

I  00.  0 

0 

•  0 

12 

85.  T 

0 

•  0 

25 

10C.0 

0 

.0 

13 

100*  0 

0  ' 

•  0 

12 

100.0 

2 

6.1 

31 

93.9 

o  0 

.0 

6 

100.0 

2 

'7.4 

25 

92*6 

4 

2B.6 

10 

71.4 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

26.6 

10 

T1.4 

0 

•  0 

30 

96.8 

0 

•  0 

6 

85  .T 

c 

•  0 

24 

100*0 

2 

40.0 

0 

\  ■ 

100.0 

0 

To 

ho 

,  0 

•  0 

0 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

.  0 

1 

100*0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

.0 

z  1 

100*  0 

0 

.0 

5 

iOC.O 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

♦  0 

1 

100.9 

0 

.0 

9 

100.0 

Q 

.0 

I 

100.0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

"3 

100*0 

0 

.  0 

1 

I  00.0 

0 

.0 

2 

100.0 

1 

3.4 

26 

96.6 

0 

•0 

7 

100.  0 

1 

4.5 

21 

95.5 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

.  0 

4 

1 00.0 

0 

.0 

9 

10,0.0 

'  0 

•  0 

20 

95*2 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

.0 

14 

93.3 

11 

3.2 

332 

96.8 

3 

4.  2 

69 

•95.8 

6 

3.0 

263 

97.0 

N  0 

.0 

3 

1C0.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

1C0.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100^0 

0 

.0 

7 

7C.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  o 

/ 

7C.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3*1C0.0 

a 

.0 

0 

•  0 

♦  c 

4 

10C.0 

1 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100.0 

5 

27 

84*4 

I 

p 

8 

88*9 

4 

19 

82.6 

•0 

•  0 
•0 

13*3 
•0 
14.3 

•0 

•  0 
.0 

•  0 
•0 
•0 

.0 

•  0 
.0 


1  3.2 
1  14*3 
0  .0 

3  60.0 
0  .0 
3  100. G 


•  0 

•  0 

•  0' 

•  0 
.♦0 
•0 

.0 
.0 
'  *0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
,  *0 
•0 

.0 
•0 
.0 

4.8 
.0 
6.7 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

30.0 
.0 
30.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.•o 

•  0 
•0 

•  0 


4  ' 

0 

4' 

15 
1 
14 

25 
13 
12 

33 
6 

2T 

14 
Q 

14 

31 

>  T 
24 

5 
2 
3 

5 

,1 
4 

6 
1 
5 

10 
1 
9 

1 
1 

0 

3 
1 

2 

29 
T 
22 

13 
4 

9 

21 
4 

15' 

343 
T2 
271 

3 
0 
3 

3 
0 
3 

10 
0 
10 

3 

3 

o 

4 

0 
4 

32 
9 
23 
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TAKE  *•    TOTAL  BACHaCR'S    OEGHEES  FOR  MAJOR  PJELO  CONFERREO  it  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  RV  RACE, 
*      '  "  ETHNICITY,  AND  SEXt    INSTITUTION  AND  STATE  lfTt>l«Tt 


AMERICAN  INOlAN 
ALASKAN  .NATIVE 

NUMBER  t 

PHYSICAL  SCIENCES  (1*00* 


•LACK 


A  SI  AN  OR 


NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 
NUMBER         f       NUNIER  S 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


'  PENNSYLVANIA 

PA    SAINT  VINCENT  COLLEGE 

♦  0 

-     TOT At  0 

.0 

I 

11*1 

0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

1 

11*1 

0 

•  0 

PA    SETON  HILL  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

s  0 

♦  0 

FEMALE            •  0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

*.0 

0 

•  0 

0 

.0 

PA    SHIPPENS8URC  ST  COLLEGE 

TOTAL   ^  0 

♦o 

0 

.0 

2 

12*5 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

25*0 

MALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

•  •3 

PA    SLIPPERY  ROCK  ST 

COLLEGE, 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

♦  0  * 

0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦q 

.PA    SUSQUEHANNA  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  .e 

0 

•0 

0 

♦  0 

HALE  0 

•  0 

0 

0 

•  0 

HALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

SHAATH  MORE  COLL  EG  t' 

TOTAL  '  0 

•  0 

0 

•  0 

1 

4*7 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

1 

12*5 

MALE         v  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

PA    TEMPLE  UNIVERSITY 

2.7,. 

TOTAL  0 

•  0 

I 

2.7 

*1 

FEMALE  0 

•  0 

"o 

•0 

0 

•  0  ' 

MALE  0 

♦  0  / 

1 

3.4 

1 

3.4 

PA    THIEL  COLLEGE  . 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

PA    U  OF  PENNSYLVANIA 

TOT  Alf  0 

•  0 

1 

1*3 

6 

7.7 

FEMALE  0 

•  0 

o 

•0 

1 

MALE  0 

•  0 

1 

1*7 

5 

••3 

PA    U  OF  PITTSeC  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0 

♦  0 

7 

4*1 

0 

♦C 

FEMALE  0 

♦  0 

^2 

4.9 

0 

.0 

MALE  0 

♦  0 

5 

4*7 

'  0 

.0 

PA"    U  OF  P ITTSBG  JOHNSTWN  CAM 

TOTAL  0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

FEMALE  s     *  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

HALE  '          •  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

PA    UNIVERSITY  OF  SCRANTON 

TOTAL  0 

♦  0 

D 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE  *0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

MALE  0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

PA    Ul SINUS  COLLEGE 

4*2 

TOTAL  0 

•0 

1 

4*2 

1 

FEMALE  0 

♦  0 

o 

¥0 

.  1 

14*3 

.   MALE     '  0 

.0 

1 

5*9 

0 

.3 

PA    VILLA  MARIA  COLLEGE 

TOTAL  I 

$0*0 

0 

•  0 

0> 

•  0 

FEMALE  I 

$0*0 

0 

»0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

PA    VILLANOVA  IMlVERSlTY 

TOTAL  3 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMAtE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE  0 

♦  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

*  PA    WASHINGTON  JEFF 

COLLEGE  * 

lOTAL  ;0 

•  0 

0  , 

•  0 

1 

3*1 

FEMALE  0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

♦  0 

o 

•  0 

1 

3.-8 

PA    WAYNES8URG  COLLEGE 

TOTAL  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

,    FEMALE  0 

-  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MILE  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

PA    WEST  CHESTER  ST 

COLLEGE  • 

TOTAL  0 

•0 

0 

♦  0  y 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

tO 

MALE  0 

•  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

PA    WESTMINSTER  CCLLEGE 

TOTAL         .  0- 

•  3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

FEMALE        J  0 

.3 

o 

•  0 

0 

•  0 

NILE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

PA    WIOENER  COUEGE 

TOTAL                0  #0 

2 

11.2 

0 

•  0 

FEMALE •  0 

•  0 

1 

50*0^ 

0 

♦  0 

MALE  *  0 

•  0 

I 

11.1 

0 

♦  0 

PA    WILKES  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MILE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

PA    WILSON  COLLEGE 

TOTAL    .  0 

♦0 

0 

•0 

"  0 

♦  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

HALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦ 

♦  0 

t 

Ierjc 


NUNIER 

I 

NUNtER 

1 

NUM8ER  * 

NUMBER 

X 

KUM8ER 

0 

♦  0  t 

1 

11. 1 

8  88.9 

0 

•0 

,  9 

0 

•0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

'  .0 

0 

0 

•0 

1 

11*4  . 

8  88.9 

0 

.  0 

9 

'o 

♦0 

o 

*0 

2  100.0 

0 

•  0 

2 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•  0  . 

2-. 

0 

•0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

A 

.  u 

o 

o 

•  0 

2 

12*5 

14  87.5 

0 

•  0 

16 

0 

•0 

1 

25*0 

3  75.0 

0 

•  0 

4 

0 

♦  0 

1 

a. 3 

11  91.7 

0 

.  0 

12 

0 

♦  0 

0 

•  0 

12  10C.0 

0 

.0 

12 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

'.0 

3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

9  1C0.O 

0 

.  0 

9 

o 

♦  0 

0 

•  0 

14  93.3 

1 

6.7 

15 

0 

.3 

0 

•  0 

2  1C0.O 

0 

•  0 

«  2 

0 

•  0 

0 

•  0 

12  92.3 

1 

7.7 

i  13 

o 

♦  0 

1 

A*  7 

14  93.3 

0 

•  0 

15 

0 

•  0 

1 

12*5 

7  87.5 

0 

•  0 

• 

0 

.0 

0 

•  0 

7  10C.O 

0 

.0 

n 

♦  0 

2 

35  94.6 

0 

♦  0 

37 

0 

•0 

0 

•  0 

8  lCC^O 

0 

.0 

8 

0 

♦  0 

2 

6*9 

27  93.1 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

•  0  N 

21  1C0.0 

0 

•  0 

21 

0 

♦  0 

0 

•  0 

9  100.0 

0 

.0 

9 

0 

♦  0 

0 

•  0 

12  1C0.0 

0 

.0 

I C 

o 

♦  0 

7 

9*0 

68    8/. 2 

3 

3.8 

78 

0 

♦  0 

1 

5.6 

16  88.9 

1 

5.6 

18 

0 

•0 

6 

10*0 

52  €6.7 

2 

3.3 

60 

o 

♦  0 

J 

4.  a 

127  86.4 

13 

0.8 

147 

0 

♦  0 

2 

4.9 

37  90.2 

2 

4.9 

41 

0 

•  0 

5 

4.  7 

90  84*9 

1 1 

10*4 

1 06 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

12  100.0 

»  0 

.0 

12  T 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2  1CC.0 

0 

.0 

2 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

10  10C.0 

0 

♦  0 

10 

o 

♦  0 

0 

•  0 

24  100.0 

0 

♦  0 

24 

0 

♦  0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

♦  0 

7 

0 

•  0 

0 

•  0 

17  10C.0 

0 

.0 

1 7 

o 

.0 

2 

c 

a*3 

22  91.7 

0 

.0 

'  24 

0 

.  .0 

'U.3 

6  85.7 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

1 

5*9 

16  94.1 

0 

.  0 

17 

o 

♦  0 

1 

5C.0 

I  5C.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

50*0 

1  50.0 

0 

♦o  t 

2 

0 

♦  0 

■  0 

•  0 

0  .0 

0 

.0  * 

o 

o 

♦  0 

0 

•  0 

55  100.0 

0 

•  0 

55 

9  . 

♦  0 

0 

•  0 

15  10C.0 

0  v 

.0 

15, 

0 

♦  0 

0 

•  0 

40  100.0 

0 

.  u 

40 

o 

♦0 

1 

3.  1 

31  96.9 

-0 

.0 

32> 

0 

♦0 

0 

•  0 

6  1C0.O 

0 

.0 

6 

0 

♦  0 

1 

3*8 

25  96*2 

0 

.0 

26 

»  o 

♦0 

o 

•  0 

5  1CC.0 

0 

•  0 

5 

0 

•  OF 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5  lt)C.0' 

»  0 

♦0 

5 

o 

♦  0 

o 

•  0 

16  100.0 

0 

•0 

16 

0 

♦  0 

0 

3  100.0 

0 

♦  3 

3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

13  100.0 

0 

•°* 

13 

•  0 

o 

.0 

7  100.0 

0 

•  0 

7 

0« 

♦  0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•  3 

2 

0 

♦  0 

0 

.0 

5  1CC.0 

3 

.3 

0 

•  0 

2 

18.2 

8  72.7 

1 

9.1 

U 

0 

•0 

1 

50.0 

1  5C.0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

1 

11.1 

7  77.8 

1 

11.1 

9 

0 

.0 

0 

•  0 

12  92.3 

1 

7.7 

13 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

11  91.7 

1 

8*3 

12 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

\m 

0 

•0 

0 

.'0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

'  0 

•  0 

0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

901 

91 

Co 

i 
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TAKE  6.     TOTAL  SACH€LG**S 


OECREES  FOR 
ETHNlCf  7Yt 


HAJOA  FIELD  CONFERAEO  »V  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  AT  MCEt 
A  HO  SEXt     INSTITUTION  ANC  STATE  WA-lfTf 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMAER  I 
PHYSICAL  SCIENCES  11900) 


•LACK 
NON-HISPANIC 


NUMAER 


ASIAN  OR 
PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


AHlTE 
NON-HISPANIC 


NGN-RES IOENT 
ALIEN 


■PA         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  S 
FEMALE  2 
HALE  3 

RHODE  ISLANO 


Ti  INSTITUTIONS) 

•  3  39  2*4 

•  A  13 

•  2  26 


HI    MOWN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  -  0  .0 

*  '  MALE  0  .9 
HI    PROVtOENCE  COLLEGE  > 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  9  .0 

MALE-  '  0  ,0 

Rt    RHODE  ISLAND  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

RI    U  OF  RHODE  ISLAND 
TOTAL  0  .  .0 
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MALE       -         0  .0 
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ALASKAN  NATIVE 
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1 

0 

'♦0 

0 

;o 

0 

.0 

0 

.0 

100*0 

4  ! 

♦ 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0  , 

10C.0 

4 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

1CC*0 

0 

•  0 

1  - 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

10C.0 

c 

•  3 

1 

,  c 

♦  0 

0 

•  *0 

0 

♦  Q 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

6ER1C 


TABLE  A.     TOTAL  BACHELOR'S    KCAEE$  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  >Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  IV  RACE* 
ETHNICITY*  A  NO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE    W8-19T9  * 


American  inoian 
alaskan  native 

NUMBER  * 

PHYSICAL  SCIENCE  11900) 
TEXAS 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-MI SPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAi 
MINORITY 

NUMBER 


*HIU 
NON~Hl SPANIC 

-NUMBER 


NCR-REST OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


TOTAL                 0  .0 

1 

30.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0  e 

MALE                0  .0 

1 

30.0  * 

TX    LAMAR  UNIVERSITY 

J 

TOTAL                4      7*3  < 

1 

l.B  / 

FEMALE                4  44.4 

0 

•°  c 

MALE                0  .0 

*  1 

2.2  * 

TX    LETOURNEAU  COLLEGE 

TOTAL         .       0  .0 

0 

.  *o. 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  TO 

0 

.0 

TX    LUBBOCK  CHRISTIAN  COLLEGE 

-    TOTAL                0  .0 

0  . 

.0 

¥tmL$                 C  .0 

.  0 

.0 

MALE                0  .3 

0 

.0 

TX    MCMURRV  COLLEGE 

TOTAL          *     0  .0 

0 

1A^^^^^ 

FEMALE                0  .0 

0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

TX    Ml OWE STERN  ST  UNIVERSITY 

A    TOTAL                0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

*MALE                 0  .0 

0 

.0 

TX    NORTH  TEXAS  "$T  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  #0 

1 

9.1 

FEMALE                0        .0  '* 

0 

.0 

MALE                0  .0 

1 

12.3 

TX    OUR  LAOY  OF  LAKE  U 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  -0 

0 

.0 

TX    PAN  AMERICAN  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

d 

.0  \ 

-    FEMALE                0  .3 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

*tx*"RlC£  UNIVERSITY 

TOTAL             •  0  .0 

0 

.0 

FEMALE                G  .0 

0 

.0 

MALE                0  .3 

0 

.0 

TX     SAINT  EOWARO'S 'UNIVERSITY 

TOTAL                 0<  .0 

0 

.0 

FEMALE*               0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

.0 

TX     SNT  MARY* S  U  SAN  ANTCNIO 

TCTAL                 0  .3 

0 

.0 

FEMALE              •    0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

<0 

TX     SAM  HOUSTON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        . 0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0* 

0 

.0 

MALE                 0        . 0 

0 

'  .0 

fx     SOUTHERN  MET  H  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

1 

3.3 

FEMALE    •             0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

I 

4.0 

tx  'sthmstn  aovcntist  collegc 

TOTAL*-              0  .7 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

*  MALE                 0  .0 

0 

.0 

TX    SOUTHWESTERN  UNIVERSITY 

.0 

TOTAL                 p  .0 

0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  .0 

MILE                 0  .0 

0 

•  o. 

TX    STHMST  TEX  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 1  5-6 

\ 

5.6 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0  ' 

MALE                 1  6.3 

'  1 

6.3 

TX    STEPHEN  F  AUSTIN  STATE' U 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

'.MALE                 Ow  .0 

0 

.0 

TX,   SUL  ROSS  STATE  UNIVERSITY 

-  ko 

TOTAL        -        0  .0 

A?° 
#♦0 

*  FEMALE                0  .0 

0 

HALE                 0  .0 

0 

.0  ? 

TX    PR AIRIE~VI EN  ACM  U 

TOT At         *       0  .0 

9 

100.0 

FEMALE                0  .0 

4 

100.0 

*Af.E                0  .0 

5 

100.0 

.   TX    TA RLE  TON  STATE  LHI VERSI TY 

TCTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

'  HAL  £                  0-  .0 

0 

.0 

TX    TEXAS  ACM  U  HA  IN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.£ 
.0 
.0 

•  .0 
.0 
.0 

7.1 
.0 
9.1 

\o 

.0 
.0 


1  50.0 

/  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

<y 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

.« 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 

.0 

-.0 
.0 
.0 

•o\ 

.0 

.0 
.0 

»o 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  30.0 

0  .0 

1  30.0 

3  9.1 

4  "44.4 
1  2.2 


c 

0 

0. 


3  B3.3 
1  100.0 

4  SO.O 


•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

k  1 

0 

1 
1 

0 

1 

3 

1 

4 

0 
%0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

•0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

7.1 
.0 
"  9.1 

9.1 

•  0 
12.3 

30.0 

•  C 
100.0 

83.3 

100.0 
BC.'O 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 

.0 

4 

36.4 

4 

34.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

40.0 

4 

40.0 

1 

3.9 

0 

.0 

1 

3.9 

tf 

.0 

0 

.0 

*0 

i  .0 

f 

11.3 

„  0 

.0 

1 

8.3 

i 

0 

.0 

2 

6.7 

0 

4o 

0 

.0 

0 

.0 

1 

/4.0 

A 

0 

•  .0 

2 

8.0 

I 

30^0 

0 

.0 

1 

30.0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

30.0 

0 

.0 

1 

iSO.C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

12.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.v.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'o 

.0 

9 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

.0 

*) 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

cr 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

•  2 

1.7 

2 

1.7 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.2 

2 

2.2 

49  89.1 
3  33.4 
44  93.7 


1CC.0 
.0 

1C0.O 

100.0 
.0 
100.0 


3  100.0 
:  1  100.0 

4  1C0.0 

13    92.9 n 
3  1CC.0 
10  90.9 

te  sc. 9 

*3  100.0 
7.   87.3  . 


30.0 
1C0.0 
.0 

16.7 
.0 
20.0 


36  100.0 
7  10C.0 
' 29  100. 0 


.0 
.0 
.0 

63.6 
100.0 
60.0, 


16  94.1 

3  100.0 
11  91.7 

27  '90.0 

4  80.0 
23  92.0 


1 
0 
1 

6 
3 
3 

16 

2 
14 

32 
B 


30.0 
•0 
30.0 

100.0 
100.0 
100.0 

88.9 

100.0 
87.3 

94.3 
100.0 
93.6 


9  81.8 

1  100.0 
8  80.0 


0 
0 
0 

7 
4 
3 

111 
26 
85 


*  .0 
.0 
.0  > 

100.0 
100.0 
100.0 

93.7 
96.3 
93.3 


1 
0 
1 

r 
o 
i 

0 

o. 

0 

0 
0 
0 

6 

o" 
o 

o 
o 

0 

Q 

0 

0  , 

0 
0 
0 

•o 

0  , 
0 

0 
0 
0 

1 

r 

0 

1 

0 
0 
0 


50.0 
•0 
50.0 

1.8 

.0 
2.2 


.0* 

.0 

.0 

.0  * 

.0 

.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•0 
.0 

•  0 
.0 

\x> 

.0 

100.0 
*0 
100.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  3.3 
1  20.0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 


2 
0 
2 

35 
9 
46 

3' 

0 

3 

3' 

0 

3 

3 
1 

•  4 

14 
3 

11 

11 

8 

2 
1 
1 

4 

1 
3 

.  36 
-  7 
29 

1 

0  , 
1 

11 
1 
10 

17 
5 
12 

.  30 


IK 


25 

*** 
0 

"  2 


0 

.0 

3 

0 

.0 

3 

.0 

*  >. 

0 

.0 

2 

o' 

.0 

IB  * 

3 

3.5 

-  35 

'  0 

.0 

8 

'  3^ 

6.4 

47 

2 

U.2  , 

11 

,  0 

2 

20.0 

*    10  , 

0 

•  .0 

V9 

» 

•  0 

4 

.0 

3 

0 

.0 

7  . 

0 

.0 

4 

0 

•o 

3 

•  V 

3 

114 

1 

3.7 

27 

I 

2.2 

89 

9 

IERJC 


018 


914 


TA4LC  4.    TOTAL  lACHtLOft'S    OfGREES  FOR  MAJOR  MUO  CONFERRED  IV  INSTITUTIONS  OP  HIGH 
ETHNIClTVt  ANO  SEXt    INSTITUTION  AND  STATE    l»TS-lfT9  \ 


EDUCATION  IY  RACE* 


AMERICAN  Indian 

*  ALASKAN  NATIVE 
NUNIER  S 
PHYSICAL  SCIENCES  UtOOl 


KaCK  ASIAN  OR 

NO** HIS PANIC  PACIFIC  ISLANDER 


number 


S     *  NUNtER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL  - 
MINORITY 

NUNtER 


UHlTE 
-HQH-Ht  SFANIC 

NUMIER 


nON-RCSIOCNT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


TEXAS 


TX  TEXAS 

CHRISTIAN  U  n 

TOTAL 

'    0  .0 

0 

•0 

'  1 

3.4 

0 

•  0 

3*4 

26 

96*6 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

-0 

•  0 

0 

•0 

•  0 

6 

100*0 

0 

•  0 

MALE 

0  '  '  .0 

0 

.0. 

1 

4.1 

0 

•  0 

4.1 

20 

95.2 

0 

•  0 

TX  TEXAS 

EASTERN  UNIVERSITY 

,  TOTAL 

0  «o 

1 

33*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

33*3 

2 

66.7 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•0 

\  0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

1 

33.3 

0 

•  0 

0 

•«# 

33.3 

2 

66*7 

0 

.0 

TX  TEXAS 

LUTHERAN  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

1 

10*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

10.0 

9 

(90*0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

*0 

2 

100*0 

0 

•  0 

MALE 

"0  .0 

1 

'  12.5 

0 

♦  0 

0 

12*5 

7 

67.5 

0 

.0 

TX  TEXAS 

SOUTHERN  UNIVERSITY 

TOTAL 

4S»0  .0 

3 

15.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

15.0 

0 

*0 

17 

65.0 

FEMALE 

^*  0  .0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

100*0 

0 

.0 

0 

♦0 

MALE 

0  «0 

2 

10.5 

0 

•  0 

0 

•0 

2 

10*5 

0 

*0 

17 

69.5 

TX  TEXAS 

TECH  UNIVERSITY 

? 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

33 

100*0 

0 

•  0 

fENALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

100*0 

•  0 

•  0 

NILE 

0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

28 

100.0 

0 

•  0 

TX  TEXAS 

NESLEYAN  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

FEMALE 

C  .0 

•a 

-0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1CC.0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

TX  TEXAS 

WOMAN'S  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

•0 

1 

33*3 

0 

•  0 

1 

33*3 

2 

66.7 

0 

•  0 

FENALE 

0  *0 

•  0  - 

1 

33*3 

0 

.0 

r\ 

33*3 

2 

66*7 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

TX    TRINITY  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

4.3 

1 

4*3 

21 

91*3 

1 

4.3 

FEMALE 

*        0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

6 

100*0 

0 

•  0 

MALE 

.0  .o 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

6.7 

1 

6.7 

13 

86*7 

1 

6.7 

TX    UNIVERSITY  OF  0 ALL AS 

>  TOTAL 

0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

»0 

o, 

•o  - 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  *0 

0 

.0 

MALE 

*    ,0  .0 

0 

•  0 

0* 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

0 

TX;  U  OF  HOUSTON  CEN  CAMPUS 

TOTAL 

0  .0 

0 

■  .0 

1 

1.9 

0 

.0  ^ 

1 

1*9 

47 

90*4 

4 

?*7 

FENALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

12 

85*7 

2 

14.3 

VNALE 

0  *0 

0 

•  0 

1 

2.6 

0 

.0 

1 

2.6 

35 

92*1 

2 

5.3 

tx  Xhquston  a  ear  lake  city 

Tom 

0  .0 

.  0 

•0 

I 

25.0 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75*0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0  . 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0' 

,  1 

25.0 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75*0 

0 

♦  0 

'TX    UNIVERSITY  OF  SNT  THOMAS 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

50.0 

1 

50.0 

1 

50*0 

0 

♦  0 

FENALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE 

«       0        .0  . 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

.0 

TX    CORPUS  CHRIST  I  STATE  U 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

25*0 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

♦  0 

FEMALE 

.  0  .0 

0 

.  .0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•0 

2 

100.0 

0 

.0 

MACE 

'  0  .0 

0^ 

•  0 

0 

.0 

1 

50*0 

1 

50*0 

1 

50*0 

0 

♦  0 

fX    TFXA'S  AC  I  UNIVERSITY 

TOTAL 

0        .0  v  r 

0 

-.0 

0 

•  0 

5 

33*3 

5 

33*3 

6 

1 

z 

13.3 

FENALE 

0        .0  \ 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

25.0 

1 

25*0 

3 

7!».0 

0 

<.0 

MALE 

0       .0  \ 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

36*4 

4 

36*4 

5 

45*5 

2 

16.2 

TX    U  OF 

TEXAS  AT  AUSTIN  \ 

TOTAL 

0  .0 

1 

•  6 

1 

.  • 

5 

3*6 

7 

5*3 

122 

91.7 

4 

3.0 

FEMALE 

0  .0 

1 

4*2 

0 

.6 

0 

*0 

1 

4*2 

22 

91*2 

1 

4.2 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

1 

•  9 

5 

4*6 

6 

5*5 

100 

91./ 

3 

2.8 

TX    U  OF 

TEXAS  AT  ARLINGTON 

.  TOTAL 

0  .0 

3 

4.7 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

4*7 

56 

90*6 

3 

4.7 

FENALE 

0  .0 

1 

11.1 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

11*  1 

6 

66*9 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

2 

3*6 

0 

•  0 

0 

•0 

2 

3.6 

50 

90*9 

3 

5.5 

TX    U  OF 

TEXAS  AT  DALLAS 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0  - 

1 

3*3 

1 

3*3 

27 

9C.0 

2 

6.7 

FENALE 

0  *o 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

10 

100*0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

•0 

•  0 

1 

5*0 

1 

5.0 

17 

65*0 

2 

10. G 

TX    U  OF 

TEXAS  AT  EL  PASO 

TOTAL 

1  2.t 

1 

2.1 

1 

2.6 

9 

25*0 

12 

33*3 

19 

52*6 

5 

13.9 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

33*3 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

*0 

MALE 

1      5. 0 

1 

3.0 

1 

3.0 

6 

24.2 

11 

33*3 

17 

51*5 

5 

15*2 

TX    U~  OF 

TEXAS  PERMIAN  BASIS 

TOTAL 

0  .0 

1 

5.0 

0 

•  0 

1 

,5*0 

2 

ICO 

16 

9C*0 

0 

•  0 

FENALE 

0  .0 

1 

16.7 

0 

.0 

1 

16.7 

2 

33.3 

4 

66*7 

*0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

14 

100.0 

0 

•  0 

TX    U  OF 

TEXAS  SAN  ANTONIO  c 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

2 

6.7 

1 

4*3 

3 

13*0 

20 

67*0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

1 

11.1 

0 

*0 

1 

11.1 

88*9 

0 

.0 

MALE 

0  *0 

0 

.0 

1 

7*1 

1 

7*1 

2 

14*3 

12 

65*7 

0 

•  0 

TX    RAYLAND  BAPTIST  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

-  0 

*0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

fENALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

..0 

0 

.0 

1 

100*0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•0 

TX'tCST 

TEXAS  ST  UNIVERSITY 

-o 

TOTAL 

0  .0 

1 

3.3 

.0 

1 

3*3 

z 

6.7 

27 

9C.0 

1 

3*3 

FEMALE 

0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

c 

.0 

6 

100*0 

0 

•0 

MALE 

0  #0 

1 

4.2 

0 

.0 

1 

4*2 

2 

8.3 

21 

87*5 

1 

4*2 

29 

e 

21 

3 
0 
3 

10 
2 
6 

20\ 
1 ; 
19  I 

33 
5 
26 

2* 

1 

1 

3 
3 
0 

23 
8 
15 

2 
0 
2 

52 
14 
38 


0 
4 

2 
1 
1 

4 

2 
2 

15 
4 
11 

133 
24 
109 

64 
9 
55 

30 
10 
20 

36 
3 
33 

20 
6 

14 

23 
9 
14 

3 
1 

2 

30 
6 
24 


ERIC 


915 


910 


TABLE  *•     TOTAL  BACHELORS 


OtGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFEAREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATICN  BY  RACE* 
ETHNICITY,  ANO  SEXI     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


PHYSICAL  SCIENCES  11903) 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLAffOSt 


NUMBER 


TX         STATE  TOTALS 

TOTAL  6 

FEMALE  4 

MALE  2 


{        57  INSTITUTIONS) 
.5  30  .2.7 

1.7  10 
.2  20 


4.2 
2.3 


h UMBER 


16 
4 
12 


1.4 
1.7 
1.4 


HISPANIC 
NUMBER 


45 
5 
40 


4.1 
2.1 
4.6 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


NHHE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


97  8.7 
23  9.6 
74  6.5 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


957  86.2 
£12  86.3 
745  85.6 


56 
5 
51 


5.0 
2.1 
5.9 


TOTAL 
NUMBER 


1,110 
240 
S70 


UTAH 

UT     6RIGHAM  YOUNG  U  MAIN  CAM 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

HALE  0.       .0  0  .0 

UT     BR IGHAN  YOUNG  U-HAWA  CAM 

TOTAL  0        O  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 

UT     UNIVERSITY  OF  UTAH 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0    .  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 

UT    UTAH  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

HALE  0        .0  9  .0 

UT     SOUTHERN  UTAH  ST  COLLEGE 

TOTAL  0.0^  0  .0 

.    FEMALE—  0        .0  0,  .0 

^^HALE  0        .0  0  .0 

JT    fcEBEfc  STATE  COLLEGE 

TOTAL        *-  0~  -P_  ^0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

HALE  0        .0  0  .0 

UT     WESTMINSTER  COLLEGE  1 

TOTAL  Q        .0  .0  .0 

FEMALE  0        .0  '    0  .3 

HALE  0        .0  0  .0 


UT  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VERMONT 


7  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.3 


VT          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HAVE  0  .0 


8  INSTITUTIONS) 


VIRGINI  A 
VA    MIDGEUATE*  COLLEGE 


TOTAL 
FfcMALE 
MALE 

VA    C  OF  WULIAM 
TOTAL* 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

ANC  ^ARY 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

I 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

o' 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


VT    CASTLETON  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0« 

.0 

MALE                  0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

VT     JOHNSON  STrATE  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  * 

0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

\  -° 

0 

.0 

MALE                 0  .3 

0 

\  .0 

0 

.0 

VT     LYNDON  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.3 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

VT     MI  00 LEBURY  CCLlEGS 

TOTAL                  0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  ..l 

0 

J 

0 

.0 

MALE                  0'  .3 

0 

0 

.0 

VT     NORWICH  U  MAIN  CAM 

.0 

TOTAL                   )  -0 

0 

.0 

0 

FEMALE                  0  .J 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                  ^        •  0 

0 

.  Q 

0 

.3 

VT     SAINT  ^ICHAFL'S  CGL.i<U 

.0 

TOTAL                  0  .0 

.0 

0 

FEdALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

HALE           .       0  .0 

0 

.0  , 

0 

.0 

VT     TRINITY  COLLEGE 

.0 

.0 

TOTAL                 0  .0 

0 

0 

FEMALE  '              0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

c 

.c 

0 

.0 

VT    U  VT   I  STATE  AGRL  COLLEGE 

.0 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

FE.4ALE                 0  .0 

0 

.3 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 
.0 
.0 


0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 

p 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 

p 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.1 

.0 
1.3 

.0 
.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.4 
.0 
.5 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.1 

.0 
1.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.4 
.0 
.5 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0  v 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


77  96.7 

1 

1.3 

78 

3    7  5  .0 

I 

25.0 

4 

74  1  00.  0 

o 

.0 

74~ 

1  100.0 

0 

•  0 

I 

0  .0 

0 

.0 

0 

1  100.0 

0 

•  0 

I 

88  9A.6 

4 

4.3 

93 

12  85.7 

2 

U.3 

14 

76  96.2 

2 

2.$ 

79 

24  88.9 

3 

11.1 

27 

5  83.3 

1 

16.7 

19  90.5 

2 

9 » 5 

21 

12  100.0 

0 

.0 

12 

0  .0 

0 

•  u 

o. 

12  100.0 

0 

.0 

12 

9  90.0 

i 

10.0 

10 

1  100.0 

0 

.0 

1 

8  88.9 

1 

11.1 

9 

6  1C0.0 

0 

6 

2  100.0 

0 

.  0 

2 

4  100.0~ 

0 

.0 

217  9*».6 

a 

4.0 

227 

23  85.2 

1 4.8 

\  27 

194  97.0 

X 

2.*S 

200 

V* 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0  .0 

Q 

•0 

o 

1  100.0 

o 

.0 

1_ 

3  1CC.0 

.0 

.0 

3 

0  .0 

0 

•  0 

o 

3  100.0 

o 

•  0 

3 

5  100.0 

0 

•  0 

5 

1  100.0 

0 

.0 

1 

4  100.0 

0 

.  0 

30  1C0.0 

0 

.0 

30 

6  100.0 

0 

.0 

24  100.0 

0 

.0 

24 

10  83.3 

2 

16.7 

12 

2  ICO.O 

0 

.0 

2 

8  80.0 

2 

20.  0 

1 0 

7  1CC.0  < 

0 

7 

2  100.0 

0 

2 

5  ICO.O 

0 

•  U 

1  100.0 

0 

.0 

I 

0  .0 

0 

.0 

s  0 

1  100.0 

0 

.0 

"i 

26  100.0 

0 

.0 

26 

4  100.0 

0 

.0 

4 

22  100.0 

0 

.0 

22 

83  97.6 

2 

2.4 

85 

IS  1CC.0 

0 

.0 

15 

68  97.1 

2 

2.9 

70 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0  .0 

0 

.0 

0 

3  ICO.O 

0 

.0 

3 

71  ICO.O 

0 

.0 

71 

28  100.0 

0 

.0 

26 

43  100.0 

0 

.0 

43 

ER?C 


916 


9c  0 


TABLE  4.    TOTAL  "BACHELOR'S    0  ECU  EES  FOR  MAJOR  FlfLO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATJON  BY  MCE, 

ETHNICITY.  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
A  IAS  KAN  NATIVE 

•    V  NUMBER  I 

PHYSICAL  SCIENCES  11900) 

VIRGINIA 

V*    CHRISTOPHER  NEWPORT  C 
TOTAL  0  .0 

female  0      *  0 

HALE  6"  ."0 

VA    EASTERN  NENNONI TE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

"EHALE  0  .0 

HALE  0  .0 

— VA    EMORY  ANO  HENRY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE     ,  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    GEORGE  MASON  UNIVERSITY 


HACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER* 


NUMBER 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
VA    HAHPDEN-S YCNEY 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

VA    HAMPTON  INSTITUTE 

TOTAL  0 

FEMALE  v  0 

MALE  0 

VA    HOLLINS  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


.0 
•0 

•  0 
COLLEGE 

•0 

•  0 
•0 


.0 

.c 

.0 


.0 
•  0 
•0 


VA    JAMES  MAOISON  UNIVERSITY 

TOTAL-  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  '  .0 

VA    LONGUOOO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMfcLE  0  .0 

MALE  0  .D 

VA    LYNCHOURG  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    MARY  6AL0MIN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


/.0 
.0 
.0 


V A    MARY  WASHINGTON  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    NORFOLK  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »0 

VA,   OLO  DOMINION  UNI VER  Sf  TY 
TOTAL'  0  .0 

FEN*  LE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    RAOFOAJ  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

,  FEMALE  0  '  .0 

MALE  0  .0 

VA    RANDOLPH- MAC ON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    RANDOLPH- MAC CN  WOMAN  *  S  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0   .  .9 

MALE  0  .0 

VA    ROANOKE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  '  .0 

VA    SHEET  BRIAR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    UNIVERSITY  OF  RICHMONO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    U  VA  CLINCH  VLY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2  100.0 
1  100.0 
1  100.0 


.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

7.1 
20.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2  100.0 
1  100.0 
1  100.0 


2*0 
.0 

.0 
.0 
.0 


•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
»0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

.0 

6.3 
.0 
20.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.2 
4.6 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

,0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

<r 
o 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
•0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 


TOTAL  * 
MINORITY 


NUMBER 


WITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESICENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


190.0 
10C.0 
100.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

6.3 
.0 
20.0 

7.1 
2C.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

2  100.0 

o 

•  0 

2^10C.O 

0 

.0 

1  10C.0 

0 

.0 

1  109.0 

o 

•  0 

9  100.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

7  100.0 

o 

•0 

13  100*0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

9  100*0 

o 

•  0 

13  '  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

13  100.0 

0 

•0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.(; 

0  .0 

0 

•  0 

1  50.0 

1 

50.0 

1  50.0 

1 

5C.0 

0  .0 

o 

•0 

46  loo.q 

0 

.0 

14  100.0 

0 

.0 

32  10C.0 

0 

•  0 

15  93.8 

0 

.0 

11  iOO.O 

0 

.0 

4  80.0 

Q 

•  0 

13  92.9 

0 

.0 

4  80.0 

0 

.0 

9  1C0.0 

0 

•  0 

3  10C.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

0  .0 

o 

•0 

23  95.8 

0 

.0 

20  95.2 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•9 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

50  98.0 

0 

.0 

9  1CC.C 

0 

.0 

41  97.6 

0 

.0 

12  1C0.0 

0 

.0 

\ 1  100.0 

0 

.0 

h  loco 

0 

.0 

6  roo.o 

c 

.0 

o  \o 

0 

.0 

2 
0 
2 

2 
1 
1 

9 
2 
7 

13 
4 

9 

13 
0 
13 

2 
1 
1 

2 
2 
0 

46 
14 

32 

16 
11 

5 

14 

5 
9 

3 
3 
0 

24 
21 
3 

2 
1 
I 

51 
9 
42 

12 
1 
11 

6 
0 
6 

3 
3 
0 

5 
2 


0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

85.7 

1 

14.3  \ 

7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

85*7 

1 

14.3 

\w  7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

18 

100.0 

0 

.0 

16 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

14 

10C.0 

0 

•  0 

14 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

89 

96.7 

3 

3.3 

92 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

22 

95.7 

1 

4.3 

23 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

67 

97.1 

2 

2.9 

69 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0  * 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

,0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

\ 


917 


921 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FiaO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  19T6-19T9 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER  S 
PHYSICAL  SCIENCfS  (1900  1 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HI SPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


VIRGIN  IA 


VA  VIRGINIA 

COMMONWEALTH  U 

TOTAL 

0  .0 

3 

8.8 

3 

8.0 

FEMALE 

0  ,.0 

0 

•  0 

1 

20.0 

MALE 

0  .0 

3 

10.3 

2 

6*9 

VA  VIRGINIA 

MILITARY  INST 

TOT  AL 

0  .3 

2 

9.5 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MAI  E 

0  -0 

2 

9.5 

0 

.0 

VA    VA  POLY 

INST  ANO  STATE  U 

TOTAL 

0  .0 

1 

1.4 

1 

1.4 

.  FEMALE 

0  .0 

1 

4.0 

i 

4*0 

MA  LG 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

VA  VIRGINIA 

STATE  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

17 

100.0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

8 

100.0  ' 

0 

.0 

MA  LE 

0  .0 

9 

100.0 

0 

.0 

VA  VIRGINIA 

UNION  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

1 

100.0 

0 

.d 

FEMALE 

0  .0 

1 

100.0 

0 

♦a 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

VA  VIRGINIA 

WESLEYAN  COLLEGE 

TOTAL 

'.      o  ^.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

VA    WASHINGTON  ANO  LEE  U 

TOTAL 

0  .0 

1 

5.0 

0 

V  .0 

FEMALE 

0        . 3 

0 

.0 

0 

.0 

*  MALE 

>    0  .0 

I 

5.0 

0 

.0 

VA          STATE  TOTALS  (  31 

TOTAL  0  .3 

.  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


INSTITUTIONS) 
31  5.3 
13  7.1 
18  4.* 


6  1.0 
3  1.6 
3  .7 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


kHl  TE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 

I 

NUMBER 

I 

NUMBER 

I 

NUMBER 

X  ' 

NUMBER 

0 

.0 

6 

17.6 

28 

82.4 

0 

.0 

34 

0 

•0  • 

1 

20.0 

4 

80.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

5 

17.2 

24 

82.8 

0 

•0 

29 

0 

.0 

'  2 

9.5 

16 

85*7 

1 

4*6 

21 

0 

.0 

0 

.0. 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

2 

9.5 

16 

65*7 

1 

4.8 

21 

0 

.0 

2 

"  2*7 

7C 

94*6 

2 

2.7 

T* 

0 

.0 

2 

6.0 

21 

84.0 

2 

6*0 

25 

0 

.0 

0 

.0 

49 

100.0 

0 

•  0 

49 

0 

.0 

IT 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

IT 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

B 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

0 

.0 

1 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

'  1 

0 

.0 

1 

100.0 

'  0 

•  c 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

>  0 

0 

.0  * 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

t0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

5.0 

19 

95.0 

0 

.0 

20 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

5.0 

19 

95.0 

0 

.0 

20 

0 

.0 

37 

6.3 

543 

92.3 

8 

1.4 

588 

0 

.0 

16 

8.T 

162 

88.5 

5 

2.7 

h  183 

.  0 

.0 

21 

5.2 

.  381 

94.1 

3 

.7 

405 

WASHINGTON 


UA  CENTRAL 

MASH  UNIVERSITY 

,  TOTAL 

0  .0 

1 

1.7 

FEMALE 

0  .3 

0 

.0 

MALE 

C  .0 

1 

1.8 

MA  EASTERN 

MASH  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

2 

7.1 

FEMALE 

0  .0 

1 

12.5 

MA  L ' 

0  .0 

1 

5.3 

MA  GC.'iZAGA 

UNIVERSITY 

-  TOTAL 

0  .3 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .3 

0 

.0 

MA  PACIFIC 

LUTH  UNIVERSITY 

TOTAL 

3  .3. 

3 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.3 

MALE 

0  .3 

0 

.0 

MA     SAINT  MAR  TIN'S  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

.3 

FEMALE 

0  .3 

0 

,0 

MALE 

"0  .3 

0 

.0 

MA  SEATTLE 

PACIFIC  U 

TCTAL 

0  .3 

0 

.0 

FEMALE 

0  .3 

0 

.3 

MALE 

0  .3 

0 

.0 

MA  SEATTLE 

UNIVERSITY 

TCTAL 

0  .3 

0 

.3 

FEMALE 

0  .0 

3 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

MA    UNIVERSITY  OF  PUGET  SOUND 

TOTAL 

0  .3 

0 

.0 

FEMALE 

0  .3 

"  0 

.0 

MALE 

0  .3 

0 

.0 

MA     UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 

TCTAL 

1  .5 

1 

.5 

FEMALE 

0  .3 

3 

.3 

HALE 

1  .7 

1 

.7 

MA    WALLA  MALLA  COLLEGE 

TOTAL 

3  .0 

1 

10.3 

FEMALE 

0  .3 

0 

•  0 

MALE 

3  .3 

I 

13.3 

MA     WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

3  .3 

0 

.3 

FEMALE 

0  .3 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

MA  WESTERN 

WASH  UNIVERSITY 

TOTAL 

1  2.1 

0 

.0 

FEMALE 

1  7.7 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

3 

.3 

dk  WHITMAN 

COLLEGE 

TOTAL 

0  .3 

0 

.3 

FEMALE 

3  .3 

3 

.3 

MALE 

0  .3 

0 

.0 

1 

1.7 

0 

•0 

2 

3.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.8 

0 

.0 

2 

3.6 

2 

7.1  x 

0 

.0 

4 

14.3 

I 

12.5 

0 

.0 

2 

25*0 

1 

5.0 

0 

.0 

2 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

\  o 

.0 

0 

.0 

1 

4.3 

0 

.0 

1 

4.3 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5*6 

0 

.0 

1 

5.6 

r 

1 

25.0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0  1 

0 

.0 

0 

"*  .  D 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.^6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

i. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

2.1 

4 

2.1 

10 

5.3 

0 

.0 

2 

5.4 

2 

5.4 

4 

2.6 

2 

1.3 

8 

5.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0. 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.1 

0 

.0 

3 

.0 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

9.5 

0 

.0 

2 

9.5 

3 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

2 

12.5 

0 

.0 

2 

12.5 

022 


57  96.6 

*  0 

.0 

59 

4  100.0 

0 

.0 

4 

53  96.4 

0 

.0 

55 

24     85.7  ' 

0 

.0 

28 

6  75.0 

0 

-  .0 

8 

16  90*0 

0 

*0 

20 

4  ico.d 

0 

.0 

4 

1  100.0 

0 

.0 

1 

3  1CC.0 

c 

.3 

3 

21  91.3 

1 

'4.3 

23 

5  100.0 

0 

.0 

5 

'6  68*9 

1 

5.6 

16 

75.0 

0 

.3 

4 

•0  , 

0 

.0 

0 

3  75.0 

0 

.0  _ 

4 

13  92.9 

1 

7.1 

14  » 

5  100.0 

0 

•  0 

5 

8  88.9 

1 

11.1 

9 

7  87.5 

1 

12.5 

6 

1  5C.0 

1 

50.0 

2 

6  1C0«0 

0 

.0 

6 

17  100.0 

3 

.0 

17 

6  100.0 

0 

.0 

6 

11  100.0 

0 

.0 

11 

1T0  90.4 

8 

4.3 

186 

34  91.9 

1 

2.7 

3T 

136  90.1 

7 

4.6 

151 

9  VO.O 

0 

.0 

10 

0  .0 

0 

.0 

0 

9  90.0 

0 

.0 

10 

39  97.5 

1 

2.5 

40 

4  100.0 

0 

.0 

4 

35  97.2 

1 

2.8 

36 

45  95.7 

1 

2.1 

47 

11  84.6 

I 

7.7 

13 

34  100.0 

0 

.0 

34 

19  90.5 

0 

.0 

21 

5  100.0 

0 

.0 

5 

14  87.5 

0 

.0 

16 

918 


TULE  A.    TOTAL  BACHELOR'S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  IV  INSTITUTIONS  DF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 

ETHNICITY,  ANO  SEXI     INSTITUTION  AMD  STATE  1974*1979 


AMERICAN  IMOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

physical  sciences  tuooi 

WASHINGTON 

HA     IH IT WORTH  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .Q 

MALE  0  .6 

HA         STRTE  TOTALS  I 
TOTAL  2  .4 

FEMALE  1  1.1 

MALE  1  '  ,3 

HEST  VIRGINIA 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HI SPAS'C  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


14  INSTITUTIONS} 
5  1*1 
1  1.1 
4  1.1 


NUMBER 


11  2*3 
1  1*1 
10  2.6 


HISPANIC 
NUMBER 


♦  9 
2*2 
.5 


TOTAL 
MINORITY 

r 

NUMBER 


22 
5 
17 


HHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


4*7 
5.5 
4.5 


6  100.0 
1  1C0.0 
5  1CC.0 


434 

83 
351 


92.5 
91.2 
92*9 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


13 
3 
10 


.0 
.0 
.0 


2.8 
^3*3 
2.6 


TOTAL 
NUMBER 


469 
91 
3?d 


HV    ALDER  SON  0ROADDUS  COLLEGE 


TOTAL  0 

♦3 

0 

■  *0 

0 

'  *0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.♦o 

HV    BETHANY  COLLEGE 

TOTAL      /  0 

.3 

0 

•  0 

o 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

1  0 

.0 

Ml  LE  0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

HV    BLUEFIRO  STATE 

COLLEGE 

TOTAL  0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

*V    CONCORD  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

3 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

MALE  0 

.0 

0 

>  ♦<> 

0 

•0 

HV     OAVIS  AND  EL  KINS 

COLLEGE 

TOTAL    ->  0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

♦  0  ■ 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0' 

.0 

HV    MARSHALL  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

♦  0  - 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0- 

♦  0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0 

HV     SHEPHERD  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

•0  , 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

HV    WEST  LIBERTY  ST 

COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

o 

*0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

MILE  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

HV    HEST  VA  INST  TECHNOLOGY 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

MALE               '  0 

.0 

G 

.0 

0 

•  0 

HV    W  VA  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

1 

12*5 

FEMALE  0 

•  0 

0 

♦p 

0 

.0 

MILE  0 

•  0 

0 

•  0 

1 

14*3 

HV    HEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 

TOTAL  1 

1*4 

0 

.0 

2 

2*9 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

HALE  1 

1*8 

0 

•  0 

2 

*.5 

HV    HEST  VA  HE  SLEYAN 

COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  3 

0 

.0 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

HALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

HV    WHEELING  COLLEGE 

TOTAL  0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦u 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

MALE  0, 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

HV          STATE  TCTALS 

(  13 

INST  ITUTIONS) 

TOTAL  1 

.6 

0 

•  0 

3 

1*9 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

MILE  1 

♦  7 

0 

♦  0 

3 

2.2 

WISCONSIN 

HI     BELOIT  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

1 

3*6 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

I 

11*1 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

HI    CARDINAL  STRITCH 

C:  LEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE             -  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

HI     CARROLL  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

0. 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

HI     CARTHAGE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

1 

10*0 

FEMALf  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

I 

12*3 

0 

•  0 

3 

.0 

1  1CC.0 

0 

.0 

1 

o 

*0 

Q 

♦  0 

0        *  0 

0 

.  0 

A 

u 

o 

♦  0 

•  0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

8  100*0 

0 

.0 

8 

o 

.  0 

0 

.0 

1  103*0 

0 

•  0 

o 

•0 

0 

♦  0 

7  10C*0 

0 

•  0 

7 

0 

•  0 

0 

.0 

1  1C0.0 

0 

.0 

1 

0 

•0 

0 

♦  0 

0        *  0 

v*5.  0 

0 

o 

.0 

0 

.  0 

1  10G*0 

Q 

.  0 

1 

0 

•0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

*  .0 

^<3 

o 

♦  0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

♦  0 

o 

♦0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7  53*8 

0 

46.2 

13 

0 

♦  0 

0 

.  0 

1  100*0 

0 

•  c 

I 

0 

-0 

0 

♦  0 

6  50*0 

5C*0 

12 

o 

♦  0 

0 

.0 

31     9  3.9 

2 

6. 1 

33 

0 

•  0 

0 

0 

8  100*0 

0 

.0 

8 

o 

.0 

0 

•  c 

23  92*0 

2 

8.0 

2* 

0 

♦  0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

♦0 

0 

.0 

0  *C 

0 

.a 

0 

o 

♦  0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

4  1C0.0 

0 

-> 

♦  0 

4 

0 

•  0 

0 

.0 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  C 

4  1CC*C 

0 

♦  0 

4 

0 

♦  0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

o 

♦0 

0 

.0 

1  100. c 

0 

.  0 

I 

o 

♦  0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

2 

0 

♦0 

1 

12*5  " 

7  87*5 

0 

.0 

,  8 

o 

♦  0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

♦0 

I 

o 

♦  0 

1 

1 4*3 

6    8  5*  7 

Q 

♦  0 

7 

0 

♦  0 

4.3 

64'  92.8 

z 

2.9 

69 

o 

•0 

0 

♦  0 

11  91.7 

1 

8.3 

12 

o 

•  0 

3 

5.3 

53  93.0 

1 

1.8 

57 

0, 

♦  0 

0 

•  0 

10  90*9 

1 

9.  1 

ir 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

10  9C.9 

1 

9.1 

11 

0 

♦  0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

.3 

4 

0 

♦0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

3 

0 

♦  0 

4 

'  \ 

».A 

146  9C.7 

11 

6.8 

161 

0 

•  0  . 

0 

.0  \ 

26  96*3 

1 

3.7 

27 

0 

♦  0 

4 

3*0 

120  89*6 

10 

7.5 

134 

0 

.0 

1 

3*6 

27  96*4 

0 

28 

0 

•  0 

1 

11.1 

8  88*9 

0 

.6 

9 

0 

•  0 

0 

.0 

19  100.0 

0 

.0 

19 

0 

•  0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.3 

0 

0 

•0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•  0 

2 

0 

•0 

0 

♦  0 

10  90*9 

1 

9.1 

11 

0 

♦6 

0 

.0 

3  100*0 

0 

*0 

0  3 

0 

•  0 

0 

•  0 

7  87.5 

1 

12*5 

8 

0 

♦  0 

1 

10.0 

9  90*0 

0 

.0 

10 

0 

♦  0 

0 

•  G 

2  1CC*0 

0 

.0 

2 

0 

♦0 

1 

12.5 

7  87*5 

0 

.0 

8 

ERIC 


919 


923 


TAlLE  6*    .TOTAL  BACHELOft * S    OECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  J?*"™"™^16""  EWMT,0N  iV  MC6f 

ETHNICITY*  ANO  $EXt     INSTITUTION  ANC  STATE  H7S-1979 


.3 
.0 
.0 

.3 
.0 
♦  0 


AMERICAS  INOtAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 

PHYSICAL  SCIENCES  11900) 

WISCONSIN 

\ 

NI    EOGEMOOO  COLLEGE 
•    TOTAL  *  0 
FEMALE  0 
JH*U  0 

NI  Takeland  ccllege 
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3 

1 00*0 

o 

.  0 

0 

.  c 

6 

12 

130*0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

4 

130  *0 

o 

♦  0 

0 

.  0 

4 

9 

100*  0 

o 

.  E 

0 

.0 

8 

73 

100*0 

0 

.0 

0 

-0 

73 

29 

100*  0 

Q 

•  0 

0 

♦0 

29 

44 

130*  0 

o 

.  0 

0 

.  0 

44 

31 

10C.0 

0 

-  *0 

0 

.-0 

31 

100*0 

o 

.  0 

0 

.0 

13 

1  9 

100*  0 

o 

.  0 

0 

.0 

ie 

4 

100*  c 

Co 

ft 

0 

♦  D 

4 

3 

130*0 

0 

♦  c 

♦  0 

i  3 

I 

100*  0 

o 

♦  0 

'o° 

♦  0 

1 

3 

130*0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

2 

100*  c 

o 

♦  0 

'  0 

♦0 

2 

1 

130*0 

0 

.0 

0 

\,  *0 

1 

2 

100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

I 

130*0 

♦  0 

*  0 

I 

1 

100*0 

o 

♦  0 

Q 

♦0 

1 

153 

100*0 

0 

.0 

0 

~:o 

153 

65 

IOC.  0 

o 

♦  0 

o 

•  C 

99 

-  68 

130*0 

o 

.0 

o 

♦  0 

o 

.0 

I 

3  3.^ 

c 

66*  7 

3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0  " 

0 

o 

.  0 

I 

33*3 

c 

66*  7 

3 

'  0 

.0 

1 

33*3 

2 

66*7 

3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

p 

.0 

1 

33*3 

2 

66*7 

3 

153 

98*1 

1 

.6 

2 

1.3 

156 

65 

10C.C 

0 

.0 

0 

•  0 

65 

68 

96*7 

1 

1*1 

2 

2.2 

91 

1*671 

7.3 

2C*651 

89*7 

695 

3.0 

23t0l7 

549 

10*4 

4*602 

87*1 

134 

2.5 

5t295 

It  122  6*3 


16*C49  90*5 


3.2 


17,732 


PSYCHOLOGY  <  2000) 


ALABAMA 

AL    ALABAMA  ACM  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  *0 

MALE  0  *0 

AL    ALABAMA  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEHALE 
HALE 


100*0 
100*0 
*0 

100*0 
100*0 
100*0 


0 
0 
0 

4) 
0 
0 


•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


♦0 
.0 
.0 

♦  0 
♦0 
.0 


130*0 
100*0 

*c 

100*0 
100*0 
100*0 


♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


,1 


0 

ERIC 


921 


.9?~ 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•    AUCK  ASIAN  0*v 

NON-MI SPANIC  PACIFIC  ISLAKOER  HISPANIC 


NUMBER 

PSYCHOLOGY  12000) 
ALABAMA 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


AL    ATHENS  STATE  COLLEGE 

1 0.  3 

TOTAL  0 

;.o 

FEMALE  0 

.0 

,  1 

10,*O 

MALE  0 

.3 

2 

10*5 

AL    AUBURN  0  MAIN  CAMPUS 

1  *9 

TOTAL-  0 

«<R 

FSHALE  0 

•  0 

o 

♦  0 

MALE  0 

♦  0 

4*3 

At    AUBURN  U  AT  MONTGOMERY 

33*3 

TOTAL  ,,0 

•  0 

2 

FEMALE  0 

.0 

o 

♦  0 

MALE  0 

♦  0 

2 

66*7 

AL    BIRMINGHAM  STUN  COLLEGE 

TOTIL  0 

•  0 

o 

♦0 

FEMALE  0 

•  0 

o 

♦  0 

MALE  0 

.0 

JO 

•  0 

AL    HUNTINGDON  COLLEGE 

11*1 

TOTAL  0 

.0 

1 

FEMALE  0 

14*3 

MALE  0 

♦  0 

o 

•  0 

AL    JACKSONVL  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

1 

5  .9 

FEMALE  o 

♦  0 

o 

•  0 

MALE  0 

I 

14*3 

AL     JUOSON  COLLEGE 

TOTAL  0 

.6 

o 

♦  0 

FEMALE  0 
^HALE  0 

♦  0 

'  .3 

o 

0 

♦3 
♦  0 

•  AL    MOBILE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.3 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  3 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

AL     OANKQOO  COLLEGE 

19 

90*5 

TOTAL  0 

.3 

FEMALE  0 

.0 

1* 

93*3 

MALE  P 

.3 

B3.3 

AL     SAMFORO  UNIVERSITY 

TOTAL      '  0 

.3 

0 

•  0 

FEMAlS  0 

.0 

0 

•  0 

KALE  0 

.0 

0 

♦  3 

•  AL     SPRING  HILL  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

♦  0 

.FEMALE  0 

.3 

0 

.0 

MALE    *  0 

.0 

0 

\  .0 

AL     TALLAOEGA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

AL  ^  TKOY  STATE  U  MAIN  CAMPUS 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
COTHN-FT  RUCKER 

0  ,.o 

0       '.3  ' 
0  .0 
MONTGOMERY 
0  .3* 
0  .3 
0  .3 


TOT  At 
FEMALE 
MALc 
AL     TKOY  ST 
TSTAL 
FEMALE 
i  MALE 
AL     T*OY  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

AL'    UNIVERSITY  OF  ALABAMA 
TOTAL  0  «0 

FEMALE  .0  .0 

MALE  0  *0 

AL     J  ALABAMA   IN  BIRMINGHAM 
TOTAL  0  .0 

FcWLE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL     U  ALABAMA  IN  HUM SV  I LL  E 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  .      0  .0 

AL     UNIVERSITY  OF  MCNTEVALLG 
TOTAL  0  .0 

FEMUS  0  .0 

MALE  0  .0 

AL     U  OF  NORTH  ALABAMA 


AL 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
U  CF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

0  *0 

0  .0 
SOUTH  ALABAMA 

0  *0 

0  .0 

0  »0 


15  100.0 
U  100.3 
4  100.0 


5 

15.6 

2 

3 

17.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4" 

30.8 

0 

.0 

4 

53.3 

4 

5.5 

2 

6.3 

2 

4.9 

3 

6.7 

3 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

6.4 

1 

3.2 

2 

12*5 

AL          STATE  TOTALS  <  23  INSTITUTIONS) 

TOTAL           '      0  .3  75  16.4 

FEMALE                 0  .3  48  19.1 

HALE               j  0  *0  27  13.1 


0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

„  0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

A 

♦  u 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

a 

.0 

0 

.0 

A 

u 

A 

♦  u 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

iO 

0 

♦  0  ° 

c  1 

20*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

»  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0  * 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

-  0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  3 
.3 

.3- 

.3 
.3 

♦  3 

♦  3 

♦  3 

♦  3 

♦  3 
.0 
.0 

.3 

♦  0 
,3 

.3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0* 

.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.3 

3 

.0 

0 

.3 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

-.0 

0 

.0 

1 

2.2 

0 

.0 

1 

4.2 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

Of 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

hHITE 
NON-HISPANIC 

%  NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


3  10*3 
1  ICO 
*  10*5 


i 
0 
1 

2 
0 
2 

1 
0 
1 

1 
1 

0 

1 

0 

1 

*b 

0 
0 

0 
0 
0 


1.9 
.0 
,  V*3 

33*J 
*0 
66.7 

ICO 
*0 
20.0 

11.1 
14*3 
♦  0 

5.9 
.0 
14.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


19  90*5 
14  93.3 
5  63.3 


♦  0 
.3 

.3 
.0 
.3 


15  100.0 
U  100.3 
4  100.0 


4  100.0 
2  100.0 
2  100.0 

17  100.6 

12  100.0 

5  10C.0, 


♦  0, 
.0 

.o  - 


.2 
.4 
.0 


5 

15.6 

27  84.4 

2 

13.3 

13  86.7 

17.6 

14     82*.  4 

0 

.0 

16  1C0.0 

0 

.0 

,     8  100.0 

0 

.3 

8  1C0.0 

4 

30.8 

,i 

9    69. 2~ 

0 

.0 

5  1CC.0 

4 

50^0 

4  50.0 

4 

5.5 

69  94.5 

2 

6.3 

30  93.6 

2 

4.9 

39  95.1 

4 

8.9 

41  91.1 

4 

16.7 

20  83.3 

0 

.0 

21  100.0 

0 

16'  10C0 

0 

.0 

9  100.0 

0 

♦  0 

7  100.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

0  »0 

0 

♦  0 

1  100.0 

0 

.0 

4  80*0 

0 

.0 

2  66.7 

0 

.0 

2  lCOrB 

3 

6.4 

44  93.6 

1 

3.2 

30  96*8 

2 

12.5 

14  87.5 

77 

16.8 

377  82.5 

49 

19.5 

200  79.7 

28 

13.6 

177  85.9 

TOTAL 
NUMBER 


26  89.7 

o 

.0 

9  9C*0 

0 

.0 

17  69*5 

0 

.0 

52  98*1 

o 

♦  0 

30  100*0 

0 

.0 

22  95*, f 

0 

.0 

4  66*7 

o 

.0 

3  100.0 

0 

•0 

I     33*3  V 

0 

•  0 

9  90*0 

o 

.  0 

5  100*0 

0 

.0 

4  80*0 

0 

•0 

8  <  68  *9 

o 

•  0 

6  ^  85*7 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

16  94*1 

0 

.0 

10  100*0 

0 

•  0 

6  85*7 

0 

•0 

3  100*0 

0 

•0 

3  lCC.O 

0 

•0 

0  *o 

0 

•  0 

11  100.0 

0 

.0* 

3  100*0 

0 

.0 

8  1C0.0 

0 

.0 

,'0  .0 

2 

9.5 

0  *o 

1 

6*7 

1  16*7^ 


0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

-  0 
0 
0 

0 
0 
0 


c 

0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

i  o 

0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.3 

'♦0 
♦0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.3 

•0 
.0 
•3 

♦  0 
.3 
.0 

.3 

♦  0 
•0 

.0 
•0 

♦  0 

20.0 
33*3 
•0 


.7 
.8 
.5 


29 
10 
19 

53 
30 

23  < 

e 

6 
3 
3 

10 
5 
5 


7 

2 

17 
10 

-  7 


3 

3  * 
0  /v 

11 
3 
8 

21 
15 

6 

4 

2 
2 

17 
12 
5 

15 
11 
4 

32 

K 

16 
'  6 
8 

13 
5 
6 

73 

32 

41  '1 

45 
24 
21 

16 
9 
7 

1 
0 
1 

5 
3 

2 

47 

31 
16 


457 
251 

206 


ERLC 


TABLE  4.    TOTAL  BACHELOR'S    DECREES  FOR  MAJOR  MHO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  0*  HIGHER  EOUCATION  IV  RACE* 
ETHNICITY t  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1B78-1BT* 


AMERICAN  IMOIAN 
AUSMN  NATIVE 

NUMBER  f 


•LACK  ASIAN  OA 

NON-HISMNlC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER  i 


PSYCHOLOGY  C2000I 
ALASKA 

AK    U  ALASKA  FAIRBANKS  CANPUS 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0       .0  0.0 

MALE  0        .0  S>  .0 

AK    U  ALAS  ANCHORAGE  CAMPUS 

TOTAL  0       .0  2  10.0 

FEMALE  0     .  .0  1  7.7 

MALE  0        .0  1  14.3 


AK         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  « 

FEMALE  0 

HALE  0 

ARIZONA 


INSTITUTIONS) 
2  8.3 
I  7.7 
1  9.1 


AZ    ARIZONA- STATE  UNIVERSITY 

TOTAL     1^        0        .0  1  .9 

FEMALE  IT^.O*  0  .0 

MALE  0        .0  I  2.0 

AZ    OR  ANO  CANVCM  COLLEGE 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


MUTE 
NON-HISRANIC 

NUMlER 


NON~RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


TOTAL  0.0 

4 

18.2 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

2 

22.2 

0 

•  0 

MILE                0  *0' 

2 

15.4 

0 

•  0 

AZ*  NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 

.TOTAL                2  4.4 

1 

2.2 

0 

•  0 

FEMALE                 0  ;     .  0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                 2  10.0 

I 

5.0 

0 

.  0 

AZ    PRE  SCOTT  CENTER  COLLEGE 

1 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE,               0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

mile            o  ;o 

0 

.0 

0 

.0 

AZ    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 

TOTAL                2  1.7 

A 

3.3 

2 

;.7 

FEMALE                1  1.3 

2 

2.7 

1 

1.3 

MALE                 I  2.2 

2 

4.3- 

1 

2.2 

AZ          STATE  TOTALS  1          5  INSTITUTIONS) 

TOTAL                4  1.3 

10 

3.3 

3 

1.0 

FEMALE                1  .6 

4 

2.3 

i 

.  6 

MILE             «3  2.3 

6* 

4.6  ' 

2 

1.5 

ARKANSAS 

AR    ARKANSAS  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

1 

33.3, 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

1 

33.3 

0 

.  0 

KALE                 0  .0 

0 

•0 

.    ,  o 

.0 

AR    ARKANSAS  STATE*  U  MAIN  CAN 

TOTAL                 1  4.8 

4 

19.0 

0 

„  .0 

FENILE    v           0  .0 

2 

18.2 

0 

•  0 

MALT                I  10.0 

2 

20.0 

0 

•  0 

AR    ARKANSAS  TECH  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

0 

.0  ' 

0 

.  «o 

FEMALE                0  .0 

0 

•0 

0 

-  .0 

MALE                 0  .0 

0 

0 

.0 

AR    COLIEGE  OF  THE  9ZARKS 

TOTAL          ,0  .0 

0 

•0 

0 

'  .0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0  v 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0  \ 

AR    HARDING  COLLEGE  MAIN  CAM 

TOTAL'                0       •  0 

0 

.0 

0 

•0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0  " 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

AR    HENOERSON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

I 

14.3 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

I 

20.0 

°s 

-.0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

•  0 

AR    HENORU  COLLEGE 

"  TOTAL                0       .  0 

2 

10.5 

I 

5.3 

FEMALE                0  .0 

I 

11.1 

1 

11.1 

NILE                0  .0 

I 

10.0 

0 

•  0 

AR    JOHN  BROUN  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

0 

•0  . 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0  ' 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0  . 

•  0 

AR    OUACHITA  BAPT  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

0 

•0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

MILE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

AR    PHlLANOER  SMITH  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

7 

100.0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

4 

100.0 

0 

.0 

MALE'              0  .0 

3 

100*0 

0 

•  0 

AR     STHN  ARK  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0 

1 

33.3 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

1 

33.3 

0 

•  0 

MILE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

18 

9 
9 


9.1 
.0 
15.4 

2.2 
4.0 
•0 

.0 
•  0 
.0 

7.4 
6.7 
8.7 


5.9 
5.2 
6.9 


.0 
.0 
.0 

.0 
•0 

•  0 

•  0 
I  .0 

•0 

•  0 

•  0 

8.3 
.0 
12.5 

•  0 
•0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


0 

•  0 

4 

10Q.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

4 

100.0 

0 

«  .0 

4 

2 

10.0  '* 

18 

90.0 

0  X 

.0 

20' 

1 

7.T 

12 

92.3 

0 

.0 

13 

1 

14.3 

6 

85.7 

0 

.0 

7 

2 

8.3 

22 

91.7 

0 

.0 

L 

24 

1 

7.7 

12 

92.3 

0 

.0 

13 

1 

9.1 

10 

90.9  , 

0 

.3 

11 

8 

7.2 

103 

92.8 

0 

.0 

111 

3 

4.9 

58 

95.1 

0 

.0 

6) 

5 

10.0 

>  45 

9C.0 

0 

.0 

.  50 

6 

27.3 

16 

72.7 

0 

.0 

22 

2 

22.2 

7 

77.8 

0 

.0 

9 

4 

3C.8 

9 

49. 2- , 

0 

.0 

13 

4 

6.9 

41 

91.1 

0 

*  45 

1 

4.0 

24 

96.  C 

0 

.0 

25 

3 

15.0 

17 

85.0 

0 

.0 

20 

o 

•  0 

6 

-1C0.0 

0 

'  .0 

6 

0 

•  0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

Q 

•  0 

2 

100.0 

0 

.0 

y  2 

17 

14.0 

102 

84.3 

2 

1.7 

12) 

9 

12.0 

65 

86.7 

1 

1.3 

"  75 

8 

17.4 

37 

80.4 

1 

2.2 

46 

35 

11.5 

268 

87.9 

2 

.7 

305 

15 

8.6 

158 

90.8 

1 

.6 

174 

20 

15.3'" 

110 

84.  0 

1 

•a 

131 

1 

33.3 

2 

66.T*  r 

o 

.  3 

3 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

•  0 

3 

0 

VO 

0 

.  .0 

0 

.0 

> 

5 

23.8 

16 

76.2 

0 

.0 

21 

2 

IB.  2 

9 

81.8 

0 

•  0 

11 

3 

30.0 

7 

7C.0 

0 

.0 

10 

o 

*  .0 

v  7 

10C.0 

o 

•  0 

7 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

4 

100.C 

0 

.0 

•4 

o 

.0 

2 

1  00.0 

o 

.0 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0  s 

0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

I 

8.3  * 

1 1 

91.7 

o 

.0 

12 

0 

4 

100.0 

0 

•  0 

4 

1 

12.5 

7 

87.5  ~ 

0 

.0 

6 

I 

1  4.3 

r6 

85.7 

^o 

.0 

7 

1 

20.0 

4 

80.0 

0 

.0 

5 

0 

•  U 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

3 

15.8 

16 

84.2 

u 

.0 

19 

2 

22.2 

,7 

77.8 

0 

•  0 

9 

1 

ICO 

9 

SCO 

0 

•  0 

10 

0 

•  0 

4 

100.0 

0 

•  0 

4 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

8 

100.0 

0 

.0 

6 

0 

•0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

7 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

.0 

3 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

erJc 


'  923 


92 


"1 

4 


TABLE  4.    TOT  At  »ACHtU>*«S    OCCMES  FOR  MMR  FIlLO  CONPtMIO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  E0UCAT1ON  ■¥  RAC€, 
1  ETHNICITY,  ANO  StXS     INSTITUTION  AKO  STATE  iDHW 


ANCRICAN  INOUN 
ALASKAN  NAT  WE 


NUMBER 

PSYCHOLOGY  12000) 
ARKANSAS 

Ah    U  OF  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 


HACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISUNOER 

NUMBER  I 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


IiHITE 
NON-HISFANIC 


HON-  RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 

0  ,0 

0 

F  E.HALE 

0  .0 

0 

•a 

HALE 

0  ,0 

0 

•  0 

AR  U-OF 

ARK  AT  LITTLE  ROCK 

TOTAL 

0  .0 

3 

6*1 

FEMALE 

'i         0  *0 

I 

4*3 

MALE 

0  ,3 

2 

7.7 

AR    U  Of 

ARKANSAS-MCNT I  cello 

TOTAL 

0  *9 

I 

11.1 

*  FEMALE 

0  #0 

I 

20.0 

MALE 

0        .  0 

0 

.0 

AR    U  OF 

ARK ANSA-S  PINE  BLUFF 

TOTAL 

0  .0 

3 

100.0 

FEMALE 

0  .9 

2 

100*3 

HALE 

0  x*0 

I 

100.0 

AF     J  OF 

CENTMAL  ARKANSAS 

TOTAL 

0  *0 

'  I 

6.3 

FEMALE 

o  *o 

0 

*0 

MALE 

0*0 

I 

14*3 

AR  STATE  TOTALS  t 

TOTAL  1 
FEMALE  0 
KALE  "    -  11 

CALIFORNIA 


16  INSTITUTIONS) 
2*  12*3 
14  14*1 
It)  10*4 


CA    AZUSA  PACIFIC  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

CA    BE  ThANY  BIBLE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

CA    BI OLA  COLLEGE 

TOTAL  0        *0      *  * 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  BAPTIST  COLLEGE 
T01AL  0,  .0 

FEMALE  0  .0 

_  MALE  0  .0 

CA    CAL  LUTHERAN  COLLEGE 
TOTAL  N       0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  -    0  .0 

CA    CAL   ST  COLLEGE -BAKERS FLO 
TOTAL  -«   4  16.0 

FEMALE  1  7.7 

MA  LE  3  25.0 

CA    CAL  STATE  C-SN  8ERNAR0IN0 
JtOTAL  2  .  3.1 

FEMALE  2  5*3 

MALE  0  .0 

CA    CAL  ST  COLLEGE-STANISLAUS 
TOTAL  1  2*9 

FEMALE  00  *0 

MALE  1  5*6 

CA    CAL  STATE  POLY  U-POMONA 
TOTAL  2  2*0 

FEMALE  0  *0 

MALE  2  *  4*2 

CA    CAL  STATE  U-CHICO 
TOTAL  0        •  0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  STATE  IHOOK INGUEZ  HL S 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA    CAL   STATE  IH  FRESNO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA    CAL   STATE  U-  FLiLLER  TON 


TOTAL 
FEMALE  V 
MALE 


2.8 
2.2 
3.6 


CA    CAL   STATE  LHHAYhARO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


CA    CAL   STATE  U-LONG  BFACH 
TOTAL  3      1.2  , 

FEMALE  1  *7 

MALE  2  1*9 


♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0  • 
.0 

♦0 
.0 
.0 

4.0 
.0 
9.1 

.0 
.0 
.0 

j^4.0 
7.T 

•  0 


2  3.1 
1  2.6 
1  3.7 


1 
0 
1 

5 
3 
2 

1 
1 

0 

29 
19 
10 

1 
0 
1 

4 
4 

0 

20 
18 

2 

14 
11 

3 


2.9 

•  0 
5.6: 

5.0 
5.7 
4.2 

1.0 
2.1 

^  .0 

31*9 
34.5 
27.8 

2.2 

•  0 
4.5 

2.8 
4.4 

•  0 

12.9 
16*2 
4*5 

5.' 
7.3 
2.9 


DUMBER 

1 

NUMBER 

* 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

> 

I 

NUMBER 

t 

A 
V 

*° 

♦  0 

o 

♦  0 

25 

100*0 

0 

•  0 

'  0 

•  0 

0 

.  *o 

0 

•  0 

13 

10C*0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

.0^ 

12 

1C0.0 

0 

•  0 

ft — 

.0 

o 

 3  - 

46 

93.9 

.0 

•  0 

o  ; 

.0 

0 

.0 

1 

4.3 

22 

95*7 

■  0 

.0 

0  ' 

.0 

0 

.0 

2 

7.7 

24 

92*3 

0 

•  0 

,0 

.0 

0 

•0 

1 

il*l 

8 

ee.9 

0 

.0 

0. 

♦  0 

0 

.0 

1 

29*0 

4 

80*0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•0 

4" 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

•  0* 

.0 

3 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

a 

•  0 

0 

•0 

2 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

..0 

0 

.0 

0 

#0 

1 

4*3 

15 

93*8 

0 

.0 

0 

.0 

*  0 

•  0 

0 

*0 

9 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

14*3 

6 

85*7 

0 

•  0 

i 

♦  5 

1 

♦  5 

27 

13*8 

169 

86*2 

0 

.0 

i 

i.O 

0 

•0 

15 

U.2 

8* 

84.8 

0 

-  .0 

0 

•  0 

1 

1.0 

12 

12*5 

84 

87*5 

0 

•  0 

2 

10.  0 

2 

;  ft 

20  0 

14 

70*0 

10.0 

0 

*0 

r 

22.2 

2 

22*2 

7 

77.8 

.0 

2 

lfl*2 

0 

0 

2 

18*2 

7 

63.6 

2 

18.2 

0 

•  0 

1 

1 1 .1 

11*1 

g 

68*9 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

100.0 

o. 

♦  0 

0 

•  0 

1 

16.7 

1 

16*7 

5 

83*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

I 

3.6 

\ ' 

3*6 

27 

96*4 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

1CC.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

5.6 

1 

5.6 

17 

9*  *4 

0 

.0 

0 

.0 

i 

8  .0 

3 

12.0 

22 

88*0 

o 

.0 

0 

,0 

2 

14.3 

2 

14l3 

12 

85*7 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

-*0, 

1 

9*1 

10 

9C.9 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

A 
•  U 

96*2 

3  .8 

0„ 

•  0 

0 

♦0 

0' 

♦  0 

13 

92*9 

1 

7.1 

0< 

• 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

12 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

4*0 

24.0 

IB 

72*0 

1 

4.0 

0 

•  0 

1 

7.7 

3 

23  ."1 

9 

69*2 

1 

7.7 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

25.0 

9 

75*0 

0 

.0 

1 

1*  5 

7 

10.8 

1  5 
1  & 

18.5 

52 

80*0 

1 

1.5 

,  ■  1 

2.6 

3 

-7.9 

7 

1G.4 

31 

81*6 

0 

♦  0 

0 

•  0 

14.8 

5 

18.5 

21 

77*8 

1 

3.7 

1 

2  .9 

0 

J 

3 

8.8 

2  9 

85*3 

2 

5.9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

16 

100*0 

0 

.0 

1 

5.6 

0 

.0 

3 

16,7 

13 

72*2 

2" 

11.1 

1 

1.0 

10 

9.  9 

i  a 

1 7.  8 

83 

82  •  2 

0 

♦0 

0 

.0 

5 

9.4 

.  8 

15.1 

45 

84.9 

0 

.0 

1 

2.1 

5 

10.4 

10 

20.8 

38 

79.2 

0 

.0 

4 

4.2 

5 

5*2 

10 

10.4 

66 

89*6 

0 

•  0 

1 

2.1 

2 

4.2 

4 

8*3 

44 

91.7 

0 

.0 

3 

6.3 

3 

6*3 

6 

12,5 

42 

87*5 

0 

•  0 

5 

5.  5 

■j 

7*7 

45*  1 

49 

53*8 

1 

1 .1 

5 

9.1  ' 

3 

5*5 

27 

49*1 

28 

5C*9 

0 

•  0 

0 

4 

11.1 

14 

38*9 

'21 

58*3 

1 

2.8 

2 

4  .4 

3 

6>.7 

13*3 

38 

84*4 

1 

2.2 

1 

4.3 

1 

4.3 

2 

8*7 

20 

87*0 

1 

4.3 

1 

4.5 

2 

9.1 

4 

18*2 

18 

81*8 

0 

•  0 

0 

•  0 

12 

8.3 

20 

13*  8 

125 

86*2 

Q 

.0 

0 

♦  C 

7 

T.8 

13 

14*4 

77 

85*6 

•  °o 

•  0 

0 

•  0 

5 

9.1 

7 

12*7 

48 

87*3 

•  0 

4 

2.6 

4 

2.6 

28 

18*1 

122 

78*7 

5 

3.2 

3 

2.7 

4 

3.6 

25 

22*5 

85 

76  «6 

1 

.9 

1 

2.3 

0 

.0 

3 

6*8 

37 

£4*1 

4 

9.1 

11 

4.3 

18 

7.0 

46 

18*0 

209 

81*6 

1 

•4 

3 

2.0 

11 

7.3 

26 

17*2 

124 

82*1 

1 

.7 

8 

7.6 

7 

6.7 

20 

19*0 

85 

81*0 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


25 
13 
12 

49 
23 

26 

9 
5 
4 

3 

2 
1 

16 

T 


195 
99 
96 


20 
9 
11 

9 
3 

6 

28 
10 
16 

25 
14 
11 

26 
14 
12 

25 
13 
12 

65 
36 

,27 

34 
16 
16 

101 
53 
46 

96 
48 
46 

91 
55 

36 

45 

23 
22 

145 

90 
55 

155 
111 
44 

2  56 
151 
105 


ERLC 


924 


928 


JULf  *♦  TOTAl  BACHELOR'S  OCCAEES  fOA  MAJOR  FtaO  CONFBIAEO  tV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATlON  tY  RACE, 
*  ITHNIClTYt  ANO  SlXt     INSTITUTION  AND  STATE  .1*70-1*79  « 


AMCAICAN  INDIAN 
AtASKAN  native 


RACK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  IS I AN OE A 


PSYCHOLOGY  '*O0O> 


NUMtER 


NUMKR 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


fcHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES ICENT 
ALIEN  ' 


NUMBER 


TOTAL 
„  NUMBER 


CALIFORNIA 

• 

CA    Ut  STATE VlOS  ANGELES 
TOTAL  2      1*6  ' 

FEMALE  2  3*i 

MALE  0  .0 

CA    CAL  STATE  U-NOR7HRI0GE 
TOTAL  1  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  I  1*3 

CA    CAL  STATE  U-'jACfUMENTO 
TOTAL  3  2*4 

FEMALE     '  2      2.4  ^ 

MALE  1      2*0  ' 

CA    HUM60L0T  STATE  U 
TOTAL  2  3*1 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  4.5 

CA    SAN  OIEGO  STATE  U 
TOTAL  3  1.2 

FtMALE  1  .T 

MALE  2  1*9 

CA    SAN  FRANCISCO  STATE  U 
TOTAL  3  1*0 

FEMALE  2  1*2 

KALE  1 
CA    SAN  JOSE. STATE  U 

TOT  AO  3  2.3 

F  EMA  it  2  1.5 

MALE  3  4*3 

CA     SONOMA  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

CA    CHAPMAN  COLLEGE 

TOTAL  3  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
CA    CHRISTIAN  HERITAGE  C 


TOTAL  0 
FEMALE  O 
MALE  0 
CA    CLAREMONT  MEN'S 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  .     .  0 
CA    PITZER  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
NILE  0 
CA    POMONA  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0  . 

CA    SCRIPPS  COLLEGE 
TOTAL  0* 
FEHALf  0 
MALE  4  0 


0 
0 

•  0 
COLLEGE 

♦0 
.0 

•  0 

•  0 

;o 

•  o 

♦o 

•  o 

•  o 

•  o 
•o 

•  o 


CA    COLLEGE  OF  NOTRE  DANE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0     '  .0 

CA  DOMINICAN  C  OF  SAN  RAFAEL 
"    TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    FRESNO  PACIFIC  COLLEGE 
TOTAL*  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    HOLY  NAMES  COLLEGE 
TOTAL.  0  .0 

FEMALE     -  0  .0 

MALE  0       . 0 

CA    IMMACULATE  HEART  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    INTERNATIONAL  COLLEGE 
'iOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'  MALE     •  0  .0 

CA  JOHN 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CA    LOMA  LINOA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


f  KENNEDY  UNIVERSITY 
0 
0 
0 


14.0 

20*3 
4.6 

3*4 
3*4 
3*0 

5.5 
3*9 
T.0 

1.5 

•  0 
3.2 

1**» 
*T 
2.9 

9.5 
0.7 

10*7 

3*5 
'3.8 
2*9 

1*8 
1.1 

2.9 

12.9 
16.7 
10.9 

•  0 
.0 
.0 


17'-  13.9 


12.5 
15.5 


.0 
.0 
.0 

14.7 
17.2 
.0 

12.0 
11. • 
12.5 

6.3^ 
6.3 

•  0 

13. C 
5.3 
50.0 

•  0 
.0 

•  0 

*  .0 

•  0 

25.0 
25.0 
.0 

20.0 
17.6 
33.3 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•u 


T  3.6 
5  4.2 
2  2.5 


3 

0 

•  3 

0 

0 

3 
2 
1 

27 
10 

9 

16 

9 
7 


2.4 

♦  0 
5.9 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

1.2 
1.4 
1.0 

9.2 
10.4 
T.4 

8.0 
-6.9 
10.1 


2  1.2 
1  1.1 
1  1.4 


1.4 

.0 
2.2 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•c 

2.9 
3.4 
.0 

8.0 
11.8 
.0 

6.3 
6.3 
.0 

4.3 
5.3 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0. 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

10.0 
10.0 
10.0 


10 

14.0 

55 

45*1 

66 

54.1 

1 

•  8 

122 

9 

1%«1 

1  9 

50  .0 

32 

Kft  ft 

o 

.  0 

64 

9 

15.5 

23 

39.7. 

' « 

34 

56.6V 

1 

1.7 

58 

12 

6*1 

27 

13*7 

165 

83.6 

5 

2.5 

197 

c 

A.  9 

14 

'11.9 

102 

86*4 

2 

1*7 

116 

T 

6.9 

13 

16*5 

63 

7<*7 

■» 

3*6 

T9 

6 

4.7 

19 

15.0 

105 

82*7 

3 

2*4 

127 

m 

3 

6*6 

10 

1*9 
1  J.  C 

64 

84*2 

2 

2*  6 

76 

1 

2.0 

5.  9 

1T.6 

41 

80*4 

1 
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14«  3 

1 

1 4*  3 

6 

85*  7 

o 

•  0 

CA    UNIVERSITY  OF  SAN 

OIEGO 

TOTAL                0  * 

•0 

o 

o 

ft 

♦  0 

2 

1 0. 0 

2 

1 0*  0 

1 6 

80*0 

2 

10  0 

20 

FEMALE  0 

•  0 

o 

•  0 

0* 

A 

I 

ft  * 

0  mi 

8*3 

10 

63*  3  * 

*8*3 

12 

MALE  0 

;o 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

12  •  5 

1 

1 2*  Jt* 

6 

75.0 

I 

l  >\ 

*    *3  .. 

g 

CA    U  OF  SAN  FRANCISCO 

TOTAL  4 

2.7 

34 

22*8 

13 

8*7 

14 

9*4 

65 

43*6 

83 

55*7 

1 

.7 

149 

FEMALE  3 

17 

23*9 

6 

1U3 

5 

7*0 

33 

46*5 

38 

SftftS 

0 

.0 

71 

MALE                1  . 

1*3 

17 

21*8 

c 

9 

6*4 

11*5 

32 

41.0 

4  5 

57*  7 

76 

CA    UNIVERSITY  OF  SANTA  CLARA 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•0 

1 

1*6 

4 

6*6 

c 
9 

56  ( 

af  ft 

0 

•  0 

O  1 

FEMALE                0  ' 

•  0 

0 

•  0 

4 

2*4 

3 

7*3 

4 

9.8 

<  37 

9C*2» 

0 

•  0 

41 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

*  1 

5.0 

1 

5.0 

19 

95*^0 

0 

♦  0 

20 

CA    U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 

19 

56.7 

TOTAL  0 

.0 

19 

11*6 

27 

16*5 

11.6 

65 

39*6 

93 

6 

3.7 

16* 

FEMALE                0  * 

♦  0 

15 

15*3 

20 

20.4 

11 

11.2 

46 

46.9 

.  47 

48*0 

5 

.  5*1 

"98 

MALE  0' 

•  0 

4 

6*1 

•f 

10*6 

8 

12.1 

28*8 

46 

69*7 

I 

..5 

66 

CA    UESTMONT  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

1 

4*8 

0 

;o 

0 

•  0 

1 

4.8 

20 

95*2 

<  0 

.0 

21 

FEMALE  0 

♦  0 

I 

8*3 

0 

•  0 

•0 

1 

6*3 

11 

91*7 

0 

& 

XI 

MALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  o. 

.0 

0 

*0 

9 

100*0 

0 

9 

CA  .  WITTIER  CCLLEGE 

46*2 

f 

TOTAL  0 

.0 

1 

7.7 

0 

•  0 

5 

"36,1 5 

6 

7 

53*8 

0 

.0 

13 

FEMALE  0 

.0 

1 

10*0 

0 

4 

40.0 

5 

50*0 

5 

so.o 

0 

.0 

10 

MALE  0 

♦  0 

"  0 

•  0 

0 

•0 

1 

33*3 

1 

'33*3 

2 

66*  7 

0 

.0 

3 

CA         STATE  TOTALS  ( 

OB  INSTITUTIONS) 

TOTAL            .  49 

♦  9 

320 

6*1 

320  ' 

6*1 

6.2 

ltOU 

19.3 

4.1,32 

'78*9 

91 

1*7 

5i 

234 

FEMALE  21 

.7 

207 

'  6*6 

199 

180 

5*8 

607 

19*4 

2«469 

78*9 

54 

1*7  , 

3 

130 

MALE  2B 

113 

5.4' 

121 

5.8 

142 

6.7 

404 

19.2 

1 ,663 

J.9.0 

37 

1*8 

2i 

104 

COLORADO 

CO    ADAMS  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEKUE  0  *0 

MAL¥  0  *0 

CC    COLORADO  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

s    MALE  0  *0 

CO'  COLORADO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

CO    COLCRAOO  WOMEN'S  COLLEGE 
TOTAL         4        0  *0 
FEMALE,  0  *0 

MALE  0  *0 

CO    FORT  LEWIS  COLLEGE 
TOTAL  1  5*0 

FEMALE  0  *0 

MALE  1  9*1 

'  CO    LORETTO  HEIGHTS  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

CO    METROPOLITAN  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

CO    REGIS  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

CO    ROCK  MO  NT  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEiULE  0  *0 

MALE  0  .0 

CO    U  OF  COLORADO  AT  BOULDER 


4*0 

•  0 
9*1 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦J 

•  0 

12*5 
«*5 
*0 

•  *0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


5  6*6 
3  7*7 
2  10*5 


TOTAL  0 
FEMALE0  0 
MALE  0 
CO    U  OF  COLO  COLO 


TOTAL 
FEHALE 
MALE 


0 

•  0 

•  0 
SPRINGS 

•0, 
*0 

•  0 


33< 


3 
*0 
33.3 

•  0 

•  0 

•  0 

2.5 
2.5 
2.7 

13*5 
16*0 
6*3 


4*0 
.0 
9*1 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

'  *0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
*0 
*0 

•  0 
*0 
*0 

•  0 
*0 
*0 

2*0 
1*6 
2*7 

*0 

•  0 

•  0 


5 

20*0 

7 

28.0 

1 

7.1 

1 

7*1 

4 

36*4 

6 

54*5 

0 

*0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•JO 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

/.o 

1 

U.5 

0 

♦Q 

1 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

5*0 

2 

10*0 

if 

11.1 

1 

11*1 

•  0 

1 

9.1 

0* 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

8*6 

10 

17*2 

3 

7.7 

6 

15*4 

2 

10*5 

4 

2M 

0 

•  0 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

1 

33*3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.0 

11 

5.6 

1 

.6 

6 

4.9 

1 

1*3 

5 

6.7 

1 

2.7 

6 

16.2 

1 

4*0 

5 

20.0 

0 

.0 

*  1 

6.3 

16 

72*0 

0 

\c 

25 

13 

92.9 

0 

.0 

.  14 

5 

45*5 

0 

.0 

11 

15 

1CC.C 

0 

.0 

15 

8 

100*0 

0 

.0 

8 

7 

1CC*0 

0 

.0 

7 

58 

98*3 

1 

1*7 

*  59 

**> 

96*3 

1 

3.7 

27- 

32 

lOO^B  . 

0 

.0 

"  32 

7 

87*5 

0 

.0 

8 

7 

67*5 

0 

.0 

6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

16 

90*0 

0 

•  0 

V  20 

6 

8d«9  ♦ 

0 

•  0 

9 

10 

90.9 

0 

11 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

0 

*0 

0 

.0 

0 

48 

62.8 

0 

♦0 

56 

33 

64*6 

0 

•  0 

39 

15 

78*9 

0 

.0 

19 

2 

66*7 

0 

.0 

-  ; 

0 

*0 

0 

.0 

0 

2 

66*  7 

0 

.0 

3 

9 

100*0 

0 

•0 

9 

3 

1C0.0 

0 

.  0 

3 

6 

100*0 

0 

•  0 

,  6 

166 

94*4 

0 

•  0 

197 

116 

95*1 

0 

.0 

122 

70 

93*3 

0 

•  0 

75 

31 

63*8 

a 

•0 

37 

20 

8C*0 

0 

.0 

?  25 

11 

91*7 

0 

♦o  , 

12 

9 

ERIC 


TA0L.E  6. 


TOTAL  UCKIM'S    OCGREES  FOR  MAJOR  FIH.0  CONFERRED  tY  INSTITUTIONS  Of  MIW6I  EOUCATIOM  tY  MCE* 
ETHNICITY*  AMD  SEX*    INSTITUTION  ANT  STATE  ltTl-ltTt 


AMERICAN  INOIAM 
ALASKAN  NA7IVE 


NUN0EA 


RACK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


NUNIER 


SuHIER 


PSYCHOLOGY  C200OI 

*         9  • 

CCLCJUDO 

CO    U  OF  COLO  AT  DENVER 

TOTAL                 0       .0  1  2*7 

FEMALE              \0       .0  0  .0 

MALE  0  ♦<>  1  9*1 
CO    UNIVERSITY  OF  OENVER 

70TAL                 1      1.3  1  1.3 

PENILE               *I      1.9  1  1.9 

HALE  .  0  .0  0  .0 
CO,  U  OF  NORTHERN  CCL0*AW 

TOTAL                 2      2.7  3  4,1 

FEMALE                1      2.7  2  5,* 

NILE  1  2.0  1  2.8 
CO    U  OF  SOUTHERN  COLORADO 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0       .0  0  ■  .0 

MALE  0  .0  C  .0 
CO    KESTEftN  ST  COLLUE  COLO 

TpTAL                 0       .0  0  .0 

FEMALE                0       .0  0  .0 

MALE                 0        .0        •        0  .0 


CO 


\ 


STATE  TOTALS  f 


16  INSTITUTIONS) 


TOTAL                 4        .6  . 

•23 

3.5 

FEMALE           .2  %5 

14^ 

3.6 

MALE           »     2  .7^ 

9 

3.4 

CONNECTICUT                      *  * 

CT    AL0ERTUS  MAGNUS  COLLEGE  , 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•0 

MALE       ;  «       0  .0 

0 

.0 

CT     CENTRAL  CCNN  ST  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

3  ' 

2.6 

4  FEMALE                0    ,  .0 

2 

2.7 

MALE                 0  .0 

1 

2.4 

CT    CONNECTICUT  COLLEGE 

TOTAL                 1  2.9 

3 

6.6 

FEMALE                 1  4.0 

2 

8.0 

MALE             '    0  .0 

\ 

10.0 

.CT    EASTERN  CONN  ST  COLLEGE 

TOTAL                '0  .0 

3 

6.0 

FEMALE                 0  .6^*— » 

2 

7.4 

MALE                  0     '  .0 

"  1 

4.3 

CT     FAIRFIELD  UNIVERSITY 

TOTAL-    ■            0  .0 

1 

1.4 

FEMALE                 0  ,  .0 

r 

2**4 

MALE  *              0  |  .1 

0 

♦  .0 

CT    CUlNNIflAC  COLLEGE 
TOTAL  »  0    .  .0 


FEMALE 

0    *  .0 

1 

HALE 

0  .0 

0 

CT     SACRED  HEART  UNIVERSITY 

TOTAL           ^    0   •  .0 

0 

FEMALE 

0  .0 

0 

MALE 

0  .0 

0' 

CT     SVJNT  JOSEPH  CCLLEGE 

TUTAK 

0  .9 

2 

FEMALE  \ 

0  .0 

2 

MALE  \ 

0    1  .0 

0 

CT     SOUTHERN  CONN  ST  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

z 

FEMALE 

0  .0 

1 

MALE 

0  .0 

1 

CT     TRINITY  COLLEGE 

TOTAL 

1  2.9 

2 

FEMALE 

1  3.7 

2 

MALE 

0  .0 

0 

CT  UNIVERSITY 

OF  BRIDGEPORT 

TOTAL 

2 

FEMALE 

0  .0 

2 

HALE 

0  .0 

0 

CT  UNIVERSITY 

OF  CCNNECTICUT 

TOTAL 

0  ..0 

2 

FEMALE 

0  .0 

1 

MALE 

C  *0 

1 

CT  UNIVERSITY 

OF  HARTFORO 

TOTAL 

0  .0 

0 

.FEMALE 

0  .0 

0 

MALE 

0  .0 

0 

CT  UNIVERSITY 

OF  NEM  HAVEN 

TOTAL 

0  .0 

0 

FEMALE 

0  .0 

0 

MALE 

0  .0 

0 

CT,.JESLEYAN  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

7 

FEMALE 

0    '  .0 

3 

Ml  LE 

.  0  .0 

4 

6*3 
8.3 
.0 

.0 

♦  0 

•  0 

50.0 
50.0 
.0 

2.8 
2.0 
4.5 

5.9 
7.4 

♦  0 

14.3 
14.3 
.0 

1.5 
1.4 
1.7 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

12.3 
8.8 
17.4 


R 

t 

NUNIER 

< 

NUNIER 

1 

1 

2.1 

2 

5.4 

10*8 

0 

V? 

$  \ 

3.8 

3.0 

1 

9.1 

1 

9.  1 

3 

27*3 

1  * 

1.3 

1 

1.3 

4 

5.1 

\S 

0 

.0 

2 

3.7 

*4.0 

1 

4.0 

2 

0.0 

"I 

1.4 

4 

5.5 

10 

13.7 

1 

2.7 

1 

2.7 

5 

13*5 

0 

•  0 

3 

c 

8*3 

5 

13*9 

1 

5.6 

1 

5.6 

2 

1 1.  i 

0 

.0 

1 

14.3 

1 

14.3 

1 

9.  1, 

0. 

•  0 

1 

9.1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  .0 

c 

•  0 

9 

1.4 

22  ' 

3.4 

* 

58 

rf.9 

3 

•  8 

10 

2*6 

29 

7.5 

6 

2.2 

12 

4.5 

29 

10.9 

- 

o* 

.0 

o 

.o" 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

1  -2 

0 

.0. 

0 

.0  , 

1  .0 

0 

.0 

o 

.0 

2  i 

)xh 

5 

"4.3 

0 

.0 

2.7 

5.3 

0 

•  0 

f 

.0 

2.4 

0 

•  0 

v.. 
0 

♦  0 

11*4 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

12.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

* 

1 

10.0 

o 

♦  0 

0 

•0 

6.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

7.4 

0 

•  0 

0 

♦  0 

I 

4.  3 

o 

.0 

0 

.0 

\ 

1.4 

0 

.0 

0 

.0 

2.4 

0 

•  0 

»  0 

•  0 

•0 

i 

o 

.0 

0 

•0 

I 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

8.3 

0 

•  0 

c 

.0 

.0 

I 

10.0 

o 

.0 

\ 

10.0 

1 

20.0 

0 

.0 

20.  D 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

o 

♦  0 

<  o 

.0 

I 

50.0 

0 

.0 

6  0 

•  .0 

50. 0 

0 

:o 

0 

.0 

•  0 

o 

.0  * 

1 

N*1.4 

4.2 

0 

.0 

1 

2.0 

2 

4.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

I 

4.5 

o 

.0 

«     .  ■ 

2.9 

11.8 

0 

.0 

1 

*3*.7 

*4*8 

0 

.0 

0 

.0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  .0 

2 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

•  % 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

1 

•  8 

2 

1  .5 

3.8 

1 

1.4 

0 

.0 

/ 

2.7 

0 

•  0 

.  2 

3.4 

5.  1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0' 

•  0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0' 

r0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

it 

1 

1.8 

0 

♦  0 

8 

14.0 

1 

2.9 

0 

.0 

4 

11.8 

0 

.0 

0 

.0 

4 

'  17.4 

MUTE 
NON~HrtPANIC.> 

NUM0ER 


NON-RES I CEN7 
ALIEN 


NUNIER 


T07AL  ;  < 
NUMBER 


33 
25 
0 

74 
51 
23 

62 
31 
31 

16 
6 
10 


et.2 

96*2 
72.7 

93*7 
94*4 
'92*0 

04*9 
03*0 
06*1 

00*9 
05*7 

90*9 


14  1CC.0 
6  100. 0 
8  100.0 


593  90*7 
355  91.7 
230  09.1 


19  100.0 
19  100.0 
0  *0 


95.7 
94.7 
97.6 

00*6 
00:0 
90.0 

54.0 
92.6 
95*7 

90*6 
97.6 
20  100*0 


111 
71 
40 

31 
22 
9 

47 

25 
22 

60 

40 


15 
11 
4 

9 
4 
5 

2 
2 
0 

69 
40  ' 
2) 

30 
23 
7 

12 
12 

0. 

120 

72 
56 


93.8 
91*7 
100*0 

90.0 
00.^) 
10C.0 

50.0 
50*0 
.0 

95*0 
"  96.  C 
95*5 

08*2. 
05*2 
100.0 

05*7 
05*7 
.0 

96.2 
-97.3 
94*9 


00  100.0 
44  100*0 
36  100*0 

1 

6  100*0 

4  nco.o 

2  100.0 


•  0 

•  0 

1*3 

U9 

•  0 

1*4 

2.7 
•0 

.0 

•  0 
.  .0 

•  0 

•  0 

•  0 


.5 
•  8 

.0. 


.0 
.0 

.p 


00 

19 


06.0 
00.2 
02.6 


0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0  ' 

o, 

0 

0 
0 
0 

0 

a 

'  0 

0 
0 

0 

0* 
0 
0 

0 
0 

0 

0  ' 
0 


*U 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0. 
.0 

♦6  * 

•0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

♦0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0' 
*0 


37 
26 

11 

79 
54' 
25. 

73 
37 
36 

10 

7 
11 

14 
.  6 
0 


654 
307 

267 


19 
19 

t0 

116 
75 
41 

35 
25 
1C 

50 
27 
23 

69 
41 
26 

'  16 
12 
4 

10 
5 
5 

4 
4 

*  0 

i 

7,2 
'  50 
22 

34 

y^2l 


•  14 
*I4 

0 

133 
74 
59 

60 
44 

36 

*  6 
4' 
2 

57 
34 
23 


EMC 


> 


»2( 


93? 


TABLE  6. 


TOTAL  BACHELOA«S    DCCAEES  FOR  MAJOR  FIELO  CON FEAR EO  §Y  INSTITUTIONS  OF  HUrttt  EDUCATION  6Y  RACE, 
ETHNlClTYt  AH^^Ji*  INSTITUTION  ANC  STATE  1*76-147* 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


•LACK  ASIAN  0* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINOR I TY 


WHITE 
NON-HlSPANIC 


PSYCHOLOGY  12000} 
CONNECTICUT 

CT    NEST CAN  CONN  ST  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0.  .0 
CT    YALE  ^UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE          '     0  .0 

MALE                0  .0 

CT         STATE  TOTALS  <  17 

TOTAL                2  .2 

FEMALE-               2  .4 

MILE                0  .0 

OELAMARE 

DE  JpEL  AWARE  STATE  COLLEGE 

.     TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  *Q 

MALE                0  .0 
OE    DIVERSITY  OF  DELAWARE 

TOTAL                0  .0 

{    FEMILE                0  .0 

V       MALE                 0  .0 


OE         STATE  TOTALS  C 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
.MALE  0 

DISTRICT  OF  COLUMBIA 


•  0 
.0 

•  0 


DC    AMERICAN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OC    CAMP  US- FREE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMLc  0  .0 

MALE  0,  *0 

OC    CATHOLIC  U  OF  AMERICA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0, 

MALE  0  .0 

DC    CALL AUCET  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

DC    GEORGETOWN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

DC    GEORGE  HASH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

V    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OC    HOKAKO  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OC    TRINITY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

DC    DIVERSITY  OF  DC 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OC         STATE  TOTALS  I  « 

TOTAL  0  .0 

Ft  MALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FLORIDA 

FL    BARRY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    BE  TtyUNE  COOKNAh  COLLEGE 


TOT AL  0 
FEMALE  0 
MALE      \  0 
Ft    BISCAYNE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NUMBER 

X 

NUMBER 

* 

1 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

»0 

0 

•  0 

44 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

33 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

•  0 

11 

1C0.0 

10 

14*9 

c 

*  ft 

9.0 

16 

26.9 

47 

70.1 

*  7 

17.5 

1 

2.5 

5.0 

10 

25.0 

30 

75.  0 

3 

11*1 

1 

3.7 

r  K 

14.8 

8 

29.6 

1 7 

63.0 

INSTITUTIONS) 

36 

4*6 

5 

.6 

12 

1-  i 

57 

6*9 

767 

92.9 

24 

4.9 

4 

*  6 

6 

1*  1 

38 

*.2 

490 

92  .8 

12 

4*0 

1 

.3 

6 

2.0 

19 

6.4 

277 

93.0 

9 

40.0 

0 

.0 

1 

6.7 

t  ft 

v66.  7 

33*3 

6 

40.0 

0 

•  0 

1 

10.0 

70.0 

3 

30*0 

3 

40.0 

0 

.0 

0 

.0 

6C.0 

2 

40*  0 

7 

7.4 

0 

.0 

0 

♦  0 

7.*» 

87 

91*6 

4 

6.1 

0 

.  J 

0 

.0 

4 

6.1 

61 

92*4 

3 

10.3 

0 

.  0 

0 

.0 

3 

10.3 

26 

89*7 

INST  nUT  IONS) 

16 

14.5 

0 

•  0 

1 

.9 

> 

15.5 

92 

63*6 

10 

13.2 

0 

•  0 

1 

1.3 

11 

14.5 

6* 

64*2 

4 

17.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

17.6 

26 

82*4 

11 

14.9 

1 

1.4 

1 

1.4 

1 7.  6 

59 

79*7 

9 

17.3 

1 

1.9 

1 

1.9 

11\ 

21*2 

41 

78*8 

2 

9.1 

0 

.0 

0 

.0 

2 

9*1 

18 

81  *8 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

33.3 

1 

33.3 

2 

66*7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1  CO*  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.9 

1 

130*0 

0 

♦  0 

3 

14.3 

0 

.0 

1 

4.6 

4 

19*0 

17 

81*0 

2 

16.2 

0 

.0 

1 

9.1 

3 

27*3 

8 

It*  1 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

10*0 

9 

9C*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

q 

♦  0 

24 

92*3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

17 

1  OC.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

7 

77*8 

3 

5.9 

0 

•  0 

1 

2.0 

7*8 

47 

92*2 

3 

10.7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

10.7 

25 

89*3 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1 

4.3 

22 

95*7 

7 

6.6 

1 

♦  9 

2 

1.9 

10 

9.4 

92 

86*  b 

5 

7.7 

1 

1.5 

2 

3.1 

6 

12.3 

53 

81*5 

2 

4.9 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4.9 

39 

95*1 

51 

94.4 

0 

•  0 

0 

.0 

51 

94*4 

0 

♦  0 

36 

94.7 

0 

.  0 

0 

.0 

36 

94*7 

0 

.0 

15 

93.6 

0 

•  0 

0 

.0 

15 

93*8 

0 

♦  C 

0 

♦  0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1C0.0 

0 

.0 

0^ 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10C.O 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

17 

63.0 

0 

.0 

7 

25.9 

24 

68*9 

3 

11.1 

10 

55.6 

0 

.0 

5 

27.6 

15 

83*3 

3 

16.7 

7 

77.8 

0 

•  0 

2 

22.2 

9 

100.0 

0 

.  c 

INSTITUTIONS) 

92 

25.2 

2 

•  5 

13 

3.6 

107 

29*3 

247 

67.7 

65 

2  7.6 

2 

♦9 

9 

3.6 

76 

32*5 

152 

65.0 

27 

20.6 

0 

.0 

4 

3.1 

31 

23*7 

95 

72.5 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

11*1 

1 

11.1 

t 

88*9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

11*1 

1 

11*1 

8 

88*9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

C 

.0 

33 

94.3 

0 

•  0 

0 

.0 

33 

94*3 

0 

.0 

25 

94.2 

0 

.0 

0 

*0 

25 

96*2 

0 

•  0 

6 

86.9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

88.9 

0 

•  0 

3 

6*1 

0 

.0 

22 

5',.  5 

25 

o7.6 

12 

32.4 

3 

11.1 

0 

♦c 

16 

',9*3 

19 

70*4 

8 

29*6 

0 

.0 

0 

♦  0 

6 

60*0 

6 

60*0 

4 

40.0 

NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 

.0 

33 

0 

*u 

1 1 

2 

3.0 

67 

0 

.0 

40 

2 

7.4 

Z  1 

2 

•  2 

626 

0 

.0 

526 

2 

.7 

298 

0 

•  0 

15 

0 

.0 

10 

0 

.0 

5 

1 

1.1 

95 

1 

1.5 

66 

0 

•  0 

29 

1 

.9 

110 

1 

1.3 

76 

0 

•  0 

34 

2 

2.7 

7 

0 

•  0 

52 

2 

9.1 

22 

0 

.0 

3 

J 

•0 

2 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

21 

0 

♦0 

1 1 

0 

♦  0 

10 

2 

7.7 

26 

0 

.0 

1 7 

? 

22.2 

9 

0 

.0 

51 

0 

♦  0 

28 

0 

.0 

23 

4 

3.6 

106 

4 

6.2 

65 

0 

.0 

41 

3 

5.6 

54 

2 

5.3 

38 

1 

6.3 

16 

0 

•  0 

3 

0 

.  0 

3 

0 

.0 

0 

0 

♦  c 

27 

0 

.0 

18 

0 

•  0 

9 

11 

3.0 

365 

6 

2.6 

234 

5 

3.8 

131 

/ 

0 

•0 

9 

0 

.0 

9 

0 

•  0 

0 

2 

5.7 

35 

1 

3.8 

26 

1 

11.1 

9 

0 

•  0 

37 

0 

•  0 

27 

0 

•  0 

10 

;  ERIC 


929 


933 


/ 


TABLE         TOTAL  BACHELOR'S    OEGAEES  FOR  MAJOA  F1ELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  *Y  RACEt 
ETHNICITY,  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1971-1979 


AMERICAN  INCUN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 
PSYCHOLOGY  (20001 


BLACa    ,  ASIAN  Oft. 

aON-HlSPANIC  PACIFIC  IS LANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MITE 
NON-HI SPANIC 


NUMBER 


NON-RES  I  CENT 
ALIEN  , 


NUMBER 


TOTAL 
t  NUMBER 


FLORIDA 

FL     CLEARWATER         1ST  UN  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

»   MALE  0  .0 

FL    ECKERO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    FLAGLER  COLLEGE 

TCTAL  0  ,  .0 

FEMALE  C  .0 

HALE  0  .0 

FL    FLORIDA  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    FLORIDA  SOUTHERN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL     JACKSONVILLE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
FL  MIAMI 

TCTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
Fl    NOVA  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
i ST  IAN  COLLEGE 
.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


FL    PALM  BCH  ATLANTIC  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

FL    ROLLINS  COLLEGE 

TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

FL     SAINT  LEO  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    FLA  AGRICULTURAL  £  MECH  U 
tOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

FL     FLA  ATLANTIC  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL     FLORIDA  INTERNATIONAL  0 
TOtAL  0  .0 

FEMALE  0  .J 

MALE  0  .0 

FL     FLORIDA  STATE  UNIVERSITY 
TOML  /O  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    FLORIDA  TECHNCLCGICAL  U 
TOTAL  1     0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE.  0  .0 

FL     UNIVERSITY jOf  FLORIDA 


TOTAL 
_  FEMALE 
MALE 
FL     U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 


NORTH  FLORIOA 

0  .0 
0  .0 
0  .0 


CP  SOUTH  FLORIDA 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

4 
3 
1 


.0  \ 
.0  • 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

5*0  j 

•oj 

10.0  j 

»o 

.Oi 
.0[ 

! 

5.6 
7.7 
.0 

.0 

.Oi 

•c 

9.1 

.o| 

25.0 

7.0 
5.9 
16.7 


26  100.0 
13  100.0 
13  100.0, 


3.3 
5.0 
.0 

3.o 

l.a 

8.> 

8.0 
7.1 
9.5 

4.1 
1.6 
6.7 


8  4.1 
7  6.1 
1  1.3 


i 


1.8 
3.0 

•  0 

3.1 
3.3 
2.8 

1.9 
3.2 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

3.2 
3.4 
2.9 


0 

.0 

0 

.0 

C 

.0 

2  100.0 

r 

.o  • 

2 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•  0 

2 

A 

u 

*  0 

o 

A 

«  u 

o 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

14  100.0 

0 

.0 

14 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

9  100.0 

D 

.0 

9 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

o 

5  100.0 

#0 

.0 

5 

0 

•  0 

0 

.0  , 

0 

.0 

•    9  100.CL 

'  0 

.0 

9 

0 

.0 

0 

.0  / 

0 

.0 

7  10C.O  s 

.  0 

.0 

7 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•0 

2  100.0 

o 

.0 

2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

2  IOC. 0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

23  100.0 

0 

.0 

23 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

14  100.0 

0 

.0 

14 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

9  100.0 

o 

.0 

9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.0 

19  95.0 

0 

.0 

20 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10  100.0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10.0 

9     90.  C 

o 

•  0 

10 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

2  100.0 

o 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.6 

17  94.4 

0 

.0 

18 

0 

.0 

0 

.0 

I 

7.7 

12  92.3 

0 

.0 

13 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

5  IOC. 0 

o 

#*3 

5 

0 

.0 

o  ; 

.0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

0  1 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

0  i 

•  0 

o 

•  0 

6  100f0 

o 

.0 

6 

0 

.0 

i 

0  f 

.0 

1 

9.1 

10  90.9 

0 

.0 

11 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

Si 

U  1 

•  0 

1 

OH  A 

3    75. 0 

o 

.0 

4 

0 

.0 

0  i 

.0 

4 

7.  C 

53  93.0 

0 

.0 

57 

0 

.0 

.0 

3 

5.9 

4  8  54.1 

0 

•o  % 

51 

0 

•  0 

0 1 

.0 

I 

16.  7 

5  83*3 

o 

.0 

6 

0 

.0 

0  1 

•  0 

26 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

26 

0 

•  0 

o  \ 

.0 

1? 

IOC.  C 

0  .0 

0 

.0 

13 

0 

•  0 

0 

\  *° 

1 3 

100.0 

0  .0 

o 

.0 

13 

0 

.0 

2 

\3.3 

4 

6.7 

56  93.3 

0 

.0 

60 

0 

.0 

2 

4 

10.0 

36  90.0 

0 

.0 

40 

0 

•  0 

0 

\  .o 

0 

A 
•  U 

C V    1VU . \f 

o 

.0 

20 

u 

.0 

28 

35V0 

31 

38.0 

47  58.3 

2 

2.5 

80 

0 

.0 

22 

23 

41.  1 

3,3  58.9 

0 

.0 

56 

0 

.0 

6 

25.0 

8 

33.3 

14  56.3 

2 

8.3 

24 

0 

.0 

4 

A 

13 

11.  © 

97  86.6 

2 

1.8 

112 

0 

.0 

3 

4.3\, 

8 

11.4 

60  85.7 

2 

2.9 

70 

0 

.0 

1 

2**  \ 

5 

11.9 

37     88 ♦ 1 

o 

•  0 

42 

0 

.0 

1 

.8  . 

6 

5.0 

115  95.0 

0 

.0 

121 

0 

.0 

1 

2 

3.  3 

59  96*7 

0 

.0 

61 

0 

•  0 

0 

.0  \ 

6.  7 

56  93.3 

o 

.0 

60 

1 

.5 

16 

8.2  \ 

25 

12.6 

170  87.2 

0 

.0 

195 

0 

.0 

8 

7.0 

15 

13.0 

100  87.0 

0 

.0 

115 

1 

1.3 

8 

1 0.  0 

\  in 

12.5 

70  87.5 

o 

♦  0 

80 

o 

.0 

o 

.0 

1 

Lb 

So  96*2 

0 

.0 

57 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.0 

32  97.0 

0 

.0 

33 

0 

.0 

0 

.0 

\  ° 

.0 

24  100.0 

0 

.0 

24 

0 

.0 

7 

4.3 

\  l* 

8.6 

149  91.4 

0 

.0 
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0 

.0 

4 

4.4 

\  8 

8.8 

83  91.2 

0 

.0 

91 

0 

.0 

3 

4.2 

\  6 

8.3 

66  91*7 

0 

.0 

72 

0 

.0 

1 

1.9 

\> 

5.7 

49  92.5 

1 

1.9 

53 

0 

.0 

1 

3,2 

9.7 
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1 
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0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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0 

.0 

0 

.0 

.0 

7  100.0 

s 

.0 

7 

0 

.0 

18 
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21 
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2 

2.1 

94 

0/ 

.0 

12 

20.3 

14 
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2 
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59 

°f 

.0 

6 
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7 

\20.0 

28  8C.0 

0 

.0 

35 
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TAKE  4.     TOTAL  BACHELOR 


AMERICAN  IftOlAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUM6ER  X 


QEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  8Y  RACE t 
THNICITY*  ANO  SEX.     INSTITUTION  ANC  STATE  1978-1979 


LACK  ASIAN  OR 

ISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


PSYCHOLOGY  (2000) 
FLORIOA 

FL    UNIVERSITY  OF  TAMPA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    NARNER  SOUTHERN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ,0 

MALE  0  -0 


3 

14.3 

2 

22.2 

1 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

FL  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  3 


27  INSTITUTIONS) 
•2  109  8.7 


FEMALE                2  7 

.3 

70 

V.l 

MALE  1 

.2 

39 

6.1 

CEORGI  A 

CA    AGNES  SCOTT  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

GA    ALBANY  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

17 

100.0 

FEMALE  0 

•  0 

11 

100.0 

MALE  0 

•  0 

6 

100.0 

GA    ARMSTRONG   STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

1 

12.5 

FEMALE  0 

.0 

1 

25.0 

MALE              .  0 

.0 

0 

.0 

GA    AUGUSTA  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

1 

2.6 

v    FEMALE  0 

.0 

1 

5.6 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

GA    BERRY  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

1 

7.1 

FEMALE  0 

.0 

1 

7.7 

HALE  0 

.0 

o 

.0 

GA    BRENAU  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

GA    CLARK  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

13 

100.0 

FEMALE  0 

.0 

U 

100.0 

MALE  0 

.0 

2 

100.0 

GA    COLUMBUS  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

o 

.0 

GA    COVENANT  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

o 

•  0 

GA    EMORY  UNI  VEKS1TV 

TOTAL  0 

.0 

3.6 

FEMALE  0 

.0 

3 

4.5 

MALE  0 

.0 

I 

2.6 

GA    FORT  VALLEY  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

100.0 

FEMALE  0 

.0 

1 

100.0 

MALE  0 

.0 

4 

100.0 

GA    GEORGIA  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

10.7 

FEMALE  0 

.0 

7.1 

MALE  0 

.0 

14.3 

GA    GA   INST  OF  TECHN 

MAIN  CAM 

TOTAL  0 

.0 

0 

♦0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

GA    GEORGIA  SOUTHERN 

COLLET 

TOTAL  0 

•  0 

2 

6.0 

FEMALE  0 

.0 

2 

15.4 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

GA    GA  SOUTHWESTERN 

COLLEGE 

TOTAL  0 

•0 

1 

5.9 

FEMALE  0 

•  0 

1 

9.1 

MALE  0 

.0 

t  0 

.0 

GA    GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  2 

1.6 

11 

6.9 

FEMALE  1 

9 

11.7 

MALE               '  1 

2*2 

2 

4.3 

GA    LA  GRANGE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•0 

t. 

26.7 

FEMALE  0 

•  0 

3 

33.3 

MALE  0 

.0 

1 

16*7 

GA    MERCER  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL             '  0 

.0 

4 

20.0 

FEMALE  0 

.0 

2 

15,4 

MALE  0 

.0 

2 

28*6 

NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

•  0 


.1 

•  0 
.2 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.9 
1.5 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HI SPANIC 


NON-RES  KENT 
ALIEN 


TCTAL 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER  t 

NUMBER 

X 

NUMBER 

1 

4.8 

4 

19*0 

17  61*0 

0 

.0 

21 

1 

11.1 

3 

33*3 

6  66*7 

0 

.0 

9 

0 

.0 

1 

6.3 

11  91.7 

0 

.0 

12 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1  1CC.0 

0 

.  0 

1 

101 

6.1 

214 

17.  1 

lf025  62*1 

9 

.7 

1«246 

71 

9.3 

143 

16.7 

6X7  60.5 

6 

•  6 

766 

30 

6.2 

71 

14.7 

406  &*.6 

y 

.6 

482 

A 
U 

.0 

q 

•  0 

26  1C0.0 

0 

.0 

26 

0 

•0 

0 

.0 

26  1C0.0 

0 

.0 

26 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

o 

.0 

I  7 

L  00.0 

0  *0 

c 

•  0 

17 

0 

♦  0 

11 

100.0 

0  *0 

0 

.0 

11 

0 

•0 

6 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

6 

o 

.0 

I 

12.  5 

7  87*5 

0 

.0 

6 

0 

•0 

1 

25.0 

3  75.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

4  10C.0 

0 

.ox 

4 

0 

ft 

I 

2.6 

37  97.4 

0 

.0 

36 

0 

♦  0 

1 

5.o 

17  94*4 

0 

♦  0 

16 

0 

.0 

0 

.0 

20  1CC.0 

0 

♦  0 

20 

0 

ft 

1 

7.  1 

13  92*9 

0 

.0 

14 

0 

.0 

1 

7.7 

12  92.3 

0 

.0 

13 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

♦  0 

1 

c 

.0 

o 

.0 

4  100*0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

3  1G0.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

♦  c 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

1 3 

1 00.  0 

0  .0 

0 

.0 

13 

0 

.0 

11 

130*0 

0  .0 

0 

♦  0 

11 

0 

.0 

2 

100.0 

0  *0 

0 

•  0 

2 

q 

♦  0 

0\ 

•**0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

"*.o 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

•  .0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

o 

.0 

c 

.  0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.6 

0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

•0 

5 

4.7 

99  93*4 

2 

1.9 

106 

0 

*o 

4 

6.0- 

62  92.5 

1 

1  .5 

67 

0 

.0 

1 

2.6 

37  94.9 

1 

2.0 

39 

o 

ft 

5 

1 OC.  0 

0  .0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

1 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

4 

100*0 

0  .0 

0 

.0 

*  * 

0 

.0 

10.7 

*      25  89.3 

0 

.0 

26 

0 

.0 

1 

7l  1 

13  92*9 

0 

•0 

14 

0 

♦  0 

2 

14.3 

12  65*7 

0 

.0 

14 

1 

9*  1 

1 

9.  1 

1C  9C.9 

0 

.0 

11 

0 

.0 

0 

.0 

3  1CC.0 

0 

.0 

3 

1 

12.5 

1 

12*5 

7  87*5 

0 

.0 

8 

0 

ft 

2 

8*0 

23  *»C.O 

0 

♦  0 

25 

0 

.0 

2 

15*4 

11  64.6 

0 

.0 

13 

0 

.0 

0 

•  0 

12  1CC.0 

0 

.0 

12 

ft 

.  0 

I 

5*  9 

16  94*1 

0 

.0 

1  7 

0 

.0 

1 

9*  1 

10  9C«9 

0 

♦  0 

11 

0 

.0 

0 

*0 

6  100*0 

0 

•  0 

6 

o 

♦  0 

13 

10*6 

110  69.4 

0 

.0 

123 

0 

.0 

10 

13.0 

67  67.0 

0 

.0 

77 

0 

.0 

3 

6*5 

43  93.5 

0 

•  0 

46 

0 

♦  0 

4 

26*  7 

11  73.3 

0 

•  0 

15 

0 

.0 

3 

33*3 

6  66.7 

0 

•  0 

9 

0 

.0 

1 

16*7 

5  63*3 

0 

.0 

6 

0 

.0 

4 

20*0 

16  60*0 

0 

.0 

20 

0 

.0 

2 

15*4 

11  64*6 

0 

•0 

13 

0 

.0 

2 

26*6 

5  71*4 

0 

•  0 

7 

ERIC 


931 


93i 


TABLE  6.    TOTAL  BACHROR'S    OECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  0?  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,  . 
ETHNICITY,  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLAHOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SI OE  NT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 

I 

NUMBER 

I 

NUMB  Eft 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

I 

NUMBER 

1 

NUMBER 

PSYCHOLCGY  12300) 

GEORGIA 

GA    MERCER  U  IN  ATLANTA 

TOTAL  0 

.0 

7 

20*6 

1 

2.  9 

1 

2<*9 

9 

26.5 

25 

73.5 

0 

.0 

34 

FEMALE  0 

.0 

5.9 

1 

5.9 

1 

5.9 

3 

17.6 

14 

82.4 

0 

.0 

17 

HALE  0 

.0 

t> 

35.3 

0 

.0 

0 

.0 

6 

35.3 

11 

64.  V 

0 

.0 

17 

GA    MOREHOUSE  COLLEGE 

.0 

13 

TOTAL  0 

.0 

13 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

.0 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

HALE  0 

.0 

13 

)  00.0 

o 

.0 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

GA    MORRIS  BROWN  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

5 

FEMALE  0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

IOC*  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

HALE  0 

.0 

2 

1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

G/    NORTH  GEORGIA  CCLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  { 

21 

IOC.  0 

0 

.0 

21 

FEMALE  9 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

100.0 

0 

.0 

7 

HALE  0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

14 

100.0 

0 

•0  . 

14 

GA    03LE7HORPE  UNIVERSITY 

1 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

'  *.o 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

MALE  0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.  c 

0 

.0 

3 

GA    PIEDMONT  CCLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

1 

10.0 

1 

10.0 

0 

.0 

2 

20.0 

8 

BO.  0 

0 

.0 

10 

FEMALE  ^ 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

MALE  0 

.0 

1 

11*1 

1 

11. 1 

0 

.0 

2 

22.2 

7 

77.8 

0 

.0 

9 

GA     SHORTER  COLLEGE 

.0 

T  OT  AL  0 

.0 

1 

25.0 

0 

.  c 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

4 

FEMALE  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

•  0 

1 

100.0 

0 

•0 

1 

MALE  0 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

33.3 

2 

66*7 

0 

.0 

3 

GA    SPELMAN  COLLEGE 

46 

TOTAL  0 

; 

48 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

48 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

48 

100.0 

o 

.0 

o 

.0 

46 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

«6 

HALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  - 

.0 

0 

GA    UNIVER-.  TYOF  GEORGIA 

66 

TOTAL  0 

.0 

4 

4.5 

0 

.0 

1 

1.1 

5 

5.7 

83 

94.3 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

2 

4  .2 

0 

.0 

1 

2.  1 

3 

6.  3 

45 

93.8 

0 

•  0 

46 

MALE  0 

.0 

2 

5.0 

o 

.0 

o 

.0 

2 

5.0 

38 

95.0 

0 

.0 

40  1 

GA    VALOCSTA  STATE  CCLLEGE 

29 

TOTAL  0 

♦  0 

6 

20.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

20.7' 

23 

79.  3 

0 

•  0 

FEMALE  0' 

.0 

2 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

2 

16.7 

10 

83.3 

0 

.0 

12 

HALE  0 

.0 

4 

23.5 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

23.5 

13 

76.5 

0 

.0 

17 

GA    WESLEY  AN  COLLEGE 

T  OT  AL  0 

.0 

2 

50.  C 

'  0 

.0 

0 

.0 

2 

50.0 

2 

50.0 

0 

.0 

4 

FEMALE  0 

♦  0 

2 

50.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

50*  0 

2 

50.  0 

0 

•0 

4 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦Q  " 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

GA    WEST  GEORGIA  CCLLEGE 

22 

26 

TOTAL  0 

.0 

4 

15.4 

0 

•  0 

0 

♦  0 

4 

15.4 

84.6 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

3 

23.1 

o 

.0 

0 

.0 

3 

23.1 

10 

76.9 

0 

.0 

13 

MALE  0 

.0 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

7.7 

12 

92.3 

0 

.0 

13 

GA          STATE   TOTALS  ( 

30 

INSTITUTIONS) 

*  7  S3" 

T  OT  AL  2 

♦  3 

158 

20.7 

3 

.  4 

3 

.4 

166 

21.  8 

595 

78.0 

2 

.3 

FEMALE  1 

.2 

108 

23.9 

2 

#4 

*2 

.4 

113 

25.0 

338 

74.  8 

1 

.2 

4&. 

MALE  1 

.3 

50 

16.1 

1 

.3 

1 

.3 

53 

17.0 

257 

82.6 

1 

.3 

311 

HAWAII 

HI    CHAMINAOE   U  OF  HONOLULU 

40 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

3 

7.5 

1 

2.5 

4 

10. 0 

36 

90.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

2 

10.0 

1 

5.0 

'  3 

I5.C 

17 

85.0 

0 

.0 

20 

HALE  0 

.0 

0 

.0 

1 

5.0 

o 

.0 

1 

5.0 

19 

95.0 

0 

.0 

20 

HI     U  OF  HAWAII  AT  MANOA 

TOTAL  0 

.0 

0 

♦  0 

157 

69.8 

2 

.9 

159 

7C.7 

61 

27.  1 

5 

2  .2 

225 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

96 

70.  1 

2 

I  .5 

98 

71.5 

36 

26.3 

3 

2.2 

137  . 

HALE  0 

•  0 

0 

.0 

61 

69.3 

o 

♦  0 

61 

69.3 

25 

2  8.4 

2 

2.3 

68 

HI     U  OF  HAWAII  AT  HILO 

.0 

10 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

♦  0 

7 

70.0 

0 

.0 

7 

70.0 

3 

30.0 

0 

FENILE  0 

.0 

0 

.0 

6 

75.0 

0 

•  0 

6 

75.  0 

2 

25.0 

0 

•0 

6 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50*0 

0 

.0 

2 

HI     U  OF  HAWAII  WEST 

OA  HO  C 

TOTAL  0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

100.0 

o- 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•0 

2 

HI           STATE   TOTALS  ( 

4 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

.0 

167 

59.6 

3 

1.1 

170 

60.7 

105 

37.5 

5 

1.8 

280 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

1  04 

61.9 

3 

1.8 

107 

63.7 

58 

34.5 

3 

1.8 

168 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

63 

36.3 

0 

.0 

63 

56.3 

47 

42.0 

2 

1.8 

112 

IOAHO 

10    BOISE  STATE  UNIVERSITY 

12 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.3 

1 

8.3 

11 

91.7 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

*  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

1 

16.7 

5 

83.3 

0 

•  0 

6 

IC    COLLEGE  OF  iOAHO 

.0 

TOTAL  0 

.0 

1 

20.0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

20.0 

4 

80.0 

0 

5 

FEMALE    '  0 

.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

MALE  0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

c 

.0 

2 

erJc 


932 
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TABLE  A.     TOTAL  BACHELOR*  S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 
ETHNlCITVt  A NO  SEX«     INSTITUTION  ANO  STATS  197B-1979 


AMERICAN  UOlAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


PSYCHOLOGY  (20C0I 
IOAHO 


10    IOAHO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

•0 

10    NTHtfST  NA2ARENE  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

•0 

FEHALc 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

10  UNIVERSITY 

OF  IDAHO 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALf 

0  *0 

0 

.0 

HALE 

0  .0 

0 

•  0 

10  STATE 

OTALS  <          5  INSTITUTIONS! 

TOTAL 

0  *0 

I 

1.6 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

1 

3,7 

ILLINOIS 

IL  AUGUSTANA 

COLLEGE 

TOTAL 

0  *0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

il  aurora  cullege 

TOTAL 

0  *0 

1 

12*5 

FEMALE 

0  *0 

0 

.0 

HALE 

0  *0 

1 

33*3 

IL    BAR  AT  COLLEGE 

TOT  AL 

0  *0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

HALE 

0  .0 

0 

•  0 

IL  3LACK8URN 

COLLEGE 

TOTAL 

0  *0 

2 

16*2 

FEMALE 

0  *0 

1 

12*5 

HALE 

0  *0 

1 

33*3 

IL    6RA0LEY  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  *0 

3 

20*0 

FEMALE 

0  *0 

3 

33*3 

MALE 

0  .0 

c 

•  0 

IL    CHICAGO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  *0 

23 

92*0 

FEMALE 

0  *0 

12 

92*3 

HALE 

0  .0 

11 

91*7 

'IL    COLLEGE  OF  SAINT  FRANCIS 

TOTAL 

0  *o 

0 

♦  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

♦  0 

MAL  E 

Q  .0 

0 

•  0 

IL  CONCORDIA 

TChP.S  COLLEGE 

TOTAL 

0        ♦  0 

0 

♦0 

FEMALE 

0  *0 

0 

♦  0 

MALE 

0  *0 

0 

•  0 

IL    OEPAUL  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  *0 

9 

15*0 

FEMALE 

0  *o 

7 

21*9 

MALE  . 

0  .0 

2 

7*1 

IL    EASTERN  ILL  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  *0 

A 

4.7 

FEMALE 

o  *o 

A 

7.5 

MALE 

0  *0 

0 

•  0 

IL  ELMHURST 

COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

5 

13.5 

FEMALE 

0  *0 

3 

11.1 

MALE 

0  .0 

2 

20.0 

IL  GOVERNORS 

ST  UNIVERSITY 

TOT  A* 

0  .0 

9 

♦  7.* 

FEMALE 

0  *  .0 

5 

35.7 

MALE 

0  .0 

A 

80.0 

IL    GREENVILLE  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

1 

16.7 

FEMALE 

0  .0 

1 

33.3 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

IL     ILL  8ENE0ICT  INE  COLLEGE 

TOTAL 

0  *0 

1 

10.0 

FEMALE 

0  #0 

0 

.0 

MALE 

0    |  .0 

1 

16.7 

IL  ILLINOIS 

COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

'.0 

IL  ILLINOIS 

INST  TECHNOLOGY 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  ".0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

IL  ILLINOIS 

STATE  UNIVERSITY 

TOTAL 

I  .9 

4 

3.6 

FEMALE 

o  *o 

4 

6.7 

MALE 

1  2.0 

0 

.0 

•  0 

.0 

•  0 

-  .0 

•  0 

13.6 

•  0 


A.  7 

B.  l 
.0 


2.6 
•  0 
7.* 


1  12.5 

0  .0 

1  33.3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 

2' 

0 
0 
0 

0  \ 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0_ 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

3.3 

•  0 
•7.1 

.0* 

.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

.c 

.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
3 
L 

0 
0 
0 

1 

1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 


1.6 
•  0 
3.7 


•  0 
.0 
.0 

,  »o 

.0 
.0 

♦  0 
•0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

6.7 
9.4 
^3.6 

.0 
.0 
.0 

2.7 
3.7 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
'  .0 

.0 

.0 
.0 
.0 
f 

♦  0 
.0 
.0 

•  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

8.8 
13*6 

•  0 


10  100.0 


5  7,e 

3  8*  1 
2  7.<» 


5 

5 

3 
1 

2 

30 
18 


100.0 
1CC.0 

100.0 
1CC.C 
1.00.0 

68.2 
81*8 


12  100.0 


58 
33 
25 


90*6 
69.2 
92*6 


0 

% 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

2*9 
4*5 
.0 


1  1*6 
1  2*7 
0  *0 


10 

5 
5 

3 
1 

2 

3* 
22 
12 


64 
37 
27 


1 

2*8 

35 

97*2 

0 

•  0 

2b 

0 

*0 

23 

1C0*0 

0 

23 

1 

7*7 

1 2 

92*3 

Q 

♦  0 

13 

z 

25*0 

6 

75*0 

0 

•c 

8 

0 

•  0 

5 

10C*0 

0 

.0 

5 

2 

66*  7 

1 

33*3 

0 

.0 

3 

0 

.0 

18 

94.7 

. 

5.3 

19 

0 

♦  c 

18 

94.  7 

1 

5.3 

19 

0 

•  0 

0 

•  0 

Q 

*  0 

o 

2 

18*2 

9 

61.8 

0 

♦  0 

11 

1 

12*5 

7 

87*5 

0 

•  0 

8 

1 

33*  3 

2 

66*  7 

o 

♦0 

3 

3 

20*0 

11 

73*3 

1 

6*7 

15 

3 

33*3 

5 

55.6 

1 

11.1 

9 

0 

•  0 

6 

100*0 

•  0 

23 

92*C 

2 

8.0 

0 

♦  0 

25 

12 

92*3 

1 

7*7 

0 

♦  0 

13 

1 1 

91*  7 

1 

8.3 

♦0 

12 

0 

♦  0 

5 

100*0 

0 

*0 

5 

0 

*0 

3 

1C0.O 

0 

.0 

3 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

*  0 

2 

o 

•  0 

2 

ICC.  c 

o 

,0 

2 

0 

*0 

r 

100*0 

c 

.0 

1 

0 

*0 

l 

100*0 

0 

.0 

1 

15 

25*0 

45 

75*0 

0 

♦  0 

60 

A  10 

31*3 

22 

68*8 

0 

.0 

32 

5 

17*9 

23 

82*1 

0 

.0 

29 

4 

4*7 

80 

94*  1 

1 

1.2 

65 

4 

7*5 

49 

92*5 

0 

.0 

53 

0 

.0 

31 

96*9 

1 

3.1 

32 

6 

16*2 

31 

83*8 

0 

•  0 

37 

4 

14.  d 

23 

95*2 

0 

.0 

27 

2 

20.0 

6 

8C.C 

0 

•  0 

10 

-9 

47.4 

10 

52*6 

0 

•  0 

19 

5 

35.7 

9 

64*3 

c 

.'0 

14 

■4 

80.  C 

I 

2C*0 

0 

.0 

5 

1 

16.7 

5 

83*3 

0 

♦  0 

6 

1 

33.3 

2 

66*7 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

1 

10.0 

9 

9C«0 

0 

•  0 

10 

0 

.0 

4 

1CC.0 

c 

•  0 

4 

1 

16*7 

5 

83*3 

0 

♦0 

6 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

•  0 

5 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

0 

*0 

i  3 

1CC*0 

0 

.0 

*  3 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

•  0 

/  3 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

/  o 

5 

<».5 

104 

94*5 

1 

♦  9 

110 

4 

6*7 

56 

93*3 

0 

.0 

6C 

1 

2.0 

48 

96*0 

1 

2.0 

50 

ERIC 


937 


A; 

TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S    0 EGA  EES  FOR  MAJOR  F  JELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
.  ETHNICITY,  ANO  SEXi     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN  ALACK  ASIAN  OR  TOTAL  HHI  T£  NON-RES IOEN T 

ALASKAN  NATIVE        NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEft      HISPANIC  MINORITY  NQrt-HlSPANIC  ALIEN  TOTAL 


NiLMBER          X  NUMBER 

4 

NUMBER 

X 

NUMBER 

1 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

1 

NUMBER 

PSYCHOLOGY  12000) 

ILLINOIS 

•> 

IL — ttVwESLEYAN  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

2 

25*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

25*0 

6 

75*0 

0 

•  0 

6 

FEMALE                 0  .0 

2 

28*6 

0 

.0 

0 

.0 

2 

28*6 

5 

71*4 

0 

.0 

7 

HALE                 0  .0 

0 

*0V 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

jO 

1 

IL    KNOX  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

*0 

13 

10C.0 

0 

.0 

13 

FEMALE,               0  .3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦o  ■ 

8 

100*0 

0 

.0 

8 

MALE                 C  *tf 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

•  0 

5 

IL     LAKE  FOREST  COLLEGE 

TCTAL                  0  *0 

5 

10*9 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

10.9 

41 

89*1 

C 

•  0 

46 

FEMALE                 0  *3 

2 

6*7 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6*7 

28 

93*3 

0 

.0 

30 

MALE                 0  *0 

3 

18*8 

3 

.0 

0 

♦  0 

3 

18*8 

13 

81*3 

0 

•  0 

16 

IL    LEWIS  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

1 

5.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5*9 

16 

94*1 

0 

•  0 

17 

FEMALE                 OT  *0 

1 

8.3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

6*3 

11 

91*7 

0 

.0 

12 

WLc                  0  .0 

0 

♦  3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

.0 

5 

IL    LOYOLA  U  OF  CHICAGO 

-TOTAL                  0  .0 

10 

8.1 

4 

3.2 

3 

2.4 

17 

13*7 

107 

66*3 

0 

.0 

124 

FEMALE                 0  .0 

6 

9.2 

1 

1.5 

X 

1.5 

e 

12*3 

57 

87*7 

0 

.3 

65 

MALE                 0  .3 

4 

6.8 

3 

5.  1 

2 

3.4 

9 

15*3 

50 

84*7 

0 

*o4 

59 

IL    MACMURRAY  college 

v 

TOTAL                 0  .3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

*o 

9 

100*0 

0 

.0* 

v .  9 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

100*0 

0 

'  *0 

V**  6 

MILE          .       C  .0 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

1OC.0 

0 

.0 

3 

IL    MCKENOREE  COLLEGE 

TOT  At                 0  .0 

3 

30*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

30*0 

7 

70*0 

0 

•0 

10 

FEMALE                 3  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

MALE                 *  .0 

3 

42.9 

0 

.0 

0 

.0 

3 

42*9 

4 

57*1 

0 

•  0 

7 

IL     MI  LL  I  KIN  UNIVERSITY  , 

TOTAL                  0  .3 

1 

5.9 

3 

•  0 

0 

.3 

1 

5.9 

16 

94*  1 

0 

.0 

17 

FEMALE                "0  .3 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

10 

100*0 

0 

.0 

10 

MALE                 0  .0 

1 

14.3 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

14*3 

6 

85*7 

0 

♦  0 

7 

IL     MONMOUTH  COLLEGE 

TOTAL                  tf  .3 

1 

16.7 

°  0 

•  0 

0 

♦o- 

1 

16*7 

5 

83*3 

0 

♦0 

6 

FEMALE                  C  .3 

0 

•  3 

0 

•  3 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

MALE  0.0 

1 

2  5*  0 

0 

♦  0* 

0 

.0 

1 

4*5.0 

3 

75*0 

0 

♦  0 

4 

IL     MJNDELEIN  COLLEGE 

TOTAL                  0  .3 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

17 

100*0 

0 

.0 

17 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

f  0 

.0 

0 

.0 

17 

100*0 

0 

♦  0 

17 

MILE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

IL    NATL  COLL EGE  EO  MAIN  CAM 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

100*3 

1 

130*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

FEMALE                  0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100*0 

1 

130*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

MALE                 0  .0 

3 

♦  0 

3 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

IL    N3RTH  CENTRAL  CCLLE*E 

TOTAL                 0  .3 

1 

4.8 

0 

.0 

0 

*0 

"1 

4*8 

19 

90*5 

1 

4.8 

21 

FEMALE                 0  .0 

1 

8.3 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

8*3  c 

11 

91*7 

0 

♦  0 

12 

MILE  .0 

0 

.0 

0 

•o 

0 

♦  0 

0 

8 

88*9 

1 

* 

11*1 

9 

IL    NThESTN  ILL  UNIVERSITY 

15:6 

TOTAL                  1  1*1 

6 

6.7 

1 

1.1 

6 

6.7 

14 

76 

84*4 

0 

♦  0 

90 

FEMALE                   1  1.8 

4 

7.3 

1 

1.8 

5 

9.1 

11 

20*0 

44 

80*0 

0 

.0 

55 

MALE                  0  .3 

2 

5.7 

0 

•  0 

1 

2.9 

3 

8*6 

32 

91*4 

0 

.0 

35 

IL    NORTHERN  ILL  UNIVERSITY 

TOTAL                   0  .0 

4 

8.9 

0 

♦  3 

0 

.0 

4 

8*9 

40 

88*9 

1 

2.2 

45 

FEMALE                  3  .0 

A 

1A.3 

"  0 

♦  0  « 

0 

•  0 

4 

1.4*3 

24 

85*7 

0 

♦  0 

28 

MALE                  0  .0 

0 

•  3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  C 

*  16 

94*1 

1 

5.9 

17 

IL     NORTH  PARK  C  t  THEOL  SEM 

- 

TCTAL                  0  .0 

1 

3.7 

1 

3.7 

0 

♦  0 

2 

7*4 

25 

92*6 

0 

♦0 

27 

FEMALE                  0  .3 

1 

5.6 

1 

5.6 

0 

.0 

2 

11*1 

16 

86*9 

0 

.0 

18 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

100*0 

0 

.0 

9 

IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .3 

6 

6.7 

1 

1.  1 

2 

2.2 

9 

10*1 

78 

87*6 

2 

2.2 

69 

FEMALE                   0  .3 

3 

6.7 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

6*7 

41 

91*1  • 

1 

2*2 

45 

MALE                  0  .0 

3 

6*.8 

1 

2.3 

2 

4.5 

6 

13*6 

37 

84*  1 

1 

2.3 

44 

IL    OLIVET  NAZARENE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

•  o„ 

12 

92*3 

1 

7.7 

13 

FfiHALE  "                0  .6 

0 

♦  3 

0 

.0 

0 

•0 

o 

.0 

6 

85*7 

1 

14.3  • 

7 

MALE                  0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

6 

100*0 

0 

.0 

6 

I  L    QJINCY  COLLEGE 

TOTAL                  0  .3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0* 

14 

100*0 

0 

♦  0 

*  14 

FEMALE                 0  .3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100*0 

0 

.0 

8 

MALE  0.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

6 

100*0 

0 

.0 

6 

IL    ROCK  FORD  COLLEGE 

TCTAL                  0  .0 

I 

14.3 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

14*3 

6 

85*7 

0 

.0 

7 

FEMALE                 0  .0 

1 

14.3 

0 

.0 

-  0 

.0 

1 

14*3 

6 

85*7 

0 

♦  0  ' 

7 

MALE                 0  .3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

IL    ROOSEVELT  UNIVERSITY 

TOTAL                  0  .3 

12 

29.3 

7 

17.1 

0 

.0 

19 

46*3 

14 

34*1 

8 

19.5 

41 

FEMALE                 0  .0 

7 

24.1 

7 

24.1 

0 

.0 

14 

46*3 

7 

24*1 

8 

27.6 

29 

MALE                  0  .0 

5 

41.7 

0 

.0 

0 

.0 

5 

41*7 

7 

58*3 

0 

.0 

12 

IL    ROSARY  COLLEGE 

TOTAL                 3  .3 

4 

15.4 

0 

.0 

2 

7.7 

6 

23,1 

20 

76*9 

0 

•0 

26 

FEMALE                 0  .0 

3 

12.0 

'  0 

♦  3 

2 

6.0 

5 

20*0 

20 

80*0 

0 

.0 

25 

MALE                 0  .0 

1 

100.0 

0 

.  *° 

0 

.0 

1 

130*0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

IL     SAINT  XAVliR  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0*> 

0 

.0 

17 

100*0 

0 

•  0 

17 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

15 

100*0 

0 

.  .o 

'     *  15 

MALE                  0  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

ERIC 


033 

934  x* 


7' 


TABLE  4.    TOTAL  BACHELOR'S    0 EC* EES  FO*  MAJOR  FIELO  CONFERAEO  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY*  AMD  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  H7B-19T9 


AMERICAN  INDIAN 
-•  ALASKAN  NATIVE 


I  LACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


,  TOTAL 
MINORITY 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SI  OE  NT 
ALIEN 


•  +  NUMBER 

S  NUMBER 

X 

NUMBER, 

X 

PSYCHOLOGY  12000) 

- 

ILLINOIS 

IL     SANGAMON  SUTE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

4 

0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0  i 

3 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

1 

11.1 

0 

♦  0 

IL    STHN  ILLINOIS  U  CAR  BON  OL 

TOTAL  0 

.0 

7 

9.0 

1 

1.3L 

FEMALE  0 

.0 

5 

14*3 

0 

♦  0 

MILE  0 

.0 

2 

4*7 

1 

2.3 

IL     STHN  ILLINOIS  U  EDUAROSVL 

TOTAL  0 

.0 

7 

9*9 

2 

2.6 

FEMALE  0 

•  0 

5 

12*5  * 

1 

2.5 

MALE  0 

•  0 

2 

6*5 

1 

3.2 

IL    TRINITY  CHRISTIAN 

COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

3 

27.3 

1 

9.1 

FEMALE  0 

•  0 

2 

25.0 

1 

12.5 

MALE  0 

•  0 

I 

33.3 

0 

•  0 

IL    TRINITY  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

2 

4.5 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

•  0 

2 

14.3 

0 

♦  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

IL    UNIVERSITY  OF  CHICAGO 

TOTAL  0 

.0 

1 

4.2 

1 

4.2 

FEMALE  0 

.0 

I 

7.1 

1 

7.1 

MALE  0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

.0 

IL    U  OF  ILL  CHICAGC 

CIRCLE* 

TOTAL  1 

♦  8 

14 

10.8 

8 

6.2 

FEMALE  0 

.0 

10 

13.7 

6 

6.2 

MALE  1 

1*6 

4 

7.0 

2 

3.5 

IL     U  Of  ILL  URBANA  CAMPUS 

TOTAL  I 

.4 

14 

6.  0 

1.3 

FEMALE  0 

•  0 

10 

7.1 

1 

.7 

MALE  1 

I.I 

4 

4.4 

2 

2.2 

IL    WESTERN  ILL  iUNI  VERSI  TY 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

HALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

IL    WE  ATOM  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  P 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

_  MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

IL          STATE  TOTALS  ( 

49  INSTITUTIONS) 

I  ft 

TOTAL  4 

•2 

I72 

9.5 

34 

FEMALE  I 

.1 

113 

10.* 

20 

r.8 

MALE  .  3 

.4 

59 

6.1 

14 

1.9 

INDIANA 

IN    ANDERSON  COLLEGE 

1 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MILE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

IN    BALL  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

7 

11.3 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

5 

14.7 

1  0 

.  .o 

MALE  0 

.0 

2 

7.1 

0 

.0 

IN    BETHEL  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

IN    BUTLER  UNIVERSITY 

-     TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

IN  '  CALUMET  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

MILE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

IN  ,  DEPAUM  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

1 

2.6 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

1 

4.8 

0 

•  0 

MILE  0 

•  0 

0 

.  .0 

0 

.0 

IN     EARL HAM  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•o. 

0 

♦  0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

IN    FRANKLIN  CCLLEGE 

INOIANA 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE  C 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

HALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

IN    GO  SHE N  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

IN    GRACE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

HALE  0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

NUMBER 

t 

«  NUMBER 

t 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

o 

•  0 

4 

16.0 

2  1 

84.0 

o 

.0 

0 

.0 

3 

i  als 

13 

81.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

11.1 

8 

68.9 

0 

.0 

o 

.0 

Q 

10.3 

69 

86.  5 

1 

1.3 

0 

.0 

5 

14.3 

29 

82.9 

1 

2.9 

0 

.0 

3 

7.0 

40 

93.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

9 

12.7 

62 

87.3 

o 

.0 

0 

•0 

6 

15I0 

34 

85.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

9.7 

28 

90*3 

0 

.0 

if 

9.1 

5 

45.  5 

5 

4  5.5 

'  1 

9. 1 

it 

12.5 

4 

5(0.0 

3 

37.5 

1 

12.5 

0 

•  0 

1 

33*3 

2 

66.7 

0 

•0 

■v. 

o 

♦  0 

2 

6.5 

25 

90  .6 

12.9 

0 

•  0 

2 

14.3 

11 

78.6 

1 

7.1 

0 

.0 

0 

.0  , 

14 

82*4 

3 

17.6 

o 

.0 

2 

6.  3 

22 

S  I.  7 

o 

•  0 

0 

.0 

2 

14.3 

12 

85**7 

1  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

10 

10C.0 

0 

.0 

5 

3.8 

28 

21.5 

100 

76.9 

2 

1.5 

2 

2*7 

18 

24»7 

54 

74*0 

1 

1.4 

3 

5.3 

10 

17.5 

46 

"•80*7 

1 

1.8 

2 

♦  9 

20 

8.6 

21.' 

■>  51.  4 

0 

.0 

2 

1*4 

13 

9.2  * 

128 

*90.8 

0 

•  0 

0 

.0 

7 

7.7 

84 

92.3 

0 

•  0 

1 

1.5 

1 

1.5 

64 

98*5 

0 

.0 

1 

2*6 

1 

2.6 

37 

97.4 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

27 

100*0 

0 

°  .0 

o 

.0 

q 

.0 

32 

100.0 

o 

•  0 

0 

lo 

0 

•0 

>~  18 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

14 

100.0  • 

0 

.0 

26 

1.5 

238 

13.1 

1*550 

85.5 

25 

1.4 

19 

1.7 

153 

14.1 

918 

64.5 

16 

'  1.5 

9 

1.2 

85 

11.7 

632 

87.1 

9 

1*2 

I 

4.  5 

I ' 

4.5 

1 7 

77.3 

4 

18*2 

0 

.0 

0 

.0 

5 

55.6 

4 

44.4 

I 

7.7 

1 

7.7 

12 

92.3 

0 

.0 

0 

A 
♦  U 

•j 

11*3 

0  55 

88*7 

.0 

0 

5 

14.7 

29 

85.3 

0 

lo 

0 

•  0 

2 

7.1 

26 

92.9 

0 

•  .0 

0 

A 

•  w 

o 

•  0 

o 

•0 

^  1 

100.0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0 

1 

100I0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

/O 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

.0 

12 

1 00*  0 

o 

.0 

0 

lo 

0 

lo 

9 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

o 

♦  0' 

o 

.0 

1 00  .0 

o 

•  0 

0 

•o 

0 

.0 

2 

100I0 

0 

lo 

0 

♦0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

o 

♦0 

^ 

9  A. 

&  ♦  o 

3  7 

S7*  4 

o 

•  0 

0 

.0 

1 

4.8 

20 

95*2 

0 

.0 

>  0 

♦  0 

0 

.0 

17 

100*0 

0 

•0 

0 

♦  0 

o 

.  0 

1 2 

100*0 

o 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

lo 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1CC.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

83.3 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

2 

66*7 

1 

33'.  3 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

14 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

'100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100*0 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


25 
16 
9 

78 
35 
43 

71 

40 
31 


31 
14 
17 

24 
14 
10 

130 
73 
57 

232 
141 

91  $ 

a 

65 
38 
27 

32 
18 
14 


1*813 
1*087 
726 


22 
9 
13 

62 
34 

2t 

1 
1 

0 

12 
9 
3 

6 
2 
4 

38 
21 
17 

12 

6 
6 

5 

2 

3 

6 
3 
3 

14 

6 


6  ERIC 


935 


933 


TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  MELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  R*CE» 
ETHNIC ITYt  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  19TB-19T9 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK    '         ASIAN  OK 
NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


PSYCHOLOGY  C20C0) 
INDIANA 

IN    HANOVER  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    HJNTINGTON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    INDIANA  CEN  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


IK     IN 0 1 ANA  STATE  U  MAIN  CAM 


TOTAL 
FtMALU 
HAL  E 
IN"  I  NO  I  ANA 
TOT  AL 
FEMALE 
MALE 
IN  INDIANA 
TOTAL 
FEMALE 
MAL  E 
IN    I  NO  I  ANA 
V  TOTAL 
FEMALE 
HX  L  t 
IN  INO-fUROUE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


ST  U 


3.7 
•  0 
6*7 
EVANSVL  CAM 
0  *0 

0  *0 
C    *    *0  ' 

U  BLOOM  INGTON 

1  *5 
1  1*0 
0  .0 

J  NORTHbEST 
0  *0 
0  »0> 
0  .0 
ISOIANAPOLIS 
0  .0 
0  .0 

6  .o 


IN    INQIANA  U  AT  SOUTH  BEND 


TOTAL 
FEMALE 
MA  L  E 
IK    INOIANA  U 
TOTAL  * 
FEMALE 
MALE 
IN  IND-PURDUE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

o  *o 

0  .0 
SOUTHEAST 

1  7.7 

0  .0 

1  16*/ 
FORT  WAYNE 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


IN    MANCHESTER  CDLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IN    MARIAN  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  C 
IN    MA A I  ON  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN  PURDUE 
TOTAL 
FEMALE 
MA  Lb 
IN  PURDUE 
TOT  AL 
FEMALE 
MALE 


.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 


U  MAIN  CAMPJS 

1  *8 

1  LI 

0  .0 

U  CALUMET  CAMPUS 

1  5.0 
1  7.7 
0  .0 


IN     SAINT  FRANCIS  CCLLE jE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MA  L  E  0  .0 

IN    SAINT  JOSEPH'S  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN     SAINT  MARY'S  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    SAINT  MARY-OF-THE-rfDOOS  C 
TOTAL  0  #0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN     SAINT  HEINPAD  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

'  FEMALE  0  .0 

MALE,  0  .0 

IN    TAYL'CR  UNIVERSITY 
fOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  ~ 

MALE  0  .0 


0 

u 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 

2 
2 

0 
0 
0 

10 
5 
5 

1 
1 

0 


% 

NUMBER 

1 
m 

NUMBER 

1 

NUMBER 

x 

NUMBER       « 1 

NUMBER 

I 

NUMBER 

•  3 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

12  100*0 

0 

•  0 

12 

A 
♦  U 

g 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

9  100*0 

0 

•0 

9 

•  0 

0 

A 

♦  u 

o 

♦0 

o 

♦  0 

3  10C«0 

0 

♦  0 

3 

•0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

7  1GC.C 

0 

•  0 

7 

♦  0 

0 

*0 

o 

♦0 

o 

•  0 

3  10C«0 

0 

♦  0 

3 

♦  0 

0 

*  0 

o 

o 

♦  0 

4  100*0 

0 

•  0 

4 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

•  0 

*2 

fc  *0 

0 

•  0 

o 

o 

o 

♦  0 

1  100*0 

0 

♦  0 

1 

♦  0 

0 

A 

♦  u 

o 

♦  0 

o 

•  0 

i  ico*o 

0 

♦  0 

1 

14*8 

0 

*0 

0 

•  0 

5 

18*5 

21  77*8 

1 

3*T 

27 

16.  7 

Q 

♦  0 

Q 

♦0 

2 

16*7 

9  75*0 

1 

8*3 

12 

13*  3 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

3 

20*0 

12  80*0 

0 

•  0 

15 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•0 

12  100*0 

0 

•  0 

12 

o 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

8  100*0 

0 

•  0 

8 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

4  100*0 

0 

♦  0 

4 

4.9 

1 

♦  5 

1 

♦  5 

13 

6*3 

189  91*7 

4 

1*9 

206 

9*  J 

1  *0 

I 

1  *0 

a 

8*0 

91  91*0 

c  1 

1*0 

100 

4*7 

0 

•  0 

o 

♦  0 

5 

4*7 

98  92*5 

3 

2*8 

106 

16*  t 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

16*7 

5  83*3 

0 

•  0 

6 

16*7 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

I 

16*7 

5  83*3 

o 

♦  0 

6 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0        ♦  0 
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2 

5*3 

36 

94*7 

o 

•  0 

38  • 

I A    U  OF  NORTHERN  IOWA 

■3* 

TOTAL  0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

J  *0 

0 

•  0 

32 

1 0C*0 

Q 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

11 

100*0 

0 

•  0 

11 

HALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

21 

100*0 

o 

•  0 

21 

IA    UPPER  IOWA  UNIVERSITY 

o 

TOTAL  0 

.3 

I 

100*0 

0 

•  0 

•0 

1 

100*0 

r  0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

FEMALE0  0 

.0 

3 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

o  0 

•  0 

o 

.0 

0 

MALE  0 

♦  0 

I 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

I A    WART SURG  COLLEGE 

16 

TOTAL  0 

♦3 

o 

♦0 

0* 

•  0 

0 

tO 

0 

*0 

17 

94*4 

1 

5*6 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

*0 

9 

100*0 

0 

9. 

MALE  0 

♦  3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

8 

88*9 

1 

11*1 

9 

I A    hE  ST  MAR  COLLEGE 

•  0 

12 

TOTAL  0 

♦  0 

I 

8*3 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

8  .3 

11 

91*7 

0 

FEMALE              >  3 

♦  0 

0 

,0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

1  00*  0 

0 

♦0 

MALE  C 

♦  3 

I 

33*3 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

*0 

3 

I A    WILLIAM  PENN  COLLEGE 

.0 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

*3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

5 

FEMALE  0 

.3 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦3 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

HALE  0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

tO 

4 

100*0 

0 

♦  0 

4 

I A          STATE  TOTALS  ( 

27 

INST  ITUTIONS) 

409 

TOTAL  3 

.0 

14 

3*4 

3 

♦  7 

2 

*5 

19 

4.6 

38  3 

93.6 

7 

1*7 

FEMALE  0 

♦  0 

7 

3*0 

1 

.4 

I 

*4 

9 

3,9 

219 

94*8 

3 

1.3 

231 

MALE  3 

♦  0 

7 

3*9 

2 

1*1 

1 

•6 

10 

5*6 

164 

92.1 

4 

2*2 

178 

KANSAS 


KS    3AKER  UNIVERSITY 


TOTAL  0 

•  3 

3 

25*0 

0 

•  0 

0 

FEMALE  0 

•  0 

3 

37*5 

0 

•  0 

0 

MALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

KS    BENEDICT INE  COLLEGE 

TCT  AL  0 

♦  3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

FEMALE  0 

.  3 

0 

•  0 

0 

•0  ■ 

/  0 

•AALE  0 

*0 

•  3 

•  0 

0 

.0 

0 

KS    BETHANY  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  FEMALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

MALE  0 

♦  0  J 

0 

♦  3 

0 

♦  3 

0 

KS    BE  THEL  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0  -i 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

FEMILE  0 

*3 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

MALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

3 

KS    EMPORIA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

3 

4.6 

0 

•  0 

0 

FEMALE  *  0 

♦  0 

4*9 

0 

•  0 

0 

MALE  3 

*3 

1 

4*2 

0 

♦  0 

0 

KS    FORT  HAYS  KANS  ST 

COLLEGE 

TOT  AL  0 

♦  0 

1 

4*3 

0 

•  0 

0 

FEMALE  3 

•  3 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

MALE  0 

•  0 

1 

7*7 

0 

•  0 

0 

KS    FRIENOS  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

oO 

♦  0 

0 

•  0 

0 

FEMALE  3 

.3 

0 

.3 

0 

*0 

0 

MALE  0 

.3 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

KS    KANSAS  NEWMAN  CCLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

FEMALE  0 

•  3 

0 

.0 

0 

*0 

0 

MALE 4  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0- 

1 

KS    KANSAS  ST  U  AGR  L 

APP  SCI 

TOTAL  0 

.0 

1 

2.3 

0 

♦  0 

0 

FEMALE  3 

.3 

1 

3*6 

0 

*0 

0 

MALE  0 

.3 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦0 

3 

25*0 

9 

75*0 

0 

.0 

12 

♦0 

3 

37*5 

5 

62*5 

0 

.0 

8 

*0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

.0 

4 

♦  0 

0 

♦  0 

5 

100*0 

0 

.0 

♦0 

0 

*0 

3 

10CJ0 

0 

.0 

3 

*0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

*0 

0 

♦  0 

10 

100*0 

0 

*0 

10 

*0 

0 

*0 

4 

100*0 

0 

.0 

4 

*3 

0 

*0 

6 

100*0 

0 

•  0 

6 

*0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

*0 

3 

*0 

3 

4*6 

62 

95.4 

0 

*0 

65 

*0 

2 

4.9 

39 

95*1 

0 

*0 

41 

♦a 

1 

4*2 

23 

95*8 

v  0 

•0 

24 

•  0 

1 

4*3 

22 

95*7 

0 

.0 

23 

•  0 

0 

•  0 

10 

100*0 

0 

♦  0 

'  10 

.0 

1 

7*7 

12 

92*3 

0 

•  0 

13 

*0 

0 

.0 

1 

5C.0 

1 

50*0 * 

2 

.0 

0 

*0 

1 

50*0 

1 

50.0 

2 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

16*7 

1 

16*7 

5 

83*3 

0 

•  0 

6 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

,  0 

•0 

3 

33*3 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

.0 

3 

*0 

1 

2*3 

43 

97*7 

0 

•  0 

44 

*0 

1 

3*6 

27 

96*4 

0 

•  0 

28 

*0 

0 

*0 

16 

1C0.0 

0 

•0 

16 
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TAtLE  +• 


TOTAL  BACHELOR" S    OEGREES  FOR  NAJDR  F«LO.CONFlRREO  IY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE- 
ETHNICITY*  AND  SEX.     INSTITUTION  ANO  STATE  19TB-W79 


.0 

•  0 

•  0 

KANSAS 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


AMERICAN  I  NOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 

PSYCHOLOGY  C20C0J 
KANSAS 

KS    KANSAS  NESLEVAN 
5£>TDTAL  0 
FEMALE  0 
NILE  0 
KS    MARVMDUNT  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
KALE  0 
KS    MCPHERSON  COLLEGE 
TOTAL  C 
FEMALE  0 
NILE  0 
KS    MI D-AMERICA  NAZARENE  C 
TOTAL  0  .0 

FENILE  0  .0 

HALE  0  .0 

KS    OTTAWA  UNIVERSITY 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 

KS    PITTSBURG  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMILE  0  .0 

MILE  0  .0 

KS    SAINT  MARY  COLLEGE 
TOTAL  ,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

KS     SAINT  MARY  PLAINS  COLLEGE 

 TOTAL  0  .0 

;     FEMILE  0  .0 

MALE  0  .0 

KS    SOUTHWESTERN  CDLLEGE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


.TOTAL 
MINORITY 


fcHITE 

NON-HISPANIC. 


NCh-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL  '.'  .  0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 

KS    STERLING  COLLEGk 

TOTAL  0  .0 

FEMIL&  0  .0 

MALE  '    0  .0 

KS    TABOR  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

°  MILE  0  *0 

KS    U  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 


1  .7 

0  .0 

1  1.9 
OF  TCPEKA 

0  .0 
0  .0 
0  .0 
WICHITA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  1  2.9 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  7.1 


TOTAL 
FEMILE 
MALE 
KS     WASHBURN  U 
TOTAL 
F.ENUE 
'  MILE 

KS 


KS 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MILE 

KENTUCKY 


•  A 
.0 
1.1 


KY    ASBURY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

KY    BELL ARMINE  COLLEGE 

<    TOTAL  0  .0 

FEMILE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    BEREA  COLLEGE 

tdta'l  o  .0  i 

FEMALE         a.      0  .Or 

HALE  0  .0 

KY    BRESCIA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

KY     CAMPBELLS V 1L LE  COLLEGE 


TDTAL 

FEMALE 
MALE 


0 
0 


.0 
.0 
.0 


KY    CENTRE  CDLLEGE  OF  KY 


TOTAL  1 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
,0 


0 

•  0 

o 

.  0 

0 

•  0 

2 

13*3 

o 

♦  0 

2 

33*3 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.3 

1 

4.2 

1 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

■  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0. 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.5 

0 

♦  0 

1 

7*7 

1 

2.9 

1 

5*0 

0 

.0 

ITUTIONS) 

13 

2.7 

0 

2.7 

5 

2.7 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7 

1 

p 

1 

20.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

20*0 

0 

.0 

1 

50.0 

NUMBER 


0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
,0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

4.5 

11.1 

•  0 

.0 
.0 
.0 


.2 
•  3 
.0 


•  0 

•  0 
.0 

.  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 

1 

NUMBER 

NUMBER  t 

NUMBER 

t 

0 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

'•* 

0 

.0 

0 

.  »o  . 

0 

.0 

4  100.0 

0 

•  0 

0 

*  u 

Q 

.  0 

1  1CC.0 

o 

.0 

1 

6*7 

3 

20.0 

12  80*0 

0 

.0 

1 

11*1 

1 

11.1 

8  88.9 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

33.3 

4  66*7 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  1C0.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

.  0 

Q 

•  c 

2  ICO.  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.6 

7  1CC.0  3 

0 

.0 

0 

.  0 

o 

•  0 

0  *0 

o 

•  0 

0 

•0 

1 

4.2  ' 

23  95.8 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.0 

19  95.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.  0 

4  100.0 

o 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

22  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  „ 

.0 

13  1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9  1  CO . 0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  1CC.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

1 

*  u 

0 

.  c 

0  .0 

o 

.0 

0 

>0 

0 

.0 

$    4  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  75.0 

1 

25.0 

0 

♦0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

1  50.0 

1 

50.0 

0 

•  0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

4  100.0 

o 

.  0 

0 

♦0 

0 

.0 

3  10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.  0 

A 

.  0 

1  100.0 

o 

'  .0 

1 

.7 

2 

1.3 

148  97.4 

2 

1.3 

1 

1 .0  ~ 

*~  1 

1.0 

95  96.9 

2 

2.0 

0 

.0 

1 

1.9 

53  98.1 

0 

.0 

0 

A 

♦u 

2 

9.1 

20     SC. 9 

o 

.  0 

0 

.0 

1 

11.1 

8  88.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.7 

12  92.3 

0 

.0 

2 

5.9 

4 

11.8 

30  88.2 

0 

.0 

1 

5.0 

2 

10.0 

18  SCO 

0 

.0 

1 

7.1 

2 

14.3 

12  85.7 

o 

.0 

5 

1.1 

21 

.  4.4 

449  94.7 

4 

- 
.  9 

3 

1.0 

12 

\^4.  | 

276  94.8 

3 

1 .0 

2 

i  •  1 

9 

4. 9 

173  94.5 

I 

.5 

0 

.0 

0 

.0 

16  94.1 

~1 

5.9 

0 

■.o 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

0 

*  0 

q 

•  0 

11     91 • 7 

1 

e  .3 

0 

♦  0 

0 

.0 

11  100.0 

*  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8  10C.0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

o 

.0 

0 

.0 

4 

16.7 

4    66.  T* 

1 

16.7 

0 

.0 

"  1 

20.0 

3  60.0 

1 

%  20.0 

0 

.  0 

Q 

•  0"^ 

1  1 00.0 

o 

'  ^.0 

o 

•  0 

1 

20.0 

4  80.0 

0 

*  .<f 

0 

.0 

0 

.0 

-   4  1C0.0 

.  or 

.0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

0  .0 

,  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7  1CC.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

7  10C.0 

0 

.0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

4  80.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  1CC.0 

0 

.0 

0 

•0 

1 

50.0 

1-  SCO 

0 

.0 

■TOTAL 
NUMBER 


5 
4 
1 

15 
9 
6 

2 
0 
2 

7 
7 
0 

24 
20 
4 

22  » 
13 
9 

2 
2 
0 

4 

2 
2 

4 

2 
2 

8 
4 


3 
2 
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152 
98 
54 

22 
9 
13 

34 
20 
14 


4  74 
291 
183 


17 

5 
12 


5 
I  . 

5 
4 
1 

7 
7 

0 

5 
3 
2 
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943 


BLE  6.    TOTAL  BACHaOR'S    GECREES  FOA  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
ETHNICITY!  ANO  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE    I  $71- 1 9  79 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE  * 

NUMBER  I 

PSYCHOLOGY  (2300) 

-*€*tuck* 

KY     CJ.iflERLANO  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMTLfi  0  .0 

MALB  0  .0 

KY    EASTERN  KY  UNIVERSITY 
TOTAL \  0  .0 

FEMALE  \  0,0 
MALE  \  C  .0 

KY    GEORGETOWN  COLLEGE 


•  lXck  ASIAN  OR 

NON-HISFANIC  FAClfIC  ISLANOER 

NUMBER  1 


HISFANIC 


TOTAL 
MI NORI TY 


WHITE 
NON-HI  SRI  NIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


TOTAL 


0 

 "t>"~  .0 

0  .3 
WESLEY  AN  COLLEGE 


TATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
KY  KENTUCKY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
KY  M3REHEA0 
TOTAL 
FEMALE  * 
"   MA  L  E 

KY     MJRRAY  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

KY    NORTHERN  KY  ' 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

KY     PI KEV ILL  E  COLL  EGE 
TOTAL 
FEMALE  0\ 
MALE  0  \ 

KY     SPALDING  COL  LEG 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  >  3 
#KV    THOMAS  MORE  COLLEGE 
TOTAL  1  10*0 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  33.3 

KY     TRANSYLVANIA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  t»0 

FEMALE  0  1.0 

.MALE  0  \0 

KY     ONIVERSITV  OF  KENTUCKY 
TOTAL  1  l#\7 

FEMALE  0  v  .0 

HALE  1  4.2 

KY     UNIVERSITY  OF  LOUISVILLE 
TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  ...0 

MALE  0  .0 

KY     WESTERN  KY  UNIVERSITY 
TOTAL  i      2*2  . 

FEMALE  0  .0 

MALE  1       4*8  \ 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

I 

0 

I 

3 
2 
1 

2 
2 
0 


♦0 

•  3 
.0 

.0 

*  *0 
.0 

•  0  ' 
.0> 
.0 

•  0 
.0 
♦0 

5.6 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 

3*0 
,5 
7.T 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

5.6 
8.3 

•  n 


«o 

6*5 
9.1 
4.2 

4.3 
8.0 
•  0 


KY 


STATE  TOTALS  ( 


20  INSTITUTIONS) 


TOTAL                 3  .8 

12 

3.4 

FEMALE               "0  .0 

7 

3.3 

MALE                 3  2*0 

5 

3.4 

o  LCUISIANA  ^ 

LA    CENTENARY  C  OF  LOUISIANA 

*TOTAL                 0  .3 

0 

12  *0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

MALE                  0        .0  o 

0 

'!  .0 

LA     OILLARO  UNIVERSITY  ' 

TOTAL                 0  .3 

11 

430.0 

t 

FEMALE                 0        .3  i 

9 

100.0 

MALE                 0  .0 

2 

100.0 

LA     GRAW8LING  STATE  U 

TOTAL                 3  .0 

12 

100.0 

FEMALE                 0  .0 

7 

100.0 

4ALE                 0  .0 

5 

100.  0^ 

LA     LOUISIANA  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0  ' 

FEMALE                 0        .0  c' 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

LA     LA  STATE  U  ANO  A&M  C 

TOTAL                 0  .0 

6 

7.* 

FEMALE                0  .0 

6 

10.9 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

LA    UNIVERSITY  OF  N Eh  ORLEANS 

TOT  Ala                0  .0 

2 

-  6.3r 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

.,  MALE                 0  *0 

2 

14*3 

NUMBER 

♦  I 

NUMBER 

•  *" 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER  I 

NUMBER 
* 

t 

NUMBER 

% 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

29  100*0 

0 

•  0 

29 

0 

.0 

u 

•  0 

0 

.0 

22  100*0 

0 

•  0 

22 

A 
U 

A 

•  J 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

7  100*0 

0 

♦  0 

7 

0 

A 

0 

0 

•  0 

15  100*0 

6 

•  0 

15 

0 

.0 

c 

•  0 

( 

•  0 

8  100*0 

0 

•  0 

8 

0 

A 

♦  u 

0 

♦  0 

o 

3 

7  130*0 

o 

.0 

7 

0  , 

.0  , 

0 

•  0 

0 

•  0 

9  100*0 

0 

•  0 

9 

0 

•  0 

0 

.0 

'  0 

•  0 

3  100*0 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

»  0 

6  10A.0 

o 

.  0 

0 

•  0 

0 

•0 

•  0 

3  ICC.O 

0 

.0  j 

/  3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

.0/ 

2 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

3 

1   1  CO. 0 

o 

♦3 

1 

3 

♦  0 

o 

•  0 

1 

'  5*6 

17  94*4 

0 

.0 

18 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

9.1 

10  9C.9 

0 

•  3 

11 

0 

.0 

0  * 

♦0 

o 

3 

7  100*0 

o 

.  3 

7 

.  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  3 

.    12  100*0 

0 

•  3 

12 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.3 

7  100*0 

0 

•  3 

7 

0 

.  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

5  10G.  0 

o 

.3 

5 

0 

«o 

0 

0 

1 

3.0 

32  97*0 

0 

.3 

33 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

20  100*0 

0 

•  3 

20 

0 

«c 

0 

♦0 

1 

7.7 

\7      o  ■>  1 
A*  v«*3 

o 

.  3 

13 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

•  3 

6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

•  3 

4 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0  * 

~  ~*  0 

2  1 00*  0 

o 

.3 

2 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.3 

3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.3 

1 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

.3 

2 

0 

•  0 

0 

•  0 

I 

10*0 

9     90*  G 

0 

.3 

10 

0 

.0 

0 

♦  0 

0- 

.0  - 

7  100*0 

0 

.3 

7 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

33*3 

2     66*  7 

o 

♦  3 

3 

0 

.0 

0 

♦  0 

1. 

5.6 

17  94*4 

0 

♦  3 

18 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

8.3 

11  91*7 

0- 

♦  3 

12 

0 

♦  0 

A. 

♦0  ' 

o 

♦  0 

6  1C0.0 

o 

♦  3t> 

6 

0 

.0 

0 

_^ 
•3 

3.4 

5i  ^t*t 

/  A 

♦  C 

(i 

0 

.  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

34 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1  2 

t.3 

22  91*7 

0 

♦  3 

24 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

6.5 

43  93*5 

o 

♦3 

46 

0 

•  0 

0* 

•  0 

2 

9.1 

20  90*9 

0 

.3 

22 

0 

.0 

0 

•°  I 

1 

4.2 

23  95*8 

0 

.3 

24 

0 

•  0 

0 

•0 

3 

6.5 

43  93*5 

0 

.3 

46 

0 

•  0 

0 

♦  0- 

2 

8.3 

23  92*0 

0 

.3 

25 

0* 

.0 

0 

•  0 

1 

4.  8 

o 

<■    ^  Q 

2i 

0 

•  0 

0 

•  Q 

15 

4.2 

340  95*2 

2 

.6 

357 

3 

.0 

r  0 

•  0 

7 

3.  3 

202  96*2 

I 

2 10 

0 

•  0 

0 

♦  0 

8 

138  93*9 

1 

147 

0 

•  0 

\ 

-0 

0 

.0 

i 

9  100*0 

0 

.3 

9 

0 

•  0 

0 

"  .0 

0 

♦  3 

7  100*0 

0 

•  3 

7 

0 

0 

♦0 

0 

.3 

2  1C0.0 

o 

.  3 

2 

0 

.0  * 

*  0 

io 

11 

10C.0 

0  *0 

0 

•  3 

11 

0 

•  .0 

0 

!-o 

9 

100.0 

0  *0 

0 

•  3 

9 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0  *0 

0 

o 

.3 

2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

12 

100.0 

0  *0 

0 

.0 

12  ' 

0 

.0 

♦  0 

•0 

7  JlOC.O 

0  *0 

0 

•  0 

I1 

0 

♦  0 

0 

•0 

5 

100.0 

0        •  0 

o 

.  0 

.  0  ' 

♦  0 

0 

1.0 

•o 

.0 

7  1C0*0 

0 

•  0 

7 

0 

♦  0. 

0 

•0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

•  3 

<5 

0 

••o 

"  0 

♦  0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

•  0 

jl~ 

0 

•  0 

0 

♦  0 

6 

7*6 

71  89*9 

2 

2.5 

79 

0 

.  .0 

♦0 

6 

1C.9 

47  85*5 

2 

3.6 

55 

0 

♦  0 

s 

•  0 

.0 

*0 

24  10G*0 

0 

•  3 

24 

0 

♦od 

4 

3*1 

3 

9.4 

29  9C*6 

0 

.3 

32 

0 

•  0 

I 

1 

5*6 

17  94*4 

0 

•  3 

18 

0 

,  .0 

'  0 

.5-:y 

2 

14*3 

f 

12  85*7 

0 

♦0 

14 

ERIC. 


940 


344 


TABLE  4*     TOTAL  BACHELOR^    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  6>  RACE* 
ETHNICITY*  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE^197B-HT« 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  "NATIVE 


•LACK  ASIAN  OR 

NOH-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


MITE 
NON-HISPANIC 


NCN-RES I  DENT 
\  ALIEN 


NUMBER         X  NUMBER 
PSYCHOLOGY  <?OCO) 
LOUISIANA 

It    LOUISIANA  TECH  UNIVERSITY 


NUMBER 


TOTAL 

0  .0 

1 

T*  T 

FEMALE 

0  *0 

1 

14*  3 

MA  LE 

0  .0 

o 

♦  3 

LA    LOYOLA  U 

IN  NEM  ORLEANS 

TOTAL 

0  .0 

2 

T  •  1 

PENILE 

0  .0 

I 

5*9 

MALE 

0  .0 

I 

9.  1 

LA  NICHOLLS 

STATE  UNIVERSITY 

TOTAL 

0       . 0 

19*0 

FEHtLE 

•     0  .0 

3 

2 1*  4 

MA  LE 

'   0  40 

I 

14*3 

LA  NORTHEAST 

LOUISIANA  U 

TOTAL" 

0  \o 

2 

12*5 

FEMALE 

1    0       *0  , 

2 

26*6 

MALE 

0  .0 

o 

•  0 

LA    NTHMSTN  ST  U  OF  LA 

TOTAL 

0  *3 

o 

•  0 

FEMALE 

0  *3 

o 

♦  3 

MILE 

0  .0 

o 

♦  0 

LA     SAINT  JOSEPH  SEN  COLLEGE 

TOT  AU> 

0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0  .0 

o 

♦  0 

MALE 

0  .0 

o 

o 

LA    SAINT  MARY'S  OOHN1CAN  C 

TOTAL 

0  *3 

I 

20*0 

FEMALE  - 

0  *0 

I 

9  *  ft 

c  ?  •  U 

MILE 

0  ,0 

o 

•  0 

LA    STHESTN  LA  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  ♦o 

i  0 

♦  0 

FEMALE 

0  .0 

o 

•  0 

MALE 

0  .3 

0 

♦  0 

LA  SOUTHERN 

U  A£M  C  MAIN  CAM 

TOTAL 

0  *0 

1 8 

100*  0 

Ft  MA  L  E 

0  *0 

12 

100*0 

MA  LE 

0  .0 

6 

lod.o 

LA    STHN  U  IN 

NEW  ORLEANS 

TOTAL 

0  .0 

10 

100*0 

FEMALE 

0  *3 

* 

100*0 

MAL  E 

0  .0 

6 

100*0 

LA     TULANE  U 

CF  LOUISIANA 

TOTAL 

1  1*4 

1 

1*4 

FEMALE 

0  *0 

0 

♦  0 

MILE 

1  3*4 

1 

3*4 

LA    U  OF  STHMSTN  LOUISIANA 

T«T  »» 

ft        ^  j 

3 

7.1 

FEMALE 

0  l~Q 

3 

11*1 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

LA    XAVIct  UNIVERSITY  CF  LA 

TOTAL 

0  *3 

8 

100*0 

FEMALE 

0  *3 

6 

100*0 

MALE 

0  ,0 

2 

100*0 

0 

*0 

0 

*0 

o 

♦  0 

0 

*0 

a 

*0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

o 

♦  0 

0 

^0 

0 

*0 

o 

«  0 

0 

*0 

0 

*0 

o 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

Q 

•  o 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  o. 

1 

1  *4 

1 

2*3 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

*1A  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALE  1 

MAINE 

ME    BATES  COLLEGE 


19  INSTITUTIONS) 


61 

55 

26 


19*3 
21*3 
16*1 


TOTAL  0 

•  9 

0 

•0 

0 

•  0 

FE Ml  LE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

♦  3 

0 

•  0 

0 

•  0 

ME    BOMOOIN  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

i 

5*9 

1 

5*9 

FEMALE  0 

.0 

0 

*0 

1 

14*3 

MILE  0 

•  0 

1 

10*0 

0 

•  0 

ME    COLBY  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMI.'.E  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE  0 

.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

ME    NASSON  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

♦o , 

0 

•  0 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

0  v 

*0 

>.        MALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

ME    U  OF  MAINE  AT  CRONO 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMILE0       .  0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

ME     U  OF  SOUTHERN  MAINE 

TOTAL     v  0 
FEMALE      N  0 

•  0 

0 

,0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

*0 

0 

•0 

0 

•  0 

ME    DIVERSITY  OF  NEW 

ENGLAND' 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

FEMILE             '  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE  0 

♦  y 

0 

•  0 

0 

♦  0 

ERIC 


941 


•R 

I 

NUMBER 

9 

/ 

/ 

0 

**0 

/  } 

7*7 

0 

•0 

14*3» 

0 

•0 

•  0 

5 

17*9 

\ 

25*0 

23*5 

29*4 

1 

9*1 

2 

16*2 

0 

*0 

17*0 

'  o 

♦  0 

21*4 

o 

♦  0 

1 

14*  3 

0 

•  0*  . 

2 

12*5 

o 

♦0 

2  6*6 

o 

♦0 

♦  0 

1 

20*0 

2C*0 

I 

25*0 

25*0 

o 

•0> 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

o 

♦3 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

20*0 

2 

40*0 

1 

25*0" 

2 

50*0 

o 

•0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

♦  0 

♦  3 

o 

♦0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

0 

*0 

18 

100*0 

o 

♦  0 

12 

100*0 

o 

♦0 

IOC*  0 

o 

♦  0 

10 

100>0 

o 

♦0 

100*0 

o 

♦  0 

6 

100*3 

3 

4*2 

6 

e*3 

1 

2*3 

2 

4*T 

2 

6*9 

i. 

13*  8 

Q 

♦  0 

3 

T*  1 

0 

♦0 

3 

11*1 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

8 

103*0 

o 

♦  0 

6 

100*0 

o 

♦  0 

2 

130*0 

1 1 

2*  6 

94 

22*  4 

3 

#*1 

64 

24*  8 

3 

U? 

30 

18*6 

\ 

0 

*0 

% 

0 

*0 

o 

♦0 

o 

•  0 

o 

♦0 

o 

♦0 

0 

*0 

2 

1 1*8 

o 

♦0 

| 

14*3 

o 

♦  0 

x 

1C*  0 

1 

9*1 

1 

9*1  . 

o 

♦0 

o 

•  0 

1 

5  0*0 

I 

50*0 

0 

*0 

*0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

,♦0 

0 

*0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

c 

♦  0- 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

^  > 

TOTAL 
NUMBER 


12 

92*3 

0 

.3 

6 

85*7 

0 

.0 

6 

1  0C«0 

0 

•0 

21 

T5*0 

0 

•  0 

12 

TC*6 

0 

•  3 

9 

81*6 

0 

•  0 

IT 

61*0 

0 

•  3 

11 

78*6 

0 

.0 

6 

85*T 

0 

•  0 

14 

67*5 

<r~*  *o 

5 

71*4 

♦  0 

9 

100*0 

0 

♦  0 

4 

f -5*0 

0 

•  0 

3 

75*0 

o 

"•  *0 

1 

ICC*  0 

o 

♦  0 

9 

100*0  ' 

3 

♦.^ 

0 

*0 

0 

•  3 

9 

1 00  *0 

0 

*0 

3 

6C*0 

0 

•  0 

2 

50*0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.3 

21 

95*5 

1 

4.5 

*12 

ice.o 

0 

♦  3 

9 

90*0 

1 

10*3 

0 

•  0 

0 

•  3 

0 

♦0 

0* 

•  0 

3 

*0 

3 

.3 

0 

•  0 

3 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  3 

0 

*0 

0  , 

*0 

66 

l9l.T 

0 

*0 

41 

95*3 

0 

*0 

25 

86*2 

0 

♦  3 

39 

92*9 

3 

*0 

24 

8e«9 

0 

♦  0 

15 

100*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  3 

0 

*0 

0 

♦  3 

322 
192 
130 


T6*8 
T4*4 
80*7 


5 
4 

k  I. 

9 
0 
9 

5 
4 
1 

22 
12 
10 

18 
12 

6 

10 
4 

6 

T2 
43 
29 

42 
2T 
15 


419 
258 
161 


39 

95*1 

2 

4.9 

41 

27 

1CC.0 

0 

*  .3 

2T 

12 

85*7 

2 

14.3 

14 

15 

8e*2 

0 

-  .3 

IT 

6 

85*T 

*  V  0 

•  0 

T 

9 

9C«0 

0 

?0 

10 

90*9 

0 

.0 

11 

9 

10C*0 

■  0 

♦  3 

'  9 

1 

5C*0 

J  0 

♦  0 

2 

8 

100*0 

0 

•  3 

2 

!00*C 

0 

•  0 

I 

6 

100*0  * 

0 

•  3 

35 

100*0 

0 

.0; 

35 

19 

100*0 

0 

•  3 

19 

16 

100*0 

0 

.3 

16 

^8 

100*0 

0 

.3  ' 

28 

IT 

100*0 

0 

^0 

IT 

11 

1CC*0 

0 

.0 

11 

5 

130*0 

0 

5 

3 

10C*0 

0 

•  ) 

3 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

• 

♦TABLE  6>    TOTAL  BACHELOR'S    OECRfES  FOR  NA40*  FIELO  CONFlRJUO  »Y  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCAT'ON  BY  RACE* 

ETMNICITYt  AfcD  SEXi     INSTITUTION  AND  STATE    lt?»-lit79  #  _ 


A HER  I? AH  INDIAN 
ALASKAN  NAT  We 

NUMBER  * 

PSYCHOLOGY  N2000) 

nt      b  STATE  fCTALS  I 

y     TOT  Ai  0  .0 

*.  FEMALE  0  *0 

KALE  C  .0 

MARY LA NO 


NO    50*1  €  STATE  COLLECT 
TOTAL   #  0  .3 

» FEMALE  0  .0 

MAlE  0  .0- 

NO    COLLEGE  OF  NOTRE  DAM E  NO 
-  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  •  .0 

RALE  0  .0 

ND    COLUMBIA  UNION  COLLEGE  > 


•LACK  ASIAN  CR 

NON-MIJPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER  1 


INSTITUTIONS) 
.7 


HISRANIC 


TOTAL 
NlltORITY' 


*  WHITE 
NON-Hl  SPANI C. 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NO  FR0ST8UAG 
▼OTAu  , 
FEMALE 
MALE 


0 

0  ^.0 
0  .0 
MATE  COLLEGE 


MO    GOJCHEA  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE  ' 
MALE 

*0    HOOD  COLLEGE 
TCT  AL 
'FENACe 
HALE 


•0 

•  0 

♦  0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


O     NO     JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 
TOT  AL  0*3 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NO    LOYOLA  COLLEGE 

•  iCT  AL  0  *0 

F  EMALE  o        ♦  0 

*  HAL  £  0  *0 

MO     MORGAN  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


MD    MOUNT  SNT  NARY*  S  COLLEGE 

TOTAL  0 

~  FEMALE  0  .0 

MALE  0  /*0 

^  MO     SALISBURY  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEHALc  0  *0 

MALE  0  .0 
MO    TOWSON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  1  .6 

FEMALE      '  C  *0 

/ALE    >  1  1.7 
MO    INIVERSI-TY  OF  BALTIMORE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  0 

♦  0 
.0 


MC    U  OF  MD  COLLEGE  PARK  CAM 
TOTAL  1  .6 

FEMALE       *  1  1.1 

MALE  0   *  *0 

MO    J  CF  HD  BALTIMORE  CO  CAM 
TOTAL  1  «9 

FCHALc  0  .D 

MALE  2.0 
HO    WASHINGTON  CL.LEGE 
TOTAL  0  .3 

FEMALE     *  0  .0 

MALE  0  .0 

MD    WESTERN  MARYLAKO  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MO  STATE  TOTALS  < 

TCT  AL  3 
FEMALE  »  1 
MALE  2 

MASSACHUSETTS 


•0 

1*6 


0 

0 

3 
2 
1 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

5 
3 
2 

2 
0 
2 


•0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
•0 

$♦  6 
7.7 
12.5 

8,3 
6*3 

•  0 

9.1 
U.l 

.0 

12.5 
17.6 

a. 7 

9.1 

•  0 
20.0 


30  100.0 
23  100.0 
7  100.0 


1 

0 

1 

13 

6 
7 

1 
1 

0 


.0 
.0 
»3 

3.6 
.0 
7.7 

8,3 
6.'l 
11.9 

5,9 
7.7 
•  0 


11  6.7 

6  4.9 
5  6*4 


13 
17 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


13.5 

2^5 
2.0 

•0 

•  0 

•  0 

3*0 
.0 
8*3 


INSTITUTIONS) 
100  13.5 
67  14.6 
33  11*6 


MA    AMERICAN  INTRNATL  COLLEGE 

TCT  AL  0  .0 

FEMALE  0    •  .0 

MALE  0  *0 
NA  « AMHERST  COLLEGE 

TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


13*6 
22.2 
7,7 

29.2 
.0 
35.0 


NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER  , 

C 

NUMBER'**   .  C 

* 

1 

♦  7 

1 

♦  7 

3 

2.1 

•  140  96*6 

1 

L2 

.0 

•  0 

1 

1.2 

83  98*8 

0 

♦  0 

1 

1*6 

2 

,3.3 

57  S3*4 

♦  0 

* 

o 

♦0 

13 

74.5 

4  23*5 

0 

.0 

0 

♦  0 

7 

70.0 

3  30*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

6 

85.7 

1     1 4*3 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

15  1 00.0  . 

0. 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

15  10C.0 

.0 

0 

,0 

•  0 

•  0 

^       0  .0 

0 

♦  0 

1 

100  .0 

1 

L00»0' 

0  .0 

♦p 

1 

100.0 

1 

100*0 

0        .0  ' 

•    V  o 

•  0 

0 

.0 

0 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

8.8 

31  91.2 

0 

♦  0 

0 

•0 

2 

7.7 

2*  92.3 

0 

•  0 

0 

1  .0 

1 

12.5 

7  67*5 

0 

•  0 

0 

-■ 

6     .0  • 

1 

§  ♦? 

11  91.7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

6.3 

11  91.7 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0  *C 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

9.  1 

10k  90*9 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

11.1 

8  88*9 

0 

.0 

0 

,0 

0 

•  0 

2  100*0 

1 

2.5 

1 

2.5 

7 

IT  K 

33  82*5 

1 

0 

♦  0 

4 

23.5 

13  76*5 

0 

•  0 

1 

4.3 

3 

13.0 

87*C 

0 

.0 

0 

.0 

2 

9*  1 

19  86*4 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

12  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

20*0 

7  70*0 

0 

•  .c 

0 

.0 

20 

I  OG.O 

0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

23 

100.0 

0  «0 

G 

.0 

0 

.0 

7 

10C.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

i  ft  i  nn.n 

IS    1 UU« \f 

0 

&.0 

0 

♦0 

•  0 

9  1CC«C 

0 

%0 

0 

♦  0 

0 

.0 

-  100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

3*  6 

25  96*2 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

13  100*0 

0 

0 

♦  0 

1 

7.7 

12  92*3 

0 

♦  0 

1 

♦  6 

1  5 

9.  6 

1 40  89*2 

0 

•  0 

0 

♦0 

6 

6*1 

92  93*9. 

0 

,.c 

1 

1.7 

9 

15.3 

48  91*4 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

5  *9 

15  88*2 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

7.7 

11  84*6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

4  1C0*C 

3 

1*8 

1 

•  6 

1 6 

9.  7 

l4l  85*5 

2 

2.3 

1 

1.1 

10 

11.5 

74  65*1 

1 

1,3 

0 

.0 

6 

7.7 

67  65*9 

0 

•  0 

c 

.0 

19 

14.3 

112  64*2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

17 

20.5 

64  77*1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

4.0 

46  96*0 

0 

.0  4 

0 

.0 

0 

*0 

13  100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

-  *0 

9  100*0 

.  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

0 

•0 

1 

3*0 

31  93*9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

20  95.2 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

8*3 

11  91*7 

4 

♦  5 

4 

♦  5 

111 

15*0 

616  83*0 

3 

♦  7 

2 

♦  4 

73 

15** 

3  78  82*5 

1 

•  4 

2 

♦  7 

.  38 

13*4 

238  83*8 

0 

♦  c 

1 

4*5 

4 

18*2 

18  81*8; 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

22*2 

7    77*  B 

c 

,0 

1 

7*7 

2 

15*4 

11  84*6 

0 

-  >  *0 

0 

♦  0 

7 

29*2 

17  7C*8 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

4  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

7 

35*0 

13  65*0 

NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTVi 
NUMBER 


i*4 

'as- 


145 
'  64'- 
61 


o 

♦  0 

7 

X) 

•0 

10 

0 

•  0 

T 

0 

0 

i 

15 

d 

.0 

15 

0 

0 

o 

0 

0 

♦d 

1 

0 
* 

•  0 

0 

0 

•U 

34 

0 

•  0 

26 

0 

♦0 

8 

o 

•  0 

\l 

0 

.0 

12 

0 

•  0 

0 

0 

%0 

11 

•  0 

9 

o' 

.0 

2 

o 

♦  0  - 

* 

40  • 

•0 

♦0 

17 

0 

*t> 

23 

1 

4*5 

22 

0 

•  0 

12 

.  1 

'10*0 

*  10 

Q 

D 

30 

0 

♦0 

23 

0 

♦0  „ 

7* 

0 

•0  * 

•  it 

0 

.  .o  ■  % 

%9 

0 

.0 

C  7 

.0 

26 

0 

♦  0 

13 

0 

*.o , 

s13 

2 

1*3  . 

1 5F 

0 

96 

.  2 

3.4 

59 

1 

17 

K 

J.7 

13' 

0 

♦  0 

4 

6 

4*8  . 

1*5* 

3 

3*4 

87 

5 

6*4 

*    7»6 , 

2 

1*  5  1 

* 

2 

2.4~ 

63 

0 

•  0 

50  ' 

0 

.0  ■  '* 

13 

J 

♦  0       ,  '  ' 

9 

0 

•0 

V 

1 

3*0  • 

-'33 

1 

4.8 

♦  21 

0 

•  0 

12 

15 

2*0 

742 

7 

.  1*5 

8 

2**8 

2  64 

0 

.0 

zr . 

0 

9 

0 

.♦o 

13 

0 

.0 

24 

0 

.0 

4 

0 

•0 

20 

0 

•ERIC 


9*2 


34  H 


TARE  *•    TOTAL  ta'€LOft«$    OECREES  FOR  KAJOrf  f 
1"'  ETHNICITY,  A  NO  SCXt 

r 


JlFERREO  »Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATlON  6Y  RACE, 
*TUTtON  AN9,  STATE  1*78-197* 


AMERICAN  INDIAN 


J  J   ^  NUMBER 
F SVCHQLOG  V  «20CO> 
MASSACHUSETTS 
NA    ASSERTION  COLLEGE 


•LACK 


NUN IE* 


NUMBER 


TOTAL            '  0 

.0 

C  .  • 

FENALE  0 

•  0 

3.  2 

NILE  0 

•  0 

c 

♦  0 

NA    BOSTON  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

1*5 

FENILE  *     "  0 

•  0 

J 

1*1 

NALE  0 

•  0 

2*3 

MA    tOSTON  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

2  .9 

FENALE  0 

•  0 

3.  2 

t      NALE  0 

.0 

C  ♦* 

NA    GRANDE  IS  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

2  .6 

FENALE  0 

•  0 

NALE                0  - 

•0 

♦  0 

NA    CLARK  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

4.6 

FENILE  0 

•  0 

4*  9 

NILE  0 

.0 

o 

NA    COLLEGE  OF  *HE  HOLY  CROSS 

TOTAL  0 

•0 

1.7 

FENILE  0 

•  0 

♦  0 

NALE  0 

♦  0 

0 

NA    CURRY  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

FENALE  0 

•  0 

0 

•  0 

NILE  0 

•  0 

0 

A 

♦u 

NA    EASTERN  NA2ARENE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•0 

0 

♦0 

FENALE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

NALE  0 

•  0 

0 

•  0 

NA    EMMANUEL  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

4 

3*7 

FENALE  0 

•  0 

4 

3*7 

NALE  0 

0 

•  0 

HA    GO  ROW  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

FENALE  0 

•  0 

0 

•  0 

NALE  0 

•  0 

0 

•  0 

*  NA    HARVARD  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

11*1 

*ENALE  0 

♦  0 

NILE  0 

♦  0 

6  *9 

NA    BOSTON  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•0 

* 

11  •  1 

FENALE  0 

•  0 

6 

14  *6 

NALE  0 

•  0 

o 

♦  0 

HA    BR  I OGE HATER  STATE 

COLLEGE 

TOT 4  L  0 

♦  0 

0 

o 

-   FEMALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

NILE  0 

•  0 

0 

♦  0 

NA    FITCH6URG  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦0 

0 

•0 

FENALE  0 

•  0 

0 

•  0 

NALE             ..  0 

•  0 

0 

•  0 

NA    FR AMINGHAK  STATE., 
TOTAL                0  * 

COLLEGE 

•  0 

0 

•  0 

FENALE  0 

-0  . 

0 

•0 

NALE  0 
♦HA    NORTH  AOA^S  STATE 

0 

•  0 

COLLEGE 

TOTAL  0 

♦0 

0 

•  0 

FENALE  0 

-.0 

0 

♦  0 

NALE  0 

.0 

0 

A 

♦  u 

NA    SALEM  STATE  COLLEGE 

.  Total  o 

•  0 

2 

3*2 

FEMALE  0 

•0 

1 

2  *4 

NALE  0 

.0 

1 

4  »6~~ 

NA    HE  ST  F I  £10  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

2 

2*4 

FENALE  0 

♦  0 

2 

3*5 

NALE  0 

-  .0 

0 

•  0 

NA    WORCESTER  STATE  COLLEGE 

TOTAL             *  0 

•  0 

z 

3*0 

FEMALE'  0 

.0 

1 

2*4 

NILE  0 

•  0 

1 

4*2 

MA    NERR I  HACK  COLLEGE 

TOT AL  0 

•o, 

1 

2*1 

FENALE  0 

•  0 

1 

2*9 

MALE  0 

.0 

0 

♦o' 

NA    MOUNT  HOLYCKE  CCLLE6E 

•  TOTAL  0 

•  0 

2 

FENALE  0 

.0 

2 

5*0 

NALE  0 

•  0 

0 

•  0 

NA    NICHOLS  COLLEGE 

TOTAL  0 

•0 

0 

•0 

FENALE  0 

•  0 

0 

•  0 

NALE  0 

•  0 

0 

•  0 

1  OR 

TOTAL 

WHITE 

NCK-RES10ENT 

I  SLANDER 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

TOTAL 

R 

X 

NUMBER 

x 

NUMBER 

% 

NUMdER  * 

NUMBER 

X 

• 

NUMBER 

0 

.  0 

o 

♦0 

1 

2*6 

38  97*4 

o 

.0 

39 

0 

•  0 

'  0 

♦  0 

3*2 

30  96*8 

0 

•  0 

31 

0 

n° 

0 

.0 

0 

•  0 

8  100*0 

0 

.0 

8 

1 

■ 
*  • 

o 

♦  0 

3 

2*3 

128  97*0 

1 

♦  8 

132 

0 

•  0 

o 

♦  0 

1 

1*1 

46  97*7 

1 

1*1 

88 

1 

2*3 

0 

.0 

2 

4.5 

42  95*5 

c 

.0 

4* 

o 

♦  0 

o 

♦0 

5 

z*9 

159  93*5 

3*5 

170 

0 

.0 

o 

♦  0 

4 

3*2 

116  92*8 

5 

4*0 

125 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2*2 

43  95*6 

1 

2.2 

45 

0 

A 

•  u 

o 

♦  0 

2 

2*8 

68  95*8 

1 

1*4 

71 

0 

•  0 

o 

♦  0 

/  2 

4*6 

39  92*9 

1 

2.4 

42 

0 

♦  < 

0 

•0 

0 

•  0 

29  100*0 

0 

.0 

29 

1 

1*1 

1 

1*1 

6 

6*9 

61  93*1 

o 

♦  0 

87 

0 

•  0 

o 

♦  0 

6*9 

54  93*1 

0 

.0 

58 

1 

3,4 

1 

3*4 

2 

6.9 

27  93*1 

0 

.0 

29 

0 

•  0 

o 

♦  0 

1 

1*7 

57  96*6 

1 

1.7 

59 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

33  10C«0 

0 

.0 

33 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

3.8 

24  92*3 

1 

3.S 

26 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

14  100*0 

o 

•  0 

14 

0 

•  0 

o 

♦  0 

c 

♦  0 

9  100*0 

0 

.0 

9 

0 

♦0 

c 

«o 

0 

.0 

5  100*0 

0 

•0 

5 

1 

5*0 

^  o 

♦  0 

1 

5*  0 

19  95*0 

o 

♦0 

20 

0 

.0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

12  1CC*0 

0 

♦  0 

12 

1 

12*5 

0 

•  0 

1 

7  87*5 

0 

,0 

8 

0 

♦  0 

o 

♦0 

4 

3*7 

104  95*4 

1 

^9 

109 

0 

.0 

o 

♦  0 

3*7 

102  95*3 

1 

.9 

107 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2  ;oc.o 

0 

.0 

2 

1 

4*  C 

o 

♦  0 

I 

4.0 

24  96*0 

o 

♦0 

25 

1 

7.1 

o 

#0 

I 

7*  1 

13  92*9 

0 

♦  0 

14 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

11  1C0.0 

0 

♦  0 

11 

3 

3  *0 

5 

5*1 

19 

19*2 

77  77*8 

3*  0 

99 

2 

4*7 

1 

2*3 

9 

20*9 

33  76*7 

2*3 

43 

1 

1*6 

4 

7*1 

;  10 

17*9 

44  78*6 

* 

3*6 

56 

0 

♦  0 

1 

1*9 

7 

13*0  - 

45  83*3 

2 

3*7 

54 

0 

♦  0 

o 

♦0 

6 

14*6 

33  8C*5 

2 

4*9; 

41 

0 

♦  0 

1 

7*7 

1 

7*7 

12  92*3 

0 

♦  0 

13 

1 

1  *3 

o 

♦  0 

1  . 

1*3 

76  97*4 

1 

1*3 

78 

1 

1.7 

o 

♦  0 

1 

1*7 

58  98*3 

0 

*0 

59 

0 

.0 

•  0 

0 

♦  C 

18  94*7 

1 

5*3 

19 

0 

.0 

♦  0 

o 

♦  0 

27  100*0 

(J 

♦  0 

27 

0 

.0 

♦0 

o 

♦  0 

19  100*0 

0 

♦  0 

19 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

8  100*0 

0 

♦  0 

8 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

51  100*0 

o 

•  c 

51 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

31  100*0 

0 

.0 

31 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

20  10C*0 

0 

•  0 

20 

0 

•  0 

1 

2*7 

l 

2*7 

36  97*3 

o 

♦  0 

37 

0 

•  0 

1 

3*6 

3*6 

27  96*4 

0 

♦  G 

28 

0 

•  0 

0 

•  0 

•0 

9  100*0 

0 

•  0 

9 

0 

\ 

•  0 

o 

♦0 

2 

3*2 

60  96*8 

♦  0 

62 

0 

♦  G 

o 

♦  0 

2  *4 

40  97*6 

0 

♦  0 

41 

0 

♦  0 

0 

•0 

I 

4*6 

20  95*2 

0 

•  0 

21 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

2*  4 

82  97*6 

y 

♦0 

o4 

0 

•0 

o 

♦0 

- 

3*5 

55  96*5 

0 

*0 

57 

0 

•  0 

0 

•  0 

*0 

27  100*0 

0 

♦G 

27 

1 

1  *5 

1 

1*5 

6*  1 

61  92*4 

1 

1*  5 

66 

1 

2.4 

0 

♦  0 

• 

4*  8 

39  92*9 

1 

2*4 

42 

0 

•  0 

1 

4*2 

2 

8*3 

22  91*7 

0 

•  0 

24 

0 

•  0 

o 

•  0 

2*  1 

46  95*8 

1 

2*1 

48 

0 

•  0 

o 

♦0 

2*9 

33  97*1 

0 

•  0 

34 

0 

•  0 

0 

•  0 

*0 

13  92*9 

1 

7*1 

14 

0 

♦  0 

3 

7*5 

12*5 

35  87*5 

c 

.0 

40 

0 

•  0 

3 

7*5 

12*5 

35  87*5 

0 

.0 

40 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

*  .0 

C 

♦  0 

6  100*0 

0 

.0 

6 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

0  *C 

0 

*.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

6  100*0 

0 

•  0 

6 

-4  -  
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\ 


947 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR* S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELC  CCNFSRREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATIGN  BY  RACE t 
ETHNIC ITYt  A NO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE    1976-1979  \ 


AMERICAN  IKOUN 
ALASKAN  NATIVE 


black  asian  or 

non-h»spanic  pacific  inlander 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 
PSYCHOLOGY  C20CO) 
MASSACHUSETTS 

MA     NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  1  3.4 

FEMALE  0  .0 

MA  LE  1  9.1 

MA    PINE  MANOR  COLLEGE 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
MA    RADClIFFE  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

KALE  0 

MA    REGIS  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MA     SIMMONS  COLL 
TOTAL 
hEMALE 
MALE 

MA     SMITH  COLLEGE 
TOTAL 
f-EMALE 
MALE 


0 
0 
C 

"GE 
0 
0 
0 

0 
u 
0 


.0 
.0 
.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 


MA     STHESTN  MASS  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


MA     SPRINGFIELD  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MA     STONEHlLL  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


MA     SUFFOLK  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE' 


MA     TUFTS  UNWERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 

.9 

.0 
.0 
.0 


MA     UNIVERSITY  OF  LCwELL 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


MA     U  CF  MASS  AMHERST  CaMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


MA     U  OF  MASS  30STCN  CAMPUS 
TOT  Al  0  .0 
FEMALE  0  .0 
HALE   I  0  .0 
MA     WELLE^LEY  COLLET- 
TOTAL  0  .0 
FEMALE  0  .0 
MALE  0  .0 
MA    WESTERN  NEW  ENG  COLLEGE 
'TOTAL  0  .0 
FEMALE  0  .0 
MALE  0  .0 
MA     WriEAT ON  COLLEGE 

TOTAL  1  2.8 

FEMALE  1  2  8 

MALE  0  .0 
MA     HILL  JAMS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA          STATE  TOTALS  I  4? 

TOTAL                  2  .1 

FEMALE                  1  .1 

MALE                  1  •! 


MICHIGAN 

MI     ADRIAN  ^COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
HI     ALBION  COLLEGE 


0 
0 

0' 

2 

'  2 
0 

6 
8 

0 

2 
1 
I 

3 
I 

2 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

n 
4 

0 
0 
0 

4 

3 
1 

4 

-3 


.0 
.C 
.0 

.0 

.0 


6  14.0 
6  U.O 
0  .0 


.0 
.0 
.0 

9.5 
9.5 
.0 

21.6 
21.6 
.0 

2.1 
1.4 
4.0 

*\ 
4.7 
2.9 
6.7 

1.2 
1.5 
.0 

5.3 
8.3 
.0 

16.2 
17.8 
12.5 

.0 
.0 
.0 

2.2 
2.7 
1.5 

4.3 
4.8 
3.4 

9.4 
9.4 
.0 

9.1 

50.0 
.0 

2.8 
2.8 
»0 

26.7 
26.3 
27.3 


INSTITUTIONS) 
116  4.9 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


68 

30 


5.3 
4.2 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NUM6ER 

X 

NUMBER 

t 

.NUMBER 

* 

0 

.0 

0 

.0 

1 

J 

3.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9*1 

0 

.0 

1 

,50.0 

11 

50.0- 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.01 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4.7 

1 

2.3 

9 

20.9 

2 

4.7 

1 

2.3 

9 

20.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•fi 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.8 

1 

4.8 

4 

19.0 

1 

4.6 

1 

4.6 

4 

19.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  , 

0 

.0 

0 

.0 

8 

21.6 

0 

.0 

0 

.0 

6 

21.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.  1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.4 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.0 

0 

.0 

2 

3.1 

5 

7.8 

0 

.0 

2 

5.9 

3 

8.8 

°l 

.0 

0 

.0 

2 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.3 

0 

.0 

2 

10.5 

1 

8.3 

0 

.0 

2 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.9 

3 

2.9 

22 

21.0 

1 

1.4 

2 

2.V 

16 

21.9 

1 

3.1 

1 

3.1 

6 

18.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.6 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.1 

6 

3.4 

0 

.0 

2 

1.8 

5 

4.5 

0 

.0 

0 

.0 

1> 

1.5 

1 

1. 1 

0 

.0 

5 

5.4 

0 

.0  * 

C 

.0 

3 

4.  6 

1 

3.4 

0 

.0 

2 

6.9 

0 

.0 

1 

1.9 

6 

11.3 

0 

.0 

1 

1.9 

6 

11.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.8 

3 

6.3 

0 

.0 

1 

2.8 

3 

8.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

3.3 

0 

.0 

9 

30.0 

1 

5.3 

0 

.0 

6 

31.6 

0 

.0 

0 

.0 

4 

27.3 

17 

.7 

25 

1.0 

162 

6.  8 

11 

.7 

16 

1.0 

116 

6.9 

6 

.8 

9 

1.3 

46 

6.  5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.5 

1 

4.5 

0 

.0 

1 

7.1 

1 

7.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

win 

NON-HISPANIC 

\ 

NUMBER  \ 


NCh-PESlOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


2b 

96  »  6 

0 

.0 

29 

16 

100.0 

0 

.0 

16 

10 

90.* 

0 

.0 

ll 

1 

50.6 

0 

.0 

2 

1 

50.0' 

0 

.0 

2 

0 

•o\ 

0 

.0 

0 

33 

76.7 

1 

2.  3 

43 

33 

76.7 

1 

2.3 

43 

0 

.0 

J 

.0 

0 

9 

100.0 

0 

.0 

9 

9 

ICC.  0 

0 

.0 

9 

0 

s 

0 

.0 

0 

17 

81.0 

o 

.0 

21 

17 

81.0 

0 

.0 

21 

0 

.0 

1  0 

.0 

C 

2V 

78  .4 

o 

.0 

37 

29 

78.4 

*  0 

.0 

37 

0 

.0 

0 

\ 

.0 

0 

94 

V7.  9 

o 

.0 

96 

70 

98.6 

0 

.0 

'1 

24 

9A.0 

0 

.0 

25 

58 

90.6 

1 

1  .6 

6* 

31 

91.2 

0 

.0 

34 

27 

90.0 

1 

3.3 

30 

85 

98.  8 

o 

.0 

86 

67 

98.5 

0 

.0 

66 

18 

100.0 

0 

•0 

18 

16 

84.2 

1 

5.3 

19 

10 

83.3 

0 

.0 

12 

6 

85.7 

1 

14.3 

7 

82 

78.  1 

1 

1.0 

105 

57 

78.1 

0; 

.0 

73 

25 

78.1 

1 

3.1 

32 

52 

10C.0 

o 

.0 

52 

36 

100.0 

0 

.0 

36 

16 

100.0 

0 

•  0 

16 

172 

96.  6 

o 

•  0 

178 

107 

95.5 

0 

.0 

112 

65 

98.5 

0 

.0 

66 

65 

92.4 

2 

2.2 

92 

59 

93.7 

1 

1.6 

63 

26 

89.7 

1 

3.4 

29 

47 

88.7 

0 

.0 

53 

47 

88.7 

0 

.0 

53 

0 

.0 

0 

.0 

0 

10 

90.9 

0 

.0 

11 

1 

50.0 

0 

.0 

2 

9 

100.0 

0 

.0 

9 

33 

91.7 

o 

•  0 

36 

33 

91.7 

0 

.0 

36 

0 

.0 

0 

.0 

0 

21 

70.0 

0 

•  0 

30 

13 

68.4 

0 

.0 

19 

6 

72.7 

0 

.0 

11 

201 

92.2 

24 

1.0 

2i387 

546 

92.2 

14 

.8 

It  676 

655 

92.1 

10 

1.4 

711 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

21 

95.5 

0 

.0 

22 

13 

92.9 

0 

.0 

14 

8 

10C.0 

0 

.0 

8 
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TABLE  6.     TOTAL  BACHaOR'S 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE t 
ETHNICITY*  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
At  AS  KAN  NATIVE 

NUMBER  X 

PSYCHOLOGY  (20001 

MICHIGAN 

HI    ALMA  COLLEGE 


SLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SL ANO Eft 


NUMBER 


NUM8ER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 

MI  .MORI  TY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENn 
ALIEN 


MJH36R 


TOTAL 
NUMBER 


TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

8 

FEMALE                C  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

1CC.0 

0 

.0 

7 

MALE                 0  -0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

MI     ANDREWS  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.  7 

4 

66.7 

1 

16.  7 

6 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

75.0 

1 

25.0 

4 

MALE                 0  .0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

SCO 

1 

50.0 

0 

•  0 

2 

MI    AQUINAS  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

1 

5.0 

0 

.  0 

0 

.0 

1 

5.0 

19 

95.0 

0 

.0 

20 

FEMALE                0  .0 

1 

5.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.9 

16 

94.  1 

0 

.0 

17. 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

MI    CALVIN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

51 

89.5 

6 

10.5 

57 

FEMALE                 0  *  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

26 

96.3 

1 

3*7 

27 

MAI E  0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  C 

25 

83.3 

5 

16.7 

30 

MI     CENTRAL  MICH  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

136 

100.0 

0 

.3 

136 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0, 

0 

•  0 

0 

.  0 

74 

100.0 

0 

.0 

74 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

62 

100.0 

0 

.0 

62 

MI     CONCORDIA  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

8 

10C.C 

0 

.0 

8 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.3 

0 

.0 

3 

^     MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

.0 

5 

MI    OETROIT  INST  TECHNOLOGY 

TOTAL                 0  .0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

2 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE                 0  .0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

2 

HI     EASTERN  MICH  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

4 

6.0 

0 

.0 

1 

1.5 

5 

7.5 

61 

91.0 

1 

1.5 

67 

FEMALE                 0  .0 

3 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

3 

7.7 

35 

89.7 

1 

2.6 

39 

MALE                 0  .0 

1 

3.6 

0 

.0 

1 

3.6 

2 

7.  1 

26 

92.9 

0 

.0 

28 

MI    GRAND  RAPIOS  8APT  C  L  SEN 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

8 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

s»0 

0 

.C 

6 

1GC.0 

0 

.0 

6 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0* 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

MI     GR ANO  VALLEY  ST  COLLEGES 

TOTAL                 0  .0 

2 

4.1 

0 

•  0 

0 

•0 

2 

4.  1 

47 

95.9 

0 

49 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

31 

100.0 

0' 

.0 

31 

MALE                 0  .0 

2 

11.1 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

11. 1 

16 

88  9 

0 

.0 

18 

MI    HILLSDALE  COLLEGE 

TQT*L                 0  .0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

10 

100 10 

0 

•°# 

10 

FE.^lE                 0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  c 

4 

100.0 

0 

.0  ' 

4 

MALE                 C  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

Ml     HOPE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

1 

2.3 

0 

•  0 

1 

2.3 

2 

4.  7 

41 

95.3 

0 

•  0 

43 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

3.8 

1 

3.8 

25 

96.2 

0 

.0 

26 

MALE                 0  .0 

1 

5.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.9 

16 

94.1 

0 

•0 

17 

MI     JOHN  WES'  EV  COLLEGE 

%        TOTAL                 0  .0 

2 

40.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

40.0 

3 

60.0 

0 

.0 

5 

FEMALE                 0  .0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•0 

1 

MALE                 0  .0 

2 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

50.0 

2 

50.0 

0 

.0 

*♦ 

MI     JORDAN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .v 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

60.  0 

2 

40.0 

5 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

3 

10C.0 

c 

•  0 

3 

MALE       /         0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

2 

MI     yAL AMAZOO  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

26 

100.0 

0 

.0 

26 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

17 

100.0 

0 

.0 

1  7 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

c 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

iOC.O 

0 

.0 

9 

MI     LAKE  SUPER  10a  ST  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

c  3 

1CC.0 

0 

.0 

3 

FEMALE                 7  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'  .0 

0 

.3 

C 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

3 

100,0 

0 

.0 

3 

MI    MARYGROVE  COLLEGE 

TO!  AL  0.0 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

5 

83.3 

0 

.3 

6 

FEMALE                 0  .0 

1 

16.7 

0 

.0 

G 

.3 

1 

16.7 

5 

83.3 

0 

.3 

6 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

MI    MERCY  COLLEGE  CF  OETROIT 

TOTAL                 0  .0 

1 3 

54  .2 

0 

•  0 

0 

•0 

13 

54.2 

1 1 

45.8 

0 

•  0 

24 

FEMALE                 0  .0 

11 

57.5 

0 

.0 

0 

,0 

11 

57.9 

8 

42.1 

0 

.0 

19 

MILE                 0  .0 

2 

40.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4C.C 

3 

60.0 

0 

.0 

5 

Ml    MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 1  .4 

11 

4.9 

0 

•  * 

2 

.9 

14 

6.2 

211 

93.8 

0 

.0 

225 

FEMILE                 1        .9  . 

9 

7.9 

0 

.0 

2 

1.6 

12 

10.5 

i02 

89.5 

0 

.c 

I  14 

MALE'                0  .0 

2 

1.8 

0 

.0 

0 

.0 

2 

l.H 

109 

98.2 

0 

.0 

J  !  X 

HI     NOMTHERN  MICH  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.C 

17 

1CC.C 

0 

.0 

17 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

7 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

.c 

10 

100.  C 

0 

.0 

10 

MI    OAKLANO  UNIVERSITY 

TOTAL                 1  .7 

8 

5.9 

0 

.0 

0 

.0 

9 

6.6  . 

127 

93.4 

0 

.0 

136 

FEMALE                 1  1.1 

7 

7.4 

0 

.0 

G 

.0 

8 

8.5 

86 

91.5 

0 

.3 

94 

MALE                0  .0 

1 

2.4 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.4 

41 

97.6 

0 

.0 

42 

MI    OLIVET  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

.3 

13 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

t  0 

.0 

0 

•G 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

7 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

*. 
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TA8LE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  *Ok  MAJOR  FIELO  COMFERREO  6Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  6Y  RACE. 
ETHNICITY*  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  IMJIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


BLACK  ASIAN  OR 

NGH-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


NSJfiS  eft 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


KHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NGN- RES I OE NT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


PSYCHO  LOO  (20COI 
MICHIGAN 

MI     SAGINAW  VLY  STATE  COLLEGE 


TOTAL                 0  .0 

1 

7*1 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

MALE                 0  *0 

1 

12  ♦  5 

MI    SHAW  COLLEGE  AT  OETROIT 

TOTAL                0  .0 

3 

100*0 

FEMALE              """0"  *0 

2 

100*0 

MALE                0  »0 

1 

100*0 

Ml     SPRING  AR8CR  COLLEGE 

* 

TOTAL                 0  *0 

1 

6*7 

FEMALE                 0  *0 

1 

10*0 

HALE                 0  *0 

0 

♦0 

Ml    UNIVERSITY  OF  OETROIT 

TOTAL                 0  *0 

3 

18*8 

FEMALE                 0  *0 

3 

33  ♦  3 

MALE                 0  *0 

0 

•  0 

MI     U  MICHIGAN-ANN  ARBOR 

8*5 

TOTAL                  1  »4 

24 

FEMALE                 I        ♦  * 

15 

a*8 

HALE                 0  .0 

9 

8*0 

Ml    U  OF  MICHlGAN-OEARdORN 

TOTAL                 1  lrl 

10 

10*9 

FEMALE                  1  *  1*6 

8 

13.1 

MALE                 0  *3 

2 

6*5 

Ml     U  OF  MICHIGAN-FLINT 

'tOTAL                  0  *0 

2 

7.4 

FEMALE                 0  *0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

2 

14*3 

MI    HA YNE. STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  . 

62 

33*2 

FEMALE                 0  *0 

37 

3b. 1 

HALE                 0  *0 

25 

2"*8 

Ml     WESTERN  MICH  UNIVERSI1Y 

TOTAL                 0  *0 

4 

5*1 

FEMALE                 0  *0 

4 

10*8 

MALE                  0     '  *0 

0 

*0 

Ml  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  4 
FEMALE  4 
MALE  0 

MIN^OTA 


33  INSTITUTIONS) 

*2  155  9tt> 

•4  102  10*9 

.3  53  7*7 


MN  A0^S8URG 

COLLEGE 

TOTAL 

0  *D 

1 

6*3 

FEMALE 

0  0 

1 

6*7 

MALE 

o  *o 

0 

♦  0 

Mk    BcThEL  COLLEGE 

TOTAL 

0  *0 

0 

.0 

FEMALE 

0   *  *0 

0 

•  0 

MALE 

0  *0 

0 

•  0 

MN  CAALETON 

COLl  EGE 

1  TOTAL 

0  *0 

0 

♦  0 

oFEMALE 

0  *0 

0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

MN  COLLEGE 

OF  SAINT  BENEDICT 

TOTAL 

0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

♦  0 

MA  Lc 

0  .0 

0 

•  0 

MN  COLLEGE 

OF  SNT  CATHERINE 

TOTAL 

0  *0 

0 

.0 

FEMALE 

0  *0 

0 

♦  0 

MA  t  c 

0  .0 

0 

♦  0 

MM  COLLcGE 

SAINT  SCHO'.ASTICA 

TOTAL 

0  *o 

0 

♦  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

0 

♦  0 

MN  COLLEGE 

OF  SAINT  TERESA 

TOTAL 

0  .0 

0 

♦0 

FEMALE 

0  *0 

0 

♦  0 

PALc 

0  .0 

0 

♦  0 

MN  COLLEGE 

OF  S*INT  THOMAS 

TOTAL 

0  *o 

0 

♦  0 

~-  £  MA  L  E 

0  *0 

0 

♦  0 

MALE 

0  *0 

0 

.0 

MN    CONCOROIA  C  AT  MOORHEAO 

TCTAL 

.0  *3 

1 

3*7 

FEMALE 

0        •  0 

1 

6*3 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

MN    GOSTAVUS  ACOLPHVS  COLLEGE 

TCTAL 

o  *o 

1 

2*0 

FEPALE 

0  *0 

1 

3*3 

MALE 

0  *0 

0 

♦  0 

MN     hi  ML  INE 

UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE 

c  *0 

0 

•  0 

MALE 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

1 

7.1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*o 

o 

•  0 

o 

•  0 

1 

12*5 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

*0 

0 

•0 

2 

130*0 

Q 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

100*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

1 

6*7 

0 

,0 

0 

•  0 

1 

10*0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  c 

0 

*0 

0  N 

*0 

3 

18*8 

0 

*0 

0 

•0 

3 

33*3 

o 

o 

•  0 

0 

*0 

5 

1*8 

5 

1*6 

35 

12*3 

2 

1*2 

2 

1*2 

20 

11*7 

3 

2.7 

3 

2*7 

15 

13*3 

0 

♦  0 

1 

1*1 

12 

13*0 

0 

•  0 

1 

1*6 

10 

16*4 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

6*5 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

7*4 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

14*3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

62 

33*2 

0 

♦  0 

0 

*0 

37 

38*1 

0 

•  0 

0 

*0 

25 

27*8 

1 

1*3 

1 

1*3 

6 

7*6 

0 

.0 

1 

2*7 

5 

13*5 

1 

2.4 

0 

.0 

1 

2*4 

12 


♦  7 

.9 

♦  6 


0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

0 

•0 

0 

♦0 

1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦c 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

*o 

0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

•o s 

0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

1 

7*1 

0 

*0 

1 

1 

7*1 

0 

*0 

1 

0 

*0 

0 

*0 

0 

0 

*0 

0 

*0 

c 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

0 

*0 

0 

•o 

0 

1 

12*5 

0 

•  0 

1 

1 

12*5 

0 

*0 

1 

0 

*0 

0 

*0 

0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

c 

.0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

r> 

.0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

0 

.0 

0 

*0 

0 

c 

♦  0 

0 

*0 

0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

177  1C*9 
116  IZ.A 
61  8*9 


6*  3 
6.7 
.0 

♦  6 
.0 

♦  c 

.0 
.0 
.0 

■  *0 
.0 
.0 

7.1 
7.1 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

12*5 
12*5 
*0 

.0 

♦  0 
.0 

3.7 
6.3 

♦  0 

2.0 
3.3 
.0 

.0 
.0 
.0 


13  92.9 

0 

.0 

14 

6  100.0 

o 

♦  0 

6 

7  87*5 

0 

•0 

8 

0  .0 

0 

•0 

3 

0        .0  * 

o 

.0 

2 

0  .0 

0 

.0 

1 

lo  86.7 

1 

6*7 

15 

8  80*0 

10.0 

10 

5  1CC.0 

0 

•0 

5 

13  81*3 

0 

•0 

16 

6    66*  7 

o 

.0 

9 

7  100*0 

0 

•  0 

7 

245  86*3 

4 

1*4 

2  84 

148  86*5 

3 

1.8 

171 

97  85*8 

1 

.9 

113 

80  87*0 

0 

.0 

92 

51  83*6 

0 

.0 

61 

29  93*5 

0 

.0 

31 

25  92*6 

0 

.0 

27 

13  100*0 

0 

.0 

13 

12  85*7 

0 

.0 

14 

125  66*8 

0 

.0 

ie7 

60  61*9 

0 

.  0 

97 

65  72*2 

0 

.0 

90 

73  92*4 

0 

•  0 

79 

32  86*5 

o 

.0 

37 

41  <il^ 

0 

.0 

42 

lt427  88** 

t  4 
1  3 

^9 

It  619 

809  86*0 

7 

.8 

932 

618  90*0 

8 

1.2 

687 

15  93*8 

0 

♦0 

16 

14  93*3 

o 

♦  0 

15 

i  100*0 

0 

♦  0 

1 

49  100*0 

0 

♦  0 

49 

o 

♦0 

c22 

Zf  1CC.0 

0 

♦  0 

27 

6  100*0 

0 

.0 

6 

5  1 C  C»  0 

o 

.0 

5 

1  100*0 

*  0 

.0 

1 

12  100*0 

s 
0 

.0 

12 

12  100*0 

Q 

.0  ' 

12 

0  .0 

0 

.0 

0 

13  92*9 

0 

.0 

14 

13  92*9 

o 

.0 

14 

0  *0 

0 

•  0 

0 

6  100*0 

0 

.0 

6 

4  100*0 

o 

♦0 

2  100*0 

0 

♦  0 

2 

6  75*0 

1 

12*5 

8 

6  75*0 

1 

12*5 

8 

3  *0 

0 

♦  0 

0 

8  100*0 

0 

.0 

8 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

7  1CC.0 

0 

•  0 

7 

26  96*3 

0 

•0 

27 

15  93*8 

0 

•  0 

16 

11  100*0 

0 

.0 

11 

50  98*0 

0 

•  0 

51 

29  96*7 

0 

•0 

30 

21  100*0 

0 

.0 

21 

46  100*0 

0 

•  0 

46 

29  100*0 

0 

•  0 

29 

17  100*0 

0 

•  0 

17 

0 

ERIC 


TABLE  ft.     TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCAHON  BY  RACE. 
ETHNICITY*  ANO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INCJAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 
PSYCHOLOGY  (2000) 
MINNESOTA 

NN    MACALESTER  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

JWI  -SAINT-OCHN'S  UNIVERSITY 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER  3 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HI SPANlC 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


TCTAL 


4  10*6 
3  15*8 
1  3*6 


TOTAL 
FEMALE 
HALE  - 


•  0 

•  0 

•  0 


MN     SAINT  MARY'S  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE, 
MALE 


NN     SAINT  OLAF  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        . 0 

MALE  0  .0 

NN     BE  MI DJI  STATE  U 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

NN    MANKATO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE,  0  .0 

MALE  0  .0 

MN     MOOR HE  AO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'  MALE  0  .0 

MN     SAINT  CLOUO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MN     STHMST  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

MN    MI  NONA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  s    0  .0 

MALE  0  .0 

MN     U  Of  MINNESOTA  OULUTH 
*  OT  AL  1  4*3 

Ft  MALE  I  10*0 

MALE  0  .0 

MN    U  OF  MINN  MNPLS  SNT  PAUL 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

.N     U  OF  MINNESOTA  MORRIS 


.0 

•  0 

•  0 

-  .0 

•  0 
•0 

•0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

5.0 

•  0 
6*3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


0  .0 
0  *0 
0     -  .0 


TOTAL 
Ft:  MALE 
HALE 


•0 

♦  0 

♦  0 

.0 
*n 

♦  0 

1*1 
.6 

•**9 

8*,3 
14.3 

♦  0 


MN  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1 
FEMALE  I 
MALE  0 

.^ISSISSIf  PI 

MS     BEL  HAVEN  COLLEGE 

TCTAL  0 
,  FEMALE  C 
HALE  0 


24  INSTITUTIONS) 
12  1*5 
8  1.7 


•0 

•  0 

•  0 


MS     BLUE  MOUNTAIN  CCLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


'MS     OELTA  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 
.0 


MS     JACK  SON  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL  0 

FEMALE     «  0 

MALE  0 

MS     MILLSAPS  COLLEGE 

«■     TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
MS    MI  SSI  SSIPPI  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  oO 

MALE  0        . 0 
MS    MISSISSIPPI  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

5.9 
6.7 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

20*0 
30*0 

•  0 


NUMBER 

s 

NUMBER 

X 

NUMBER 

s 

NUMBER  1 

NUMBER 

s 

NUMBER 

/ 

v 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

10*8 

33  89.2 

0 

• 

•  0 

37 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

15*8 

16  64.2 

0 

.0 

19 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

3*6 

17  94.4 

0 

.0 

13 

I 

3*7 

0 

.0 

1 

3.7 

26     9*. J 

0 

•  0 

27 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

0 

1 

3*7 

0 

.0 

1 

3.7 

26  96*3 

0 

.0 

27 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

23  1C0.0 

0 

,  «o 

23 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

13  100*0 

0 

4  .0 

13 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  o 

10  1CC.0 

0 

.0 

10 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

33.  100*0 

0 

.0 

33 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

22  1CC.0 

0 

.0 

22 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

11  100*0. 

0 

.0 

11 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

21  100*0 

0 

.0 

21 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

9  100*0 

0 

.0 

9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

12  1CC.C 

0 

•  0 

12 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

5.0 

19  95*0 

0 

•0 

20 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

4  ICC.  C 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

6.3 

15  93*8 

0 

♦  0 

16 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

21  100*0 

0 

•  0 

21 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

8  100*0 

0 

♦  0 

8 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

13  10C.O 

0 

♦  0 

13 

0 

•  0 

1 

1.5 

I 

1.5 

64  97*0 

h 

1*5 

66 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

44  97*8 

1 

2*2 

*  45 

0 

•  0 

1 

4.8 

1 

4*8 

20  95*2 

0 

♦  0 

21 

0 

•  a 

0 

•  0 

0 

.0 

8  10C.0 

0 

.0 

8 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

6  1C0.0 

0 

♦0 

6 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

2  1C0.0 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

♦  0 

c 

.0 

14  100*0 

0 

.0 

14 

0 

♦0 

0 

♦0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

♦  0 

8 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

4.3 

22  95*7 

0 

.0 

23 

0 

.0 

0 

♦  0 

I 

10*0 

9  90*0 

0 

.0 

10 

0 

*0 

0 

♦0 

0 

•0 

13  100*0 

0 

.0 

13 

3 

1*1 

1 

♦  4 

7 

2.7 

254  96*6 

2 

.8 

263 

1 

•  6 

1 

♦6 

3 

1.9 

151  97*4 

1 

•  6 

155, 

2 

1*9 

0 

♦  0 

4 

3.7 

103  95*4^ 

i 

.9 

108 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

»  8.3 

11  91*7 

0 

♦  9 

12 

0 

-0 

0 

•  0 

I 

14.3 

6  85*7 

0 

♦0 

7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

5  10C.O 

0 

.3 

5 

6 

♦  7 

2 

.2 

21 

2.6 

786  96*9 

4 

.5 

811 

3 

♦  7  " 

1 

.2 

13 

2.8 

444  06*5 

3 

.7 

460 

3 

I 

Q 

2.3 

342  97*4 

1 

.3 

351 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

7  1CC.0 

0 

♦  0 

7 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

•  0 

6 

0 

.  .0 

0 

♦  9 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

3  10C*0 

0 

♦  0 

3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

♦  0 

i 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

.0 

4 

0 

,♦0 

0 

•0 

0 

.0 

2  10C.0 

0 

♦  0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

♦  0 

2 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

5.9 

1  5*9 

15 

88*2 

17 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

6.7 

1  6*7 

13 

86,7 

15 

.  0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0  *0 

2 

100*0 

2 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

7  I  00*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

•  0 

4 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

3 

c 

0>* 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 
♦ 

20*0 
30*0 
.0 


13  100*0 

6  100*0 

7  1O0.O 


12 
7 
5 


80*0 
7C*0 
tf>0*0 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 


13 
6 
7 

15 
10 
5 


9 

ERLC 


947 


951 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FDR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  ti  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETKHICITY,  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


PSYCHOLOGY  12  000) 
MISSISSIPPI 

MS    MISS  UNIVERSITY  FOR  WOMEN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MS    RUST  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MS    TDJGALOO  CCLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HAL 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.3 
.0 


MS    U  OF  MISSISSIPPI  MAIN  CAM 


TOT  AL 
FEMALE 
MALE 
MS    U  CF 
TOTAL 
FEHALc 
PALE 


.0 
.0 
.0 


SOUTHERN  MISSISSIPPI 
0  .0 

C  .3 
0  .3 


ms  mi  llian  Carey  college 


TOTAL 
FEMA  LE 
HALE 


.3 
.0 
.0 


1  25.0 

1  25.0 
0  .0 

2  100.0 
2  100.0 
0  .0 

11  100.0 

7  100.0 

4  100.0 


W.6 
20.0 
14.3 

12*3 
18*2 
/»*2 

20.0 
50.0 
.0 


MS 


STATE  TOTALS  t 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


13  'INST ITUTIONS) 
33  17.9 
26  22.6 
7  10.1 


NUMBER 


vO 

.  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


bHlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 


NUMBER* 

s 

NUMBER 

-  X 

NUM8ER 

1 

NUMBER 

0 

.0 

1 

25.0 

2 

50.0 

1 

0 

.0 

4 

25.0 

2 

50.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

0 

•0 

2 

100.0 

0 

•0 

0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

11 

100.0 

0 

.0 

• 

 0 — 

—  .0 

7 

100*0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

6 

17.6 

28 

82*4 

0 

0 

.0 

4 

20.0 

16 

80.0 

0 

0 

•0 

2 

IV.  3 

12 

85.7 

0 

0 

•0 

7 

12.3 

50 

87.7 

0 

0 

•0 

6 

18.2 

27 

81.8 

0 

0 

.0 

1 

4.2 

23 

95.8 

0 

0 

•  0 

2 

20.0 

8 

80.0 

J 

0 

.0 

.  2 

50.0 

2 

50.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

33  17.9 
26  22-0 
7     10. 1 


135 
75 
60 


73.4 
65.2 
87.0 


25.0 
25.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

,0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


16 
14 

2 


8*7 
12*2 
2.9 


TOTAL 
NUM8ER 


4 
4 
0 

t2 
2 
0 

11 
7 
4 

34 
20 
14 

57 

.33 
24 

10 
4 

6 


S  184 
115 
69 


M I S  SOU  A I 


/ 


MO    AV  I  LA  COLLEGE. 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3, 

MALE  0  .3 

MO    CENTRAL  McTHOOIST  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  G  .0 

HC    CENTRAL  HO  ST  UNIVERSITY 

•TOTAL  0  .0 

„     FEMALE  0  .0 

MALE  0 
MO    C04.0H8I A  CCUcGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MG    CULVER-STOCKTON  COLLEGE 

TOTAL  •  -0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    Oft  OR Y  COLLEGE 

TOTAL  ,  0  .0 

FEMALE'  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    EVANGEL  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -0 

MO    F3NT8CNNE  COLLEGC 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  '      0  .0 

MALE     .  0  .0  . 

MO    LINCOLN  UNIVERSITY 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    THE  LINDENtaOOO  COLLEGES 


4> 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MO    MA RYV ILL E  C-SAlNT  LOUiS 


TOT  AL 
FEMALE 
MALE 


NO    MISSOURI   8APTIST  COLLEGE 


TOTAL 
«EMALE 
MALE 


MO    MISSOURI   STHM  ST  COLLEGF 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MO    MI  SSOURI   VALLEY  COLLEGE 


TOTAL 
"EMALE 
MALE 


1 

5.6 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1 

11.1 

o 

.0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

o  0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

^9 

.0 

0  ' 

.0 

0 

1 

3*4 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

10 

16.7 

0 

♦  0 

rt  o 

10 

3 

30*0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

7 

14.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

b 

1 

20.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0  ' 

.0 

0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

.3 

; 

1 

16.7 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

3.8 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0- 

.0 

0 

.0 

0 

0 

'♦0 

1 

9*1 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

.  0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

4 

36.4 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

2 

33.3 

0 

•  0 

0 

.0 

7 

2 

40.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

1 

11.1 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  1 

16.7 

0" 

♦  0 

0 

.0 

1 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•0 

0 

0 

♦  0  ' 

0 

♦  O1 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

♦r> 

0 

.0 

C 

5.  6 

tlm  1 

.0 

.0 
.0 
.0 

3*4 
6.3 
.0 

lfi.7 
30*0 
14.0 

20.*0 
.0 
25*0 

10.0 
16.7 
.0 

3.8 
.0 
9.1 

.0 
•0 
.0 

36.4 
33.3 
40.0 

.0 
•  .0 
.0 

.0 
.0 
.0 

11*1 

♦  0 
16.7 

.0 

.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


17  9**4 
6  66.9 
9  100*0 

2  100.0 
0  .0 
2  100.0 

28  96.6 
11  91.7 
17  100.0 


50 
7 
43 

4 
1 

3 

9 
5 
4 


83.3 
70*0 
66.0 

60.0 
100.0 
75*0 

90.0 
63*3 
100.0 


25  96.2 
15  1GC.0 
10  90.9 


100*0 
100.0 
.0 


7  63*6 

4  66*7 
3  60*0 

13  1CC.0 

12  100*0 

1  100.0 

6  10C.0 
«  5  1CC.0 

3  100.0 

8  88.9 
3  100*0 

5  «3*3 

13  100.0 

7  10C.0 

6  100*0 

2  100.0 
2  100*0 
0  *0 


0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 


.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
*0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦o 

.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0  ? 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 


18 
9 
9 

2 
0 
2 

29 
12 
17 

60 
10 
50 

5 
1 
4 

10 
6 
4 

26 
15 
1J 

1 
1 

0 

11 

v  6 
5 

13 
12 
1 


5 
3 

9 
3 
6 

13 
7 

f6 

2 
2 
0 


ERJC 


952 

948 


\ 


TABLE  *.    TOTAL  BACHaOR»S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFEMED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNIC  IT  Yt  AND  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOtAN 
ALASKAN  NATIVE 


6 LACK  ASIAN  OR 

,  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


UNITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SIDEN* 
ALIEN  ' 


TOTAL 


NUMBER         X  NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

PSYCHOLOGY  I20CO)  / 

t  MISSOURI 

* 

NO    MISSOURI  USTN  ST  COLLEGE 

,    TOTAL                 0  .0 

1 

4.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.0 

24 

96.0 

0 

.0 

25 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

ICO. 3 

0 

.0 

11 

,    MALE                 0  .0 

1 

7.1 

0 

%0 

0 

.0 

1 

7.1 

13 

92.9 

0 

•  0 

14 

NG\  NTHEST  NO  ST  UNIVERSITY 

'TOTAL                0  .0 

1 

3.6 

0 

.0 

1 

3.6 

2 

7.  1 

26 

92.9 

0 

.0 

28 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

22 

100.0 

0 

.0 

22 

MALE                0  .0 

1 

16.7 

0 

.0 

1 

16*7 

2 

33.3 

4 

66.7 

0 

•0 

6 

MO    NTHkST  NO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

25 

100.0 

0 

.0 

25 

FEMALE                 0     *  .0 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

v  10 

1C0.0 

0 

.0 

10 

KALE                  0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

15 

100.0 

0 

-0 

15 

HO    PARK  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

30 

18.8 

0 

.0 

23 

14.4 

53 

33.1 

107 

.  66.9 

0 

•  0 

160 

FEMALE               '0  .0 

10 

17.5 

0 

.0 

6 

10.5 

16 

28.1 

41 

71.9 

0 

•  0 

57 

MALE                0  .0 

20 

19.4 

0 

•  0 

17 

16.5 

37 

35.9 

66 

64.1 

0 

*.o 

103 

NO    ROCKHURST  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  « 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

5.9 

1 

5.9 

16 

94.1 

0 

1  .0 

17 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0  0 

.0 

1 

14.3 

1 

14.3 

6 

85.7 

0 

•  0 

7 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

<0 

10 

100.0 

0 

.0 

10 

M£    SAINT  LOUIS  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0        . 0 

9 

15.5 

1 

1.7 

0 

♦  0 

10 

17.2 

48 

82.8 

0 

.0 

58 

FEMALE                 0>  .0 

7 

21.9 

0 

.0 

0 

.0 

7 

21.9 

25 

78.1 

0 

•  0 

32 

MALE  0,0 

2 

7.7 

1 

3.8 

0 

.0 

3 

11.5. 

23 

88.5 

0 

.0 

26 

NO    SCHOOL  OF  THE  OZARK S 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

8 

FEMALE                 0  .0 

D 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

1CC.0 

0 

.0 

'  5 

MALE                 0  [  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

MC    STHEST  MO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  f  .0 

1 

2.8 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.8 

35 

97.2 

0 

♦  0 

36 

V    FEMALE                 0;  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

15 

1C0.O 

0 

.0 

15 

MALE                 0  .0 

4.8 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.8 

20 

95.2 

0 

.0 

21 

MO    SOUTHWEST  BAPTIST  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

,  •<> 

21 

95.5 

X  * 

4.5 

22 

FEMALE      *          0        .0  » 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

J  .0 

10 

1  cc.o 

0 

.0 

10 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  *o 

11 

91.7 

1 

8.3 

12 

HQ    ST  MUST  NO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

47 

10C.0 

0 

.0 

47 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

26 

100.0 

0 

♦  0 

26 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

21 

10C.0 

0 

.0 

0  21 

MO     STEPHENS  COLLEGE 

*OTAL                 0  .0 

1 

3.2 

0 

.0 

0" 

.0 

1 

3.2 

29 

93.5 

1 

3.2 

31 

FEMALE                 0  .0 

1 

3.2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.2 

29 

93.5 

1 

3^2 

31 

MALE            v    0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MO    TARKIO  COLLEGE 

o 

TOTAL                 0  .0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

2C.C 

4 

80.0 

0 

.0 

5 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

MALE                0  .0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

2 

MO    U  OF  MISSOURI-COLUMBIA 

TOTAL                 1  1*2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

uz 

2 

2.3 

84 

7.7 

0 

.0 

86 

FEMALE                 1  1.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.9 

2 

3.7 

52 

,-.3 

0 

*  .0 

54 

MALE                 0        .0  s 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

,0 

32 

100.0 

0 

.0 

32 

MO    U  OF  MISSOURI-KAK^S  CITY 

TOTAL                 0  .0 

12 

14.8 

0 

.0 

0 

.0 

12 

14.8 

69 

85.2 

0 

.0 

81 

FEMALE                 0  .0 

9 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

9 

16.7 

45 

83.3 

0 

.0 

54 

MALE                 0  .0 

3 

11.1 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

.11.  1 

24 

88.9 

0 

•  J 

27 

MO    U  OF  MISSOURI-RCLLA 

1 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

19 

100.0 

0 

,0 

19 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

8 

100.0 

0 

.0 

8 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

11 

MO    U  OF  MISSOURI-SAINT  LOUIS 

TOTAL                 0  .0 

5 

8.2 

1 

1.6 

0 

.0 

6 

9.8 

55 

9C.2 

0 

.0 

61 

FFHALE                 0  .0 

4 

11.8 

1 

2.9 

0 

.0 

5 

14.7 

29 

0 

.0 

34 

MALE                0  .0 

1 

3.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3*7 

26 

96.3 

0 

.0 

27 

MO    MASHING  TON  UNIVERSITY 

TOT  AL                 0  .0 

7 

11.9 

0 

•  0 

2 

3.4 

9 

15.3 

50 

84*7 

0 

•  0 

59 

FEMALE                0  .0 

5 

15.2 

0 

.0 

0 

.0 

5 

15.2 

28 

84.8 

0 

.0 

33 

MALc                 0  .0 

2 

7*7 

0 

.0 

2 

7.7 

4 

15.4 

22 

84.6 

0 

.0 

26 

NC    WEBSTER  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

2 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

2 

7.7 

24 

92.3 

0 

.0 

26 

FEMALE                 0  .0 

2 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6.3 

22 

91.7 

0 

.0 

24 

MAI E                 0  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

,0 

2 

MO    WESTMINSTER  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

19 

100.0 

0 

.0 

19 

tEMALE             -0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE          v      0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦P 

0 

.0 

19 

109.0 

0 

.0 

19 

MO    WILLIAM  JEWSIL  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

18 

1C0.0 

0 

.0 

18 

*  FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

U 

100.0 

c 

.0 

11 

MALE  *         TO  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

7 

NO    WILLIAM  W029S  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

•  0 

11 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

41 

100.0 

0 

.0 

11 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0  < 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

y 

.0 

0 

NO         STATE  TOTALS  1        35  INST 

ITUT  IONS) 

TOTAL                1  .1. 

69 

6.5 

3 

•  3 

28 

2.7 

121 

n.5 

926 

86*3 

2 

•2 

It  049 

FEMALE                 1  .2 

6.4 

I 

.2 

'8 

1.5 

56 

10*2 

490 

89.6 

I 

.2 

547 

MALE                0  .0 

43 

6.6 

2 

.4 

20 

4.0 

65 

12*9 

436 

66.9 

1 

•  2 

502 

ERIC 


949 


053 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR*  S 


OEGf.EES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE 
ETHNICITY,  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INCIAN 
ALASKANjtATIVE 

NUMBER  I 


BLACK  ASIAN  OR  ' 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WITE 
NON-HISPANIX 


NUMBER  , 


NON-RES  I  CENT 
ALIEN 

NUM8CR 


TOTAL 
X  NUMBER 


PSYCHOLOGY  12  0  001 
MONT  AN  A 


NT     CARROLL  COLLEGE 


TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

MALE  0 

•0 

0 

.0 

MT    EASTERN  MONTANA 

COLLEGE  • 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE                0      v  .0 

0 

.0 

MT    MONTANA  STATE  UNIVERSITY 

TOT  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

HALE  0 

.0 

0 

.0 

Ml     DIVERSITY  Of  MCNTANA 

TOTAL  Z 

6.7 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•0 

0 

.0 

MALE  2 

18.2 

0 

.0 

MT     ROCKY  MOUNTAIN 

COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

•0 

FEMALE  0 

.  3 

0 

•  0 

HALE  0 

♦  3 

0 

•  0 

MT          STATE  TOTALS 

(  5 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  2 

2.7 

0 

.0 

FEMALE  0 

.3 

0 

.0 

MALE  2 

5.7 

0 

.0 

NEBRASKA 

NE    SELLEVUE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.3 

4 

20.3 

FEMALE  0 

.0 

2 

20.0 

MALE  C 

.0 

2  " 

20*0 

NE    CHAORON  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

»  .0 

HALE  0 

.0 

0 

.0 

NE    CRE IGHTON  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.3 

6 

11.3 

FEMALE  0 

.0 

3 

15.0 

HALE  0 

.  3 

3 

9.1 

NE    DANA  COLL  EG* 

TCTAL  0 

.0 

0 

.0 

F  C.MALE  0 

.0 

0 

.0 

HALE  0 

.3 

0 

.0 

NE    OOaNE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.3 

1 

16.7 

FEMALE  0 

.0 

i 

33.3 

HALE  0 

.0 

0 

.0 

ne   hasting  College 

.0 

TOTAL  0 

.3 

0 

FEMALE  0 

.3 

0 

.0 

HALE              -  0 

.0 

0 

.0 

KSARNEY  STATE  COLLEGE 
\  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

s MALE  0  .0 

NE     MUX. AND  LUTHERAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

F  EMA  L  Ex  0  .0 

HALE  '    0  .3 

NE     NE9R  WESLEYAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

HA  L  E  0  .0 

t  NE     )  OF  NEBRASKA-LINCOLN 
{         TOTAL  0  .0 

FEHAlc  3  .3 

malc  0  .3 

NE     J  OF  NEBRASKA  AT  GHAHA 


T3T  AL 
FEMALE 
HALE 


I 
0 
I 

3 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

3 
1 
2 


2.7 
.0 
7.1 

.0 
.0 
.0 

.3 
.0 
.0 

.0 
.0 

5.3 
4.0 
6.3 


NE  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 

NEVADA 


11 


.3 
.0 
.3 


^INSTITUTIONS) 
15  5.4 

7  5.2 

8  5.5 


NV    U  CF  NEVADA  LAS  VEGAS 

TOTAL  ,       0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  ,  .0 

NV    J  CF  NEVADA  RENO 

TOTAL  1  5*9 

FEMALE  '    1  11.1 

MILE  0  .0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
•0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0  ' 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 

c 

3 
0 
0 

0 
0 

c 


\  1 

\0 

I 

\ 


.0 
.0 

•°c 

.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


•  0 

•  0 
.0 


.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.4 

•  0 

♦  7 


0  \  *o 

0     \  *0 

o  \.o 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

♦  0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


0 

20.0 

0 

■1 

20.0 

0 

2 

20.0 

1 

25 1 0 

1 

2  5.0 

1 

23.0 

1 

25.0 

0 

/  .0  v\ 

/  ^ 

0 

.0 

0 

/  *° 

\ 

6 

11.3 

0  / 

.0 

3 

15.0 

0/ 

.0 

3 

9.1 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

'  0 

.0 

3 

•0 

) 

16.7 

0 

•  0 

1 

33.3 

3 

.0 

0 

.0 

-  1 

12.5 

1 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25*0 

1 

25.0 

0 

.0 

2 

5.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

3 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.9 

1 

5.9 

1 

8.3 

1 

8.3 

0* 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.8 

4 

7.0 

1 

4.0 

2 

8.0 

0 

.0 

2 

6.3 

4 

1.4 

?o 

7.1 

3 

2.2 

10 

7.5 

1 

.7 

10 

6.8 

1 

4.3 

l 

4.3 

0 

♦0 

0 

.0 

1 

10.0 

1 

10.0 

0 

.0 

1 

5*9 

0 

.0 

1 

11*1 

0 

.0 

0 

.0 

8  100.0 
4  ICC.O 
4  100*0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

8 

4* 
4 

9  100. On 
5  100.0 
4  100.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

*  9 
5 
4 

24  ICO.O 
10  100.0 
14  100.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

24 
10 
14 

26  86.7 
18  94.7 
8  72*7 

2 
1 
1 

6*7 
5.3 
9.1 

30 
19 
11 

2     66 .7 
1  100*0 
1  50*0 

I 

0 
1 

33.3 
•  0 
50.0 

3 
1 

2 

69  93*2 
38  97*4 
31  68.6 

3 
1 

2 

4.1 
2*6 
5.7 

74 

39 
35 

16  80.0 
8  80.0 
8  8C.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

20 
10  . 
10 

3  75.0 
3  75.0 
0  .0 

o 

0 

0 

.0 
.0 
.0 

4 
4 

0 

53 
20 
33 

47  88.7 
17,  85.0 
30  9C.9 

o 

0 

.0 
.0 
.0 

2  100.0 
1  ICC.O 
1  100.0 

3 

5  83.3 
Z  66.7 

3  ICC.O 

o 

0 
0 

o 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2 
1 
1 

6 
3 

<  3 

7  87.5 
4  100.0  ' 
3  75.p 

o 

0 

'  0 

.0 
.0 
.0 

8 
4 
4 

32  86.5 
20  ^87.0 
12  85.7 

3 
3 
0 

8.1 
13.0 
,  .0 

37 
23 
14 

10  10C.0 
6  100.0 
4  100.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

10 
6 
4 

16  94.1 
11  91.7 
5  10C.0 

0 
0 

0 

.0 
.0 
.0 

17 

12- 
5 

66  100*0 
26  100.0 
40  100.0 

o 

0 
0 

.0 
.0 
.0 

66 
26 
40 

53    93. C 
23  92.0 
30  93*8 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

57 
25 
32 

257  91.8 
121    90.3  s 
136  93.2 

3 
3 

0 

1.1 

2.2 
.0 

2  80 
134 
146 

22  95*7 
13  ICC.O 
9  90.0 

0 
0 
0 

•0 
.0 
.0 

23 
13 
10 

16  94.1 
8  88*9 
8  100*C 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

17 
9 

'  B 

3 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETW*IC»TYt  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  IhOIKH 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HtSPANIC  PACIFIC  ICLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


MH I  TE 
'NON-HISPANIC 


NON-RE  SI  OENT 
ALIEN 


TOTAL 


2  INST  ITUT  IONS) 


NUMBER         X  NUMBER 

PSYCHOLOGY  (2000) 

NV         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  1  2.5 

FEMALE  1  4.5 

MALE  ,0  .0 

NEW  HAMPSHIRE 

NH    DARTMOUTH  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NH    FRANKLIN  PIERCE  COLLEGE 
TOTAL  0  lo 

FEMALE  0  .b 

MALE  0  .0 

NK    NATHANIEL  HAWTHORNE  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE         '       0  .0 
MALE  0  .0 

NH    NEW  ENGLANO  COLLEGE 


TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NH    RIVIER  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .9 

KALE  0  ,0 

NH     SAINT  ANSELM'S  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NH    U  OF  NEW  HAMPSHIRE 

TOTAL  0  -.0 

o  FEMALE  0'  .0 

MACE  0        .0,  0 

NH    U  OF  NH  KEENE  SI  COLLEGE 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                0  .0 
MALE                 0  .0 

NH    U  NH  PLYMOUTH  ST  COLLEGE 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                 0  .9 
MALE                 0  .0 


11 

5 
6 

0 
0 
0 

1 
1 

-o 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0  1 
0 


.0 
.0 
.0 


16.9 
20.  8 
14.6 

.0 
.0 
.0 

7.7 
33.3 
.0 

."o 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

e  .0 

.0 
.0 

.0 

.0' 
.0 

.0 

.0 
.0 


NH  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  r*      0  .0  * 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NEW  JERSEY 

NJ    BLOOMFIELO  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    CA LOWELL  COLLEGE 

TOTAL  0  .9 

FEMALE  0  .0 

Ma  LE  0  .0 

NJ    COLLEGE  OF  SNT  ELIZABETH 

TOTAL  0  .0  1 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ     DREW  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NJ    FARLGH  OCKSN  MAOISON  CAM 


INSTITUTIONS) 
12  **5 


3.8 
5.7 


12.5 
14.3 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NJ    FARLGH  OCKSN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

RUTHERFO 
•0 
.0 
0 


NJ    FARLGH  OCKSN  TEANECK  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *.0 

NJ     FEL tCIAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

N J    GEORGIAN  CCURT  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


NJ   GLASSBORO  state  college 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


1.2 
1.9 
.0 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NLMBER 

X 

NUMBER 

1 

NUMBER 

0 

.0 

1 

2.5 

2 

5.0 

i  38 

95.0 

0 

.0 

40 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.5 

21 

95.5 

0 

jO 

22 

0 

.0 

1 

5r  6 

1 

5.6 

I  7 

94  .4 

o 

■  0 

19 

1 

1.5 

0 

.1 

12 

18.5 

52 

8C.0 

0 

1 

1.5 

65 

I 

4.2 

0 

.0 

6 

25.0 

18 

75.0 

0 

.0 

24 

0 

.0 

0 

.0 

6 

14.6 

34 

82.9 

vl 

2.4 

41 

o  o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

i4 

100.0 

0 

.0 

14 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

1CC.0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-03 

7 

1CC.0 

0 

.0 

7 

12 

.0 

0 

.0 

1 

7.7 

12 

92.3 

0 

.0 

13 

.0 

0* 

.0 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

12 

92.3 

1 

7.7 

 13 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

9C.0 

h 

10.9 

10 

a 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10C.0 

0 

.0 

3 

o  * 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

7 

1CC.0 

0 

.3 

7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'  .0 

2 

10C.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

15 

100.0 

0 

.0 

15 

8 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

.0 

8 

IOC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

1CC.0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

.0 

I  0 

.0 

91 

10C.0 

0 

.0 

91 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

69 

10C.0 

c 

.0 

69 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

22 

1CC.0 

0 

.0° 

22 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

34 

100.0 

0 

.0 

34 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

25 

1CC.0 

0 

°  .0 

25 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

10C.0 

0 

.0 

9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

10C.0 

0 

.0 

13 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

10C.0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0^ 

5 

10C.0 

0 

.0 

5 

1 

.4 

0 

.0 

'  13 

4.9 

250 

94.3 

2 

.8 

265 

'  1 

.6 

0 

.0 

7 

4.  4 

151 

95.0 

1 

•6 

159 

0 

.0  ' 

0 

.0 

6 

5.7 

99 

93.4 

1 

.9 

106 

.0 
.0 
.0 


*5.0 
2B.6 
.0 


37.5 
42.  9 
.0° 


5  62.5 
4  57.1 
1  -1CC.0 


.0 
.0 
.0 


14.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.  3 

6 

85.7 

0 

.0 

7 

14.3 

0, 

.0 

0 

.0 

1 

14.3  -N 

6 

85.7 

0 

.0 

7 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0  . 

0 

•C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

1 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10C.0 

0 

.0 

1 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.3 

1 

4.3 

22 

95.7 

0 

.0 

23 

.0 

0 

.0 

1 

5.3 

•v  1 

5.3 

18 

94.7 

0 

.0 

19 

.0 

■  0 

.c  . 

0 

.0 

.  .0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

2.2 

1 

2.2 

0 

.0 

/  1 

4.3 

43 

53.5 

1 

2.2 

46 

2.9 

1 

2.9 

0 

.0 

/  2 

5.  9 

31 

91.2 

1 

2.9 

34 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

/  0 

.0 

12 

10C.0 

0 

.0 

12 

5.9 

0 

.0 

1 

5.9  / 

2 

11.8 

15 

88.2 

0 

.0 

17 

7.7 

0 

.0 

1 

7.7  / 

2 

15.4 

11 

84.6 

0 

.0 

13 

.0 

0 

.0 

0 

.0/ 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

3.? 

0 

.0 

1 

3.2 

2 

6.5 

28 

90.3 

1 

3.2 

31 

4.3 

0 

.0 

1 

4.3 

2 

8.7 

20 

87.0 

1 

4.J 

2? 
8 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

■P 

•0  x' 

0 

.0 

0 

.0 

.  0 

.0 

7 

100.0 

o- 

.0 

-  7 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

10C.0 

0 

.0 

7 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.  C 

0 

.0 

8 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

8 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

10.5 

0 

.0 

7  . 

6.1 

17 

19.  8 

6° 

80.2 

0*  ' 

.0 

86° 

13.2 

0 

.0 

4 

7.5 

12 

22.6 

41 

77.4 

0 

.0 

53 

6.1 

0 

.0 

3 

9.1 

5 

15.2 

28 

84.8 

0 

.0 

33 

955 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


BLACK     1         ASIAN  OR 
HON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


PSYCHOLOGY  (2000)  * 
NEW  JERSEY 

!*J    JcR-SEY  CITY  oTATE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NJ    KEAN  C 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


OF 


Oo  -0 
0  .0 
0  .0 
NEW  JERSEY 


NJ    MONMOUTH  COLLEGE 


TOT  AL 
FEMA  It 
HALE 
NJ    MONT  CLAIR 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
NJ  PIINCE'ON 
TOT  AL  * 
FEMALE 
MALE 
NJ  RAMAPO 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 


2.* 
.0 
7.7 

.0 
.  0 
.0 


STATE  COLLEGE 
0  .0 
0  .Q 
0  .0 

UNIVERSI  TY 


C  OF 


0 
0 
0 
NEW 

0 
0 

0 


NJ    RIDER  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  C 
HALE 
NJ  'RUTGERS 
TOTAL 
4  FEMALE 
MALE 
NJ  RUTGERS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NJ  RUTGERS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE. 


.0 
.0 

JERSEY 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


CAHCEN  CAMPUS 

0  .0 

0  .0 

0  -  .0 

neuark  Campus 

o  .o 

o  .o 

0  .0 
NEW  BRUNSWICK 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


NJ     SAINT  PETERS  COLLEGE 


TOT  AL 
FEMALE 
HALE 
NJ     SSYON  HAL 
*•  TOTAL 
FEMALE 

,mUe 
nj  stockton 

TOTAL 
FEMALE 
KALE 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
.  UNIVERSITY 
0  .0 
0  .0 
0  .D 
-•.TE  COLLEGE 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


NJ    TRENTON  STATE  CCLL  EGE 
1.1 
1.9 
.0 


TOTAL  .  1 

FEMALE  1 
MALE  0 
NJ    UPSALA  COLLEGE 

TCT  AL  0  .0 

FEMA  LE  0  *° 

MALE  0  .0 

NJ    WILLIAM  PATERSCN  COLLEGE 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


NJ           STATE  TOTALS  <         26  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 *>  -3              U6  8.5 

FEMALE                  2  -2                ®2  9-2 

MALE                 2  34  7*1 


NEK  ME  nICO 

NN    COLLEGE  OF  SANTA  FS 
TOTAL  ^ 
FEMALE 
MALE 
NN  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
M4*LE 
NM  EASTERN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NM     NEW  MEXICO  HIGHLANDS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0 


BER 

X 

NUMBER 

X 

5 

13.2 

0 

.0 

* 

16.7 

0 

•  0 

1 

7.1 

c 

•  0 

7 

8.4 

0 

.0 

6 

10.5 

0 

.  0 

1 

3.8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.5 

1 

.7 

2 

1.9 

1 

1.0 

0 

.0  » 

0 

•  0 

12 

25.0 

'  0 

.0 

/1 

35.0 

0 

•  0 

r  5 

17.9 

0 

•  0 

-  0 

.0 

0 

.0 

«  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

SO 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

8.5 

1 

2.1 

3 

11.1 

1 

3.  7 

1 

5.0 

0 

•  0 

1* 

24.6 

1 

1.8 

13 

4^.6 

1 

3.  1 

1 

4.0 

0 

•  0 

20 

7.5 

2 

.8 

12 

7.1 

.2 

1.2 

8 

8.3 

0 

•  0 

1 

4.2 

0 

.0 

1 

7.1 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

11 

15.3 

1 

1.4 

9 

23.7 

0 

•  0 

2 

5.9 

1 

2.9 

9 

14.1 

0 

.0 

5 

12.5 

0 

•  0 

4 

16.7 

0 

•  0 

12 

13.6 

1 

1.1 

5 

9.6 

1 

1.9 

7 

19.4 

0 

.0 

3 

8.6 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

12.5 

*  0 

.0 

2 

3.2 

0 

.0 

1 

2.9 

0 

.0 

1 

3.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

.5.3 

1 

5.0 

1 

5.6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

G 
0 


HISPANIC 
NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

>  .0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


6  15.8 
4  16.7 
2  14.3 


4.8 
7.0 
.0 

.0 
\0 
.0 

"  5.9 
4.8"- 
10.0 

4.2 
5.0 
3.6 


1  1.2 

0  .0 

1  4.0 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


47  3}.  4 
30  3.4 
17  3.6 


25.0 
.0 
50.0 

♦0 
.0 
.0 

15.8 
15.0 
16.7 

57*1 
'  75*0 
33.3 


11  28.9 
8  33.3 
3    21- 4^ 


13 
10 

3 

0 
0 
0 


15.7 
17.5 
11.5 

.0 
.0 
.0 


11  8 


1 

7.6 
10*0 


14 


29.2 
4C.0 
6  21.4 


1.2 
.0 
4.0 

.0 
.0 
.0 

10.6 
14.8 
5.0 


20  35.1 


1 

3.1 

15 

46.9 

4- 

16.0 

5 

20.0 

5 

1.9 

27 

10.2 

4 

2.4 

18 

10.7 

1 

1.0 

9 

9.4 

3 

12.5 

4 

16.7 

1 

7.1 

2 

14.3 

2 

20.0 

2 

20.0 

0 

.0 

12 

16.7 

0 

•  0 

9 

23.7 

0 

.0 

3 

8.8 

0 

.0 

9 

14.1 

0 

.0 

5 

12.5 

0 

.0 

4 

16.7 

0 

.0 

14 

15.9 

0 

.0 

7 

13.5 

0 

.0 

7 

19.4 

1 

2.9 

4 

U.4 

1 

3.7 

3 

11.1 

0 

.0 

1 

12.3 

0 

.0 

2 

3.2 

0 

.0 

1 

2.9 

0 

.0 

1 

3.6 

175  12.8 
121  13.5 
54  11.3 


25.0 
.0 
50.0 

.0 

.0  ■ 
.0 

21.1 
20*0 
22*2 

57*1 
75.0 
33.3 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


27  71.1 
16  66.7 
11  78.6 


70 
47 
23 


84.3 
82.5 
88.5 


23  100.0 
15  100.0 

8  10C.0 

124  91.9 
97  92.4 
27  9C.0 

AL,™.8 
12  6C.0 

22  7  8 '.6 

82  98.8 
58  100.0 

24  96.0 

It  100.0 
8  10C.0 
3  1C0<0 

42  89.4 

23  85.2 
19  95.0 


37 
17 
20 


64.9 
53.1 
80.0 


238  89.8 
151  89.3 
87  9C.6 


20 
12 


59 
29 
30 


83.3 
85*7 
8C.0 

61.9 
76.3 
88.2 


55  85.9 

35  67.5 

20  83.3 

74  84.1 

45  86.5 

29  8C.6 


31 
24 
7 


88.6 
88.9 
87.5 


61  96.8 
34  97.1 
27  96.4 


ltl92  87.0 
770  86.2 
422  88«5 


6  75.0 
4  100.0 
2  50.0 

2  100.0 

2  100.0 

0  .0 

30  78*9 
16  80.0 
14  77.8 

3  42.9 

1  25.0 
*:  66.7 


TOTAL 
X  NUMBER 


0 

.0 

38 

0 

.  0 

24 

0 

.0 

14 

0 

.0 

83 

0 

•  0 

57 

0 

!o 

26 

0 

.0 

23 

0 

•  0 

1 5 

0 

.0 

8 

0 

.0 

135 

0 

•  0 

I  ft*; 
l  up 

0 

.0 

30 

0 

.0 

48 

0 

ft 

20 

0 

.0 

28 

0 

.0 

83 

0 

•  0 

0 

.0 

25 

0 

.0 

11 

u 

•  0 

Q 

0 

.0 

3 

0 

.0 

47 

0 

•  0 

27 

0 

.0 

20 

0 

.0 

57 

c 

.  0 

32 

0 

.0 

25 

0 

.0 

265 

0 

.  0 

169 

0 

.0 

96 

0 

.0 

24 

o 

.0 

14 

0 

.0 

10 

1 

1.4 

72 

0 

•  0 

38 

1 

7  9 
C  .7 

34 

0 

.0 

64 

0 

.0 

40 

0 

.0 

24 

c 

..0 

88 

0 

.0 

52 

0 

.0 

36 

0 

.0 

35 

0 

•  0 

27 

0 

.0 

8 

CO 

.0 

»63 

0 

•0 

35 

0 

.0 

28 

3 

•  2 

1 1 370 

2 

.2 

893 

1 

.2 

477 

0 

.0 

8 

0 

.0 

4 

0 

.0 

4 

0 

.0 

2 

0" 

•0 

2 

* 

.0 

0 

0 

.0 

»  38 

0 

.0 

20 

0 

.0 

18 

0 

.0 

7 

0 

.0 

4 

0 

.0 

3 

kERJC 


952 


YABLE  6.    DOTAL  3ACHEL0R»S    OEGREES  FOR  MAJOR  F I ELO  CONFEftftEO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCAtlON  BY  RACE, 
ETHNICITY*  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


,  NUMBER 
PSYCHOLOGY  I20C0) 
NEW  MEXICO 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HtSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL  ■» 
MINORITY 

NUMBER 


kHl  TE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
/  ALIEN 

/  flUHBER 


TOTAL 
X   o  NUMBER 


NN    NN  STATE  U  MAIN  CAHPUS 

TOTAL  0  .0 

FErUL*  o  .o 

NILE  0  .0 
NN    UNIVERSITY  OF  ALBUQUERQUE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

'NN    U  OF  NN  MAIN  CAPPUS 

TOTAL.  4  5.3 

FEMALE  1  2,2 

MALE  3  10.0 

NM    WESTERN  NM  UNIVERSITY 

TOTAL  1  U.l 

FEMALE  1  50*0 

MALE  0  .0 


N*  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NEW  YORK 


TCTALS 
5 
2 


2.7 
1.9 
3.8 


0 

.0 

0 

.0 

5 

16.7 

5 

"  16.7 

0 

.0 

0 

.0 

3 

17.6 

3 

17.6 

•o 

.0 

0 

.0 

2 

15.4 

2 

15.4 

0 

.0 

0 

.0 

5 

38.5 

5 

38.5 

0 

.0 

0 

.0 

3 

33.3 

3 

33.3 

0 

.0 

0 

".0 

2 

50.0 

i 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

15V  8 

9  16 

21.1 

0 

.0 

0 

.0 

5 

10.9 

6 

13.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

23.3 

10 

33.3 

1 

1**1 

0 

.0 

3 

33.3 

5 

55.6 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

2 

100.0 

1 

14.3 

0 

.0 

2 

2  8.6 

3 

42.9 

ITUTIONS) 

3 

1.6 

0 

.0 

37 

20.2 

45 

24.6 

1 

1.0 

0 

.0 

18 

17.3 

21 

20.2 

2 

2.5 

0 

.0 

19 

24.1 

24 

3C.4 

25  83.3 
U  82.4 
U  .84.6 


6 
2 

60 
40 
20 


''61.5 
•6.7 
^.0 

78.9 
87.0 
6t.7 
» 

44.4 
•  0 
57.1 


138  75.4 
83  79.8 
55  69.6 


.0 
.0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.3 
.0 


30 
17 
13 

13 
9 
4 

76 
46 
30 

9 
2 
7 


183 
104 
79 


NY    AOELPHI  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0'* 

MALE  0  .0 

NY    ALFR'ED  UNIVERSITY 


TOTAL 
t-EMALE 
MALE 
NY  CANISIUS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY    CT  HDL 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

COLLEGE  ' 

0  .0 

0  .0 

o  .0 

IMMAC  CONCEPTION 
0  *  .0 
0  .0 

0  .0 
NY    CUNY  BERNARD  BARUCH  C 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    CUNY  BROOKL/N  COLLEGE 
TOTAL  2  .8 

FEMALE  2  1.3 

MALE  0  .0 

NY    CUNY  CITY  COLLEGE 

2  1.5 

1  I.; 
1  1.8 

STATE H  ISLANO 
1  1.0 
1  1.6 
0  .0 


TOTAL 
?EMALP  • 
MALE 
H\    CUNY  C  OF 
T0T  AL 
FEMALE 
MA  L  E 

NY    CUNY  IKJNTER  COLLEGE 
6     TOTAL  2 

FEMALE  1  .8 

MALE  1  3.8 

NY    CUNY  LEHMAN  COLLEGE 
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TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOB  MAJOR  F IELD  CONFERRED  BY  INS'.  iTUTIONS  Of  HttHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNlCITYt  AND  SEX*     INSTITUTION  AHO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  1NOJAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


SLACK  ASIAN  OR 

NCN-HISMTNIC  PACIFIC  ISLA*CE>> 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


kHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES 10ENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


PSYXHOlOGY  12000} 
NEW  YORK 


/ 


SAINT 
TOTAL 
FEMALE 

MALE  w 
NY     Si T  JOSEPH'S 
TOTAL 
rtMALE 
MALE 
"SAINT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
SAINT- 


NY 


NY 


JOHN'S  UNIVERSITY 


NY 


.  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0.  .0 
0  .0 
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NY    SIENA  COLLEGE 

TOTAL  0  . 0 

FEMALE  0  .0 
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NY     SKIOMORE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  •             0  .0 

NY     SUNY  AT  ALBANY 

TOTAL  *  1  .4 

FEMALE  0  .0 

MALE  I  1.1 

NY     SUNY  AT  6INGHAMT0N 

TOTAL  1  .7 
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TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S     OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 
ETHNICITY.  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


HISPANIC 


PSYCHOLOGY  (2  000) 

NEW  YORK 

*NY    SUNY  EMPIRE  STATE  COLLEGE 

•     TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 

NY    SYRttUSE"U  MAIN  CAMPUS 

TOT/L                0  .0 

FEMALE              '0  .0 

MALE                0  .0 
NY    UT1CA  C  OF  SYRACUSE  U 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE       c        0  .0 
NY    TDURO  COLLEGE 

TOTAL                0  -  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                0  .0 
NY    UNION  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


*  NY    UNIVERSITY  OF  ROCHESTER 


TOTAL 
FEMALE,  0 
MALE  0 
NY    VASSAR  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEttLE  0 
MALE  0 
NY    WAGNER  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY    WELLS  COI  LEGE 
'  TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  *  0  . 
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TABLE  6.    TOTAL* BACHELOR'S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CGNFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACEt 
ETHNICITYt  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 
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.0 

18  100.0 

0 

.0 

IB 

0 

.0 

3  10C.0 

<vO 

.0 

3 

14 

7.6 

171  S2.4 

0 

.0 

185 

9 

7.4 

113  92.6 

0 

.0 

122 

5 

7.9 

56  92.1 

0 

.0 

63 

962™ 


TABLE  A.     TOTAL  BACHELOR'S    "OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 

ETHNICITY,  A NO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASI iN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  1SLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
HJNORITY 


NUMBER         %  NUMBER 

PSYCHOLOGY  C20CO)* 

NORTH  CAROLINA 

NC'  U  OF  NC  AT  CHARLOTTE. 

TOTAL                 0        .0  7 

FEMILE                 0       .0  4 

MILE  0  .0  3  8.8 
NC    U  OF  NC  AT  GREENSBORO 

.  TOTAL                 0        .0  7  9.0 

FEMALE                 0       .0  6  12.2 

MALE  0  .0  1  3.* 
NC    U  OF  NC  AT  WILMINGTON 

TOTAL    o             0       .0  1 
FEMALE                0        .0        *  0 

MILE                 0       .0  1 
NC    HSTN  CAROLINA  UNIVERSITY 

TOTAL                0        .0  2 

FEMALE                 0       .0  1 

MALE                 0       .6  1 
NC    WINSTON-SALEM  STATE  U 

TOTAL                 0       .0  25 

FEMALE                0        .0  19 

MALE                 0       .0  6 
NC    HAKE  FOREST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  1 

FEMALE                 0  ,    .0  1 

HALE                 0        .0  0 
NC    WARREN  WILSON  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE                0        .0  0 

NILE                 0    *  .0  0 


4.3 
•  0 
11.1 

8.0 
7.  1 
9.1 

96.2 
95.0 
100.0 

2.2 
4.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NC         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  5 
FEMALE  3 
HALE  *  2 

NORTH  OAKdTA 


39  INSTITUTIONS) 

.4  190  16.2 

.4  138  18.1 

.5  52  12.7 


NUMBER 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


NO    JAMESTOWN  COLLEGE 
•TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NO    MI  NOT  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
KILE 
NO    NO  STATE  U 
TOTAL 
rEHILE 
MALE 
NO    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MILE 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
NO  MAIN  CAMPUS 
2  5.0 
2  9.5 
0  .0 


NO         STATE  TOTALS  t 

TOTAL                 2  2.8 

FEMALE                 2  5.0 

MALE                 0  .0 

OHIO 

OH    ANT IOCH  UNIVERSITY 
TOTAL  1  1.8 

FEMILE  1  2.6 

HALE  0  .0 

OH    ASHLAND  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

OH    BALO WIN- WALL ACE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMILE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    BLUFF  TON  COLLEGE 


4  INSTITUTIONS) 
0  .0 
.0 

0  .0 


"0, 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

ST  U  MAIN  CAM 

0  .0 
0  .0 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
Ml  LE 
Oh    BOWL  ING  GRN 
TOTAL 
FEMALE 
MILE 

OH    CAPI TAL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMILE  t  0«  .0 

NILE  0  .0 

OH    USE  WESTERN  RESERVE 
TOTAL  0  .0 

FEMILE  0  .,0 

NILE  0  .0 


.0 
.0 
.0 

1.3 
2.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 
.0 
.0 


b 

10.9 

0 

.0 

2 

5.1 

0 

.0 

4 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

_0 

.0 

2 

5.4 

0 

9  .0 

1 

3.B 

0 

.0 

1 

9.  1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

tO 

4 

7.5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

16.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

ER 

t 

NUMBER 

.  t 

0 

.0 

7 

7.1' 

0  . 

.0 

4 

6.2 

0 

.0 

3 

e.s 

2 

.2.6 

10 

12.8 

1 

2.0 

8 

16.3 

I 

3.4 

'  2 

6.9 

0 

.0 

1 

4.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

11.1 

1 

4.0 

3 

12.0 

1 

7.1 

2 

14.3 

0 

.0 

1 

9.1 

0 

.0 

25 

96.2 

0 

.0 

19 

95.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

1 

2  .,2 

0 

•0"  a 

1 

4.0 

0 

lo 

0 

o.O 

0 

•u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

.'3 

201 

17.1 

2 

.3 

144 

18.8 

2 

•  5 

57 

13.9 

0 

.0 

C 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.0 

0 

.0 

2 

9.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.8 

0 

.0 

2 

5.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

12.7 

0 

.0 

3 

7.7 

0 

*0 

4 

25.0 

4*1  TE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCh-RESI DENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0* 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

2 

1 
1 

0 
0 

c 

4 
0 
4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

.0 

5.4 
3.8 
9.1 

.0 
.0 
.0 

7.5 
•  0 
16.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


92 

92.9 

0 

.0 

61 

93.8 

0 

.0 

31 

91.2 

0 

.0 

68 

87.2 

0 

.0 

41 

33.7 

0 

.0 

27 

93.1 

0 

.0 

22 

95.7 

0 

•  0 

14 

100.0 

0 

.0 

8 

88.9 

0 

.0 

21 

84.0 

1 

4.0 

11 

78.6 

1 

7.1 

10 

90.9 

0 

.0 

1 

3.8 

0 

.0 

1 

5.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.3 

44 

97.8 

0 

.0 

24 

96.0 

0 

.0 

20 

100.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

965  82.3 
618  8C.9 
347  ^4.8 


2  1C0.0 
2  100.0 
0  .0 

8  100.0 
6  100.0 
2  1CG.0 

22  100.0 
11  1CC.0 
11  100.0 

38  95.0 
19  -  90.5 
19  10C.0 


70  97.2 
38  95.0 
32  100.0 


48  87.3 
36  92.3 
12  75.0 

6  100.0 
5  100.0 
1  100.0 


35 
25 
10 


94.6 
96.2 
90.9 


5  10C.0 

2  100.0 

3  100.0 

49  92.5 
28  100.0 
21  84.0 

3  10C.0 
2  100.0 
1  100.0 

59  100.0 
34  10C.0 
IS  10C.0 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.6 
.3 
1.2 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•9 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


99 
65 
34 

78 
49 
29 

23 
14 
9 

25 
14 
11 

26 
20 
6 

45 
25 
20 

3 
3 
0 


It  173 

764 
409 


6 
2 

22 
11 
11 

40 
21 
19 


72 
40 
32 


55 
39 
16 

6 
5 
1 

37 
26 
11 

5 
2 
3 

53 
28 
25 

3 
2 
1 

59 
34 
25 


EMC 


3 


table '6.   total  bachelors 


AMERICAN  IHOIAll 
ALASKAN  NATIVE 


DEGREES  FOA  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY,  INSTITUTIONS*  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY,  AND  SEX*     INSTITUTION  ANQ  STATE  197B-1979 


BLACK  ASIAN  OR 

-NON-HISPANIC  PACIFIC  IS LANOER 


NUMBER         X  NUM8ER 
PSYCHOLOGY  1ZOOO > 
OHIO 


OH    CEOARVILLE  COLLEGE 
TOTAL  0  '  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

OH    CENTRAL  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .3 

OH    CLEVELANO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  3  -0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .3 


NUMBER 


OH    COLLEGE  OF  STEUBENVILLE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

0 
0 
.0 

.3 
.3 


OH    COLLEGE  OF  WCCSTEft 
TOTAL  0 
FEMALE  p  0 

PALE  0 
OH    3EFIANCS  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 

MALE           *        0  .0 
OH    OEhfSON  UNIVERSITY  . 

TOTAL                  0  .3 

FEMALE                 0  .  > 

MALE                 0  .0 
OH    EOGECL IFF  COLLEGE 

T3TAL                  0  .3 

FEMALE                  0  .J 

MALE                 0  .3 
OH     PINOLAY  COLLEGE 

TOTAL                  0  .0  * 

FEMALE                 0  .3 

KALE     "            0  .3. 
OH.   HEIOELBERG  COLLEGE 

TOTAL                  0  *3 

FC.MALE                 0  .3 

MALE       *          0.  .3 
OH    HlttAM  COLLEGE 

TOTAL                  0  .3 

FEMALE           i      0  .0 

MALE                 0  *0 
OH    J3riN  CARROLL  UNIVERSITY 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE                  C  .0 

MALE                 0  .3 
OH    KENT  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE                 0  .0 
MALE  0 
OH    KEN  YON  COLLEGE 

TOTAL                 C  .0 

FEMALE                 0  .0 
MALE                  3     '  «3 
OH    LAKE  EPIE  CCLLECE 

TOTAL                 0  .0 

"FEMALE                 0  .3 

MALE                 0  .0 
OH    MALONE  COLLEGE 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE                  0  .3 

MALE                  0  .3 
OH    MARIETTA  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

OH    MIA** I  UNIVERSITY  MAIN  CAM 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE                 0  .  .0 

.4AL  £                 0  .3 

oh  mount  union  college 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.3 
.0 


OH    MJUNT  VERNON  NA2ARENE  C 


T3TAL  0 
FEMALE  0 
MALE  3 
CH    MUSKINGUM  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
OH    N3TRE  OAM E  COLLEGE 


TOTAL 
FE4US 
MALE 


0 
.0 

•  3 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0  .0 
0  .3 

t  '° 

5  83.3 
3  75.0 
t  100.0 


*4  .4 

6.3 

2.0 

8.  3 

20.3 

.0 

3.6 

•  0 

12.5 

20.0 

•0 

25.0 

5.3 

2 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

4 

33.3 

1 

53.0 

3 

30.3 

0  *  .0 

3 

.0 

0 

.0 

3 

8.3 

1 

5.3 

2 

12.5 

7 

10. 0 

7 

18.9 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

3.0> 

1 

1.4 

2 

6.7 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

6 

0 
0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
3  MINORITY 


KUM8ER 


kHlTE 
NON-HI SPANIC* 

NUMBER 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

83.3 

0 

.0 

0 

.0 

3 

75.0 

0 

.0 

0 

•  3 

2 

100.  0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

4.4 

0 

.0 

0 

.0 

4 

6.3 

0 

.  0 

0 

•  0 

1 

2.  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2C.0 

3 

.0 

0 

•  0 

0 

o 

1 

3.6 

0 

.0 

2 

7.1 

1 

5.0 

0 

.0 

1 

5.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1 2.  5 

o 

•  0  • 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

3 

•  0 

1 

25.0 

o 

.0 

0 

.0 

2 

5.3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

a 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

•  0 

0 

3 

30*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.8 

4 

11.1 

0 

.0 

1 

5*0  c 

2 

1G.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

3 

0 
0 
0 

0 

0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

i.O'1 
1.4 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


7 
7 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
2 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


NON'RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER  6 


2  12.5 


10.0 
18.9 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.0 
2*9 
6.7 

•  0 
.0 

°  .0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


17  100.0 

*0 

•  0 

17 

9  100.0 

t?  0 

'  .0 

9 

8  100.0 

0 

.0 

8 

0  .0 

1 

16.7 

6 

0  .0 

1 

25*0 

4 

0  .0 

0 

.0 

2 

108  94.7 

1 

.9 

114 

59  93.7 

0 

.0 

63 

49  96.1 

1 

2*0 

51 

11  91.7 

0 

.0 

12 

4  80.0 

0 

.0 

5 

7  10C.0 

o 

•  0 

7 

26  92.9 

0 

.0 

28 

19  95.0 

0 

.0 

20 

7  87.5 

o 

.0 

8 

3  60.0 

1 

20.0 

5 

1  100*0 

0 

•0 

1 

2  50.0 

1 

25.0 

4 

36  94.7 

0 

.0 

38 

30  93.6 

t  o 

.0 

32 

6  100.0 

o 

•0 

6 

3  100.0 

0 

.0 

3 

2  1C0.0 

0 

.0 

2 

1  10C.0 

o 

.0 

1 

3  75.0 

1 

25*0 

4 

3  1C0.0 

0 

.0 

3 

0  *0 

1 

100.1 

I 

8    66.7  * 

0 

♦  0 

12 

1  50.0 

o 

•  0 

2 

7  7C.0 

o 

.0 

10 

1-  1C0.0 

0 

.0 

14 

12  100.0 

0 

.0 

1 2 

2  100.0 

0 

.0 

2 

32  88.9 

0 

.0 

36 

18  90.0 

0 

•0 

20 

14  87.5 

o 

.0 

16 

62  88.6 

1 

1.4 

70 

30  81.1 

0 

.0 

37 

32  97.0 

1 

3.0 

33 

27  100.0 

0 

.0  \ 

27 

14  100*0 

0 

.0  4 

14 

13  10C.0 

0 

■J 

.0 

13 

7  87.5 

1 

12.5 

8 

6  65.7 

1 

14*3 

7 

1  100.0 

o 

'  *0 

1 

9  100.0 

0 

.0 

9 

3  100.G 

0 

.0 

3 

a  ion  o 

o 

.0 

6 

23  1CC.0 

0 

.0 

23 

11  100.0 

0 

•  3 

1 1 

12  100.0 

o 

•  0 

12 

95  96.0 

0 

.0 

S9 

67  97.1 

0 

•  0 

69 

28  93*3 

0 

.0 

30 

9  100.0 

0 

.0 

o 

"  4  100.0 

0 

.0 

4 

5  1C0.0 

0 

•  0 

5 

10  100*0 

0 

.0 

10 

•  6  100*0 

0 

.0 

6 

4  100.0 

0 

•  0 

4 

18  10C*0 

0 

.3 

18 

16  100.0 

0 

•  0 

16 

2  10C.0 

0 

•0 

2 

4  100.0 

0 

.0 

4 

4  100.0 

0 

.0 

4 

0  .0 

0 

.0 

0 

ERIC 


9£4 


TABLE  *♦    TOTAL  BACHELOR'S 


DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  AND  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK    -         ASIAN  CR 
NON-HISPANdC  PACIFIC  IStANOER 


NUMBER  t  NUMBER 

PSYCHOLOGY  (2000) 
OHIO 


OH  OBERPW*COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MA$€  0  *0 

OH    OHIO  00NIH1CAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .D 

MALE  0  *0 

OH    OHIO  NORTHERN  UNIVERSITY 


NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


OH    OH  10  STATE  U  MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OH  OHIO 
TOTAL 
/tMALE 
MALE 


0  *0 

0  *0 

0  .0 
MAIN  CAMPUS 

1  1*8 
1  2*6 
0  *0 


OH    OHIO  WESLEYAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    OTTERBEIN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

OH    UNION  EXPERIMENTING  C  t  U 
TOTAL  2  11*1 

FEMALE  2  15.* 

MALE       fc  0  .0 

OH    U  OF  AKRON  MAIN  CAMPUS 
TOT.\L  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

OH    U  OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 
TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    UNIVERSITY  OF  OAYTON 
TOTAL  0-  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

OH    UNIVERSITY  OF  TCLEOO 
TOTAL  *  0  *0 

FEMALE  0  *C 

MALE  0  *0 

OH    IRSULINE  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  .0  .0 

MALE  0  *0 

OH    WALSH  COLLEGE 

TOT  A!  0  .0 

FEMALE  0  .0 

«ALE  0  .0 

OH    WIL8ERF0RCE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

OH    WILMINGTON  COLLEGE 
TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  -     0  *0 

OH    WITTENBERG  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    WRIGHT  ST  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

OH     XAVIFR  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    YOUNGSTOWN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  Ow  »° 

FEMALE  0  .0 

HALE  0     '  .0 


4 
3 
I 

12 

9 
3 


4T 


6.7 
3.7 
11*  1 

12.5 
20.0 
•0 

•  0 

•  0 

♦  0 

1*2 
2*0 

♦  0 

14.5 
12.8 
18*8 

•  0 
.0 
♦0 

7.7 
10*0 

♦  0 


4  22*2 
3  23*1 
1  20.0 


6*3 
11*1 
4*9 

12*0 
15*8 
7*0 


9  vl6.1 
6  23.1 
3  10*0 


2.6 
.0 
5.0 

8.3 
8.3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


21  100*0 
17  100*0 


4 

100*0 

1 

20*0 

1 

25*0 

0 

*0 

1 

2-9 

1 

4*3 

0 

•  0 

1 

1 

0 

•  0 

3 

21** 

2 

28*6 

1 

14*3 

2 

4.7 

1 

4*2 

1 

5.3 

49  INSTITUTIONS) 
3  120  7*7 

8*3 


OH  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  * 
FEMALE  4  79 

MALE  0        *0  41 

OKLAHOMA 

OK    BARTLE'VILLE  WESLEYAN  C 

70TAL  0        *0  0 

FEMALE  0        *0  0 

MALE  0       *0  0 


6*8 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0, 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

0  , 
0 

1 
1 

0 

r 

1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


2.2 
3*7 
*0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  6 
1*0 

.0 

*0 

•  0  ' 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

*0 
"  *0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

.  *o 

*0 

2*6 
5*3 

•  0 

4*2 
4*2 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
*0 
*0 

•  0 
*0 
*0 

•  0 
*0 
*0 

•  0 
*0 
*0 


HISPANIC 
NUMBER 


3 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


5  .3 
5  .5' 
0        *0  < 


1 

2.2 

5 

11*1 

0 

•  0 

2 

7*4 

1 

5*6 

3 

16*7 

0 

.0 

1 

12.  5 

0 

.0 

1 

20*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o  ?N  »o 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

1.8 

0 

.0 

3 

2.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

16  4 

0 

•  0 

6- 

15*4 

0 

•0 

3 

18.8 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

7  7 

0 

♦  0 

i 

ICO 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

<t  A. 

7 

38*9 

0 

•  0 

5 

38*5 

1 

20.0 

2 

40*0 

0 

♦  0 

8.3 

0 

.0 

3 

11*  1 

0 

♦0 

1 

4*8 

1 

1*0 

■  3 

13*0 

0 

•0 

9 

15*8 

1 

2*3 

4 

9.3 

1 

1.8 

10 

17a 

0 

♦  0 

6 

23*  1 

1 

3.3 

4 

13*3 

0 

♦  0 

2 

5.  1 

0 

♦0 

1 

5.3 

0 

.0 

1 

5.0 

0 

*0 

3 

12*5 

0 

♦  0 

3 

12*5 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

*  o 

.0 

0 

*0 

21 

100*0 

0 

.0 

17 

10C.0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

1 

20*0 

0 

.0 

1 

25*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

2.9 

0 

.0 

1 

4*3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3*6 

0 

.0 

1 

6*7 

0 

.0 

0 

*0 

b 

•  0 

3 

21*4 

0 

.0 

2 

28*6 

0 

•  0 

1 

14*3 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


2*3 
4*2 
.0 


7.0 
8.3 
5.3 


136  C*8 
91  9*6 
45  7*5 


40  88*9 

0 

•  0 

45 

25  92*6 

0 

.0 

27 

15  83*3 

0 

•  0 

1  O 

7  87*5 

a 

•  0 

8 

4  80*0 

0 

.0 

5 

3  100*0 

0 

•  0 

3 

16  100*0 

0 

•  0 

16 

10  100*0 

0 

•0 

10 

v         6  100*0 

0 

•  0 

6 

163  97.6 

1 

•  6 

167 

98  96*4 

1 

1.0 

102 

65  10C.0 

0 

•0 

65 

45  81*8 

1 

1*8  * 

55 

32  82*1 

1 

2.6 

39 

13  81.3 

0 

.0 

16 

27  10C.0 

o 

•  0 

27 

14  100*0 

0 

.0 

14 

13  100*0 

0 

.0 

13 

12  92*3 

o 

.0 

13 

9  90*0 

0 

.0 

10 

3  100*0 

0 

•  0 

3 

11  61*1 

o 

.0 

18 

8  61*5 

0 

.0 

13 

3  60*0 

0 

♦0  , 

5 

43  69.6 

1 

2.1 

48 

'23  85*2 

1 

3.7 

27 

20  °5*2 

0 

•  0 

21 

87  87*0 

o 

.0 

100 

48  84*2 

0 

.0 

57 

1    39  90*7 

0 

.0 

43 

46  82.1 

0 

.0 

56 

20    To. 9 

0 

.0 

26 

26  6t*7 

0 

^♦0 

30 

35  i9.7 

2 

5.1 

39 

17  89.5 

1 

5.3 

19 

18  9C*0 

1 

5.0 

20 

21  87*5 

0 

♦  0 

?4 

21  87*5 

0 

.0 

24 

0  *0 

0 

.0 

0 

4  SCO 

1 

20*0 

5 

4  100*0 

0 

•  0 

4 

0  *0 

1 

100*0 

1 

0  .0 

"0 

.0 

21 

0  *0 

0 

.0 

17 

0  *c 

c 

•  0 

4 

3  60*0 

1 

20.0 

5 

2  i>0*0 

1 

25*0 

4 

1  1CC.0 

'  0 

•0 

1 

34  97*1 

0 

•  0 

35 

22  95*7 

0 

.0 

23 

12  100.0 

0 

.0 

12 

25  96*2 

0 

.0 

26 

14  93.3 

0 

♦  0 

15 

11  1C0.0 

0 

•0 

1 1 

11  78*6 

o 

•  0 

14 

5  71*4 

0 

.0 

7 

6  85*7 

0 

•  0 

7, 

38  £6*4 

2 

4.7 

43 

20  83*3 

2 

8.3 

24 

18  94*7 

0 

/ 

.0 

19 

1*398  90*3 

15 

1.0 

1*549 

847  89*4 

9 

947 

551  91*5 

6 

1.0 

602 

11  100*0 

0 

•  0 

11 

8  1CC.0 

0 

•  0 

8 

3  1CC.0 

0 

.0 

3 

MC 


961 


965 


f 


TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR'S 


OEGREES  FOR  MAJOR  MELO  CONFERREO  B  f  INSTITUTICN^§fHlGH6R  EDUCATION  BY  RACE, 


ETHNIC  IT  Y»  *  ANO  SEXt 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER         <  NUMBER 

PSYCHOLOGY  (20001 

OKLAHOMA 


OK    BETHANY  NAZARENE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FENLLE  0  *0 

MALE  0  .3 

OK    CENTRAL  STATE  UNIVERSIT* 
TOTAL  2  ♦"•i 

FEMALE    •  1 

MALE      >     '1  3*' 
OK    EAST  CENTRAL  OKLA  STATE  U 
TOTAL  0  »0 

FEMALc  0  .0 

MALE  0  .0 

OK    NORTHEASTERN  OKLA  STATE  U 
TOTAL  t,     6  14-6 

FEMALE  2  1.3 

MALE  *  23*5 

OK    NT H4STN  OKLA  STATE  J 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  -  0  .0 

MALE  0  *0 

OK    OKLAHOMA  8 APT  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *3, 

FEMALE  0  *0 

MALE*  0  *0 

OK    OKLA  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMAiE  0  *0 

MALE  0  .0 

OK    OKLAHOMA  CITY  UNIVERSITY 


INSTITUTION  ATM  STATE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANpER  HISPANIC 

NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


OK    OKLA  PANHANDLE  SI  ATE  U. 
TOTALS  0  .0 

FEMALE  0  *0 

.SALE  0  .3 

OK    OKUA^TATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAt^  3  3*4 

FEHALc*  2  3*5 

MALE  1  3*1 

OK    ORAL  ROBERTS  UNIVERSITY 
TOTAL  T  5*0 

FEMALE  0        *0  - 

HALE  1  10*0' 

CK    PHILLIPS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

OK    STHESTN  OKLA  STATE  "J 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        ♦  } 

MALE  0  .0 

*  OK    STHMSTN  OKLA  STATE  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


OK    U  3?  OKLAHOMA  NORMAN  CAN 
TOTAL  5  7*0 

FEMALE  3  9*1 

MALE  2    *  5*3 

OK    U  Or  SCI  &  ARTS  OF  OKLA 
TOTAL  0  ♦<£ 

FEMALE  0  •O 

MALE  0  *0 

OK    UNIVERSITY  OF  TULSA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•0 
.0 
•  0 


OK  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  17 
FEMALE  8 
MALE  9 

OREGON 


0 
0 
0 

4 

2 
2 

0 

6 
o 

3 
3 

a 

o 
o 
o 

2  ' 

2 

0 

2  * 

2 

0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

1 
1 

0 

0 

0 
0 

3 
1 

2 

0 

X 
0 

A 
1 

3 

0 
0 
0 

1 

•? 


NUMBER 

• 
* 

4 

* 

.o  4 

0 

•  0 

•  0 

A 

u 

♦  0 

•  0 

A 
U 

•  0 

6*5 

0 

•0 

9*  5 

0 

*  0 

7*7 

0 

♦  0 

•  0 

0 

•  *u 

•  u 

o 

♦  0 

•  0 

0 

o 

7*3 

0 

•  0 

12  •  5 

0 

Q 

♦  0 

0 

#  Q 

•3 

3 

♦  0 

♦  0 

o 

♦  0 

♦  0 

0 

o 

18*2 

v  0 

.0  • 

26*6 

0 

♦  0 

•  0 

0 

♦  0 

20.0, 

0 

•  0 

25*3 

0 

•  0 

♦  0 

0 

•  0 

21*  A 

0 

•  0 

20*0 

>  0 

♦  0 

25*0 

0 

•  0 

—  0 

0 

•  0 

•0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

2*2 

0 

.0 

1*8 

0 

♦  0 

3  .1 

0 

♦  0 

5*0 

0 

.0 

10*0 

0 

♦  0 

•  0 

*  o 

♦  0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

♦  0 

♦  0 

o 

♦0 

18*8 

0 

14.3 

0 

•  0 

22*2 

0 

•  0 

♦  0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

5*6 

1 

1*4 

3*0 

0 

♦  0 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


7.9 

•  0 

•  0 

•  0 

4*2 

•  0 
16*7 


A*  3 
3*5 
5*3 


[NSTITUTIONSI 
3 


OR    COLUMBIA  CHRISTIAN  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE.  0        . 0 

OR    GEORGE  FOX  COLLEGE 
•    TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OR    LEWIS  ANO  CLARK  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


25 
15 
10 


•  0 

•  0 

•  0 

6*7 
12*5 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


2.6 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

*0 

•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


0 

•  0 

0 

•0 

Q 

♦  0 

0 

•0 

0 

0 

ft 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

ft 

0 

•  .0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100*0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

Q 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦c 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  c- 

1 

•  3 

1 

•  A 

0 

•0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


*0 
♦  0 
*0 

*0 
♦0 
*0 

*0 
*0 

♦o 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN     .  * 

«  € 

NUMBER  * 


TOTAL 
NUMBER 


0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

6 

12*8 

3 

14*3 

3 

11*5 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0< 

♦  0 

9 

22*0 

5 

20*8 

23*  5 

0 

*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

2 

18*2 

2 

23*6 

0 

•  0 

2 

20*  0 

2 

2S*0 

0 

-  *0 

*3 

21*A 

2 

20.0 

1 

25*0 

1 

100*0 

a 

100*0 

0 

•6 

5 

5*6 

3 

5*3 

2 

6*3 

2 

10*0 

1 

10*0 

"1 

10*0 

0 
0 
0 

3 
1 

2 

0 
0 
0 

10 
4 

6 

0 
0 
0 


*0 
*0 
*0 

18*8 
14*3 
.22.2 

*0 
•  0 
*0 

14*1 
12*1 
15*8 

*0 
*0 

*c 


1  4*2 

0  *0 

1  16*7 


44 

24 
20 


11*1 
10*6 
11*8 


•  0 
.0 

•  0 

6*7 
412*5 
*0 


v. 


7  '100*0 

0 

•  0 

6  100*0 

Q 

♦0 

1  100*0 

0 

•  0 

41  87*2 

0 

•  0 

18  85*7 

o 

♦  0 

23  88*5 

1 

0 

•0 

11  100*0 

0 

•  0 

7  10C*0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

.0 

32  78*0 

0 

.0 

19  79*2 

0 

ft 
•  u 

13  76*5 

0 

•  0 

1  1,00*0 

0 

•0 

o  *o 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

.0 

9  81*8 

0 

•  0 

5  71*4 

0 

♦  0 

4  1C0*0 

0 

•  0 

8  80*0 

0 

.0 

6  75*0 

0 

•  0 

2  100*0 

"o 

♦  0 

11  78.6 

c 

\o 

8  80*0 

♦  0  * 

3  75*0 

0 

.0 

0  *0 

0 

♦0  . 

0  *0 

0 

♦  0 

o  *o 

0 

♦  0 

84  94*4 

0 

*0 

54    94*7  » 

o 

♦  0 

30  93*8 

0 

♦  0 

18  90.0 

0 

♦0 

o 

♦  0 

9  90*0 
- 

0 

.0 

8  100,0 

0 

.0 

5  100*0 

o 

♦  0 

3  100*0 

0 

I 

13  81*3 

0  " 

.0 

6    85*7  * 

0 

.0 

7  77*8 

0 

.0 

l;* 100*0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

♦0 

9  100*0 

0 

.0 

61  85*9 

0 

*0 

29  87*9 

0 

1  *0 

32  84*2 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

♦  0 

2  100*0 

0 

♦  0 

1  1C0.0 

0 

.0 

23  95*8 

0 

.0 

18  10C.0 

0 

•  0 

5    83*3  * 

0 

♦0 

352  88*9 

0 

•  0 

202  89*4 

0 

♦  0 

150  €8*2 

0 

•  0 

6  85*7 

1 

14*3 

4  100.0 

0 

.0 

2  66*7 

1 

33*3 

14  93*3 

0 

•  0 

7  87*5 

0 

•  0 

7  100*0 

0 

•  0 

34  100*0 

0 

•  0 

22  100*0 

0 

•  0 

12  10C.0 

0 

•  0 

7 
6 
1 

47 
21 

26 

11 
7 
4 

41 

24 
17 

1 
0 
1 

11 
7 
4 

10' 
8 

'  2 

14 
10 
4 

1 
1 

0 

69 

57 

32 

20 
10 
10 

6 

5 
3 

16  . 
7 
9 

U 

2 

.9 

71 

33 
38 

3 
2 
1 

24 
16 

6 


396 
226 
170 


7 
4 

3 

15 
6 
7 

34 
22 
12 


4 


ERLC 


962 


i  a  • 

TABLE  B*    TOTAL  BACHELOR*  S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTION  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
-  mnKMM*        ETHNICITY-  ANO  SEX$     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1*7* 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  < 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SlANOER 


" NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


bHlT£ 
NON-HISPANIC 

NLM8ER 


NOh-RE SIOENT 
AL  IEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


PSYCHOLOGY  (200O) 


OREGON  » 

OR    LI  NF I  ELD  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

OR    EASTERN  OREGON 

TOTAL.  1   .  0 

FEMALE  0 

HALE  X> 


.0 
.0 
•  0 

ST  COLLEGE 
•0 
0 
0 


OR    OREGON  COLLEGE  CF  ED 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
OR  ORcGON 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 

OR    PORTLANO  STATE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

HALE  0 

OR    STHN  OREGON  ST  COLLEGE 

TOTAL  .0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OR    U  OF  OREGON  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 
OR    PACIFIC  UNIVERSITY 


0  .0 

0  .0 
•  0  .0 

STATE  UNIVERSITY 
Z  5.9 

1  5.3 
I  6.7 

UNIVERSITY 
.0 
0 
0 


TOTAL 

,    FEMALE                 0  ,0 

MALE                 0  .0 
OR    REEO  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

FEHALF                 0  .0 

MALE                 0  .0 
OR    UNIVERSITY  OF  PORTLANO 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

HALE                 0  .0 
OR    WARNER  P4CIFIC  COLI  EGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

HUE  0  .0  &  „ 
OR    WESTERN  BAPTIST  COLLEGE  ' 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 
OR    WILLAMETTE  UNIVERSITY 

TOTAL    ,             0  .0 

FEMALE                 0  .0 

HALE    !             0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

I 

1 
I 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.3 

3.2 
4.0 
2.2 

.0 
.0 
.0 

.9 
.0 
1.9 

8*3 
16.7 

♦  0 

•  0 
.0 
.0 


2  15.4 
1  14.3 
1  16.7 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


OR         STATE  TOTALS  <  s— 
TOTAL    1  2 

FEMALE                 I  •* 

MALE                 1  •* 

PENNSYLVANIA  »> 


ft  INSTITUTIONS) 
8  1.7 

•5 


1.9 
1.5 


PA    ALBRIGHT  COLLEGE 

'    TOTAL  0  .0 

FEMALE  *  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    ALLEGHENY  COLLEGE  # 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

PA    ALINTWM  C  SNT  FRAN  OESALS 

TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    ALLIANCE  COLLEGE 

TOTAL  0  . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    ALVERNIA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    BEAVER  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -0 

PA    BLOOMSBURG  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMtLE 
MALfi 


0 
0 
0 

0 

8' 

0 
0 
Q 

0 
0 
0 

i 

0 

1 

1 
1 

0 

1 

0 

1 


.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

16.7 

•  0 
25.0. 

6.7 
6.7 
•0 

3.0 
.0 
7.1 


0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 
? 

14.  7 

2 

10.5 

3 

20.0 

3 

3.2 

2 

4.0 

I 

2.2 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

4.5 

1 

1.7 

4 

7.5 

1 

6.  3 

0 

•  0 

1 

16.7 

2 

6.3 

1 

6.7 

1 

5.9 

1 

7.7 

1 

.  If  .3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

17 

3.7 

7 

2.7 

10 

5.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

*.0 
.0 
.0 

.0 
♦  0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0* 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0  - 

.0 
.0 
^0 

.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.9 

1 

1.7 

0 

1  .0 

0 

.0 

0 

•0  . 

0 

.0 

1 

3.1 

1 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

♦  4 

2 

.6 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.,0 

0 

f 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

„  0 

.0  " 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.0 

0 

.0 

1 

7.1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

7 
3 
4 

6 
4 
2 

0 
0 
0 

7 

2 
5 

2 
1 
I 


•  0 

.0  4 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.c 

20.6 
15.8 
26.7 

6.3 
8.0 
4.4 

.0 
.0 
.0 

6.3 
3.4 
9.4 

16.7 
16.7 
16.7 


3  9.4 

2  13*3 

1  5*9 

3  23.1 

2  28.6 
1  16.7 


29 
15 
14 


.0 
.0 
•  C 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


6.3 
5.7 
7.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

c 

.0 

1 

25.0 

1 

6.7 

I 

6.7 

0 

.0 

2 

6.1 

0 

'.0 

2 

.4.3 

I  A  A  A 

14   100. C 

0 

.0 

11  100.0 

0 

A 

•U 

3  1CC.0 

0 

.0 

8  10C.0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

1  100.0 

.0 

31  100.0 

0 

.0 

18  100.0 

0 

.0 

13  100.0 

0 

•  0 

26'  76.5 

1 

2.9 

16  £4.2 

0 

.0 

10  66.7 

1 

6.7 

87  91.6 

2 

2.1 

46  92.0 

0 

.0 

41  91.1 

2 

4  .4 

21  87.5* 

3 

12.5 

14  82.4 

3 

17.6 

7  100.0 

0 

•  0 

104  92.9 

1 

.9 

56  94.9 

1 

1.7 

48  9C.6 

0 

.0 

10  83.3 

0 

.0 

5  83.3 

0 

.0 

5    83  •  3 

0 

.0 

29.  90*6 

0 

.0 

13  .86.7 

0 

•  0 

16  94.1 

0 

*0 

10  76*9 

0 

.0 

5  71*4 

0 

.0 

5  83.3 

0 

.0 

7  100*0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

4  1C0.Q 

0 

j  .0 

11  100.0 

0 

.  «0 

9  1C0.C 

0 

.0 

2  100*0 

Q> 

.0 

14  100*0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

..0 

7  1CC.C 

0 

♦  0 

426  92*0 

8 

1.7 

243     $2*  7 

1.5 

183  «1.0 

'  2.0 

14  100.0 

1 

0 

.0 

.  9  ICO,  0 

0 

♦  0 

5  100.0 

0 

.^0 

39  ICC.O 

0 

.0 

32  100*0 

0 

.0 

7  10C.0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

.0 

3  ICC. a 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

.0 

1  10C.0 

0 

.0 

1 

0 

5 
2 
3 

14 
14 

0 


1C0.0 
.0 

«3*3 
1CC.0 
75i0 

93.3 
93.3 
•  0 


31  93.9 
19  10C*0 
12  85.7 


0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
..0 

.0 
.0 

.0  i 

.0 

.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


14 

11 

3 

8 
7 
1 

31 
18 
13 

34 
19 
15 

95 
50 
45 

24 
17 
7 

112 
59 
53 

12 

6 
6 

32 
15 
17 

0 

13 
7 

6 

7 
3 
4 

11 

9 
2 

14 
7 
7 


463 
262 
201 


14 

9 
5 

39 
32 
7 

7 
3 

'  4 

I 
1 

0 

6 
2 
4 

15 
15 
0 

33 
19 
14 


;erlc 


963 


96? 


t 


TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONfERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  E0OCAT1CN  BY  RACE^ 
ETHNIC  I TV t  AND  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  U78-197* 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 

PSYCHO  LCGY  120  00) 

PENNSYLVANIA 

PA    8*YN  HAWR  COLLEGE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISIANOE* 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
"NON-HISPANIC 


NON-RESIOEN  T 
ALIEN 


,  TOTAL  0 

•  0 

1 

12*5 

FEmLE              »  0 

I 

12*5 

MALE  ■  0 

.ok 

0 

*  *9 

PA    8JCKNELL  UNIVERSITY 

§♦5 

3.3 

TCT  A4c       0  ~0 
FEMALE:  .9 

.0 
•  0 

4 
I 

>        MALE  0 

•  0 

3  * 

17.6 

PA    CA 6ft  INI  COLLEGE 

TOTAL  -0 

.0 

c 

.0  « 

FEMALE  0 

.0 

0 

♦0 

MA  cE  0 

♦  3 

0 

PA    CALIFORNIA  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

I 

S*3 

•HALE  0 

•  0 

o 

♦  0 

MALE  0 

•  0 

I 

11.1 

PA    CARLOW  COLLEGE 

6.7 

TOTAL  (0 

•  0 

2 

FcMALE              '  C 

•  0 

6.9 

HALE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

PA    CARNEGIE- MELLON 

u 

TOTAL                 C  • 

•  0 

1 

5*6 

FEMALE  0 

•  0 

I 

10.0 

MALE  0 

\3 

0 

♦  0 

PA    CEDAR  CREST  COLLEGE 

TOT  AL  0 

♦  0 

o 

♦  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•0 

MALE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

PA    CHATHAM  COLLEGE- 

TOTAL  0 

•  0 

o 

♦0 

FEMALE  0 

.0- 

o 

•  0 

MALE          »  0 

•  0 

0 

♦0 

PA    C-ttSTNUT  HILL  C 

CLLEGE 

TOTAL        ■*  0 

♦  0 

1 

5*3 

FEMALE  0 

.0 

1 

5.3 

MALE  0 

♦  9 

o 

.  *0 

PA    CHEVNEY  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

17 

lOu.O 

FEMALE  0 

.0 

10 

100.0 

MALE  0 

♦  0 

7 

100.0 

PA    CLARION  STATc  C 

MAIN  CAN 

TOTAL  0 

.3 

3 

10.0 

FcMALE  0 

♦  0  • 

1 

5.0 

MALE  0 

.0 

2 

20.0 

PA    COLLEGE  M ISERI  CCRCI  A* 

JCTAL  0 

.0 

.0 

FEMALE  0 

♦  0 

♦  0 

MALE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

PA    OICKlnSON  COLLFoE 

TOTAL  0 

.0 

1 

3.6 

FEMALE              0  0 

.0 

o 

.0 

MALE  0 

.0 

1 

11.1 

PA    OJQUESNE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

3 

5.7 

FEMALE  0 

•  0 

2 

5.9 

MALE  0 

•  0 

I 

5.3 

PA    EASTERN  COLLEGE 

13.6 

TOTAL  0 

♦  o 

3 

FEMALE  0 

♦0 

2 

16.7 

MALE  0 

•  0 

1 

10.0 

PA    EAST  STROUOSBG 

ST  CCt  EGE 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

o 

♦  0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

PA    EOINBORO  STATE 

COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

o 

.0 

FEMALE  0 

♦  0, 

0 

•  0 

KALE 

.0 

o 

♦  0 

PA    EL  1 2A6ETHTCWN  X 

CLLEGE 

0 

TOTAL  0 
FEMALE  0 

♦  0 

•  0 

I 
I 

12>*. 

MALE  0 

'.0 

0 

•  0 

PA    FRANKLIN  A NO  MARSHALL  C 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0  f 

0 

•  0 

MALE  0 

0 

.  .0 

PA    GANNON  COLLEGE 

TOTAL  0 

0 

•0 

FEMALE  0 

♦  0  1 

•  0 

MALE  0 

♦  0 

I: 

•0 

PA    GENEVA  COLLEGE 

TOTAL          *  0 

•  0 

7.7 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

HALE  0 

•  0 

I 

20.0 

PA    GETTYSBURG  COLLEGE 

2.4 

TOTAL?  0 

•  0 

I 

FEMALE*  0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE  0 

•  0 

I 

12.5 

c 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.6 

1 

10.0 

ft 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

!  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

ER 

% 

* 

NUMBER 

X 

NUMBER  t 

NUMBER 

t 

0 

.0 

• 

1 

7  87*5 

o 

♦  0 

0 

•°. 

1 

12*5. 

7  87.5 

•  0 

•  0 

0 

.0' 

0 

.0 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

^ 

0.3 

42  89.4 

1 

2*1 

0 

•  0 

1 

3*3 

28  93.3 

1 

3.3 

0 

.0 

3 

17*6  » 

14  82*4 

0 

•0 

<• 

0 

.0 

0 

A 

•  u 

2  103.0 

o 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.  C 

1  100.0 

0 

.0 

0 

#0 

0 

.0 

l  140*0 

0 

•  0 

0 

.0 

I 

5.  3 

18  94*7 

o 

♦  0 

0 

•  0 

,  0 

♦  0 

10  100*0 

0 

•  0 

*  0 

.0 

'  I 

11*  1 

8  88*9 

0 

•3 

0 

.0 

c 

6.7 

28  93.3 

v.  0 

♦  3 

0 

•  0 

2 

4^9 

27  93*1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

& 

11.1 

1L6    86*  9 

o 

♦  3 

0 

•  0 

2 

20.0 

Tp     80*0  ' 

0 

•3 

0 

.0 

c 

.0 

8  100*0 

0 

♦0„ 

0 

.0 

0 

A  J      A  W  *  V 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

»*o 

13  100*0 

0 

♦0 

0 

.0 

.0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

a  i  nn  a  - 
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TOTAL                  1  »8 

11 

8*6 

2 

1.6 

FEMALE                 0  .0 

6 

7.9 

1 

1.3 

HALE                  1  1*9 

5 

9*6 

1 

1.9 

PA    U  OF   PITTS eG  MAIN  CAMPUS 

I 

TOTAL  1 

17 

6*3 

.4 

FEMALE                 1  »7 

11 

7*6 

0 

•  0 

MALE                  0  .3 

6 

'  1 

.6 

PA    U  OF  PITTS6G  JCHftSTkN  CAM 

TOTAL     k             0        .0  »0 

,  0 

•  0 

FEMALE     {J           0        *0  *^ 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE     V           0  «0 

0 

0 

.0 

PA    UNIVERSITY  OF  SCR  ANT  ON 

TOTAL                 0  .0 

cr 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE               *  C  .3 

0- 

•  0 

0 

•  0 

MALE            -     0  *D 

0 

S° 

o  • 

♦  0 

PA    Ul  SINUS  COLLEGE 

TOTAL                  0  .0 

2 

8.7 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

1 

11*1 

0 

•  0 

MALE                 0  ,0 

1 

7*1 

0 

.0 

PA    VILLA  MARIA  COLLEGE 

TOTAL        »          0        .0'  4 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE  .               0  .0 

0 

♦  3 

0 

.0 

HALE                 0  .3 

0 

•3 

0 

•  0 

'NUMBER 

%  NUMBER 

I 

NUMBER  t 

NUMBER 

■<  t 

NUMBER 

■ 

•3 

0 

o 

1 

.  2*1 

46  97*9 

0 

•  0 

^7 

o 

0 

.  0 

32  100*0 

0 

•  0  v 

32 

'  0 

♦  0 

1  .. 

14  93*3 

0 

•o 

15  % 

0 

.3 

0 

.0 

4  1C0*0 

• 

0 

•  0 

4 

0 

A 

♦  u  * 

0 

»  *0 

4  100*0  * 

0 

•  0 

4 

0 

0 

•  0 

0    *  *0 

0 

•  0 

0 

1 

*  " 

9 

143  x'^4»l 

0 

♦  0 

0 

•  0 

6 

6*  9 

81  9)*1 

0 

.3 

1 

1*5 

3 

4.6 

62  9!S*4 

0 

*0 

** 

65 

0 

o 

1 

25*0 

3  75*0 

0 

•0 

4 

0 

.0 

\ 

25*0 

3  75*0 

0 

•  0 

4 

0 

.0 

•  0 

0  *0 

0 

•0 

i  0 

0 

♦  0 

2  * 

14*3 

12  85*7 

o 

•  0 

14 

0 

♦  0 

2 

22*  2 

7  77*8 

*  0 

•  0 

9 

0 

•0 

0 

♦  0 

5  100*0 

0 

♦  o  t 

r>  „ 

♦  0 

c 

*0 

19  1C0*0 

0 

•  3 

1  o 

'  \ 

ft  . 

0 

•  0 

19  100*0 

0 

.0 

y  19 

o 

•  0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

.0 

0 

s> 

*  14 

0 

.0 

0 

*0 

12  100*0 

0 

♦  0** 

o 

.0 

0 

•  0 

W  10C.0 

0 

•  0 

7 

0 

.3 

0 

•  0 

5  100*0 

0 

•  6 

5 

1 

2*4 

4 

9*8 

37    9C* 2 

0 

•  0 

41 

I 

3*6  % 

4 

14*3 

2*  85*7 

0 

.0 

28 

o 

•  0 

0 

♦  0 

13  100*0*' 

0 

.0 

13 

0 

•  0 

0 

*0 

10  100*0 

■  0 

•  0 

10 

_  ft 

♦  0 

0 

•  C 

0  *0 

0 

*0 

0 

^0 

.3 

3 

•  0 

10  100.0- 

t 

0 

*0 

10 

0 

• 

♦  0 

2 

9*1 

20  9C*9 

o 

♦  0 

22 

o 

♦  0 

2 

9*1 

t    20  90*9 

0  j 

*0 

22 

o 

♦  0 

0 

•  0 

^0  *0 

0 

«0 

0 

0 

♦  3 

4 

7*7 

*»8  92*3 

0 

♦  0 

o 

•  0  tr 

1 

3*  4 

28  96*6 

<  0 

—  *0 

29 

o 

•  J  ¥ 

3 

13*0 

20  87*0 

0 

'  *0 

29 

0 

♦  0 

*  2 

10*0 

18  90*0 

f 

0 

♦  0 

20 

o 

♦3 

1 

6*3 

15  93*8 

0 

*0 

16 

■  0 

Y 

♦  0 

1 

>£5*0 

3  75*0 

0 

_*0 

4 

0 

*  0 

0 

*0 

2?  100*0 

0 

* 

22 

o 

0 

•  0 

16  100*0 

0 

16 

o 

r° 

0 

•  0 

6  1C0.0 

*  ■  0 

«0 

6 

1 

4*2  v 

6 

25*0 

•    18    75*C  " 

0 

♦  0 

24 

1 

6*7 

5 

33*3 

10  66*7 

0 

*0 

15 

ft 

*  v 

*0 

1 

1 1*  I 

s  8  88*9 

0 

•3 

9 

0 

*0 

14 

*2*8 

95  87*2 

0 

♦  0 

1 09 

o 

•  0 

6 

2*  1 

58  87*9 

0 

•  0 

'  66 

o 

\ 

6 

,4*0 

37  86*0 

0 

*0 

43 

0 

♦  C 

0 

.0 

15  10C.0 

0 

•  3 

15 

o 

♦  0 

0 

•  0 

11  100*0 

0 

•  0 

11 

o 

*0 

0 

»  0 

4  100«O 

0 

A 

4 

0 

•0 

14 

10*9 

*      112  87*5 

2 

1.6 

1  c  o 

o 

•  0 

7 

9*  2 

67  88.2 

2 

2*6* 

76 

o 

13*$ 

45  86*5 

^0 

•i> 

52 

♦  4 

20 

7*4 

236  87.1 

1 5 

5*5 

£11 

-  J 

♦  3 

12 

6*3 

123  65*4 

9 

6*3 

144 

1 

.6 

6 

6* 3 

113  89*0 

6 

4.7 

127 

0 

♦  0 

0 

.0 

28  ♦  96  «6 

1 

3.4 

JO 

o 

•  0 

0 

*0 

20  95*2 

1 

4.6 

21 

o 

♦  0 

0 

*0 

8  100*0 

0 

♦  0 

6 

0 

♦  0 

0 

*0 

22  100*0 

0 

•  0 

0 

•0  o 

0 

>  ,*0 

'    9  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

13  100*0 

9 

•0 

i  3 

0 

.0 

2 

8*7 

21  91*3 

0 

•  0 

23 

0 

.0 

1 

11*1 

8  88*9 

0 

•  0 

<< 

0 

.0 

1 

7.1 

13  92*9 

0 

14 

0 

♦  0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

1 

0 

•  0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

1 

0 

•  0 

0 

'.0 

0  *0 

0. 

•  0  " 

0 

9 
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9;o  ' 


966 


•      A  *  t 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NO  MA  £  A  X 


*    . SLACK  ASIAN  Oft' 

NON-WlSPANIC  PACIFIC  I  SUNOEA 


NUMBER 


NUH8EA 


HISPANIC 
NUMBER 


nWer 


WHITE 
NON-MI  SPAN I C 


***-AESIGEHT 
ALIE# 

NUMBER. 


TOTAL 
NUN8EA 


PSYCHOLOGY  (20C0I 

PENNSYLVANIA  ^ 

PA    VlLLANCVA  UNIVERSITY 
TOTAL  .0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    WASHINGTON  JEFF  COLLEGE 
TOTAL  0        .0  • 

aF£NA\E  O.  .0 

MALE  0        .0  \ 

PA    WAYNES  BURG  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  <>*•  .0 

HALE  0        »0  . 

PA    WEST  CMESJEA  ST  CQLCECE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  •  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    WESTMINSTER  COLLEGE 
TOTAL  0  i 

FEN4.LE  0 
MALE  0 
PA    NlOENEft  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


PA    WILKES  COLLEGE 

TOTAL                C  -0 

FEMALE                0  .0 

'    MALE                 0  .0 
PA    WILSON  COLLEGE 

TOT>L                0  •    .0  . 

'    FEMALE                0  »0 

MALE                 0  .0 
PA    YORK  COLLEGE  PENNSYLVANIA 

•  TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

HALE                 0  .0  , 


I  > 

2.1 

,0 

•0 

• 

Q. 

♦  0 

"c 

•  0 

I 

4.8 

0. 

•  0 

0 

N  .0 

*o  r 

.0 

0 

.0  • 

0 

.1 

o 

.0 

0 

1 

10*0 

0 

,0 

0 

,.0 

0 

.0 

o 

•  0 

,) 

2 

5*6 

0 

*ov» 

•  0 

| 

7.f  » 

0 

: 

/  - 

0  ' 

•  0 

o  / 

♦  0 

0 

•  0  • 

0  \ 

♦  0 

0 

.  •° 

0 

.0 

t 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

».2  % 

0 

.0 

I 

4.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

U.7 

0 

•  0 

I 

16*7 

0 

.0 

0 

♦  0  ' 

0* 

.0 

0 

.  •<> 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

'  .0 

0 

*0 

PA         STATE  TOTALS  < 
TOTAL  3  ♦! 

FENUE  2  ♦! 

MALE  1 

AHOOE  ISLANO 

RI     BARRINCTON*  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .  .0 

MALE  .  0  **0 

RI    MOWN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

RI    PROVIDENCE  CCLLEGE 


62  INSTITUTIONS) 


TOTAL^ 

TO 

riVrhooe 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 
RI  ROGER 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
RI  SALVE 
TOTAL 
FEMALE  « 
HALE 
RI    U  OF  RHODE 

TOTAL 
'  FEMALE 
MILE 


0  *0 
0  .0 
0  .0 
ISLANO  COLLEGE 
0 
0 
0 

WILLIAMS 

0 
0 

C 

GINA -NEWPORT 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
ISLAND 
2  ,  1.9 
2  *  2*6 
0  #0 


WII 

1 


.0 

•  0 
.0 

MAIN  CAN 

•  0 

•  0 
»0 


147 
94 
53 


0 
0 
0 

5 
3 
2 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


6*3 
6*4 
6*1 


RI         STATE  TOTALS  ( 
^      TOTAL  2 
FEMALE  2 
MALE  0 


7  INSTITUTIONS) 
7  2*0 
4 
3 


1.7 
2.7 


Sp^TH  CAROLINA 


■/ 

SC.  6APT  COLLEfifc  AT  CWASTN 

TOTAL                 0        .0  *  f2*2 

FEMALE                0       .0  2  16.2 

HALE  0  .0  2  26.6 
SC    CENTMAL  WESLEY AN  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  2  22.2 

FEMALE                  0        .0  0  .0 

HALE   #             0        .0  2  40.0 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.2 
.2 
.2 


.0 
.0 
.0 

1.6 
2.9 

•  0 

.0 
.0 

•  u 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
.0: 


*5 

Q  * 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

A 

u 

•  0 

0 

.0 

0 

•o  — 

V 

0 

4* 

0 

-  .0 

0 

♦  0  ■ 

0 

0 

♦o 

c  .0 

0 

.  .0  ^ 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

•  .0 

0 

♦  •o 

\ 

1  2.1 

0  .0 

1  4*1 


47 
27 

20 


97*9 
100.0 
95.1 


0 
0 
0 

1 
0 
1 

A 

o 

0 

-  0 

0 
0 
0 


.0 
.0 


14  100.0 
•  6*  100.0 
8  1C0.O 


ICQ 
.0 
50.0 

,5.6^- 
4.5^ 
.  7.1 

•0. 
.0 
.0 

.0^ 

.A  .  o 

-  .0 


9C.C 
1O0.O 
50*0 

94.4 

95.5 
92.9 


I. 


i  3:2 

Pi  „  6.3 
«  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

•  0 

0 
0 

<<  0 


.0 
♦  0 


;6 

«.5 
♦  7 


16.7 
It.  7 
•  0 

.0 
.0 
.0 


166  %*2 

106  7*2 
62      7. 1 


8  100.0 
.  6  100.0 

2  100.0 

1?  93.8 

4  1C0.0 
11  91*7 

30  <6*8 
15  93*8 
15  10C.O 

5  83.3' 
5  63.3 
0  ,  .0 

9  1CCC 
9  100.0 
0  .0 


2.156  91.9 
lt35T  91.9 
801  •  92.0* 


0 

.0 

0 

-*.o 

0 

.0 

•    0  • 

♦  0 

0 

-° 

•  0 

1 

1.6 

7  » 

11.1" 

1 

2.9 

5 

14.  T 

9  100.0  J^t 

7  10C.0 

2  1CC.0  " 


56 
29 


66*9 
65.3 


.0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.  3 
.0 


2 

6.** 

27  *93.1 

0 
0 
0 

.0  " 

.0 

.0 

•v 

4r„ioa,*  , 

27  100.O> 
15  lCC.O^ 

1» 

•  1 

0 

1.0 

1.4 

•  0 

*  69  90.6 
64 

25  69.3 

1 

'  0 

1 

5.0 
li.5 

* 

19  95.0 
12  100.0 
"  7  67.5 

0 
0 
0 

w.0 

.0 
.0 

7  1CC.0 
5  1CC.0 
2  100. p 

2 
2 
0 

1.9 
2.6 

.c 

J04\  97.2 
^75    96.2  . 
29  100,0 

11  3.2 
8  3*4 
3  2*7 


4  .'22*2 

2  ,81^ 


2  28.6- 

2  '.22*2 
0  .0 
2  4C*C^ 


326  94*2 
219  94*0^ 
107  94*7 


14  7T.6 
9  61.6 
5  .  71*4 


7  7T*C 
4.100*0 
3  6C*0 


•a 
**o 

;o 


.0 

♦o^ 

.0 
.0 


.0 

•  0 
.0 

.9 
1.3 

•  0 


9  2.6 
6  2.6 
3  2.7 


46 

27 
21 

14 
6 
6 

10 
6 

2 


0 

.0 

36 

o. 

.0 

22 

0 

♦o  - 

14 

0 

.0 

6 

3 

.0 

6 

0 

.0 

2 

1 

6.3 

■16 

0 

•  0 

1 

6.3 

1? 

0 

•  3 

31 

0 

•  0 

16 

0 

•  0 

15 

0 

-.0 

6 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

0  •»  .0 

9 

0 

•  0 

9 

0 

.0 

0 

21 

♦  9 

2.347 

13 

♦  9 

1.476 

e. 

r' 

»71 

i 

9 

0 

.0 

7 

0 

♦  0 

2 

0 

.3 

63 

0 

34 

04**^.3 

29 

0 

.0 

42 

0 

\0 

27 

-0 

.  .0 

15 

6 

8.2 

*  96 

5 

7.1 

70 

3 

10*7 

26 

0 

.0 

20 

0 

.0 

0 

•  0 

7 
5 
2 

.107. 
76 
29 


346 
233 
113 


0 

•  0 

16 

0 

•  0 

11 

0 

•  0 

■»7 

0 

•  0 

9 

0 

;o 

t  • 

4 

0 

.0 

5 

9 
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TAHLE  6.    TOTAL '6ACME LOR »S    OfcCnEES  FOR  MAJOR  FIELD  CCNFEHaSD- IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  »Y  RACSt 
ETMMlCrTV.  ANO  SESt     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  UOlAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


•       SLACK  'ASIAN  CA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


'  NUMBER 


NUN8  Eft 


HISPANIC 
.NUN6ER 


TOTAL. 
MINORITY 

NUMBER 


WUTE 
NON-HlSPANlC 

NUM6ER 


NCK-RESIOENT 
UUN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


PSvCK)LOGY  C2CC0) 

SOUTH  CAROLINA 

SC»CI7A0EL  NfLlTARY  C  OF  SC 
TOTAL  0  .3 

FEHALE  0  .3 

HALE  0  ,.3 

SC    CL  ENSON  UNIVEASITV 
*      TOTAL  0  .0 

F2MALE  0        . D 

MAE  0  .3 

SC    COkER  COLLEGE 

TOT AC  0  .0. 

FEHALE  0  .3 

HALE  0  .0 

SC    COLLEGE  OF  CHARLESTON 
TCT  AL  0  .0 

FeHALE  0  .0 

MALE  3  .3' 

_SC    COLUMBIA  CCL LEGE  * 
TOTAL  0  .3 

FEHALE  3  .3 

HALE  0  .3 

SC    CONVERSE  COLLEGE 

TOTAL  0  .3 

TEHALE  0  .3 

MALE  0  .3 

SC    £RSkINE>C  ANO  SEMlNOV 
TOTAL      *  0  .3 

FEMALE  0  .9 

HALE         '        C  .0 
SC    FRANCIS  MARION  COLLEGE 
TOTAL-     *       „  0"  .0 
FEHXLE  0  .0 

MALE  0  .J 

SC    FURNAN  UNIVERSITY 
TOTAL  3  .3 

FEMALE  0  .0 

HALE     »  0  .0 

SC  *LANDER  COLLEGE 

TOTAL  0    .  .0 

FEHALE  0    *  .3 

MALE  0  .0 

SC    LIMESTONE  ZOLLEGE 
TOTAL  0  .3 

FEMALE      4  0  .0 

MALE  .      «        0    t-  .0 
SC    \ErfBERRV  COLLEGE 

TOTAL  3  .0 

FcMALE  C"  -0 

.HALE  0  .3 

SC    PRESBVTERIAN  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE.  0 
SC     SC   STATE  COL  LEG E 


TOTAL 
FEHALE 
HALE 


SC     J  OF.  SC  AT  AlKEK 


TOTAL 
FEHALE 
HALE 


.3 
.0 

w.O 

.0 
.0 
.0 

.3 
.3 
.0 


SC    U  OF'SC  COASTAL  CAROLINA 


TOTAL 
FEMALE 
MAL* 


•t° 
.0 
.0 


SC     U  OF  SC  AT  COLUMBIA 
»      TOTAL  0     '  .3 

FEHALE  0     *  .3 

Hale  o  .0 

sc  u  of  <sc  at  spartanburg 

TO'.AL  0  ,.3 

FEMALE'  0  .0 

•     MALE  .  0  .0 

SC    Ml  NTH  ft  OP  COLLEGE 

TOTAL  0  .3* 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

SC    MOFFORO  COLLEGE 

TCT  AL  0  .3  . 

FEh*L  £  0  .0 

MALE  0  .0 


SC 


STATE  TOTALS  ( 


. TCT  AL 
FEMALE 
MALE 

SCUTH  DAKOTA 


.0 
.3 
.0 


SO    AJGUSTANA  COLLECE 

TOTAl    *  0  .0 

FEMALE  0  .0 
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"     TOTAL  0>  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    TUSCULUM  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .3 

TN    UNION  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .3 

TN    DIVERSITY  OF  THE  SOUTH 
0  .3 
3  .0 
0  .0 
AT  CHATTANOOGA 
0  .0 
0  .3 
0  .3 
TENNESSEE  KNOX VlLLE 
2  1.9 
2  4.2 

o, 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TN    a  OF  TENN 
TCTAL 
FEMALE 
MALE 
TN    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 

TN    J  OF  TENNESSEE  AT  MARTIN 


TOTAL 
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MALE 


.0 
.0 
.0 


TN    U  OF  TENNESSEE  NASHVILLE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    VANDER9ILT  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

TN          STATE  TOTALS  (        33  II 

TOTAL                 3  .4 

FEMALE                 2  .4 

MALE                r  .3 

TEXAS 

TX    ABILENE  CHRSTN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


4BER 

I 

NUMBER 

c 

NUMBER 

- 

t 

\ 

'  0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  3 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

A 

.  u 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

.0^ 

1 

14.3 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

<0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

0 

.3 

0 

.0 

1 

33  .3 

I 

33.  3 

1 

3.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.7 

1 

5.6 

•  0 

0 

.0 

I 

5.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

o 

.  0 

3 

12.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

12.0 

r  1 

6.7 

0 

•  0 

0 

.0 

I 

6.  7 

»  2 

20.0^ 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

20.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

Q 

•  0 

u 

13.6 

0 

.0 

0 

.0 

8 

13.6 

5 

18.5 

0 

•  0 

0 

•0 

5 

1 8.  5 

3 

9.4 

0 

•  0 

0 

.0 

<*  3 

9.4 

4 

4.7 

2 

2.3 

0 

.0 

7 

8.1 

4 

7.5 

1 

1.  9 

0 

•  0 

5 

9.4 

0 

.0 

1 

3.0 

0 

.  0 

2 

6.  * 

30 

88.2 

0 

.0 

0 

.0 

30 

88.2 

20 

83.3 

0 

•  0 

0 

.0 

83.3 

10 

10C.°0 

0 

•  0 

0 

.0 

10 

L30.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

Q 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  - 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  0 

Q 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

« 0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.  3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

*  0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

4.8 

0 

.0 

•  1 

1.6 

,•"> 

6.5, 

1 

2.9 

0 

I 

2*9 

2 

5.7 

2 

7.4 

3 

• 

0 

.0 

2 

7.4 

4 

3.7 

1 

.9 

0 

.0 

7 

6.5 

2 

4.2 

1 

2.1 

0 

♦  0 

c 
? 

1 0.4 

2 

3.4 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

3.  4 

2 

9.1 

1 

4.5 

0 

.0 

3 

13.6 

2 

13.3 

1 

6.7 

0 

.0 

20.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

5.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.3 

1 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

8.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

"*  0 

•  0 

1 

1.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.9 

1 

2.8 

0 

•  0 

0 

•0 

I 

2.  8 

0 

.0 

0 

•  0 

0 
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0 
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93 
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4 
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4 

.5 
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67 
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3 

.6 
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.2 
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26 
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3 
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0 

.0 

0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 
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NON-HISPANIC 

NUMBER 


ERLC 
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ALIEN 

NUMBER 


TOTAL  « 
NUMBER 


30  96.8 

1 

3.2 

31 

24  96.0 

1 

4.0 

25 
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o 

.0 

6 

6  85.7 

0 

.0 

7 
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0 

.0 

4 
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o 
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3 
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0 

.0 

27 
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18 
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9 
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0 
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15 
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.0 

10 
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23 
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0 
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11 
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o 

.0 

12 
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0 

.0 

59 

22  81.5 

0 

.0 

27 
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0 

.0 

32 

79  91.9 

0 

.0 

86 
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0 

.0 

53 

31  93.9 

0 

.0 

33 

4  11.8 

0 

.0 

34 
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0 

.0 

24  ' 
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o 

.0 

10 
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0 

.0 

16 
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0 

.0 

9 
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0 

.0 

7 
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0 
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0 
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.0 

9 
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3  100.0 
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.0 
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.0 

0 
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0 
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0 

12 
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0 
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,0 
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0 

;o 
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12 
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.0 
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0 

.0 
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33  94.3 

0 

.0 

35 

25  92.6 

0 

.0 

27 

98  91.6 

2 
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2 

4.2 
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57  96.6 

3 

.0  , 

59 

19  86.4 

0 

.0 
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0 

.0 
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0 

.0 

7 
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0 
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7 
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0 
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17 
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1C 
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AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


BLACK  o  *$UN 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


PSYCHOLOGY  C200O) 
TEXAS 

TX    ANSELO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

TX    AUSTIN  COLLEGE 

TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.  .0 

TX    BAYLOR  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    BISHOP  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    OA LL AS  BAPTIST  CCLLEGE 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

HAL5  0  .0 

TX    EAST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -0 

TX    GUtF  COAST  BIBLE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

-     FEMALE  0  .0 

MALE  0        • 0 

TX    HAROIN-SIMMONS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    riOUSTDN  8APT  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


TX    HOWARD  PAYNE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TX    INCARNATE  WORD  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0„  .0 

TX    LAMAR  UNIVERSITY 

TOTAL  2  8.0 

FEMALE  1  *«3 

MALE  1 
TX    LUBBOCK  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0- 

FEMALE  0  •? 

NILE  0  •<> 

TX    M4AY  HARDIN- BAYLOR  C 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX    MC HURRY  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
TX  NIDWESTEK.'i 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

ST  UNIVERSITY 


.3 
.0 
.0 

.  <'ERSITY 
.0 
.0 
.0 

J 

.0 
.0 
.0 


TX    NORTH  TEXAS  ST  UN 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX    OUR  LADY  OF  LAKE 
TOTAL  0 
FEMALE  ° 
MALE  0 
TX    PAN  AMERICAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  .0 

VX    RICE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    SAINT  EDWARD'S  UNIVERSITY 


TDTAL 
FEMALE 
MALE 
TX    SNT  MARY'S 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

o  .0 

0  -0 

SAN  ANTONIO 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


3.6 
6.3 
.0 

11.1 

5.3 
25.0 

.0 
.0 
.0 

100.0 
100.0 
100.0 


1 

11.1 

1 

11.1 

0 

.0 

4 

11.4 

2 

9.5 

2 

14.3 

1 

33.3 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

«0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 
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.0 
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.0 

0 

.0 
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0 

.0 

1 
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1 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 
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4 
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3 
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4 
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3 
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1 

25.0 
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1  8.3 
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.0 
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.0 
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o 

.0 
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.0 

3 

IB.  8 
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0 

.0 

1 
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1 
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o 

.0 
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5 
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0 

.0 

0 

.0 

1 
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0 

.0 

2 
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o 

.0 

1 
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1 
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0 

.0 

1 
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i 
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0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 
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0 

.0 

0 

.0 
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0 
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0 

.0 

\ 
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o 

.0 

0 

.0 
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0 

.0 

0 

.0 

1 
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0 

.0 

0 
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o 
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o 

.0 

0 

.0 

4 
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0 

.0 

0 

.0 

2 
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0 

.0 

0 

•  0 

2 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

1 

16.7 

0 

.0 

1 

33.3 

1 

32.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6.1 

2 

6.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

20.0 

2 

20.0 

0 

.0 

I 

20.0 

1 

20.0 

0 

.0 

I 

33.3 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

38.5 

38.5 

0 

.0 

4 

36.4 

4 

36.4 

0 

.0 

1 

50.0, 

1 

0 

.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

3 

21.4 

4 

0 

.0 

2 

20.0 

3 

0 

.0 

1 

25.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

5.6 

1 

0 

.0 

1 

11.1 

'  1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

2 

2.8 

9 

0 

.0 

1 

2.6 

5 

0 

.0 

1 

3.0 

4 

0 

.0 

5 

41.7 

9 

0 

.0 

3 

37.5 

6 

0 

.0 

2 

50.0 

3 

0 

.0 

19 

70.4 

20 

0 

.0 

11 

73.3 

11 

0 

.0 

8 

66.7 

9 

0 

.0 

3 

10.0 

3 

0 

.0 

1 

6.7 

1 

0 

.0» 

2 

13.3 

2 

0 

.0 

5 

35.7 

5 

0 

.0 

1 

12.5 

1 

0 

.0 

4 

66.7 

4 

0 

.0 

6 

31.6 

7 

0 

.0 

5 

55.6 

5 

0 

.0 

1 

10.0 

2 

5C.0 

8.0 
6.3 
11.1 

12.5 
25'.0 
.0 

26.6 
30.0 
25.0 

.0 
.0 
.0 

5.6 
11.1 
.0 

12.5 
12.8 
12.1 

75.0 
75.0 
75.0 

74.1 
73.3 
75.0 

10.0 
6.7 
13.3 

35.7 
12.5 
66.7 

'3  6.8 
55.6 
20.0 


MITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


22 
12 
10 

22 
18 
4 

38 
22 
16 

0 
0 
0 

7 
7 

0 

31 
19 

12 

2 
0 
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5 
2 
3 

31 


22 
14 


7 

3 
4 

10 
7 

3 

6 
3 
3 

17 


63 
34 

29 

3 
2 
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1 

78.6 

1 

3.6 

7t>.0 

0 

.0 

83.3 

i 

8.3 

81.5 

0 

•  0 

94.7 

0 

.0 

50.0 

0 

.0 

95.0 

1 

2.5 

95.7 

0 

.0 
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I 
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.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 
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1 

1 1.  1 

r  7.8 
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11.1 

.0 
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.0 
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0 
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.0 
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.0 
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0 

.0 
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0 

lo 
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0 
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0 

.0 
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0 

\o 
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0 
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1 
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1 
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.0 
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0 

.0 
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0 
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0 

.0 

10C.0 

0 
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TOTAL 
NUMBER 


94.4 
88.9 
100.0 

87.5 
87.2 
87.9 

25*0 
25.0 
25.0 


6  22.2 
4  26.7 
2  16.7 


27 
14 
13 


6 
2 

10 

6 


90.0 
93.3 
86.7 

57.1 
75.0 
33.3 

52.6 
44.4 
60.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 
0 

1 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

2 
0 
2 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.7 
.0 
8.3 

.0 
.0 
.0 

7.1 
12.5 
.0 

10.5 
•  0 
20.0 


28 
16 
12 

27 
19 


40 
23 
17 

3 
2 
1 

9 
9 

0 

35 
21 
14 

3 
1 

2 

6 
3 
3 

33 
23 
10 

5 
3 
2 

13 
11 

C  2 

25 
16 
9 


4 
4 

14 
10 
4 

6 

3 
3 

18 
9 
9 

72 
39 
33 


27 
15 
12 

30 
15 
15 

14 

a 

6 

19 

9 
'10 


ERLC 


971 


075 


TABLE  6*     TOTAL  BACHELOR'S    OESREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFER* EO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE t 
ETHNICITY*  ANO  SEX$     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANiC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NUN-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


PSYCHOLOGY  12000) 
TEXAS 

TX     SAN  HOUSTON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX     SOUTHERN  METH  UNIVERSITY 
TGTAL  0  .0 

FEMUc  0  .0 

MALE  0  .3 

TX     SOUTHWESTERN  UNIVERSITY 
TGTAL  0  .0 

FEMALE  4  0  .0 

MALE  0  .0 

TX     STHWS7  TEX  ST  UNIVERSITY 


TGTAL 
FEMALE 
HALE 
TX  STEPHEN 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0  .3 
0  .0 
0  -  *3 
AUSTIN  STATE 


TX     PRAIRIE  VIEW  ACM  U 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
TX  TEXAS 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


•  0 

•  0 
.3 

•  0 
.0 

.0  . 


acm  u  ma ik  -Campus 


TX    TEXAS  CHRISTIAN  U 


TGTAL 
FEMALE 
MALE 


.9 

♦  0 
1.9 

.0 
.0 

♦  0 


TX     TEXAS  EASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  '0  .0 

TX    TEXAS  LUTHERAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX     TEXAS  SOUTHERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX     TEXAS  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    "TEXAS  WESLEY  AN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

TX     TEXAS  WOMAN'S  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .3 

TX     TRINITY  UNIVERSITY 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  v  0  .3 

MALE  0  .0 

TX  UNIVERSITY  OF  OALLAS 
'     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    U  CF  HOUSTON  CEN  CAMPUS 
TOTAL  1  *7 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2.5 

TX     U  HOUSTON  CLEAR  LAKE  CITY 
TGTAL  0        .0  v 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    U  HOUSTON  VICTORIA  CAMPUS 
TOTAL        *X      0  #0 
FEMALE         <      0  .0 
MALE  0  .0 

TX     UNIVERSITY  OF  SNT  THOMAS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 
.0 


TX    CORPUS  CHRIST  I  STATE  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TX    LAREDO  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.3 


0 
3 
0 

0 
0 
0 

12 
12 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


s 

NUMBER 

X 

NUMBER 

S 

NUMBER 

1 

NUMBER 

I 

NUMBER 

1 

NUMBER 

*  «* 

♦  0 

1 

2*7 

0 

.3 

1 

2.  7 

36 

- 

97.3 

0 

.0 

37 

•  0 

1 

5.9 

0 

•  0 

1 

5*9* 

16 

94.1 

0 

•  0 

17 

.0. 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

20 

1C0.0 

0 

.0 

20 

$.6 

0 

♦  0 

0  2 

3.2 

5 

7*9 

5B 

92.1 

0 

•  0 

63 

0 

.0 

3 

.0 

2 

4*3 

44 

S5.7 

0 

•  0 

46 

5.9 

0 

.*0 

2 

11.8 

3 

17*6 

14 

82*4 

0 

•  0 

17 

♦0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 1 

SI. 7 

1 

8.3 

12 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

87.5 

'  1 

12*5 

8 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

1.9 

0 

.  0 

4 

7.4 

5 

9.3 

49 

90.7 

0 

.0 

54 

.0 

0 

.0 

2 

7.1 

2 

7*1 

26 

92.9 

0 

.0 

28 

3.8 

0 

.0 

2 

7.7 

3 

11*5 

23 

88*5 

0 

•  0 

26 

3.6 

0 

•  0 

i»  0 

♦0 

3*6 

27 

56*4 

0 

.0 

28 

ill 

0 

.0 

0 

.0 

J  7.1 

13 

92.9 

0 

•0 

14 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

>  .0 

14 

100*0 

0 

•  0 

14 

100.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

100.0 

3- 

♦  0 

0 

.0 

2 

100.0 

3 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

♦  0 

I 

.9 

2 

1.8 

4 

3*6 

108 

96.6 

..  0 

•  0 

112 

•  0 

1 

1.7 

3 

.3 

1 

1.7 

59 

96.3 

".0 

•  0 

60 

•0 

0 

.0 

2 

3*8 

3 

5.  8 

49 

94*2 

3 

•  3 

52 

.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

26 

100.0 

0 

.0 

26 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

15 

10C.0 

0 

.0' 

15  

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

•  0 

11 

15.4 

0 

•  3 

.3 

2 

15.4 

1 1 

84.6 

0 

.0 

13 

18.2 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

18.2 

9 

81.8 

0 

.0 

11 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

♦  0 

0 

«  0 

0 

0 

.0 

4 

100*0 

A  0 

•  0 

4 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4' 

100.0 

*  0 

.0 

4 

.0 

3 

•  0 

0 

♦  3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

85.0 

0 

.0 

0 

.0 

17 

65.0 

0 

.0 

3 

15.0 

20 

87.5 

0 

.0 

0 

.0 

7 

87*5 

0 

.0 

1 

12*5 

6 

63.3 

0 

.0 

0 

.0 

10 

83.3 

•  0 

•  0 

2 

16*7 

12 

2.3 

Q 

•  0 

0 

•  0 

1 

2.3 

42 

95.5  * 

1 

2.3 

44 

4.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.3 

22 

95.7 

0 

.0 

21 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

20 

95.2 

1 

4.8 

21 

1 8  .2 

0 

.0 

3 

27.3 

5 

45*5 

6 

54.5 

0 

.0 

11 

20.0 

0 

.0 

2 

40.0 

3 

60*0 

2 

40*0 

0 

.0 

5 

16.7 

0 

.0 

1 

16.7 

2 

33.3 

4 

66*7 

0 

.0 

6 

Q 

•  0 

I 

25.0 

2 

50*0 

2 

50.0 

0 

♦  0 

4 

25.0 

0 

\o 

1 

25.0 

2 

5C*0 

2 

50*0 

0 

.0 

4 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

5 

14.3 

5 

14.3 

30 

85*  7 

0 

.0 

35 

.0 

0 

.0 

3 

13*0 

3 

13*0 

20 

87.0 

0 

.0 

23 

•  0 

0 

.0 

2 

16.7 

2 

16.7 

10 

83*3 

0 

•  0 

12 

•  3 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

100.0 

0 

*0 

6 

•  0 

0 

•  0 

0 

".0 

0 

0  4 

1CC.0 

0 

*0 

4 

.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*3 

0 

.0 

2  * 

8.0 

Q 

.0 

12 

8.0 

25 

16.7 

122 

81.3 

3 

2.0 

150 

10.9 

0 

•  0 

10 

9*1 

22 

20.0 

85 

77.3 

3 

2.7 

HO 

.0 

0 

.0 

2 

5*0  ' 

3 

7.5 

37 

92*5 

0 

•  0 

40 

•0 

4. 

7.  5 

3 

5.  7 

7 

13  2 

45 

84*9 

1 

1  *9 

53 

!o 

3 

7*5 

2 

5*0 

5 

12.5 

35 

67*5 

.0 

40 

.0 

1 

7.7 

1 

7.7 

2 

15*4 

10 

76.9 

1 

7*7 

13 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1CC*0 

0 

4  *0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

".0 

1 

•  0 

0 

.0  - 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

7.7 

3 

•  0 

2 

15.4 

3 

23*  1 

9 

69.2 

1 

7*7 

1  "X 

12.5 

0 

•  0 

1 

12*5 

2 

2S*0 

6 

75.0 

0 

*0 

6 

•  0 

0 

•  0 

1 

20*0 

1 

20*0 

3 

60.0 

1 

20.0  1 

5 

•  0 

1 

2.6 

15 

39*5 

16 

42.1 

21 

55*3 

1 

2*6 

36 

•  0 

0 

♦  0 

6 

28*6 

6 

28*6 

14 

66*7 

1 

4.8 

21 

.0 

1 

5.9 

9 

52*9 

10 

58*8 

7 

41*2 

0 

•  0 

17 

.0 

0 

•  0 

10 

63*3 

10 

63.3 

2 

16*7 

0 

•  0 

12 

.0 

0 

♦  0 

5 

63.3 

5 

83.3 

1 

16*7 

0 

•  0 

6 

.0 

0 

♦  0 

5 

83.3 

5 

83.3 

1 

16.7 

0 

•  0 

6 

ERIC 


972 


976 


t.I.c  *  tdt a i  BACHELOR'S  DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERAEO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR  S    |™{^T™RA^J^Xt     INST  ITUT ION  ANC  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INOIAfT< 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


PSYCHOLOGY  120OOI 
TEXAS 

TX    TEXAS  AC!  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
TEXAS  AT  ALSTIN 

1  .2 

0  .0 

1  .7 


TX    U  OF  TEXAS  AT  ARLINGTON 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX    U  OF 
TO*AL 
FENaLE 
 MALE 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
EXAS  AT  OALLAS 
0  .0 
0  .0 

  _  .  0.  *0 

YX    U  OF  TEXAS  AT  EL  PASO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

TX    U  OF  TEXAS  PERMIAN  BASIN 
TOTAL  0  .0 

FCMALE  0  .0 

MALE  0*  .0 

TX    U  OF  TEXAS  SAN  ANTONIO 
TOTAL        *         0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    MA YLANO  BAPTIST  COLLEGE 

_  TOTAL  0,  .0 

—FEMALE-  -  -  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    WEST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX          STATE  TOTALS  I  54  INSTITUTIONS) 

TOTAL  5  .3  87  4.5 

f     FEMALE  1  -1  11  *•* 

MALE  4  .6  30  4.1 

UTAH 


UT    8RIGHAM  YOUNG  U  MAI N  CAM 
TOTAL  ,  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 


1 

3.3 

» 
0 

.0 

1 
1 

7.1 

o 

. ) 

0 

'.0 

0 

.0 

9 

2.0 

4 

.9 

7 

2.3 

■a 

1.0 

2 

1.5 

1 

.7 

2 

4.5 

1 

2.3 

I 

4.  B 

0  ' 

.0 

I 

4.3 

1 

4.3 

I 

1.5 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

_1 

5^3 

0 

.0 

2 

3.8 

1 

1.9 

1 

3.1 

0 

•0 

4.8 

1 

4.8 

0 

.0 

0 

* 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

1 

1.8 

0 

1 

2.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

TOTAL  1 
FEMALE  1  1-1 

MALE  0  .0 

UT     UTAH  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  '  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UT     SOUTHERN  UTAH  ST  COLLEGE 
TOTAL  1  8-3 

FEMALE  0        .0  ■> 

MALE  1  16.7 

UT    WEBER  STATE  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

—FEMALE —    -»      0  .0  

HALE  0  .0 

UT    WESTMINSTER  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


UT          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  2  -5 

FEMALE  s      lc  *6 

MALE  1  -5 


6  INSTITUTIONS) 
8  2.1 
1 
7 


13 
8 

5 


.7 
.7 
.7 


18 

60.0 

19 

63.3 

7 

50.0 

8 

57.1 

11 

00.  0 

1 1 

68  •  8 

40 

9.1 

54 

12.3 

27 

8.8 

37 

12.1 

1  j 

9.7 

17 

12.7 

1 

2.3 

4 

9.  1 

0 

.0 

1 

4.8 

1 

4.  3 

3 

13.0 

1 

1.5 

2 

3.1 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

e  -a 

2 

10.5 

47.2 

28 

52.8 

14 

43.8 

46.9 

11 

52.4 

13 

61.9" 

3 

8.8 

3 

8*8 

3 

10.7 

3 

10.7 

0 

.0 

0 

.0 

16 

28.1 

17 

29.  8 

7 

20.0  ' 

8 

22.9 

9 

40.9 

9 

40.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

223  H.4 
125  10.2 
98  13.5 


0 

.0 

*  2 

2.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.5 

0 

.0 

5 

2.4 

1 

.5 

7 

3.4 

0 

.0 

0 

.0 

5 

5.6 

5 

4.3 

1 

,9 

2 

1.7 

0 

.0 

1 

3.8 

1 

3.8 

0 

.0 

1 

7.  1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

8.8 

1 

2.9 

2 

5.9 

1 

7.7 

0 

.0 

1 

7.7 

2 

9.5 

1 

4.8 

1 

4.8 

0  ' 

•  0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

328  16.8 
191  15.6 
137  18.9 


11  36.7 

6  42.9 

5  31.3 

382  86.8 

265  86.6 

117  87.3 


39 
20 
19 

60 
45 
15 

23 
16 
7 


88.6 
95.2 
82.6 

92.3 
97.8 
78.9 

43.4 
50.0 
33.3 


31  91.2 
2  5  89.3 
6  100*0 


40 
27 
13 

6 
2 
4 


7C.2 
77.1 
59.1 

100.0 
100.0 
1CC.0 


18  1C0.0 
10  100.0 
8  100.0 


1,597  81.7 
1,022  83.2 
575  79.2 


.6 
3.3 


6  1.6 
2  1.2 
4  1.9 


10 

6 
4 


2.7 
3.6 
1.9 


2 

2.0 

93 

9'.. 9 

0 

.0 

40 

97.6 

2 

3.5 

53 

93.0 

14 

6.  8 

189 

92.2 

6 

6.1 

81 

91.0 

8 

6.9 

108 

93.1 

2 

7.7 

24 

92.3 

1 

7.  1 

13 

92.9 

1 

3.3 

11 

91.7 

1 

8.3 

11 

91.7 

0 

.0 

6 

100.0 

1 

16.7 

5 

83.3 

6 

17.6 

28 

82.4 

2 

15.4 

11 

84.6 

4 

1S.0 

j  17 

81.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

•  0 

0 

•0 

26 

6.9 

346 

91.8 

10 

6.1 

152 

92.1 

16 

7.5 

194 

91.5 

0 

.0 

30 

A 

U 

14 

0 

.0 

16 

4 

.9. 

440 

1 .3 

306 

0 

.0 

134 

i 

1 

2.3 

44 

0 

•  0 

21 

1 

4*.  3 

23 

3 

4.6 

65 

1 

2.2 

46 

2 

10.5 

19 

2 

v 

3.8 

53 

1 

3.1 

32 

1 

4.8 

21 

0 

.0 

3  A 

0 

.0 

28 

0 

.0 

6 

0 

.0 

57 

0 

.0 

35  , 

0 

.0 

22 

0 

.0 

«  6 

0 

2 

0 

.'o 

4 

u 

.0 

18 

0 

.  0 

10 

0 

.0 

8 

29 

1.5 

1,  954 

15 

1.2 

1,228 

14 

1.9 

726 

3 

3.1 

98 

1 

2.4 

41 

2 

3.5 

57 

2 

1.0 

2  05 

2 

2.2 

89 

0 

.0 

116 

0 

.0 

26 

0 

.0 

14 

0 

.0 

12 

0 

.0 

12 

0 

.0 

6 

0 

.0 

6 

0 

.0 

34 

0 

.0 

13 

0 

.0 

21 

0 

.0 

2 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

5  1.3 
3  1.8 
2  .9 


377 
165 
212 


VERMONT 

VT    BENNINGTON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0  0  .0 

FEMALE  0  .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 

VT     CASTLETON  STATE  COCLEGE 

TOTAL  0  .0  0  .0 

FEMALE  0  .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  ■  .0 
VT    GODOARO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0  1  I'* 

FEMALE  0  .0  0  .0 

MALE  0  .0  1  6.3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.9 
.0 
6.3 


50.0 
.0 
100.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


50. 
ICO. 


3.7 
•0 
12.5 


1  50.0 
1  100*0 
0  .0 

19  100.0 
13  100.0 
6  100.0 

M  94.4 
38' 100.0 
13  81.3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1  .9 
.0 
6.3 


2 
1 
1 

19 
13 

6 

54 
38 
16 


ERLC 


973 


977 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR*  S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  iNSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACEt 
ETHNICITY*  ANO  SEX)     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-19T9 


AMERICAN  INOIAN  BLACK  ASIAN  OR  .TOTAL    "  MUTE  ,  NCN-RES I  CENT 

ALASKAN  NATIVE        NON-NI SPANIC  PACIFIC  ISLANOER      HISPANIC  MINORITY  NON-HISPWjC    ,         ALIEN  TOTAL 


NUMBER 

* 

NUMBER 

4 

NUMBER 

x 

NUMBER 

f 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

PSYCHOLOGY  (2CC0) 

•s 

VERMONT 

VT    JOHNSON  STATE  CCLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

P 

100.0 

0 

.0 

4 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•0 

4 

100.0 

0 

•  0 

4 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

VT    MARLBORO  COLLEGE 

TOT  AL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

•  0 

2 

loco 

0 

.0 

,2 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

MALE  Q 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

VT    MIOOLEBURY  CCLLEGE 

t 

TOTAL  0 

.0 

1 

6.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

6.3 

15 

93*8 

0 

.  0 

16 

FEMALC  0 

.0 

1 

16.7 

0 

.c 

0 

.0 

1 

16.7 

5 

83*3 

0 

.0 

6 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

10C.0 

0 

•  0 

10 

VT     SAINT  MICHAEL'S  COLLEGE 

TOTAL  0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

22 

100*0 

0 

.0 

22 

FEMALE  0 

.o 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0* 

0 

•  0 

9 

10C.0 

0 

.0 

9 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

u  0 

.0 

0 

♦  0  ° 

0 

•  0 

13 

100.0 

0 

.0 

13 

VT    TRINITY  CCU.EGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

♦  0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

7 

10C.0 

0 

•  0 

7 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

.0 

7 

*«LE  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

VT    U  VT  t  STATE  AGRL 

COLLEGE 

* 

98*6 

72 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

\  o 

.0 

0 

•  0 

71 

1 

1.4 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•0 

0 

.0 

40 

100.0 

0 

•  0 

40 

¥                         MAL£  0 

.3 

0 

•  0 

0 

sr 

<0 

0 

.0 

0 

.0 

31 

96.9 

1 

3.1 

32 

I                   VT    VT  INST  C<MTY  I  NvCLVEMENT 

t 

e 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0  * 

5 

ioo*o\ 

0 

.0 

5 

V  FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100*0\ 

0 

.0 

4 

MA  LE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

.  <■  1 

*                  VI          STATE  TOTALS  ( 

10 

INSTITUTIONS) 

T  OT  AL  0 

.0 

2 

1.0 

1 

.5 

1 

.5 

4 

2.0 

199 

97.1 

2 

1.0 

205 

FEMALE  0 

.0 

.  1 

.8 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.8 

121 

99.2 

o 

*.~o~  ~ 

122 

MALE  0 

•  0 

1 

1.2 

1 

1.2 

1 

1.2 

3 

3.6 

78 

94.0 

2 

2.4 

63 

VA    AVERETT  COLLEGE 


TOTAL                 0  .0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

100.0 

FEMALE               ,0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100.0 

MALE                 0        .0  *■ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

VA    BLUEFIELO  COLLEGE 

TOTAL"                 0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

-  D 

.0 

0 

.0 

15 

10C.0 

FEMALE                0  -0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

13 

100.0 

MALE                  0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

VA    BRIOGEHATER  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

5 

100.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

10c. 0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

VA    C  CF  Ml LLI AM  ANC  MARY 

93.5 

TOTAL                 0  .0 

2 

3.2 

1 

1.6 

1 

1.6 

4 

6.5 

58 

FEMALE                0        .0  - 

2 

4.9 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4.9 

39 

95.1 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

1 

4.8 

1 

4.6 

2 

9.5 

19 

90.5 

VA    CHRISTOPHER  NEWPORT  C 

» 

TOTAL                 0  .0 

2 

5.7 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.7 

33 

94.3 

FEMALE                 0  .0 

1 

4.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

4.0 

24 

96.  C 

MALE                 0      ,  .0 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10.0 

9 

90*0 

VA    EASTERN  MENNCNITE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

1 

11.1° 

0 

•  0 

0 

♦0 

1 

11.1 

8 

88.9 

FEMALE                0  .3 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

25.0 

3 

75.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

1CC.0 

VA    EMORY  ANO  HENRY  COLLEGE 

TOTAL'                 0  .0 

1 

16.7 

0 

.0 

■0 

.0 

1 

16.7 

5 

83.3 

FEMALE                 0  .0 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

2 

66.7 

MALE                C        .0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

100*0 

VA    FERRUM  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

£0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

FEMALE                0  .0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

6 

100.0 

MALE                 0  .0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

VA    GEORGE  MASON  UNIVERSITY 

e 

TOTAL                 0  .0 

1 

1.6 

0 

.0 

4 

6.3 

5 

7.8 

59 

92.2 

FEMALE                 C  '  .0 

1 

2.2 

0 

.0 

3 

6.7 

4 

6.9 

41 

91.1 

MALE  ,              0        .0  1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.3 

1 

5.3 

16 

94.7 

VA    HA  MPOEN- SYDNEY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

1 

12.5 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

12.5 

7 

87.5 

FEMALE                 0  .0 
**    MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

12.5 

0 

.0 

°, 

.0 

1 

12.5 

7 

87.5 

VA    HAMPTON  INSTITUTE 

TOTAL                 0    '  .0 

20 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

20 

1CC.0 

0 

.0 

FEMALE                0  .3 

100.0  , 

100. p 

0 

.0 

0 

.0 

16 

100.0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

A 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

•0 

VA    HOLLINS  COLLEGE 

15 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

100.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

15 

10C.0 

MALE                 0  .0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

VA    JAMES  MAOISON  UNIVERSITY 

100 

TOTAL               -0  .0 
FEMALE     w          0  .0 

4 

3.8 

0 

♦  0 

0 

.0 

3.8 

96.2 

4 

5.8 

0 

♦  0 

0 

.0 

4 

5.6 

65 

94.2 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

35 

100.0 

0 

♦  0 

10 

0 

.0 

7 

0 

.0 

3 

0 

.0 

15 

0 

.0 

13 

0 

.0 

2 

0 

.0 

5 

0 

.0 

2 

0 

.0 

3 

0 

.0 

f 

0 

♦  0 

41 

0 

.0 

21 

0  • 

.0 

35 

0 

♦  0 

25 

0 

♦  0 

10 

0 

.0 

9 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

0 

.0 

6 

0 

.0 

3 

0 

.0 

3 

c 

0 

.0 

6 

0 

♦°*  ri 

6 

0 

•  0 

0 

0 

♦0 

64 

0 

.0 

45 

0 

♦  0 

19 

0 

.0 

6 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

20 

0 

•  0 

16 

0 

•  0 

4 

0 

.0 

15 

0 

•0 

15 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

104 

0 

•  0 

69 

0 

•  0 

35 

974 


978 


;«u  *.  to«;  «chsu«.s  ^«  «jw>%«sr<s  i?NiTun^,?%H,GHtR  £ducat,on  8Y  RA"* 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER     *  X 


14. a cx         asian  ok 
non-Hispanic  pacific  islanoer 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


"MITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NOh-*ESlCENT 
ALIEN 

NUMBER 


TCTAL 
NUMBER 


PSYCHOLOGY  (2000) 


.0 


VIRGMIA 

VA    LIBERTY  BAPTIST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    LONG WOOD  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE    .  0  .0 

VA    LYNCHBURG  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    NARY  BALDWIN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  -    0  .0 

MALE  0  .0 

VA    MARY  WASHINGTON  COLLEGE 
TOTAL*  0  .0 

FEMALE    *  0.0 
MALE  0  .0 

VA    NORFOLK  STATE  CDLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  '.0 

VA    OLO  DOMINION  UNIVERSITY 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    RADFORD  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE    '  0 

.  — — MALE-   0_ 

VA    RANDOLPH- MAC CN  CDLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    RANDOLPH-  MAC  ON  WOMAN'S  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    ROANOKE  CDLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    SWEET  BRIAR  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

VA    UNIVERSITY  OF  RICHMOND 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    VIRGINIA  COMMONWEALTH  U 
TOTAL  0  *,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    VA  POLY  INST  AND  STATE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE*  0  .0 

MALE  0  .0 

VA<  VIRGINIA  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,  0  .0 

VA    VIRGINIA  ONIDN  LNI VEUSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    VIRGINIA  WESLEYAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE      ^         0  .0 
VA    WASHINGTON  AND  LEE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0  *0 

0 

♦  0 

0  *0 

0 

.0 

0  *o 

0 

.0 

2  25*0 

0 

♦  0" 

2  33*3 

0 

•  0 

0       ♦  0 

0 

•  0 

3  23.1 

0 

.0 

3  33*3 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

1  6*7 

0 

.0 

1  6*7 

0 

•  0 

0        •  0 

0 

.0 

1  2.4 

i 

2.4 

1  2.6 

1 

2.6 

0  *o 

o 

•  0 

24  100.0 

0 

•  0 

17  100.0 

0 

•  0 

7  100.0 

o 

♦  0 

3  3.1 

1 

1.0 

1  2.0 

1 

0  ft 

C  9 

o 

.0 

2  5.9 

0 

•  0 

1  5.3 

0 

•  0 

_.  1  __6*7 

o 

•  0 

0  *0 

1 

4.2 

0  *o 

1 

9.1 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0  *o 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

o  *o 

0 

.0 

oa  .0 

0 

♦  0 

o  *  .o 

0 

'.0 

0  *0 

0 

♦  0 

o  *o 

0 

.0 

0  *o 

0 

.D 

o  *o 

0 

.0 

0  *o 

•  0 

.0 

11 

9 
2 

17 
15 

2 

3 
1 
2 


6.7 
9.3 
2.9 

17.7 
22.1 
7.1 

3.7 
1.9 
7.1 


16  100.0 
14  100.0 
2  100.0 


100.0 
100.0 
100.0 

;o 

•  0 
.0 

14*3 

•  0 
14.3 


VA         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

WASHINGTON 


WA  CENTRAL  WASH  UNIVERSITY 
— —TOT  At  0  


33  INSTITUTIONS) 
.0  125  11.6 

.0  96  13*6 

♦0  29  7.8 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  6 
.0 

1.5 

1.0 
1.5 
.0 

1.2 
1.9 
•0 

♦  Q 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0* 

.0 
.0 
-0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

;cr 
♦o 


1  .2.9- 


FEMALE 
HALE 


.0 
6.7 


0 

.0 

o 

♦  0 

.0 

6 

♦0 

1.0 

2  *0 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

.0 

0 

•0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

♦  0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

•0 

o 

♦0 

o 

.  .0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

/O 

0 

.0 

o 

♦  0 

a1 

.0 

♦  6 

i 

1.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

*  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

♦  7 

5 

.7 

2 

♦  5 

Z 

5*9 

1 

5.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

lo 

2 

25.0 

2 

33*  3 

D 

•  0 

K  3 

23.1 

3 

33*3 

,  0 

.0 

1 

6.7 

1 

6.  7 

0 

.0 

2 

4.9 

2 

5.3 

0 

.0 

24 

100.0 

17 

IOC*  0 

7 

100.0 

5 

5.2 

3 

6.  1 

2 

4.3 

2 

5.9 

1 

5.  3 

1 

6.7 

1 

4.2 

1 

9.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0- 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

13  7.9 
10  10.3 
3  4.4 


18 
16 
2 

4 

2 

.  2 


18*8 
23.5 
7.  1 

(7 

4.9 
3.8 
7.1 


16' 100.0 
14  100.0 
2  100.0 


139 
106 
33 


130.0 
10C.0 
100.0 

.0 
.0 
.0 

14.3 
•  C 
14*3 


12*9 
15*0 
8.9 


14  10C.0 
9  100.0 
5  100.0 


6 

75.0 

< 

66*7 

2/10C.0 

1U  * 

6 

66.7 

4 

100.0 

c 

14 

93.3 

14 

93*3 

0 

.0 

39 

95*1 

36 
3 

9  If1 
100*0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

91 

94*6 

46 

93*9 

45 

95*7 

32 

94.1 

18 

94.7 

14 

93.3 

23 

95*8 

10 

9C.9 

13  100*0 


85*7 
♦  0 
85.7 


934  «6.9 
598  84*8 
336  90*8 


C 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

-o 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
•  0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•0 

.0 
.0 
.0 

iO" 

.0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•0 

•  0 
♦0 

•  0 

.0 

•  0 
♦0 


10  90.9 

1 

9.1 

10  90.9 

1 

9.1 

0  *0 

0 

.0 

24  1C0.0 

0 

.0 

15  100.0 

0 

♦  0 

9  100.0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

8  1CC.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

21  10C.0 

0 

♦  3 

10  100*0 

0 

♦  0 

11  100*0 

0 

.0 

151  91*5 

1 

.6 

87  89*7 

0 

♦  0 

64  ,94.1 

1 

1.5 

78  81*3 

0 

.0 

52  76*5 

0 

.0 

26  92*<: 

*  o 

•0 

77  95*1 

0 

♦  0 

51  96*2 

"  0 

.0 

26  92*9 

0 

♦  0 

0  *0 

0 

•  0 

o  *o 

0 

•  0 

o  *o 

0 

.0 

0  .0 

0 

♦  0 

0  *0 

♦0 

0  .0 

0 

.0 

9  100.0 

0 

♦  0 

5  100.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

6.7 


~~ 5T3~ 
13.3 


31 
13 


S1.2 
86*7 


0 
0 


.0 

.07 
•  0 


14 

9 
5 

6 

6 
2 

13 
9 
4 

15 
15 

0 

41  - 
38 
3 

24 
17 
7 

96 
49 
47 

34 
19 
15 

24 
11 
13 

if 
11 

0 

24 
15 
9 


21 
10 
11 

165 
97 
68 

96 
66 
28 

81 
53 
28 

16 
14 
2 

9 
5 
4 

9 
5 
4 

7 
0 
7 


1.075 
705 
370 


34 
19 
15 


ERLC 


975 


979 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FO*  MAJOR  flELO  CONPERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 

•    Ethnicity*  ano  sex*   institution  ano  state  i*7B-i*7B 


AMERICAN  tNOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HI  SPAN I C  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NOh-RES I OENT 
ALIEN 


%  •  W*BER 

PSYCHOLOGY  2CC01 
WASHINGTON 


HA     EASTERN  HASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0.0 
HA     GONZAOA  UNIVERSITY 
TOTAL  1  6*7 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  25*0 

HA    PACIFIC  LUTH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

PENILE  0  .0 

MALE  0  .0 

HA     SAINT  MARTIN'S  COLLEGE 
•    TOTAL  0  .0 

FENU  E  0  .0 

MALE  c     0  .0 

WA_    SEATTLE -PACIFIC  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  * 

HALE  v     0  .0 

WA    SEATTLE  UNIVERSITY 
TOTAL  1  10*0 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  20*0 

HA     INIVERSfcTY  OF  PLGET  SOUNO 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

1*A^JJNIVERSITY  OF  HASHINGTON 
0  *0 
0  *0 
MALE-  -  -  0  *0 

HA.  WALLA  WALLA  COLLEGE , 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0    .  .0 

MALE  0  *0 

HA    HASHINGTON  ST  UNIVERSITY 
"TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HA     WESTERN  WAX  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  •  0  *0 

WA    WHITMAN  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WA     WHITWORTH  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAU. 
FEMALE 


3 

10*0 

A 

:5.a 

1 

4.2 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

4 

16*7 

1 

9*1 

3 

23*1 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

10*0 

1 

20*0 

0 

•  0 

1 

2.7 

1 

4*3 

0 

•  0 

9 

3*4 

8 

4.6 

1 

1.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

■  o 

♦  0 

h A          STATE  TCT  ALS  (  . 

TOTAL                 2  *3 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 2  .8 

WES*  VIRGINIA 


14  INSTITUTIONS) 


21 
15 
6 


3*4 
4*0 
2.4 


WV    ALOERSON  BROAOOUS 

COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•0 

0 

.0 

HV    BETHANY  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•0 

0 

•0 

MALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

UV    CONCORO  COLLEGE 

TOTAL  0 

•0 

0 

•0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

♦0 

0 

•  0 

WV    dAVIS  ANO  ELKINS 

COLLEGE 

TOTAL  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•0 

0 

•  0 

M&LE  0 

•  0 

0 

♦  0 

HV     FAIRMONT  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

1 

5*6 

FEMALE  0 

•  0 

1 

7.1 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

HV    MARSHALL  UMVERSITT 

4.8 

TOTAL              *  0 

•  0 

2 

FEMALE  .  0 

•  0 

1 

5.6 

HALE  0 

.0 

1 

4.2 

WV    MORRIS  H4RVEY  COLLEGE 

TOTAL  0 

•0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

3.4 

0 

•  0 

1 

7  .7 

0 

.0 

0 

.0' 

0 

•  0 

4 

10.8 

1 

4.3 

3 

21.4 

14 

5.2 

9 

5.2 

5 

5.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

2  .4 

I 

5.6 

0 

♦  0 

2 

'  3.  1 

1 

2.9 

1 

3.2 

1 

6.3 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

23 

3.7 

13 

3.  5 

10 

4.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

Cm 

CR 

1 

NUMBER 

x 

NUMBER  I 

NUMBER 

X 

0 

.0 

5 

10*0 

45  90*0 

0 

•  0 

A 

u 

•0 

15*4 

22  84*6 

0 

•0 

o 

.0 

I 

4*2 

23  95*8 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

6.7 

14  93*3 

0 

•  0 

o 

♦0 

o 

•  0 

11  100*0 

0 

•  0 

0 

♦0 

I 

25#o 

3  75.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

23  100.0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

•  0 

18  10C*0 

0 

•  0 

o 

♦0 

o 

•  0 

5  100*0  - 

0 

•  0 

0 

•  0 

16.7 

20  83*3 

0 

.0 

♦0 

9*1 

10  90*9 

0 

•  0 

♦  0 

3 

23*  1 

10  76*9 

0 

•0 



0 

•  0 

1 

»•*  - 

27  93*1 

M 

3*4 

0 

•  0 

o 

•  0  * 

16  100*0 

0 

•  0 

o 

♦0 

#  1 

7.7 

11  84*6 

l 

7.7 

0 

•0 

2 

20*0 

8  «0*0 

0 

•  0 

0 

♦0 

20*0 

4  80*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

I 

20*0 

4  80*0 

0 

•0 

0 

.0 

5 

13*5 

32  86*5 

0 

•0 

o 

♦0 

2 

8*7 

21  91*3 

0 

,0 

0 

♦0 

21*4 

11  78*6 

0 

•  0 

3 

LI 

26 

9.7 

235  E7*7 

'*  7 

2*6 

3 

1  *7 

20 

1 1*5 

150  86*2 

4 

2*3 

0 

♦  0 

g 

6*4 

85  90*4 

3 

3*2 

0 

.0 

0 

•  0 

5  100.0 

0 

•0 

o 

♦  0 

•  0 

3  100*0 

0 

•  0 

0 

♦0 

o 

♦  0 

2  100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

2*4 

39    95*  1 

1 

2*4 

0 

♦0 

1 

5*6 

17  94*4 

0 

•0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

22  95*7 

1 

4*3 

o 

♦  0 

2 

3*1 

60  92*3 

3 

4*6 

0 

♦  0 

1 

32     94. 1 

1 

2*9 

o 

♦0 

I 

&29 

28  90*3 

2 

6*5 

0 

♦  0 

1 

15  $3.8 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1<- 

10.0 

9  90*0 

0 

•0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

6  100*0 

0 

•  0' 

0 

♦0 

0 

♦  0 

4  100*0 

0 

.0 

Q 

♦  0 

o 

•  0 

4  1C0*0 

0 

•0 

0 

♦0 

o 

♦  0 

0  *o 

0 

•  0 

5 

5  1 

8*2 

55S  89*9 

12 

1  *9 

4 

1*1 

32 

6  *6 

335  9C*1 

5 

1*3 

1 

•  4 

19 

7.6 

223  89.6 

7' 

2*6 

0 

•0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

•  0 

0 

♦0 

o 

♦  0 

5  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

23  100*0 

0 

•  0 

0 

o 

o 

♦  0 

12  100*0 

0 

•  0 

0 

♦0 

o 

•  0 

II  10C.0 

0 

,0 

0 

•  0 

0 

•  0 

12  100. C 

0 

•0 

0 

♦0 

0 

•  0 

7  1C0.0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

5  100*0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.A  - 
6  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

Q 

♦  0 

3  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

3  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

5*  6 

t  7       Ol  A. 

o 

•0 

0 

•0 

1 

7*  1 

13  92*9 

Q 

•  0 

0 

•0 

0 

io 

4  100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

2 

4*8 

40  $5.2 

0 

•  0 

0 

•0 

I 

5*6 

17  94*4 

0 

.0 

0 

•0 

1 

4*2 

23  SS.6 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

9  100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

6  1C0.O 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

1  100*0 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


? 


50 
26 
24 

15 
II 
4 

»> 

23 
18  . 
5 

24 
11 

13. 

29 
16 
13 

10 
5 
5 

37 
23 
14 

268 
174 
94 

5 
3 
2 

41 
M 

23 

65 
34 
31 

,  14 
10 

'  6 

~4> 
4 
0 


621 
372 
249 


6 
5 
1 

23 
12 
11 

12 
7 
5 

6 

3 
3 

18 
14 
4 

42 
18 
24 

9 
6 
1 


TABLE  *.  TOTAL v  BACHELOR'S  OECREES  FOR  MAJOR  FIHO  CONF6RJIE0  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  8Y  RACE  t 
^  -  ETHNICITY*  ANO  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1*79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBCR  X 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMB**/ 


TOTAL 
MINORITY 

X    ,  NUMBER 


WHITE 
NON-HI SP*NIC 


■  NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


PSYCHOLOGY  120001 
WEST  VIRGINIA 


mv  Salem 

COLLEGE  MAIN  CAMPUS 

total 

0  *0 

2 

22  .2 

FEMALE 

0  *0 

1 

14*  3 

HALE 

0  .0 

I 

50  •  0 

MV  NEST 

LIBERTY  ST  COLLEGE 

TOTAL 

0  -0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

o 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

MV    W  VA 

STATE  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

o  .<v 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

MV  WEST 

VIKGIKM  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

2 

2.3 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

2 

4.4 

MV  WEST 

VA  WESLEY AN  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

1 

6.3 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

HALE 

0  .0 

I 

10*0 

MV    WHEELING  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

1 

5*9 

FEMALE 

0  .0 

1 

10*0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

MV         STATE  TOTALS  < 
TOTAL  0 
FEMALE  a 
MALE  0 

WISCONSIN 

WI    ALVERNO  COLLEGE 


13  INSTITUTIONS) 

.0  9  3.3 

•  0  *  2.B 

.0  5  3.9 


TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

WI  -8EL0IT  COLLEGE 
TOTAL    *  0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0" 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

WI    CAROINAL  STR  ITCH 

COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

HALE  0 

•  0 

0 

•  0 

WI    CARROLL  COLLEGE 

TOTAL*  0 

.0 

1 

5.3 

FEMALE  0 

.0 

1 

7.7 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

WX    CARTHAGE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

WI    EDGE  WOOD  CCLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

III    LA  K  EL  ANO  COLLEGE 

TOTAL                0  v 

,  •<>' 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

\       MALE  f  0 

.0 

0 

•  0 

WK  LAW4ENCE  UNIVERSITY 

TOTAL  1 
FEMALE  1 

5.6 

1 

5.6 

7.7 

1 

7.7 

MALE\  0 
WI    MARIAN  C  OF  FONO 

•  0 

0 

•  0 

OU  LAC 

TOTAL       \  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  \0 

•  0 

0 

•  0 

MALE               X  -° 
WI    MARQUETTE  UNIVERSITY 

0 

.0 

TOTAL  1 

>*2 

5 

10*9 

FEMALE  1 

*.2K 

4 

16*7 

MALE  0 

.0  \ 

1 

4*5 

WI    MOUNT  SENARIO  COLLEGE  \ 

TOTAL  0 

v.  .0 

v  0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

OS 

V  *° 

WI    NORTHLAND  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

1 

25*0, 

FEMALE  0 

•  0 

0 

,«oN 

MALE  0 

•  0 

L 

#25*0 

WI    RIPON  COLL  tT * 

.0 

TOTAL  0 

0 

FEMALE  0 

0 

•  0 

MALE  0 

0 

•  0 

WI    SNT  FRANCIS  OE  S 

&o  e 

TOTAL  OJ? 

0 

•  0 

FEMALE  Jf 

.0 

0 

•  0 

HALE  V^O 

•  0 

0 

.0 

RJC 


0 

•  0 

0 

.0 

2 

22.2 

7  77.8 

0 

0 

.0 

0 

•0 

1 

14.3 

6  85.7 

c 

o 

•  0 

o 

♦  0 

1 

50*0 

1  50*0 

0 

0 

•  0 

1 

5.6 

1 

5*6 

17  94*4 

0 

o 

•  0 

1 

16*7 

1 

16*  7 

5  83.3 

0 

0 

,  »o 

0 

•0 

0 

•  0 

12  100*0 

0 

0 

% 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

7  100.0 

0 

0 

.0 

c 

*  .0 

0* 

.0 

4  100.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

*  0 

.0 

3  100.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

2.3  ' 

85  96*6 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

43  10C.0 

0 

o 

•  0 

o 

#0 

2 

42  93*3 

1 

0 

.0 

-rj,  o 

•  0 

1 

6.3 

15    93.8  * 

0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

6  100.0 

0 

Q 

•  0 

o 

•  0 

1 

10*0 

9*  90*0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.9 

16  94.1 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

10.0 

9  90.0 

0 

0 

•  0 

o 

•0 

o 

.0 

7  100.0 

0 

0 

•  0 

1 

.4 

10 

3.7 

260    S5.S  * 

1 

o 

%  o 

1 

.7 

5 

3.5 

136  96*5 

c 

o 

*  0 

o 

•  0 

s 

3,9 

122  95*3 

1 

0 

•  0 

0 

/o  • 

0 

.0 

6  roo.o 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

.0 

6  ICU.0 

0 

o 

•  0 

o 

«■  .0 

o 

.0 

0  .0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•p 

14  100.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

9  1C0.C 

0 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

5  1CC.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

22  1CC.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

16  100*0 

0 

0 

•0* 

0 

.0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

0 

•  0 

2 

10*5 

3 

15.8 

16  84.2 

0 

0 

•  0 

2 

!5.4 

3 

23*1 

10  76*9 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

12  100*0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5  10C.0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

2  100.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  *C 

0 

0 

•  0 

0 

.9 

0 

•0 

7  10C.C 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  1CC.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

1*1 

.0 
2.2 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


*c 

.0 
•0 

.0 
*0 
*0 

.0 
.0 
*0 

*0 
•0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


9 
7 
2 

18 
6 
12 

7 
.4 
3 

66 

43 
45 

16 

e 

10 

17 
10 
7 


1« 
126 


6 
6 
0 

14 
9 
5 

22 
16 
6 

19 
13 
6 

12 
5 
7 

2 
2 
0 

7 
4 
3 


«« *•      •"""»•«  SK^<rfcl%?«TufBS'J5  i?$TUI^i$%H,SH"  EWCAT,0N  1 RACE' 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


,       SLACK  ASIAN,  C* 

' NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


PSYCHOLOGY  (20001 
WISCONSIN 

Ml     SAINT  NORBERT  CCLfecGE 
TOTAL  0  .0 

FEPALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WI    U  CF  WISCONSIN  EAU  CLAIRE 
TOTiL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

_  MALE  0  *° 

WI     U  Of  WISCONSIN  LA  CRJSSE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

MI    U  OF  WISCONSIN  MADISON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WI     U  Of  WISCONSIN  MILWAUKEE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

wl    U  OF  WISCONSIN  OSHKOSH 
TOTAL  ,0  .0 

FEMALE  0  *3 

MALE  0  .0 

WI     U  OF  WISCONSIN  PARKSIOE 
TCTAL  0  *3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *3 

W I    U  OF  WISCONSIN  PLATTEVL 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WI     U  OF  WISCONSIN  RIVER  FLS 
TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WI    U  OF  WISCONSIN  STEVNC  PNT 
TOTAL  2  4*1 

FEMALE  2  5.7 

MALE  0  .3 

WI     U  OF  WISCONSIN  STOUT 
TOTAL  '  0  *3 

FEMALE  0     "  *0 

MALE  0  .0 

WI    U  OF  WISCONSIN  SUPERIOR 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  «0 

WI     U  OF  WISCONSIN  WHITEWATER 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WI    VITERBO  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  O  »0 

MALE  0  .0 


2  1*9 
1  2*0 
1  1*8 


I 
0 
I 

I 
I 
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I 
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I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 

0 

I 

I 
I 

0 

I 
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I 

0 
0 
0 

0 
0 

•  0 


1.3 

•0 

3*3 

3.4 
8.3- 

;0 

3.0 

•  0 

.3 

•  0 

•  3 


2.0 
.0 
f.l 

9.1 
20.0 

•  0 

7.1 
.0 
16.7 

.0 

•  0 
.3 

•  3 

•  0 

•  0 


NUMB 6R 

t 

NUMBER 

X 

o 

.  0 

0 

0 

.0 

o 

.0 

0  , 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

c 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1 .9 

0 

.0 

4 

3.7 

2 

4.  0 

0 

♦0 

3 

*  6.0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

1.8 

o 

«  0 

1  ° 

1.3 

2 

2.6 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.3 

2 

6.7 

o 

.0  * 

o 

.0 

1 

3.4 

Q 

.0 

f  o 

.0 

1 

8.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

3.  0 

o 

♦  0 

2 

6.1 

1 

4.  8 

o 

♦  0 

1 

4.8 

0 

•0 

0 

•°v 

1 

8.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

N  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

*  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

6.1 

0 

.0 

0 

.0 

5.7 

0 

.0 

0 

.0 

l> 

7*1 

WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE  Si  OENT 
-  ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


WI          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  * 

FEMALE  4  1.0 

MALE  0  .0 


28  INSTITUTIONS) 


16 

9 
7 


2.4 
2.3 
2.5 


•  6 
J.O 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0^ 

.0 

•  0 
.0 

.0 
♦0 
.0 


K 


7.1 
.0 
16.7 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


16  100.0 
6  100*0 

10  100*0 

53  98*1 
36  100*0 

17  94*4 

38  10C.0 
22  100*0 
16  100*0 

103  96*3 
47  94*0 
56  98*2 

74  97.4 
46  1C0.0 
28  93*3 


28 
11 
17 

31 
20 
11 


96*6 
91.7 
100*0 

93*9 
95*2 
91*7 


15  100*0 
11  100*0 
4  ino.O 

15  93*8 
8  88*9 
7  1C0.0 


45 
33 
12 

•^9 
3 
6 

12 
8 
4 


91*8 
94*3 
85*7 

bl.8 
60*0 
100*0 

85*7 
100*0 
66*7 


29  4*4 
20  5*2 
9  3*2 


32  100*0 
17  1C0.0 
15  10C.0 

3  100*0 
3  100*0 
0  .0 


629  94*7 
364  94*3 
265  95*3 


0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
G 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1 
1 

0 

1 

0 

1 

1 
1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0 

I.  9 

•  0 
5.6 

•  0 
•0 

•  0 

•0 

•  0 
.0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

,0 

•  0 

•  0 

.0 

>.o 

♦0 

6.3 

II.  1 
♦0 

2.0 
.0 
7.1 

9.1 
20.0 
.0 

7.1 

16./ 

♦0 
♦0 
.0 

.0 
.0  ' 
.0 


•  9 
.5 
1.4 


16 

C 
10 

54 
36 

18  ' 

38 

22 
16 

107 
50 
57 

76 
46 
30 

29 
12 
17 

33 
21 
12 

15 
11 
4 

16 
9 
7 

49 
35 
14 

11 
5 
6 

1% 
8 
6 

32 
17 
15 

3 
3 

0 


'  664 
386  , 
278 


WYOMING  * 


WV    UNIVERSITY  Of  WYOMING 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


•  0 
.0 
.0 


ln  2.9 

0  .0 

1  6.3 


2.9 
♦  0 
6.3 


34  97.1 
19  100.0 
15  93.8 


.0 
•0 
♦  0 


35 
19 
16 


NY  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

THE  STATES  AND  O.C 

TOTAL 
a  FEMALE 
MALE 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


(     1^159  INSTITUTIONS) 


177 

.4 

3t2l4 

7.6 

90 

•  3 

2tl64 

87 

.5 

1,050 

6.% 

766 
473 
293 


.0 
.0 
.0 


1*8 
1.8 
1.8 


2.9 
.0 
,6.3 


1,208  2*8 
718  2*8 
490  3*0 


5,365 
3,445 
1*920 


2.9 
.0 
6.3 


12.7 
13.3 
11.7 


34 
19 
15 


36,f95 
22*290 
14*295 


97.1 
100^0 
93*8 


86.3 
85*7 
87*2 


445 
261 
184 


.0 

•  0 

♦  0 


1.0 
1.0 

1.1 


35 
19 
16 


42*395 
25,996 
16*399 


GUAM 


GU    UNIVERSITY  OF  GUAM 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  #0 


GU  AREA 

TOTAL 
.  FEMALE 
MALE 


TOTAL  S*  ( 

0 
0 
0 


.3 
.0 
•  3 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


12  70.6 
6  75.0 
6  66.7 


12  70.6 
6  75.0 
6  66.7 


12  70.6 
6  75*0 
6  66*7 


12  7C.6 
6  75*0 
6  66*7 


5  29*4 

2  25*0 

3  33*3 


5  29*4 

2  '25*0 

3  33.3 


17 
8 

9 


17 
8 

9 


!Er|c 


97  • 


$82 


TAitC  4*    TOTAL  lACHaOA'S    DEGAEES  FOA  NAJOA  FIELD  CCJtfEAAED  IV  i"*TIWICJS  OJ  HIGHER  E DUCAT  ION  AY  MCE. 
ETHNIC  ITVt  A**0  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  H7*-HT« 


ANEA  I  CAN  INOUN 
ALASKAN  NAT  WE 

NUN»£R  « 

PSYCHOLOGY  (20001 
PUERTO  At  CO 

PA    IAVAMON  CEN  UNIVEASITV 
TOTAL  0  .0 

PENILE  0  .0 

KALE  0  *0 

PA    CATHOLIC  U  PU5AT0  RICO 
TOTAL-     \         0  .0 
PENILE        \^  0  *0 
NILE  ^0  •<> 

PA    COLEGIQ  U  DEL  TURA80 
TOTAL. 
PENALl 
KALE 


•LACK  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEA 


NUNtEA 


0  *0 
0  *0 
0  *0 
INTER  ANEA  U  NATO  AEY  CAN 
TOTAL  0  .0 

PENILE   0     -  *0 


NILE 


•  0 


PA    INTEA  ANEA  SAN  GERMAN  CAN 


TOTAL 
PENILE 
NILE 


PA    U  Of  PA  AIO  PIECAAS 
TOTAL  0 
PENILE  0 
NILE  0 
PA    U  OP  PA  MA VAGUE 2 
TOTAL  0, 
PENILE  0 
NILE*  0 
PA   ,U  OP  THE  SACKED  HEART 

•  0 

•  0 

•  0 


TOTAL  s  0 

PENILE  0 

NILE  0 
PA    WORLD  UNIVERSITY 

TOTAL.  0 

PENILE  0  . 

NILE  0 


.0 
♦  0 
.0 


PR  ANEA 

TOTAL 
PENILE 

NILE 


TOTALS  ( 

0 
0 
0 


NUNtEA 


HISPANIC 
NUN • Eft 


TOTAL 
MINORITY 

NUNEER 


MUTE 
NON-HISPANIC 

NUN6ER 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
PENILE 
NILE 


i 


0 
0 
0 

i 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


9  INSTITUTIONS) 

1  0  *0 

,   0  *0 
0  .0 

'-10  INSTITUTIONS! 
0  .0. 
0  *0 
0  *0 


•  0 

0 

•  0 

13 

100*0 

13 

100*0 

•  0 

0 

s»0 

5* 

100*0 

5 

10C.0 

•  0 

0 

•  0 

c 

^0*0 

100*0 

%0 

0 

•  0 

23 

100*0 

23 

100*0 

•  0 

0 

.0 

19*100*0 

19 

100*0 

•0 

6 

•  0 

4 

100*0 

100*  0 

♦  0 

0 

♦  0 

45 

100*0 

45 

100*0 

•  0 

0 

♦  0 

47 

100*0 

47 

10C.0 

♦  0 

0 

♦  0 

It 

100*0 

19 

100*  0 

•  0 

0 

•  0 

76 

93,8 

74 

93*8 

•  0 

0 

•  0 

37 

92.5 

37 

92*5 

♦  0 

0 

♦  0  , 

39 

95*1 

39 

95*  1 

♦  0 

o 

♦  0 

69 

100*0 

69 

100*0 

•  0 

0 

•  0  , 

46 

100*0 

46 

100*0 

•  0 

0 

•  0  . 

23 

100*0 

23 

100*0 

*a 

0 

•  0 

202 

96.5 

202 

98*5 

•  o  • 

0 

•  0 

145 

96*6 

145 

98*6 

♦0 

0 

* 

•  0 

57 

96.3 

57 

98*3 

•  0 

0 

•  0 

aa 

100*0 

38 

100*0 

•  0 

0 

.0 

26 

100*0 

26 

IOC.  0 

•  0 

0 

.o 

10 

100*0 

10 

100*0 

•  0 

0 

♦d 

26 

100*0 

26 

10C.0 

•  0 

0 

•  0 

19 

100*0 

19 

100*0 

♦  0 

0 

•  0 

7 

100*0 

7 

100*0 

•  0 

0 

•  0 

14 

100*0 

14 

100*0 

.0 

0 

•  0 

7 

100*0 

7 

10C.0 

.  0 

0 

•  0 

7 

100*0 

7 

100*0 

0 

0  ^ 
0 


12 
6 
6 


MAJOR  PI  ELD  AGGREGATE  2000  i 


TOTAL 

177 

♦  4 

3.214 

7*5 

PENILE 

90 

.3 

2.144 

6.2 

RALE 

8* 

.5 

1.050 

6.3 

PUBLIC  APPAIRS 

A  NO 

SERVICES 

(21001 

0 

It  169  INSTITUTIONS) 
778 
479 
299 


2.2 
1*6 
3*2 


1.6 
1.6 
1.6 


526  96*5 
353  98*6 
173  98*3 


570  95*5 
353  96*4 
173  93*5 


It  734 
lt071 
663 


4*0 
4*1 
4*0 


526  98*5 
353  98*6 
173Q98.3 


536  97*6 
359  98* 1 
179  96*6 


5t903  13*7 
3t604  14*4 
2t099  12.7 


*  NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUN6ER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
3 

2 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

6.2 
7.5 
4.9 

.0 

♦  0 

♦  0 


3  1*5 
2  1*4 
1  1*7 


.0 
♦  0 
.0 


0  *0 
0  *0 
0  *0 


8  1*5 
5  1*4 
3  1.7 


13  2*4 
7  1.9 
6  3*2 


36.598  65*2 
22.297  64*6 
14»301  66*2 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


445 
261 
184 


TOTAL 


NUN8ER 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
•0 

.0 

P.o 

.0 

.0 
.0 
.0 

-0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

»6 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
♦0 

•  0 
;0 

•  0 


♦  0 

♦  0 
.0 


♦  0 
.0 


1*0 
1*0 

1*1 


13 
5 
6 

23 
19 
4 

65 
47 
16 

61 

40 
41 

69 
46 
23 

205 
147 
58 

36 
26 
10 

26 
19 
7 

14 
7 
7 


534 
356 
176 


551 
366 
165 


42,946 
26*362 
.  16t584 


A  LAB  AN  A 

AL    ALAOANA  A  &  N  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

PENILE  0  *0 

NILE  -0  .0 

AL    ALA8ANA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  »0 

PENILE  0  *0 

NILE  0  *0 

AL     AU6UAN  U  NAlN  CAMPUS 
TOTAL  0  *0 

PENILE  0  *0 

NILE  0  «° 

AL    AUOURN  U  AT  MONTGOMERY 
TOTAL  0  *0 

PENILE  0  *0 

-  NILE  0  *0 

AL    HUNTINGDON  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

PENILE     *  0.0 
NILE  *  0  .0 

AL    JACKSONVL  ST  UNIVERSITY 


TOTAL  0 
PENILE  0 
NILE  0 
AL    MILES  COLLEGE 
TOTAL  0 
PENILE  0 
NILE  0 
AL    OAKWOOO  COLLEGE 
TOT  AL  ,0 
PENILE  0 
 MA-fc-E  0— 


•0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

-rtr 


13  86*7 

11  91*7 
2  66*7 

43  100*0 
22  100*0 
21  100*0 


1.0 

•  0 
2.1 

12*5 
30*0 
*0 

28*6 
26*4 

*0 

10*8 
24*2 

♦  0 


15  100*0 
15  100*0 
0  *0 

6  85*7 

4  60*0  

~Z  100*0 


0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

,.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

'  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

■  ,♦<> 

0 

0 

.0 

.0 

0 

 0- 

♦  0 

 rO- 

0 

♦JO 

*  o 

♦  0 

i: 

86*7 

1 

"  6*7 

1 

6.7 

15 

11 

91*7 

1 

6.3 

0 

•  0 

12 

2 

66*7 

0 

.0 

1 

33*3 

3 

43 

100*0' 

0 

.0 

0 

♦0 

43 

22 

lOO.'O 

0 

♦  0 

0 

.0 

22 

21 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

21 

1 

1.0 

96 

99*0 

0 

.0 

97 

0 

.0 

50 

100*0 

0 

.0 

50 

1 

2*1 

46 

57- 9 

0 

♦  0 

47 

3 

12*5 

21 

67*5 

'  0 

.0 

24 

3 

30*0 

7 

7C*0 

0 

♦  0 

10 

0 

.0 

14 

100*0 

0 

♦  0 

14 

2 

28*6  v 

5 

71*4  , 

0 

♦  0 

7 

2 

26*6 

5 

71*4 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

6 

10*8 

.  66 

69*2 

0 

.0 

74 

6 

24*2 

25 

75*8 

0 

.0 

33 

0 

*0 

41 

10C.0 

0 

.0 

41 

15 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

15 

15 

100*0 

0 

„  *0 

0 

•  0 

15 

0 

*0 

0* 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

6 

85  *7 

0 

*0 

1 

14.3 

-7. 

V 

—30T0 

"  "0" 

*0 

1 

20*0 

5 

2 

100*0 

0 

.0 

0 

♦0 

2 

s 


1:  *-<t 


v 


TA1LC  4.     TOTAt  BACHELOR'S    OECREES  FOR  MAJOR  MELD  CONFERRED  »V  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  tV  RACE, 
•  I  ETHNICITY*  AND  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  19TI-If7« 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  OR 

NCN-HISMNIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


fcHlTE 
NON-MI SPANIC 


NON-P£SICENT 
ALIEN 


NUMtER  I  NUMBER 

PUBLIC  AFFAIRS  AND  SERVICES  (21001 
ALABA4A 


AL    SAMFORO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    TALL AOECA  COLLEGE 


^TCTAL 
FEMALE 
HAbE 
AL    TROY  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AL    ROY  S7 
TOTAL 
-f-EMALE  /  » 
MAViL 
AL    TROY  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AL  TUiKEGEE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

AL 


♦  0 

0  .0 
0  .0 
MAIN  CAMPUS 

0  .0 
C  *0 
0  .0 

OOTHN-FT  rucker 
0  *0 
0  .0 

o  *o 

MONTGOMERY 
0  .0 
0  *0 
0  *0 
INSTITLTE 
0  .0 
0  *0 
0  *0 


I 
I 

0 

II 

10 

I 

37 
17 
*W 

2 
1 
1 

19 
3 
16 


25*0 
100*0 


91*7 
90*9 
100*0 

20*0 

17*4 

7*7 
20*0 
4*8 

22** 
30*0 
21*3 


UNIVERSITY  OF  ALABAMA  . 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  »    0  .0 

MILE  0  .0 

AL     U  ALABAMA  IN- BIRMINGHAM 


TOTAL 
FEMALE 
MAI*  E 
AL    U  ALABAMA 
TOTAL 
FEMALE 

'male 


0  *0 

0  *0 

*  0  *0 
IN  HUM SV  ILL E 

0  .0 

0  *0 

0  ■  *0 


25  100*0 
2*  100*0 
1  100*0 

1*     14  3 
10  16*7 
4  10*5 

23  28.* 
19  48*7 
A  9*5 


.0 
.0 
.0 


AL    UNIVERSITY  OF  MONTbVALLO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  0 

♦  0 

♦  3 


3  10*3 
3  11*5 

0  .0 


AL    U  OF  NORTH  ALABAMA 

TOTAL 

0  *0 

4 

7*7 

FEMALE 

0  *0 

4 

12*9 

MALE 

0  *0 

0 

*0 

AL     U  OF   SOUTH  ALABAMA 

TOTAL- 

0  *o 

0 

.0 

FEMALE 

0  *0 

0 

.0 

MALE 

0  *0 

0 

.0 

AL  STATE 

TCTALS  C  20 

INST  ITUTIONS) 

TOTAL 

0  *0 

230 

26*0 

FEMALE 

0  .3 

157 

36*2 

MALE 

0  *0 

73 

16*2 

c 

ALASKA 

Aft    U  ALASKA 

FAIRBANKS  CAMPUS  , 

TOTAL 

0     -  *0 

*  0 

•  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

♦  0 

KAL£ 

0  .0 

0 

•  0 

AK    U  ALAS  ANCHORAGE  CAMPUS 

TOTAL 

0  *0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  *o 

0 

,0 

MALE 

0  '  *o 

0 

♦  0 

NUMBER 


,0 
0 
0 

0  * 

0 

0 

1 

0 

1 

0 
0 

0^ 

0 
0 
0 

T 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


AK          STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0  I  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

ARIZONA 


2  INSTITUTIONS) 
0  *0 

*0  s  *0 
0  *0 


*0 
*0 
*0 

*0 
*0 

•  0 

•  5 
*0 

•  9 

•  0 

•  0 

•  0 

*0 

•  0 
*0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

t  *o 

*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


ER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

0 

♦P 

1 

25*0 

„  3 

75*0 

0 

.0 

*0 

1 

100*0 

'  0 

«0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

,  3 

100*0 

0 

•0 

0 

*0 

11 

91*7 

1 

8*3 

0 

.0 

0 

•0 

10 

9C9 

1 

9.1 

0 

•  0 

0 

♦0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

38 

2C.5 

147 

79*5 

0 

•  0 

0 

*0 

17 

24*3 

53 

75*7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

21 

18*3 

94 

81*7 

0 

.0 

0 

*0 

2 

7*r  • 

24 

92*3 

0 

•  0 

0 

oO 

1 

20*0 

4 

80*0 

0 

.0 

0 

•0  , 

,  1 

4*8 

20 

95*2 

0 

•  0 

0  ' 

•  0 

19 

22*4 

66 

77*6 

0 

•  0 

0 

•0 

3 

30*0 

7 

7C*0 

0 

•  0 

0 

*0 

16 

21*3 

"59 

78*7 

0 

•  0 

a 

•0 

(  » 

100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

*  0 

•  0 

100*0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

*0 

\  1 

100*0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

•0 

\ 

1A 

14*3 

B4 

85*7 

0 

.0 

o 

♦0 

10 

16*7 

50 

83*3 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

10*5 

f  34 

89*5 

0 

.0 

o 

♦  0 

23 

28*4 

58 

71*6 

o" 

•  0 

o 

♦  0 

19 

46*  7 

20 

51*3 

0 

♦  0 

0 

♦c 

S.5 

38 

90*5 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

3 

10C.0 

0 

\o 

o 

♦0 

4  0 

•  0 

0 

*o 

0 

♦  0" 

0 

*0 

0 

.0 

3 

1C0.0 * 

0 

.0 

0 

*0 

> 

10*3 

26 

8<»*7 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

11*5 

22 

«8«5 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

*0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

*0 

4 

7.7 

48 

92*3 

.0 

0 

.0 

4 

12*9 

87,1 

0« 

.0 

0 

,•0 

0 

*0 

21 

100.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

c 

♦  0 

3 

100.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

•  0 

o  . 

.0 

0 

.0 

231 

26.1 

652 

73.7 

0 

.0 

157 

36.2 

276 

63.6 

0 

♦  0 

74 

16.4 

376 

83.4 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
•  0 


.0 
.0 
.0 

.0 
*0 
♦  0 


♦  0 
*0 

'.'0 


4  100.0 
1  10C.0 

3  100.0 

t  10C.0 

4  1C0.0 
3  10C.0 


11  100.0 

5  100.0 

6  ioo. a 


TOTAL 
NUMBER 

\ 


4 

1 

3 

12 
11 
I 

1B5 

•  70 
115 

26 
5 
21 

•5 

IC 
75 

25 
24 

98 

60 

1 

!? 

3 

52 
31 
21 

i 


885 

434 
451 


;i 

5 

6 


A2    ARIZONA  STATE  UNIVERSITY, 

"     TOTAL                 2       1.2      J  B  4.9 

FEMALE                 2       1.8  7  6*3 

MALE  0  -0  •  1  2*0 
AZ    NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 

TOTAL                6      4*2  3  2*1 

FEMALE                5      8*8  0  *0 

MALE  1  1.2  3  3.5 
AZ    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 

TOTAL                 1      1.1  2  2.2 

FEMALE                0       .0  1  2.6 

HALE                 1      2.0  1  2.0 


AZ  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TCTALS 

9 
*  7 
2 


2.3 
3.4 
1.1 


3  INSTITUTICKSI 
13  -  3.3 
8  3.o 
5  2.7 


16 
7 
9 

13 
6 
7 

11 
4 

7 


9.8 
6.3 
17*6 

9*2 
10*5 
8*2 

12*2 
10*3 
13*7 


40 
17 

'23 


27 
17 
10 

22 
11 
il 

14 

5 

9 


16*6 
15*2 
19*6 

15*5 
19*3 
22*9 

15*6 
12*8 
17*6 


136 
95 
41, 

120 
46 
74 

76 
34 
42 


83*4 

0 

♦  0 

163 

84*8 

0 

*0  ° 

112 

80*4 

0 

•  0 

51 

84*5 

0 

•  0 

142 

80*7 

0 

•  0 

57 

87*1  . 

0 

.0 

85 

84*4 

0 

•  0 

90 

87*2 

0 

•  0 

39 

82*4 

0 

•  0 

<551 

10*1 

63 

15*9 

332 

84*1 

8.2 

33 

15*9 

175 

84*1 

12*3 

'  30 

16*0 

157 

84*0 

395 
208 
187 


9 


980 


934 


s 


TARLE  6.    TOTAL  AACMCLOA'S    0  ECU  EES  FOR  MAJOR  FIELO  CONttRREQutY  INSTITUTIONS  Of  HIGME*  EOUCATION  8Y  MCE  # 
ETHNICITY*  AMD  $EXS    INSTITUTION  AND  STATE  ItTR-lfTt 


American  inoian 
alaskan  native 


•LACK  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEA 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


NONA Eft  t        NUN 6 Eft 

PUiLlC  AFFAIRS  A "10  SERVICES  (21001 
ARKANSAS 

Aft    AAK>  ,SAS  COLLEGE 


NUMREA 


TOTAL  *              0  .0 

2 

40*0 

-  0 

•  0 

Ff  ALE 

0  .0 

1 

25.0 

0 

•  0 

frALE 

0  ,0 

1 

100*0 

0 

•  0 

Aft    ARKANSAS  STATE  U  MAIN  CAN 

TOTAL 

0  .0 

7 

36,1 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

5 

33*3 

0 

•  0 

HALE 

0  .0 

2 

50*0 

0 

•  0 

Aft    ARKANSAS  TECH  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

FENALE 

0  .0 

0 

0 

•  0 

-MUE 

0  .0 

0. 

•  0 

0 

•  0 

AR    COLLEGE  OF  THE  02AAKS 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE 

Q  .0 

0 

•  0  . 

0 

•  0 

AR    HAROING  COLLEGE  MAIN  CAN 

TOTAL 

0  .0 

1 

4*3 

0 

.0 

FEMALE 

0  ,0 

I 

7.1 

0 

•  0 

KALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

AR    HE  NO  Eft  SON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

17 

50*0 

0 

.  0 

FEMALE 

0  .0 

15 

60*0 

0 

.0 

*  MALE 

0  .0 

2 

22*2 

0 

•  0 

Aft    PHILANDER  SMITH  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

2 

100*0 

0 

,0 

FEMALE 

0  .0 

I 

-100.0 

0 

•  0 

MALE 

0*  .0 

I 

100*0 

0 

•  0 

Aft  STHN 

ARK  U  MAIN  'CAMPUS 

TOTAL 

0  .0 

o 

.0 

o 

.  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

AR    U  OF 

ARKANSAS  PAIN  CAMPUS 

TOTAL 

1  1*7 

5 

•  •3 

0 

•  0 

FEMALE 

1  2*6 

4 

10*5 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

I 

4.5 

0 

♦  0 

Aft    U  OF 

ARK  AT  LITTLE  ftOCK 

TOTAL 

0  .0 

4 

•12.3 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

I 

6*3 

0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

3 

15.0 

0 

♦  0 

AR    if  Of 

ARKANSAS  PINE  6LUFF 

TOTAL 

4  0*0 

30 

93*1 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

17 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

13 

92*9 

0 

.0 

Aft    U  OF 

CENTftAL  ARKANSAS 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

AR          STATE  TOTALS  1        12  INSTITUTIONS! 

TOTAL . 
«  F6MALE 
MALE 

CALIFORNIA 


♦  4 

♦  7 

♦  0 


CA    AZUSA  PACIFIC  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMA1E  0  .  .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  BAPTIST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  LUTHERAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  $T  COLLEGE-MKEftSfLD 


61 

45 

23 


29*2 
33.4 

23*2 


•  0 

•  0 

•  0 

16*7 

•  0 
20*0 


2  13*3 
1  14.  7 
1  11*1 


TOTAL 
FEMALE 
*•  MALE 
CA    CAL  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  1  .0 

0  .0 

-SN  BERNARDINO 

0  .0  <t> 

0  .0 

0  .0 


CA    CAL  POLY  ST  U-SN,LUIS  00 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CA    CAL  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
.-MALE 
CA    CAL  STATE 
TOTAL  ' 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
POLY  U- POMONA 

1  l.i 

1  2.3 

0  .0 
U-CHICO 

3  1.0 

2  1.1 

1  .9 


5.3 
U.7 
.0 

16.7 

22.2 
U.l 

•  0 

•  0 

•  0 

4*0 
4.7 
3.1 

2.3 
1.1 
3.4 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

1.7 
1.7 
1.7 


ER 

t 

NUNC Eft 

C 

Mr 

J 

.0 

2 

43*0 

0 

•  0 

1 

25*0 

0 

.0 

1 

10C.C 

0 

♦  0 

7 

3«*A 

0 

.0 

33*3 

0 

.0 

2 

50*0 

\ 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

.3 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

6.3 

0 

•  0 

1 

7.1 

0 

.3 

0 

•  C 

c 

♦0 

17 

SO.O 

0 

.0 

15 

60%  0 

0 

♦  0 

2 

22*2 

0 

•0 

2 

130*0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

e  0 

.0 

♦0 

6 

13*0 

0 

♦  0 

5 

13*2 

0 

.0 

1 

4*5 

0 

.0 

4 

12*5 

0 

.0 

1 

8.3 

0 

.0 

3 

15*0 

0 

.3 

30 

93*6 

0 

.0 

.  17 

94*4 

0 

.0 

13 

92*9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

♦  0 

69 

29*6 

b 

.0 

46 

34*3 

o 

♦  0 

23 

23*2 

1 

7.1 

'*  1 

f.l 

1 

9.1 

1 

9.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16*7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

20*0 

0 

♦  3 

2 

13*3 

0 

.0 

1 

16*7 

0 

•  0 

1 

11*  1 

3 

15.1 

4 

21*1 

1 

16.7 

2 

33*3 

z 

15.4 

2 

15*4 

5 

13.9 

11 

30*6 

2 

11*1 

6 

33*3 

3 

16*7 

5 

27*6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

.  11 

16.7 

15 

2C.0 

5 

11.4 

6 

16*6 

6 

IS.  A 

7 

21*9 

11 

3.7 

25 

6.5 

5 

2.6 

12 

6*7 

6 

5** 

13 

11*2 

1*41  TE 
NON-HISPANIC 


NUR6ER 


NONRESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


3  60*0 

(. 

•  0 

3  75*0 

>  0 

•  3 

0  *0 

0 

.  0 

12  63*2 

0 

♦0, 

It)  64*7 

0 

.0 

2  50*0 

0 

.3 

27  lCt*0 

0 

•  0 

5  400*0 

0 

.0 

22  10C.0 

0 

.3 

1  100*0 

0 

•0 

1  1CC.0 

0 

.3 

0  *o 

0 

•  0 

IS  93*6 

3 

.0 

13  92*9 

0 

.0 

2  1CC.0 

3 

•  0 

17  5P.0 

o 

♦0 

10  40*0 

0 

♦  0 

7  77*8 

0^ 

♦  0 

0  *0 

o 

♦  0 

o  >o 

0 

♦0 

0  *0 

0 

♦  3 

1   2  00.0 

0 

♦0 

3  *0 

0 

♦  3 

1  103*0 

0 

♦  0 

c 

54  90*0 

0 

•  0 

33  66*6 

0 

♦  0 

21  $5.3 

0 

♦  3 

26  87*5 

0 

.0 

U  $1*7 

0 

♦  0 

17  65*0 

0 

♦  0 

2  6*3 

0 

,0 

1  '  5*6 

0 

♦0 

1  7*1 

0 

.0 

4  100*0 

0 

.0 

1  1C0.C 

0 

.0 

3  1CC.0 

0 

•  3 

164  7C*4 

0 

.3 

88  65*7 

0 

•  0 

76  76*8 

0 

♦  0 

13  $2*9 

3 

♦  0 

0 

.0 

\  1CC.0 

0 

•0 

5  63*3 

o 

♦  3 

1  1CC.0 

0 

♦  3 

4  80*3 

0 

•  0 

13  Ct.7 

0 

.0 

5  83*3 

0 

♦  0 

6  86*9 

0 

•0 

15  78.9 

0 

.3 

4  66.7 

0 

.0 

11  64.6 

»  3 

•  0 

25  6$.4 

0 

.0 

12  66.7 

0 

.0 

13  72.2 

0 

.3 

16  100.0 

0 

•  3 

12  1C0.0 

0 

•  3 

4  100.0 

J  o 

•  3 

59  76*7 

1 

1.3 

35  61*4 

0 

•  3 

74  75*0 

0  I  ^ 

3.1 

266  91*2 

1 

.3 

166  93*3 

0» 

•3 

102  67*9 

1 

•  9 

4 

TOTAL 
MJMflER 


5 
4 
1 

19 
IS 
4 

27 
5 
22 

1 
1 

3. 

It 
14 

2 

34 
25 

9 

2 
1 
1 
\ 
1 
0 
1 

60 
36 
22 

32 
12 
20 

32 
18 
14 

#4 
1 
3 


233 
134 
99 


14 
11 

3 

6 
1 
5 

15 

6 
9 

19 

6 

13 

36 
16 
16 

if 
12 
4 

75 
43 

32 

294 
176 
116 


ER?C 


961 


9S5 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER    .  I 


•  LACK         A     ASIAN  CR 
NOK-MISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


PUtLlfc,  AFFAIRS  AfcO  SERVICES  421001, 

*■  CALIFORNIA 

CA    CAt  STATE  1ihDCMlNGU£2  HIS 

TCTAL  2  1*1 

FEMALE  2  2*0 

HALE  0  .0 

♦CA    CAL  STATE  U-FAESNQ  , 

TOTAL  0       . 0 

,   FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  STATE  0-FULLEATON 

~TGTAL~   c2  *  .S 

*FEHALE  I       ♦  * 

HALE  1  r.b 

OA    CAL  STATE  U-HAVkARD 

TOTAL  0  *0 

c  FEMALE  0  *0 

*          HALE  0  .0 

CA    CAL  STATE  0-LONG  6E  ACH 

TCTAL  4  1*2 

FEMALE  2  *  1.1 

MALE  2  1*2 

CA    CAL  STATE  U-LOS  ANGELES 

JOT AL  4      US  • 

FEMALE  0        ♦  & 

MACE   •  4  2.* 
V   CA    CAL  STATE  U- NO  A  THAI  DCE 

TCTAL  '  0  *0 

tEMALE  0  .0 

kHALE  »    0  .0 

T;al  state  u-sacranento 


NUHtER 


EE  MA 
7CA^A 


TOTAL  • 
FEMALE  5  2.7 

HALE  v3  1*3 

CA    HJMftOLOT  STATE  U 
TCTAL  2  3 

FEHALE  1  3 

MALE  I  II 

CA    SAN  DIEGO? ST  ATE  U 
TOTAL  4  1 

FEMALE  .  2 

MALE  2  1.1 

CA    SAN  FRANCISCO  STATE  U 
TCTAL  *   3  2*1 

FEMALE  3 
HALE  0 
CA     SAN  JOSE  STATE 
TOTAL  5 
FEHALE  4 
HALE  I 


.7 
.6 

►  r 

9 


2.9 
.0 

1.8 
2*6 
•  8 


>       CA     SONOMA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .3 

-     FEHALE  0  .0 

"  -         HAL'E  0  .0, 

CA    CHAPMAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    COLLEGE  OF  NOTRE  DAME 
TOTAL  '     0  .0 

FEHALE  0  .0 

HAfrfc  0        .0  1 

CA    00NIN1C4N  C  OF  SAN  RAFAEL 
TOTAL        •  c      0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA     GOLOEN  GATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

•  CA     JOHN  F  KENNEDY  UNIVERSITY 
*  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

HUE  0  .0 

CA    LOMA  LINpA  UNIVERSITY 
TOTAL  3        .0  * 

*     FEMALE    „  0        .0  « 

HALE  0  .0 

CA     NATIONAL  UNIVERSITY 
TOTAL  1  2.3 

FEMALE  0        .0  * 

HALE  1      2.1  J 

-  .CA    PACIFIC  UNION  COLLEGE  * 


90 

50.6  . 

4 

2.2 

*9*5 

1 

1.0 

41 

51.9  ' 

3 

3.1 

8 

5.3 

6 

5.5 

6.  0 

5 

5.0 

2 

4.3 

3 

6.5 

9 

3.6 

4 

1.6 

4.0 

2  . 

1.3 

3 

3.  1 

2 

2.0 

7 

12.3 

3 

5*3 

} 

15.0 

1 

5.0 

4 

10.6 

2 

5.4 

26 

7.5 

24 

4.0 

12 

6.7  " 

9 

5.0 

14 

6*4 

5 

3.0 

63 

23.2 

24 

6«*9 

35 

33.0 

6  ' 

7.5 

28 

17  .0 

16 

9.7 

5 

6.6 

3* 

4.  1 

2 

3.6 

3 

5.6 

3 

\i  .  6 

0 

•  0 

34 

6.1 

26 

6.6 

16 

6.6 

'  13 

7.0 

16 

7  .6 

15 

6.4 

1 

2.9 

1 

0 

♦  0 

0 

.0  ° 

1 

11.1 

1 

11*1 

17 

4%2 

16 

f  4.0 

3.  6 

7 

3*3 

9 

4  .7 

9 

4.7  v 

22 

15.7.1 

12 

6*6 

19 

It**  " 

6 

5*8 

3 

6.  1 

6 

16*2 

20 

7.1- 

27 

9*6 

11 

?.2 

16 

10*5 

9 

7  .0 

li 

6*6 

1 

4.0 

1 

**0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

1 

5.9 

•  1 

5.9 

4 

26.6 

1 

7*1 

4 

33.3 

.  o 

♦  0 

o# 

♦  0 

1 

50*0 

3 

50  .0 

1 

*16*7 

3 

50.0 

1 

16*7 

0 

.0 

0 

*0 

Q 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.a 

•  0 

.0 

0 

♦  0 

10 

12.5 

9 

11*3 

3 

15.6 

0 

.0 

7 

11.5 

.9 

14*6 

0 

•  3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

21.*  • 

1 

7.1 

2 

16.7 

1 

1.3 

1 

50.0 

0 

.0 

TCTAL 
FEMALE 
MALE 
CA  PEPPERDINE 
TOTAL 
FEPALC 
HALE 


9  *0 

0  *? 

*  0  *3 
UNIVERSITY 

0  *0 

0  .  .0 

0  .0 


9.6 

•  0 
10*4 

•  0 

•  0 

;0 


HISPANIC— 
NUM6ER 


I  .4.5 
4  4*0 
4  5*1 

23  .15*6 
.12  ' 12*0 
^W**««**9 


TOTM. 
MINORITY 


NUM6ER 


WHITE 
NON-MI SPANIC 

NUM6EU 


HON- AESIOENT 
v  ALIEN 

NUM6ER 


JJOTAL 
NUMtER 


5  70.6 
4  4 44.4 
1  6.7 


♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.2 

♦  0 
6.7 


16  " 

6*4 

6 

4*0 

10 

10*2 

£ 

6 

10  *5 

1  • 

5*0 

•  5 

13*5 

24 

6*9 

12 

6*7. 

12 

7*2 

■  54 

19.9 

19 

17*9 

.   35  .71.2 

5 

6.6 

3 

**6 

2 

9.1 

34 

6.1 

11 

5.9 

23 

9.7 

*  2 

5.7 

2 

7.7 

0 

.0 

34 

6.5 

14 

6*6 

20 

10.5 

2 

1*4 

1 

1*0 

1 

2*7 

36 

12.6 

23*jfl»*0 
13WT0.2 

*  0 

.3 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

e  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

7 

6.6 

2 

10.  \ 

5 

6.2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

14.3 

2 

,16.  7 

0 

.0 

2 

'  3*9 

0 

.0 

2 

4.2 

2 

33*3 

1 

?3*3 

1 

33*3 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

*0 

u>* 

56 
46 

39 
23 
16 


31 
15 
16 

16 
5 
11 

66 

35 
33 

145 
62 
63 

13 
6 
5 


15 


511*4 
56*6 
60.6 

26*7 
23*0 
34*8 

12.  \ 
9*9 
16*3 

26*1 
25*0 
29*7 


r*\ 

43 
31 

105 
75 
30 


41*6 
43*4 
39*2 

71*9 
75*0 
65*2 


19*7°^ 

19*4 

19*9 

53*5' 

56.5 

5C.3 

17*6 
15.4 
22.7 


217  67.1 

135  89.4 

82  63*7 

41  71*9 

15  75*0 

26  70*3 

272  76.6 

142  76*9 

130*  78*3 


45 

24*2 

59 

25*0 

6 

17*1 

3 

11*5 

3 

71 

17*7 

31 

14.6, 

40 

21*1 

39 

27*9 

29 

26*2 

W 

27*0 

66 

31*3 

54 

35*3 

34 

26*6 

2 

6.0 

0 

.0 

2 

* 

11*6 

5 

35*7 

4 

33*3 

1 

.  50.0 

4 

66*7 

4 

66*7 

0 

♦  0 

0 
0 
0 

26 
5 
21 

0 
0 
9 

6 
5 
1 

6 

0"- 
A 

2 
1 
1 

6 

2 


1*5 
44 
61 

60 
43 
17 


1''4     *4*6  I 


.0 
•0 
%  *0 

32*5 
26.3' 
34*4 

.0 
•  0 

*  ;o 

42*9 
41*7 
50*0 

*^*0 

* 

33*3 
33*3 
33*3 

25*0 
44*4 
13*3 


46*1 
41*5 
49*1  , 

61*1 
62*7 
77*3 


314  74*4 
137  73*7 
177  75*0 


28 

22 
6 

330 
180 
1«P, 

96. 

72 
26 


60*0 
84*6 
66*7 

~C2*1 
66.9 
76.9 

7C.0 
69.9 
70.3 


192  68*3 
96  64*1 
94  73*4 


23 
8 

9 
6 

; 

2 
2 
0 

2 
1 
1 

49 
13 
36 

2 
0 
2 

e 

7 
1 

43 
3 
40 


92*0 
100.  c 
66'*  2 

64*3 
6&*7 
50*0 

3*3*3. 
33*1 

♦0  * 

100*0 
100*0. 
100*0 

,6i*3 
66*4 
59*0 

100*0 
*0 
100*0 

57.1 
56*3 
50*0 

6,4*3 
100*0 
63*3 


4 

2.' 

2  « 

18 

5 
11 


66*7 
66*7 
66*7 

75*0 
55*6 
66*7 


0 

.0  A 

176 

0 

•  0 

99" 

0 

-0 

79 

2  . 

1.4 

1*4 

2 

2.0 

100 

0 

.0 

A.  A. 

1 

•  4 

249 

1 

151 

0 

♦  0  s 

0 

•  D 

*  57 

0 

.0 

20 

0 

♦  0 

6 

1.7 

346 

3 

1.7 

160 

3 

1.6 

164 

1 

.4 

271 

0 

•  D 

106 

1 

•  6 

•  165 

1 

1  .4 

74 

1 

1.9 

52 

0 

.0 

22 

,9 

422 

^  4 

2.3 

166  . 

"~<-0 

•  0 

236 

.  1 

2.9 

35. 

1 

3.6 

26 

t  0 

•  0 

9  M 

> 

1 

.2 

402. 

1 

♦  5 

\  212 

0 

.0 

190 

3 

*2.1 

140 

2 

1.9 

103 

1 

2.7 

31 

1 

4 

261 

1 

♦  7 

0 

.0 

1 

v,  0 

.0 

25 

0 

♦  0 

6 

0 

•  0 

A  • 

0 

.0 

14 

0 

.0 

12 

0  • 

♦  C 

2'J 

0 

.  .0 

'  6 

0 

.0 

6 

0 

•  0 

i  0 

0 

.0 

2 

0 

♦  0 

#  I 

0 

»0 

I 

5 

60 

1 

5.3* 

19 

4 

6.6T 

61 

0 

.  0 

^  2 

0 

*0 

0 

0 

*ov 

2 

0 

•0 

14 

0 

•  0 

12 

0 

.0* 

2 

0 

* 

•  0 

51 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

46 

0 

•0 

6 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

2* 

0 

•  0 

9 

0 

•  0 

15 

ns9S(;  — 


4  > 


TABLE  4. 


TOTAL  BAChELOR9$    OECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONBERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY t  ANO  SEX;  CONSTITUTION  AND  STATE  1976*1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC "ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


PUBLIC  AFFAIRS  ANO  SERVICES  (2100) 


* 


m  ■ 


CALIFORNIA 


CA    U  Of  CAL-BERKELEY 
•  TOTAL  1  .7 

FEMALE  1  .8 

MALE  JD  .0 

CA    U  OF  CAL-LGS  ANGELES 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    A)  OF  CAL- SANTA  CRUZ 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    UNIVERSITY  OF  LA  VERNE 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    UNIVERSITY  OF  THE  PACIFIC 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

.CA  -  U  OF 
'  .TOTAL 
•FEMALE 
MALE. 


1  3* 
1  *.6 
0  .0 
SAN  FRANCISCO 

9  2.3 
6  2.7 

  ?    3  1.8 

CA    U  OP  SOUTHERN  CALIFORNIA 
TOTAL  2  1*7 

FEMALE  2  4.5 

MALE  0  .0 


CA         STATE  TOTALS  C  37  INSTITUTIONS) 

TOTAL  /52  1.3  433  10.7 

FEMALE  33  1.5  240 

MALE  19  1.0  193 


10 

7.4 

32 

»a  7 

£3.  f 

10 

8.5 

26 

22.0 

•  0 

•  0 

6 

35.3 

2 

22  .2 

0 

•  0 

2 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

8 

11. V 

1 

1.5 

2 

13.3 

0 

.0 

6 

11.5 

1 

1.9 

2 

6.9 

3 

10.3 

1 

5.6 

1 

5.6 

1 

9.1 

.  2 

IB. 2 

49 

12.7 

22 

5.7 

11.4 

9 

4.1 

24 

14.4 

13 

7,8 

10 

8.5 

11 

9.4 

7 

15.9 

6 

13.6 

3 

4.1 

5 

6.8 

11.1 

10.2 


COLORADO 


CO    COLORADO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

4 

2.5 

£• 

FEMALE               0  .0 

2 

1.7 

f • '  v* 

MALE            •  0  .0 

2 

5.0 

 CO    COLO  TECHNICAL  COLLEGE 

'   TOT.AL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE     ;           0  .0 

0 

.0 

CO    MESA  COLLEGE 

L8 

TOTAL                0  .0 

1 

FEMALE  .             0  .0 

0 

.0 

MALE                0  .0 
CO    METROPOLITAN  ST  COLLEGE 

1 

2.8 

TOTAL                0  .0 

14 

8.1 

FfNA1 1                0  .0 

6 

8.0 

MALE               0  .0 

8 

8.2 

f  * 

CO    0  OF  COLORADO  AT  BOULOER 
*  TOTAL                0  «0 

4 

4.9 

FEMALE                0  .0 

2 

3.3 

j? 

MALE                0  .0 

2 

10.0 

CO    U  OF  COLO  AT  DENVER 

TOTAL     *           0  .0 

0 

.0 

r 

FEMALE*            '%  .0 

0 

»0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

CO,   UNIVERSITY  OF  OENVER 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE         t       0  .0 

0 

.0 

CO    U  OF  NORTHERN  CQLORAOO 

J 

TOT At                0  .0" 

0 

.0 

FEMALE'              0  .0 

0 

.0 

MALE               0  .0 

»  0 

•°. 

CO    U.  OF  SOUTHERN  COLORADO* 

TOTAL                1  T.l.» 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

t 

.  >    MALE                1  16.7 

0 

.0 

$ „ 

Vt6    WESTERN  ST  COLLEGE  COLO- 
TOTAL                0*      .0  <©> 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE    '           0  .0 

0 

.0 

CC  STATE  TOTAL*  ( 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 

CONNEC  TICUJ* 


c  CT  SACAE 
TOTAL 
FEMALE 

 MALE 


10  INSTITUTIONS* 


f'J'' 


1  .2 

23 

3.9 

0        .0  . 

10 

2.9 

1  - 

13 

5.5 

UNIVERSITY 

0  .0 

1 

6.3 

0    '  .0 

1 

10.0 

0  .0 

0 

.  .0 

» 

232  5.7 
118  5.4 

114  s6.0 


4 
4 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
1 

1  ,i 

3 
3 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

Oc 
0 


2.5 
3.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

U2 
1.3 
1.0 

3.7 
4.9 
.0 


•  0. 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

'•Q 
.0 

.0 
.0 
.0 


9  1.5 
6  2.3 
1  #  .4 


HISPANIC 
NUMBER 


10 


7.4 
8  6.6 
2  11.8 


1 
0 
1 

1 

0 

1 

5 
2 
3 

2 
1 
1 

31 

22 
9 

17 
7 
10 


11.1 
.0 
100.0 

5.3 
.0  • 
12.5 

7.5 
13.3 
5.8 

6.9 
5.6 
9.1 

8.0 
10.0 
•  .5.4 

14.5 
15.9 
13.7 


355  8.7 
167  7.7 
f6B  9.9 


3 

3* 
0 

0 
0* 
0 


6 
1 
5 

13 
5 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


HHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SI  OENT 
ALIEN 


TOTAL 


2.5 
.0  t 

*0 
.0 
•0 

io.5 

4.8 
13.9 

7.6 
6.7 
8.2 

2.5J 

1.6 

5.0 


.0 
.0 
.0 

2.9 
4.3 
.0 

7.1 
.0 
16.7 

5.3 
10.0 
.0 


28  4.8 
13  3*7 
15  6.3 


2  16.7 
1  10.0 
1  50.0 


53  39.3 
45  38.1 
8  47.1 

3  33.3 
2  25.0 
1  100.0 


1 
0 
1 

14 
4 

10 


4 
4 

111 

62 
49  » 

40 
22 
18 


5.3 
.0 
12.5 


27.6 
22.2 
36.4 

28.8 
28.3 
29.3 

34.2 
50.0 
24.7 


.072  26.4 
558  25.7 
514  27.2 


11 

9 
2 

0 
0 
0 

7 
1 

6 

29 
12 
17 


6.8 
7.4 

5.0 

.0 
.'0 
.0 

123 
4.8 
16.7 

16.9 
16.0 
17.5 


9  11.1 
6  9.8 
3  15.0 


61 
30 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.9 
4.3 
.0 

14.3 

t>  .0 
33.3 

5.3 
10.0 
.0 


10.4 
8.9 
12.6 


3  25.0 
2  20.0 
1  50.0 


9B3 


IUM8ER 

X 

NUM8ER 

X 

NUM8ER 

82 

60.7 

0 

~~ 
.0 

135 

73 

61.9 

0 

.0 

118 

9 

52.9 

0 

.  0 

17 

6 

66.7 

0 

.0 

9 

6 

75.0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

0 

.0 

1 

18 

94.7 

0 

.0 

19 

11  100.0 

0 

.0 

11 

7 

07  <5 

0 

.0 

8 

53 

79.1 

•8 

.0 

67 

11 

73.3 

0 

.0 

15 

42 

80.8 

0 

.0 

52 

19 

65.5 

z 

6.9 

29 

12 

66.7 

2 

11.1 

18 

7 

63.6 

0 

•  0 

11 

275 

71.2 

0 

.0 

386 

157 

71.7 

0 

.0 

219 

lio 

70.7 

0 

.0 

167 

o 

72 

61.5 

5 

4.3 

117 

20 

45.5 

2 

4.5 

44> 

52 

71.2 

3 

4. 1 

73 

2,955 

72.7 

35 

.9 

- 

4i062 

It  590 

73.3 

21 

1.0 

2f  169 

1*365 

72a 

14 

.7 

1,893 

150 

93.2 

•  0 

* 

.0 

161 

112 

92.6 

0 

•  0 

121 

"  38 

95.0 

0 

•0 

40 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

•  P 

0 

6 

1CC.0 

0 

•  b 

6 

50 

87.7 

-  0 

.0 

57 

20 

95.2 

0 

.0 

21 

30 

83.3 

0 

.0 

36 

1«. 

62.6 

1 

.6 

172 

63 

84.0 

0 

.0 

75 

79 

8'. 4 

1 

1.  0 

97 

71 

87.7 

1 

1.2 

81 

54 

88.5 

1 

1.6 

61 

17 

85.0 

0 

.0 

20* 

1 

10C.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

-*0 

•  0 

0 

1 

1CC.0 

0 

.0 

1 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

5 

100.0 

0 

.0 

5 

1 

10C.0 

0 

.0 

1 

65 

94.2 

2 

2.9 

69 

44 

93.6 

1 

2.1 

47 

21 

95.5 

1 

4.  5 

22 

<  12 

8  5.7 

0 

.0 

14 

8 

100.0 

0 

.0 

8 

4 

66.7 

0 

.0 

6 

18 

94.7 

0 

.0 

19 

9 

90.0 

0 

.0 

10 

9 

1CO.0 

0 

•  0 

»,  9 

521 

88.9 

4 

.7 

586 

315 

90.5 

2 

.6 

348 

206 

86.6 

2 

•  8 

238 

9 

75.0 

0 

.0 

12 

■  8 

80.0 

0 

.0 

V  10 

I 

50.0 

.  0 

.0 

2 

987 


TABLE  6. 


TOTAL  BACHELOR'S  DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  JY  INSTITUTIONS  01 =  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
TOTAL  e«.n«.w*        ETHNICITY t  ANO  SE*«     INSTITUTION  AND  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER  %  NUMBER 
PUBLIC  AFFAIRS  AND  SERVICES  121001 
CONNEC  TICUT 


CT    SAINT  JOSEPH  COLLEGE 
*OTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    SOUTHERN  CCNN  ST  COLLEGE 
TOTAL  0        • 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    UNIVERSITY  OF  CONNECTICUT 
TOTAL  0        .0  # 

FEMALE  C       •  0 

>         MALE  0  .0 

CT    UNIVERSITY  OF  HARTFORO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    UNIVERSITY  OF  NEW  HAVEN 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    HE  STERN  CONN  ST  COLLEGE 
TOTAL  1  1*5 

FEMALE  1  3*3 

MALE  0  *0 


NUMBER* 


HI SPAN IC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


.  WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


2 

22*2 

A 

u 

2 

22*2 

0 

0 

♦  0 

0 

6 

3*6 

1 

3 

2*4 

0 

3 

7.3 

1 

0 

•0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

♦0 

0 

20 

12*7 

0 

A 

11. A 

0 

16 

13.0 

0 

3 

4.4 

0 

2 

6.7 

0 

I 

2.6 

0 

CT  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

DISTRICT  OF  COLUMBIA 

DC    AMERICAN  UNIVERSITY 
TOTAL  1  «5 

FEMALE  $  0  .0 

MALE  1  *6 

OC    CATHOLIC  U  OF  AMERICA 
TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OC    GALLAUOET  COLLEGE 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  %    0  .0 

MALE  0  .0 

OC    GEORGETOWN  UNIVERSITY 
.   TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ♦<> 

CC    GEORGE  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -0 

OC    SOUTHEASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ff  0  »0 

DC    STRAYER  COLLEGE 
,     TOTAL  0  .0 

•   FEMALE  0  *° 

MALE  0  »0 

OC    UNIVERSITY  Of  CC 
1        TdTAL  0  .0 

1       FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

DC    WASH  INTRNATL  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0# 

MALE  0  .0 

OC          STATE  TOTALS  I  9 

TOTAL  1  »3 

FEMALE  0  *0 

MALE  I  »5 

FLORIDA 

FL    BARRY  COLLEGE 

TOTAL  1  5.9 

FEMALE  1  5.9 

MALE  0  *0 

FL    BI  SCAYNE  COLLEGE 

TOTAL       •         1  !♦! 
FEMALE  0  .0 

HALE  I 
FL    ECKERO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


7  INSTITUTIONS} 


1 

.2  - 

32 

7.2 

1 

•  A 

12 

5.3 

0 

♦  0 

"  20 

9.3 

9 
29 

3 
2 
1 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 

n 

c 

1 
1 

0 

1 

0 

1 

56 
42 
1* 

0 
0 
3 


INST  IT UT  IONS) 
100  28.2 


55 
45 


37.7 
21.6 


5 
5 
0 

21 
5 

16 

0 
0 
0 


29  .A 
29.  A 

•  0 

22.6 
25.0 
21.9 

•0 

•  0 
.0 


.0 

•  0 

•  0 

•  6 
.0 

2.4 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


•  2 
.0 
.5 


•6 
•  0 
1.0 


•0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 


3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
1 

2 


22.2 
22*2 
♦0 

1.8 
1.6 
2.A 


♦  0 
•0 
.0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  3 
♦0 

♦  0 

A. A 
3.3 
5.3 


10  2.3 
6  2.6 
A  i.9 


17.7 

2 

.9 

1 

♦  5 

17.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

17.9 

2 

1.2 

1 

•6 

15.3 

0 

♦  0 

1 

5.3 

11.8 

0 

•  0 

1 

5.9 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

7.7 

0 

.0 

1 

7.7 

11.1 

0 

.0 

1 

11.1 

.♦o 

0 

.0 

0 

.0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

.0 

0 

•  0 

2 

9.1 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

♦  o , 

0 

•  0 

2 

1A.3 

16.7 

0 

•  0 

0 

♦0 

33.3 

0 

•  0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

100.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

•0 

0 

•  0 

.0 

.0 

100.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

77.8 

0 

.0 

0 

.0 

77.8 

0 

•  0 

0 

.0 

77.8 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

'.0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

5  1.4 

2  1.4 

3  1.4 


44*4 
44*4 
.0 


10  6*1 
5  4*0 
5  12.2 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

20 
4 
16 

7 
4 
3 


44 

19 
25 


*  .0 
.0 
.0 

•  0 

♦  0 
.0 

12.7 
11.4 
13*0 

10.3 
13.3 
7.9 


9.9 
8.4 
11.6 


42 
9 
33 

4 
3 
1 


2 
2 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

1 
1 

0 


19*5 
17*0 
20*4 

21*1 
17*6 
50*0 

15*4 
22*2 
•  0 


.0 

♦  0 
.0 

9.1  ' 

•  0 
14.3 

16.7 
33.3 
.0 


1  100*0 

0  .0 

1  100*0 

56  77*8 
42  77*8 
14  77.8 


108  30.5 
57  39.0 
51  24.5 


9 
9 
0 

34 
6 
28 

0 
0 
0 


52.9 
52*9 
*0 

36*6 
30*0 
38*4 

.0 
.0 
.0 


5  55.6% 

0 

.0 

5  55.6 

0 

•  0 

0  .0 

o 

•  0 

155  93.9 

0 

*0 

119  96.0 

0 

•  0 

36  87.8 

0 

•  0 

95  100-0 

0 

•  0 

18  1C0.0 

0 

•0 

7  100*0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

.0 

5  1CC.0 

o 

•  0 

138  87*3 

0 

.0 

31  88*6 

0 

.0 

1  AT       fl  7  n 
1 U f      0) *u 

o 

♦  0 

60  88*2 

1 

1.5 

25  83*3 

1 

3.3 

35  92*1 

o 

.0 

398  89*8 

1 

,2 

207  91*2 

1 

,4 

19 1     88  *4 

o 

♦  0 

172  80*0 

1 

♦  5 

44  83*0 

0 

«  .0 

129  79*0 

1^ 

.6 

15  78*9 

0 

♦  0 

14  82*4 

0 

♦  0 

1     50*  0 

o 

♦0 

8  61*$ 

3 

23*1 

5  55*6 

2 

22*2 

3  75*0 

1 

25*0 ' 

5  10C*0 

0 

♦  0* 

■     2  100*0 

0 

♦  0 

3  100*0 

o 

♦  0 

20  90*9 

0 

♦0 

8  1CC*0 

o 

♦  0 

12  ,85*7 

0 

♦  0 

1     16*  7 

66.7 

0  *o 

2 

66.7 

1  33*3 

2 

66.7 

0  *0 

0 

♦  0 

o      ♦  o 

0 

♦0 

0        •  0 

o 

♦  0 

16  22*2 

0 

•  0 

12  22*2 

0 

.0 

L.      99  9 
*  ££•£ 

o 

♦0 

1  100*0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•0 

1  100*0 

o 

♦  0 

238  67*2 

8 

2.3 

85  58*2 

4 

2.7 

153  73*6 

4 

1.9 

8  47*1 

0 

•  0. 

8  47*1 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•0 

59  63*4 

0 

•0 

14  70*0 

0 

.0* 

•    45  61*6 

0 

•  0 

5  100*0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

-0 

2  100*0 

0 

.0 

9 
9 
0 

165 
124 
41 

25 
16 
7 

6 
1 
5 

158 
35 
123 

6B 

30 

38- 


443 

227 
216 


215 
53 
162 

19 
17 
2 

13 
9 
4 

5 
2 
3 

22 
8 
14 

6 
3 
3 

1 
0 
1 

72 
54 
16 

1 
0 
1 


354 
146 
206 


17 
17 

0 

93 
20 
73 

5 
3 

— r~ 


IERIC 


t&SLL^  


964 


988 


TABLE  6*     TOTAL  BACHELORS    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
ETHNIC  I  TYt  A  NO  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HI SMN I C  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


kHlTE 
NON-HISPANIC 


NCh-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER  X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUM8ER 

*  X 

NUMBER 

.  NUMBER 

}  ■ 

-  1 

PUBLIC  AFFAIRS  A NO  SERVICES 

121001 

> 

FLCtlOA 

FL    FLORIOA  MEMORIAL  COLLEGE 

TOTAL                0       . 0 

2 

100.0 

o 

•  0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

_    FEMALE               0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

NILE                0  .0 

2 

100.0 

o 

•  0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

> 

FL    NOVA  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

I 

2.0 

o 

.0 

0 

.0 

1 

2.0 

49 

98.0 

0 

•  0 

50 

FEMALE                 0  .0 

I 

7.7 

o 

•  0 

0 

.0 

1 

7*7 

12 

92*3 

0 

•  0 

13 

MILE-               0  .0 

0 

•  0 

g 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

37 

100.0 

0 

•  0 

37 

Ft    ROLLINS  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

6 

6.1 

o 

*0 

2 

2.0 

8 

8*2 

90 

91.8 

0 

.0 

98 

FEMALE  '             0  .0 

2 

16.7 

o 

.0 

0 

.0 

2 

16.7 

10 

83*3 

0 

•0 

12 

NILE                0     .  .0 

4 

4.7 

o 

•  0 

2 

2.3 

6 

7.0 

80 

93.0 

0 

•  0 

86 

FL    SAINT  Lt'O  COLLEGE 

• 

z 

TOTAL                0  .0 

e  1 

25.0 

o 

.0  ■ 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

•0 

^  4 

Y 

FEMALE                 0  .0 

I 

33.3 

o 

•  0 

0 

.0 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

•  0 

3 

$ 

NILE                0  .0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

FL    FLA  ATLANTIC  UNIVERSITY 

't 

TOTAL                0  .0 

21 

16.4 

o 

•  0 

1 

•  8 

»22 

17*2 

106 

82*8 

0 

.0 

128 

FEMALE                 0  .0 

16 

29.0 

o 

.0 

0 

.0 

16 

25.0 

48 

75.0 

0 

•  0 

64 

\  • 

NILE             '0  .0" 

5 

47.8 

o 

.0 

1 

1*6 

6 

4.4 

58 

90.6 

0 

•  0 

64 

5  - 

FL     aORlOA  INTERNATIONAL  U 

TOTAL                1        •  + 

43 

17.1 

2 

.  8 

51 

20.2 

97 

38.5 

154 

61*1 

1 

•4 

252 

$?/ 

FEMALE                i  .8 

30 

24.0 

o 

.0 

29 

23.2 

60 

48.0 

65 

52.0 

0 

♦0  • 

125 

NILE                0  .0 

13 

10.2 

2 

1.6 

22 

17.3 

37 

29.1 

89 

7C.1 

1 

•  8 

127 

3  * 

'  FL    FLORIOA  STATE  UNIVERSITY 

c 

*  TOTAL                1  .2 

•79 

16.2 

•  2 

4 

.8 

85 

17.4 

404 

82.6, 

0 

•  0 

489 

FEMALE  1 

53 

22.0 

o 

.0 

1 

.4 

55 

22.8 

186 

77*2 

0 

•  0 

241 

*tLE                0  .0 

26 

10.5 

1 

.4 

3 

1.2 

30 

12.1 

218 

87.9 

0 

.0 

248 

FL    FLORIOA  TECHNOLOGICAL  U 

• 

TOTAL                0  .0 

13 

4.7 

0 

.0 

0 

•  0 

13 

4.7 

266 

95.3 

0 

„0 

279 

FEMALE                 0  .0 

8 

5.8 

o 

•  0 

0 

.0 

8 

5.8 

129 

94*2 

0 

.0 

137 

NILE                0  .9 

5 

3.5 

o 

.0 

0 

.0 

5 

3.5 

137 

96*5 

0 

•  0 

142 

FL    UNIVERSITY  OF  FLORIDA 

TOTAL                0  .0 

7 

10.4 

0 

•  0 

*  2 

3.0 

9 

13*4 

58 

86*6 

0 

.0 

67 

FEMALE                0  .0 

4 

11.8 

0 

•  0 

1 

2.9 

5 

14*7 

29 

85.3 

0 

.0 

34 

NILE                0  .0 

3 

9.1 

0 

•  0 

1 

3.0 

4 

12.1 

29 

87*9 

0 

•  0 

33 

FL    U  OF  NORTH  FLORIOA 

€Z 

TOTAL                0  .0 

I 

V.7 

Q 

.0 

0 

♦  0 

1 

7*7 

92*3 

0 

.0 

13 

- 

FEMALE               0  .0 

0 

.0 

o 

.  .0 

0 

♦0 

0 

•  0 

6 

1CC.0 

0 

.0 

6 

NILE                0  .0 

I 

14.3 

Q 

•  0 

0 

•  0 

1 

14.3 

6 

85*7 

0 

•0 

7 

FL    U  OF  SOUTH  FLORIOA 

TOTAL                2  .7 

28 

10.5 

0 

.0 

10 

3.7 

40 

15*0 

227 

85*0 

0 

•  0 

267 

FEMALE                0  .0 

18 

14.0 

Q 

♦  0 

6 

4.7 

24 

18.6 

105 

81*4 

0 

•  0 

129 

MILE                 2  1*4 

10 

7.2 

o 

.0 

4 

2.9 

16 

11*6 

122 

88*4 

0 

.0 

133 

FL    U  OF  WEST  ROftlOA 

TOTAL                0  .0 

19 

22~9 

1 

1.2 

2 

2.4 

22 

26.5 

60 

72*3 

1 

1*2 

83 

FEMALE                 0  .0 

16 

32.0 

1 

2.0 

0 

♦0 

17 

34.0 

33 

66*0 

0 

♦  0 

50 

NILE   .            0  .0 

3 

9.1 

0 

.0 

2 

6.1 

5 

15*2 

27 

81*8 

1 

3.0 

33 

FL    UNIVERSITY  OF  MIAMI 

TOTAL                 0  .0 

1 

12.5 

0 

•  0 

"  0 

.0 

1 

,  12*5 

7 

87*5 

0 

.0 

.  8 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

7 

100*0 

0 

•  0 

7 

MILE                0  .0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

FL    UNIVERSITY  OF  TAMPA 

TOTAL                0  .0 

1 

11.1 

0 

.  0 

2 

22.2 

3 

33.3 

6 

66*7 

0 

.0 

9 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

33.3 

2 

33.3 

4 

66. 

0 

*0 

6 

MILE                0  .0 

1 

33.3 

Q 

•  0 

0 

•  0 

1 

33.3 

2 

66  .7 

0 

•0 

3 

- 

FL    WARNER  SOUTHERN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

Q 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

7 

10C*0 

0 

•  0 

7 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

Q 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

.0 

6 

NILE                0  <0 

0 

•0 

Q 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

♦  9 

1 

FL         STATE  TOTALS  (  18 

INSTITUTIONS) 

TOTAL                6  .3 

249 

13.3 

^ 

•  2 

89 

4.8 

348 

18*6 

1?521 

81*3 

2 

•  1 

1*871 

rEMALE                 3  .3 

159 

18.2 

I 

.1 

43 

4.9 

206 

23*6 

667 

76*4 

0 

•  0 

873 

NILE                3  .3 

90 

9.0 

3 

.3 

46 

4.6 

142 

14.2 

854 

85*6 

2 

•  2 

998 

GEORGI A 

GA    ARMSTRONG  STATE  COLLEGE 

TOTAL        *       0         *  / 

6 

16.2 

1 

2-7 

,  2 

5.4 

9 

24*3 

28 

75*7 

0 

♦  0 

37 

FEMALE                0  1    . J 

.  3 

20.0 

Q 

•0 

0 

.0 

3 

20.0 

12 

80*0 

0 

•0 

15 

NILE                0  .0 

3 

13.6 

4.5 

2 

9.1 

6 

27*3 

16 

72*7 

0 

.0 

22 

GA    8RENAU  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

o 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

lc'o.a 

0 

•  0 

1 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

100  *o" 

0 

•  0 

1 

NILE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0  <) 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

GA    CLARK  COLLEGE 

JOTAL                0  .0 

14" 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

14 

100.0 

0 

♦0 

0 

•0 

14 

FEMALE                0  .0 

9 

100. 0 

0 

•  0 

0 

.0 

9 

10C.0 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

MALE            *'  0    x  ..0 

5 

100.0 

*  0 

•  0 

0 

.0 

5 

100*0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

.  5 

GA    COLUMBUS  COLLEGE  \ 

TOTAL               0      V 0 

9 

af 

1 

1.9 

0 

.0  o 

10 

19*2 

42 

8C.3 

0 

•  0 

52 

FEMALE                0  to 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

28.6 

71*4 

e 

•  0 

7 

NILE                0  0 

7 

15.6 

1 

2.2 

0 

•  0 

8 

17.8 

82*2 

0 

.0 

45 

GA    FORT  VALLEY' STATE  COLLEGE 

TOTAL.               0  J.O 

6 

ioo.'o 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

*  *0 

0 

•  0 

6 

FEMALE'                0  .b 

5 

100*0 

0 

.0 

o 

•  0 

 0. 

.  „.*0- 

0 

•0 

5 

:  -  jf 

foo.o 

0 

♦  0 

0 

•  0 

•  i 

190*0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

v3 


*  'i 


'8* 


98!) 


t  m-!w— «  ^Tr^,e^ru?M  m^sK."'-'  E0UCAT1°  


AHEM  CAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BUCK  ASIAN  Cft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISIANOER 


NUMBER         «'  NUMBER 
PUBLIC  AFFAIRS  ANC  SERVICES  12100) 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


*  TOTAL 
«  NUMBER 


GEORGIA 

ga  Georgia  college 

TOTAL  0  .0 

£EMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    GEORGIA  SOUTHERN  COLLEGE 
TOTAL  0       ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    GA  SOUTHWESTERN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  #0 

GA    GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    LA  GRANGE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMUE  0  .0 

MALc  0  .0 

GA    MERCER  U  MAIN  CAMPUS 
TGTAL  0   *  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  •*> 

GA    MERCER  U  IN  ATLANTA 
TCTAL  0     -  .0 

FEMALE  X\P  •<>. 

MALE  •O 
OA    MORRIS  BRCWN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE     *  0  .0 

KALE  0  *0 

GA    N3RTH  GEORGIA  CCLLEGE 
TGTAL  0  *3 

FEMALE  0  *0 

MALE  C  *0 

GA    OGLETHGRPE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    PIEDMONT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    SAVANNAH  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0        .0  , 

FE.4ALE  0        .0  • 

MALE  0         .0  , 

GA    SHORTER  COLLEGE  i 
TOTAL  0        .0  \ 

FEMALE  0        .0  \ 

MALE  .       ,      0  .3 
GA    UNIVERSITY  OF  GECRSIA 
TOTAL  0        ♦  0  [ 

FEMALE  3  1 

MALE  0  .0 

GA    WEST  GEORGIA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »0 


5 
0 
5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

27 
20 
7 

A 

2 
2 

0 
0 
0 

0 

c 

0 


16*1 

•  0 
21.7 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

21*6 
33.9 
10*6 

30*8 
22*2 
50*0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


A  100*0 
2  100*0 
2  100*0 


•  0 
•0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


0 

•  0 

0 

k*  .0 

0 

•  0 

5 

100*0 

5 

100*0 

0 

•  0 

1 

11*1 

1 

33*3 

0 

♦  0 

6 

9*1 

3 

6*0 

3 

18*8 

3 

37.5 

'i 

33*3 

2 

A0*0 

GA 


STATE  TOTALS  C        20   INST  HUT  IONS) 


TOTAL 
FcMALE 
HALE 


.0 

♦  0 

•  0 


KAMA I I 

HI    U  OF  HAWAII  AT  MANOA 


TOTAL 
,-EHALE 
MALE 


90 
33 
37 


HI    U  OF  HAWAII  WEST  OAHU  C 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


17.  A 
21*0 
13*9 


♦  ♦0 

•  0 

•  0 

11*1 

50*0 

•  0 


HI  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

ICAHO 


ID    BOISE  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 


2>  INSTITUTIONS! 
1  1*5 
1 
0 


2.6 
•0 


0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

•  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0  * 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

c 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

Q 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0  * 

0 

•0 

0 

♦  0 

c 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

G 

♦  0 

c 

•  0 

0 

♦  0 

0 

«  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

c 

•0 

0 

•0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

•0 

c 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

c 

.0 

0 

•0 

0 

o 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

Q 

♦  0 

0 

♦  0 

c 

♦0 

0 

♦  0 

Q 

♦  0 

0 

♦  c 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦0 

0 

n 

o 

•  0 

0 

'  :S 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

♦  ■♦ 

2 

♦  A 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

♦  8 

2 

•  8 

A3 

75. A 

0 

♦  0 

25 

69. A 

0 

♦  0 

IB 

65*7 

0 

.  .0 

A7 

23 

22 


AA*  A 
•  0 
57*1 


71.2 
45.8 
78.  6 


11.1 
•  0 
1A.3 


1  1.5 

0  .0 

1  3*6 


2ul 
3. A 
•  0 


♦  0 

♦  0 
.0 


2.1 
•0 
3*6 


5 
0 
5 

0 
0 

c 

0 
0 
0 


16*1 
.0 
21.7 

.0 
.0 

♦  0 

•  0 
.0 
.0 


27  21.6 

20  33.9 

7  10.6 

A  30.8 

2  22.2 

2  30.0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


A  100.0 
2  100.0 
2  100.0 


0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
♦  0 
.0 


5  100.0 
5  100.0 
0  *0 


9A 
53 
Al 


A3 
25 
Id 

6 
1 
5 


A9 

26 
23 


11. 

33, 


83.9 
100.0 
78*3 


103  10C.0 
A7  100.0 
56  1C0.0 


6 
1 

o  5 

98 
39 
59 

9 
7 

2 

3 
2 
1 

2 
1 
1 


100.0 
100*0 
10C.0 

78.A 
66*1 
89. A 

69*2 
77*8 
50*0 

100*0 
100*0 
100*0 

100*0 
100*0 
100*0 


2A  100*0 
18  100*0 
6  100*0 

3  100*0 
3  10C.0 
0  .0 

6  100*0 
A  1C0.0 
2  100.0 


♦  0 
.0 

♦  0 

88.9 
*6*7 
lOo.O 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0  , 

0 

0 

0 
0 
0 

o 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


9.1 

60 

9C.9 

0 

6.0  ' 

A7 

9A.0 

0 

18.8 

13 

81.3 

0 

37.5 

5 

62.5 

0 

33.3 

2 

66.7 

0 

AO.O 

3 

60.0 

0 

18.1 

A2A 

81.9 

0 

21.0 

199 

79.0 

0 

15.A 

225 

8A.6 

0 

75.A 

1A 

2A.6 

0 

69.A 

11 

30*6 

0 

85.7 

3 

IA.3 

0 

66.7 

3 

33*3 

0 

50.  0 

1 

5C*0 

0 

71.A 

2 

28.6 

0 

7A*2 

17 

25*8 

0 

66*A 

12 

31*6 

0 

62*1 

5 

17*9 

0 

A.  3 

A5 

95*7 

0 

3. A 

28 

96*6 

c 

3.6 

17 

9A*A 

0 

•0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
•0 
•0 

•0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
•0 

.0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 
•0 

.0 
♦0 
.0 

.0 

•  0 
♦0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


•  0 

•  0 
.0 


31 
6 

23 

103 
A7 
56 

6 
1 
5 

125 
39 

66 

c 

13 
9 
A 

3 
2 
1 

.  2 
1 
1 

4 
2 
2 

2A 
16 

6 

3 
3 
0 

6 
A 

2 

5 
5 

0 

9 
3 
6 

66 

50 
16 

8 

3 
5 


516 

232 

266 


57 
36 

21 

9 

2 
7 


66 
36 
26 


A7 
29 
18 


llERIC 


'930 


TAIU         TOTAL  BA^aON* S^  OECJIEES  FOR*NAJOR  FlELO  CONFERRED  BV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
-        ETHNlCITYt  ANO  SEXt    INSTITUTION  ANO  STATE    197B-1979  ' 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

HON— HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


PUBLIC  AFFAIRS  ANO  SERVICES  12100) 
IDAHO 

10    IOAHO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                0       .0  0 

FEMALE                 0,0  0 

NILE  0,0  0 
10    LEWIS-CLARK  ST  COLLEGE 

TOTAL                0       #0  0 

FEMALE                 0,0  0 

MALE  0  .0  0 
10    NTHWST  NAZARENE  COLLEGE 

TOTAL                 0.0  0 

FEMALE                 0.0  0 

MALE  0.0  0 
10    UNIVERSITY  OF  IDAHO 

TOTAL                0        .0  0 

FEMALE .               0       .0  0 

MALE                 0.0  0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


10         STATE  TOTALS  C 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

ILLINOIS 

IL    AUGUST AN a  COLLEGE 


INSTITUTIONS! 
1  1.1 
1 

0 


1.9 
•  0 


TOTAL                 0       ♦ 0 

0 

•  0 

•    FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MA L£                 0  _  *0 

0 

•  0 

IL    AURORA  COLLEGE 

TOTAL                0  *0 

3 

11.5 

FEMALE                 0  .0 

1 

25.0 

MALE                 0  .9 

2 

9.1 

IL    BR  AO  LEY  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        ♦ 0 

1 

3.6 

FEMALE                0  .0 

1 

6.3 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

IL    CHICAGO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

30 

78.9 

FEMALE                 0  .0 

.  22 

95.7 

MALE                 0  .0 

8 

53.3 

IL    COLLEGE  OF  SAINT  FRANCIS 

TOTAL                 0        ♦ 0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

IL    CONCOROIA  TCHRS  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

1 

2  5.  0 

FEMALE                 0  .0 

1 

25.0 

*  MALE                 0  .0 

0 

.0 

IL    EAST ERN  ILL  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

3 

10.3 

FEMALE                 0    '  .0 

1 

6.3 

MALE                 0  .0 

2 

15.4 

It    ELM  HURST  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

.  MALE                 0  .0 

0 

•  0 

IL    GEORGE  WILLIAMS  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

15 

16.5 

FEMALE                ,0  .0 

9 

14.3 

MALE                 0  .0 

6 

21.4 

IL    GOVERNORS  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

48 

73.8 

FEMALE                 0  .0 

37 

80.4 

MALE                 0  .0 

11 

57.9 

IL    GREENVILLE  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

2 

25.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

2 

50.0 

IL    ILLINOIS  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 2  .8 

27 

11.3 

FEMALE                2  1.1 

23 

12.7 

MALE                 0-  .0 

4 

6.9 

IL    LEWIS  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        . 0 

5 

4.1 

FEMALE                0  .0 

2 

10.0 

MALE                0  .0 

3 

2.9 

IL    LOYOLA  U  OF  CHICAGO 

TOTAL                 0  .0 

10 

15.2 

FEMALE                0  .0 

8 

25.0 

MALE.              0  .0 

2 

5.9 

IL    MCKENDREE  COLLEGE 

10.3 

TOTAL  *  0.0 

3 

FEMALE                 0  .0 

2 

40.0 

MALE                 0  .0 

1 

4.2 

IL    NATIVE  AMERICAN  EOUC  SERV 

TOTAL                 3  100.0 

0 

.0 

,    FEMALE                 I  100.0 

0 

.0 

MALE                 2  100.0 

-<r 

— TO 

NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0' 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
"0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 


.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
,0 

♦  0 

♦  0 
.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

3.4 
6.3 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

.  *° 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

1.6 
10.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

 ZQ~ 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


IiHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
3 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

5 

2 
3 

0 
0 
0 

4 

0 
4 

0 
0 
0 

0 
0 

— 0- 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
♦0 
.0 


1  1.1 

0  .0 

1  2.4 


•0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
•0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

4.4 
4.8 
3.6 

1.5 
.0 
5.3 

.0 
.0 
.0 

2.1 
1.1 
5.2 

.0 
.0 
.0 

6.1 
.0 
11.8 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

— ;o~ 


NUMBER 

* 
m 

NIIMREft  S 

nunocK  * 

NUM8ER 

% 

NUMBER 

0 

.0 

3  1C0.C 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

0  .0 

o 

.0 

o 

0 

*  c 

3  1 00*0 

o 

♦  0 

3 

0 

.0 

4  100*0 

o 

♦  0 

4 

0 

.0 

1  100.C 

c 

•  0 

1 

0 

.0 

3  100*0 

o 

♦  0 

3 

0 

•  0 

12  1CC.0 

0 

.0 

12 

0 

.0 

7  100*0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

5  1C0.0 

o 

♦  0 

5 

0 

.0 

27  100*0 

0 

.0 

27 

0 

•  0 

15  10C.0 

o 

.0 

15 

0 

.0 

17   100  0 

o 

♦  0 

12 

2 

2.2 

91  97*8 

o 

♦  0 

93 

1 

1.9 

51  98*1 

o 

♦  0 

52 

1 

2.4 

40  S7.6 

0 

.0 

41 

0 

.0 

12  100.0 

0 

.0 

12 

0 

.  0 

7  100.0 

o 

♦  0 

7 

c 

.  0 

5  1CC.0 

o 

.0 

5 

3 

11*5 

23  88*5 

0 

.0 

*26 

1 

25*  0 

3  75.0 

o 

.0 

2 

9*1 

20  9C.9 

o 

.  0 

22 

1 

3*6 

27  96*4 

0 

.0 

28 

1 

6.3 

15  93*8 

o 

.0 

16 

0 

.  0 

o 

.0 

/  12 

30 

78.9 

8  21*1 

0 

.0 

38 

22 
8 

95*  7 

1  4.3 

o 

.0 

23 

53.  3 

7  46.7 

o 

.0 

15 

0 

.0 

2  10).0 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

2  10J*0 

.0 

2 

0 

.  0 

,          o  .0 

o 

♦0 

0 

1 

25.0 

3  75.0 

0 

.0 

4 

1 

25.  0 

3  75.0 

o 

♦  0 

4 

0 

.  0 

0        •  0 

o 

•  0 

*  0 

4 

13.8 

25  66.2 

0 

.0 

29 

2 

12.5 

14  87.5 

o 

.0 

16 

2 

15*4 

11  84.6 

o 

.0 

.  3 

0 

*0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

1  100.0 

o 

.0 

1 

0 

•  0 

0  .0 

u  0 

•  0 

o 

19 

20*9 

72  79*i 

0 

.0 

91 

12 

19.0 

51  81.0 

o 

.0 

63 

7 

2  5*  0 

o 

.0 

28 

49 

75.4 

16  24*6 

0 

.0 

65 

37 

8C.  4 

9     1 9.6 

o 

.0 

46 

12 

63.2 

7  36.8 

(, 

•  0 

19 

2 

2  5*0 

6  75.0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

4  100.0 

o 

.0 

4 

2 

5  0*0 

2     50>  0 

o 

.0 

4 

34 

14*2 

205  85.8 

0 

.0 

239 

27 

1 4*  9 

154  85*1 

o 

.0 

181 

7 

12.1 

o 

.  0 

58 

7 

5.7 

115  93*5 

1 

.8 

123 

4 

20*0 

l o  ov«u 

o 

.0 

20 

3 

2.  9 

99  96.1 

1 

1 .0 

103 

14 

21*2 

52  78.8 

0 

.0 

66 

8 

2  5.0 

24  75.0 

0 

.0 

3d 

6 

17.6 

28  82*4 

0 

.0 

34 

3 

1C*3 

26  89*7 

0 

♦  0 

29 

2 

40.0 

3  60.0 

0 

.0 

5 

1 

4*2 

23  95*8 

0 

.0 

u24 

3 

100.0 

0  .0 

0 

•  0 

3 

1 

10C.0 

0  .0 

0 

•  0 

1 

2 

T00*-0 

0  ~~~"~iO" 

0 

•  0 

2 

9B7 
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TABLE  tt  ,  TOT.  .»CH£L0».S    0ffi  I^r^S,"1""  "U"""  " 


AMERICAN  XNOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEft 


.NUMBER. 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


7CTAL 
NUMBER 


PUBLIC  AFFAIRS  AND  SERVICES  (2100)  ^ 
ILLINOIS 

!L    NORTH  CENTRAL  COLLEGE 

TOTAL  0*0  1  20*0 

FEMALE  0       .0  0  .0 

MALE  9        «0  1  50*3 

IL     NTHESTN  ILL  UNIVERSITY 

TOTAL  0       *0     .  6  21*4 

FEMALE  0        .0  5  22*7 

"*  MA  LE  0*0  1  16*7 

IL{    OLIVET  NAZARENE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

XL    PRINCIPXA  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  v  0  *0 

MALE  0  *0 

XL    ROOSEVELT  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

IL     SANGAMON  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

,IL     ST HM  ILLINOIS  U  CAR80NDL 

TCTAL  -  1 

FEMALE  1 

HALE  "  -0 

IL     STHN  ILLINOIS  U  EOWARDSVL 

TOTAL  '  P  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 
IL«  UNIVERSITY  OF  CHICAGO 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

IL     U  CF  ILL  CHICAGC  CIRCLE 

TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IL    U  OF  ILL  URBAN  A  CAMPUS 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

44 

24 

20 

5 
2 
3 

33 
22 
II 


•0 

•  3 

•  0 

,  *3 

•  0 

•  0 

54*3 
54*5 
54.  i 

7.0 
4.5 

n  a 

10.8 
13.3 
7.9 


24  33.3 
20  41.7 
4  16.7 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


IL     WESTERN  ILL  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.3 
.3 
.0 

13.3 
15.4 
•0 

♦  7 
.9 
.0 

♦  9 
.9 

♦  9 


IL  STATE  TOTALS  < 

TCTAL 
FEMALE 
MALE 


INDIANA 

IN    ANOERSON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    BALL  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  1 
FEMALE  1 

MALE  0  .0 
IN    CALJNET  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
IN    GOSHEN  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
IS     INDIANA  CEN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 
f-£HALE  0  .0 
HALE  0  .0 
IN    INDIANA  INS7  TECHNOLOGY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IN     INOIANA  STATE  U 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
IN    INOIANA  U 
TOTAL 
 S£*ALX 


28  INSTITUTIONS) 


7 

.4 

267 

14.6 

5 

.5 

1B4 

18.2 

2 

•  2 

83 

10.1 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 

•  0 

•  0 

MAIN  CAM 

.0 

•  0 
.0 

eLOOMINGTON 
0  .0 

ft  -ft  


2 
2 
0 

8 

6 
2 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

2 
2 
0 

7 

5  , 
2 

21 


7.4 
9.1 

•  0 

5.3 
5.4 
5.1 

50.0 
50.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

8.3 

•  0 
8.3 

40.0 
50.0 
.0 

14*0 
15.2 
11.8 

6.0 
6.7 


0 

.0 

o 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

o 

.  0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

.  0 

0 

.0 

o 

o 

o 

♦  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

o 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

2 

.7 

2 

1  .2 

o 

•  0 

1 .4 

1 

2.1 

o 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

♦  i 

0 

.0 

1 

•  5 

7 

.4 

6 

•  6 

1 

•  1 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.6 
1.0 


0 

.0 

1 

9  n  n 

£  U.  U 

4  80.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3  10C.0 

0 

•0 

1 

50.0 

1  50.0 

3 

10.7 

9 

i 

32. 1 

19  67*9 

1 

4.5 

6 

27.3 

16  72*7 

2 

33*3 

3 

50.0 

3  5C.0 

0 

.0 

u 

A 
.  U 

ID    &  W  •  V 

0 

•  0 

0 

.0 

18  1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

.  0 

I  1C0*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  *0 

5 

6*2 

49 

60.  5 

32  39*5 

0 

.0 

24 

54.5 

20  45*5 

5 

13.5 

25 

67*6 

12  32*4 

0 

•0 

5 

7.0 

64    SO* 1 

o 

•  0 

2 

4.5 

40  90*9 

o 

.0 

3 

11.1 

24  88*9 

3 

1.0 

39 

12.7 

CO f  0(«J 

o 

•0 

25 

15.1 

141  '84*9 

3 

2.1 

14 

10.0 

126  90*0 

0 

♦0 

25 

34.7 

47  65*3 

0 

♦  0 

2i 

43.8 

27  56*3 

0 

.3 

4 

16.7 

20  83*3 

0 

.0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

o 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

♦0 

2 

13*3 

13  86*7 

o 

♦  0 

2 

15*4 

11  84*6 

0 

.0 

0 

♦  0 

2  1CC.0 

1 

.7 

3 

2.2 

132  97*8 

1 

.9 

3 

2.6 

111  97*4 

o 

♦  0 

0 

.0 

21  100*0 

2 

♦6 

6 

1.8 

326  98*2 

o 

.0 

1 

♦  9 

112  99*1 

2 

•9 

5 

2.3 

214  S7*7 

28 

1.5 

309 

16.8 

1.522  83*0 

7 

♦7 

202 

19.9 

809  7S.9 

21 

2.6 

107 

13.0 

713  86*8 

0 

.0 

2 

7.4 

25  92*6 

0 

♦  0 

2 

S.l 

20  9C*S 

0 

♦  0 

0 

.0 

5  10C.0 

0 

♦  0 

9 

6.0 

141  S4«0 

0 

.0 

7 

6.3 

104  93*7 

0 

.0 

2 

5.1 

37  94*9 

0 

.0 

1 

50.0 

1  50*0 

0 

.0 

1 

50.0 

1  50*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

♦o. 

0 

♦  0 

14  10C.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

12  100*0 

0 

.0 

c 

•  0 

2  100*0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.3 
•5 


1 
0 
1 

2 
2 
0 

J 
5 
2 

2* 
16 


MALE 


5.2 


"7o~ 


8.3 

♦  0 
8.3 

40.0 
50.0 

•  0 

14.0 
15.2 
11.8 

6.9 
8*2 
5.2 


11 
0 
11 

3 
2 
1 

42 
28 
14 

324 
179 

~T4?- 


91*7 
.0 
91*7 

60*0 
50*0 
1C0.0 

84*0 
84*8 
82*4 

S3*l 
91*8 
S4*8 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0^ 

0 

0 

0 
0 
0 


•  0 
..0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

— ©- 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
•  .0 

•  0 

2.0 

•  0 
5.9 

•  0 

•  0 

— *o- 


5 

3 
2 

28 
22 
6 

18- 
18 

0 

1 
1 

0 


0 

.0 

81 

0 

•  0 

44 

0 

.0 

37 

2 

2.8 

7i 

2 

A. 5 

44 

0 

.0 

27 

0 

•0 

*306 

0 

.0 

166 

0 

.0 

140 

0 

.0 

72 

0 

.0 

48 

0 

♦  0 

24 

0 

.0 

6 

0 

.0 

2 

0 

.0 

4 

0 

♦  0 

15 

0 

♦  0 

13 

0 

♦  0 

2 

0 

♦  0 

135 

0 

.0 

114 

0 

♦  0 

.21 

0 

♦  0 

332 

0 

.0 

113 

0 

.0 

219 

3 

.2 

1*834 

2 

♦  2 

1*013 

1 

.1 

821 

27 
22 
5 

150 
111 
39 

2 
2 
0 

14 
12 

2 

12 

0 

12 

5 
4 
1 

50 
33 
\  17 

348 
195 


~  992 


TABLE  6.    TPTAi  BACHELOR'S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  •*  INST  ITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  SY  RACE. 
ETHNIC IT Yt  AND  SEX.     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  t  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 


NUMB Eft-  X  NUMBER 
PUBLIC  AFFAIRS  A NO  SERVICES  C2100I 
INDIANA 

IN    INDIANA  U  NORTHWEST 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN     IND-PUROUE  U  INOIAHAPOLIS 


NUMBER 


TOTAL 
FEMALE  . 
MALE 
IN    INDIANA  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


4  .8 

0  *0 

1  .  2*1 

AT  SOUTH  BEND 
0       . 0 
0  .0 
0  .0 


IN     IND-PUROUE  U  FORT  WAYNE 
TOTAL  -i  0  *0 

FEMALE     i  0.0 
MALE  0  .0 

IN    MANCHESTER  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IN    MAR  ION  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN  PURDUE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•  *0 

•  0 


U  MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  *0 
IN    SAINT  FRANCIS  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0        . 0 

MALE/  0  .0 

IN     SAINT  NARY-OF-THE-WOOOS  C 
TOTAL  0  ..0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ^  0  .0 

IN    TAYLOR  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       .  0 

MALE  0  .0 

IN    UNIVERSITY  OF  EVANS V I LLE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

IN    VALPARAISO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  <T  *0 


IN         STATE  TOTALS  t  20 

TOTAL  2  *2 

FEMALE     "  I  *2 

MALE  1  .3 


I 

9*1 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

1 

20*0 

0 

•  0 

12 

10*2 

1* 

.  8 

s 

11*3 

0 

.0 

4 

8*5 

I 

2.1 

I 

10*0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

1 

14*3 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

«0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0  , 

0 

•  0 

I 

10*0 

0 

•  0 

1 

12*5 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0' 

♦  0 

0 

.♦0 

I 

16*7 

0 

♦  0 

I 

33*3 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

I 

1.7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

i 

3.1 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

INSTITUT  IONS) 
59  6*6 
39 
20 


6*9 
6*0 


•  3 

•  4 

•  3 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER  t 

NUMBER 

1 

9*1 

2 

18*2 

9  81*8 

0 

1 

16*7 

1 

16*7 

5.  83*3 

0 

0 

•  0 

1 

2C.0 

4  80*0 

0 

0 

♦  0 

14 

11*9 

103  87.3 

1 

0 

•0 

8 

11*3 

63  ee.7 

0 

0 

•  0 

6 

12*8 

40  85*1 

1 

0' 

•0 

1 

10*0 

9  9C*0 

0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 
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IOWA 

IA    BRIAR  CLIFF  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 

I A    BUENA  VISTA  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 

I A    CENTRAL  U  OF  IOWA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

I A    CLARKE  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

IA    COE  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 

IA    00 ROT  COLLEGE. 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 
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FEMALE                0  .0 
MALE                0  *0 
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TOTAL                0  .0 
FEMALE                0  *0 
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.0 

2 

0 

*0 

0 
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TAILS  *•    TOTAL  8AChaOR«S 


DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFEAAED  »V  INSTITUTIONS  OP  HIGHER  EDUCATION  IY  RACE* 
ETHNICITY*  ANO  SEJU     INSTITUTION  AND  STATE  im-l*7t 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


BUCK  ASIAN  OR 

NON-HlSJANIC  PACIFIC  ISLANOtA 


NUMIEA 
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IOWA 

I A    13*  A  STATE  U  SCI  t  TECHN 

TOTAL                0  -0 

FEMALE                 0  .0 

HALE                0  .0 
I A    IOWA  WESLEYAN  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .3 

MALE                 0  .0 
IA    L3RAS  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                3  «0 

MALE                0  .0 
I A    LUTHER  COLLEGE 
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FEMALE 
MALE 


IA    HARYCREST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

IA    MORNINGS  I OE  COLLEGE 
/>  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

I  A    M3  UNT  MERCY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEU  LE  0  .0 

MALE  0  .3 

I A    NORTHWESTERN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

HALE  0  .0 

IA     SMPSON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ♦) 

IA    UNIVERSITY  OF  OUBUQUE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
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TOTAL  1  1*3 

FEMALE  1  1*4 

'MALE  0 
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 FATE  0  .3 
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MALE  0  .0 
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TABLE  A-    TOTAL  •ACN5LOMS    D€G*EES  «A  NAJOA  FIELD  CONFERRED  §V  IHSTITUTiOHS  OF  HICHEA  EDUCATION  6V  RACE, 
*•  CTHHICITYt  AND  SEXl    INSTITUTION  AND* STATE  19T6-19T9 


\ 


ANIAiCAN  I Wt AN 
ALASKAN  NATIVE 

 -NUMtER  S 


•LACK*  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  IS LANDER 


NlMEft 


rUHIC  AFFAIRS  AUG  SERVICE*  UlOOl 


NUNtEIU 


TOTAL 
MINORITY " 

NUMBER 


MITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES  1 CENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 

,  \ 

NUMBER 


KANSAS 


NARY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE  "0 

MALE  0  .0 

KS    SAINT  NARY  FLAIRS  COLLEGE 


CAMPUS 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
KS    TAMA  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
KS>  U  OF  KANSAS  MAIN 
TOTAL  %  t 

FEMALE  t  2*9 

MALE  0  .0 

KS    WASHBURN  U  OF  TOP  EX  A 
TOTAL  t      1. 1 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2.2 

KS    WICHITA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  3  3*4 

FEMALE  0  .0- 

MALE  3  4*0 
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•  0 
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KS         STATE  TOTALS  I 

TOTAL  3,     I  •* 

FEMALE  I  »5 

MALE  *  2.6 

KENTXKY 


It  INSTITUTIONS! 
30  8. A 
16  7.B 
IA 


9.3 


KY    AS  BURY  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  0  .0 

FEMALE                0       .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
KY    CAMPBELL SVILLE  COLLEGE 

TOTAL                0       .0  0  .0 

FEMA1  *                0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
KY    CUMBERLAND  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  0  .0 

FEMALE               P,       »0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0, 
KY    EASTERN  KY  UNIVERSITY*** 

TOTAL                0   #.0  17  5.7 

FEMALE                OJT  .0  8  8.2 

NALE^,^**-*~*  •O  9  A. 5 
KY   GEORGETOWN  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
KY    KENTUCKY  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                0       .0  27  90.0 

FEMALE                0        .0  9  90.0 

MALE  0  .0  19  90.0 
KY    MOREHEAO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL     k           0        .0  8  13,3 

FEMALE    *          0       .0  1  2.* 
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FEMALE     „  3  .0 
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0 

♦  0 

0 

c 

•  0 

k 

6 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

1C0*0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

'♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

.0 

STATE  TOTALS  t 


7  INSTITUTIONS) 


TOTAL  1 

1 

•  4 

0 

FEMALE                0  *0 

1 

1*0 

0 

MALE                1.  .  U3 

0 

♦  0 

0 

MARYLAND 

MO    BOWIE  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

12 

66*7  . 

0 

FEMALE                0  *0 

6 

66*7 

0 

MALE                0  *0 

* 

6  6*' 7 

0 

MO    COLUMBIA  UNION  COLLEGE 

TOTAL                0  *0 

3 

50*0 

1 

FEMALE                0  *0 

1 

23*0 

1 

MALE                0  *0 

2 

100*0 

0 

MO    COFFIN  STATE  COLLEGE 

TOTAL                0  *0 

15 

100*0 

0 

FEMALE          <      0  *0 

9 

100*0 

0 

MALE                0  *0 

6 

100*0 

0 

MO    FROST BURG  STATE  COLLEGE 

TOTAL                0  *0 

1 

3.9 

0 

FEMALE                0  *0 

0 

*0 

0 

HALE                0  *0 

1 

14*3 

3 

MO    HOOD  COLLEGE 

TOTAL                0  *0 

0 

.0 

0 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

0 

MALE  *             0  *0 

0. 

*0 

.  o 

NO    MORGAN  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                0  *0 

32 

94*1 : 

o 

FEMALE                0  *0 

96*0 

0 

.HALE                0  .0 

6 

•a*  9 

0 

NO    MOUNT  SNT  MARY*  S  COLLEGE 

TOTAL                0  *0 

0 

•  0 

»  °o 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

MALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

MO    SALISBURY  STATE  COLLEGE 

TOTAL  '              1  2*0 

6 

12*2 

FEMALE                0  .0 

-  2 

3*9 

0 

MALE     >            1  6*7 

4 

26*7 

0 

ND    UNIVERSITY  OF  BALTIMORE 

TOTAL  .              0  *0 

35 

2t*2 

0 

FEMALE    '           0  *0 

12 

50*0 

0 

MALE                0  .0 

23 

23*0 

0 

MO    U  OF  MD  COLLEGE  PARK  CAM 

TOTAL                0  *0 

7 

3*2 

1 

FEMALE                0  *0 

4 

3*6  * 

0 

MALE                0  *0 

3 

2*7 

1 

MD    WESTERN  MARYLAND  COLLEGE 

TOTAL               *0  *0 

0 

•  0 

0 

FEMALE                0  *9 

0 

♦0 

0 

MALE                0  *0 

0 

.0.- 

0 

NO        .STATE  TOTALS  I 

TOTAL  1  *2 

FEMALE  0  *0 

MALE  1  ♦* 

MASSACHUSETTS 


11 


INSTITUTIONS) 
111  21*6 
60  23*2 
31  19*9 


•  0 
.0 
•0 

16*7 
25*0 
*0 

*0 

•  0 
♦0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.5 
*0 


*0 
*0 
•  0 


2  1*1 
1  1*0 
1  1*3 


178  98*9 
191  99*0 
77  98*7 


.4 
*4 
♦  4 


MA    AH  £K  J  CAfcL-INIRii  AIL- COLLEGE  

TOTAL  0        *0  0  *0 

FEMALE  0.0  -  0  .0 

MALE  0        *0  0  *0 


„  0 

*0 

0 

♦  0 

0 

** 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

,0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

70 

0 

•  m 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

*  .0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*  *0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*3 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

12 

66*7 

6 

33.3 

6 

66*  7 

4'" 

33*3 

4 

66*7 

2 

33*3 

4 

66*7 

2 

33*3 

2 

50*0 

2 

50*0 

2 

100*0 

0 

♦0 

15 

100.0 

'  0 

.0 

9 

100*0 

0 

.0 

>6 

130*0 

D 

.0. 

1 

5.9 

16 

94.1 

0 

♦  0 

10 

100.0 

1 

14*3 

4 

85.7 

0 

*0 

7 

1CC.9 

0 

.0 

7 

100.0 

c 

.0 

0 

•  0 

32 

94*  1 

2 

5.9 

24 

96*0 

d 

4.0 

a 

,88*9 

1 

11.1 

3 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

1 

100.0 

7 

14*3 

42 

85.7 

2 

5*9 

32 

94.1 

5 

33*3 

10 

66*7 

35 

2B*2 

87 

7C.2 

12 

50*  C 

12 

50*0 

23 

23*0 

75 

75*0 

6 

3.0 

204 

91*9 

4 

3.6 

133 

92*0 

4 

3.6 

101 

91*8 

0 

♦0 

ol5 

100*0 

0 

♦  0 

15 

1C0*0 

0 

.0 

0 

*0 

114 

22*1 

339 

75*5 

61 

23*6 

1V3 

74*5 

53 

20*7 

°196 

76*6 

0 

.0 

1ft 

100*0 

3 

*0 

17 

1CC*0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

c 

0 
0 
0 

0 

_0_ 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

10 
5 
5 

0 
-0 
3 


12 
5 
7 


♦  0 
•0 

♦  3 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.9 
.0 

♦  3 

.3 
.0 

♦  0 

♦  0 

_i0._ 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•J 

.0 

•0 
.0 
•0 

1.6 
•0 
2.0 

4.5 
4.5 
4.5 

♦  3 

♦  0 
.3 


2.3 
1.9 
2.7 


23 
20 
3 

10 
2 
B 

46 

10 
36 

5 
3 
2 

77 

22 

6 
3 
3 


180 
102 
78 


16 

12 
6 


4 
2 

15 
9 
6 

17 
10 
7 


34 
25 
9 

6 

7  . 
1 

49 
34 
15 

124 
24 
100 

222 
112 
110 

15  , 
15 

0 


515 
259 
256 


13 
17 
1 


993 


997 


AMERICAN  INCtAN 
*  ALASKAN  NAT IV c 


•LACK^  ASIAN  OA  N 

NCN-HlSPANlC  PACIFIC  ISUNOEA 


NUMBER         «  NUMBER 
PUBLIC  AFFAIRS  AND  SERVICES  12100)  . 
MASSACHUSETTS 


*A    ANNA  MARIA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE"  0  .3 

KALE  0  .0 

MA    ASSUMPTION  CCLLECE 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  ,0 

MALE  0  .9 

A  A    BENT  LEY  CCLUECE 

TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  0  *3 

<ALE°  0  *0 


NUMBER 


MA    BERKSHIRE  CHRISTIAN  C 
TOTAL  0  .0 

FENALE  •  0  *3 

MALE  3        ♦  > 

MA    90STCN  COLLEGE 

TOTAL  0  **0 

*        FEMALE  0  *9 

HALS  0  ,9 

MA    95STON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

~    MALE  ^  ♦<> 

MA    CLARK  UNIVERSITY 
TOTAL-  J  ♦ 

Fc.ULlC  5        ♦  3 

NUC  ?  .J 

MA    C3LLECE  OUR  LAOV  OF  ELMS 
TCTAL  0  *0 

FEMALE      "  0  .0 

MALE  3        ♦  * 

MA    EASTERN  NA2ARENE  COLLEGE 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  3        .0  / 

MALE  0  *3 

MA    LESLEY  COLLEGE 

TCTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  J  *3 

MA    30  ST  ON  STATE  CCLLEJE 


TOTAL 
FEMALE 
KALE 


1*2 
0  .0 
2  U5 


MA  3*I0GEHATER  STATE  COLLEGE 
•      TOT AL  1  2*6 

FEMALE  0  .3 

MALE  1  11*1 

MA    FITCH3URG  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  ♦<> 
«    FcHALS   _2  *J  


KALE 


MA    SALcM  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MA    MERRIMACK  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ^  »3 

KALE  0  ♦<> 

MA    NICHOLS  COLLEGE 

,TCTAL  0  *3- 

FEMALE  0        .3  ^ 

MAu£,  ^        •  3 

MA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  ♦«> 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -O 

MA    S'RINGFIELO  COLLEGE 


TOTAL  0 

FEMALE  0  * 

KALE  0 

MA    STONEHILL  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
MA     SJFFOLK  UNIVERSITY 


TO^AL 
FEMALE 
HAL  £ 


0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
►0 

.0 
.0 
.3 


o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1*  A 

o 

•  0 

I 

1*3 

0 

.0 

3 

♦  0 

3 

♦0 

=1 

11*1 

0 

.0 

0 

♦  3 

0 

.0 

I 

16. T 

0 

^♦0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

♦  0 

o 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2"" 

15*  A 

o 

•  0 

2 

16*7 

0 

•  0 

0 

•  3 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

3 

12*5 

0 

« 0 

3 

12*5 

0 

.0 

0 

•  3 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

II 

6.T 

1 

.6 

6 

20. T 

0 

♦  0 

5 

3.7 

1 

♦  T 

2 

5.1 

'  2 

5.1 

1 

3.3 

0 

.0 

1 

11.1 

2 

22.2 

•  0 

♦  3 


MA    U  CF  MASS  AMHERST  CAMPUS 
TCTAL  0     *  .3 

FEMALE  r3  .3 

 1  »<Al£  9  .0 

MA    U  OF  MASS  BOSTON  CAMPUS 
TOT  AL  9  .9. 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .3 


2 
2 
0 

1 
1 

0 

3 
0 
0 

0 
0 
0 

A 

2 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


2.6 
3. A 
.3 

5.3 
9.1 
.0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
♦9 

2.T 
2  .A 
3.1 

•  3 

•  3 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


7  13*2 
3  8*3 
A  23*5 


3 
0 
0 

0 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
-  0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3 


.0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MUTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 

•  0 

0 

•  0 

10  100.0 

0 

•  0  i 

0 

•  0 

10  100.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0  .0 

2 

2*9 

3 

4*3 

66    95. T 

1 

1.6 

2 

3*6  . 

5A    96. A 

1 

7*7 

1 

7*  7 

12  92*3 

0 

.a 

1 

11*1 

8  68*9 

0 

.0 

0 

♦  0 

3  100.0 

0 

♦  o  • 

1 

1 6*  T 

5  83*3 

0 

0 

.  .0 

A  80*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

4  100*0 

0 

♦o  * 

3 

•  0 

A  A 
'J  *U 

o 

♦  0 

.  0 

•  0 

3  100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3  10C.0 

1  * 

"T** 

3 

23*1 

10  T6.9 

I 

'6*3 

'  3 

25*0 

9  T5*0 

0 

•  0 

0 

•0 

1  100*0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

i  10C.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0  *0 

0 

'    .0  - 

0 

•  0 

3  1 CC . 3 

o 

♦0 

3 

12.5 

20  83*3 

0 

.0 

3 

12*5 

20  83.3 

3 

•0 

0 

.0 

A  A 

u        *  u 

o 

♦  0 

0 

.0 

^      23  1CC.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

18  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  100*0 

♦  0 

o 

•  0 

13  100*0 

0 

".0 

0 

.0 

13  100*0 

0 

♦  0 

0 

.  *0 

0  *0 

5 

3*0 

19 

11*6 

1AA     8T.  8 

0 

♦  0 

6 

20.7 

22  75*9 

5 

3*T 

13 

9.6 

122     90. A 

0 

♦  0 

5 

12.8 

3A  87*2 

3 

"♦0 

1 

3.3 

«  29     96. T 

3 

♦  0 

A* 

AA.Aj 

'    5  55.6 

0- 

♦  0 

0 

♦  0 

5A  1CC.0 

0 

.0 

Q_ 

.0 

 Ajr_iao*o- 

3 

•  0 

0 

•  0 

T  100*0 

0 

♦  0 

2 

2.6 

TA  9T*A 

0 

♦  0 

2 

3»  A 

5T  96*6j 

0 

•  0 

0 

.0 

IT  100*0 

.0 

2 

10.5 

3 

15. e 

•  0 

1 

9.1 

2 

18*2 

•  0 

1 

12.5 

1 

12*5 

•  0 

0 

.0 

3 

.0 

•  0 

0 

.0 

C 

.0 

.9 

0 

.0 

3 

.0 

•0 

0 

.0 

C 

.0 

.0 

0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.9 

3 

2.0 

T 

A. 7 

.0 

2.  A 

A 

A.  8 

♦o  > 

1 

1.6 

v  3 

A. 7 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

♦  3 

0 

.0 

*  0 

.0 

.0  * 

0 

.0 

0 

♦  0 

.0  ' 

0 

•  0 

0 

•  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.3'  

-  a- 

— *o  - 

0 

.0 

.9 

o ' 

♦  0 

T 

13.2 

•  0 

0 

*0 

3 

8.3 

♦0 

0. 

*0 

A 

23.5 

16  8A.  2 
9  61.8 
7  8T.5 

2  100.0 
1  1C0.0 
1  100.0 

521  100.0 
1A9  100.0 
372  100.0 

IAI     95.3  ^ 

60  95.2 

61  95*3 

52  100*0 
13  100*0 
39  100*0 

3  100*0 
0  .0 
3  100*0 

39  1CC.C 
IB  100*0 
21  ICO.O 


A6 

33 
13 


86*8 
91  .T 
76*5 


- 

- 

• 

0 

•  0 

10 

0 

•  0 

10 

0 

.0 

ft 
w 

0 

•  0 

69 

0 

•  0 

'         56  . 

0 

•  0 

13 

0 

.0 

9 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

6 

1 

20.0 

5 

0 

.0 

A 

1  100*0 

1 

0 

•  0 

3 

0 

.  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

0 

.0 

12 

0 

.0 

1 

0 

♦0 

3 

0 

.  0 

0 

3 

.3 

3 

1 

4.2 

v  2A 

1 

A. 2 

2A 

0 

.0  . 

0 

0 

♦  0 

20 

0 

.  0 

18  . 

0 

♦  0 

2 

0 

.0 

13 

0 

.0 

13 

0 

♦  0 

0 

1 

.6 

16A  - 

1 

3.  A 

29 

0 

♦0 

135 

0 

.0 

39 

0 

.0 

—  30 

0 

.9 

9 

0 

.0 

5A 

■'■  jO 

 — AT- 

0  - 
0 

.0 

♦  T, 

0 

♦  0 

76 

0 

♦  0 

59 

0 

•  0 

17 

0 

•  0 

19 

0 

•  0 

11' 

0 

.0 

6 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

1 

0 

..0 

1 

6 

.6 

521 

0 

.0 

FA  9 

0 

♦o 

372 

0 

♦  0 

'„A8 

0 

•  0 

6A 

0 

♦  0 

6A 

0 

v  .0 

52 

0 

•  0 

13 

0 

•  0 

39 

0 

t 

•  0 

3 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

39 

0 

•  0 

16 

0 

.0  » 

21 

0 

.0 

53 

0 

•0 

36 

0 

•  0 

IT 

996 


TtAt  •«  muuc^,  ««f»T™^r&S«^  £0gC*T10M,Y 


AMERICAN  INOIAN 
At AS KAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOtt 


NUMBER  I  NUNiER 

rUtilC  AFFAIRS  AND  SERVICES  (2100) 
MASSACHUSETTS 

NA    HE  ST  CAN  NEW  ENG  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 

nale 


•  0 
.0 

.a- 


♦o 

.0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


24 


.2 
.0 
.4 


NA         STATE  TOTALS 

TOTAL  3 

FEMALE  0 

MILE  3 

MICHIGAN 


MI    ALMA  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  * 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.0 
Ml    ANOAEUS  UNIVERSITY  . 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE       *        0  .0 
MI    CENTRAL  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

Ml    DETROIT  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL/  0  .0 

FEMALE/  0  .9 

MALE      •  0  .0 

MI    EASTERN  MICH  UNIVERSITY 
TOT  At  v     2  1.6 

FENAt/E  2*  2.2 

Ie  .o     .0  v 

MI    FERRIS  STATE' COLLEGE 
TOT/AL         ^0  .0 
ILE  0  .0 

Ale  o  .o 

AANO  VALLEY  ST  COLLEGES 
T AL  0  .0 

ALE  0  .0 

JfcLE  0  .0 

MI    J3HN  WESLEY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

..ALE  0  .9 

LAKE  SUPERIOR  ST  COLLEGE 


INSTITUTIONS) 
34  2*5 


MI 


NI 


JOTAt  0 
FEMALE  0 
NALE        ,  0 
NAOONNA  COLLEGE 
rOTAL  0 
TSMATr 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


21 
13 


"0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

2$ 

7 
2 
5 

8 

2 
6f 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


3.3 
1.7 


'  .0 

•  0 

•  0 

20*0 
20*0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

$0*0 
.0 
50*0 

20*2 
21*1 
17*6 

4*0 
*3*6  " 
4*1 

7*0 
3.3 
11*1 

.0 

♦a 

•  o 

.0 

.o- 

.0 


o  ro 

MALE  0  .0 

MI    NARYGROVE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

tEMALE  0  .0 

/    NILE  0  .0 

Nt    KERCY  COLLEGE  OF  OETROIT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NALE  0  kO 

NI    MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 

NI    NAZARETH  COLLEGE  < 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NALE  0  .0 

NI    NORTHERN  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  3  2*0 

FEMALE  1  1*9 

NALE  2  2*3 

NI    CAKLANO  UNIVERSITY 
.OTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

•  NALE  0  .0 

Ml    SA JINAN  VLY  STATE  COLLEGE 
^  TOTAL  1  2*8 

-*  FEMALE  1  5*6 

NILE  0  .0 

*5    SIENA  HEIGHTS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NALE  0  .0 

NI    UNIVERSITY  OF  OETROIT 

TOTAL  0  *9 

•    FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 


10 

"~2T 


10*2 
T6T0- 


5 
5 

0 

10 
6 

2 

27 
14 
13 

1 
1 

0 


"20 
16 
2 

4 
1 

<  3 

1 
1 

0 

25 
24 
1 


6.2 

50.0 
62.5 
.0 

34.5 
53.3 
14.3 

7.1 
6*6 
7.6 

12.5 
12.5 
.0 

2.6 
-4.5 

r«2 

13.7 
15.9 
6.1 

11.1 
5.6 
16.7 

7.1 
14.3 
.0 

73*5 
77.4 
33.3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
t 

1 

0 

1 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0 

.0 
♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
•0 

•  0 

•  8 

•  0 
2.9 

•  o 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.  0 
.0 


1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 

*  0 


1.4 

•  0 

•  0 
•0 

.0 
.0 

•  0 

•  3 
.5 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  7 

•  9 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

5.9 
6.5 
.0 


0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

3 
1 

2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMIEr 


UNITE 
NON-HI  SPAKIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUA6ER 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

13 

♦9 

53 

3.8 

5 

.8 

.  26 

4.1 

6 

1*1 

27 

3.6 

0 

♦  0 

0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.6 

♦  0 
2.9 

1.7 
1.8 
1.7 

.0 
.0 
.0 

♦c 

♦0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

1.0 


~0 

1 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

1 
1 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 


.0 
1.4 

10.0 
12.5 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

.8 

1.0 
.6 

12.5 

12.3 
*  .0 

.0 

♦  0 

♦  0 

1.4 
.9 

3.0 


1  2.8 
1  5*6 
0  .0 


.0 
•0 

.0 

♦0 
♦  0 
.0 


24  100.0 
0  .0 
24  100.9 


lt325  95.9 
606  95.6 
719    St. 3 


90*9 
87*5 
1C0*£ 


0 

•  0 

24 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

24 

3 

•  2 

1*381 

2 

.3 

634 

I 

•  1 

747 

1 

20.0 

2  40*0 

2 

1 

20*0 

2  40*0 

2 

0 

.0 

o  *o 

c 

0 

.0 

110  10C.0 

0 

0 

•  0 

63  100*0 

0 

0 

.  0 

C  1     1  \*  V*  V 

o 

•1 

50.0 

1  50*0 

0 

0 

•  0 

0      *o  , 

1 

50.0 

1  50*0 

o 

29 

23.4 

93  75*0 

2 

21 

27.3 

67  7-**4 

2 

6 

23.  5 

26    76. 3 

o 

10 

5*6 

167  94*4 

0 

3 

5.4 

53  94*6 

0 

7 

5.8 

114  94*2 

o 

6 

7.0 

1C7  93*0 

0 

2 

3.3 

59  96*7 

0 

6 

Ll«  1 

46  68*9 

o 

0 

♦  0 

8  100*0 

0 

0 

.0 

9  100*0 

0 

0 

.0 

9  *0 

o 

0 

..o 

19  100*0 

0 

0 

♦0 

5  100*0 

0 

0 

.0 

14  1C0*0 

o 

13 

13*3 

o 

5 

20*0 

20    60*0  0 

0 

6 

11.0 

65  .  69  «0 

6 

60*0 

4  40*0 

0 

6 

75*0 

2  25*0 

0 

0 

•  C 

2  1C0.0 

A  0 

10 

34*5 

19  65*5 

0 

6 

53*3 

7  46.7 

0 

2 

14.3 

12  85.7 

.  0 

31 

6.2 

345  91*3 

2 

17 

6*2 

190  91*8 

0 

14 

8*2 

155  9C«6 

2 

2 

25*0 

6  75*0 

0 

2 

25*0 

6  75*0 

0* 

0 

•  0 

0  .0 

0 

7 

4*6 

144  94*7 

1 

4 

6*1 

61  92*4 

1 

3 

3*5 

63  96*5 

0 

23 

15*6 

121  62*9 

2 

20 

17*7 

92  81*4 

1 

3 

9*1 

29  87*9 

1 

6 

16*7 

30  83*3 

0 

3 

16*7 

.  15  63.3 

0 

3 

16*7 

IS  63*3 

0 

1 

7*1 

13  92.9 

0 

I 

14*3 

6  65*7 

0 

»  0 

.0 

7  100*0 

0 

27 

79*4 

7  20*6 

0 

26 

63*9 

5  16*1 

0 

1 

33*<3 

2  66*7 

'  0 

9*1 
12*5 
•0 

40.0 
40.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

t 

.0 

•  0 

•  0 

1.6 
2.2 

•  0 


♦o 
♦o 

♦  0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.  .0 

♦  3 


.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

•  5 
.0 

Y 

•0 

♦  0 

♦  0 

.7 
1.5 

♦  0  • 

1.4 
.9 

3.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


11 

6 

3 

5 
5 

0 

119 
83 
27 

2 
0 
2 

124 
90 
.34 

177 
56 
121 

115 
(1 
54 

0 

19 
5 
14 


25 
73 

10 
6 
2 

29 
15 
14 

378 

»2C* 
171 


8 

*  0 

152 
66 
•6 

146 
113 
33 

36 
16 
18 


14 

— rr 

7 

34 
31 

3 


TUIE  4.    TOTAL  MCMBLOR'S    OC«K$  FOR  MAJOR  FIILO  CONFERRED  IV  IWTITUTIOW  Of  HIWU  EDUCATION  it  RACE. 

ETHNICITY,  AMD  SEXl    INSTITUTION  AND  STAT*  lITHITf 


AMERICAN  tMUl 
ALASKAN  NATIVE 


I LACK  ASIAN  0*  % 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         f  *J**eA 

PUILlC  AFFAHRS  A  NO  SERVICES  121001 

NICHUAN  T  ' 

Hi    NAtNE  STATE  UNIwEHSITV 

TOTAL,                1        .3  14 

FEMALE                1        •*  34 

HALE  0  . 0  •„  *30 
Nt    WESTERN  NICH  UNIVERSITY 

TOTAL                1        .7  -43 

FINALE                 1      l.l  '  • 

•  —HALE—-  —      O       .0  >  5 


31.2 
47.4 
2$.3. 

9.3 
••4 

11.9 
t 


Nt  STATE  TOTALS  I 

TOTal  a 

FEMALE  6 
HALE     *  2 

MINNESOTA 


21  INSTITUTION* 
.4  246  W.* 

•6  1*5  i4.1 

•  1 


.2 


10.0 


"  NN    AJ^SIURO  COLLEGE 

*      TOTAL              •  0*  .0 

x 

4.2 

FFMAt  F                     0  .0 

x 

4.8 

Hit  c  0.0 

q' 

•  0 

MM     acruf  I    f  At  l  FGF 

TOT                              A  .0 

x 

2.T 

HALE                 0  .0 

x 

o 

3.4~* 
•  0 

MM     Cm  i  FGF  flF  SAINT  fit  NEC  I CT 

IU I At                       w           • » 

Q 

•  3 

o 

•  0 

yti e                       ft  A 
HI*                        u           •  «* 

0- 

•0 

-             rtttFCF   HINT    SCHOLASTIC  A 

TAT  Al                      0          -  0 
1  u  1  A4.                        **           •  ** 

o 

•0 

•  0 

•  HAlE               o  .0 

•  0 

mm     f.ii  i  («  nc   CAIMT  T^AfUi 

Tr»  t  *  •                        ft  A 
*U  T  A  L                    0         • u 

Q 

•  0 

o 

*  .0 

mi  c                   n  a 

o 

•  0 

MA     fll  i  FGF  nF    tAINT  Tr(3MAS  „ 

o 

•0 

q 

•  0 

MALE  •              0  .0 

i  q 

•  0 

HM     (.UttUWUlA   V  *l  BUU*nt»w 

TAT  k  1                          O           .  A 

o 

•  0 

ecu  t  C                       ft  ft 

rcHALc                 O  »u 

o 

•  0 

MALE               .0        •  0 

o 

•  0 

mm     ci  fuT    inUMlC   UNtun^lTV  * 

Mil    Mini  juhh  *  viifdjui 

TAT  Al                         0            . 0 

o 

•0  0 

FEMAL^1               0       •  0 

0 

•  0 

HALE                0  .0 

0 

•  0 

NN    SAINT  MART'S  COUtit 

 IOI A I  — ^-0  ►O  

0- 

.0 

FEMALE*                0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0        .0  v 

0 

•0 

• HN    SAINT  0LAF  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0. 

MALE                0  *0* 

0 

MM    IE*10JI  STATE  U 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

HN    HANK  A  TO  STATE  UNIVERSITY 

TOT  AL                 0  .0 

1 

•  3 

FEMALE                0  .0 

r 

•9 

MALE                0     *  .0 

0 

•  0 

NN    H0CAHEA0  STATE  LNIVERSITt 

*  TOTAL                  1  W4 

0 

•  0 

FCH4LE                1  1.1 

0 

•  0 

NkLE  0^0 

•  0 

•0 

HN    SAINT  CJJuaO-4rT*|IVEKSITY 

4     TOTAL                 1  1*0 

0 

•0 

FEMALE                1-  U' 

0 

•  0 

HALE                0  .0 

0 

•  0 

NN    WINONA  STATE  UNIVERSITY 

t  TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0        .0  * 

0 

^.o 

HALE                 0  .0 

0 

•0  , 

HN    U  OF  HINN  MNPL  S  S*«T  PAUL 

TOTAL                0  .9 

7 

4.4 

FE9ALE                0  .0 

4 

3.3 

HALE                0  .3 

3 

7.7 

NUHIER 


1 

0~ 
1 

2 
1 
1 


10 
6 
4 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.3 
.0 
.9 

1.3 
1.1 
2.4 


.3 
•  6 
•3 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

••o 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


HN 


STATE  TOTALS  I 


TOTAL     *  2      ^» i 

'  FEHALE*  2  .4 

•  MALE  0  .0 

MISSISSIPPI 

MS    At  CORN  STATE  UNIVERSITY 


1*  INSTITUTIONS! 
V6  173 
'7  1.4 
3  1.1 


TOTAL 
FEMALE 
MA  Li 


•  Q 
.0 
.0 


9  100.0 

3  100.0 

4  100.0 


0 
0 

0 

0  . 
0  1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

p 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
2 
1 


IERJjC 


HISPANIC 
NUMtEK 


TOTAL  fcHITE 
MINORITY  ^  N04MUSPAHZC 


•  0 

•  0 

?  .0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0* 

•  0 
.0 

1.9 
1.7 
2.* 


•  0 

•  0 


NUHIER 


NOMA  Eft 


NON-RE  iftfcNT 
ALIEN 

NUHIER 


TOTAL  ' 
HUM  Eft 


3 

1.4  ' 

•  9 

*0.S 

130 

59.1 

1 

•  5 

3 

2.4 

31. 

5C.9 

54 

49.1 

0 

.0 

0 

.0 

31 

29.2 

74 

c6*.l 

1 

•  9 

2. 

1.3 

11 

13.1 

119 

"•4.9 

0  ' 

.0 

2 

2.1 

12- 

12.4 

13 

17.4 

0  • 

'•0 

0 

.0 

4 

14.3 

36 

i 

15.7 

-0 

•0 

11 

1.0 

212 

15.4 

1«540 

•4.0 

■  11 

.6 

U 

1.2 

119 

11.3 

127 

•  0.9 

7 

.7 

4 

.7 

93 

11.5  . 

**? 

11.0 

4 

m 

.5 

O 

•0 

A 

4.2 

23 

95.1. 

0 

.0 

0 

•o  . 

4.1 

20 

95.2 

0 

.0 

•0 

0 

•  0 

3 

1CC.0 

<  0 

.0 

•  0 
.0 


2.7 
3.4 


36 
21 


97.3 
94.6 


0 

•  0 

0 

•  0 

I 

100.0 

0 

o  -0 

0 

•6* 

0 

•  0 

25 

92.4 

2 

7.4 

o 

•O 

0 

•  0 

25 

9?.4 

2 

7.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

«0 

V 

,  0  * 

•  0 

3 

100.0 

0 

•0  . 

o 

•0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

wO 

0 

•  0 

.  0 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

o 

•0 

o 

«0 

iOO.G 

TA 

•  0 

0 

•  0 

or 

.0 

\ 

100.0 

0 

•  0 

0 

"  0 

.0 

1 

100  0 

0 

•  0 

o 

\o 

c 

•  0 

I 

100*0 

0 

•0 

o 

•0 

0  ' 

•  0 

1 

100.0 

0 

;o  , 

0  - 

•  0 

0 

•  0 

7 

100. 0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•6 

14 

ioo;o 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

10 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

4 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.9* 

)  5 

100.0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

100*0 

0 

.0 

0  

— 0  

•  0 

 o_ 

0 

 .0  

•  0 

 tr 

4 

-tooio- 

100.0 

— O" 
0 

-  "TO 
'..0 

0 

•  0  - 

0 

.0 

2  140.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

•0 

a 

•0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

A 

0  , 

•  0 

0 

.0 

79 

tl.l*  «• 

1 

1.3 

•  0 

0 

.0 

49 

91.0 

1 

2.0 

:• 

•  0 

0 

•  0 

30 

100.0 

0 

.0  * 

0 

•  0 

.5 

114 

97.4 

4 

2.1 

0 

•0 

.9 

104 

91.1 

1 

•  9 

0 

•  0 

.0 

71 

94.3 

3 

0 

-.0 

1.4 

71 

97.3  . 

1 

1.4'  " 

0 

1.1 

55 

91.2 

c 

*  .0 

0 

•  0  * 

14 

94.1 

1 

5.9 

0 

•  0 

V  1 

1.0 

103 

9/.0 

0 

•0 

0 

.0 

1.9 

53 

91.1  . 

0 

0 

•  0 

0 

•o  > 

3Q 

1C0.0 

Q 

i  .0 

o  • 

.0 

0 

•  0 

24 

1C0.0 

0 

»     .0  X 

0 

•  0 

0 

.0 

14 

100.Q  ' 

0 

•  0 

0. 

•a . 

o0 

•  0 

12 

100.0 

0 

*  .0 

0 

•o  „ 

10 

4.3 

142 

19.3 

7 

4.4^ 

0 

•0 

4 

5.0 

Ul 

92.5 

2.5 

0 

•  0 

4 

10.5 

31 

79.5 

i 

4 

10.3 

220 
114 
104 

*137 
95 

^2 


It  133 
It  023 
*  110 


24 
21 

3 

» 
37 
29 

I 

27* 
27 
0 

1  3 
1 
2 

5 
4 
1 

I 

1 
7 

14 
10 
4 

55 

0 

5 


'II 


•0 

•  0 

•  0 


15  2.0 
11  2.2 
4  1.5 


9  U0.0. 
5  100.0 
4  100*0 


733  94.1 
414  94.4 
249  95.4 


.0 
.0 
•  0 


15 
7 
I 


2.0. 

1.4 

3.1 


.0 
.0- 


4 

2 

3 
3 

0 

•0 

50* 

jcr 

119 
101 
•  1 

73  , 

54 

17 

104 
,  34 
50 

24 
14 

12 

159 

120- 
39 


743 

502 
241, 


994 


/ 


loan  . 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN- NATIVE 


SUCK  ASIAN  , QP>- 

NOfJ-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 

FUtilC  AFFAIRS  AND  SERVICES  12100) 


MISSISSIPPI  m 

DELTA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

Ft MALE  0  .0 

MALE  0  *0 

MS  *  JACKSON  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  -.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MS    MISSISSIPPI  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*    MALE  *  0  .0 

MS    MISSISSIPPI  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE '  0  .0 

MALE  0  .0 

MS    MISS  UNIVERSITY  FOR  WHEN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE'  0  .0 

MALE  0  .0 

NS    MISS  VLV  ST  UNIVERSITY 


13 
10 
3 

13 

2 
0 
2 

14 
13 
1 

7 
7 
0 


♦3*3 
$5*6 
25*0 

91.4 
95*2  . 
81*3 

20.0 
♦0 
40*0 

41*2 
43*3 
25*0 

50*0 
50*0 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NS    RJST  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 


•  0 
.0 

•  0 

♦  Q 
♦0 

♦  0 


MALE 

MS    U  OF  MISSISSIPPI  MAIN  CAN 
TOTAL'  0  ".0 

FEMALE         -      0  *0 
MALE  ^     0  *0 

MS    U  OF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

MS    WILLIAM  CAREY  COLLEGE 


28  100.0 
22  1Q0*0 
6  100.0 

25  100*0 
16  100.0 
9  100*0 


TOTAL 
FEMALE 
"MALE 


♦  0 

♦  0  - 


10 

4 

6 

27 
16 
11 

3 
1 

2 


9.0 
9.3 
8.8 

14.  4.1 
16.3 
12.2 

21.4 
33.3 
18.2 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0  ■ 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


11 


NS"*       STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ■  0  .0 

-MISSOURI 

NO    AVI  LA  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

*4\LE                 0.  .0 
M3    CENTRAL  MO  ST  UNIVERSITY 

?    TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  *0 
HO    COLUMBIA  COLLEGE 

TOTAL                1  U* 

FEMALE                0  .0 

MALE                 1  2*7 

MO    CULVER* STOCK TON  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE         '       0  *0 

MALE-               0  .0 
MO    DRURY  COLLEGE 

TOTAL                0  *0 

FEMALE                0  *0 

MALE                 0  *0 
NO    EVANGEL  COLLEGE 

TOTAL    -           0  *0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 
HO    FONTAONNE  COLLEGE 

TOTAL^               0  *0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  ^0 
MO    LlttCLN  UNIVERSITY 

TOTAL                0  *0 

,      FEMALE                0  -0 

MALE                0  .0 

MO    THE  LINOENUOOO  COLLEGES 

TOTAL                0  *0 

*  FEMALE               0  *0 

MA  LE>                0  *0 
>    *>    MARYVILLE  C-SAINT  LtUIS 

TOTAL-               0  .0 

F5MALE               0  .0 

MALE                0  *0 


INSTITUTIONS) 
191  36.7 
134  *5.3 
57  25*3 


4 
4 

0 

6 
4 
2 

11 
3 
6 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


10*3 
21.1 
.0 

^.2 

4.0 
1.2 

21.2 
20.0 
21.6 

33*3 
50.0 
25*0 

.0 

•  0 

•  0 

♦0 
.0 

•  0 


♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
■  .0 

.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

.5 
.0 

1.1 

♦  0 
.0 
•0 


.2 
.0 
•  4 


0 

a 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

o" 

0 
0 

0 
0 

0 

to 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
J 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•Q 

.0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

•0 

.0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 


.0 
.0 
.0 

♦  0  ' 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
♦0 

.0 
♦0 
.0 

♦0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

♦c 

♦  0 
•0 
.0 

•0 

♦  0 
•0 

♦  0 
.0 
.0 


10*3 
5*3 
15.0 

.4 

1*0 
*0 


0 
0 
0 

0 
0 

o ; 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

N  0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


HHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SI OENT 
ALIEN 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
'  *0 

*0 
.0 
.0 

*0 
*0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 
*0 
.0 

♦0 
*0 

♦  0 

.0 
*0 

♦  0 


13 
10 

3 

53 
40 
13 


43*3 
55*6 
25*0 

91*4 
95*2 
81*3 


2  20*0 

0  .0 
2  40*0 

14  41*2 
13  43.3 

1  25*0 

7  50*0 
7  50*0 
0      *  *0 

28  1CC.C 
22  100.0 
6  100*0 

25  100*0 
16  100.0 
9  100.0 


10 
4 
6 

28 
16 
12 

3 
1 
2 


9.0 
9.3 


14.9 
X6.3 
13.3 

21*4 
33.3 
18.2 


192  36.9 
134  45.3 
58  25*8 


8  20.5 
5  26.3 
3  15.0 


7 
5 
2 

12 
3 
9 


I.  be 

5*0 

1.2 

23*1 
20*0 
24.3 


2  33*3 
1  50*0 
1  25.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
,0 
0 

10 
5 
5 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


.0 
.0 

*c 

3 

.0 

•  0 

v  *0 

.0 
.0 
.0 

62*5 

55.6 

♦  .0 

■  .0 

■  .0 

9.1 

•  0 
-11.1 


NUMBER  X 

NUM8ER 

X 

*■ 

17  56.7 

0 

•0 

8  44.4 

0 

•0 

9  75.0 

0 

•  0 

4  6.9 

1 

1.7 

2  4.8 

o' 

•  0 

2  12.5 

1 

6.3 

8  80.0 

0 

•  0 

5  100.0 

0 

•  0 

3  60.0 

0 

.0 

20  58*8 

0 

^.0 

17     56..  7 

0 

.0 

3  75*0 

.  0 

.0  ' 

5  35.7 

2 

14.3 

5  35*7 

2 

14.3 

0        .0  => 

0 

•  0 

0  *o 

0 

.0 

*  0  *o 

0 

.0 

0  .0 

0 

♦  0 

0  .0 

0  " 

.0 

0  .0 

0 

•0 

0  .0 

0 

•  0 

101  -  91*0 

0 

•  0 

39  90.7 

0 

.0 

62  91*2 

0 

.0 

160  85.1 

0 

82  83.7 

t  o 

♦0 

78  66.7 

0 

.0 

11  78.6 

0 

.0 

2  ^66.7 

0 

•  0 

9  '81.8 

0 

♦  0 

326  62.6 

3 

•  6 

160  54*1 

2 

.7 

166  73*8 

* 

1 

.*V 

"31  79.5 

0 

TO 

14  73.7 

0 

.  .0 

17  85.0 

0 

. : 

/ 

260  £7.0 

1 

94  ''94*0 

1 

1.0 

166  /(98.8 

0 

.0 

40  76*9 

c 

.  c 

12  80.0 

0 

.0 

28  75.7 

0 

•  0 

/ 

*  4  66.7 

0 

.0 

1     50*  C 

0 

•  0 

'     3  75.0 

0 

♦0 

20  100*0 

0 

.  0 

;      o  .o 

0 

.0 

20  1CC.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  c 

2  100*0 

0 

•0 

0      ♦  o 

0 

.0 

6  37*5 

0 

.0 

2  26.6 

0 

.0 

4  44.4 

0 

•0 

7  1PC.Q 

c 

;.c 

5  100*0 

0 

•  0 

2  1C0*C 

0 

•  0 

10,    90. 9 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

.0 

8  88.9 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


521 
296 
225 


39 
19 
20 

268 
100 
168 

5? 
15 
37 


2 
4 

20 
0 
20 

1 
1 

0 

2 

2 
0 

16 

*7 
k  9 

•*> 

7 

5 
2 

11 

2 
9 


I 


|er|c 


997 


mi 

i  ) 


'TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  •^INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCAHON  BY  RACEt 

ETHNIC  I TY»  AND  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN. 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


PUBLIC  AFFAIRS  AND  SERVICES  (21001 
MISSOURI 


MC    MISSOURI  BAPTIST  COLLEGE 

TOTAL                0      '  .0 

0 

•  0 

FEMALE  0.0 

0 

•  0 

MALE                 0  -0 

0 

•  0 

NO    MI  SSOURI  STHN  ST  COLLEGE  » 

TOTAL                 0  .3 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  *0 

0 

.3 

MC    MISSOURI  y ALLEY  COLLEGE 

TCTAL                 0  .0 

2 

20.0 

FEMALE                0  .0 

1 

25*0 

HALE                 0  .0 

L 

16*7 

MO    MI  SSOURI  tfSTN  ST  COLLEGE 

TOTAL            i    0  .0 

2 

7.1 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0    *  .0 

2 

13.3 

MO    NTHEST  MO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

1 

.9 

FEMALc                 0  /o 

1 

3.7 

MALE                 A  .0 

0 

.0 

MO    PARK  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

27 

21.1 

FEMALE                0  .0 

9 

32.1 

MALE                 C  -0 

18 

18.0 

MC    ROCKHURST  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

2 

12.5 

FEMVLE                  0  -0 

0 

•  0 

MALE v               0  .0 

2 

16.7 

NO    SAINT  LOUIS  U  MAIN  CAMPUS 

TCTAL                ^0  .0 

6 

17.6 

FEMALE                 0  .0 

4 

16.0 

HALE                 0  .0 

2 

22.2 

mc  schooi  of  the  czarkS 

TCfAL                  0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

HALE                0  .0 

0 

.0 

MC    SThEST  MO  ST  UNIVERSITY 

TCTAL                 0        .  3 

1 

1.4 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

KALE                 0  .0 

1 

2.3 

MO    STHtfST  MO  ST  UNIVERSITY  , 

TOTAL                0  r.9 

1 

1.0 

FEMALE                 0  ♦0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

1 

3.3 

MO    STEPHENS  COLLEGE 

TOTAL                  0  .0 

1 

10.0 

FEMALE                  0  .3 

,  0 

.0 

MALE                  0  .0 

1 

50.  0 

MC    TARKIO  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

•  4 

11.8 

FcMALE                 0#       .0  ■ 

0 

:o 

MALE                 0*  -CL 

4 

12.5 

MO    U  OF  Ml SSOLRI-CCLUHS I A 

70TAL                 0     •  .0 

6 

3.: 

FEMALE                 0  .0 

2.9 

MALE                 0  .0 

2 

3.7 

MC'  U  OF  MISSCURI-KANSAS  CITY 

TOTAL                 0^  *0 

5 

13.2 

FEMALE      v        ~0  .0 

3 

12.5 

HALE               *0  .0 

^ 

14.3 

MO    U  OF  MISSOURI-SAINT  LCUl S 

TOTAL                 2  1.7 

20 

17*4 

FEMALE                 1  1-5 

14 

21.5 

MALE                 1  2.0 

6 

12.0 

MC         STATE  TOTAlS  < 

TOTAL  3  .2 

>  FEMALE*  1  .2 

MALE  2  .3 

MONTANA 


26  INSTITUTIONS) 


112 
53 
.59 


8.4 
8.9 
B.O 


NT    CARR01L  COLLEGE 

TCT  AL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0^ 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

NT    EASTERN  MONTANA 

COLLEGE 

TOTAL  1 

4.3 

0 

.0 

FEMALE  1 

5.3 

0 

.0 

MAi  E  0 

.0 

0 

.0 

M7    UNIVERSITY  OF  MONTANA 

.0 

TOT  AL  6 

13.0 

0 

FEMALE  5 

18.5 

0 

•  0 

MALE*  1 

9.3 

0 

.0 

MT 


STATE   TOTALS  « 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


7  8.5 
6  19.9 
1  3*7 


3  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  \  .0 


) 


0 

*  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.  .0 

0 

♦0 

0 

.0 

1 

10.0 

0 

•  0 

1 

16*7* 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0  * 

0 

!o 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2.9 

1 

4.0 

0 

.0 

0 

.0 

0* 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

"  .0 

2 

•  2 

1 

•  2 

1 

.1 

0 

•<r 

0 

.0 

0 

.0 

-0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  .c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
0 

0, 

0 
0 
0 

:• 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.6 
•  0 
6.7 

.0 
.0 
.0 


2  1*6 

0  -.0 

2  2.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0^ 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

'  4 

0 


.0 
•0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.5 
.7 
.0 

.0 
♦0 
.0 

3.5 
6.2 
.0 


13  1.0 
7  1.2 
6  .8 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
♦  0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


0 
0 
"0 

0 
0 
0 

3 
1 

2 

3 
0 
3 

1 
1 

0 

29 
9 
20 

2 

0  ■ 
2 

7 
5 
2 

C 
0 
0 

1 
c 
1 

1 

0 

*  1 

1 
c 
1 

4 

0 
4 

7 
5 
2 

5 
3 
2 

26 
19 
7 


kHlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


130 

62 
68 


9 

ERLC 


991 


100 


2 


X 

NUMBER  X 

NUMBER 

X 

*  NUMBER 

.0 

3  100*  0 

0 

.0 

3 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

•0 

3 

♦  0 

16  100.0 

0 

.0 

16 

.0 

5  1C0.0 

0 

.0 

5 

.0 

11  100*0 

0 

•  0 

1 1 
1 1 

3C.  0 

7  7C.0 

0 

.6 

10 

25.0 

3    75.0  • 

0 

•  0 

4, 

33*3 

4  66.7 

0 

•  0 

6 

10.7 

25  89*3 

0 

.0 

2B 

•  0 

13  1GC.0 

0 

.0 

13 

20.0s 

12  80.0 

0 

•  0 

.9 

1 05    99. 1 

0 

.0 

106 

3.7 

26  96*3 

0 

.0 

27 

•  0 

79  100.0 

0 

•0 

70 

22.7 

97  75*8 

2 

1.6 

126 

32.1 

19  67.9 

0 

.0 

2B 

20.0 

78  78*0 

2 

2.0 

0  100 

12.5 

14  87.5 

0 

.0 

16 

•  0 

4  100*0 

0 

•  0 

4 

16.7 

10  83.3 

0 

.0 

12 

20.6 

27  79.4 

0 

.0 

34 

2C*0 

20  80.0 

0 

.0 

25 

22.2 

7  77*8 

0 

.0 

9 

•  C 

12  100.0 

0 

.0 

12 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

6" 

1.4 

69  96.6 

0 

.0 

70 

.0 

27  100.0 

0 

.0 

27 

2.3 

42  97.7 

0 

•  0 

43 

1.0 

96  97.0 

2 

2.0 

99  - 

•  0 

68  98.6 

1 

1*4 

69 

3.3 

28  93.3 

1 

3.3 

30 

10*0 

9  90*0 

•  0 

.0 

10 

.0 

8  1C0.0 

0 

.0 

6 

50.0 

1  5C.C 

0 

.0 

2 

11.  B 

*    30  88.2 

0' 

.0 

34 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

12*5 

26  87.5 

0 

.0 

32 

3.6 

183  95*3 

2 

1.0 

192 

3.6 

132  95.7 

1 

.7 

136 

3.7 

51  94*4 

1 

1.9 

54 

13.2 

33  66.6 

0 

.0 

36 

12.5 

21  67.5 

0 

.0 

24 

14.3 

12  85.7 

0 

.0 

14 

22.6 

89  77.4 

C 

.0 

115 

29.2 

46  7C*8 

0 

.0 

65 

14.0 

* 

43  86.0 

0 

•  0 

50 

9.8 

It 196  89.7 

7 

.5 

lt333 

10.4 

*    531  89*1 

3 

0  .5 

596 

9.2 

665  90.2 

- 

4 

.5 

737 

.0 

13  10C.0 

0 

*0 

13 

.0 

9  100. £ 

0 

.0 

9 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

4.3 

22  95*7 

0 

•  0 

23 

5.3 

18  94*7 

0 

.0 

19 

.0 

*  4  10C.0 

0 

.0 

4 

13.0 

40  87*0 

0 

.0 

46 

18.5 

22  81.5 

0 

•  0 

27 

5.3 

16  94*7 

0 

•  0 

19 

8.5 

75  91*5 

0 

.0 

82 

10*9 

49  89.1 

0 

.0 

55 

3.7 

26  96.3 

0 

•  0 

27 

r 

TABLE  4*    TOTAL  BACHELOR'S 


DECREES  POR  NAJOft  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  MCE* 
ETHNICITY*  AND  SCXI    INSTITUTION  ANO  STATE  lfT8-im 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
NINORITY 


MITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER  t  NUN ICR 
PUBLIC  AFFAIRS  ANO  SERVICES  UlOOl 
NEBRASKA 


Nf    CHAORON  STATE  CCLLECE 
TOTAL  0       . 0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 

NE    CQMCOAOIA  TCHRS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

-   FENftLE  0  .0 

NALE  0  *0 

NE    OANA  COLLEGE 

TOTAL  -0  .0 

FENftLE  0  *° 

NALE  .  0  .0 

NE    OCT,*  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FENftLE  0  .0 

NALE  0  .0 

NE    HASTINGS  CCLLECE 

TOTAL  0  .0 

FENftLE  0  .0 

NALE  0  .0 

'NE    KEARNEY  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FENftLE  0  .0 

NALE  0  .0 

NE    NEAR  MESLEYAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0        ♦ 0 

FENftLE  0  .0 

NftLE  0  .0 

NE    PERU  STATE  COLLEGE 
TOTAL  '    0  *0 

FENftLE  0  -.0 

NftLE  0  .0 

NE    (MICH  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FENftLE  0  .0 

NftLE  0        .0  % 

NE    U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 
TOTAL  0  .0 

FENftLE  0  .0 

.    NftLE  0  .0 

NE    U  OF  NEBRASKA  AT  ONAHA  » 
TOTAL  1 
FENftLE  0  .0 

NftLE  I  U* 

NE    NAYNS  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FENftLE  *  0.0 
NALE  0  .OT 


1 
1 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


7.1 
9.1 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 
.0 
.0 

22.* 
•0 
28*4 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.-o 

•  0 
•0 


2  20*0 
0  .0 
2  50*0 


0 
0 
0 

2 
0 
2 

10 
7 

3 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 
.0 

6.9 

•0 
16*7 

7.7 
12*3 
4*1 

.0 
.0 
.0 


NUNBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


NE         STATE  TCTALS  C 
K     TOTAL  1 
FENftLE  0 
'    NftLE  1 

NEVADA 


12  INSTITUTIONS) 


.4 

•  0 

•  6 


NV    U  OF  NEVAOA  LAS  VEGAS 
TOTAL  1 
FENftLE  1 
NftLE  0 
NVv  U  OF  NEVAOA  RENC 
TOTAL  3 
FENftLE  3 
MALE  0 


2*2 
3*6 

•  0 

7.5 
9.7 

•  0 


17 
8 

9 


10 
5 
5 


6.1 
6.6 


21.7 
19.2 
25. 0 

2.6 
.0 
16.3 


NV 


STATE  TOTALS 
TOTAL  6 
FENftLE  6 
NftLE  0 


4.8 

7.0 
.C 


2  INSTITUTIONS! 


II 
5 
6 


NEW  HAMPSHIRE 

NH    COLBY -SAWYER  COLLEGE 
.0 

•  0 

•  0 


TOTAL  0 

FENftLE  0 

HALT  0 
H    OARTNOUTH  COLLEGE 

TOTAL  0 

FENftLE  0 

NftLE  0 


NH    NEW  HAMPSHIRE  COLLEGE 


TOTAL 
FENftLE 
NALE 


•  0 

•  0 

•  0 


NH    SAINT  ANSELH'S  COLLEGE 


TOTAL 
FENftLE 
NftLE 


.0 
.0 
.0 


•0 

•  0 

•  0 

.0 
•0 

•  0 

20.6 
16.3 
30.0 

1.2 
•0 
1.5 


♦0 

•  0 

•  0 

.0 
♦0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


•  0 
.0 
•0 


.0 

•  0 

•  0 

2.6 

•  0 
16.3 


1.2 
.0 
3.7 


•  0 

•  0 
.0 

16.  3 
.0 
•  20.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


Eft 

1 

NUK9ER 

t 

NUMBER  % 

0 

.0 

1 

7. 1 

13  92.9 

0 

.0 

I 

9.1 

10  90*9 

0 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

5  10C*0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

A 

•  u 

7  10  CO 

0 

.0 

0 

•  0 

5  '100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

& 

99  9 

7  77*8 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

2 

26. 6 

5  71*4 

0 

.0  ' 

o 

.  0 

5  100*0 

0 

♦  0 

0 

•0 

4  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

~\\  i  nn.n 

y}  iuu«u 

0 

•  0 

0 

♦  0 

rl5  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

18  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

6  1CC*0 

0 

.0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

2 

20*0 

8  80*0 

0 

•0 

0 

.0 

J'         6  10Q.0 

0 

.0 

2 

50*0 

2  50.0 

0 

.0- 

0 

•  0 

5  10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

3  100*0 

0 

•  0 

2 

'  6*9 

27  93*1 

0 

.0 

0 

•  *0 

17  1CC.0 

0 

.0 

2 

16*7 

10  83*3 

0 

.0 

11 

i*S 

116  B9*2 

0 

.0 

7 

12*3 

50  67*7 

0 

.0 

4 

5*5 

66  90.4 

0 

.0 

0 

.0 

25  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

17  1CC.0 

0 

.0 

0 

*0 

8  100*0 

0 

•0 

16 

6*4 

259  92*5 

0 

•  0 

6 

5*4 

139  94*6 

0 

.0 

10 

7.5 

120  90*2 

2 

4.3 

13 

28*3 

33  71.7 

7 

7.7 

6 

30*8 

16  69*2 

0 

.0 

5 

25*0 

IS  75*0 

0 

.0 

5 

13*2 

33  86*6 

0 

.0 

3 

9*7 

28  90.3 

0 

♦0 

2 

26*6 

5  71.4 

2 

2.4 

16 

21.4 

66  76*6 

2 

3.5 

11 

19.3 

46  60*7 

0 

♦  0 

7 

25*9 

20  74*1 

0 

.0 

0 

•  0 

9  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

9  100*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0  .0 

0 

.0 

1 

14*3. 

6  65*7 

0 

.0 

0 

*0 

2  100.0 

0 

•  .0 

1 

20*0 

4  6C.0 

0 

.0 

5 

2C6 

19  79.2 

0 

.0 

2 

14*3 

12  85.7 

0 

.0 

3 

30*0 

<, - 

7  70.0 

1 

1.2 

2 

2.3 

84  97*7 

0 

.0 

0 

.0 

18  10C.0 

1 

1.5 

2 

2.9 

66    97. 1 

NON-RES! OENT 
-    ALIEN  * 

NUNBER 


TOTAL 
NUNBER 


0 

•  0 

14 

o 

♦0 

11 

0 

•  0 

3 

0 

♦0  - 

7 

o 

«0 

5 

0 

•  0 

0 

•  3 

7 

o 

♦  0 

5 

0 

•0 

2 

0 

9 

o 

>  .0 

2 

0 

•  0 

7 

0 

•  0 

5 

o 

•  0 

4  ' 

0 

•0 

1 

0 

♦0 

33 

o 

.0 

15 

0 

♦  0 

16 

0 

.0 

6 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

'  6 

0 

♦"0 

4 

0 

.0 

5 

0 

♦  0 

2 

0 

.0 

3 

0 

.0 

29 

0 

.0 

17 

0 

♦  0 

12 

3 

2.3 

130 

o 

♦  0 

57 

3 

4.1 

73 

0 

.0 

25 

0 

.0 

17 

0 

*  .0 

*  8 

\ 

\ 

3 

m\ 

260 

0 

♦0  \ 

147 

3 

2.3 

133 

0 

•  0 

46 

o 

♦  0 

26 

0 

.0 

20 

0 

.0 

30 

o 

.0 

31 

c 

.0 

7 

o 

♦  0 

84 

0 

•  0 

57 

0 

•0 

27 

0 

♦  0 

9 

0 

.0 

9 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

7 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

5 

0 

.0 

24 

0 

•  0 

14 

0 

.0 

10 

0 

.0 

66 

0 

.0 

16 

0 

.0 

66 

IERIC 


99V 


1003 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
-Ai.nw.uii  »    etSJiCITY*  ANO  SEX.     INSTITUTION  AND  STAT?  19TB-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  C* 

NON-HlSPANiC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


PUBLIC  AFFAIRS  ANO  SERVICES  121001 
NEW  HAMPSHIRE 


NH    U  CF  NEW  HAMPSHIRE 

TCTAL  1  ♦« 

FEMALE  1  1*0 

MALE  0  .0 


NH  STATE  TOTALS  < 

TCTAL  I  *4 

FEMALE  1  .7 

MALE  0  *0 

NEW  JERSEY 

NJ    CENTENARY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MILE  0  .0 

NJ    FASuGM  OCkSN  MAO  1  SON  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .  *0 

NJ    FARLGH  OCKSN  TEJNECK  CAM 
TOTAL  C  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    GLASS80RO  STATE  COLLEGE 
TOTAL  3  2*3 

FEMALE  2  6*5 

MALE  1  1*0 

NJ    JERSEY  CITY  STATE  COLLEGE 


INSTITUTIONS! 
6  2*4 
2 
4 


0  *0 
0  *0 
G  *0 
OF  NEW  JERSEY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NJ    KE  AN  C 

TCTAl  0 

FEMALE  C 

MALE  G 

NJ    MONMOUTH  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  G 

NJ    PRINCETON  UNIVERSITY 

TCTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

NJ-  RUTGERS  U  CAMCEN  CAMPUS 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    R ULCERS  U  NEWARK  CAMPUS 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 
NJ  RUTGERS 
TOTAL 
-EMALE 
MALE 


0  *0 

0  *0 

0  *0 
NEW  BRUNSWICK 

0  .0 

0  *o 

0  .0 


NJ     SETON  HALL  UNIVERSITY 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NJ    STOCKTON  STATE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NJ  THOMAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

♦  0 
.0 

CGLLEGE 

♦  0 

♦  0 
.0 


A  E  01  SON  COLLEGE 
0  .0 
C  *0 
0  *0 

nj   tpInton  state  ccllege 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.0 
NJ     WILLIAM  PATERSON  COLLEGE 

TCTAL  0     .  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  C  .0 


LA 

4.0 


12 
1 
II 


•0 
.0 
♦0 

•  0 
•0 

•  0 

6*1 
6.5 

•  0 


13  10*1 
*  12*9 
9  9.2 


17*4 
12*5 
18*0 


23  17*6 
16  17*6 
7  17.5 


6 
2 

9 
5 
4 

2 
2 
0 

1 
1 

0 

6 
6 

0 

0 
0 
0 

14 
3 
11 

5 
0 
5 


7.4 
11.1 
•0 

4.9 
5.6 
4.7 

32.0 
28.6 
50.0 

42.9 
B3.3 
26.7 

11.1 
33.3 
.0 

9.1 
9.1 

.  »0 

14.6 
18.2 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 

9.0 
6.5 
10.1 

2.8 

•  0 
3.1 


NUMBER 


NJ          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 3  .3 

FEMALE                 2  .0 

MALE                 1  •* 

NEW  MEXICO 

NM    COLLEGE  Of  SANTA  FE 

TOTAL                 5  35.* 

FEMALE                 *  33.3 

MALE                 1  50.0 


16  INSTITUTIONS! 


102 
51 
51 


10.6 
13.7 
8.7 


♦  0 

♦  0 
.0 


♦4 
.0 
1.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

<0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

1 
1 

0 

0 
0 

c 


HISPANIC 
NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0  • 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

1*6 
5.6 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
'.0* 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.u 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.6 
2.2 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


.2 
♦  5 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

10 
4 

6 


♦  4 
.0 
1.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

3.0 
3.2 

♦  0 

7.8 
12.9 
6.1 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


•  8 
l.C 
.0 


9  3*6 
3  2.0 
6  6.0 


•  0 

♦6 

.0 

•  0 
.0 
.0 

9.1 
9.7 
.0 


26  20.2 
10  32.3 
16  7,6.3 


120  99.2 
103  99.0 
17  10C.0 


238  96.4 
144  98.0 
94    94. 0 


5  1C0.C 

5  100*0 
0  .0 

19  100*0 
13  100*0 

6  100*0 


29 
27 
2 

103 
21 
62 


87*  *> 
87*1 
100*0 

79.8 
67*7 
83*7 


.0 
.0 
♦  0 


2 

2.9 

14 

2C.3 

55 

79*7 

0 

.0 

1 

12.5 

7 

87*5 

2 

3.3 

13 

21.3 

48 

78*7 

6 

4*6 

2" 

9  9  1 

101 

77*  1 

6 

6.6 

22 

24.2 

68 

74.7 

0 

.0 

7 

17*5 

33 

82.5 

0 

♦0 

4 

7*4 

50 

92.6 

0 

.0 

4 

11.1 

32 

88.9 

c 

♦  0 

•C 

*  0 

18 

L  OC.O 

3 

4.9 

7 

11*5 

50 

82.0 

0 

.0 

2 

11*1 

15 

83*3 

3 

7.0 

5 

11*6 

35 

81.4 

1 

4.0 

9 

36*0 

16 

64*0 

1 

4.8 

7 

33.3 

14 

66*7 

0 

.0 

2 

5C.G 

2 

50*0 

0 

.0 

9 

42.9 

12 

57*1 

0 

♦  0 

5 

83.3 

1 

16*7 

0 

•0 

4 

26.7 

11 

73*3 

1 

5*6 

3 

16.7 

15 

83*3 

1 

16*7 

3 

50.0 

3 

50*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

12 

1C0.0 

0 

♦  0 

1 

9.1 

10 

90.9 

0 

.0 

1 

9.1 

10 

9C.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

14.6 

35 

€3.4 

0 

.0 

6 

18.2 

27 

81.8 

0 

.0 

0 

•  0 

8 

100.0 

1 

11.1 

1 

11.1 

8 

88.9 

0 

.0 

c 

.0 

0 

•  C 

1 

tl.l 

1 

11.1 

8 

88*9 

1 

.6 

16 

10.3 

139 

e9.7 

0 

.0 

4 

8.7 

42 

91*3 

1 

♦  9 

12 

11*0 

97 

89*0 

2 

1.1 

7 

4.0 

170 

96*0 

0 

•  0 

0 

*0 

15 

10C.0 

2 

1.2 

7 

4.3 

155 

95*7 

28 

2.9 

v  135 

14*1 

817 

85*3 

13 

3.5 

68 

18. J 

300 

80.9 

15 

67 

11*4 

517 

88*1 

6 

i 

42.9  4 

11 

78*6 

3 

21*4 

5 

41.7 

9 

75*0 

3 

25*0 

1 

50.0 

2 

10C.C 

.  0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


0 

.0 

121 

0 

•0 

104 

o 

•  0 

17 

0 

•  0 

247 

o 

♦0 

147 

o 

•  0 

100 

0 

•  0 

5 

0 

•  0 

5 

o 

•  0 

0 

0 

.0 

19 

0 

.0 

13 

o 

♦  0 

6 

1 

3*0 

33 

1 

3*2 

31 

o 

♦  0 

2 

0 

.0 

129 

0 

.0 

31 

o 

.  0 

98 

0 

69 

0 

•  0 

8 

o 

♦0 

61 

1 

•  8 

131 

1 

1.1 

91  . 

o 

♦  0 

40 

0 

*0  i 

54 

0 

;o 

36. 

o 

♦0 

18 

4 

6.6 

61 

1 

5.6 

18 

3 

7.0 

43 

0 

.0 

25 

0 

.0 

21 

o 

♦0 

4 

0 

.0 

-  21 

0 

.0 

6 

o 

♦  0 

15 

0 

♦  0 

16 

0 

.0 

6 

o 

.0 

12 

0 

.0 

11 

o 

*o  • 

11 

0 

.0 

0 

o 

♦  0 

41 

0 

.0 

33 

0 

•0 

t  8 

0 

•  0 

9 

0 

♦  0 

0 

o 

♦  0 

9 

0 

•  0 

li>5 

0 

♦  0 

46 

0 

•  0 

109 

0 

♦0 

177 

0 

.0 

15 

0 

.0 

162 

6 

•  6 

958 

3 

•  8 

371 

3 

.5 

587 

0 

.0 

14 

0 

•  0 

12 

0 

•  0 

2 

ERIC 


1000 


1004 


tme *.  ™«t ^^<ffzr^ffssffz Js;russ.^H,SH£" 60UCAT,0N iv "* 


AMERICAN  INOlAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  '     ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOEK 


HISPANIC 


TOTAL 
NINOKITY 


MITE 
NON-HISPANIC 


\ 


NUMBER         X       NUMBER  X 
PUBLIC  AFPAlfcS  A NO  SERVICES  <2100> 
NEW  MCXICO 

NN    NEW  MEXICO  HtGHLANOS  U 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

male  o.o  o.o 

NM    NH  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 1      2.2  0 

FEMALE                 0.0  0  .0 

MALE                 I  0  *° 
NM    UNIVERSITY  OF  AL6UOUEA0UE 

TOTAL                 X    25.0  0  .0 

FEMALE                0      ».0  0  .0 

 JMAL^  i          J  ~~  0  '° 

"NM    WESTERN  MM  UNIVERSITY 

TOTAL                0        .0  0  .0 

FEMALE                0       .0  0  .0 

MALE                 0        .0  0  .0 


NM         STATE  TOTALS  <  ! 

TOTAL  .7  1.0 

FEMALE  *  B. 2 

MALE  3  7.7 

NEW  YORK 

NY    AOELJHI  UNIVERSITY 
•TOTAL  1 
FEMALE  0  .0 

MALE  1  3.8 

.  NY    ALFRED  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    CUNY  BERNARD  BARUCH  C 


INST  PUT  IONS  I 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY    CUNY  JOHN  JAY  C 
TOTAL  10 
FEMALE  3 
MALE  7 
NY    CUNY  MEOGAR  EVERS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

ALE  0  .0 

„  ^jaE  o  .o 

NY,  COLLEGE  OF  NEW  ROCHE  LIE 

TOTAL  0 
,  FEMALE  0 
i  MALE  0 
NY    CONCOROIA  COLLEGE 


.0 
.0 
•  0 

CRIM  JUST 
1.8 
1.9 
1.7 


•  0 
.0 

•  0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.3 
.0 


NY    CORNELL  U  STATUTORY  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NY    DOMINICAN  C  OF  BLAUVSLT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  '.0 

NY    ELNIRA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  '  0  .0 

NY"    FOROHAH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  "  0  .0 

NY    10NA  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY    ITHACA  COLLEGE 
<     TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY    KEUKA  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY    LONG  IS>U  C  W  POST  CENTER 
TOTAL  0 
FcHALE  0 
MALE  0 


NY    MARIST  COLLEGE 


.0 
.0 
.0 


70TAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
•0 
.0 


62 

51.9 

77 

58.3 

5 

19.2  • 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

7 

26.9 

4 

36.4 

3 

20.0 

135 

23.9 

63 

40.1 

72 

17.6 

4  100.0 

1 

100.0 

3 

100.0 

/ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*  0 

.0 

.  0 

♦  0 

0 

•  0 

4 

8.9 

4 

9.8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2.3 

0 

♦0 

1 

4.2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

3.2 

1 

7.7 

1 

2.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

9.1 

1 

9.1 

0 

.0 

i 

10 

7»9 

5 

10.6 

5 

6.3 

1 

2.4 

.0 

•0 

1 

*  3.2 

NUMBER 

X 

NUMBER 

* 

NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

t 

0 

.0 

17 

100  .0 

17 

100.0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

10 

100.0 

10 

100.0 

0 

•0 

0 

•  0 

7 

100.0 

7 

10C.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

15 

33.3 

16 

35.6 

29 

64*4 

0 

.0 

7 

29. 1 

7 

29.2 

17 

7C.  8 

0 

•  0 

6 

38.1 

9 

42.9 

12 

57*1 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

25.0 

75*0 

0 

♦  0-  . 

 0- 

 0- 

-TO" 

1 

100*0 

o 

•  0 

0 

•  0 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

6 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

1CC*C 

0 

.3 

0 

0 

•  0 

6 

100*0 

0 

•  0 

38 

O.J 

45 

51.1 

43 

48*9 

o 

.0 

22 

44.9 

26 

53.1 

23 

46*9 

,  0 

•  0 

16 

41.0 

19 

48*7 

20 

51*3 

0 

•0 

14 

6.9 

07 

61.4 

61 

38*6 

0 

•  0 

8 

6.1 

85 

64*4 

47 

35*6 

0 

•  0 

6 

23.1 

12 

46*2 

14 

53*8 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

11 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1C0*0 

0 

•0 

0 

♦0 

^> 

.c 

9 

1C0*0 

2 

7.7 

3 

11.5 

12 

46*2 

14 

53*8 

1 

9.1 

1 

9.1 

6 

54*5 

5 

45*5 

1 

6.7 

2 

13.3 

6 

40.0 

9 

6C«0 

NCh-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


6 

3 
5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 


1*4 
1*9 
1*2 

.0 
.0 
.0 

•  0 
•0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

2.2 
2.4 
.0 

.0 

.c 

•  0 

.0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


65 

27 
38 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


11.5 
17.2 
9.3 

.0 
.0 
.0 

7.7 
7.7 
.0 


216 
96 
122 

4 
1 
3 


38*5 
61*1 
29*8 

100*0 
100*0 
100*0 


0 
0 
0 

2 
2 
0 

1 
6 
1 

0 
0 
0. 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

2 
0 
2 

1 
1 

0 


♦  0 
.0 

♦  0 

4*4 
4.9 
.0 

4.5 
.0 
33.3 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•0 


.0 
.0 
.0 

9.1 
9.L 
.0 

!.6 
>0 
2.5 

2.4 
9.1 
.0 


347 
61 
266 

0 
0 
0 


61.3 
38.9 
69.9 

.5 
.0 
*0 


1 

7*7 

12 

92.3 

1 

7.7 

12 

92.3 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*C 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0  ' 

.0 

0 

•  0 

7 

15*6 

38 

84*4 

7 

17.1 

34 

62.9 

0 

•  0 

4 

100.0 

1 

4*5 

21 

95*5 

0 

•  0 

19 

100.0 . 

1 

33.3 

2 

66.7 

1 

2.3 

42 

97*7 

0 

.0 

19 

100*0 

1 

4.2 

23 

95*8 

0 

.0 

1 

100.C 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.2 

60 

96*6 

1 

7.7 

12 

92*3 

1 

2.0 

48 

98*0 

6 

.C  ' 

33 

1CC.0 

0 

.0 

19 

100*0 

0 

♦  c 

14 

100*0 

2 

16*2 

9 

81.8 

2 

18*2 

9 

81*8 

0 

*0 

\>  0 

*0 

12 

9.5 

114 

90.5 

5 

10.6 

42 

69*4 

7 

•  6*9 

72 

91.1 

2 

4.8 

40 

95*2 

1 

9.1 

1C 

90*9 

1 

3.2 

30 

96*8 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

_o^ 

0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
C 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0  . 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
NUMBER 


.0 
.0 

•  0 

.0 
.D 

•c 

•  0- 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


.0 
."0 
•  0 


♦  0 
.0 

♦c, 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
♦0 
.0 

.2 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  c 

♦  3 
.0 
.0 

.0 
.3 
.0 

.0  >. 

•c 

.0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  3 

♦  0 

♦  0 

.3 
.3 
.0 

.0 
.0 
.3 

.0 

♦  3 
.0 

.  D 
.3 

♦  0 

.3 

♦  3 
.0 


17 
10 
7 

45 
24 
21 

— 4— 

1 
3 

8 

2 
6 


68 
49 

39 


158 
132 
26 

11 

2 
9 

26 
11 
15 

566 
157 
409 

4 
1 

3 

13 
13 

C 

4* 
4 
0 

45 
41 

4 

22 
19 
3 

43 
19 
24 

1 
1 

0 

62 
13 
49 

33 
19 
14 

11 
11 

0 

126 
47 
79 

42 
11 
31 


Table  6. 


\ 


TOT  At  BACHHOR'S    OEGREES  FOR  HAJOR  FIELO  CONfERREO  6V  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  *kCK 
ETHNICITY,  A NO  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE    1970-1979  / 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 


UMBER 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
HI  NOR  I TY 


WHITE 
i^N-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


PUftLlt  AFFAIRS  AND  SERVICES  (2100) 


uCy  YTlft.lt 
HEN  TUK* 

NY     MF  DA  II  IF  COLLEGE 

TOT  Al                      0  .0 

6 

33*3 

r  C  pjm  Lfc                     u          •  v 

5 

31  #3 

HA  L  E                 0  >      •  0 

1 

50*0 

NY    mf or v  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

14 

11*9 

cctui  c                   o  .0 

rtrWLC                            V  »w 

3 

11,1  

H\  c  70 

NY     NDI  1  fJY   mt  I  FfiF 

11 

12.  1 

TOTAL                 0  .0 

2 

33.3 

e  pma  l  E                  0        ♦  3 

2 

33*3 

HALE                 0  .0 

0 

•  0 

NY    NAZARETH  C  QF  ROCHESTER 

'TOTAL                 0  *0 

2 

7»4 

FEMALE                0  *3 

2 

7»7 

HALE                 0        • 0 

0 

•  3 

NY    NEW  SCH  FOR  SOC  RESE..AXH 

TOTAL                0  .0 

3 

10*3 

FEMALE                  0  .3 

0 

•  0 

HALE                 0  *0 

3 

12*0 

NV    (up  U  vOftIC  UNIVERSITY 

ri  T      f^c  ™    funis    w'»4  ibn  v»  i  ■ 

TOTAL                 0  *0 

15 

20*0 

FEMALE                 0  *3 

13 

20*0 

HALE                 0  *0 

2 

20*3 

NY    NIAGARA  UNIVERSITY 

TflTAI                       1  2.2 

2 

4.3 

C  Fma  IF                      1  A»7 
r  cma  l  c                  *       w*  » 

I 

6.7 

MA  1  F                     0  *0 
nALC                       W  *v 

I 

3.2 

NY     PA  C  F   UNIVEBSITY   NEW  YORK 

TOTAL                    C  .3 

«  0 

•  0 

FEMALE                 0  »0 

0 

•  0 

HALE                 C        •  0 

0 

.0 

NV     P£*CF  U  PL  SNT  VL -BACLF  CAH 

Tf.T  Al                              0  .0 
1  Ul  ML                             v             • v 

0 

♦  3 

FEMALE                 0        . 0 

0 

.0 

MA  L  E                 0  *0 

o 

•  c 

NY     BT^FaTS  jmESLEYAK  COLLEGE 

PIT                                      (Pt*hl»n  kVLbb>lti 

TO  T  A 1                        3  .3 

IU 1  ML                               »              •  * 

0 

•  0 

cFMAl  F  0**3 

o 

♦  0 

MALE                  0  .0 

0 

.0 

iwv     ftfitHFSTFft  INST  TECHNOLOGY 

TOT  Al                       0  .0 

9 

6.5 

FEMALE                     C  .0 

6 

7.1 

MALE                 0  .3 

3 

5.7 

NY    RUSSELL  SAGE  C  MAIN  CAH 

TflTAI                       0  iQ 

IU  1  ML                               V  • 

0 

.0 

FEMALE                     0  .0 
■  l     l  e 

0 

.0 

MA  LE          *\      "0         •  0 

o 

.0 

NV     SAlMT  JOHN'S  UNIVERSITY 

TOTAL             \  2  .7 

1  7 

2.3 

FEMALE                 2  1*9 

3 

2.6 

MA  L  E                 0        •  0 

2.  0 

MY     CMT    idcfpkK  r  SlJFFOI  K  CAM 

T.'ITAI                       O  .0 
iwi  ul                      w          • v 

1 

5.3 

FEMALE                    0  .3 

1 

6.7 

MALE                 C        f  9 

0 

,  .0 

NV      <A  INT   THOMAS   AOUlNAS  C 

IU'  AL  M 

o 

♦  3 

C  F  MA  IF                   o         .  a 

fj 

♦  0 

MAL*£                        0  »0 

o 

•  0 

NV     SXIDMORF  CCLLEGE 

TdtAi                     O         .  0 

IU  1  *L                             u  •** 

2 

14.3 

c  fma  if                o        m.  n 

r  CPA  L  c                      w  »u 

2 

16.7 

MA  LE                  C        •  0 

0 

.0 

NV      C|)iv    AT    AI  AANY 

PIT        &*iril     Ml     ML  BMn  • 

6.7 

TF.TAI   .                    O  »0 

1  Ul  ML  •                         *»              •  * 

>4 

'  F  Fma  if*              C        *  0 

3 

5.6 

HAL  E  0*3 

1 

16*7 

nv    sunv  at  buffalo  main  CAH 

^T        jUI  1     M  1     uUrr*LL  n»»i 

TfiTAI                           O  »3 
IU  1  AL                           V            •  ■J 

c 

♦  0 

C  P  MA  IF                           O             a  3 

o 

♦a 

MA  L  E                   G         ♦  0 

o 

♦  0 

NY    SJ.'.Y  AT  STONY  BK  MAIN  CAM 

TOTAL                 0  *0 

1 

20*3 

FEMALE                 3  .0 

1 

23.3 

Hale            o  .3 

0 

.0 

NY     SJNY^LTH  SCI  CTR  STNY  BK 

TCTAL              '  0  .3 

-  '2 

14*3 

FEMALE                 0  .0 

3 

J5.6 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  BR0CKP0RT 

TOTAL                 0  .3 

1 

.4 

FEMALE                 0  .0 

0 

MALE                 0  .0 

1 

1.1 

NY    SJNY  COLLEGE  AT  BUFFALO 

TOTAL                 1  .5 

14 

6*5 

FEMALE                 0  .0 

13 

11.5 

•    .      MALE                  1  1*0 

1 

1.0 

• 

* 

NUMBER 

4 

x 

NUMBER 

t 

NLMBER  S 

NUH6ER 

X 

NUMBER 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
,♦0 
♦  0 

6 
5 

.1 

33.3 
31*3 
50.0 

12  66*7 
11  66*6 
.1  50*0 

0 

o 

0 

.0 

♦  0 

•  0 

IB 

16 

2 

2 

1.7 

6 

— —  — 2~ 

5.1 
4*4 

 22, 

~  *■  6 

22.  2 

 96— *W4- 

■5  1       77  A 

  c— 

0  " 

— o— 

•0 

— in f  ' 
27  - 

r 

1.1 

4 

16 

17*6 

75  62*4 

0 

*0 

91 

> 

0 
0 
0 

.0 
♦0 
.0 

0 
0 
0 

.0 

•  0 

♦  0 

2 
2 
0 

33*3 
33*3 
•0 

4  66*7 

A.      A  A  7 
*  <.  OO*  f 

0  *0 

0 

o 

0 

.0 
.0 
•0 

6 
6 
0 

0 
0 
0 

•  0. 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
„  .0 

2 
2 
0 

7.4 
7.  7 

♦° 

25  92*6 
1  1C0.0 

0 

o 

0 

•  0 
.0 
.0 

% 

27 
26 
1 

0 
0 
0 

♦  0s 

♦  0 

♦  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
♦  0 

*•  * 
3 
0 
3 

IC.3 
*  0 
12.0 

26  69*7 
4  100*0 
22  68*0 

0 

o 

'  0 

.0 
♦  0 

.  *° 

29X 

4  * 
25 

\ 

1 

0 

1 

1.3 
.0 
10.0 

5 
4 
1 

6.7 
6*2 
10.0 

21 
17 
4 

26*0 
26*2 
40.0 

50  66*7 
45  69*2 
5  50.0 

4 

1 

5.3 
4.6 
10*0 

75 
65 
10 

\ 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

♦  0 

"    *  3 
2 
1 

'  6*  5 
13*3 
3*2 

43  93*5 
13  66*7 
30  96*6 

0 
0 
0 

.0 
*  v 

•  *o 

46 
15 
31 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 

•  0 

♦  0, 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

■    4  100*0 
1  100*0 
3  1C0.3 

0 

/  o 

0 

.0 
.0 
.3 

3 

0 
0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

0 
0 

0 

•  0  ^ 
.3  " 

•  0 

0 
0 
>0 

.0 
.0 
•  0 

14  100.0 
6  100.0 
6  100*0 

0 

o 

0 

•  0 
.  0 

♦  0 

14 
6 
8 

0 
0 
0 

.0 

•  o 

.0 

0 
0 
0 

•  0 

♦  0 
.0 

0 
0 
0 

*  .0 

♦  0 
.0 

11  100*0 

O  IUU«U 

3  100*0 

0 

o 

0 

.0 
♦  0 
.0 

t 

11 
6 

3 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

9 
6 
3 

6.5  r 
7.  1  - 
5.7 

129  .93.5 
79  S2«9 
50  94*3 

0 

o 

0 

♦0 
♦  0 
.0 

136 
B5 

53 

0 
0 
0 

♦  3* 
.0 
.0 

1 
1 

\° 

3.0 
5.3 
.0 

ml 
1 

3.0 
5.3 

,  .0 

32  97*0 
16  94*7 
14  10C*0 

0 

o 

0 

.0 
.0 
♦  0 

33 
19 
14 

7 
2 
5 

2.  3 
1.9 
2.5 

14 

7 
7 

4.6 
6.6 
3.5 

30 
14 
16 

9*6 
J.3.2 
6.0 

^277  9C.2 
92  66*6 
165  92*0 

0 

o 

0 

.0 
♦  0 
.0 

307 ' 

106 

201 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

'  0 
0 
0 

.3 
•  0 
.0 

1 

1 

0 

5.3 
6.7 
♦  C 

"      16  94*7 
14  93*3 
4  100*0 

0 

o 

0 

♦  0 
♦0 

♦  3 

19 
15 
4 

0 
0 
0 

.0 
•  3 
.0 

0 
0 
0 

♦  0 
;0 

♦  0 

0 
3 
0 

Jo 

.0 

1  1C0*0 
u       •  u 
1  100*0 

0 

o 

0  ' 

.0 
.  0 
•  0 

^  0 
1 

0 

c 

0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

•  3 
.0 
.0 

,  2 
2 
C 

14*3 
16*7 
•  0 

12  85*7 
10  63*3 
2  10G.C 

0 
0 

•  0 
.3 

.0- 

14 

12 

2 

0 

•  0 

c 

•  0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.3 
•0 

*4 
3 
1 

6.7 
5*  6 
16*7 

56  93.3 
51  94.4 
5  83*3 

0 

»  0 
Q 

.0 
.0 
•  0 

60 
54 
6 

0 
0 
0 

.0 
.0 

-.0 

0 
0 
0 

.3 
.0 
♦  0 

0 
0f 
0 

.0 
.  0 
.0 

2  100*0 
2  1CC.0 
0  .0 

0 

A 

0 

♦  0 
.0 

■ 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

.1 
1 
0 

20.0 
20.0" 
.0 

2 

»  2 
.  0 

40*  C 
40*0 
*0 

3  6C.0 
;           3  60*0 

o  *o 

0 

Q 

0 

♦  0 
.  0 

•  0 

5 
0 

1 

0 

1 

4.6 

.0 
50.3 

•  2 

1 
1 

9.5 
5*3 
50*0 

6 
4 

2 

26*6 
21*1 
100*0 

ffs  71*4 
'15  78*9 
0  *0 

0 
0 
0 

•  0 
•0 
.0 

21 
19 

2 

* 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

*  .0 

♦  0 

♦  0 

1 

0 
\l 

♦  4*' 
.0 
1.1 

223  99.6 
135  100*0 
66  98*9 

0 

0^ 
0 

.0 
•  0 
.0 

224 
135 
69 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

3 
1 

2 

1  .4 

♦  9 
2.0 

16 
4 

6*4 
,  12*4 
4*0 

196  91.6 
99  67*6 
97  96*0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

•  0 

214 
113 
101 

ANER  I  CAN  iHOlAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC 'PACIFIC  ISLANDER 


«    NUMBER         *  NUMBER 
PUBUC  AFFAIRS  ANO  SERVICES  (2100) 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


*  kHlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE  SI QENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


MEN  YORK 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  CORTLANO 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  _0  .0  

-NT-"aJKY~COLLECE  AT  OSMEGO 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
NY    SUNY  C  OF 
TOTAL  ' 
FEMALE 
MALE 

NY    SUNY  EMPIRE  STATE  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
KALE 
NY  SYRACUSE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY    UTICA  C 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY         STATE  TOTALS 
TOTAL  16 
FEMALE  7 
HALE  II 


1 
1 

0_ 

3 
0 
3 

4 

3 
I 

36 
26 
1° 

2 
1 
1 

6 
5 
I 


3*5 
.0 
5*6 

3*1 
5*1 
1*4 

14.6 
13.8 
17.2 

3.2 
2.2 
6.3 

15.6 
16.1 
14.3 


44  INSTITUTIONS) 
.6  385  12.0 

250  fc15.1 
.7  135  8.7 


1  1.1 
1  1.7 

-o— — ^0" 


0 

.0 

I 

1.2 

4 

p 

♦  0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

1 

1.9 

4 

0 

.0 

0 

♦  0 

5 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

0 

♦  0 

0 

.0 

•2 

1 

♦4 

-  7 

2.6 

46 

1 

♦  5 

4 

2.1 

32 

0 

.0 

3 

5.2 

14 

1 

1.6 

1 

1.6 

4 

1 

2.2 

1 

2.2 

3 

0 

♦  0 

0 

♦0 

1 

•  0 

•  0 

0 
0 

.0  "  V 

•  0 

6 
5 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

24 

.7 

131 

4.1 

10 

•  6 

63 

3.8 

14 

V  .9 

66 

4*4 

4.7 
.0 
7.4 

3.9 
5.1 
2.9 

16*7 
17.0 
24.1 

6.5 
6.5 
6.3 

15.6 
16.1 
14.3 


558  17.4 
330  19.9 
228  14.7 


92* 

98*9 

0 

59 

98.3 

0 

" ~33~iCO.U 
81  95.3 

-  "0 
0 

31 

10C.0 

0 

50 

92*6 

0 

124 

96.1 

0 

56 

94,9 

0 

68 

97.1 

0 

ft 

199 

80*9 

1 

155 

82*4 

1 

44 

75*9 

0 

58 

•93*5 

0 

43 

93*5 

0 

15 

93*8 

i 

0 

32 

€4*2  ' 

v  0 

26 

83*9 

0 

6 

65*7 

0 

,642 

82*4 

6 

,321 

79*8 

4 

2 
1 

1.321 


.0 
•  0 
•0 

*  .*0 
.0 
.0 


65*2 


93 
60 

~53" 

85 
31 
54 

129 
59 
7C 


*4  /  2 
*5   /    *  1 

V 


246 
88 
58 

62 

16 

38 
31 
7 


3,206 
1,655 
1,551 


NORTH  CAROLINA 

NC    BE  NNETT  COLLEGE 
TOTAL    *  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NC    CAMPBELL  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NC    CAT  A  MBA  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE         *  0 
MALE  0 
NC    OUKE  UNIVERSITY 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
♦0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0, 

•  0 
.0 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE     *  0 
NC    ELON  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NC    GREENSBORO  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        *0-  . 

MALE  0  *0 

NC    GUtLFORO,  CCLLEGE 

TOTAL  .0  *0 

"  FEMA  LE  0  r  *0 

HALE  0  I     »0  '  * 

NC    HIGH  POINT  CQLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE*  0;  *0 

.MALE  0  *0 

NC    JOHNSN  C  SMITH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  .  0  *0 

MALE  0  *0 

NC    LIVINGSTONE  COLLEGE 


TOTAL  0 
.   FEMALE  0 
MALE  0 
NC    MARS  HILL  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NC  METHOOIST 
10TAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

COLLEGE 
0 
0 

0  ' 


.0 

•  0 
40 

•  0 
•0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 


NC    NC  WESLEYAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

tHALE  0  «0 

NC    PfEIFFER  CCLLEGE 

TOTAL  0     .  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


100. Q 
100*0 
•  0 

.0 
.0 

.0  1 


1  100.0s 

0 

♦  0 

1  100.0 

2 

3*9 

0 

♦  o 

2 

5.7 

4 

10.8 

1 

3.8 

3 

27.3 

1 

50.0 

1 

50.0 

•0, 

;.cf 

3 

6.5 

't 

r  7.1 

Z 
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0 

•0 

0 

.0 

0 

.0  y 

14 

100*0 

14 
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0 

♦  0~ 

22 
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12 

70*6 

10 

83.3 

2 

5.4 

1 

3.3 

1 

14*3 

3 

50.0 

1 

25.0 

2 

100.0 

2 

15.4  * 

0 

♦0 

2 

18.2 

2 

5.3 

1 

7*1 

1 

4*2 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


1  2.0 

0  .0 

1  2.9 
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0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
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0 
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0 
0 

0 

0 
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r~ 
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0 
0 
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.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
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.0 
.0 

♦  0 
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.0 

♦  0 

.0 
.0* 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 
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0 
0 
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0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
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0 
0 
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0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
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0 
0 

o' 

0 

a 


.0 
.0 
•0 

'  .0 

♦  0 

.0 
♦0 
♦0 

.0 

♦c 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

.  »o 

*0 
*0 
*0 

.0 
.0 

♦  0 

♦0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


3  100.0 

0 

♦  0 

3  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

ie 

9C.0 

0  .0 

«  6 

75.0 

0  .0 

12 

100.0 

1  100*0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

♦  0 

3  5*9 

48 

94.1 

o  *o^ 

16 

100.0 

3  8*6 

32 

91.4 

4  10*8 

33 

89.2 

1  3*8 

25 

96.2 

3  27*3 

8 

72.7 

1  50*0 

1 

SO.O 

1  50*0 

,  1 

5C.0 

0  *o 

0 

•0 

3  6*5 

43 

93.5 

1  7.1 

13 

92.9 

2  6.3 

30 

93.8 

0  .0 

20 

10C.O 

0  .0 

9 

10C.O 

0   '  .0 

11 

100.0 

14  400.0 

-  o*  *0 

14  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

22 
12 
10 

> 

2 
1 
1 


75.9 
70.6 
63.3 

5.4 
3.3 
14.3 


3  50.0 

1*  25.0 

2  100.0 

2  15.4 

0  *0 
'2  16*2 

2  5*3 

1  7*1 
1  4*2 


7  24*1 
5  29*4 
2  16.7 


35 
29 


3 
3 
0 

11 

2 
9 

36 
13 

23 


94*6  <. 

96*7 

85*7 

50*0 
75*0 
*0 

84*6 
100*0 
81*8 

94*7 
92*9 
95*8 


0 

♦  0 

3  • 

0 

*c 

3 

0 

•  o 

0 

2 

10*0 

20 

2 

25*0 

/  8 

0 

♦  0 

12 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

1 

0 

♦  0 

51 

0 

-c 

16 

0 

♦  0 

35 

c 

.0 

37 

0 

♦  0 

26 

0 

.0 

11 

0 

♦0 

2 

1  0 

.0 

2 

0 

:o 

0 

0 

.0 

46 

0 

.  .0 

14 

0 

.0 

32 

0 

.0 

2S> 

0 

•  0 

9 

0 

•  0 

11 

0, 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 


.0 

•  0 

•  0 

♦0 

•  0 

•  0 

.0 
♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
*0> 


14 
14 

0 

29 
17 
12 

37 
30 
7 

6 
4 
2 

13 
2 

11 

38 
1* 
2* 
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TABLE  4*    TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  HAJOK  MELO  CONFIRM©  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 
ETNNlCIlYt  A  NO  SCXt    INSTITUTION  ANO  STATE    1*78-1 tTB 


AMERICAN  JNOlAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  OH 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLAN0ER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


MITE 
NON-HISPANIC 


NCK-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER         I       NUN SIR 
PUBLIC  AFFAIRS  ANO  SERVICES  (21001 
NORTH  CAROLINA 
NC    QJEENS  COLLEGE 


NUMIER 


TOTAL 

0  ,0 

0 

•  0 

0 

*0 

 PttUfcE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

*0 

HALE 

P  .0 

0 

tp 

0 

♦  0 

NC    SACREO  HEART  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

1 

11*1 

0 

.0 

,  FEMALE 

0  *0 

1 

11*1 

0 

♦  3 

 »«LE 

0  .0 

3 

♦  0 

0 

•  0 

NC    SAINT  AU&USTINES  COLLEGE 

- 

TOTAL 

Or  *0 

0 

•  0 

1 

100*0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

HALE 

0  *0 

0 

.0 

1 

100*0 

NC  Shaw 

UNIVERSITY 

TOTAL 

0  *0 

13 

76*5 

0 

*0 

FEMALE 

0  .0 

4 

100*0 

0 

-  *0 

MALE 

0  .0 

9 

69*2 

0 

•  0 

NC     APPALACHIAN  ST  USlVcRSlTY 

/  TOTAL 

0  .3 

2 

2*6 

0 

t0 

FEMALE 

0  .3 

1 

3*2 

0 

♦  0 

HaLE 

0  *0 

1 

2*A 

0 

*0 

NC  EAST 

CAROLINA  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

11 

6*1 

0 

*0 

FEMALt 

0  .0 

6 

8*9 

0 

*0 

MALE 

0        .0  % 

3 

6*5 

0* 

•  0 

NC   n:  agrl 

t  TECH  STATE  U 

98*0* 

TOTAL 

0  .3 

49 

0 

.0 

FEMALE 

0  *0 

29 

100*0 

0 

.0 

MALE 

0  .3 

20 

95*2 

0 

.0 

NC    NC  CENTRAL 

UNIVERSITY 

TOTAL 

0  ,3 

A6 

96*0 

0 

.0 

FEMALE 

0              ♦  3  A 

15 

100*0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

33 

94*3 

0 

.0 

NC    NC  STATE  U 

RALEIGH 

TOTAL 

0  .3 

6 

4*4 

0 

.0 

.  FEMALE 

3  *0 

A 

5*1 

V  0 

.0 

'  MALE 

0  *0 

2 

3*4 

0 

•  0 

NC    U  OF 

NC 

AT 

CHAPEL  HILL 

TOTAL 

0  .0 

13 

1 1*  7.. 

0 

•  0 

FEMALE 

0  *0 

8 

9*6 

'  0 

♦  0 

MALE 

3  *3 

5 

17*9 

0 

.0 

NC     U  OF 

NC 

AT 

CHARLOTTE 

TOTAL 

3  .0 

8 

7*7 

0 

.0 

FEMALE 

0  *0 

6 

11*3 

0 

•  0 

HALE 

Q  .0 

2 

J#9 

0 

♦  0 

'NC    J  OF 

NC 

AT 

GREENSBORO 

TOTAL 

-  0  *0 

A 

5*7 

0 

.0 

FEMALE 

0  *0 

3 

4*7 

0 

♦  0 

MALE 

o  -".o 

i 

16*7 

0 

.  *o 

NC     U  OF 

NC 

AT 

WILMINGTON 

TOTAL 

0  *0 

0 

.0 

•  0 

FEMALE 

0  .3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

♦p 

NC  WST-N 

CAROLINA  UNIVERSITY 

TOTAL 

1  1.6 

A 

6*3 

0 

♦  0 

FEMALE 

1  3*1 

1 

3*1 

0 

•  0 

MALE 

0  N*0 

3 

9*7 

0 

•  0 

NC    WARREN  WILSON  CCLLEGE 

JOT  AL 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

,0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

o  0 

•  0 

0 

•  0. 

NC  STATE  TOTALS,! 

TO^AL  .1 
FEMALE  1 
MALE  0 

NORTH  OAKOTA 


29  INSTITUTIONS) 
218  19*0 
115  17*5 
10*  20*9 


NC    MARY  COLLEGE 

TOTAL  2  13*3 

FEMALE  1  9*1 

MALE  1  25*0 

NO    MhMOT  STATE  CCLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

NO    U  OF  NO  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  5  5*1 

FEMALE  .5  9*1 

MALE-  0  *3 

NU         X$TATE  TOTALS  I 
TCTAL  7  4*3 

FEMALE  6  6*3 

HALE  1  1*5 

CHIC 

OH    ANTIOCH  UNIVERSITY 
JOTAL  *  1*5 
FEMALE  0  *0 

MALE  1  2«3 


6*7 
9*1 

•  0 

•  0 

•  ox 

.  «o 

•  0 

•  3 
•0 


3  INSTITUTIONS). 


140 
11C 

30 


•  6 
1*1 

•  0 


68*3 
68*i 
66*2 


2* 

0 
2 


0  \ 
0* 

0  ' 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 
*0 

♦  0 

♦  0 
*0 

♦  0 
*0 
*0 


HER 

S 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

• 

NUMBER 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

1C0.0 

0 

•  0 

V 

1 

0 

*0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

A 

•  u 

o 

o 

o 

♦  0 

o 

1 

11*1 

2 

22*2 

6 

66*7 

1 

11*1 

9 

1 

11*1 

,  2 

22*2 

66*7 

1 

11*1 

9" 

0 

♦0 

0 

•  0 
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TOTAL  0        .3  2  5.4 

FEMALE  0        *0  1  3^7 

MALE  0        .0  1  10.0. 

OK    U  OF  OKLAHOMA  NORMAN  CAM  . 

TOTAL  3      3.1  2  2.0 

FEMALE  2      3.5  1  UB 

MAL.E  1      2*4  1  2.4 

OK    UNIVERSITY  OF  TULSA 

TOTAI  1       7.1  0  .0 

FEI-.lE  0        *0  0  .0 

m  LE  L      9*1  0  .0 


3  21.4 

2  18*2 
1  33*3 

3  i25.0 
0  .0 
3  33.3 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

t  o 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

\0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

s  .0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


.1 
.1 

.0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0  • 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

'♦0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  .0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


OK          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  9  3./ 

FEMALE  4  3*0 

MALE  5  4.7 


9  INSTITUTIONS) 
19  7.9 
12  8.9 
7  6.5 


I 

NUMBER  I 

NUMBER  I 

NUMBER 

t 

0 

.0 

t 

1  6*3 

15  93*8 

o 

.0 

o 

♦  0 

1    11 .1 

8  88*9 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

7  100*0 

0 

•  0 

•o— • 

-1~1 OOvO — 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0  *0 

0 

•0 

0 

.0 

1  100.0 

0  *0 

0 

.0 

3  ' 

12.0 

1*  56.0 

11  44*0 

o 

.0 

2 

10.0 

12  40.0 

8  40*0 

0 

.0 

1 

20.0 

2    4C.  0 

3  6C*0 

0 

.0 

0 

.0 

6  18*2 

26  78*8 

1 

3.0 

0 

•p 

6    26. 1 

17  73*9 

0 

•  0 

0 

.0 

0  .0 

9  90*0 

1 

10.0 

1 

1.0 

30  29.4 

72  70*6 

o 

.0 

1 

1.7 

20  33*9 

39  66*1 

0 

•  0 

0 

.0 

10  23.3 

33  76*7 

0 

•  0 

0 

.0 

8  9.3 

78  90*7 

o 

.0 

o 

.0 

7     13. 0 

*7  87*0 

0 

.0 

0 

•  0 

i      J*  i 

31  96*9 

0 

•  0 

C 

.0 

3  30.0 

7    7C*  0 

o 

.0 

o 

♦0 

2  28.6 

5    71*4  s' 

0 

•  0 

o 

.0 

2  '66*7 

0 

.0 

o 

.0 

0  .0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0  .0 

0  *0 

0 

•0 

o 

♦  0 

ft  ft 
0       .  ♦  u 

1  100*0 

0 

,0 

0 

* 

♦  0 

Z  10*5 

17  89*5 

0 

•  0 

0 

♦  0 

ft  A 

u  *u 

16  100*0 

0 

.0  * 

o 

.0 

2    66*  7 

1  33*3. 

0 

•0 

0 

•  0 

4  3*5 

110  96*5 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

3      5*  8 

49  94*2 

0 

.0 

o 

♦  0 

1  1*6 

61  98*4 

0 

.0 

8 

♦  5 

iii      9  ft  7 

lti96  ■ 79*0 

4 

.3 

6 

.6 

23T  23*3 

777  76*5 

z 

.2 

2 

♦  4 

77  15*4 

421  84*2 

-  2 

♦  4  . 

0 

.  0 

7  26*9 

19  73*1 

o 

' 

♦  0 

o 

•  0 

7      C  i  *  0 

13  72*2 

0 

.0 

o 

♦  0 

'  0       9*K  ft 

6  75*0 

0 

.0 

0 

.0 

6  100*0 

0  *0 

0 

♦  0 

o 

.0 

5  100*0 

0  *0 

0 

.0 

o 

.3 

1  100*0 

0  *o 

0 

♦  0 

0* 

.0 

1  25*0 

2    50*0 i 

1 

25.0 

o 

.0 

- 

0  *C 

i  :oo*o 

*> 

*.o 

o 

♦  0 

3  3*  J 

1    33*3  ' 

1 

33*3 

0 

.0 

o  *o 

31  100*0 

o 

.0 

.0 

0  *0 

10  10C*0 

0 

•  0 

o 

^0 

0  *0 

21  100*0 

*  0 

♦  0 

0 

.0 

)  21*4 

10  71*4 

7.  1 

o 

♦  0 

2  18*2 

6  72*7 

1 

-9.1 

o 

.0 

1     33*  3 

2  66*7 

0 

*0 

0 

.0 

3  25*0 

9    75*  0 

J 

.0 

o 

'  0  .0 

3  100*0 

0 

•  0 

0' 

.0 

^  33*3 

6  66*7 

0 

♦  0 

o 

•  0 

2  5.4 

34  91*9 

1 

2.  r 

0 

♦  0 

1  3*7, 

25  92*6 

1 

3.7^ 

o 

.0 

1  1C*0 

„.9  90*0 

0 

•  0 

0 

"  .0 

5  5*1 

92  93*9 

1 

1.0 

0 

,0 

3  5*3 

54  94*7 

0 

.  0 

0 

.0 

1  **9 

38  92*7 

1 

2.4 

0 

.0 

1  7*1 

13  92*9 

0 

•  0 

0 

.0 

0  *0 

3  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1  9*1 

10  9C*9 

,  0 

•  0 

0 

*  ♦<> 

28  11*6 

210  86*8 

4 

1.7 

0 

■  .0 

16  11*9 

117  86*7 

2 

1.5 

0 

.0 

12  11*2 

93  86*9 

2 

1.9 

TOTAL 
NUMBER 


1* 

9 
7 

1 
0 
1 

25 
20 
5 

33 
23 
10 

102 
59 
43 

86 
54 

32 

10 
7 

3 

1 
0 
1 

19 
16 

3 

114 

52 
62 


l»516 
lt016 

500 


26 
16 
6 

6 
5 
1 

4 
1 

3 

31 
10 
21 

14 
11 

•  3 

12 

3f 
9 

37 
27 
10 

96 
57 
41 

14 
3 
11 


242 
135 
10J 


mo 


TA4LE  A.  TOTAL  BACNaOR'S  OEGAEES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  it  INSTITUTION  OF  HIGHER  EDUCATION  RV  AACEt 
T4iiE         TOTAL  lACNfLU*        ^f£fT™i£2'5X|     INSTITUTION  AND  STATE  WI-lW 


'AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


ILACK  ASIAN  CA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMKR  S  NUMBER 
PUtLIC  AFFAIRS  ANO  SERVICES  12 100) 
OREGON 

OR    GEORGE  FOX  COLLEGF 
-TOTAL  0 
FEMALE  0 
-s    MALE  *  0 
OA    UNFIELO  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
,  MALE  0 
0*    EASTS*..)  OREGON 
TOTAL  0 
FEMALE    '  0 
MALE  0 


OREGON  COLLEGE  OF  EO 


TOTAL 
FEftiLE 
MALE 

\0R    OREGON  STATE 
TOTAL 
SENILE 
.  MALE 

OR 

TO|AL 

F 


•  0 

•  0 

♦o- 

•  0  4» 
.0 

♦0 

ST  COLLEGE 

•  0 

•  0 

0 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
UNIVERSITY 
0        *0     *  • 
0  .0 
0  .0 
AT L ANO  STATE  UNIVERSITY 
4  4*3 
E  2  4.2 

2  4*5 
U  0F\ OREGON  MAIN  CAMPUS 
2  1.0 
FEMALE   \  I 

MALE     \      V  1  1*3 
OH    PACIFIC  VNIVERSITV 


1  10.0 
1  16.7 
0  .0 
PORTLANO 

0 

0\  .0 
0  \  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OR    UNIVERSITY  d 

TOTAL 
/  FEMALE 
MALE 

OR    WARNER  PACIFIC  COLLEGE 
TOTAL  0  \.0 

FEMALE  0  \Q 

•    MALE        *       0  .5 
OR    WILLAMETTE  Uf*lVERSIT\ 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OR      *  STATE  TOTALS  (  11 

TOTAL  7  1.6 

FEMALE  4  1.6 

MALE  3  1*4 


0 
0 

.  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 

-  0 
0 

3 
3 
0 

4 

2 
4 

0 
0 
0 

3 
1 
2 

0 

0, 

~0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  9 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 

•  0 

2.4 

•  0 
3.4 


•  0 

•  0 

•  0 

3.3 
6.3 

•  0 

3.1 
1.7 
5.3 

•  0 

•  0 

•  0 

15.3 
10.0 
20.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

6 
3 
3 


PENNSYLVANIA 

PA    K BRIGHT  COLLEGE 
.     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    >  0  .0 

PA    ALVERNIA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

•  MALE  0   ,  .0 

PA  . CALIFORNIA  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  '0 

MALE  0  .0 

PA    WEVNEV  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.      MALE  0  .0 

PA    COLLEGE  NISERICQROIA 
TOTAL  0       . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    EASTERN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    EAST  STROUOSBG  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  "'♦O 

°FEM4Lfi  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    EOJNIORO  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    ELIZA8ETHTCWN  ALLEGE 


ST  HUT  IONS) 

13  2.9 

..  6  2.5 
\7  3.4 

\ 


12.5 
U.3 

•a 

\ 

4.1 
12.5 
•  0 


0  9.1 

2  5.7 

3  15.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 


20 
5 

15 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 


•3.3 
13.3 
13.3 

•  0 
.0 

•  0 

6,  7 
6.3  , 
.0 

•0 

•  0 

•  0 

3.0 
3.1 
2.1 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•2  ^ 

•  0 

•  0 

2.4 
.0 
3.6 

.0 
.0 

•  0 

1.1 

•  0 
2.3 

3.1 
2.5 
3.9 


2  20.0 
1  16.7 
1  25.0 


0 
0 
0 

0 

0  • 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


10  2*2 
4  1*6 
6  2.9 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
•  0 


•  0 
.0 

•  0 

1.8 

•  0 
5.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

♦o 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.  .0 

♦0 

.0 
.0 
.0 


s 

NUMBER 

NUMBER  t 

0 

.0 

0 

.0 

14  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

9  100*0 

0 

.0 

0 

•0 

5  10C*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

1  1C0*0 

0 

.0 

0 

'.0 

17  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

10  100*0 

0 

♦0. 

0 

.0 

7  100*0 

I 

2.4 

3 

7.  1 

38    90*  5 

1 

7.1 

1 

7.1  * 

13  92*9 

0 

.0 

2 

7.1 

25  89*3 

0 

•0 

0 

.0 

Cf     1  A A  A 

.      ?  f    1 uu *u 

0 

•  0 

0 

•  0 

24  100*0 

0 

•0 

0 

.0 

33  100*0 

1 

1.1 

9 

9*  6 

1 A         ft  9  A 

5              tO       01. 0 

0 

•  0 

5 

10*4 

4*  87*5 

1 

2.3 

4 

9.1 

34  77*3 

3 

1.5 

\ 

1 7 

8.7 

1  A  A        ft*»  1 

loo  07*1 

2 

1.7  * 

8 

4*7 

107  89*9 

1 

1*3 

'  9 

11*8 

59  7>*6 

0 

.0 

3 

30*0 

»           7  7C*0 

o 

•0 

2 

33*3 

4  66.7 

0 

•  0 

1 

25*0 

3  75.0 

1 

5.0 

c 

4 

20*0 

16  80.0 

1 

10.0 

2  v 

2C*0 

8  8C.0 

0 

•0 

2 

20*0 

8  .60.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1  10C.0 

0 

•0 

0 

*0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

*0 

0.  .0 

0 

.0 

0 

*0 

2  100.0 

0 

.0 

'0 

*0 

2  10C*0 

0 

.0 

0 

1  *0 

0  *0 

6 

1.3 

36" 

6.0 

395  67*6 

4 

1.6 

16 

7.4 

220  90*5 

2 

„ 

UO 

18* 

6.7 

175  64*1 

0 

.0 

1 

12.  5 

7  87.5 

o 

.0 

1 

14.3 

6  65.7 

o 

.0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

z 

4.  1 

47  95.9 

o 

.0 

2 

12.£ 

14  87.5 

o 

♦0 

0 

•  0 

33  100>0 

o" 

.0 

6 

1C.9 

49    39* 1 

o 

•0 

2 

5.7 

33  94*3 

o 

•  .0 

4 

20.0 

'      16  60*0 

0 

.0 

20 

63.3 

4     16  *7 

o 

•  0 

5 

63*3 

1  16*7 

o 

.0 

15 

83*3 

3  16*7 

0 

.0 

0 

•  0 

21  100*0 

o 

.0 

0 

*0 

19  10C«0 

o 

.0 

0 

*0 

.  2  100*0 

1 

6.7 

2 

13.3 

13  66.7 

1 

6.3 

2 

16*  7> 

10  83*3 

o 

.0 

0 

*0 

3  10C.0 

0 

,0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

'•0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

3.0 

97  96*0 

0 

.0 

2 

3*8 

50  94*3 

'  0 

.0 

1 

2*1 

47  97*9 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

6  1C0*0 

.0 

0 

*0 

7  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

1  1CC*0 

NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 

•  0 

14 

0 

♦0 

o 

0 

*0 

0 

*0 

1  + 

0 

♦  0 

o 

0 

•°  * 

1 

0 

•  0 

17 

0 

♦  0 

10 

0 

.0 

7 

1 

2*4 

42 

0 

.0 

14 

1 

3.6 

26 

0 

.0 

57  * 

0 

.0 

9A 

0 

•  0 

33 

7 

7.6 

92 

1 

2.1 

48 

t> 

13.6 

44 

12 

6*2 

195. 

4 

3*4 

119' 

6 

1C*5 

76 

0 

•  0 

10* 

0 

•  0 

6 

0 

.0 

"  4 

0 

•  0 

20 

0 

.0 

10 

C 

.0 

10 

0 

♦  0 

>  1 

0 

.0  V 

I 

0 

♦0  - 

0  ' 

0 

* 

♦  0  - 

2 

0 

♦  0 

2 

0 

♦  0 

0 

20 

4*4 

451 

5 

2*1 

243 

15 

7*2  ' 

206 

0 

♦o' 

d 

0 

•  0 

y 
1 

0 

•  0 

1  _ 

0 

•  0 

49 

0 

♦  0, 

16 

0 

*0 

33 

0 

c  .0 

55 

0 

•  0 

35 

0 

♦c 

20 

3  - 

0 

♦  0 

24 

0 

♦0 

i  0 

*0 

o-  18 

0 

^° 

21 

0 

'.0 

19 

c 

*0 

2 

0 

*0 

15 

0 

•0 

12 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

0 

*0 

3 

1 

1*0 

101 

1 

1*9 

53 

0 

.0 

48 

0 

'  *0 

8 

0 

•0 

7 

0 

•  0 

1 

1007 


t«LS  6.  torn  uammn  *««« r«  jug n^jw^igr  «««™™»"««"»  "  "* 


AMERICAN  I  HOI  AN 
ALASKAN  NATIVE 

number  *s 


I LACK  ASIAN  CK" 

NON-HISFAJUC  FAClFtC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


PUBLIC  AFFAIRS  AND  S6RVICES  (2100) 

PENNSYLVANIA 

PA    GANNON  COllEiE 
TCTAL  0 
 FcMATE 


MALc  0  .0 

PA    WOVE  tJITV  COLLEGE 
TOT  XL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MAL6  *0  *0 

PA    \i*vNE0D-MERCV  CCLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


•  0 
.0 

•  0 


PA    HOLY  "FAMILY  COLLEGE 


0  .0 
0  *0 
0  *0 
PENNSYLVANIA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PA     INOIANA  U 

TOTAL  •  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

PA    JJNIATA  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  ♦  O 

MALE  0  .0 

PA    KIN0*S  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE*  0  *J 

PA    KJT ZTOWN  STATE  COLLEGE 

TOTAL  '  0  *0 

FEMALE  '  0  *0 

**ALE  0  ^0 

PA    LA   SALLE  CCLlEGE 

*  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  O 

MALE  0  *0 

PA    LEBANON  VAfLLEV  COLLEGE 

TCTAL  0  *0 

FEMALE  0   v  *0  1 

MALE  0    •  *0 

PA     LINCOLN  UNIVERSITY 

TOTAL  3  »0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

PA    LOCK  HAVEN  STATE  COLLEGE 

,    TOTAL  0  *0 

FcH«lLc  0  »0 
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79 

0 

*0 

95 

*  0 
0 

*0 
•  0 

0 

*0 

3 

.  0 

.0 

.  1T>6 

0 

♦  0 

33 

0 

•  0 

73 

14 
10 
4 


♦  V 

♦  7 
.3 


•  0 
*0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 

*D 

•  0 

•  0 

4*8 
5*6 

.  *0 


2,608 
^  It335 
1.273 


It 
7 
4 

57 
£4 
43 

46 
35 
11 

•  63 
54 
9 


1009 


1013 


•        ■  1   ......  ■ 


AHUtt^M  iaoian 

AiASMN  NATIVE 
NUMBER  1 


RACK  -  ASIAN  OA 

NON-HISFANIC  FACIFIC  ISLANCEA 


NUMBER 

^\uBL!£  AFFAIRS  A  HO  SEPyCCS  121001 
ANODE  ISLAMO 

At    SOGER  W?LLIAN*  C  MAIN  CAM 
TCTAL  0*  .0 

FEMALE  0  .0 

?1      MALE      "   •     0  .0 
At    AOSEA  MILIUMS  C  FAOV  BA 
TCTAL  0  #0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

«*At    SALVE  REGIHA-NEwPOAT  C. 
*  '*     TOTAL*  „  0  «0 

FlMALE*  .        ^0  .0 
MALC  0  .0 


5.4 

12.5 

•  0 

•  0 

3,3 
2.* 


NUMBER 


*Al'         STATE  TOTALS  I 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

•/     MALE  0  .9   >  . 

SOUTH  CAROLINA 

$C    MJLt  COLLEGE  AT  CHASTN 

'     TOTAL  0  .0 

FEMALE*  0  .0 

MALE  0  .0 

.    $C    BENEDICT  COXlEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  •<> 

MALE  0  .0 

SC    CENTAAL         fiTfh  COLLEGE 

TOTAL  0^  •  <> 

FEMALE  0  •Ok 

,  MALE  0  .0 

* $C    CL EH SON  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FcMALc  0  «0 

MALE  0  .0 

SC    COLUMBIA  COLLEGE 


7  INSTITUTION) 


9.2 
4.5 
2.1 


52.9 
50. 0 
53.3 


47  100.0 

34  100:0 

11  100.0 


1  •  l.l 

1  2.1$* 


.0 
.0 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
SC    ERSKINE  C  AMD  SEMINARY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE         |       0  .0 
MALE  0  «J0 

SC    SC  STATE  COLLEGE 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

•   MALE       '  0  .0, 

SC    U  OF  SC  AT  COLUMBIA 


12 


ioo;o 

100.0 
100.0 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 
SC'    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  .9 
0  .0 
SC  AT  SPARTANBURG 


15  26.3 
11  44.0 
4  12.5 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  3 
.0 


10 


SC    MINTHROR  COLLEGE 
TOTAL    '  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

SC  STATE  TOTALS  f 

TOTAL  .  0 

FEM41E      -  0 
MALE  0 

SOUTH  DAKOTA 


SO    AUG JST ANA" COLLEGE 
TOTAL  9 
FEMALE  0  .3 

M\LE  0  .0 

SO    CA40TA  WESLEYAN  U 
1      TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .9 

KALE  0  .3 

SD    HURON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*    MILE  0  .0 

SO    MOUNT'MARTY  COLLEGE 
•TC'AL  0  .0 

FcMALc  0        • 0 

HALE  0  .0 

SO    *OkTHERN  STATE  CCLLEGE 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 
.0 

•  0 


/ 


INSTITUTIONS} 
75  32.8 
49  43.3 
'  26  22.2 


TOTAL 
FEMALE  • 
«*Lc  * 


•  0 

•  0 

•  0 

A 

•  0 

•  0 

w.o 

•  0 
16,7 

•  0 
.0 

•b< 

•  0 

•  0 

•  0 


HISFAHIC 
MUM  IE* 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 


0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  , 

0 

.  0 

*  0 

A 

.  u 

1 

.4. 

1 

.4 

1 

•  l\ 

.  ' 

0 

•  0 

0 

.0 

J 

- 

* 

6 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0  * 

■  o. 

•  Q 

0 

•0 

0 

.  0 

u 

•  0 

0 

•  o    ;  * 

c 

.0- 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

.0 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

so 

0^ 

.0 

4a 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

-.0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•d 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

0 

.  *° 

"  o 

.0     '  * 

1 

1.6 

0 

•  0 

9 

0  ' 

•  0 

1 

3.  1 

o 

•  0  . 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

/ 

•  0 

0 

•0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

*r  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

.4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

.9 

0 

.Q 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0^ 

c 

•6 

o  c 

•  0 

0 

•  0 

0, 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

-vo 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0  * 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o  ■ 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

e* 

0 

•  0 

a 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0' 

0 

•  0 

MUTE 
MOH-HISFANIC 

NUMBER 


NON-RES I CENT 
.  ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER " 


2 

5.6 

1 

12.5 

1 

3.6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3*5 

1 

6.3 

1 

2.4 

LI 

3.9 

6 

4.  C 

3 

2.  1 

9 

52.9 

50.  C 
53.3 


47  IOC.  0 
36  100.0 
11  100.0 


•  0 

•  0 

•  0 


1  1.1 

0  &  .0 

1  ^2.1 


6. 
o 
o 

l 

0 

1 

2 
1 
1 

16 
11 

5 

0 
0 
0 

.  c 

0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

9.1  * 
.0  • 
12.5 

100*0 
10C.0 
100.0 

26*1 
44.0 
15.6 

•P 
.0 
.0 

.0 

.0 
.0 


76  33.2 
49  43.8 
27  23.1 


3V 
7 
27 


94.4 
87.5 
96.4 


10  100.0 
0  .0 

10  IOC  .16  « 


55 
15 

40 


96.5 
93.8 
97.6 


0 

*0 

o  • 

.0 
•  0 
.0  . 

94 
• 

2B  - 

0 
0 

JD 

•  0 

•0  » 

•  0 

10 
0 
10 

0  J 

o  -J 
c 

.0* 
•  0 
•0 

57 

r* 

41 

246  95.0 
123  9t.S 
n43  97.9 


153 
63 

90 


66.6 
56.3 
76.9 


212 
*.o^- 


6  47.1 

0 

•  0 

1  50.0 

0 

•  0 

7  *46.7 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0' 

0  .0 

0 

•  0 

•  0      .0  x> 

0 

•0 

1  100.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

1  1CC.0 

0 

•  0 

66  «8*9 

*.  0 

•  0 

39  100.0 

9 

•  0 

*7  97.9 

\ 0 

•0 

5  10C.0 

/ 

0 

•  0 

.5  100.0 

.  0 

.0 

0  .0 

0 

v.o 

10  9C.9 

0 

•  0 

3  I  DO. a* 

0 

•  0 

7  87.5 

0 

•0 

0'  .0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•0 

0  .0 

0 

.0 

41  71.9 

0 

•  0 

14  56.0 

0 

•  0 

27  64.4 

0 

•0 

1  100.0 

0 

•b 

1  100.0 

0 

•0 

0  .0 

0 

•JO 

1  100.0 

0 

•  0 

0  .* 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

•0 

.0 
.0 
•  0 


0 

•  0 

15 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

14 

1C0.0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

1C0.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

10c.  0  * 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

4  •  0 

•  0 

0 

•  0 

5 

100.0 

0 

•0 

c 

4 

10.0 

9 

90.0  " 

c 

•  0 

0 

•  0 

4 

100.0 

•  0 

•  0 

1 

16.7 

5 

63.3 

0 

.0 

0 

.0 

3 

'iCp.O 

I 

0 

•0 

0 

•  0 

2 

10C.0 

0 

•  0 

0 

*  .0 

1 

100.0 

c 

•  0 

0 

.9 

6 

100.0 

0 

•  0 

0 

..0 

2 

100.0 

0 

•  0 

0 

%0 

4 

1CC.0 

0 

•  0 

2  BO 

134 

146 


IT 
2 
15 

47 
34 

it  ' 

1 
0 
1 

B7 
39 
48 

5 
5 
0 

11 
3 
B 

2* 

I 

1 

57 
25  • 
32 


4 


229  t 
112. 

;it 


15 
14 
1 

5 

a 


3 
2 
1 

•>';• 

4 


|er|c 


i: 


*  1014 


1010 


^t'  fAgie  4*  TOTAL  BACHELOR • S  CEGRtES  FOR  NA40R  FIEU>  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
^      fiWLc    ^  ETMIICITYi  A NO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE    1978*1979  A 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUNiEK  I 


BLACK  ASIAN  CR 

.NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER 


PUtU£  AFFAIRS  ANO  SERVICES  12100) 
SOUTH  DAKOTA 


$0    StOUX  FALLS  COLLEGE  ' 

.0 

TOTAL                0  .0 

0 

FEMILE                0  .0 

0 

.0 

ALE                0  -0 

0 

.0 

SO    SO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                0       . 0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                Ot  .0 

0 

.0 

SP    U  OF  SO  MAIN  CAMPUS 

OT  AL                 5  10.* 

0 

.0 

cMALE  *4§£0-0 

0 

.0 

MILE  1*^3.6 

0 

.0 

SO         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  5  4.0 

FEMALE  4  7.4 

MILE  1  1.4 

TENNESSEE 

s 

%  TN    BELMONT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    CAR  SON- NEW  MAM  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMft  LE  0  .0 

MALE  '0  .0 

TN-    FREE  U-HAR  0  EM  AN  COLLEGE 
TOTAL  0        .0  * 

'FEMILE  0  .0 

MALE  0  .0 

.TN    LAM8UTH  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMILE  0  .0 

*    MALE  0  .0 

TN    LE\MCVN£-OWEN  CCLLEGE 

totaV*  0  .0^. 

FEMILE  X  0 

MALE     ^  0  .0 

TN    LINCOLN  MEM  UNIVERSITY 
TOTAL    -  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE     „  0  .0 

TN    MARYVlLLE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE.  '    0  .0 

MILE  0  .0 

TN    MILLIGAM  COLLEGE 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .  .0 

TN    SCARRITT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

5EMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

TN    STUN  MISSIONARY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMILE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    AUSTIN  PEAY  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 

TN    EAST  TENN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 

TN    MEMPHIS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

TN    MIDDLE  TENN  ST  DIVERSITY 


8  INSTITUTIONS) 


e  TOTAL 
FEMALi 
MALE 
TN  TENNESSEE 
TOT  A  La 
FEMALE 
MILE 

TN    TENN  NESLEYAN  COLLEGE 
'     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    TREVECCA  NA2AREKE  CQLLE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
ST  UNIVERSITY 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MILE 


leVe 


.6 
.0 
1.4 


12.5 
•  0 

25^.0 

16.7 
33.3 

3.6 

.0' 
20.0 

57.1 
40.0 
100.0 


16  100.0 
13  100.0 
3  100.0 


1 

25.0 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0. 

*0 

Cf 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

22.2 

2 

22.2 

0 

.0 

9 

5.6 

1 

1.4 

8 

9.2 

19 

22.1 

15 

35.7 

4 

9.1 

8.3 

.0 

-4 

14.3 

45 

95.7 

33 

100.0 

12 

8S.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 

c 

0  ' 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

a 
o 
o 

o 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

-  4- 
0 
0 

0 
0 

0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


bHlTE 
ON-HiSPANIC 


NUMBER 


NOK-RE  SI OEN  T 
ALIEN 


fcUMSER 


.0 

0 

.0 

0 

.0 

IS  100.0 

0 

.0 

.0  " 

.0 

0 

.0 

7  lrc.o 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

8  loO.O 

o 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

23  1CC.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

S  100.0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

in    1 AA  A 

10  1UU.U 

o 

•  0 

.0 

c 

•  0 

5 

10.4 

43  89.6 

0 

.0 

.0 

0 

'  .0 

4 

2C.0 

16  80.0 

0 

.0 

.0 

0 

#0 

1 

* 

3*6 

27  96.4 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

6 

4.6 

119  95.2 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

4 

7.4 

3U  Vl.O 

o 

»o 

.0 

- 

9 

•  0 

2 

2.  8 

69  97.2 

o 

•  0 

.0 

0 

.0 

3 

12.  5 

20  83.3 

1 

4.2 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12  100.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

3 

25.  0 

8  66.7 

1 

8.3 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

S  83.3 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

.0 

0 

« * 

1 

33.3 

2  66.7 

0 

.  0 

.0 

o 

.0 

1 

3.6 

27  96.4 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

23  1C0.0 

c 

.0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

4  8C.0 

o 

•  0 

•  0 

0 

.3 

4 

57.1 

3  42.9 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

2 

4C.0 

3  6C.0 

0 

.0 

.0 

0 

•0 

2 

100.0 

0  .c 

o 

.  c 

.0 

o 

.0 

16 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

;.o 

0 

.0 

13 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

.0 

0 

•0 

.3 

100.0 

0  .0 

o 

•  0 

.0 

0 

.0 

1 

2S.0 

3  75.0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  1C0.0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

1 

33.3 

2  66.7 

o 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  10C.C 

Q 

.  D 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

10  100.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

v  0 

.0 

6  1C0.0 

c 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

4  100.0 

o 

•  0 

0 

•0 

I 

20.0 

4  80.0 

0 

.0 

.0 

0 

*0 

1 

25.0 

3  75.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.C 

1  100.0 

0 

.3 

.0 

c 

,0 

0 

.0 

3  100. 0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  1CC.C 

c 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

2 

22.2 

7  77.8 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

2 

22.2 

7  77.8 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

0  .0 

0 

.0 

.6 

0 

.0 

10 

6.2 

151  93.8 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

1 

1.4 

73  98.6 

0 

.0 

1.1 

0 

.0 

9 

10.3 

78  89.7 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

19 

22.1 

67  77.9 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

15 

35.7 

27  64.3 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

4 

9.1 

40  9C.9 

0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


8.3 
.0 
14.3 


44  91.7 
20  1CC.0 
24  85,7 


45  95.7 
33  100.0 
12  85.7 


.0 
.0 
-Q 

.0 
.0 
.C 


2 
0 
2 

12 
9 
3 

2 
2 
0 


4.3 
•0 
14.3 

92.3 
1C0.0 
75.0 

1C0.C 
100.0 
.0 


TOTAL 
NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

7.7 
•  0 
25.0 

.0 
.0 
.0 


15 
7 
6 

s  23 
5 
IS 

48 
20 
28 


125 
54 
71 


24 
12 
12 

6 
3 
3 

28 
23 
5 

7 
5 
2 

16 
13 
3 

4 
1 

3 

2 
C 
2 

10 
6 
4 

5 
4 
1 

3 
3 
0 

9 
9 
0 

161 
74 
?7 

86 
42 
44 

48 

20 
28 

47 
33 
14 

13 
9 
4 
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TABLE  6*  TOTAL  SACHaOR'S  OEGMES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE, 
TABLE  6*     iuial  DAi.nci.uii        6TW4lcfTYt  4H0  SgXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK    '        'ASIAN  CR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER  I  NUMBER 
PUBLIC  AFFAIRS  ANO  SERVICES  12100) 
TENNESSEE 

TN    TJSCULUM  COLLEGE 


TOTAL 
FEPALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


TN    U%  OF  TENN  AT  CHATTANOOGA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  0 
.0 


TN     U  GF  TENNESSEE  KNQXVI LLE 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 


TN    U  CF  TENNESSEE  AT  MARTIN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


1 
1 

0 

13 
9 
4 

7 
4 

3 

10 
8 

2 


16*7 
25*0 
•0 

23*6 
32*1 
14*8 

8*2 
6.1 
15.6 

17.2 
26.7 
>7.1 


TN          STATE  TCTALS 

TOTAL  .  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


21  INSTITUTIONS) 

.0  137  20.3 

.0  89  23.0 

.3  48  16.7 


"\JJXAS 


TX    ABILENE*  WSIAULNIVERSITJ 

TCTAL                 0    -.0  " 

2 

2.5 

FEMALE                 0  .0 

1 

5.9 

MALE                 C  .0 

1 

1.6 

TX     AFRICAN  TECHNOLOGICAL  U  - 

TCTAL                 0  .0 

a 

15.4 

FEMALE                 0*  «0 

l 

14.3 

MALE                 0  .0 

7 

15.6 

TX    BAYLOR  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .3 

2 

4.4 

FEMALE                 0        .3  • 

2 

10.5 

MILE                 C  .0 

0 

.0 

TX    BISHOP  COLLEGE 

1 00.0 

TCTAL                 0  .0 

5 

FEMALE                 0  *0 

2 

100.0 

MALE                 0  .3 

3 

100.0 

TX    EAST.  TEXAS  ST  UNIVERSITY 

TCTAL                 0  .0 

15 

28.3 

FEMALE                 0  .0 

10 

35.7 

MALE                 0  .0 

5 

20.0 

TX     MAROIN-SIMMONS  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        • 3 

$ 

6  .9 

FEMALE                 C  .0 

7.1 

MALE                 0  .0 

1 

6.7 

T.X    H3UST0N  9APT  UNIVERSITY 

11.8 

TCTAL                 0  *0 

2 

FEMALE                 0  .0 

1 

9.1 

MALE                 0  .0 

1  . 

16.7 

Tx     INCARNATE  WORC  CGLLEGE 

.0 

TOTAL                 0  .0 

0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

•0 

TX    LAMAR  UNIVERSITY 

5.6 

TCTAL      *■            4  7.4 

3 

FEMALE                 3  13.0 

0 

.0 

MALE                 I  3.2 

3 

9.7 

1 

TX     MC HURRY  COLLEGE  . 

12.5 

TOTAL                 0  .0 

1 

FEMALE                 0  .0 

16.7 

MALE                 0  .0 

0 

-  .0 

TX    MI  OWE  STERN  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

2 

4.9 

FEMA  Lt                 0  .0 

1 

9.1 

MALE                  0  .0 

1 

3.3 

TX    NORTH  TEXAS  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

4 

8.7 

FEMALE                 0  .0 

3 

9.1' 

MALE                 0  .0 

1 

7.7 

TX    CUR  LAOY  OF  LAKE  U 

TCTAL                  0  .0 

9 

13.6 

FEMALE                 0  .0 

6 

14.0 

\  MALE                  0  .3 

3 

13.6 

TXN  PAN  AMERICAN  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

2 

2.9 

FEMALE                 0  .0 

2 

6.7 

MALE                 0  .3 

0 

.0 

TX    PAUL  QUI  NN  COLLEGE 

65.7 

TOTAL                 0  .0 

12 

FEMALE                 0  .0 

9 

90.0 

MALE                 0  .0 

3 

75.0 

TX    -SAINT  EOWARD'S  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        • 0 

C 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .3 

0 

.0 

NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

c 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SI  OENT 
ALIEN 


TOTAL 


.0 
♦  0 
.0 

.  -C 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.7 
3.3 
.0 


.3 
.3 
.3 


.0 
.0 

•  0 

.0 

.0  . 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•0 
,  .0 
.0 

1.9 

•  0 
3.2 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

i*4 
.0 
2.6 

.0 
.0 
.0 

♦0 
.0 
.0 


0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 

c 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

q 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

37 
23 
14 

61 

26 
35 

0 
0 
0 

6 

7 
1 


•0 

♦  0 
♦0 

.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


6.3 
5.9 
6.3 

9.6 
14*3 
8.9 

4.4 
10.5 
•0 

.0 
.0 
.0 

\o 

.0 
.0 

6.9 
14.3 
.0 

.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.2 
3.0 
.0 

56.9 
53.5 
63.6 

66.4 
66*7 
«9.7 

•0 
.0 
.0 

34.8 
33.3 
50*0 


16.7 
25.  C 
.0 


13  23.6 

9  32.1 

4  14*8 

7  6.2 
4      6.  1 

3  15.8 

11  19.0 

9  30.0 
2  7.1 


139  20*6 
90  23.3 
49  17.0 


7  8.6 
2  11.8 
5  7.9 


13 
2 
11 

4 
4 

0 

5 
2 
3 

15 
10 
5 

4 

3 
1 

2 
1 
1 

0 
0 
0 


2S.0 
28.6 
24.4 

8.9 
21*1 
.0 

10C.C 
100.0 
100.0 

28.3 
35.7 
20.0 

13.8 
21.4 
6.7 

11.8 
9.  h 
16.7 

.C 
.0 
.0 

14.8 
13.0 
16.1 

12.5 
16.7 
.0 


2  4.9 
1  9. 1 
1  3.3 


5 
4 
1 

46 
29 
17 

£4 
26 

36 

12 
9 
3 


1C.9 
12*1 
7.7 

70.8 
67.4 
77.3 

92.6 
93.3 
92.3 

85.7 
9C.0 
75*0 

34*8 
33*3 
50.0 


NUMBER  S 

NUMBER 

I 

NUMBER 

5  83*3 

0 

•  0 

'6 

3  75*0 

0 

•  0 

4 

2  100.0 

0 

.0 

2 

42  76*4 

0 

•  0 

55 

19  67*9 

0 

.0 

28 

23  85*2 

0 

.0 

27 

76  89.4 

2 

2.4 

85 

6C     SC. 9 

2 

3.0 

66 

16  84.2 

0 

•  0 

19 

47  81*0 

0 

•  0 

58 

21  7C*0 

0 

•  0 

30 

26  92.9 

0 

.0 

26 

532  78.6 

4 

•  6 

675 

295  76*2 

2 

.5 

387 

237  82.3 

2 

.  7 

288 

73  91.3- 

0 

•0 

80 

15  88.2 

0 

.0 

17 

58  92.1 

0 

.0 

63 

39  75.0 

0 

.0 

52 

5  71.4 

0 

.0 

7 

34  75*6 

0 

.0 

45 

41  91.1 

0 

.0 

45 

15  76.9 

0 

.0 

.  19 

26  1CC.0 

0 

.0 

26 

0  .0 

0 

.0 

5 

0  .0 

0 

.0 

2 

0  .0 

0 

.0 

3 

38  71.7 

0 

.0 

53 

18  64*3 

0 

.0 

28- 

20  8C.0 

c 

.0 

25 

25  86.2 

0 

♦  0 

29 

11  76*6 

.0 

14 

.14  93.3 

0 

.0 

15 

15  68.2 

0 

.0 

17 

10  9C.9 

0 

.0 

11 

5  83*3 

0 

.0 

6 

3  10C.0 

0 

.0 

3 

2  10C.C 

0 

.0 

2 

1  10C.0 

0 

.0 

1 

45  83.3 

1 

:.9 

54 

19  82.6 

-J 

4.3 

23 

26  83.9 

<N 

.0 

31 

7  87.5 

0 

\o 

B 

5  83.3 

0 

.0 

6 

2  10C.0 

0 

•0 

2 

39  95.1 

0 

.0 

41 

16  9C«9 

0 

•0 

11 

29  96.7 

0 

•  0 

30 

41  69.1 

0 

.0 

46" 

29  87.9 

0 

.0 

33 

12  92.3 

0 

.0 

13 

19  29*2 

0 

.0 

65 

14  32.6 

0 

.0 

43 

5  22.7 

0 

.0 

22 

5  7.2 

0 

•  0 

69 

2  6.7 

0 

.0 

30 

3  7.7 

0 

.0 

39 

0  .0 

2 

14*3 

14 

0  .0 

1 

10*0 

10 

0  .0 

1 

25.0 

4 

15  65.2 

0 

.0 

23 

14  66.7 

0 

.0 

a 

1  50.0 

0 

.0 

2 

•ERIC 
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*  •  TABLE  4.    TOTAL  BACHELOR'S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  MCE, 

ETHNIC ITVt  A NO  SEX*    INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISUNOER 


NUNBER         X  NUMBER, 
PUBLIC  AFFAIRS  ANO  SERVICES  12100*' 


NUNQER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCN- RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


TEXAS 

TX    SNT  MARY'S 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


U  SAK  ANTONIO 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

TX     STHNST  TEX  ST  UNIVERSITY 


TOTAL- 
FEMALE 
MALE 
TX    STEPHEN  F 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1  .7 

1  1.8 
0  .0 

AUSTIN  STATE 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


TX     SUL  ROSS  STATE v UNIVERSI TY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    PRAIRIE  VI8<  ACM  U 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  ACM  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  CHRISTIAN  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  EASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEfftLE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  LUTHERAN  COLLEGE- 
TOTAL  0        -  0 
FEMALE  0  .0 
MALE                 0  .0 
TX    TEXAS  SOUTHERN  LNIVERSITY 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                 0  .0 
MALE  0  .0 
TX    TEXAS  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 
FEMALE  0  .0 
MALE                 0  .0 
TX    TEXAS  ME SL EVAN  COLLEGE 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                 0  .0 
MALE  0  .3 
TX    TEXAS  MOHAN'S  UNIVERSITY 
TOTAL  0        . 0 
FEMALE  0  .0 
MALE  0  .0 
TX    U  HOUSTON  CLEAR  LAKE  CITY 
TOTAL  1  3.0 
FLNALE                 0  .0 
MALE  1  5.0 
TX    U  OF  HOUSTON  OCM.HTOVN  C 
TOTAL  1  1.6 
FEMALE                0  .0 
MALE                 1  2.1 
TX    CORPUS  CHRISTI  STATE  U 
TOTAL                 2  5.7 
FEMALE                0  .0 
MALE  2  7.4 
fx     LAREDO  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX    TEXAS  ACI 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX    U  OF  TEXAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
Mft\E 
TX    U  OF 
TOTAL 
PENILE 
"MALE 


0  .0 
0  .0 
0  -3 
UNIVERSITY 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
AT  AUSTIN 
0  -0 
0  .0 
0  .0 
TEXAS  AT  ARLINGTON 
0  .0 
0  .0 

0  .0 
TEXAS  AT  EL  PASO 

1  .9 
1  3.1 
0  .0 

TEXAS  PERMIAN  8ASIN 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


o 

.  0 

o 

.0 

17 

60.7 

0 

\o 

0 

.0 

6 

44.7 

0 

.0 

0 

.0 

11 

57.9 

c 

1  .4 

o 

.0 

25 

17.  4 

1 

1^8 

0 

.0 

13 

23.2 

1 

1.1 

0 

.0 

12 

13.6 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

!o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

o 

•  0 

1 

7.1 

0 

.0 

6 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.7 

[  oo.o 

o 

•  0 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

14 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

1 

1.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.8 

3 

o 

•  0 

2 

4.5 

3 

12.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

10.5 

3-v 

A  A. 

o 

.  0 

o 

.0 

1 

9.1 

0 

.0 

0 

.0 

2 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

28 

70.0 

o 

•  0 

. 

5.0 

18 

90.0 

0 

.0 

2 

10.0 

10 

50.0 

0 

.0" 

0 

.0 

1 

1.3 

o 

.0 

4 

5.1 

0 

.0 

0 

.*0 

3 

9.1 

1 

2.2 

0 

.0 

1 

2.2 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0- 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

27.9 

^ 

2.3 

9 

2C.9 

12 

27.9 

1 

2*3 

9 

2  0.9 

0 

.0 

0 

.0  - 

*  0 

.0 

c 

•  0 

0 

•  0 

2 

6.1 

0 

.0 

0 

".0 

0 

.0- 

0 

.0 

0 

.0 

2 

10.0 

3 

4  .9 

1 

1.6 

12 

19.  7 

1 

7.1 

0 

!o 

5 

35.7 

2 

4.3 

1 

2.1 

7 

14.9 

0 

•  0 

I 

2.£ 

15 

42.9 

0 

.0 

0 

\o 

4 

50.0 

0 

.0 

*:  i 

3.7 

11 

40.7 

0 

•0 

Q 

.0 

13 

92  .9 

0 

.0 

0 

Jo 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

9C.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.6 

0 

.0 

11 

19.6 

2 

3.9 

c 

.0 

11 

21.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

12 

10.4 

1 

.9 

9 

7.8 

8 

19.5 

0 

.0 

1 

2.4 

4 

5.4 

1 

1.4 

6 

10.8 

5 

4.5 

1 

.9 

66 

60.0 

0 

.0 

0 

.0 

23 

71.9 

5 

6.4 

1 

1.3 

43 

55.1- 

0 

.0 

0 

.c 

1 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

17 
6 
11 


60.7 
66.7 
57.9 


28  19.4 
15  26.8 
13  14.8 


.0 
.0 
.0 

7.1 
•  C 
7.7 


24  100.0 
10  100.0 
14  100.0 


1.5 
.0 
2.8 

11.4 
12.0 
10.5 


3  8.6 

1  9.1 

2  8.3 


33.3 
33.3  . 
.0 


30  75.0 
20  1CC.0 
10  50.0 


5 
3 
2 

0 
C 
0 

22 
22 
0 

•3 
0 
3 

17 
6 
11 

ia 

4 
14 


6.4 
9.1 
4.  4 

.0 
.0 
.0 

51.2 
SI. 2 
.0 

9.1 
.0 
15.0 

27.9 
42.9 
23.4 

51.4 
5C.0 
51.9 


13  92.9 
3  100.0 
10  90.9 


0 

c 

0 

13 
13 

0 

22 
9 
13 

73 
24 
49 

1 
0 
1 


.0 
.0 
.0 

23.2 
25.5 
.0 

19.1 
22.0 
17.6 

66.4 
75.0 
62.8 

6.3 
.C 
6.7 


11  39.3 

0' 

.0 

28 

3  33.3 

0 

.0 

9 

8    42. 1 

o 

.0 

19 

116  80.6 

0 

.0 

144 

41  73.2 

c 

.0 

56 

to     OP. C 

o 

.0 

88 

5  1CC.C 

0 

.3 

5 

^  3  100.0 

0 

.0 

3 

2  1 00.  0 

o 

•  0 

2 

13  92.9 

0 

.0 

14 

1  10C.0 

vo 

.3 

1 

12  92.3 

o 

•  0 

13 

0  .0 

0 

.0 

24 

0  .0 

0 

10 

0  .0 

A 

u 

•3 

14 

67  98.5 

0 

.0 

66 

32  1CC.0 

0 

.0 

32 

35  97.2 

0 

.0 

36 

39    EE. 6 

0 

.0 

44 

22  88.0 

0 

.3 

25 

1 7    89 •  5 

•  0 

19 

32  91.4 

0 

.0 

35 

10  9C.9 

0 

.0 

U 

22  91.7 

0 

•  0 

24 

2  66.7 

0 

.0 

3 

2  66.7 

0 

.0 

3 

0  .0 

o 

.0 

0 

0  .0 

10 

25.0 

4C 

0  .0 

0 

.0 

20 

0  .0 

IC 

5C.  C 

20 

73  93.6 

•  0 

78 

30  90.9 

c 

•  0 

?3 

o 

.0 

45 

9  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

C 

9  100.0 

Q 

<5 

19     44. 2 

2 

4.7 

43 

19  44.2 

2 

4.7 

43 

0  .0 

Q 

•  3 

o 

30  90.9 

0 

.0 

33 

13  1CC.0 

0 

.0 

13 

1  7      AC  A 

Q 

20 

X\44  72.1 

0 

.3 

61 

8  57.1 

0 

.0 

14 

36 \  76.6 

o 

•0 

47 

\ 

17  48.6 

0 

.3 

35 

4  50.0 

0 

.0 

8 

13  48.1 

Q 

•  0 

27 

1  7.1 

0 

.0 

14 

0  .0 

0 

.0 

3 

1         O  1 

1  7.1 

o 

.3 

"11 

1  100.0 

o 

.0 

1 

0  .0 

0 

.0 

0 

1  10C.0 

0 

.0 

1 

42    75.  C 

1 

1.8 

56 

37  72.5 

1 

2.0 

51 

5  1CC.C 

0 

.0 

5 

92  80.0 

1 

US 

32  78.0 

0 

.0 

41 

60  81.1 

1 

1.4 

74 

36  32.7 

1 

.9 

110 

6  25.0 

0 

.0 

32 

2*  35.9 

1 

1.3 

78 

13  93.8 

0 

.0 

\ 

16 

1  100.0 

0 

.0 

1 

14  93.3 

0 

.0 

15 

\ 
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TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR* S 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTIWICNS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 
ETHNICITY,  AND  SEXt     INSTITUTION  ANC  STATE  1971-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  -HISPANIC 


NUMBER       X  X  NUMBER 

PUBLIC  AFFAIRS  ANO  SEA/ ICES  (21001 
TEXAS 

TX    wiAYL AND  BAPTIST  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE                 0.0  0 

HALE  0.0  0 
TX    ME  ST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  3 

FEMALE                 0.0  0 

MALE                 0.0  3 


.0 

•  3 
.0 

6.4 

•  0 
16*7 


TX  STATE  TOTALS  <        40  INSTITUTIONS! 

TOTAL  10        .6  167  10.2 


FEMALE 
MALE 


.7 
.5 


96 
71 


13*4 
7*7 


NUMBER 


♦  4 
.1 
.6 


NUMBER 


5.9 
♦  0 
6.7 

4.3 
.0 
11.1 


315  19*2 
144  20*1 
171  16*4 


TOTAL 
MINOR! TY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


5.9 
.0 
6.7 

10.6 
♦  0 
2  7.6 


499  3 OS 4 
246  34*3 
253  27.3 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUKBcft 


16  94*1 
2  100.0 
14  93*3 

42  89*4 
29  100*0 
13.  72*2 


1,127 
466 
661 


68*6 
65*0 
71*3 


18 
5 
13 


.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
•0 


1.1 

.T 
1.4 


TOTAL 
NUMBER 


17 
2 
15 

47 
29 
IB 


1.644 
717 
927 


UTAH 

UT     MISHAM  YOUNG  U  MAI N  CAM 

TOTAL                 9      6*9  0  *0 

FEMALE                6      8*6  0  .0 

MALE  3  4*9  ,0  .3 
UT     UNIVERSITY  OF  UTAH 

TOTAL                 0        *d  1  2*3 

FEMALE                 0        *0  1  4-2 

'  mLE  0  *0  0  .0 
UT     UTAH  5TATE  UNIVERSITY 

TOTAL                  3     -9*7  2  6*5 

FEMAIE                 2      9.1  0  *0 

NILE  1  11*1  2  22*Z 
UT     «E9ER  STATE  CCLLEGc 

TOTAL                 0        *0  1  2*1 

FEMALE                 0        *0  JJ  *0 

MALE                  C         *0  1  2*6 


UT  STATE  TOTALS  I 

TCTAL  12  4*7 

FEMALE  8  6*3" 

MALE  4  3*1 

VERMCNT 

VT    CASTLE  TON  STATE  COLLEGE 
TCTAL  0  *0 

FEMALE  0  »0 

MALE  0  »3 

VT    C  SST  JOSEPH  THE  PAOVlOER 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  »0 

MALE  0  *0 

VT   coojaRd  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VT     GREEN  MOUNTAINS  COLLEGE 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0* 

VT^  JOHNSON  STATE  CCLLEGE 
*IOTAL  o  .3 

FEMALE  0  »0 

MILE  0  *  .0 

VT     LVNOON  STATE  COLLEGE 


4  INSTITUTIONS) 
4  1*6 
1 

3 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 


VT     NORWICH  U  MAIN  CAM 

TCTAL                  0  *0 

FEMALE                 0  *0 

mic                  C  *0 

VT     SCH  FOR  1NTRNATL  TRAINING 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                  0  «3 

MALE                 0  *0 

VT    SOUTHERN  VEKMCNT  COLLEGE 

TOTAL                 0  ♦ 0 

FEMALE                0  .0 

HUE                C  *0 
VT     TillSlTY  COLLEGE 


»*OTAL 
*ENALc 
MALE 
VT     U  VT 
TCTAL 
FEMLE 
MALE 


STATE  AGRL  COLLEGE 
0  .3 
0  '  *0 
3  *0 


•  6 
2.4 


VT          STATE  TOTALS  I 

TOTAL                 C  .0 

FEMALE                 0  *0 

MALE                 0  *0 


11 


INSTITUTIONS) 
3  1*8 


1*4 
.0 

2.3 
4.2 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


.0 

♦  0 

♦  0 

.0 

•  0 

•  0 


1 

20*0 

0 

•  0 

1 

20*0 

0 

•  0 

0 

♦  0  • 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•<L 

0 

•  0 

0 

•0 

0* 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

a 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

11*1 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

1 

33*3 

0 

.0 

0 

♦  3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

♦c 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

3.4 

0 

.0 

'  1 

3.4 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

•  0 
.0 

^  .0 

•  0 

•  0 

3.2 

•  0 

11*1 

4*2 
10*3 
2*6 


1*2 
•  8 
1*6 


2.0 
1.5 


.0 
.0 
.0 


10 

7.6 

116 

68.5 

5 

7 

ICO 

61 

67*1 

2 

3 

4*9 

55 

9C.2 

3 

2 

4.7 

41 

95.3 

0 

2 

6.3 

'22 

91.7 

0 

0 

.0 

19 

100.0  s 

0 

6 

19*4 

24 

77.4 

1 

2 

9*1 

19 

86.4 

1 

4 

44*4 

5 

55.6 

0 

3 

6.3 

44 

91.7 

1 

1 

10*0 

9 

90.0 

c 

2 

5*3 

35 

92.1 

1 

21 

6*3 

225 

68.9 

7 

12 

9*5 

111 

88*1 

3 

9 

7*1 

114 

89.8 

4 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*  .0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20*0 

0 

.0 

1 

20*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

3 

.0 

c 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0'- 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

1« 

0 

.0 

0 

.3 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

X 

11*1 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

33*3 

c 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

*  0 

♦C 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

3.4 

0 

.0 

1 

3.4 

0 

.0 

0 

•  0 

1.8 
2*0 
1.5 


161  96.4 
99  97.1 
62  95.4 


3.8 
2.9 
4.9 

.0 
.0 
.0 

3.2 
4.5 
•  0 

2.1 
.0 
2.& 


2.6 
2.4 
3.1 


1.8 
1.0 
3.1 


131 
70 
61 

43 
24 

I* 

31 
22 

}9 

48 

10 
36 


253 
.126 
127 


22  100.0 

C 

.0 

22 

14  100.0 

0 

.0 

14 

6  10C.0 

0 

•o  \ 

B 

3  100.0  •* 

0 

♦  0 

3 

1  100.0 

0 

♦  0 

V 

2  100*0 

0 

,  .0 

2 

4  80*0 

0 

.0 

5 

4  8C.0 

0 

.0 

5 

0  0 

0 

♦  0 

0 

10  IOC 

0 

♦  0 

10 

6  IOC 

0 

.0 

B 

2  100*0 

0 

.0 

2 

11  100*0 

/  0 

.0 

11 

2  100*0 

0 

.0 

2 

9  1C0.C 

0 

♦  3, 

9 

43  100.0 

0 

.0  '  '  ' 

16  100*0 

0 

•  0 

27  100*0 

0 

•  0 

27 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

1  10C.C 

0 

•  0 

1 

7  77.8 

1 

11.1 

9 

6  ICC.O 

0 

•  0 

6 

1  33*3 

1 

33.3 

3 

16  86*9 

2 

I 1.1 

IB 

4  80*0 

1 

20.0 

5 

12  92*3 

t 

7.7 

13 

15  100*0 

0 

•  0 

15 

15  10C.0 

0 

.0 

15 

0  *0 

0 

•  0 

0 

28  96*6 

0 

•  0 

29 

26  96.6 

0 

.0 

29 

0  *0 

0 

.9 

0 

167 
102 
65 
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TULE  A.     TOTAL  BACKER'S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELQ  CONFERRED  »Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE, 

ETHNICITY t  AMD  SEXs     INSTITUTION  AND  STATE  1971-1979 


AMERICAN  IMOIAN 
ALAVXAN  NATIVE 

NUMBER  X 


•UCK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER 


HISPANIC 


*  TOTAL 
MINORITY' 


PUBLIC  AFFAIRS  AND  SERVICES  (2100! 
VIRGINIA 


VA    AVERETT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEHAtE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    CHRISTOPHER  NEWPORT  C 
TOTAL  0        • 0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0       . 0 

VA    EASTERN  MENNONITE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    FERRUM  COLLEGE 

TOTAL  -0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    GEORGE  MASON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA     HOLLINS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    JAMES  MADISON  UNIVERSITY 
TOTAL  -     0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    LO  NGUOOD  CCLLFCE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

VA    LYNCHBURG  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    MARY  MOUNT  COLLEGE  OP  VA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  -.0 

VA    NORFOLK  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    RACFORO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

*A    ROANOKE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

VA     U  VA  CLINCH  VLY  COLLEGE  , 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    VIRGINIA  COMMONWEALTH  U 
"*  TOTAL  1  .5 

FEMALE  1  .6 

KALE  0  .0 

VA    VA  iNTERNOhT  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE        f         0  .0 
MALE  0  .0 

VA    VA  POLY  INST  ANC  STATE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

<VA    VIRGINIA  UNICN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MILE  o  0  .0 

VA    VIRGINIA  ilESLEYAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


1 
1 

0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

4 

3 
1 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

0 
0 
.0 

38 
29 
9 

3 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

33 
21 
12 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

6 
3 
3 

3 
0 
3 


X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

NUMBER 

X 

5.6 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

5.6 

5.9 

*  0 

.0 

0 

.0 

1 

5.9 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8.7 

0 

.0 

1 

4.3 

3 

13.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9.1 

0 

.0 

1 

4.5 

3 

13.6 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

>.o 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10.5  , 

,  0 

.0 

0 

.0 

4 

10.5 

27.3 

-  0 

.0 

0 

.0 

3 

27.3 

3.7 

0 

.0  ' 

0 

.0 

1 

3.7 

1.3 

2 

7.6 

1 

1.3 

4 

5.1 

.0 

.  2 

5.9 

0 

.0 

2 

5.9 

2.3 

0 

.0 

*1 

2.3 

2 

4.5 

•0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.  .0 

.0 

0 

.0 

o- 

.0 

0 

.0 

.0 

•  0 

•Q 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

1 

1.4 

1 

1.4 

.0 

0 

.0 

.  1 

1.8 

1 

'  1.8 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

>.  .0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

21.4 

0 

.0 

0 

.0 

3 

21.4 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

37.5 

c 

.0 

0 

•» 

3 

37.5 

•  0 

*  0 

.3 

0 

•0 

0 

.0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  C 

97.4 

0 

.0 

0 

.0 

38 

97.4 

96.7 

0 

.0 

0 

.0 

29 

96.7 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

130.0 

2.3 

0 

.0 

0 

.0 

3 

2.3 

4.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

4.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.C 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.o  • 

0 

.C 

16.6 

0 

.0 

2 

1.0 

36 

18.4 

17.2 

0 

.0 

1 

.8 

23 

18.9 

16.2 

0 

.0 

1 

1.4 

13 

17.6 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

.c 

5.6 

1 

5.6 

0 

.0 

2 

.0 

0 

.0 

V 

.0 

0 

.0 

7.1 

1 

7.1 

0 

.0 

2 

14.3 

100.0 

0 

■  .0 

0 

.0 

6 

130.0 

100.0 

%  0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10C.0 

It. 8 

0 

.0 

0 

.0 

3 

18.8 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

42.9 

0 

.0 

0 

.0 

3 

42.9 

WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


VA          STATE  TOTALS 

TOTAL  1 

FEMALE  1 

MILE  0 

WASHINGTON 


.1 

.2 
"  .0 


19  i'oTITUTlONS) 


MA    CENTRAL  HASH  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.3 
1.3 
.0 


95 
60 
35 


13.0 
13.7 
12.0 


.6 
.0 
1.4 


.6 
.0 
1.4 


5  .7 

2  .5 

3  1.0 


104 

65 
39 


i*.2 
14.8 

U»4 


.0 
.0 
.0 


3  2.4 

1  l.d 

2  2.8 


94.4 

16 

9*1 1 

1 

100.0 

20 

87.0 

1 

100.3 

19 

66.4 

20 

1 00.0 

13 

100.0 

7 

100.0 

34 

89.5 

8 

72.7 

26 

96.3 

74 

32 

94lJ 

42 

95.5 

1 

10G.0 

1 

100.0 

0 

.0 

71 

98.6 

55 

98.2 

16 

100.0 

44 

100.  0 

44 

100.0 

0 

.3 

1 1 

78.6 

.6 

1C0.0 

5 

62.5 

2 

5G.  0 

2 

50.0 

0 

.3 

I 

2.6 

1 

3.3 

0 

.0 

127 

97.  7 

72 

96.0 

55 

1CC.0 

"  3 

10G.0 

2 

100.0 

1 

100.0 

7 

1CC.C 

4 

100.0 

3 

1CC.0 

159 

6i  a 

96 

8C.3 

61 

82.4 

3 

100.0 

3 

100.0 

0 

.0 

16 

86.9 

4 

1C0.3 

12 

85.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

81.3 

9 

1C0.O 

4 

57.1 

623 

85.3 

371 

84.5 

252 

66.6 

123 

97.6 

54 

9E.2 

69 

$7.2 

0 

•0 

18 

3 

.0 

17 

'j 

.0 

1 

0 

.0 

23 

0 

.0 

1 

0 

.3 

22 

0 

•  3 

20 

0 

.3 

13 

0 

.3 

7 

0 

.  0 

3  8 

0 

.0 

11 

0 

.3 

27 

0 

•0 

78 

0 

.3*' 

34 

0 

.3 

44 

c 

.  0 

1 

0 

.0 

1 

0 

.3 

0 

3 

•0 

72 

0 

.0 

56 

0 

.0 

16 

0 

.  0 

0 

.0 

*  44 

0 

.3 

0 

3 

•  0 

1 4 

0 

.3 

6 

0 

.3 

6 

2 

2 

50.0 

/  4 

0 

.0 

3 

0 

•  3 

39 

0 

.3 

*  33 

0 

.0 

9 

0 

.  0 

130 

0 

.0 

75 

0 

.0 

55 

Q 

•  0 

*  3 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

0 

v  7 

0 

"0 

4 

0 

.3 

3 

1 

.5 

196 

1 

.8 

122 

0 

.0 

74 

0 

.0 

.  3 

0 

.0 

3 

0 

.3 

0 

0 

.0 

18* 

0 

.0 

4 

0 

.0 

14 

0 

.3 

6 

0 

.0 

3 

.0 

0  I 

c 

.0 

16 

0 

.3 

9 

0 

.0 

7 

3 

.4 

730 

3 

.7 

4  39 

0 

.3 

291 

0 

.0 

126 

0 

.0 

55 

0 

.0 

71 
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AMER  I  CAN  INDIA  N 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER  I  NUMBER 
PUBLIC  AFFAIRS  ANO  SERVICES  12100) 
WASHINGTON 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


„A    CX  TY  COLLEGE 

TOTAL  0        .3  • 

FEMALE  0  .Q 

MALE  0  *0 

MA    EASTERN  .MASH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

*  FEMALE  0 

HALE  0  .0 

MA    PACIFIC  LUTH  UNIVERSITY 
TCTftL  0    "  .0 

FEMALE  0  .0 

44LE  0  *0 

MA    SA  I4T  HART  IN *S  COLLEGE 


2*2 
.0 
2.3 

2.4 
.0 
5.6 


TOTAL 

FEMALE 
MALE 


TOTAL 
FEMALE 
*  MALE 


MA     SEATTLE  UNIVERSITY 

2  4. 1 
2  6.7 
0  .0* 

4A    UNIVERSITY  OF  PUGET  SOUND 
TOTAL  o  r.o 

FEMALE  0  .0 

MALE  0 
MA     UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 
TOTAL  3  *3.0 

FEMALE  3'  3.8 

MALE  C  .0 

MA.  MALL A  WALLA  COLLEGE  > 
TOTAL  0  .0 

CEMAL£  '     3  -0 

.HALE  0  .0 

KA    WASHINGTON  ST  UNlVERSIT* 
TOTAL    '  0  •<> 

FEMALE  ^  *° 

MALE  0  *0 

MA    WESTERN  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  1  l»° 

FEMALE  1  1.3 

MALE  0        ♦<>  * 

W-l I  TWORTH  COLLEGE 


3  12.0 

1  5*6 

2  26.6 

1  12*5 

1  20.0 
0  .0 

5  10*2 

3  10*0 

2  10.5 


•  0 


6  5.9 
4  5.0 
2  9.5 


MA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE  ' 


•  0 

♦  0 

♦  0 

1.7 
1.9 
1.6 

7.3 

e.o 

4.8 

33.3 

•  0 
100.0 


STATE  TOTALS  < 
TOTAL  "       7  1.0 

FEMALE  7  US 

MALE  0  .0 

WEST  VIRGINIA 

KV     ALOERSON  BROADDLS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MV    BLUEFIELO  STATE  COLLEGE 

t6tal  o  ro 

FCMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

MV     CONCORD  COLL  EGE 

TOTAL  '  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  •<> 

MV     DAVIS  AND  ELKINS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALc  0  .0 

MALE  0  .0 

MV     FAUMONT  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  -° 

^HALE  0  .3 

MV     GLPNV I LLE   STATE  COLLEGE 
Ti>TAL  3  .3 

FEMALE  0  -0 

MALE  0 
WV     MARSHALL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  •O 

UV     MORRIS  HARVEY  CCLLcGE 


12  INSTITUTIONS? 
29  4.2 
16  4.2 
1J  4.2 


0  .0 

o  •o 

3  .o 

SALEM  COLLEGE  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  •<> 

FcMALE                  3  *3 

MALE                  0  •<> 


TOTAL 
>FEMALE 
MALE 

MV 


2.2 

.0 

2  .3 

2*4 

2.1 

2«(8 

4*0 

'  .0 

14*3 

12*5 

zo*o 

♦  0 

6*  1 

3.3 

10.5 

3*6 

2*0.0 

.0 

5.9 

7.5 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.7 

1 

1.9 

1 

1.6 

0 

.0 

0 

♦  3 

0 

♦  0 

0 

-  .0 

0 

'  .0 

0 

♦  0 

Id 

2.6 

11 

2.9 

7 

2.3 

2 

25.0 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

•  0 

1 

20.0 

0 

.0 

4 

20.0 

0 

.0 

1 

12.5 

0 

.0 

3 

25.0 

0 

.0 

1 

4.5 

0 

.<r 

0 

♦  0 

0 

,0 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

♦  0 

U 

.0 

0 

♦or 

0 

.0 

1 

16.7 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

9 

12.5 

0 

♦  0 

„  3 

7%9 

0 

.0 

6 

17.6 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

'  3 

21.4 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

27*3 

0 

.0 

TOTAL 
MINOMTY 

NUMBER  t 


MHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE SlOENT 
ALIEN 

NUMBER  ^ 


TOTAL  , 
NUMBER 


o 

o  * 

2 

4.3 

0 

.o     ■  5 

0 

•  C 

0 

♦  0 

2 

4.  7 

o 

.  0 

4 

4.8 

0 

.0 

1 

2.1 

0 

3 

6*3 

o 

♦  0 

\ 

16.0 

0 

♦  0 

I 

5*6 

0 

♦0  * 

? 

42.9" 

0 

♦  o  . 

2 

25.  0 

0 

•  0 

2 

40.0 

0 

.0 

^  0 

*0 

1 

11 

22.4 

1 

3*3 

,  7 

23.3 

0 

♦0 

4 

21.1 

o 

.  0 

1 

3V0. 

0 

v  .0 

L 

20.O 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1.0      ^  ' 

16 

15  .B 

1 

1.3 

14 

17.  5 

0 

.0  V 

2 

9.5 

0 

♦  0 

C 

•  0 

0 

.0 

0 

e.  *o 

0 

•  0 

0 

•  0 

ft 

V 

0 

.0 

4 

i.4 

0 

♦  0, 

2 

3i  7 

0 

•0 

2 

3.2 

1 

1.0 

9 

9.4 

0 

"  .0 

7 

9.3 

1 

4.8 

2 

9.5 

0 

.0 

1 

33*3 

.0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

3 

.4  ' 

57 

8.2 

2 

♦  5 

36 

9.4< 

1 

.3 

'21 

6*8 

0 

.0 

z 

25.0 

0 

•9 

r 

33.3 

0 

■  .0 

1 

20.0  n 

0 

.0  » 

4 

20.0 

0 

•  0 

\ 

12.5 

0 

.0 

3 

2  5.0, 

0 

4  .0 

1 

0 

v  .0 

0 

~o 

0 

.0 

1 

10,0 

0 

.0 

Q 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

so 

0 

•a 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0  * 

9 

12.5 

0 

.0 

3 

7.9 

0 

.0 

6 

17*6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0  , 

3 

21*4 

0 

-  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

27.3 

44  95.7 
3  1CC.0 
41  ,95.3 

0  1 

0 

0 

.0 
•0 
.0 

80  95*2 
47  97.9 
33  91.7 

0 
0 

°0 

•  0 

♦  0  w 
.0 

21  84*0 
17  94*4 
4  ^  57.1 

0 
0 

c 

•  0 
•0 

•  0 

j>  75.0 
3  60*0 
3  100*0 

0 
0 
0 

.0 

'  .0 

38  77*6 
23  -76*7 
15  78*9 

0 
0 

.0 
•0 
.0 

25  96*2 
J-  4  80*0 
21  100*0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

83     82*2  , 
65  81*3 
18  85*7 

'  2 

1 

1 

2.0 
1.3 
4.8 

9  75.0 
5  62.5 
4  100.0 

3 
3 
0 

25.0 
37.5 

:o 

110  94.0 
51  94*4 
59  93.7 

3 
1 

2 

2.6 
1.9 
3.2 

32  85*4 
66  88^0 
16  76*2 

5 
.  2 
3 

5.2 
2*7 
14*3 

Z  66*7 
2  100. 0 
0  *0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

623  89.9 
340     BB. 8 
283  91.3 

13 

7 
6 

1.9 
1.8 
1.9 

9  . 

6  75.0 
2  66.7 
4  80.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

16  80.0 
7  87.5 
9  75.0 

0 
0 

,  0 

.0 
.0 
•  0 

.-21  95*5 
12  100.0 
9  90.0 

0 
0 
0 

•0 

•  0 

•  0 

2  100.0 
2  100«G 

0  .0 

5  83.3 
4  80.0 

1  100.0 

17  100*0 
16  100.0 
1  10C.0 

63  87.5 
35  92.1 
28  B2.4 

1  100.0 

0  *0 

1  1C0*0 


11 

3 


78.6 
100.0 
72*7 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


6  93 
3  63 
310 


8- 
3 
5 


87 
.12 

22 
12 
10 


2 
2 
0 

6 
5 
I 

17 
16 
1 

72 
38 
34 

1 
0 
1 

14 
3 
11 
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TABLE  *.  TOTAL  BACHELOR**  DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFEAREO  BY  INST  HUT  IONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACEi 
>  ETHNIC ITYt  ANO  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  UOIAN4 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


I LACK  ASIAN  OR 

NQN-Hl SPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


kHITE 
NON-HISPANIC 


NOK-PESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


NUMBER 


PUBLIC  AFFAIRS  ANO  SERVICES  12100), 
NEST  VIRGINIA  " 
HV    SHEFHERO  COLLEGE 


TOTAL 

0 

•  0 

I 

2*9 

0 

♦o  , 

FEMALE 

•  0 

•  0 

I 

4.  8 

0 

„  MILE 

0 

.0 

/  0 

»o 

o  r 

HV  NESf 

.18ERTY  ST  COLLEGE 

TOTAL 

0 

♦  0  ' 

I 

♦  •8 

0 

♦  0 

FEMALE 

0 

•  0 

- 1 

8»3 

0  , 

•  0 

MALE 

0  . 

•0 

0 

♦  0° 

c,^ 

•  0 

HV    ME  ST 

VA  INST^tCH* 

10  LOGY 

%  TOTAL 

♦  0 

J I 

14*3 

0  , 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE 

0 

.0 

I 

33*3 

0 

•  0 

HV    M  VA 

STATE  COLLEGE 

TOTAL 

0 

•  0 

29 

42*0  , 

1 

1.4 

FEMALE 

0 

.0 

18 

45*0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

11 

37.9 

t 

3.4 

nv   we  ST 

Virginia  university 

TOTAL 

0 

•  0 

5 

3.7 

0 

•  0 

^FEMALE 

0 

•  0 

2 

2.6 

0 

•  0 

MALE 

0 

.0 

} 

5.4 

0 

♦  Q 

HV    HE  ST 

VA  HESLEYAN  COLLEGE 

TOTAL 

0 

•  0 

2 

5.7 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

>  2 

25.0 

0 

•  0 

HV    WHEELING  CCLLEGE 

TOTAL 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

.FEMALE 

b 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

"MALE 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

HV          STATE  TOTALS  ( 

i 

16 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

0 

♦  0 

59 

12.7 

1 

.2 

FEMALE 

0 

•  0 

tB 

10.4 

0 

MALE 

0 

♦  0 

31 

15.9 

1 

•  5 

HlSCONSIN 

Hi     CARROLL  COLLEGE 

TOTAL  0     *  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HI    CARTHAGE  CCLLEGE 

TOTAL  /  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE    ,  0  .0 


1  10.0 
1  14.3 
0  .0 


HI     MARIAN  C 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


OF  FONO  OU  LAC 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


HI    MARQUETTE  UNIVERSITY 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0  ' 

HI     MILTON  COLLEGE 
TOTAL 

fema  le 

MAL  E 
H I     MOUNT  .NARY 
TOTAL 


FEMALE 
HALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
COLLEGE 

0  .0 

0  .9 

0  .0 


**WI     U  OF  HlSCONSIN  EAU  CLAIRE 

TOTAL  0    .  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HI     U  OF  HlSCONSIN  LA  CROSS E 

TOTAL  I  '.6 

FEMALE  0  .0 

,  MALE  1  2.1 

Hi    U  OF  HlSCONSIN  MAOISON 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

•     MALE  0  .0 

41     U  OF  HlSCONSIN  MILWAUKEE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HI     U  OF  HlSCONSIN  OSHKOSH 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
HI    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
HlSCONSIN  PLATTEVL 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


HI     U  OF  HlSCONSIN  STOUT 


TOTAL 
FEMALE 
'  MALE 


1.1 
1.7 
•  0 


4 
3 
1 

0 
0 
0 

4 

2 
2 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

28 
16 
12 

4 

2 
2 

0 
0 
0 

2 
2 
0 


9.3 
18.8 
3.7 


12.9 
18.2 
10.0 

5.3 

•  0 
5.4 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

1.7 
1.5 
2.4 

13.5 
13.4 
13.6 

5.3 
4.2 
7.4 

•  0 

.6 

•  0 

2.2 
3.4 

•  0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0. 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0, 

•  0 

0 

•  0 

0 

•V 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  v 

.0 

0 

•  0 

2 

1.2 

2 

1.5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

NUMBER 

I 

0 

NUMBER 

I 

NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

0 

.0 

1 

2.9 

33 

97*1 

0 

.0 

34 

0 

♦o  J 

1 

4.8 

?0 

95*2 

0 

•  0 

21 

0 

.0 

<  -  0 

•  0 

13 

100*0 

1  0 

.0; 

13 

,  0 

*  .0 

4.8 

20 

95*2 

0 

.0 

21 

0 

.0 

V 

8.3 

11 

91*7 

0 

12 

*0 

♦  0 

0 

.0 

.  9 

100*0 

0 

.0  • 

9 

0 

.0 

1 

14.3 

6 

85*7 

0 

•  0 

7 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

4 

0 

'  -.o 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

30 

43.5 

39 

56*5 

0 

.0 

69 

0 

18 

45.0 

22 

55*0 

0 

•  0 

40 

0 

•0 

12 

41*4 

17 

58*6 

0 

•  0 

29 

0- 

•  0 

5 

3.^7 

129 

96*3 

0 

.0  v 

0 

•  0 

2 

76 

97.4 

0 

•  0 

78 

0 

.0 

'< 

3 

5.4. 

53 

94*6 

0 

-.0 

56 

0 

•o  . 

2 

5.7 

33 

94*3 

0 

.0 

35 

0 

•  0 

0 

.0 

27 

1  cc*o 

0 

•c 

27 

o 

•0 

2 

25.0 

6 

75*0 

0 

•  0 

8 

1  o 

.0 

0 

♦  0 

2 

1CC*0 

c 

♦  D 

^2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

'**  0 

0 

c 

♦  c 

2 

100*0 

>0 

♦  0 

2 

o 

♦  0 

60 

12.9 

404 

87*1 

0 

•  0 

464 

0 

♦  0 

28 

1C.4 

241 

89*6 

0 

♦  0 

269 

0 

•  0 

32 

16*4 

163 

83*6 

0 

•  0 

195 

1 

10.0 

2 

20.0 

8 

80*0 

0 

*0 

1 

10 

o 

.0 

1 

14*3 

6 

85*7 

0 

*0 

7 

1 

33.3 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

«0  ' 

3 

o 

♦  0 

4 

9*3 

39 

50*  7 

0 

♦  0 

43 

o 

♦  0 

3 

18*8 

13 

81*3 

0 

♦  0 

16 

0 

.0 

1 

3*7 

26. 

96*3 

0 

♦0 

tl 

t> 

•  .0 

—  0 

•0 

10 

K0*0 

0 

•  0 

10 

0 

.0 

C 

•  0 

6 

1CC*0 

♦  0 

6 

0 

•o  5 

0 

.0 

4 

10C*0 

0 

*o 

4 

o 

.0 

4 

12*9 

27 

87*1 

0 

♦  0 

.*  31 

o 

.0 

2 

18*2 

9 

81*8 

0  * 

.0 

11 

0 

.0 

2 

10*0 

18 

9C*0 

0 

*0 

20 

y 

o 

.0 

2 

5*3 

36 

94*7 

0 

♦6 

38 

o 

•  0 

0 

•  0 

1 

1  GC«0 

0 

*0 

1 

0 

♦  0 

2 

5.4 

35 

94*6 

0 

*0 

37 

o 

-  .0 

0 

•  0 

7 

1CC*0 

0 

*0 

i; 

7 

o 

♦  0  „ 

0 

•  0 

7 

10C«0 

0 

*0 

7 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

61 

100*0 

0 

*0 

61 

G 

•  0 

0 

*0 

50 

100*0 

0 

♦  J 

50 

0 

♦  0 

0 

.0 

11 

100*0 

0 

*0 

11 

0 

♦  0 

1 

•  6 

178 

55*4 

0 

*0 

*  179 

o 

.0 

o 

.0 

132 

100*0 

0 

♦  0 

132 

0 

.0 

1 

2*1 

46 

97*9 

0 

♦  0 

47 

0 

.0 

5 

2*9 

168 

97*1 

0 

*0 

173 

0 

.0 

4 

3*1 

127 

56*5 

0 

.0 

131 

0 

.0 

1 

2*4 

41 

97*6 

0 

♦  0 

42 

3 

1.4 

31 

15*0 

174 

84*1 

2 

1*3 

207 

1 

.8 

17 

14*3 

100 

84*0 

2 

1.7 

119 

2 

2.3 

14 

15*9 

74 

84*1 

0 

•  0 

88 

1 

1.3 

5 

6*7 

70 

93*3 

0 

.0 

75 

I 

2.1 

3 

6*3 

45 

93*  8 

0 

♦  0 

48 

0 

.0 

2 

7*4 

25 

92*6 

0 

•  0 

27 

1 

1.2 

1 

1*2 

85 

98*8 

0 

♦  0 

86 

0 

♦a 

0 

0 

30 

100*0 

0 

i  .0 

30 

1 

1.8 

1 

1*8 

55 

98*2 

0 

•  0 

56 

0 

♦  0 

3 

3*3 

85 

94*4 

2 

2.2 

90 

0 

.0 

3 

5*1 

55 

93*2 

1 

1.7 

59 

0 

.0 

0 

*0 

30 

96*8 

1 

3.2 

31 

ERJC 
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1021 


TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR'S 

AMERICAN  INOUM 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER  *  NUMBER 

PUBLIC  AFFAIRS  ANO  SERVICES  U100) 
WlSCOMS'lN 

Ml    U  OF  WISCONSIN  SUPERIOR 

TOTAL                2  16.7 

FE.4AL  8                2  20.3 

MALE                 0  *3 

HI     u  CF  WISCONSIN  KHITEMJER 


DEGREES  FOR  MAJOR  FIUO  CONF«RR«0  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  COUCATION  BY  RA«. 
ETHNIC  I TY, - ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE    H7B-H79  \ 

Hi  irv  ASIAN  OR  TOTAL 

WJN-HISPAMC  PACIFIC  ISLANC£R      HISPA'UC     (  MINORITY 

%       NUMBER         %    '    NUMBER         4  NUMBER 


->ITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
Ml    VITER8C  COLLEGE 

TOTAL  0  *3 

. FEMALE  0  *3 

HALE  "  "0  '  .0 

WI          STATE  TOTALS  I 

TOTAL  *  •* 

FEMALE  3  •* 

MALE  1  »2 


♦  0 

♦  0* 
.0 

7.* 

«  .6 
.1*8 

.0 
.0 

♦o 


16  INSTITUTICKS) 


52 
30 
22 


4. 

4.5 

5.3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 
.0  . 
.0 

♦  0. 

♦  0 

•'0 

.0 

♦  0 

♦  0 


0 

.0 

2 

16*7 

.0 

2 

20*0 

,0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

4 

7.5 

0 

.0 

2 

'i.6 

0 

.0 

2 

U.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

0 

.0 

6 

.6 

64 

5.9 

2  , 

,  .3 

37 

5.5 

4 

1.0 

27 

6.5 

10 


83.3 
60*0 
2  100*0 


49 

34\ 
15 


92.5 
94*4 
88.2 


5  lOC.O 
4  100. 0 
1  100.0 


t012 
627 
365 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


93.7 
94*0 
93.2 

\ 


TOTAL 
NUMBER 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

*0 
N  .0 
.0 


.4 
•4 
.2 


12 
10 
2 

53 
36 
17 

5 
4 
1 


lt080 
667 
413 


WYOMING 

MY    UNIVERSITY  OF  WtONING 
TOTAL       ^.        0  .3 
FEMALE  0     v  «3 

MALE  0        .0  . 


UY          STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  '    0  .3 

SHE  STATES  ANO  O.C.  I 

TOTAL  217  .6 

FEMALE  134  *7 

MALE  S3  »5 


1*3 
.0 
2*8 


1  INSTITUTIONS) 
1  1*3 

0  .0 

1  2*6 

758  INSTITUTIONS) 
4,495  U.8 
2.767  13.6 
1*728  9*6 


415 
'211 
204 


.0 
.0 
•  0 


•  0 
.0 
.0 


1.1 
1.0 

1.1 


1 193 
564 
629 


2.5 
2*3 
2.6 


2.5 
2.3 
2*8 


3.1 
2.8 
3.5 


6t320 
3t676 
2,644 


3.8 
2.3 
5.6 


3.8 
2.3 
5.6 


16.5 
16*1 
14*8 


77 
43 
j4 


77 
43 
34 


96.3 
97.7 
94*4 

\ 


96.3 
97*7 
94*4 


31,688  82.8 
16t546  81.3 
15,142  64*6 


0 

•  0 

80  > 

0 

.0 

44 

0 

.0 

36 

0 

.0 

80 

0  , 

♦  0 

44 

0 

.0  * 

36  * 

241 

.6 

38,249 

120 

•6 

20,342 

121 

.7 

17,907 

GUA* 

GU    vMl  VERSI  TV  OF  3LA* 
TOTAL  0  .S 

FEMALE  0  .0 

MALE  0    -a  .3 

Gt^         AREA  TOTALS  I  1 

TOTAL  0  .0 

FEtfALE  0  .0 

» VA  LE  0  .0 

PUERTO  RICO 

PR    SAVAMON  CEN  UNIVERSITY 
TCTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

.     MALE  0  .0 

PR    CATHOLIC  J  PUE RIO  RICO 


TCT Al ( 
FEMALE 
••ALE 
PR     IMTER  AMER 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  -0 

0  .0  A 

0'  -0 
HATO  &EY  CAM 

'  3  .0 

0  .0 

0  .0 


PR  INT'cR  AMER  SAN  GERMAN  CAM 
«  TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

PR    U  OF  PR  RIO  PIEOUS 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PR    U  PR  HUHACAU  U  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PR    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .3 

0  *0 

'0  *0 

THE  SACREC  HEART 


PR     WJRLO  UNIVERSITY 
TOTAL  ^ 
FEMALE  0 
MALE  0 


PR  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TCTALS  ( 
0 
0 

0 


0 

♦  0 

5 

63*3 

0 

.0 

0 

0 

0 

*0 

5 

83.3 

ITUT  IGNST 

0 

.0 

5 

63.3 

0 

.0 

C 

.0 

0' 

.3 

5 

83*3 

0  * 

/•o 

;  o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0. 

.0 

3 

.0  ' 

r 

.0 

3 

-  .3 

b 

*0 

0^ 

"  .0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

f  o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0, 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

u  -o 

0 

a  o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

T  ITUT  IONS) 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

..o 

.'3 
.0 
.3 


.0 
.0 
„0 


30  100.0 
23  100*0 
7  100.0 

72  100.0 
61  100.0 
11  100.0 


142 
110 

32 


97*9 
98.2 
97.0 


79  100*0 
59  1C0.0 

20  100.0 

105  99*1 
95  99.0 
10  100*0 

24  100.0 

21  1C0.0 
3  100.0 

55  100*0 

22  100.0 
33  100.0 

30  100.0 
16  100.0 
12  100*0 


537  99.3 
409  99.3 
126  99*2 


83*3 
♦  0 
83.3 


83.3 
.0 
83.3 


30  10C.0 
23  100.3 
7  100.0 

72  100.0 
61  100.0 
11  130.0 


142 
110 

32 


57.9 
'  98.2 
97*0 


79  100.0 
59  100*0 

20  100.0 

105  99.1 
95  99.0 
10  100*0 

24  100*0 

21  lOC.O 
3  100.0 

55  1CO.0 

22  100*0 
33  100*0 

30  100*0 
18  100.0 
12  100*0 


537 
409 
128 


95*3 
99*3 
.99.2 


1  16.7 

0  *0 

1  16.7 


1  16.7 

0  *0 

1  16.7 


.0 
.0 
«  .0 


.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

«o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*0 

.0 

0 

•  0  • 

'  0 

.0 

3 

2.1 

0 

.0 

2 

1.8 

0 

.0 

1 

3.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

,  1  0 

♦0 

0 

♦  0 

,  o 

.0 

I  • 

.9 

1  o 

.0 

1 

1.0 

o 

.0 

0 

<  .0 

0 

.0 

0 

.0 

.O' 

0 

.0 

•0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0" 

•  0 

§ 

•  0 

0 

.0 

\ 

.0 

0 

♦  0 

♦  0 

0 

.0 

0\ 

•  0 

0 

.0 

°\ 

.0 

30 
23 
7 

72  J 

61 

11. 

145 
112 

33' 

'79 
*39 
20 

106 
96 

10  * 

24 
21 
3 

55 
22 
33 

30 
16 
12 


541 
412 
129 


ERJC 
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TAKE  4.    TOTAL  iACHCLDA^S    0  ECU  EES  FOR  MAJOR  FIELD*  CONFFRRED  BY,  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
ETHNIC !TYt  AND  SEXl     INSTITUTION  AND"  STATE  197B-19T9 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE  . 


•  LACK  ASIAN  CA" 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUNiER  .1        NUMBER  % 
PUBLIC  AFFAIRS  AND  SfRVtCES  (2100) 
VIRGIN  ISLANDS 

VI    COLLEGE  OF  VIRGIN  ISLANDS 

TOTAL                0  .0                2  66.T 

FEMALE                0.0                2  100. 0 

MALE                 0  .0                 0-  .0 


NUMBER 


VI  AREA 
TOTAL 
,  FEMALE 
MALE 


TOTALS 

0 
0 
0 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.3 


I  INSTITUTIONS) 
2     66.  T 
'    2  100.0 
0  .0 

10  INSTITUTIONS) 
2  .4 
2  .5 
0  .0 


MAJOR  FIELD  AGGREGATE  2100  ( 
TOTAL         .   217  .6 
FEMALE     *  *    13*^.6  * 
MALE  83  .5 

SOCIAL  SCIENCES  (2200) 


T68  INSTITUTIONS) 


4,497 
2*769 
U728 


11.6^ 
13.3 
9.6 


420 
211 
209 


♦  0 

♦  0 
.0 


.0 
.0 
•  0 


♦  9 
.0 
3.T 


1.1 
1.0 
1.2 


HISPANIC 
NUMBER  " 


1  33.3 

0  .0 

1  100.0 


1  33.3 

0  .0 

1  100.0 


538  9T.8 
4Q9  98.8 
129  94.9 


1 ,731 
973 
758 


4.5 
4.T 
4.2 


TDTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


100.0 
100.0 
100.0 


100.0 
100.0 
100.0 


545  99*1 
411  99.3 
134  98.5 


6,865  1T.T 
4,087  19.7 
2,778  15.* 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


.0 
.& 
.0 


.9 
.T 
1.5 


31,693  81. T 
16,549  79. T 
15,144  83.9 


241 
120 
121 


TOTAL 
t  NUMBER 


.0 
•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


•  0 
.0 
.3 


.6 
.6 
.T 


550 
414 

136 


*  38,  /99 
20,756 
18,043 


ALABAMA 

AL    ALABAMA  ACM  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL     ALABAMA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0. 

AL     ATHENS  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  • 

*AL     'UBURN  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0       .0  • 

MALE  0  .0 

AL    AUBURN  U  AT  "MONTGOMERY 
TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

AL    BIRMINGHAM  STHK  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .9 

MALE  0  .0 

HUNTINGDON  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE  „ 
MALE 


.0 
.0 
.0 


AL     JACKSONVL  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    JJOSON  COLLEGE 

TOTAL,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  '  .0 

AL    LIVINGSTON  UNIVERSITY 
TOTAL  1  T.T 

FEMALE  1     16.  T 

MALE  0  .0 

AL    MILES  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

,AU  MOBILE  COLLEGE 

TOTAL  1  3.8 

FEMALE  1     H.  1 

HALE  0  .0 

AL    OAKMOOD  COLLEGE 

TOTAL    .  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

AL    SAMFORD  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .) 

MALE  0  .0 

AL    ST  HN  BENEOICTINE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL     SPRING  HILL  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


54  81.8 

0 

.  0  » 

*  v 

54 

23  92.0 

0 

,  .0 

0 

.0 

23 

31  75.6 

0 

.0 

0 

.0 

31 

29  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

f 

29 

14  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

14 

15  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

15 

7  19.4 

0 

•  o 

0 

.0 

J 

2  14.3 

0 

.0 

0 

.0  - 

2 

*5  22.7 

0 

.0 

0 

•  0 

<S  5 

3  2.5 

0- 

•  0 

0 

.0 

3 

2  4.3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1       1 .3 

0 

.0 

* 

.0 

1 

3  9.L 

0 

•  0 

0 

*  0 

3 

1  7.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2  10*5 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1      4.3  . 

0 

.0 

I 

4.3 

2 

0  .0 

0 

.0 

1 

10.0 

1 

1  7.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1  5.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1-  12.5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

18  1*4.6 

0 

.0 

1 

.8 

19 

8  15.1 

0 

• 

0 

)  .0 

8 
11 

10  14.3 

0 

.0 

-  1 

1.4 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

0  .0 

0 

.0  v 

0 

.0 

0 

0  .0 

0 

.0  ^ 

0 

.0 

0 

0  .0 

0 

.0* 

0 

.0 

I 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0  .0 

b 

.0 

0 

.0 

0 

21  100.0 

0 

.0. 

,0 

.0 

21 

12  100.0 

0 

.0 

0 

.3 

12 

9  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

4  15.4 

0 

.0 

3 

.0 

5 

2  22.2 

0 

.0 

0 

.0 

3 

2  11.8 

0 

.0 

0 

.0 

2 

9  100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

9 

4  100.0 

0 

.0 

0 

♦0 

4 

5  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

1  3.3 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1  6.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0  *o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

3  10*7 

0 

.0 

2 

7.1 

5 

3  30*0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

0  *0 

0 

.0 

2 

11.1 

2 

92.0 
75.* 


19.4 
14.3 
22.7 

2.5 
4.3 

I.  3 

9.1 
7.1 
10.5 

8.7 
10.0 
7.7 

5.9 
.0 
12.5 

15.4 
15.1 
15.7 

.0 
.0 
.0 

T.7 
16.7 
.0 

1CC.0 
100.0 
100.0 

19.2 
33.3 
11.8 

100.0 
100.0 
100.0 

3.3 
.0 
6.3 

.0 
.0 
.0 

17.9 
3C.0 

II.  1 


5 

T.6 

7 

10  .6 

2 

8.*0 

0 

.3 

3 

7.3 

7 

1T.1 

0 

.  0 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

29 

80.6 

o 

.0 

12 

85.  T 

3 

•  0 

IT 

77.3 

0 

'  .0 

ft 

118 

97.5 

0 

.0 

44 

95.7 

0 

.0 

T4 

98.7 

0 

•0 

30 

90.9 

o ' 

.0 

13 

92.9 

0 

.0 

17 

89.5 

0 

•  0 

21 

91.3 

— 

0 

•  0 

9 

90.0 

0 

.0 

12 

92.3 

0 

.0 

16 

94.  L, 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

7 

87.5 

0 

.0 

104 

64.6 

0 

.0 

45 

84.9 

0 

.0 

59 

e«.  3 

0 

.0 

8 

1CC.0 

0 

.0 

8 

roo.o 

0 

'  .3 

0 

.0 

0 

.0 

12 

92.3 

0 

.0 

5 

83.3 

0 

.0 

7 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

21 

80.8 

0 

.0 

'  6 

66. T 

0 

.3 

15 

66.2  * 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

29 

96. T 

0 

.0 

14 

100.0 

0 

.0 

15 

93.8 

0 

.0 

11 

1CC.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

23 

82.1 

0 

.0 

T 

7C.0 

0 

.0 

16 

88.9 

0 

.0 

.66  , 
25 
41 

29 

,  1H 
15 

36 
"  14 
22 

121 

46 
75 

33 
14 
19 

23 
10 


IT 

9 


123 
53 
70 


13' 
6 
7 

21 
12 
9 

26 
9 
17 

9 
4 

5 

30 
14 
16 

U 
4 
T 

28 
10 
18 


1019 


1023 


TABLE  6*  TOTAL  •ACHaOfl-S  DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  I«TITyT!C£  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
TABLE         fuiAL  •*«.  ETHNICITY*  AND  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  I97B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

*  NUMBER  I 

SOCIAL  SCIENCES  (2200) 

ALABAMA  • 

AL    ST  tLLNAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0   t  .0 

MALE  3  .0 

AL    TALLADEGA  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALfc  C  .0 

MALE  0  .0 

A\     TROY  STATE 
'  TOTAL  . 
FcMALE 
MALE 
AL    TROY  ST 
TOTAL 
FcMALE 
HALE 
al    nor  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

AL     Tl'SKEGEE  INSTITUTE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  5  *3 

MALE  0  .0 

AL    UNIVERSITY  OF  ALABAMA 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  FACIFIC  ISLANDER' 


KISFANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


MAIN  CAMPUS 

0      '  .0 

o 

e  *o 

OGT HN-FT  RUCKER 
C  •  3 
0  *0 
0  .0 
MONTGOMERY 
0  .0 
C  .0 
0        *0  - 


26  ;  92 . 9 
16  100*0 
10  83r3 

21  100*0 

12  100*0 
9  .00*0 

13  15*1 
6  16*7 
9  14.5 


8.8 
33.3 
4.2 

18.4 
42.9 
12.9 


50  98.0 
25  100.0 
25  96.2 


TOTAL 
FEMALE 
,  MALE 
AL    U  ALABAMA 
TOTAL 
FEHAIE 
KALE 


IN 


0  .0 

0  .0 

0  . 0 
BIRMINGHAM 

0  .0 

0  .0 
0 


4.% 
3.4 
4.8 


AL     J  ALABAMA  IN  HLKTSVI LLE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


AL    UNl/ERSlTY  OF  NCNTEV  ALLQ 
TOTAL  *  < 

rEMALE 
/MALE 

AL     U  CF  NORTH  ALABAMA 


13  16.0 

11  29.7 

2  4*5 

1  2.2 

0  .0 

1  5.3 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦  0 


AL    J  CF  SOUTH  ALABAMA 


TOTAL 
FEMALE 
MAL£ 


1.0 
3.2 

.0 


2 
1 
1 

7 
1 

6 

6 
3 
3 


/  6.5 
7.7 
5.6 

8.4 
3.2 
11.5 

5.7 
9.7 
4.1 


28  INSTITUTIONS) 


22. 
28. 


.0 
»0 
16.3 


AL          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  3        .2  314 

FEMALE  3        .6  152 

'MALE  0        .0           ^  162 

ALASKA 


AK    0  ALASKA  FAIRBANKS  CAMPUS  i 

TOTAL                  3     13.0  0  *.0 

FEMALE        0        2     1**3  0  .0 

MALE  .1  1U1  0  •* 
AK    U  ALAS  ANCHORAGE  CA1PUS 

TOTAL                  1       3.6  3  10.7 

FEMALE                 1      9.1  '  I  9*1 

HALE                  0         .0  2  11*3 


AK          STATE  TOT AL S  ( 

TOTAL'  *  7.8 

FEMALE  t    3  12.0 

MALE.  1  3.3 

ARIZONA 

A2    Aft  I  ZONA  STATE  UNIVERSITY 
TUTAL  0  »3 

FEMALc  0  .04 

MALE  0  •<> 

AZ     C*A^D  CANYON  COLLEOE 
TbTAL  0  .0 

FEMJtLt  0  .0 

HALE  0  .0 

AZ     NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 


INSTITUTIONS) 
3  5.9 

1  4.0 

2  7.7 


TOTAL 
FEMALE 


7.2 
6.1 
6.1 


AZ    HESCOTT  CENTER  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


*.3 
.0 
.0 


2 
5 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 


1*4 
1.0 
1.7 

.0 
.0 

•  0 

1.3 
4.1 

•  0  , 

•  0 

•  0 

•  0 


0  ; 

0 

0 

»o 
I  o 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

D> 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  c 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦o  v 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 


.0 
•  0 
.0 


.0- 

•"0 
.0 

.0 
♦  0 
.0 


♦  2 
.5 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 


NUMBER 

X 

NUMBFR  S 

NUMBER 

X 

1 
0 
1 

3.6 
•  0 
6.3 

27  96.4 
16  100.0 
11  91.7 

1 

0 
1 

3.6 
•  0 
8.3 

0 
0 

To-" 

•  0 
.0 

"  "  —  "  21  100.0 
12  100.0 
v          9  100.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

l 

0 

1 

1*2 
♦  0 
1*6 

14  16.3' 
4  16.7 
10  16*1 

72 
20 
52 

83*7 
63*3 
83*9 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

5  8*8 
3  33*3 
2  4.2 

52 
6 
46 

91.2 
66.7 
95*8 

2 
\ 
1 

5.3 
14.3 
3.2 

9  23*7 
4  57*1 
,  5  16*1 

29  76*3 
3  42*9 
26  83*9 

0 
0 
0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

50  98*0 
25  100*0 
25     96*2  , 

0 
0 
0 

.0 
.0 

.0 

0 
0 

0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

9  4.4 
2      3. 4 
7  4.6 

103 
13'  . 

94.6 
96.6 
9J.8 

0 
0 
0 

.0 

♦  0 

♦  0 

13  16.0 
11  29.' 

68 
26 
42 

8**  ft 

70.3 
95*5 

0 
0 
0 

.0 

♦c 

1  2*2 

0  *o 

1  5*3 

43  93*5 
27  1CC.0 
lo  84*2 

0 
0 

o  - 

♦  0 
.0 

•  0 

2  6*5 
'   1  7*7 
1  5*6 

29 
12 
17 

93.  5 
92*3 
94*4 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

7  8*4 
1  3*2 
6  11*5 

76 
3C 
46 

91*6 
96*8 
88*5 

v  1 

0 

1 

1.0 
.0 
1.4 

8  7*6 
4  12*9 
4  5*4 

96 
27 

69- 

91*4 
87*1 
93*2 

9 
2 
7 

♦  6 
*4 
.8 

326  22*9 
157  29*0 
169  19*1 

lfQ06 
365 
701 

76*2' 

71.0 

79.4 

0 
0 
0 

.0 
.0 
♦  0 

3  13*0 
2  14*3 
1  11*1 

20 
12 
8 

87.0 
85.7 
88.9 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

4  14*3 
2  18.2 
*    2  11*8 

23 
6 
15 

82.1 
72.7 
88.2 

0 
0 
0 

.0 
.0 
♦  0 

7  13.7 
4  16.0 
3     1 1.  5 

43 

20 
23 

84.3 
8C.0 
8E.5 

30" 
9 
21 

6.2 
4.7 
7.2 

3*  7,8 
'   12  6.2 
26  8*9 

447 
181 

266 

92.2' 

93*8 

91*1 

0 
0 

0 

.0 
.0 
.0 

0  *0 
0  *0 
0  *Q 

6 
0 
6 

100*0 
♦  0 
100.0 

7 
4 

3 

6.3 
8.2 
4.8 

»     '17  15*3 
#          9  1*8*4 
8  12*9 

94 

*  40 
54 

84*7 
81*6 
81*1 

6 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 

•  *0 

0  *0 
0  *0 

.  o  *o 

't 

2 
2 

\  0 

100*0 
1CC.0 

o  *0 

NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 

.  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

q 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  .0 

0 

•  0 

i 

2  .0 

0 

.  *° 

1* 

3.8 

2 

1.0 

0 

•  0 

2 

1.4 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

4*3 

0 

•0 

2 

1C.5 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

.0 

0 

♦  0 

1 

1.0 

0 

.0 

1 

1.4 

> 

13 

.9 

0 

.0 

13 

1.5 

0 

.0 

0 

♦0 

>  0 

.0 

1 

3.6 

,1 

0 


9.1 

.<0 


2.0 
•  0 


•  0 

•  0 
•0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 


28 
16 
12 

21 
12 
9 

66 

24 
62 

57 
9 
48 

36 
7 
31 

51 
25 
26 

204 
58 
146 

81 
37 


46 
2.7 
19 

31 
13 
16 

83 
31 
52 

105 
31 
74 


,425 
542 
883 


231 
14 
9 

*28 
11 
17 


51 
25 
26 


485 
193 

2JJ2 

6- 

0 

6 

111 
49 

62 

2 
2 
0 


ERLC 


1024 


1020 


s 


TABLE  TOTAL  BACHaOR'S  DEGREES  FOR  WUOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HlGHf*  EDUCATION  BY  RACE, 
f*OLt  iui«v       n  iiifilCITV?  A  NO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  IftOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


BLACK  ASIAN  CR 

NCN^HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


SOCIAL  SCIENCES  C22C0I 
ARIZONA 


AZ    UNIVERSITY  0.  ARIZONA 

TOTAL                 3  .8 

FEMALE                2'  1.2 

MALE                1  .5 

AZ         STATE  TOTALS  C 

TOTAL             -11  1?1 

FEMALE                5  1*2 

MALE                6  1.1 


4  1.1 

2  1.2 

2  1.0 

5  INSTITUTIONS! 

13  1.4 

6  1.5 

7  1.3  ' 


ARKANSAS 


-  V 


AR  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MILE 

CALIFORNIA 


TGTALS 
4 
1 

3 


17 


.7 

♦  4 

•  8 


INST  IT UT  IONS) 
122  20.1 


CA    AZUSA  PACIFIC  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE*       x       0  .0 
m  L£        ^      0  .0 


45 
77 


.0 

•  0 

•  0 


1.4 

2.4 
♦5 


•6 
1.2 
.2 


AR    ARKANSAS  BAPTIST  CULLt^t 

.0 

TOTAL                 0  .0 

37 

88.1 

0 

FEMALE                *0  .0 

6  100.0 

o 

♦  0 

MALE                 0  .0 

29 

65.3 

o 

♦■o 

AR     MRANMi  LULL  tut 

,  TQT&L                     0  .0 

0 

.  0 

o 

♦0 

FEMALE    %            0  .0 

0 

.0 

o 

♦  0 

%MALE                 0  .0 

0 

.0 

o 

♦  0 

AR    ARKANSAS   STATE  U  HA  IN  LAW 

TOTAL                 0  •° 

14 

17.7 

o 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

6 

19*4  "* 

o 

.0 

MALE                 Q.  .0 

6 

16.  7 

o 

.0 

AR    ARKANSAS  TECH  UNIVEKSIIT 

TOTAL                 1      2. 5 

2 

*  n 

5.U  _ 

o 

♦0 

FEMALE                0  .0 

1 

o 

♦  0 

MALE                 1  4.3 

1 

4.3 

o 

♦  0 

AR    COLLEGE  OF  THE  OZARKS 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0  } 

o 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

0 

.  0 

o 

♦0 

.MALE                 0  .0^ 
AR  '"HAROING  COLLEGE  MAIN  CAM 

0 

.  0 

o 

.0 

TOTAL                  1      6.3  / 

0 

.0  • 

o 

♦  0 

FEMALE                0    '  .0 

0 

.0 

o 

5* 

.0 

MALE                 1  7.7 

0 

.0 

.0 

AR   HENDERSON'ST  university 

17.6  3 

TOTAL                 Q  .0 

6 

o 

.0 

FEMALE                0  .0 

5 

41.7 

o 

♦0 

%  MALE                0  .0 

1 

4.  5 

o 

.  0 

AR'   HENDRIX  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

i  0 

♦  0 

o 

♦  0 

MALE  •              0  .0 

0 

'  .0 

o 

♦  0 

AR    JOHN  BROUN  UNIVERSITY 

TOTAL        „        0  *  .0 

0 

.0 

o 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

o 

♦  0 

AR    OUACHITA  8APT  UNIVERSITY 

7\»7 

TflTAl  /i                      fl            .  0 
IUI AL  v.                    V           ♦  v 

3 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

3 

12.5 

0 

•  0 

AR    PHILANDER  SMITH  COLLEGE 

*  TOTAL                0  .0 

5 

83.3 

0 

.c 

FEMALE                 0  .0 

3 

100.0 

0 

.0 

MALE       i          0  .0 

2 

66.7 

0  . 

•  0 

AR    STHN  ARK  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0 

A 

14.3 

0 

•  0 

FEMALE                0  *3 

1 

8.3 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

3 

18.8 

0 

•  0 

AR    U  OF  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 1  1.0 

2 

2.0  ., 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

1 

2.6 

0 

•  0 

MALE                 1  1*7 

1 

1.7 

0 

•  0 

AR    U  OF  ARK  AT  LITTLE  ROCK 

TOTAL                 1  1.3 

9 

11.5 

0 

•  0 

FEMALE  *              1  2.9 

6 

17.1 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

3 

7.0 

0 

.0 

AR    U  OF  ARKANSAS-MONT  I CELLO 

2  5.0 

TOTAL                 0  .0 

2 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

1 

25.0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

1 

25.0 

0 

.0 

AR    P  0?  ARKANSAS  PINE  BLUFF 

TOTAL                 0  .3 

33 

89.2 

0 

♦0 

FEMALE                0  .0 

11 

91.7 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

22 

88.0 

0 

•  0 

AR    U  OF  CENTRAL  ARKANSAS 

TOTAL                 0  .0 

5 

10*2 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

2 

7.4 

0 

.0 

MALE                0  .0 

3 

13.6 

0 

•  0 

14.3 
•  0 
50.0 


23  6.4 
15  9.0 
8  4.2 


60  6.2 
28  6.8 
32  S.6 


\0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

♦  0 
.0 
V 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0* 
.0 
.0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

.0 
•0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 

.0* 

♦  0 

1.3 
.0 
2.3 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
♦0 
.0 


♦0 
.0 
♦  0 


35 

9.8 

317 

88*5 

23 

13*9 

142 

85*5 

12 

6*3 

175 

51*1 

90 

$.4 

666 

90*0 

44 

10.7 

365 

89*0 

46 

8*3 

501 

90*8 

37 

86*1 

5 

11*9 

8  100.0 

0 

*0 

29 

85*3 

5 

J4.7 

0 

♦  0 

5 

10C*0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

.0, 

4 

1CC.0 

14 

17.7 

65 

82*3 

6 

19.4 

25 

8C*6 

8 

16.7 

tO 

83*3 

7.5 

37 

92*5 

5.9 

16 

94*1 

2 

8.7 

21 

91*3 

0 

.0 

9 

1CC.0 

0 

.0 

3 

1CC.0 

0 

.0 

6 

103*0 

1 

6.3 

15 

93*8 

0 

.0 

3 

100*0 

1 

7.7 

12 

52*3 

6 

17*6 

28 

82*4 

5 

41*7 

7 

56*3 

1 

4*5 

21 

95*5 

0 

*0 

35 

1CC.0 

0 

*0 

17 

100*0 

0 

*0 

18 

10C*0 

0 

*o 

3 

100*0 

0 

.0 

2 

1CC*0 

0 

.0 

1 

100*0 

7*7 
♦  0 
12*5 


5  83*3 

3  100*0 

2  66*7 

4  14.3 
1  8*3 

3  13.8 


3 
1 

2 

11 
7 
4 


2 
1 
1 

33 
11 

22 

5 
3 


3.  1 
t*6 
3.4 

14.1 
20.0 
5.3 

2  5.0 
25.0 
25.0 

89*2 
91*7 
88*C 

10*2 
7*4 
13*6 


127 

46 
81 


21*0 
19*1 

22*2 


1  14*3 

0  *0 

1  SCO 


36  92*3 
15  100*0 
21  87*5 


0 
0 
0 

<  24 
11 
13 

94 
38 
56 

66 
28 

38 

6 
3 
3 

2 
1 
1 


♦  0 
.0 
.0 

85*7 
91*7 
81*3 

95*9 
97*4 
94*9 

84*6 
80*0 
£8*4 

'  75*0 
75*0 
75*0 

5.4 
8.3 
4.0 


44  89*8 
25  52*6 
19tt'  86*4 

4/4  ^8*2 
195  •  80*9 
279  76*^ 


6  85*7 
5  100*0 
1  5C*0 


6 

1*7 

1 

•6 

5 

2*6 

6 

•  6 

1  , 

*2 

5 

♦9 

o 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

r° 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

^  <J 

0 

.0 

o. 

.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

'0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

Q 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

Q 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

*  0 

0 

*o 

0 

♦  0 

16.7 

I 

♦  0 

1 

33*3 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.0 

0 

.0 

1 

1*7 

1 

1.3 

0 

•  0 

1 

2.3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

n 

•  0 

2 

5*4 

0 

♦  0 

2 

8.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

•  8 

0 

.0 

5 

1.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

358 
166 
192 


962 
410 
552 


42 
6 
34 

5 
1 

4 

79 

31 
48 

40 
17 

23 

9 
3 
6 

16 
3 
13 

34 
12 
22 

35 
17 
18 

3 
2 
1 

39 
15 
24 

6 
3 
3 

28 
12 
16 

<98 
39 
59 

78 
35 
43 

8 
4 
4 

37 
12 

25 

49 
27 
22 


6.06 
241 
365 
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7  ABLE  6-    TOTAL  BACHELOR'S    DECREES  FOR  MAJOR  Flf LO  CfNf ERREO  BY  I^TITUTimS  OF  HIGHER  EDUCATION  SY  MCE. 
°  ^*  ETHNICITY.  AND  SEXI  ,  INSTITUTION  ANO  STATE  1«HW 


AHtR  I  CAN  INDIAN 
ALASKAN  NAT  WE 

NUMBER  I 

i 

SOCIAL  SCIENCES  (22001 


0».ACK  ASIAN  OR  > 

N^VHlSPANlC  PACtfIC  ISLANQER 


NUMBER 


CALIFORNIA 

CA    BE  TMANV  BI«LE  COLLEGE 
♦  0 
.0 
.0 


707  AL  0 
FEMALE  0 
a     HALE  0 
CA    81  OLA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALt  0  .0 

KALE  0  .0 

CA    CAL  BAPTI ST  COLLEGE 
*    T07AL\  0  .0 

FEMALE  0  ,0 

MALE  ,  0  .0 

CA    CAL  iNS7  OF  TECHNOLOGY 
T07AL  0  .0 

FEMALE  o  .0 

MALE    .  0  .0 

CA    CAL  LU7HER4N  COLLEGE 
T07AL  0    "  .0 

F6MALE  0    .  .0 

m  LE  -0  .0 

CA    CAL  S7  COLLEGE-BAKERSFLD 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


6  16*7 
4  22*2 
2  11.1 


CA    CAL   S7ATE  C-SN  6ERNARDIND 


7C7AL 
FEMALt 
MALE 


•  7, 

♦  0 
1.2 


•  CA    CAL  ST  COLLEGE- S 7 AN  I SLAUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1.6 
1*6 
1.4 


CA    CAL  POLY  S7  U-SN  LUIS  08 
TOTAL  2  U4 

FEMALE  1  1.4 

MALE  1  1** 

CA    CAL  STA7E  POLY  U-POMONA, 
T07  4L  1  *9 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  1.5 

CA    CAL,  S7A7E  U-CHICO 
TuTAL  1  *5 

FEMALE  1  U3 

MALE  0  .0 

CA    CAL  S7A7E  iFDOHMGJEZ  HLS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


2  .  1.2 
1  1.2 
1  1.3 


CA    CAL   S7ATE  U-FRESNO 


TOTAL 
FEMALE 
MA  Lc 


5  2.1 

2  2.* 

3  1.9 


CA    CAL  STA7E  U- FULLER  TON 


TOT  4L 
FcMALE 
HALS 


.6 
.6 
1.0 


CA    CAL   STATE  U-MAYKAftO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


2  4*1 
1  1.4 
1  1.0 


CA    CAL  STA7E  U-LONG  8EACH 


TOTAL 
FEMALE 
"ALe 


5  1.2 

2  1.1 

3  1.4 


CA    CAL  S7A7E  U-LOS  AN'iELES 


TOTAL 
FS-ALE 
MALE 


5  1.7 

2  1.4 

3  2.1 


CA    CAL  S7A7E  U-NORTMftiOGE 


TOTAL 
FEMA  L  E 
MALE 


12  2.7 
7  3*6 
5  1.9 


CA    CAL   STA7E  L*- SACRAMENTO 


ror  u 

FEMALE 
MALE 


CA    HJM30L0T  STATE  U 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


1.3 
1.0 
1.5 

.3 
2.3 
•  0 


CA    SA'J  DIEGO  STATE  U 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
CA    SAN  FRANCISCO  STATE  U 

70TAL  6  1.4 

FEMALE  5  2.3 

MALE  1  .5 


0 
0 
0 

0  . 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

2 

1 
1 

22 
9 
13 


1 
7 

2 
1 
1 

2 
1 

4 
1 

3 

69 
39 

30 


1.7 
2.0 
1.5 

1.8 
1.3 
2.1 

42.9 
47.0 
38.5 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


.0 

0 

A 

.  w 

o 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

♦  3 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

2 

T  T 

c  .  1 

2 

2.7 

•  0 

1 

3.7 

1 

3.7 

•  0 

-  1 

2.1 

1 

*  2.1 

.0 

rt 

v 

♦0 

♦  0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

•0 

0 

•  0 

0 

'♦0 

.0 

0 

.  0 

o 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

.♦0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

4.8 

0 

•  0 

0 

•0 

•  0 

0 

.c 

0 

•  0 

7.7 

0 

.0 

0 

r° 

5.6 

0 

,  .0 

3 

8.3 

5.6 

0 

.0 

3 

16.7 

5.6 

o 

.0 

0 

.0 

15.3 

1 

.7 

27 

10.4 

14.6 

0 

•  0 

12 

19.7 

15.1 

1 

1.2 

15 

17.4 

6.3 

4 

3.1 

13 

10.2 

l.a 

1 

1.8 

5 

\e.9 

9.7 

3 

'4.2 

8 

n.i 

1.4 

.4 

2.8 

5 

3.5 

1.4 
4.3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  9 
1.3 

•  7 

3.7 
2.4 
3.  1 


14 

5.8 

13 

5.4 

9 

10.6 

2 

2.4 

5 

3.2 

\ 

11 

7  . 1 

9 

2.4 

a 

2.  1 

3 

1.7 

7 

4.0 

6 

3.0 

1 

•  5 

25 

14.4 

? 

4.0 

10 

13.9 

2 

2.8 

15 

14.7 

5 

4.9 

24 

5<9 

25 

6.1 

10 

5.3 

12 

6.4 

14 

6.3 

,  13 

5.9 

51  ' 

17.6 

15 

5.2 

31 

21.7 

9 

6.3 

20 

13.7 

6 

4.1 

25 

5.6 

18 

4.0 

12 

6.3 

6 

3.1 

13 

5.0 

12 

4.7 

18 

7.6 

5 

2.  1 

8 

8.0 

1 

1.0 

10 

7.4 

4 

2.9 

1 

•8 

4 

3.2 

1 

2.0 

1 

2.0 

^° 

•0 

3 

4.  1 

15 

3.5 

12 

2.8 

7 

4.1 

4 

2.4 

8 

3.1 

8 

3*1 

43 

9.9 

36 

e.*8 

19 

8*6 

20 

9.1 

24 

11.2 

18 

8.4 

1 

7 

13 
3 
10 

11 

6 
5 


7.0 
2.0 
10.6 

5.9 
3.9 
6.9 

6.8 
7.2 
6.4 


36  15.0 

9  10.6 

27  17.4 

48  12.7 

19  10.8 

^29  14.4 


11 
1 

10 

32! — 
12 
20 

94 
43 
51 

37 
14 

23 

6 
1 
5 

2 
0 
2 

21 
6 
15 

32 
17 
15 


TOTAL. 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

f 


NON-RE  SI  0EN7 
'  ALIEN 


TOTAL 


6.3 
1.4 
9.8 

7.8 
6.4 
9.0 

32.5 
30.1 
34.9 

8.2 
7.3 
8.9 

2.5 
1.0 
3.7 

1.6 
•  0 
2.7 

4.9 
3.5 
5.6 

7.4 
7.7 
7.0 


o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

'  5.3 

2 

'  7.4 

2 

4.2 

0 

•  0 

0 

.( 

c 

•  c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.8 

0 

•  0 

1 

7.7 

11 

30.6 

8 

44.4 

3 

16.7 

51 

/ 34.7 

21 

34.4 

30 

34.9 

27 
8 
19 

13 
6 
7 


11 

2 
9 


21.1 
14.3 
26.4 

9.0 
8.  1 
10.0 

9.6 
4.1 
13.6 


20  9.0 
6  7.8 
14  9.7 


88 
48 
40 

68 

22 
46 

68 

30 
38 

45 
14 
31 

86 
36 
50 


54.7 
57.8 
51.3 

28.3 
25.9 
29.7 

18.0 
17.0 
18.9 

25.9 
19.4 
3C.4 

21.1 
19.3 
22.6 


165  57.1 
85  59.4 
80  54.8 


92 
39 
53 

32 
11 
21 


3 
5 

48 
17 
31 

119 
61 
58 


2C.4' 
20.3 
20.5 

13.6 
11.0 
15.4 

6.5 
6.0 
6.8 

1  1.2 
10.0 
11.9 

27.4 
27.7 

2  7.1 


8ER  t 

NUMBER 

/ 

• 

* 

7  100.0 

0 

•  0 

7 

0  .0 

0 

ft 

o 

7  1CC.0 

0 

n 
«u 

7 

70     93  »3 

1 

1.3 

75 

25  92.6 

0 

.  0 

27 

45  93.8 

1 

2.1 

4B 

7  100.0 

0 

♦  o  1 

7  { 

3  lOtf.O 

0 

«u 

3 

4  100.0 

0 

A 
.  U 

4 

2  100.0 

0 

♦0  ^ 

Z 

0  .0 

0 

.  0 

Q 

2  1 00 . 0 

0 

A 

.  u 

20  95.2 

0 

•  0 

21  x 

8  1.00.0 

0 

A 

♦  u 

0  > 

12  92.3 

0 

.  0 

25  69.4 

0 

•  0 

36  . 

1 0    55. 6 

0 

A 

.  u 

ID 

15  83.3 

0 

A 

♦  u 

1 8 

93  63.3 

3  . 

2.6 

*  147 

40  65.6 

0 

.0 

0  1 

53  61.6 

3 

3.5 

DO 

101  78.9 

0 

.0  , 

128 

48  85.7 

0 

.  0 

□  *»/. 

53  73.6 

0 

.0 

7  72 

130  90.3 

1 

♦  7 

144 

68  91.9 

0 

.0 

74 

62     88.6  s 

1 

1.4 

70 

96  83.5 

8 

7.0 

115 

44  89.8 

3 

6.  1 

52  78.8 

5 

/  .  6 

66 

197  88.7 

5 

2.3 

222 

69  89.6 

2 

2.6 

77 

128  88.3 

3 

2.1 

1 45 

73  45.3 

0 

•0 

161 

35  42.2 

0 

.  0 

K  63 

38  48.7 

0 

.0 

78 

170  70.8* 

2 

•  8 

240 

62  72.9 

L 

1.2 

85 ' 

108    69. 7 

1 

.6 

133 

305  80.9 

4 

1.1 

> 

377 

145  82.4 

1 

.6 

1 76 

160  79.6 

3 

1.5 

£Vl 

120  69.0 

9 

5.2 

174 

55  76.4 

3 

4.2 

72 

«5  63.7, 

6 

5  «r9 

1  f!7 
1  U£ 

315  77.2 

7 

1.7 

498 

149  79.7 

2  1 

1.  1 

1 87 

166  75.1 

5 

2.3 

,221 

120  41.5 

4 

1.4 

289 

57  39.9 

1 

.7 

1 43 

63  43.2 

3 

2.1 

1 46 

352  78.2 

6 

O 

1.3 

4  50 

151  78.6 

2 

1.0 

1  T£ 

201  77.9 

4 

1  .6 

7  5« 
C  3" 

199  84.3 

5 

.  2.1 

236 

88  88.0 

1 

1.0 

1 00 

111  81.6 

4 

2*9 

136 

114  91.9 

2 

1.6 

124 

47  94.0 

0 

•  0 

50 

67  90.5 

2 

2.7 

74 

379  88.1' 

3 

.7 

430 

151  88.8 

2 

1.2 

170 

228  87.7 

1 

•  4 

260 

301  69.4 

14 

,  3.2 

434 

152  69.1 

7 

3.2 

220 

149  69.6 

7 

3.3 

21* 
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TAftLE  *♦  TOTAL  BACHELOR'S  DEGREES  FOR  MUM  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  DfjllGHER  E0UCAT10N  6V  RACE, 
^  ETHNICITY*  A NO  SEXJ     INSTITUTION  AND  STATE  l«7B-lf71 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


«LACK  ASIAN  OR- 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


MITE 
NON-HI  SPA  NIC 


KCK-RESIOENT 
ALI  EN 


-SOCIAL  SCIENCES  C22C0) 

CALIFORNIA 

r* 

CA    SAN  JOSE  STATE  U 

TOTAL  5  1*4 

FEMALE  4  2.* 

MALE        v        1  .5 
CA    SONOMA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  1  .8 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  1*6 

CA    CHAPMAN  COLLEGt 

TOTAL  1  .6 

FEMALE  1  2*4 

MALE  0  .0 

CA    CLAREMONT  MEN'S  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEHAL€  *  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    PI  TIER  COLLEGE  ^s. 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    POMONA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

>4AALE  0  .0 

CA    SCRIPPS  COLLEGE 

TOTAL  "0  .0 

FEMALE.  0  .0 

HAL*  0  .0 

CA    COLLEGE  OF  NOTRE  DANE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    DOMINICAN  C  Of  SAN  RAFAEL 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ■    0  .0 

MALE  0  .0 

CA    FRESNO  PACIFIC  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    GOLOEN  GATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    HOLY  NAMES  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    IMMACULATE  HEART  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    JOHN  F  KENNt'OY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA     LINCOLN  UNIVERSITY 
TOTAL         x        0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    L3MA  LINDA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    *  0  .0 

CA    LOS  ANGELES  BAPt  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    LOYOLA  MARYMOUNT  U 
TOTAL  I 
FEMALE  I  2*0 

MALE  0  .0 

CA    MILLS  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CA    MNTREY  INST  FORCN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CA  MOUNT 
TOTAL 
FEMALE 
MILE 
CA  OCCIOENTAL 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


8—: 


.0 
.0 
•  0 

STUDIES 

•r  \ 

<P""-  *o 
SNT  MARY'S  COLLEGE 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
COLLEGE 
0  .0 
0  .0< 
0  .0 


cn 
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X 
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• 
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10 
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0. 
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.0 
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5 
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3 
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3 
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3 
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2 
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1 

( 
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2 
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I 

A.  3 
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.0 

0 

.0 

0 

•  0 
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o 
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0 
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o 
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o 
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♦0 
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o 

.0 
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.0 

o 
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FEMALE---  0  .0 

MACE  0  .0 
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TOTAL  0  -0 
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MALE  *     0  .0 
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.MALE   -  •  0  .0 
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MALE  0  .0- 
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TAILS  6.    TOTAL  §ACHELOR*S    OECREES  FO*  NAJOR  FIELO  CONFEMEO  BY  INSTITUTIONS  Of j  HIGHER  E?UCATION  BY  RACE. 
ETHNICITY,  A  NO  SEX*     INSTITUTION  ANC  STATE  1*78-1979 
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TOTAL 
MINORITY 
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NUMBER 
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TOTAL 
NUMBER 
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CA    U  OF  SAN  FRANCISCO 
TOTAL  *  1  1.0 

FEMALE  1  2.4 

MALE      "  0       .0  , 

CA    UNIVERSITY  OF  SANTA  CLARA 
TOTAL  1  *6 

FEMALE.  0  .0 

MALE  '1  1-1 

CA    U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 


TOTAL  3 
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TOTAL  1 
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21.2 

73 

7C.2 

9 

8.7 

16 

39.0 

25 

61.0 

0 

•  0 

6 

9.5 

46 

76.2 

9 

14.3 

16 

9.0 

157 

88.7 

4 

2.3 

4 

4.8 

78 

94.0 

1 

1.2 

12 

12.8 

7<5 

84.0 

3 

3.2 

b? 

2  7.8 

167 

68.2 

10 

4.1 

33 

34.7 

61 

64.2 

1 

1.1 

35 

23.3 

106 

70.7 

9 

6.0 

6 

10.0 

j  + 

90.0 

0 

.0 

3 

12.5 

21 

87.5 

0 

.0 

3 

8.3 

33 

91.7 

0 

.0 

20.3 

46 

78.0 

1 

1.7 

1- 

10.5 

17 

89.5 

0 

.0 

10 

25.0 

29 

72.5 

1 

2.5 

2t259  ld.a 
1,020  19.3 
1,230  18.4 


9,464  79.0 
4,168  79.1 
5,276  76.9 


264 
87 
171 


2.2 
1.6 
2.6 


104 
41 

63 

177 

83 
9'. 

245 
95r  - 
15C 

60 
24 
36 

59  \ 

40 


11,978 
5,295 
6,683 


COLORADO 


CO    AOAMS  STATE  CCLLEGc 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                 0  .0 
MALE                 0  .0 

0 
0 
0 

.3 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

10 
3 
7 

24.4 
17.6 
29.2 

10 

3 

v  7 

24.4 
17.6 
29.2 

3 1 
14 
17 

75.6 
82.4 
7C.8 

5 
0 
0 

•  0 
.3 
.0 

41 
17 

24 

CO    COLORADO  CCLLEGE 

TOTAL                 0  .0 
FEMtLE                 0  .0 
MALE                 0  .0 

3 
1 

2 

2.2 
1.5 
2.9 

2 
1 
1 

*1.5 
1.5 
1.5 

4 
4 

0 

2.9 
5.9 
.3 

9 

6 
3 

6.6 
6.  8 
4.4 

127 
62 
65 

93  .4 
SI. 2 
95.6 

o 

0 

.0 
.0 
.0 

136 
68 
66 

CC    COLORADO  STATE  UNIVERSITY 

.6 
.0 
1.2 

1 
1 

0 

.6 
1.4 
.0 

1.3 
1.4 
1.2 

4 
2 
2 

2.5 
2.7 
2.4 

1 53 

16.  8 

I 

•  6 

158 

.  TOTAL                 0  .0 
FEMALE                 0  .0 
MALE                 0  .0 

1 
0 
1 

2 
1 
1 

71 

82 

95.9 
97.6 

1 

0 

1.4 
.0 

74 
84 

CO    COLO  TECHNICAL  COLLEGE 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

Q 

0 

0 

,Q 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

TOTAL                 0  .0 
FEMALE                0  .3 
MALE                 0  .0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

c 

.0 
.3 

.0 

.0 

0 
2 

.0 
IOC. 3 

0 

0 

.0 
.0 

0 
2 

CO    CO!  CRAOO  »*  CM  EN'S  COLLEGE 
TOTAL                 0  .0 
•FEMALE                 0  .0 
HALE                0  .0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 

c 

0 

.0 
.0 
.0 

1 
1 

0 

12.5 
12.5 
.0 

1 
1 

0 

12.5 
12.5 
.0 

7 
7 
0 

e7,5 

87.5 
.0 

0 

c 

0 

.0 
.0 
.0 

8 

3 
0 

CO    FDR T  LEWI S  COLLEGE 

3.7 

0 

„  .0 
.0 
.3 

1 

c 

3.7 
.0 

26 

96.3 

0 

.0 

27 

TOTAL                 0  .0 

1 

0 

.0 

0 

5 

10C.C 

0 

.0 

5 

FEMALE                0  .0 
MAlE                 0  .0 

0 

1 

•0 
4.5 

0 
0 

.0 
.0 

0 

1 

4.5 

21 

95.5 

c 

.0 

22 

CC    LORETTO  HEIGHTS  COLLEGE 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                 C  .0 
KALE                 0  .3 

1 
1 

0 

20.0 
20.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

1 
1 

0 

2C.C 
20.0 
.0 

4 
4 

0 

80.0 
80.0 
.0 

0 
0 

.0 
.0 
.0 

5 
-  5 
0 

CO    METROPOLITAN  ST  COLLEGE 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                0  .0 
MALE                 0  .0 

8 
5 
3 

6.1 
6.6 
5.4 

3 
2 

\  1 

2.3 
2.6 
1.8 

12 
7 
5 

9.1 
9.2 
6.9 

23 
14 
9 

17.4 
18.4 
16.1 

109 
62 
47 

82.6 
81.6 
63.9 

0 

0 
0 

.0 
.0 
.0 

13: 

76 
56 

CC    REGIS  COLLEGE 

TOT Ac                 0  .0 
FEMALE                 0  .0 
MALE                0  .0 

3 
1 

2 

20.0 
14.3 
25.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

1 

0 

1 

6.7 
•0 
12.5 

4 
1 
3 

26.7 
14.3 
37.5 

11 

6 
5 

73.3 
85.7 
62.5 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

15 
7 
8 

CO    ^OCkMONT  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 
FEMALE                0  .0 
HALE                 0  .0 

0 
0 
3 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
C 
0 

0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

2 

1 
1 

100.0 
100.0 
10C.C 

2 
1 

t 

CC    SAINT  THOMAS  SEMINARY 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                0  .0 
HALE                0  .0 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

0 

c 

0 

.0 
.0 
.0 

1 

0 

1 

20.0 
•0 
20.0 

1 

0 

1 

2C.0 
•0 
20.  C 

4 

0 
4 

80.0 
•0 
80.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•0 

5 
0 
5 

CO    U  OF  COLORADO  AT  BOULUER 
TOTAL                 3  .6 
r-EHALE                2  -9 
MALE  1 

6 

4 
2 

1.2 
1.9 
.7 

6 

7 
1 

1.6 
3.3 
.4 

16 

6 
12 

3.7 
2.8 
4.4 

35 
19 
16 

7.2 
8.  8 
5.9 

448 
195 

253 

92.0 
9C.7 
93.0 

4 

1 

3 

.8 
.5 

1.1 

4d7 
215 

272 

CO    U  CF  CCLO  COLC  SPRINGS 
TOTAL                 C  .0 
FEMALE                 0  .0 
MALE                0  .0 

3 
2 
1 

4.4 
6.0 

2.3 

2 
I 
1 

2.9 
4.0 
2.3 

4 
2 
2 

5.9 
8.0 
4.7 

9 
5 
4 

13.2 
20.0 
9.3 

59 
20 
39 

C6.8 
80.0 
9C.7 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

68 
25 
43 

CO    U  0F\  COLO  AT  OENVER 

5 

4.6 

.0 
.0 
.0 

6 

5.5 
4.7 

6.* 

13 

11.9 

96 

88.1 

0 

.0 

109 

TOTAL                 2  1.8 

0 
0 
0 

6 

9  - 
15.6 

58 

90.6 

0 

.0 

64 

F£*LE                 1  1-6 
MALE                 1  2.2 

2 
3 

3.1 
6.7 

3 
3 

7 

38 

84.4 

0 

.0 

45 

fO    UNIVERSITY  OF  OENVER 
TOTAL                1  .8 
FEMALE                0  .0 
MALE                 1  1-5 

4 

2 
2 

3.2 
3.5 
2.9 

1 

0 

1 

.8 
.0 
1.5 

*  2 
1 
1 

i.6 
1.6 
1.5 

8 
3 
5 

6.4 
5.3 
7.4 

117 

54 
63 

93.6 
94.7 
92.6 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

125 

57 
68 

ERIC 


1025 


1029 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR*  S    DEGREES  ?OR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATIUN  BY  RACE, 
\  ETHNICITYi  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


.NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  #• 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


MIITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCh-RcS  I  OEM 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


SOCIAL   SCIENCES  I22C0) 
COLORADO 

CO    U  CF  NORTHERN  CCLCAACC 

TOTAL  1        .6  "  3  2.5 

FEMALE  0         .0  0  .0 

HALE  1       1.3  3  3.9 

CC    *J  GF  SOUTHERN  COLOUQO 

'  TCTAL  0        .0  7  6.5 

FEMALE  0        .0  3  7.5 

MALE  0        .0  4  5.9 

CO    ME  STERN  ST  CClL'EGc  CCLC 

TOTAL  0        .0  1  2.0 

FEMALE  0        .0  1  4.5 

MALE  0        .0  0  .0 


cc       state  totals  i 

TCTAL                  7  .4 

FEMALE                 3  .4 

.MALE                4  .5 


18 


INSTITUTIONS) 
46  2.9 
22  3.0 
2*  2.8 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.C 
.0 


17  1.1 
12  1.6 
5  .6 


3 

2.5 

7 

5.8 

111 

92.5 

2 

1 

2.3 

1 

2.3 

43 

97.7 

0 

2 

2.6 

6  * 

7.9 

68 

69.5 

2 

26 

24.1 

33 

30.6 

71 

65.7 

4 

12 

30.0 

15 

37.5 

25 

62.5 

;  o 

1* 

20.6 

18 

26.5 

46 

6  7.6 

4 

1 

2.0 

2 

4.1 

47 

95.9 

0 

0 

.0 

1 

4.5 

21 

95.5 

0 

1 

3.7 

1 

3.7 

26 

96.3 

0 

91 

5.7 

161 

1C.  1 

It  423 

89.1 

13 

41 

5.6 

78 

10.7 

64  7 

68.9 

3 

50 

5.8 

83 

9.6 

776 

89.3 

10 

1.7 

.0 
2.6 

3.7 
.0 
5.9 

.0 
.0 
.0 


.8 
.4 
1.2 


120 
44 
76 

106 

40 
68 


40 
22 
27 


i  597 
728 
669 


CCNNEC  TICUT 


CT    ALBERTUS  MAGNUS  COLLEGE 

TCTAL                  0  .3 

1 

8  .3- 

FcM*LE    ^m,        C  .0 
KALE   ™?        3  .0 

1 

a. 3 

0 

.0 

CT    AM tHUR ST  COLLEGE 

TCTAL                  C  .3 

I 

14.3 

FEMALE                 0  .0 

1 

14.3 

mtc              c  .0 

0 

•0 

CT    CENTRAL  CONN  ST  COLLEGE  * 

TOTAL                  0  .3 

7 

FEMALE  .               C  .0 

6 

MALE                   0  .0 

1 

ct  connecticjt  college 

TOTAL                  C  .3 

3  ! 

2.1 

FEMALE                 0  .3 

2 

3.2 

MA  1.6                  3  .3 

1  1 

1.2 

CT    EASTERN  CONN  ST  COLLEGE 

i 

TCT  AL     *             0  .3 

4.0 

FEMALE                 0        .0  / 

4.1 

MALE                 0        .3  \ 

CT     FAIRFIELD  LNIVERSITV 

NT 

TOTAL                   0  -0 

1 

FEMALE                 0  .3 

1 

2.3 

MALE                   0  .0 

0 

.0 

CT     *OL/  APOSTLES  CCLLcGE 

.3 

TCTAL                  C  .3 

0 

FEMALE                 v  .0 

3 

„d 

MALE                  0  .3 

0 

.0 

CT     OJISNIPUC  COLLEGE 

TOTAL                   C  .0 

c 

.0 

FEMALE                  0  .3 

0 

.0 

MALE                  3  .3 

0 

.0 

CT     SACREO  HEART  UNIVERSITY 

TC"AL                  0  .3 

0 

.3 

FEMALE                 C  .0 

0 

.0 

HALE              /O  .3 
CT     SAINT  JOSEPH  CCLLEoE 

0 

.3 

TCTAL  0 

0 

•  c 

FE**A  Lc              .0  .) 

0 

.c 

>*Lc                 C  .0 

0 

.0 

CT    SOUTHERN  CONN  ST  COLLEGE 

TCTAL                 1  .6 

4.3 

FEMALE                 0  .3 

7.7 

MALE                 1  .9 

1.9 

CT     TRINITY  COLLEGE 

—       iCTAt                 3  .3 

2.6 

FEMALE                 3  .3 

4.0 

MACS                  C  .3 

1.9 

.0 
.3 
.0 


CT    U^NERSITr  OF  BRIOGEPORT 
TOTAL  3  .3 

FEMALE  3  .0 

MALE  .3 
CT    UNIVERSITY  CF  CONNECTICUT 
TOTAL  1  .3 

FEMALE  1  .7 

MALE  C  .0 

CT    UNIVERSITY  OF  HARTFORO 
TuTAL  0  .3 

FEMALE  3  .0 

*ALE  3  .3 

CT     UNIVERSITY  OF  Ntw  HAVEN 

TCT  AL  3.3 
.   FEMALE  0  «o 

MALE  0  .3 

CT    rfESLEYAN  UNIVERSITY 


TCT  AL 
FEMALE 
MALE 


.3 
.3 
•  3 


7.1 
.3 
9.1 

2.9 
3.6 
2.5 

7.0 
10.7 
3.4 

15.4 
20.0 
14.3 

4.6 
5.9 
4.1 


1 
1 

0 

0 
0 

c 

3 
C 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

4 

\ 


2.0 
.0 

.0 
.0 

.c 

.0 
.0 
.0 

.0 
.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.6 
.0 
.9 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.3 
.0 
.4 

1.8 
.0 
3.4 

.0 
.0 
.0 

2.3 
2.0 
2.4 


0 

.0 

1 

6.3 

0 

•  0 

1 

6m  3 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

•  0 

1 

1 4.3 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

8 

4.3 

0 

•  0 

o 

0 

•  0 

2 

1.9 

2 

1.4 

6 

4.1 

2 

3.2 

c 

8.1 

0 

•  0 

1 

1.2 

1 

.7  ^ 

7 

4.7 

1 

1.4 

*1 

0 

•  0 

3 

4.0 

2 

1.5 

4 

3a 

1 

2.0 

3 

6.1 

1 

1.2 

1 

1.2 

0 

.  0 

0 

.3 

0 

.0 

•  0 

0 

•  3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.6 

10 

5.6 

0 

.0 

5 

7.7 

1 

.9 

5 

4.6 

1 

.6 

5 

3.2 

0 

.0 

2 

4.0 

1 

1.0 

3 

2.9 

0 

.0 

1 

7.1 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9.1 

3 

.8 

16 

4.2 

1 

.7 

7 

5.0 

2 

.8 

9 

3.8 

0 

.0 

5 

8.8 

0 

.0 

3 

10.7 

0 

.0 

2 

6.9 

0 

.0 

4 

15.4 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

.0 

3 

14.3 

2 

1.1 

14 

8.C 

0 

.0 

4 

7.8 

2 

1.6 

10 

8.1 

11 
11 

0 

6 
6 
0 


106 

138 
56 
82 

142 

70 
72 

126 
46 

80 

4 
1 

3 

9 
t 
3 


91.7 
91.7 
.0 

85.7 
85.7- 
.0 

96.0 
93.6 
98.1 

95.2 
90.3 
98.  8 

95.3 
94.6 
96.0 

96.9 
93.9 
98.8 

100.0 

ic  ;.c 

10'  .0 

100.  0 
100.0 
1CC.C 


23  1CC.0 
13  1CC.0 
10  100.0 

7  10C.0 
7  100.0 
'    0  .C 

163  94.2 

60  92. 3~ 
103  95.4 

149  96.1 
48  96.0 
101  96.2 


13 
3 
10 

359 
133 
226 

52 
25 
27 

22 
4 
18 


92.9 
10C.0 
90.9 

95.2 
95.0 
95.4 

91.2 
69.3 
93.1 

84.6 
80.0 
65.7 


160    92. C 
47  92.2 
113  91.9 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

c 

0 

0 

0 

0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 

c 

0 
0 

c 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.3 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.7 
1.6 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.c 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.c 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.6 
.0 
1.0 


.0 
.0 


.5 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


12 
12 

0 

7 

7  * 
0 

202 
94 
106 

145 
62 
63 

149 
74 
75 

130 
49 
61 

4 
1 

3 

9 
6 
3 

23 
13 
10 

7 
7 

0 

173 
65 
108 

155 
50 
105 

14 
3 
11 

377 
140 
237 

57 
26 

29 

26 
5 
21 

174 
51 
123 


|.  103O. 

n  ■ 


4 


TU-£'6.     TOTAL  BACHELOR* 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 
v ETHNICITY*  ANO  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  1978-197$ 


AMERICAN  IfcOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

SOCIAL  SCIENCES  122001 

CONNECTICUT 

CT    ME STERN  CCNN  ST  COLLEGE 


"   BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


.*0 
.0 
.0 

.3 
.0 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
CT    YALE  UNIVERSITY 

TOTAL  1 

FEMALE  0 

MALE  I 

CT          STATE  TOTALS 

TOTAL  3        •  1 

FEMALE  1  -I 

MALE  2  -2 

DELAWARE 

OE    06LAHARE  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

.MALE  0  .0 
OE    UNIVERSITY  QF  DELAWARE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *   0  .0 
OE    WILMINGTON  COLLEGE 


NUMBER 


20 
9 
II 


.0 
.0 
,0 

5.  1 
6*5 
3,9 


19  INSTITUTIONS) 
78  3.7 
42,  5.3 
36  2.8 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OE  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

TOTALS 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


11 
4 

7 

17 
12 

5 

U 
7 
4 


46.7 
36.8 

4.3 

6.6 
2.3 

25.0 
41.2 
U.8 


3  INSTITUTICKS) 


39 
23 


8.4 
11.3 


NUMBER 


0 

.3 
0 

11 

3 
8 


21 
6 
15 


DISTRICT  OF  COLUMBIA 

DC     AMERICAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

OC    CAMPUS- FREE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OC    CATHCLtC  U  OF  AMERICA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

HALE  0  .0 

_pC    CALLAUDET  COLLEGE 
fj      TOTAL  0  .0 

"     FEMALG  0  .0 

MALE  0  .0 

OC    GEORGETOWN  UNIVERSITY 
TOTAL  2  •* 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  *6 

CC    GEORGE  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  1  *3 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  -5 

DC    HOWARD  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OC    MOUNT  VERNON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

01     SOUTHEASTERN  UNIVERSITY 
TOT  AL  0.0 
FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

OC    TRINITY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0      t  .0 

MALE  0  .0 

OC     LNlvERSI  TY  OF  OC 

TOTAL  2  2«* 

FEMALE  0  .0 

MALE  2 
OC    WASH  INTRNATL  college 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

DC           STATE  TOTALS  I  12 

TOTAL  5  »3 

FEMALE  0  .0 

MALE  5  .5 


INST  ITUTICNS) 
239  14.2 
114  15.5 
125  13.2 


.0 
.0 
.0 

2*6 
2.8 
2.8 


\.0 
.8 
1.2 


.0 
.0 
.0 

.5 
.6 
.5 

.0 
.0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER. 


1 

0 
1 

10 

5 
5 


23 
10 
13 


16 

6.2 

1 

.4 

l 

35 

9.3 

2 

.5 

13 

20 

11.2 

1 

•  6 

6 

15 

7.1 

1 

.5 

4 

0 

.0 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

3 

4.5 

1 

1.5 

2 

0 

•  0 

1 

5.0 

0 

3 

6.5 

0 

•  0 

2 

0 

*0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

15 

2.7 

4 

.7 

14 

9 

3.7 

4 

1.6 

6 

6 

1.9 

0 

.0 

6 

7 

1.9 

5 

1.4 

15 

2 

1.3 

3 

2.0 

7 

5 

2.3 

2 

.9 

8 

127 

8C.9 

0 

.0 

0 

59 

90.8 

0 

.0 

0 

68 

73.9 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

> 

.0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

10 

27.0 

0 

.0 

1 

9 

25.0 

0 

.0 

1 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

42 

60.0 

2 

2.9 

6 

15 

60.0 

0 

.0 

3 

27 

60.0 

2 

4.4 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

c 

•  0 

0 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


2.6 
.0 
4.5 

2*6 
4.7 
1.8 


1.1 
1.3 
1.0 


.0 
.0 
.0 

.5 
1.1 
.0 

2.3 
.0 
3.7 


.6 
1.0 
.4 


2.6 
3.4 
1.9 

•  0 
•0 

•  0 

3.0 

•  0 
4.3 

.0 
.3 
.0 

2.5 
3.3 
1.9 

4.1 

4.7 
3.7 

.0 
.0 
.0 

.0 
.3 
.C 

.0 
.0 
.0 

2.7 
2.8 
.0 

8.6 
12*0 
6.7 

.0 
.0 
.0 


kHlTE 
NON-HISPANIC 

'•NUMBER 


1 

0 
1 

42 
17 

25 


2.o 
.0 
4.5 

10.8 
U.C 
8.8 


125  6.0 
59  7.5 
66      5. 1 


11 

4 

7 

21 
15 
6 

12 
7 

5 


44 

26 
18 


47 

27 

2C 


44.0 
66.7 
36.8 

5.3 
8.3 
2.8 

2  7.3 
41.2 
19.5 


9.5 
12.7 
6.9 


12.1 
15.2 
9*5 


•  0 

•  0 
.0 


6  9.1 
1  5.0 
5  1C.9 


0 
0 
0 

35 
21 
14 


.0 
.0 
.0 

6.2 
8.6 
4.4 


28  7.7 

12  8.0 

16  7.5 

127  8C.9 

59  90.8 

68  73.9 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

11 

10 

1 

52 
13 
34 


NON-RES ICENT 
ALIEN 

NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

29.  7 
27.8 
100.0 

74.3 
72.0 
75.6 


.0 
.0 
.0 


37  97.4 
16  1C0.0 
21  95.5 


337 
86 
251 


86.6 
81.1 
86.7 


lt952  93.4 
726     92. C 
1.226  94.2 


13 
2 
11 

369 
162 
207 

32 
10 

22 


52.0 
33.3 
57.9 

93.4 
89.5 
96.7 

72.7 
58.8 
81.5 


414  89.2 
174  85.3 
240  t2.3 


312 
141 
171 

1 
0 
1 

59 
18 
41 

17 
4 
13 


8C.4 
79.2 
61.4 

1CC.0 
•  0 
100.0 

89.4 
90.0 
69.1 

94.4 
1CC.0 
92.9 


512  90.5 
215  87.6 
297  92.5 


32  4 
132 
192 

0 
0 
0 


69.0 
66.0 
89.7 

.0 
.0 
.0 


11  ICO.C 
11  ICO.C 

o  *o 


0 
0 
0 

25 
25 
0 

14 
7 
7 

1 
1 

0 


•  0 
.0 

.c 

67. o 
69.4 
.0 

20.0 
28.0 
15.6 

loco 

1CC.0 
•0 


TOTAL 
NUMBER 


14 

9 
5 


1.2 
.5 


48 

25 
23 


2.9 
3.4 
2.4 


306  Id. 2 
148  20.1 
156  16.7 


•276  74. C 
554  75.4 
722  76.4 


c 

.0 

3d 

c 

•  C 

16 

0 

.0 

22 

10 

2.6 

369 

3 

2.8 

1  06 

7 

2.5 

2  83 

14 

.7 

2  »09l 

4 

.5 

789 

10 

.8 

1.302 

1 

4.0 

25 

c 

.0 

6 

1 

5.3 

19 

5 

1.3 

395 

4 

2.2 

161 

1 

.5 

214 

/ 

0 

.0 

44 

0 

•  0 

1  7 

0 

.0 

27 

6 

1.3 

464 

4 

2.0 

204 

2 

.8 

253 

• 

29 

7.5 

368 

13 

5.6 

1 78 

19 

9.C 

210 

0 

.0 

1 

0 

o 

0 

.0 

1 

1 

1.5 

66 

1 

5.0 

20 

0 

.0 

46 

1 

5.6 

id 

0 

•  0 

1 

7.1 

14 

19 

3.4 

566 

9 

3.7 

245 

1C 

3.1 

321 

12 

3.3 

364 

6 

4.0 

1 50 

6 

2.9 

214 

30 

19.1 

157 

6 

9.2 

65 

2«» 

26.1 

92 

0 

.0 

11 

C 

.0 

11 

0 

.0 

0 

1 

100.0 

1 

0 

•  0 

3 

1 

100.0 

1 

1 

2.7 

37 

1 

2.8 

36 

0 

.0 

1 

4 

5.7 

70 

3 

.0 

25 

•» 

8.9 

«S 

0 

•  0 

I 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

98 

5.8 

1.680 

33 

4.5 

735 

65 

6.9 

945 

ERIC 


1027 


1031 


TABLE  o.     TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FCR  MAJOR  FlELO  CONFERREO  BY  INST  ITUT  IONS  OF  HIGHER  EOUCATION  bV  RACEt 
ETHNICITYt  A HO  SEXx     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER 


SOCIAL  SCIENCES  C22C0I 
FLOaiOA 

FL    dAARY  COLLEGE 

1JTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  -0 

FL    StTHUNE  COWMAN  COlLEGE 
TOTAL  0  .0 

f  CHILE  0  .3 

HALE  3  «3 

FL    dISCAVhE  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

F*HAL£  0  .3 

MtLS  0  -v) 

FL     EC«ERD  'OLLEGc 

TOT  L  0  .3 

FEMALe  C  .0 

HALE  '  0  .3 

FL     £3*4*0  MATERS  CCLLEGE 
TOTAL  0  «3 

FcMALE  C  .3 

MALE  0  .3 

FL     FLAGLER  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

F£MILE  0  .3 

«ALE  0  .3 

FL    FLCRIOA  MEMORIAL  COLLEGE 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  C  .0 

•ALE  0  -0 

FL    FLC&IOA  SOUTHERN  COLLEGE 
TCTAL  1  1.* 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2.7 

FL    JACKSONVILLE  U  . I VERS IT Y 
TCTAL  0  .0 

FEHALE  3  .3 

HALE  0  .0 

FL    Hjva  UNIVERSITY 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .3 

FL     PAL*  8CH  ATLANTIC  COLLEGE 


TCTAL  0 
FEMALE  o 
fALE  0 
FL    ROLLINS  COLLEGE 
TCTAL  3 
f:MU  0 
HALE  0 
FL    SAINT  LEO  COLLEGE 
TCTAL  C 

female  o 

HALE  0 


FL    STmESTn  c  assemblies  GGO 
.0 
.3 
.3 

C  MECH  U 
.0 

.J 

.0 


TCTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
FL    FLA  AGRICULTURAL 
TOTAL  0 
FEMALE  3 
MALE  0 
FL    FLA  ATLANTIC  0*1  VERS!  TV 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .3 

FL    FLORIDA  INTERNATIONAL  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  3  .3 

MALE  0  .0 

FL    FLCRIOA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  I 
FEmaLc  1  .7 

MALE  1  .5 

FL    FLCRIOA  TECHNOLOGICAL  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

PULE  0  .3 

FL     tf*  IVERSITY  Of  FLORIOA 
TCTAL  3  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  .0 

FL     J  CF  NORTH  FLORIDA 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0 

HALE  0  .3 

FL    U  OF  SOUTH  FLORIOA 


0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

60 

96  .a 

A3 

97.7 

17 

9A.  A 

1 

l.A 

1 

3.6 

0 

•  0 

A 

12.1 

A 

33.3 

0 

•  0 

26 

96.3 

13 

90.9 

16 

100  .0 

2 

1  A.  3 

0 

•0 

2 

20.0 

2b 

1C0.0 

?1 

100.0 

5 

100.3 

2 

2.  7 

1 

2.6 

1 

2.7 

1 

1.9 

0 

.0 

1 

2.9 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

TCTAL 
FE**Lb 
*AL'. 


.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

A. 5 

2 

3.0 

3 

6.7 

28 

13.0 

3 

1A.3 

25 

12.8 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.3 

69 

97.8 

A* 

100.3 

A5 

95.7 

6 

5.5 

3 

5.8 

3 

5.3 

13 

7.7 

5 

6.3 

8 

9.1 

2* 

6.6 

16 

13.2 

6 

2.8 

5 

3.5 

1 

2.0 

A 

A. A 

25 

5.5 

1A 

7.S 

11 

A.l 

10 

12.5 

7 

22.6 

3 

6.1 

AS 

1C.9 

27 

16.8 

18 

7.1 

NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


HISPAN1 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


VHITE 
NON-HISPANIC 


MCN-RES10ENT 
ALIEN 


50.0 
55.6 


0 

0. 
0 

76 
16 
10 


.0 
.0 
.0 

3?. 7 
61.5 
23.3 


5  53.0 

5  55.6 

C  .0 

60  96.8 

A3  97. 7 

17  9A.A 


27 
17 
10 


39.1 
65. A 
23.3 


0 

•  C 

1 

3.0 

5 

15.2 

0 

.0 

1 

6.3 

5 

Al.7 

9 

•  0 

o 

.3 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

26 

94.3 

0 

.0 

0 

.0 

10 

90.9 

0 

•  0 

o 

.0 

16 

LOO.  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

14.3 

0  * 

.3 

0 

.0 

C 

.0 

0 

•  0 

.0 

2 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

26 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

21 

100.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

5 

LCC#  C 

0 

.0 

1 

l.A 

A 

5.5 

0 

.0 

1 

2.8 

2 

5.6 

0 

•  3 

c 

.0 

2 

5. A 

1 

1.9 

2 

3.8 

A 

7.5 

1 

5.3 

1 

5.3 

2 

10.5 

0 

•  0 

1 

2 

5.  9 

c 

.0 

1 

8.3 

1 

•  8.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  C 

0 

•  3 

I 

16.7 

I 

16.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0  * 

o 

•  0 

1 

•  9 

5 

A. 5 

11 

9.6 

0 

.0 

3 

A. 5 

5 

7.5 

1 

2.2 

2 

A. A 

13*3 

0 

.0 

6 

3.7 

36 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1A.3 

0 

•  0 

6 

A.  1 

33 

16.  9 

0 

.0 

1 

6.7 

1 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

9.1 

I 

9.1 

o 

.0 

o 

.0 

69 

97.8 

0 

.0 

0 

.0 

AA 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

AS 

55.  7 

c 

.0 

5 

A. 6 

11 

10.1 

0 

.0 

3 

5.6 

6 

11.5 

0 

.0 

2 

3.5 

5 

6.8 

0 

.0 

66 

39.3 

79 

A7.0 

c 

.c 

25 

31.3 

30 

37.5 

3 

.0 

Al 

A6.6 

A9 

55.7 

0 

.0 

A 

1.1 

30 

8.5 

0 

.0 

2 

1.5 

21 

15.  A 

#0 

.0 

Z 

.9 

9 

A.l 

.7 

0 

.0 

6 

A. 3 

.0 

0 

.0 

1 

2.0 

1.1 

0 

.0 

5 

5.6 

•  z 

18 

A.O 

AA 

9.7 

.0 

6 

3.3 

20 

1C.9 

•  A 

12 

A. 5 

2A 

9.0 

1.3 

1 

1.3 

12 

15.0 

3.2 

0 

.0 

6 

25.6 

.0 

1 

2.0 

A 

8.2 

1.0 

17 

A.l 

66 

15.9 

.6 

5 

3.1 

33 

2C.5 

1.2 

12 

A. 7 

33 

13.0 

BER 

I 

NUMBER 

X 

5 

5C.0 

0 

.  0 

A 

AA.A 

0 

.0 

1  1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.2 

0 

.0  - 

1 

2.3 

0 

.0 

1 

5.6 

17 

2*..  6 

25 

36.2 

8 

30.8 

1 

3.8 

9 

2C.9 

2A 

55.8 

27 

61.6 

1 

3.0 

7 

56.3 

0 

.0 

20 

95.2 

1 

A. 8 

0 

.0 

1 

3.7 

0 

.0 

1 

9.1 

0 

.0 

0 

.0 

12 

85.7 

0 

•  0 

A  10C.0 

0 

.0 

6 

8C.0 

0 

.0 

o 

.  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

66 

93.2 

1 

1  .A 

33 

91 .  7 

1 

2.8 

35 

9A.6 

0 

.0 

*f 

66.  6 

3 

5*7 

16 

6  A. 2 

1 

5.3 

30 

68.2 

2 

5.9 

91.7 

0 

.0 

6 

L  00.  0 

0 

.0 

5 

83.3 

0 

.0 

0 

.  0 

o 

•  0 

0 

!o 

2 

1CC.0 

0 

•0 

101 

0 

.  0 

62 

Q)  C 

He  .  3 

0 

.0 

39 

66.7 

0 

.0 

160 

63.3 

0 

•  0 

18 

85.7 

0 

.0 

162 

63. L 

0 

.0 

1A 

93.3 

•  0 

A 

100.0 

0 

.0 

10 

90.9 

0 

.0 

2 

2.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

A.3 

0 

.0 

97 

69.0 

1 

•  9 

A6 

es.5 

0 

.0 

51 

69.5 

1 

1.8 

83 

AS.  A 

6 

3  .6 

A8 

6C.C 

2 

2.5 

35 

39.8 

A 

A. 5 

321 

90.7 

3 

•  8 

115 

8A.6 

0 

.0 

206 

9A.5 

3 

l.A 

135 

95.7 

0 

•  0 

50 

98.0 

0 

.0 

85 

9A.A 

3 

.0 

A06 

89.8 

2 

•  A 

16A 

69.1 

0 

.0 

2A* 

90.3 

2 

.7 

08 

65.0 

0 

.0 

23 

7A.2 

0 

.0 

A5 

91.8 

0 

.0 

3A$ 

83.3 

3 

.7 

128 

79.5 

0 

.0 

217 

85.8 

3 

1.2 

TOTAL 
NUMBER 


10 
9 
1 

62 
AA 
16 

69 
26 
A3 

33 
12 
21 

27 
11 
16 

T  A 
A 
10 

26 
21 
5 

73 
36 
37 

53 
19 
3A 

12 

6 
6 

2 
0 
2 

112 
67 
AS 

^16 
21 
195 

*5 
A 
11 

91 
AA 
A7 

109 
52 
57 

168 
60 

88 

35A 
136 
218 

1A1 

51 
90 

A52 
18A 

268 

80 
3J 
A9 

A 1A 
161 

253 


ERLC 


1032 


1026 


,*u  *.   tctu  uchkcs  lWU\W£rM*  E0UCAT,0N  " 


AHEM  I CAN  INDIAN 
ALASKA*  NATIVE 

NUMBER  « 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


MHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES  10ENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


SOCIAL  SCIENCES  (22001 


FLORIDA 

FL    U  OF  WEST  FLGRIOA  ' 

TOTAL                 0        .0  5  5.5 

FEMALE                0        .0  1  3.7 

MALE  0  .0  *  6.3 
FL    STETSON  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
FL    UNIVERSITY  OF  MIAMI 

TOTAL                 0         .0  16  9.6 

FEMALE                 0        .0  7  9.2 

MALE  0  .0  9  10.0 
FL    UNIVERSITY  OF  T*  MPA 

TOTAL                 0        .0  I  1-0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE                 0*      .0  1  1.4 


FL  STATE  TOTALS  ( 

iOTAL  3  -1 

FEMALE  1  «l 

M&LE  2  .1 

GEORGIA 

GA    AGNES  SCOTT  COL LEG? 


26  INSTITUTIONS) 
394  -13.3 
212  18.2 
182  10.2 


TOTAL  0 

„o 

FEMALE  0 

.0 

MALE  0 

.0 

GA    ALBANY  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

FEMALE  0 

.3 

MALE  0 

.0 

GA    ARMSTRONG  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

FEMALE  0 

.3 

MALE  0 

.0 

GA    AJGUSTA  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

MALE                0  ' 

.0 

GA    OERRY  COLLEGE 

TOTAL  0 

.3 

FEMALE  0 

.0 

MALE  0 

.3 

GA    BREN.AU  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

FEMALE  C 

.3 

MALE  0 

.0 

GA    CLARK  COLLEGE 

TCTAL  0 

.0 

FEMALE  3 

.0 

MALE  0 

.0 

GA    COLUMBUS  CCLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

MALE  0 

.0 

GA    COVENANT  CCLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

FEMALE  0 

.3 

KALE  0 

. } 

GA    EMCRY  UNIVERSITY 

TCTAL  0 

.0 

FEMALE  0 

.3 

MALE  0 

.0 

GA    FJRT  VALLEY  STATE  COLLEGE 

TCTAL                 0  * 

.3 

FEMALE  0 

.0 

MALE  0 

.0 

GA    GEORGIA  CCLLEGE 

TOTAL  0 

.  3 

FEMALE  0 

.0 

MALE  0 

.0 

GA    GEORGIA  SOUTHERN 

COLLEGE 

TCTAL  0 

.0 

FEMALE  0 

.3 

MALE  0 

.0 

GA    GA  SOUTHWESTERN 

COLLEGE 

TOTAL  1 

4.8 

FEMALE  0 

.0 

MALE  1 

7.1 

TOTAL  1 

FEMALE  V  0 

MALE  ^*  I 
GA    LA  GRANGE  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


.5 
.0 
.9 

.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

40 

95.2 

18 

90.0 

22 

100.0 

1 

2.7 

0 

•  0 

1 

4.2 

4 

7.1 

3 

14.3 

1 

2.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.2 

1 

20.0 

0 

.0 

33 

100.0 

21 

100.0 

12 

100.0 

4.5 
5.3 

4.0 

.0 
.0 
.0 

1.9 
3.2 
1.1 


34  89.5 
12  100.0 
22  84.6 


11 

4 
7 

3 
2 
1 

3 
2 
1 

29 
J2 
17 


26.3 
22.2 
30.4 

4.0 
5.3 
2.7 

14.3 
28.6 
7.1 

15.2 
14.1 
16.0 


2 
0 

2 

1 

P 
1 

1 

0 
1 

0 
0 
0 


2.2 
.0 
3.  I 

1.5 
.0 
2.1 

.6 


.0 
.0 
.0 


13  .4 
3  .3 
10  .6 


.0 
•  C 
.0 


.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

20 
\0 
10 

2 
1 
1 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0 

12.0 
13.2 
11.1 

2.0 
4.0 
1.4 


183  6.2 
79  6.8 
104  5.B 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 


2  22.2 
1  16.7 
1  33.3 


o 

.0" 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.0 

1 

5.9 

0 

.0 

1 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

1 

.6 

°o\ 

i  .o 

1 

1.6 

0 

\  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  T 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

7 
1 

6 

1 

0 
1 

37 
17 

20 

3 
1 

2 


7.7 
3.7 
9.4 

.  5 
.0 
2.  1 

22.3 
22.4 
22.2 

3.1 
4.0 
2.7 


83  91.2 


1.1 


593  20.1 
295  25.3 
298  16.7 


.0 
.C 
.0 

95.2 
90.0 
22  10C.G 


0 
0 
0 

40 
18 


2.7 
.0 
4.2 

7.1 
14.3 
2.9 

.0 

•  c 

.0 

3.2 
20.0 
.0 


33  100.0 
21  10G.0 
12  100.0 

3  6.8 

1  5.3 

2  .8.0 


5.9 
11.1 
.0 

2.6 
4.8 
1.  1 


34  89.5 

12  100.0 

22  84.6 

11  26.8 

4  22.2 

7  30.4 

3  4.0 

2  5.3 

1  2.7 


4 

2 
2 

.30 
12 
18 

2 
i 
1 


19.0 
28.6 
14.3 

15.7 
14.  1 
17.0 

22.2 
16.7 
33.3 


26  96.3 

0 

.0 

57  es.i 

i 

1.6 

67  98.5 

0 

.0 

20  100.0 

0 

.0 

47  97.9 

0 

.0 

118  71.1 

1 1 

4.6 

54  71.1 

5 

6.6 

64  71.1 

t 

6.7 

94    S5.9  „ 

1 

1.  0 

24  96.0 

0 

70  95.9 

1 

1.4 

302  77.9 

6i 

2.1 

860  73.7 

12 

1.3 

442  80.6 

49 

2.7 

36  100.0 

0 

.0 

36  1C0.0 

0 

.3 

0  .0 

0 

.0 

o  .c 

2 

4.8 

0  .c 

2 

1G.0 

0  .0 

0 

•0 

36  9f.3 

C 

.0 

13  100.0 

0 

.0 

23  95.8 

0 

.0 

52  92.9 

0 

•  0 

18  85.7 

0 

.0 

34  97.1 

0 

.0 

23  103.0 

0 

•  3 

1G  1CC.C 

0 

.0 

10  10C.0 

0 

.0 

29  93.5 

1 

3.2 

4  80.0 

0 

.3 

25  96.2 

1 

3.8 

0  .0 

0 

•0 

0  .0 

0 

.3 

0  .C 

0 

.3 

41  92.2 

3 

•  3 

18  94.7 

0 

.0 

23  92.0 

0 

.0 

14  82.4 

2 

11.8 

7  77.6 

1 

11.1 

7  87.5 

1 

12.5 

151  96.8 

1 

.6 

60  95.2 

.3 

91  97.8 

I 

1.1 

1  2.6 

3 

7.9 

0  .0 

.3 

1  3.8 

3 

11.5 

30  73.2 

3 

.0 

14  77.8 

0 

.0 

16  69.6 

0 

.0 

72  96.0 

0 

.0 

36  94.7 

0 

.0 

36  *>7.2 

0 

.0 

17  81.0 

0 

.3 

5  71.4 

0 

.3 

12  85.7 

.0 

158  82.7 

3 

1.6 

72  84.7 

1 

1.2 

86  81.1 

2 

1.9 

7  77.8 

0 

.0 

5  83.3 

c 

.0 

2  66.7 

0 

.3 

91 

27 
fc4 

68 
20 
48 

166 
76 
90 

93 
25 
7^ 


2,956 
I  1 167 
It  789 


36 
36 
3 

42 
20 
22 

37 
13 
24 

56 
21 
35 

20 
13 
10 

31 
5 
2o 

33 
21 
12 

44 
19 

25 

17 

9 

3 

156 

63 
93 

38 
12 

26 

41 
18 
23 

75 
33 
37 

21 
7 
14 

191 
35 
1C6 

9 
6 
3 
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tabl: 


TOTAL  BACHELOR*  S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  8Y  RACE t 
ETHNICITY,  A  HO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1970-1979 


AMERICAN  IfcOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  < 

SOCIAL  SCIENCES  (22 CO) 

CEORCI A 


BLACK  ASIAN  OR  • 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


fcHITE 
NON-HISPAN*r 

NUMBER 


NOK-PESIOENT 
»  ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


GA  nefcCER 
TOTAL 
FEMALE 
SAL: 
GA  MERCER 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MAIN  CAMPJS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

IN  ATLANTA 


.3 
.0 
•  3 


GA    MOREHOUSE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MA  LE  0  .3 

GA    M3RRIS  BROWN  COLLEGE 

TOTAL  C  .0 

FEMA  LE  C  .0 

MALE  0  .0 

GA    NORTH  GEORGIA  COLLEGE 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MA  LE  0  .0 

GA    OGLETHORPE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  G  .9 

MALE  *  0  .3 

GA  ,  PA  INE  COLLEGE 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MA  Lc  0  .3 

GA     PIEDMONT  COLL  . 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA     SAVANNAH  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .3 

GA   shorter  college 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  C  .3 

MALE  0  .3 

GA     S?ELMAN  CGkLEGc 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

KALE  0  .3 

GA    TIFT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  „    0  .0 

MALE  0  .0 

GA     DIVERSITY  OF  GEORGIA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.4 
.3 
.6 


GA    VALOOSTA  STATE  COLLEGE 
TCTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

GA    faESLEYAN  CCLLEGE 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  C  .3 

Hi  LE  0  .0 

GA    -EST  GEORGIA  COLLEGE 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .3 


GA 


STATE   TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

HAW  A  I  i 


.2 
.0 
.3 


HI     CHAMINAOE  L  CF  HONOLULU 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
HI  HAWAII 
TUT  AL 
FEMALE 
MALE 
HI    U  or 

TOTAL 
FEMALE 
MALc 


0  .0 
0  .3 
0  .3 
LOA  COLLEGE 

0  .0 
0  .0 

0  .0 
HAWAI [   AT  KANOA 

1  .3 

0  .0 

1  .6 


Wl     U  OF  HAWAII  AT  HILO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

.3 
.0 


11  )2.4 

0 

.0 

I 

1.1 

4  14.3 

0 

.0 

0 

.0 

7  11.5 

o 

.0 

I 

1.6 

1  5.9 

0 

.0 

0 

.0 

3  .0 

0 

.0 

0 

.0 

I  8*3 

o 

.0 

0 

.0 

42  100.3 

3 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

a?  inn  n 

o 

.0 

o 

.0 

31  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

23  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

fl  l  nn  n 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

•u 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

o 

.3 

o 

.0 

3  16.7 

0 

.0 

0 

.0 

2  28.6 

0 

.0 

0 

.3 

1          Q  1 
1  7.1 

Q 

•  0 

o 

.0 

16  100.0 

0 

.0 

3 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

9  100.0 

o 

.0 

Q 

.0 

1  14.3 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.3 

1     16. 7 

o 

•  0 

o 

.0 

24  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

13  100.0 

0 

.0 

0 

.3 

11  100.0 

o 

'  .0 

ft 

.0 

2  10.3 

0 

.0 

0 

.0 

2  33.3 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0  .0 

ft 

•  0 

o 

.0 

92  100.0 

0 

.3 

C 

.0 

92  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

o 

.0 

o 

.0 

'o  .0 

0 

.c 

G 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•0 

0  .0 

o 

•  0 

o 

.0 

8  3.1 

o 

•  0 

1 

•4 

4  5^3 

0 

.0 

0 

.0 

4  2.3 

0 

.0 

I 

.6 

13  14.6 

0 

.0 

0 

.3 

10     28. o 

0 

.0 

0 

.0 

3  5.6 

•  0 

•  0 

.9 

1  16.7 

0 

.0 

0 

.0 

1  16.7 

3 

.0 

0 

.0 

0  .0 

Q 

•  9 

0 

.0 

5  5.3 

0 

.c 

0 

.0 

3-  7.1 

0 

.0 

0 

.0 

2  3.8 

ft 

•  0 

o 

,0 

INSTITUTIONS! 

416  24.3 

1 

.1 

4 

.2 

240  32.3 

I 

m  1 

1 

.  1 

1 76  18.8 

o 

.0 

3 

.3 

2  2.9 

16 

22.9 

1 

r 

1.4 

0  .0 

5 

33.3 

6.7 

2  3.6 

11 

20.0 

0 

.0 

0  .0 

2 

13.3 

0 

.0 

0  .0 

1 

12.5 

0 

.0 

0  .0 

1 

14.3 

0 

.0 

2         .6  . 

211 

67.4 

5 

1.6 

G  .3 

93 

69.9 

3 

2.3 

2  1.1 

118 

65.6 

2 

1.1 

0  .0 

16 

50.0 

3 

9.4 

0  .0 

13 

81.3 

0 

•0 

0  .0 

3 

18.8 

3 

18.8 

13.5 
U.J 
13.1 

5.9 
.0 
8.3 


.0 


77  86.5 
24  85.7 
53  86.9 


42  1CC.C 

31  100.0 
23  100.0 
8  100.0 


.0 
.0 
.C 


3  16.7 
2  28.6 
1  9.1 

16  100.0 
7  100.0 
9  100.C 


14.3 
•  0 
16.7 


24  100.0 
13  100.0 
11  10^,.  0 

2  10.^ 
2  33.3 
0  .0 

92  100.0 
92  100.0 
0  .C 


0 

Oc 

0 
«» 
10 
4 
6 

13 
10 

3 

1 
1 

0 

5 
3 
2 


.0 
f  .0 
.0 

3.9 
5.0 
3.4 

14.6 
28.6 
5.6 

16.7 
16.7 
.0 

5.3 
7.  I 
3.8 


424  25.3 
242  32.6 
182  19.5 


19 


2 
1 
1 

219 
96 
123 

19 
13 

6 


27.1 
40.0 
23.6 

13.3 
12.5 
14.3 

70.0 
72.2 
68.3 

59.4 
81.3 
37.5 


16 
5 
11 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

28 
11 


94.1 
100.0 
91.7 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

10C.0 
100.0 


17  1CC.0 


15 
5 
10 

0 
0 
0 


83.3 
71.4 
90.9 

.0 
.0 
.0 


6  85.7 
1  100.0 
5  83.3 


0 
0 
0 

17 
4 
13 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

89.5 
66.7 
100.0 

.0 
.0 
.0 


3  10C.0 
3  1CC.0 
0  .0 

239  94.1 
72  90.0 
167  96.0 


75 
25 
50 

5 
5 
0 

90 
39 
51 


84.3 
71.4 
92.6 

83.3 
83.3 
.0 

94.7 
92.9 
96.2 


1»235  73.6 
492  66.3 
743  75.5 


51 
9 
42 

13 
7 
6 

85 
35 
50 

12 
3 
9 


72J9 
60.0 
76.4 

86.7 
87.5 
65.7 

27.2 
26.3 
27.8 

37.5 

ie.8 

56.3 


0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

2.0 

4 

5.0 

1 

.6 

1 

1.1 

0 

.0 

1 

1.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

18 

'  1. 1 

8 

1.1 

10 

1.1 

.0 
.0 
.0 

,0 
.0 
.0 

2.9 
1.5 
3.9 

3.1 
.0 
6.3 


89 
28 
61 

17 
5 
12 

42 
0 
42 

31 

23 
*  8 

28 
11 
17 

18 
7 
11 

16 

7 
9 

7 
1 

6 

24 
13 
11 

19 
6 
13 

92 
92 
0 

3 
3 
0 

254 
80 
174 

89 
35 
54 

6 

6 
0 

95 
42 
53 


lf677 
742 
935 


70 
15 

55 

15 


313 
133 
180 

32 
16 
16 
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TABLt  *•  TOTAL  BACHELORS  OECREES  FOR  MAJOR  FlttO  CONFEAREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
TA*A*  IBI*L  ■Ai.ntLU*       ETHNIClTYt  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANC  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


fcHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES 10ENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


SOCIAL  SCIENCES  (2200! 
HAWAII 


HI    U  OF  HAWAII  ME$T  OAHU  C 
TOTAL  0  T0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

Hi  STATE  TOTALS  <  5 

TOTAL  1  .2 

FEMALE  0  .0 

MALE/  1        •  *  * 

/ 

IOAHO 

10    BOISE  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MILE 


10    COLLEGE  OF  IOAHO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

♦  0 


10    IOAHO  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1.7 
4.2 
.0* 


10    LEWIS-CLARK  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0- 

MALE  0  .0 

10    NTHWST  NAZAAENE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE        *,       0  .0 
10    UNIVERSITY  OF  IOAHO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

10          STATE  TOTALS  (          6  II 

TOTAL  '1  .* 

FEMALE  1  1*1 

MALE  0  .0 

ILLINOIS 

IL    AUG  US TANA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    AURORA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    BAR  AT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    BLACKBURN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

It    BR AO LEY  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  s  .0 

IL    CHICAGO  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 
.0 


IL    COLLEGE  OF  SAINT  FRANCIS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

IL    CONCORDIA  TCHRS  COLLEGE 
TOTAL  ,     0  .0 

FEMALE  0        ♦  <> 

MALE  0  .0 

IL    DELOUROES  ALLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    0€ PAUL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    EASTERN  ILL  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

ITUTIONS) 

4 

.9 

0 

.0 

1.5 

1 

1.5 

0 

.0 

1 

2.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

1.6 

0 

.0 

1 

2.9 

ITUTIONS) 

2 

.9 

0 

.0 

2 

1.5 

2 

3.8 

1 

5.6 

1 

2.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

7.4 

2 

7.4 

0 

•  0 

5 

11.6 

3 

25.0 

2 

6.5 

4 

5.3 

1 

3.^9 

3 

7.0 

29 

74.4 

17 

94.4 

12 

57.1 

2 

10.5 

1 

14.3 

1 

8.3 

1 

5.9 

0 

.0 

1 

7.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

15 

12.5 

10 

18.5 

5 

7.6 

11 

7.3 

4 

6.3 

7 

*.o 

6  37*5 
2  40*0 
4  36*4 


251 
114 
137 


56.3 
64.4 
50.9 


10 
4 
6 


6.3 
.0 
9.1 


2.2 
2*3 
2*2 


7  43.8 
2  40.0 
5  45.5 


266  59.6 
118  66.7 
148  55.0 


8  50.0 
3  60.0 
5  45.5'' 


169 
57 
112 


37.9 
32.2 
41.6 


0 

.0 

1.5 

2.9 

66 

97.1 

0 

♦  0 

r. 

.0 

l< 

.0 

24 

100.0 

0 

•  0 

i 

2.3 

2 

4.  5 

^2 

95.  5 

2 

10.5 

0 

.0 

2 

10.5 

17 

89*5 

1 

10.0 

0 

.0 

1 

10.0 

9 

9C.0 

1 

11.1 

0 

.0 

1 

11.1 

Q 

8  8  .9 

0 

♦  D 

1 

1.7 

2 

3.4 

57 

96.6 

0 

.0 

0 

1 

4.2 

23 

95.8 

0 

•  0 

1 

2.9  \ 

1 

2*  9 

34 

97.  1 

0 

.0 

0 

1 

•  0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

100  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

r\ 
•  U 

5 

IOC*  c 

o 

.0 

0 

.0 

1 

1.6 

63 

98.4 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

29 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

*■ 

2.9 

34 

97.1 

2 

.9 

2 

.9 

7 

3.1  " 

220 

96*9 

1 

1.1 

0 

♦  0 

2 

2.2 

91 

97.8 

1 

♦  7 

2 

1.5 

5 

96.  3 

0 

•  0 

1 

1.9 

3 

5.8 

48 

92.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.6 

17 

94*4 

0 

•  0 

1 

2.9 

2 

5.  9 

3 1 

91.2 

o 

.0 

1 

7.7 

1 

7.7 

10 

76.9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

83.3 

0 

.0 

.1 

14.3 

1 

14  .3 

5 

71.4 

1 

3.  7 

0 

.0 

3 

11.  1 

0 

24 

88.9 

r 

3.7 

o  - 

'  .0 

3 

11.1 

24 

88.9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

Q 

•  0 

Q 

•  0 

I 

2.3 

6 

14.0 

37 

86*0 

0 

'.0 

0 

♦  0 

3 

2  5.  C 

9 

75*0 

0 

.0 

1 

3.2 

3 

9.7 

28 

90.3 

1 

1.4 

0 

.0 

5 

7.2 

64 

92.8 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.8 

25 

96.2 

1 

2.3 

0 

.0 

4 

9.  3 

39 

9C.7 

0 

.0 

0 

.0 

29 

74.4 

10 

25.6 

0 

•  0 

0 

.0 

17 

94.4 

1 

5.6 

0 

.0 

0 

.0 

12 

57.  1 

9 

42*9 

0 

.0 

1 

5.3 

3 

15.8 

16 

84.2 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

14.3 

6 

85.7 

0 

.0 

1 

6.3 

2 

16.  7 

10 

83.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.9 

16 

94.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.1 

13 

92.9 

1 

50.0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2- 

1.7 

8 

6.7 

25 

20*8 

94 

78.  3 

0 

.0 

5 

9.3 

15 

27.8 

39 

72.2 

2 

3.0 

3 

4.5 

10 

15.2 

55 

83.3 

0 

.0 

0 

.0 

11 

7.3 

137 

9C.7 

0 

.0 

0 

.0 

4 

6.3 

57 

90.5 

0 

.0 

0 

.0 

7 

8*0 

80 

9C.9 

11 

2 


6.3 
.0 
9.1 


2.5 
1.1 
3.3 


•  0 
.3 
.0 

.3 
.0 
.0 

.0 
^0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


16 
5 
11 


446 
177 

269 


68 
24 
,  44 

19 
10 
9 

59  ' 

24 

35 

11 

5 
6 

6 

4 


0 

.3 

64 

.0 

29 

0 

.0 

35 

0 

.0 

227 

0 

.0 

93 

0 

.0 

134 

1 

1.9 

52 

0 

.0 

18 

1 

2.9 

34 

2 

15.4 

*  13 

1 

16*7 

6 

1 

14*3 

7 

0 

.0 

27 

0 

.0 

27 

0 

.0 

0 

6 

.0 

43 

0 

.0 

I? 

c 

.0  e 

31 

0 

.0 

69 

0 

.0 

26 

0 

♦0 

43 

0 

.0 

39 

0 

.0 

18 

0 

.0 

21 

c 

.0 

19 

0 

.0 

7 

0 

.0 

12 

0 

.0 

17 

0 

.0 

3 

c 

.0 

14 

0 

.0 

2 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

1 

.6 

120 

0 

.0 

.  54 

1 

1.5 

66 

3 

2.0 

151 

2 

3.? 

63 

1 

1.1 

8* 

ERIC 


1031 


1 035 


TABLE  6*     TCTAL  BACHELORS    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY   INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 
ETHNIC ITYt  ANO  SEXJ     INSTITUTION  -AND  STATE  1971-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER       •  I 

SOCIAL  SCIENCES  (22COI 

ILLINOIS 

IL    ELMHURST  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    EUREKA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEHALE  "0  .0 

MALE  0  .0 

IL    GEORGE  WILLIAMS  COLLEGE 
TOT  At  0.0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    GOVERNORS  S:  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  O  .0 

MALE  0  .0 

.IL    GREENVILLE  COLLEGE  » 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL     ILL  3ENE0ICUME  COLLEGE 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IL     ILLINOIS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0-> 

MALE  0  .0 

IL     ILLINOIS  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

IL    ILLINOIS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  1  .4 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  .6 

IL     ILL  WESLEVAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMAlE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    JUOSCN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    KNLX  COLLEGE 

TOTAL  1       1.1  i 

FEMALE  1  2.8 

MALE  "0  .0 

IL     LAKE  FCREST  COLLEGE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


TCTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

K    LEfclS  UNIVERSITY 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


IL     LOVJLA  U  QF  CHICAGO 


TOTAL 
FEHALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 


IL    HACM'JRRAY  COLLEGE 
TCTAL  0 
FEMALt  0 
MALE  0 
IL    MCkENOREE  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
IL    Ml LL IK  IN  UNIVERSITY 
TOTAL  „  0  .0 

FEMALE  0  .0 

4ALE  0  .0 

IL     MCNiOUTH  COLLEGE 

TQTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

MALE.  0  .0 

IL    MJ NOEL E  IN  COLLEGE 
T0T  AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    NATL  COLLEGE  EO  MAlN  CAM 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MA  LE  0.0 
U    NORTH  CENTRAL  COLLEGE 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

HALE  0  .0 


6  11. 3 

3  U.3 

3  10.0 

3  20.0 

Z  ZZ.Z 

1  16.7 


11.5 
10.5 
U.3 

30.0 
37.5 
•  0 


1  12.5 

0  .0 

1  12.5 


1 

0 
1 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

24 
13 
U 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

10 
6 
4 


3.6 
.0 
4.3 

.0 
•  .0 
.0 

40.0 
50.0 
.0 

8.6 
12.5 
6.3 

3.4 

•  0 
6.7 

•  0 

•  0 

•  0 

2.2 
5.6 

•  0 

9.2 
15.4 
5.7 


4  9.8 
1  12.5 
3  9.1 


13 
7 

6 

6 
2 


7.4 
11.7 
5.2 

20.7 
15.4 
25.0 

5.9 
11.1 

.0 


1  5.3 

0  .0 

1  9.1 

'  2  8.3 
0  .0 

2  13.3 


13.2 
13.5 

♦  0 

100.0 
100.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 


0 
0 

0 
0 

c 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


K  0 

l{\  o 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


VHITE 
.NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCK-9ESI0ENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


It 


1 

0 

I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

1 
1 

0 

0 
0 

c 
1 

0 

1 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


,0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

•».e 

5.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

.a 

.0 

.0 
.0 
.0 

.4 
.0 
.6 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

.c 

.9 
2.t 
.0 

.0 
.0 
.0 

.6 
.0 
.9 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 

.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 

.0 

6 

11.8 

45  88.2 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

14.3 

18  8^.7 

0 

•  0 

o 

.0 

3 

10.0 

27  90.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

20.0 

10     66  .  7 

2 

13.3 

0 

.0 

2 

22.2 

7  77.8 

0 

•  0 

o 

•  0 

1 

16.7 

3  50.0 

2 

33.3 

0 

.0 

4 

15.4 

22  84.6 

0 

.0 

0 

.0 

3 

15.6 

16  84.2 

0 

•  0 

o 

.0 

1 

14.3 

6  85.7 

0 

.0 

4 

40.0 

7 

70.0 

2    20. 0 

1 

10.0 

3 

37.5 

6 

75.0 

2  25.0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0  .0 

1 

50.0- 

0 

.0 

1 

12.5 

7  87.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

Q 

.0 

1 

12.5 

7  87.5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.6 

27  96.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

4.3 

22  95.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

20  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11  100.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

Q 

.0 

9  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

*o.o 

3  60.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

I  .0 

2  5C.C 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

.4 

27 

9.7 

247  88.8 

4 

1.4 

1 

1.0 

14 

13.5 

90  86.5 

0 

•  0 

Q 

•  0 

1 3 

7.5 

157  9C.2 

4 

2.3 

0 

.0 

1 

3.4 

28     96.6  , 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.C 

14  100.0 

0 

•  0 

o 

.0 

1 

6.7 

14  93.3 

Q 

.0 

0 

.c 

0 

•  0 

6  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  100.0 

o 

.0 

o 

.0 

4  1CC.0 

0 

lo 

0 

.0 

3 

3.2 

86,  92.5 

4 

4.3 

0 

.0 

3 

8.3 

31  86.1 

2 

5.6 

0 

.0 

o 

.0 

55  96.5 

2 

3.5 

0 

•  0 

11 

10.1 

98  89.9 

0 

.0 

0 

.0 

7 

17.9 

32  82.1 

0 

•  0 

o 

.0 

4 

5.7 

66  94.3 

0 

.0 

2 

4.9 

6 

14.6 

35  85.4 

0 

.0 

0 

.0 

1 

12.5 

7    8  7.5 

0 

•  0 

6.1 

5 

15.2 

28  84.8 

0 

.0 

9 

5.1 

23 

13.1 

153  86.9 

0 

.0 

3 

5.0 

10 

16.7 

50  83.3 

0 

•0 

6 

3  .  C 

13 

11.2 

103  88.8 

0 

>  .0 

1 

3.4 

7 

24.1 

22  75.9 

0 

.0 

0 

.0 

2 

15.4 

11  84.6 

0 

•  9 

| 

6.3 

5 

31. "3 

11  68.6 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.9 

16  94.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

11.1 

8  88.9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

8  10O.O 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.3 

18  94.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8  1CC.0 

0 

,  .o 

0 

.0 

1 

9.1 

10  90.9 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

8.3 

22  91.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

9  loo.b 

0 

.0 

0 

.0 

2 

13.3 

13  86.7 

0^ 

.0 

0 

.0 

5 

13.2 

33  86.8 

0 

.0 

0 

.0 

5 

13.5 

32  86.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  * 

1  100.0 

t' 

^0 

.0 

0 

.0 

1 

100  ' 

0    '  .c 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0     '  .0 

0 

.0 

0 

^0 

0 

0/  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

18  100. 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9  1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9  100.0 

0 

.0 

51 
21 

30 

15 

9 
6 

26 
19 
7 

10 


8 
0 
8 

28 
5 
23 

20 
11 

9 

5 
4 
1 

278 
104 
174 

29 
14 
15 

6 
2 
4 

93 
36 
57 

109 
39 
70 

41 

8 
33 

176 
60 
116 

29 
13 
16 

17 
9 


19 
8 
11 

24 
9 
15 

38 
37 
1 

1 
1 

0- 

18 

9 

.  9 
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TABLE  6. 


TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRE0  »Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY,  AND  SEX.     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER  « 
SOCIAL  SCIENCES  (22001 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER  > 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


ILLINOIS 

IL    NT HE ST N  ILL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    NORTHERN  ILL  UNIVERSITY 
TOTAL  I  .4 

FEMALE  0  .0 

MALE  1,  «T 

U    NORTH  PARK  C  fc  THEOL  SEN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  -     0  .0 

MALE  0  .0 

IL    OLIVET  NA2ARENE  COLLEGE 
TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    PRINCIPIA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL     QJINCY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    ROCKFORO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    ROOSEVELT  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE'  0  .0 

IL    ROSARY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

il   Saint  xavier  college 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL  "  SANGAMON  STATE  LNIVERSITY 

TOTAL—  0  .0 

FENA  LE     •  0  .0 

MALE  0  .0 
IL    SHIMER  COLLEGE 


23  12*0 

16  15,7 

7  7*8 

18  7*7 

12  12.4 
6  4.4 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


IL     STHN  ILLINOI S  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

CARBCNOL 
.0 
.0 
.0 


IL    STHN  ILLINOIS  U  EOiAROSVL 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


u   trinity  christian  college 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
IL     TRINITY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
IL    DIVERSITY  OF  CHICAGO 

TOTAL  0*  «0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

IL    U  OF  ILL  CHICAGO  CIRCLE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL     U  Cf  ILL  URBANA  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 
IL    WESTERN  ILL  UNIVERSITY 


TOTAL  C 
FEMALE       '  0 
MALE  0 
IL*   W EATCN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE  • 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

37 
24 
13 


.0 
.0 
.0 

9.2 
14.0 
5.6 


0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2.2 

0 

.0 

1 

4.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

8.8 

1 

9.1 

2 

8.7 

22 

28.6 

7 

21.9 

15 

33.3 

2 

6.  5 

2 

9.5. 

0 

.0 

3 

6.1 

1 

3.4 

2 

10. 0 

Q 

•  0 

0 

!o 

0 

.0 

Q 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

3.5 

2 

2.9 

5 

3.8 

7 

6  .7 

3 

8.8 

4  , 

5*6 

2 

13.3 

2, 

33.3 

0 

.0 

1 

3.3 

1 

6.3 

0 

.0 

3 

1.6 

2 

3.6 

1 

•  8 

62 

15.2 

36 

22.5 

26 

10.5 

17 

3.6 

14 

6.9 

3 

1.1 

6 

3.7 

3 

5.3 

3 

2.8 

«.  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

NUMBER 

» 
m 

NUMBER 

I 

NUMBER 

g 

r 

2 

1.0 

16 

6*3 

41 

21.4 

0 

.0 

5  .9 

22 

21*6 

2 

2*2 

10 

11*1 

19 

21*  1 

1 

•  4 

1 

.4 

21 

9*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

12*4 

1 

•  7 

1 

7 

9 

6.6 

,0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  C 

0 

•  0 

o 

•  0 

0  . 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

6 

llV 

2 

.5, 

45 

11*2 

2 

1.2 

1 

.  6 

27 

1 5.  8 

4 

1  .7 

1 

^4 

18 

7.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

»0 

o 

.0 

0 

.  0 

o 

•  0 

o 

.0  - 

0 

•  0 

2 

4.3 

3 

6.5 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

2 

6.0 

3 

12.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  C 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0  „ 

0 

.0 

3 

8.8 

0 

.0 

0 

.0 

9.  1 

0 

•  0 

0 

A 
•  U 

2 

8.7 

10 

13.0 

8 

10.4 

40 

51*9 

5 

15.6 

c 

1  0  .0 

17 

53. 1 

5 

11.  1 

3 

23 

51*  1 

c 

.c 

0 

.0 

2 

6*5 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

9*  5 

0 

.0 

0 

•0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

6.1 

0 

•  0 

o 

♦0 

I 

3*4 

0 

•  0 

o 

•  0 

2 

10*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

o 

o 

•  0 

0 

•  0 

o 

•0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  c 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

1 

♦5 

8 

4.0 

0 

•  o 

0 

.0 

2 

2.  9 

0 

.0 

1 

.8 

4*  5 

0 

•c 

0 

.0 

7 

6.7 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

8.8 

0 

.0 

o 

.0 

if 

5*6 

0 

.c 

0 

.0 

2 

13*3 

0 

.0 

o 

♦  0 

2 

33.  3 

0 

•  0 

♦0 

0 

♦  0 

1 

3.3 

0 

.0 

2 

6.7 

1 

6.3 

Q 

•  0 

2 

12.5 

0 

.  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

11 

5.9 

4 

2.1 

18 

9.6 

3 

5.4 

1.8 

1C*  7 

8 

6.  1 

3 

2.3 

1 2 

9.  2 

7" 

1.7 

35 

8.6 

104 

25.5 

5 

3.  1 

12 

7.5 

53 

33.  1 

2 

.8 

23 

9.3 

5 1 

20.  6 

7 

1.5 

2 

.4 

26 

5.5 

5 

2.5 

1 

♦  5 

20 

9.9 

2 

.7 

1 

.4 

6 

2.2 

0 

.0 

1 

•6 

7 

4.^ 

0 

.0 

0 

.0 

3 

5.3 

0 

.0 

1 

.9 

4 

3.7 

1 

1.2 

0 

.0 

1 

1.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  C 

I 

1.8 

0 

.0 

1 

1.8 

WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES  I  CENT 
ALIEN 

NUMBER 


TCTAL 
RUNBER 


151  78*6 
80  78*4 
71  78.9 

210  89.7 
84  86*6 
126  92.0 

28  1CC.C 
11  100.0 
17  10C.0 


351 
140 
211 

3 
1 


87.3 
81.9 
91*3 

10C.C 
100.  c 
2  1CC.0 

41  89.1 
21  100*0 
20  80.0 

33  10C.C 
14  10C.C 
19  100.0 


91.2 
9C.9 
91.3 

32.5 
25.0 
37.8 

93.5 
9C«5 
10  1C0.0 


31 
10 
21 

25 
8 
17 

29 
19 


46 
28 
18 

33 
11 

22 


183 
62 
121 

97 
30 
67 

10 

4 

6 


93*9 
96.6 
90.0 

91.7 
84.6 
95*7 

1CC.C 
•  0 
100.C 

91.  C 
91*2 
91.0 

92.4 
88.2 
94*4 

66.7 
66.7 
66*7 


28  93.3 

14  87.5 

14  10C.0 

167  -89.3 

49  67*5 

118  9C.1 

297  72.8 

106  66.3 

191  77.0 


446 
182 
264 

157 
54 
103 

84 
30 
54 


94.5 
90.1 
97.8 

95.7 
94.7 
96.3 

97.7 
96.8 
98*2 


•  0 
.C 
.0 


1.7 
.6 
2.4 

*  .0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.2 
3.2 
.  0 


192 
102 
90 


3 

1*3  ' 

234 

1 

1  .C 

97 

2 

1.5 

137 

0 

.0 

28 

0 

♦  C 

11 

o 

.0 

17 

6 

1.5 

402 

4 

2.3 

1  71 

2 

.5 

231 

0 

.0 

3 

0 

.0 

1 

o 

♦0 

2 

2 

4.3 

46 

0 

♦0 

21 

2 

8.  0 

2o 

0 

.C 

}3 

0 

.0 

14 

o 

.0 

19 

0 

.0 

-34 

0 

.c 

11 

0 

•  0 

23 

12 

15.6 

77 

7 

21.9 

32 

5 

11*1 

45 

0 

.0 

31 

0 

.0 

21 

0 

.0 

10 

0 

♦  0 

49 

0 

.0 

29 

o 

.0 

20 

3 

8.3 

3t 

2 

15.4 

13 

1 

4.3 

23 

0 

*0 

4 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

4 

10 

5.0 

201 

4 

5.9 

68 

6 

4.5 

133 

1 

1.0 

105 

1 

2.9 

34 

0 

.0 

'  71 

3 

o  20.0 

15 

0 

.0 

6 

3 

33.3 

9 

0 

♦  0 

30 

0 

.c 

16 

0 

.0 

14 

2 

1.1 

187 

1 

1.8 

56 

131 

408 
160 
248 

4  72 
2  02 
270 

107 

86 
31 

55 
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table  6.   total  bachelor's  !  oegrees  for  major  fielo  conferred  by  institutions  of  higher  education  by  race, 

,  ETHNICITY,  ANO  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE  1970-1979 


AMERICAN  1N01AN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  % 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEft 


NUMBER 


|  ♦  NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MI  NORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


SCCIAL  SCIENCES  C2200) 

IL         STATE  TOTALS  < 

TOTAL  3  .1 

FEMALc  1  •! 

MALE  2  1 

INDIANA 

IN    ANCEftSCN  COLLEGE 


55  INSTITUTIONS) 


374 


8.4 


55  1.2 


101 


2.3 


TOTAL 
FEMALfc 
•  HALE 
IN  BALL 
TCTAL 
FEMALE 
MAL£ 


0  .0 
0  .0 
C        •  J 
STATE  UNI  V Eft  SI T  Y 


0 
.0 
.0 

.3 

-3 
.0 

.0 
.0 
.  3 

.0 
.3 
.0 

.0 
.0 
.0 


£.3 
*.0 


IN    BE  THE L  COLLEGE 
TOTAL  3 
FEMALE  0 
HALE  0 
IN    BUTLER  UNIVERSI  TY 
TOTAL       o  0 
FtMALt  0 
MALE  0 
IN    CALJMET  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MA  Lc  0 
IN    0£  PAUW  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IN    EARLHAM  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 

MALE  0  .0 

IN    F?  ANKL IN  COLLEGE  INDIANA 
TOTAL  0  .0 

fEmalc  0  .0 

VALE  0  -0 

IN    GOSHEN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALc  C  .0 

IN    GrtACE  COLLEGE 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

IN    HANOVER  COLLEGE 

TCTAL  0  .3 

FEMALE  *>     0  .0 

MALE  0  .3 

IN    KJNT INGTON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

F=M4L=  C  .0 

MA  tc  0  .3 

IN     INDIANA  CEN  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
4ALE 


IS     INDIANA   STATc  J 


SI 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 
IN     1  NO  I  ANA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN  INDIANA 
TCTAL 
FEMALE 
MALE 
IN  INDIANA 
TOTAL 
F£*ALE 
MALE 
IN  HQ-PUROUE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN     INDIANA  U 
TCTAL 
FEMALE 
HALE 
IN     INDIANA  J 
TOTAL 
FeMAie 
MALE 
IN  IND-PUROJE 
"*TOT  Al 
FEMALE 
•  MALE 


.J 
.3 
.3 

MAIN  CAM 
•  6 

.0  '  * 
.9 


J  EVANSVL  CAM 
3  .3 

0  .3  * 
*    0  .3 

BLOOM  1NST0N 

1  .2 
0  . 0 
1 

NORTHWEST  * 
3  .3 
0  .3 
0        . 3 
U  1NCIANAP0LIS 
-     0  .3 
0  .0 
3  .3 
4T  SCUTH  SENO  „ 
0  .3 
0  .0 
0  .3 
SOUTHEAST 


0 

0 
0 

FORT 
3 
3 
0 


.0 
.0 

.3 

WAYNE 
•  3 
.3 
.  3 


ERLC 


15 

11.8 

25 

1.4 

38 

2.1 

59 

6.1 

1  1 
1.1 

63 

2  .A 

1 

6.  7 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

lo 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

6 

3.8 

0 

•  0 

^ 

.6 

4 

6.2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.2 

0 

.0 

1 

1.1 

1 

12.5 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

u 

lo 

1 

33.3 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

3.8 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

!o 

0 

.0 

1 

5.6 

0 

.0 

0 

.0 

7 

41.2 

0 

•  0 

2 

1  1  mW* 

3 

37.5 

0 

.0 

0 

.0 

4 

« 

44.4 

0 

.0 

2 

22.2 

2 

1.6 

0 

•  0 

1 

a 
.  0 

1 

2.6 

0 

\o 

0 

.0 

1 

1.  1 

c 

.0 

1 

1.1 

6 

10.  7 

0 

•  0  v 

0 

•  0 

3 

10.0 

0 

.0 

0 

!o 

3 

11.5 

6 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

12.5 

0 

•  0 

0 

•0 

Ou 

.0 

0 

.0 

0 

lo 

1  * 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

*3 

3 

.0 

0 

.3 

c 

•  c 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

lo 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0' 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

•  0 

.0 

0 

.0 

3 

lo 

0 

.0 

0 

.0  t 

0 

.0 

17 

9.5 

1 

•  6 

A  1 

b 

10« 

15.9 

0 

.0 

0 

\o 

7 

6.3 

1 

.9 

1 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3  .2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

18 

4.2 

0 

•  0 

2 

8 

5.1 

0 

.3 

0 

".0 

10 

3.  7 

0 

.0 

2 

.7' 

13 

32.5 

0 

•  0 

3 

7.5 

8 

o 

.0 

o 

«  .0 

5 

22.7 

0 

.0 

3 

13.6 

3 

4.7 

0 

.0 

0 

.0 

3 

9.  7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

4.-2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.6 

0 

.3 

0 

.0 

1 

5.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

11.1 

1 

3.7 

0 

^3 

1 

7.7 

1 

•7.7 

0 

.0 

2 

14.3 

0 

,0 

0 

.0 

1 

1.3 

3 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.9 

0 

.0 

0 

.0 

533  12.0 
279  15.4 
)      254  *.7> 


6.7 
•  0 
14.3 

4.4 
6.2 
3.2 

12.5 
.0 
33.3 

3.8 
.0 

5.6 

9  52.9 
3  37.5 
6  66.7 

3  2.3 

1  2.8 

2  2.2 

6     10.  t 

3  10.0 
3  11.5 


.0 
.0 
.0 


1  12.5 

0  .0 

1  16.7 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


20  11.2 
10  15.9 
10  8.6 


1 
0 
1 

21 
8 
13 


3.2 
.0 
6.7 

5.C 
5.  1 
4.9 

40.0 
v44.4 
36.4 

4.  7 

5.  7 
.0 

> 

4.2 
3.6 
5.0 

14.  8 
15.4 
14.3 

1.8 
.0 
2.9 


3,829  86.4 
1,509  83.1 
2,320  88.7 


68  1.5 
27  1.5 
4i  1.6 


13  86.7 

1 

6.7 

8  100.0 

u 

.0 

5  71.4 

1 

14.3 

151  95.6 

0 

.0 

61     S3. 8 

0 

.0 

90  96.8 

0 

.0 

7  87.5 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

2    66. 7 
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0 
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•0 
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17*6 

14 
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0 

.0 
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3 

11.5 

23 
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12.0 
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6  0 

50 

4 
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11 
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6.3 

16 

2* 

5.9 

30 
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2 

5.9 
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1* 

33*3 

2 
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0 
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0 
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0 
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0 
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2 
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3 

0 

.0 

1  4 
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30.0 
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0 
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6 
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2 

29*0, 
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0 

.0 

8 

66*7 

4 

33*3 

12 

6 
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90*9 

3.6 
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4 

8.3 

44 
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0 
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3.2 

56 
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4 
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2* 
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.0 

5 
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1 
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6 

2 

9.5 

19 
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0 

♦0 

21 

2 

2.5 

79 

97*5 

0 

.0 

8 1 

2 

7.4 

25 

92*6 

0 

•  0 

27 

0 

•  0 

54 

100*0 

0 

•  0 

54 

7 

4.0 

168 

96*  C 

o 

♦  0 

175 

3 

3.3 

89 

96*7 

0 

.0 

92 

4 

4*8 

t 

79 

95*2 

0 

.0 

83 

1 

10.0 

9 

90*0 

Q 

♦  0 

10 

0 

.0 

3 

1C0.0 

0' 

.0 

3 

1 

14.3 

6 

85*7 

0 

.0 

7 

1 
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45 

97*  8 

o 

♦  0 

46 

0 

.0 

19 

100*0 

0 

.0 

19 

1 

3.7 

26 

96*3 

0 

.0 

27 

9 
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3  0 
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J  V  ♦  c 

9  1 
C  ♦  1 

48 

4 

17*4 

19 

82*6 

0 

.0 

23 

5 
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19 

76*0 

1 

4.0 

25 

0 

•  0 

5 
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0 

.  0 

c 

0 

*0 

4 
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0 

.0 

4 

0 

*0 

1 
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0 

.0 

1 

0 

•  0 

20 
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.  0 

20 

0 

*0 

1 
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0 

•  0 

1 

0 

*0 

19 
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0 

.0 

19 

0 
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8 

0 
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•0 

4 

0 
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o 

.0 

28 

0 
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13 
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0 

•  0 

13 

0 

.0 

15 
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0 

•  0 

15 

1 

2.2 

44 

97*8 

0 

•  0 

45 

0 

.0 

11 

100*0 

0 

.0 

11 

1 

2.9 

33 

97*1 

0 

•  0 

34 

3 

13*0 

20 

8  7.0 

0 

♦  0 

23 

1 

1C*0 

9 

90*0 

0 

.0 
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2 

15*4 

11 

84*6 

0 

•  0 

I* 

1 

12*5 

7 

87*5 

0 

•  0 

8 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

•  0 

3 

0 

♦  0 

5 

10C.0 

0 

•0 

'  5 

/  ~ 

6 

2.7 

212 

95*9 

3 

1.4 
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2 

2.9 

64 

92*8 

3 

4*3 

69 

4 

2.6 

148 

97*4 

0 

•  0 
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1 

1.2 

84 

98*8 

0 
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0 

.0 
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0 
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1 

1.7 

58 
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0 
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kM^RICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


*  «.  NUMBER 
SOCIAL  SCI£NCES*I22CCI 


SLACK  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


\ 

t  NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 
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MINORITY 

NUMBER 


fcHlTE 
.  NON-HISPANIC 

t  NUHBER 


KCh-PESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
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I  CM  A 


IOMA  UNIVERSITY 
•  0 
.0 
.0 


IA  UPPER 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
«1 A    K  ART  BURG  COLLEGE 

TOTAL  _.   0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

I A    KSTMAR  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IA    MILL  1AM  PENN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  \0 

MALE  0        .0  , 


.0 
.0 

•  0 

•0 
.0 
.0 

5.9 
12*5 
.0 
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TOTAL  1  • 1 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  -I 
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•KS     BAKER  UNIVERSITY 

TOTAL  *   3    J 0*0 

FEMALE  *    2  1**3 

MALE  1  6*3 

KS     BENEOICT INE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

/V  MALE      ,  0  .0 
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TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

KS     BETHEL  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 
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FEMALE  0  .0 

HALE  0     .  *0 
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4.2 
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.0 

1 
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.0 

0 
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.0 
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.0 
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TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S     OLCfcEES  fOP  MAJ0*  MELO  CONFERREO  BY  I  NSTITLTTIGftS  Of  Hi  CHER  EDUCATION  8Y  RACEt 

ETHNIC ITY t  ANO  SEXl     INSTITUTION  ANC  STATE  HTB-1979 
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MINORITY 
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K$     SAINT  MARY  PLA*KS  COLLEGE 


TCTAL  0 

.0 

i 

7.7 

3 

ft«LE  0 

•°  f 

o 

'  .0 

0 

MALE  0 

.0  / 
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0 

K$    SOUTHWESTERN  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

o 

.0 

0 

FEMALE  0 

.0 

o 

.0 

0 

MALE  0 

.3 

\0 

.3  ' 

0 
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TOTAL  0 

.3 

2 

10.5 

0 
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.  3 

0 

-  .0 

0 

MALE  0 

.3 

.2 
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.0 

C 

.0 

3 
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.0 

0 

.0 

0 
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.0 
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.0 

0 
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TCTAL  0 

.0 

.1 

1 
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.3 

2 

.3 

0 

^Lc  0 

.3 

2 

.5 
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TOTAL  3 
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2 

0 
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1 
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0 
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.0  .<* 
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1.6 

1 
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1 
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.3 

1 
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0 
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;.  i 

0 

.0 

1 
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•  T&tAL  *  -S 

FEMA1E,  2  -«> 

*4Lt  2  .<? 

KENTJCKY,  * 

KY     AS  BURY  >CCLLEGE 

TOTAL  0  .3 

FE  4ALE  3  -3 

MALE  0  .3 

KT     BLLLAJIMINE  COLLEGE 

TOTAL  0.  .3 

FEMALE  0  .3 

MALE  .  0  .3 

KY     BE  RE A  COLLEGE 

TOTAL  C,  .0 

FtHALE  0  .3 

•ALE.  0  .3 

K V    StcSClA  COLLEGE 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

KY    CANPBELLSVILLE  CCLLtGE 


INST  IT  UTILES) 
39  4.9 
19 

20 


5.C 
4.2 


f   TOTAL  0        .3  * 

}  FEMALE  0  .3 

HALE  0  .3 

KV    CENTRE  COLLEGE  CF  KY 
TOT  AL  0  .3 

FEMALC  0  .3 

MALE  0  .3 

KY     CJM8ERLANC  COLLEGE 

T3TAL      N  0        .3  * 

FEMALE  0  .0 

MALE   .  0  .0 

KV    EASTERN  KV  UNIVERSITY 
T ;T  AL  0        « 3 

FEH&LE  3  .3 

MALE  0  .3 

KV     GEORGETOWN  COLLEGE 

TOTAL  c0  .0» 

FEMALE  3  .3 

HALE  %0  .0 

KV    KENTUCKY  STATE  LNWERSITV 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  3  .0 

<tlLE  0  .3 

KY    KENTUCKY  if  ES  LEY  AN  COLLEGE 
TOTAL  0  .p 

FEMALE  3  .3 

HA  IE  0  .3 

KV    "OREfEAO  STATE   LNI VeRI»l TY 
TOTAL  1  1.7 

FERULE        /         1  «.0 
•ALE  3  .3 
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0 
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I 
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4 
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1 
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1 
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I 

o 

0 

0 
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1 

3 

3 
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0 
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•  0 
.0 
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.0 
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.0 
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.0 
.0 
.0 
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.3 
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.0 
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3.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
3.  1 
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1.3 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 

0 
3 
C 
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C 
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0 
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0 

0} 
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.0 
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.0 

1 

5.0 

19 

95.0 

o 

.0 

1 

2.6 

38 

97.4 

0 

.0 

45 

IOC* 

0 

•  0 

0 

.0 

18 

100.0 

•  0 

0 

•  0 

2  7 

10c. 0 

0 

.0 

0 

.0 

26 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  17 

10c.  0 

0 

.0 

8 

2.7 

15 

5.1 

2?7 

93.3 

4 

3.4 

6 

5.0 

112 

94.1 

4 

2.2 

9 

5.1 

165 

92.7 

2 

1.8 

19 

16.7 

92 

80.7 

0 

.0  , 

12 

17.6 

56 

82.4 

2 

4.3 

7 

15.2 

36 

7£.3 

0 

.0 

22 

100.0 

0 

.0 

0 

•0 

12 

130.0 

0 

.0 

0 

•  0 

10 

100.0 

0 

.0 

23 
10 
13 


1.8 
1.8 
1.9 


263  20.7 
129  22.7 
134  19.1 


995  78.3 
437  76.9 
558  79.5 


0 
C 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 

1 

4 


12 
2 
10 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•0 
.0 

.0 
•G 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.7 
.8 
2.2 

2.6 
.0 
6.5 

.0 
.0 
.0 


.9 
.4 
1.4 


27 
12 
15 

25 
20 
5 

6 
2 

2 
0 
2 

I 
1 

C 

59 
20 
39 

45 
18 

27 

26 

297 
119 
178 

114 
68 
46 

22 
12 
10 


lt270 
568 
702 


MAlNF 

ME     BATES  COLLEGE 
TOT  AL  0 
F  6  ha  L  E,  0 
MALE  0 
ME    SOMDOIN  CDLL EGE 
TCTAL  0 
FEMALE  0 
*      MALE  0 
ME    COLBY  COLLEGE 
TOTAL  3 
FE-ALE  3 
MALE  C 
HE     NASSON  COLLEGE 


TCTAL 

FEMALE 
MALE 


.3 
.3 
.0 

.3 
.0 
.0 

.  3 
.3 
.0 

.0 
.0 
.3 


ME     SAINT  JOSEPH'S  CCLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

ME    UNITY  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
.«  LE 
HE    U  CF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

M« 


.0 

/* 

'.0 

.0 
.0 
.3 


U  CF  MAINE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MAINE  AT  FARM1NGTCN 
0  .0 
0  .0 
>  0  .0 

T  FCRT  KENT 
0  .0 
C        .0  * 
0  «3 


ME     U  OF  MAINE  AT  CPCNO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 

•  0 


1 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.7 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

•u 

4 

2.9 

1 

.7 

0 

.0 

3 

6.7 

1 

2.2 

0 

.0 

1 

1.1 

c 

.0 

0 

.0 

1 

1.1 

0 

.0 

1 

1.1 

1 

3.1 

0 

.0 

1 

3.1 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

•  0 

0 

•  0 

1 

1.1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

2.2 

1 

1 

0 

5 
4 
1 

2 
2 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


.9 
2.7 
.0 

3.6 
8.9 
1.1 

2.3 
6.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.1 

.0 
2.2 


112  98.2 

36  .9*7.3 

76  98.7 

132  95.7 

41  91.1 

91  97.8 

84  95.5' 

30  93.8 

54  96.4 

30  1C0.0 

1C  1CC.0 

20  100.0 

16  100.0 

6  100.0 

10  100.0 


10C.0 
•  0 
100.0 

100.0 
100.0 
25  1CC.0 

14  100.0 
5  1CC.0 
Q  100.0 

91  98.9 
47  100.0 
44  97.8 


1 
0 
1 

1 

0 

1 

2 
0 
2 

0  ' 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.9 
.0 
1.3 

.7 
.0 

1.1 

2.3 
.0 
3.6 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦0 


114 

37 
77 

138 
45 

93 

88 

32 
56 

30 
10 
20 

16 
6 
10 

32 
0 
32 

29 
4 
25 

14 

5 
9 

92 
47 
45 
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TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S  '  0 EGA EES  FCR  MAJOR  FIELO  CCHFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATIf  ■  BY  RACE, 
EThMlCITY*  A  NO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 

SOCIAL  SCIENCES  (22C0I 

MAINE 

NE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


fcHlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SI  DENT 
ALIEN 


TOTAL 


TOTAL                0  .0 

I 

2.6 

0 

.0 

1 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE                 0  .0 

1 

5.6 

0 

.0 

1 

NE    U  CF  SOUTHERN  MAINE 

TOTAL  .              0  .0 

1 

i.e 

0 

.0 

0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE                 0  .3 

I 

2.9 

0 

.0 

0 

ME     UNIVERSITY  OF  NEfc*  ENGLAND 

TOTAL                  0  .0 

JJ 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE                 0  .9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE                  0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

ME 


STATE  TOTALS  C 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MARYLAND 


12  INSTITUTIONS! 

8  1.2 
5  2.1 
3  .7 


MO    80»IE  STATE  COLLEGE 
aTOI^4  9  .0 

TfMALE  0  .3 

MALE  3  -3 

NO    COLLEGC  OF  NOTRE  OAME  MO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .9 

MO    COLUMBIA  UNION  COLLEGE 
TOTAL  0  .9 

FEMALE  9  .9 

MALE  0  .0 

ro    COP?IN  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .9 

F"HLE  9  .0 

,-E  C  .9 

MO    FROST BURG  STATE  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
MO    GOUCHER  COLLEGE 


.3 
.9 
.9 

•  D 
.9 
.0 

•0 
.0 
.0 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
"MO    WCO  COLLEGE 
TOTAL  9 
FEMALE  9 
~        HALE  9 
HO    JOHNS  HOPKINS  UfVcRSITV 

TOTAL                  1  I.I 

FEMALE                0  .) 

MALE                   I  1.6 
3D    LOYOLA  COLLEGE 

TOTAL                  C  .0 

FEMALE                  9  .9 

MALE                 9  .0 
MO    MORGAN  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                  9  .9 

FEMALE                 0  .9 

MALE                  C  .0 

MO    MOUNT  SNT  MARY'S  COLLEGE 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE                 0  .9 

MALE                 0  .0 
MO     SNT  GARY'S  COLLEGE  OF  MO 

TOTAL                  9  .0 

FEMALE                 0  .3 

MILE                 0  .0 

M9  Salisbury  state  college 

TOTAL  9        . ! 

FEMALE  3  .9 

MALE  9  .0 
MO    TOfcSON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  1 

FEMALE  0  .0 

MALE  I  .7 
MO    UNIVERSITY  OF  BALTIMORE 

TOTAL  0  .9 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

MO    U  OF  MO  COLLEGE  PARK  CAM 

TOTAL  7  1.3 

FEMALE  3  1.0 

MALE  4  1.0 

MO    U  OF  MO  BALTIMORE  CO  CAM 

TOTAL  2  »7 

FEMALE  I  -8 

MALE  /    I  .6 


.2 
.4 
.0 


2.6 
.0 
5.6 

.0 
.0 
.0 

0 
.0 


.5 
.4 
.5 


13 

65.3 

0 

.0 

0 

.9 

7 

87.5 

0 

.0 

0 

.9 

6 

59.0 

0 

•  0 

c 

.  9 

1 

16.7 

0 

.0 

9 

.0 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

.9 

0 

•  9 

0 

•  0 

9 

.9 

9 

.0 

1 

59.9 

0 

.9 

0 

.0 

9 

.0 

0 

.9 

0 

1 

59.0 

0 

•  9 

23 

32.  1 

c 

.0 

9  . 

.9 

19 

199.9 

0 

.0 

9 

.9 

13 

72.2 

3 

•  0 

9 

.0 

9 

5.7 

0 

.0 

1 

.6 

2 

3.5 

0 

.0 

9 

♦9 

7 

7.0 

0 

•  9 

1 

1.9 

6 

11.1 

2 

3.7 

3 

.3 

6 

11. 1 

2 

3.7 

9 

•  0 

0 

.9 

0 

•  0 

9 

•  9 

o 

.3 

0 

.3 

9 

•  9 

0 

.0 

0 

.0 

9 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

•  9 

2 

2.2 

1 

1.1 

.  j 

2 

6.7 

0 

lo 

9 

.9 

0 

.0 

1 

1.6 

0 

.9 

3 

4.5 

1 

1.5 

9 

.9 

1 

5.9 

1 

5.9 

9 

.0 

2 

4.0 

0 

.0 

9 

.9 

66 

89.2 

1 

1.4 

9 

.9 

31 

93.9 

0 

.C 

9 

.9 

35 

85.4 

1 

2.4 

0 

•C 

0 

-0 

0 

.0 

9 

.9 

0 

0 

.0 

9 

.3 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

11.0 

0 

.0 

1 

1.4 

3 

12-5 

0 

.0 

0 

.0 

5 

19.2 

0 

.9 

l 

2.0 

4 

8.7  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

4 

14.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

17 

A.6 

I 

.4 

2 

.8 

8 

6.8 

0 

.9 

2 

1.7 

9 

6.4 

1 

.7 

3 

.0 

9 

16.1 

0 

.0 

1 

1.8 

5 

21.7 

0 

.9 

1 

4.3 

4 

12.1 

c 

.0 

0 

.0 

44 

6.2 

11 

1 .6' 

5 

.7 

23 

7.4 

7 

2.3 

3 

1.0 

21 

5.3 

4 

1.0 

2 

.5 

46 

16.' 

p  1 

.3 

0 

.0 

28 

23.9 

1 

.8 

0 

,0 

20 

12.0 

0 

.0 

0 

.0 

NUMBER 

X 

NUMBER 

I 

NUMBER 

* 

NUMBER 

2 

5.1 

37 

94.9 

0 

.0 

39 

0 

.0 

21  1CC.0 

0 

.0 

21 

2 

11.  1 

16 

83.9 

c 

.0 

18 

1 

1.8 

56 

98.  2 

0 

.3 

57 

0 

.0 

cs 

CC  •  0 

0 

.0 

23 

1 

2.9 

33 

97^1 

0 

.0 

34 

3 

.0 

iCC.O 

c 

-0 

3 

0 

.0 

3 

CC.  0 

3 

.J 

3 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

12 

1.8 

636 

97.5 

4 

.6 

652 

7 

3.0 

226 

97*0 

c 

.0 

233 

5 

1.2 

410 

97.9 

4 

1.0 

419 

13 

65.  C 

2  C»  0 

3 

1  5.0 

20 

7 

67.5 

12.5 

•  0 

8 

6 

50.0 

3 

25.0 

3 

25.0 

12 

1 

.6.7 

5 

C 

I 

16.  7 

5 

83.3 

0 

.0 

6 

.0 

0 

.c 

c 

.0 

0 

1 

50.  C 

1 

5  C.  0 

0 

•  0 

2 

o 

•  0 

9 

.  0 

0 

.0 

0 

I 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

2 

23 

82.1 

3 

1 C.  7 

2 

7.1 

2  8 

19 

100.0 

0 

a  0 

C 

.0 

10 

13 

72.2 

3 

16.  7 

2 

11.1 

18 

19 

6.4 

147 

93  .c 

0 

•  0 

1  57 

2 

3.5 

55 

96. 5 

r> 

.0 

57 

8 

8.0 

92 

92.0 

0 

.0 

100 

3 

14.8 

8*.  2 

54 

8 

14.8 

4  6 

8^.2 

0 

.5 

54 

c 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

9 

.0 

26 

1  CC  •  0 

0 

.0. 

26 

0 

.3 

23 

1CC.0 

0 

.3 

23 

9 

.3 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

4 

4.3 

83 

94*6 

1 

1.1 

93 

2 

6.7 

23 

93.3 

0 

.3 

30 

2 

3.  2 

60 

S5.2 

1 

1.6 

63 

4 

6.0 

62 

92.5 

1 

1.5 

67 

2 

11.8 

\  5 

88.2 

0 

.0 

17 

2 

4.0 

47 

94.0 

1 

2.0 

5C 

67 

90.5 

2 

2.7 

5 

6.8 

74 

3  1 

9  3.9 

0 

.  0 

2 

6.1 

33 

37.8 

2 

4.  9 

3 

7.3 

41 

c 

.  0 

80 

1  CC.O 

(1 

.0 

80 

o 

-0 

33 

1  cc.o 

C 

.3 

33 

o 

.0 

47 

roo.o 

0 

.0 

-.7 

9 

12.3 

64 

6  7  •  7 

0 

•  0 

75 

3 

12.  5 

c  I 

67.5 

0 

.0 

24 

£ 

12.2 

43 

67.  8 

0 

.  3 

49 

4 

8.7 

41 

69.1 

I 

2.2 

46 

Q 

m  Q 

U 

100.0 

0 

.0 

18 

14.  3 

23 

82.1 

1 

3.6 

21 

3.2 

234 

91. 1 

.  8 

257 

10 

8.  5 

136 

90. 6 

1 

.9 

117 

1 1 

7.9 

123 

Si. 4 

1 

.  f 

140 

IC 

17.9 

44 

7b.b 

2 

3.6 

56 

6 

26.) 

17 

73-9 

0 

.0 

23 

4 

12*1 

27 

81.8 

2 

6.1 

33 

67 

9.5 

605 

85  5 

36 

5.1 

708 

36 

11.7 

258 

83.5 

15 

4.9 

30S 

3i 

7^8 

34  7 

6t.C 

21 

5.> 

399 

51 

17,  7 

226 

78.5 

11 

3.8 

288 

30 

24.6 

86 

7C.5 

6 

4.9 

122 

21 

12.7 

140 

84.3 

5 

2.0 

166 
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TABLE  6.  TOTAL  BACHELOR*  S  (DEGREES  F  I  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
TABLE  TC  AL  oAv.  ttj  ETHNICITY*  AND  SEX*     I NSTI  TUT  I  ON  AND  ST  AT  E  1978-1979 


AMERICAN  IfcClAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMB  ER  I 


BLACK  ASIAN  OR 

NCN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER  X 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


SOCIAL  SCIENCES  (2200) 
MARYLAND 

MO     U  CF   MS-EASTERN  SHORE 

TOTAL  0        .0  16  94.1 

FEMALE  0        .0  9  90«0 

MLE  0        .0  7  100.0 

MO     WASHINGTON  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  1  2.0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  C        .0  I  4.2 

MO     fftSTERN  MARY L ANC  COLLEGE 

TOTAL  3        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 


MO  STATE  TOTALS  « 

TOTAL  U 
FEMALE  4 
MALE  7 

MASSACHUSETTS 


MA     AMERICAN  I NTRNATL  COLLEGE 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

H4L6  0  .0 

MA     AM H ERST  COUEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

MA     ASSUMPTION  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

F  Er-ttLE  0  .0 

MALE  C  .0 

ATLANTIC  UNION  COLLEGE 


20  INSTITUTIONS) 
.5  273  12.5 

.4  136  14.4 

.6  134  11.3 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

MA    BOSTON  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  3 

MA     BOSTON  UNIVERSITY 

TOTAL  1 

FEHALC  0 

MALE  1 
MA     &*A0FOR0  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


.  0 
.0 
.0 

.9 
.3 
.  0 


0 
0 
.0 


MA     3RAN0EIS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

fEmal  fc  o  .0 

MALE  0  .3 

MA     CLARK  UNIVERSITY 

TCTAL  0  .3 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

MA    COLLEGE  OF  THE  hOLY  CROSS 


TOTAL 
FEMALE 

K*LE 


.  0 
.0 
.0 


MA    C31LESE  OUR  LAO>  OF  ELMS 

TCTAL                 0  .0 

FEMALE                   0  .0 

HALE                  0  -0 
MA    CURRY  COLLEGE 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE                  3  -3 

PALE               -  0  .0 

MA    EASTERN  NAZARENE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

F  SHALE                   0  .0 

MALE                  0  .0 
MA    EmErSCN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FE  'ALE                 0  .3 

MALE                 0  .0 
MA    EMMANUEL  COLLEGE 

TCTAL                  0  .3 

FfMALE                  0  .0 

MALE                  3  .0 
HA     GOAOCN  COLLEGE 

TOTAL                  0  . 3 

FEMALE                 0  .3 

MALE                 0  .3 
MA    HAMPSHIRE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                  C  .0 

MALE                 C?  .0  " 


2 

4.0 

2 

9.1 

0 

.0 

4 

4  .5 

0 

.0 

4 

4.9 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

1 

16.7 

0 

.0 

1 

33.3 

16  v 

2.9 

11 

5.0 

5 

1.  5 

5 

1  .6 

2 

1.6 

3 

1.7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

24 

9.6 

IS 

14.9 

9 

6.0 

4 

2.  5 

3 

4.1 

1 

1.1 

15 

5.  I 

5 

5.5 

P 

5.0 

1 

7.7 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.8 

0 

,0 

1 

6.3 

3 

4.2 

2 

5.6 

I 

2.9 

JER 

% 

NUMBER 

NUMBER 

1 

0 

.0 

0 

.  0 

16 

94.  1 

0 

.0 

0 

.0 

9 

93.0 

0 

.  0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

0 

.0' 

i 

2.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.C 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

19 

.  9 

10 

.  5 

310 

14.3 

11 

1.2 

6 

.  6 

157 

16.  6 

8 

.7 

4 

.3 

15  3 

12.5 

0 

.0 

I 

2.0 

,3 

6.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

9.  1 

0 

.0 

•  1 

3.6 

I 

3.6 

2 

2.3 

2 

2.3 

8 

9.  1 

C 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.^ 

2 

2.5 

8 

9.  9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

G 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

1 

33.  3 

1 

.2 

1 

.2 

18 

3.3 

1 

.5 

0 

.  0 

12 

5.  5 

0 

.0 

1 

.  3 

1 .  & 

5 

1.6 

5 

1.6 

16 

5.2 

2 

2.3 

0 

•  3 

5 

3.9 

2 

1.  1 

5 

2.8 

;  1 

6.  2 

0 

.0 

C 

.0  . 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  C 

3 

.0 

0 

•  0 

o 

,    .  0 

4 

1.6 

1 

.4 

29 

11.6 

2 

?.o 

0 

•  0 

17 

16.8 

2 

1.3 

1 

.  7 

12 

8.  0 

0  ^ 

.0 

0 

.0 

4 

2.5 

0 

.0 

0 

.  0 

3 

4.  1 

C 

.0 

0 

■  G 

»  1 

1.1 

0 

.0 

3 

1.0 

IB 

6.2 

0 

.0 

0 

.0 

5 

5.5 

-  0 

.0 

3 

1.  5 

13 

6.  5 

0 

.  0 

0 

.0 

1 

7.7 

0 

.0 

c 

.  0 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

■  0 

0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

1  0 

*  0 

0 

.0 

1 

2.2 

0 

.0 

1 

2.2 

1 

2<2 

0 

.  0 

1  1 

2.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.8 

'  0 

.  .o 

2 

5.6 

0 

.0 

n 

.0 

0 

.0 

1 

6.3 

0 

.0 

2 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

3 

4.2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.  6 

0 

.0 

0 

.3 

I 

2.9 

MITE 
NON-HI SPANIC 


NUMBER 


NCN-RESICENT 
ALIEN 


NUM8ER 


TCTAL 
NUMBER 


• 

I  5.9 

0 

.0 

17 

I  10.0 

0 

.0 

10 

0  .0 

0 

.0 

7 

48  98.0 

n 

.0 

49 

2*>  100.0 

0 

.0 

25 

23  95.8 

0 

.0 

24 

67  10C.0 

0' 

.0 

67 

28  10C.O 

0 

.0 

28 

39  1CG.0 

0 

.0 

39 

794  82.7 

64 

3.0 

2.168 

766  8C.9 

24 

2.5 

947 

028  8^.2 

40 

3.3 

1*221 

47  94.0 

c 

.0 

50 

20  90.9 

o 

.0 

22 

27  96.4 

0 

.0 

28 

77  87.5 

3 

3.4 

88 

7  100 . 0 

o 

.0 

7 

70  86.4 

3 

3.7 

81 

73  100.0 

0 

.0 

73 

1 9  1 OC.O 

0 

.3 

19 

54  100.0 

0 

.0 

54 

3  50.0 

2 

33.3 

6 

2     66. 7 

1 

33.3 

3 

1  33.3 

1 

33.3 

3 

524  96.1 

3 

.6 

545 

2  05     94 . 0 

1 

.5 

218 

319  97.6 

2 

.6 

327 

285  93.4 

4 

1 .3 

305 

121  94.5 

2 

1.6 

128 

164  92.7 

2 

l.l 

I77e 

3  100.0 

0 

.0 

3 

1  lvO.O 

0 

.0 

1 

2  1C0.O 

0 

.0 

2 

214  85*3 

8 

3.2 

°  Z'l 

81     30. 2 

3 

3.0 

131 

133  P3.7 

5 

3.3 

150 

1'j5  95.7 

*  3 

1.9 

162 

71  95.9 

0 

74 

84  95.5 

N  3 

3.4 

88 

273  93.5 

1 

.3 

292 

86  94.5 

0 

.0 

91 

93.0 

"  1 

.5 

201 

|P  92.3 

o 

.0 

13 

12  92.3 

0 

.0 

13 

0  .0 

0 

.0 

0 

24  85.7 

4 

14.3 

28 

14   100. 0 

0 

•  0 

14 

10  71.4 

4 

28.6 

14 

10  100.0 

o 

.0 

10 

6  1G0.0 

0 

.0 

6 

4  100. 0 

0 

.0 

4 

2  1CC.C 

0 

>0 

2 

0  .0 

0 

.0 

,  0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

45  97.8 

0 

.0 

46 

44  97.8 

0 

.0 

45 

1  100.0 

0 

.0 

1 

32  91.7 

1 

2.8 

36 

i9  95.0 

1 

5.0 

20 

14  87.5 

0 

.0 

16 

66  93.0 

2 

2*8 

71 

33  91.7 

t 

36 

33  94.3 

1 

2.9 

35 

ERJC 


104G 
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6*    TOTAL  BACHELOR'S    0 EGA EES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 
ETHNICITY t  AND  SEXl     INSTITUTION  ANC  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  CR 

NGN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

X'  NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 
NUMBER 


SCClAt  SCIENCES  (22O0I 

MASSACHUSETTS 

MA    HARVARO  UNIVERSITY 
TOTAL  2  .3 

FEMALE  1  -5 

MALE  1  -2 

MA    MASS  INST  CF  TECHNOLOGY 
TOTAL  a  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    BOSTON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    8RIDGENATER  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE   ^  0        .0  „ 

MALE  0     .  .0 

MA    FITCHBURG  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

-*        MALE  0  .0 

MA     FR AMI NGHAH  STATE  COLLEGE 
TthAl;,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    NORTH  ADAMS  STATE  COLLEGE 


TQT/AL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


MA     SALEM  STATE  COLLEGE 
TOTAL     *  1  1,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  1    •  1-9 

MA    WEST F I  ELD  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    WORCESTER  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  -0  .0 

MALE  0  .0 

MA    MERRIMACK  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  j 

FEMALc  0  .0 

MAwE  0  .0 

MA    MOUNT  HGLYCKE  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MA*  *i  s       0  .0 

MA     N  .HOLS  COLLEGE 

TOTAL  0  ;0 

FEMALE*  0  -0 

MALE  0  -0 

MA     NOR. .'EASTERN  UNIVERSITY 
TOT  AL  1.7 
FEMALE  1  1*? 

MALE  C  .0 

MA    PINE  MANOR  COLLEGE 
%       TOTAL  0  .0 

FEfOLE  0  .0 

HAL?  0  .0 

MA    RAOCLIFFE  COLLEGE 
.     TOTAL  1  -5 

FEMALE  1  •? 

MALE  0  .0 

MA     REGIS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0    ,  .0 

MALE  0  .0 

MA     SIMMONS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*         MALE  0  .0 

,.<A     SMITH  COIL  tG E 


TOTAL  '» 
5EMAIE 
MALE 

•Ak     STHESTN  MASS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
0  #0 
0  .0 
UNIVERSITY 
0  .0 
0  .0 
G  .0 


MA    SPRINGFIELD  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MA     STONEHILL  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


53 
23 
30 

0 
0 
0 


7.4 
11.9 
5.7 

.0 
.0 
.0 


16  10-5 
12  21.1 
4  4.2 


1 

.9 

1 

2.1 

•0 

1 

2.5 

•  0 

1 

4.5 

1 

.8 

•  0 

1 

1.5 

2 

2.8 

!! 

•  0 

2 

4.8 

0 

.0 

0 

*0 

2 

1.1 

1 

'1.5 

1 

.  8 

1 

1.0 

0 

1  .4 

2 

3.2 

2 

7*  0 

0 

10 

6.8 

1 0 

0  .0 

0 

.0 

0 

:o 

0 

.0 

0  . 

•  0 

4 

2.9 

3 

5.1 

1 

1.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

25 

11.7 

25 

11.7 

r> 

.0 

3 

4.3 

3 

4.3 

0 

.0 

4 

14.7 

4 

16.7 

0 

.0 

9 

4.4 

9 

4.4 

0 

.0 

3 

3.0 

0 

.0 

3 

6.0 

1 

5.3 

0 

.0 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 
4 


1.7 
2.1 
1.5 


15 
5 
10 


2.1 
2.6 
1.9 


0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.3 

3 

2.0 

1 

1.8 

2 

3.5 

1 

1.0 

1 

1.0 

2 

i.3 

0 

.0 

I 

2.  1 

o  • 

•  0 

1 

1.6 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

} 

•  8 

0 

♦  0 

1.7 

0 

.0 

.0 

0 

.c 

1.4 

0 

.0 

.0 

c 

.0 

I 

2.4 

0 

.0 

1  .0 

o 

.0 

.0 

o 

.0 

I 

1.9 

0 

.0 

I 

1.1 

o 

.0 

3.0 

o 

•  c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

2 

1.4 

0 

.0 

2 

1.  4 

0 

.0 

o 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

•0 

c 

•  0 

0 

.0 

5 

3.7 

0 

•  0 

o 

.0  - 

0 

.0 

5 

j.  5 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

,o 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

4 

1  .9 

5 

2.3 

4 

1.9 

5 

2.3 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

>  <  *° 

1 

4.2 

0 

.0 

1 

4.2 

0 

.0 

0 

.0 

6 

2.9 

2 

1.0 

6 

2.9 

2 

1.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

L 

1.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

l 

2.0 

0 

.0 

a. 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

82 
33 
49 

0 
0 

c 

21 
15 

6 

3 
2 


11.4 
17.1 
9.3 

.0 
.0 
.0 

13.7 
26.3 
6.3 

2.7 
4.2 

i:6 


1  2.5" 

0  .0 

1  4.5 


1.6 
1.7 
1.5 

4.2 
.0 
7.1 


:  2.0 

0  .0 
2  3.7 


4 
3 
1 

1 

0 
1 

2 
2 
0 

12 
12 
0 

0 
0 
0 


2.  1 
4.5 


1.0 
.0 
1.4 

3.2 
7.7 
•  0 

8.2 
8.2 
.0 

.0 
.0 
.0 


10  7.4 
4  6.8 
6  7.8 


0  , 

0 

0 

35 
35 
0 

3 
3 

0 


.0 
.0 

16.4 
16.4 
.0 

4.3 
<i.3 
.0 


5  2  0.8 
5  2C.8 
0  .0 


17 
17 

0 

4 
0 
4 

1 

0 
1 

0 
0 
0 


8.3 
8.3 
.0 

4.0 
.0 
8.0 

5.3 
.0 
?*7 

♦  0 
.0 

.c 


OU4        O     •  1 

35 

4.9 

152  76.8 

8 

4.1 

450  85.6 

27 

5.  1 

30  93.8 

2 

6.3 

1  100.0 

0 

.0 

29  93.5 

2 

6.5 

1 L9  77.8 

13 

8.5 

38  66.7 

4  " 

7.0 

81  84.4 

*  9 

9.4 

109*  97.3 

c 

.  0 

46  95.8 

0 

.0 

63  96.4 

0 

.0 

39  97.5 

0 

.0 

18  Kc!c 

0 

.0 

21  95.5 

c 

.0 

123  98.4 

0 

.  0 

58  98,3 

0 

.0 

65  96.5 

0 

.0 

68  95.8 

0 

.0 

29  1CO.0  ' 

0 

.0 

39  92.9 

0 

.0 

99     97. 1 

I* 

I.  0 

47  97.9 

1 

2.1 

52  96.3 

0 

.0 

183  97.9 

c 

.0 

63  95.5 

0 

.0 

120  99.2 

0 

.0 

102  98.1 

1 

1.0 

33  100.0 

0 

.0 

69  97.2 

1 

1  .4 

60  96.8 

0 

.0 

2'.  92.3 

0 

.0 

36  100.0 

0 

.0 

132  89.8 

3 

2.o 

132  89.8 

3 

2.0 

0  .a 

0 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

125  91.9 

I 

.  7 

55  93.2 

0 

.0 

70  9C.9 

1 

1.3 

2  1C0.0 

0 

.0 

2  1CC.0 

c 

.0 

0  .0 

0 

.0 

169  79.3 

9 

2 

169  79.3 

9 

<-.2 

0  .0 

0 

.0 

66  94.3 

1 

1  .4 

66  94.3 

1 

1.4 

0  .0 

0 

.0 

18  75*0 

1 

4.2 

18  75.0 

1 

4.2 

0  .0 

0 

.0 

184  8<>.8 

4 

2.0 

184  8S.8 

4 

2.0 

0  .0 

0 

•  0 

95  96.0 

0 

.0 

49  100.0 

0 

.0 

46     92*  0 

0 

.0 

18  94.7 

0 

.0 

6  ICO.O 

0 

.0 

12  92.3 

c 

•  0 

68  1OC.0 

0 

.0 

30  .100*0 

0 

•0 

38  1CC.0 

0 

.0 

719 
193 
52b 

32 
1 

31 

153 
57 
96 

112 

48 
64 

40 
18 
22 

125 

59 
66 

71 

29 
42 

102 

'  46 
54 

187 
66 
121 

1C4 
33 
71 

62 

26  . 
36 

147 
147 

0 

3  * 

0 

3 

136 
59 
77 

2 
2 
0 

213 
213 

0 

70 
7C 
0 

2* 
24 

0 

205 
205 
0 

99 
49 
50 

19 
6 
13 

68 
30 
38 
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6.  tot»l b«hEws  ^« «« ?T«s!ru??ao*s! i^y^j^t EDUCAT,0N BY RACEi 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  Z 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBEP 


HISPANIC 
NUMBER  X 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


SOCIAL  SCIENCES  (2200) 

MASSACHUSETTS 

MA    SUFFOLK  UNIVERSITY 
"JOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA     TUFTS  UNIVERSITY 
TOTAL  2« 
FSMAXE  1  .9 

MALE  1  -7 

MA    UNIVERSITY  OF  LOWELL 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .5 

MA     U  Cf   MASS  AMHERST  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

mLE  c  .0 

MA    U  OF  MASS  POSTON  CAMPUS 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 


A     WELLESLEY  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


.0 

•  a 

.0 

.  o 

.0 
.0 


MA   westerV*  new  eng  college 


TOTAL  1 

FEMALE  0 

MALE  1 
MA     WHEATON  CCLLESE 

TCTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

MA    WILLIAMS  COLLEGE 

TOTAf.    '  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

MA          STATE  TOTALS  ( 

TCTAL  9 

FEMALE  * 


1.9 

.0 
2.9 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


48   INSTITUTIONS)  ° 


298 
186 
112 


4.7 
6.2 
3.4 


2 

2.3 

1  , 

1.2 

0 

.0 

1 

2.3 

1 

2.3 

0 

•C 

1 

2.3 

0 

.0 

0 

•  0 

24 

9.7 

5 

2.0 

6 

2.4 

15 

13.3 

4 

3.  5 

3 

2.  7 

9 

6.7 

1 

.7 

3 

2.2 

1 

1.4 

2 

2.-? 

 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

I 

2*4 

2 

4.  8 

0 

•  0 

6 

1.2 

5 

1.0 

I 

.2 

0 

.0 

3 

1.6 

0 

A 
•  U 

6 

2.0 

2 

.7 

1 

.3 

13 

4.7 

4 

1.5 

3 

1.1 

U 

8.7 

4 

3.1 

0 

.0 

2 

1.4 

0 

.0 

3 

2.0 

14 

8.8 

4 

2.5 

4 

2.5 

14 

8.8 

4 

2.5 

4 

2.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

9.4 

0 

.0 

0 

.0 

2 

11.1 

0 

0 

.0 

3 

8.6 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.0 

0 

.0 

1 

1.0 

1 

1.0 

.  0 

.0 

1 

1.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

18 

9.9* 

1 

.6 

1 

.6 

8 

15.7' 

1 

2.0 

0 

.0 

10 

7.7 

0 

.0 

1 

.8 

69  1.1 
42  1.4 
27  .8 


61  1.0 
26  .9 
35  1.1 


3 
2 
1 

37 
23 
14 

3 
0 
3 

12 

3' 
9 

20 
15 
5 

22 
22 
C 

6 

4 


3.  5 
4.7 
2.3 

14.9 
20.4 
10.4 

4.3 
.0 
7.1 

2.* 
1.6 
J.O 

7*3 
11.8 
3.4 

13.8 
13.8 
.0 

11.3 
11.1 
11.4 


2  2.1 
?  2.1 
0  .0 


2C 
9 
11 


11.0 
1  7.6 
8.5 


437  6.9 
258  8.6 
179  5.4 


82 

9,5.3 

1 

1*2 

86 

41 

55. 3 

0 

.0 

43 

41 

95.3 

1 

2*3 

43 

210 

84.7 

1 

♦  4 

249 

90 

79.6 

0 

.0 

113 

120 

88.  9 

1 

.7 

135 

66 

55.  7 

0 

69 

2  7 

100.0 

0 

27 

39 

92.9 

0 

42 

4  84 

57.4 

1 

.2 

457 

1 89 

98.4 

0 

.0 

192 

295 

56.  7 

1 

.3 

305 

251 

91.3 

4 

1-5 

275 

110 

86.6 

2 

1.6 

127 

141 

95.3 

2 

1.4 

148 

123 

77.4 

14 

8.8 

159 

123 

77.4 

14 

8.8 

159 

0 

.0 

0 

.0 

0 

47 

88.7 

0 

.0 

53 

16 

88.9 

0 

.0 

18 

3l 

88.6 

0 

.0 

35 

93 

56.9 

1 

1.0 

96 

93 

96.9 

> 

1.0 

96 

0 

.0 

0 

.0 

0 

154 

85,1 

7 

3.9 

181 

41 

80.4 

1 

2.0 

51 

113 

86.9 

6 

c 

4.6 

130 

5,770  51.0 
2i691  89.5 
3,079  52.4 


131 

58 
73 


2.1 
1.9 
2.2 


6,33B 
3i007 
3t331 


MICHIGAN 

Ml     ADRIAN  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
AL8I0N  COLLEGE 
0 
C 
0 


Ml 

TCTAL 
FEMALE 
HALE 

MI     ALMA  COLLECE 
TOTAL 
►  EMALE 
MALE 


m;   Andrews  univfrsity 

TOTAL  0  .0 

FEMALG  0  .0 

MALE  0  .3 

MI     AJUINAS  COLLEGE 

TOTAL    **  0  .0 

FEMALE  0  .,9 

MALE  0  .X) 

MI     CALVIN  COLLEGE 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  «0 

MALE  0  .0 

MI     CENTRAL  MICH  UNIVERSITY 

TOTAL  1  .5 

FEMALE  1  1*1 

MALE  0  .0 

MI  CONCOROIA^COLLEGE 

TOTAL  /      0  .0 

FEMALE  0  •<> 

MALE  0  .0 

MI     DETROIT  INST  TECHNOLOGY 


TOTAL 
FEMALE 
W.LE 


.0 
.0 
.0 


MI    DJNS  SCOTUS  COLLEGE 
TOTAL  0  .1 

FEMALE  0        .0  - 

MALE  .   0  .0 

MI     EASTERN  MICH  UNIVERSITY 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

5 

3.5 

0 

.0 

2 

4.4 

0 

.0 

3 

3.1 

c 

.0 

1 

3.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

1 

4.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

9.8 

0 

.0 

4 

10.3 

0 

.0 

1 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

10 

4.6 

8 

3.7 

5 

5.4 

8 

8.7 

5 

4.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.J3 

c 

.0 

6 

54.5 

0 

.0 

5 

100.0 

'  0 

.0 

I 

16./ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

c 

•  0 

33 

16.0 

1 

•  5 

22 

24.4 

0 

.0 

11 

9.5 

1 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

22  1CG.0 

c 

.0 

0 

.0 

12  100.0 

0 

.0 

c 

•c 

10  1C0.0 

1 

.7 

*> 

4.2 

137  95.8 

0 

.0 

2 

4.4 

43  55.6 

1 

1.) 

4 

4.1 

94  55.9 

0 

.0 

2 

6.1 

■  31  53.« 

0 

.0 

0 

.0 

11  100.0 

0 

.0 

2 

5.1 

2C  90.9 

1 

14.3 

1 

14.3 

6  85.7 

1 

25.0 

1 

25.0 

3  75.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  :oo.o 

1 

2.0 

6 

11.8 

42  82.4 

1 

2.6 

5 

12.8 

31  79.5 

0 

•0 

1 

8.3 

11  51.7 

0 

.C 

0 

.0 

90  84.1 

0 

.0 

0 

.0 

43  87.8 

.0 

0 

.0 

47  81.0 

1 

.5 

20 

9.2 

193  88.9 

1 

1.1 

15 

15.3 

77  83.7 

0 

.0 

5 

4.0 

116  52.8 

0 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.C 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

V 

54.5 

4  36.4 

0 

.0 

5 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

1 

U.7 

A  66.7 

a 

.0  * 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•i* 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

l 

.5 

35 

17.0 

166  80.6 

0 

.0 

12 

24.4 

66  73.3 

1 

.9 

13 

11.2 

100  86.2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

5.9 

3 

7.7 

.0 

1" 

15.9 

6 

12.2 

11 

19.0 

4 

1.8 

0 

.0 

4 

3.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9.  1 

0 

•  0 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

2.4 

2 

2.2 

3 

2.6 

22 
12 
ID 

143 

45  ' 
98 

33 
11 

22 

7 
4 

3 

51  , 

1? 

107 
49 
56 

217 
92 
125 

5 
1 
4 

11 

5* 

6o 

2 

?  0 
2 

206 
90 
1?6 


1043 


0 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTI1UTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEi 

ETHNICITY*  ANO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  1978*1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE' 

NUMBER  X 

SCCIAL  SCIENCES  C22C0)  ' 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANQER 


NUMBER 


MICHIGAN 

MI    GRAND  RAPIDS  BAPT  C  6  SEN 

TDTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    GRAND  VALLEY  ST  COLLEGES 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
MI    HILLSDALE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
MI     HOPE  COLLEGE 

TOTAL           '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
MI     JOHN  WESLEY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

^        MALE  0  .0 


MI    KALAMAZOO  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
Ml  LAKE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
•  0 


SUPERIOR  ST  COLLEGE 


Ml    MADONNA  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MI     MAR YG ROVE  COLLEGE 


TOTAL" 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


TOTAL 
'-FEMALE 
MALE 


.0 

♦0 
.0 


MI     MERCY  COLLEGE  OF  DETROIT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    MICHIGAN  STATE  LNIVERSITY 
TOTAL  5 
FEMALE       «,         2  1.3 
MALE  3  .9 

MI    MICHIGAN  TECHNOLOGICAL  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI     NAZARETH  C  CL  LEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  H 

MALE  0  .0 

MI    NORTHERN  HlCH  UNIVERSITY 
TOTAL  1  1.1 

FEMALE  0  .0 

MALE  1       1.*  * 

MI     OAKLAND  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    OLIVET  COLLEGE 

TOTAL  0  .0* 

FEHAL<=  0  .0 

MALE  0  .0 

HI     SA^ED  hEAkT  SEMINARY  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE     *  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    SAG  I  Hid  VLY  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE.  0  .0 

MALE  0  .0 

MI     SHAW  COLLEGE  AT  DETROIT 
fOTAL  0  .0 

F5MALE     „  0  .0 

MALE  0  .0 

MI     SIENA  HEIGHTS  CCLLtGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE      r         0  .0 
MALE  0  .0 

MI     SPRING  ARBOR  COLLEGE 


.0 
.0 
.0 


A  2.8 
1  1.3 
3  4.5 


0 
0 
0 

I 
I 

0 

A 

2 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

A 
3 
I 


6 
3 
3 

57 

23 

0 
0 
0 

0 
0 
'0 


19 
9 
10 


..0 
.0 
.0 

I. A 
2.6 
.0 

30.8 
33.3 
28.6 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

12.1 
13.6 
9.1 

33.3 
66.7 
.0 

20.7 
60.0 
12.5 

10.8 
16.8 
7.1 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.1 

.0 
1.4 

12.3' 

15.5 

1C.A 


A  25.0 
1  14.3 
3  33.3 


.0 
.0 
.0 


7  12.5 
A  18.2 
3  8.8 

23  100.0 
1A  100.0 
9  100.0 


MI    UNIVERSITY  OF  OETROIT 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

3A 
19 
15 


.0 
.0 
.0 

.0 

.0 

.0 

61.  3 
29.  A 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

2 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

..0 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.c 

.0 
.0 
.0 

.c 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.A 
.  5 
.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  1.1 

0  .0 

1  l.A 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.c 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
♦  0 

.0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RE  SfOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

!o 

0 

.0 

2.8 

1 

2.6 

1 

3.1 

Q 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  8 

2 

1*0 

2 

•6 

0 

.0 

0 

!o 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

3.2 

1 

A. 2 

2 

2.8 

1 

0 

*0 

1 

1.0 

0 

•0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

!o 

0 

.0 

1 

1.8 

0 

.0 

1 

2.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.2 

1 

3.2 

0 

.0 

0 

.0 

2A 

96.0 

1 

A.O 

1  25 

0 

.c 

1A 

93.3 

1 

6.7 

1  15 

0 

.0 

10 

1C0.0 

0 

•  0 

1  ^ 

A 

2.  8 

1A0 

97.2 

0 

•  0 

'  1AA 

1 

1.3 

11 

98.7 

0 

.0, 

78 

3 

A. 5 

63 

95.5 

0 

.0 

66 

0 

.0 

35 

10C.C 

0 

.0 

35 

0 

.0 

17 

10C.0 

0 

.0 

•  17 

0 

.0 

18 

10C.C 

0 

•  0 

1 8 

3 

4.  Z 

"66 

93.0. 

2 

,  2.8 

71 

2 

5.1 

37 

9A.9 

0  * 

.0 

39 

1 

3.1 

-  29 

90.6 

2 

6.3 

32 

4 

30.8 

9 

69.  2' 

0 

.0 

13 

2 

33.3 

A 

66.7 

0 

.0 

6 

2 

28.6 

"  5 

71.  A 

0 

•  3 

7 

0 

•  3 

103 

99.0 

1 

1.0 

104 

0 

.C 

AC 

1C0.C 

0 

.0 

40 

0 

.0 

63 

98. A 

1 

1.6 

64 

0 

.0 

22 

8A.6 

4 

15.  A 

26 

0 

.0 

7 

77.8 

2 

22.2 

9 

c 

.0 

15 

ee.2 

2 

11.8 

17 

1 2.  1 

2  9 

87.9 

0 

.0 

33 

3 

13^6 

19 

86. A 

0 

.0 

22 

1 

9.1 

10 

90.9 

0 

.0 

1 1 

2 

33.3 

t, 

66.  7 

c 

.3 

6 

2 

66.  7 

I 

33.3 

0 

.0 

3 

0  ■ 

.0 

3 

1CC.0 

0 

.3 

3 

2C.  7 

23 

79.3 

0 

.0 

29 

3 

60.0 

2 

AC.O 

r> 

•0  c 

5 

3 

12.5 

21 

87.5 

0 

•  0 

24 

68 

12.9 

A57 

86.6 

3 

i  .6 

528 

39 

19.  3 

161 

79.7 

2 

1.0 

202 

29 

ft.9o 

296 

90.  8 

1 

•  3 

326 

c 

.0 

5 

1  CO.O 

0 

.0 

5 

0 

.0 

1 

1C0.0 

.0 

1 

0 

.0 

>'> 

100.0 

0 

.0 

A 

3 

.0 

10 

1CC.0 

0 

.  6 

1C 

0 

.0 

5 

10c  1 

0 

cO 

5 

0 

.0 

5 

ICC 

0 

•  0 

5 

6.  3 

67 

91.6 

? 

2.1 

95 

1 

A*  2 

22 

91.7 

1 

4.2 

24 

"5 

7.0 

65 

91  .5 

1 

l.A 

71 

20 

1 3.C 

133 

86  .A 

1 

.6 

15* 

9 

15.5 

A9 

8A.5 

0 

.0 

5? 

11 

11.5 

84 

e7.5  - 

1 

1.0 

96 

"  4 

25.0 

12 

75.  C 

0 

.0 

16 

1 

1A.3 

6 

85.7 

0 

.0 

( 

3 

33.3 

6 

66.  7 

0 

.0 

9 

0 

.0 

I 

100.0 

0 

.0 

I 

C 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

I 

100. c 

0 

•  £ 

1 

9 

1  A.  3 

A  7 

83.  9 

1 

l.o 

56 

4 

18.2 

18 

81.8 

0 

.0 

22 

4 

11.8 

29 

85.3 

1 

2.9 

34 

23 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

23 

1A 

10c.  0 

0 

.0 

0 

.0 

14 

9 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

0 

.0 

15 

1CC.C 

0 

.0 

15 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

36 

100.0 

0 

.0 

34 

0 

.0 

27 

1CC.0 

0 

.0 

27 

0 

.0 

9 

10c. 0 

0 

.0 

9 

35 

A2.7 

A6 

56.  1 

1 

1.2 

82 

20 

6A.5 

11 

35.5 

0 

.0 

31 

15 

29.  A 

35 

68*6 

1 

2.0 

51 

0 


10*5 


104!) 


C4 
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AMERICAN  INDIAN 
ALA^KAiN  NATIVE 

  C22C0I 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  S 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


KHITE 
NON-MSPANIC 

NUMBER 


NON-RES I OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


MICHIGAN 

Ml    U  MICHIGAN-ANN  4R80R  3 
TCTAL  1  -2 

FEMALE  1  •* 

MALE  0  .0 

MI    U  OF  MICHKAN-OEARdORN 
Tot*  L  •      1  .9 

FEMALE  0  .0 

MALE  r  1.4 

Ml     U  CF  M1CHICAN-FLI«T 
TCTAL  1  1.1 

FEMALE  1  2-3 

MALE  0        .0  ' 

MI    MY4E  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.4 
•  6 
.0 


mi    Astern  mich  university 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.  0 
.0 
.  0 


25 

3.9 

6 

.9 

17 

6.0 

2 

.7 

8 

2.5 

4 

141 

5 

4.3 

0 

.0 

4 

8.7 

0 

.0 

1 

1.4 

0 

.0 

10 

11.1 

.0 

5 

11.4 

0 

«o 

5 

10.9 

0 

.0 

73 

31.2 

2 

.9 

48 

40.0 

2 

1.7 

25 

21.9 

0 

.0 

23 

7^4 

1 

.3 

7 

5.5 

0 

.0 

16 

£.3 

1 

.5 

38 


.3 
.0 
.0 

.0 
.3 
.  0 

.0 
•  0 
.0 


Ml          STATE  TOTALS  < 

TCTAL  12  -3 

FEMALE  6  .4 

HALE  6  .3 

MINNESOTA 

MN    AJGSBURG  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

KALE  0 
MN    BETHEL  COLLEGE 

TIT AL  0 

FEMALE  0 

MALE  C 
MN     CARL  ETON  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  C 

.HALE  0 

MN     COLLEGE  OF  SAINT  8ENECICT 

TCTAL  0  .0 

F£HALc  0  .3 

MALE  C  .0 

MN    COLLEGE  OF  SNT  CATHERINE 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

MN    CJLLEGE  SAINT  SCHOL AST i  CA 

TOTAL  2  28.6 

fcMALE  1  16.7 

MALI:  1  100.0 

MN     COLLEGE  OF  SAINT  TcRESA 

\      TCTAL  C 

\FEM\LE  c 

N  MALE  0 

MN     COLLEGE  OF  SAINT  THOMAS 

TOTAL  2  2.8 

FcMAte  0 

MALE.  I 


INSTITUTIONS) 
362  9.8 
212  13.2 


150 


7.2 


.0 
.0 
.0 


2.9 


MN     CONCORDIA  C  AT  MOORHfAD 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MN  CONCORDIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0* 
0        .  0 
0  .0 
C-SAINT  PAUL 
0  .0 
0  .0 
. C  .0 
MN    GUSTAVUS- ACOLPHUS  COLLEGE 
TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

mn  ha  ml i ne  university 
tc;al  i     1.9  0 

FEMALE  0  -° 

KALE  1  3.1 

MN    MACA LESTER  COLLEGE 

TOTAL  1  v 

FEMALE     B   I  i-9 

MALE  0  .0 

MN    NORTH  CEN  BIBLE  COLLEGE 

*TGTAL     "  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -° 
MN     SAIMT  JOHN'S  UNIVERSITY  , 

TCTAL  0  '.0 

f,EMALE  0  .0 

'  HALE  0  .0  \ 


ERLC 


1 

2.2 

1 

4.5 

0 

.0 

1 

2.6 

.0 

1 

3.2 

8.0 

\ 

10.2 

3 

5.9 

Oy 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0, 

•  0 

0 

.0 

^ 

.0 

0 

,0 

0- 

.0 

0 

.0 

1 

12.5 

1 

16.7 

0 

.0 

1 

1.4 

0 

.0 

1 

1.4 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

z 

11.1 

0 

.0 

2 

16.7 

2 

3.3 

0 

.0 

2 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  8 

7.0 

3 

5.7 

5 

8.2 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


21  .6 
13  .8 
B  .4 


2 
1 

0- 
C 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.0 
4.1 
2.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0  < 
.0 

.c 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1050 


/ 

1.1 

1Q 
37 

6.2 

3 

1.1 

23 

8.2 

4 

1.1 

16 

4.  5 

0 

.0 

6 

5.2 

0 

.0 

4 

8.7 

0 

•  0 

2 

2.9 

1 

1.1 

12 

13.3 

1 

2.3 

15.9 

0 

•0 

5 

10.  9 

3 

1.3 

79 

33.8 

1 

•  8 

52 

43.3 

2 

1.8 

27 

23.7 

5 

1.6 

29 

9.4 

2 

1.6 

9 

7.0 

3 

1.6 

cw 

11.0 

33 

.9 

42B 

11.6 

15 

.9 

246 

1  C  1 
1  OmH 

18 

.9 

182 

8.7 

0 

.0 

>  1 

2.2 

0 

.0 

1 

4.5 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

1 

2.6 

0 

0 

•  0 

0 

1 

3.2 

1 

1.0  * 

12 

12.0 

1 

2.0 

8 

16.3 

0 

•  0 

4 

7.8 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0  i 

Q 

0 

•  0 

•  c 

0^ 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

28.6 

0 

•  0 

1 

16.7 

w 

.0 

*•  1 

0 

.0 

1 

12.5 

0 

•0 

1 

16.  7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0  ' 

3 

4.2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

«  0 

.0 

0 

•  o 

0 

.0 

0 

0 

.0 

2 

11.1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

2 

16.7 

0 

.0 

2 

3.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

7.7 

0 

.0 

1 

1.9 

0 

.  o 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.1 

0 

.0 

9 

7.9 

0 

.0 

4 

7.5 

0 

.0 

5 

8.2 

1 

3.7 

1 

3.7 

1 

5.3 

1 

5.3 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

583 
255 
328 

107 
42 
65 

78 
37 
41 

154 

68 
86 

270 
119 
151 


92.0 
90.7 
92.9 

9f.O 
91.3 
94.2 

86.7 
84.1 
89.1 

65.8 
56.7 
75.4 

87.1 
93.0 
83.0 


3fl94  86.5 
lf336  83.4 
1.858'  88.8 


44  97.8 
21  95.5 
23  100.0 


12  1.9 
3  l.l 
9  2.5 


2 
0 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

11 

0 

11 


1.7 
.0 
2.9 

.0 
.0 
.0 

.4 
.0 
.9 

3.5 
.0 
6.0 


72  1.9 
20  1.2 
52  2.5 


.0 
.0 
.0 


38  97.4 

C 

.0 

8  lOOiO 

0 

•  0 

30     96. 8 

0 

.0 

88  88.0 

0 

.0 

41  83.7 

0 

.0 

47  92.2 

0 

•  0 

17  100.0 

0 

•  0 

17  100.0 

0 

•  0 

0  yC 

0 

.0 

»25  96.2 

1 

3.8 

2  5  96.2 

0     r  I 

3.8  « 

0  .0 

•  ° 

•  0 

5  71.4 

0 

.0 

5  83.3 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

5  62.5 

2 

25.0 

3  50.C 

2 

33.3 

2  10C.0 

0' 

.0 

67  93.1 

z 

2.8 

3  100.0 

0 

.0 

64  92.8 

2 

2.9 

57  98.3 

1 

1.7 

19  10C.0 

0 

.0 

38  97.4 

1 

2.6 

16  88.9 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

10  83.3 

0 

.0 

59  96.7 

0 

.0 

35  10C.O 

0 

.0 

24  92.3 

s  o 

.0 

51  94.4 

2 

3.7 

21  95.5 

1 

4.5  „ 

30  93.8 

1 

3.1 

102  89.5 

3 

2.6 

48  9C.6 

1 

1.9 

54  88.5 

2 

3.3 

25  92.6 

1 

3.7 

17  89.5 

1 

5.3 

8  10C.0 

0 

.0 

83  102.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

83  100.0 

0 

.0 

634 
281 
353 

115 

69 

90 
44 
46 

234 
120 
114 

310 
128 
182 


3i694 
li602 
2i092 


45 

22 
23 

39 
6 

31, 

100 
49 
51 

17 
17 

0 

>  26 
26 
0 

7 
6 
1 


6 
2 

72 
3 
69 

58 
19 
39 

6 
12 

61 

?5 
26 

54 

22 
32 

114 

53 
61 

27 
19 


B3 
0 

63 


1046 


S3*. 


TAKE  6.     TOTAL  BACHELOR'S     DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
?  ETHNICITY*  AND  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOlAN 
ALASKAN  N»'*SVE 

>  » 

'  NUMBER  % 

SOCIAL  SCIENCES  12200 » 
MINNESOTA 


BLACU  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


HHITE 
NQN-HliPANIC 


NON-RES  I  CENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


NUMBER 


NN  SAINT 

NARY  *S  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

2 

7.1 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

HALE 

^        0  .0 

2 

9.1 

NN  SAINT 

OLAF  COLLEGE 

TOTAL 

1  .7 

1 

.7 

FEMALE 

1  2.7 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

1 

1.0 

NN  SAINT 

paul  Bible  college 

TOTAL 

0    \  .0 

0 

.0 

FEMALE 

o    V  •<> 

0 

.0 

HALE 

0  \.o 

0 

.0 

NN    BEMIDJI  STATE  U 

TOTAL 

2  3.0 

0 

.0 

FEMALE 

1  5.9 

0 

.0 

HALE 

1  2.6 

0 

.0 

MN    HANK  AT  0*  ST  AT  E  UNIVERSITY 

TOTAL 

1  1.0 

1 

1.0 

FEMALE 

1  2.7 

1 

2.7 

HALE 

0  .0 

D 

.0 

MN    MOORHEAD  STATE  LNIVERSITY 

TOTAL 

1  1.5 

0 

.0 

FEMALE 

.  1  3.7 

0 

.0 

HAL  E 

0  .0 

0 

.0 

MN  SAINT 

CLOUC  ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0        .0  * 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

MN    STHMST  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL 

1  5.3 

0 

.0 

FEMALE 

1  9.1 

a 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

MN    ijlNQNA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL 

0        .0  . 

1 

1.5 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

1 

2.8 

MN    U  OF 

MINNESOTA  DULUTH 

TOTAL 

2  1.7 

0 

.0 

FEMALE 

1  2.6 

0 

.0 

MALE 

1  1.2 

0 

.0 

MN    U  OF 

MINN  MNPLS  SNT  PAUL 

TOTAL 

*     1  .2 

1  1C 

3.: 

FEMALE 

1  .4 

6 

2.6 

HALE 

<•          0  .0 

12 

3.4 

MN    U  OF 

MINNESOTA  PORRIS 

TOTAL 

1  2.6 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

1  4.0 

0 

.0 

MN         STATE  TOTALS  (  27  INSTITUTIONS) 

TOTAL                16  *  .8  47  2.3 

FEMALE                 9  1.2  17  2.2 

HALE                 7  .5  30  2.3 

MISSISSIPPI  v 

MS    ALCORN  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL  0 

.0 

44 

100.0 

FEMALE  0 

.0 

24 

100.0 

HALE  0 

.0 

20 

100.0 

MS    BE  LHAVEN  COLLEGE 

•     TtJT  AL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

MS    BLUE  MOUNTAIN  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0' 

MS    DELTA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

7 

70.0 

FEMALE  0 

.0 

3 

27.3 

HALE  0 

.0 

4 

16.7 

MS     JACKSON  STATE  UNlVETSlTY 

TOTAL  0 

.0 

50 

94.3 

FEMALE  0 

.0 

22 

95.7 

.  MALE  0 

.0 

28 

93.3 

MS    Ml  LLSAPS  CCLLECE 

TOTAL  0 

.c 

3 

9.7 

FEMALE  0 

.0 

2 

13.3 

MALE  0 

.0 

1 

6.3 

MS    MISSISSIPPI  COLLEGE 

TOTAL  C 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.3 

0 

.0 

MS    Ml  SS  INDUSTRIAL 

COLLEGE 

TOT  Ac  0 

•  0 

6 

100-0 

FEMALE  0 

.0 

3 

100*0 

MALE  0 

.0 

3 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

•  7 

0 

.0 

1 

1.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.8 

0 

.0 

1 

2.6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

£> 

1 

5.3 

0 

.0 

1 

12.5 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

1  .0 

5 

2.2 

1 

.3 

0 

•  0  - 

0 

.0 

0 

.0 

12 

.6 

7 

.9 

5^ 

.4 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

ER 

I  NUMBER 

NUMBER 

1 

NUMBER 

« 

NUMBER 

1 

3.6 

3 

10.7 

, 
i 

25 

89.3 

0 

.0 

28 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

1 

4.5 

3 

13.6 

19 

86.4 

0 

.0 

22 

0 

.0 

3 

2.2 

131 

96.3 

*  2 

1.5 

«.  136 

0 

.0 

I 

2.7 

35 

94.6 

1 

2.7 

37 

0 

.0 

Z 

2.0 

96 

97.0 

1 

1.0 

90 

0 

.0 

0 

.0 

9 

10C.0 

0 

.0 

9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

0 

«  .0 

8 

1C0.0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

3 

5*5  . 

51 

92.7 

1 

1.8 

55 

0 

.0 

1 

5.9 

16 

94.1 

0 

.0 

17 

0 

.0 

2 

5.3 

35 

92.1 

1 

2.6 

38 

0 

.0 

2 

1.9 

101 

96.2 

2 

1.9 

105 

0 

.0 

2 

5.4 

35 

94.6 

c 

.0 

37 

0 

.0 

0 

.0 

66 

97.1 

g  2 

2.9 

68 

0 

.0 

1 

1.5 

62 

95.4 

2 

3.1 

5  65 

0 

.0 

1 

3.7 

25 

92.6 

1 

3.7 

27 

0 

.0 

0 

.0 

37 

97.4 

1 

2.6 

38 

0 

.0 

0 

.0 

93 

98.9 

1 

1.1 

94' 

0 

.0 

0 

.0 

28 

1C0.0 

0 

.0 

28 

0 

.0 

0 

.0 

65 

98.5 

1 

1.5 

66 

0 

.0 

2 

10.5 

17 

89.5 

0 

.0 

19 

0 

.0  } 

1 

9.  1 

10 

9C,£ 

0 

.0 

11 

0 

.0 

1 

12.5 

7 

6T#5 

i  c 

.0 

9 

0 

.0  * 

1 

1.5 

65 

98.5 

0 

.0 

66 

0 

.0 

0 

.0 

30 

100.0 

0 

.0 

30 

0 

•  C 

2.6 

35 

97.2 

.0 

36 

2 

1.7 

4 

3.4 

111 

93.3 

4 

3.4 

119 

0 

•  0 

1 

2.6 

36 

94.7 

1 

2.6 

38 

2 

2.5 

3 

3.7 

75 

92.6 

3 

3,  7 

61 

9 

1.5 

34 

5.9 

526 

90.5 

21 

3.6 

581 

4 

1.7 

16 

6.9 

206 

89.2 

9 

3.9 

231 

5 

1.4  - 

18 

5.  1 

320 

91.4 

12 

3.4 

350 

0 

.0 

1 

2.6 

36 

94.7 

1 

2.6 

38 

0 

•  0 

0 

.0 

13 

1C0.0 

0 

.0 

13 

0 

.0 

1 

4.0 

23 

92.0 

1 

4.0 

25 

14 

m- 

69 

4.4 

1,909 

93.4 

46 

2.3 

2,044 

6' 

\b 

39 

5.1 

710 

92.6 

•ie 

2.3 

767 

8 

.6 

50 

3ff  9 

1 1 199 

2  d 

2.2 

1,277 

0 

.0 

44 

1CC.0 

t.0 

.0 

0 

.0 

44 

0 

.0 

24 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

24 

0 

.0 

20 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

20 

0 

.0 

0 

.0 

5 

lCCaO 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

o 

.0 

9 

10C.0 

0 

.  .0 

9 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

7 

0 

.0 

7 

20.0 

28 

SCO 

0 

.0 

35 

0 

.0 

3 

27.3 

8 

72.7 

0 

.0 

0 

.0 

4 

16.7 

20 

83.3 

& 

.0 

*  24 

Ok 

50 

94.3 

1 

1.9 

2 

3.8 

53 

22 

95.7 

I 

4.3 

0 

.0 

23 

0 

.-. 

28 

93.3 

0 

.0 

2 

6.7 

3C 

1 

3.2  \ 

4 

12.9 

27 

87.1 

0 

4  .0 

31 

0 

.0    \  . 

2 

13.3 

13 

86.7 

-  0 

.0 

15 

1 

6.3  \ 

2 

12.5 

14 

87.5 

0 

.0 

16 

0 

C 

.  .o 

19 

100.0 

-  0 

.0 

19 

0 

3  | 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

•  0 

7 

0 

.0  1 

0 

.0 

12 

100.0 

0 

.0 

12 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

P  0 

.0 

o  1 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1047 


1051 


.  -  .  ^  tot*,  AArHFLaft.S  OEGRfcES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  6 DUCAT ION  BY  RACE, 
TABLc  6.     TOTAL  BACHELOR'S    OEGRfeES^FOR^AJOR^     wST|Tun0|i  ANQ  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

c 

NUMBER  * 


SLACK  AS I  AN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


. TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


Ml  TE 
WON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
I  NUMBER 


SCCIAL  SCIENCES  (22C0)  , 
MISSISSIPPI 

MS-    MISSISSIPPI  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  o      o  .0 

FEMALE  0  -° 

MALE  -0 
MS    MISS  UNIVERSITY  FCR  WOMEN 
TOTAL  0  -0 

FcttLE  0  -° 

MALE  0  .0 

MS    MISS  VLY  ST  UNIVERSITY 


17.2 
23.5 
14.  9 

9.5 
9.  5 
.0 


65  IQC.Q 
45  103.0 
20  100.0 


TOTAL      ,  3 

FEMALE                 0  .3 

-ALE                  0  -0 
MS     RUST  CCLL EGC 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                  0  .0 
MS*    TJUGALOO  COLLEGE 

TOTAL  0     '  -° 

FEMALE                  0  .  .0 
ULE  0^.0 

MS     'J  OF  MISSISSIPPI  MAIN  CAM 

TOTAL                   0  .0  ' 

FEMALE                   0  -0 

MALE                   0  '° 
MS     U  JF   SOUTHERN  MISSISSIPPI 

T  CT  AL                  0  .0 

FEMALE  .               0  -° 

MALE                   0  .0 
MS     WILLIAM  CAREY  CCLLEGE 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE                  0  -0 

MALE                  0  .0 

MS        -  STATE  TOTALS  (         16  INSTITUTIONS! 

TOTAL                  0  .0  255  41.0 

FEMALE                 0  .0  US  50.4 

MALE                  0  .0  H2  33.1 


MISSOURI 

MO     AVI  LA  COLLEGE 

TOTAL  0  -0 

FcvALE  0  .0 

.    MALE  0  .0 

MC    CENTRAL  METHC3IST  COLLEGE 

TOTAL  0  -0 

a    FcMALE  0  .0 

MALE  0  -0 

MO    CENTRAL  MO  $T  UNIVERSITY 


4 

100.0 

0 

.0 

4 

100  .0 

38 

92.7 

22 

100.0 

16 

84.2 

U 

10.6 

6 

15.0 

5 

7.8 

12 

11.4 

8 

16.3 

4 

7. 1 

2 

12  .5 

2 

40.0 

0 

.0 

TOT  At 
FEMALE 
MaLE 
MC    COLUMBIA  ( 
TOTAL 
FcMALE 
MALE 


0 
0 

.-LEGE. 
0 
0 
0 


MO    CULVER-STOCKTON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  .0 

.  MC    ORURY  CCLLEGE 

TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  .& 

MALE  0  .0 

MO     EVANGEL  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FcMALE  0  -3 

•<UL  E  0  .0 

MC     FONT 80NNE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  '3 

MALE  '  0  .0 

MO     LINCOLN  UNIVERSITY 
f£T*'.  0  "° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MC     THE   LlNCENrfOGD  COLLEGES 
TQTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO  MAR Ytf 2LLE  C-SAINT  LOUIS 
.     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0        -0  M 

MO    MISSOURI   BJPTIST  COLLEGE 
TOTAL  %  0 

FEMALE  0 
MALE  0 


0 
.0 
.0 


1 

9.  1 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6.0 

3 

11.1 

1 

2.5 

2 

8.7 

1 

16.7 

1 

5.9 

1 

11.1 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

>.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.3 

I 

20.3 

0 

.0 

12 

44.4 

8 

61.5 

4 

26.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.  1 

12.5 

0 

.0 

I 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.  0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

8 

.0 

0 

.0 

c 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

<  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

■  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 


.0 

.0 
.0 
.0 

.0J 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

".0 
.0 
.0 


0 

.0 

11 

17.2 

o 

.  0 

4 

23.5 

o 

.0 

7 

14.9 

0 

.0 

2 

9.  5 

o 

.0 

2 

9.5 

o 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

65 

130.0 

.0 

45 

10C.0 

o 

.0 

20 

130.0 

0 

.0 

4 

10C.O 

0  ° 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

38 

92.7 

0 

.0 

22 

ICO.  0 

0 

.0 

16 

84.2 

0 

.3 

11 

1C.6 

0 

.0 

6 

15.0 

0 

.0 

5 

7.8 

0 

.0 

12 

U.4 

0 

.0 

6 

16.  3 

0 

*  .0 

4 

7.1 

0 

.0 

2 

12.5 

0 

.0 

2 

40.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
3 

0 
0 
0 


0 
0' 
0 

0 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.2 
.0 
.3 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


256  41.2 
143  50.4 
113  33.4 


1 

9.1 

0 

.0 

I 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

6.0 

3 

1  1.  1 

1 

:.5 

2 

8.7 

1 

16.7 

1 

5.9 

1 

11.1 

0 

.0 

1 

14.' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

1 

20.0 

1 

20.0 

0 

.0 

12 

44.4 

8 

61.  5 

4 

28.6 

0 

.0 

0 

-  .0 

0 

.0 

1 

12.5 

u 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

53 

82  .8 

0 

.0 

13 

76.5 

0 

.0 

40 

85. 1 

0 

.  0 

\  i 

81.0 

2 

9.5 

17 

81.0 

2 

9.5 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  c 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

7.3 

p 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

15.8 

92 

88.5 

1 

1.0 

34 

85.0 

0 

.0 

58 

9C.6 

1 

1.6 

93 

88.6 

0 

.0 

41 

83.7/ 

0 

.0 

52 

92.9 

0 

.0 

It 

87.5 

0 

.0 

"3 

60.0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

358  5?. 6 
139  48.9 
219  64.8. 


10  90.9 
6  100.0 
4  80.0 

2  1CC.0 
1  100.0 
1   100. C 

62  92.5 
23  85.2 
39  97.5 


21 
5 
16 


91.3 
83.3 
94.1 


8  88.9 

2  100.0 
6  85.7 

18  100.0 
4  100.0 
14  130P.0 

20  103.0 

3  100.0 
17  100.0 

4  6C.0 
4  *  80.0 
0  .0 


33.3 
23.1 
42.9 


8  100.0 
7  100.0 
1  100.0 

7  87.5 
6  100.0 

1  50.0 

2  1C0.0 
2  100.0 

0  .0 


8 

1.3 

2 

.7 

6 

1.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.5 

1 

3.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

\ 

.0 

.0 

0 

.0 

6 

22.2 

2 

15.4 

4 

28.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


64 
17 
47 

21 
21 

0 

65 
45 

20 

4  " 

0 

4 

41 

22 
19 

1 04 
40 

*>4  ' 

105 
49 

56 

16 
5 
11 


622 
284 
338 


11 

6 
5 

2 
1 
1 

67 
27 
40 

23 
6 
17 

9 
2 
7 

18 
4 
14 

20 


27 
13 
14 

8 
7 
1 

8 
6 

2 

2 
2 
0 


TABLE  6*     TOTAL  BACHELOR*  S    OESREFS  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  6Y  RAC£» 
ETHNICITY*  AND  SE)U     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

SOCIAL  SCIENCES  (22CO) 
NISSOJRI 


Black  asian  or 

non-hispanic  pacific  islander 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


toil  TE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCN-RESICENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


NC    MI SSOURI 

STHN  ST  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

1 

3.7 

FEMALE 

0  .0 

o 

.0 

MALE 

0  .0 

1 

6.3 

NO    MISSOURI  VALLEY  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

4 

40.0 

FEMALE 

0  .0 

2 

66  .7 

MAL  E 

0  -0 

2 

28.6 

NC    MI  SSOURI 

WSTM  ST  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

2 

6.1 

FEMALE 

0  .0 

o 

.0 

MALE 

0  .0 

2 

8.0 

NC    NTHEST  MO 

ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

•a; 

5  .6 

FfcMALE 

0  .0 

1 

3.  7 

HA  L  E 

0  .0 

2 

7.  4 

NO    NTHWST  MO 

ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

o 

.0 

FEMALE 

0  .0 

o 

.0 

MftLE 

0  .0 

o 

6  .0 

MO    PARK  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

27^3 

FEMALE 

0  .0 

3 

50.0 

MAL  E 

0  .0 

3 

18.8 

MO    ROCK  HURST 

COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

2 

8.7 

FEMALE 

0  .0 

10.0 

MALE 

0  .0 

7  .7 

MC  'SAINT  LOUIS  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

0  .0 

22 

20.0 

FEMALE 

0  .0 

7 

21.2 

MALE 

0  .0 

15 

19.5 

MO    SCHOOL  CF 

THE  02 ARKS 

"  TOTAL 

0  -  .0 

o 

.0 

FEMALE 

,  0  .0 

o 

.0 

HALF. 

r  .o 

•  0 

MC    ST  HE  ST  MO 

ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

i       0  .0 

o 

.0 

FEMALc 

0  .0 

5  0 

.0 

HAL  E  n 

0  .0 

o 

.0 

MO  SOUTHWEST 

BAPTIST  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

o 

.0 

FEMALE 

0  .0 

'*  0 

.0 

MAL-E 

0  .0 

o 

.0 

HO    STHWS'i  MO 

ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

3 

2.4 

TEMALE 

0  .0 

o 

.0 

HAL  e 

0  .0 

3 

3.  5 

MO  STEPHENS 

CCLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

o 

.0 

FJEHALE 

0  %  .0 

o 

.0 

MALE 

0       .0  o 

o 

•  0 

MO    TARKIO  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

2 

25.0 

FEMALE 

0  .0 

50.0 

MALE 

0  .0 

o 

•  0 

MO    U  OF  MISSOLRI-CCLUMBI A 

TOTAL 

0  .0 

2.9 

FEMALE 

0  .0 

4 

5.6 

HALE 

C  .0 

2 

1.5 

MO    U  OF  MISSOURI-KANSAS  CITY 

TOTAL 

0  .0 

3 

2.4 

FEMALE 

0  .0 

3 

4.8 

MALE 

0  .0 

o 

.0 

MO    J  OF  r.ISSOURI-RCLLA 

TOTAL 

1  4.0 

I 

4.0 

FEMALE 

0  .0 

I 

10.0 

MALE 

1       6. 7 

o 

•  0 

MO    U  CF  MISSOURI-SAINT  LOUIS 

TOTAL 

0  .0 

4 

3.2 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

4 

4.6 

MO    WASHINGTON  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

13 

6.4 

FEMALc 

0  .0 

8 

9.0 

HALE 

0  .0 

5 

4.3 

NO    WEBSTER  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

9 

39.1 

FEMALE 

0  .0 

6 

35.3 

HALE 

0  .0 

3 

50.0 

MO    WESTMINSTER  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

1 

1.6 

FEMALE 

0        . 0 

0 

.0 

HALE 

0  .0 

'  1 

1.6 

NO    WILLIAM  JEWELL  COLLEGE 

-  TOTAL 

0  .0 

1 

3*6 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

♦7  1 

6.3 

o 

•  0 

0 

.0 

1 

3.  7 

0 

•  0 

0 

•  C 

0 

•  0 

o 

•  0 

c 

.0 

1 

6.  3 

0 

.0 

0 

.0 

4  - 

4C.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

66.7 

o 

•  0 

0 

.0 

2 

28.6 

0 

.0 

0 

.3 

"  2 

'  6.1 

0 

.0 

-  .0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

2 

8.  0 

1 

1.9 

0 

.0 

4 

7.-4 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.7 

,7 

0 

.0 

3 

11.1 

0 

.0 

0 

-0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

-X) 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

27.3 

0 

.0 

0 

.0 

3 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

18.8 

6 

.0 

0 

.0 

2 

8.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10. 0 

o 

.0 

*■  0 

.  0 

1 

7.  7 

0 

.0 

1 

.9 

23 

20.9 

0 

.0 

0 

.0 

7 

21.2 

o 

.  0 

1 

1  ,3 

16 

»  20.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

o 

*  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

**  0 

.0 

0 

•P 

1 

.8 

1 

.8 

*  5 

4.  1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

J 

1 

1.2 

5 

5.8 

0 

<.o 

0 

.0 

p  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

•  0 

0 

.0 

-•<) 

-  .0 

7° 

.0 

6 

75.0 

8 

1J0.0 

.0 

2 

50.0 

4 

100.0 

o 

•  0 

4 

1 00.  0 

4 

130.0 

4 

1.9 

,0 

.0 

10 

4.8 

3 

4.2 

0 

.0 

7 

9.9 

1 

7 

*  0 

.0 

2.2 

4 

t 

3.  1; 

3 

2.4 

10 

7.9. 

2 

3.2 

2 

3.2 

7 

11.3 

3.  1 

1 

1.5 

3 

t  .6 

0 

.0 

v><> 

.0 

2 

d.O 

0 

£.0 

0 

.0 

1 

10.0 

Q 

•  0 

0 

•  0  * 

1 

c.  7 

3 

2.4 

2 

1.6 

9 

7.2 

2 

5*3 

0 

.0 

2 

5.3 

1 

1.1 

2 

2.3 

7 

8.0 

2 

1.0 

0. 

.0 

\> 
8 

7.4 

0 

.0 

0 

.0 

9.0 

2{ 

1.7 

0 

.0 

7 

6.1 

0 

.0 

0 

.0 

9 

3*1 

0 

.0 

0 

.0 

6 

35.3 

0 

.0 

0 

.0 

3 

50.0 

0 

.0 

1 

i.O 

2 

3.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.6 

2 

3.2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.3 

26 

96.  3 

A 

u 

.  0 

C  1 

11 

100.0 

0 

11 

15 

93.8 

0 

.0 

16 

^  6 

60.0 

Q 

A 

•u 

1 

33.3 

0 

.0 

3 

5 

71.4 

0 

.0 

7 

31 

93.9 

0 

•  0 

33 

8 

100.0 

0 

.0 

6 

23 

92.0 

0 

.0 

?5 

4  8 

88.9 

2 

3.7 

Dt 

25 

92.6 

1 

3.7 

27 

23 

85.  *» 

1 

3.7 

27 

28 

100.  0 

0 

.  0 

28 

15 
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62  84.9 

24 

8.2 

262  89.7 

•  0 

14  1CC.0 

0 

!o 

6  100.0 

c 

.0 

6  1CC.0 

2 

11.1 

IS  63.9 

1 

14.3 

6    65. 7 

1 

9.1 

'10  90.9 

0 

.0 

24  92.3 

0 

.0 

10  90*9 

0 

.0 

14  93.3 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3  10C.0 

0 

.0 

0  .0 

*  o 

.0* 

18  1C0.0 

0 

.0 

14  100.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

99  100.0 

—  0 

.0 

23  100.0 

0 

.0 

76  100.0 

.0 

5 

.0 

1 

0 

.0 

4 

1 

5.0 

20 

0 

.0 

5 

1 

t.7 

15 

0 

.0 

5 

0 

.0 

1 

0 

.0 

4 

0 

•0 

i  „ 

u 

0 

.0 

1 

0 

*o 

1 

3 

1.  7 

1  81 

1 

1.4 

74 

2 

1.9 

107 

3 

3.1 

r 

96 

0 

.0 

26  ' 

3 

4V3 

70 

Q 

25 

0 

.0 

8 

0 

.0 

17 

11 

2.0 

545 

1 

.5 

201 

10 

2.9 

344  . 

•* 

0 

.0 

1 

0 

1 

0 

'.0 

0 

o 

.0 

39 

0 

.0 

21 

0 

•  0 

18 

1 

1.4 

72 

0 

.0 

28 

i 

2.3 

44 

1 

.9 

112 

0 

.0 

50 

1 

1.6 

62 

.0 

2 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

1  .6 

365 

0 

•Q 

73 

6 

2.1 

292 

c 

.0 

14 

0 

.0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

18 

0 

.0 

7 

0 

.0 

11 

2 

7.7  / 

26 

1 

9.1  / 

11 

1 

6.7  i 

15 

0 

•  0 

3 

0 

.0  , 

3 

0 

.0/ 

0 

0 

-  J 

18 

0 

.0 

'  14 

0 

/o 

4 

0 

•  0 

99 

f 

•  0 

23 

0 

.0 

76 

/ 


1051^ 


1055 


TA8\€  6.    TOTAL  8*CHELOR»S 


'  OEGREf*  FOR  MAJOR  F*%0  CO^ERREO  it  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  E0UCAT1GA  BY  PACE, 
ETHNIC!  TYt  AWCSEX!     INST  11 UT  ION  ANC  STATE  l«i-Wrt 


AMERICAN  1NOUN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  CR 

N0N-H15PAN1C  MC1F1C  ISLAMOE* 


NUMBER          «  NUMBER 

,#     SOCIAL  SCIENCES  (2200) 

N£«  HAMPSHIRE 

HH    J  OF  »<EW  MMPSH1RE 

TOTAL                 1         .5  * 

FEMALE                »l       I.*  0 

HALE             .   0        .0  * 
NH    J  OF  NM  KcENE  ST  COLLEGE 

TOTAL  *~            0.0  \  0 

FEM4L  E                 0.0  0 

mLE                0        .0  *  0 
Nh    J  NH  PLYMOUTH  ST  COLLEGE 

TOTAL                 0         .0  0 

FE  44 0         .0  0 

HALE                 0.0  0 


NUMBER 


n'SJANlC 
NUMBER 


1.9 
.0 
3.1 

.0 

♦  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


NH 


OTATE 
TOTAL 
FEMALE 
HA  It 


TOTALS 
2 
I 
I 


II 


.2 
.4 
.2 


INST  ITUTIONSI 
37  4.6 


HEW  JERSEY 

NJ    dLCCNFIELO  COLLEGE 


JOT  AL 

FEMALE 


0 

0 

HA  Lt  *  0 

NJ    CALOMFLL  COLLEGE 
TCTAL  0 
f  E HAU£      %  *  *  0 
HALE 
NJ  COLLEGE 
TOTAL  . 
FEMALE 
HALE 

NJ 


1 


0 
.0 

•  0 

ELIZABETH 
.0 

•  0 
.0 


UF  SNT 
C 
0 
0 

«A Eti  UNlVcASITY 
TCTAL*      %      •  0  4>  .0 
"-FEMALE  0  .0 

HALt  '  0  .0 

-     NJ     FAfcLGH  OCKSN  NAOISON  CAN 
*TPT*w  0  .0 

^FEMALE.  0  .0 

HALc  "  0  .0 

NJ  FARLGH  OCKSN  U  RUTHERFO 
*  TOTAL  0  .0 

V      FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ     FAftLGH  OCKSN  T E»AN£CK  CAM 

TOTAL  0  .0 

•  F  E.'-WL  E  0  .0 

MALE  0      •  .0 

NJ     FELIC1AN  COLLEGE 
^       TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  *0 

NJ     GECAG1  AN- CCUPT  COLLEGE 
TOTAL  0        .  0 

FEMALE  0        .0  , 

«*ALE  0  .0, 

NJ    GLASSB030  STATE  COLLEGE 


*  10 
27 


10 
8 

2 

2 
2 

/"■• 

0 
0 
0 

5 
3 
2 

3 
2 
1 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

0 
0 
'  0 

3 
3 
0 


4.2 


50.0 
72.7 
22.2 

10.5 
10.5 
•  .0 

•  0 

•  0 
.0 

*  .0 
^.1 
2.2 

4.1 
A.  9 
3.1 

5.7 
10.0 
4.0 

4:e 

5.6 
4.2 

.0 
.0 
.0 

16  .7 
16.7 
.0 


TOTAL 

 f€-MAL£ 

MALE 
NJ  JcPSEY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NJ    KE  AN  C 
TOTAL 
FEMALf 


0  .0 

o  .0 

0  *0 
C17V  STATE  COLUjBE 
0        .0  W 

0  .0 
0  .0 
OF  NEW  JERSEY 


17  11.3 
14  22.*- 
3  3.4 


K  .0 
0        .0  > 
1         0  .0 

nj   mcAmouth  ccllege        .  ; 

TOTAL  "0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  . 

NJ    MONFCLAIR  STATE  CGlLEQEn 

TOTAL  >  '.0 

FEMALE  ^0  «  *  <0 

MALE  0  .9 

NJ     JWINCETCN  UNIVERSITY 


13 
3 
10 

10 
8 

1 
1 

0 


6.7* 

3.7 

8.9 

.9.9 
16.4 
6.6 

2.9 
6.3 
•  0 


6  3.0 
l  6*2 
C  .0 


C  OF 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NJ  RAMAPO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NJ     RIDER  CCLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


S  .0 
1  .5 
NEW  JERSEY 


27 8.8 
12  13.2 
15  7-0 


.0 
.0/ 
•  0 

.0 
.0 
.0 


9 
2 
*7 


1  7.1 
3.3 
1C.6 

.0 
L5.4 


«0 

c 

0 

0 

i  0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0  * 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
G 
0 

2 
0 

z 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
3 
*  3 


.0 
♦  0 
.O; 

♦0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.2 
.4 
.2 


.0 
.0 
.0 

^0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


SiHlTE 
NON-HISPANIC 

N'«BER 


NON^RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL  * 
NUMBER ' 


I  3 
»  3 
V  0 


1.6 

2.7 
>  .0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.4 
1.3 
.0 


•0 
.0 
.0 


\  2  '10.5 
2  10.5' 
0  .0 


7 

3.5 

191 

95.5 

3 

4.1 

7C 

95. 9 

4 

3.1 

121 

95»3 

0 

.0 

40 

10C.0 

0 

.0 

15 

100.0 

0 

.  0 

25 

1 OC.  0** 

o 

.  0 

28 

1  00.0 

0 

.0 

7 

1CC.0 

0 

♦  0 

21 

100  .0 

44 

5.4 

p.  759 

93.4 

15 

6.4 

220 

93.2 

29 

5.0 

5W 

S3. 4 

10 

. 

50.0 

.50.0 

8 

72.7 

27.  3* 

2 

22.2 

7 

77.8 

4 

<21.1 

15 

'  78.9^ 

4 

21.1 

13 

78.9 

0 

•0 

•  0 

.0 

.0 
.0 

.c 


.0 

•  6 

6 

3.6 

.0 

.0 

3 

4.  1 

•  0 

1 

1  .1 

3 

3.3 

1  .4 

Cm* 

8.2 

2.4 

J  A 
* 

4 

9.8 

.0 

3.1 

2 

6.  3 

.0 

2.9 

3 

8.6 

.0 

.0 

1 

ICO 

.0 

•4.0 

2 

6.0 

.0    *  - 

4.6 

4 

S.5 

•  0 

5.6 

2 

11.1 

•  0 

4.2 

2 

6.3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 
•  0 

0 
0 

0 
0 

.0 
.0 

.0 

0 

.0 

"IT 

16.7 

.0  v 

0 

.0 

3 

16.? 

f  *° 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

11.3 

34 

22.5 

•  0 

6 

9W 

20 

32.3 

.0 

11 

12.4 

14 

15.7 

.0 

12 

6.2 

25 

13.0 

.0 

3 

3.7 

6 

7.4 

♦  0 

9 

6.0 

19 

17.0 

1. 1 

6 

4.4 

26 

15.4 

.0 

5 

6.2 

15 

24.6 

1.7 

3 

2.5 

13 

10*7 

.0 

1 

2.9 

2 

5.9 

.0 
.0 

1 

0 

,  6.3 
•  0 

2 
0 

12.5 
•  0 

•  0 

15 

7.6 

21 

10.6 

.0 

10 

10.3 

16 

I*.  5 

u  .0 

5 

5.0 

5 

5.0 

H* 

2.0 

16 

5.9 

52 

17.0 

3.3 

6 

6.6 

21 

23.1 

1.4 

12 

5.6 

31 

14.4 

S  * 
.8  , 

5 

4.0 

15 

11.9 

.0 

1 

1.7 

3 

5.0 

l*5. 

4 

6.1 

12 

16.2 

,0 

0 

♦  0 

2 

3.1 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

.0 

2 

5.4 

**> 

SC.  9 
90.9 
.0* 

^93.4  , 
sfc»6 
92.4 

'd&.o 

£7.8 
/90.6 

31  '  68.6 
9  90.0 
22  68.0 


10 
10 

b 

155 
70 
65 

65 
36 
29 


2 

200 

.0 

•  0 

73 

2 

1.6 

*  12Y 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

vZ5 

.0 

.     *  28  . 

o 

.0 

7 

o 

.0/ 

21 

10 

1.2 

813  *' 

l 

.4- 

236  • 

9 

1.6 

1 

577 

*  *  \ 

o 

'  .0 

20  •  , 

0 

*  .0 

11 

0 

9 

t 

# 

0 

**0 

\  *19  * 

0 

♦o- 

19 

0 

v  .0 

*  0 

*  1 

•  9.V' 

*  11 

1 

9^ 

li- 

0 

•  0 

o  ' 

3.0 

4.3 

,  2.7 
2.4 
"  3.1 


1  2.9 

0  '  .4 

1  4.0 


15 
21 

3 
3 
0 

15 
15 
0 

<&H7 
4/ 
75 

155 
75 
60 

154 
'  46 
108 


85.7*  . 
83.3-  V 
87.5  \ 

lOOiO  \ 
100.0 
.0 

63.3 
63.3 
.0 

77.5      .  • 

67.7 

64.3 

8C.3  \ 
92.6 
71.4  #v 

S4-.6 
75.4 
69»3 


2  . 

I 

1 

0 
Q 

0 

*. 
0 

'  0, 
jO 

•  .0  - 
0 
0 

13 
0 
13 


xt: 


>.8 
6 
2 

♦  0* 

♦  0  - 
.0 

I  .0^ 
.0 

.0' 
.0 

.c 

.0 
11.6 

.  .0. 

:o« 

♦  0 


32  94.1' 
14  87.5 
16  100.0 


177 
61 

96 

f 

244 
66 
176 

111 

57 

5>' 


89*4 
63*5 
95.0 

u 

7S.7 
74.7 
61*9 

66.1 

95.0 
61.6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
'.0 


V 


62  96.9 
27  100.0 
35  94.6 


0 

^  0 
0 

0 
0 
0 


•0  - 

.0 

.0  ' 
.0 

.0  g 


.16b 

7A 

92 

.  7*V 
■  41 
32 

35 
10 

•  25 

42 
•18. 
24 

3 
3 
0 

.18 
16 

0 

HI 
o2 

.89  . 

193 
61 
112 

.  162' 

34 

16 

*  IB* 

/  196*"' 

*  97 

*  101 

v  - 

306 
91 
215 

126 
60 
I  66 

«  V4 
27« 
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TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR9  S 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RAC£ 
ETHNICITY*  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINOR  I TY~ 


KHI  TE 
-NON-HISPANIC 


NCh-RES I  DENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


NUMBER 


SOCIAL  SCIENCES  C22C0I 
NEW  JERSEY 

w4J    RUTGERS  U  CAMOEN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0.  .0 

HUE  0  .0 

NJ    RUTGERS  U  NEWARK  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        . 0 

MALE  0  .0 

NJ    RUJGERS  U  NEW  BRUNSWICK 
TOTAL  1       •  1 

FEMALE  0  .0 

MALE    '  1  .2 

NJ    SAINT  PETERS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

NJ    SE'ION  HALL  UNIVERSITY 
TO  I AL  0.0 
FEMALE  *    0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    STOCKTON  STATE  COLLEGE 

.    Terr  al  o  .o 

-*  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    THOMAS  A  EOISCN  COLLEGE 
TOTAL    *  1  1.0 

FEMALE  0  .0 

*  \  MALE  1  1.4 

NJ    TRENTON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  1  .6 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  1.4 

NJ    UPSALA  COLLEGE 

TOTAL.  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    WILLIAM  PATERSON  COLLEGE 
TOTAL  1  .7 

FEMAL*.  1  1.5 

MALE  0  .0 


27 
16 
9 

49 
31 
18 

11C 
74 
36 

9 
7 
2 

5 
4 
1 


21.4 
36.0 
11.8 

Z5.9 
41.3 
15.8 

11.2 
15.6 
7.1 

12.3 
21.2 
5.0 

3.9 
11.8 
1.1 


4  2.6 

4  7.8 
0  .0 

8  I  6.2 


5 
3 

12 
10 
2 

9 
4 

5 


10.3 
7.2 

.  6.3 
9.3 
4.1 

20.0 
27.8 
8.3 

6.5 
5.9 
7.0 


NJ          STATE  TOTALS  (  27 

TOTAL  5  .1 

FEMALE  1  .1 

MALE  4  .2 

NEW  MEXICO 

NM    COLLEGE  OF  S  ANT*  FE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NM    EASTERN  NM  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL      „  2  4.7 

FEMALE  i  8.3 

MALE  1  3.2 

NM    NEW  MEXICO  HIGHLANDS  U 
TOTAL  1  3.4 

FEMALE  1  14.3 

MALE  0  .0 

NM    Hi   INST  OF  MINING  C  TECHN 


INST  ITUTIONS) 
361  9.7 


1  GT  AL 
FEMALE 
MA  LE 
NM    NM  STATE  U 
TOTAL 
FEMALE 
HALE& 


•  0 

%  .-o° 

MAIN  CAMPUS 
2  2.2 
1  2.6 
1  2.0 


NM    UNIVERSITY  OF  AL8U3 JERQUE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NM    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
NAt.E 


1  2.2 

0  .0 

1  2.6 
NM  MAIN  CAWPUS 

*  2.1 

0  .0 

4  3.4 
NM    WESTERN  NM  UNIVERSITY 

TOTAL                 1  9.1 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 1  14.3 

NM          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                11  2.6 

FEMALE                3  2.1 

MALE                 8  2.9 

—  *» 

NEW  VORK 

NY    AOELPHI  UNIVERSITY 

TOTAL                  0  .0 

FEMAUE                 0  .0 

MALE                 0  .0 


228 
133 


14.2 
6.3 


14*3 
.0 
20.0 

9.3 
.0 
12.9 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.5 
5.3 
3.9 

.0 
.0 
.3 

.0 
.0 
.0 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
P 

6  INSTITUTIONS) 
9  2.1 
2  1.4 
7  2.6 


21  7.6 
16  13.0 
5  3.2 


ERLC 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X  ' 

NUMBER 

• 

IumuQC  A 

NUMBfc* 

• 

* 

X 

MUM  Q  CD 

0 

.0 

4 

3.2 

31 

24.6 

95 

75.4 

0 

.  0 

126 

0 

•  3 

1 

2.0 

1  9 

38.0 

31 

62.0 

G 

•  0 

en 

0 

•  0 

3 

3  .9 

12 

15.  8 

64 

64.  2 

0 

•  0 

I O 

4 

2.  1 

10 

5.3 

63 

33.3 

126 

66.7 

0 

.0 

189 

1 

1  .3 

4 

5.3 

36 

48.0 

39 

52.0 

0 

•  0 

7C 

I  D 

3 

£.6 

6 

5  .3 

27 

23.7 

8  7 

76.3 

0 

•  0 

114 

14 

1.4 

33 

3.-* 

158 

16.1 

824 

83.9 

0 

.0 

9e2 

10 

2.  1 

20 

4.2 

1 04 

21.9 

0  371 

78.1 

0 

•  0 

4  75 

4 

•  8 

13 

2.6 

54 

1 C.  7 

453 

8S.  3 

0 

•  0 

507 

0 

.0 

11 

15.1 

20 

27.4 

53 

72.6 

0 

.0 

73 

0 

•  0 

5 

15.2 

12 

St.  4 

2  1 

6  3.6 

0 

.  0 

3  3 

0 

•  0 

6 

15.0 

8 

2  0.0 

32 

80.9 

o 

•  0 

40 

0 

.  .0 

2 

1.6 

7 

5.4 

113 

87.6 

9 

7.0 

129 

0 

•  0 

4 

11.6 

2  5 

73 . 5 

5 

1 4.  7 

34 

0 

•  0 

2t 

^/2.1 

3 

3.  2 

88 

52.6 

4 

4  .2 

95 

0 

.0 

2 

1.3 

6 

3.6 

150 

96.2 

o' 

.0 

156 

0 

.0 

2 

3.9 

6 

11.8 

4  5 

88.  2 

0 

•  0 

c  ■ 

D  m 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

105 

100 .0 

0 

.0 

105 

1 

1.0 

0 

.0 

10 

10.2 

88 

89.8 

0 

.0 

98 

0 

.  0 

0 

•  0 

10.3 

26 

89„7 

0 

•  0 

29 

1 

1  .4 

0 

•  0 

7 

1C.  1 

62 

8 "5.  9 

0 

•  0 

69 

0 

2 

1.  6 

1 1 

8.  6 

117 

91  .4 

0 

•  0 

128 

0 

\o 

0 

.0 

5 

9.  3 

49 

SC.  7 

0 

.0 

5^ 

0 

.0 

2 

2.7 

6 

8.1 

68 

91  .9 

0 

•  0 

74 

0 

.0 

0 

.0 

>2 

20.0 

48 

8C.0 

0 

.0 

60 

0 

.0 

0 

.0 

10 

27.6 

26 

72.2 

0 

.0 

36 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

8.  3 

2  2 

S  1 •  7 

0 

•  0 

24 

2 

1.4 

2 

1.4 

1«» 

lO^Tv 

V  "A 

89.9 

0 

.0 

139 

0 

•  0 

2 

2.9 

7 

10.3 

^*  61 

89.  7 

0 

•  0 

6  8 

2 

2.8 

0 

•  0 

7 

9.9 

64 

90.1 

0 

•  0 

71 

e  31 

•  8 

150 

4.0 

54  7 

14.  7 

3t  I  3 1 

84.  1 

4  3 

1.2 

3 1 72 1 

15 

•  9 

70 

4.4 

314, 

19.6 

1 1280 

79.8 

I  1 

.  7 

1 1 605 

16 

.8 

80 

3.8 

233 

11.  C 

1.851 

87.5 

32 

1.5 

2*116 

1 

14.3 

2 

28.6 

4 

5  7.1 

3 

42.  v 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

1 

20.0 

2 

4  0.0 

4 

80.  0 

1 

2C.  0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

6 

18.6 

14 

32.6 

27 

62.8 

2 

4.7 

'  43 

0 

•  0 

1 

8.  3 

2 

16.7 

10 

83.3 

0 

.  0 

12 

0 

•  0 

7 

22.6 

12 

38.7 

1 7 

?4  •  8 

2 

6.5 

31 

0 

.0 

21. 

72.4 

22 

75.9 

5 

17.2 

2 

6.9 

29 

0 

•  0 

4 

5  7.1 

5 

71.4 

2 

28 .6 

C 

•  J 

•  0 

17 

7  7.  3 

1 7 

77. 3 

3 

13.6 

2 

9.1 

2  2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10C.0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

c 

•  c 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1C0.0 

c 

•  0 

I 

0 

.0 

23 

25.8 

29 

32.6 

60 

67.4 

0 

.0 

89 

0 

•  0 

13 

34.2 

16 

42.1 

22 

57.9 

0 

•  0 

38 

0 

•  0 

10 

19.6 

13 

25.5 

38 

74.  5 

0 

.  0 

5 1 

0 

.  0 

10 

21.  7 

11 

23.9 

35 

76. 1 

0 

•0 

46 

0 

.0 

3 

42.9 

3 

42.9 

4 

57. 1 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

7 

1 7.9 

8 

20.5 

3 1 

79.5 

0 

.  0 

39  0 

0 

.0 

25 

13.0 

29 

15.0 

164 

65.0 

0 

.0 

193 

0 

.0 

10 

13.2 

10 

13.2 

66 

86.8 

0 

.0 

76 

0 

.0 

15 

12.6 

1 9 

16.2 

9P 

83.  8 

0 

.0 

117 

0 

.0 

3 

27.3 

4 

36.4 

7 

63.6 

0 

.0 

11 

0 

»  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

4 

i  CO.  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

3 

42  .9 

o 

4 

57.1 

42.9 

0 

.  0 

7 

1 

.2 

92 

22.0 

113 

27.0 

302 

72.1 

1.0 

419 

0 

.0 

31 

21.2 

36 

24.7 

no 

75.3 

0 

.0 

146 

1 

.4 

61 

22.3 

77 

26.2 

192 

70.  3 

4 

1.5 

273 

*  3 

.0 

4 

1.4 

25 

9.0 

252 

91.  C 

0 

.0 

277 

0 

.0 

1 

.8 

17 

13.8 

106 

86.2 

0 

c  .0 

123 

0 

.0 

3 

1.9 

8 

5.2 

146 

94.6 

0 

.0 

154 

1057 


TABLE  6. 


TOTAL  BaChEUR»S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
ETHNIC  IT Yt  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO'STATE  197S-1979 


AMERICAN  IhCIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NJMBER  * 

SOCIAL  SCIENCES  (22CO) 

NEN  YORK 

NV    ALFREO UNIVERSITY 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


TCTJL 

0  .0 

1 

FEMALE 

0  .3 

0 

KALE 

0  .0 

1 

NV  BARO 

COLLEGE 

TOT&L 

0  .3 

2 

FEM4LE 

0  .0 

•1 

MALE 

0  .3 

1 

NV    CANISUS  COLLEGE 

a            -  TOTAL 

2  .2.7 

2 

FEMALE 

0  .3 

1 

MALE 

2  4.3 

1 

NV  CTriOL 

C  IMMAC  CONCEPTION 

TOTAL 

0  .0 

1 

FEMALE 

0  .0 

0 

MALE 

0  .3 

I 

NY  CUNY 

BERNARD  EARJCH  C 

TOTAL 

0  .0 

13 

FEMALE 

0"  .3 

8 

MALE 

0  .0 

5 

NV  CJ.iY 

SROOKLYAJ  COLLEGE 

TOTAL 

4  .7 

147 

FEMALE 

4  1.4 

87 

MALE 

0  .0 

60 

NV  CJNY 

CITY  COLLECE  . 

TOTAL 

3     •  1.4 

70 

FEMALE 

1  1.4 

29 

MALE 

2  1.2 

41 

NY  CJNV 

C  OF    STATE N  ISLAND 

TOTAL 

1  .6 

24 

FEMALE 

0  .3 

6 

MALE 

»  .8 

18 

NV  CUNV 

HUNTER  COLLEGE 

TGTAL 

4  1.2 

66 

w  FEMALE 

2  '.8 

51 

MALE 

2  2.1 

IS 

NY  CUNY 

JOHN  JAY  C  CRIM  JUST 

TOT  AL 

2  1.9 

31 

FEMALE 

1  1.8 

22 

/  MALE 

1  1.9 

9 

NV  CUNY 

LEHMAN  COLLEGE 

TOTAL 

.3 

46 

FEMALE 

0  .3 

23 

MALE 

1  .8 

23 

NY    CJMY  MEOGAR  EvEP£  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALs 
MALE 


.0 
.0 
.0 


NY    CUNY  QUEENS  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.2 
.3 
.0 


NY    CUNY  YORK  COLLEGE 
TOTAL  i  1.3 

tFEMALE  1  2.1 

MALE  0  .3 

NY    CLARKSCN  CCLLEGE  OF  TECHN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  .  0  .3 

MALE  0  .3 

NY    COLGATE  UNIVERSITY 


9 
5 
4 

66 
37 
29 

43 

26 


4.2 
.0 

5.0 

6.7 
5.3 
9.1 

2.7 
3.8 
2.1 

19.0 
•0 
10.0 

.  24.1 
33.3 
16.7 

24.9 
31.4 
19.2 

31.8 
40.8 
27.5 

15.3 
17.6 
14.6 

19.6 
21.2 
15.6 

29.0 
40.0 
17.3 

16.3 
14.6 
17.8 

100.0 
100.0 
133.3 

10.8 
12.5 
9.1 

42.6 
54.2 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.3 
.0 


NY     COLLEGt  OF  MI   SNT  VINCENT 


'  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.3 
.0 
.3 


NY    COLLEGE  OF  NEW  RGCHcLLE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.  3 
.3 


NY    COLLEGE  OF  SAINT  ROSE 


"TOTAL 
F  EM*  u  E 
HALE 


.0 
.3 
.0 


NY    C0LJM8IA  U  MAIN  DIVISION 
TOTAL  2  -6 

FEMALE  1      2.1  - 

HALE  1 
NY     BARNARD  CCLLEGE 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  "    3  .3 

MALE  0  .3 

NY    CONCORDIA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


17 

32.1 

o  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

2.2 

3 

4.9 

t 

1.2 

8 

17.3 

8 

17.8 

0 

.0 

2 

11. 1 

2 

11.1 

0 

.3 

3 

5.4 

.  2 

4.5 

1 

8.3 

16 

4.9 

2 

4.3 

14 

5.3 

5 

3.0 

5 

3.3 

0 

.0 

NUMBER- 


7.1 
.0 
7.7 


o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0. 

0 

•  0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

7.4 

2 

8.3 

2 

6.7 

13 

2.2 

4 

1.4 

9 

2.9 

21 

9.5 

4 

5.6 

17 

11.4 

3.8 

2.9 

5 

4.1 

1 5 

4.5 

10 

4.1 

5 

*.2 

2 

1.9 

1 

1.8 

1 

1.9 

12 

4.2 

5 

3.2 

7 

5.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

20 ' 

3  .3 

10 

3.4 

-10 

3.2 

3 

3.0 

1 

2.  1 

2 

3.8 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1.3 

0 

.0 

3 

1  .8 

1 

2.1 

1 

2.2 

0 

.0 

0 

.  3 

s  0 

.0 

0 

.3 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

7 

2.  1 

0 

.0 

7 

2.5 

5 

3.0 

5 

3.0 

0 

.0 

1 

7.  1 

0 

.0 

I 

7.7 

HISPANIC 
NUMBER 


TO  TAL 
MINORITY 


NUMBER 


kHI  TE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCN-PES I OENT 
.ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 

.0 

1 

4.2 

23 

95.8 

0 

.0 

24 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

4 

0 

•  0 

1 

5.  0 

I  a 

95.0 

o 

.0 

20 

0 

.0 

2 

6.7 

28 

93.3 

0 

.0 

30 

0 

.0 

1 

5.3 

18 

94.7 

0 

.0 

19 

0 

•  0 

1 

9.1 

10 

9C .  9 

o 

•  0 

1 

1.4 

5 

6.fc 

68 

93.2 

0 

.3 

73 

0 

.0 

1 

3.8 

25 

96.2 

0 

.0 

26 

1 

2.  1 

4 

8.  5 

4  3 

91.5 

o 

•  0 

47 

1 

10.3 

2 

20.0 

8 

83.0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

o 

1 

10 .0 

2 

20.0 

Q 

80.0 

o 

•  0 

10 

,5 

9.3 

22 

40.7 

32 

59.3 

0 

.0 

54 

2 

8.3 

12 

50.0 

12 

50.  Go 

0 

.0 

24 

3 

10.0 

1  0 

33^3 

3ft 

66.  7 

o 

•  0 

'30 

56 

9.5 

220 

37.3 

37C 

62.7 

0 

.0 

590 

24 

8.7 

119 

43.  0 

158 

57.0 

0 

.0 

277 

32 

10.2 

10  1 

32.3 

212 

67.7 

0 

•  0 

313 

34 

15.5 

128 

58.2 

81 

34.8 

11 

5.0 

220 

14 

19.7  • 

48 

67.6 

22 

31.0 

1 

1.4 

71 

20 

13.4 

80 

53.  7 

59 

39.6 

1  ft 

6.7 

1 49 

13 

8.3 

44 

28.0 

111 

70.7 

2 

1.3 

157 

4 

11.8 

1  1 

32.4 

23 

67.6 

0 

.0 

34 

9 

7.  3 

33 

26.8 

88 

71.5 

2 

1  «*6 

1  7K 

1  C.Q) 

40 

1 1.9 

125 

37.1 

206 

61.1 

6 

1.8 

337 

°28 

11.6 

91 

37.8 

146 

60.6 

4 

1.7 

241 

12 

12.5 

34 

3  5.4 

60 

62.  5 

2 

2 "» 1 

96 

14 

13.1 

49 

45.8 

58 

54.2 

0 

.0 

107 

9 

16.4 

33 

6C.  0 

22  * 

40.0 

0 

.0 

55 

5 

9.6 

16 

."0.  8 

36 

69.  2 

(j 

.  3 

52 

45 

15.7 

104 

34.2 

Idi 

63.1 

2 

.7 

287 

33 

20.9 

61 

38.6 

97 

61.4 

'  0 

.0 

158 

12 

9.3 

43 

33.3 

84 

65.1 

2 

1 .6 

1 29 

0 

.0 

9 

100. 0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.  0 

Q 

.  0 

20 

3.3 

107 

17.5 

502 

82.0* 

3 

.5 

612 

8 

2.7 

56 

19.0 

239 

81.0 

0 

.0 

295 

12 

3.8 

5 1 

16.  1 

263 

83.0 

#g 

317 

9 

8.9 

56 

55.4 

45 

44.6 

0 

.0 

*\ 

101 

4 

8.3 

32 

66.  7 

16 

33.3 

0 

.0 

48 

5 

9.4 

24 

45.3 

29 

54.  7 

o 

.  0 

y  53 

0 

.0 

0 

.0 

.23 

100.0 

0 

.0 

23 

0 

.0 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

.0 

10 

0 

•  0 

0 

.  0 

1 3 

1 00.0 

o 

•0 

13 

2 

✓9 

10 

4.3 

221 

95.7 

0 

.0 

231 

0 

.0 

3 

4.9 

58 

95.1 

0 

.0 

61 

2 

1.2 

**  »  7 

4.  1 

163 

95.9 

o 

A 

•  u 

1 70 

2 

4.3 

11 

23.4 

36 

76.6 

0 

.0 

47 

2 

4.4 

11 

24.4 

34 

75.6 

0 

.0 

45 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

1  co.o 

•  0 

2 

1 

5.6 

3 

16.7 

1 5 

83.3 

0 

.0 

18 

1 

5.6 

3 

16.7 

15 

83.3 

0 

.0 

18 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

3 

5.4 

53 

94.6 

0 

.0 

56 

0 

.0 

2 

4.5 

42 

95.5 

0 

.0 

44 

0 

.0 

1 

.  8.3 

11 

SI. 7 

0 

•9 

12 

13- 

4.0 

38 

11.6 

25S 

78.0 

34 

10.4 

328 

0 

.0 

3 

6.4 

38 

8C.9 

6 

12.8 

47 

13 

4.6 

35 

12.5 

218 

77.6 

28 

1C.0 

281 

3 

1.8 

13 

7.9 

148 

90.2 

3 

1.8 

164 

3 

1.8 

7.9 

148 

90.2 

3 

1.8 

164 

0 

.0 

C 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

2 

14.3 

11 

78.6 

1 

7.1 

14 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

C 

.0 

2 

15.4 

10 

76.9 

*  1 

7.7 

13 

' — \ 


9 

ERIC 
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TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  6v  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 

ETHNICITY*  AND  SEX:     INSTITUTION  ANC  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISL  ANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
'NOtf-HlSPANlC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 

Z  NUMBER 

• 
• 

KUMBER 

SCCIAL  SCIENCES  (22001 

NEW  YORK 

NY     CORNEL  U  ENOOWED  COLLEGES 

• 

TOTAL  1 

•  3 

17 

5*2 

12 

FEMALE  0 

.0  ' 

7 

5*5 

3 

MALE          ,  1 

.5 

5*  1 

9 

NY    CORNELL  U  STATUTORY  C 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

MALE            -  0- 

^0 

0 

♦  0 

0 

NY    OAENEN  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

3 

11*1 

0 

F  EM*  LE         i  0 

•  0 

0 

♦0 

0 

MALE     *  0 

•0 

3 

60*  0 

0 

NY     DOMINICAN  C  OF  EL AUVELT 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

WLE  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

NY    OOMLINC  COLLEGE 

TOTAL                0  • 

-.0 

3 

0 

FEMALE  0 

•  0 

2 

10*5 

0 

MALE  0 

.0 

1 

5*6 

0 

NY    JD!Y0UVILLE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

I 

6  7 

o 

FEMALE  0 

•  0 

I 

1 0.  0 

0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

Q 

NY    EISENHOWER  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

FEMALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  3 

1 

NY     ELMIRA  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

2 

6.3 

0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

MALE  0 

.0 

2 

13*3 

0 

NY    FOROHAM  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

♦  0 

73 

14*0 

3 

FEMALE  0 

♦  0 

43 

20*1 

2 

MALE  0 

•  0 

30 

9*7 

1 

NY    HAMILTON  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

5 

3  ♦  7 

3 

FEMALE  0 

♦  0 

1 

3*  7 

0 

MALE  0 

♦  0 

4 

3  ♦  7 

3 

NY    HAR THICK  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

.  0 

♦  0 

0 

FEMALE  -D 

•  0 

0 

♦  0 

0 

MALE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

NY    HO  DART— MM  SMITH  COLLEGES 

TOTAL  0 

♦  0 

6 

3  *6 

0 

FEMALE  0 

♦  0 

1 

1  ♦  9 

0 

MALE  0 

•  0 

5 

4  *4 

0 

NY    HOFSTRA  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

5 

4*9 

1 

.  FEHALE  0 

•  0 

5 

10*2 

0 

MALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

NY    HOUGHTON  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

FEMALE  V 

•  0 

0 

•  0 

0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

NY     IONA  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

4 

3*8 

0 

FElALE  0 

.0 

1 

2*3 

0 

MALE  0 

•  0 

3 

4*8 

0 

NY     ITHACA  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

4 

3*7 

0 

FEMALE  0 

♦  0 

1 

1  •  7 

0 

MALE  0 

♦0 

3 

6*3 

0 

NY    JEWISH  ThEOL  SEN  AMERICA 

TOTAL  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

MALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

NY    KEUKA,  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

1 4  *3 

Q 

FEMALE  0 

•  0 

I 

14*  3 

0 

MALE  0 

•0 

•  0 

0 

NY    KING* 5  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0  * 

4*3 

0 

FEMALE  0 

•  0 

6*7 

0 

MALE             „  0 

•  0 

•  0 

0 

NY     LAOYCL  IfF  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

U.3 

0 

FEMALE  0 

.0 

U.3 

0 

MALE  0 

•  0 

♦  0 

0 

NY    LE  NOVNE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

1.6 

0 

FFMjiLE  0 

•  0 

•  0 

0 

MALE  0 

•  0 

2.9 

0 

NY    LONG  IS  U  BROOKLYN  CENTER 

TOTAL  0 

.0 

15 

31*3 

2 

FEMALE  0 

.0 

29*2 

1 

MALE  C 

♦  0  c 

13*3 

1 

3*r 

2.3 
4*6 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

6.7 

•  0 
7.7 

.C 

•  0 

•  0 

•  6 

•  9 

•  3 

2*2 

•  0 
2*8 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
*n 

1*0 

1*9 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦c 

•0 

.0 
%0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

ft 

4*2 
4*2 


NUMBER, 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

,' 

X 

/ 

NUMBER 

• 

KUM8ER 

6 

1*8 

36 

11.1 

283 

87*1 

6 

1*8 

325 

3 

2*3 

13 

10*2 

114 

65*  1 

1 

♦  8 

128 

3 

1*5 

23 

IU7 

169 

85*8 

5 

2*5 

197 

0 

*0 

0 

•  *0 

6 

100*0 

0 

.0  ' 

6 

0 

*0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

o  m 

*0 

0 

*0 

3 

10C*0 

.  0 

•  0 

'  3 

1 

3*7 

j  4 

U*8 

23 

85*2 

.0 

•  0 

27 

0 

*0 

0 

*0 

22 

1CC*C 

0 

♦  0 

22 

6  1 

20*0 

4 

; 

80*0 

1 

20*0 

0 

♦  0 

5 

0 

•  0 

0 

*0 

17 

10C*0 

0 

♦  c 

17 

0 

*0 

0 

*0 

10 

100*0 

0 

•  0 

1C 

0 

*0 

0 

*0 

7 

10C*0 

0 

•0 

7 

2 

5*4 

5 

13*5 

32 

86.5 

0 

.0 

37 

0 

•  0 

2 

1C*5 

17 

89*5 

0 

•0 

19 

2 

11*1 

3 

16*7 

15 

83*3 

0 

♦  0 

18 

0 

*0 

1 

6*7 

14 

93*3  * 

0 

•  0 

15 

0 

•0 

1 

10.0 

9 

90*0 

0 

•  0 

10 

0 

*0 

0 

•  0 

5 

?  oc*o 

0 

•  0 

5 

0 

.0 

1 

o  6*7 

14 

93*3 

0 

•  0 

15 

0 

♦  0 

0 

*0 

«2 

100*0 

0 

•0 

2 

,  0 

♦c 

1 

7*7 

12 

92*3 

0 

*0 

13 

0 

•  0 

2 

6*3 

27 

84*4 

3 

9*4 

32 

0 

*0 

0 

*0 

16 

94*  1 

1 

r 

17 

0 

*0 

2 

13*3 

11 

73*3 

<  2 

13*3 

15 

sz 

10*2 

129 

24*7 

384 

73*6 

9 

i.7 

522 

28 

13*1 

73 

34*1 

138' 

64*5 

3 

1*4 

214 

25 

6*1 

5* 

18*2 

246 

79*9 

6 

1*9 

308 

0 

*0 

.8 

6*0 

126 

94*0 

0 

*0 

134 

0 

♦  0 

i 

3*7 

26 

96*3 

0 

*0 

0 

♦  0 

7 

6*  5 

100 

93*5 

0 

•0 

107 

0 

*0 

0 

*0 

108 

98*2 

2 

1*8 

no 

0 

♦  0 

C 

0 

4  7 

100*0 

0 

♦  0 

47 

0 

♦  0 

0 

*0 

61 

96*8 

2 

3*2 

63 

2 

1*2 

8 

4*8 

157 

95*2 

0 

•  0 

165 

2 

3*8 

3 

5*8 

49 

94*2 

0 

♦  0 

52 

*0 

5 

4*4 

108 

95*6 

0 

•  0 

113 

I 

1*0 

7 

6*6 

96 

93*2 

0 

*0 

103 

I 

2*0 

6 

12*2 

43 

87*8 

0 

•  0 

49 

0 

*0 

1 

1*9 

53 

9%1 

0 

*0 

54 

0 

*0 

0 

.0 

20 

95*2 

1 

4*8 

21 

0 

♦  0 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

♦  0 

5 

0 

*0 

0 

*0 

15 

93*8 

1 

6*3 

16 

3 

2*9 

7 

6.7 

98 

'  93.3 

0 

.0 

105 

1 

2*3 

2 

4*  7 

41 

95*3 

0 

•  0 

43 

2 

3*2 

5 

6*1 

57 

91*9 

0 

♦  o  , 

62 

1 

♦9 

5 

4*6 

101 

93*5 

2 

1*9 

108 

0 

*0 

1 

1*7 

58 

96*7 

1 

1*7 

60 

1 

2*1 

4 

8.3 

43 

89*6 

1 

2*1 

48 

0 

*0 

0 

•  0 

20 

100*0 

0 

*0 

20 

0 

*0 

0 

.0 

—  11 

1C0.0 

0 

♦  0 

11 

0 

.0 

0 

*0 

9 

100*0 

0 

♦  0 

9 

0 

*0 

1 

14*3 

6 

85*7 

0 

♦  0 

7 

0 

*0 

1 

14*3 

6 

85*7 

0 

♦  0 

7 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

0 

*0 

1 

4*3 

22 

95*7 

0 

•  0 

-23 

0 

•  0 

1 

6*  7 

14 

93.3 

0 

•  0 

15 

0 

.0 

0 

•  0 

8 

100*0 

0 

•  0 

8 

0 

.0 

1 

14*3 

6 

85*7 

0 

.0 

7 

0 

.0 

1 

14*3 

6 

85*7 

»  0 

•  0 

1 

0 

♦  0 

"j  0 

*0 

0 

*0 

0 

..o 

A  0 

0 

*0 

1 

1*6 

62 

98*4 

0 

.0 

63 

0 

*0 

0 

fO 

29 

1CC0 

0 

•*o 

29 

0 

*0 

1 

2*9 

33 

97*1 

0 

•  0 

34 

5 

10*4 

22 

4  5*8 

22 

45*8 

4 

8*3 

,  48 

3 

12*5 

11 

45*8 

11 

45*8 

2 

8*3 

24 

2 

6*3 

11 

45*8 

11 

45*8 

2 

8.3 

2- 

9 
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TABLfc  6.     TOTAL  BACHELOR*  S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  .RACE* 
ETHNICITY*  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  IROIAN 
AlASlUN  NATIVE 

NUMBER   '  < 

SOCIAL  SCIENCES  (22C0) 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WIT*  % 
NON-HISPANIC 


NEW  YORK 

NY  LONG 
TCTAL 
FEMALE 
MALE 
NV  ONO 
TCTAL 
FEMALE 
MALE 


IS  U 


IS  U 


C  X  PCST  CENTER 

0  .0 

0  .0 

0  .0 
SOUTHAMPTON  CTR 

°o  .* 

o  .0 


NY     MANHATTAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0  c 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NY    MANHATTAN VILLE  COLLEGE 

fur  AL  0  .0 

FEMALt  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    MAM  ST  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MA  Lfc  0  .0 

NY    MARVMOUNT  COLLEGE 

TOT  AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NV     MARVMOUNT  MANHATTAN  C 

TCTAL  0  TO 

•*    FEMALE  0  .0 

HALE  0^  .0 

NY    ME  OA  1 LLE  COLLEGE 

TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NV    MERCY  COLLEGE 

TOTAL  1  .6 

FEMALE  1  :S 

•  MALE  0.  .0 

NY     HOLLOV  COLLEGE 

YOTAl  ,0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

NY    MOUNT  SAINT  MARY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
NY    NAZARETH  C 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
OF  ROCHESTER 

0  .0 

0  .0  . 

0  .0 


NY     NY  1 NST  TECHK  MAIN  CAMPUS 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NV    NY    INST  TECHN  NY  CTY  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0* 

MALE  0  .0 

NY    NE«<  YORK  UNIVERSITY 
TOTAL  •       0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NY    NIAGARA  UNIVERSITY 
TOTAL  1  2.3 

FEMALt  1  6.7 

HALE  0  .0 

NY     NVACK  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE  ' 
HALE 
NY     PACE  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


C  OF  WHITE  PLAINS 
0  .0 
0  .<*> 
0  .0 


NV     PACE  UNIVERSITY  NEW  YCRK 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                 0  .0 
HALE                 0  .0 
NY    PACE  U  PL  SNTVL-BRCLF  CAM 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                  0  .0 
Mli                 0  .0 
NV    POLYTECHNIC  INST  NEW  YORK 
TOTAL                 0        .0  , 
FEMALE                 0  .0 
-    MA  Lb                 0  .0 

NY    RENSSELAER  POLV  INSTITUTE 
TCTAL                0  .0 
FEMALE                 0  .0 
MALE                0  .0 


Itn 

X 

NUM8ER 

* 

x 

NUMBER  C 

NUMBER 

x 

NUP8ER 

X 

5 

3.5 

0 

.0 

0 

.0 

5 

3.5 

138 

96.5 

2 

3.  4 

o 

.0 

o 

.0 

2 

3.4 

56 

96.6 

3 

3.5 

o 

.0 

o 

.0 

3 

3.  5 

62 

96.5' 

3 

11.1 

0 

.0 

1 

3.7 

4 

14.8 

23 

65.2 

I 

7.1 

o 

.0 

o 

.0 

1 

7.  1 

13 

92.9 

2 

15.  4 

o 

■»  0 

1 

7.7 

3 

23.  1 

10 

76.9 

1 

1.8 

1 

1.8 

2 

3.5 

4 

7.C 

52 

91.2 

o 

.0 

o 

-.0 

1 

5.9 

1 

5.9 

16 

94.1 

I 

2.5 

1 

2.5 

I 

2.5 

3 

7.  5 

36 

90.  0 

5. 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

10.0 

43 

66.0 

10.8 

o 

.0 

o 

.0 

4 

10.8 

31 

63.8 

1 

7.7 

o 

v.  .0 

o 

.0 

1 

7.7 

12 

92.3 

2 

4.3 

0 

.0 

1 

2.2 

3 

6.5 

43 

93.5 

2 

9.5 

o 

.0 

o 

.0 

2 

9.5 

19 

90.5 

o 

.0 

o 

.0 

1 

4.0 

1 

4.0 

24 

96.0 

6 

7.2 

0 

.0 

6 

7.2 

12 

14.  •» 

67 

80.7 

8.7 

o 

•  0  * 

5 

7,2 

11 

15.9 

54 

78.3 

o 

.  0 

o 

•  0 

1 

7.1 

1 

7.1 

13 

92.9 

14 

22.2 

2 

3.2 

2 

3.2  " 

18 

28.6 

45 

71.4 

14 

23.3 

o 

•  0 

2 

3.3 

1  & 

26.7 

44 

73.3 

o 

•  0 

1 

66  .  7 

o 

.0 

2 

66.  7 

1 

33.3 

5 

71.4 

0 

.C 

0 

.0 

5 

71.4 

,  2 

t 

28.6 

3 

1  00.0 

o 

•  0 

o 

.0 

3 

100.  0 

o 

.0 

2 

50.0 

o 

•  0 

o 

.0 

2 

:50.0 

2 

50.0 

63 

39.9 

1 

.6  • 

7 

4.4 

72 

45.6 

bb 

54.4 

SO 

4 1.  7 

J 

•  8 

3.3 

56 

.4  6.7 

64 

53.3 

1 3 

34  .2 

o 

•  0  6 

3 

7.9 

16 

42.  1 

22 

57.9 

4 

14.3 

,~  0 

.0 

0 

•  0 

4 

14.3 

24 

85.7 

1  4  .3 

•  0 

o 

.0 

14.3 

24 

85.7 

o 

•  0 

o 

•  c 

o 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

1 

i.3 

0 

.0 

I  ^ 

3.3 

2 

w.7 

28 

93.3 

0 

.  0 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

22 

100.0 

1 

12.5 

o 

.0 

1 

12.3 

2 

15.0 

6 

75.0 

2 

9.1 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

9.1 

90.9 

2 

10.0 

o 

•  0 

o 

.0 

2 

10.0 

18 

9C.0 

o 

.  0 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

•  0 

2 

100.0 

2 

.2 

0 

.0 

2 

.2 

4 

.4 

931 

9e-5 

2 

1.3 

Q 

•  0 

o 

.0 

2 

1.3 

147 

98.0 

0 

•  0 

Q 

*  .0 

2 

•  3 

2 

•  3 

764 

99.7 

A 

13-3 

0 

.0 

0 

.0 

4 

13.3 

IS 

50.0 

3 

33  •  3 

o 

.0 

o 

.0 

3 

33.3 

*  5 

55.6 

j 

4.8 

o 

.  0 

o 

.0 

1 

4.8 

10 

47.6 

30 

10.8 

9 

3.2 

6 

2.2 

45 

16.2 

230 

63*0 

21 

16.3 

1 

•  8 

3 

2.3 

25 

19.4 

104 

80.62 

6.1 

Q 

5.4 

3 

2.0 

Pu 

13.  5 

126 

85.1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

2.3 

42 

97.7 

0 

o 

.0 

o 

.0 

1 

6.7 

14 

93.3 

Q 

•  0 

o 

.0 

*  0 

".0 

o 

.0 

28 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.7 

*  1 

7.7 

12 

92.3 

Q 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

3 

100.0 

o 

•  0 

o 

.0 

1 

10.0 

I 

10.0 

9 

9C.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

I 

16.7 

5 

83.3 

0 

•  0 

o 

•  0 

33.3 

1 

33.3 

66.  7 

tP 

•  0 

Q 

.0 

•  0 

o 

•  0 

3 

100.0 

5 

17.9 

0 

•  0 

4 

14.3 

9 

32.1 

18 

64.3 

1 

5.9 

Q 

•  0 

3 

1 7.6 

23.5 

12 

70.6 

* 

36.4 

o 

.0 

I 

9.1 

5 

45.1) 

6 

54*5 

2 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

10.0 

18 

90.0 

2 

22.2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

22.2 

7 

77.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

".0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

vC 

1 

100.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

100.0 

NGN-FES  I  CENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 

.0 

143 

0 

.0 

56 

o 

•  0 

65 

0 

.0 

27 

0 

.0 

14 

o 

•  0 

13 

1 

1.8 

3  f 

0 

•  0 

1 7 

1 

2.9 

40 

2 

4.0 

50 

2 

5.4 

37 

o 

•  0 

1 3 

0 

.0 

46 

0 

.0 

21 

o 

•  0 

25 

4 

4.8 

83 

4 

5.8 

69 

o 

•  0 

1^ 

0 

.0 

63 

0 

.0 

60 

o 

•  0 

3 

« 

0 

.0 

7 

0 

.0 

3 

0 

.  0 

0 

.0 

158 

0 

.0 

120 

Q 

.  0 

38 

0 

.0 

28 

0 

.0 

28 

o 

•  0 

o 

0 

.0 

iO 

0 

.0  - 

22 

o 

.0 

8 

0 

.0 

22 

0 

.0 

20 

Q 

.  0 

2 

1 

.1 

936 

1 

.7 

150 

Q 

•  0 

786 

11 

36.7 

30 

1 

11.1 

9 

1 0 

\7.6 

2i 

2 

.  7 

277 

o 

•  0 

12  9 

2 

1.4 

148 

0 

.0 

43 

0 

.0 

15 

o 

.  0 

2  8 

0 

.U 

13 

0 

.0 

3 

o 

.  0 

1 0 

o 

•  0 

5 

0 

lo 

3 

0 

.0 

3 

1 

3.6 

28 

>.9 

17 

0 

.0 

1 1 

0 

.0 

20 

0 

.0 

9 

0 

.0 

11 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

1 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

0 

.0 

3 

9 
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TABLE  6,     TOTAL  BACHELOR* S 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIEI<0  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 
ETHNtCITY.  A NO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IlENT 
ALIEN 


NUMBER 


NUMBER 


SOCIAL   SCIENCES  C2203f» 


NEW  YORK 


NY    ROBERTS  KESLEYAh  COLLEGE 

ft 

0 
0 

•  0 
.0 

0 
0 

Vo 

Vo 

0 

o 

♦  0 

♦  0 

MALE 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

0*0 

ftNY    RUSSELL  SAGS 

c 

PAU  CAM 

•y 

TOTAL 

t 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

MALE 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

NY     SAINT  BONAVENTURE  U 

TOTAL 

1 

1*6 

0 

•0 

0 

.0 

FEMALE 

I 

3.* 

0 

•  0 

o 

.  0 

MALE 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*  0 

NY    SAINT  FRAHCI  S  CCLLEGE 

TOTAL 

0 

•  0 

3 

7.3 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

I 

7.1. 

0 

♦  0 

MALE 

0 

.0 

2 

7.A 

0 

•0 

NY    SAINT  JOHN  FISHER  COLLEGE 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE 

0 

bO 

0 

•0 

0  . 

•  0 

NY    SAINT  JOhN'S 

UNIVERSITY 

TOTAL 

0 

•  0 

5 

2.9 

3 

1.8 

FEMALE 

0 

.0 

3 

5.A 

o 

♦  0 

MALE 

0 

.0 

2 

1.  7 

3 

2  .6 

»Y    SNT  JOSEPH'S 

C 

MAIN  CAM 

TOTAL 

0 

♦  0 

A 

21*1 

2 

"0*5 

FEMALE 

0 

•  0 

2 

16*7 

1 

8*3 

MALE 

0 

.0 

2 

26*6 

1 

14*  3 

ONY    SNT  JOSEPHS 

C  SUFFOLK  CAM 

TOTAL 

0 

•  0 

1 

2*  7 

o 

♦  0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

MALE 

0 

.0 

1 

5*9 

o 

♦0 

NY    SAINT  LAWRENCE 

UNIVERSITY 

TOTAL 

0 

•  0 

A 

1*8 

o 

♦  0 

FEMALE 

0 

♦  0 

I 

1*  1 

c 

.0 

MALE 

0 

.0 

3 

2  ♦  J 

o 

.0 

NY    SAINT  THOMAS 

AQOINAS  C 

TOTAL 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

FEMALE 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

MALE 

0 

.o  • 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

NY    SIENA  COLLEGE 

TOTAL 

0 

♦  0 

1 

«9 

o 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

KALE 

0 

♦  0 

*  1 

1*7 

o 

♦  0 

NY    SKIOMORE  COLLEGE 

TOTAL 

0 

•  0 

1 

1*6 

o 

•  0 

FCMA  LE 

0 

♦  0 

o 

♦0 

o 

.0 

MIL  E 

0 

♦  0 

1 

10*0 

o 

.0 

NY  SUNY 

AT  ALBANY 

TOTAL 

3 

•  6 

25 

4.7 

1 

#  2 

FEMALE 

0 

•  3 

15 

6*3 

1 

,  if 

MALE 

3 

1*0 

10 

3*4 

o 

.  0 

NY  SUNY 

AT  BINGHAM  TON 

TOTAL 

I 

.2 

10 

2*  3 

»  3 

#  7 

FEMALE 

0 

•  0 

4 

2*3 

o 

.0 

MALE 

I 

.A 

6 

i.3 

3 

1.2 

NY  SUNY 

AT  BUFFALO 

MAIN  CAM 

TOTAL 

0 

♦  0 

19 

4*1 

2 

,4 

FEMALE 

0 

.  D 

7 

3*9 

o 

.  0 

MALE 

0 

.0 

12 

4*3 

2 

#  7 

NY  SUNY 

AT  STONY  BK  MAIN  CAM 

TOTAL 

1 

•  2 

22 

3*9 

'  12 

2.  1 

FEMALE 

0 

.0 

11 

4*0 

8 

2.9 

MALE 

1 

.3 

11 

3*7 

4 

1  .3 

NY  SUNY 

COLLEGE 

AT 

MOCK  PORT 

TOTAL 

0 

♦  0 

5 

^♦A 

0 

♦  0 

FEMALE 

0 

♦  0 

1 

4.1 

0 

•  0 

HAL  E 

0 

•  0 

A 

2*9 

o 

.0 

NY  SUNY 

COLLEGE 

AT 

BUFFALO 

•  TOTAL 

3 

1*7 

i: 

6*6 

0 

♦  0 

FEMALE 

0 

♦  o 

13*2 

0 

•  0 

MALE 

3. 

3*1 

5*1 

0 

.0 

NY  SUNY 

COLLEGE 

AT 

COR  TL  ANO 

TOTAL 

0 

•  0 

i 

•  6 

0 

♦  0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

HAL  E 

0 

•  0 

i 

1*3 

0 

.0 

NY  SUNY 

COLLEGE 

AT 

FREOONIA 

T3TAL 

I 

•  9 

2 

1*6 

1 

♦  9 

FEMALE 

I 

2.2 

I 

2*2 

0 

*0 

MALE 

0 

•  0 

I 

LA 

I 

1*A 

NY  SUNY 

COLLEGE 

AT 

GENESEO 

TOT  Al 

0 

♦0 

3 

1.9 

0 

♦  0 

FEMALE 

0 

•  0 

I 

1*2 

0 

*0 

MALE 

0 

.3 

2 

2.6 

0 

*0 

NY  SUNY 

COLLEGE 

AT 

HEM  PALT I 

TOTAL 

3 

1*1 

21 

7*5 

A  , 

l*A 

FEMALE 

0 

.  .0 

12 

10*3 

1 

♦  9 

MALE 

3 

1*8 

9 

S*5 

3 

1*6 

ER 

,  NUMBER 

C 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUM8ER 

f 

0 

*0 

0 

.0 

6 

1C0.0 

0 

•  0 

6 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

I 

0 

♦  0 

0 

.  0 

5 

100.0 

0 

.0 

5 

1 

4*2 

1 

A. 2 

22 

91.7 

1 

A*2 

2A 

1 

A*3 

1 

A.  3 

21 

91.3 

I  1 

A.3 

23 

3 

♦  0 

0 

.  0 

1 

10C.0 

0 

♦  0 

1 

0 

*0 

1 

l.o 

63 

98*A 

0 

.0 

'  6A 

0 

♦  0 

1 

3.  A 

28 

96*6 

0 

•  0 

29 

0 

♦  0 

0 

.  0 

V 

33 

1  cc.o 

0 

•0 

35 

1 

2*4 

A 

9.e 

37 

90*2 

0 

.0 

Al 

7*  1 

2 

lA.  3 

12 

65*7 

0 

♦  0 

1A 

0 

♦0 

2 

7.  A 

25 

92*6 

0 

.0 

27 

0 

.0 

0 

.0 

53 

1CC*0 

0 

•0 

53 

0 

♦  0 

0 

•  0 

19 

100*0 

0 

c  .0 

19 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3A 

100*0 

0 

•0 

3A 

A 

2*3 

12 

7.0 

158 

92  *A 

1 

•  6 

171 

2 

3*6 

5' 

8.  9 

50 

89*3 

1 

1.8 

56 

2 

1*7 

7 

6.  1 

108 

93*9 

0 

•  0 

115 

2 

10*5 

8 

A2.1 

11 

5  7*9 

0 

•  0 

19 

1 

8  *3 

A 

33. 1 

8 

66*  7 

0 

•  0 

12 

1 

1A*3 

A 

57*  1  • 

3 

A2*9 

0 

•  0 

7 

0 

*0 

1 

2.7 

36 

97*3 

0 

.0 

37 

0 

•  0 

0 

•  0 

20 

1  CC.O 

0 

.0 

20 

0 

♦0 

1 

5*9 

16 

9A«1 

** 

♦  c 

17 

0 

*0 

A 

1.8 

219 

97*3 

2 

'♦9 

225 

0 

♦  0 

1 

1*1  . 

93 

97*9 

1 

1.1 

^95 

0 

♦  0 

3 

2*  3 

126 

96*9 

1 

•  8 

130 

1 

3*2 

1 

3.2 

(  30 

96*8 

0 

.0 

31 

0 

♦  0 

C 

.  0 

13 

10C.0 

0 

♦  3 

13 

1 

5*6 

1 

5.6 

17 

9A«A 

C 

.0 

18 

0 

*0 

1 

♦  9 

113 

99*1 

0 

♦  0 

UA 

0 

♦  0 

0 

.0 

55 

100*0 

0 

.0 

55 

0 

♦  0 

1 

1.  7 

56 

98*3 

0 

•  0 

59 

0 

*0 

1 

1.6 

61 

96*8 

1 

1.6 

43 

0 

*  0 

c 

*  0 

52 

98*1 

1 

1.9 

53 

0 

♦0 

1 

10*0 

9 

90*0 

0 

.0 

10 

6 

1*1 

35 

6.6 

A96 

93*1 

2 

•  4 

533 

2 

♦  8 

18 

7.6 

219 

»2*A 

0 

•0 

237 

A 

1*A 

17 

5.  7 

277 

93*6 

2 

i  *7 

296 

3 

♦'7 

17 

3.9 

A07 

9A.  1 

8 

1.9 

"  A32 

0 

*0 

A 

2.  3 

169 

97*1 

1 

•  6 

17A 

3 

1*2 

13 

5.0 

238 

92*2 

7 

2.7 

258 

2 

•4 

23 

5.0 

A29 

93*3 

8 

1.7 

V60 

0 

*0 

7 

3.9 

167 

93*a 

A 

2.2 

I  78 

2 

♦  7 

16 

5.  7 

262 

92*9 

A 

l.A 

252 

7 

1.2 

A2 

7. A 

52A 

^91*8 

-5 

♦9 

571 

3 

l«  1 

.  22 

8.  0 

251 

91*6 

1 

•  A 

27A 

A 

1*3 

20 

6.  7 

273 

91.9 

A 

1.  3 

297 

0 

*0 

5 

2.  A 

198 

96  1 

3 

1.5 

206 

0 

*0 

1 

1.5 

67 

98*  5 

0 

•  0 

68 

0 

.0 

A 

2.9 

131 

9A*9 

3 

2.2 

138 

3 

1.7 

21 

12*1 

151 

86*8 

2 

1.1 

17A 

0 

.0 

•  10 

13*2 

66 

86*6 

0 

.0 

76 

3 

3.1 

11 

11*2 

85 

86*7 

2 

2.3 

98 

3 

1.7 

A 

2.3 

168 

96*0 

3 

1.7 

.75 

1 

1.3 

1 

1.3 

76 

96*2 

2 

2.5 

79 

2 

2.J 

3 

3.  1 

92 

95*8 

1 

1.3 

96 

3 

2.6 

7 

6.  1 

107 

93*  9 

c 

.0 

*  llA 

2 

A.  A 

A 

8.9 

Al 

91*1 

0 

.0 

A5 

1 

l.A 

3 

A.3 

66 

95*7 

0 

.0 

6? 

2 

1.3 

5 

3.2 

152 

96*8 

0 

•0 

157 

1 

1.2 

2 

2.A 

83 

97*6 

0 

•  0 

85 

1 

l.A 

3 

A. 2 

69 

95*8 

0 

•  0 

72 

9 

3.2 

37 

13.2 

227 

81*1 

16 

5.7 

280 

5 

A.  3 

18 

15.A 

95 

81*2 

A 

3.A 

117 

A 

2.5 

19 

132 

61*C 

12 

7.A 

163 

9 

ERIC 


1057 


1061 


TABLE  6*     TOTAL  BACHELOR *S 

i  • 

T 

AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

SOCUL  SCIENCES  (22C0)  * 

NE«i  YORK 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE  t 
^ETHNICITV t  AND  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-ltf9 

'  m  t 

ASIAN  OR  TOTAL  HHITE  NON-RESIOENT 

HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  4 


BLACK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER* 


NV    SJNY  CCLLEGE  CLO  ME ST BURY 

•TOTAL                 0  .0 

18 

34.0 

FEMALE                0  .0 

13 

40 

MALE                 0  .0 

5 

23*8 

NV    SUSY  COLLEGE  AT  ONEONTA 

TOTAL                2  *  *5 

6 

1*6 

FE.HALt                1  .8 

I 

•  8 

MALE  .              1  *\4 

5 

2.1 

NY    SUNV  COLLEGE  AT  CSWcGO 

TOTAL                0  .0 

6 

2.4 

FEMALE                 0  .0 

A 

MA  L  £                  0  ,0 

2 

1.4 

NV    SJNV  CCLLEGE  PITTSBURGH 

TOTAL                 0        . 0 

0 

v  .0 

FEMALE       *          Oj  .0 

0 

♦  0 

MALE                 0  *0 

♦  0 

•  0 

NV    SUNV  COLLEGE  AT  POTSOAM 

TCTAL                 1     -  .7 

8 

5.'4 

FEM\L.E                 1  1*3 

*. 

5.2 

MALE                 0  *0 

A 

5.7 

NV    SUNV  COLLEGE  AT  PURCHASE 

TOTAL                 0  *0 

2 

3.5 

FcMALE  0 

1 

2.7 

PAtE                0  *0 

1 

5.0 

NV    SJNV  C  OF  TECH  LTICA-ROME 

TCTAL                 0  .0 

2 

6.5 

FEMALE                 0  *0 

1 

5.6 

MALE                 0  .0 

1 

7.7 

NV    SUNV  EMPIRE  STATE  CCLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

A 

11.6 

FEMAL  t                 0  *0 

2 

9.1 

MALE                 C  *0 

2 

16.7 

NV    SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 

TOT  .AC                 0  *0 

12 

5.9 

FEM&LE               o  *o 

10.1 

MALE                 0  #0 

3.2 

ny  ut&ca  c  of  Syracuse  u 

TftiA"               c       ♦ 0 

1 

3.8 

female            o  *o 

0 

.0 

MALE                 0  *0 

1 

5,9 

NV    TOURO  COLLEGE 

TCTAL              -  0  *0 

0 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

,4A  L  E                 0  .0* 

0 

.0 

NY    UN1CN  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

3 

2.9 

FEhALE                 0  .0 

1 

3*4 

PALE                 0  *0 

2 

i.* 

NV    UNIVERSITY  OF  ROCHESTER 

TCTAL                 2  1 

7 

3.2 

FEMALE                 0        .0  J 

5 

7*1 

MALE                 2  U* 

2 

t.  4 

NY    VASSAR  COLLEGE 

5.3 

TOTAL                 0  *0 

9 

FEMALE                 0  *3 

9 

7.4 

PALc                 0  *0 

*  0 

•  0 

:j V    WAJNER  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

2 

6.1 

FEMALE                 0  *0 

1 

5.9 

MALE                 0  .D 

1 

6.3 

NV    WcLLS  COLLEGE 

TOTAL                 0  *C 

2 

10.0 

FEMALE                 0    °  .0 

c  2 

10.0 

MALE                 0  *0 

0 

.0 

NV    Yc  SrtI  VA  UNIVERSITY 

TCTAL                 0  .0 

1 

1.4 

TEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

MALE                  0  .C 

♦  1 

1.8 

NV          STATE  TCTALS  <  .106 

INSTITUTIONS) 

TCTAL               42        »3  • 

U103 

8.1 

FEMALE               17  .3 

10.8 

-ALE               2*  .3 

4  59 

4.0 

NORTH  CAROLINA 

NC    ATLANTIC  CHRISTIAN  C 

TOTAL                 0  .0 

3 

13.0 

FEMALE      ,          0  .0 

2 

11.8 

MALE                0  .0 

1 

16.7 

NC    8AR8ER-SC0TIA  CCLLEGE 

TCTAL                 0  .0 

19 

100.0 

FEMALE                0  .0 

10 

100.0 

MALE                 0  .0 

9 

100.0 

NC    BELMONT  ABBEY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

1 

4.8 

FEMALE                 0        •  0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

I 

6.7 

I 

1.9* 

5 

9.4 

24 

45*3 

29 

54.7 

0 

•a 

0 

.0 

1 

3.1 

1 4 

43*  8 

1 8 

56.3 

0 

•  0 

1 

4.8 

4 

19.0 

10 

47*6 

11 

52.4 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

.5 

10 

2.7 

347 

S5.3 

7 

1.9 

0 

•  0 

A 

u  , 

A 
♦  U 

2 

1.6 

125 

98.4 

0 

.0 

0 

.0 

2 

.8 

8 

3.4 

222 

«  J 

7 

3.0 

1 

♦  4 

1 

♦  4 

8 

3.2 

239 

96.8* 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

A 

.  u 

4.  0 

96 

96.0 

0 

•  0 

1 

.7 

1 

♦  7 

,  4 

2.7 

143 

97.3 

0 

•  0 

1 

•  6 

• 

0 

.0 

1 

•  6 

155 

96*3 

5 

3.1 

0 

.  0 

0 

.0 

o 

.0 

68 

98*6 

1 

1.4 

1 

1.  1 

0 

.0  4 

1 

1.1 

87 

94*6 

4 

4.3 

0 

.0 

1 . 

♦  7 

10 

6.8 

137 

93*2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

6.  5 

72 

93*5 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1.4 

5 

7.1 

65 

92*9 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1.8 

3 

5.3 

54 

94*7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2.7 

36 

97*3 

o 

♦  0 

0 

.0 

1 

5.0 

2 

10.0 

18 

90*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

6.5 

28 

90*3 

1 

3.2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5*. 6 

17 

94*4 

o 

♦  0 

c 

•  0 

0 

♦0 

1 

7.7 

11 

84*6 

1 

7.7 

1 

2.9 

I 

2.9 

6 

17.6 

28 

'  82*  4 

0  c 

•  0 

' .  0 

0 

♦  0 

2 

9.1 

20 

90*9 

o 

•  0 

1 

8.3 

1 

8.3 

4 

33.3  ' 

8 

66*7 

0 

.0 

2 

1.0 

3 

1.5 

17 

8*3 

178 

87*3 

9 

*f« 

2 

2.5 

0 

.0 

10 

14*  f 

64 

81*0 

5 

6.3 

0 

♦  C 

3 

2.t 

7 

*5.6 

114 

91*2 

4 

3.2 

'o 

•  0 

0 

♦  0 

1 

3.8 

25  ' 

96*2 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

9 

100*0  > 

0 

.0 

0 

.0 

0 

\ 

.>♦  9 

16 

94*1 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100*0 

0  . 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

Q 

♦  0 

5/100.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

'  0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

0 

♦°, 

0 

.0 

3 

2.9 

102 

97*1 

c 

.0 

0 

♦  <r 

0 

♦  0 

1 

3.4 

2d 

'96*6 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.6 

74 

97*4 

0 

v° 

1 

2 

•  9 

2 

♦  9 

13 

6.0 

194 

89*8 

^9 

4.2 

1 

1.4 

0 

.0 

6 

8.6 

63 

90*0 

1 

1.4 

1 

.7 

2 

1.4 

7 

4.8 

131 

89*7 

8 

5.5 

1 

.6 

4 

2.4 

14 

8.3 

1*46 

86*4 

9 

5.3 

0 

.0 

3 

2.5 

12 

9.9 

103 

85*1 

6 

5.0 

1 

2.  1 

1 

2.1 

2 

4.2 

43 

89*6 

3 

6.3 

c 

•  0 

3 

9.1 

5 

15.2  t 

27 

81*8 

1 

3.0 

0 

.0 

2 

11.8 

3 

17.6  \ 

-  lA 

76*5 

A 

5.9 

o 

•  0 

1 

6.3 

2 

12,5 

87*5 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

10.0 

17 

85*0 

1 

5.0 

0 

.  0 

.0 

2 

10.0 

17 

85*0 

1 

5.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  C 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1.4 

71 

98*6 

0 

.0 

0 

A  .0 

c 

.0 

q 

.  0 

15 

1C0.0 

o 

♦  0 

0 

*  .0 

0 

■■♦0 

1 

i!e 

56 

98*2 

c 

•  0 

185 

1.4 

441 

3.2 

1  #  77 1 

1 3*  0 

< 

11.674 

85*5 

205 

1.5 

66 

1. 1  < 

215 

3.6 

942 

15.8 

4.944 

83*1 

62 

1.0 

119 

1.5 

226 

2.9 

829 

10.8 

6,730 

87*4 

143 

1.9 

'  0 

.0 

0 

•  0 

3 

13.0 

20 

87*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

11.8 

15 

88*2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16*7 

5 

83*3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

19 

100.0 

0 

♦  0 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

10 

100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦0 

9 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

j 

.0 

1 

4.8 

20 

95*2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100*0 

*  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

A. 

6.7 

14 

93*3 

0 

•  0 

TOTAL  . 
NUMBER 


53 
32 
21 

364 
127 
237 

247 
100 
147 

161 

69 
92 

147 

77 
70 

57 
37 
20 

31 
IB 

13 

34 
22 
12 

204 
79 
125 

26 
9 
17 


5 
3 

105 
29 
76 

216 
70 
146 

169 
121 
48 

33 
17 
16 

20 
20 
0 

72 
15 
57 


13*650 
5.94B 
7.702 


2i 
17 

6 

19  «$v 
10 
9 

21 
6 
15 
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TABLE,  6.     TOTAL  BACHELOR'S    OECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN,  BY  RACE* 
ETHNICITY*  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STME  1976-1979 


AMERICAN  IKOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  . 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


*  WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES ICENT 
v     , ALIEN 


NUMBER 


TCTAL 
NUMBER 


SOCIAL  SCIENCES  122001 
NORTH  CAROLINA 


NC    BENNETT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

NC    CAMPBELL  COLLEGE 

TOTAL  1  2,4 

FEMALE  0  .0 

MALE      m  1  2*9 

NC    CATAWBA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  •  0  .0 

NC    OAVIOSON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NC    OUKE  UNIVERSITY 

TOTAL  1  .3 

FEMALE  0  .0 

HALE'  1  .4 

NC    ELAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE     *  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    GARONEft-ttEBB  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    GREENSBCf.O  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

<      MALE  0  .0 

NC    GUILFORD  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0, 

NC    HIGH  POINT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

frEHALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NC    JOHNSN  C  SMITH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  ,0 

NC    L£  N01 R-RHYNE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  '  0  .0 

HALE  0  .0 

NC    LIVINGSTONE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NC    MARS  HILL  COLLEGE 

TOTAL  0     $  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    MEREOITH  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  o0  .0 

HALE  0  .0 

NC    METHODIST  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    NC  WESLEY AN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0  * 

NC    PFEIFFER  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    QUEENS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NC    SNT  ANDTEMS  PRE SB  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    SAINT  AUGUST INES  COLLEGE 


TOTAL 

FEMALE  0 

MALE  0 
NC    SALEM  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

HALE  0 


.0 
•  0 
.0 


7  100*0 
7  100.0 

0  .0 

4  9.5 

1  14*3 
3     '  8.6 

I  5.9 
"0  *0 
1  6.3 


3 
2 
1 

20 
10 
10 

2 
0 
2 

2 
2 
0 

1 

1 
0 

5 
0 
5 

2 
2 
0 


2.7 
6.9 
1.2 

5.1 

t* 

4*4 
•  0 
6  1 

11.8 
28.6 
.0 

16.7 
20.0 
.0 

8.2 
.0 
12.8 

7.4 

22.2/£ 
.0  . 


26  100.0 
8  100.0 
100.0 


18 

0 
0 
0 

19 
6 
13 


.0 
.0 

79.2 
75.0 
8U3 


2  12.5 
0  ♦O 
2  15.4 


1.5 
1.5 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

25.0 
100.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

21.1 
27.3 
.U.5 


44  100.0 
25  100.0 
19  100*0 


.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

c 

c 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

x> 

0 
0 

0 
0 
0 


•o  . 

.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.3 
.0 

•  4 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.6 

.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦c 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

»  *0 

.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
•U 
•0 

•0 

•  0 
.0 

.8 
.6 
.9 

•0 
.0 
•0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.  .0 

.0 

.0 
.0 
.0 

4 

.0 
.0 
.0 

.0 
•0 
.0 

.0 
.0 
•0, 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

*  .0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

6.3 
14.3 
.0 

v  .0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


7  liJC.O 
7t0.0 


.0 

•  0 

•  0 


5 

1 

4 

1 

0 

1 

3 
2 

1 

25 

11 

14 

2 
0 
2 

2 
2 
0 

1 
1 

0 

5 
0 
5 

2 
2 
0 


11.9 
14*3 
11.4 

5.9 
.0 
8.3 

2.7 
6.9 
1.2 

6.4 
7.1 
6.0 

4.<» 
.0 
6.1 

11.8 
28.6 
•  0 

16.7 
20.0 
.0 

8.2 
.0 
12.8^ 

7.4< 
22.2 
.0 


26  ICO.  0 
8  100.0 
18  100.0 


0 

c 

0 

i9 
6 
13 


.0 
.0 
♦  0 

79.2 
75.0 
81.3 


2  12.5 
0  .0 
2  15.4. 


1.5 
1.5" 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  25,0 
1  100.0 
0  .0 


6.3 
14.3 
.0 

.0 
.0 
.0 


4  21.1 
?  27.3 
1  12.5 

44  100.0 
25  100*0 
19  100*0 


j7  86.1 

6  85.7 

31  66.6 

16  94.1 

5  10C.0 

11  91.7 

108  97*3 

27  93.1 

81  96.8 

364  93*6 

143  92.9 

221  94*0 

43  95.6 

12  100.0 
31  93.9 


14 
4 


62.4 
57.1 


10  100*0 


5 
4 
1 

•  55 
22 
33 


83.3 
80.0 
IC*.C 

90*2 

1:1.0 

84*6 


25  92*6 
7  77*8 
18  10C.0 


.0 
.0 
.0 


34  97.1 

15  10C.0 

16  S4.1 

5  20*8 

2  25*0 

3  18.8 

14  87*5 

3  100*0 

11  8*. 6 


65" 
65 
0 


97*0 
97.  C 
.0 


9  100.0 

2  100*0 
7  1CC*0 

3  75*0 
0  .0 
3  100.0 

15  93.8 
6  85.7 
9  10C.0 

12  100.0 
12  10C*C 
0  *0 


14 


73*7 
72.7 
75.0 

.0 
.0 
.0 


Id  100.0 
17  100*0 
1  100.0 


.0 

.c 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  .0 
.0 

.c 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

,  5.9 
14.3 
•0 

.0 
.0 


•  i 
2.6 

.0 
.0 
.0 

•  C 
.0 
.0 

2.9 
.0 
5.9 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.5 
1.5 
.0 

.0 
•0 

•  *0 

.0 
.0 

•  0 

.c 

*  .0 
.0 

.0 

.0 
.0 

5.3 
*U 
t2.5 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


7 
7 
0 

42 
7 
39 

17 

5 
12 

111 

29 

>  8* 

389 
lif4 
235 

<*5 
12 
33 

17" 

7 
10 

6 
5 
1 

61 
22 
39 

27 
9 
18 

26* 

8 
18 

35 
18 
17 

24 
8 

•  16 

16 
3 
13 

67 
67 
0 

9 
2 
7 

4 
1 
3 

16 
7 

9 


12 
0 


19 
11 


4* 
25 
19 

18 
17 
1 


ER?C 
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TABLE  6*  *TOTAL  BACHELOR *S    OE GHEES  FOM  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  6v  RA<J»* 
6THNICITY»  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-197* 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN*  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


MJtfBER 


NUMBER 


SPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


hHlTE. 
NQN-HtfPANIC 

NUMBER 


NON-RESI0EN7 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


SOCIAL  SCIENCES  C22COI 
NCRTH  "ARCLINA 


NC    SHAW  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEPAL*  3  JD 

MAkE  0        #6  — 

NC    APPALACHIAN  ST  UNIVERSITY 
TOt^L  0  J  .0 

FEMALE  *    0  .0 

MLc  0  ,0 

NC    EAST  CAROLINA  UNIVERSITY 
TOTAL  1  .9 

FEMALE  1  2.7 

MALE  0  .0 

NC    ELIZABETH  CITY  STATE  U 


TOTAL 
FEMALE 
MAlc 


NC    FAYETTEVL  SJ  UNIVERSITY 


TCTAL 
FEMALE 
MA'  c 
NC    NC  AGRL 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1  .9 

0  .0 

1  1*3 
TECH  STATE  U 

0  .0 

0  '  .0 

0  .0 


NC    NC  CENTRAL  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
HAL  £ 
NC    NC  STATE  U 
TCTAL 
FEMALE 
*  MALE 


0  *0 
0  *0 
J>  .0 
RALEIGH 


♦  0 
.0 
.0 


NC    PEMBROKE  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MILE 


39 
26 
13 


27.7 
38*8 
17*6 


NC    U  OF  NC  AT  ASHEV  ILL  E 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NC     v*  OF  NC  AT  CHAPEL  HILL 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  0 
.7 


NC    *J  OF  NC  AT  CHARLOTTE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


NC    U  OF  NC  AT  GRE':NS80U 


TCTAL 
FEMALE 
HALE 


♦  0 
.0 
.0 


NC    U  OF  NC  AT  WILMINGTON 
JCTAl  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -.0 

NC     tiSTN  CAROLINA  UNIVERSITY 
TOT Ac  ;  2,o 

FEMALE  1  5.0 

HUE  0       .0  s 

NC    Wl.NSTON-SALEH  STATE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALi*  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    WAKE   FOREST -UNIVERSITY 
TOT  At  0  *,0 

FEMALE  0  %0 

MALE  0  ,0 

NC    WARREN  WILSON  COLLEGE 
TOT Ac  0  .0 

FEMALE  0     '  .0 

MALE  0  .0 

NC    WING  ATE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  3  .0 


A3  97*7 
17-  100*0 
26  96*3 


2 
6 

71 
49 

22 

6* 
25 

,  39 

29 
7 
22 


A. 7 
2.7 
6.7 

< 

6.8 
5. A 
7.5' 

9  *9 
96*1 
95.7 

5B.2 

73.5 
51.3 

90.6 
87.5 
91.7 


88  97.8 
46  95. B 
A2  100.0 


12 

6 

19 

12. 
7 

2 
1 
1 

22 
10 
12 

11 


11 

9 
2 

10 
5 
5 

1 
0 
1 


7.5 
10.5 
;  5.8 

13.5 
17.9 
9.5 

3*3 
3.8 
2.9 

4.7 
5.5 
4.2 

6.2 
12.3 
2.7 

10.8 
17.0 
4.1 

8.5 
8.6 
8.5 

2.0 
•  0 
3.2 


47  100.0 
25  100.0 
19  100. 0 


4.5 
1.9 
5.8 

4.8 

•  0 
5.6 

3.3 

♦  0 
7.4 


NC 


STATE  TCTALS  ( 


TOTAL 

FEMALE 
MALE 

NORTH  OAKOTA 

NO  0ICXINSON 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


28 
18 


2.0 

1*0  k 

/ 

STATE  COLLEGE 

0  .0 

0  #0 

0  .0 


44  INSTITUTIONS) 
622  19.1 
309  22.3 
313     16. f 


0 

•  0 

0 

.0 

43 

97.7 

0 

♦  0  * 

1 

2*3 

♦  0 

0 

.0 

17 

10C.0 

0 

•  0 

0 

•0 

" 

♦  0 

•0 

26 

96*3 

0 

.0 

1 

3.7 

•  •> 
.0 

0 

.0 

7 

4.7 

143 

95*3 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

2 

2.* 

73 

97*3  a 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

5 

6.7 

70 

93*3<« 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

7.7 

108 

92*3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

f  .0 

3 

8.1 

34 

•  91  .9 

0 

•0 

0 

.0 

.0 

6 

7.5 

74 

92*5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

71 

95.9 

3 

4.1 

0 

•  0 

0 

.0  * 

0 

•0 

*  49 

96*1 

2 

3*9 

0 

•  0 

0 

•  0  t 

0 

.0 

2»  95.7 

1 

4*3 

0 

•  0 

2 

1.8  „  ■ 

4 

3*6 

I1 

64*5 

36 

s  34*5 

1 

♦  9 

1 

2.  9 

o 

.0 

26 

76*5 

8 

23*5 

0 

•0 

1 

4 

5.3 

45 

59.2 

30 

39*5 

1 

1.3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

29 

9C.  6 

2 

6*3-  

1 

3*1. 

o 

.0 

o 

♦0 

7 

87*5 

1 

12*5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

.  22 

w 

91.7 

1 

4*2 

1 

4.2 

0 

.0 

1 

1.1 

89 

*98.9 

1 

1.1 

c 

•  0 

o 

•  0 

1 

2. 1 

.  47 

97.9 

1 

2.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

42 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

t 

• 

.6 

.0 

•  0 

13 

8.  1 

145 

9C*1 

3 

1*9 

o 

.0 

o 

.0 

6 

10.5 

49 

86.0 

2 

3*5 

1 

1.0 

0 

\0 

7 

6.7 

96 

92*3 

1 

1.0 

0 

.0 

'♦0 

58 

41.1 

83 

56*9 

0 

•  0 

o 

•  o 

u 

.0 

38 

56*7 

29 

43*3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

20 

27*0 

54 

73*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

"S*  3 

3  58 

96*7 

0 

*0 

o 

.0 

o 

♦  0 

1 

3*8 

25 

96*2 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

2*9 

33 

97*1 

0 

♦  0 

1 

.2 

2 

♦  4 

27 

5*7 

442 

93.8 

2 

♦  4 

o 

.0 

2 

1.1 

12 

6*6 

170 

93*4 

0 

.0 

1 

.3 

0 

.0 

15 

5*  2 

272 

94*4 

2 

♦  7 

1 

•  6 

1 

♦  6 

13 

7.  3 

162 

91*0 

•  3 

1*7 

0 

•  0 

0 

.3 

6 

12*3 

57 

87*7 

0 

*0 

1 

.9 

1 

♦9 

5 

4*4 

105 

92*9 

3 

2-7 

0 

.0 

0  , 

.0 

11 

10*8 

91 

89*2 

0 

.0 

o 

•  o 

o 

♦  0 

9 

17.0 

4V 

83*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4*1 

47 

95.9 

0 

*0 

0 

.0 

1 

♦9 

11 

9*4 

106 

90.6 

0 

*0 

o 

♦  0 

1 

1  .7 

6 

10.  3 

52 

89*7  * 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

5 

8*5 

54 

91*5 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.9 

49 

96*1 

*0 

•  0 

0 

•  0 

c 

.0 

1 

5.0 

19 

95*0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

1 

3.2 

30 

96*  8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

47 

140*0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

,  28 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

19 

100*0 

0 

♦  0 

■o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  .0 

7 

4*5 

150 

95*5 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

•1 

1.9 

52 

98*1 

0 

♦u 

p 

0 

.0 

>  6 

5*8 

96 

94*  i 

0 

•  0 

1 

4.8 

2 

9.5 

4 

19*0 

15 

71*4 

2 

9.5 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

*0 

1 

5*  6 

2 

11.1 

4 

22*2 

12 

66*7 

2 

11*1 

0 

•  0 

0 

.  *o 

3.3 

59 

96*7 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

•  0 

34.  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

0 

7*4 

25 

92*6 

0 

•  0 

7 

.2 

15 

.5 

690 

21*2 

2.551 

78*3 

18 

•6 

1 

.1 

6 

•4 

344 

24*8 

1*037 

74*9 

4 

♦  3 

6 

♦  3 

9 

'.5 

* 

346 

18*5 

lt514 

80*8 

14 

c 

'  *7 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

5 

10C*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0  , 

0 

.c 

0 

*0 

100*0 

0 

•  0 

¥i 

.  17 
27 

150 
75 
75 

117 
37 
60 

74 

51 

23 

110 
34 
76 


24 

90  4 
48  * 
42 

161 
57 
104 

141 

67 
*  74 

60 
26 
34 

471 
162 

289 

176 
65  4 

113 

102 
53 
49 

U7 
58 

51 
20 
31 

47 
26 
19 

157 
53 
104 

21 
3 
16 

61 
34 
27 


3  #2  59 
1*385 
1*874 
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TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S 


AMERICAN  IROIAN 
ALASKAN  NATIVE 

number"  X 

SOCIAL  SCIENCES  (22001 

NORTH  DAKOTA 

NO    jVnESTCMN  COLBECE 


DEGREES  TOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  ftYv INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BV  RACE, 
ETHNICITY*  A NO  SEXs     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


RACK      c  *ASIA 
NQN-HlSPANIC  PACIFIC'\$LANOER 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


tiHl?* 
•  NON-HI  SPANIvC 


NOK-fiES ICENT 
ALIEN 


•  TOTAL 


TOTAL 
FErtLLE 

/hale 

ND  /MRYtCOLLECE 
'TOTAL 


20.0 
14.3 
33.3 


/FEMALE 
y  MALE 

NO    MAYVILLE  ST AI^. COLLEGE 
TOTAL  1  11.1 

FEMALE    ♦    •  0.0 
MALE  1  12.5 

ND    NINOT  STATE  COLLEGE 
TOTAL  1     10. 0 

NO    NO  5 TATE  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NO    U  OF 
TOTAL 


1  20.0 
0  .3 
MAIN  CAMPUS 

0  .0 
0  .0 
ND  MAIN  CAMPUS 
0  .3 


FEMALE  0  .0 

 0  .0 

NO    VALLEY  CITyTTaTE  COLtESt 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


NO         STATE  TOTALS 

TOTAL  4 

FEMALE  2 

MA*LE  2 

OHIO  w 


2.1 
3.6 
1.5 


OH    ANTIOCH  UNIVERSITY  . 
TOTAL  1  2*6 

FEMALE  1  5*9 

MALE  0  .0 

OH    ASHLANO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    ATHENAEUM  OF  OHIO  ' 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  „  0  .0 

OH    8AL0M IN-WALL ACE  COLLEGE 
TOTAL  '  0.0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    BLUFFTON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE         *       0  .0 
OH    60RROMEO  CCLLEGE  OF  OHIO 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    BOWLING  CRN  ST  U  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    CAPITAL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    CASE  WESTERN  RESERWE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    CEOARV  ILLE  CCLLEGE 
TOTAL  0  «.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    CENTRAL  STATE  UNI VER  *  *  TY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -  —  .0 

fi    UEVELANO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

„    MALE  0  .0 

OH    C  NT  SNT  JOS-ON-THE-OHIO 


TOTAL 
FFMALE 
MALE 


.0 
•  0 


0 

.  -° 

0 

•  0 

0 

.p. 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*.0 

0 

.  0 

0 

.0 

^  o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.1 

1 

4.3 

0 

.0 

0 

~~  :o~ 

0 

.0 

0 

.0 

TITUTIONS) 

1 

.  5 

1 

1.8 

P 

•  0 

8 

21.  1 

3 

17.6 

5 

23.8 

2 

18.2 

1 

33.3 

1 

12.5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4*2 

1 

.  4.0 

1 

4.3 

0 

.0 

0 

.0 

'  0 

•  0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

8 

2 

5.1 

6 

6.9 

7 

17.9 

3 

25.0 

4 

14.6 

12 

16.6 

10 

34.5 

2 

5.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•q 

33 

94.3 

15 

100.0 

16 

90.0 

8 

4.6 

3 

5.0 

5 

4.8 

1 

5.9 

1 

5.9 

0 

•  0 

NUMBER 

« 

NUMBER 

t 

NUMBER* 

1 

NUMBER  I 

^•number 

NUMBER  1 

0 

** 
•  0 

♦o- 

0 

.0 

12  100.0 

0 

.0 

"  1 

12  1 

0 

*.o 

0 

.0 

0 

•0 

1  100.0 

0 

.0 

1  1 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

•  „  0 

11  1C0.0 

0 

1 

.3 

11  1 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

20.0 

8  80*0 

0 

.0 

*  1C  1 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

14.3 

6  85.7 

3 

.0 

7  1 

♦  0 

♦  0 

1 

33.3 

2  6#»*7 

0 

.0 

3  1 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

11*  1 

6  88*9 

3 

.0 

9  1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1  I 

•  0 

.0 

"0 

.0 

1 

12.  5 

7  87.5 

0 

.0 

t    8  1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10.0 

9  90.0 

0 

.0 

lo  i 

0 

♦a 

0' 

.0 

1 

20.0 

4  8C.0 

0 

.0 

5  1 

o 

.0 

o 

.0 

o 

•0 

5  100. 0 

0 

♦  0 

*       «-         5                .  1 

0 

.0 

0  . 

•  0 

0 

^  .0 

41  "100*0 

0 

.0 

»  41 

o 

.0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

15  10C.0 

0 

.0 

 15-_ 

1  0 

•  0 

0* 

■  .0 

0 

•o* 

26  1C0.0 

0 

.0 

26 

I  0 

♦  0 

.0' 

'1 

1.1 

88  96*9 

0 

.0 

69 

0 

.0 

0 

.0 

c  1 

4.3 

22  95*7 

0 

.0 

23 

0 

.0 

0 

.3 

'  0 

•  0 

66  100.0 

0 

.-o 

66 

- —  -  O- 

.  _.o 

0 

.0 

c 

.0 

11   ICC. 0 

0 

.0 

11 

0 

.0 

— ~ —  ^>  - . 

0 

.0 

3  10C.0 

0 

.0 

3 

o 

.0 

o 

.0 

—  -0— 

-  ,.0 

8  100*0 

0 

•3 

6 

(  I 

0 

•  0 

0 

•  0 

2.7 

182*  97.3 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

£•4 

53  94.0 

c 

.3 

/  56 

Q 

♦  0 

} 

•  0 

6 

1.5 

129  98.5 

c 

♦  0" 

131 

*i  1 

* 

2 

5.3 

0 

.0 

11 

28*9 

27  71.1 

0 

* 

.0 

?? 

0 

.0 

0 

.0 

4 

23.  5 

13 »  76.5 

0 

.0 

1 ' 
21 

2 

9.5 

o 

♦0 

7 

33*3 

14  66.7 

o 

.3 

o 

•  CL 

o 

♦  0 

2 

18.2 

9  81.8 

0 

•  0 

11 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

33*3 

2  66.7 

o 

•  0 

3  1 

o 

*   .0  o 

o 

♦  0 

1 

12.  5 

7  87.5 

0 

•0 

8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

\  5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0            *  I 

0 

.0 

o 

.0  ■ 

o 

.0 

5  10C.C 

o 

#0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4.2 

46  S5*8 

■       3  0 

.0 

*l 

0 

.0 

0 

♦0 

4.0 

24  96.0 

0 

.0 

25 

o 

.0 

o 

.♦0 

'i 

4*  3 

22  95*7 

o 

.0 

23 

0 

■  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

♦  0 

7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*  1C0.0 

0 

.0 

3 

o 

.0 

o 

.0 

o 

♦  0 

4  100**0 

o 

.0 

4 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

*0 

13  10C.0 

0 

ri 

13  ^ 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

cO  .0 

0 

vc 

3 

o 

.  0 

o 

♦  0 

o 

.0  c 

10  100.0 

o 

\o 

10 

0 

.0 

2 

1.6  . 

10 

7.9 

112  88.9 

4 

3.2 

126 

c 

.0 

2 

5.1 

1C.  3 

34  87.2 

1 

2.6 

-  39 

o 

.0  * 

0* 

♦0 

6 

6.  9 

78  8S.7 

3 

3.4 

0 

.0 

0 

.0 

7 

17*9 

32  €2.1 

3 

.0 

39  | 

0 

.0 

0 

.0 

3 

25.0 

9  75*0 

c 

•  0 

12  . 

o 

.  0 

o 

.  0 

4 

14*8 

23  85*2 

o 

.0 

27 

•                              >  j 

0 

'  .0 

0 

.0 

12 

16*8 

52  81*3 

.0 

64 

0 

•  0 

0 

♦  0 

10 

34*5 

19  65.5 

0 

.0 

29 

Q 

♦  0 

o 

♦0 

2 

5*7 

33  94*3 

c 

♦  0 

35 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  C 

9  10C.0 

0 

♦  0 

9 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

.0 

5  100*0 

0 

5 

o 

.  0 

o 

V 

.0 

o 

.0 

4  ICO.O 

o 

♦  0 

4 

0 

♦  0 

0 

•  0 

33 

94.3 

1  2*9 

i 

2.9 

35 

0 

•  0 

0 

•0 

1 5 

100*0 

0  .0 

*  "0 

♦  0 

1  4 

0 

.0 

0 

.0 

18 

90*0 

1  5*0 

1 

5.0 

0 

6 

♦p 

8 

4.8 

157  95.2 

0 

.0 

165 

0 

A 

0 

.0 

3 

57  95.0 

0 

•  0 

60 

0 

.0 

0 

.0 

5 

4.8 

100  95.2 

0 

.0 

105 

1 

I  5.9 

0 

.0 

2 

11*8 

15  88.2 

0 

.0 

17     "  "  ~-  

I 

5*9 

0 

.0 

2 

11*8 

15  66.2 

0 

•  0 

17  A 

0 

.0 

0  ' 

.0 

0 

0  .0 

0 

,0 

0. 
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TULE  6.    TOTAL  iACHlLOR'S    0E6REES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFER* EO  iV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  IV  RACE* 
"  •  ETHNICITY*  AND  SEXt    "INSTITUTION  ANO  STATE  •  JtTi-ItT*  , 


*  '  AMERICAN  IhOUS 
^  ALASKA*  NATIVE* 

«        NUMBER      *  I 

social '^sciences*  (22001 
Ohio 


tlACK  ASIAN  OR 

NON-HISRANIC  PACIFIC  ISLANDER 

nUser  * 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUJKR  * 


fcHlTE  * 
NON-HISPANIC 


NUNtER 


NCN-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TCTAL 
NUHCfR 


COLLEGE  OF  STEUCENVfLLE 


TOTAL  0  .0' 

FEMALS  3„  .0* 

MALE  0  .0 

Oh 'COLLEGE  OF  wGCSTER. 
*    TOTAL    *         •  6p 
FEMALE  *      *  •  & 
HAL  6     *  0 
OM    OE FIANCE  COLLEGE 
TC7  A*.  I) 
FEMALE  0 
-    MALE    .  0 
Oh,  OEM  SON  UNIVERSITY 


0 
0 
0 

COLLEGE 
0 
0 
0 


TCTAL 
FEMALE* 
HALE 
OH    EDGED.  IFF 
TOTAL 
FEMALE 
♦4AL  € 

CH    FINOLAY  COLLEGE 

TCTAL  0 
•  FEMALE    *  0 
HALE  0 
OH    HEIDELBERG  COLLEGE 
TCTAL  •  0 
FEMALE  0 
KALE  0 
OH    Hi  *AM  COLLEGE 
TOTAL       4  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


0 

•  J 
.0 

.0 
.0 
.0 

.3 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  3 

.0 
.0 
.3 

.3 
«  3 
.3 

.0  , 
.0 


OH    jCh^  CARROLL  UNIVERSITY 


TCTAL 
FEMALE 
»  MALE 
Oh    KENT  STATE 
T&TAL 
FEMALE 
HALE 


0  .0 
0  .3 
0  .3 
U  MAIN  CAMPUS 


0 
0 
.3 


.0 
.3 
•  0 


TOT  AL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
OH    MUSKINGUM  COLLEGE 
TOTAL  0 

FEMALE  .0 

OH    tftfftE  DAME  COLLEGE 


.0 
.0 
.3 

.3 
.0 
.0 

.3 
.0 
.0 


TGrRL  Q 
FEMALE  0 
HALE  0 
OH    OdERLIN  COLLEGE 

TOTAL   •  0  .3 

•  FEMALE       -       0  .3 
'    HALE  •    0  .0 

Oi*    OHIO  DOMINICAN  COLLEGE 
TCTAL  0  .3 

FEMALE  0  -0 

HALE  0    '  *.0 

OH    0-1 1  C  NORTHERN  UNIVERSITY 


TOTAL 

ffMALE 
HALE 


.5 
.3 
.0 


2  lh.l 

2  22.2 
0    *  .0 

9  7.3 
4 .  6/3 
5  6.6 


OH    kENYON  COLLEGE 

TCTAL  0  .3 

FEMALE  0^      .3  , 

MALE  0  .3 

OH    LAKE  ERIE  COLLEGE 
t  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .3 

OH    MA LONE  COLLEGE  ft* 
TOTAL  0      -  .3 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

OH    MARIETTA  CCLLEG*  c 
TOTAL  0  .0 

FEMALE.  0  ,0 

MALE  0  .3 

OH    MIA4I  UNIVERSITY  MAIN  CAM. 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .3 

Oh    *ttl,NT  UNI  CM  COLLEGE 
TOTAL  ,  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

»0H    MOUNT  VERNON  NAZAAENE  C 


.0 
.0 
.0 

.9 
I.I 
.6 

13.3 
20.0 
.3 

12.  5 
25.0 
.0 

\Xvl  ' 
16.7  . 
6.3 

10.  $ 

*  17. 4* 
5.9 

7.0 
9.7 
5.5 

6.6 
6.5 
5.7 

* 

.7 
2.0 
.0 

.3 
.3 
.0 

10.0 
.3 
16.7 

.0 
.0 
.  .0 


5  1.2 

4  1.9 

1  .4 

3  tO.  3 

0  .0 

3  15.0 


0 
0 
0 

3 
0 
3 

1 
1 

0 

6 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


.0 
.0 
.0 

7'.1 
.0 
13.6 

33.3 
33.3 
.0 

7.3 
8.5 
6.6 

.0 
.3 
.3 

4.3 
.0 
4.5 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  7.7 
1  ,12.5 
0  .0 


.0 
.0 
.0 


0  .0 
0  .0 
0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1 


.0 
.0 
.0 

*o 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

5.3 
3.  A 
6.6 

.0 
'.0 

*o 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

"0 
0 
0 

0 
3 
0 

0 

0, 

0 

1 

0 

1 

0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

q 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

*3 

1 

2 

0 
0 
3 

0 
0 
0 


*0  s 

:o 

•  0 

.0 

•0 

-'.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

6.7. 
.0 
20.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

*o 

.0 

.0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.5 
.0 

•  6 

.os 

.0 
.0 

•0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

\0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2.0 
1.7 
2.2 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


11.1 

22.2 
.0 
.» 
7.3 
C.  3 
6.6 

7.? 
12.5 
.C 

.9 
1.1 
.6 


£  0 
0 


2 
0 
2 

0 
0 
0 

5 
A 
1 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

1 
1 

0 

22 
6 

14 

0 
0 
0 

i 

0 

1 


20.0 
,20.0 
20.0 

12.  5 
25.0 
.0 

11.  1 
16./ 
6.3 

10.5  * 
17.4 
5.9 

7.0 
9.7 
5.5 

6.5 

6.5 

.7 
2.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

10.0 
.0 
16.7  ' 

.0 
.0 
.0 

1.2 
1.9 
•  4 

10.3  . 

.0 
15.0 

.0 
.0 
.0 

7.1 
•0 
13.6 

33.3 
33.3 

14.7 
13.6 
15.4 

.0 
.0 
.0 

4.0 
.0 
4.5 


16     88. V 
7  77.8* 
9  100.0 


115 
44 
'  7i 

12 
7 
5 


92.7 
91  .'7, 
93.4 
/ 

92.3 
87.5 
100.0 


216  96.2 
66 

130  97.7 

12  60. 0 

6  80.0 

4  60.0 


7 
3 
A 

16 
5 

,  11 


*87.5 
75.0 
1C0.0 

86.9 
63.3 
91.7 


50  87.7 
16  76.3 
,32  9A.1 


60 
26 

52 

166 
*  54 
11A 


•93.0 
SC. 3 
94.5 

92.3 
91.5 
92.7 


133  99.3 
5*w  98.0 
63  100.0 

16  100.0 
11  100.0 
5  1C0.0 


90.V 
1CC.0 
6*3.3 


33  1C0.0 
9  100.0 
24  1C0.0 


427 
202 
225 

26 
9 
17 


96.8 
96.1 
99.6 

*89.7 
100.0 
65.0 


11  100.0 
6  1C0.0 
5  100.0 


39  92\9 
20  100 
19  66 


66.7 
66.7 
.0 


126  64.0 

51  66.4 

75  62.4 

6  10C.0 
1  1C0.0 

7  100.0 

24  96.0 

3  iOO.O 

21  95.5 


1 

0 

0 

0  , 
.0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

o  > 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

o^ 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.  .0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

H 

.0 
.0 

.9  - 
.0 

;.5 

.0 
"  .0 
.0 

i 

•  0 
.0 
"    .0  • 

.0 
.0 
.0 

1.8 
A.  3 
.0 

.0 
i  .0 
.0 

.5 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

..o 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.3 
.0 
2.2 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


*  16 
9 
9 

124 
46 
74 

13 
* 

5 

220' 
•7 

133* 

15 
10 
5 

6 

A 
4 

16 
4 

12 

-57 
23 
34 

66 
31 
55 

182 

~  59 
123  * 

134 
51. 
63 

16 
11 
5 

20 
8 
12 

.33 
9 

'  24 

432 
206 
226 

29 

9 

20  " 

11 
6 
5 

42 
20 
.22 

3 
.3 


150 
59 
91 

6 

1 
7 

25 
3 
22 
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«*IE«??'/*T0TAI  tACMR0R*S    OEGftEES  FOR  MtfJOft  ^AlO  CONFERAEO  §Y.  ZWSTITUT  ICNS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY.  RACE* 

ETHNICITY,  AMD  S€)U     IN  JttTUTION  ANO  STATE ^  19J|-MT9  *  ^ 


ALASKAN  MAT  WE 
.    NUMBER  t 
/OCIAL  SCIENCES  (2200) 
OHIO 


I  LACK  ASIAN*  CR 

NON-Hl$*ANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HlSFANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


hHlTE 
NON-HtS^ANlC 


NlHSEfT 


NON-RE SIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


OH    0410  STATE 

TOTAL 
M  FEMALE 

1  mLE 


U  MAIN  CANFUS 

0        .0  - 
0  .0 
0  •  .0 


*2* 
15 
11 


OHIO  U  M«N  CAMFUS 
TOTAL  1        •  T 

FEMALE  0  .0 

MALE       •        1  & 
OH    OHIO  NESLEVAN  UNIVERSITY 


.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


p 


TOTAL 
>tNALC  0 
MALE  0 
OH   'OTTERBElN  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE         '  0 
MALE  1  0 

OH    RIO  GRANOE  COLLEGE 

TOTAL  .  0        .0*  c 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

>0H    UNION  EXPERIMENT  ING  C  C  U 
TOTAL  6  40*0 

FEMALE  5  45.5 

HALE   .  1  25*0 

OH    U  OF  'AKRON  MAIN  CAM'US 
TOTAL  0        .0  . 

FEMALE  0  .0 

MALE  '0  .0 

OH    U  OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 
^      TOTAL  0  .0 

FEMALE  0,  .0 

MjtLE  ,0  .0 

OH    UNIVERSITY  Cf  0  AY  TON 
TOTAL  0  *  *0 

FEMALE  0  .  ■  .0 

MALE  0  .0 

OH    UNIVERSITY  OF  TOLEOO 
TOTAL    .  0  .0 

FEMALE  '0  .0 

HALE  0  .0 

OH    UR  BANA  COLLEGE 
,  TOJAL  -  0  ♦<) 

FEH4LE        *        0        .0  . 
MALE  ~     0        *0  * 

OH    URSULINE  COLLEGE 

TOTAL  0    ,  .0 

FEMALE  0        .0  * 

HALE  •        _    0  .0 
OH    ML SH  COLLEGE 

TOTAL      -  0  *0 

FEMALE  0  .0 

*MALE  .C,-  *0 

1H    Ml  L8ERF0ACE  UNIVERSITY 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .6 

MALE  *      0    *  .0 

OH    WILMINGTON  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  - 

OH    WITTENBERG  UNIVERSITY 
TOTAL  '    Ov»  *0 

FEMALE  ,      0  .0 


MALE 


.0 


OH    WRIGHT  ST  U-MA1N  CAMPUS 

0  *0 

1  1*3 


TOTAL 
.  FEMALE 
MALE 

OH    XAVIER  UNIVERSITY 
TOTAL  1  2*7 

FEMALE  0  .0 

MALE  t    *  5*0 

OH    YOUNGSTCWN  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


4*T 
7*4* 
**•* 

9.4 


6 

15*0 

a 

T.3 

6 

4.4 

i 

2.9 

5 

♦  ♦9 

,  1" 

5.3 

0 

•  0 

1 

6.7  , 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

4 

26*7 

3 

'27** 

1 

25*0 

4 

2*9 

1 

2.3 

3 

29 

?  * 
15.3 

15 

19. T 

1* 

12.4 

8*  6 

5 

19.2 

2.4  , 

9 

T  .9 

2 

5.0 

7 

9.S 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•0 

0 

:o' 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100. 0 

*6 

100.0 

5 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

*4 

6.1 

1 

*.s 

3 

A.  B 

9 

6.4 

6 

9.6 

3 

3.B 

3 

1 

5.9 

2 

40.0 

6 

5.T 

6 

20.0 

0 

<  .0 

54  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

10 

.2 

2*2 

T.O 

FEMALE 

6 

.4 

Ml 

9.2 

JtALE 

4 

•  2 

1^1 

5.7 

OKLAHOMA 

OK    BETHANY  NAZARENE  COLLEGE 


TOTAL 
FE.M&LE 
MALE 


1  7.T 

0  .0 

1  20*0 


2 

.  4 

0 

.0 

26 

s.o* 

52T. 

9*. 8 

1 

•  2 

2 

1.0 

0 

.0 

1  T 

8.  4 

185_ 

'91.6 

0 

•0 

0 

♦  0  ' 

♦o  - 

11 

3.1 

342^  $6.6 

1 

•  3 

1 

♦  T 

•  0 

.0 

v  16 

10.  T 

126 

85.9 

5 

3*4 

1 

2.5 

.0 

T 

17*5 

32 

60.0 

y            1  * 

2,5 

0 

♦  0 

.0 

9 

6.3 

96 

U6.1 

4 

3.T 

1 

•  7 

0 

•0 

5*  1 

1  jo 

0 

.0 

0  * 

.0 

0  - 

*  .0 

1 

2.9 

34 

9T.i 

0 

•  0 

1 

1.0 

0 

♦0  * 

6 

$♦<; 

96 

94*1 

0 

•  0 

'  * ; 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

5.  3 

18 

94.T 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

4 

1CC.Q, 

0 

.0 

0 

.0 

0  * 

•  0 

* 

1 

6.7 

14 

93*3 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

u 

100*0 

0 

.  0 

♦  Oj 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100*0 

'  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

10 

1CC.0 

0 

•  0 

,0 

.0 

I 

1 1 

73.  3  * 

4 

26. T 

n  v 
u 

*0 

0 

.0 

0 

72. T 

3 

2T*3 

0 

.0 

0 

.0 

1  2 

5.0 

,  3 

T5.0 

1 

25*0 

0 

.0 

0 

•  0 

*  0 

-o.  - 

4 

2.9 

'  135 

„  96.* 

1 

♦  7 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2.3 

«2 

?5*5 

~1 

2.3 

0 

.0 

0 

.0 

3 

3.1 

93 

<iM 

0 

•  0 

1 

.5' 

0 

:a 

30 

15.9 

J  1ST 

83.1 

2 

1.1 

0 

;o 

.0 

15 

X  6t 

60*3 

*  0 

.0 

1 

.9 

.0 

15 

13. i 

96 

85*0 

*2 

i 

1.8 

't> 
0 

•  0 

0 

.0 

b 

8.8 

OO 

66.2 

2 

2.9 

0 

.0 

*  0 

.0  • 

5 

1?.2 

21 

80\8 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

1 

2.4. 

39 

S2.9 

2 

4.8 

1 

.9 

2 

1.8 

12 

10.5 

..  99 

"86*8 

2.6 

0 

•P 

4 

10*0 

36 

90*0 

♦  9 

6  10*8 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

Q 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

a 
o  . 
o 


•  0 
.0 
*0 

.0 
.0 
♦9 

.0 

*  4 .0 
.0 

.0 
.0 
.0 

11.1 

•  o. 

25.0 

•  0 

.<r 

.0 


.0 
♦0 
♦  Q 

.0 
.0 

:o 


11  100.0 
6  100.0 
5  100.0 


63  85.; 

2  100.0 

2  1C^ 

16  1C0.0 
15  1C0.0' 
1  100*0 

8  88*9 
<c  100*d 
*  6C*0 


0 
0 
0 

<3 
0 
0 


4.1 

.0 
.0 
•  0 

•  .0 
.0 
.♦0 


1  11*1 

0  *0 

1  20*0 


11*1 
*0 
25*0 

/.I 
4.5 
6.8 


0 
0 
0 

6 

5 
3 

62 
21 
41 


.0 
.0 
.0 

86.9 
100.0 
T5.0 

<J3.9 
SS.S 
93.2 


^3 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


556 
202 
354- 

149 
40 
109 

13T 

35 
102 

19 

15 

1* 

10 
IS. 

11 

140 
•  *4 

96 

169 
76 

•  113 

66 

M 

114 
40 

-  •  T4 

2 
0 
2 

16 
15 
1 

9 
5 

11 

6 


9 
5 
« 

66 
22 


0 

.0 

0 

.0 

10 

,7.V 

-130 

92.9 

o 

♦  0 

140 

0 

•  0 

.  0 

.0 

6 

.9*8 

90.2 

0  • 

♦  0 

*  61 

0 

.0 

0 

.0 

s 

-  5.1 

^  T5 

S**9 

0 

.0- 

T9 

1 

0 

.0 

5 

I  J.  5 

32 

86. S  . 

0 

.0 

3T 

0 

.0 

0 

.0 

1 

S.9 

.  16 

°  0 

.0 

17 

1 

5.0 

0 

•  0 

4 

20.0 

16 

BO<0 

y  * 

0 

♦  0 

20 

0 

•  0 

0 

6 

5.T 

99 

94*3 

0 

•  0 

105 

0 

.0  • 

0 

*0 

6 

20.0 

24 

80*0 

0 

•  0 

30 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

*  7C 

1C0*0 

n 

T5 

19 

.s 

11 

*  3 

\'322 

B*0 

3t666 

91*3 

26 

4,014 

7 

.5. 

5 

♦3 

159 

1053 

1,375 

8^*4 

4 

,1#536 

12 

♦  5 

6 

f2 

163 

• 

2.291 

92*5 

22 

.9 

v» 

2.476 

t 

0 

0 

.0 

i 

**  7*T 

12 

92*3 

0 

•  0 

13 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

*e 

loco 

-i  ov 

♦  0 

0 

.0 

.0 

i 

20*0 

s 

60*0 

0 

•  0 

;  ERIC  1 
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TABLE  6*     TOTAL  8ACHRUR»S     DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGH  EH  EDUCATION  IV  RACE. 
ETHNIC  I  TY»  A NO  SCXt     INSTITUTION  AND  STAT*    1*71-1*7*  * 


AHEA  I  CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


I LACK  ASIAN  OR 

KCN-HISMNIC  PACIFIC  ISLANOEA 

NUMBER* 


HISPANIC 


TOTAL 
NINCAI TY 


WHITE 
NOK -HISPANIC 


SCCIAL  SCIENCES  C22001 
OKLAHOMA 

OA    CAMERON  UNlVERSltv 


TOTAL 
FEHAL=~ 
M#LE 


6.e 

6.3 
7.1 


OK    CENTRAL  STATE  UNIVERSITY 
TOr*L  3      2.0    '  • 

FElULE  2  3*3 

MALE  1  1*1 

OK    EAST  CENTRAL  OKLA  STATE  U 
TOTAL  2  6.3 

FEMALE  0  .0 

HALE  2  7*7« 

OK    LAN5STCN  UNIVERSITY  * 

  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .    0  .0 

OK  NORTHEASTERN  OkL*  STATE  0 
•     TOTAL  17     14.9  * 

-FEMALE  9  19*1 

HALE  3  11*9 

OK    NTHWSTN  OkLA  STATE  U 
TOTAL     f  0  »3 

FEMALE  0  .0 

NILE       *        C  .0 
OK    OKLAHOMA  8 APT  UNIVERSITY' 
TOTAL  K  *♦* 

FErtJftE  °    0  .0 

-     HALE  1  .  e.# 

6k  okla, christian  college 

TOTAL  0    '  #0 

FEMALE  0  .0 

HUE    v  0  .0 

OK  .OKLAHOMA  CITY  UNIVERSITY 


TOT  AL 
FEMALE 
HALE 


♦0 
•  0 
.0 


OK    OKLA  PANHANDLE  STATE  U 


TOTAL  ^ 
FEMALE  A 

*  m  L  E  o 

OK    CKLA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 

.MALE 


•  0 
•0 

o  -o 

MAIN  CAMPUS 
?  1*8 
1-  1*3 
2  2*2 


Ok    ORAL  ROBERTS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  o  .0 

HftlE  0  w*0 

OK    PHILLIPS  UNIVERSITY 
TOT  AL  0  *0 

FEMALE  C  .0 

MALE       ,  0        ♦  0 

OK    SThESTK  OKLA  STATE  J 
TOTAL  0  *0 

-    FEMALE  0  .0 

*  MALE  ■  C  .0 

OK    STH«5TN  OKLA  STATE  U 
TOTAL  I  6*7 

.  FEMALE  1  16*7 

MALE  0  <3 

OK     U  OF  OKLAHOMA  NCRMAN  CAM 


total 

FEMALE 
M4LE 
OK    J  CF  SCI 
TOTAL 
FIKALC- 
MALE 


4  2*3 

1  *  1*8 

3  2*6 
ARTS  OF  OKLA 

6  25.6 

3  ^2*9 

3  21*4 


OK    UNIVERSI  TV  OF  TULSA 


TOTAL 

FEMALE 
MALE 


2*3. 

♦  0 
3*8 


4*8 

SI 
4*6 


CK  STATE  TOTALS 

TOTAL  .  44 
FEMALE  '  19 
HALE  2b  " 

OREGON 


OR    GEOROE  FOX  COLLEGE 
TOTAL  ..  0  *0 

'  FEM4LC  0  .0 

KALE  *     '  .0 

OR    LEWIS  AND  CLARK  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
«*LE 


0  „ 

o  • 

'  0 


a 

1**9 

5 

15*6 

4 

14*3 

22 

15*0 

1 5*0 

L3 

U.9 

0 

.0 

•0 

0 

.♦0 

10 

100*0 

5 

5 

100*0 

13 

11*4 

Q 

17.0 

5 

7.5 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦o% 

« 

1 

12*5 

o 

♦  0 

I 

20*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

** 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

* 

2 

1 

1  ♦  3 

1 

LI 

3 

15*0 

1 

10*0  • 

40*0 

1 

5.3 

0 

1 

12*5 

„  1 

*.9 

1 

0 

.  ♦o 

1 

6*7 

1 

16*7 

0 

•  0 

9 

5*2 

'3 

5.3 

6 

5*2 

2 

9.5 

14.3 

1 

'  7.1 

1 

2.3 

0 

.0 

ol 

3.8 

TITUTIONS) 

77 

3.4 

35 

9.5 

42 

7.  / 

0 

•  0 

0 

.0- 

0 

.o~ 

1 

1.4 

1 

2.9 

0 

•  0 

NUMIER 

1  NUMBER 

1 

NUMBER 

I 

- 

NUNBER 

1 

1.4 

2 

2*7 

19 

2  5*7 

55 

♦  0 

0 

•  .0 

7 

21*9 

25 

1 

2.4 

.  2 

4.8 

12 

28*6 

30 

0  * 

*.0 

o 

.0 

25 

.17.0 

119 

0 

•  0 

0 

♦  0 

.  11 

18.3 

48 

0 

•  0 

c 

.0 

14 

16*1 

71 

o 

.  0 

1 

3.  I 

,  3 

9.4 

29 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

c 

•9  *  & 

1 

3*8 

3 

11*5 

23 

o 

♦  0 

♦0 

10 

100.0 

0 

0 

♦  c 

0 

♦  0 

5 

100.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

10C.C 

0 

o 

.  o 

.0 

30 

26.3 

84 

0 

♦o 

0 

.0 

17 

36.2 

30 

0 

♦  0 

0 

.0 

13 

19.4 

54 

o 

.0 

#^ 

.0 

o 

.0 

8 

0 

.0 

0" 

•  0 

0 

.0 

1 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

1 

&    ft  \ 

o 

.0 

j  2 

9.5 

19 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

9 

1 

8.3 

0 

.0 

2 

16.7 

10 

o 

- 
•  0 

0  ' 

♦  0 

1 

12.  5 

6 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

*  0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2C.0 

3 

ft 

ft  * 

ft 

♦  0 

o 

♦  0 

11 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

4  * 

c 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7 

Oi 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0  ■ 

0 

.0 

0 

0 

'.0 

0 

♦  0> 

0 

.0 

2 

'  0 

♦  0 

o 

♦  0 

f  c 

'  5 

3*0 

162 

0 

.0 

0 

♦0 

2 

2.5 

76 

e 

.0 

0 

♦  0 

3 

3*3 

86 

o 

.0 

♦0 

3 

15.0 

^17 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

10*0 

9 

0 

•  0 

0  - 

•  0 

2 

2C.C 

8 

.  0 

o 

♦0 

1 

5*  4 

1  8 

*  0 

.0 

0 

♦0 

C 

.0 

1\ 

JC 

•  0 

0 

.0 

1 

12.5 

7 

\ 

-© 

o 

.0 

i  0 

•0 

1 

5.9 

i  1* 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

14.3 

6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

•  0 

•  0 

0 

.0 

2 

13*3 

13 

0 

.0 

0 

♦0A 

2 

33.3 

4 

0 

♦o 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

2 

1.2 

2 

\*2 

17 

9.8 

153 

0 

.0 

.1 

1.8 

5 

8.8 

51 

2 

1.7 

1 

'♦9 

12 

1C.3 

102, 

0 

..•o 

0 

.0 

8 

38.1 

►13 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

57.1 

3 

c 

♦  0 

0 

V° 

4 

28.6 

10 

0 

♦0 

2.3 

3 

6.8 

40 

0 

♦  c 

.0 

0 

•0 

•  18 

0 

.0 

1 

3.8 

3 

11*5 

22 

4 

.A 

6 

.7 

A 

*  131 

1A.3 

777 

0 

•  0 

1 

♦  3 

55 

14*9 

312 

4 

.7  * 

5 

.9 

76 

13*9 

465 

0 

*  *o 

0* 

•  0 

C 

.0 

•  6 

0 

.0. 

o' 

♦0 

0 

.0 

0 

c 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

1 

.1*4 

c 

♦0 

2 

2-7 

71 

0 

•  *0 

.  0 

.0 

1 

2.9 

33 

I 

2.6  *  * 

0 

♦  0 

1 

2.6 

36 

1068 


1064 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 


NUMBER 


74.3 
78*1 
71.4 

81.0 
80*0 
81*6 

90*6 
10C.0 
88*5 

.0 
*0 
.0 

73*7 
63*8 
80*6 

10C.0 
100*0 
1CC.C 

90*5 
1C0.0 
83*3 

75*0 
100*0 
60*0 

100*0 
100*0 
100*0 

100*0 
«0 
iCC.O 

95*9 
96*2 
95*6 

85*0 
90*0 
80*0 

94*7 
1CC.0 
87*5 

94.1 
85.7 


86.7 
66.7 
100.0 

88*4 
89'.  5 

87*9 

61*9 
42*9 
71*4 

9C*9 
100*0 
84*6 


84*6 
04*3 
84*9 


100*0 
*0 
100*0 

97*3 
97*1 
97*4 


10 
3 
7 


TOTAL 
NUMBER 


1 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

3 

2.0 

1 

1.7 

2 

2.: 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

1  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦p 

0 

0 

.0 

0 

.0 

12.5_ 
20.0 


1.1 
•  8 
1.3 


74 

32 
42 

14? 
60 

*  87 

6 

26 

10 

*  5 
5 

114 
47 

~  67 

8 

1 
7 

21 
9 
12 

f 
3 

5 


0 

.♦0 

11 

0 

♦  0 

4 

0 

♦0 

7 

c 

*0 

2 

0 

♦  0" 

0 

0- 

.0 

*  2 

2 

1.2 

169 

1 

1.3 

79 

) 

1.1 

90 

0 

.0 

20 

0 

.0 

o  io 

0 

*0 

lk 

0 

.0 

19 

0 

.0 

11 

0 

.0 

8 

0 

.0 

17 

0 

.0 

7 

0 

*0 

10 

0 

.0 

15 

0 

.0 

4 

0 

.0 

9 

3 

1.7 

173 

I 

1  8 

57 

2 

1.* 

U6 

0 

.0  • 

21 

0 

•  0 

7 

0 

.0 

14 

1 

,2.3 

44 

0 

'.0 

18 

1 

3.8 

26 

918  4 

370 

548 


6 
C 
6 

73 
34 
39 


TABLE  6*    TOTAL  BACHaOR'S    OSGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CCNFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY,  AND  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  1971-1979 


AMERICAN  I  HO  UN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


^  TOTAL 
MINORITY 


fcHlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SI  OENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER         t  NUMBER 

x 

NUMBER 

% 

NUMBER 

x 

NUMBER 

x 

NUMBER 

x 

NUMBER 

% 

NUMBER 

SOCIAL  SCIENCES  C22C0I 

OREGON 

OR    LINFIELO  COLLEGE 

- 

TOTAL                0  .0 

1 

3*8 

2 

7*7 

i 

3*8 

4 

15.4 

21 

80.8 

1 

3.8 

26 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

1 

12*5 

0 

♦  0 

1 

12*  5 

7 

87.5 

o 

8 

MALE                0  .0 

1 

5.6 

1 

5*6 

1 

5.6 

3 

16.  7 

14 

77.  8 

1 

5.i 

18 

'      OR    MARYLHURST  EO  CENTER 

TOTAL                0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

100.0 

0 

.0 

9 

FEMALE                0  .0 

0 

.  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

9 

100.0 

o 

♦  0 

9 

HALE                0  .0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

o 

OR    MOUNT  ANGEL  SEMINARY 

YOTAL                0  .0 

*0 

?.  0 

o 

.  0 

.0 

o 

♦  0 

4 

100*0 

o 

♦  0 

4 

FEMALE                0  .0 

0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

♦0 

o 

MALE                0  .0 

0 

°.o 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

4 

1CC.0  3 

o 

♦0 

4 

OR    EASTERN  ORcGON  ST  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

c 

•  0 

8 

88.9 

1 

11.1 

9 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•0 

o 

♦  0 

5 

100.0 

o 

.0 

5 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0 

3 

75.0 

1 

25.0 

4 

.  ,     OR    OtEGJJN  COLLEGE  OF  EO 

*            TOTAL                 0        .0  # 

c 

♦  0 

1 

)  .9. . 

o 

.0 

1 

1.9 

V  51 

94.4 

2 

3.7 

54 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

\16 

100.0 

0 

.0 

16 

NILE                 0  .0 

0 

♦  0 

1 

2*6 

o 

♦  0 

1 

2.6 

i5 

92.  1 

2 

5.3 

38 

OR    OREGON  STATE  UNIVERSITY 

\ 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

1 

.  8 

c  2 

1.5 

3 

2*  3 

129X 

\  97. 7 

o 

.0 

132 

FEMALE                 0        ♦ 0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

48 

loco 

o 

.0 

48 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

1 

1*2 

2 

2.* 

3 

3.6 

81 

96*4 

o 

♦  0 

84 

OR    PORTLAND  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 2  *9 

6 

2.6 

3 

1.3 

.4 

12 

5.  1 

211 

89*$ 

12 

5.  1 

235 

FEMALE                0  .0 

2 

2*0 

2 

2*0 

o 

♦  0 

4 

3.9 

96 

2 

2.0 

102 

MALE                 2  1*5 

4 

3*0' 

1 

.8 

1 

♦  8 

g 

6*  0 

115 

36.  5 

10 

7.5 

133 

OR    STHN  OREGON  ST  COLLEGE 

TOTAL                1  1*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1.0 

63 

84*2 

15 

14.9 

101 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

o 

.0 

o 

".0 

o 

.0 

35 

€7*5 

5 

12.5 

40 

MALE                 1  1*6 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

1 

1*6 

50 

92.0 

10 

16.4 

61 

OR    U  OF  OREGON  MAIN  CAMPUS 

f     TOTAL                 1  .3 

9 

2.7 

5 

1.5 

3 

.9 

18 

5.4 

3  05 

91*9 

9 

2*7 

332 

FEMALE                 0  .0 

3 

2.2 

2 

1.  5 

o 

.0 

5 

3.7 

<5  126 

94*0 

3 

2.2 

134 

HALE                 1  .5 

6 

3.0 

3 

1.5 

3 

1.5 

13 

6.  6 

179 

9C*4 

6 

3.0 

198 

OR    PACIFIC  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

1 

9.1 

1 

9.  1 

o 

•  0 

2 

18.  2 

9 

81.8 

0 

•0 

11 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

3 

10C.0 

o 

♦  0 

3 

MALE              .0  .0 

1 

12.  5 

1 

12*  5 

o 

♦  0 

2 

25.0 

6 

75.0 

0 

.0 

8 

OR    REEO  COLLEGE 

36 

TOTAL    .  A         1  2.8 

0 

♦  6 

o 

.0 

o 

♦  0 

1 

2.8 

33 

91.7 

2 

5.6 

FEMALE                1  7.1 

0 

♦  0 

'  0 

„  0 

o 

•  0 

1 

7.1 

13 

92.9 

o 

♦  0 

14 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

c 

♦  0 

20 

9C*9 

2 

9.1 

22 

OR    UNIVERSITY  OF  PORTLANO 

TOTAL                0  .0 

0 

♦0 

o 

.0 

0 

.0 

.0 

8 

88.9 

1 

11.1 

9 

FEMALE   '■'  0.0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

*  .0 

o 

♦  0 

6 

10C.C 

0 

.0 

6 

MALE                0        ♦  0 

0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.  o 

2 

66.7 

1 

33.3 

3 

OR    WARNER  PACIFIC  COLLEGE 

TOTAL  „         .0  .0 

0 

.0 

1 

12.5 

0 

1 

12.5 

7 

87.5 

0 

.0 

8 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

c 

♦  0 

o 

.0 

o 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

5 

MALE                 0.«  .0 

0 

.0 

1 

33*3 

o 

.0 

1 

33.  3 

2 

66.  7 

0 

♦  0 

3 

OR    WESTERN  BAPTIST  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0  c 

.0 

2 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  C 

0 

.0 

0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

♦  0 

2 

OR    WILLAMETTE  UNIVERSITY* 

TOTAL                 0'  *0 

2 

2*1 

2 

2*  1 

o 

♦0 

4 

4.  1 

92 

94.8 

1 

1.0 

97 

*      FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

I 

2.9 

o 

♦  0 

1 

2  *9 

i4 

97.1 

o 

♦  0 

c  '35 

'     MALE                 0  .0 

2 

3.2 

I 

1.6 

o 

♦  0 

3 

4.8 

58 

93.5 

1 

1.6 

62 

OR          STATE  TOTALS  (         17  INSTITUTIONS) 

o            TOTAL                 5  •  *4 

20 

1.7 

1.5 

7 

»  6 

49 

4*  3 

1  •  051 

91.9 

44 

3.8 

It  144 

FEMALE                1  .2 

6 

1.3 

1.3 

o 

♦0 

13 

2*  8 

436 

95.0 

10 

2.2 

459 

MALE                4  .6 

14 

2.0 

1.6 

7 

1.0 

36 

5.3 

615 

89.8 

34 

5.0 

685 

PENNSYLVANIA 

c 

.     ,PA    ALBRIGHT  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

30 

100.0 

o 

♦  0 

30 

FEMALE  4               0  .0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

12 

1CC.0 

o 

.0 

12 

o  MALE                0  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

18 

100.0 

o 

.0 

18 

PA    ALLEGHENY  COLLECE 

TOTAL                0  .0 

1 

♦  7 

1 

.7 

2 

1.4 

4 

2*9 

135 

96*4 

1 

♦  7 

140 

FEMALE                0  .0 

1 

2*1 

1 

2*  1 

1 

2*  1 

3 

6.4 

44 

93.6 

o 

♦  0 

47 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

1 

1.  1 

1 

1.  1 

91 

97.8 

1 

1.1 

93 

»A    ALLNTWN  C   SNT  FRAN  OESALS 

TOTAL                0  .0 

0 

•0 

2 

6.5 

0 

.0 

2 

6.5 

29 

93*5 

0 

♦  0 

31 

FEMALE        v         0        . 0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

4 

1CC.C 

0 

.0 

4 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

2 

7.4 

0 

.0 

2 

7.4 

25 

92*6 

0 

•  c 

27 

PA    ALLIANCE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

C 

♦  0 

6 

1CC.0 

0 

.0 

6 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

5l< 

7)00*0 

0 

.0 

1 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

100.0 

0 

•0 

5 

PA    ALVERNIA  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

c 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

.  0 

.0 

0 

.0 

2 

1CC.C 

0 

.0 

2 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

feERJC 


1065 


1069 


TABLE  *•    TOTAL  BACHELOR'S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONf ERREO  •/  INSTITUTICNS  OF  HIGHER  ECUCATION  BY  RACE, 

ETHNICITY;  A NO  SEX:     INSTITUTION  ANC  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INOlAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER  I 
SCCUL  SCIENCES  (2200) 


PENNSYLVANIA 


BLACK  ASIAN  CR 

tfON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


PA    8EAVER  COLLEGE 

95.5 

.0 

w Af    ft |                                                 A  A 

TOT  AL^                0  »0 

I 

*»  •  3 

o 

•  0 

o 

•  0 

I 

4.5 

2 1 

0 

5.3 

o 

.0 

o 

.0 

1 

5.  3 

18 

94.  7 

0 

.0 

MALE                 0  »3 

o 

Q 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

3 

1OC.0 

0 

.0 

rA     BLOOHSBURb  STAIt   LULL tut 

.0 

TOTAL                    I          • 9 

2 

1*9 

o 

.0 

o 

.0 

3 

2.  8 

103 

97.2 

0 

CPVAI  C                      A  _o 

2.0 

o 

.0 

o 

.0 

1 

2.0 

50 

98.0 

0 

.0 

mi  c                      1         1  a 
n*  L  t                  i  i*jb 

1.8 

o 

.0 

o 

.0 

2 

3.  6 

53 

96.4 

0 

.0 

MA                Wit     |i|  UD     f  ni  ■  C  f  c 

PA     o3.  YM  MANR  COLLEGE 

10 

TOTAL                 0  .0 

e 
9 

1 

1.1 

I 

1.1 

7 

7.5 

76 

81.7 

10.8 

C  C  VIA  1  C                           f  ll 

5 

5.*» 

I 

1-1 

1 

1.1 

7 

7.5 

76 

81.  7 

10 

10.8 

MA  L  fc                   0         •  0 

o 

•  0 

o 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

aft             i/uci  i    iiliuco  C  f  t\/ 
PA      oUCKNtLL  UMVtKilTY 

135 

92.5 

m  t  «  i                           A  A 

TOTAL                  0  »0 

•j 

•>  •  8 

3 

2.1 

Q 

.0 

10 

6.6 

1 

.7 

r  tNA  L  t                 u        •  w 

6.  7 

2 

3.  3 

o 

.0 

6 

10.0 

54 

90.0 

0 

.0 

HA  L  E                 0        •  0 

3.5 

1.2 

o 

.0 

4 

4.  7 

81 

94.2 

1 

1.2 

PA     lABKlNl   LULL Cut 

15 

.0 

▼  A  r  ft  i                         -"^  a 
TUI  AL                       0           •  U 

1 

6*  3 

o 

•  0 

o 

.0 

I 

6.3 

93.8 

0 

r C Wk  LC                        W           •  V 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.  C 

12 

100.0 

0 

.0 

MAL E  0*0 

25*  0 

o 

.0 

o 

.0 

25.0 

.  3 

75.0 

0 

.0 

PA     CALIFORNIA  STATE  CJLLEucr 

▼  At  ft  1                                ft  A 

T  0T  A  L                   O         .  U 

1  A 
1  0 

o 

.0 

o 

•  0 

10 

15.9 

53 

84.1 

*0 

.-0 

FEMALE    %               U  »J 

91  ft* 

o 

•  0 

o 

.0 

3 

21.4 

11 

78.6 

0 

.0 

MALE                  0  .0 

1*V  .3 

o 

.0 

o 

.0 

7 

14.  3 

42 

85.7 

0 

.0 

PA   CARL0W  college 

16 

76.2 

.0 

TOTAL                 0  .0 

*» 

19*0 

1 

*»•  8 

o 

1  .0 

5 

23.0 

0 

ecu*  t  —                     ft  r\ 

20.0 

I 

5.0 

o 

.0 

5 

25.C 

15 

75.0 

0 

.0 

MA  L  E                  0         •  9 

o 

•  0 

o 

.  0 

o 

.0 

o 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

PA    CAftNEG IE-M ELLCN  U 

"9 

81.5 

3.7 

TOTAL                  2  7.4 

2 

7  •*» 

o 

•  0 

o 

.0 

4 

14.  8 

22 

1 

CC  MA  1  C                                1         1  ftV  * 

14.3 

o 

.0 

o 

.0 

2 

28.6 

4 

57.1 

1 

14.3 

MALE                 1  5.0 

I 

5  *0 

o 

.0 

o 

.0 

2 

10.0 

18 

90.0 

0 

.0 

PA    CEDAR  CREST  COLLEGE 

21 

100.0 

.0 

.TOTAL                  0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

•  0 

0 

e.  c  ua  ■  c                       ft  ft 
rcMALt                   v  <5VU 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.  c 

21 

100.0 

0 

.0 

iftft  ■   C                               A  O 

MAL  C                      O          •  J 

Q 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

pa  Chatham  collegi 

78.4 

.0 

TOTAL                  61  .0 

7 

IB  *9 

o 

•  0 

1 

2.7 

9 

2 !  6 

29 

0 

rf.ii  1   c                               Ai  ft 

7 

18*9 

o 

.0 

1 

2.7 

8 

2  4  .6 

29 

78.4 

0 

.0 

«JA  1   C                                    ftl  (\ 

.TALC  «V 

o 

•0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

PA     CHESTNUT  HILL  LLLLCvt/i 

91.7 

.0 

TOTAL                    0         •  0 

*»•  2 

o 

•  0 

I 

4.2 

2 

8.3 

22 

0 

C  C  MA  IF  on 

4.3 

o 

.0 

1 

4.3 

2 

8. 7  . 

21 

91.3 

0 

.0 

HA  L  E                  0         •  0 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

•  C  " 

1 

10C.0 

0 

.0 

PA     CHEYNEY  STATE  LlLLcGE 

10.4 

.0 

TOT  A  L                   0         .  0 

89*6 

o 

.0 

o 

.0 

-  43 

89.6 

$ 

0 

CCUA  1  f                               ft  O 

92*  3 

ft 

.0 

o 

.0 

24 

92.3 

2 

7-7 

0 

.0 

HALE                  0  .0 

1 9 

86«»V 

o 

•  0 

o 

.0 

19 

86.4 

3 

13.6 

0 

.0 

PA     CLARION   STATE  C  MAIN  LAM 

64 

98.5 

.0 

T0l  AL                   0  .0 

1 

o 

•  0 

o 

.0 

j 

0 

r  tMAL  £                     U  .U 

•  0 

o 

.0 

o 

.  0 

0 

•  0 

28 

100. 0 

0 

.0 

MAL  £              »     0         •  0 

1 

o 

.0 

o 

.0 

x 

2.7 

36 

97.3 

:  0 

.0 

PA    COLLEGE  NISERICCROIA 

100.0 

.0 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

•  0 

4 

0 

C  C  %ftft  1  c                               ft  ft 

Q 

.  Q 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

Q 

•0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

PA    OICKINSON  COLLEGE 

168 

97.7 

.0 

TOTAL                 0  .0 

3 

1.  7 

1 

•  6 

Q 

.0 

4 

2.3 

0 

FEMALE                 0  .0 

2 

3  •  7 

o 

.0 

o 

.0 

2 

3.  7 

52 

96.3 

0 

-  .0 

MALE                 0        •  0 

1 

•  8 

1 

•  8 

o 

•0 

2 

1.7 

1 16 

98.3 

Ox' 

PA    0J0OESNE  UNIVERSITY 

94.  8 

•  0 

TOTAL                  0  .0 

5 

5  .2 

0 

•  0 

o 

.0 

5 

5.  2 

91 

0 

FEMALE  <J 

7 

o 

•  0 

o 

.0 

2 

5^7 

33 

94.3 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

3 

*»  «9 

Q 

.0 

o 

.0 

3 

4.  9 

58 

95.1 

0 

.0 

°A    EASTERN  COLLEGE 

19 

95.0 

.0 

TOTAL                 0  .5 

I 

5.0 

0 

.  0 

Q 

.  0 

5.0 

0 

£  C  ftftft  1  C  Oft 

r  t  *w  L  t                    v  .u 

a 

.0 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

* 

.  0 

3 

100.0 

0 

.0 

MAL  E                 0        •  D 

I 

o 

•  0 

o 

.0 

t  l 

-5.9 

16 

94.1 

0 

.0 

PA     EAST  STRCUCSBG  ST  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

6 

5  «0 

.0 

o 

.0 

5.0 

114 

94.2 

1 

.8 

FEMALE                 0  .0 

1 

2-  9 

0 

.0 

0 

"o 

1 

2^9 

34 

97.1 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

«; 

5.6 

0 

.0 

0 

.0 

5 

5.8 

80 

93.0 

1 

1.2 

PA    EOI.480RO  STATE  COLLEGE 

104 

96.1 

.0 

TCTAL  "               0     .  .0 

2 

1.9 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.9 

0 

FEMALE                  0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.  C 

25 

10C.0 

0 

.0 

MALE                 0  -0 

2 

2.5 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.5 

79 

97.5 

0 

.0 

PA    EL IZA6ETHTCWN  CCLLEGE 

6.3 

TOTAL                  C  .0 

I 

4.2 

0 

.0 

1 

4.2 

2 

B.3* 

20 

63.3 

2 

FEMALE                 0  .3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

100.0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

I 

8.3 

0 

.0 

1 

6.3 

2 

16.7 

8 

66.7 

2 

16.7 

PA    FRANKLIN  AND  MARSHALL  C 

96.4 

.0 

TOTAL                 0  .0 

4 

2.9 

1 

.7 

0 

.0 

5 

3.6 

135 

0 

FEMALE                 0  .0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4.1 

47 

95.9 

0 

.0 

*  MALE                 0  .0 

2 

2.2 

1 

1.1 

0 

.0 

3 

3.3 

68 

96.7 

0 

.0 

PA    SANNCN  COLLEGE 

15.6 

15 

76.9 

5.3 

TOTAL                 0  .0 

3 

15.6 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1 

FEMALE                 0  .0 

2 

40.0 

c 

.0 

0 

.0 

*  2 

40.0 

2 

40.0 

1 

20.0 

MALE                 0  .0 

I 

7.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.1 

13 

92.9 

0 

•0 

22 
19 
3 

106 
51 

55^ 

93 
93 
0 

146 

6C 
86 

16 
12 
4 

63 
14 
49 

21 
20 
1 

27 
7 

20 

21 
21 
0 

37 
37 
0 

24 
23 
1 

48 

26 
22 

65 
28 
37 

4 
3 
1 

172 
54 
118 

96 
35 
61 

20 
3 
17 

121 
35 
86- 

106 
25 
61 

24 
12 
12 

140 
49 
91 

19 
5 
14 
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TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR*  S    OEGREES  FOA  MAJDR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OP  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE  t 
ETHNICITY*  A NO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  19TB-1979 


A HER I CAN  I NO I AN 
ALASKAN  NA7IVE 


NUMBER 


black  asian  or 

non-Hispanic  pacific  islanoer 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBtR 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES 10ENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


SOCIAL  SCIENCES  C22C0I 
PENNSYLVANIA 


PA    GENEVA  COLLEGE 


TOTAL  0 

.0 

1 

5.3 

FEMALE  0 

.0* 

1 

10.0 

MALE  0 

•  0  . 

0 

•  0 

PA    GETTYSBURG  COLLEGE 

.    TOTAL  0 

.0 

2 

1.5 

FEMALE  0 

•  0 

1 

1.6 

MALE  0 

.0 

J  1 

1.  5 

PA    GRATZ  COLLEGE 

TOTAL  C 

.a 

o 

.0 

FEMALE  0 

.0 

o 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

PA    GROVE  CITY  COLLEGE 

c 

TOTAL  0 

•  0 

o 

.0 

FEMALE  0 

•  0  c 

o 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

PA    GtfYNEOD-MERCY  CCLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

z 

IB. 2 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

2 

66.7 

PA    HAVERFORD  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

3 

4.2 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

HALE  0 

.0 

3 

4.5 

PA    HOLY  FAMILY  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.  0 

MALE  0 

.0 

o 

.0 

PA     WMACULATA  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

2 

6.  3 

FEMALE  0 

.0 

2 

7.1 

MALE  0 

.0 

o 

.  3 

PA    INDIANA  U  OF  PENNSYLVANIA 

TOTAL  0 

.0 

7 

1  .7 

FEMALE  0 

.0 

2 

1.2 

HALE  0 

.0 

5 

2.0 

PA    JUNIATA  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

o 

.0 

TEMALE  0 

.0 

o 

.0 

MALE  0 

.0 

o 

.0 

PA    KING'S  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

2  .2 

FEMALE  0 

.0 

o 

.0 

MALE  0 

.0 

1 

2.8 

PA    KUTZ TOWN  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

2 

3.  1 

FEMALE  0 

.0 

1 

5.6 

MALE  0 

.0 

1 

2.1 

PA    LAFAYETTE  COLLEGE 

TOTAL             °  0 

.0 

3 

1  .6 

FEMALE  0 

.0 

1 

1.  9 

HALE  0 

.0 

2 

1.5 

PA    LA  ROCHE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.c 

3 

10.3 

FEMALE  0 

•  0 

1 

6.7 

MALE  0 

.0 

2 

14.3 

PA    LA  SALLE  CCLLEGE 

TOTAL  C 

.0 

7 

8.0 

FEMALE  0 

.0 

3 

10.3 

MALE  0 

.0 

6  .6 

PA    LEBANON  VALLEY  COLLEGE 

TOTAL  .  0 

.0 

o 

.0 

FEMALE  6 

.0 

0 

.0 

MAlfc*  0 

.0 

o 

.0 

PA    LEh*GH  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

o 

.0 

FEMALE  0 

.0 

o 

.0 

MALE  0 

.0 

o 

.0 

PA    LINCOLN  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

48 

96.0 

FEMALE  0 

.0 

26 

96.6 

HALE  0 

.0 

20 

100.0 

PA    LOCK  HAVEN  1TATE 

COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

HALE  0 

vO 

0 

.0 

PA    LYCOMING  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

3 

5.0 

FEMALE  0 

.0 

2 

5.9 

MALE  0 

.0 

1 

3.8 

PA    MANSFIELD  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

1 

2.3 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

1 

3.0 

PA    MARY  WO  00  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

.6 

3 

2.3 

0 

.0 

1 

1.6 

z 

3.  1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

18.2 

0 

.c 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

•  0 

2 

66.  7 

1 

1.4 

0 

.0 

4 

5.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.5 

o 

.0 

4 

6.  1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.  o 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

7.  1 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

1.7 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.2 

o 

.0 

0 

.0 

5 

2.  C 

V 

.0 

1 

2.9 

1 

2.9 

0 

.0 

1 

7.1 

1 

7.  1 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.8 

0 

.0 

1 

1.5 

3 

4.6 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

5.6 

o 

.0 

1 

2.1 

2 

4.3 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1.6 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1.9 

o 

.0 

o 

.0 

2 

1.  5 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.  7 

o 

.0 

o 

.0 

z 

14.3 

0 

i  -o 

-  0 

.0 

7 

8.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

10.3 

o 

.0 

o 

.0 

4 

6.  8 

1 

2.8 

0 

.0 

1 

2.8 

0 

.0  , 

0 

.0 

C 

.  0 

1 

3  .7 

o 

.0 

■  1 

3.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

48 

98.0 

0 

.0 

0 

.0 

28 

96.6 

0 

.0 

0 

.0 

20 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

i 

0 

.0 

3 

5.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.8 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.C 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.0 

0 

<0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

18  94.7 

0 

.3 

19 

9  90.0 

0 

•  0 

Iff 

9  100.0 

0 

.0 

9 

128  97.7 

0 

.0 

( 

131 

62     96. 9 

0 

•  0 

66  96.5 

0 

.0 

67 

3  1CC.0 

0 

.0 

3 

2  100.0 

0 

•  0 

2 

1  100.0 

0 

.0 

1 

43  100.0 

0 

.3 

43 

16  1CC.0 

0 

.0 

16 

27  100.0 

0 

.0 

27 

9  81.8 

0 

.0 

11 

8  100.0 

0 

A 

•  U 

a 
0 

1  33.3 

0 

.0 

3 

67  94.4 

0 

.0 

71 

5  100.0 

0 

•  0 

5 

62  93.9 

0 

.0 

66 

5  100.0 

0 

.0 

5 

4  100.0 

o. 

.0 

4 

1  100.0 

0 

.0 

1 

30  93.6 

0 

.0 

32 

26  92.9 

0 

.0 

2d 

4  1CC.0 

0 

.0 

4 

408  98.3 

0 

.0 

415 

167  98.8 

0 

.  0 

169 

241  98.0 

0 

.0 

2*6 

33  97.1 

0 

.0 

34 

13     92  •  9 

0 

•  0 

14 

20  100.0 

0 

.0 

20 
P 

45  97.8 

0 

•  0 

46 

1  A      1  AA  A 

10  100.0 

0 

.  0 

1 0 

35  97.2 

0 

\o 

36 

62  95.4 

0 

.0 

65 

17  94.4 

0 

•0 

1 8 

45  95.7 

0 

.0 

47 

181  98.4 

0 

.0 

184 

53  98.1 

0 

•  0 

54 

12*  98.5 

0 

.0 

130 

?6  89.7 

0 

.0 

29 

14  93.3 

0 

•0 

-  J  5 

12  85.7 

0 

.0 

14 

81  92.0 

0 

.0 

88 

26  89.7 

0 

•  0 

29 

55  93.2 

0 

.0 

59 

35  97.2 

0 

.0 

36 

9  100.0 

0 

•  0 

26  96.3 

0 

,0 

27 

74  96.1 

3 

3.9 

77 

28  100.0 

0 

•  0 

2  8 

46  93.9 

3 

6.1 

o  49 

1  2.0 

0 

.0 

49 

1  3,4 

0 

.0 

29 

0  '  .0 

0 

.0 

20 

31  100.0 

0 

.0 

31 

9  100.0 

0 

.0 

9 
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24 

0 

ft*0 

1 

i.4 

^2 

2.  8 

7  C 

97.2 

0 

•U 

12 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

7.7 

12 

92*3 

0 

.0 

13 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.  7 

5 

63.3  « 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100*  0 

Q 

•  0 

•j 

0 

♦  0 

1 

1.3 

6 

7.8 

71 

92.2 

0 

.0 

77 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

7.7 

24 

92.3 

.0 

26 

0 

•  0 

1 

2.0 

4 

7.8 

47 

92.2 

0 

.0 

5 1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

49 

100.0 

0 

.0 

•  ~»  49 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

16 

10C.0 

0 

.0 

16 

0 

#0 

v  0 

♦  0 

0 

♦  0 

33 

100*  0 

•  0 

•  0 

33 

0 

.0 

0 

.0 

3 

8.6 

32 

SI. 4 

0 

.0 

35 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.7 

12 

92.3 

0 

•  0 

13 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

9.  1 

20 

9C.9 

Q 

•0 

•  22 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

39 

100.0 

0 

.0 

39 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

7 

1 00.0 

o 

•  0 

7 

0 

•  0 

0 

.0 

0  ♦ 

•  0 

32 

1C0.0  » 

0 

.0 

32 

1 

7.1 

0 

•  0 

2 

1 4.3 

1  <- 

65.  7 

0 

•  0 

14 

1 

7.1 

0 

.0 

2 

14.3 

12 

65*7 

c 

.0 

14 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

9.5 

19 

90.5 

0 

.0 

21 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

7.1 

13 

92.9 

0 

.0 

14 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

14.  3 

6 

65*  7 

.0 

— 

f 

29 

.4 

38 

.6 

464 

7.4 

5*967 

91.4 

82 

1.3 

6*553 

9 

.3 

20 

.8 

227 

6.6 

2*36  1 

90*2 

33 

1*2 

20 

.5 

18 

♦  5 

257 

6.  6 

3  #606 

92*2 

49 

1.3 

3,  912 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

1C0.O 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

i  2 

100.0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

1 00*0 

q 

.0 

2 

7 

2.0 

3 

♦  9 

40 

11.4 

312 

66.6 

0 

.0 

352 

5 

4.0 

1 

.8 

20 

16.  0 

105 

64.0 

0 

.0 

125 

2 

♦  9 

2 

♦  9 

20 

8.8 

91*2 

Q 

•  0 

227 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

86 

100.0 

0 

.0 

66 

0 

.  C 

0 

.0 

q 

.0 

37 

10C.0 

o 

•  0 

37 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

49 

100*0 

0 

A 

•  U 

49 

2.4* 

2 

1 .6 

H 

8.7 

1 10 

87.3 

5 

4.0 

126 

2 

3*.fr 

1 

1.8 

7 

12.7 

47 

65*5 

1 

%  1.6 

55 

1 

1.4 

1 

1.4 

4 

5*6 

63 

66-7 

4 

5.6 

71 

0 

♦  0 

V 

.0 

C 

.0 

16 

1C0.0  . 

0 

.0 

16 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100*0 

0 

•  0 

8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

8 

n 

•  o 

u 

♦  U 

—  0" 

.o- 

-roc.o 

— c 

,0  " 

12 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

10C.O 

0 

.0 

6 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

.0 

4 

TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  tV  INSTITUTICNS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY,  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  l«7ft-1974 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR  0 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  - 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


MHI  T€ 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
AL'EN 


TOT  aL 


NUK4ER 

X  NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUN'S  ER 

— % 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

SOCIAL  SCIENCES  122001 

V 

RHOO'c  ISLAND 

: 

Rl    U  OF  RHODE  ISLAND 

« 

- 

TOTAL  0 

•  0 

2 

1*1 

0 

.0 

1 

♦  5 

3 

1.6 

182 

97.6 

1 

.5 

186 

?WALE  0 

•  0 

2 

2.6 

o 

•  0 

o 

♦0 

2 

2.6 

75 

97*4 

o 

♦  0 

77 

N»LE  *  0 

.0 

0 

.0 

o 

.0  • 

1 

♦  9 

i 

,9 

107 

96  .2 

I 

,9 

109 

*t  '       STATE  TOTALS  ( 

7  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

•  0 

36 

4.9 

10 

1.3 

,> 

.8 

54 

6.9 

722 

92.3 

6 

•  8 

762 

FEMALE           -  0 

•  0 

20 

6.4 

7 

2.2 

2 

♦  6 

29 

9.3 

232 

90.4 

1 

♦  3 

312  - 

* 

MALE  C 

•  0 

IB 

3.8 

3 

.6 

4 

,9 

'  25 

5.  3 

440 

93.  6 

5 

1.1 

t     470     t  4 

SOUTH  CAROLINA  

- 

— 

5C    ALLEN  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

21 

1D0.0 

0 

.0 

o 

♦0 

21 

100,0 

0 

♦  C 

0 

♦  0 

2i 

FEMALE  0 

•  0 

12 

100.0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

12 

100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

MALE  0 

.0  * 

9 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

9 

SC    BAPT  COLLEGE  AT  CHASTN 

TOT^L  0 

•  0 

8 

26.7 

o 

•  0 

o 

o  .0 

a 

26.7 

22 

73,3 

o 

•  0 

30 

FEMALE  0 

•  0 

5 

9  3ft. 5 

o 

♦  0 

o 

.0 

5 

36.5 

8 

61-5 

0 

♦  0 

13 

*- 

MALE  0 

♦  0 

3 

17.6 

o 

♦  0 

o 

-  .0 

3 

17.6 

14 

£2.4 

0 

♦  0 

17 

SC    BENEDICT  CCUEGE 

*• 

; 

TOTAL  0 

.0 

21 

100.0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

21 

100.0 

o 

^0 

o 

♦  0 

} 

FEMALE  0 

.0 

II 

100.0 

1  0 

♦  0 

o 

♦  0 

100.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

11 

MALE  0 

.0 

10 

100.0 

o 

0 

o 

.0 

10 

10C.0 

0« 

♦  0 

o 

♦  0 

10        .  *• 

SC    CENTRAL  WE  SLEYAK  COLLEGE 

A 

\ 

j. 

T0T  AL  0 

•  0 

0 

♦  0 

w 

/  .0 

o 

<,0 

0 

♦  0 

100.0 

o 

♦  0 

1  ' 

T 

.    FEMALE  0 

•  0 

0 

«  •!! 

o 

o 

.0 

o 

.  c 

1 

IOC.  0 

o 

•  0 

1  } 

MALE  *  0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

.0 

o 

1  .0 

o 

\  .0 

o 

♦  0 

0  < 

SC    CITADEL  MILITARY  C  OF  SC 

\ 

TOTAL  0 

.0 

1 

1.1 

o 

♦  0 

o 

.0 

1 

1.  1 

87 

98.  9 

o~ 

♦  0 

66 

Ft    "  E  0 

♦  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0  ' 

'  0 

HALE  0 

.0 

1 

1.1 

o 

.0 

o 

•  0 

1 

1. 1 

87 

96.9 

o 

♦  0 

68 

- 

SC    CLAFLIN  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

42 

97.7 

o 

.  0 

o 

.0 

42 

97.7 

o 

♦  0 

1 

2*3 

43 

FEMALE  0 

•  0  * 

29 

100.0 

o 

»~0 

o 

♦0 

29 

100.0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

29 

MALE  0 

.0 

13 

92.9 

o 

.0 

o 

.0 

13 

92.9 

o 

.0 

1 

7.1 

14 

SC    CLEMSON  UNIVERSITY  ; 

"TOTAL  0 

\  0 

3 

2.0  * 

1 

,7 

o 

•  0 

4 

2. 6 

147 

57.4 

o 

.  0 

151- 

(v  FEMALE  0 

•  0 

2 

2.8 

o 

.  0 

o 

.  0 

2 

2.8* 

70 

97.2  \ 

o 

*0 

72 

MALE  0 

.0 

1 

1.3 

1 

1.3 

o 

.0 

2 

2.5 

77 

97,  f 

V  0 

♦  0 

79 

SC    COKER  COLLEGE 

\ 

TOTAL       *         1  6.7 

2 

13.3 

o 

♦  o 

o 

.0 

3 

20.  0 

12 

80.0 

N  o 

♦  0 

15 

FEMALE                  1  33.3 

1 

33.3 

o 

♦  0 

o 

♦0 

2 

66. 7 

1 

33.3 

o 

♦  0 

3 

MALE  0 

.0 

1 

8.3 

c 

.  0 

o 

♦  0 

1 

8.3 

11 

91.7 

o 

♦  0 

12 

SC     C3LLEGE  OF  CHARLESTON 

TOTAL  0 

.0 

9 

8.5 

o 

♦  0 

o 

.0 

9 

8.  5 

94 

68.7 

3 

2.8 

106 

FEMALE  0 

♦  0 

7 

12.7 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

7 

12.7 

47 

85*5 

1 

1 .8 

55 

HALE  0 

•  0 

2 

3.9 

o 

♦  0 

o 

.0 

2 

3.9 

47 

92.  2 

2 

3.9 

31 

SC    COLUMBIA  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

9 

100.0 

o 

♦0 

9 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

9 

ICO.  0 

o 

10 

r- \  9 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

.0 

o 

♦  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

rvs 

SC    CONVERSE  CCLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

25 

100.0 

o 

.  0 

25 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

n 

.0 

25 

100.0 

o 

♦  0 

25 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

*o 

•  0 

o 

.  0 

o 

♦  0 

0 

sc  easkine  c  and  seminary 

TOTAL  0 

.0 

1 

9.1 

.0 

o 

.0 

1 

9. 1 

1 0 

90 .9 

o 

♦  0 

11 

FEMALE  -C 

.0 

1 

33.3 

o 

♦  0 

o 

♦0 

1 

33.3 

2 

66*  7 

c 

♦  0 

3 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

c 

.  c 

o 

♦  0 

•  0 

s 

100.0 

o 

♦  0 

s 

SC    F't  ANCIS  MARICN  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

8 

11.3 

♦  0 

o 

♦0 

Q 

11.3 

63 

66.7 

o 

.  0 

71 

FEMALE  0 

.0 

4 

14.8 

o 

•  0 

o 

♦  0 

14.5 

23 

85*2 

0 

•  0 

27 

MALE  0 

•  0 

4 

9.1 

o 

.0 

o 

♦  0 

4 

9.  1 

40 

SC.  9 

,0 

44 

SC    FJRMAN  UNIVERSITY 

u 

TOTAL  0 

•  0 

9 

7.6 

o 

.  0 

2 

1.7 

11 

9.2 

108 

90*8 

o 

♦  0 

119 

FEMALE  0 

•  0 

3 

6.7 

o 

♦  0 

o 

♦0 

3 

6.7 

42 

S3.  3 

o 

-  o 

43 

MALE  0 

♦  0 

6 

8.1 

o 

.  0 

2 

2,7 

s 

10.8 

66 

69*2 

o 

♦  0 

74 

SC    LANDER  COLLEGE 

.0  ^ 

t 

TOTAL  0 

t 

23.1 

o 

♦  0 

o 

♦9 

23. 1 

19 

73.  1 

1 

*3.8 

26 

FEMALE  0 

•  0 

4 

25.0 

o 

.  0 

o 

♦  0 

4 

25.0 

12 

75.0 

o 

.0 

16 

MA  Lc  0 

.0 

2 

20.0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

2 

2C.  C 

7 

7C.  0 

1 

10.0 

10 

SC    LIMESTONE  COLLEGE 

TOTAL  C 

•Q 

0 

0 

.  0 

0 

.  0 

0 

*  0 

1 1 

100.  0 

0 

.0 

11 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

IOC.  0 

o 

♦  0 

6 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

3 

100.0 

o 

♦  0 

3 

SC    MORRIS  COLLEGE 

TOTAL  C 

•  0 

26 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

26 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

26 

FEMALE  0 

•  0 

12 

100.0 

0 

•  0 

•  0 

.0 

12 

100.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

12 

MALE  0 

•  0 

14 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

14 

10C.0 

0 

.0 

0 

•  0 

14 

SC    NEWBERRY  COLLEGE 

TOTAL  0 

*c  » 

4 

*4.3 

0 

.0 

0 

.0 

4 

14.3 

24 

85*7 

0 

•  0 

28 

FEMALE  C 

MIL  f  0  

•  0  * 

"TO  

3  • 23*1 

r~  7 

0 
0 

.0 

 0 

0 

♦0 
.0 

 3 

1 

23.-1- 
6*7 

—  to 

14 

?e.9 

93*3 

0 
0 

-.o — 

•  0 

 13 

IS 

SC    PRESBYTERIAN  CCLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

i 

3.7 

0 

♦  0 

0 

♦0 

1 

3.7 

24 

88*9 

2 

7.4 

27 

FEMALE  0 

♦  9 

i 

12.5 

0 

«0 

0 

.0 

1 

12*5 

7 

87*5 

0 

♦  0 

8 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

17 

89*5 

2 

10*5 

19 

ERJC 


107 


4 


1070 


TAKef4.    TOTAL  BACHRQR'S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS'  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  AND  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  1971-1979 


AMERICAN  INOIAN  IUCK  ASIAN  OR  TOTAL  hHITE  NGN-RE  SIOENT 

ALASKAN  NATIVE        NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER      HlSFANIC  MINORITY      -     NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 


NUMtER  I 

NUMBER 

NUMBER 

• 

3 

NUMBER 

1 

NUMBER 

c 

NUN6ER 

ISUH8ER 

NUMBER 

SOCIAL  iCIFJiCES**l22C0l 

SOUTH  CAROLINA 

.  • 

* 

• 

SC    SC  STATE  COLLEGE 

t 

t 

TpTAL                0  .0 

46 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

46 

100.0 

•  0 

0 

♦  0 

46 

FEMALE                 0  .0 

23 

100.0 

0 

•  0 

o 

.0 

25 

IOC.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

25 

MALE                0  .0 

23 

100.0 

0 

•0 

0 

.0 

23 

100.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

23 

SC    U  OF  SC  AT  AIKEN 

TOTAL                0       *  0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

♦  C 

5 

.IOC*  0 

0 

♦  3 

♦  5 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

•  0 

2 

1C0.0 

0 

.0 

2 

MALE                 0  .0 

0 

♦0 

0 

.0  eo 

0 

.0 

a 

•  0 

3 

1  cc.o 

0 

•0 

3 

SC    U  OF  SC  COASTAL  CAROLINA 

~    TOTAL              .  0  *0 

0 

.0 

c 

♦  0 

o 

.0 

«  0 

♦  0 

H  15 

100*0 

0 

♦  0 

15 

FEMALE                 0  .0 

0 

•0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  2 

1  0C«0 

0 

•  0 

2 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

o 

.0 

o 

♦  0 

13 

100*0 

o 

>*  0 

13 

SC    U  OF  $C  AT  COLUMBIA 

Tf»T  *  1  Art 

34 

12.5 

0 

.0 

1 

.4 

35 

12.  6 

c238 

87*2 

0 

♦  0 

273 

FINALE                0  .0 

13 

11.  5 

0 

•  0 

I 

♦9 

14 

12*4 

99 

87*6 

0 

•  0 

113 

MALE                0  .0 

21 

13.1 

0 

•  0 

0 

.0 

21 

13*  1 

139 

86*9 

0 

♦0 

160 

SC    U  OF  SC  AT  SPARTANBURG 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

o 

.  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

U 

100*0 

0 

♦  3 

U 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

•  0 

2 

1  CC*0 

0 

•  0 

2 

*  MALE                0  .0 

0 

♦  0 

o 

♦0 

o 

.0 

0 

♦  0 

9 

100*0 

0 

♦  0  • 

9 

SC    VOORHEES  COLLEGE 

/ 

TOTAL                C  .0 

47 

100.0 

0 

.0 

0° 

•  0 

47 

10C.O 

0 

*0 

0 

.3 

.47 

FEMALE                0  .0 

31 

100.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

31 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3r 

MALE                0  .0 

16 

100.0 

o 

♦  0 

o 

.0 

16 

100*0 

♦  0 

0 

•  0 

16 

SC    WNTHROP  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

16 

23.2 

o 

♦  0 

1 

1.4 

17 

24*6 

9 

73*9 

1 

1*4 

(9 

FEMALE                0  .0 

12 

26.7 

0 

•  0 

1 

2.2 

13 

28*  9 

31 

68*9 

1 

2*2 

45 

MALE                 0  .0 

4 

16.7 

0 

.0  < 

0 

•0 

4 

16*7 

20 

63*3 

0 

•  0 

24 

SC    WOFFORO  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

7 

7.5 

0 

•  C 

0 

.0 

7 

7*5 

66 

92*5 

0 

•  3 

93 

FEMALE                0  .0 

1 

11.1 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

11*1 

ft 

88*9 

o 

♦  3 

9 

MALE                 0  .0 

6 

7.1 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

6 

7*  1 

78 

92*9 

*  0 

♦  0 

84 

$C         STATE  TOTALS  (  27 

INSTITUTIONS) 

TOTAL                 1  .1 

314 

22.6 

1 

.  1 

4 

♦  3 

320 

23*0 

1 1062 

76*4 

8 

*6 

1*390 

FEMALE                 1  .2 

177 

29.9 

o 

♦  0 

2 

♦  3 

160 

30*  5 

409 

69*  2 

2 

♦  3 

591 

MALE                 0  .0 

137 

17.1 

1 

.  1 

2 

♦3 

140 

17*5 

653 

81*7 

6 

s  F 

799 

SOUTH  OAKOTA 

SO    Alt  G  US  TANA  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

1 

2.3 

o 

♦  0 

o 

.0  * 

1 

2*3 

43 

97*7 

-0 

*0 

44 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

16 

1  00*0 

0 

*0 

16 

MALE                 6  .0 

1 

3.6 

(y 

.0 

o 

♦  0 

1 

3*6 

27 

96*4 

0 

♦  3 

26 

$0    BLAC  HILLS  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 1  2*2 

O  o 

.0 

o 

.0 

0 

♦  0 

1 

2*2 

45 

97*8 

0 

♦  3 

46 

FEMALE                 0  .3 

0 

.0 

c 

.0 

o 

♦a 

0 

•  0 

18 

100*0 

0 

18 

MALE                 1  3*6 

^0 

.0 

o 

.0 

0 

♦° 

1 

3*  6 

27 

96*4 

0 

26 

SO    DAKOTA  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 1  5.6 

0 

♦  3 

o 

^o 

0  " 

.0 

1 

5*6 

17 

94*4 

0 

♦  3 

18 

FEMALE                1  25*0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

1 

25*  0 

3 

75*0 

0 

*0 

4 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

14 

100*0 

o 

•  3 

14 

SO    OAKOTA  WESLEYAN  U 

TOTAL                 1  6*3 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

1 

6*3 

8 

66*  7 

3 

25*0 

12 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

3 

75*0 

1 

25*0 

4 

MALE                1  12*5 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

.0 

1 

12*5 

5 

62*  5 

2 

25*0 

8 

$0    HURON  COLLEGE 

TOTAL                 3  42*9 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

3 

42*9 

57*1 

0 

.0 

7 

FEMALE                3  60*0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

3 

6C*  0 

2 

40*0 

0 

•  0 

5 

MALE                 0  .0 

c  0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

o 

•  0 

2 

1CC*0 

0 

•  0 

2 

$0    MOUNT  MARTY. COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

o 

♦  0 

*  o 

♦  0 

•  0 

3 

1C0.0 

c  o 

♦  3 

3 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

♦  0 

1 

100*0 

o 

♦  0 

1 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

2 

100*0 

"  0 

♦  3 

2 

SD   NORTHERN  STATE  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

o 

•  0 

37 

100*0 

0 

♦  0 

37 

'      FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

o  C 

♦  0 

13 

100*0 

0 

•  0 

13 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

24 

100*0 

o 

♦  3 

24 

SO    SIOUX  FALLS  COLLECc 

TOT.AL                 0  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

14 

100*0 

o 

♦  3 

14 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

3 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

3 

100*0 

o 

3 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

U 

100*0 

o 

♦X) 

1 1 

SO    SO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 1  .6 

1 

•  6 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

1*3 

154 

98*7 

0 

.0 

156 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

•  0 

44 

100*0 

0 

♦  3 

44 

MALE                1  .9 

1 

♦  9 

o 

♦  0 

o 

.0 

1*6 

no 

98*2 

0 

♦  3 

1 12 

$0    U  OF  SO  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                  2  2.3 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

2 

2*3 

63 

96*5 

1 

1*2 

66 

FEMALE  U3.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

5*6 

17 

94*4 

0 

•  0 

16 

MALE               gmf  1.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1*5 

66 

97*1 

1 

1*5 

66 

SO   /YANKTON  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

1 

11.1 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

11*1 

6 

88*9 

0 

•  0 

9 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

•3 

100*0 

0 

•  0 

3 

MALE                0  .0 

1 

16*7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16*7 

5 

63*3 

0 

•  0 

6 

$0          STATE  TOTALS  C  11 

INSTITUTIONS) 

TOTAL                 9  2*1 

3 

.7 

0 

♦  0 

0 

.0 

12 

2*8 

416 

96*3 

4 

.9 

432 

FEMALE                5  3.9 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

3*9 

123 

95*3 

1 

•  8 

129 

MALE                *  1.3 

3 

1.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

7 

2*3 

293 

96*7 

3 

1*0 

303 

TABLE  6* 


TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  *Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY*  AND  SEXt    INSTITUTION  ANC  STATE  i976-19T9 


AMERICAN  INCIAM 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER         I  NIP 

SOCIAL  SCIENCES  (2200)^  V> 
TENNcSSEE 

TN    6ELMCNT  COLLEGE 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    9ETHEL  COLLEGE 

TOTAL  3  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  .3 

TN    BAY AN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    CARSON-NEMMAN  CCLLcOE 
m    fCTAL  0  *3 

FEMALE  ^0  *3 

MALc       ^     0  *G 
TN    CHRISTIAN  BRCS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALc  3  .0 

MALE  0  *3 

TN    OAVIO  LIPSCOMB  COLLcGE 
TG^AL  0  *3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *3 

TN    FISK  UNIVERSITY 

TCTAL       9         0  *0 
FEMALE  0  *3 

MALE  0  .0 

-TN     REcO-HAROENAN  COLLEGE 

^TCtAL  0        ♦  3 

,    FEMALE\.  0  *3 

MALc  0  *3 

TN    GEORGE  PEA60DY  C  TEACHERS 


Black  asia*n  oh 

non-hispanic  pacific  islander 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


UNITE 
NON-HISPANIC 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
TN    KINS  COLLEGE 

ICT  AL  3 

FEMtLc  0 

MALE  3 

IK    ANGXVILLE  COLLEGE 


TOTAL 
FEKAt  E 
MALE 


♦  3 
♦0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  3 
♦0 


TN    LAMBUTH  COLLEGE 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .3 

MALE  3  *3 

TN    LANE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  3  *3 

MALE  0  *0 

T«    LEE  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALc  0  *0 

TN    LE  MCYNE-OdEN  COLLEGE 

TOTAL  3  .0 

FEMALE  0  *3 

MALE  0  .3 

TN    LINCOLN  MEM  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

TN    MARYVILLE  COLLEGE 

TOTAL  0  *  #0 

FEMALE  3  .0 

MALE  0  .3 

TN    MI  LL I  SAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

Ml  LE  0  *3 

TN    SCARRITT  COLLEGE 

TOTAL  0  ♦a. 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .3 

TN    STHN  MISSIONARY  COLLEGE 


rOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  3 

•  0 
.3 


TN    SOUTHWESTERN  AT  MEMPHIS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TN    AUSTIN  PEAY  ST  LNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


4 
•0 
2*5 


JER 

4 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER  X 

0 

•  3 

* 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

»* 

•  V 

0 

.3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

8  100*0 

1 

16*7 

0 

*  0 

0 

♦  0 

1 

16*7 

5  83*3 

0 

•3 

3 

*0 

3 

♦  0 

0 

*0 

I  100*3 

I 

20*0 

0 

•  3 

3 

*0 

1 

20*0 

4  60*0 

I 

1 00*3 

0 

♦  0 

A 
U 

A 

♦  u 

1 

IOC*  c 

0  *0 

0 

•  3 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0  .0 

I 

103*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0  *0 

3 

7*3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

7*  3 

38    92  7 

1 

4*5 

0 

•  0 

0 

♦  0 

4*5 

21  95*5 

2 

10*5 

0 

'  *0 

0 

♦  0 

2 

10*5 

17  89.5 

3 

23*1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

23*  1 

10  76*9 

2 

40*0 

0 

\o 

0 

•  0 

2 

40*0 

3  60*0 

1 

12*5 

0 

•  3 

0 

♦  0 

1 

• 

12*5 

T           7  87*5 

4 

7*  5 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

48  90*t 

2 

7*7 

0 

♦  0. 

0 

♦  0 

2 

7*7 

24  92*3 

2 

7*4 

0 

•  3 

0 

•  0 

2 

7*4 

24  88*9 

42 

100*3 

0 

♦  0 

0 

♦  3 

42 

ICC*  0 

c 

0        *  0 

27 

100*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

27 

130*0 

0  *0 

15 

100*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

15 

100*0 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1  10C*0 

0 

♦  3 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1  100*0 

1 

9*1 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

9*  1 

10    90*  9 

I 

14*3 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

14*3 

6  85*7 

0 

*3 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

4  100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0  " 

0 

*0 

1 J    &  uu *u 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

>  0 

*0 

7  100*0 

0 

*0 

c  0 

.0 

0 

♦0 

0 

*0 

6  100*0 

12 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

12 

10C.0 

0  *0 

9 

100*0 

0 

'  *0 

0 

.0 

9 

100*0 

0  *0 

3 

100*0 

0 

*0 

0 

*0 

3 

100*0 

0  *0 

0 

♦  9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

v> 

11  91*7 

0 

*3 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  *0 

2  1CC*0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

*0 

o"  *0 

9  90*0 

25 

1 00*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

25 

10C«0 

0        •  0 

8 

130*3 

3 

♦  0  * 

0 

♦  0 

8 

130*0 

0  *0 

17 

100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

17 

100*0 

0  *0 

0 

•  3 

1 

12*  5 

0 

*0 

1 

12*5 

7  87*5 

0 

♦  0 

1 

16*7 

0 

♦  0 

1 

16*7 

5  83*3 

0 

♦  3 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2  100*0 

12 

100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

12 

100*0 

0      .  •  0 

6 

130*0 

0 

•  0 

0 

♦0 

6 

100*0 

0  *0 

6 

103*0 

0 

•  0 

0 

*0 

6 

100*0 

0  *0 

0 

•  3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

1         I  \J\J  *U 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

"  .0 

0 

*0 

6  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

8  100*0 

3 

21*4 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

21*4 

11  78*6 

1 

16*7 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

16*7 

5  63*3 

2 

25*0 

0* 

•  0 

0 

*0 

2 

25*0 

6  ~5*0 

0 

•0 

0 

*  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

o    &  uu  ♦  \/ 

0 

♦  0 

0 

•  0 

-  0 

*0 

0 

*0 

4  100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

*  0 

♦0 

3 

*0 

2  100*0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

5    ?i*  4 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

4  100*0 

0 

♦3 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

1  33*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0  *0 

0 

.3 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

tO 

1  100*0 

6 

8*9 

0 

♦  0 

0 

.0 

6 

8*9 

81  90*0 

5 

12*2 

0 

*0 

0 

*0 

5 

12*2 

36  87*8 

3 

6*1 

o  0 

.0 

0 

♦  0 

3 

6*1 

45  91*8 

20 

27*8 

1 

1*4 

1 

1*4 

23 

31*9 

49  68*1 

11 

37*9 

1 

3*4 

0 

*0 

12 

41*4 

17  56*6 

9 

20*9 

0 

*0 

1 

2*3 

11 

25*6 

32  74*4 

NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

o' 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


.0 

•  0 
•0 

.0 
.3 

•  0 

•  3 

•  0 
•0 

.0 
•0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

1.9 
*0 
3.7 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  3 

•  0  - 
*0 

•  0 

•  0 
*0 

•  0 
*0 
*0 

6*3 

•  0 
10*0. 

•  3 
*0 
♦0 

•  0 
*0 
*0 

•  0 
*0 
*0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 

•  0 
•0 
*0 

28*6 

•  0 
66*7 

•  0 

•  0 

•  0 

1*1 

•  0 
2*0 

•  0 
•0 

•  0 


11 

3 
6 

6 
1 
5 

1 
0 
1 

41 

22 
19 

13 
5 
8 

53 
26 
27 

42 
27 
15 

1 
0 
1 

11 
7 
4 

13 
7 
6 

12 
9 
3 

12 

'  2 
10 

25 
6 
17 

6 

6 
2 

12 
6 
6 

14 

6 

14 
6 
6 

6 
4 

2 

7 
4 

3 

1 
0 
1 

90 
41 
49 

72 
29 
.  *3 


c 


1 07  G 


1072 


TABLE  t.    TOTAL<lACXaOMS    0  EGA  EES  FO*  MAJOR  FIELD  CONFERRED  IY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  E0UCATI0N  BY  PACE, 
*  -  ETHNICITY*  ANO  SEXi     INSTITUTION  AND  STATE    1976-1979  ' 


c        AMERICAN,  INDIAN 
ALASKAN  fATIVE 

NUMBER         I  NUMBER 

SOCIAL *SCIENCES  (22001  , 

-TENNESSEE 


TN    aST  TENN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

»TN    MEMPHIS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL       *        0  .0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TN    MIOOLE  TENN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  %  .0 

FEMALE  V?  .0 

MALE  0  .0 

TN    TENNESSEE  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  c.O 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    TENNESSEE  TECHNCLOCICAL  U 


•LACK  ASIAN  CR 

NON-HfSPANlC  PACIFIC  ISLANDS 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


UH1TE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


♦  u 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TN  TENNESSEE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

TN     TENN  WESLEYAN  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    TREVECCA  NAZAR'EAE  COLLEGE 


TEMPLE  COLLEGE 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


TOTAL  CI 
FEMAIE  0 
MALE  0 
TN    TU SCUl  UN  COLLI  GE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TK    UNION  UNIVERSITY 
TOTAL    *  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TN    UNIVERSITY  OF  THE 


TOTAL 
FEMALE 
MAL  E 
TN    U  OF  TENN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TN    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


3 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  T 
♦0 

SOUTH 

♦  0 
•0 

♦  3 


AT  CHATTANOOGA 


0 
0 
0 

TENNESSEE 

0- 

9  0 

0 


♦  0 

♦  0 
.0 

KNOX VI LLE 

♦  0 

♦  0 
0 


OF  TENNESSEE  AT  HART  IN 


-  4 
I 
3 

27 
15 
12 

16 

9 
9 


4.3 
4.3 

16*4 

24.2 
14.5 

11.5 
II. 5 
11.4 


51  96.1 
16  100.0 
35  97.2 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

11 

6 
5 

3 
1 

2 

1 
0 
1 

9 
6 

i 


2.0 
t.6 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0  ' 

•  3 
.0 

•  0 

•  0 
.3 

•  0 


3.7 
5.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.* 
•  3 
3.2 


7.  7 
.0 
11.1 

3.7 
13.1 
.6 


TN  STATExTOTALS  ( 

TOTAL  \  1 

FEMALE 

MALE  1 

TEXAS 


TX    ABILENE  CHRSTN  LNIVERSI 
TOTAL  0  .0 

FEMALE*  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    ANGELO  STATF  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX    AUSTIN  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX    BAYLOR  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE 
MALE 


NUMBER 


36  (INSTITUTIONS! 
262  15.6 
131  19*5 
131  13.2 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1 

1.3 
.0 
2.5 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0** 

•  0 

•  0 
•0 
.0 

•  0. 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
•0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0* 

•  0 

•  0 


•  0 
1.3 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


& 

s 

,  NUMBER 

-  I 

■  NUMBER 

I 

NUMBER 

X  NUMBER 

J 

o 

*  0 

4 

4.3 

93 

95*7 

0 

.3 

94 

0 

-0 

? 

4.3 

22 

95*7 

0 

.0 

23 

0 

.0 

3 

4.2 

66 

0 

.0 

71 

A 

u 

♦vJ 

27 

16.6 

116 

b  1  •  4 

.3 

145 

0 

.0 

15 

24.2 

47 

75*6 

0 

.3 

62 

0 

.0 

12 

14.5 

71 

65*5 

0 

.3 

63 

0 

•  0 

20, 

12*7 

J 

137 

67*3 

0 

•  3 

157 

0 

.  .0 

9 

11*5 

69 

€6*5 

.3 

76 

0 

•0 

41 

13*9 

>  66 

66*1 

/o 

.  3 

79 

0 

♦0 

51 

96*  1 

1 

i*<r 

y  0 

0 

♦  C 

52 

0 

.0 

16 

130.0 

3 

0 

•  3 

16 

o  t 

.0 

35 

97*2 

1 

2.6 

0 

♦  3 

36 

0 

>. 

.0 

1 

2.3 

53 

96*0 

0 

*0  * 

51 

0 

.0 

1 

4.6 

20 

95*2 

0 

•  3 

21 

0 

.0 

r  0 

.3 

33 

1CC.0 

0 

♦  3 

30 

0 

.0 

0 

.  3 

12 

1CC*C 

c 

♦  0 

12 

0 

.0 

0 

•  3 

2 

100*0 

0 

.3 

2 

0 

.0 

0 

.3 

13 

1CC*0 

0 

♦  3 

1  u 

0 

«  0 

3 

.3 

3 

IOC  .0 

0 

•  3 

3 

0 

.0 

«  0 

•  3 

3 

♦  0  * 

0 

.3 

3 

0 

.0 

0 

.3 

3 

10C.0. 

0 

.  3 

• 
3 

0 

.0 

3 

.  3 

5 

1CC.0 

0 

5 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

1CC.0 

0 

♦  0* 

3 

0 

•  0 

3 

.3 

L 

10C.0 

0 

.3 

* 

0 

♦  3 

3 

.3 

2 

100*0 

0 

.3 

z" 

0 

•  0 

3 

•  0 

1 

1C0.0 

0 

.3 

1 

0 

,  .0 

3 

.3 

1 

100*0 

0 

♦  <J 

1 

"  0 

♦  0 

3*, 7 

26 

96*3 

0 

.3 

27 

0 

•  0 

i 

5.3 

19 

95*0 

0 

.0 

23 

0 

.0 

3 

.3 

7 

1CC.0 

0 

♦  3 

f 

0 

♦  0 

3 

♦  V 

5  8 

1 00  *3 

3 

.3 

se 

0 

.0 

C 

.0 

24 

1C0.0 

0 

*3 

24 

0 

.0 

3 

.3 

34 

10C.0 

0 

♦  3 

34 

0,~_ 

•  0 

^  1 

2.4 

41 

97*  6 

3 

*3 

42 

0 

.3 

11 

100.0 

0 

♦  3 

11 

0 

.0 

1 

3.2 

33 

96.6 

.  o 

♦0 

31 
i 

1 

♦  4 

lA 

237 

92*9 

4 

1*6 

255 

0 

•  0 

-5.9 

94 

93*1 

1 

1*0  ' 

101 

1 

•  6 

• 

5.2 

143 

92*9 

3 

1.9 

0 

.0 

7.5 

37 

92*  5 

0 

*0 

43 

0 

.0 

11.1 

6 

66*9 

0 

.0 

9 

0 

.0 

6.5 

29 

93*5 

0 

♦o 

31 

0 

.0 

7.7 

12 

92*3 

3 

.0 

13 

0 

.0 

•  0 

4 

1C0*0 

0 

•0 

4 

0 

.0 

11.1 

8 

a*.  9 

0 

.0 

9 

0 

.0 

3.7 

231 

95*5 

2 

.6 

242  . 

0 

.0 

10.1 

73 

66*6 

1 

1.3 

79 

0 

.0 

•  6 

161 

96*6 

1 

•  6 

163 

16.3 
19*6 


1»381  63*0 
S3 8  79*9 


11 

i 


It  6*9 


3  _*#***73 

fr,****,*****^  990 


3 

•  0 

0 

.0 

12 

100.0 

0 

*0 

0 

.0 

3 

1CC.0 

0 

*0 

0 

.0 

9 

1CC.0 

12 

19*4 

16 

25.6 

46 

74.2 

6 

30*0 

6 

40.0 

12 

60.0 

6 

14*3 

6 

19.0 

34 

81.0 

4 

7.7 

6 

15.4 

4S 

82*** 

1 

2 

9.1 

19 

66*4 

3 

10*0 

6 

20.0 

24 

6C*0 

7 

7.8 

7 

7.8 

83 

92*2 

3 

7*7 

3 

7.7 

36 

92*3 

4 

7.8 

4 

7.8 

47 

92*2 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

1.9 
4.5 

•  3 

•  3 

•  3 

•  3 


12 
3 
9 

«62 
23 
42 

52 
22 
33 

90 

39  >' 
51'/ 


TABLE  TOTAL  BACHELOR* S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONfERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATIGN  BY  RACE* 

x  ETHNICITY,,  A  NO  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  1*76-197* 


AMERICAN  lHtl\H 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t  NUM8ER 

SOCIAL  SCIENCES  UZOO) 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


TEXAS 

TX    6ISHCP  COLLEGE  Q 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ,0 

TX    OALLAS  BAPTIST  COLLEGE 

TOTAL  0  .0. 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  .0 

TX    EAST  TEXAS  3 APT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0  - 

MALE  0  .0 

TX    tAST  TEXAS  ST  UNIVERSITX 

TOTAL  2  2.2 

FftMALE  3  .0 

MALE  2  3.6 

TX    GULF  COAST  BIBLE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0  ' 

F£*UE  3  .0 

,  &       MALE  0  .0 

TX    HAROIfK SIMMONS  UNIVERSITY 

TOTAL  N       0  .0 

FEMALE  0  '  .0 

MALE  «.          0  .0 

tx  houston  Baft  university 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -.0 

HALE  0  .0 

TX    HO  MAR  9  PAYNE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  *  0  .0 

MALE  3  .3 

TX    riUSTON-t  ILLOTSCK  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

TX    INCARNATE  hORD  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE     •  0  .0 

4ALE  0  .3 

TX     JARVlS  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

TX    LAMAR  UNIVERSITY 

TOTAL  7  13.5 

FEMALE  3  13.6 

HALE  4  13*3 

TX     LU86CCK  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

M&LE  0  .0 

TX    MARY  HAA31N-§AVL3R  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX     MCMU3RY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  "  0  .0 

TX    MIDWESTERN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  to 

TX    NORTH  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

MALE  0  .3 

TX    OUR  L40Y  OF  LAKE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *.3 

TX    PAN  AMERICAN  UNIVERSITY 
TOTAL  1  1.1 

FEMALE  0  -0 

.        MALE  I  1.6 

'    TX    *1CE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  '  0  .0 

TX     SA1MT  EDWARD'S  UNIVERSITY 


21  100.3 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX    SNT  NARY*  S 
TOTAL 
FEMALE 
14  LE 


0  .0 

0  .3 

0  .0 

SAN  ANTONIO 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


12 

100.3 

9 

100.3 

1 

6.7 

0 

.0 

1 

9.  1 

1 

5.6 

1 

U.J 

0 

.0 

19 

2C.9 

8 

22.2 

11 

20.3 

1 

100.0 

I 

100.0 

0 

.0 

2 

11.  1 

i 

14*.  3 

1 

9.1 

4 

^.9 

2 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  9 

12 

85.7 

3 

100.3 

9 

61.6 

2 

9.1 

1 

6.3 

1 

16.7 

8 

100.3 

3 

100.0 

5 

iO'/.O 

2 

3.6 

0 

•  0 

2 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

14.3 

3 

15.0 

1 

12.5 

2 

14.3 

0 

•  0 

2 

22.2 

2 

3.7 

1 

1 

3.1 

10 

6.9 

5 

11.1 

5 

7.5 

3 

20.0 

3 

27.3 

0 

•  3 

0 

.0 

3 

.3 

0 

.0 

2 

1.7 

,0 

.0 

>i 

2.7 

0 

2 

3.4 

1 

6.7 

1 

2.3 

3 

5.6 

1 

5.3 

2 

6.1 

NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

3 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

C 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

3; 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 

1 

4 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.3 

.3 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.2 
.0 
5.6 

.0 
.0 


.0 
.3 
.0 

.0 
.0 
.3 

*.o 

.0 
.0 

.3 
.0 
.3 

.0^ 
.0 

.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.1 

.0 
1.6 

.0 
.0 
.0 

.c 

.0 
.0 

9.6 
5.3 
12.1 


HISPANIC 
NUMBER 


0 

0'* 
0 

4 

2 
2 

0 
0 

0 

1 

0 

I 

o 

0 

0~ 

0 

1 
1 

0 

3 
3 
0 

3 
2 

x  1 

1 

0 
1 

10 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

or 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

«3 
1 
2 

10 
7 
3 

76 
24 
52 


21 
6 
15 

27 
14 
13 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 

.0 

21 

.0 

12 

A 

•  u 

A 

26.7 

5 

50.0 

C 

1 6.2 

3 

.0 

1 

•  0 

1 

.  0 

o 

Ul 
.  0 

1.8 

1 4 

.  0 

1 

•  0 

•  0 

o 

5.6 

3 

14.3 

2 

•0 

1 

6.7 

8 

11.1 

5 

*  3 

,  t 

9.7 

3 

11.1 

2 

7.7 

1 

7.1 

•  13 

•  0 

3 

9.  1 

1  0 

45.5 

12 

50.0 

9 

33.3 

3 

.0 

8 

.0 

3 

•  0 

e* 

9 

.0 

9 

ft 

x\ 

•  3,- 

6 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

3.6 

5 

.0 

3 

12.5 

2 

.0 

2 

.3 

0 

.0 

2 

WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCN-RES ICENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


5.6 
9,1 
3.1 

2.7 
2.2 
3.0 

66.7 
63.6 
75.0 

61.7 
77.4 
83.9 

3.4 
4.6 
2.7 

35.6 
40.0 
34.  1 


100.C 


33.3 
5C.0 
27.3 

5«* 
1«.3 
.0 

24.2 
22.2 
25.5 

10S.0 
130.0 
.0 

IB.  7 
26.6 
9.  1 

17.8 
16.5 
16.7 

9.7 
11.  1 

T.7 

t 

92.9 
100.' 
90.9 

54.5 
56.3 
50.0 


100.3 
100.0 

17.3 
13.6 
20.0. 

.0 
.0 
.0 

17.9 
15.0 
25.0 

14.3 
•  0 
22.2 

9.3 
13.6 

6.3o 


13  11.6 

6  13.3 

7  10. 4, 


13 
10 
3 

78 
24' 
54 

6 
2 
4 

23 
7 
16 

35 
16 
19 


36.7 
9C.  9 
75..0 

33.9 
77.4 
87rl 

5.1 
4.B 
5.3 

39.0 
46.7 
36.4 

6  7.3 
84.2 
57.6 


EERJC 


1078 


1074 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.  0 

o 

.0 

B 

53.3 

2 

13.3 

1 

25.0 

-  1 

25.0 

7 

63.6 

i 

9.  1 

17 

94.4 

0 

.0 

6 

85.7 

0 

.0 

I  00.  0 

o 

•  0 

69 

75.8 

0 

.0 

18 

77.8 

0 

.0 

4 1 

o 

•  0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•0 

o 

.0 

15 

83.3 

0 

.0 

5 

71.4 

0 

.0 

10 

90.9 

0 

•  0 

37 

82.  2 

0 

.0 

22 

81.5 

0 

•  0 

15 

85*3 

o 

•0 

28 

90.3 

0 

.0 

16 

68.9 

0 

.0 

C9  * 
.  J 

j  n 

•  0 

0 

.0 

1 

7.1 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.  0 

1 

9.1 

;o 

45.5 

0 

.0 

7 

43.8 

0 

.0 

50*0 

o 

•  0 

0 

.0  N 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.  0 

.0 

43 

82.7 

0 

i-  -° 

19 

66.4 

0 

V  .0 

2^ 

80.0 

o 

•  0 

16 

94.1  ' 

1 

5.9 

10 

9C.9 

1 

9.1 

6 

1  00  .  0 

o 

.0 

23 

82.1 

0 

.0 

17 

85.0 

0 

.0 

6 

7  C  ft 

o 

ft 

12 

85.7 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

.0 

77.8 

o 

•0 

49 

90.7 

0 

.0 

19 

86.4 

0 

.0 

30 

93.  8 

o 

.0 

99 

88.4 

0 

.0 

39 

86.7 

0 

.0 

60 

89.6 

o 

.0 

2 

13.3 

0 

.0 

1 

9.1 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

15 

16.  1 

0 

.0 

7 

22.6 

*  0 

.0 

6 

12.9 

0 

.0 

111 

94.9 

0 

.0 

40 

95.2 

.  0 

*  .0 

71 

94.7 

0 

.0 

36 

61.0 

0 

.0 

6 

53.' 

0 

.0 

26 

6, 

•  0 

.0 

17 

32.7 

0 

.0 

3 

15.8 

0 

.0 

14 

42.4 

0 

.0 

21 
12 

9 

15 
4 

,  11 

IB 
7 
11 

91 
36 
55 

1 

>  1 
0 

16 

7 
11 

45 
27 
16 

31 
1C 
13 

14 
3 
11 

22 
1* 
6 

6  * 
3  . 
5 

<52 
22 
30 

17 
•  11 
6 

26 
20 
B 

14 
5 
9 

54 

22 
32 

112% 
45 
67 

15 
U 
4 

,  93 
31 
62 

117 
42 
75 

59 
15 


52 
19 
33 


TA6LE  6*    TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  HELD  CONFERREO  BY  INSTITUTICNS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACC 

ETHNICITY,  A  NO  SEXt     INSTITUTION  AND  STAT?  1*76-1*79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEA 


NUMBER  t  NUMBER 

SOCIAL  SCIENCES  C2200) 
TEXAS 


TX    SAM  HOUSTON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0      ,  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

TX    SOUTHERN  *ETH  UNIVERSITY 
'  fOTAL  \0  .0 

F&HALE  Ox  .0 

MALE  -  0       .P  ' 

TX    STHMSTN  AOVENTIST  COLLECE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

«    MALE  0  .0 

TX    SOUTHWESTERN  UNIVERSITY 
TOTAL*  0       . 0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

TX    STHkST  TEX  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX  STEPHEN 
TOTAL 

FEMALE  0 

MALE  0 

TX    SUL  ROSS  STATE 

TOTAL,.  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

TX    PRAIRIE  VIEW  ACM 

.  TOTAL  0 

.    FEMALE  0 

'     MALE  0 

TX    TARL3T0N  STATE 


0  .0 
0  *0 
0  .0 
AUSTIN  STATE  U 


UNI  VtKSITY 

•  0 

•  0 

•  0 

U 

•  0 

•  0 

•  0 

UNIVERSITY 

•  0 
'♦0 

0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

TX    TEXAS  AIM  U  MAIN  CAMPU& 
tOTAL  t 
FEMALE        *  0 
MALE  1 
TX    TEXAS  CHRISTIAN  U 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX    TEXAS  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX    TEXAS  EASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  LUTHERAN  COLLECE 
TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

»  MALE  0  .0 

TX    TEXAS  SOUTHERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0"  .0 

MALE  0  ~~.0 

TX    TEXAS  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL .  0*0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  NESLEYAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  WOMAN'S  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TRINITY  UNIVERSITY 
TOTAL    *  0     .  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

„  TX    UNIVERSITY £F  DALLAS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  •    0  .0 

MALE  0        .0  ' 

TX    tf  OF  HOUSTON  CEN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE         «      0  .0 
MALE  0  .0 

TX    U  HCUSTON  CLEAR  LAKE  CITY 


26  7*1 
13  8*1 
13  6*3 


2*8 

3*6 
2*1 

•0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

♦o  • 


5  3.1 
3  5.4 
2  1*9 


6*6 
12*8 
1 .7 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


27  100*0 

13  100*0 

14  100*0 


2*9 
.0 
7*1 

♦  4 

♦  0 

♦  7 

1*8 

3*3 

♦  0 


10  100*0 
7  100*0 
3  100*0 

5  13*5 
3  18*8 

Z>  9*5 


1 
0 
1 

35 

25 
10 


12 


63*6 
92*6 
35*7 


NUMBER 


20 
9 
11 

Or 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

2 

I 
1 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


HISPANIC  , 


TOTAL 
MINORITY 


NHlTE 
NON-HISPANIC 


UN-RESIOEN! 
ALIEN 


TOTAL 


5*5 
5*6 
5*3 

*0 

rO 

"  *0 

*0 
.0 
.0 

*0 
*0 
♦  0 


•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0' 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  7 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

7*1 
*0 
12*5 

.0 

•  0 

•  0 


NUMBER 

/ 

NUMBER 

I 

NUMBER  •  S 

NUMBER 

t 

NUMBER 

i 

s 

•  • 

) 

2 

♦  5 

*  4B 

13*1 

318*  86*9 

0 

•  0 

366 

1 

*6 

23 

14*4 

137  85*6 

0  « 

•  0 

160 

1 

♦5 

25 

12*1 

161  67*9 

0 

•  0 

206 

6 

3*3 

1 1 

4*1 

169  93*5 

0 

.0 

180 

3 

3.R. 

6 

7.2 

_  77  92*6 

0 

•  0 

S3 

3 

3*1 

/  5 

5*2 

92  94*6 

0 

•  0 

97 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

.*  0 

^0 

0 

•  0 

0        .0  < 

0 

•  3 

0 

0 

*0 

0 

*0 

1  10C.0 

0 

•  0 

1 

1 

3*7 

1 

3*7 

26  96*3 

0 

•  0 

27 

1 

10*0 

1 

10*0 

9  90*0 

0 

•  0 

10 

■0 

•  0 

0 

•  0 

1*  10C.0 

o 

•  0 

17 

16 

9*9 

22 

13*7  1 

139  , 86*3* 

0 

•  0 

161 

5 

8*9 

8 

14*3 

46    85*  7 

0 

.0 

56 

11 

10*5 

14 

13*3 

91  66*7 

o 

*  *0 

105 

2 

1*9 

9 

6*5 

97  91*5 

0 

♦ov 

104 

1 

2*1 

7-  14*9 

40  85*1 

0 

•  0 

47 

1 

1*7 

2 

3*4 

57  96*6 

0 

•0 

59 

8 

44*4 

8 

44*4 

10  55*6 

0 

•  0 

i  16 

2 

40*0 

2 

4C*0 

3    6C*  0 

0 

♦  0 

5 

6 

46*2 

6 

46*2 

7  53*6 

0 

•  0 

13 

0 

•0 

27 

100*0 

0  .0 

0 

•  0 

27 

0 

♦q 

13 

130*0 

0  *0 

o 

♦  0 

13 

0 

.0 

14 

IOC.  0  * 

0  *0 

o 

•  0 

14 

1 

2*9 

2 

5*9 

32  94*1 

0 

•  0 

34 

1 

5*0 

1 

5*0 

19  95*0 

o 

♦  0 

20  ' 

o 

•0 

1 

7*1 

13  £52*9 

o 

♦  0 

14 

5 

2*1 

9 

3*7 

234  96*3 

0 

*0 

243 

1 

•  9 

2 

«U*9 

106  98*1 

0' 

.0 

106 

4 

3*0 

7 

5*2 

126  94*6 

o 

♦o 

135 

0 

♦  0 

1 

1*8 

54  96*2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3*8 

25  96*2 

Ci 

•  0 

& 

0 

♦  0 

0 

*0 

29  100*0 

0 

♦  *° 

29 

0 

.0 

10 

r> 

100*0 

0  *0 

0 

•  0 

10 

0 

.0 

7 

100*0 

0  *0* 

0 

.0 

7 

0 

*0 

3 

ICC.  0 

0  .  *0 

0 

.0 

>  3 

1 

2*7 

6 

16*2 

31  83*8 

.  0 

.0 

f  37 

0 

*0 

3 

16*8 

13  81*3 

0 

.0 

16 

1 

4*8 

3 

14*3 

16  65*7 

0 

.0 

21 

1 

7*1 

3 

21*4 

11  76*6 

0 

.0 

14 

0 

•  0 

0 

♦  0 

6  100*0 

0 

.0 

6 

1 

12*5 

3 

37*5 

5  62*5 

0 

•  0 

6 

*0 
-0 
♦  0 


35 
25 
10 


63*6 
92*6 
35*7 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

♦  0 

0 

•  0 

6 

6*7 

6 

6.7 

107 

69*9 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

5*1 

2 

T-.l 

36 

92*3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

6 

7*5 

6 

7.5 

71 

68*6 

5 

22*7 

0 

*'o 

3 

13*6 

6 

36*4 

14 

63*6 

1 

14*3 

0 

•  0 

♦  0 

L 

14*3 

6 

65*7 

4 

26*7 

0 

♦  0 

3 

20*0 

7 

46*7 

6 

53*3 

5 

25*0 

0 

•  0 

0 

'*0 

5 

25*0 

13 

65*0 

5  ' 

25*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

5 

25*0 

13 

65*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

C 

.0 

0 

*0 

3 

3*6 

0 

•  0 

9 

10*7 

12 

14*3 

70 

63*3 

2 

5*4 

0 

♦o. 

2 

5*4 

4 

10*6 

32 

66*5 

1 

2*1 

0 

*0 

7 

14*9 

6 

17*0  • 

,38 

60*9 

0 

0 

•  0 

1 

2.1 

1 

2.1 

43^ 

69*6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

16 

\94*1 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

3.2 

1 

3.2 

27 

67*1 

24 

11*3 

1 

♦  5 

16 

41 

19*2 

160 

75.1 

15 

16*0 

1 

1.1 

5 

\'\ 

21 

22*3 

71 

75*5 

9 

0 

.0 

11 

9*2 

20 

16*6  . 

89 

74*6 

1 

3*4 

0 

.0 

1 

3*4 

2 

6.9 

27 

93*1 

0 

•  0 

0 

♦  0  * 

1 

7*1 

1 

7.1 

13 

92*9 

1 

6.7 

0 

-  .0 

0 

.0 

1 

6.7 

14 

93*3 

20 
2 
18 

4 
1 

3 

0 
,0 
0 

2 
2 
0 

2  fc 

1 

1 

4 
1 

3 

12 
2 
10 

0 
0 
0 


36*4 
7*4 
64*3 

3.4 
2.6 
3.6 


IS: 


'2.4 
2.7 
2.1 

6.3 

5.9 
9.7 

5.6 
2.1 
8.4 

•  0 

•  0 
•0 


55 
27 
26 

119 
39 
60 

22* 

7 
15 

20 
20 
0 

84 
37 
47 

46 

17 
31 

213 
94 
\19 

2t 
14 
15 


TABLE  6. 


TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  NA40R  FIELO  CONFERREO  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  6Y  RACE t 
ETHNICITY,  A NO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  H7*-1979 


AMERICAN  IfcJlAN 
ALASKAN  NATIVE. 

NUN6ER  * 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HlSPANlC  PACIFIC  I StANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUNBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUNBER 


HHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCh-ftES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
\  NUMBER 


SOCIAL  SCIENCES  <22C0> 
TEXAS 


TX  UNIVERS? 

TOTAL  0 

%     FEMALE  0 

*LE  0 

IX    CORPUS  CHRISTI 

TOTAL  .9 

F€«LE  0 

•MLE  0 


Zr  SAT  THOMAS 

♦  Q- 

♦  0 

♦  0 
STATE  U 

♦  0 

♦  0 
.0 


TX     LAREOO  STATE  UNlVEnSlTY 


TOTAL 
FEMALE 


-Tx     UXA*  Atl  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 


FfcXILE 
•MALE" 


TX    U  OF  TEXAS  AT  ALSTIN 


TD1  At 
FEMALE 
MALE 
TX    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


4  .5 

1  *3 

3  *8 
TEXAS  AT  ARL  I-NGTON 

1  .5 

1  1.0 

0  .0 


TX    U  OF  TEXAS  AT  OALLAS 


TOTAL 
*  EMA  L  E 
44  LE 
TX     U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX     U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TEXAS  AT  El 

0 
0 
0 

TEXAS  PERMIAN  BASIN 
0  .0 
0  *0 
0  *0 


.0 
.3 

♦  0 
?ASO 

•  0 
.0 
.0 


TX     U  OF -TEXAS  SAN  ANTONIO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TX    WAYLAJNO  BAPTIST  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  3 


TX    WEST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 


"OTAL  0 

FtMALc  0 

HALE  0 
TX    WILEY  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


.0 
•  0 


13 
7 
6 

2 
0 
2 

5 
1 
4 


2 
0 
2 

1 
1 

0 

3 
1 

2 

14 
10 
4 


.0 
.0 
.0 

2.5 
4.8 

♦  0 

•  0 

•  0 

♦  0 

4.2 
.0 
7.1 


20  2*7 
15  4.2 
5  1.3 


6.3 
6.8 

'  5.7* 

2.0 
.0 
3.9 

5.0 
2.9 
6.3 


4  9.6 
3  10. 7 
1  7.7 


1.7 
.0 
3.  1 

20.0 
25.0 
•  0 

6.8 
*.5' 
9*  1 

C7.5 
100.0 
66.7 


TX          STATE  TOTALS  (        61  INSTITUTIONS) 

TOTAL  16  .4      *       339  7.5 

FEMALE  5  .2             185  9.2 

MALE  II  »4             154  6.2 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

-0 
0 

2 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

*0 
0 

0 

< 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

2 

1 
1 

o- 

0 
0 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.6 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

1.0 
1.0 
1.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  3 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

♦0 

.0 
.0 

4.5 
4.5 
4.5 

•  0 

•  0 
.0 


1  9.1 

0  .0 

1  33.3 


17 
5 
12 


42.5 
23.8 

63*2 


26  92* > 
9  61*8 
17  100*0 


27 
•11 
16 


38*0 
37*9 
36*1 


36  .6 

14  *7 

22  *9 


76  10.3. 

34  9*4( 

42  11* IV 

4  1*9  1 

3  2*9  1 

1  1*0 


3  3*1 

1  2*1 

2  3*9 

49  46*5 

12  35*3 

37  55.2 


1 
1 

0 

J6 

9 
29 

0  * 

0 

0 

4 
1 

3 

0 
0 
0 


2*4 
3.6 

♦  0 

32*2 
17*0 
44*6 

*0 

♦  0 

♦  0 

9.1 
4.5 
13*6 

♦0 

♦  0 
.0 


5\6  11*5 
193  9*6 
325  13*0 


1 
1 

9*  1 

Q 

72*  7 

2 

1 6*  2 

11 

0 

*  *0 

6 

75*0 

2 

25.0 

• 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

•0 

3 

1 6 

45*0 

22 

55.0" 

0 

.0 

40 

6 

26*6 

15 

7U4 

0 

•0 

21 

12 

63*2 

7 

36*6 

0 

.0 

19 

26 

92.9 

2 

7  1 
1.1 

0 

•  0 

28 

9 

ii,6 

2 

16*2 

0 

•  0 

w  11 

17 

10c. 0 

0 

*0 

0 

•  0 

17 

He*  3 

19 

26*8 

22 

3  1 .0 

71 

11 

37.9 

11 

37.9 

7 

24.1 

29 

19 

45.2 

6 

1S.0 

15 

3S.7 

42 

100 

1  J.  5 

63  4 

65*  7 

.  8 

740 

50 

13.9 

309 

85.8 

1 

.3 

360 

50 

1 3*2 

32  5 

65.5 

5 

1*3 

3  «0 

20 

9*6 

So*  0 

3.6 

208 

12 

11*7 

69 

86.4 

2 

1.9 

103 

6 

7*6 

91 

86«7 

6 

5.7 

105 

5 

5.  1 

86 

8S  *  B 

5 

5.  1 

98 

1 

2.1 

46 

97.9 

*  0 

.0 

47 

4 

7.6 

42 

62.4 

5 

9.8 

51 

54 

53.5 

4  7 

46*5 

0 

.0 

1 01 

13 

38*2 

21 

61.6 

0* 

♦  0 

34 

41 

61*2 

* 

26 

36*6 

0 

67 

5 

12*2 

36 

87*6 

0 

.0 

41 

4 

14*3 

> 

^24 

65*7 

0 

.0 

26 

1 

7*7 

12 

92.3 

0 

.0 

13 

40 

33*9 

78 

66.1 

0 

♦0 

1  16 

9 

17*0 

44 

83.0 

0 

.0 

53 

31 

47*7 

34 

52. 3 

*  p 

♦  0 

65 

1 

20*0 

-4 

'6C.0 

0 

♦  0 

5 

1 

25.0 

-  3 

75.0 

•0 

.0 

4 

0 

.0 

\t 

1CC.0 

0 

.0 

1 

9 

20.5  ' 

35 

79*5 

*0 

.0 

44 

3 

13*6 

19 

66*4 

0 

.0 

22 

6 

27*3 

16 

72.7 

0 

.0 

22 

14 

37*5 

0 

.0 

„  2 

12*5 

16 

10 

130*0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

4 

66*7 

0 

.0 

2 

33*3 

6 

909 

20*2 

3 

•  500 

77*7 

94 

2.1 

4,503 

397 

19.6 

1 

t  582 

79.0 

24* 

1.2 

2,003 

512 

20.5 

1 

(916 

76*7 

70 

2.8 

2,500 

UT    B4IGHAM  YOUNG  U  MAIN  CAM 

TOTAL                 3  .7 

0 

.0 

FEMALE                 1  .6 

P 

.0 

MALE               -2  .8 

0 

.3 

UT    BR  IGHAM  YOUNG  U-HAtfA  CAM 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

)     MALE                 0  .0 

.  0 

♦  0 

UT     UNIVERSITY  OF  UTAH 

TOTAL                 4  1*3 

6 

1.5 

FEMALE                 1        .6  1 

0 

.0 

MALE                 3  1*2- 

6 

2.4 

UT    UTAH  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 1  1*1 

1 

1.  1 

FEMALE                0  *0 

0 

♦  0 

HALE                1  1*5 

1 

1.5 

UT    SOUTHERN  UTAH  ST  COLLEGE 

TOTAL                 1  6*7 

0 

.0 

FEMALE                0  .3 

0 

.0 

MALE                 1  11*1 

0 

.0 

UT    WEBER  STATE  COLLEGE 

TOTAL                0  *0 

? 

;.9 

FEMALE                0  *0 

\  2 

5.4 

MALE                0  ■  .0 

0 

.0 

UT    WESTMINSTER  COLLEGE 

TOTAL                 1  1.3 

3 

3.6 

FEMALE                0  .0 

.  0 

.0 

MALE                 1  2.1 

3 

6.4 

3 

.7 

0 

.0  * 

6 

1*4 

1 

.6 

0 

*0 

2 

1*3 

2 

.6 

0 

.0 

4 

1.5 

1 

20*0 

0 

.0 

« 

1" 

2j.O 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

.0 

1 

^33*3 

2 

.5 

9 

2.2 

21 

5.1 

1 

•  6 

6 

3.9 

6 

5.2 

1 

•  4 

3 

1.2 

13 

5.1 

2 

2.2 

0 

'  .0 

4 

«*.4 

2 

6.0 

0 

.0 

2* 

8.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.0 

0 

.0 

1 

6.7 

2 

13.3 

0 

.0 

0 

.  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

11.1 

2 

22.2 

2 

1.9 

6 

7.6 

12 

11*7 

1 

2.7 

3 

6.1 

6 

16*2 

1 

1.5 

S 

7.6 

6 

9.  1 

0 

.0 

4 

5*1  / 

6 

10*1 

0 

.0 

2 

6*3 

2 

6*3 

0 

♦  0 

2 

4.3 

6 

;2'.6 

1080 


1076 


393 
150 
243 

92*9 
93.6 
92*4 

24 
6 
16 

5.7 
5.0 
6.1 

423 
160 
263 

3 
1 

2 

6C.0 
5b.  0 
66.7 

1 
1 

0 

2  3.0 
50.0 
♦  0 

5 
2 
3 

384 
145 

239 

94*1, 
93.5 
94*5 

3 
2 
1 

.7 
1.3 
•  4 

406 
155 
2  53 

62 
23 

59 

9C«  1 
92.0 
89.4 

5 
0 

s 

5.S 
.0 
7.6 

91 
25 
66 

13 
6 
7 

66.7 
100.0 
77.6 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

15 
6 
9 

.89 
ll30 
^59 

86*4 
61.1 
69*4 

2 
1 
1 

1.9 
2.7 
1.5 

103 
37 
66 

71 
30 
41 

89*9 
93.6 
67.2 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

79 
32 
47 

1 

s 


TA*LE  4.     TOTAL  SACH&OR'S 


0EC*€ES«FOR  MAJOR  FIEL9  CONFERRED  •*  INSTITUTIONS  OF  HI  CHER  EOUCAT  ION  §Y  MCE, 
ETHNICITY,  ANO  SCXt     INSTITUTION  ANO  STATE  ItTA-lt?* 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 

SOCIAL  SCIENCES  (2200) 

UT.         STATE  TOTALS  C 
/Of  AL  10  *9 

FEMALE  2  .5 

MALE  •  1.1 


SLACK  ASIAN  CR 

NON-HlS?ANlC  PACIFIC  ISLANDER 

NUNAER  1 


HISFANIC 


TOTAL 
HlNORI  TY 


WHITE 
NON-HlSRANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


INSTITUTIONS! 
12  1.1 

2 
10 


♦  5 

1.4 


VEANOIT 

VT    BENNINGTON  COLLEGE  . 
TOTAL  ,0  .0 

FEMALE  0  ,0 

NILE  0  .0 

VT    CASTLE TON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  ,o 

FENILE  0  .0 

MALE  0  .0 

VT    COOOAAO  COLLECE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

VT    JOHNSON  STATE  COLLECE 
TOTAL  0        *6  • 

FEMALE  0  ,0 

MALE  0  .0 

VT    LYNOON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0  *0 

MALE        *        0  .0- 
VT  *MAAL60M0  COLLECE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  O  .0 

MALE  0  .0 

VT    NI00LE1UAY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MILE 
VT    NORWICH  i 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  ,0 

0  .C 

0  ,0 
MAIN  CAM 

0  .0 

0  *0 

0  .0 


VT    SAINT  MICHAEL*  S  COLLECE 


JOTAL  0 
FEMALE  0 
MILE   •*  0 
VT    TRINITY  COLLECE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
VT    U  VT  & 
TOTAL 
FEMALE 
NILE 


STATE 


0 
0 
0 

ACRL  COLLECE 
2  1*1 
0  *0 
2  1*6 


•  0 

•  0 
•0 

•0 

•  0 

•  0 

13*t 
•  ♦7 

33*3 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

1.1 

•  0 
1*7 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦0~ 
•0 

•  0 

1.6 

•  0 
2.4 


VT  STATE  TOTALS  t 

TOTAL  2 
FEMALE  0 
MALE  2 

VIRGINIA 


11  INSTITUTIONS) 
9  1.5 

2 

7  1.9 


VA    AVERETT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FENILE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    tRtOCEMATER  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .-0 

NILE  0  .0 

VA    C  OF  WILLIAM  A  NO  MARY 
TOTAL  1  *3 

FENILE        *        1  .7 
MALE  0  .0 

VA    CHRISTOPHER  NEWPORT  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ..0 

MALE  0  "*0 

VA    EASTERN  HERN  ONI  TE  COLLECE 
TOTAL  %     0  .0 

FEMALE  0  "  .0 

MALE  0  .0 

VA    EMORY  AND  HENRY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    GEORGE  MASON  UNIVERSITY 
TUTAL  0  .0 

FENILE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    HAMPOEN-SYCNEY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


3.6 
.6.3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

1.0 

•  7 
1.2 

i*.i 

1.3 

13.3 

•  0 

•  0 

•  0 

5.0 
6.7 
4.0 

3.0 

•  0 
4.0 

•0 

.0- 

.♦o 


JC 


NUMBER 

t 

NUMtER 

t 

NUMBER 

t 

NUMBER  t 

NUMBER 

t 

NUMBER 

-  m 

. 

• 

^« 

\ 

* 

t* 

»" 

10 

22 

/t*o 

54 

4*6 

1 . nit     «  9  i 
ltUJ9  N&.l 

3  9 

3*1  • 

1 1 124 

5 

1.2 

n 

9  A. 

20 

4*  6 

365  92*3 

1  9 

7  o 
*t 

•*  1  f 

5 

.7 

11 

* 

1*4 

34 

4*t 

650    9>  9 

• 

3*3 

•707 
m 

1 

3*4 

1 

3*4 

2 

6.9 

27  93*1 

- 

•0  , 

<v  29 

o 

•  0 

Ta  4*0 

I 

4*0 

^c*a 

0 

♦  u 

94 
C  9 

25*0 

o 

*0 

I 

25*  0 

3     7  5.0 

0 

•0 

-o 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

9  100*0 

0 

.0' 

o 

•0 

o 

♦  0 

0 

o 

5  1C0.0 

0 

♦  0 

9 

o 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

*  1UU*U 

0 

A 

• 

>  4 

0 

•  0 

0 

♦0 

4 

13*6 

22  75*9 

3 

10.3" 

29 

o 

•  0 

o 

*  0 

9 

k 19  62*6 

9 

6*7 

23 

o 

.0 

o 

0 

2 

3  3*  3 

3  50*0 

1 

16.7 

4 

0 

,0 

0 

•  0 

0 

•  0 

20  100*0 

0 

'  .0 

20 

Q 

•  0 

o 

♦0 

0 

•  0 

|  A      1  AM  A 

IU  1CC*U 

0 

•  *0» 

10 

o 

•  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

1  A    1  AS*  A 

1U  1U0.U 

0 

.  0 

10 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

27  1CC%0 

0 

•  0 

27 

0 

.  0 

o 

♦  0 

0 

A 

♦  u 

1  1      1  A  A  A 

£13  100*0 

0 

.0 

T3 

o 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

14  100*0 

0 

.0 

14 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

4  100*0 

0 

4 

o 

.0 

o 

♦  0 

0 

A 

*  u 

A  ft 

o        ♦  u 

0 

.  0 

•  0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  100  .0 

o 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

177  96*3 

1 

•  6 

160 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

61  96*4 

1 

1.6  _ 

*  62 

0 

.  0 

o 

♦  0 

9 

1  7 

116  96*3 

0 

.0 

116 

0 

:o 

0 

•  o  - 

0 

.0 

34  97*1 

>  1 

2*.9 

35 

0 

A 

.  u 

0 

♦0 

0 

.  0 

5  IOC*  0 

0 

c 

9 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0 

A 

.  u 

29  96*7 

0  1 

3  > 

30 

0 

,«0 

1 

1*9 

1 

1*9 

65  96*5 

0 

.  0 

66 

0 

.0 

0 

•  0. 

0 

.0 

26  100*0 

0 

.0 

26 

g 

♦  0 

I 

9  < 
C  .9 

c  ♦  9 

Jt»     9  r  ♦  9 

c 

♦  0 

40 

o 
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0 

♦  0 

o 

.0 

26  100*0 

o 

♦0- 

* 

*  26 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

23  1CC*0 

0 

.0 

23 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

»-o 

♦  0 

3  100*0 

0 

♦  0 

3 

0 

.0 

0 

♦  0 

5 

2.  7 

161  96*6 

1 

.  5 

167 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

•LI      1  A  A  A 
Ol  1UU.U 

0 

A 

♦  u 

6 1 

o 

.0 

0 

♦  0 

4.0 

1 9A      04  9 

1 

1  9*. 

1 

.  2 

2 

♦  3 

1 4 

9  » 

*09       OA  t 

6 

1 .0 

A.  1  9 

0 

.0 

1 

•  4 

3 

i.  2 

24  7  W*6 

•»  3 

1.2  * 

253 

1 

•  3 

1 

*3 

11 

3.1 

345  96*1 

3 

.6 

319 

- 

0 

*  .0 

'.  0 

♦  0 

1 

3.6 

27  96*4 

0 

•  0 

28 

0 

.  0 

0 

♦  0 

1 

6.  3 

11    SI*  7 

0 

.0 

12 

0 

.  0 

0 

*0 

0 

•  0 

16  100*0 

0 

.0 

16 

0 

•  0 

1 

3*6 

1 

3.6 

27  *6*4 

0 

.0  ' 

26 

Q 

.  0 

^ 

7*7 

1 

7.7 

1  9      09  ) 

0 

A 

♦  <J 

13 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

15  1 CC*  0 

0 

.0 

19 

1 

•  3 

1 

*3 

6 

2.0 

269  97*0 

3 

wo 

£96 

o 

•  0 

0 

♦  0 

9 

1  c 
1*9 

133  V8.5 

0 

.0 

139 

1 

♦  6 

1 

*6 

♦£♦  9 

156  95*7 

3 

1.6 

163 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

11.1 

46  66*9 

0 

.0 

54 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

6.3 

22  91*7 

0 

.0 

24 

0 

♦  0 

c  o 

•  0 

13*  3 

26  66*7 

0 

.0 

30 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•1 

7*100*0 

0 

•  0 

r"  / 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  U 

3  1C0.0 

0 

.0 

3 

o 

•0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

4  100*6 

9  rt 

u 

.  0 

0 

*0 

0 

*0 

2 

5*0 

*38  95*0 

0 

•0 

40 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

6*7 

14  93*3 

0 

•  0 

15 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

4*0 

24  96*0 

0 

♦0 

{ 

25 

3 

lj*i 

6 

3*6 

14 

■  *  9 

151  91*5 

•  0 

.0 

165 

2 

2*4 

5 

6*1 

7 

6*5 

75  91*5 

0 

•0 

8," 

1 

1  *2 

1 

1*2 

7 

6*4 

76  91*6 

0 

•  0 

SJ 

0 

♦  C 

•  0 

0 

*0 

77  1CC*0 

0 

•  0 

77 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0  *0 

*  0 

•  0 

0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.  *0 

77  1CO*0 

0 

•0 

77 

> 

•  \ , 

1077  ^  (J 

81 

•> 

TABLE  6*    TOTAL  BACHELORS    OECREES  FCta  MAJOR  FIELO  CONF8MEO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  E0UCA7ION  BY  RACE* 
ETHNICUY.TlNO  SEXl     INSTITUTION  ANC  JTAT E    lt?»-.ltT9  * 


AMERICAN  INC IAN 
AtAJKA*  NATIVE 

•   DUMBER  * 


,    BLACK    .  ASIAN  M 

NCN-NtSPANIC  PACIFIC^SJiLANOER 


WISER 


NUMBER 


HISPANIC 
MUM  Eft  . 


TOT^L 
MINORITY 

NUMBER  "3  % 


fcHlTE 
NON-H*  SMMC 

NUMBER 


NON-RES  WENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


SOCIAL  SCIENtES  122001  " 
VIRGINIA 

VA    HAMPTON  INSTITUTE 
TOTAL  0      "  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    HOLLINS  COLLEGE 

TOT  AL  i     0  .0 

*    FEMALE  0      *  .0 

'MALE  0  .0 

.  V A    JAMES  MAOISON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0) 

MALE  '  *0' 

VA    LIBERTY  BAPTIST  COLLEGE 
TOTAL  •     •        0    •  .0 
FEMALE  O  .0 

MALE  0  *0 

VA    L&KCNQCO  CCLLEGE 
TQTAL  0 
FiMALE  0 
HALS  0 
VA    LYNCHBURG  COLLEGE 
TOTAL  •  0 

FEMALE  0 
^  MALE  .  <fK 

VX   MARY  6 A LOW  IN  CULL  EJE 
TOTAL  Oa  ^>0 

FEMALE  0     ***0  o 

MALE  ^  0     '  .0 

VA    iARV  WASHINGTON  COLLEGE 
TOTAL  0  9 

FtHALE  0  .0 

HALE  0  .3 

VA    NORFOLCSTATE  CCLLEGE-, 
TOTAL      ^  0>O 
FEMALE  .0  .0 

MALE  %    0  .0 

VA  .3L0  DOMINION  UNIVERSITY 
TOTAL  f      0  .0' 

FEMALE  0  .  .0 

MALE  0  *0 

VA    RA9F0RC  CCLLEGE 

TOTAL  vl  1.6 

FEMALE  0     "  .0 

MA*LF  1  3*0 

VA    RANDOLPH- MACGN  COLLEGE 
TOTAL  I  2*4 

FEMALE  0  .0 

,     MALE  1  2*9 

.VA    KANOOLFH-MACCN  WCMAN*S  C 


TCTAL  < 
FEMALE 
MALE 
VA    VA  INTER  MONT 
TOTAL  * 
FEMALE 
MALE 


1  1*0 

0  *  *0 

1  1*1 

COLLEGE 

1  12*9 

1  20*0 

0  *0 


VA    VIRGINIA  MILITARY  INST 


wfCTAe 
FEMALE 
NALfr 


•  0 

•  0 
.9 


99  98.1 

33  9T.1 
20  100*0 


0 
0 
0 

2 
I 
1 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

4 

1 
3 

3 
3 

0 

3 
3 

0 


.  *0 
•0 

•  0 

1*3 
1*4 
1*1 

•  0 

♦r 
«*o 

T.T 
••3 

•  0 

6.0 
5*0 
10*0 

10. T 
10*  T 
_.0 

1*6 

2.0 
.0  « 


64  100.0 
31  100*0 
33  100*0 

;  ll<  ^  5*4 
'6    '  tA 

6  V.9 


TOTAL  0  ..0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

VA    ROANOKE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    SAINT  PAUL'S  CCLLEGE 
TOTAL    .  -  0"  .0 

FEMALE  9  *9 

KALE*  0  .0 

VA    SWEET  BRIAR  COLLEGE 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

VA    UNIVERSITY  OF  RICKMONO 
TOTAL  0  .0 

FJN4LE  0  .9 

MALE  0  *   «  *0 

VA  .U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 
TOTAL      *  0  .0 

FEMALE  0        .0  o 

MALE*  0  .9 

VA    U  VA  CLINCH  VLY  COLLEGf 
TOTAL  0        ♦ 3 

FEMALE  0'  .0 

MALE  0        .0  j  • 

VA    VIRGINIA  COMMONWEALTH  HJ 


4.8 

6.9 
3.0 

2*4 

•  0 

2.9 

3*4 
3.5 

♦  0 

3.9 
.0 
T.I 


19  100.0 
IT  100.0 
2  100.0 


1 
1 

0 

I 

0 

1 

19 
13 
6 

0* 

0 

0 

IT- 
5 
12 

3 

2 
1 

4 

C 
4 


l.T 
l.T 

•  0 

♦  T 

•  0 

♦  9 

3.6  < 

6.3 

1.9 

•  0 

♦  3 

♦  0 

IT. 5 
12.2 
21.4 

3T.5 
40.0 
33.3 

4.0 

•  0 
4.0 


0 
C 
0 

0 
Q 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

cO 

0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

2 
0 
-2 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

.  0 
0 
0 


•  0 
.0 

.  .o 

.0 
.0  . 
.0 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

*  .'J 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.6. 

.r 

•  0 

•  0 
.0 
.9 

;o 

J  1.6 

•  0 

•  0 

•  0 

2.4 

•  0 
2.9 

•  0 

•  0 
.0 


1  2.0 

0  .0 

1  3.6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

1 
1 

0 

5> 0 
r  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

:o 
.o- 

•  0 

•  0 

•  0 


*  .0 


0 
0 
0 

0 
0 

& 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0/ 
0 

0* 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

3 
0 
3 


•  0 

•  0 
.0 

.5 
.0 
.8 

.0 
.0 
.0  . 

.0 
.0 
.9 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

^o 

.0 

•  T 
2.4 

.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

1.0 
.0 
1.8 

.0 

•  0 
.0 

3.0 
.0 
3.0 


53 

98.1 

1 

1.9 

0 

33 

97*1 

1 

2*9 

0 

.20 

100*0 

0 

•0  J 

0 

0 

•  0 

5T 

96*u 

2 

0 

.0 

5T 

96*6 

2 

0 

*0  . 

0 

*0 

0 

2 

V  l*3 

!l49 

se*T 

■j 

1 

1.4 

63 

98*4  > 

0 

1 

1. 1* 

•  6 

98*9 

0 

0 
0 


*0 
.0 


8  100*0 
2  1C0.0' 
6  100*0 

24  92*3 


•  0 

2 

8*3 

22 

91*T 

•  0 

0 

.0 

2 

100*0 

•  0 

4 

*  e*o 

46* 

92*0 

♦o . 

5*  0 

19- 

95*0 

*0 

10.0 

iT 

SCO 

•  0 

\i 

1C.V 

25 

89.3 

*0 

10*7 

25 

89.3 

♦  0 

•  0 

0 

•  0 

N 

1*2 

•  6 

3*T' 

156 

95. T 

1.3 

•  6 

3*9  . 

•  145 

95.4 

•  0 

0 

e° 

M 

ioo«6 

64  10C.0 
31  130-0 
33  100*0 


•o- 

♦  0 


0 
0 
0 

0* 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0* 
0 

1 
1 

0 

0 
0" 
0 


.0 
•  0 
.0 


3:t 

'  .0 
.'0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  6 
.T 
.0 

.0 

•  0 
.0 


15 
6 

*  9 

4 

2 
2 

3 
0 
3 

2  , 

2 

0 


6*9 
6.4 
T.4 

6.5 
6*9 
6*  1 

T*3 
♦  0 
6*8 


::{ 


3 

3*5 

*  .0 


3  5*9 
C  *0 
3  ,  10.T 

19  IOC*0 
IT  400*0 
2  100*0 


UT 
l.T 
•  0 

1*4 

2.4 
.9 


21  4*0 
14  6*8 
T  2*2 


.0 
.0 
.0, 


19 
5 
14 

4 

1  " 

-1 
0 
T 


19*6 
12*2 
25*0 

50. C 
40*0 
33*3 

6.9 
•  0 
6.9 


201 

93.1 

J 

.0 

88 

S3.  6, 

0 

.0 

113 

92*6 

0 

.0 

58 

93*5* 

0 

»0 

27 

93*1 

0 

\0 

31 

93**  9 1 

0 

.0 

36 

92*T 

*  0 

^0 

-  T 

I  CC.t) 

0 

.0 

31 

91*2 

0 

•  0 

55 

94.6 

1 

l.T 

54 

94*  T 

I 

1.6 

*  1 

100*0 

0 

.0 

46 

94fl 

0 

.0 

23 

10C.0 

0 

.0 

25 

69*3 

*  0 

•9 

0 

.0 

\  0 

•  0 

0 

.a 

0 

•  0 

0 

.0 

'  0 

•  0 

58 

96.3 

0 

$ 

56 

98*3 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

146 

96.6 

'  0 

♦  0 

41 

9T.6 

0 

•o.O 

105 

99*1 

0 

*  .0 

502 

95*3 

4 

•  6 

190 

'92.T 

1 

•5 

312 

$6*9 

3 

•  9 

1 

6 

190*0 

0 

•  0 

1 

100*0 

.  0 

•  0 

T 

1C0.0 

0 

•  0 

TB, 

80*4 

0 

•  0 

3G 

6T*6 

0 

42 

TS*0 

0 

•  0 

4 

50*0 

0 

•  0 

2 

40*0 

o 

•  0 

2 

66*7  ' 

,  0 

.0 

94 

93.1 

0 

•  0 

0 

*0 

o. 

•  0 

94 

93*1 

0 

..0 

54 
34 

20 

59 
5* 

.0,  . 

151 
44 
87 

8 

2 
4 

"24  ' 

24  m 

50** 
20 
-  30* 

28 
28 

0 

143 

152  ' 
U 

*  44 
31 
33 

216 
9< 
122 

62 
29 
33. 

41 

7  * 
34 

58 

57 
1 

51 
.  23 
28 

19 
17 

2 

5V 
59 

0 

14B 

42 
'  106 

52T 
205 
32Z 

8 

1 
7 

i 

97 
41 
54 

8 

5 
3 

401 
0 
101 


N  * 


«J0S2 


5-,;  ^ 

I^^TAkc  *•  TOTAl  BACHELOR'S  OEGftEES  KM  MAJOR  FIELO  CONfERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
f,^"  ETHNICITY*  ANO  SEX*  \  INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIA* 
ALASKAN  NATIVE 


^;^SCCIAt  SCIENCES  12200) 
VIRGINIA 

VA    VA  POLY  INST  ANO  STATE  U 


SLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 
4 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


•3 

•  0 
.  .7 

CfeLEGE 

^.0 

•  0 

•  0 


TOTAL  1 
FEMALE  .  0 

?/ •  •  MALE  ,  1 
fej.V-VA  VIRGINIA  STATE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
,VA*  VIRGINIA  UNION  UNIVERSITY 
TOTAL  A  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    VIRGINIA  WES LEY AN  COLLEGE 

TOTAL    <  0  .0 

,  .-FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

V*   '  VA    WASHINGTON  ANO  LEE  U 


i.7 
2.3 
.7 


77  98.7 
39  100.0 
38  97.* 

21  100*0 
9  100.0 
12  100*0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


6*3 
16*7 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


35 


to :  • 


VA         STATE  TOTALS  I 
*     TOTAL  6 
FEMALE  2 
MALE  4 

WASHINGTON 


WA    CENTRAL  WASH  UNIVERSITY 


INSTITUTIONS  I 
336  10*6 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

WA    CITY  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


2.6 
7,3 
♦0 

•  0 

•  0 

0 


WA  *  EASTERN  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  1  .8 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  1*2 

WA    FORT  WRIGHT  C  HOLY  NAMES 
TOTAL  2  8.3 

FEMALE  1  4.8 

MALE  1    33.3  * 

WA    CON Z AC A  UNIVERSITY 
TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  '  0  .0 

MALE  0  .0 

WA    PACIFIC  LUTH  UNIVERSITY 


160 
156 


14.3 
3.1 

U 

•  0 

•  0 

•o 


4, 


TOTAL  0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WA    SAINT  MARTIN'S'  COLLEGE 

TOTAL  2  5.1 

.  FEMALE  1 
*£LE  1 
WA    SEATTLE  PACIFIC 
TOTAL  0 

•  FEMALE  0 
r  *  MALE  0r 

•  WA    SEATTLE  UNIVERSITY 

TOTAL  1  2.8 

FEMALE  1  9.1 

•  ,     MALE       ,         0  .0 

WA    IMIVER'SITY  OF'P^GET  SOUNO 
TOTAL    .  4  4.7 

FEMALE  1  2.9 

MALE  3  5.9 

WA    UNIVERSITY  jOF  WASHINGTON 
TOTAL  f     5  .6 

FEMALE  1    "  .3 

MALE*  4        .9  fc 

WA  .  WALLA  'WALLA  COLLEGE 

TOTAL*  0        .0  • 

FEMALE  0  .0 

MALE  0       .0  ^ 

WA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 
fOTAL  2  1.0 

FEMALE  0        .0  ^ 

MALE  2      1.8  ® 

WA    WESTERN  WASH  UNIVERSITY 
'  TOTAL  1  .5 

.FEMALE       -  _    I  1.2 
MALE  0  .0 

.WA    WHITMAN  COLLEGE 


.JO 
V^«M 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1 

7 

5 
0 
5 

1 
1 

0 

3 
1 

2 

6 
3 
3 

30 
13 
17 

0 
0 
0 

3 
1 

2 

7 
5 

2 

1 
0 
1 


K.2 
9.1 


•  0 

•  0 
•0 

.0 

•  0 
.0 

6.3 
4.5 
7.3 

4.2 
•Q 
33.3 

.0 
.0 
•0 

18.2 
6.3 
25.0 

12.8 
.0 
15.6. 

2.3 
5.6 

•  0 

8.3 

9.1 
8.0 

7.1 
8.6 

5.9 

3.8 
3.8 
3.8 

•  0 

•  0 

•  0 

1.4 
1.0 
1.8 

3.6 
6.2 
1.8 

1.5 

•  0 
2.6 


TOTAL 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

t 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

*< 



- 

5  0 

.0 

1 

.3 

7 

2.4 

278 

97.2 

1 

•  3 

4  286 

0 

•  0 

1 

.7 

5 

3.5 

138 

96*5 

0 

.0 

143 

0 

.  0 

0 

.0 

2 

1.4 

140 

97.9 

1 

.7 

143 

0 

•  0 

0 

.0 

77 

98.7 

1 

1.3 

0 

.3 

78 

in. 
*0 

•  0 

0 

.0 

39 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

39 

0 

•  0 

0 

.0 

38 

97.4 

1 

.2.6 

0 

.0 

39 

0 

•  0 

0 

•  0 

21 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

21 

0 

•  0 

0 

.0 

9 

10C.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

9 

0 

•  0 

0 

•  0 

12 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

12 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

6*3 

15 

93*8 

0 

•  0 

16 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

16.7 

5 

83.3 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

10 

100*0 

0 

•  0 

10 

0 

.0. 

0 

•  0 

0 

.0 

84 

98*8 

1 

1.2 

85 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1° 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

84 

98*8 

u 

1.2 

85 

11 

•  3 

17 

•  5 

370 

11.6 

2*798 

88*0 

13 

•  4 

3t  181 

4 

•  3 

10 

♦  7 

196 

13.3 

1,274 

86*4 

5 

.  .3 

It  475 

7 

•  4 

7 

•  4 

174 

10.2 

1  ,524 

89*3 

g 

#5 

1 1 706 

^  I 

•  9 

1 

'  .9 

5 

4.7 

101 

95*3 

0 

♦  0 

106 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

7.3 

38 

92.7 

0 

♦  0 

41 

1 

1.5 

1 

1.5 

2 

3.1 

63 

96*9 

0 

•  0 

65 

0 

•  0 

*  0 

•  0 

0 

.0 

.  3 

100.0 

0 

♦  0 

3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

♦0 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

'  .0 

2 

1 

.8 

2 

1.6 

12 

9.5 

114 

9C.5 

0 

♦  0 

126 

1 

2.3 

1 

2.3 

4 

9.1 

40 

9C*9 

0 

.0 

44 

«  0 

0 

•  0 

1 

1.2 

8 

9.  8 

74 

90.2 

0 

.0 

82 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

12.5 

20 

83*3 

1 

4.2 

24 

0 

•  0 

0 

.0- 

1 

4.  8 

19 

9C*5 

1 

4.8 

21 

0 

.  0 

0"' , 

.0 

2 

66*7 

1 

33*3 

0 

.0 

3 

4 

9.8 

0 

.0 

4 

9.8 

36 

67.8 

1 

2.4 

41 

>  2 

14.  3 

0 

♦0 

2 

14*3 

12 

85*7 

0 

•  0 

14 

2 

7.4 

0 

•  0 

2 

7*4 

24 

88*9 

1 

3.7 

27 

0 

.0 

3 

6.8  « 

n 

25*0 

31 

70.3 

2 

4.5 

44 

0 

•  0 

I  ' 

6.3 

2 

12*5 

12 

75*0 

=  2 

12.5 

16 

0 

•  0 

2 

7.1 

9 

32*1 

19 

67*9 

0 

.0 

28 

2 

5.1 

.  0 

.0 

.9 

23*1 

30 

76*9 

0 

♦  0 

39 

1 

14.3 

0 

.0 

I 

28*6 

5 

71*4 

0 

•  0 

7 

1 

3.1 

0 

.0 

7 

21*9 

25 

78.1 

0 

.0 

32 

1 

,/2.3 

0 

•  0 

2 

4*5 

40 

90.9 

2 

4.5 

44 

1 

5.6 

0 

2 

11*1 

15 

83*3 

1 

5.6 

18 

0 

•  0 

0 

♦o' 

0 

•  0 

25 

96.2 

1 

3.8 

26 

4 

11.1 

0 

•  0 

8 

22.2 

26 

72*2 

j2 

5.6 

36 

2 

18.2 

0 

•  0 

4 

36.4 

6 

54.5 

1 

9.1 

11 

2 

8*0 

J  Q 

•  0 

■»  4 

16.0 

20 

8C.0 

4 

4.0 

>5 

5 

5.9 

0 

.0 

15 

17.6 

70 

82.4 

0 

•  0 

85 

1 

2.9 

0 

.0 

5 

14.7 

29 

85*3 

0 

.0 

34 

4 

7.6 

0 

.0 

10 

19.6 

41 

80.4 

0 

.0 

51 

49 

6.2 

9 

1.1 

93 

11.8 

666 

84*9 

26 

3.3 

787 

24 

7.  0 

4 

1.2 

42 

12.3 

294 

86*2 

5 

1.5 

341 

25 

5.6 

5 

1.1 

51 

11*  4 

374 

83*9 

21 

4.7 

446 

0 

•  0 

0 

.♦o 

.0 

.0 

3 

75*0 

1 

25.0 

"4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

c:0 

'  I 

50*0 

1 

5C.0 

2 

2 

1.0 

0 

.0 

7 

3.3 

198 

94*7 

4 

1.9 

209 

0 

.0 

.  0 

.0 

1 

1.0 

95 

97.9 

1 

1.0 

97 

2 

1.8 

0 

.0 

•  6 

5.4 

103 

92*0 

3 

2.7 

112 

6 

3.1 

0 

.0 

14 

7.3 

171 

69*1 

7 

3.6 

192 

5 

6.2 

0 

.0 

11 

13*6 

68 

84*0 

2 

2.'. 

81- 

r 

v9 

0 

.0 

3 

2.7 

103 

92*8 

5 

4.*5 

111 

2 

0 

.0 

3 

4.4 

65 

95*6 

0 

.0 

68 

1 

3*4 

0 

•  0 

1 

3.4 

28 

96.6 

0 

•  0 

29 

1 

2.6 

0 

•  0 

2 

5.1 

37 

94*9 

0 

.0 

39 

V 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S 


DEGREES  FOR  NAJDR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE t 
ETHNIC ITYt  AND  SfXs     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER  .  ,  I 
SOCIAL  SCIENCES  C22C0) 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 

NUMBER         t       NUMBER         <  NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WITE 
NDN-HlSPANIC 


NUMBER 


NCh-RES IDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


WASHINGTON' 


»A     WH  ITWORTH  COLLEGE  .  _„  _  ,fl     07  c  00  32 

TOTAL                 0        .0  1  3.1  2  6.3  -        I  3.1  *  12*5  28    97.5  0        .0  32 

FEMALE                 0     *   .0  1  6. 3  2  12*5  1  6.3  6  25.0  12    75.0  0        .0  {6 

*LE                 0        .0  0  .0  0  .0  0        .0  C  .0  16  1C0.0  0        .0  16* 


kA          STATE  TOTALS  i  16  INSTITUTIONS!  -  *  1  n^n 

TOTAL               21       1.1  ,76      6.0,  79  4.3  16  .9  190  10.3  1,606*  87.2  66  2.5  1.860 

FEMALE                 9      1.2  28      3.0  60  5.2  7  .9  86  10.9  *76    87.5  13  1.7  773 

«LC               12      l.l  66      6  3  3*  3.7  9  .8  106  9.9  92B    87.0  33  -3.1  W067 


VEST  VIRGINIA 


UV    AlDERSON  BROADOUS  COLLEGE 


TOTAL 

0  .0 

3 

27.3 

FEmLE 

0  .0 

2 

25.0  ■ 

:ULE 

0  .9 

1 

33.3 

hV    BETHANY  COLLEGE 

 TOTAL 

0  .3 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.  0 

'  MALE 

0  .0 

0 

.0 

UV    BL  UEFIELD  STATE  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

1 

16.  7 

FEMALE 

«.             0  .0 

1 

33.3 

HALE 

0  .0 

0 

.0 

UV    CCNCORO  CCLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

2 

10.5 

FEKALE 

0  .0 

0 

•  0 

KALE 

0  *0 

2 

13.3 

UV  DAVIS 

AND  EL Kl MS  COLLEGE 

-     TOT  At 

0  .0 

0 

.  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0     -  .0 

0 

.0 

MV     FAIRMONT  STATE  COLLEGE 

TOTAL 

0  .3 

0 

.0 

FEMALE 

0  .3 

0 

♦  0 

HALE 

0  .0 

0 

.0 

KV   GLENVILLE  state  college 

TOTAL 

0  .TK 

2 

33.3 

FEMALE 

0      .0  X 

1 

50.0 

J5ALE 

0  .3 

1 

25.0 

UV     MARSHALL  UNIVERSITY 

TOTAL. 

0  .0 

1 

2.1 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

HALE 

1 

3.3 

HV    MORRIS  HARVEY  CCLLeSE 

TOTAL 

0  .3 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

0 

♦  0 

UV  SALEM 

COI  LEGE  MAIN  CAMPUS  \ 

TOTAL 

t     0  .3 

2 

60.0 

FEMALE 

0  .0 

1 

50.0 

HALE 

0  .0 

1 

33.3 

uv  shEphero  college 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

UV  MEST 

LIBERTY  ST  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

1 

6.7 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

1 

7.1 

UV    WE  ST 

V*  INST  TECHNOLOGY 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

UV    W  VA 

STATE  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

11 

26.6 

FEMALE 

0  .0 

3 

16.3 

MALE 

0  .0 

8 

33.3 

UV  WEST 

VIRGINIA  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .3 

3 

2.6 

FEMALE 

0  .0 

0 

♦  0 

MALE 

0   *  .0 

3 

6.0 

UV  -WEST 

VA  UESLEYAN  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

UV*  WHEELING  CCLLEGE 

TOTAL 

0  .3 

1 

5.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

>  I 

8.3 

UV          STATE  TOTALS  <  17 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

0  .0 

27 

6.1 

FEMALE 

0  .0 

8 

6.  7 

KALE 

0  .0 

19 

6.9 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

27.3 

0 

.0 

0 

.0 

*  2 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

33.3 

0 

•  0 

1 

2.3 

2.3 

0 

.0 

,0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

3*1 

1 

3.  1 

0 

.0 

0 

.0 

\ 

16*7 

0 

.0 

0 

.0 

33.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

10.  5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

13.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

33*3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

1 

25*0 

0 

.0 

0  * 

•  0 

1 

2*  1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

*e 

i 

3.  3 

0 

.0 

0 

.0 _ _ 

'  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6C.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

0  — 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

7.  1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.2 

0 

•  0 

12 

26.7 

1 

6.8 

0 

6 

19.0 

0 

.0 

0 

•  0 

8 

33*3 

'I 

.9 

0 

.0 

6 

'3.* 

0 

.0 

0 

♦  c* 

0 

.0 

1 

1.3 

0 

.0 

6 

5*3 

0* 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I  * 

5.0 

1 

5.0 

3 

15*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

8.3 

.  1 

8*3 

3 

25*0 

3 

.7 

2 

♦  6 

32 

7*2 

1 

.6 

0 

♦  0 

9 

5.3 

2 

♦  7 

2 

.7 

23 

8.3 

6  56.5 

2 

18.2 

li 

5  62*5 

1 

12.5* 

6  ' 

1  33.3- 

1 

33.3 

3 

62  S5.5 

1 

2.3 

66 

12  100*0 

0 

•  0 

12 

30    93. B 

1 

3.1 

32 

5  83*3 

0 

.0 

6 

2  66.7 

0 

.0 

3 

3  100*0 

0 

•  0 

3 

17    8*.  5  ** 

0 

.0 

19 

6  100*0 

0 

.0 

6 

13  86*7 

0 

•0 

1 5 

8  100.0 

~  0 

.0 

6 

3  100.0 

0 

.0 

3 

5  10C.0 

0 

•  0 

c 
5 

12  ICC. 0 

0 

.0 

12 

6  100.0 

0 

.0 

6 

6  100. U 

0 

.0 

6 

6  66*7 

0 

.0 

6 

1  50.0 

.0 

2 

3  75*0 

0 

•  0 

6 

66  93.6 

2 

6*3 

67 

17  10C.0 

0 

•0 

17 

27  00.0 

2 

6 .7 

30 

33  100.0 

0 

.0 

33 

18  100.0 

0 

.0 

19 

15  10C.0 

0 

.0 

15 

3  60.0 

0 

.0 

5 

1  50.0 

0 

.0 

2 

2  66.7 

0 

.0 

3 

26  100*0 

0 

.0 

26 

12  100.0 

0 

♦0 

16  1CC.0 

0 

.0 

16 

16  93.3 

0 

.0 

15 

1  100*0 

0 

.0 

1 

13  92.9 

o_ 

.0 

16 

6  100*0 

0 

•  0 

6 

1  100.0 

0 

•0 

1 

3  100.0 

0 

•  0  „ 

3 

33  73.3 

0 

.0 

65 

17  81*0 

0 

.0 

21 

16  66*7 

0 

.0 

26 

110  96*5 

0 

.0 

116 

39  100*0 

0 

♦0 

39 

71  S6*7 

0 

•  0 

75 

31  100.0 

0 

♦  0 

31 

13  100*0 

0 

♦  0 

13 

18  100*0 

0 

.0 

18 

17  85.0 

0 

•  0 

20 

8  100*0 

0 

•0 

8 

9  75.0 

0 

•  0  0 

12 

609  91.7 

5 

1.1 

666 

160  96.1 

L 

.6 

170 

269  90.2 

6 

1.6 

276* 

Ml  scon  SI  ti 


Ul    ALVERNO  COLLEGE  m  aa  11 000  0.0  I 

TfiYiiL./  0        .0  0        *0    »  0        .0  0        *0  0        .0  1  100.0  0        .u  1 

•  U084 


TABLE  6*     TOTAL  BACHELOR'S    OEGAEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACEt 
ETHNICITY,  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE    1976-197J  cuuuAiiun  »  w»Ltt 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

SOCIAL  SCIENCES  C2200) 

WISCONSIN 

MI    BELOIT  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  ,0 

HALE                0  .0 

MI    CAROINAL  STRITCH  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  ,0 

MALE                0  .  0 
MI     CARROLL  COLLEGE 

TOTAL                 0  ,0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 
MI     CARTHAGE  CCLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                0  .0 

half  o  .o 

MI    EOGEHOOO  COLLEGE 

TOTAL  0  ,0 

FEMAbE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    HOLY  REDEEMER  CCLLEGE 
TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .*0  - 

MI    LAKELANO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALt  0  .0 

MI    LAWRENCE  UNIVERSITY 
TOTAL  0.0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    MARIAN  C  OF  FONC  OU  LAC 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0        . 0 

MALE  0        #0  ^ 

MI    MARQUETTE  UNIVERSITY 
TOTAL  1  .7 

FEMALE  1  2*1 

1  MALE  0        ♦  0 

MI    MILTON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI     MOUNT  MARY  COLLEGE 
TOTAL  0,0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    MOUNT  SENARIO  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        . 0 

HALE  0  .0 

MI    NORTHLAND  COLLEGE 
TOTAL  1  6*7 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  9*1 

MI    R.PON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        . 0 

*  HALE  0  .0 

MI     SAINT  NORBERT  CCLLEGE 
TOTAL  1  3*2 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  4.3 

MI    SILVER  LAKE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        . 0 

MALE  0  .0 

MI    U  OF  WISCONSIN  EAU  CLAIRE 
TOTAL  1  .9 

FEMALE  0  K  .0 

MALE  1  1*3 

Wl    U  OF  WISCONSIN  *  A  CROSSE 
TOTAL  0        .0  y 

FEMALE  0  .0 

MALE  0      '  .0 

WI    U  OF  WISCONSIN  PADISON 
TOTAL  4  .6 

FEMALE  2  .8 

MALE  2  .5 

Wl    U  OF  WISCONSIN  MILWAUKEE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NGN-RES  ICENT 
ALIEN 


TCTAL 


NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1*0 
•  0 
1*5 


2  1.9 
1  1*9 
1  1*8 


I 
0 
I 

I 

0 

I 

5 
I 
4 

I 
0 
I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 

0 

I 

0 
0 
0 


MI    U  OF  WISCCASIN  CSHKOSH 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
I 

0 

0 
0 
0 

>0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

22 
10 
12 

6 
4 
4 


10*0 

•  0 
33*3 

2*3 

•  0 
3*4 

13*9 
7*1 
18*2 

8*3 

•  0 
12*5 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

1.2 

•  0 
2*1 

.0 

•  0 
.0 


3  2*2 
2  4.3 
1  1*1 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

♦0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

1*3 

•  0 

'♦0 

•  0 

•  0 

-♦0 

•  0 

•  0 

•  Q 

•  0 

•  0 

1*6 

•  0 
2*6 

3*1 
3*8 
2.7 

3.8 
5.2 
3.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


5  tjrt 
3  J4.1 
2  '2*2 


NUMBER 


3 
2 
I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 
I 

0 

0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

7 
3 

4 

I 
1 

0 

0 
0 
0 


% 

NUMBER 

X 

NUMBER 

% 

*. 

NUMBER  % 

NUMBER 

X 

* 

NUMBER 

2.6 

*  0 

♦  0 

4*7 

101  94*4 

1 

.9 

107 

3.8 

0 

•0 

5*8 

49  94*2 

0 

.0 

52 

1.6 

0 

•  0 

3.6 

52  94*5 

1 

1.8 

55 

.0 

0 

♦  0 

10*0 

9  90*0 

0 

.0 

1C 

♦  0* 

0 

•  0 

♦  0 

7  100. C 

0 

•0  < 

7 

•0 

0 

•0 

33*3 

2,  66*7 

0 

•  0 

3 

.0 

0 

.0 

2.3 

♦2  97*7 

0 

.0 

43 

•  0 

0 

.0 

•  0 

14  10C.0 

0 

•  0 

14 

.0 

0 

•0 

3.4 

28  96*6 

0 

•0 

29 

•  0 

0 

.0 

13*9 

31  86*1 

0 

•  0 

36 

•  0 

0 

•  0 

7*1 

13  92*9 

0 

.0 

14 

•0 

0 

.0 

18*2 

18  81*8 

0 

•0 

22 

•  0 

0 

.0 

8*3 

10  83*3 

1 

8*3 

«    .  12 

.0 

0 

•0 

♦  0 

3  75*0 

1 

25*0 

4 

.0 

0 

•  0 

12*5 

7  87*5 

0 

•0 

8 

.0 

1 

100*0 

100*0 

0  *o 

0 

•  0 

1 

•  0 

0 

•  0 

*0 

0  *0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

100*0 

100*0 

0  .0 

0 

*0 

1 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

17  10C.C 

0 

.0 

17 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

7  1CC*0 

0 

.0 

7 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

10  100*0 

0 

.0 

10 

•0 

0 

♦0 

1 

1*2 

79  94*0 

4 

4*6 

84 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

37  100. C 

0 

*0 

37 

♦  0 

0 

.0 

1 

2*1 

42  89*4 

4 

8*5 

47 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

3  100*0 

0 

*0 

3 

•0 

0 

.0 

0 

*0 

1  1CC.C 

0 

♦  C 

1 

♦  0 

0 

.0 

0 

•C 

2  100*0 

0 

•0 

2 

-  .7 

<  3 

2*2 

8 

5*6 

128  93*4 

1 

♦  7 

137 

2*1 

2 

6 

12*6 

41  67*2 

0 

♦  0 

47 

♦0 

1 

1*1 

2 

2*2 

87  96*7 

1 

1*1 

90 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

/ll  10C*C 

0 

*c 

11 

♦  0 

0 

♦0 

0 

*0 

4  100* C 

0 

*0 

-4 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

7  100*0 

0  - 

♦0 

7 

♦0 

0 

♦0 

0 

*0 

16  10C.0 

0 

♦  0 

16 

.  o 

0 

♦  0 

0 

*0 

18  100*0 

0 

♦0 

18 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0  .0 

0 

iO 

»  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

8  100*0 

0 

.0 

8 

•  0 

0 

♦0 

*0 

2  10C.0 

0 

♦  0 

2 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

6  100*0 

0 

*0 

6 

♦  0 

0  0 

♦  0 

1 

6*7 

14  93*3 

0 

*0 

15 

•  0 

0 

♦  0 

d 

*0 

4  100*0 

0 

*0 

4 

•0 

0 

♦0 

1 

9*1 

10    SC. 9 

0 

.0 

11 

2*6 

0 

♦  0 

3 

3*9 

73  96*1 

0 

♦0 

76 

8*0 

0 

♦0 

3 

12*0 

22  88*,p 

0 

*0 

25 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

51  100*0 

0 

*0 

51 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

3.2 

28  90*3 

2 

6.5 

31 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

8  100*0 

0 

.0 

8 

0 

•0 

1 

4*3 

20  87*0 

2 

8*7 

23 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*C 

4  100*0 

0 

*C 

4 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

2  10C.0 

0 

*0 

2 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  C 

2  100*0 

0 

•  c 

2 

•  0 

0 

♦  0 

1 

.9 

103  95*4 

4 

3.7 

108 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

31  96*9 

1 

3*1 

32 

•  0 

0 

♦  0 

1 

1*3 

72  94*7 

3 

3.9 

76 

♦  0 

*  0 

•  0 

2 

1*6 

107  96*4 

2 

1.3 

111 

•0 

0 

•0 

0 

*0 

33  10C.0 

0 

.0 

33 

•  0 

0 

•  0 

2 

2*6 

74  94*9 

2 

a 

2.6 

78 

1*0 

„  7 

1*0 

40 

5*7 

655  93*jt 

5 

*7  * 

700 

1*2 

1 

♦  4 

16 

6*2 

244    93*8  * 

0 

•0 

260 

♦  9 

6 

1*4 

24 

5*5<) 

411  93*4 

5 

1*1 

440 

\5 

1 

••3 

12 

5*7 

196  93*3 

7 

1*0 

210 

1*3 

0 

•0 

5 

6*5 

71  92*2 

1 

1*3 

77 

♦  0 

1 

•  6 

7 

5*3 

125  94*0 

1 

•  8 

.133 

♦0 

1 

.80 

6 

5*0 

114  95.0 

0 

•  0 

120 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

11*1 

J  24  88*9 

0 

.0 

27 

♦  0 

1 

1*1 

3 

3.2 

^    90  96*8 

0 

•  0 

93 

0  . 

ERJC 


1061 


10S5 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  C* 

NON-HI SPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE SIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


SCCIAL  SCIENCE*  I22C3) 


WISCONSIN 

MI     U3F  WISCONSIN  PARKSIOE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 


WI    U  OF  WISCONSIN  PLATTEVL 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
•0 


WI     U  OF  WISCONSIN  RIVER  FLS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


WI    U  CF  WISCONSIN  STEVNS  PNT 


TOTAL  I 

FEMALE  I 

MALE  0 
WI     U  OF  WISCONSIN 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


WI 


6 

1*6 
♦0 

SUPERIOR 

♦  0 
♦0 

♦  0 

U  OF  WISCONSIN  WHITEWATER 


TOTAL                0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

WI     VI TERBO  COLLEGE  . 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

WI          STATE  TCTALS  ( 
TOTAL 


1.5 
2*9 
.0 

5.3 

•  0 
9*1 

5.5 
•0 
10.0 

•  6 
.0 

hi 

2.9 
.0 
3.7 

2.5 
3.1 
2.1 

.0 
.0 

•  0 


30  INSTITUTIONS) 


FEMALE 
MALE 


WYOMlMG 


.5  . 
.5 
.5  - 


63 

24% 
39 


2*7 
2.8 
2.7 


WY    UNIVERSITY  OF  WYOMING 
TOTAL  0  .0 

FEMALl  0  .0 

MALE  0  .0 


1  1.2 

0  .0 

1  2.0 


WY          STATE  TCTALS  I  1  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0  .0  1  1*2 

FEMALE                 0  .0  0  .0 

MALL              •  0  .0  1  2.0 

THE  STATfcS  AND  O.C.     (     Ii297  INSTITUTIONS) 


T0T4L 

497 

.5 

FEMALE 

224 

.5 

HALF 

273 

.4 

<*UAM 

GU    UNIVERSITY  OF  GUAM 

^*5tal  o  .o 

FEMALE  -  s  0  .0 
.  .        MALE  0  «0 

GU         AREA  TCTALS  (  1 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PUERTO  RICO 

PR    ANT ILL  I AN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  *, 

MALE  C  .0 

PR     BAYAMON  CEN  UNIVERSITY  | 
TOTAL  0        .0  | 

FEMALE  0       .0  j 

MALE  0  .0 

PA     CATHOLIC  U  PUERTO  RICC 
TOTAL  0        .0  I 

FEMALE  '0  .0 

HALE  0        .0  j 

PR    CDlcGIO  U  OEL  TURABO 

TOTAL  0        *0  [ 

FEMALE  0       .0  1 

MALE  0  .0 

PM     INTFR  AMER  U  HATC  REY  CAM 
0      .0  •  I 
0  .0 
0  .0 


9,038 
4,772 
4,266 


8.4 
10.5 
6.6 


.0 
.0 
•  0 


INST  IT  UT  IONS) 
0  .9 


"tcrar 

FEMALE 
MALE 

PF     INTER  AMER  SAN  GERMAN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  t    .0  '< 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
♦0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 
.0 

•0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


14 

9 
5 


1 602 
731 
671 


.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


•  6 
1.0 
.3 


.0 
♦0 

.n 


.0 

♦  o 
♦o 


1.5 
1.6 
1.4 


18  '69.2 
7  77.8 
11  64.7 


18  69.2 
7  77.8 
11  64.7 


3 

4.4 

5.9 

63 

92.6 

0 

.0 

2.9 

32 

94.1 

3 

6.6 

y 

8.8 

31 

91.2 

0 

♦  0 

2 

5.3 

35 

92.1 

0 

•0 

0 

•  0 

16 

1 00.0 

o 

.0 

2 

9.1 

19 

86*4 

1 

1.4 

5 

6.8 

67 

91.8 

o 

.0 

0 

•  0 

33 

100*0 

1 

2.5 

5 

12.5 

34 

65.C 

.6 

3 

US 

149 

93*7 

0 

•0 

1 

1.6 

§2 

96*9 

1 

1*1 

2 

2.1 

87 

91.6 

0 

•  0 

1 

2.9 

29 

82.9 

0 

.0 

-  0 

.0 

7 

87*5 

o 

.0 

1 

3.7 

22 

81*5 

0 

•  0 

2 

2.5 

75 

93.8 

♦0 

1 

3.1 

31 

96*9 

0 

♦  0 

1 

2.1 

44 

91*7 

o 

,0 

6 

.0 

3 

1CC.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

1CC.0 

o 

♦0 

*  0 

•  0 

1 

1CC.C 

18 

•  8 

106 

4.6 

2,173 

93.7 

3 

.3 

40 

4.6. 

819 

94.7 

15 

1.0 

66 

4.5 

1,354 

93.1 

2 

2.5 

3 

.  3-  7 

77 

95.1 

1 

3.1 

1 

'  3.1 

30 

93.8 

1 

2.0 

2 

4.1 

47 

95.9 

2 

2.5 

3 

3.7 

77 

95.1 

1 

3.1 

1 

3.1 

30 

93*8 

1 

2.0 

Z 

4.1 

47 

95.9 

917 

2.7 

14i 054 

13.0 

92i210 

85.4 

199 

2.6 

6,926 

15.3 

37,918 

8?.  6 

718 

2.7 

7il28 

11.4 

54,292 

86.7 

0 

.0 

18 

69.2 

8 

30*8 

0 

.0 

7 

77.8 

2 

22.2 

0 

.0 

11 

64.7 

6 

35.3 

.0 
.0 
.0 


18  69.2 
7  77.8 
11  64.7 


8  3C.8 
2  22.2 
6  35.3 


0 

.0 

3 

100.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

100.0 

3 

100.  C 

0 

.0 

5 

100.0 

5 

100.0 

0 

.0 

2 

100.0 

2 

100.0 

0 

.0 

3 

100. Of 

3 

100.C 

0 

.0 

119 

100.0 

119 

100.0 

0 

.0 

79 

iod.0 

79 

100.0 

0 

.0 

40 

100*0 

40 

100.0 

0 

♦  0 

76 

100*0 

76 

100.0 

0 

.0 

53 

100.0 

53 

100.0 

0 

.0 

u  23 

100.0 

23 

100.0 

0 

.0 

_  .69. 

_95-7. 

83, 

95.7 

0 

.0 

32 

94*1 

32 

94.1 

0 

.0 

57 

96.6 

57 

96.6 

0 

♦  0 

61 

100*0. 

61 

100.0 

0 

♦  0 

•  36 

100.0 

38 

100.0 

0 

.0 

43 

100.0 

43 

100.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 

2 
2 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

♦0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦o, 

.0 
•  0 

4.3 

TT9- 
3.4 

.0 
.0 
.0 


1.5 
2.9 

•  0 

2.6 

•  0 
4.5 

1.4 
.0 
2.5 

4.4 

1.6 
6.3 

14.3 
12.5 
14.8 

3.8 
.0 
6.3 

•  0 
.0 

•  0 


40 
6 
34 


1.7 
.7 
2.3 


1.2 
3.1 
.0 


1.2 
3.1 


1,736  1.6 
535  1.2 
li201  1*9 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 


.0 
.0 

.  .0 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

— nr 


66 
34 
34 

36 

16 

22 

73 
33 
40 

159 
64 
95 

35 
6 
27 

60 
32 
46 

3 
'2 
1 


2,319 
865 
1,454 


61 
32 
49 


61 

32 
49 


108,000 
45 t 379 
62 f 621 


26 
% 
17 


26 
9 
17 


3 

0 
3 

5 
2 
3 

119 
79 
40 

76 
53 
23 

93 
—34- 


•  0 

.0 

•  0 
.0 


59 

81 
36 
43 
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TAftLE  ♦  ♦    TOTAL  BACHELOR*  S    OEM  EES  POR  HAJOR  FIELO  CONFERRED  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 

ETHNICITY,  A  NO  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INOIAH 
ALASKAN  NATIVE 

N  IDS  Eft  S 

SOCIAL  SCIENCES  (2200) 
PUERTO  RICO 

PR    U  OF  PR  RIO  PIEORAS 
TOTAL  0  .0 

FENtLE  0  .0 

HALE  0  .0 

PR    U  OF  PR  NAYAGUE2 

TOTAL  0       ♦ 0 

FEHALE  0  .0 

HUE  0  .0 

PR    U  PR  CAYEY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEHUE  0  .0 

HALE  0  .0 

PR    U  OF  THE  SACREO  HEART 


"HACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


TOTAL  0 

,  FEMALE  0 

HUE  0 
PR    MORLtt  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

FEHUE  0 

HALE  0 


NUMBER 


•  3 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•0 

•  0 

•  0 


PR  AREA 
TOTAL 
FEHALE 
HUE 

VIRGIN  ISLANDS 


fOTALS  ( 


•  0 

•  0 

•  0 


11  INSTITUTIONS) 


VI    COLLEGE  OF  VIRGIN  ISLANDS 
TOTAL  0  ♦<> 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  .0 


4  57.1 
3  100*0 
1  25*0 


VI  AREA 
TOTAL 
FEHUE 
HALE 


TOTALS  ( 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


INSTITUTIONS) 
4  57*1 
3  100*9 
1  25.0 


NUMBER 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 


.0 
.0 
•  0 


HISPANIC 
NUMBER  * 


452  9B.9 
250  96.8 

202    9  9*0 

67  100*0 

33  100*0 

34  100*0 

60  100*0 
41  100*0 
19  100*0 


15 
11 
4 

11 

2 
9 


100*0 
100*0 
100*0 

100.0 
100*0 
100*0 


978  99.1 
541  99.1 
437  99.1 


TOTAL 
HINORI TY 


NUMBER 


WHITE 
-  NONrHlSPANIC 

I  NUMBER 


452 
250 
202 


98.9 
9B.d 
99.0 


67  100.0 

33  100.0 

34  10C.C 

60  100.0 
41  100.0 
19  100.0 

15  100.0 
11  100.0 
4  10C.0 

11  100.0 


100.0 
100.0 


978  99*1 
541  99.1 
437  99.1 


4  57.1 
3  100*0 
1  25.C 


4  57.1 
3  100.0 
1  25*0 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


1.1 
1.2 
1.0 

.0 
.0 
.0 

•0 

5  .0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  c 

.0 


♦  9 

♦  9 
.9 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

rrr 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


3  42.9 
0  .0 
3  75.0 


3  42.9 
0  .0 
3  75.? 


TOTAL 
NUMBER 


457 

253 
204 

67 

33 
34 

60 
41 
19 

15 
11 
4 

11 

2 
9 


987 
546 
441 


OUTLYING  AREAS  (  13  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

0 

.0 

4 

•  4  18 

1*8 

978 

95.9 

1,000 

98*0 

17 

1*7 

3 

i 

.3 

1,020 

FEHALE 

0 

.0 

3 

.5    '  7 

1.3 

541 

97.0 

551 

98*/ 

7 

1.3 

.0 

558 

HUE 

0 

♦  0 

1 

•  2  11 

2.4 

437 

94.6 

449 

97.2 

10 

2.2 

3 

.6 

462 

HAJOR  FIELO 

AGGREGATE 

2200  < 

lt310 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

497 

.5 

9,042 

8.3  1,620 

1*5 

3,695 

3.6 

15t054 

13.  d 

92,227 

84*6 

1,739 

1.6 

109,020 

rEHALE 

2*4 

.5 

4,775 

10.4  736 

1.6 

1,740 

3.8 

7,477 

16.3 

37,925 

62*6 

535 

1.2 

45,937 

HALE 

273 

.4 

4,267 

6.8  862 

1.4 

2,155 

3.4 

7,577 

12*0 

54,302 

86.1 

1,204 

1.9 

62,063 

THEOLOGY  (2300) 
ALABAMA 

AL    HUNTINGDON  COLLEGE 


TOTAL 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10C.0 

0 

.0 

3 

FEHALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10C.0 

0 

.0 

3 

HALE 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

AL    HOB! LE  COLLEGE 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

100.0 

0 

.3 

12 

FEHALE 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

°  0 

•0 

0 

HALE 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

12 

100.3 

0 

♦  3 

12 

AL  CAKHOOD 

COLLEGE 

TOTAL 

0 

.0 

44 

100.0 

.0 

0 

•  0 

44 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

44 

FEHALE 

0 

•  G 

6 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

»  *2 

0 

.3 

8 

HALE 

0 

♦  0 

36 

100.0 

0 

♦  o. 

0 

♦  0 

36 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

36 

AL  SAMFORO 

UNIVERSITY 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

15 

10C.0 

0 

.0 

15 

FEHALE 

0 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

HALE 

0 

•  J 

0 

,♦0 

0 

-.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

•  0 

13 

AL  STHESTN 

BIBLE  CCLLEGE 

TOTAL 

0 

•  0 

1 

3.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.3 

28 

93.3 

1 

3.3 

30 

FEHALE 

0 

.0 

0 

.3  * 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

•  0 

6 

HALE 

0 

•3 

1 

4.2 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

4.2 

22 

91.7 

1 

4.2 

24 

AL  STATE 

TOTALS  ( 

5 

INSTITUTIONS) 

Total 

0 

.0 

45 

43.3 

0 

,  *o 

0 

•  0 

45 

43.3 

58 

55*8 

1 

1.0 

104 

FEHALE 

0 

•  0 

6 

42.1 

0 

.0 

0 

.0 

8 

42.1 

11 

57.9 

0 

.0 

.  I' 

HALE" 

0 

•  0 

37 

43.5 

0 

.0 

0 

♦0 

37 

43.5 

47 

55*3 

1 

1.2 

85 

ARI  ZONA 


A2    GRANO  CANYON  COLLEGE 

TOTAL  0        *0  0  .3  1  3*0  1  3*0                2  6*1  31    93*9  0  *0  33 

FEMALE  0        .0  0  .0  0  .0  0  *0                0  *0  2  10C.0  0.0  2 

 MALE-*  0       .0  0  .0  1  3,2  1  3.2—  2  6.5  29~  >373    "        "  O  VO  31" 

A2     STHUSTN  6 APT  BIBLE  C 

TOTAL  0        .0  0  .0  0  .0  0  .0  '             C  *0-  15  1CC.0  0  .0  15 

FEHALE  C        .0  0  .0  0  .3  0  .3                0  .0  6  100.0  0  .0  Jb 

HALE  0        .0  0  .0  0  .0  0  .0                0  .0  9  100.0  0  .0  9 
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TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR'S    OECREES  FOR  HA40*  «$L0  CGNFEMEO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE? 
ETHNICITY,  AND  SEXt    INSTITUTION  ANO  STATE  HT8-HT9 


AMERICAN  INDIAN 
.    ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 

THEOLOGY  (23001 

AZ         STATE  TOTALS  t 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISUMOER 


NUMBER 


2  INSTITUTIONS  J 


•0# 
♦  0 


NUMBER' 


MALE  0 

♦  0 

0 

.0 

I 

ARKANSAS 

AR    CENTRAL  BAPTIST 

COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

♦  D 

0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

MALE  0 

.0 

0 

.3 

0 

AR    HARDING  COLLEGE 

MAIN  CAN 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

0 

FEMALE  3 

•0 

0 

•  3 

0 

MALE  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

AR    PHILANDER  SMITH 

COLLEGE 

TOTAL  0 

•0 

I 

100*0 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

MALE  0 

♦  3 

I 

100*0  . 

c 

AR          STATE  TOTALS 

1  3 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  C 

♦  0 

I 

5*6 

0 

FEMALE  0 

.3 

0 

.0 

c 

HALE  0 

•  0 

I 

5*6 

'  0 

CALIFORNIA 


2*1 
♦  0 
2*5 


.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
*0 

♦  0 

*0 

♦  0 
.0 


♦  0 
.  0 
.0 


CA     AZUSA  PACIFIC  CCLLEGE 

■ 

10TAL                 0  *0 

*  1 

1*5 

0 

•  0 

*  FEMALE                 0  ^.3 

1 

5.3 

0 

•  0 

PALE                 0  .3 

0 

•  0 

0 

•  0 

CA     BETHANY  BIBLE  CCLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  3 

0 

•  0 

FEMALE                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

CA    3I0LA  COLLEGE 

♦ 

•  6 

TOTAL                 0  .0 

1 

♦  8 

1 

FEMALE  *  0.0 

1 

2.6 

t 

2*6 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

CA    CALIFORNIA  CHRISTIAN  C 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE                0  *0 

0 

.0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

#0 

CA  -CHRISTIAN  HERITAGE  C 

TOTAL                 0  .0 

1 

2*4 

3 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

nAlc                 3        •  0 

A 

Z  •  » 

- 

♦  C 

CA     FRESNO  PACIFIC  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

A 

♦  u 

FEMALE                0  *0 

0 

.0 

0 

.0 

MA  Lt                 0        ♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

CA     HOLY  FAMILY  COLLEGE 

s, 

12*5 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

-  1 

FEMALE                  0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                 0  *3 

0 

•  0 

1 

12*5 

CA    LIFE  BIBLE  CCLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

5 

6.7 

0 

•  0 

FEMALE                0  *0 

2 

0*5 

0 

♦  0 

NILE                 0  *0 

3 

5*6 

0 

♦  3 

CA    LOMA  LINDA  UNIVERSITY 

5*0 

TLTAL                  0  .0 

A 

20*0 

1 

FEMALE                 0  .0 

0 

•0 

0 

♦  0 

MALE                 0  *3 

A 

21*1 

1 

5*3 

CA    LOS  ANGELES  BAPT  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  3 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

NILE                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

CA    MELODYLANO  SCH  THEOLOGY 

TOTAL                 0  .0 

1 

3*1 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

1 

3.4 

0 

•  0 

CA    PACIFIC  CHRISTIAN  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

1 

4*3 

0 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

1 

5.3 

0 

♦  0 

CA    PACIFIC  UNION  COLLEGE 

TOTAL                 0-  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

*    FEMALE                 0  .0 

0 

.3 

0 

•0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

CA    PATTEN  *IBLE  CCLLEGE 

♦0 

TOTAL                0  .3 

1 

10*3 

0 

FEMALE                0  .3 

3 

♦  0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0   

 !_ 

^25»0_ 

 -0- 

— 0 

-C* — f>E^PERDlNr~UKIV£aSI  TY 
TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

1 

16*7 

FEMALE                 0        . 0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

0 

♦c 

1 

16*7 

CA    POINT  LOMA  CCLLEGE 

"v. 

TOTAb                0        ♦  3 

1 

4.6 

0 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

'  0 

•  0 

MALE                 0  .3 

1 

6*3 

0 

♦0 

TOTAL 

fcHlTE 

NON-RESIDENT 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

TOTAL 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER  X 

NUMBER 

I 

NUMBER 

I 

2*  1 

"  2 

4.2 

46  95*8 

0 

•0 

0 

♦0 

0 

•  0 

B  100*0 

0 

•  0 

B 

1 

2*5 

2 

5*0 

38  95*0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

0 

.0 

14  100*0 

0 

•  0 

14  ~ 

*  0 

•  0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

0 

•0 

0 

•0 

14  100*0 

o 

♦  0 

14 

0 

•  0 

0 

.0 

3  100*0 

o 

♦  0 

3 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0  *0 

o 

.0 

0  , 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

3  1CC.0 

0 

.0 

3 

0 

♦  0 

1  100*0 

0  *0 

o 

♦0 

1 

o 

•  0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

.0 

0 

0 

•0 

1  100*0 

0  *0 

0 

•  0 

1 

o 

♦0 

1 

5*0 

17  94*4 

0 

•  0 

IB 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

1 

5*6 

17  94*4 

o 

♦  0 

3 

4*5 

A 

6*0 

55  82*1 

8 

11*9 

67 

1 

5*3 

2 

10*5 

15  78**9 

2 

10*5 

2 

4*2 

2 

4*2 

40  83.3 

6 

12*5 

46 

2 

5*6 

2 

5*6 

34  94*4 

o 

♦  0 

36 

o 

♦  0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

•0 

4 

2 

6*3 

2 

6*3 

30  93*8 

0 

♦  0 

32 

o 

♦  0 

2 

1*6 

126  97*7 

I 

♦8 

129 

o 

♦  0 

2 

5*6 

34  94*4 

0 

♦  0 

36 

0 

.0 

0 

•  0 

92  98*9 

1 

1*1 

93 

o 

♦  0 

0 

*0 

3  100*0 

o 

*  0 

3 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

2  100*0 

0 

♦  0 

2 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1  100*0 

0 

*0 

1 

o 

♦  0 

1 

2*  A 

40  97*6 

o 

♦0. 

41 

o 

♦0 

0 

*0 

7  10C.0 

0 

*0 

7 

n 

" 

2.9 

33    37t i 

0 

.s 

34 

o 

♦0 

0 

*0 

14  100*0 

o 

♦  0 

14 

o 

♦  0 

0 

*0 

5  100*0 

0 

♦0 

5 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

9  1C0*0 

0 

.0 

9 

1 

12*5 

2 

25*0 

6  75*0 

o 

♦0 

6 

Q 

*0 

0 

•  0 

0  *0 

3 

.0 

0 

1 

12*5 

2 

25*3 

6  75*0 

0 

.0 

8 

5*3 

9 

12*0 

65  86*7 

I 

1*3 

75 

o 

•  0 

2 

9*5 

19  90*5 

0 

.  .0 

21 

A 

7*4 

~  7 

13*0 

'          46    65*  2 

1 

1*9 

54 

I 

5*0 

6 

30*0 

14  70*0 

o 

•0 

20 

o 

♦0 

3 

•  0 

1  1CC«0 

0 

♦  0 

1 

1 

5*3 

6 

31*6 

13  68*4 

0 

*0 

19 

o 

♦0 

0 

*0 

7  100*0 

o 

♦  0 

7 

o 

♦  0 

0 

*0 

4  100*0 

0 

•  0 

4 

0 

•0 

0 

*0 

3  1CC.0 

0 

•  0 

3 

o 

♦  0 

1 

3*1 

28  87*5 

3 

9*4 

32 

o 

♦0 

*0 

3  1CC*0 

0 

«0 

3 

0 

•0 

1 

3*4 

25    66. 2 

3 

10*3 

29 

I 

4*3 

2 

8*7 

21  91*3 

o 

♦  0 

23 

o 

♦  0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

♦  0 

4 

1 

5*3 

2 

1C*5 

17  69*5 

0 

•  0 

19 

I 

4*0 

1 

4*0 

23  92*0 

I 

A*0 

25 

o 

♦0 

0 

•  *0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

1 

4.0 

1 

4*0 

23  92*0 

1 

A.O 

25 

o 

♦0 

1 

10*0 

9  90*0 

o 

•  0 

10 

o 

♦  0 

0 

*0 

6  100*0 

0 

♦  0 

6 

0 

♦  0 

1 

25*0 

3  75*0 

0 

•0 

4 

0 

♦  0 

1 

16*7 

1     5  .83*3 

0 

•  0 

6 

0 

•0 

0 

*0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

0 

•0 

1 

16*7 

5  63*3 

0 

•  0 

^6 

1 

4.6 

2 

9*5 

19  90*5 

0 

•  0 

21 

0 

♦  0 

0 

*0 

5  100*0 

0 

•  D 

5 

I 

6*3 

2 

12*5 

14  87*5 

0 

.0 

16 

IQ88 


1084 


TABLE  4.     TOTAL  tACHELOR«S    OECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  tV  RACE* 
ETHNICITY*  A NO  SEX*    -INSTITUTION  A NO  STATE  1*78-1*79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMtER  X 

THEOLOGY  <  23001 
CALIFORNIA 

CA    SAN  JOSE  • ISLE  COLLEGE 
TOTAL       ,        0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    SIMPSON  COLLEGE 

— ~~Tcnnr~  *      o"  *d 

FEMALE  0  .9 

MALE  0  .0 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMtER  4 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


MUTE 
NON-HISPANIC 


NGN-RES I OENT 
ALIEN 


TOTAL 


CA    SOUTHERN  CAL  COLLEGE 
TOTAL  0       ♦  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  SAN  FRANC I  SCO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ,0 

MALE  0  .0 

CA    UNIVERSITY  OF  SANTA  CLARA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    NEST  COAST  6 1  RLE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


4*1 

•  0 
6*9 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

7*T 
14*3 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


CA         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

COLORADO 


22  INSTITUTIONS! 


CO    INTERNOUNTAIN  eiBLE  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0   •  .0 

CO    ROCKMONT  COLLEGE 
TOTAL*  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CO    WESTERN  BIBLE  COLLEGE 
TOTAL  0       ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CO     Tt  S*1   I  Oft  A  5  CrtAlft  TALflUO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


19 
5 
14 


3,0 
3.3 
2.B 


.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


CO         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

OISTRICT  OF  COLUMBIA 


4  INSTITUTIONS! 


DC    GEORGETOWN  UNIVERSITY 
TOTAL  Q  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OC    WASH  I  NTH  NATL  CCLIEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  •  .0 

MALE  0  .0 


OC         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

FLORIDA 


2  INSTITUTIONS! 


FL    CLEARWATER  CHRISTIAN  C 


TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

,0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

FL    ECKERO  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

FL    aORIOA  BEACON 

COLLEGE 

TOTAL  0 

•0 

3 

50.0 

FEMALE  0 

•  0 

1 

50.0 

MALE  0 

•  0 

2 

50.0 

FL    LUTHER  RICE  SEMINARY 

TOTAL  0 

•  0 

1 

1*4 

'    FEMALE     ^  0 

.0 

1 

16*7 

MALE —  0 

•  0 

0 

.0 

IER 

x 

NUMtER 

x 

• 

NUMBER 

% 

NUMBER  f 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

3.0 

0 

.0 

3 

9.1 

30  9C.9 

0 

•  0 

33 

1 

25.0 

0 

.0 

1 

25.0 

3  T5.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6.9 

2T  93.1 

o 

.0 

29 

0 

.0 

1 

6*3 

1 

6.3 

11    91. T 

,0 

•  0 

12 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

6  1CC.0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

1 

16.7 

5  83.3 

o 

.0 

A 
9 

0 

•  0 

1 

2*1 

1 

2*1 

46  S5.6 

1 

2.1 

48 

0 

•  0 

1 

12*5 

1 

12.5 

T  8T.5 

o 

.0 

g 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

.0 

39  97*5 

1 

43 

0 

•  0 

2 

15*4 

3 

23*1 

10  T6.9 

o 

.0 

1 3 

0 

•  0 

1 

14.3 

2 

2d. 6 

5  T1.4 

0 

•  0 

T 

0 

.0 

1 

ld.T 

1 

16. T 

5  83.3 

.0 

£ 

0 

.0 

•0 

0 

•  0 

5  1CC.0 

0 

•  0 

5 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

•  0 

*-  3 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

.  0 

2  100*0 

o 

.0 

2 

0 

♦  0 

3 

16*8 

3 

18*6 

13  81*3 

0 

.0 

16 

0 

♦  0 

2 

40.0 

2 

40.0 

3    6C*  0 

Q 

.  0 

e 
3 

0 

.  0 

1 

9.  1 

I 

9.1 

10  90*9 

o 

.0 

5 

♦  6 

21 

3  .3 

45 

T.O 

584    90* T 

1  *x 

2.  3 

644 

2 

1.3 

5 

3.3 

12 

S.  0 

136  90*T 

2 

1 .3 

i  <*ft 

3 

•  6 

16 

3  2 

33 

6.T 

448  SC.T 

13 

2.6 

494 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3  1CC.0 

0 

•  0 

3 

o 

♦  0 

o 

.0 

o 

.  0 

1  100*0 

0 

♦  u 

I 

o 

♦  0 

o 

.0 

o 

.  0 

2  1  CO*  0 

o 

♦  0 

2 

o 

♦  0 

1 

5.6 

I 

5.6 

IT  94.4 

o 

♦  0 

16 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

6  ICC. 3 

0 

♦  0 

6 

o 

♦  0 

1 

6.3 

1 

8.3 

11  91.7 

o 

♦  0 

12 

* 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

19  95.0 

1 

5.0 

20 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  60.0 

1 

20.3 

5 

0 

.0 

Q 

.0 

o 

.0 

15  100.0 

o 

.0 

15 

0 

.0 

0 

,0 

0 

♦  0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

.  0 

0  *0 

o 

♦  0 

0 

o 

♦  0 

o 

.0 

o 

.0 

3  100*0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

2.3 

I 

2.3 

42  $5*5 

1 

*4 

o 

♦  0 

o 

•0 

o 

♦  0 

11  91*7 

1 

8.3 

II  7 

0 

.0 

1 

3.1 

1 

3.1 

31  96*9 

0 

♦0 

l» 

0 

•  0 

'  1 

9.1 

1 

9.1 

10  9C.9 

0 

.0 

11 

0 

.  .0 

1 

10.0 

1 

10.0 

9  9H.0 

c 

.0 

10 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

1  100.0 

Q 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

•  0 

3 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

.  0 

0        *  0 

o 

♦0 

0 

o 

.0 

o 

♦  0 

o 

.0 

3  100*0 

Q 

.  0 

o 

.0 

1 

T.l 

1 

T.  1 

13     52.  9 

0 

.0 

o 

.  0 

I 

10.0 

1 

10  .0 

o    on  ft 

0 

A 

i  ft 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

.0 

V ico.o 

I 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

T  10C.0  , 

0 

•  0 

9 

T 

o 

•  0 

o 

♦0 

o 

.0 

*        0  *0 

Q 

.  0 

0 

o 

.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

T  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0. 

,  o 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

50*0, 

2  33*3 

1 

16. T 

6 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

1  5C*0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

50.0 

1  25*0 

1 

25.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1*6 

»    60  95*2 

2 

3.2 

63 

0 

♦  0  ' 

0 

.0 

1 

16. T 

4  66*7 

1 

16*7 

6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

56  96*2 

1 

1*8 

JT 

10B5 


TABLE         TOTAL  BACHaOR'S    OEGHEES  ft*  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  Hi  CHE*  ^OJCATlON  BY  RACEr 
ETHNlCITVt  A  NO  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  1*76-1979 


AREA I  CAN  I  WHAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  CA 

NON-HISFANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


kHlTE 
NON-HlSPANIC 


NON-RE  SI OEN7 
ALIEN 


THEOLOGY  123001 
FLORIDA 

FL    MIAMI  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

 -MACE  0  ,0 

FL    PALM  8CH  ATLANTIC  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ,0 

FL    SNT  JOHN  VIANNEY  C  SEN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    SAINT  LEO  COLLEGE 
TOTAL  0  »J 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL     iTHESTN  C 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

FL    STETSON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    WARNER.  SOUTHERN  COLLEGE 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  P  »0 

MALE  0  »3 


ASSEMBLIES  GOO 
0  »0 
0  .0 
0  »0 


2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


10*5 

•  0 
16.7 

•0 

•  0 
♦0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

2,7 

•  0 
3*2 

•0 
•  .0 
•0 

•  0 
♦0 


FL          STATS  TOTALS 

T3TAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

GEORGIA 


•  0 

•0/ 


11  INSTITUTIONS) 
9  3*5 
2  5.4 
7  3*2 


GA    ATLANTA  CHRISTIAN  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »0 

GA    EMMANUEL  SCh  MINISTRIES 

TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

GA    LA* GRANGE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                0  *0 
OA    SHORTER  COLLEGE 

.TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE  0  .0 
GA    TOCCOA  FALLS  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  »0 


GA          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

IDAHO 

t 

10   NTHMST  NAZARENE  college 


5  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


10  STATE  TOTALS 

TOTAL  0* 
FEMALE  0 
MALE  0 


♦  0 
•0 
♦0 


1  INSTITUTIONS) 


ILLINOIS 


IL 


COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


OF 


SAINT  FRANCIS 
0  .0 

C  .0' 
0  .0 


IL    CONCOROIA  TCHRS  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IL    ELMHURST"  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


NUMBER 

NUMBER 

X 

NUMBER 

I 

NLM6ER  I 

numsEr 

ft 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

10*5 

16  64.2 

1 

5.3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

6  «65.7 

1 

1 4.  3 

0 

vO 

0 

♦0 

2 

16*7 

10  63*3 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

11  1CC.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.  0 

0 

♦  0 

.  0 

•0 

0 

•  0 

11  100*0 

0 

A 

.u 

0 

♦  0 

7 

56*3 

7 

56.3 

5  41.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0  , 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.  0 

0 

•  0 

7 

56*3 

7 

56.3 

5  41.7 

0 

.  o 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

A 

♦u 

0 

♦  0 

0 

•0 

3 

2.7 

106  97.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

16  1CC.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

3 

3.2 

92  96.6 

0 

.  0 

0 

•0 

0 

* 
♦  0 

0 

.0 

in  i no  n 
1  U  1  uu*  u 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  o  .0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

vO 

6  10G.0 

ff  ° 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

13  92.9 

1 

7.1 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

12  92.3 

1  - 

7.  7 

0 

•  0 

7 

2*7 

16 

6.3 

235  91.6 

5 

2.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

5.4 

33  69*2 

2 

5.4 

*  0 

.  0 

7 

3*2 

14 

6.4 

202    9?. 2 

3 

1.4 

A 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

35  ice.o 

0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

IB      1  A  A  A 

28  100.0 

0 

A 

♦  u 

0 

.0 

0 

♦  0* 

0 

.0 

25  10C.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  A     1  A  A  A 

10  100.0 

0 

A 
♦  U 

a 

-S 

0 

.0 

»  0 

15  ICC.O 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

5  100.0 

'  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

•o 

.0 

0  .<0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

ft 

.u 

0 

r° 

0 

•0 

0 

.0 

4%  100.0 

0 

.  .0 

0 

'.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

*          3  1CC.0 

0 

.  0 

1*6 

1 

r.s 

,  2 

3.6 

53  96.4 

a 

.0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

"  16  100.0 

0 

ft 
♦  V 

1 

2.7 

1 

2.7 

2 

5.4 

35  94.6 

0 

n 

»  #0 

i 

1 

•8 

2 

1.6 

122  96*4 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

36  100.0 

0 

.0 

1 

1*1 

1 

1*1 

2 

2.3 

66  97.7 

0 

.  0 

! 

3*6 

0 

•0 

1 

3.6 

25  96*2 

0 

•  0 

1 

50*0 

0 

•0 

1 

50.0 

1  50.0 

Q 

.  0 

b 

,  *o 

0 

•0 

0 

.0 

24  100.0 

0 

.  0 

1 

3*3 

0 

•  0 

1 

3.6 

25  96.2 

0 

.  0 

50*0 

0 

•0 

1 

50.0 

1     50. 0 

0 

.  0 

o 

•  0 

o 

•0 

0 

•0 

I  24  100.0 

.  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

•  0 

1  1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

.0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

7  1CC.0 

0 

•  0 

I  0 

♦  0 

«  o 

♦  0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•0 

'  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

5  10C.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  1C0.O 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


19 

12~ 

11 
0 
11 

12 
0 
12 

,  2 
2 
0 

111 
16 
95 

10 
2 
6 

f 

13 


256 
37 
219 


35 
7 
26 

25 
10 
15 

5 
0 
5 

4 
1 

3 

55 
16 

37 


124 
'36 
66 


26 
2 
24 


26 
2 
24 
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TABLE  i.    TOTAL  BACHaO*'*S    DECREES  FOA  MAJOR  FIELD  CONFEAAEO  By  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY*  ANO  SEXS     INSTITUTION  ANC  STATE  197D-1979 


\ 

\ 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•  LACK     *        ASIAN  Cft 
NON-HISPANIC  FACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 

•  «» 

T NEOLOGY.  (29001 
ILLINOIS 


NUMBER 


NUMBER 


FEMALE  IT 

MALE    ~      "     0  .0 
IL    HE  MEN  TNEtt  COLLEGE 
'   TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    UL  WESLEY  AN  UNIVERSITY 


HISFANIC 
NUMBER 


*      TOTAL  0 

♦  0  . 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

;o 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0- 

IL    LINCOLN  CHRISTIAN  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0  * 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

♦0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

•     *  0 

♦  0 

IL    NCKEMDREE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

IL    HOOOY  BIBLE  INSTITUTE 

» TOTAL  0 

•  0 

2, 

2.9 

1 

us 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

1 

4*5 

0 

-  .0 

MALE  0 

.0 

2 

4*3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

IL    OLIVET  NAZAAENE  COLLEGE 

TOTAL   '            a  • 

•  0 

1 

2.4 

0 

•  0 

0 

v° 

FEMALE  0 

•  0 

1 

12*5 

0 

•  0 

0 

x.o 

MALE,  0 

•  0 

0 

•  0 

-  o 

•  0 

0 

•  0 

IL    QUINdv  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

*  •  0 

•  0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

1° 

0 

.0 

0 

•  0 

!L    TRINITY  CHRISTIAN 

COLLEGE 

TOTAL           •  0 

•  0 

2 

25.0 

0 

.0 

•  0 

•  0 

FEMALE  0 

♦  0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

♦0 

MALE  0 

♦  0 

1 

25*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

IL    NHEATOM  COLLEGE 

TOTAL       *  0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  .0 

0 

•  0 

•  0 

MALE                 0  » 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

Vi  .0 

IL          STATE  TOTALS  1 

13  INSTITUTIONS)' 

TOTAL  0 

•  0 

5 

2*0 

1 

.4 

0 

♦  0 

Female  .  o 

♦  0 

2 

2.1 

1 

1*1 

0 

•  0 

MALE  0 

3 

1*9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

I  NCI  ANA 



IN    ANDERSON- CXLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

-  0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

IN    BETHEL  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

MALE  0 

•0 

0 

*  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

IN    CALUMET  COLLEGE 

TOTAL           -  0 

•  0  . 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

FEMALE  0 

•  3  Hi 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

MALE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

IN    FORT  WAYNE  BIBLE  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

2 

3.7 

1 

1*9 

o 

•0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

1 

7.1 

0 

♦  0 

MALE        v  0 

•  0 

2 

5*0 

>  ft 

♦  0 

0 

♦  0 

IN    GOSHEN  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

♦  0  * 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MACE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦0 

IN    GRACE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

1  FEMALE  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0  . 

0 

♦  0 

IN    MARIAN  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

FEMALE  0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦o. 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

IN    MARION  COLLEGE 

TOTAL  0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

IN    OAKLAND  CITY  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦d 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

'  0 

•  0 

IN    SAINT  JOSEPH'S  COLLEGE 

TOTAL                0  . 

.0 

0 

♦  0  • 

0 

.0 

0 

•0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

'  0 

•0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

TOTAL 
HlNOMfY 

NUMBER 


UNITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


% 


^3 


♦  0 

♦  0 
.  .0 

.d 

♦o' 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

'  4.4 

4.5 
4,3 

2*4 

|12*5 

V 

t 

25*0  \ 
25*0 
25*0 


5  100.0 

2  lCo'.O 

3  100*0 

2  100& 
0  *0 
2  100.0 

4  100*0 
2  100.0 
2  10C.0 

73  98*6 
37  109*0 
3tf  97*3 


Q 

0- 
0 

0 
0 
0 

) 
0 
0 

1 

0 

1 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

.  *o 

1.4 

•  0 
2.7 


0 
0 
0 

65 

"! 

40 

7 

33 

6 
0 
6 

6 

3 
3 


.0 
.0 

♦o 

S5*6 
95*5 
95*7 

95*2 
87.5 
S7*l 

1C0.0 
•0 
100*0 

75*0 
75.0 
7S.0 


1  100.0 

0  .0 

1  100.0 


•  0 

•  0 
-.0 

2*4 
.0 
2.9 

•  0 
*0 

'  *c 

.0 
.0 
.0 


TOTALn^ 
NUMBER  \ 


74 

37 
37 

1 

•  0 
1 

66 

22 
46 

42 
6 
34 

6 

0 
6 

*6 
4 
4 


0 

*0 

% 
31 

1CC.C 

0 

.c 

31 

0 

*0 

16S100.0 

0 

.0 

16 

0 

*0 

15 

1CC.0 

0 

.0 

15 

6 

2*4 

241 

96.4 

3 

1*2 

250 

3 

3.2 

92 

<2A  .ft 

^  0 

tO 

3 

1*9 

149 

St.l 

3 

1*9 

1?5 

0 

.0 

100.0 

0 

.0 

3 

0 

*0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

0 

*0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

10 

76.9 

3 

23.1 

13 

0 

-•0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

*0 

9 

75.0 

3 

25.0  

12 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

"  .0 

1 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

3 

5*6 

51 

94.4 

0 

♦  0 

54 

1 

7.1 

13 

92.9 

0 

.0 

14 

2 

5*0 

id 

95.0 

0 

.0 

40 

0 

.0 

4 

90.0 

1 

20.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

i 

0 

.0 

4 

10C.0 

0 

•  0 

4 

0 

.0 

*  9 

1C0.0 

0 

.0 

9 

0 

.0 

1 

ioc.o 

0 

.0 

1 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

0 

♦  0 

3 

100.0 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

21 

100.0 

0 

•0 

21 

0 

.0 

5 

1C0.0 

0 

.0 

5 

0 

♦  0 

16 

100.0 

0 

16 

0 

.0 

ft 

100.0 

-  'o 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

1 

1CC.0 

0 

.0 

1 

0 

,  .0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

0 

.0  . 

1 

9 
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TABLE  6e,    TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIUfc£ONF«REO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 
v     ETHNICITY,  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  UT0-MT1 


AHER I  CAN  1NDIAS 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 

THEOLOGY  12300) 

IN         STATE  TOTALS  I 
TOTAL  0 
FEHILE  0 
HALE  0 


•LACK  ASIAN  0* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


10  INSTITUTIONS! 

♦0  2  1*0 

•  0  0  .0 

.0  2  2*4 


NUMBER 


ICWA 


I  A    8*1 AR  CLIFF  COLLEGE 

* 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  ' 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

1A    FAITH  BAPT  6I&JLE 

COLLEGE 

♦0 

TOTAL  1 

1*3 

0 

FEMALE  I 

3.7 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

IA    NORTHWESTERN  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0  * 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

1A    OPEN  BIBLE  CU.LEGE 

TOTAL           )  0 

.0 

0 

•0 

FEMALE          J  C 

•  3 

0 

•  0 

:ule     •  /  0 

•  0 

0 

•  0 

JA    SAINT  AMBROSE  COLLEGE 

TOTAL     /]  0 

.  3 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

1A    VENNARO  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•0 

FEMALE       •  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE        <*  0 

•  0 

0 

♦  0 

IA    WE  STMAR*  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0  ' 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

WALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

IA    WILL  IAN  PENN  COLLEGE 

TOTAL                 0  . 

♦0 

0 

♦0 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

I A  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

KANSAS 


TOTALS 
1 
I 

0 


6  INSTITUTIONS! 


♦  7 
1*6 

•  0 


KS    FRIF.NOS  BI CLE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE.  0  .0 

MALE  0  .0 

KS    FR  IENOS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  -     0  .0 

KS    KANSAS  WESLEYAN 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MAL€  0  .0 

KS    MANHATTAN  CHRSTN  COLLEGE 
TOTAL  \  »0 

FEMALE  \  «3 

MALE  0\  .0 

KS    HI  O-AHEMCA  NaIaSENE  C 
TOTAL  Ol  .0 

FEMALE  0  0 

MALE  0  .0 

KS    OTTAWA  UNIVERSITY 


« uT  AL 
FEMALE 
MALE 
KS  SAINT 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


MARY  COLLEGE 
*     0  .0 
0  .0 
0  *0 


•0 

•  0 

•  0 

20*0 

•  0 
33*3 

•  0 

•  0 
•0 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


KS         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
'FEMALE  0 
MALE  0 

KENTUCKY 


7  INSTITUTIONS! 
1  1*2 
0 
I 


♦  0 
1*6 


KY    ASBURY  COLLEGE 

TOTAL  0  *0  0  *0 

FEMALE  0  *0  0  .0 

MALE  0  «0  0  *0 

KY    CAHPBELLS VILLE  COLLEGE. 

TOTAL  0.0  0  .0 

FEMALE  6  *0  0  *0 

MALE  0  *0  0  *0 


♦  9 
3*6 

♦  0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HI  SPANIC 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


1.4 

♦  0 
1.9 

♦  0 

♦  0 
«*0 


♦  9 
3*6 

♦0> 


0 

•  0 

<-  0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

„0 

1 

1.3 

0 

•0 

1 

3*7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o' 

•0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

>0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

b 

.0 

0 

♦  0  ' 

0 

♦  0 

0 

•  0 

c 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

♦  7 

0 

♦  0 

1 

1*8 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

6 

♦  0 

c 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

**° 

o* 

•  0 

0 

*.o 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 


NUMBER 

X 

NUN8ER  X 

NUMBER 

x 

NUMBER 

3*6 

103  92*8 

4 

3*6 

111 

2 

7*  1 

25  89*3 

1 

3*6 

2B 

2 

2,*  ' 

iB  94*0 

3 

3*6 

•3 

< 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

•  0 

_ 

o 

♦  p 

3  ICO'.O 

0 

•0 

3 

o 

♦  0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

2 

2.6 

74  97.4 

0 

•  0 

fO 

2 

7*4 

25  92*6 

0 

•  0 

27 

o 

♦  0 

49  100*0 

0 

.0 

49 

0 

•  0 

S  100*0 

0 

•  0 

5 

o 

♦  0 

4  10C*0 

0 

•0 

4 

o 

♦  0 

1  V1CC*  o 

0 

.0 

1 

0 

.0 

16  100*0 

0 

•  0 

1  A 

o 

♦  0 

6  100*0 

0 

•  0 

6 

o 

♦  0 

10  100.0 

0 

•  0 

10 

0 

♦  0 

3  100.0 

0 

•  0 

>  * 

9 

o 

•  0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

o 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 ' 

0 

•  0 

28  93.3 

2 

6*7 

30 

0 

•  0 

11  84*6 

2 

15*4 

13 

0 

♦  0 

17  100.0  , 

0 

•0 

17 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

♦  0 

3 

o 

♦  0 

0  «o 

0 

•0 

0 

0  ' 

♦  0 

3  100*0 

0 

♦  0 

3 

2 

1.4 

13*  97*1 

2 

1*4 

136 

2 

3*6 

52  92*9 

2 

3*6 

56 

0 

82  100*0 

0 

♦  0  . 

0 

10  10C«0 

t 

0 

.0 

<  * 

10 

o 

♦  0 

5  100*0 

0 

*0 

5 

Q 

♦  0 

5  10C«0 

0 

*0 

5 

1 

20*0 

4  80*0 

0 

*0 

5 

Q 

•  0  ' 

2  1CC*C 

0 

*0 

2 

33*3 

2  66*7 

0 

*0 

3 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

o 

♦  0 

0  *0 

0 

AO 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

*0 

1 

• 

0 

•  0 

16  100*0' 

0 

•  0 

16 

o 

♦  0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

g 

♦0 

14  100*0 

0 

•  0 

14 

0 

♦  0 

46  97*9 

1 

2*1 

47 

0 

•  0 

0  100*0 

0 

•  c 

6 

o 

•  0 

38  97*4 

1 

2*6 

39 

♦  0 

3  100*0 

0 

•  0 

3 

o 

•  0 

1  100*0 

*  0 

•  0 

1 

Q 

♦  0 

2  100*0 

0 

,.♦0 

2 

0 

♦  0 

1  10C«0 

o 

*  0 

1 

\  A 

♦  0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

o 

•  0 

0  *c 

0 

•0 

0 

\l 

1*2 

81  97*6 

1 

1*2 

83 

o 

*  0 

19  100*0 

0 

•  0 

19 

1 

\  1*6 

62  96.9 

1 

if* 

64 

\ 

\ 

\ 

1 

1*4 

\ 

73  9*8*6 

0 

•  0 

74 

0 

♦  0 

22  100*0 

0 

•  0 

22 

1 

1*9 

51  90*1 

0 

♦  0 

52 

i 

*     4  " 

14 

0 

♦  0 

14  1C0*0 

0 

.0 

0 

.0 

\a  ioo*o 

0 

•  0 

2 

0 

♦  0 

12  100*0 

0 

.0 

12 

feERIC 


1092 


1000 


TAtLf  4.    TOTAL  BACHl£OA»S 


DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERAEO  IV  INSTITUTIONS  V  HIGHER  EOUCATICN  BY.  MCE, 
ETHNIC ITVt  A  NO  SEXt    INSTITUTION  AND  STATE  ItW-ItTf 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUNIER     *  t 

THEOLOGY  (23001 
KENTUCKY 

RV    CUNIERLANO  COLLEGE 


RACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUNIER 


HISPANIC 
t  NONtER 

/ 


*  TOTAL 
MINORITY 


NUNIER 


tkhlTE 
NON-H  IS  PANIC 


-NUNIER 


N0N-RES1C.NT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NURSE R 


TOTAL '  0 

•  0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

20 

rco*  o 

o 

•0 

20 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

RALE  0 

•  0 

0 

•  0- 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

20 

100*0 

0 

•  0 

20 

RV    GEORGETOWN  COLLEGE 

TOTAL  0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

..0 

4 

igo.o 

c 

\o 

4 

FEMALE  0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  o,  - 

0 

•  0 

8  0 

•0 

0 

•  0 

4 

1CC.0 

0 

•  0 

4 

RV    KENTUCKY  WESLEY AN  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

100*0 

0 

.0 

5 

FEMALE  0 

.0 

0 

.3 

0 

♦0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

MALE                0  .0 
RV    THOMAS  MORE  COLLEGE 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

100.0 

0 

•0 

4 

TOTAL                0  . 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

FEMALE    "  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

-  0 

♦  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

MILE  0 

♦  a 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

RV    UNION  COLLEGE 

'  TOTAL         •  0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

c 

•  0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

«0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  o  • 

0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

c 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

~  0 

.0 

2 

STATE  TOTALS  I  •<       7  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

0 

•  0 

a  0 

•  0 

1 

0 

♦  0 

1 

*s 

119 

99*2 

0 

♦  0 

120 

FEMALE 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  Q 

0 

♦  0 

26 

100*0 

0 

•  0 

26 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1*1 

0 

♦3 

1 

1.1 

93 

SC.  9 

0 

♦o 

94 

a 

LOUISIANA 

LA    CENTENARY  C  OF  LOUISIANA 


TOTAL  0 

•  0 

1 

4*5 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

4.5 

21 

95*5 

0 

.0 

22 

FEMALE  .  0 

•  0 

1 

7*7 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

7.7 

12 

92*3. 

0 

*0 

13 

MILE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

»  0 

*0 

0 

•  0 

9 

100*0 

0 

•  0 

9 

LA    LOUISIANA  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  o  , 

0 

*0 

12 

100.0 

0 

.0 

12 

; 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

.0*  * 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

6 

100*  c 

0 

*0 

6 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

6 

100*0 

0 

*0 

6 

t 

LA         STATE  TOTALS 

1  2 

INST  ITUTIONS) 

TOTAL  0 

•  0 

2*9 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

2*9 

33 

97*1 

,  0 

*0 

34 

FEMALE  0 

.0 

1 

5*3 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

5*3 

dft 

94*7 

0 

*0 

19 

MILE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

>  0 

V  0 

15 

100*0 

0 

*0 

15 

MAINE 

ME    GLEN  COVE  CIBLE 

COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

*0 

0 

•*t 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

1CC.0 

0 

♦  0 

5 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

100**) 

0 

*0 

1 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

4 

10C«0 

0 

*0 

4 

ME         STATE  TOTALS 

<  1 

INSTITUTIONS) 

L    TOTAL      *  0 

•  0 

0 

«0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

5 

100*0 

*0 

•  0 

5 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

0 

♦  0 

1 

MALE  0 

■  *0 

0 

♦  0  • 

9 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

4 

100*0 

c 

0 

♦  0 

4 

NARY  LA  NO 


MO    COLUMBIA  UNION  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

8*3 

FEMALE                0  *0 

•0 

MALE                0  .0 

1 

9*1 

MO    NCR  ISRAEL  RAB  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•0 

*   FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

MALE               0  .0 

0 

.0 

Ht>    SAINT  MARY'S  SEMINARY  £  U 

TOTAL     '  „       0  *0 

0 

•  0 

FEMALE               0  *0 

0 

♦  0 

MALE                 0  >  *0 

0 

•  0 

NO    WASHINGTON  BIBLE  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

2 

2. ft 

FEMALE                0  .0 

1 

3.7 

MALE                0  *0 

1 

2.3 

NO          STATE  TOTALS  <          4  ,  INST  IT UT ICNS  J 

TOTAL                 0  .0 

3 

2.5 

FEMALE                0  *0 

1 

3.6 

MALE                0  .0 

2 

2.2 

MASSACHUSETTS  . 

MA    ATLANTIC  UNION  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

2 

22.2 

FEMALE                0  .0 

1 

100*0 

MILE                0  *0 

1 

12.5 

MA    BERKSHIRE  CHRISTIAN  C 

TOTAL  .             0  *0 

I 

7.1 

FEMALE                0  *0 

0 

♦0 

MALE                0  .0 

1 

10.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

*t> 

♦  0 
.0 

.0 

:o 

•  o 


1 

8*3 

11 

91.7 

0 

*0 

1 

100*0 

1 

9.1 

10 

9C*9 

c 

•  0 

35 

1C0.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

35 

100*0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100.C 

2 

2.6 

65 

91*5 

1 

3.7 

25 

92.6 

1 

2.3 

40 

90*9 

tt 

3 

2.5 

113 

94*2 

1 

3.6 

26 

92*9 

2 

2.2 

,87 

94*6 

it 

2 

22*2 

7 

77*8 

1 

100.0 

0 

*0 

1 

12*5 

7 

87*5, 

1 

7.1 

13 

92*9 

0 

•  0 

4 

1CC.0 

1 

10*0 

9 

90*0 

4  5*6 
1  3*7 
3  6*8 


4  3*3 
1  3.6 
3  3*3 


1019  1  \K  J 


12 
1 
11 

35 
0 
35 

2 
0 
2 

71 
27 
44 


120 
2ft 

92 


9 
1 
6 

14 
4 

10 


TABLE  6. 


TOTAL  BACHELOR'S    0 EGA  EES  POR  MAJOR  FIK0 -CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OP  HIGH  IB  EDUCATION  BY  .RACE. 
ETHNICITY*  AN0~SEXt    INSTITUTION  ANC  STATE  IfTB-ltTt 


AMERICAN  IRC1AN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER         t  NUMBER 

%  * 
THEOLOGY  (2300} 

MASSACHUSETTS 


NA    BOSTON  COLLEGE 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    EASTERN  NAZAAENE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,    0  .0 

MALE  °  0  .0 

MA    HELLENIC  C-HCLY  CROSS  SCH 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  3 

MALE.  0  .0 

MA     TUFTS  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


20*0 
♦  0 
50*  C 


•0 

•  0 
?  -0 

•  0 
.0 

•  0 

T.7 
.0 
7.7 

•  0 

•  0 

•  0 


NUMBER 


NA         STATE  TOTALS  I 
TOTAL  •  1  1*7 

FEMALE  0  .T 

MALE  1  2.3 

tflCHISAN 


INSTITUTIONS) 
•  8 


6* 
6.7 
6.8 


MI    ANDREWS  UNIVERSITY 


*HI          STATE  TCTALS  (        11  INSTITUTIONS) 

TOTAL                2  1.2  *      6  3.5 

FEMALE                1  2.9  1  2.9 

MALE                 1  5  3*6 

MINNESOTA 

NN    BETHEL  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0  0  .0 

FEMALE                 0  .0  0  .0 

MALE                 0  *0  0  „  .0 
MN    COLLEGE  OF  SAINT  BeNEOICT 

TOTAL                0  .0  0  .0 

FEMALE                0  .0  0  .0 

MALE                0  .3^  0  .0 
MK    COLLEGE  OF  SNT  CATHERINE 

TOTAL                0  .0  0  .0 

FEMALE                0  .0  0  .0 

MALE                0  .0  0  .0 


•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

;%.o 

•  0 

20.0 

•  0 
50.0 


1.7 
•  0 
2.5 


TOTAL                 1  7.1 

0 

•  0 

0 

•  c- 

FEMALE                 0  .3 

0 

.0  . 

0 

♦  0 

MALE                 1  T.l 

0 

•  0 

0 

•  c 

MI    CALVIN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0- 

0 

•  0 

•  FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE                  0  .3 

0 

•  0 

0 

•  3 

NX    CONC0R0IA  COLLEGE  J 

TOTAL                 0        .0  ♦ 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .3 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MI     DETROIT  B! CLE  CCLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

1 

5.9 

0 

•  0 

FEMALE                 C  .0 

3 

•  0 

c 

.0 

MALE                 0  .0 

1 

6.3 

0 

.0 

Ml        ACE  BIBLE  CCLLEGE 

TOTAL                 0  .3 

0 

.0 

1 

12.5 

FEMALE                C  .0 

0 

1 

100.0 

M»  LE                 0  *0 

0 

.0 

'  0 

•  0 

MI    G& AnO  AAPIOS  8APT  C  t  SEN 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.3 

0 

•  3 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MI    G*EAT  LAKES  BIBLE'COLLEGE 

TCTAL                  0  .0 

1 

2*4 

0 

•  0 

FEMALE                  0  .3 

c 

.0 

0 

•  0 

MALE                  0  »0 

1 

3.0 

0 

•  0 

MI     JOHN  WESLEY  CCLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

2 

33.3 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

1 

100.0 

0 

•  0 

MALE                 0  .3 

1 

20.0 

0 

.0 

MI    RcFOftlEO  BIBLE  COLLEGE 

TOTAL                 1  3.2 

1 

3.2 

2 

4.5 

FEMALE                 1  8.3 

0 

.3 

1 

8.3 

MALE                  0  .0 

1 

5.3 

1 

5.3 

MI*  SACKED  HEART  SEMNARY  C 

TOTAL                 0        .0  * 

0 

•  3 

0 

•  0 

FEMALf              .  3  .0 

0 

•  3 

0 

•  0 

MALE                0  .3 

0 

•3 

0 

MI     SAINT  MARY'S  COLLEGE 

TCTAL                 0  .0 

1 

20.0 

0 

•  0 

fEMA  LE                0  .*0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

1 

33.3 

0 

.0 

3  1.7 
2  5.9 
1  .7 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


BHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 

•0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

•  0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

.0      '  , 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

•0 

14  100. 0 

0 

•  0 

14 

0 

•  0 

0 

.0  . 

6  1C0.0 

0 

•  0 

6 

1 

0 

•0 

0 

.0 

8  100. 0 

0 

.  0 

B 

0 

•  0  . 

1 

7.7 

10  76.9 

2 

15.4 

13 

0 

•0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

JO 

0 

0 

.0 

1 

7.7 

10  76.9 

2 

15.4 

13 

1 

0 

♦°, 

2 

40.0 

3  6C.0 

0 

•  0 

5 

*  1 

0 

♦  0  . 

0 

.3 

3  10C.0 

0 

•  0 

3 

-  j 

0 

•3 

2 

100. c 

0  .0 

0 

.0 

2 

tj 

0 

♦  0 

6 

1C.2 

51  Bj4*4 

2 

3.4 

39 

c* 

•0 

1 

6.7 

14  93.3 

0 

.0 

15 

\ 

0 

•  -0 

5 

11.4 

37  84.1 

1 

2 

4.5 

44 

( 1 

*~t  \ 

e  1 

0 

.p  . 

1 

7.1 

12  85*7 

1 

7.1 

14 

i 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

1 

7.1 

12  85.7 

1 

7.1 

\  14 

?  1 

0 

.  **o 

0 

.0 

3    75.  C 

1 

25.0 

4 

0 

•  0 

0 

.0 

1  50.0 

1 

50.0 

2 

0 

.  .0 

0 

•  0  ^ 

2  100.0  , 

0 

.0 

2 

* 

0 

.0 

0 

.0 

11  100.0 

0 

.0 

11 

0 

•  0 

0 

.0 

1  100.0 
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1 

100.0 

9 

•0 

9 

•  9 

9 

•  0 

9  * 

•  0 

9 

•  9 

1 

100.0 

9 

•9 

9 

•  0 

1 

100.0 

9 

•cr 

9 

•  9 

1 

100.0 

9 

•  9 

9 

•  9 

9 

•  0 

WLa  - 

TP  ' 

3 

•  A 

'  1A 

137 

93.6 

1 

•A 

3 

4.2 

113 

94.2 

•  6 

11 

3.2 

324 

93.4 

9 

•  9 

9 

>0 

1< 

100.0 

9 

•  9 

9 

•  0 

1 

100.0 

9 

•  9 

9 

•  9 

9 

•  0 

9  * 

•9 

9 

•  9 

14 

93.3 

•  9 

9 

•  9 

1 

100.0 

°o> 

•  0 

0 

•  9 

13 

.  92.9 

9 

•  0 

9 

•  9 

15 

9  3. "8 

9 

•  9 

9 

•  9 

2 

ioc;o 

9 

•  0 

9 

•  9 

13 

92.9 

4 

9 

•  9 

v  i 

1.9 

52 

98.1 

9 

•  9 

.9 

•  0 

18 

ioo.  a 

9 

•  9 

1 

2.9. 

34 

97.1 

0  " 

•  9 

9 

•  9 

19 

100.0 

0 

•  9 

9 

•  9 

3 

100.9 

o 

.3- 

°  9 

•  0 

7 

100.0 

9 

•  9 

9 

•0 

1 

100.0 

9 

•  9 

9 

•  9 

1 

1CC.0 

9 

•9 

•  9 

;o 

0 

•  0 

9 

•  9 

9 

•  0 

6 

1C0.0 

9 

•  9 

9 

•  0 

4 

ioo;o 

9 

•  9 

9 

.0 

2 

100.0 

9 

•  9 

9. 

•9 

14  doo.a 

0 

•  9 

9 

•  9 

.0 

-  .0 

0 

•Q 

— .  0- 

-  .0 

14 

100.0 

0" 

•  9 

1 

1.2 

•3 

98.8 

9 

•  9 

9 

.  10 

2A 

100.0 

9 

•  9 

1 

■* 

1.1  * 

57 

.98.3 

'» 

■x 

t 

*• 

0 

.0 

4 

0 

.0 

2 

0 

i 

0 

*  .0 

sz 

0 

.0 

1 

0 

1 
ft 

0 

•  0 

2* 

9 

•0 

A 

0 

18 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

0 

(1 

•  u 

>• 

b 

•0 

1 

0 

•0 

1 

0  o 

•  0 

0 

0 

.0 

1A 

0 

•  0 

4 

0 

•  0 

12 

0 

.0  • 

'  12 

0 

'  .9 

4 

0 

•  0 

8 

0 

•  0  ' 

8 

0 

•  9 

1 

0 

•  0 

7 

0 

..o 

1 

0 

*0' 

•0 

0 

•0 

1 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

1 

•  0 

•  0 

• 

0 

s 

13 

2.8 

4*4A 

2 

1.7 

120, 

11 

3.? 

34A 

0 

•  9 

.1 

0 

•  0 

*1 

0 

•  0 

0 

1 

A.  7 

15 

0 

•  0 

X 

1 

7.1 

14 

1 

t.3 

14, 

Ox? 

.0 

2 

1 

7.1 

* 

14 

0 

.0 

53 

0 

<.o 

18 

»o » 

•  0 

35 

0* 

.0* 

10 

0 

•o  . 

3 

0 

•0 

7 

0 

•  0 

1 

•  0 

.9 

r 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

.  A 

0 

.0- 

4 

0 

•  0 

2 

0 

'  .0 

14 

0 

•0 

0 

0 

.0 

14 

0 

.6 

84 

0 

.0  ^ 

24 

0 
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TAKE         TOTAL  BACHELORS    OEGftEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  6Y  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE t 
ETHNICITY*  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AM  EH  I CAN  INC IAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK ,  ASIAN  OR 

NGN-HISPANIC  PACIFIC  ISUNOER 


NUMBER         I    '  NUMBER 
THEOLOGY  (2300)' 
NEW  JERSEY 

NJ    NT HE ST N  81  CLE  CCLLEGE 

TOTAL                0       .0  0 

FEMALE                0.0  0 

MALE  0.0  0 
NJ    RA6  COLLEGE  Of  AMERICA 

TOTAL        •        0        .0  0 

FEMALE                 0.0  0 

MALE  0,0  0 
NJ  » WESTMINSTER  CHOIR  COLLEGE 

TOTAL                0.0  0 

FEMALE                0.0  0 

MALE                0       ,.0  0 


NJ         STATE  TOTALS  t 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 

NEW  YORK 

NY    HOLY  TRINITY  ORTHODOX  SEN 

TOTAL                0  .0 

FEMALE  .              0  .0 

MALE                0  .0 
NY    HOUGHTON  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE          .0  .0  . 

MALE                 0  .0 
NY    NY ACK  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 

NY    SAINT  BON A VENTURE  U 

TQTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE  '              0  %0 


3  INSTITUTIONS! 


0 
0" 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


*NY         STATE  TOTALS  t 
TOTAL  %  0 

FEMALT  0 
MALE  0 

NORTH  CAROLINA 


NC    CAMPBELL  C a LEGE 

TOTAL  0  .0 

. FEMALE  0  .0 

*   ..MALE  0  .0 

NC    DUKE  UNIVERSITY 

TOTAL-  f  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    GAR0NER-MEB6  COLLEGE 

•*    TOTAL  0  .0 

FEMALE  -     0  .0 

MALE  0  .0 

NC    HIGH  POINT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'  »    MALE  0  .0 

NC    JOHN  WESLEY  COLLEGE 

TOTAL         .      0  .0 

9     FEMALE  *     0  .3 

MALE  0  .0 

NC    LENOIA-RHYNE  COLLEGE 

TOTAL  0*  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    PFEIFFER  COLLEGE 

TOTAL                0  *0 
FEMALE               0  .0 
MALE                0  .0 
NC  .PIEONONT  BIBLE  COLLEGE 
TOTAL                0  .0 
FEMALE    ♦            0  .0 
MALE                0  .0 
NC    QUEENS  COLLEGE- 
TOTAL                 0  -0 
FEMALE                0  .0 
MALE  C  0*0 
NC    ROANOKE  BIBLE  COLLEGE 
TOTAL                0  .0 
FEMALE                0  .0 
MALE                0  .0 


25.0 
♦0 
25*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


NC         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

„    MALE  0  .0 


.7 
I.I 


NUMBER 


4  INSTITUTIONS! 


.0 

•  0  r 

♦o' 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0' 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


10  INSTITUTIONS! 


lit 

5.6 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 


1.0 
4.0 
•  0 


.0 

.0, 

.0 

•  0 

•  0 
.X) 

6.1 

i:.  s 

4*0 


.0 
.0 
.0 


2  4*8 

1   11. 1 

1  3*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

o' 

0 
0 

b 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0<: 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

'♦0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


ERIC 


TOTAL 

WHITE 

NON-RES ICENT 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

AL IEN 

TOTAL 

NUMBER 

x 

NUMBER 

% 

NUMBER 

X 

NUM8ER 

X 

NUM8ER 

1.7 

2 

3.4 

53 

91*4 

- 

3 

5*2 

56 

o 

♦  0 

5.6 

16 

88*9 

1 

5.6 

18 

1 

2.5 

1 

2.5 

37 

92*5 

2 

5.0 

40 

0 

.0 

0 

•  0 

32 

100*0 

o 

.0 

32 

o 

.0 

o 

.  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

o 

♦0 

o 

♦  C 

32 

100*0 

0 

•  0 

32 

1 

7.1 

1 

7*1 

12 

85*7 

I 

7.1 

14 

1 

14*3 

1 

14.3 

5 

71*4 

1 

14*3 

7 

-  0 

•  0 

0 

•  0 

7 

1CC.0 

0 

•0 

7 

2 

1.9 

3 

2.9 

97 

93*3 

4 

3.8 

104 

1 

2 

•8.  C 

21 

84*0 

2 

8*0 

25 

1 

1.3 

1 

1.3 

76 

96*2 

2 

2.  5 

79 

0 

o 

•  #q 

_  o 

.0 

2 

3  J  *  J 

* 

66  7 

6 

0°* 

♦  0 

&  0 

.  0 

0 

.0 

0 

♦0 

c 

0 

•0 

0 

.0 

2 

33*3 

4 

66*7 

6 

o 

•  0 

c 

.  b 

1 

1C0.0 

o 

♦  0 

1 

o 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100*0 

o 

.0 

1 

0 

•  0 

2 

6*1 

31 

93** 

0 

♦  C 

33 

o 

♦  0 

12*  5 

7 

87*5 

0 

♦0 

8 

o 

.0 

4*0 

24 

96*0 

0 

♦  0 

25 

0 

•  0 

c 

.0 

2 

1  co.o 

o 

.0 

2 

o 

♦0 

o 

♦  0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

1 

o 

•  0 

2 

4.8 

36 

85*7 

4 

9.5 

42 

0 

♦  0 

1 

11*1 

8 

88*9 

0 

♦0  " 

9 

0 

1 

3*0 

28 

84*8 

r  4 

12*1 

33 

o 

♦0 

* 

c 

.  0 

100*0 

o 

♦  0 

6 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

3 

100*0 

0 

♦  0 

3 

0 

.0 

0 

♦  c 

3 

1CC.0 

0 

.0 

3 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

24 

100*0 

o 

♦  0 

24 

o 

♦0 

o 

♦  0 

12 

1C0.0 

0 

.0 

12 

0 

.0 

0 

.0 

12 

100*0 

0 

.0 

12 

0 

♦  0* 

o 

.0 

100*0 

Q 

.  0 

4 

0^ 

♦  0 

o 

.0 

„0 

•0 

0 

.0 

c 

0 

.0 

0 

♦  c 

4 

1CC.0 

0 

o 

♦  0 

Q 

.  0 

9 

100*0 

0 

♦C 

9 

o 

♦0 

'  0 

•  0 

5 

iOyb«o 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

•  0 

a          ^  4 

1(90*0 

0 

So 

4 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

8 

10  CO 

0 

.  0 

8 

o 

.  0 

(  0 

.0 

0  /  *0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

c  0 

.0 

8, 

10C*0 

0 

•  0 

8 

o 

♦  0 

1 

25*  0 

i 

75*0 

.0 

0 

♦0 

o 

♦  0 

♦  0 

0 

.0 

D 

0 

.0 

1 

25*0 

'3 

75*0 

0 

.0 

4 

o 

i*  .0 

0 

♦  0 

'u 

1C0*0 

0 

.  0 

11  . 

o 

♦  0 

0  m 

♦  0 

'  10 

100*0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

0 

*0 

1 

1C0.0 

0 

•  0 

1 

o 

**  0 

0 

.  0 

57 

100*0 

0 

.0 

57 

o 

.0 

0 

*.0 

17 

1QC.0 

0 

•  0 

17 

0 

•  0 

0 

.0 

40 

10C.0 

0 

.  0 

40 

0 

.0 

0 

*0 

1 

10C.0 

0 

.  0 

1 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

100*0 

0 

♦  y 

1 

o 

♦  0 

o 

.  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0' 

27 

100*0 

0 

•0 

27 

0 

♦0 

0 

.0 

10 

10C.C 

0 

♦  0 

10 

0 

.0 

0 

.0 

; 

17 

10C*0 

0 

•  0 

17 

0 

.0 

1 

♦  7 

150 

99*3 

0 

.0 

151 

0 

.0 

0 

„0 

58 

100*0 

0 

.0 

58 

0 

.0 

1 

92 

98*9 

0 

.0 

93 
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TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR'  FIELO  CONFERRED, IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE  t 
ETHNICITY*  A NO  SEXx     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
—  ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NDN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WUTE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER         1  NUMBER 

I 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

X 

NUM8ER 

f 

NUMBER 

f 

* 

THEOLOGY  12300) 

— 

NORTH  DAKOTA 

NO    NORTHWEST  CIBLE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

1 

5.3 

0 

.3 

0 

.a 

1 

5.0 

17 

85.0 

2 

10.0 

FEMALE                0  .3 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.  0 

0 

.  0 

100.0 

o 

•  0 

MALE                 0  .0 

1 

'6.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.3 

13 

B1.3 

2 

izls 

NO    TRINITY  BIBLE   I N  ST  I  tUTE 

TOTAL                0  .0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

53 

100.0 

Q 

.0 

FEMALE                0  '  .0 

0 

.0 

0  * 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

15 

100.0 

0 

.0 

MALE                0  .3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c  0 

"  .0 

38 

100.0 

0 

.0 

NO          STATE  TOTALS  t          2  INSTITUTIONS) 

V 

TOTAL  '             0  .0 

1 

1.4 

0 

.0 

3 

.0 

1 

1.4 

70 

95.9 

'2 

2.7 

FEMALE                 0  .3 

0 

.0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

19 

100.0 

0 

.0 

HALE             „    0  .0 

1 

1.9 

0 

-  .0 

0 

.0 

1 

1.9* 

51 

94.4 

2 

3.7 

OHIC 

4 

OH     BALOkl N— WALLACE  COLLEGE 

TOTAL        '         0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

FEMALE                 3  »3 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

10C.0 

0 

.0 

OH    BLUFFTON  COLLEGE 

0 

T  OT  AL                 0         . 0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*  0 

.0 

1 

100.0 

♦  o 

*  .0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

a 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

o 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

OH    CAPITAL  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

"o 

•o . 

0 

.0 

6 

1C0.0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

o 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

OH    CEOARVILLE  COLLEGE 

TOTAL                 0  A.0 

1 

4.  8 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.8 

20 

95.2 

0 

.0 

FEMALE                 0  »0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

1 

5.0 

0 

.0 

0 

.0 

•1 

5.0 

19 

95.0 

0 

.0 

3H    CINCINNATI  BIBLE  SEMINARY 

.0 

TOTAL                 0  .0 

o 

.0 

1 

2.4 

0 

.0 

1 

2.4 

41 

S7.6  • 

0 

FEMALE            *    0  -0 

»  o 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

o 

.0 

1 

3.1 

0 

.0 

1 

3.  1 

31 

96.9 

0 

.0 

OH    CIRCLEVILLE  BIBLE  COLLEGE 

* 

TOTAL                  1  3*9 

«*0 

.0 

0 

.0 

1 

3.8 

2 

7.7 

24 

92.3 

0 

.0 

FEMALE                 0  .3 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

MALE                  I  5*6 

o 

0 

.0 

1 

5.6 

2 

11.1 

16 

88.9 

0 

.0 

OH    C  *T  SNT  JOS-CN-THE-OHIO 

TOTAL                 0  «0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

1CC.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  •»") 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

*4ALE                 0        .0  \ 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

OH    COLLEGE  OF  STE  UBE.MVI  .LE. 

- 

TOTAL                 0  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

FEMALE                  0  .3 

o 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10C.0 

0 

.0 

HALE                 3         •  3 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

OH  -DEFIANCE  CCLLEGE 

fOTAL                 0  .3 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

3 

1C0.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .3 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  .0 

2 

100.0 

0 

.0 

HALE                 0  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1  co.o 

0 

.0 

OH    HEBREW  UNION  C  CAL  BRANCH 

TOTAL                 0  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

-0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

FEMALE                 0        .3  „ 

o 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

4  .0 

0 

.0 

MALE  *               0-  .0 

a 

'  »3 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

OH    HEBREW  UNICN.C  NY  j3RANCH  ' 

TOTAL                 0  .3 

o 

.0 

0 

.0 

0 

«0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  »0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

KALE                 0  .0 

o 

r 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

OH    MOUNT  UNION  COLLEGE 

*    TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

FEMALE                 <U  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

MALE             ' 0  .0 

3 

.0 

y  0 

.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

3 

100.0 

0 

.0 

OH    MOUNT  VERNCN  NA2ARENE  C 

TOTAL                 3  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

10C.0 

0 

.0 

FcMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

MALE                 0  .3 

3 

.0 

0  , 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

OH    TRINITY  LUTHERAN  SEMINARY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

FcMUE                 0  .0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

100.0 

0 

.0 

OH    OR BAN A  COLLEGE 

x 

TOTAL                 0  .3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .3 

0 

.3 

i  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

V  o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1C0.0 

0 

OH    JIL8ER FORCE  UNIVERSITY 

/ 

V 

TOTAL                 0  .3 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

FEMALE                 C  .0 

0 

•0 

0° 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  .0 

0 

.0 

MALE                 Q  -0 

3 

100.3 

0 

.0 

u 

.0 

3 

100.0 

0 

*0 

0 

.0 

OH    WILMINGTON  CCLLEGE 

TOTAL                 0  .3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

*  0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.p 

0 

.0 

HA  LE  t                0  .0 

0 

.0 

0 

tO 

0 

.0 

0 

.0 

»  I 

1  00.0 

c 

.0 

OH     XAVIER  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  . 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100.L 

0 

.0 

FEMALE                 0  *.0 

0 

•  9 

0' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

103.0 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


20 
4 
16 

53 
15 
36 


73 
19 
54 


1 
0 
1 

I' 

1 

0 

6 
5 
1 

21 

'I 
20 

42 
10 
32 

26 
6 

IB 

1 
1 

0 

9 
3 
6 

3 
2 
1 

1 
0 
1 

6 

3 
5 

4 
1 
3 

7 
5 

2 

1 
0 
1 

1 

0 

1 

3 
0 
3 

1 
0 
1 

7 
3 
4 


ERLC 


1098 


1094 


ggf?r 


TAttl  4.    TOTAL  BACHELORS     OEM  EES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 

ETHNIC ITYt  ANO  SEXl     INSTITUTION  ANC  STATE  1S7S-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN  • 


TOTAL 


NUMBER         S  NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

i  t 

NUMBER 

X 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

* 

THEOLOGY  (23001 

/ 

• 

DH         STATE  TOTALS  (        IS  INSTITUTIONS) 

TOTAL                1  *7 

4 

2.  8 

1 

♦  7 

1 

♦  7 

7 

4.9 

136 

95*1 

0 

•  0 

143 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

43 

100*0 

0 

•0 

43 

HALE                1  1*0 

4 

4.0 

1 

1*0 

1 

1.0 

7 

7.0 

93 

93.0 

0 

•  0 

100 

DKLAHUMA 

OK    BARTLESVSLLE  WESLEY AN  C 

TOTAL                0  ,0 

0 

.0 

1 

4.8 

0 

.0 

1 

4.8 

20 

95.2 

0 

.0 

21 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

MILE                0  .0 

o 

.0 

1 

5.0 

0 

•  0 

1 

5.0 

19 

95*0 

$ 

•  0 

20 

OK    BETHANY  NA2ARENE  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

20*0 

1 

20.0 

4 

80.0 

0 

.0 

5" 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

;oo.o 

0 

♦  0 

0 

•  0 

HALE                0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

*  0 

.0 

4 

100*0 

0 

•  0 

.  4 

OK    HILLSDL  FREE  WILL  8 APT  C 

TOTAL                0        . 0 

0 

♦  0 

1 

5.6 

0 

•  0 

1 

5.6 

17 

94.4 

0 

•  0 

18 

F**ULE                0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

.0 

7 

MILE/              0  .0 

0 

•  0 

1 

9.1 

0 

.0 

1 

9.  1 

10 

9C*9 

0 

.0 

11 

OK    MIDWEST  CHRISTIAN  COLLEGE 

TOTAL                0  *0 

0 

♦  0 

1 

12.5 

0 

.0 

1 

12.5 

7 

87.5 

0 

•  0 

8 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

HALE                 0  *0 

0 

.0 

1 

14.3 

^  o 

1 

14.3 

6 

85*7 

0 

•  0 

7 

OK    OKLAHOMA  6 APT  UNIVERSITY 

TOTAL               .0  *0 

o  . 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

12 

10C.0 

0 

•  0 

12 

FEHALE                 0  *0 

o 

•  0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

HALE                 0  .0 

"  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

•  0 

9 

OK    OKLA  CHRISTIAN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

2 

5.6 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

5.6 

32 

88.9 

2 

5.6 

36 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

MALE                 0  .0 

2 

5.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

5.7 

31 

86*6 

2 

5.7 

35 

OK    OKLAHOMA  CTY  STHWSTN  C 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

66*7 

1 

33.3 

3 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

Q 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

s  2 

OK    OKLAHOMA  CITY  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

100.0 

0 

«  0 

2 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

ioO:o 

0 

."D 

1 

MALE                 0  .0 

0 

,  -o 

0 

♦  0  . 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

1 

DK    ORAL  ROBERTS  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        ♦ 0 

1 

1*9 

2 

3.8 

0 

.i 

3 

5.7 

48 

90.6 

2 

3.8 

53 

FEMALE                 0  .0 

1 

5.6 

1 

5.6 

0 

♦  0 

2 

11.1 

16 

88.9 

0 

.  0 

1 8 

HALE                 0        .0  » 

0 

♦  0 

1 

2*9 

0 

♦  0 

1 

2.9 

32 

91.4 

2 

5.7 

35 

DK    PHILLIPS  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  .0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

HALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'  0 

OK         STATE  TOTALS  <        10  INSTITUTIONS) 

> 

„ 

TOTAL                 0  .0 

3 

1.9 

5 

3. 1 

1 

♦  6 

9 

-  5.6 

146 

91.3 

5 

3.1 

160 

FEHALE                 0  .0 

1 

2.6 

1 

,  2*8 

1 

2*8 

3 

8.3 

33 

91*7 

0 

.0 

36 

HALE                 0  .0 

2 

1.6 

4 

'  3*2 

0 

♦  0 

6 

4.  8 

113 

91*1 

5 

4.0 

124 

OREGON 

OR    COLUMBIA  CHRISTIAN  C 

\ 
\ 

TOTAL                0  .0 

1 

11  .1 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

11.  1 

8 

88*9 

0 

.o\ 

9 

Ft:  MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0  \ 

0 

MALE                 0  .0 

I 

11.1 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

11.1 

6 

88*9 

0 

.0  *  ' 

9 

Oft    GEORGE  POX  COLLEGE 

20 

TOTAL                0  .0 

.  0 

•  0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

20 

100*0 

0 

.0 

FEHALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

8 

10C.0 

0 

.0 

8 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

12 

1CC.0 

0 

.0 

12 

OR    MULTNOMAH  SCHOOL  OF  BI6LE 

TOTAL                1  1*6 

0 

•  0 

2 

3*1 

0 

.0 

3 

4.7 

59 

92*2 

2 

3.1  ' 

64 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

2 

11*1 

0 

.0 

2 

11. 1 

16 

88*9 

0 

.0 

16 

HALE                 I  2*2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

2.2 

43 

93.5 

2 

4.3 

46 

DR    NTHMST  CHRISTIAN  COLLEGE 

I 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

39 

97.5 

1 

2.5 

40 

FEMALE'                0  .0 

0 

.0 

0' 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

10C.0 

0 

•0 

ir 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

28 

96.6 

1 

3*4 

29 

OR    UNIVERSITY  OF  PORTLAND 

• 

TOTAL                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

2 

1 00.  0 

0 

•  0 

2 

FEHALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

MALE**              0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

OR    WARNER  PACIFIC  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

1 

12*5 

1 

12.5 

0 

•  0 

2 

25.0 

6 

75.0 

0 

.0 

8 

FEHALE                0  .0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

40 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

MALE                0  .0 

'! 

20.0 

1 

20.0 

0 

•  0 

2 

40*0 

3 

60.0 

0 

.0 

5 

OR    WESTERN  BAPTIST  COLLEGE 

TOTAL                0  -  .0 

0 

•  0 

i 

3.4 

0 

•0 

1 

3.4 

i  i 

96*6 

0 

•  0 

29 

FEMALE    '            0  .0 

0 

.0 

i 

14.3 

0 

•0 

1 

14*3 

6 

65.  7 

0 

•  0 

7 

MALE                0  .0. 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

*0 

22 

100*0 

0 

•  0 

22 

OR         STATE  TOTALS  (          7  INSTITUTIONS) 

TOTAL                I  .6 

2 

1.2 

4 

2.3 

0 

•0 

7 

4.1 

162 

94*2 

3 

1.7 

172 

FEHALE                0  .0 

0 

•  0 

3 

6.3 

0 

•  0 

3 

6.3 

45 

93*8 

0 

.c 

46 

MALE                 1  .8 

2 

1.6 

1 

.8 

0 

•  0 

4 

3.2 

117 

94*4 

3 

2.4 

124 

0 

ERIC 


1095 


1-091) 


TABLE  6*     TOTAL  BACHELORS    DEGREES  FDR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  'BY  RACE  • 
ETHNICITYt  A NO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NCN-HlSPANlC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


{KEDLOSY  123001 
PENNSYLVANIA 


NUMBER 


HISPANIC 
X  <    NUMBER  X 


TDTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NDN-RES I  DENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


PA    ACAOEHY  DF  THE  NEW  CHURCH 


TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  1G0.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  / 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

PA    ALLNTMN  C   SNT  FRAN 

OESALS 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1  1C0.0 

0 

.0 

/      MALE  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

PA    BAPT  BIBLE  COLLEGE 

DF  PA 

.TOTAL  0 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

104  100.0 

"0 

•  0 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

46  100.0 

0 

.0 

MALE  0 

♦  0 

0  * 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

58  100.0 

G 

•  0 

PA    CAR  LOW  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

'  .0  ' 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0' 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

c 

.0 

0  .0 

0 

.0 

PA    WOUESNE  UNIVERSITY 

5 

TOTAL,  0 

,0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

'  4  1C0.0 

0 

•0 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

PA    GENEVA  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10  100*0 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  *0 

u 

.0 

WL£  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*"  .0 

0 

.0 

10  lCO.O^ 

0 

.0 

PA     HMACULATA  COt LEGS 

3  1C0.0 

.0 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

-FcMALE  0 

•  0 

0 

.0' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

^0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

PA    LUTHERAN  THEOL  SEN  PHI  LA 

2  100*0 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  - 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

NILE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0* 

0 

.0 

PA    MARYWDOD  COLLEGE 

» 

3  100.0 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•p 

2  1CC.0 

0 

•  0 

MALE  .0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

PA    MESSIAH  COLLEGE 

24  96.0 

TOTAL  *  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

4.0 

1 

4.0 

0 

.0 

FEMALlE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

4  100.0 

0 

•  0 

HALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

1 

4.8 

1 

4.8 

20  95.2 

0 

•  0 

PA    SUSQUEHANNA  UNIVERSITY 

•0 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

* 

1 

10G.0 

0 

.0 

1 

10G.0 

0  .0 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•0 

1 

100.0 

0  .0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'  *o^ 

0  3o 

0 

•  0 

PA    TALMUD  YE  SHIVA,  CF 

PHILA 

.0 

10  100*0 

1  TOTAL                 0  v 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

•  0 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

0  *0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10  too.o 

\ 

0 

.0 

PA    UNITEO  MESLEYAN  CDLLEGE 

3.3 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

29  96.7 

1 

FcMALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9  1C0.0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

20  95*2 

1 

4.8 

PA    VALLEY  FDROE  CHRISTIAN  C 

•  70  87.5 

TOTAL  0 

.0 

4 

5.0 

1 

1.3 

5 

6*3 

10 

12.5 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

13.8 

4 

13.8 

25  86.2 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

4 

7.8 

I 

2.0 

1 

2.0 

6 

11.8 

45  88.2 

0 

.0 

PA  WESTMINSTER  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12  100.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5  1C0.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

,c 

0 

.0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

•  0 

PA    yE ShI VAf H  BETH  HOSHE 

7  100.0 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.'J 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

1  0 

.0 

MALE             ,  0 

.0 

.  0 

.0 

0 

•J 

.0 

.0 

0 

.c 

7  1C0.0 

0 

.0 

PA          STATE  TDTAL S  ( 

16  INSTITUTIONS) 

282  95.6 

.3 

TOT  AL  0 

•0 

4 

1.4 

2 

.7 

6 

2.0 

12 

4.1 

1 

-FcMALE  0 

.0 

0 

.0 

1 

1.0 

4 

3.8 

5 

4.8 

100  95.2 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

4' 

2.1 

1 

.5 

2 

1.1 

7 

3.7 

182  95.8 

1 

.5 

1 

0 

1 

1 
1 

0 

104 
46 
58 

2 
2 
0 

•  4 
2 
2 

10 
0 
10 

3 
3 
0 

2 
1 
1 

3 
2 
1 

25 
4 
21 

1 
1 

0 

10 
0 
10 

30 
9 
21 

60 
29 
51 

12 
5 
7 

7 
0 
7 


295 
105 
190 


kHOJE  I  SLAND 

RI    BARR INGTON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FSMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

RI          STATE  TDTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SOUTH  C ARDLIN A 


SC    CENTRAL  WE SL EYAh  COLLEGE 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


•  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
*0 


.0 
.0 
.0 


1  4.3 

0  .0 

1  5.3 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


4.3 
.0 
5.3 


7  100.0 
2  100.0 
5  100.0 


7  10C.0 
2  100.0 
5  10C.0 


95.7 
100.0 
94.7 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
•  0 


•  0 

•  0 
.0 


23 
4 
19 
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TASL.E  4.     TOTAt  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HICHEA  EOUCATION  BY  RACE* 

ETHNICITY*  A NO  SEX*    INSTITUTION  ANO  STATE  1978*1*79 


A  PICK  I  CAN  IN0I4N 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


hHI  TE 
NON-HISPANIC 


NOK-8ESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

THEOLOGY  C 73001 

SOUTH  CAROLINA 

0 

SC    COLUMBIA  BIBLE  CCLLEGE 

> 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

2*0 

2 

2*0 

92 

91*1 

7 

6*9 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

a 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

37 

97*4 

*  1 

2*6 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

3*2 

2 

3*2 

55 

67*3 

6 

5.5 

SC    COLUMBIA  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

I 

100*0 

0 

*  0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

1> 

100*0 

0 

*0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

MALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

SC     EftSKlNE  C  ANO  SEMINARY 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

i  0 

*  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

T  2 

100*0 

0 

•  0 

HALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

SC    N£AR! S  COLLEGE 

TOTAL  0 

wO 

I 

100*0 

0 

*0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

♦0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

MALE           .  0 

.0 

.         0  1 

100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

*1 

100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

SC         STATE  TOTALS  ( 

5 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

♦  0 

,  2 

1*6 

0 

•  0 

3 

**3 

5 

3*9 

116 

90*6 

7 

5.5 

FEMALE  0 

•  0 

I 

2*2 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

2*2 

43 

95*6 

1 

2*2 

HALE  0 

♦  0 

I 

1*2 

0 

♦  0 

3 

3*6 

4 

4*6 

73 

66*0 

6 

7*2, 

SOUTH  OAKOTA 

SO    OAKOTA  MESLEYAN  U 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•0 

0  * 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

♦P 

FEMALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

•  MALE  *  0 

♦  0  1 

0 

•  J 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

•0 

SO    HURON  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.♦o 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•0 

MALE                 0  > 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

*  1 

10C.0 

0 

•  0 

SO          STATE  TOTALS  I* 

2 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

♦  0 

-  0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

3 

10C.0 

0 

*0 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

*0 

HALE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

TENNESSEE 

TN    AM  EA  6 APT  THEOL  SEN 

TOTAL                 0  1 

♦  0 

7 

70*0 

0 

«0 

0 

*0 

7 

7C*0 

0 

*0 

3 

30*0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

10G«0 

HALE  0 

♦  0 

7 

07*5 

0 

♦  0 

0 

*0 

7 

87*5 

0 

*0 

1 

12*5 

TN    BELMONT  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

12 

10C«0 

0 

*0 

FEMALE  0 

♦  0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

.  2 

1CC.0 

0 

*0 

HALE  -    ■  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

KC*0 

0 

•0 

TN    BRYAN  COLLEGE 

^2*8 

TOTAL  0 

•  0 

I 

2*8 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

34 

94*4 

1 

.  2*6 

FEMALE  0 

•  3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

10 

100*0 

0 

.  «0 

MALE  0 

•  0 

3*6 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

3*6 

24 

92*3 

1 

3*6 

TN    CARSON-NEWMAN  CCLLEGE 

\ 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

9 

100*0 

0 

*0 

FEMALE.  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

•0 

MLE  0 

.0 

0 

.  *0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

6 

1C0.0 

0 

♦  0 

TN    OAVIO  LIPSCOMB  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦0 

1 

5*3 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

5*3 

16 

94*7 

0 

♦0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

3 

10C*0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

6*3 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

6*3 

15 

93*8 

0 

*0 

TN    FREE  HILL  BAPTIST 

BIBLE 

c 

TOTAL   <  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

54 

1C0«0 

o" 

•  0 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

12 

100*0 

0 

•  0 

MILE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

42 

1CC*0 

0 

*0 

TN    JOHNSON  BIKE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

I 

1*6 

0 

•  0 

1 

1*6 

2 

3*2 

60 

96*6 

0 

*0 

FEMALE  0 

•  0 

I 

5*3 

"  0 

•  0 

0 

*0 

1 

5.3 

16 

94*  7 

0 

♦  9 

MfirLE*  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

2*3 

1 

2*3 

42 

97*7 

0 

*0 

TN    LEE  COLLEGE 

TO**  AL  0 

•  0 

6 

9*7 

0 

•  0 

2 

3*2 

6 

12.9 

52 

63*9 

2 

3.2 

FEMALE  3 

•  0 

I 

20*0 

0 

*0 

0 

*0 

1 

20*0 

4 

60*0 

0 

•  0 

MILE  0 

.0 

5 

6*8 

0 

•  0 

2 

3*5 

7 

12*3 

46 

64*2 

2 

i.5 

TN     MID-SOUTH  BIBLE  COLLEGc 

TOTAL  0 

•  0 

I 

8*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

6*3 

11 

91*7 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

I 

50*0 

.  0 

*0 

0 

*0 

1 

50*0 

1 

5C*0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

10 

100*0 

0 

.0 

TN    SCARRITT  CCLLEGE 

TOTAL            •  0 

•  0 

0 

♦  C 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

5 

1CC*0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

•0 

MILE  0 

.'0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

2 

1CC*0 

0 

•  0 

TN    STHN  MISSIONARY  COLLEGE 

V 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•0 

0 

-  *0 

1 

3** 

1 

3*4 

26 

96*6 

0 

*0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

0 

*0 

2 

1CC*0 

0 

.0 

MALE  C 

♦  0 

>  0 

•  0 

0 

*0 

1 

3*7 

1 

'3*7 

26 

96*3 

0 

•  0 

TN     TENNESSEE  TEMPLE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

3 

2*6 

0 

*0 

0 

*0 

3 

2*6 

111 

97*4 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

I 

5*6 

0 

*0 

0 

*0 

1 

5*6 

17 

94*4 

0 

•  0 

HALE  0 

•  0 

2 

2*1 

0 

*0 

0 

•  *0 

2 

2*1 

94 

•  97*9 

0 

•0 

TOTAL 
NUHBEft 


101 
36 
63 

1 
1 

0 

2 
2 
0 

1 

0 

1 


126 
45 
83 


10 
2 
6 

12 
2 
10 

36 
10 
26 

9 
1 
6 

19 
3 
16 

54 
12 
42 

62 
19 
43 

62 
5 
57 

12 
2 

10 

5 
3 
2 

29 
2 
27 

114 
16 
96 
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TA11E  6.    TOTAL  BACHaOR'S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTICNS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  MCE*  \ 

ETHNICITY*  A  HO  SEXt.    INSTITUTION  ANO  STATE    1?7|?M\979  ' 


ANER I CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


MITE  ^NON-RESIDENT 
NwN-HISPANIC  ALIEN 


TOTAL 


THEOLOGY  1230 
TENNES SEE 


NUMBER 

J' 


NUMBER 


TN    TENN  WESLEYAft  COLLEGE 


TOTAL             .  0  ,  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

TN    TREVECCA  NAIARERE  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

HALE                0  .0 

0 

.0 

TN    vMION  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEH4LE                0  .0 

0 

.0 

HALE                 0     '  .9 

0 

.0 

TN    U  OF  TENN  AT  CHATTANOOGA 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

I 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

4.5 
4.2 


TN  STATE  TOTALS  (  16  INSTITUTICNS) 

TOTAL  0  .0  20  4.3 

FEMALE  0  .0  4 

MALE  0  .0  16 

TEXAS 

TX    ABILENE  CHRSTN  LNIVERSITY 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 


TOT  AL                 0  .0 

2 

6.7 

Q 

•  0 

FEMALE                 0;,  .0 

0 

•  0 

o 

.0 

HALE                 0  .0 

2 

6.7 

Q 

.  0 

TX    BISHOP  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

I 

100.0 

o 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

HALE                0  .0 

I 

10C.0 

0 

•  0 

TX    DALLAS  BAPTIST  COLLEGE 

TQTAL                  0  .0 
FEMALE*              0  .0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

HALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

TX    DALLAS  BIBLE  COLLEGE 

TQTAL                 I  3.6 

I 

,5.6 

o 

♦  0 

FEMALE                 0     *  .0 

0 

*  .0 

c 

♦  0 

MALE-               1/,  5.0 

I 

5.0 

o 

♦  0 

TX    DALLAS  CHRISTIAN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .9 

0 

.9 

Q 

•  0 

FEMALE                 0  .9 

0 

.0 

o 

\o 

HALE                 9  .9 

9 

.0 

o 

•  0 

TX    EAST'  TEXAS  8 APT'  COLLEGE 

.0 

TOTAL                   U  .V 

0 

.0 

o 

FEMALE                  9  *9 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

TX    iULF  COAST  BIBLE  COLLEGE 

TOTAL                 0  '  .0 

-2  7.4 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE                 Ox  .9 

2 

6.7 

0 

.0 

TX „  MAROIN-S IMMONS  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                  9  »9 

0 

.0 

0 

.0 

HALE                 0  .9 

0 

.0 

0 

.0 

TX    HO  WAR  0  PAYNE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .9 

0 

,0 

.  0 

.0 

FEMALE                 0  .9 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 9  .9 

0 

%  .9 

0 

.0 

TX    LJB8QCK  CHRISTIAN  COLLEGE 

T^.TAL   *             0  .0- 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                 0    •  .9 

0 

.0 

9 

.0 

*ALE                 0  .9 

0 

.0 

0 

'  .0 

TX    rtCMURRY  COLLEGE 

TOTAL                 9'  .9 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.3 

0 

.0 

MALE                 0  .9 

0 

.0 

9 

'  .9 

TX     SNT  MARY'S  U  S  AN  ANTONIO 

TOTAL                  0  .0 

0 

0 

.0 

FE.4A  LE                 9  .0 

0 

9 

.0 

MALE                 0  .9 

0 

0 

.0 

TX    SOUTHERN  BIBLE  COLLEGE 

TJTAL                 0  .9 

I 

6.7 

0 

.0 

FE-4ALE               ,0  .0 

0 

.0 

0 

.9 

MALE                 0  .0 

I 

7.7 

0 

.0 

TX    STHHSTN  aoventist  COLLEGE 

TOTAL   \            0  .0 

2 

14.3 

0 

.0 

F  E.HALE                 9  .9 

0 

.9 

0 

.0 

»AL&                9  .9 

2 

15.4 

0 

.0 

TX    S3 UTHWESTERN  ASSEMft  GOO  C 

TOTAL                 1  .8 

2 

1.6 

1 

*.8 

FEMALE                 1  3.2 

0 

.0 

1 

3.2 

MALE                 9  .9 

2 

2.0, 

3 

.0 

TX     SOUTHWESTERN  UNIVERSITY 

.0 

TOTAL                 0  .9 

0 

,0 

x  0 

FEMALE                 0  .9 

0 

.9 

0 

.0 

MALE                 9  .9 

0 

.0 

0 

£R 

X 

NUMBER 

x 

NL1BER  X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

0 

.0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

o 

.0 

o 

.  0 

2  10G.0 

0 

.0 

2 

•  0 

o 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

o 

♦  0 

o 

.0 

35  1CC.0 

0 

.9 

35 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

o 

.0 

o 

~.o 

31  1C0.0 

0 

•0 

31 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

6 

0 

.0 

0 

♦  o 

2  1C0.0 

0 

.0 

2 

o 

.0 

o 

.  0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

o 

.0 

o 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

4 

.9 

:\.  24 

5.1 

438  93.6 

6 

1*3 

466 

o 

•  0 

4 

-  4.  5 

82  93.2 

2- 

2.3** 

.  88 

4 

1.1 

20 

5r3 

356    93.7  ' 

4 

1.1 

360 

0 

.0 

2^ 

6.7 

26  86*7 

2 

6.7 

* 

30 

o 

•  0 

.  0 

•  0 

0  .0. 

0 

.0 

o  ■ 

o 

•  0 

2 

6.7 

26  86.7 

2 

6.7 

30 

0 

.0 

1 

10C.0 

0  .0 

0 

.0 

1 

0 

•0 

o 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

o 

•  0 

I 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

I 

1 

3.7 

1 

3.7 

I          26  96.3 

0 

.0 

27 

o 

•  0 

o 

.'0 

0  .0 

o 

.0 

0 

I 

3.7 

I 

3.7 

26  96.3 

o 

.0 

27 

0 

.0 

2 

7.1 

,25  89.3 

*  1 

3.6 

'  26 

o 

•  0 

o 

•  0 

8  100.0 

'  0 

.0 

8 

o 

•  0 

2 

10.  0 

17  85.0 

1 

5.0 

20 

0 

.0 

0 

.0 

14  93*3 

1 

6.7  v 

15 

o 

•  0 

o 

0  «0 

1 

100.0 

1 

o 

♦  0 

v  o 

•  0 

14  100.0 

0 

.0 

14 

0 

♦  0 

0 

.0 

35  10G.0 

0 

•  0 

35 

o 

.0 

o 

.0 

1  10C.0 

0 

.0 

1 

o 

.0 

o 

.0 

34  100.0 

0 

.0 

34 

9 

\  -o 

2 

'  7.4 

25  92.6 

0 

•  0 

27 

Q 

•  0 

-  0 

4  100.0 

o 

.0 

4 

0 

•  9 

^2 

8.  7 

21  91.3 

o 

.0 

23 

0 

o 

.0 

0 

.0 

26  10C.0 

0 

«  .o 

26 

o 

♦  0 

o 

.0 

6  100.0 

0 

•  0 

6 

.0 

o 

,  o 

20"  1CC.0 

1  o 

.0 

20 

2 

6.3 

2 

6.3J 

30  93.8 

0 

.0 

32 

o 

.0 

o 

•  0 

3  1C0.0 

0 

.0 

3 

2 

6.9 

2 

6.9 

27  93.1 

o 

.0 

29 

0 

.0 

0 

'.0 

:    12  85.7 

2 

14.3 

14 

o 

, .  0 

*  0 

.0 

1  100.0 

0 

.0  * 

1  * 

o 

.0 

'0 

.0 

11  84.6 

«  2 

15.4 

13 

0 

.0 

;  0 

.0 

u       5  100.0 

0 

•  0 

5 

o 

.0 

o 

.  0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

.0 

o 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

1 

33.3 

1 

33.3 

1  33.3 

1 

33.3T 

3 

I 

50.0 

I 

50*0 

1  50.0 

0 

•  0 

2 

.0 

o 

•  0 

0  .0 

1 

100.0 

I 

0 

.0 

1 

6.7 

J          14  93.3 

0 

.0 

15 

o 

.  0 

o 

.  0 

2  100.0 

o 

.0 

2 

o 

♦0 

1 

7.  7 

12  92.3 

o 

.0 

13  i 

0 

V  .0 

2 

14*3 

12  85.7 

0 

.0 

14 

0 

•  0 

0 

l  400.0 

0 

-  .0 

1 

0 

.0 

2 

15.4 

11  !  84.6 

0 

.0 

,13 

5 

3.9 

9 

7.0 

117  9C.7 

3 

2.3 

129 

1 

3.2 

3 

9.7 

27  87.1 

1 

3.2 

31 

4 

4.1 

6 

6.1 

90  91.8 

2 

2.0 

96 

0 

.0 

0 

.of 

2  10C.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

r--  •: 

.i  .0 

2.100.0 

0 

.0 

2 

I  erJc 
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TA*LE  4*    TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  SY  .INSTITUTIONS  Of  HIGHER  fOUCATION  IV  MCE* 
ETHNICITY*  ANO  SEXt    INSTITUTION  ANO  STATE  lt7«-l*7t 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 

theology  <iaooi 

TEXAS 

TX'  TEXAS  LUTHERAN  COLLEGE 

TOTAL  0     *  *0  0*0 

FEMALE  0.0  0.0 

HALE  0        .0  0  .0 

TX    TEXAS  WESLEY AN  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  1  10*0 

FEMALE  0.0  0,0 

MALE  0  .0  1  11.1 
TX    UNIVERSITY  OF  0  ALL  AS 

TOTAL  0       .0  0  .0 

FEMALE  0.0  0.0 

MALE  0  .0  0.0 
TX    DIVERSITY  OF  SNT  THOMAS. 

TOTAL  0        *0  0*0 

FEMALE  0.0  0.0 

KALE  0.0  0.0 
TX    WAYLAKO  BAPTIST  COLLEGE 

TOTAL  ^0.0  0.0 

FEMALE  0.0  0.0 

MALE  '        0        .0  0.0 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER. 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


W41TE 
NON-HISPANIC 


NCN-AESIOENT 
ALIEN 


TX         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  2  .4 

FEMALE  ■  I  1*4 

MALE-  I  .3 


21 


INSTITUTIONS) 

12   ?  2*7 


VERMONT 

VT    GOOOARO  COLLEGE 
iwfAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

VT         STATE  TOTALS  4 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

VIRGINIA 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


0 

12 


•  0 
3.2 


9*1 
16*7 
•  0 


1  INSTITUTIONS! 
1  9*1 
1 

0 


16*  f 
•0 


VA    BLUEF1EL0  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0       .0  0  .0 

MALE  A    0        .0  0  .0 

VA    EASTERN  MENNOMTE  COLLEGE 

,  TOTAL  0        .0  0*0 

FEMALE  0.0  .  0  .0 

MALE  .0.0  0.0 
VA    FERRUM  COLLEGE  * 

TOTAL  *  «0        *0  .  0  .0 

FEMALE  0       .0  0  .0 

KALE  0        *0  0.0 

VA    LIBERTY  BAPTIST  COLLEGE 

TOTAL  0.0  1  1*1 

FEMALE  0.0  0.0 

MAL£  0       *0  1  1*3 

VA    SHE KAN 00 AH  C-CONSV  MUSIC 

TOTAL  0  '     .Q,  0  *0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0.0  0.0 


VA         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE     *  0  .0 

MALE  0  .0 

WASHINGTON 

UA    LUTH  BIBLE  INST  SEATTLE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  -  0  .0 

 MALE  0  .0 

MA    NTHUST  C  ASSEMBLIES  GOO 
TOTAL  I  1.2 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  1*8 

NA    PUCE  T  SOUNO  C  OF  BI8LE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UA    SEATTLE  PACIFIC  U. 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  •O. 

MA  LB  0.0 
UA    WALLA  WALLA  CGLLEGfc 
TOTAL  0  *0 


5  INSTITUTIONS) 


FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  T 
•0 

•  9 


NUMBER 

X 

NUMBER 

- 

t 

NUMBER 

s 

NUMBER  f 

NUMBER 

s 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,.0 

1  100. 0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0'  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

10.0 

9  90.0 

o 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

11*1 

8  88.9 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0, 

0 

•  0 

1 

14*3 

1 

14*3 

6  85*7 

0 

.0 

0 

♦o  • 

1 

20*0 

1 

2C.0 

4  ec.o 

0 

•  0 

0. 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

12*0 

3 

12.0 

22  86*0 

0 

.0 

0 

•  0  , 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

12*5 

3 

12.5 

21  87*5 

0 

.0 

1 

•  2 

13 

2.9 

26 

6.2 

412  91*6 

10 

2.2 

1 

1*4 

3 

4.1 

5 

6.B 

66  90.4 

2 

2.T 

0 

•  0 

10 

2.7 

23 

6.1 

346  91*6 

6 

2.1 

— i 

- 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9.1  Y 

10  90*9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

16*7 

5  83*3 

0 

♦0 

o 

•  0 

0 

•  0  v 

0 

•  0 

5  100*0  , 

0 

♦  0 

o 

•  0 

0 

.0 

I 

9.1 

10  9C*9 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

1 

16.7 

5  83.' 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*  *0 

P 

♦  *p 

j 

'  / 

5  100.  J 

0 

♦0 

- 

0 

•  0  ' 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

*12  10.1*0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•6 

?          2  100.0 

0 

.0 

.  c  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

10  10C.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•0 

C ^  IVVtV 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

-o 

.0 

1  100.0 

0 

0 

0 

•  0 

0 

'  *0 

-  0 

.0 

23  10C.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

7  lOti.O 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

1 

1.1 

2 

2.2 

91  97.8 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

15  1C0.0 

0 

.0 

o 

•  0 

1 

1.3 

2 

2.6 

76  97.4 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0- 

0 

.0 

1  100.0 

0 

♦  0  " 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•°  A. 

1  100.0 

0 

•0 

o 

•  0 

1 

.7 

*  f.  t 
2 

_ ,-  **""-" 
US 

135  96*5 

,  0 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

c 

.0 

20  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0  r 

1 

♦9 

2 

U7. 

115  96*3 

0 

•  0 

1 

5*6 

1 

5.6 

2 

11. 1 

15  83*3 

I 

' 

5.6 

1 

12*5 

0 

i.O 

1 

12.5 

7  87*5 

0 

.0 

o 

♦  0 

1 

10.0 

1 

10.0 

6  8C*0 

1 

10.0 

~  0 

♦o  v 

0 

.0 

1 

1.2 

76  96*3 

2 

2.5 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

24  96*0 

1 

4.0 

0' 

♦  0 

0 

.0 

1 

1.8 

54  96*4 

1 

,  1.8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

13  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

6  100*0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

*  .0 

7  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

20  95*2 

1 

4.1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

13  100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

'  0 

.0 

7  8T.5 

1 

12*5 

•  0 

•  0 
.0 


22 
4 
16 


91.7 
80.0 
94.7 


TOTAL 
NUMBER 


0*3 
20.0 
-  5*3 


1 
1 

0 

<* 
10 

1 

9 

4 
3 
1 

7 
5 
2 

25 
1 
24 


450 
73 
377 


11 

6 
5 


11 

5 


12 
2 

10 

r 

24 
1 

23  • 

7 
2 
5 

93 
15 
78 

1 
0 
1 


137 
20 
117 


18 
8 
10 

61 

25 
56 

13 
6 
7 

21 
'13 
8 

•  2^ 
5 
19 


t  me  4.  tot  At  lACnaws  oigmis  h*  ha**  mild  conferred  §v  ifcstn  uticns  of  higher  ioucation  tv  race. 

tTHNIClTV.  A NO  $EXt     INSTITUTION  AND  STATE  l«7t-l*7v 


AMERICAN  IN0UN 
ALASKAN  NAT  lit 


•LACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SL AN 001 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL'  ' 


NUMIE*  4 

S 

NUMiER 

S 

NUMIER 

t 

NUMIER 

f 

NUMIER 

I 

NUMIER 

t 

NUMIER 

t 

NUMIER 

intulwwr  I29QUI 

i 

9 

* 

WASHINGTON 

- 

MA    MH IT WORTH  COLLEGE 

t 

•TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

o" 

•  0 

1 

FEMALE  C 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

'  0 

•  0 

1 

100. c 

0 

•  0 

1 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

V 

;  *«■ 

WA         STATE  TOTALS  < 

6 

INST  ITUTIONS) 

TOTAL  1 

.4, 

0 

♦  0 

1 

•  6 

1 

•  6 

3 

1.9 

149 

94.3 

6 

3c  6 

151 

if 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1.7 

0 

•  0 

1 

1.7 

55 

94.6 

2 

3*4  . 

51 

!  " 

mil  1 

1.0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

1*0 

2 

2.0 

94 

94.0 

4 

4*0 

,  100 

?  T 

WEST  VIRGINIA 

> 

* 

WV    APPALACHIAN  I16LE  COLLEGE 

* 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

30 

ICO.  0 

0 

•  0 

30 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•0 

10 

100.0 

o 

•  0 

10 

MALE   i  0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  Q 

20 

100.0  1 

0 

•0 

20 

WV    k£ST  VA  WCSLEYAK  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

•  0 

5 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

1C0.0 

0 

•  0 

4 

MALE       f  0 

.0 

,0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

WV         STATE  TOTALS  1 

2 

INST  ITUTIONS) 

{■ 

TOTAL  0 

•o 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

35 

1CC.0 

0 

•  0 

35 

FEMALE  D 

•  d 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

'»*0 

14 

100*0 

0 

•  0 

14 

V 

MALE  0 

.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

21 

100*0 

0 

•  0 

21 

v  • 

y 

w?$cq*s~in 

*■ 

WI    ALVERNO  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

••0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

,  0 

.0 

2 

FEMALE          .  0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

MALE  0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

*  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

WI    CARTHAGE  C  CI  LEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  D 

0 

•  0 

-  1 

100.0 

o  . 

•  0 

1 

FEMALE  0 

•4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

*  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1CC«C 

^0 

•  0 

1 

W I    MARQUETTE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

♦0 

1 

12.5 

0 

•  0 

1 

12*5 

2 

25*0 

6 

75*0 

0 

•<p 

6 

* 

FEMALE                 0  " 

♦  o- 

0 

.0 

0 

•0 

1 

20  *0 

1 

20*0 

4 

60*0 

0 

•  0 

5 

MALE            ■'  0 

♦  0 

1 

33*3  > 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

33*3 

2 

66  7 

0 

♦  0. 

3 

WI     MOUNT  MARY  COLLEGE 

TOTAL  C 

•0 

0 

•  .0 

0 

•  0 

f  o 

♦  0 

0 

♦0 

1 

100*0 

0 

•0 

1 

FEMALE  0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

•0 

1 

u    MALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0" 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

WI    NORTHWESTERN  COLLEGE 

TCTAL  0 

<*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  6* 

42 

100*0 

0 

.0 

42 

-FEMALE  0 

♦  0 

0 

•r 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

MALE  .  0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

42 

100*0 

0 

•0 

42 

WI    AIPCN  COLLEGE 

TOTAL  0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

FEMALE         *  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

c 

•0 

1 

100*0 

0 

•0 

i' 

M4LE            *  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.C 

0 

.0 

2 

WI     SNT  FRANCIS  OE   SALES  C 

TOTAL  0 

♦0 

0 

•0 

0 

♦p 

0 

•  0 

0 

•  0 

100*0 

0 

•0 

9 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.9 

0 

MALE  0 

e 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

9 

100*0 

0 

•0 

"  9 

WI          STATE  TOTALS  ( 

7 

INSTITUTIONS) 

*  TOTAL  0 

.0  . 

1 

1*5 

0 

•  0 

1 

1*5 

2 

'  3*0 

64 

97*0 

0 

•  0 

66 

- 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

•  0 

•  0 

1 

11. 1 

1 

11*1 

6 

66*9 

0 

•  0 

9 

MALE             v  0 

•  0 

1*8 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

1*8 

56 

98*2 

0 

•  0 

•  57 

THE  STATES  ANO  0*0*     (        296  INSTITUTIONS) 

71 

TOTAL  11 

•2 

156 

2*6 

36 

•  6 

1*2 

274 

4*6 

5»511 

93.4 

113 

1*9 

5»696 

FEMALE  3 

,2 

30 

2*0 

1  *2 

19 

1*3 

70 

4*6 

N414 

93*6 

27 . 

1*6 

1»511 

MALE  6 

.2 

126 

2*9 

16 

.4 

52 

1*2 

204 

4*7 

4*097 

93*4 

66 

2*0 

4»387 

PUERTO  RICO 

PR    ANT  ILL  IAN  COLLEGE 

» 

■ 

* 

TOTAL  0 

♦  D 

0 

•  0 

0) 

•  0 

27 

100*0 

27 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

v  27 

*     FENfcLE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

100*0 

3 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

- 

HA'.E         ,  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

24 

100*0 

24 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

24 

PR          AREA    TOTALS  1 

1 

INSTITUTIONS) 

* 

TOTAL  C 

♦  0  * 

0 

•  0 

0 

♦  0 

27 

100*0 

27 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

27 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3/  100.0 

3 

100*0 

* 

.0 

0 

•  0 

3 

M4LE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

24 

100*0 

24 

1C0.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

24 

OUTLYING  AREAS  < 

1  INSTITUTIONS) 

7o 

.TOTAL  0 

•0 

0 

•  0 

*  0 

27 

100*0 

27 

100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

27 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

100*0  * 

3 

10G*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

MALE             ,  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

24 

100*0 

24 

100.0 

0 

•0 

0 

•  0 

24 

MAJOR  FIELO  AGGREGATE 

2300  1 

2*9 

INSTITUTIONS) 

t. " 

TOTAL  11 

♦  2 

>  l5* 

2*6 

36 

•6 

98 

1.7 

301 

5*1 

5*511 

93*0 

113 

1*9 

i»925 

FEMALE  3 

•  2 

30 

2*0 

16 

1*2 

22 

1*5 

73 

4*6 

1»414 

93*4 

IX 

1*8 

It  514 

!  . 

.    NILE  6 

•  2 

126 

2*9 

16 

•  4 

76 

1.7 

226 

5*2 

4»097 

92*9 

66 

4»4U 

f'ERLC 
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TUiC  *♦    tOTAC  tACH&OMS    OC6RCCS  FOR  MJOU  F|tLO  CONFtMCO  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
/  \  ETHNICITY*  ANO  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  H7«-U79 


AMERICAN  IftOlAM 
MAS  KAN  NATIVE 

NUMBER  I 


•LACK  ASIAN  OR 

NjON-hISFANIC  FAtlFlC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


INTEROISClFUNAftV  STUOI*S  (4903) 


All     ATHENS  SfATf  COLLEGE 

TOTAL                0       ♦  0 

o 

♦  0 

FEMALE               C  .0 

o 

'♦0 

MALE                0  .0 

o 

.0 

,*1      AUAUtM  t»  *AfM  CAMPUS 

TOTAL                0  .0 

0 ' 

•  0 

FEMALE                    0  .0 
HALE                 0  .0 

o 

•  0 

o 

•  0 

AL    AUBUkN  U  AT  MONTGOMERY 

TOTAL                0  .Q 

o 

•  0 

FEMALE                   0  .0 

o 

•  0 

HA  L  £                   0         •  0 

o 

•G 

AL    HUNTINGDON  COLLEGE 

TOTAL                0  #0 

1 

50.0 

FEMALE    •            0  #0 

1 

100*0 

MALE                0  .0 

o 

•  0 

AL    JACKS QNVL  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0*0 

o 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

o 

•  0 

MALE  0.0 

0 

•  0 

AL    OA KM 000  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

27 

96.* 

FEMALE                 0  .0 

11 

100*0 

MALi                 0  *0 

16 

94*1 

AL     £  A  ME  Oft  O  UNIVERSlTf 

TOTAL                0       • 0 

o 

•  0 

FEMALE                    0  .0 
rimic                    v  *v 

o 

•0 

MALE                 0  *0 

o 

•C 

Al      SPRING  HILL  COLLEGE 

</     TOTAL                     0  .3 

o 

♦  0 

'   FEMAlE                    O  .0 
remit    .                w  *w 

MALE  -             0       .0  I 

o 

♦  0 

o 

•  0 

At    UNlVEkSITY  OF  ALABAMA 

TOTAL                0       . 0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

^  AL     U  ALABAMA  IN  BIRMINGHAM** 

TOTAL                  0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

MALE             *  0  .0 

0 

•  0 

AL    UNIVERSITY  OF  MCNTEVALLO 

TOTAL                 0       ♦ 0 

I 

33*3 

FEMALE                0  .0 

I 

roo.o 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

AL    U  OF  SOUTH  ALABAMA  - 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0  y 

29 

26*4 

0 

13 

27*7 

*  0 

•0 

16 

25.*/ 

AL         STATE  TOTALS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

ALASKA 

AK    U  ALASKA  FAIRBANKS*  CAMFUS 

TOTAL  0  .0 

FEMA'.E  0  *o 

MALE  0  *0 

AK    U  ALAS  ANCHORAGE  CAMEuS 

TOTAL  \  9*1 

.FEMALE  1  16*7 

MALE  0  .0 


12  INSTITUTIONS) 


•0 

•  0 

•  0 

9.1 

•  0 
20*0 


AK         STAfE  TCTALS  C 
TOTAL  1  6*7 

FEMALE  1  12.5 

MALE  0  .0 

t 

ARIZONA 


INSTITUT  IONS) 
1  6*7 

0  *0 

1  14.3 


AZ    ARIZONA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0.0  0  .0 

FEMALE                0.0  0.0 

MALE  0.0  -0-0 
A«    NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  p  >0 

FEMALE                0        .0  0 .  .0 

.MALE  1  fO  0  .0 
AZ    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 

TOTAL                0       .0  0.0 

FEMALE                0       .0  0  .0 

f*»»r          o     **o  o.o 


NISFANIC 


TOTAL 
MINORITY 


RHITE 
NON-HISPANIC 


AZ 


STATE  TOTALS  (' 


3  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  0 
.0 


R 

I 

NUMBER 

1 

NUMBER 

I 

NUMBER  1 

• 

• 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

1  ICO.  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

4  loo.o 

* 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  1CC.0 

0 

•  0 

or 

•  0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

31  100.0 

0 

,•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

16  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

c 

•  0 

13  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

50.0 

1  50.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0  '.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

1  100* C 

0 

•  0  . 

0 

.0 

0 

•  0 

6  1CC.C 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

4  100. C 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0  . 

27 

96.  4 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

*>  11 

100.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•o  ^ 

S  16 

94.1 

'  0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  c 

1  A      1  A  A  A 

10  ICO.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  10«.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

•  0  • 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

c 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

5  IOC. 0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5  10C.0 

1 

6*7 

0 

•  0 

1 

6.7 

14  93.3 

1 

20*0 

0 

.if 

1 

2C.  0 

4  6C.0 

0 

•0 

0 

0 

*  .0 

10  10Q.0 

0 

•  0 

.  0 

♦  0 

1 

33.3 

2  66.7 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2  1C0.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

*  '  0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

c 

.0 

1  1CC.0 

0 

'  *0 

0  < 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

1 

•  9 

0 

.0 

30 

27.3 

79  71.8 

1 

2.1 

<  0 

•0 

14 

29.6 

33  7C.2 

,0 

•  0 

0 

♦  0- 

16 

25.4  , 

46  73.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

c 

.0 

4  100.C 

0 

•  0 

0 

♦0 

»  0 

.0 

2  100*0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2  100*0 

c 

.0 

0 

•  *0 

2 

16.2 

9  sue 

o 

•  0 

0 

•  0 

1 

16.7 

5  63*3 

o 

•  0 

0 

♦  D 

1 

20.0 

4  8C.0 

0 

•  0 

6 

•  0 

2 

13.3 

13  86*7 

0 

•  0 

.  0 

.0 

'  1 

12.5 

7  87.5 

0 

•  0 

0 

.0 

'  1 

» 

14.3 

6  85*7 

o 

•  0 

0 

'  .0 

0 

.0 

13  100. C 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

9  100*0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

•  0 

0 

\o 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

•  0 

-~  0 

.0 

0 

.0 

2  1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

'  0 

•  0 

0  *0 

0 

.0 

2 

3.3 

2 

3.3 

>  58  96*7 

0 

•0 

I 

3.2 

1 

3.2 

30  96*8 

0 

*  .0 

1 

3.* 

1 

3.4 

28  96*6 

.  0 

.0 

2 

2*7 

2 

2.7 

73  97*3 

0 

•  .0 

1 

2.* 

1 

2.4 

41  97.6 

0 

•  0 

1 

3.0 

1 

3.0 

'32  *7*C 

NON-RE  SI  DENT 
ALIEN 

NUMBER 


1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

c  < 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

Q 

0 
0 

0 


TOTAL 
NUMBER 


•  0 
.0 
•0 

.0 

•  0 

•  0 

.0  * 

•  0 
•0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
•0 

3.6 
.0 
5.9 

•  0 
.0 
•0 

.0 
•0 

•  0 

•c 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.3 
.0 

'  .0 
.3 
.0 


♦  9 

•  0 
1.6 


•0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


1 

0 

I 

5 
1 
4 

31 
16 

13 

2 
1 
1 

"  6 
4 
4 

,  28 
tl 
17 

10 
4 
6 

1 

'  1 
0 

5 
0 
5 

15 

10 

3 
1 
2 

1 
1 

0 


110 
47 

63 


4 

2 

11 

6 
5 


13 
9 
4 

2 
2 
0 

60 
31 
29 


75 
42 
33 
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TAiLE  4.    TOTAL  tACHaOR'S    OKA  IIS  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  §V  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  §V  MCE, 
ETHNIC ITY    A  NO  SEJCi     INSTITUTION  AND  STATE    1976- H71 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NAT  lv£ 


tUC*  '  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NGN-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUNiEt         X  NUH»ER 

4 

NUN  ICR 

% 

NUMIER 

% 

NUMtER 

% 

nImier 

x 

NUMBER  ' 

1 

NUM6*R 

ARKANSAS 

AR     HASHING  f  nit  FCF  MAIM  CAM 

f 

TATAI                       0  ft 

o 

•0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

C 

*♦  0 

1  0 

100.0  o 

0 

♦0 

10 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•0 

o 

♦  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

o 

Mt  I  £                               A  A 

<>*tt                 U  .U 

0 

♦  0 

o 

•  0 

\  0 

♦  0 

o 

•  0 

10 

100*0 

o 

.0 

10 

»A      nt.WHI  A  WULL  CMC 

TflTAI                         ft  ft 

Q 

.  0 

o 

♦  C 

o 

♦0 

.0 

7 

100*0 

0 

♦  0 

r  7 

e     tfMil  C                           A  A 

0 

.  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

$ 

100*0* 

o 

♦  0. 

.5 

MALE                 0  .0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

2 

100*  c 

o 

.0  ^ 

2 

AA     PttlLAMOfM  SMITH  Cfll  |  FCf 

TflTAI           v           ft         *  a 

£ 

100  .0 

o 

•  0' 

*0 

♦  0 

2 

100.0 

o 

.0 

o 

.0 

2 

FEMALE                    ft  J% 

0 

♦  0 

o 

•  0 

o 

♦0 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

•  o 

NA  LE                 0        ♦  0 

2 

100*  0 

c 

•  0 

o 

♦  0 

2 

100.0 

o 

.0 

o 

•  0 

2 

Aft       CTHN   AAK    11  MAIM  CAMA1IC 

TOTAL                   0         -  ft 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

3 

100*0 

o 

.  0 

3 

el mai  P                *  ft  ft 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

.0 

I 

100*0 

o 

•  0 

1 

'MALE                0        .0  , 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

2 

1C0.0 

o 

.0 

2 

AA    U  OF  ARKANSAS  NAIN  CANFUS 

TOTAL  0-  *0 

1 

25.0 

0 

•  0 

/  0 

♦  0 

1 

25.0 

3 

75*0 

0 

•  0 

A 

FEMALE                -0  *0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

MALE-               0  .0 

I 

25*0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

25.0 

3 

75*0 

o 

.0' 

A 

AR    U  OF  ARK"  AT  LITTLE  ROCK 

> 

TOTAL                0        *0  • 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

16 

100*0 

o 

16 

.FEMALE                C  .0 

0  .  .0 

e 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

8 

100*0 

0 

6 

HALE                0  .0 

0 

•0 

*  0 

•  0 

0 

♦  0 

c 

.0 

8 

lOC.O 

0 

J 

6 

AR    U  CF  ARKANSAS* FINE  6LUFF  " 

.  TOTAL                 0  *0 

A 

•0*0 

0 

.0 

0 

.0 

A 

60.0 

1 

20*0  "  - 

0 

•  0 

5 

-'FEMALE                  O  .0 

2 

■46.7 

o 

.0 

o 

♦0 

2 

46.7 

I 

'  33*3 

o 

.0 

3 

MALE                 0  .0 

2 

100*0 

c 

#0 

' '  0* 

•  0 

2 

100.0 

o 

.0 

0  " 

♦  0  * 

?  2 

AR          STATE  TOTALS  I..       7   INST  ITUT IONS ) 

r 

TOTAL                 0    .  .0 

7 

1A*9 

o 

.0 

o 

♦0 

7 

1  A.  9 

AO 

65*  1 

o 

♦  0 

A7 

FEMALE                0  ..0 

2 

11.8 

o 

•  0 

o 

*o 

2 

1 1 .8 

1 5 

66.2 

o 

.0 

17 

MALE                 0  *0 

b 

16*7 

Q 

♦  0 

o 

♦  0 

5 

16.7 

25 

83.  3 

o 

"*0 

30 

CALIFORNIA 

c 

CA     AZUSA  PACIFIC  COLLEGE 

TOTAL                  0  *0 

2 

7. A 

o 

o 

•0 

2 

7.A  * 

25 

92.6  i 

o 

♦  0 

27 

FEMALE                0  *0 

1 

5.6 

o 

*  0 

o 

♦  0  «■ 

5.6 

17 

9A  .A ' 

o 

♦  0 

16 

MALE                 0  *0 

1 

1U1 

o 

♦  0 

o 

♦6" 

11*1 

0 

►  00.9 

o 

•  0 

9 

CA    BETHANY  BIBLE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

o 

.  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

15 

1 00*0 

o 

4.0 

15 

FINALE                 0  .0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

.  13 

100*0 

o 

.0 

13 

MALE                C  .0 

♦  c 

c 

? 

.  C 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

2 

100*0 

o 

.0 

2 

CA    BI0LA  COLLEGE  - 

•OTAL                 0  .0 

0 

.0 

ft 

♦  0 

1 

7*1 

1 

"7.  i 

12 

85*7 

I 

7.  1 

1A 

FEHALE                 0  .0 

0 

.0 

1 

25*0 

I 

25.0 

3 

75.0 

o 

♦0 

A 

MALE                 0     '  .0 

0 

.0 

Q 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

'  *0 

90*0 

1 

I  o.O 

10 

CA    CAL  LUTHERAN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

1 7 

1  00*0 

o 

♦  0 

17 

FEMALE   *~            C  .0 

0 

.0  - 

o 

.0 

f) 

♦C 

o 

"  *0 

11 

100*0 

o 

♦  0 

;  11 

KALE                  0  *0 

0 

♦  0 

Q 

.  0 

\G 

o 

.0 

100*0 

o 

♦  0 

CA    CAL  ST  COLLEGE  -6  AKERS FLO 

TOTAL                 5  7*8 

3 

A. 7 

0 

•  0 

.  1 1 

17*2 

19 

29*7 

44 

68*  & 

1 

1.6 

6A 

FEMALE                 5  8*6 

3 

5.2 

o 

.0 . 

11 

19*0 

19 

3£*8 

38 

65.5 

1 

1.7 

56 

MALE                  C  *0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

-  #q 

o 

•  C 

1CC.0  * 

o 

•  0 

CA    CAL  STATE  C-SN  6EANAR0 INC 

TOTAL                 I  1.2 

6 

7*1 

*  1 

U  2 

14 

16.  5 

12 

2  5.  9 

63 

7A.  1  j 

o 

♦  0 

65 

FEHV.E                  1  1*6 

5 

7.9 

x  1 

1  .6 

19.0 

k  9 

SC.  2 

44 

4$.  8 

o 

.0 

43 

>    KALE                 0  .0 

1 

A.  5 

o 

.  0 

2 

9«  1 

1 3<  6 

19 

86  .A 

o 

•  0 

22 

CA     CAL,  ST  COLLEGE-STANISLAUS 

TOTAL                  0     w  .0 

2 

2*8 

3 

A.2 

.  8 

1 1.3 

1 6.3 

58 

61.7 

o 

♦  0 

71 

FEMALE .              0  .0 

2 

3.9 

2 

3*9 

7 

13.  7 

1 1 

2 1  .ft 

AC 

76  .A 

c  0 

♦  0 

-51 

MALc                 C        .0  * 

0 

•  0 

1 

5.0 

1 

5.0 

2 

ICO 

A  8 

9C.  0 

o 

♦  0 

20 

CA    CAL  POLY'  ST  U-SN  LUtS  06 

TOTAL                 0  .0 

1 

U3 

.  1 

1.  3 

5.  1 

7.6 

73 

92.4 

o 

.0 

79 

FEMALE                 0  .0 

1 

1.5 

*1 

1*5 

2 

3.0 

6.0 

63 

9A.  0 

o 

#  o 

•  67 

MALc                 0  .0 

0 

•  0 

0 

*   .  0 

2 

16.7 

2 

16.7 

10 

63  .3 

o 

'  *0 

12 

CA    CAL  STATE  POLY  U-POMONA 

9*2 

total             a  .0 

» 

3.3 

o 

.  0 

13 

1A.  1 

16 

17.A 

74 

60«A  - 

2 

2.2 

FEMALE                 0  .0 

3 

3.7 

o 

•  0 

12 

1  A.  6 

.  15 

1  8.3 

65 

79*3 

2 

2.4 

*  Mil                 C  .0 

0 

•0 

o 

•  0 

1 

10.0 

I 

10*0 

9 

90*  0 

o 

.0 

10 

CA    CAL  STATE  O-CHICO 

.8 

93*  1 

TOTAL     *           *  1.6, 

2 

3 

U  2* 

g 

3.2 

17 

6.  9 

23 1 

o 

•0 

2A6 

FEMALE                A  2*D 

2 

UO 

#5 

A. 

2.0 

1 1 

5*6  * 

106 

94.4 

o 

.0 

197 

MAl.E                0  .0 

0 

.0 

2 

3*  9 

4 

7.8 

11.8 

45 

86*2 

o 

•  0 

51 

CA    CAL  STATE  U-OCHINGUE2  HLS 

TOTAL                 1        • 9 

36 

31.0 

5 

A  .3 

12 

10*3 

5A 

A6.C 

62 

53.A 

0 

•  0 

1)6 

F6M.«.i                 i  i#0 

33 

33*7 

5 

5.1 

8 

8*2 

A  7* 

A8.0 

51 

52*0 

0 

•  0 

96 

MALE     •           0  .0 

3 

16*7 

0 

♦  0 

A 

22.2 

7 

38.9 

11 

61*  V* 

0 

•  0 

16 

CA    CAL  STATE  0-FRESN3 

TOTAL                3  US 

1 

•6 

10 

6.0 

:>  26 

15.7 

*o 

2A.  1 

126 

75*9 

0 

•0 

166 

FEMALE                 3      2. A 

1 

•  8 

8 

6.5 

17 

13.8 

23*6 

94 

76*  A 

0 

•  0 

123 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

2 

A.  7 

9 

2  0*9. 

li 

25.6 

32 

7A*A 

0 

•  0 

-  A3 

CA    CAl  STATE  O-FULLERTON 

TCf.lL                 0  .0 

0 

♦  0 

1 

U2 

7 

8 

9*9 

73 

90*1 

0 

.0 

61 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

1 

UA 

6 

8.6 

7 

10*0 

63 

90.0 

0 

•  0 

70 

MALI*                 G  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

9.1 

1 

9.  1 

10 

90*9 

0 

•0 

11 

ERIC 


1106 


1102 


f  A%LE  *•    TOTAL  UCH«LOA»S    OiUfES  FOR  HAJOA  FtlLO  CONFERRED  IT  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EfcjCATION  tV  RACE* 
ETHNICITY*  ANO  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE    197*- I 97 9 


AHCRICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NWttE*  9 


•LACK  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMtER 


NUMtER 


HISPANIC 
NUNtER 


TOTAL 
■  MINORITY 


NUMtER 


hHITE 
NON-HISPANIC 

NpRlER 


NOK-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NOH6ER 


INTERDISCIPLINARY  STUDIES  <4900) 
.CALIFORNIA 


CA    CAL  STATE  U-HAVhARO 

• 

h , 

TOTAL                3  4*1 

5 

4.1 

2 

2.1  , 

2 

2.7 

12 

16.2 

60 

61*1 

2 

2.7 

74 

FENALE                1  1*9 

4 

7.5 

1 

1.9 

2 

3.6 

6 

15.1 

44 

63*0 

1 

1.9 

53 

HALE  2 

1 

,  4.1 

1 

4.1 

0 

.0 

4 

19.0 

16 

76*2 

1 

4.8 

21 

\ 

"  CA    CAL  STATE  U-LONC  REACH 

TOTAL                1  .4 

11 

4*5 

12 

4.9 

16 

7.3  * 

42 

17.1 

201 

62*- C 

2 

•  8 

245 

FENALE                0     '  .0 

9 

4.4 

9 

4.4 

15 

7.4 

33 

16.2 

T70 

63*3 

1 

.5 

204 

} 

HALE                 1  2*4 

2 

4.9 

3 

7.3 

3 

7.3 

9 

22.0 

31 

75*6 

1 

2.4 

41 

CA    CAL  STATE  U-LOS* ANGELES 

16 

• 

- 

A 

TOY  AL                 0  .0 

7 

t.4 

11.? 

15 

11.5  i 

22.2 

40 

49.4 

*0 

49*4 

1 

1.2 

61 

\ 

FENALE                0  .0 

7 

13 

21.3 

12 

19.7 

32 

52.5 

29 

47*5 

0 

.0 

61 

i  \ 

„    HALS                0       .0  , 
CA    CAL  STATE  U-NORTHAIDCE 

.0 

2 

10.0  - 

6 

30.0 

6 

40.0* 

11 

55*0 

1 

'  5.0  , 

20 

*  \ 

• 

\  4        TOTAL                7  2.5 

11 

4.0 

14  • 

5.6 

22 

••0 

56 

2C.3 

216 

79*0 

2 

.7 

276 

\       FENALE                5  2.2 

9 

4.0 

15 

6.6 

17 

7.5 

46 

20.3 

160 

79*3 

1 

.4 

227 

\  -      HALE                2      4.1  . 

2 

4.1 

1 

2.0 

10.2 

10 

20*4 

38 

77*6 

V  1 

2.0 

49 

\CA    CAL  STATE  tr- SACRAMENTO 

1 

A    TOTAL                0  .0 

7 ' 

4.1 

4*1 

10 

5.6 

24 

14.0 

147 

66*0 

0 

•  0 

171 

\FEHALE                0  .0 

3.1 

6 

4.6 

9 

6.9 

19 

14*6 

111 

65*4 

0 

•0 

130 

1 , 

I  ' 

\  HALE           '-0  .0 

ca  \hihrolot  STATE  u 

3 

7.3 

1 

2*4 

1 

2.4 

5 

12.2 

36 

67.8 

0 

•  0 

■  41 

i. 

TOTAL               .1  1.2 

1.2 

0 

•  0 

.0 

*0  * 

2 

2.4 

~79 

96*3 

1 

1.2 

62 

t      FEMALE                I  1*7 

•  0 

.  0 

•  0 

0' 

•  0 

1 

1.7 

57 

96*3 

0 

•  0 

56 

•HAtE              0  .0 

4.2 

0 

.0  ' 

0 

.0 

1 

4.2 

22 

91*7 

1 

4.2 

24 

CA    SANWHO  STATE  U 

TOTAL\             3  .9 

6 

2.3 

7 

2.0 

41 

11.6 

59 

17.0 

289 

63*0 

0 

.0 

346 

FENALE  \           1     '  .4 

5 

1.9 

4 

.  1.0 

32 

12.1 

42. 

IS  9 

222 

84*1 

0 

.  .0 

264 

HALE     \   '      2  2.4 

'3 

.3.6 

3 

3.6 

9 

10.7 

17 

20.2  „ 

67 

79*8 

0 

.0 

64 

CA    SAN  FRANCISCO  STATE  U 

TOTAL        \      2        .7  » 

16 

4.5 

19 

6.6 

9 

3*2 

46 

17.3 

226 

62*0 

2 

.7 

278 

* 

FENALE          \    1  .5 

13 

6.0 

16 

7.4 

9 

4.2 

39 

16.1 

175 

ei. a 

2 

.9 

216 

HALE            \  1  1.6 

5 

1.1 

3 

4.6 

0 

.0  c 

9 

14.5 

53 

65*5 

0 

.0 

62 

C A    SAN  JOSE  STA\E  L* 

,1 

TOTAL                X        .7  .  ' 

16 

5.8 

17 

4*2  • 

18 

6*5 

53 

19*3 

220 

80*0 

2 

.7 

275 

FEMAtE                2\  I'.O 

10 

4.6 

^  13 

6.3 

11 

5.3 

36 

17*3 

171 

82*7 

1 

.5 

206 

; 

KALE                0\  .0 

9.0 

4 

6.0 

7 

10*4 

17 

25*4 

49 

73*1 

1 

1.5 

67 

** 

CA    SONOMA  STATE  UNIVERSITY 

139 

TOTAL                3  2.2 

2 

1.4 

2 

1*4 

4 

2.9 

11 

7*9 

127 

9i:4 

1 

♦  7 

FENALE ,              1  lrvl 
HALE                2  4.5 

1 

1.1 

1 

1.1 

2 

2*1 

5 

5*3 

.  90 

94*7 

a 

.0 

95 

~  1 

2.3 

i 

2.3 

2 

4*5 

6 

13*6 

37 

84*1 

1 

2*3 

44 

'CA  ,  C4APNAN  COLLEGE 

r 

TOTAL                0        .0  \ 
FENALE                0        .0  \ 

11.2 

0 

.0 

2 

9.1 

6 

27*3 

16 

72*7 

0 

.0 

22 

3 

17.6 

0 

.  .0 

2 

11.6 

5 

29*4 

12 

70*6 

0 

.0 

17 

RALE        ■         0  »Q 

j 

20.0 

0 

'.0 

0 

.0 

1 

20^0 

4 

60*0 

0 

.0 

5 

CA    CHRISTIAN  MERIT ACE  C  *\ 

TOTAL                0       .0  > 

\  0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

I 

FEMALE                0  .0 

\  0 

.0 

0 

.0 

Q 

•  0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

HALE                0  .0 

\o 

.0 

0 

•  0 

0 

"  .0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

V 

CA    HARVEY  MUOD  COLLEGE 

\ 

, 

TOTAL                0  .0 

ov 

•  0 

l  0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

FENALE                0  .0 

o. 

.0 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

*0 

1 

1C0.0 

0 

♦0 

1 

HALE            .    0  .0 

0 

c 

*  *° 

0 

♦o  , 

0 

*0 

1 

1CC.0 

'0 

♦*0 

1 

CA    POMONA  COLLEGE 

TOTAL                0       .0  . 

0 

.0 

2 

11.6 

0 

.0 

•  2 

11*6 

13 

76*5 

2 

11.8 

17' 

FENALE                0  .0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

•  0 

4 

MALE                0  %0 

0 

1 

7.7 

0 

.0  - 

1 

7*7 

10 

76*9 

2 

15.4 

13 

CA    COLLEGE  OF  NOTRE  DAME 

TOTAL                0  .0 

1 

3.6  \ 

1 

3.6 

1 

3.6 

3 

10*7 

24 

65*7 

1 

3.6 

'  26 

FENALE                0  .0 

1 

4.2 

1 

4.2 

1 

4.2 

3 

12*5, 

21 

67*5 

0 

.0 

24 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

75*6 

1 

,25iO 

4. 

CA    DOMINICAN  C  OF  SAN  RAFAEL 

- 

? 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

'.0 

0 

.0 

0 

*0 

7 

100*0 

0 

.0 

7 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

»«0 

7 

MALE                0  ..0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

CA    FRESNO-  PACIFIC  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

I 

5.9  ' 

0 

•  0 

2 

il.8 

3 

17*6 

14 

62*4 

.  0 

•  0 

17 

*  e» 

-    FENALE                0  .0 

0 

.0 

•  0 

2 

11.2 

2 

16*2 

9 

61*8 

0 

.0 

U 

5 

MALE                0  .0 

1 

14.7 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

16*7 

5 

63*3 

0 

.0 

6 

CA    IMMACULATE  HEART  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

7 

24*1 

1 

3.4 

5 

17.2 

13 

44*6 

16 

55*2 

0 

♦  0 

29 

FENALE                0  .0 

7 

26.9 

1 

3.6 

4 

15*4 

12 

46*2 

14 

;s*8 

0 

•  0 

26 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

33.3 

1 

33.3 

2 

66*7 

0 

.0 

3 

^      CA    L3MA  LINDA  UNIVERSITY 

TOTAL      h         0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

FEW  LE                0  .0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1CC.0 

0 

•  0 

1 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

'  0 

♦  9 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

CA    LOS  ANGELES  6 APT  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

1 

9.1 

£ 

•  0 

0 

.0 

1 

9*1 

10 

90*9 

0 

•\i 

11 

FEMALE                0  .0 

1 

10.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

10*0 

9 

90*0 

0 

.0 

10 

HALE                0  .0 

0 

•°l 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

♦0 

1 

CA    LOYOLA  MAAVKOUNT  U 

TOTAL                0  .0 

6 

13.3 

0 

•  0 

5 

11*1 

11 

24*4 

31 

68*9 

3 

6.7 

45 

FENALE                0  .0 

6 

14.3 

0 

•  0 

5 

11*9 

11 

26*2 

26 

66*7 

3 

7.1 

42 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

CA    MILLS  COLLEGE 

TOTAL                0        . 0 

0 

•0 

1 

25.0 

0 

.0 

1 

25*0 

\ 

50*0 

1 

25.0 

4 

FENALE                0  .9 

0 

•  0 

1 

25.0 

0 

.0 

1 

25*0 

2 

50*0 

1 

25.0 

4 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

0 

KERIC 


1103 


AlU7 


TABLE  4.    TOTAL  BACHfLuA»S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  It  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  E0KATION  BY  l&CEt 
-  ETHNICITY*  A NO  SEX*    INSTITUTION  ANO  STATE  lt78-ltTt 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  C 


SLACK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


wute 
non-hispanic1 

K 

NUMBER 


NOK-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
1  NUMBER 


( 


INTERDISCIPLINARY  STUOIES  14900) 
CALIFORNIA 


CA    NE*  COLLEGE  OF  CAL IFCRNI A 

TOTAL                 0  .0 

13 

19.7 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

9 

32*1 

0 

•  0 

HALE                0  .0 

4 

10*5 

0 

.0 

CA    OCCIDENTAL  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

-FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

a 

.0 

CA    PACIFIC  CHRISTIAN  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  3 

FEMALE   .             0    .  .0 

0 

*  .0 

0 

•  0 

MALE                 0        .0  ' 

0 

•  0 

0 

•  0 

CA    PACIFIC  OAKS  COLLEGE, 

X  TOTAL                0  .0 

2 

4*9 

0 

.0 

FEMALE                C  #0 

2 

5*7  * 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

CA  -  PACIFIC  UNION  CCLLEGE 

TOTAL                0        .3  * 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE       •>         0  .0 
MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

CA    P6PPER0INE  UNIVERSITY 

3* 

TOTAL                0  .3 

37 

22*7 

1.1 

FEMALE                 0  .0 

22 

30*6 

3 

4.2 

MALE  *              0  .0 

15 

16*5 

0 

•  0 

CA    SSI  MARY'S  COLLEGE  OF  CAL 

TOTAL                 1      1*  9 

1 

1.9- 

1 

1.9  v 

FEMALE  *  0.0 

1 

2*3 

1 

2.3 

MALE                 X  *  10*0 

0 

♦  0 

p 

.0 

CA    SAINT  PATRICK'S  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

o 

•0 

1 

14*  3 

FEMALE                 <fc>  .0 

o 

♦  0' 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

o 

•  0  ' 

1 

14*3 

CA    SIMPSON  COLLEGE 

TOTAL                0        .  0  • 

o 

♦  0 

0 

.0 

FEMALE'             '0  t0 

o 

'  .0 

0 

.0 

HALE                 0  .0 

o 

♦  0. 

0 

•  0 

CA     STANFORD  'JNlVFftSITy  t 

♦  0 

TCTAL                 0  \.0 

1 

A. 3 

0 

FEMALE         *        0  •  .0 

1 

10*0 

o 

.0 

HALE                 0  .0 

o 

•  0 

0 

.0 

CA    US  INTERNATIONAL  U 

TOTAL  '              0  '  .0 

o 

♦  0 

0 

;o 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

•AALE                 0  .0 

o 

.0 

0 

.0 

CA    J  CF  CAL  "BERKELEY 

TOTAL                 0  .0 

6 

'2*8 

45 

15.7 

FEMALE                 0  .0 

7 

5*3 

26 

19.7 

MALE         »        0  .0 

1 

•  6 

19 

12.3 

CA     yj  OF  CAL-OAVIS 

TOTAL                 3  1.1 

10 

3,6 

27 

9.7 

FEMALE                 1  .6 

7 

4*2 

18 

10*8 

MALE                 2  1.8 

3 

2.7 

9 

4.2 

CA    J  CF  CAL- IRVINE 

•  TOTAL                 i  .3 

16 

5.4'  "* 

22 

7*4 

FEMALE                 0  .0 

10 

5*0  * 

17 

8.5 

MALE                 1  1*0 

6 

4*  1 

5 

5.1 

PA     M  QF   CAL-LCS  ANGELES 

1#  M        U    V»       UAL     L  WJ     MrivfcLw  J 

TOTAL                 1  .7 

3 

2.2 

16 

11.9 

ff  HALF                    0  .0 

1 

1.6 

6 

9.  5 

MALE                 1  1*4 

2 

2*8  * 

10 

14.  1 

r  A     U  i3F  CAL— R  IVERS  IOE 

•Total              i  .3 

13 

10*5 

2 

1*6 

FEMALE                     0  .3 

10 

14*5 

I 

1.4 

■UL£                 1  1.8 

3 

1 

1*8  y 

CA    U  OF  CAL-SAN  DIEGO 

TOTAL                  1  *6 

3 

•  0 

10 

6*4 

FEMALE                 I  1*4 

0 

•  0 

4 

5*5 

MALE  0.0* 

0 

•  0 

6 

7*1 

CA    U  OF  CAL-SAN  FRANCISCO 

TOTAL                   0  .0 

10*0 

1 

10*0 

FEMALE     0           0  .0 

1 

50*0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

1 

12*5 

CA    0  CF  CAL-SANTA  BARBARA 

TOTAL                 2  .6 

B 

2*2 

13 

3*6 

FEMALE                 0  .0 

4 

2.3 

8 

4*6 

MALE                2  1*1 

4 

2*1 

5 

2*7 

CA    U  OF  CAL  -SANTA  CRUZ 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

3 

1*2 

FEMALE                0  .3 

0 

•0 

\ 

1.6 

'ALE                 0  .3 

0 

•  0 

'  *8 

CA    IN  IVERSI  7Y  OF  LA  Vr.RNf 

TOTAL                 0  .3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

*0 

MALE               q.  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

CA    UNIVERSITY  OF  THE  PACIFIC 

TCTAL                 1  1*6 

2 

3.2 

5 

7.9 

FEiALE                0  .0 

1 

2.5 

5 

12.5 

HALE                 1  4*3 

1 

4.3 

*) 

0 

.0 

3 
1 

2 

1 
0 
1 

0 
0 

•o 

3 
3 
0 

3 
0 
0 

3 
3 
0 

4 
4 
0 

o' 

3 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

5 
2 
x  3 

9 
4 
5 

9 
5 

4 

4 
0 
4 

14 

9 
5 


4.5 

3.6 
5.3 

5.9 
•0 
9.1 

•  3 
.0 

•  0 

7.3 
8.6 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

1.8 
4.2 

•  0 

7.5 
9*3 

•  0 

•  0 
•0 
.0 

o 

•  0 

•  0 
.0 

8*7 
10.0 
7*7 

•  0 

•  0 
.0 

1.7 
1.5 
1.9 

-3*2 
2*4 
4*5 

3,0 
2*5 
4.1 

3*0 
*0 
5*6 

11*3 
13*0 
9*1 


9  5*7 

4  5.5 

5  6*0 


.0 
*0 
.0 

1*4 
1.7 
1.1 

3*2 
3.3 
3.1 


58  73.4 
56  75.7 
2  40.0 


1*6 
'    ♦<> , 
4*3 


16 

24*2 

49 

74.2 

1 

1.5 

46 

10 

35.7 

18 

64.3 

0 

.0 

28 

6 

15.8  " 

31 

81.6 

1 

2.6 

36 

1 

5.9 

16 

94*1 

0 

•0 

17 

0 

•  0 

6 

100*0 

0 

•  0 

4 

1 

9.1 

10 

90.9 

0 

•  0 

11 

.  0 

.0 

.7 

100*0 

0 

•  0 

7 

0 

•  0 

b 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

7 

100.0 

0 

•  0 

7 

5* 

12.2 

34 

82.9 

2 

4*9 

41 

5 

14.3 

29 

82.9 

1 

2.9 

35 

.  0 

.0 

5 

13*3 

1 

16*7 

6 

0 

•  0 

<.  4 

80.0 

1 

20.0 

5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

4 

80*0 

1 

20.0 

5 

43 

26.4- 

120 

73*6 

0 

.0 

143 

28 

38.9 

44 

61*1 

0 

•  0 

72 

15 

14.5 

76 

83*5 

0 

•  0 

91 

7 

13.2 

44 

86.8  , 

0 

•  0 

53 

6 

14.0 

37 

*  86*0 

0 

{  .0 

*43 

1 

ICO 

9 

90.  0 

0 

•  0 

10 

1 

14.3 

6 

85.7 

'  0 

.0 

7 

♦  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0  * 

1 

14.3 

6 

85*7 

0  "0 

'.0 

7 

0 

.0 

12 

100*0 

0 

•  0 

12 

0' 

•  0 

10 

100*0 

0 

.0 

10 

o 

•  0 

2 

100.C 

0 

.0 

2 

3 

13.0  ° 

20 

87*0 

0 

.0 

23 

2 

'20.0 

8 

8  CO 

0 

♦  0 

10 

1 

7.7 

'  12 

92*3 

0 

•  0 

*  13 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

0 

-  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

o 

•  0 

2 

10C.C 

0 

*0 

2 

56 

20*2 

22  5 

78*4 

4 

1*4 

287 

35 

26*5 

96 

72J,<7 

1 

♦15 

132 

23 

14.8 

129 

83*2 

3 

1*9 

155 

49 

17.7 

227 

81*9 

1 

♦  4. ' 

277 

30 

18*0 

137 

82*0 

0 

♦  0 

167 

19 

17*3 

90 

81.8 

I 

*9 

110 

48 

16*2  . 

243 

81*8 

6 

2*0  * 

,297 

32 

16.  1 

162 

81*4 

4  5 

2*5 

199 

16 

16*3 

81 

82*7 

1 

1*0 

98 

24 

17*9 

107 

79*9 

'  3 

2*2 

134 

7 

*  55 

87.3 

1 

1*6 

63 

17 

23*9 

52 

73*2 

2 

2*6 

71 

30 

2  A*  2 

93 

75*0  ' 

1 

*8 

124 

20 

29*0 

49 

71*0 

0 

•  0 

69 

10 

.  18.2 

44 

80.0 

1 

1.8 

55 

20 

12*7 

134 

85.4 

3 

1.9 

.57 

9 

12.3 

61 

83.6 

3 

4*1 

73 

11 

13*1 

.  73 

86.9 

0 

•  0 

64 

2 

2C*0 

8 

80.0 

0 

♦0 

10 

1 

50*0 

1 

50.0 

0 

•  0  ' 

2 

1 

12.5 

7 

87.5 

0 

•°.  " 

6 

28 

7*.8 

326 

90*3 

U9L 

361 

15 

8*6 

156 

89*7 

1  I 

1*7 

174 

13 

7.0 

170 

9C*9 

4 

2*1 

187 

11 

4*4 

241 

95.6 

0 

•0 

252 

4.9 

116 

95*1 

.  0 

.0  . 

122 

5 

3*8 

*  125 

96*2 

0 

•  0 

130, 

58 

73*4 

21 

26.6 

0 

•  0 

79 

56 

75*7 

18 

24.3 

0 

•  0 

74 

2 

4C.0 

«  3 

60.0 

0 

•  0 

5 

9 

^4*3  „ 

50 

79.4 

4 

6.3 

63 

6 

15.0 

32 

.  60.0 

2 

5.0 

40 

3 

13*0 

18 

78.3 

2 

8.7 

23 

0 

ERJC 


110 


O 

a 


1104 


TAKE  J 


hOTAL  ft 

A 


BACHELOR'S    DEGREES  FM  MAJOR  FiaO  CONFERREO  ftV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  IV  MCE* 
ETHNICITY*  AND  SEX*    INSTITUTION  AND  STATE    1976-1979  4 


kg 


AMfRICAN  INDIAN 
•ALASKAN  NATIVE 

NOW  Eft  t 


RACK  .   ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUN6ER 


i 

HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINOR  I  TV 


NUMBER 


INTERdISCIPtlMAAY*STUOIES  U900I 
•  CALIFORNIA 
CA    UNIVERSITY  OF  REOUNOS  . 


MITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


1 


NON-RES  I  CENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


TOTAL  -C 

♦  0 

17 

i*i 

5 

2.4  - 

J 

3.B 

30 

1  A  A 

14.4 

179 

65.6 

o 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

9.2 

5 

2.9 

6 

3.4 

27 

15.5 

147 

84.5 

o 

.  0 

174 

MALE           *  0 

•  0 

1 

2.9 

o 

•  0 

2 

5.7 

3 

M  A. 

32 

91.4 

o 

.0 

35 

CI    UNIVERSITY  OF  SAN  01(60 

TOTAL      „  0 

•  0 

1 

3.2 

0 

•  0 

5 

14*1 

4 

19.4 

25 

80.6 

o 

•  0 

31 

FEMALE  0 

.0- 

1 

3»B 

0 

•  0 

5  «t*9.2 

23.1 

20 

76.9 

0 

•  0 

26 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

'  .0 

5 

1CC.C 

0 

•  0 

5 

CA    UNIVERSITY  OF  SANTA  CLARA 

TOTAL  1 

1.7 

0 

•0 

1 

1*7 

3 

5.1 

5 

£.5 

52 

88.1 

2 

3.* 

59 

FEMALE  1 

2.4 

0 

.3 

1 

2*4 

2 

4.9 

4 

36 

87.8 

1 

2.4 

41 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

5.6 

1 

5.6 

16 

68*9 

1 

5*6 

16 

CA    J  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 

TOTAL  0 

•  0 

1 

2.0 

2 

4.1 

2 

4*1 

5 

10*2 

44 

89*6 

0 

.0 

49 

FEMALE  0 

•0 

1 

3.6 

1 

3.6 

0 

.0 

2 

7*1 

26 

92*9 

0 

.0 

26 

MALE  0 

0 

•  0  n 

1 

4.6 

2 

9.5 

3 

14*3 

18 

65*7 

0 

.  0 

21 

CA    NESTMONT  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

I 

3.B 

0 

"  *0 

1 

3.8 

25 

96*2 

0 

•  0 

26 

FEMALE         v  0 

•  0 

0 

1 

4.0 

0 

•0 

1 

4.0 

24 

96*0 

0 

.0 

25 

-     MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

t  .0 

1 

CA    tHITTIER  COLLEGE 

TOTAL  0 

w> 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

22.2 

2 

22.2 

7 

77.6 

0 

•  0 

9 

,  FEMALE  0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

Z 

28.6 

2 

2  8.6 

5 

71*4 

0 

•  0 

7 

MALC  .            '  0 

•  0 

0 

♦  3 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

2 

ICC.O 

0 

•  0 

2 

CA 


STATE  TOTALS  ( 


63  INSTITUTIONS) 


TOTAL  46 

.6 

296 

4.9 

2B4 

4.7  » 

419 

6*9 

FEMALE  29 

.7 

225 

5.4 

200 

4.6 

317 

7.7 

^MALE  19 

1.0 

71 

3.7 

8', 

4.4 

1C2 

5.3 

COL  Oft  A  00 

CO    ADAMS  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

66.7 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

3 

•0 

M 

MALE  0 

\3 

0 

.0 

•  0 

•  0 

2 

100*0 

"  t 

CO    COLORAOO  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

•  3 

12.5 

s> 

.0 

0 

*3 

FEMALE         -  0 

.0 

2 

13.3 

•  0 

.0 

0 

*0 

•MALE  0 

•  0 

1 

11.1 

0 

•  0 

0 

.  *0 

CO    COLORAOO  STATE 

UNIVERSITY 

V 

TOTAL  .0 

*0 

0 

.0  * 

1 

2.0 

1 

2*0 

FEMALE  0 

0 

•  3 

1 

4.5 

1 

4*5 

MALE  0 

*0 

0 

0 

•  .0 

0 

*0 

CO    COLORAOO  HCMEN'S  COKLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

3 

.0 

3 

•  0 

0 

*0 

FEMALE  0 

.0 

*0 

-  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALT  0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

CO    FORT  LEWIS  COLLEGE 

TOTAL  0 

**0 

0  , 

*0 

0 

•  0 

1 

2*7 

•  FEMALE  0 

•  0 

0' 

*0 

0 

•  0 

1 

5*9 

MALE  0 

♦  3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

CO    LORETTO  HEIGHTS 

COLLEGE 

TOTAL  *  0 

*ar  v 

2 

3.5 

1 

1.6 

3 

5*3 

FEMALE  0 

*o 

1 

2.4 

0 

•  0 

1 

2*4 

HUE                0  - 

•  0 

1 

6.3 

1 

6.3 

2 

12*5 

CC    MESA  COLLEGE 

0      TOT  AL  0 

♦a 

1 

7.7 

1 

7.7 

0 

♦  3 

FEMALE  *3 

•  0 

s  0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦0 

MALE            ,  0 

*o 

1 

10.0 

1 

10*0 

0 

*0 

CO    METROPOLITAN  ST 

COLLEGE 

TOTAL  0 

*0 

3 

v  .0 

3 

•  0 

3' 

6.0 

FEMALE  0 

•  3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  3 

0 

•  0 

3 

16*6 

CC    REGIS  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

*3 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

MALE  0 

.0 

1 

100.0 

c 

.0. 

0 

.0 

♦047  17*3 
771  16*6 
276  14*5 


4i944  61*7 
3i339  6C*7 
1*605  64*0 


59  1.0 
*  30  .7 
29  1*5 


6,050 
ttKO 
1,910 


CO    ROC  PC  MO  NT  COLLEGE 

TOTAL  0.0  0.0 

FEMALE  0.0  0  '  *3 

NILE  0  ~  0  0  *0 
CO    SA  INT*  THOMAS  SEMINARY 

TOTAL  '*  0        .0    ,  0  .0 

FEMALE  0.0  0.0 

MALE  0  .0  0.0 
CO    U  OF  COLORAOO  AT  60UL0ER 

TOTAL  -0        .3  2  1*7 

FEMALE  0%       «3  '2  3*0 

MALE  0.0  0  *0 

CO    U  CF  COLO  COLO  SPRINGS 

TOTAL,  0        .9  1  4.0 

FEMALE    '  0      *  .0  1  6*7 

MALE  0.0  0.0 

CO    U  OF  COLO  AT  OENVER 

TOTAL.  0        .3  0  *0 

FEMALE  0.0  0  *0 

MALE  0.0  0.0 


.0 

♦0  . 

*0 

.3 
.3 
.0 

'2.5 
4.5 
.0 

12.0 
13.3 
10*0 

8.3 
♦  0 
12.5 


2 

66*  7 

1 

33*3 

0 

*0 

.1 

100*0 

2" 

100*3 

0 

•0 

3 

12*5 

21 

67*5 

2 

13*3 

13 

66*7 

1 

11*1 

0 

66*9 

2 

3*9 

49 

96*1 

2 

9*1 

20 

9C*f 

0 

*0 

29 

100*0 

0 

*0 

5 

100,0 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

.0 

"  0 

♦  0 

1 

2.7 

36 

97*3 

1 

5*9 

16 

94*1 

0 

.0 

20 

■100*0 

6 

10*5  * 

51 

69*5 

2 

4*9 

39 

95*1 

4 

25*0 

12 

75*0 

2 

IS** 

11 

64*6 

0 

•  3 

3 

1CC.0 

2 

20.0 

6 

» 

60*0 

3 

6.0 

'47 

94*0 

0 

•  3 

34 

130*0. 

3 

ae.6 

13 

£1*3 

1 

ioV.o 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

130*0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.♦0 

3 

1CC.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  3 

3 

100*0 

5 

4.2 

114 

9S«-0 

5 

7.5 

62 

92^5 

0 

.0 

52 

98*1 

4 

16.0 

t'l 

84*0 

3 

2C.0 

12 

60*0 

1 

10*0 

9 

90*0 

1 

6.3 

11 

91*7 

3 

♦  0 

4 

103*0 

1 

12*5, 

7 

'67*5 

0 

.3 

*  3 

0 

•  3 

1 

0 

.0 

2 

0 

*  0 

24 

0 

.0 

15 

0 

.0 

9 

0 

♦0 

51 

0 

0 

♦  0  • 

0 

.3 

5 

0 

♦  0 

»  5 

0 

♦  3 

3 

0 

.0 

37 

0 

.3 

17 

3 

♦  0 

20 

3 

.3 

57 

0 

•  0 

3 

•  0 

0 

•  0 

13 

0 

.3 

3 

0 

•  0 

10 

0 

.3 

50  , 

0 

♦0 

34 

3 

♦  3 

16 

0 

.0 

< 

1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

0 

♦  0 

1* 

0 

.0 

1 

0 

.3 

3 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0  , 

0 

•  0 

3 

1 

.6 

123 

0 

•  3 

67 

1 

1.9 

53 

0 

•0 

•25 

0 

•  0 

15 

0 

•  0 

10 

0 

.0 

12 

0. 

•  0 

4 

0 

•  0 

8 
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TAALE  A.    TOTAL  IAC8fL0A»*    DEGREES  FO* 'MAJOR  FtlLO  CONFIAAfO  IY  INSTITUTIONS  Of  HI  CHE*  EDUCATION  BY  RACE, 

j  tr^tr  IT  v.    AHA  mCTf  TlfflNi  AMQ   STA TF  19T8-1979 


AMERICAN  ifcOUi 
ALASKAN  NATIVE 

NdMIER    i  S 


ILACK  ASIAN  OR  . 

NON-HI  SRANIC  MCI«C  ISLANOEA 


NUNf ER 


INTEADlSClklNAAY  S>U0IES  14*001  . 


ccloraoo  I 

CO    DIVERSITY  OF  DENVER 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CC    U  OF  NORTHERN  COLMADO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CO    U  OF 
»  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0       .0  . 

♦'     o  *o 

%  0  .0 

SOUTHERN  CCLOAACO 

0  '"i3 
^      0    s  UO 
0"  *0 


NUNIER 


HISPANIC 
NUNIER  ■ 


CC         STATE  TOTALS  ( 
TCTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  ■  0 

CONNECTICUT 


17  INSTITUTIONS! 


CT    AiSERTUS  MAGNUS  COLLEGE 
•    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *3 

CT'   ANNHURST  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEM4LE  0  .3 

MALE  0  .3 

CT    CENTRAL  COM  ST  COLLEGE 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

_ 'MALE  0    '  *9 

CT    CONNECTICUT  COLLEGE 
_     TOTAL  0  *0 

.  FEMALE  0  .3 

MALE  "  0  .3 

CT    EASTERN  COM  ST  COLLEGE. 
TOTAL  9  .3 

FEMALE  j  0  *3 

MALE  0        «3  fc 

CT     FAIRFIELO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *3 

FEMALE        ,    '    3  .3 
MALE  0  ..3 

CT    TUNITY  COUEGE  > 
TOTAL  0  .X 

FENALE  *3  .9 

MALE  0  .0 

CT    UNIVERSITY  OF  8*10;ERORT 
♦    TGTU  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .3* 

CT*  UNIVERSITY  OF  CCNNECTICUT 
%    TOTAL  0  .3 

FEMALE  0       .0  ' 

MALE  0  .3 

CT    UNIVERSITY  OF  NEW  .4AVEN 
TOT4L  0  .3 

FEMALE  *r\  3  .0 

HALE  W  0  .0 

CT    W£ SLEYAN  UNIVERSITY 
'  TCTAL  0*  .0 

FEMALi  0>  .0 

4ALE  0  .3 

CT    YALE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  * 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .3 


ERLC 


CT  STA'TE  TOTALS  (        12  INST  ITUT ICKS) 

TOTAL-               0.0  7  2.5 

'FEMALE                0       .3  2  Ax  1 

<4LE                0       .3  5^  4.2 

DELAWARE*  , 

OE    UNIVERSITY  OF  DELAWARE 

TOTAL  0        .3  .     0  .0 

„  FEMALE                 0.0  0  .0 

MALe                 0.0  0.0 

6E  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  3        . 0 

FE4ALE  0  .'3 

MALE  0  *.3 

OISTFICT,  OF  COLUMBIA  , 

OC    A4tR2CAK  UNIVERSITY 

'  TOTAL    •        ^  0       .3  2  22.2 

FEMALE              '0/      *9  M  23.9 
MALE                9       .0        /       1  25.0 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .3 


y 


.0 

♦  o 

.0 

7.1 
.0 

11.1 

.0 

•  0 

6  *0 


10 

2.4 

4 

6 

2.6 

1 

♦  4 

•  4 

2*  1 

3 

1.6 

I 

o 

•0 

I 

14.  3 

o 

•  0  * 

1 

14.> 

0 

•  0. 

0 

•  9 

•  0 

0 

.9 

o 

0 

.9 

0 

•  0 

9 

•  9 

2  .A 

0- 

•  .9 

o 

.0 

.9 

1 

i.i 

0 

•  9 

Q 

.0 

0 

•  9 

o 

%  3 

.9 

0 

•0 

9 

.9 

0 
0 

•  9 

•  9 

♦  9 
9 

.9 
♦0 

0 

.0 

9 

•3 

0 

.3  ' 

9 

♦  9 

0 

.0 

0 

.9 

0 

•  9 

0 

.9 

0 

-  .9 

1* 

2.6 

0 

•  0 

1 

5.6 

0 

•  9 

.  9 

♦  9 

0 

•0 

9 

.9 

0 

.9 

#  9 

•  9 

0 

.9 

9 

^  .9 

0 

.9 

4 

.9 

0 

•  0 

•  9 

0 

.3 

/    0\  .9 

0 

•0 

0 

•  9 

0 

•  0 

0 

•  9 

*  Q 

•  9 

0 

•  9 

3 

6*4 

0 

•  9 

2 

6*1 

0 

•  0 

1 

7.1 

0 

•  9 

3 

7,0 

2 

4.7 

•  9 

8.3 

3 

9.7 

3.2 

4  1.4 

3  1.0 

1.^  *3 


•  9 

•  9 

♦0  t 

•  9  „ 

•  9 
.9 


9 
9 

JO 

0 

0  ' 

0 
0 
0* 


.9 
.9 
.9 

•  9 

.9' 

.9 

.9 
.9 

\.0 


17  4*9 

8  ,3.* 

9  4.8 


9  .9 

,   9  .3 


TOTAL 
MINORITY 


NUNIER 


9 

1 
9 
1 

0 
9 
0 


WHITE 
"NON-HtSRANIC 

[       NL-RIER  C:t* 


NON-RE  SI  9£NT 
ALIEN 

*  NUMIER  *  I 


TOTAL 

NUMEf; 


31 
15 
16 


7.3 
6.4 
8.5 


,  6  199*9 

4  1C0.0 

2  1C9.9  , 

'13  92.9 

5  199.0 

t  8  88.9^ 

1  190.9 

1  199.9 
0  .9 


391  92.4 
229  93.6 
171  91.9 


•  9 
.9 
.9 

.9 
.9 
•9 

'.9 
*9 

•  9 


.2 
.9 
.5 


12  4.2 
5  3.9 

7  5.^ 

f 


2  22.2 
1  29.9 
1  25.9 


269  94.4 
169  95*8 
199  9C.4 


22  iO0\0 
1Z  199.9 
19  199.9* 


?2  109*9 
12  199.9 
19  199.9 


7  77.8 
4  89.9 
3  75.9 


4  1.4 

2  1.2 
2  1*? 


.9 

-.9 


A 

4 

2 

14 
5 
9 

1 
1 
0 


423 
235 
118 


c 

«  .9 

1 

14.3 

6  85.7 

o 

•  0 

7 

9 

iP  ■ 

1 

14.3 

6  85*7 

0 

.3 

7 

9 

.9 

9 

•  9 

9  **9 

c 

•  0 

0 

9 

.9 

9 

.9 

o 

*  0 

is 

9 

♦  9 

9 

.9 

11  199.9 

0 

.0 

a 

0 

♦  9 

9 

.9 

2  199.9 

0 

•  0 

2 

o 

♦  9 

1 

2.6 

36    92.^3  • 

2 

5*1 

3* 

.9  * 

9 

,jf 

24    92.3  ' 

2 

|7.7 

2A 

S/ 

.♦9 

1 

12  92.3 

o\ 

/ 

•0 

13 

9 

.9 

9 

V  ..9 

•  5  ICC.  9 

9 

*0 

5 

9 

•9 

9 

.9 

4  199.9 

9* 

4 

9 

•  9 

,  9 

•  9 

1  109.9 

9 

•0 

1 

9 

♦9 

9 

♦  9 

* 

3    0  199.9 

9 

*0 

1 

9 

♦  9 

9 

.9 

6  19C*9  « 

.  9 

.    .0  ■ 

A 

9  . 

.9 

,  9 

•  9 

2  199.9 

9 

•  0 

2 

9 

.9 

«0 

.9 

5  1CC.9 

9 

♦  0 

5 

9 

.9 

9 

.9 

0        .0  -n 

9 

•  0 

0 

9 

♦  9 

9 

.9 

5  1CC.9 

0 

•  .0 

5 

9 

.9 

1 

2.6 

37  97.4 

0 

*0 

38 

9 

♦  0 

1 

•  5.6 

17  94.4 

0 

*0 

18 

9 

.9 

9 

•  9 

29  199.9 

0 

•  0 

20, 

9 

.9 

9 

.0 

32  109.9 

0 

*0 

32 

0 

.9 

9 

.9 

19  199.9 

0 

•  0 

19„ 

9  * 

.9 

9 

.9 

13  199.9 

0 

.0 

*  13 

9 

.9 

9, 

.9,  S 

44  100.0 

0 

•  0 

«  44 

9 

.9 

9 

.9 

31  109.9  ■ 

0 

♦  0 

,  31 

9 

.9 

9 

•  9 

13  199.9 

0 

♦  3 

13 

9 

.9 

9 

.9 

4  100.9 

*  0 

•  0 

4 

9 

.9 

9 

.9 

0'  .9 

0 

;o 

0 

9 

•  9 

0 

•  9 

4  199.0 

0 

•0 

4 

0 

•  9 

*       3  " 

6.4 

44  93.6 

0 

J  .0 

47* 

9 

.9 

2 

6.  1 

31  93.9 

0 

.0 

33 

9 

•  9 

1 

7.1 

13  -92.9 

0 

♦  0 

14 

1 

2.3 

14.9 

35  81.4 

2 

4*7 

43 

9 

•0 

1 

0.3 

11  "91.7  • 

0 

•  0 

12 

3.2 

5 

16.  1  • 

24     77.4  , 

2 

6*5 

31 

285 


n 

'12 
10 


V 


.22 
12 
10 


110A 


TABLE  4.    TOT  At  BACHELOR'S 


D^EES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREQ  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOKATION  BY  RACE, 
ETHNICITY,  AND  SEXI     INSTITUTION  AftO  STAT  £    19TB-19T9  \ 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLaCK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


<j>        NUMBER  I  NUMBER 

INTERQJ  SCI  PLENARY  STUOIES  14900) 
OlSTRICT  OF  COLUMBIA 
OC    CATHOLIC  U  OF  AMERICA 


NUMBER 


HlSPAMC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES I0ENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


TOTAL.  m             0  .0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.v   .0  1 

2 

10C.0 

0 

.0 

2 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•Q 

0 

.0 

0 

•0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

HALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

X    CALL AUOE  T  COLLEGE  n 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.3 

100.0 

0 

.0 

1 

DC    GEORGETOWN  UNIVERSITY 

T„OTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

1C0.0 

0 

.0 

6 

FEMALE               0  .0 

0 

.0 

*  0 

.0 

0 

.0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1C0.0 

0 

.0 

3 

OC    GEORGE  WASH.  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

~  2 

40.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

2 

40.0 

3 

60.0 

0 

.0 

5 

FEMALE               0  .0 

2 

50.0 

0 

,0 

0 

.0 

2 

5C.0 

2 

5C.0 

0 

.0 

4 

MALE                 O  .0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

f  I 

OC    UNIVERSITY  QF^CC 

TOTAL                JS>  .0 

I 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

-fEMALE                0*'  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

HALE                 0  .0 

I 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

IOC.  0 

*  0 

p 

.0 

1 

OC          STATE  TOTALS  <          6  INSTITUTIONS) 

TOTAL                0  .0 

#  5 

20.6 

0 

.0 

0 

.0 

5 

20.6 

1-9 

79.2 

0 

.0 

24 

FEMALE                    0  .0 

3 

21  J* 

0 

Vo 

0 

.0 

3 

21.4 

11 

r 

78.6 

0 

.0 

14 

HALE                 0        •  0 

2 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

20.0 

8 

80.0 

0 

.0 

10 

FLORIOA 

TOTAL                 0  .0 

9 

».5 

0 

.0 

7 

7.4 

16 

16.8 

•  79 

83.2 

0 

*  .0 

95 

FEMAt  P           ^           0  0 

2 

.4.8 

0 

.0 

3 

7.1 

5 

11.9 

37 

88.1 

0 

.0 

42, 

HA*. K     °           0        •  0 

7 

13.2 

0 

.0 

4 

7.5 

11 

20.8 

42 

79.2 

0 

.0 

-  53 

Fi     FTKPrfn  rnt  i  cr.e 

TOT A L                     0  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

A 

1CC.0 

0 

.0 

4 

r  CnA  L  C                         U            •  V 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

HA  LE                0        •  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

fi     fmaqv-ai nm  f  apron  u 

rv     cnoRT   niuuic  ntnun  w 

TDT  Al  no 
1  Ul  AL                        v           •  U 

2 

1.6 

1 

•  8 

3 

2.3 

6 

4.7 

111 

86.7 

11 

8.6 

128 

F  EMA  1  c                     n  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

1CC.0 

0 

•0 

9 

HALE                 0  .3 

2 

1.7 

1 

•  8 

3 

2.5 

6 

5.0 

102 

85.7 

11 

9.2 

119 

FL     FLAGLER  COLLEGE 

TOTA.                 0  .3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1C0.0 

Q 

.0 

1 

F  PMA  IF                      0  0 

0 

.3 

0 

.0 

-  0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

HALE                   0  «0 

0 

.0 

0 

t° 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

ci     ci  Mini  cmrrucoM  cni  i  ccc 

t L     rLLKlUA   *UUinCK1  LULLCvC 

TOTAI                       o  0 

1  Ul  HI.                             V             •  V 

0 

.0 

0 

r  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

•  0 

5 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  Qt 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

HALE            *    0        •  (J 

0 

.3 

e  0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

FL     JACKSONVILLE  UNIVERSITY 

r  k       «l  A  l»(Y  <J  UrlT  ILLC    vi*  If  Lr\  Jill 

TOTAL                 0  .0 

0 

•Q 

1 

50.0 

0 

•  0 

1 

5C.0 

1 

50.0 

0 

.0 

2 

FEMALE    >            0  .0 

0 

.0 

'  1 

100.0 

0 

•0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

HALE               =0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

FL    ROLLINS  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

6.7 

3 

6.7 

42 

93.3 

0 

.0 

45 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.0 

20 

100.0 

0 

.0 

20 

„  MALE                0  .0 

<X 

.0 

0 

.0 

3 

12.0 

3 

12.0 

22 

88. C 

0 

•  D 

25 

FL    FLA  ATLANTIC  UNIVERSITY 

r  total            o      .0  v 

0 

'      .0  * 

0 

.0 

1 

16.7 

I 

16.  7 

5 

83.3 

0 

.0 

6 

Female            0      .0  \ 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

.  0 

3 

HALE              0       .0  \ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

FL    FLORIOA  INTERNATIONAL  U  \ 

'     TOTAL                 0  .0 

A 

8.2 

1 

2.0 

3/ 

6.1 

8 

16.3 

39 

79.6 

2 

4.1 

49 

FEMALE                 0  .0 

y~\  9.7 

0 

.0 

1 

3.2 

4 

12.9 

26 

83.9 

1 

31 

MALE                 0  .0 

1  N5.6 

1 

5.6 

2 

11.1 

4 

22.2 

li 

72.2 

1 

5.6 

18 

FL    aORIOA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

G 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

14 

100.0 

0 

.0 

14 

FEMALE                 0  .3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

n 

HALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

-  .0 

3 

ri    FLORIOA  TECHNOLOGICAL  U 

,  TOTAL                  0  .0 

2 

2. a 

1 

1.4 

1 

1.4 

4 

5.6 

68 

94.4 

0 

.0 

72 

~  FEMALE        /      0  .3 

0 

.0 

1 

3.4 

0 

•  0 

1 

3.4 

26 

96.6 

0 

.0 

29 

MALE                 C  .0 

2 

4.7 

0 

.0 

1 

2.3 

3 

7.0 

40 

93.0 

0 

.0 

4j 

FL    UNIVERSITY  Of  FLORIOA 

TOTAL                 0        .0  s 

I 

2.0 

0 

.0 

2 

4.1 

3 

6.1 

46 

93.9 

0 

.0 

49 

FEMALE                0  .0 

I 

4.2 

0 

.0 

1 

4.2 

2 

6.3 

22 

91.7 

0 

.0 

24 

MALE                0        .0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.0 

1 

4?Q 

24 

96.0 

0 

.0 

25 

FL    U  OF "NORTH  FLORIOA 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

10C.0 

0 

.0 

8 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

5 

MALE                0  .0 

o' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1C0.0 

0 

.0 

3 

FL    u  CF  SOUTH  FLORIOA 

c 

TOTAL                 0  .0 

1 

.6 

1 

.6 

1 

.6 

3 

1.9 

159 

98.1 

0 

.0 

162 

FEMALE                0    ,  .0 

'0 

.3 

0 

.0 

1 

1.4 

1 

1.4 

72 

98.6 

0 

.0 

73 

HALE                 0  .0 

I 

1.1 

1 

1.1 

0 

.0 

2 

2.2 

87 

97.8 

0 

.0 

89 

FL    U  bP  V£ST  FLORIOA 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

19 

100.0 

0 

.0 

19 

FEMALE                0  .0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

7 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

12 

100.0 

0 

.0 

12 

ERIC 


HOT 


'  Hi: 
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6.    TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
ETHNICITY*  AND  SE%S     INSTITUTION  AND  STATE  1971-1*79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  'NAT  WE 


BLACK  -  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


*  NUMBER 

t 

MUMBER 

t 

INTERDISCIPLINARY  STUDIES  (4900) 

FLORIDA 

FL     STETSON  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

1 

20.0 

FE'ALE  0 

.0 

1 

33.3 

MALE  0 

.0 

0  ' 

.0 

FL    UNIVERSITY  OF  MIAMI 

TOTAL                 1  5.3 

1 

5.3 

FEMALE                 1  B 

.3 

0 

.3 

MALE  C 

.3 

1 

14,3 

FL          STATE  TOTALS  ( 

17 

INST  ITUTICNS) 

TOTAL  1 

.1 

21 

3.1 

FEMALE  1 

7 

2.6 

MALE  0 

'.0 

14 

3.4 

GEORGI A 

GA    AGNES  SCOTT  COLLEGE 

TOTAL  3 

*0 

3 

.0 

FE.4ALE  0 

.  3 

0 

•  3 

MILS  3 

.  0 

0 

>  .0 

GA    3EARY  COLLEGE 

TCTAL  0 

.3 

0 

.0 

FEMALE  0 

.  0 

0 

.3 

.HALE  0 

.3 

3 

.3 

GA    3RENAJ  COLLEGE 

TCTAL  3' 

.  3 

1 

25*0 

FEMALE  o 

.0 

1 

25.0 

\      M4L£-i  0 

.0 

0 

.0 

GV^CQlUMSUS  COLLEGE 

TCfXL      .          0  - 

.3 

0 

.0 

FEMALE  0  

.3 

MALE  3 

.  ) 

n  o  r 

.0 

GA  -COVENANT  CCLLEGE 

TOTAL  0 

.3 

3 

.0 

FEMALE  '0 

.3 

.  "  0 

.3 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

GA    EiORY  UNIVERSITY 

T07  AL  0 

.0 

0 

.3 

FEMALE       —  0 

.0 

0 

:o 

KALE  0 

.3 

0 

.0 

GA    MEkCER  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL              '  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.3 

4ALE  0 

.  3 

0 

•  0 

GA    MERCER  U  id  ATLANTA 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.3 

0 

.0 

MlZ  0 

.0 

0, 

.0 

GA    MOREHOUSE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

8 

100.3 

FE*ALE  0 

.0 

0 

\  .0 

MALE  0 

.0 

8 

ioo.o 

GA    OGLETHORPE  UNIVERSITY 

TCTAL  0 

.3 

0 

.0 

FEMALE        "     .  0 

.  3 

0 

.0 

MALE  0 

.3 

-  0 

.0 

ga   shorter  college 

TCTAL  3 

.  3 

0 

\*° 

FEMALE  3 

.3 

3 

MALE  0 

.0 

0 

lo 

GA    SPELMAN  COLLEGE  . 

\ 

75.0 

TOTAL  0 

.0 

3^ 

FEMALE  C 

3 

3 

75.0 

HALE  C 

.3 

0 

•  0 

GA    TIFT  COLLEGE 

i 

TCTAL  0 

.3 

5 

13. 9\ 

FEMALE  0 

.> 

5 

MALE  C 

.0 

0 

.0 

GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

TOTAL  0 

.3 

1 

5.9 

FEMALE  C 

.3 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

1 

8.3 

GA          STATE  TOTALS  ( 

14 

INST  IT Ut  IONS) 

TCTAL  0 

•  3 

16 

9.2 

FEMALE  0 

.3 

9 

8.5 

*LE  0 

.0 

9 

10.1 

HAWAII 

HI     cVu-HNADE  I  CF  HONOLULU 


TOT\*L 
FEMALE 
MALE 


Hi    HAWAII  LOA  COLLEGE 


T3TAL 
FEMALE 
MALE 


.3 
.3 
.0 

.0 
.0 
.3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 

s 

NUMBER 

t 

s 

NUMBER 

1 

NUMBER 

I 

KUM8ER 

1 

NUMBER 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

4 

80.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100.  0 

.*  0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

5.3 

3 

15.8 

15 

76.9 

1 

5.3 

19 

0 

.0 

1 

8.3 

2 

16.7 

10 

83.3 

0 

•  0 

12 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

5 

71.4 

1 

14.3 

7 

5 

.7 

22 

3.2 

49 

7.2 

620 

90.8 

14 

2.0 

663 

2 

.7 

8 

2.9 

18 

6.  6 

2  54 

93.0 

I 

.4 

273 

'  3 

.7 

14 

3.4 

31 

7.6 

366 

69.3 

13 

3.2 

410 

3 

.0 

0 

'  .0 

0 

.o' 

2 

100.0 

0 

.0 

^ 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

0 

.0  * 

0 

.  0 

0 

.0  ■ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

12 

100.0 

0 

.0 

12 

3 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

10C.0 

0 

.0 

B 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

3 

.0 

0 

.0 

\ 

25.0 

3 

75.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

1 

25.0 

3 

75.0 

p 

.0 

4 

0 

.0 

0 

uO 

c 

.0 

0 

.0 

6 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

45 

91.8 

4 

8.2 

49 

.0 

3 

.3 

3 

.0 

23 

86.5 

3 

11.5 

,  26 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

22 

95.7 

1 

4.3 

23 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-.0 

7 

ioo.~b 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

\ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•c 

5 

10C.0 

0 

•0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

16 

100.0 

0 

«0 

16 

0 

.0 

0 

.3 

3 

.3 

10 

10C.0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

•  0 

6 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0  ' 

0 

.0 

2 

3 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•0 

1 

3 

.0 

0 

•  0 

C 

.0 

1 

100.C 

0 

.0 

.  1 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

k>  0 

.0 

1 

100,0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

•0 

8 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'  0 

*  .0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

1 

6.3 

0 

.0 

1 

6.3 

13 

81.3 

2 

12.5 

16 

1 

11.1 

0 

.0 

1 

11.1 

8 

86.9 

3 

•  0 

9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

71.4 

28.6 

7 

0 

.0 

\  o 

.0 

0 

.0 

21 

100.0 

0 

.0 

.21 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

15 

100.0 

0 

.0 

15 

0 

.0 

\  0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6' 

1 

25.0 

3 

.0 

4 

130.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

1 

25.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

0' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

V  .0 

•  0 

3 

.0 

0 

.0 

5 

13.9 

31 

86.1 

0 

36 

0 

.0 

0 

.0 

5 

25.0 

15 

75.0 

0 

20 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

16 

100.0 

0 

•0 

v  16 

0 

.0  ~~ 

.0 

1 

5.9 

16 

94.1 

.  0 

.0 

\  17 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

10C.0 

.0 

\  5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

8.3 

11 

91.7 

V  o 

.0 

12 

2 

1.3 

0 

.0 

20 

10.3 

169 

86.7 

6 

3.  i 

195 

2 

1.9 

0 

.0 

11 

10.4 

92 

86.8 

3 

2.8 

106 

0 

.0 

0 

.0 

9 

10.  1 

77 

86.  5 

3 

3.4 

89 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  .0 

2 

10C.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1CC.0 

0 

.0 

2 

1 

25.0 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

I 

100.0 

0 

.0 

1 

1 

33.3 

0 

.0 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

.0 

3 

er|c 


Hi 


o 


1108 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY*  AND  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


NUMBER 


INTERDISCIPLINARY  STUDIES  (4900) 

\ 

HAWAII 


TOTAL 
NUMBER 


HI     HAWAII  PACIFIC 

COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

si. 

6*3 

6 

37*5 

0 

♦  0 

7 

43.8  * 

9 

56.3 

0 

.0 

16 

FEMALE  0 

.0 

7.1 

.  5 

35*7 

0 

.0 

6 

42*9 

8 

57.1 

0 

.0 

14 

MALE  0 

•0  * 

o  , 

sO 

1 

50*0 

0 

.0 

1 

50*0 

1 

50.0 

0 

.0 

c  2 

HI  ^U  OF  HAWAII  AT 
TOTAL  0 

PA NO A  M 

♦  0 

o  1 

•  0 

30 

52*6 

0 

.0 

30 

52*6 

22 

38.6 

5 

€.8 

57 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

17 

53*1 

0 

♦  0 

17 

53.1 

12 

37.5 

3 

9.4 

32 

MA\E  0 

•  0 

0 

.0 

13 

52*0 

0 

.0 

13 

52.0 

10 

4C.0 

2 

8.0 

25 

HI    U  Ov-  HAWAII  AT 

HILO 

TOT*L  0 

.0 

0 

.0 

13 

54.2 

2 

8.3 

15 

62.5 

9 

37.5 

0 

.0 

24 

FEMALE  0 

.0 

0 

.3 

6 

50.0 

1 

8.3 

7 

58.3 

5 

41.7 

0 

.0 

12 

HALE  0 

.0 

0 

.0 

7 

58*3 

1 

8*3 

8 

66.7 

4 

33.3 

0 

.0 

12 

HI 


STATE   TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

I0AHO 


.0 
.0 
.0 


5  INSTITUTIONS) 
I  1.0 
1  1.7 
3  .0 


50 
26 
22 


48.5 
47.5 
50*0 


2  1.9 
1  1.7 
1  2.3 


53  51. t> 
30  3C.8 
23  52.3 


41>  43.7 
26  44.1 
-19  43.2 


4.9 
5.1 
4.5 


103 
59 
A<* 


10    COLLEGE  OF  IOAHC 
10TAL  0  .0 

FEMALE  u        .0  ,« 

MALE    ,  0  *0 

10     IOAH0  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  3  .0 

10    LEWIS-CLARK  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

10    NTHW5T  NAZ4RENE  COLLEGE 
JOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

-'     MALE  0  .0 

10     UNIVERSITY  OF  I  CAHO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

10          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE'                3  .0 

MALE                0  .0 


.0 
•  0 
.0 

$ 


.0 

.6" 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


5  INSTITUTIONS) 


•a 

.0 
.0 

.0 

•  o 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

*o 

.0 

•o 


.0 
.0 
.0 


.0 

♦  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


•  0 
.0 
.0 


.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


8  1C0.0 
2  100.0 
6  1CC.0 


100.0 
100.0 
10C.0 

10C.0 
.0 
10C.0 

1CC.0 
100.0 
100.0 


29  1C0.0 
15  10C.0 
14  10C.0 


52  1C0.0 
24  1C0.0 
28  100.0 


.0 
.0 
.0 

.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


:o 
•  o 
•o 


8 

2 
6 

9 
6 
3 

1 
0 
1 

5 
1 
4 

29 
15 
14 


52 
24 
28 


ILLINOIS 

IL    AUGUSTANA  COLLEGE 


TOTAL                 0  .0 

1 

5.3 

0 

.ol 

0 

.0 

1 

5.3 

18 

94.7 

0 

.0 

19 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1CC.0 

0 

.3 

3 

HALE                 0  .0 

1 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6X.3 

15 

93.8 

0 

.0 

16  « 

IL    8ARAT  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0  " 

0 

.0 

0 

.0 

9 

9C.0 

1 

ICO 

10 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0\ 

9 

90.0 

1 

10.0 

10 

MALE             (    0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

IL    BLACKBUKN  COLLEGE 

.0  \ 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0' 

3 

ioo.o 

0 

.0 

-  3 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0  \ 

1GC.0 

0 

.3 

r 

MALE                 0  *0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  N 

\  2 

100.0 

0 

.0 

2 

IL    BRAOLEY  UNIVERSITY 

TOTAL                 C  .0 

1 

7.7 

1 

7.7 

0 

.0 

2 

15.4 

\ 

84.6 

0 

*0 

13 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8* 

^iOO.O 

3 

.0 

a 

MALE                 0  .0 

1 

20*0 

1 

20*0 

0 

.0 

2 

4C.0 

3 

\o.o 

3 

.0 

5 

IL    CHICAGO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 1  .7 

95 

69*3 

0 

.0 

2 

1.5  ' 

98 

71.5 

39 

28^K 

0 

.0 

137 

FEMALE                 0  .0 

54 

79*4 

0 

.0 

1 

1.5 

55 

8C*9 

13 

19.1  \ 

0 

.0 

68 

MALE                 1  U4 

41 

59.4 

0 

*0 

1 

1.4 

43 

62.3 

26 

37.7  \ 

0 

.0 

49 

IL    COLLEGE  OF  SAINT  FRANCIS 

TOTAL                 u  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

\o 

.0 

8 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.9 

.0 

3 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

1CG.0 

0N 

V  .0 

5 

IL    COLUMBIA  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

5 

41.7 

1 

6.3 

1 

8*3 

7 

58.3 

5 

41.7 

0 

.v>v 

12 

FEMALE                0  .0 

5 

71.4 

1 

14.3 

3 

.0 

6 

95.7 

1 

14.3 

0 

.0  \ 

7 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

20.0 

1 

20.0 

A 

8C.0 

0 

.0  \ 

v  5 

IL    CONCOROIA  TCHRS  COLLfi: 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

X 

FEMALE                9  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

10C.0 

3 

.0 

IL    DANIEL  HALE  WILLIA4S  U 

TOTAL                0  *0 

45 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

45 

100.0 

0 

.0 

0  * 

.0 

43 

FEMALE                 0  *0 

40 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

43 

100.0 

0 

.0 

0 

.3 

40 

MALE                 0  *0 

5 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

IL    DE PAUL  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .3 

13 

16.6 

0 

.0 

1 

1.4 

I' 

20.0 

56 

80.0 

0 

.0 

70 

FEMALE                0  .0 

8 

17.6 

0 

.0 

1 

2.2 

9 

20,0 

36 

80.0 

0 

.0 

45 

MALE                 0  .0 

5 

20.0 

0 

.0 

0 

•  0  . 

5 

2C.0 

20 

60.0 

0 

.0 

25 

V 


0 
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TABLE  6.    JOTAL  BACHELORS    OEGREES  FOR  NAJ&R  FIElO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  ECUCATIONBY  RACEt 
ETHNIC ITY  t!  ANO  «X:     INSTITUTION  AND  STATE  1976-1979 


AMERICAN  I  NOUS 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


hHlTE 
NON-MS  PANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


SUNDER 


NUMBER 


INTERDISCIPLINARY  STUDIES  (4900) 
ILLINOIS 

IL    EASTERN  ILL  UNIVERSITY 


TOTAL                 0  .0 

5 

4.0 

FEMALE                0  .0 

1 

1.9 

HALE                 3%  -0 

4 

5.6 

IL    ELMHURST  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                   0  .3 

0 

.0 

'  MALE                 0  .0 

0 

.0 

IL    GEORGE  WILLIAMS  COLLEGE 

TOTAL                 3  .3 

2 

14*3" 

FEMALE                3  .3 

1 

14.3 

HAL  E                 0  .3 

I 

14.3 

IL    GOVERNORS  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

43 

29.5 

FEMALE                 0  .0 

16 

32.7 

MALE                0        .0  • 

27 

27.8 

IL    OREENVILLE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .3 

0 

.0 

j  FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0        •  3 

0 

•? 

IL     ILLINOIS  STATE,  UNWERS  ITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                  0  *3 

0 

•  0 

MALE                  0  *0 

0 

.0 

IL     ILL  kESLcYAN  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

1 

20.0 

FEMALE                 0  *0 

1 

50.0 

MALE                  0        •  0 

0 

•  0 

IL  t  JUOSCN  COLLEGE 

TOTAL                  0  *3 

0 

♦0 

FEMALE                 0  .0 

3 

•  0 

MALE                 0  .3 

0 

.0 

IL    KNOX  COLLEGE 

T3T  AL  0.0 
FEMALE                  0  »0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

IL    LAKE  FOREST  COLLEGE 

TOTAL                 0  .3 

0 

.0 

FEMALE                o  -3 

0 

.0 

MALE                 0     *  .3 

0 

.0 

IL    LEWIS  UNIVERSITY 

TOTAL                  0  »0 

2 

14.3 

FEMALE                 0  *0 

2 

25.0 

MALE                 0  .3 

0 

.0 

IL     mCkENDREE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .3 

•  1 

16.7 

FEMALE                  0  .0 

1 

16.7 

MALE                  0  *3 

3 

.0 

IL     **I  LL I KI  N  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  3 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                  3  *0 

0 

.0 

IL     MONMOUTH  COLLEGE 

TOTAL                  C  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

YA.LE                 0  .0 

0 

.0 

IL     MJNOELEIN  COLLEGE 

TOTAL  '              0  .3 

4 

19.0 

FEMALE                 0  .0 

3 

15.8 

MALE                 0  .3 

1 

50.0 

IL    JvAT l  CCLLECE  EC  MAIN  CAM 

TOTAL                  0    „  .0 

1 

33.3 

FEMALE                  0  •) 

1 

50.0 

•UlE                 0  .3 

0 

.3 

IL    NORTH  CENTRAL  COLLEGE 

TOTAL                  0  .0 

0 

.3 

FEMALE                 0  .3 

0 

.0 

MALE                 0  *0 

0 

.3 

IL     NTHESTN  ILL  UNIVERSITY 

TOTAL                  1  .6 

20 

12*3 

FEMALE                 0  .0 

10 

11.8 

MALE                 1  1.2 

10 

12.3 

IL    NORTHERN   ILL  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

2 

12.5 

FEMALE                 0  .3 

I 

20.3 

MALE                 0  *3 

I 

9*1 

IL     OLIVET  NA2JRENE  CClLEGE 

TOTAL                  0  .3 

0 

.0 

FEMALE                  0  .0 

0 

.0 

¥ALE                 0  .3 

0 

.0 

IL     *RINCIPIA  COLLEGE 

T'.TAL                 0  .0 

0 

.3 

FE<4LE                 0  «0 

0 

.0 

MALE                  0  .3 

3 

.0 

IL    kCUFCRO  CCLLEGf 

T_*TAL                o       «3  t 

0 

.0 

FEXAl E             "0  .3 

0 

'.0 

"A  IE                 0  .0 

0 

.0 

:R 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER  X 

NUMBER 

X 

0 

> 

.0 

—  o 

.0 

5 

4.0 

119  96.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.9 

51  98*1 

0 

•0 

0 

♦  0 

3 

♦  3 

4 

5.6 

68  94.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1  1CC.0 

0 

.0 

0 

*o 

0 

♦  0 

0 

•  .0 

1  ,100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.3 

0  *0 

0 

•0 

0 

.0 

2 

14*3 

4 

28.6 

10  71.4 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

14*3 

2 

26*6 

5    71  «4 

0 

•0 

0 

.0 

1 

14*3 

2 

2.8.6 

5  71*4 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

..0 

*3 

29*5 

r      101  69*2 

2 

1.4 

0 

.0 

0 

.0 

16 

32.7 

31  63.3 

2 

4*1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

27 

27.8 

70  72.2 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

*  0 

•  0 

0 

.0 

1  1C0*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

18  10C*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

7  100*0 

0  > 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

20*0 

4  .  80*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

i 

5  CO 

1  50*0 

! 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  3 

0 

•  0 

3  1C0.0 

6 

•  0 

1 

1.9 

0 

.0 

1 

1*9 

50  96*2 

l 

1.9 

1 

3.2 

0 

.0 

1 

3*2 

30  96.8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

20    95*2  ' 

l 

4  .8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

1  100.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

"  .0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

7.1 

3 

21*4 

I'l  76*6 

0 

•0 

0 

.0 

1 

12*5 

3 

37*5  ' 

5  62*5 

0 

♦0 

0 

.0 

\  0 

.0 

0 

*0 

6  100*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.3 

1 

16.7 

5  83.3 

0 

.0- 

3 

.0 

0 

.0 

1 

16*7 

5  83*3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

5  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

s  .0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1  10C*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

9.5 

6 

2b*6 

15    7d *4 

0 

.0 

0 

•  o  „ 

2 

10.5 

5 

26.3 

14  73*7 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•0 

I 

50.0 

1  50.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

2  66.7 

0  -> 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

50.0 

1  50*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

♦  o<. 

3  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.3 

1  100*0 

0 

.0 

5 

3.0 

9 

5.4 

35 

21*1 

131  78*9 

0 

.0 

0 

.0 

3 

3.5 

13 

15*3 

72  84*7 

0 

•  0 

5 

6.2 

6 

7.4 

22 

27.2 

59  72*6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

12*5 

14  87*5 

0 

♦  0 

3 

.0 

0 

.0 

1 

2C*0 

4  80.0 

0 

"*0 

0 

•  0 

3 

♦  0 

1 

9*1 

10  90*9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

..o 

0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.6 

1  1C0*0 

0 

•0 

0 

.0 

3 

.3 

0 

*o 

9  100.0 

0 

•  0 

3 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.3 

0 

.0 

3  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

7  1CC*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

♦  0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3  1CC*0 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


124 
52 
72 

1 
1 

0 

14 

7 
7 

146 
49 

97 

1 
1 

0 

18 
11 
7 

5 

2  < 
•  3 

52 
t  31 
21 

1 
0 
1 

!• 

.  I 

14 

a 

6 

6 
6 
0 

5 
1 
4 

1 
1 

0 

21 
19 

2<^ 

3 
2 
1 

3 
2 
1 

166 
85 
81 

16 
5 
11 

1 
0 
1 

9 
6 
3 

7 
4 
3 


9 

ERLC 


1 114 
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TABLE  *•    TOTAL  SAC  ME  LOR'  S 


DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  4NST  ITUT  IONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE/ 
ETHNICITY,  A NO  SEXl    INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


A NCR I CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHI  TE 
NON-HISPANIC 


NOS-RES IDENT 
ALIEN 


NUMBER         %  NUMBER 
INTERDISCIPLINARY  STUDIES  O900) 
ILLINOIS  ^\ 


IL    ROOSEVELT  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 
IL    ROSARY  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE              "0  .0 
SANGAMON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  . 0 

FEMALE                0  .0 

NILE             -0  .0 
IL    SHINER  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                C  .0 

MALE                0  .0 

IL    STHN  ILLINOIS  U  CARBCNDL 

TOTAL                 7  1.6 

FEMALE                0  .0 

MILE                 7  2.0 

IL    STHN  ILLINOIS  U  EOMARDSVL 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0  - 

MALE                 0  .0 
IL  .TRINITY  COLLEGE 

TOTAL.                0  .0 

FEMALE                0  .0 

NILE                 0  .0 
IL  '-UNIVERSITY  OF  CHICAGO 


0  .0 
-  0       .0  ■ 

0  .0 
CNICAGC  CIRCLE 

1  1.5 

0  .0 

1  2.3 
URBAN  AfX AMP  US 

0  .0 
0  .0 
i   0  .0 
IL    WESTERN  ILL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


TOTAL 
FEMALE 

maCe 

IL    U  OF  ILL 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IL    U  Of 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


ILL 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

27 
8 
19 

2 
1 

'  1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

,0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

6.0 

5.4 

22.2 
50.0 
14.3 

.0 
.0 

•o 

•  0 
.0 
.0 

22.1 
32.0 
16.3 

6.3 
3.1 
12.5 

2.8 
1.8 
3.5 


II  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  10 
FEMALE  0 
*MALE   t  10 

INDIANA 


43  INSTITUTIONS) 

.6  292.  17.0 

.0.  163  22.6 

1.0  129  13.0 


IN    ANDERSON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

IN    BALL  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL  0 
FEMALE    '  0 
NILE  0 
IN    BETHEL  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IN    BUTLER  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IN    CALUMET  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
IN    DEPAUU  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IN    EARLHAM  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
'    MALE  0 
IN    GOSHEN  COLLEGE  . 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IN    GRACE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.  0 

C.O 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

0^ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

^ 

•  0 

1 

50.0 

1 

6.3 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

NUMBER 


15 

3 

12 


J* 


6.T 
.0 
9.1 

le.7 
•  0 
25.0 

.7 
.0 
.9 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.9 
4.0 
2.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.9 
.4 
1.2 


.0 
^0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

m  NUNBER 

X 

NUMBER 

1 

NUMBER 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

*  5 

0 

.0  - 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

10C.C 

0 

.0  4 

2 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

0 

•0 

0 

.0 

2 

10C.C 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

0 

«0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

I 

6.7 

14 

'93.3 

0 

.0 

15 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

1 

9.  1 

10 

90.9 

0 

.0 

11 

0 

.0 

1 

16.7 

5 

83.3 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

.0 

2 

ICC.C 

0 

2 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

.0 

4 

4 

.9 

41 

9.  1 

405 

90.0 

4 

.9 

450 

0 

.0 

8 

8.0 

91 

91.0 

I 

1.0 

100 

4 

1.1 

33 

9.4 

314 

89.7 

3 

.9 

350 

0 

M  .0 

2 

22.2 

7 

77.8 

0 

.0 

9 

0 

.0 

1 

5C.0 

1 
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TABLE  6*     TOTAL  BACHELOR'S 
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TAKE  6.     TOTAL  BACHELOR*  Sv  DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
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.0 

♦0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

<0 

♦  0 
•0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  5 
♦0 

♦  9 

♦  3 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

o 

12 
3 
9 

0 
0 
0 

0  -' 

0 

0 

0  . 

0 

0 


16 

4 

12 


3.6 

5.9 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦c 

•  0 

•  0 

•  0 

~:o 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

*  .0 
.0 

•  0 

3,2 
1*9 

.k.2 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0% 

•  0 

•  0 

•  c 


27 
16- 


96*4 
94*1 


11  1C0.0 

12  100*0 


•  0 

•  0 

•  0 

16*7 

•  0 
20*0 


2*6 

1*4 

3.6 


•  0 

•  3 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

5*9 

•  0 
14*3 


1CC.C 
1CC.0 


5  1CC.0 
4  100*0 
1  100*0 

56  98*2 
27  10CC 
29  96*7 

1 
0 
1 

20 
5 
15 

4 
4 

0 


10C.0 
*0 

1C0*0 

95*2 
1C0*0 
93,8 

loco 

100*0 
•  0 


14  100*0 
14-  10C*0 
0  .0 

13  100. C 
11  100*0 

2  1CC.0 

3  10C.0 
0  *0 
3  100*0 


3 
3 
0 

358 
158 
200 

47 
21 


10C.0 
100*0 
•  0 

95*0 
97*5 
93*0 

10G*0 
100*0 


26  1CC*0 

2  100*0 

0  *c 

2  100.0 


100*0 
100*0 
1CC.C 

100*0 
10  CO 
100*0 

83*3 
100*0 
8C.C 


599  96*0 
287  98*3 
312  94*0 


10 
6 

2 

5 
2 
3 


90*9 
100*0 
66*7 

1C0*0 
100*0 
100*0 


16  94*1 
10  1C0*0 
6  85*7 


0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

7 

1 

6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

Q 

0 

0 
0 
0 


1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

•  0 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
iO 

1*8 
.0 
3.3 

♦  0 
.0 

♦c 

4-8 
.0 
6*3 

♦  0 
.0 
.0 

.0, 

♦  0 
*0 

*0 
*0 
*0 

*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

1*9 
*6 
2.8 

.0 

♦  0 

♦  0 

*0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
*0 
*0 

.0 

♦  0 

•0 


1*4 
.3 
2*4 


9.1 

♦0 
33.3 


26 
17 
11 

12 
7 
5 

5 
4 
1 

57 
27 
30 

1 

0 


21 
5 

16 

4 
4 

0 

14 

'  14 
0 

13 
11 

2 

3 
0 
3 

3 
3 
0 

377 
1* 
215 

47 
21 

.  26 

2 
0 
2 

4 
1 

3 

9 
3 
6 

6 
1 

5 


624 
292 
332 


U 

8 
3 

5 
2 
3 

17 
10 
7 


,1 


1113 


Hl7 


TAILS  6*    TOTAL  tACHlLOMS    OEWEES  K*  MAJOR  FIEL0  CONFCMED  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  COUCATION  8*  RACEt 
ETHNICITY*  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STAT*    19TB-1979  »• 


AMERICAN  INCIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  « 


.  RACK  ASIAN  OR 

NON-MI SPANIC  PACIFIC  IS LANCER 


NUMBER 


INTERO  I  SCI  Ft  I  NARY  STUDIES  (4900) 
KANSAS 

KS  'FORT  HAYS  KANS  ST  COLLEGE 


Jul AL                      V           ♦ J 

o 

♦0 

FEMALE                0  .0 

o 

♦  3 

MALE                0  .0 

0 

.D 

It e     FftlPNDS  UNIVERSITY 

p 

♦  0 

FEMALE                0  .3 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

KS    KANSAS  ST  U  AGR  t  APP  SC I 

1  ill  *L                    *»       u  •** 

o 

♦  ) 

CpMAl  P                      0  .3 

0 

♦  0 

MALE                  0         .0  > 

0 

♦  0 

It c     kamsaS  WESLEYAN, 

TOTAL                  0  .3 

0 

To 

FEMALE                  0  »t> 

o 

•a 

MACE                 0        • 0 

0 

•0 

KS    MC°HERSON  COLLEGE 

TOT  AL                 0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

MALE.                0  .0 

0 

♦  o 

KS    0TTAMA  UNIVERSITY 

Tfl  Til                        0          m.  !%  ' 

o 

♦  0 

rcwLC                  v  *v 

o 

♦  0 

MA  Lc                  0        ♦  0 

o 

•  0 

m  c      PMTSRQflfi  ST  UNIVERSITY 

TOTAL               -1  5.3 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 1  8*3 

0 

•  0 

KS  .  SAINT  MARY  PLAINS  COLLEGE 

TOTAL                  0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

KS    U  CF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0    .    ♦<>  - 

.0 

FEMALE                0       .0  ,jy 

•  0 

MALE                0        .0  ^ 

♦  a 

KS     MASH3URN  U  2?  TCPEKA 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

FEMALE             v   0  .0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  3 

KS     WICHITA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

6 

9*1 

FEMALE                 0  .0 

3 

11*1 

.MALE                 0        .0  . 

3 

7*7 

NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 

i 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


HISPANIC 
NUMBER 


KS  STATE  TOTALS  < 

TOT  At.  1 
FEMALE  0 
MALE  I 

KENTUCKY 

KY     ASBURY  COLLEGE 


INST  ITUTIONS) 
7  2*0 
3  2*0 
4e  2*0 


TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

♦  0  * 

0 

•  3 

KY     BELLARMINE  COLLEGE 

-TGT  AL  0 

•0 

1 

25*0 

FEMAlE  o 

♦  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•9 

1 

50*0 

KY    6EREA  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

1 

50*0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

ALE    *  C 

•  0 

1 

50*0 

KV*    BAESCIA  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

1 

33*3 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•0 

MALE  0 

•  3 

1 

33*3 

KY     KENTUCKY  STATE 

UNIVERSITY 

TOTAL  0 

♦  0 

1 

50*0 

FEMALE  0 

.3 

0 

•  0 

HtLE  0 

•  0 

1 

50*0 

KY     KENTUCKY  'rfESLEYAN  COLLEGE 

TOTAL  0 

.3 

0 

•  0 

FcKALE  C 

•  0 

0 

•  0 

MALE  G 

♦  0 

0 

•  0 

KY    *ME8EA0  STATE 

UNIVERSITY 

TOTAL  0 

♦  0 

2 

8*7 

FEMALE  0 

•  0 

1 

7*7 

MALE  0 

•  0 

1 

10*3 

KY     THOMAS  MORE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.3 

0 

♦0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

KALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

KY     TRANSYLVANIA  UNIVERSITY 

TOT  AL  0 

•  0 

1 

5*3 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  D 

MALE  C 

.0 

1 

6.7 

•0 

•  0 

•  0. 

•  0 

•  0 

•  0 

;o 
♦o 

•  o 

♦o 

.0 

♦o 

14*3 
25*0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.'o 
♦0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.3 

•  0 

•  0 


h  o  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.3 

♦  7 

•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦o 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


0 
0 

.  o 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


.  ,0 
•0 

•  0 

•0 

•  0 
•0 

•♦0 
♦0 

•  0 

•0 
•0 

•  0 

14*3 
♦0 
33*3 

♦0 
•0 
♦0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


fcfclTE 
NON^HI SPANIC 


NUMBER 

\ 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


•  C 

.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  c 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  3 


2  26. 6 
1  25.0 
1  33.3 


.0 
.0 
.C 


14  100.0 
9  100.0 
5  100.0 

4  100.0 
2  100.0 
2  100.0 


53  96*4 
20  VOO.O 
33  94*3 


5  100*0 
3  100*0 

2  1CC*0 

i 

5 

3  75*0 
2  66.7 

I 

1  100*0 
I  100*0 

0       i  *0 


0 

*0 

1 

5.0 

\ 

19  95.0 

0 

•0 

0 

.0 

8  100.0 

0* 

•0 

1 

B.3 

11  91.7 

0 

.0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.  *0 

0 

.  0 

3  10C.0 

) 

129  95.6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦3 

0 

.0 

47.  97.9 

0 

.0 

0 

.0 

B2    9  4'.  3 

o 

*0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  1C0.C 

o 

♦  0 

6 

9*1 

59  89.4 

0 

.0 

3 

11*1 

24  88.9 

0 

♦  3 

3 

7*  7 

35  89*7 

1 

* 

•  3 

- 

10 

2*8 

331  94*3 

0 

.0  - 

4 

2*7 

143  96*6 

1 

♦5 

6 

3.0 

188  92*6 

0 

.0 

0 

.0 

9  100*0 

0 

.0 

X) 

•q 

3  100*0 

0 

.0. 

0 

♦  C 

6  ICO.O 

0 

♦o 

1 

25.0 

3  75*0 

0 

*0 

0 

•  3 

2  100*0 

0 

*0 

1 

50.0 

1  50*0 

0 

•0 

1 

50.0 

1  50*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

♦0 

1 

50.C 

1  50*0 

0 

.0 

1 

33.3 

2  66*7 

0 

♦  3 

0 

.0 

0  *0 

0 

♦  3 

1 

33.3 

2  66*7 

0 

.0 

1 

50.0 

1  50*0 

0 

.0 

0 

•0 

0  *0 

0 

.0 

1 

50.C 

1  50*0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

2  1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

2 

e.7 

21  91*3 

0 

♦  0 

1 

7.7 

12  92*3 

0 

.0 

1 

10.C 

9  90*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

14  100*0 

0 

♦3 

0 

♦  c 

10  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

4  100*0 

0 

.0 

1 

5.3 

18  94*7 

0 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

.0 

1 

6.7 

14  93*3 

0 

.0 

o 

.  0 

0 

'  .0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

•  3 

2 

3.6 

&o 

.  0 

2 

5.7 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

6 

•0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

6 

4*4 

1 

2.1 

5 

5.7 

0 

t  .0 

0" 

♦  0 

0 

.0 

1 

'us 

0 

♦  0 

1 

2.6 

10 

2.8 

1 

♦  7 

9 

4.4 

or 

.0 

o 

♦  0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

♦0 

G 

•  0 

0 

.  0 

0 

•  3 

* 

0 

•0 

Q 

.  3 

0 

•  0 

0 

•  0 

.3 

X 

♦  0 

♦0 

\ 

.3 

•  0 

\ 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

o\ 

•  0 

•  3 

.0 

0 

\ 

0 

\  *0 

0 

\  ♦<> 

14 

9 
5 

4 

2 
2 

55 

20 
35 

5 

3 
2 

7 

4 
3 

1 
1 

0 

20 
B 
12 

7 
4 

3 

135 
4B 
B7 

4 

2 

66 
27 
39 


351 
14B 

2*0  3 


9 
3 
6 

4 

2 
2 

2 
0 

^2 

3 
0 

3' 

2 
0 
2 

2 
2 
0 

23 
13 
10 

14 
10 
4 

19 
4 
15 


9 

ERLC 


J 1 18 


1114 
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TA*LE  4.    TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  It  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY,  ANO  SEXt     INSTITUTION  AN0  STATS  l*7t~l*7« 


AMERICAN  INOtAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  t SLANOER 


NUMBER         %  NUMBER 
INTERDISCIPLINARY  STUOIES  UfOO) 
KENTUCKY 

KY    UNION  COLLEGE  a 


TOTAL 

0  ,0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

KY  UNIVERSITY 

OF  KENTUCKY 

TOTAL 

0  ,0 

7 

3.6 

FEMALE 

0  .0 

I 

MALE 

0  .0 

•  6 

5.3 

KY  UNIVERSITY 

OF  LCUISVILLE 

TOTAL 

0  ,0 

1 

2.0 

FEMALE 

0      ,  .0 

I 

3.7 

MALE 

0  .0 

0 

♦  0 

KY    WESTERN  KY 

UNIVERSITY 

TOTAL 

0  ,0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

:o 

K.Y         STATE  TOTALS  (        13  INSTITUTION 

TOTAL  ~0--_  .0  D  15  4*8 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

LOUISIANA 

LA    CENTENARY  C  OF  LOUISIANA 


3 
12 


2.3 

6.6  ' 


TOTAL             ,0       .0  ~  ' 

0 

•  0 

C     FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE.               0  .0 

0 

.0 

LA    LOUISIANA  COLLEGE 

TOTAL  ,               0  .0 

1 

20.0 

FEMALE                0  .0 

1 

25.0 

MALE                 0  .0 

0 

•0 

LA    LA  STATE  U  ANO  A4M  C  ♦ 

TOTAL                 0  .0 

8 

2.0 

FEMALE                0  .0 

4 

2.5 

HALE                 0        •  0 

4 

1.7 

LA    LA  STATE  U  SHREVEPORT 

TOTAL                 0  *0 

3 

4  .'9 

FEMALE                0  .0 

1 

3.0 

MALE                 0  .0 

2 

7.1 

LA    UNIVERSITY  OF  NEM  ORLEANS 

TOTAL                *0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

LA   'LOUISIANA  TECH  UNIVERSITY 

TOTAL                 0   0  .0 

4 

5.2 

FEMALE                0  .0 

2 

14.3 

MALE                 0  .0 

2 

3.2 

LA    LOYOLA  U  IN  NE*  ORLEANS 

TOTAL                 0   '  .0 

0 

<o 

FEMALE    ,            0  „0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

*  LA    MCNEESE  STATE  UNIVERSITY 

t      TOTAL                1  2.0 

4 

/8.2 

FEMALE                1  6.3 

2 

12.5 

MALE                0  .0 

2 

6.1 

LA    NICHOLLS  STATE  LNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

1 

2.5 

FEMALE                0  \0 

0 

•  0 

■>  MALE                 0  .0 

1 

4.2 

LA    NORTHEAST  LOUISIANA  U 

TOTAL                0  .0 

18 

13.4 

FEMALE                0  .0 

11 

23.4 

MALE             *  0  .0 

7 

8.0 

LA    NTHUSTN  ST  U  OF  LA 

TOTAL  .              0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

LA    STHESTN  LA  UNIVERSITY 

TOTAL      "  *       0  .0 

0 

•  0 

FEMALE  4             0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

♦0 

LA     SOUTHERN  U  ACM  C  MAIN  CAM 

TOTAL                0  .0 

11 

9U7 

FEMALE                0  .0 

7 

100.0 

MALE                0  .0 

4 

80.0 

LA     U  OF  STHtfSTN  LOUISIANA 

TOTAL                0  .0 

1 

4.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

1 

5.3 

LA          STATE  TOTALS  (        14  INSTITUTIONS) 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MAINE 


ME    BATES  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


51 
26 

23 


5.8 
6.6 
4.2 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 

0 

1 

T 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0' 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


MOTE 
NON-HISPANIC 


NON-RE SIOENT 
ALIEN 


♦  0 
.0 
.0 

1.1 
1.4 

♦  9 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


.6 

.8/ 
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.0 
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0 

•  0 

2  100*0 
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•0 
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1 
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•0 

.  I 
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0 
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0 
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*0 
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0 

♦0 

2 

♦5 
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2*8 

384  96*7 

2 

♦  5 

2 

1.3 

7 

4*3 

149  94.9 

1 

,  *6 

0 

♦0 

1*7 

235  97*9 

/  1 

.4 

I 

1*6 
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? 

6.  t? 

56  91*6 

0 
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1 

3.0 

2 

6*1 

'31  93*9 

0 

.0 

0 

*o 

3 

10*7 

25  89*3 

0 

.0 
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♦0 

1 

3*7 

26  96*3 

0 

♦  C 

0 

.0 

0 

*0 

8  1CC.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

\ 

5*3  t 

18  94.7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

5*  2 

73    94. 6, 

0 

.0 

0 

♦o, 

z 

14*3 

12  85.7 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3*2 

61  96.6 

0 

.0 

Q 

♦  0 

0 

•0 
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c 

.  0 

0 

.0 

0 

*0 

2  100.0 

0 

♦0 

0 

.0 

•  0 

*0 

1  100.0 

0 

.0 

2.0 

7 

14*  3 

42  85.7 

0 

♦0- 

0 

}.o 

^  3 

16*8 

13  81.3 

0 

.0 

.  1 

3.0 

4 

12*1 

29  *7.9 

0 

.0 

1 

2.  5 

2 

5.0 

38  95.0 

0 

.0 

1 

6.3 

?1 

6.3 

15  93.8 

0 

.0 

0 

•0  • 

1 

4.2 

23  95*8 

0 

•  0 

Q 

.0 

18 

13.4 

116  86.6 

0 

•0 

0 

♦  0 

11 

23.4 

36  76.6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

7 

6.0 

80  92.0 

0 

.0 

1 

2.8 

1 

2.6 

35  97.2 

0 

•  0 

1 

10.0 

1 

10.0 

9  90.0 

1  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

26  100.0 

0 

.0  / 

0 

.0 

0* 

.0 

6  100. C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2100.0 

0 

♦0  v 

0 

♦  0 

11 

91.7 

0  .0 

1 
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0 

.0 

7 

10C.0 

0  *0 

0 

•0 

0 

.0 

4 

80.0 

0  *0 

1 

20.0 

0 

•  0 

1 

4.0 

24  96*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.3 

18  94*7 

0 

•0 

6' 

> 

♦  7 

62 

7*1 

812  92.6 

3 

•  3 

5 

1.5 

35 

1C*7 

290  89*0 

1 

•  3 

1 

.2 

27 
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2 

•  4 

0 

♦0 

0 

.0 
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0 

.0 

0 
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0 

.0 
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0 

.0 

0 

♦0 

0 
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0 

.0 
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1 
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27 
22 

*  2 
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1 
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5 

2 
3 

5 

1 

3S7 
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61 
33 
28 

27 
8 
19 

77 
14 

•6S 

3 
2 
1 

49 
16 

33 

40 
16 
24 
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47 
87 

36 
10 
26 

6 
4 
2 

12 
7 
5 

25 
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19 
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TAtLE  **    TOTAL  BACHELOR'S  I  OfCMES  W*  HAJO*  FIELO  COffEftMO  •*  INSTITUTIONS  OF  ECUCATION  BY  RACC 
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NUN  IB 
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NINORI  TY 


number 


WHITE 
NON-HlSMNIC 

NUMBER 
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ALIEN 
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NUMBER 


INTERD  ISCIPL I  NARY  STUOIES  (49001 
MAI  HE 

HE    OLBY  COLLEGE 

TOTAL                0  *0 

FEW  Lc                 0  *0^ 

HALE                 0  t  .0 

HE    COLLEGE  OF  THE  ATLANTIC 

TOTAL                 0  .0 
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HE    THOMAS  COLLEGE 
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HALE  0 
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HE    J  J' 
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HE 
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0 
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;o 

.0 
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HALE  0  .0 
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.0 
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0 
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32 
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cttfttE  *•    TOTAL  UCHELOA»S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  tV  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATION  »V  RACEt 

ETHNICITY*  ANO  SEX:    INSTITUTION  ANO  STATE    197R-1979  .* 


AMERICAN  INDIAN 
ALA&KAN  NATIVE 


*    SLACK  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


VHITE 
NON-HISPANIC 


KCK-RESIDENT 
ALI  EN 


NUNtER  X        NUN ICR 

INTERDISCIPLINARY  STUOIES  14900) 
MARYLAND 

NO    SNT  MARY'S  CCLLEGE  OF 


TOTAL 
NUMBER 


TOTAL  0 

— 5.4 

o 

♦0 

o 

♦  0 

1 

5.6 

\         1 7 

94.4 

o 

m  ft 

1  8 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

o 

•  0 

13 

100.0 

o 

•  0 

1 3 

MALE  0 

♦  0 

1 

20.0 

'  o 

.0 

o 

.0 

1 

20.  C 

4 

8C.  0 

» o 

.0 

$ 

ND>  SALISBURY  STATE 

COLLEGE 

TOTAL           _  0 

♦0 

3 

3.3 

0- 

♦  0 

o 

•  0 

3 

'  3.3 

88 

96.  7 

o 

•  0 

91 

FEMALE  0 

.0 

1 

2.0 

o 

.0 

o 

.0 

1 

2.0 

49 

96.  0 

o 

•  0 

53 

MALE  0 

•  0 

2 

4.9 

o 

.0 

o 

.0 

2 

4.9 

'39 

95. 1 

o 

.0 

41 

ND    TO*  SON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL          '  0 

•  0 

13 

16*3 

o 

.0 

o 

.0 

13 

16*3 

63 

76*8 

4 

5.  0 

60 

FEMALE  0 

.0 

7 

I  7.9 

o 

.0 

o 

•  0 

7 

1 7.9 

26 

71.8 

4 

10.3 

39 

MALE  0 

.0 

6 

14*6 

o 

.0 

o 

.0 

14.4 

35 

85.4 

o 

•  C 

41 

ND    UNIVERSITY  OF  BALTIMORE 

\ 

TOTAL  0 

.0 

6 

33*3 

0 

.0 

0 

.0  ' 

8 

33.3 

15 

62.5 

1 

4.2 

24 

FEMALE  0 

•  0 

3 

23*1 

0 

.0 

•  0 

•0 

3 

23.1 

10 

76.9 

0 

.0 

13 
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•  0 

5 
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o 

.0 

o 

♦  0 

5 

45*  5 

s 

45.5 

1 

9.1 

1 1 

ND*  U  OF  MD  COLLEGE 
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TOTAL            *  4 
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15 

5.7  ' 

1 

,4 

o 

♦  0 

20 

7.6 

228 

66.  7 

1  5 

5.  7 

263 

FEMALE  -  2 

1.3 

6 

4.0 

1 

♦  7 

0 

.0 

9 

6.0 

131 

86*8 

11 

7*.  3 

151 

HALE  2 

1*8 

9 

8.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

9.8 

97 

66.6 

4 

3.6 

112 

ND    U  NO  UNIVERSITY 

COLLEGE 

TOTAL  6 

♦6 

103 

10.0 

14 

1.4 

14 

1.4 

137 

13.2 

732 

70.7 

16c 

16.0 

1*035 

FEMALE  2 

.6 

39 

12.4 

9 

2.5 

1 

.3 

50 

15.9 

213 

67.  8* 

5 1 

1 6.2 

344 1 

HALE  4 

.6 

64 

•  .9 

.6 

„x  13 

1.8 

87 

14.1 

519 

7  5  ft 

lf5 

16.0 

7  5  1 
1(1 

ND    WASHINGTON  COLLEGE 

TOTAL  "  0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

Ci.o 

2 

1 00.0 

o 

.  0 

•  2 

FEMALE  0 

•  0 

0 

%.o 

o 

.0 

o 

.  0 

o 

•  0 

2 

100.0 

o 

•  0 

2 

MALE  0 

.d 

0 

.0 

o 

'.0 

.0 

o 

.  0 

o 

•  0 

Q 

•  0 

o 

MD    ME  STERN  MARYLANC 

COLLEGE 

TOTAL  1 

25.0  - 

0 

.0  , 

o 

•  .0 

o 

••0 

I 

25.  0 

3 

75.0 

o 

o 

s  * 

FEMALE  1 

50.0 

0 

.0 

o 

\o 

o 

.0 

I 

50.  0 

I 

5C.0 

To"" 

2 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0  * 

.  0 

o 

.0 

o 

•  0 

2 

100  .0 

o 

•  0 

\  2 

NO         STATE  TOTALS 

1         17  INSTITUTIONS) 

TOTAL            ,  11 

.6 

153 

7.  9 

25 

1  .3 

14 

.7 

203 

1 0.  4 

It  55 1 

79.  8 

1  89 

")•  7 

|  i  943 

'    FEMALE  5 

.6 

64 

6.1 

13 

1.6 

1 

#  1 

63 

10.5 

638 

30*9 

68 

6.6 

789 

MALE  6 

.5 

7  .7 

1 .0 

1 3 

1.1 

1C.  4 

913 

79.  1 

121 

1 0.  5 

1*1 54 

MASSACHUSETTS 

f 

MA    AMERICAN  I NTRNATL  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

2 

8.7 

o 

♦  0 

.0 

2 

8.  7 

2  i 

91*3 

o 

♦  0 

23 

FEMALE  0 

•0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

#0 

o 

♦  0 

9 

ICO  .c 

o 

.0 

9 

-MALE  0 

.0 

2 

13.3 

o 

.0 

o 

♦  0 

2 

1 3.  3 

1  3 

*86.  7 

o 

•  0 

15 

MA    AMHERST  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

4 

23.5 

I 

5.9 

o 

•  0 

5 

29.4 

1 1 

64*  7 

1 

5.9 

17 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

-0 

t 

o 

.  C 

4 

1  CO*  0 

Q 

.0 

4 

MALE  0 

•  0 

"  4 

30.8 

7.  7 

o 

Y° 

5 

38.5 

7 

53.  8 

1 

7.7 

13 

NA    ASSUMPTION  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

♦  0 

o 

.  0 

5 

ICC.  0 

.0 

5 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

•  0 

0 

MALE  O' 

.0 

0 

•0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

«» 

1 CC.  0 

o 

♦0 

5 

MA    6ENTLEY  COLLEGE 

TOfAL  0 

•  0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

3 

100  .0 

o 

1  .0 

9 

*    FEMALE  0 

.0 

0 

•0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

•  0 

5 

1  00.0 

Q 

.0 

5 

MALE  0 

.0 

0 

.0  < 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.  0 

3 

100.0 

o 

.  0 

3 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 

TOTAL    ,e  0 

•  0 

1 

2.0  ' 

o 

.0 

o 

.0 

I 

5  -ft 

48 

98.  0 

o 

.0 

49 

FEMALE  '  0 

.0 

0 

.0 

o 

.  0 

♦  0 

o 

.0 

26 

100.0 

Q 

•  0 

29 

MALE  0 

.0 

1 

4.6 

Q 

.  0 

o 

•  0 

1 

4.  d 

20 

95  .2 

0 

♦0  ' 

2 1 

MA    BRADFORD  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

Q 

.  0 

-ft 

o 

.0 

10 

90.9 

1 

9.1 

1 1 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

•  0 

9 

68.9 

\- 

11.1 

9 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

•  0 

2 

100.0 

o 

.  0 

2 

MA    BR  ANDE  IS  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

1 

5.6 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

*""5.6 

1 5 

83.  3 

2 

11*1 

Id 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

o 

.0 

6 

75.0 

2 

2  5.0 

9 

MALE  0 

.0 

1 

10.0 

o 

.0 

o 

♦  0 

I 

1 0.  0 

9 

9C.0 

0 

•0 

10 

MA    CLARK  UNIVERSITY 

s 

TOTAL  0 

•  0 

2 

8.7 

o 

.0 

o 

.0 

2 

8.  / 

2 1 

91.3 

o 

.0 

23 

FEMALE  0 

•  0 

1 

10.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

ICO 

9 

90.0 

0 

.0 

10 

MALE  0 

.0 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.7 

12 

92.3 

0 

.0 

13 

NA    COLLEGE  OUR  LADY 

OF  ELMS 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

10C.0 

0 

♦  0 

2 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

10C.0 

0 

.0 

? 

MALE  0 

* #0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

,  0 

.0 

0 

•  0 

0 

NA    EMERSON  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

11 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

u 

10C.0 

0 

.0 

11 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

io 

•  0 

c 

.0 

0 

MA  » HAMPSHIRE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

5 

2.9 

0 

•  0 

2 

1.1 

7 

4.0 

16** 

93.7 

4 

2.3 

175 

FEMALE  0 

.0 

3 

2.6 

0 

.0 

2 

1.9 

5 

«#.6 

101 

93.5 

2 

1.9  , 

108 

MALE  0 

.0 

2 

3*9 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.0 

63 

94.0' 

2 

3.0 

67 

NA    HARVARO  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

1 

.6 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.8 

114 

95.0 

5 

4.2 

120 

FEMALE  0 

.0 

1 

ti»  

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.  8 

53 

94.6 

2 

3.6 

56 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

61 

95.3  • 

3 

4.7 

64 

1117 
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6.    ,TOTAt  BACHELOR'S    OEdSES  FOR  HAJOA  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATION  BY  AACB» 
ETHNICITY.  AND  SEJU    INSTITUTION  ANO  STATS  UTt-lW 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK     •         ASIAN  OA 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEA 


NUMBER         X  NUMBER 
INTERDISCIPLINARY  iTUOItS  14*091 


.  NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


"NON-AESI0ENT 
ALIEN 

number' 


TOTAL 
NUMBER 


MASSACHUSETTS 


TECHNOLOGY 
0  .0 
0  *3 
0  .0 


MA    MASS  INST  Of 
TOTAL  \ 
FEMALE  \ 
MALE  \ 
MA    BOSTON  \ST ATE  COLLEGE 
.   TOTAL      \  0  *3 

FEMALE      \         0  *9 
H*LE    "  0*0 
MA    FA AM INGHAM  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0     '  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    NORTH  ADAMS  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  - 

MALE  a  .0- 

MA    SALEM  STATE  COLLEGE 


*  TCTAL 
FEMALE 

MALE 
MA    kE STFIELD 

•  TOTAL 
FEMALE 

MALE 


0  *3 

j     0  .0 

0  *0  * 

STATE  COLLEGE 

0  *0 

0  *3 

0  .0 


MA    WORCESTER' 'STATE  COLLEGE 

 — TOrtL  0  *3 

FEMALE  .0  .0 

MALE  0  .0 

MA    MERRIMACK  COLLEGE, 
'TOTAL     •     °      0  .3 
FEMALE  0  *3 

MALE  0  .0 

MA    MOUNT  HOL YOKE  COLLEGE 
TOTAL  '    0  *0 

FEMALE  0  *3   

MALE  0  .0 

MA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NA    RAOCL IFFE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  «  *3 

MALE  0  »0 

NA    fit  CIS  COLLEGE 

tbTAL  0  *3>f 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NA     SAINT  JOHN'S  SEMINARY 
TCTAL  0  *3 

FEMALE  0  *9 

MALE  0  .0 

MA    SIMMCNS  COLLEGE 

TCTAL       ,  0  *J 

FEMALE  0  .9 

.HALE  0        *3  ' 

NA    SIMON'S  ROCK 
TOVAL 
FEMALE 
MALE 

MA     STHESTK  MASS  UNIVERSITY 
TOTAL  *■  3  *3 

FEMALE  0  .0 

MALE       t  C  *0 

MA    SPRlNGFtELC  COLLEGE 
TOTAL   <  0 
FEMALE  0 
MALE  3 
MA     STQNEHILL  COLLEGE 
TOTAL  f  3 

FEMALE  9 

 MALE  0 

MA    SJFFOtK  UNIVERSITY 
*    TOTAL  0  , 

FEMALE  0 
MALE  9 
TJFTS  UNIVERSITY 


EARLY  C 

0  #0 
0  *0 
0  «3 


•  0 

•  0 

•  0 


MA 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MA    U  CF  MASS 
TCTAL 
FEMALE 
MALE 
MA    J  OF 
TOTAL 
FEMALE 

ma  La* 

I. 


AMHERST  CAMPUS 
1  .6 

0  *3 

1  1.7 
MASS  80STCK  CAMPUS 

9  .0 
0  *3 
0  *0 


1 

6J 

0 

♦  3 

1 

1 

25*3 

0 

•  0 

1 

33*3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

»  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

o 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  3 

0 

0 

.0 

0 

A 
♦  U 

0 

•  .0 

0 

3 

•  3 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

i 

16*7 

1 

16.7 

0 

•  0 

c 

,.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

,.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1**3 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.  3 

1 

2*4 

1 

3.4 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

6.3 

1 

7.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  3 

1 

1 

*  2.4 

0 

.3 

5 

2.9 

3 

2.7 

2 

3.3 

0 

.0 

0 

•  9 

0 

•  0 

0 
0 
0 

o ,. 

0 

0 

3 
0 
0 

3 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
9 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

0 
9 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

0 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

9 


•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦o. 

2.7 
6.3 
'  *0 

.0 
.  .0 

•  0 

•  o' 

*0 
.0 

.0* 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0 
.0 

\0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

.  .0 
.0 

..0 

\o 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 


.0 

•  0 
.0 

.6 
.0 
1.7 

♦  0 
.0 
♦0 


0 

.9 

1 

6*7 

14  93*3 

0 

•  0 

.  *15 

0 

•0 

9 

A 
.  U 

4  ICC. 9 

o 

.0 

4 

0 

•  0 

1 

9.1 

10  90*9 

0 

•  0 

11 

3 

.9 

1 

2  5*0 

2  50.0 

25*0 

4 

0 

.9 

o 

♦  0 

1  100*0 

0 

♦  0 

1 

9 

.9 

*■ 

1 

33*3 

1  33*3 

i 

33.3 

3 

/ 

0 

.9 

9 

•  0 

33  100*0 

0 

•  9 

33 

3 

.9 

3 

♦  0 

>a   1  t\t\  n 

o 

.  9 

29 

9 

.9 

'9 

.0 

13  100*0 

0 

* 

•  9 

-  13 

9 

.9 

9 

.9 

1  100*0 

0 

•  9 

1 

9 

.9 

9 

.9 

0  *0 

o 

.9 

o 

0 

.9 

9 

•  9 

1  100*0 

0 

•  9 

1 

1 

2.7 

,  2 

5.4 

35  94.6 

0 

.9 

3T 

9 

1 

6.3 

15  93*8 

o 

.9 

16 

1 

4.8 

1 

4.6 

'  20  95*2 

0 

.9 

21 

9 

•9 

9 

.9 

9  100*0 

0 

•  9 

a  9 

9 

•  9 

9 

4  109*9 

o 

.9 

9 

•  9 

9 

7 

5  19C*9 

0 

.9 

<  *5 

9 

♦  9 

9 

.9 

16  100*0 

0 

•  9 

16 

9 

•  0 

9 

.9 

6  1C0.0 

o 

.  9 

6 

0 

.9 

9 

.9 

10  100*0 

0 

.9 

10 

9 

.0 

\ 
3 

.0  4 

15  19C.0 

0 

.a 

15 

9 

.9 

9 

.0 

8  100*0 

o 

.9 

8 

9 

.9 

9 

.9 

7  10C.0 

0 

•  9 

7 

9 

.9 

1 

16*7 

5  83*3 

9„ 

•9 

6 

9 

.0 

1 

16*  7 

5  83*3 

o 

.9 

6 

9 

.9 

9 

•  0 

0  .0 

9 

.9 

0 

9 

.0 

U 

*0 

33  100*0 

9 

.9 

y  33 

9 

.9 

9 

♦  9 

1  A    1 OO  ft 

o 

♦  9 

9 

♦  9 

9 

*9 

15  1CC.0 

9 

.9 

15 

9 

.9 

9 

*9 

4  100*0 

9 

♦  0 

4 

9 

♦9 

9 

•  9 

4  100*0  *■ 

o 

♦  0 

4 

9 

♦  9 

9 

.9 

0  .0 

9 

.0 

0 

9 

.9 

9 

.9 

6  100*0 

9 

.0 

6 

9 

♦  9 

9 

♦  9 

fs  lftft~A 

o 

♦  0 

6 

9 

♦  9 

9 

.0 

0  *0 

9 

.0 

0 

2 

19*5 

2 

19*S 

17  89*5 

9 

•  *9 

19 

9 

•0 

9 

•  0 

0        ♦  0 

Q 

♦  9 

o 

2 

10*5 

2 

10.5 

17  89*5 

9 

.9 

>  19 

9 

.3 

1 

14.3 

6  85*7 

9 

♦  0 

7 

9 

.9 

I 

14*3 

6  85*7 

o 

♦  0 

7 

0 

•  9 

3 

•  0 

0  *0 

9 

♦c 

9 

9 

.9 

9 

.0 

1?  100*0 

9 

.0 

12 

9 

.9 

9 

.9 

.9  10C*0 

Q 

♦  0 

9 

0 

0 

.9 

*3  100.0 

9 

.9 

3 

9 

•  0 

1 

2.4 

40  97*6 

9 

•  9 

-41 

9 

•  0 

1 

3.4 

28  96*6 

o 

.9 

29 

9 

.0 

9 

(5.0  - 

12  10C.0 

9 

•  9 

12 

9 

.0 

9 

.9 

11  100*0 

9 

•  9 

11 

9 

.9 

9 

.  9 

4  100*0 

o 

.  .9 

4 

9 

♦  9 

9 

.9 

7  100*0 

9 

♦  9 

7 

9 

.9 

1 

6.3 

15  93*8 

9 

.9 

•  16 

9 

•  9 

1 

7.7 

12  92*3 

9 

.9 

13 

9 

•0 

9 

.9 

3  1CC.0 

9 

♦  0 

3 

9 

•  9 

9 

♦  9 

5  83*3 

1 

16*7 

6 

9 

.3 

9 

.3 

4  8C*0 

1 

20*0 

5 

9 

.9 

0 

.3 

1  199*9 

9 

♦o. 

1 

9 

•  9 

1 

2*2 

44  97*8' 

9 

•  9 

45 

9 

.9 

1 

2.4 

41  9<*6 

9 

•  0 

42 

3 

•0 

0 

•  9 

3  1CC.0 

0 

*  *0 

3 

4 

2.4 

11 

6.5 

157  92*4 

2 

1.2 

179 

3 

2.7 

6 

5.S 

102  92*7 

2 

1.8 

119 

v 

1.7 

5 

8.3 

55  91*7 

0 

.9 

69 

9 

.9 

0 

•  9 

4  190.9 

0 

•  9 

4 

9 

.9 

9 

•  9 

3  100*0 

0 

•  9 

3 

9 

.9 

9 

.9 

.    1  100*0 

0 

•  9 

1 

112 


1 

1118 


TAKE  *•  TOTAL  BAChILOMS  OCGAECS  F(*  MAJOR  FIELO  CONFEAAlO  it  MNST ITUT  IONS  OF  HI5HEA  EOUCAT I  OH,  BY  RACEt 
,  ETHNICITYt  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  U7B-1979 


ANfftlCAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLA*CK  ASIAN  Cft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  .HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


.TOTAL 
NtNOAtTY 


NUMBER 


bHlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE  SIOENT 
*  ML  I  EN 

MJN6ER 


INTERDISCIPLINARY  STUDIES  (49001 
MASSACHUSETTS 

NA    WESTERN  N£M  ENG  COLLEGE 


TOTAL 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

loq.o 

PENILE 

0 

.0 

0 

♦  0 

-  o 

ft 
♦  w 

o 

ft 

*  u 

0 

.  0 

0 

♦  0 

NALE 

0 

♦  q 

0 

.0 

o 

•0 

o 

ft 
♦u 

0 

♦  0 

1 

100*0 

NA    NH EATON  COLLEGE 

TOTAL* 

r  o 

•  0 

0 

•  .0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.  0 

4 

ICO*  0 

PENILE 

0 

0 

.0 

0 

*  0 

0 

■  ♦  o 

0 

•0 

4 

100*0 

NALE 

0  - 

•0 

J> 

.0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

NA    WORCESTER  POLY  INSTITUTE 

TOT  At 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

5 

63*3 

FEMALE 

0 

•  0 

•  0 

o 

*  0 

0 

.3 

0 , 

•  0 

•1 

1  CO*  0 

NALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

,  o 

♦0 

0 

.0 

6C*0 

NA  STATE 

TOTALS 

<        37  INSTITUTIONS! 

> 

TOTAL 

*l 

•  1 

2B 

'  2*1 

3 

♦  3 

9 

•  9 

41 

4.2 

924 

94*  0 

FEMALE 

0 

•  0 

13 

(2*  3 

1 

♦  2 

■ 

♦9 

19 

3.3 

540 

94l9 

MALE 

1 

•  2 

IS 

3*6 

2 

1  ♦  0 

22 

384 

92  •  8 

MICHIGAN 

MI    ALBION  COLLEGE 

* 

TOTAL 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

• 

•  0 

o. 

*  0 

0 

•  0 

9 

1  CO*  0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

.  •  0 

Q 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0. 

5 

100*0 

MALE 

0 

♦  0 

0 

*"  *o 

o 

1 0 

ft 

ft 

/  0 

.0 

4 

1C0*0 

NI    CALVIN  COLLEGE 

> 

M 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

26 

67*5 

FEMALE 

0 

•0 

0 

♦0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

13 

92*9 

NALE 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

ft  I 

o 

♦0 

0 

.0 

IS 

83.3 

NI    CONCORDIA  COLLEGE 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

o 

♦  0 

0 

•  0 

13 

100*0 

,  FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0- 

ft 
♦  u 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

100*0 

NALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

o 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

10 

100.0 

NI  OETROIT 

INST  TECHNOLOGY  " 

TOTAL 

0 

i  •<>  " 

I 

50*0 

I 

- 

30*0 

0 

♦0 

2 

1 00*0 

0 

*0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

;o 

MALE 

0 

♦  0 

1 

50*0 

1 

SO*  0 

Q 

•  0 

2 

IOC.  0 

0 

*0 

NX    EASTERN  MICH  UNIVERSITY 

TOTAL 

0 

♦c* 

0 

♦  0 

o 

ft 

0 

*  0 

0 

♦  0 

6 

61*5 

FEMALE 

0 

♦  0 

0 

•  0 

*  0 

•  0  « 

0 

♦0 

0 

.0 

3 

75.0 

NALE 

*  0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

5 

55.6 

NI    GRAND  VALLEY  ST 

COLLEGES 

TOTAL 

0 

♦  0 

1 

4*2 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

- 
1 

1*2 

96.6 

FEMALE 

0 

•0 

1 

2*0  . 

o 

*  0 

0 

♦  0 

m  1 

2  *0 

'  50 

98*0 

HfcLE 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

"  .0 

35  &0C.0 

NI    H3PE  COLLEGE 

TOTAL 

0 

x  »0 

0 

•0 

0  * 

*  0 

o 

*  0 

.  0 

ft 

16 

10C.0 

FEMALE 

,  0 

♦  0 

0 

•0 

o 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0  x 

17 

100.0 

MALE 

0 

♦  0 

0 

»9 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0  i 

.  1 

100.0 

NI    JOHN  WESLEY  COLLEGE 

TOTAL  , 

0 

•  0 

1 

20*0 

o 

♦  0 

ft 

♦0 

1 

20*9 

4 

80*0 

'  FEMALE 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

ft 

Q 

♦  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

NALE 

0 

♦  0 

.  1 

2S»0 

Q 

*  0 

0 

♦  0 

1 

25*0 

3 

75*0 

NI    LAKE  SUPERIOR  ST 

COLLEGE 

TOTAL 

•0 

0 

•  0 

Q 

*  0 

0 

♦  0 

0 

♦  D 

21 

67*5 

FEMALE 

•  0 

0 

•  0 

9 

•  0 

0 

•0 

3 

•  0 

20 

87.C 

MALE 

v  0 

.0  • 

0 

•  0 

Q 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0  . 

1 

i  oo;o 

NI  LAURENCE 

IAST  TECHNOLOGY 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

•  0 

Q 

A 

♦  u 

0 

•0 

•  0 

5 

10C.0 

FEMALE* 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*  0 

I  % 

¥  Q 

•  0 

2 

100.0 

MALE 

0 

0 

:o 

Q 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

1CC.0 

NI     MADONNA  COLLEGE 

TOTAL 

0 

♦0 

1 

3,9 

Q 

*  0 

0 

♦  0 

1 

5*9 

.  16 

94*1 

FEMALE 

0 

♦  0 

I 

7*1 

Q 

ft 
*  u 

ft 

♦0 

1 

7*  1 

13 

92.9 

NALE 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

*  0 

0 

.3 

0 

•  0 

3 

100*0 

NI    MARYGROVE  COLLEGE  ' 

TOTAL 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

Q 

♦  0 

0 

•  0 

4 

100.0 

FEMALE  _ 

0 

♦0 

0 

o 

.*  0 

Q 

♦  0 

0 

ft 

3 

100*0 

MALE 

0 

•  0 

0 

•0 

Q 

ft 

0 

♦  0 

0 

•  c 

1 

100*0 

NI    MERCY  COLLEGE  OF 

DETROIT 

TOTAL 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

4 

10C.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

♦  0 

.0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

2 

10C.C 

NALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

2 

100.0 

NI  MICHIGAN 

STATE  UNIVERSITY 

TOTAL 

2 

:i 

5 

1.8 

1 

•  4 

3 

LI 

11 

4*0 

267 

9fr.O 

FEMALE 

2 

1*6 

3 

2.4 

I 

•  8 

I 

•  6 

-  7 

5.7 

116 

94*3 

M  LE 

0 

•  0 

2 

1.3 

0 

•♦0 

2 

1.3 

4 

2.6 

151 

97.4 

NI  MICHIGAN 

TECHNOLOGICAL  U 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

4*5 

0 

1 

4^5 

21 

95.5 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

«0 

0 

•  0 

0 

.0 

°  0 

.0 

12 

10C.0 

NALE 

0 

.0 

0 

•  0 

I 

10*0 

0 

♦  0 

V 

10*0 

9 

90*0 

NI  NAZARETH 

COLLEGE 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0' 

0 

•  0 

0 

♦  0 

*  4 

100*0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

MALE 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

t 

100*0 

NI  NORTHERN 

MICH  UNIVERSITY 

TOTAL 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

••J 

0 

5 

100.0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0  * 

a ' 

.0 

0 

•  0 

1 

100*0 

»  NALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

.  *4 

100.0 

0 

ERIC 


0 

.0 

0 

,0 

0 

.  0 

0 

♦  3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16*7 

0 

•0 

1 

2C.0 

18 

1.8 

10 

1*8 

8 

1*9 

0 

•0 

0 

*0 

0 

.0 

4 

12*5 

1 

7*1 

3 

16*7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

38*5 

1 

25.0 

"4 

44.4 

0 

•  0 

0- 

.0 

0 

*0 

.  o 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

12*5 

3 

13.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

>  .0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.3 

0 

'  *0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  »0 

0 

v  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

0 

.0 

0 

.9 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


9*3 
569 
414 


9 
5 
4 

32- 
14 
-18. 

13 
3 
10 

2 
0 
2 

13 
4 

9 

66 

35 

18 
17 
1 

5 

1; 
V 

24 
23 
1 

5 
2 
3 

17 
14 
3 

4 
3 
1 

4 

2 

2 

2  78 
123 
155 

'22 
12 
10 

4 

2 
2 

5 
1 
4 


1119 


U23 


TABLE  6.    TOTU  •AtmOA»S    DECREES  FOR  MAJOR  «a0  CONFERRED  iY  INSTITUTIONS  OF  HlCMER  E0UCATI0N  IV  RACE* 
ETHNIClTYt  ANO  SEX«     INSTITUTION  AND  ST  ATI  l*n-l*7f 


x AMERICAN  INDIAN 
ALASKA*  NATIVE 


•LACK      •        "'ASIAN  OA 
NON-HISPANIC  *AC|FIC  ISLANDER  HISPANIC 


NUMBER,  t  •  NUMBER 
INTEROISCIPL INARY  STUOIES  149001^ 
N  ICHICAN 

NI     CA<L AND  UNIVERSITY 
TOTAL  0  «0 

FtMALE  0  .0 

MALE  »0  .0 

NI    (XI  VET  COLLEGE 

TOT  AL  0.3 
FEMALE  J  -0 

AALE  0  .0 

NI     SAGINAW  VLY  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FcMALs  0  .0 

HALE  0  O 

NI     SAINT  MARY'S  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEKALE  0  .0 

MALE  *  0  .0 

NI     SHAW  COLLEGE  AT  OETROIT  „ 

TOTAL    f  0  .0 

.  FEMALE-.  0        .0  . 

MALE  0  *0 

MI     UNIVERSITY  OF  OETROIT 


NUMIER 


TOTAL 
FEKALE 
MALE 


Hf  U  MICHIGAN-ANN  AR93R 
*  TOTAL  2  .A 

FEMALE  1  .5 

HALE'  1 
Nf     U  Of  MICHlGAN-OE AR30AN 
TOTAL       <•  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0A  .0 

HI    U  OF  MICHIGAN-FLINT  ^ 
TCT AL  0«       .0  . 

FEMALE  0     .  -0 

MALE         ^       0  .0 
MI     WAYNE   STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  2  .6 

FEMALE  0  .0 

HALE  2  1.1 

NI    WESTERN  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0       ~.0  ** 


1 

2*3 

0 

.0 

I 

6.3 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0» 

.0 

0 

0 

.0 

0 

o 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

♦  c 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

II 

100.0 

0' 

.0 

r 

100.0 

0 

.0 

1 00  .  0 

o 

•  0 

2 

25.0 

•    •  0 

.0 

*  2 

50*0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

37 

7.6 

7 

1*4 

24 

11.0 

4 

1.6 

13 

4.6 

1.1 

6 

12.6 

0 

.0 

2 

12.5 

0 

•  0 

4 

12  ♦* 

.0 

1 

5.6 

0 

.0 

I 

10.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

c 

.0 

85 

33.1 

3 

1.2 

37 

54.4 

0 

.0 

46 

25.4 

1.6 

I 

2.4 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

I 

4.6 

0 

.0 

MI  STATE  TOTALS  I 

TOT  AL  6 
FEMALE  3 
HALE  3 


28  INSTITUTIONS* 

„4  V53    10.4  13  '  .9 

►5  79'   12.3                 5  .8 

.*  •    74      9.0                 6  1.0 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


kHlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER  ' 


* 

* 

• 

0 

•  0 

1 

2.3 

*  43 

97.7 

0 

.  0 

0 

.0 

1 

6.3 

15 

93.  B 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

26 

100.0 

0 

.0 

0 

- 

.0 

0 

♦0  * 

1 

100.0  ' 

o 

•  0 

0 

.0 

o 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦0 

0 

.0 

1 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

ict.o 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0  : 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

-  .0 

2 

100.0 

0 

-.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  4  00.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0  . 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0  r 

0 

•  0 

0 

•  0 

7 

iOO.O 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

4 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

15 
4 
11 


•  0 

♦  0 
.0 

1.4 
1*4 
1.5 

2.1 
.0 
3.2 

5.6 
.0 
12.5 

1.2 
.0 
1.6 

.0 
.0 
.0 


1.0 
•  6 
1.3 


I 
2 
0 

53 

I? 

7 
2 
5 

2 
1 
1 

93 
37 
56 

1 
0 
1 


187 
91 
96 


25.0 
50.0 
•  0 

ICS 
14.6 
7.8 

14.9 
12.5 
16.1 

11.1 
10.0 
12.5 

36.2 

54*4 
29.6 

2.4 
.0 
4.6 


12.6 
1A.1 
11.7 


5 
2 
3 

434 
166 
246 

40 
14 


16 
9 
7 

164 
31 
133 


62*5 
50*0 
75*0 

66*6 
84.9 
91.9 

65.1 
67.5 
oj. 9 

66*9 
90.0 
or. 5 

63.6 
45.6 
7C.4 


41  97*6 
21  100.0 
20  95.2 


1.263  66.2 
547  84.9 
716  87*2 


1  12.5 

0  .0" 

1  25.0 


15 

6 
9 


.4 

.5 

.4 

.0 
.0 

#.o 

•0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

♦  0* 

♦o  • 

.0 
.0 


1.0 
♦9 

1.1 


14 
26 

1* 
0 
1 

5 

.  4 
1 

2 
2 

,  0 

u 

7 
4 

V 

4 

4 

4*9 

2*19 
270 

47 
16 
31 

16 
10 
6 

257 
66 
169 

•i2 

n 


1V465 
644  0 
821^ 


MINNESOTA 


MS  AUGSBURG 

COLLEGE 

TOTAL 

0 

.3 

0 

.0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE 

G 

.0 

0 

.0 

MN    BETHEL  COLLEGE 

.0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0  . 

0 

.0  , 

HALE 

0 

.0 

0 

.0 

MN  COLLEGE 

OF  SAINT 

5ENE0ICT 

.0 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.c 

MN  COLLEGE 

OF  SNT  CATHERINE 

TOTAL 

0 

.0 

0 

'  .p 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

.0 

HALE 

0 

•  0 

D 

.  .o 

MN  COLLEGE 

SAINT  SCHOLASTICA 

^ 

TCTAL 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

♦c 

HALE 

0 

.0 

0 

•  0 

MN  COLLEGE 

UF  SAINT 

TERESA 

.0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

HA  L  E 

0 

.0 

0 

.0 

MN  COLLEGE 

Of  SAINT 

THOMAS 

1  IT  AL 

0 

.3 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

HALE 

0 

.0  9 

0 

•  0 

HH    CONCOROIA  C  AT  MOORHcAO 

TOTAL 

0 

.0 

0 

FEMALE 

•  0 

0 

•  0 

HALE 

0 

•  0 

0 

.0 

MN    CON:0ROIA  C-SAIhT  PAUL 

TOTAL 

0 

.3 

0 

.0 

FEMALE* 

0 

.0 

0 

.0 

HALE 

*  0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

1 

25.0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

<  .0 

0 

•  0 

0  * 

•  0 

0 

»0 

0 

Vo 

0* 

.0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

j/o.o 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

♦  c 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o^r  -o 

6 

1C0.O 

0 

.0 

0 

\  .o 

6 

100,0 

0 

♦  0 

.  0 

•  0  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

5 

63*3 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

.0 

/  .  0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1CC.C 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

)00.0? 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

100.0 

"0 

•£ 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

4.8 

1 

4.« 

20 

95*2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

1 

5.3 

1 

5.3 

16 

94*7 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

*"o 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

100.0 
100.0 
.0 

.0 

:c 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

-.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


ERLC 


TABLE  4*     TOTAL  iACHROR»S 


DECkEES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  IY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNIC ITvt  AND  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  1NOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


INTERDISCIPLINARY  STUDIES  C 4900) 

„    *  MINNESOTA 

NN    NACALESTER  COLLEGC 

TOTAL                 0.0  0 

FEMALE                0.0  0 

MALE                0.0  0 
NN    SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY 

TOTAL                 0.0  0 

FEMALE                 0.0  0 

MALE                 0.0  0 
NN    SAINT  MARY'S  COLLEGE 

TOTAL                 0.0  C 

FEMALE                0       .0  '  0 

MALE                 0.0  0 
<      NN    SAINT  OLAF  COLLEGE 

TOTAL              „0       *0  0 

FEMALE                 0.0  0 

MALE                 0.0  0 
NN    MANKATO  STATE  UNIVERSITY 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


75.0 
1  CC.O 
5C.0 

100*0 
♦  0 
1C0.0 


NON-  RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


1  25*0 

0  *0 

1  5C.0 


3  100*0 
3  10C.0 
0  *0 

20  100*0 
6  100*0 
12  100*0 


FEMALE 
MALE 


V 


0  *0 
2  100*0 


•  0 

•  0 
•0 

•  c 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


TOTAL 
NUMBER 


A 

2 
2 

9 
0 
9 

3 

\  3 
0 

20 
6 
12 


TfTT  Al                        ft  ft 

1 

3*  1 

0 

.  0 

0 

♦  0 

1 

3*  1 

96  *9 

0 

•  0 

32 

M  FEMALE                0  .0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

6 

100*0 

0 

•  0 

6 

s            MALE        4         0  *3 

1 

3*8 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

3*8 

25 

96*2 

0 

•  0 

26 

_  MN    METROPQUIT  AN  STATE  U 

-        TOTAL       *         0  *  *D 

17 

4*8 

0 

•  0 

3 

.8 

20 

5*6 

337 

9A*A 

0 

•  0 

357 

FEMALE                 0  *0 

10 

5.9 

0 

♦  0** 

2 

1  .2 

12 

7*1 

157 

92*9 

0 

•  0 

169 

MALE                 0  *0 

7 

0 

*0 

1 

♦  5 

,  6 

4*3 

180 

95*7 

0 

•  0 

188 

MN    HJOAHEAO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

2 

3*7 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

3*7 

52 

96*3 

0 

•  0 

FEMALE                 0  *0 

2 

5.3 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

5*3 

36 

9A*7 

0 

•  0 

^  36 

MALE                 0  .0 

C 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

16 

1CC.0 

0 

•  0 

16 

NN    SAINT  CLOUD  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  C 

58 

1CC.0 

0 

♦  0 

56 

FEMALE                 0  *0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

26 

100*0 

0 

.0 

26 

HALE                 0  *0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

32 

100*0 

0 

.0 

32 

IN     STHMST  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

9 

100*0 

0 

•  0 

9 

FEMALE                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

A 

100*0 

0 

♦0 

A 

MALE                 0  .'0 

0 

.0 

0 

•  0 

'  0 

•  0 

0 

*0 

5 

1CC.0 

0 

.0 

5 

MN    Ml  NONA  STATE  UNIVERSITY 

w    '   TOTAL                 0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

Q 

*0 

20 

100*0 

0 

♦  0 

20 

*  FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0\ 

*0 

8 

100*0 

0 

.0 

6 

MALE                 0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

12 

100.0 

0 

.0 

12 

*     MN    U  OF  MINNESOTA.  OULUTH 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

6 

1 00*0 

0 

♦  0 

6 

FEMALE                 0  *0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

HALE                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

A 

1CC.0 

0 

.0 

A 

NK    U  OF  MINN  MNPLS  SNT  PAUL 

TOTAL                 0  *0 

11 

2*0 

A 

♦  7 

6 

1*5 

23 

A*  3 

51A 

95*0 

A 

.7 

5A1 

FEMALE                 0  *0 

8 

3.3 

A 

1.6 

1  *6 

16 

6*6 

223 

91*8 

1.6 

2A3 

MALE                0  *0 

3 

1*0 

0 

•  0 

A 

1*3 

7 

2.3 

291 

97*7 

0 

.0 

296 

MN    U  OF  MINNESOTA  N0RR1 S 

TOTAL                 0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

11 

100*0 

0 

•  0 

11 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  C 

5 

1  oc.o 

0 

.0 

5 

HALE                 0  *0 

0 

♦  c 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

6 

1CC.C 

0 

.0 

6 

MN      '    STATE  TOTALS  v        22  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0  .0 

31 

2.7 

5 

♦  A 

12 

1.0 

48 

A*  1 

1«UA 

95*A 

6 

♦  5 

1*166 

FEMALE                 0  *0 

20 

3.6 

5 

.9 

6 

31 

5.8 

A97 

93.2 

5 

.9 

533 

MALE                 0  *0 

11 

1.7 

0 

•  0 

6 

.9 

17 

2.7 

617 

97*2 

1 

•  2 

635 

MISSISSIPPI 

MS     BELHAVEN  COLLEGE 

TOTAL                 C  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MlLE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

MS    BLUE  MOUNTAIN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  o 

b\ 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10C.0 

0 

♦  0 

i 

FEMALE                 0  *0 

0 

♦  0 

0  * 

*0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•0 

1 

MALE                 0  *0 

a 

♦  0 

0 

*0 

0 

•°f 

0 

.0 

0 

•  c 

0 

♦  0 

0 

MS     MISSISSIPPI  ST  UNIVERSITY 

*  TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

3*6 

1 

3*6 

27 

96*A 

0 

♦  0 

26 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

10*0 

1 

io*r 

9 

90*0 

0 

.0 

10 

MALE                 0  *0 

0 

♦  cT 

0^ 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

18 

100*0 

0 

♦  0 

18 

MS     U  Of  MISSISSIPPI  NAIN  CAN 

TOT  Al                  0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

^"FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1CC.0 

0 

•0 

1 

MALE                0  .0 

c 

.0 

•  : 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

1C0.C 

0 

.0 

1 

MS          STATE  TOTAL;  (          A  INSTITUTIONS) 

/  * 

TOTAL                 0  *0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

3*1 

1 

3*i 

31 

96*9 

0 

♦  0 

32 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

6*3 

1 

8*3 

11 

91*7 

c 

•  0 

12 

MALE                 0  *0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0. 

*0 

20 

100*0 

0 

•  0 

20 

MISSOURI 

\ 

^  MO    CENtRAL  METHOD  I  ST  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

2 

1C0.C 

0 

•  0 

2 

o 

RIC 


112; 


U25 


TABLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S 


OESREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY 
ETHNICITYi  ANO  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE    1978-1979  , 


RACE. 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NJN8EA  I 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HTSPANIC 


INTERDISCIPLINARY  STUDIES  (4900) 
MISSOURI 


NG    CENTRAL  MO  ST  UNIVERSITY 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MO    COLUMBIA  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


KC    FONT  BONNE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

.3 

.0 
.0 


MO    He  LINDEN  WOOD  COLLEGES 


TCT  AL 
FEMALE 
MALE 
MC  MISSOURI 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MC  MISSOURI 
TOTAL 
FEMALE 
MA  L  t 


,0 

c  .:> 

c  .0 

S7HN  ST  COLLEGE 

0  .0 

C  .3 

0  .0 

USTN  ST  COLLEGE 

0  .0 

0  .0 

C  .0 


MC    NT HMST  MO  ST  UNIVERSITY 


TOTAL  0 
FEMALE  C 
MALE  0 
MO    PARK  COL<_U| 


TOT  AL 
FEMALE 
MALE 


MC    ROCKHURST  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


MO     SAINT  LOUIS  u  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

M\L£  0  *0 

MC    SCHOOL  OF   THE  02ARKS 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  C  .3 

KALE  0  .0 

MO    STHEST  MO  ST  UNIVERSITY 


TOT  AL 
FcMAL? 
MALE 


.0 
.0 
.0 


MC    SGjTHUEaT    CAPT 1ST  COLLEGE 


TOTAL 
FSMALE 
PA  IE 


.0 
« 3 
.0 


M3     STriWST  MO   ST  UNIVERSITY 
TCT  AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

MC    STEPHENS  CCLLEGE 

TOTAL*  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO     TAR4I0  CCLLEGE 

TCT  AL  0  /  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MC    U  OF  MISSCJRI>eCL'vHdIA 
TOTAL  P  .3 

Ft.MALE  0  .0 

*AL5  t>  .0 

MO    L  OF  MISSOIAHSAINT  LOUIS 
TOTAL  i  4.2 

F  EHAL2  0  .3 

 HAL  c  1'  10.0 

MC    WASHINGTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .3 

FEKALs  0  .3 

MA  Lt  0  .0 

MC    KcSSTER  C3LLEGC 

TOT  AL  0  .3 

FcMAL*:  C  .0 

MA  L  c  0         •  3 

ML           STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  2  .4 

FEMALE  0  .3 

MALE  2  .8 


1  12.5 

0  .3 

1  25.0 


27 
7 
20 

0 
3 
0 

0 
0 
0 


17.2 
23.3 
IS. 7 

.0 
.  3 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  25.0 
1  50.0 
0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
3 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
3 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.0 
3.6 
2.6 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.c 

.0 
.0 
.0 


1  100.0 

0  .0 

1  100.0 

2  2.2 
1  2.0 
1  2.5 


2 
2 

0 

0 
0 
0 

16 
13 

5 


14.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

30.0 
27.1 
41.7 


21  INSTITUTIONS) 


MONT  A  i  A 

MT     MONTANA  C  1INRL  SCi-TECHN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


54 

2* 
29 


11.9 
12.3 
11.6 


.0 
.3 
.0 


1 


ERIC 


NUMBER 

I 

NUMBER 

c 

NUMBER 

X 

NUMBER  t 

J* 
9 

o 

•  0 

o 

.0 

1 

12.5 

7  67.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

4  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

3  75*0 

\  0 

•  0 

2  1 

•  3 

30 

19.  1 

127  ec.s 

0 

*.0 

0 

.0 

7 

2  3.3 

23  76.7 

0 

.0 

2  1 

.6 

23 

18.1 

104  81.9 

0 

A 
•  U 

o 

•  0 

o 

.  0 

4  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

*.o 

0 

.0 

/  0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

o 

•  0 

o 

•  0 

1 

25.0 

3  75*0 

0 

!o 

0 

.0" 

1 

50.0 

1  50.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  100.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

.0 

6  100.0 

0 

*.o 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  10C.0 

i  ^ 

o 

.0 

o 

.  0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2  10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

• 

<  0 

•  0 

0 

•  0 

o 

»0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

lo 

0 

lo 

1  100.0 

D 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.  0 

o 

•  0 

o 

.  0 

2  1C0.0 

0 

.0 

0 

;o 

0 

.0 

1  10C.0 

1  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

0 

10 

o 

♦  0 

3  100.0 

0 

.0 

0 

Lo 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

Q 

«  0 

o 

.0 

c 

.0 

1  100.0 

0 

.*0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  .0 

Q 

•  0 

1 

2  3.0 

4 

6.0 

63  94.0 

0 

♦  0 

2  *.l 

3 

1C.7 

25  89.3 

0 

.0 

0 

1 

2*6 

38  97.4 

0 

•  0 

0 

o 

•  C 

2  1CC.0 

3 

.0 

0 

0 

.0 

2  100  0 

1  o 

.0 

0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

o 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

5  10C*0 

0 

A 

•  u 

0 

o 

.0 

4  100.0 

0 

.G 

0 

•  0  t 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

0 

•°A 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

100.0 

0  '  .0 

G 

.0 

0 

.0 

\  • 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

\  1 

100.0 

0  .0 

1 

1  •  I 

0 

.0 

3 

3.3 

87  96.7 

1  1 

2.0 

0 

.0 

\  I 

4.0 

48  96.0 

0 

.0 

0 

.0 

\  1 

2.5 

39  97.5 

I  o 

.0 

0 

.0 

\  3 

12.5 

21  87.5 

0 

.0 

0 

.0 

14.3 

12  85.7 

0 

.0 

0 

.0 

\  I 

10.0 

9  90.0 

,  0 

.c 

0 

.0 

\  o 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6  100.0 

!  0 

.0 

0 

.0 

.0 

2  100.0 

»  0 

.0 

0 

.0 

„ 

30.0 

42  70.0 

1  0 

.0 

0 

.0 

13 

2  7.1 

35  72.9 

1  0 

.0 

0 

.0 

5\ 

\ 

41.7 

7  58.3 

1 

.2 

4 

.9 

61 

\ 

\  13.4 

393  86.6 

1 

.5 

2 

1.0 

28 

\13.7 

176  86.3 

0 

.0 

2 

.8 

33 

^3.2 

217  86.8 

0 


NON-RES  I  DENT 
ALIEN 


NUM8ER 


.0 
.0 
.0 


0  lo 
0  lo 


1122 


Xl2(> 


4  100.0 
1  100.0 
3  100*0" 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  i 

4 

.0 

0' 

.0 

Q 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  -0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

tot. a 

NUMBER 


8 
4 
4 

157 
30 
127 

4 
3 
1 

1 
1 

0 

4 

2 
2 

6 
4 

2 

2 
2 
0 

1 
1 

0 

2 
1 
1 

3 
2 
1 

1 
1 

0 

67 
28 
39 

2 
2 
0 

7 
2 
5 

4 
3 
1 

1 
0 
1 

96 
50 
4t> 

24 
14 
10 


6 
2 

60 
48 
12 


454 
204 
250 


TOLE  6.    TOTAL  BACHELOR'S    06 GHEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  6V  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY^  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  IROIAN 
ALASKAN  NATIVE 


N 

NUMBER  X  NUNS 

I NTER9 I SLIP LI NARY  STUOIES  14900) 


•LACK  ASIAN  OR 

HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


KHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCN-RES I  CENT 
ALIEN 


TOTAL 
NUMBER 


NONTAX A 


NT     MONTANA  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

ICC.O 

0 

.0 

13 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4.  1 

100.0 

0 

.0 

1 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

12 

100. 0 

0 

.0 

12 

NT    UNIVERSITY  OF  MChTAN A 

TOTAL                 0  .9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

1OC.0 

0 

.0 

5 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

ICO.O 

0 

.0 

2 

MALE                  0  .0 

0. 

.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10C.0 

0 

.0 

3 

NT          STATE  TOTALS  I  3  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0  .0  0         .0  0  .0  0  .0  0  .0  22  ICO.O  0  .0  22 

FEMALE  0  .3  0        .0  0  .0  0  ...0  x0  .0  4  ICO.O  0  .0  4 

HALE  0  .0  0        .0  0  .C  0  .0  C  .0  18  100. 0  0  .a  16 


NEBRASKA 


NE    DANA  COLLEGE 


TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

1 

10C.0 

0 

.0 

1 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1CC.0 

0 

.0 

1 

MALE  0 

.0 

r» 

.0 

C 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

NE    DOtNE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

1CC.0 

0 

.0 

4 

NE     HASTINGS  COLLEGE 

.0 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

3 

FENALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

ICO.O 

0 

.0 

2 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

100.0 

c 

.0 

1 

NE     MIDLAND  LUTHERAK 

COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0  N 

9 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

•  0 

3 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

1CC.0 

0 

.0 

6 

NE    PERU  STATE  COLLEGE 

J|  TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

I 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

NE     UNION  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

10C.G 

0 

.0 

3 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

^  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1CC.0 

0 

.0 

1 

NE    U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 

41 

TOTAL  0 

.0 

3 

7.3  ' 

0 

•  0 

1 

2.4 

4 

e  9.6 

37 

90.2 

0 

.0 

FENALE  0 

•  0 

1 

4.3 

0 

•  0 

c 

.0 

1 

4.3 

22 

95.7 

0 

•  0 

23 

MALE  0 

.0 

2 

11.1 

0 

•  0 

I 

5.6 

3 

16.7 

15 

63.3 

0 

1  3 

NE     U  Of  NEBRASKA  AT 

OMAHA 

TOTAL  0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

8 

100.0 

0 

.0 

8 

F'.  MALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

•  0 

3 

MALE  0 

.0 

0 

.0  " 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

1OC.0 

0 

.0 

5 

NE          STATE  TOTALS 

8 

INSTITUTIONS) 

72 

TOTAL  0 

.0 

3 

0 

.0 

I 

1.4 

4 

5.6 

68 

94.4 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

1 

2.  7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.7 

36 

97.3 

0 

.0 

37 

MALE  0 

.0 

2 

5.7 

0 

.0 

1 

2.9 

3 

8.6 

32 

91.4 

0 

.0 

35 

NEVADA 


NV    SIERRA  NEVAOA  COLLEGE 

TOTAL                  0  .0  0  .0  0        .0  0        .0  0  .0  2  100.0  0  .0  2 

FbMALE                  0  .0  0  .0  0        .0  0        .0  0  .0  Z  ICC.O  0  .9  2 

HALE  0  .0  0  .0  0  .0  0  .0  0  .0  0  .0  0  .0  0 
NV    U  OF  NEVACA  RENO 

TOT  AL»                0  .0  I  2.5  1  2.5  3  7.5  5  12.5  33  82.5  2  5.0  40 

FEMALE                  0  .0  0  .0  0        .0  0        .0  0  .0  6  100. 0  0  .0  A 

HALE                 0  .0  1  2.9  1  2.Q  3  8.8  5  14.  7  ^27  79.4  2  5.9  34 

NV  STATE  TOTALS  <  2  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0  .0  1  2.4  1  2.4  3  7.1  5  11.9  35  83.3  2  4.6  42 

FEMALE                  0  .0  0  .0  0         .0  0         .0  0  .0  B  10C.0  0  .0  8 

HALE                 0  .0  1  2.9  1  2.9  3  8.8  5  14.7  27  79.4  2  5.9  34 


NEW  HAMPSHIRE 


NH    COLBY- SAtoYER  COLLEGE 


TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

3 

loco 

0 

.0 

3 

MALE                  0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

C 

.0 

0 

NH    FRANKLIN  PIERCE  COLLEGE 

10 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

i  c 

ICO.O 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

MALE                 0  .0 

0  * 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

7 

ICC.O 

0 

.0 

7 

NH    NEW  ENGLAND  COLLEGE 

35 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

rO 

0 

.0 

35 

100.0 

0 

.0 

.  FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

35 

ICC.O 

0 

.0 

35 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

NH    NOTRE  OANE  COLLEGE 

100.0 

.0 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

0 

4 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

ICO.O 

0 

.0 

3 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

„0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

ICC.O 

0 

.0 

I 

1123 


112? 


TABU  6*     TOTAL  BACHELORS    QEGREES  FOR  MAUD*  FIELD  CONFUTED  BY  INSTITUTIONS  DF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  ANO  SEX;     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  DR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


tiHlTE 
NDN-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TDTAL 


NUMBER  t  NUMBER 

IftTEROI  SCIPLI  NARY  STUDIES  149001 
NEW  HAMPSHIRE 


NH    0  OF  NEW  HAMPSHIRE 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

MtLS  3  .0 

NH    U*OF  NH  KEENE  ST  COLLEGE 


TOTAL 
FEMtE 
HAL  c 
NH     J  NH 
TOTAL 
FEKAL  E 
M*L  = 


0  .3 
0  .0 
0  *3 
PLYMOUTH  ST  COLLEGE 


NH  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0 

FEMALc  •>  C 
HALe  3 

NEW  JERSEY 

NJ    CENTENARY  COLLEGE 


4.3 
.0 
7.7 

4.1 

2.8 
7.7 

.3 

♦  0 

♦  0 


7  INSTITUTIONS) 
3  2.0 
I 
2 


1.0 
4.3 


TOTAL                 3  .0 

3 

•  3 

FEMALE                  3  .J 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

3 

♦  3 

NJ    DREW  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        ♦  J 

3 

•  0 

FEMALE                 3  .3 

0 

.0 

'  HALE                0  .3 

0 

♦  3 

NJ   FARLGH  DCkSN  teanec*  cam 

TOTAL                 0  *3 

) 

•  3 

FEMALE                 0  .3 

0 

♦  0 

MAvS                 3  .3 

3 

♦  3 

NJ    GEORGIAN  COURT  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

FEMALE                  3  .3 

0 

.3 

MALE                 0  .3 

3 

•0 

NJ    MONMDUTH  COLLEGE 

TOTAL                 0  .3 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .J 

0 

♦  0 

MALE                 3  .3 

0 

•  3 

NJ    MONT  CLAIR  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .3 

1 

12*5 

FEMALE                 0  *3 

1 

23*3 

MALE                 0  .0 

3 

•  0 

NJ    rtJ    INSTITUTE  TECHNOLOGY 

TOTAL                 0  *3 

0 

♦  0 

FEMALE                 3  .3 

3 

♦  0 

MALE                 3  .3 

3 

♦  3 

NJ    PRINCETON  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .3' 

0 

♦0 

FEMALE                 3  .3 

0 

♦  0 

MALE                 3  .3 

0 

♦  3 

NJ    kAMAPO  C  Of  NEW  JERSEY 

TOTAL                 3  .3 

6 

10.? 

FEMALE                 0  .3 

3 

9.  / 

MALE                 3  *3 

3 

11*1 

*J    RIDER  COLLEGE 

TOTAL                  3  .0 

0 

•  0 

FEMALE                  3  .3 

0 

•  3 

MALE                 0  .3 

0 

•  3 

NJ    RUTGERS  U  CAMOEN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .3 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

3 

♦  0 

MALE                  3  .3 

3 

•  3 

NJ    RUTGERS  U  NEWARK  CAMPlAS 
TOTAL                 3        .3  * 

2 

20*3 

FEMALE                 3  *3 

3 

•  0 

MALE                 3  .3 

2 

22*2 

NJ    RUTGERS  U  NEW  BRUNSWICK 

TOTAL                 0  .3 

12 

10*6 

FEMME                 3  .3 

12 

11*9 

MALfc                 3  .3 

0 

♦  0 

NJ    SAINT  PETERS  college 

TOTAJ.                 0        . 0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .3 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

NJ     STEVENS  INST  TECHNOLOGY 

TOTAL                 0  .0 

1 

2*3 

FEMALE                 3  .0 

1 

8*3 

MALE                 0  .0 

0 

.3 

NJ    STCCKTCN  STATE  CDLLeGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  3 

MALE                 0  .3 

0 

•  3 

NJ     THOMAS  A  EOISON  COLLEGE 

TOTAL                 I  2*0 

3 

3*0 

FEMALE                 3  #3 

3 

7.0 

MALE                 I  3*6 

0 

,0 

NUMBER 


ER 

I 

NUMBER 

1 

NUMBER 

X 

KUPBER 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

0 

.0 

* 

0 

•0 

1 

4.3 

22 

95*7 

0 

•  0 

23 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

10 

100*0 

0 

•  0 

10 

3 

•  0 

0 

•  0 

1 

7.7 

12 

92*3 

0 

.0 

13 

0 

•  0 

0 

•  3 

2 

4.1 

47 

95*9 

G 

.0 

49 

3 

•  0 

0 

•0 

1 

2.8 

35 

97*2 

0 

•0 

36 

0 

•  3 

0 

•0 

1 

7.7 

12 

92*3 

0 

.0 

13 

0 

.  .0 

0 

♦0 

0  0 

•  0 

24 

100*0 

0 

•  0 

24 

3 

.0 

3 

•0 

3 

.0 

12 

100*0 

0 

•  0 

12 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  12 

100*0 

0 

•  0 

12 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

2.0 

145 

98*0 

0 

•  0 

146 

0 

.3 

0 

•  0 

1 

1.0 

101 

99*0 

0 

•  0 

102 

0 

♦  0 

0 

•0 

2 

4.3 

1 
) 

95*7 

0 

•  0 

• 

0 

♦  3 

o 

♦  0 

0 

.0 

13 

100*0 

0 

•  0 

13 

3 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

13 

100,0 

0 

•  0 

13 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

0 

♦0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

7 

87*5 

1 

12*5 

6 

3 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

•  0 

7 

0 

•  3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

1 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

.0 

8 

100*0 

0 

•  0 

8 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

0 

.3 

0 

♦  3 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

•  0 

5 

o 

r  *0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

6 

100*0 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

•  0 

6 

3 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

o 

♦  3 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

5 

100*0 

0 

*0 

5 

0 

.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

4 

1  cc.o 

0 

*0 

4 

0 

•  3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

1 

o 

•0 

2 

25*0 

3 

37*5 

5 

62*  5 

0 

*0 

8 

0 

♦  3 

0 

•  3 

1 

20*0 

4 

60*0 

0 

*0 

5 

0 

♦  0 

2 

66*  r 

2 

66*7 

I 

33*3 

0 

*0 

3 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

*0 

4 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

■  ^  0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

4 

1C0.0 

0 

♦  0 

4 

3 

10*7 

o 

♦  0 

3 

1C*7 

25 

89*3 

0 

*0 

28 

3 

18*8 

0 

♦  0 

3 

18*8 

13 

81*3 

0 

*0 

16 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

12 

100*0 

0 

♦0 

12 

o 

*0 

o 

•  0 

6 

10*3 

52 

89*7 

0 

*0 

58 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

9*7 

28 

90*3 

0 

.0 

31 

3 

.3 

♦0 

3 

11*1 

24 

88*9 

0 

♦  0 

27 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

8 

100*0 

0 

*0 

8 

0 

.3 

0 

♦  0 

0 

*0 

4 

100*0 

0 

*0 

4 

3 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

4 

100*0 

0 

•0 

4 

o 

.  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

100*0 

0 

*0 

1 

3 

•  3 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

•0 

0 

•0 

3 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

o 

♦  0 

I 

1  uO 

3 

30*0 

7 

7C*  0 

0 

•  0 

10 

0 

♦  3 

1 

10J.^ 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

3 

.0 

2 

22*2 

7 

77*8 

0 

•0 

9 

o 

♦  0 

2 

1*6 

14 

12*4 

99 

87*6 

0 

.0 

113 

0 

•  0 

2 

2.0 

14 

13*9 

87 

86*1 

0 

*0 

101 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

12 

100*0 

0 

•  0 

12 

o 

♦  0 

16*7 

4 

16*7 

20 

83*  3 

0 

•  0 

24 

0 

.  *o 

3 

37*5 

3 

37*5 

5 

62*5 

0 

•  0 

8 

0 

•  0 

1 

6*3 

1 

6*3 

15 

93*8 

0 

•  0 

16 

1 

2*3 

i 

2*3 

3 

6.8 

39 

88*6 

2 

A  C 

*»♦  3 

44 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

8.3 

11 

91*7 

0 

•  0 

12 

1 

3*1 

l 

3*1 

2 

6.3 

28 

87*5 

2 

6*3 

32 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  C 

S 

100*0 

0 

•  0 

9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

6 

100*0 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

3 

2 

2*0 

3 

3*0 

10 

10*1 

69 

89*9 

0 

•  0 

99 

1 

2*3 

0 

•  0 

4 

9*3 

39 

9C*7 

0 

•  0 

43 

1 

1*8 

3 

5.4 

6 

10*7 

50 

89*3 

0 

•  0 

56 

(3 
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TABLE  6*    TOTAL  BACHELOR'S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTICNS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 

ETHNIC  IT Yt  ANO  SEXt  .  INSTITUTION  AND  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INDU'4 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


Kw.n-KESIOENT 
*  ALIEN  " 


TOTAL 


NUMBER         S        NUMBER  f 
INTERDISCIPLINARY  STUDIES  1*900) 
NEW  JERSEY 

NJ    WILLIAM  PATERSON  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0        -        0  .0 


NJ         STATE  TOTALS  t  18 

TOTAL                 2  .4 

FEMALE                0  .0 

MALE                  2  1.0 

NEW'  MEXICO 

NM    COLLEGE  IF  SANTA  FE 
TOTAL  2     16. 7 

FEMALE  2  28.6 

MALE  0  .0 

EA  STfcKh        U  MAIN  CAMPUS 


INST  ITUT  IONS) 
25  5.* 


TOTAL 
FEMALE 
MALl 


1  7.1 

0  .0 

1  11. 1 


NM    NEW  MEXICO  HlGHLANOS  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NM    NM  INST  OF  MINING  L   TECH N 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NM    NM  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MAIN  CAMPUS 
2  4.4 
1  6.3 
1  3.4 


NM    UNIVERSITY  OF  ALBUQUERQUE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

ULE  0  .0 

NM    U  OF  NM  MA2N  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


6  2.6 
2  1.4 
6  3.7 


NM    WESTERN  NM  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


3.0 
2.  7 
3.2 


20 
5 


7.5 
2.6 


.0 
.0 
.0 

7.1 

•  0 
11.1 

.0 
.0 
.0 

.r 

.0 
.0 

13.3 
16.8 
10.3 

.0 
.0 
.0 

1.9 
3.5 

•  6 

.0 
.0 
.0 


NM  STATE  TOTALS 

TOTAL  13 
FEMALE  5 
MALE'  8 

NEW  YORK 


NY     AO  EL  PHI  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY    ALFREO  UNIVERSITY 


8  INSTITUTIONS) 
13  3.0 
8  4.3 
5  2.0 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
NY    BARO  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

NY    CUNY  BERNARD  BARUCH  C 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


10.0 
13.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

7.4 
14.3 

•  0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.3 
.0 
.0 


9  26.5 
7  35.0 
2  14.3 


NY    CUNY  BROOKLYN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY    CUNY  CITY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  CJNY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


C  OF  ST AT EN  ISLANO 


NY    CUNY  GRAD  SCH  L  U 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
NY  CUNY 
TOTAL 
,  FEMALE 
MALE 


.0 
.0  1 
.0 

CENTER 
.7 
.6 
.  9 


MUNTHR  COLLEGE 
0  .0 


.0 
.0 


0 
0 
0 

3 
2 
1 

6 
4 
2 

60 
40 

20 

5 
4 
1 


.0 
.0 
.0 

33.3 
50.0 
20.0 

15.3 
15.4 
14.3 

22.4 
25.5 
18.0 

20.8 
23.5 
14.3 


NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

1 

NUMBER 

S 

- 

NUMBER 

z 

NUMBER 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

.0 

13 

o 

.0 

'  0 

.0 

o 

.0 

IOC.  0 

o 

.0 

5 

o 

.  0 

o 

.0 

o 

.0 

8 

10C.0 

0 

.0 

8 

6 

1  mi 

i  -i 

4m  0 

46 

10. 0 

410 

89. 3 

3 

.  7 

459 

1  C 
1.3 

£ 

4  •  J 

30 

11.3 

235 

88.7 

o 

.0 

265 

2 

1.0 

7 

3.6 

16 

8.2 

175 

9C.2 

3 

1.5 

194 

1 

6.3 

6 

50.0 

9 

75.0 

3 

25.0 

0 

.0 

.  12 

1 

14.3 

2 

2  8.6 

5 

71.4 

2 

28.6 

0 

.0 

7 

Q 

.  0 

80. 0 

4 

80. 0 

1 

2  C.  0 

o 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

2 

14.3 

14 

85.7 

0 

.0 

14 

■  0 

o 

■  0 

o 

■  0 

5 

1C0.0 

o 

.0 

5 

0 

■  0 

o 

■  0 

2 

22. 2 

7 

77.8 

o 

.0 

9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10C.0 

0 

.0 

1 

0 

.  0 

0 

■  0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

0 

■  0 

o 

■  0 

*  0 

■  0 

1 

1  CC.O 

o 

1 

v  0 

.0 

c  2 

25.0 

2 

25.0 

6 

75.0 

0 

,0 

*  8 

*  0 

■  0 

1 

25. 0 

1 

25.0 

3 

75.0 

o 

.  0 

4 

0 

•  0 

1 

25.0 

3  S  ft 

4  3  a  U 

3 

75.0 

o 

.  0 

4 

0 

.0 

5 

11.1 

13 

28.9 

32 

71.1 

0 

.0 

45 

X) 

■  0 

t 
i 

6.3 

5 

31.3 

1 1 

68.8 

1  0 

.  0 

16 

,  0 

•  0 

13.  8 

a 

2  7a  6 

2i* 

72.4 

o 

•  0 

29 

0 

■  0 

9.  8 

9.8 

37 

90 .2 

o 

.0 

41 

0 

.0 

"  0 

*0 

0 

a  0 

8 

1CC.0 

0 

.0 

8 

0 

■  0 

4 

12.1 

12.1 

29 

87.9 

o 

.  0 

33 

1 

.3 

52 

16.9 

67 

21.8 

241 

78.2 

0 

.0 

308 

0 

.0 

16 

11.1 

23 

16.0 

121 

84.0 

0 

.0 

1*4 

1 

.  6 

36 

22.0 

44 

26.  8 

120 

73.2 

o 

.0 

164 

0 

.0 

1 

9.1 

1 

9.1 

10 

90.9 

0 

.0 

11 

o 

•  0 

o 

•  0 

Q 

.  0 

3 

10C.0 

o 

.0 

3 

0 

.0 

I 

L4mJ 

I 

I4m0 

7 

87.5 

o 

.  0 

8 

2 

a  5 

70 

15.9 

98 

22.  3 

342 

77.  7 

o 

.0 

440 

1 

2  0 

10.7 

34 

18.2 

153 

81.8 

c 

.0 

167 

1 

.4 

SO 

19.8 

64 

25.3 

139 

74.7 

0 

.0 

253 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1C.0 

27 

9C.0 

0 

.0 

30 

0 

■  0 

0 

■  0 

3 

13  a  0 

20 

8  7.0 

o 

a  0 

23 

0 

■  0 

o 

■  0 

0 

■  0 

7 

100.0 

o 

aO 

7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

19 

100.0 

0 

.0 

19 

0 

■  0 

0 

.  0 

0 

a  0 

,v  7 

1  C  C .  0 

g 

.0 

7 

0 

■  0 

0 

•0 

0 

a  0 

1 4 

100.  0 

a  0 

12 

1 

3.7 

0 

.0 

3 

:  .1 

24 

86.9 

0 

.0 

27 

0 

■  0 

2 

14  a  3 

12 

85.  7 

0 

a  0 

14 

1 

7.  7 

s 

0 

■  0 

I 

7.7 

12 

92. 3 

o 

.0 

13 

3 

8.8 

\ 

\  ~'z 

ii. a 

16 

47.1 

18 

52.9 

0 

.0 

34 

2 

10.0 

10.0 

1  ] 

55.0 

9 

45.0 

o 

.0 

20 

~  i 

7.1 

2 

14.3 

5 

35.  7 

9 

64.3 

o 

.0 

14 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

a  0 

0 

•  0 

o 

.  ) 

o 

0 

■  0 

0 

•0 

Q 

a  0 

I 

100 .0 

o 

a  0 

1 

1 

11.1 

2 

22.2 

6 

66.7 

3 

33.3 

0 

.0 

9 

0 

1 

25.0 

3 

75.0 

I 

25.0 

o 

.0 

4 

1 

20. 0 

1 

20.0 

3 

60.0 

2 

4  0. 0 

o 

.0 

5 

2 

5.0 

4 

10.0 

12 

30.0 

28 

7C.0 

0 

.0 

40 

1 

3.8 

3 

11.5 

8 

30.8 

18 

69.2 

0 

.0 

26 

1 

7.1 

1 

7.1 

4 

28.6 

4  10 

71.4 

0 

.0 

14 

12 

0.5 

27 

10.1 

101 

37.7 

16J 

6C.8 

'4 

1.  5 

Z6*» 

6 

3.8 

16 

10.2 

63 

40.1 

92 

58.6 

2 

1.3 

15/ 

.  6 

5.4 

11 

9.9 

38 

34.2 

71 

64.0 

2 

1.3 

111 

1 

4.2 

3 

12.5 

9 

37.5 

15 

62.5 

0 

.0 

24 

1 

5.9 

2 

11.8 

7 

41.2 

13 

58.8 

0 

.0 

17 

0 

.0 

1 

14.3 

2 

28.6 

5 

71.4 

0 

.0 

7 

9 
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TABLE  6      TOTAL  8ACHELOR»S 


OEGREE^«»4UJOR  FIELD  CQHFERREO  »V  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  AWT^ex*   ^JMStItUTIO*  ANC  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  1SLANOER 


NUMBER  X  NUMBER 

INTERDISCIPLINARY  STUDIES  (4900) 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


fchJTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


NEW  YORK 


NY    CUNY  JOHN  JAY  C  CRIM  JUST 


0 


TOTAL                0  .0 

5 

22.7 

0 

•  0 

3 

13.6 

8— 

36.4 

14 

63.6 

0 

.0 

22 

f&arce            o  .0 

2 

40.0 

3 

•  0 

1 

20*0 

"  3 

6*0*0 

2 

40.0 

0 

.0 

5 

MALE                0  .0 

3 

17.6 

0 

•  0 

2 

11*8 

5 

29*4 

12 

70.6 

0 

•  0 

17 

NY    CUNY  LEHMAN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

-  2 

14.3 

0 

•  0 

3 

21*4 

5 

35*7 

9 

64*3 

0 

•  0 

14 

FE4ALE                 0    .  .0 

1 

11*1 

0 

.0 

2 

22*2 

3 

33*3 

6 

66*7 

0 

.0 

9 

MALE                 0  .3 

1 

20.0 

0 

•  0 

1 

20.0 

2 

40.0 

3 

6C*0 

0 

.  0 

5 

NY    CUNY  QUEENS  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

14 

11*5 

4 

3*3 

4 

3.3 

22 

18.0 

LOO 

62*0 

0 

.0 

122 

F6MALE                 0  .3 

10 

12*0 

3 

3*6 

2 

2.4 

15 

18.1 

68 

81*9 

C 

•  0 

83 

MALE                0  .0 

4 

10.3 

1 

2*6 

■> 

5.1 

7 

17*9 

32 

82.1 

0 

•0 

39 

NY    CLAAKSON  COLLEGE  OF  TECHN 

.  TOT  AL                 0  .0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

71 

100*0 

0 

>  -0 

71 

FEMALE                0     >  .0  * 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

12 

1C0.0 

0 

.0 

12 

MALE                 0  .0 

3 

.0 

0 

•  3 

0 

.0 

3 

•  0 

59 

100*9 

0 

•  0 

59 

NY    COLGATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

21 

10C.0 

0 

.0 

21 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

100*0 

0 

•  0 

10 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100*0 

0 

•0 

11 

NY    COLLEGE  OF  NT  SNT  VINCENT 

TOTAL                 3  .0 

1 

9.  t 

c 

♦  0 

0 

.0 

1 

9*1 

9 

81*8 

1 

9.1 

11 

FEMALE                 0  .0 

1 

9.1 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

9*  1 

9 

8i*8 

1 

9.1 

U 

MALE                 0  .0 

3 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

NY    COLLEGE  OF  NEW  ROCnELLE 

TOTAL             t    0  .0 

121 

41.7 

3 

1.0 

22 

7*6 

146 

50*3 

144 

49.  7 

0 

.0 

290 

FEMALE                 0  *3 

96 

42.1 

2 

.9 

17 

7*5 

115 

50*4 

113 

49.6 

0 

•  0 

228 

MALE  '              0  3 

25 

40.3 

1 

1*6 

*  5 

6.1 

31 

50*0 

31 

50.0 

0 

.0 

62 

NY    COLLEGE  OF  SAINT  ' 

TOTAL                 0  .0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

•  0 

10 

FEMALE                 0        .3  . 

0 

•3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

7 

1CC*0 

0 

.0 

7 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

*0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

NY     COLUMBIA  U  MAIN  DIVISION 

- 

TOTAL                  0  .0 

2 

5.6 

5 

13*9 

0 

.0 

7 

19.4 

23 

63.9 

6 

16*7 

36 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

1 

16*7 

0 

♦  3 

1 

16.7 

2 

33.3 

3 

50*0 

6 

MALE  v             O  %  -0 

2 

6.7 

% 

13*3 

0 

.0 

6 

2  0.0 

21 

70.0 

3 

10.0 

30 

NY    BARNARD  COLLEGE 

TOTAL                 3  .0 

2 

8.0 

2 

8*0  •• 

1 

4*0 

5 

20*0 

19 

76.0 

1 

4*0 

25 

FcKALE                 0  .3 

2 

8.0 

2 

8*0 

1 

4*0 

5 

2C.0 

19 

76.0 

1 

4*0 

25 

HALE                 0  .3 

0 

.0 

0 

.0 

3 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

Nv    CONCORDIA  COLLEGE 

* 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

KALE                 0  .0 

0 

•0  - 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

NY    CORNEL  U  ENOCwEO  COLLEGES 

TOTAL                 0  .3 

4 

6.8 

2 

3*4 

1 

1.7 

7 

11.9 

50 

84*7 

2 

3*4  - 

59 

FEMALE                 0  .0 

2 

6.3,  * 
7.4 

1 

3*1 

1 

3.  1 

4 

12.  5 

28 

87.5 

0 

.0 

32 

MALE                 0  .3 

2 

1 

3.7 

0 

.0 

3 

11*1 

22 

81.5 

2 

7*4 

27 

NY    CORNELL  U  STATUTORY  C 

'82 

Tcm            o  *.o 

4 

4.9 

0 

.0 

3 

3.7 

7 

8.5  0 

75 

91.5 

9 

.3 

FEMALE                 0  .3 

2 

4.4 

0 

.3 

3 

6*7 

5 

11.  ir 

40 

"'88*9 

0 

*0 

45 

MALE                 0  .3 

2 

5*4 

3 

.0 

0 

*0 

2 

5*4 

35 

94.6 

0 

*0 

37 

NY    OAEMEN  COLLEGE 

TCTAL                  0  .0 

1 

7.7 

0 

.0 

1 

7*7 

2 

15.4 

10 

76.9 

1 

7*7 

13 

FEMALE                 3  .3 

1 

14.3 

3 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

6 

85.7 

0 

.0 

7 

MALE                  3  .3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

1 

16.7 

4 

,66. 7 

1 

16.  7 

6 

NY     DOWLING  COLLEGE 

TOTAL                  0  .0 

1 

3.2 

0 

.0 

2 

6.5 

3 

9.  7 

28 

9C*3 

3 

.0 

31 

FEMALE                 3  .3 

1 

6.7 

0 

.3 

1 

6.7 

2 

13.3 

13 

86*7 

0 

•  0 

15 

MALE                 0  .3 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

6*3 

1 

o*3 

15 

93*8 

0 

.0 

16 

NY    EI ScNhOwER  ccllege 

T  OX  AL                  3  .3 

1 

3.1 

0 

.0 

3 

*0 

1 

3.1 

30 

93*8 

1 

3*1 

32 

FEMALE                  3  .3 

3 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

16 

100.0 

0 

•  0 

16 

MA  w  E                   3  .3 

1 

6.3 

3 

•  0 

0 

.0 

1 

6.3 

14 

87*5 

1 

6.3 

16 

NY    ELMIRA  COLLEGE 

•* 

TOTAL                 C  .0 

0 

.3 

1 

2C.0 

0 

.0 

1 

2C.0 

4 

80*0 

0 

♦  0 

5 

FEMALE                 0  .3 

0 

.0 

1 

33*3 

0 

.0 

1 

33. 3 

2 

66*7 

0 

•  0 

3 

YA  IE                 0  .3 

0 

•0  ^ 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0  a 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

NY    FjROHAM  UNIVERSITY 

TCTAL                 0  .0 

5 

11.9 

1 

2.4 

2 

4*8 

8 

19*0 

33 

78.6 

1 

2.4 

42 

FEMALE                 0  .3 

4 

21.1 

0 

.0 

1 

5.3 

5 

26.  3 

14 

73.7 

0 

•  0 

19 

MAlE                 3  .3 

1 

4.3 

1 

4.3 

1 

4*3 

3 

13*0 

19 

82.6 

1 

4*3 

23 

NY     FRIENDS  WORLD  CCLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

1 

5.3 

0 

•  0 

1 

5.3 

2 

1C*5> 

16 

84.2 

1 

5*3 

19 

FEMALE                  3  .3 

0 

.3 

3 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

10 

90.9 

1 

9.1 

11 

MALE      >            0  .3 

1 

12.5 

0 

.0 

1 

12.5 

2 

25.0 

6 

75*0 

0 

.0 

8 

NY    HAMILTON  CCLLEGE 

TOTAL                  3  .3 

0 

.3 

0 

.3 

0 

.3 

0 

*0 

23 

100*0 

0 

•  0 

23 

FEMALE                 0  .0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

18 

10C.0 

0 

.0 

18 

MALE                  0  .3 

3 

.0 

0 

.3 

3 

*0 

0 

.0 

5 

10C*0 

0 

•  0 

5 

NY    mARTWICK  CCLLEGE 

TOTAL                 3  .0 

1 

3.8 

1 

3.8 

0 

.0 

2 

7.7 

24 

92.3 

0 

.0 

26 

FEMALE                 3  .3 

1 

4. a 

.  1 

4.  8 

0 

*0 

2 

9.5 

19 

90*5 

0 

.0 

21 

MALE                 0  .0 

*  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

10C*0 

0 

•0 

5 

NY    nDBART-WM  SMITH  COLLEGES 

TCT4L                  3  .3 

3 

.3 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

18 

94*7 

1 

5*3 

19 

FEMALE                 0  .3 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

83.3 

1 

16.7 

6 

MALE                 0  .3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

3 

.0 

13 

100.0 

0 

.0 

13 

»J  1 3 


n 


TAILS  *♦    TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY*  I NSTITUTICNS  Of  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  ANO  SEXl     INSTITUTION A NO  STATE  197A-1979 


ANER  I  CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR  J 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOE* 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
■  NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER         X  NUMBER 

X 

NUMBER* ' 

X 

NUMBER 

z 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

INTERDISCIPLINARY  STUDIES  t+900> 

* 

NEW  YORK 

NY    HOFSTRA  UNIVERSITY 

TGt-AL                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

63 

100.0 

0 

•  0 

63 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

43 

IOC*  0 

0 

♦  0 

43 

MALE                0        .0  # 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

„  0 

•  0 

20 

100.0 

0 

•  0 

20 

NY    HOUGHTCN  COLLEGE 

TOTAL                0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

ICC.  0 

0 

•  0 

6 

F  EMA  L  E                0  •     ' ♦ 0 

0 

•  0 

&  2 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

MA  Lt  0*0 

0 

•  0 

w"  o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

1C0*0 

0 

•0 

4 

NY     ID  MA  COLLEGE 

TOTAL                0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

7.7 

1 

7.7 

12 

92*3 

0 

•  0 

13 

FEMALE                0  *0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

11*1 

1 

11*  1 

8 

88*9 

0 

•  0 

9 

MALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

NY     ITHACA  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

4 

6*6 

0 

.0 

0 

*  *J 

4 

6.6 

56 

91*8 

1 

1*6 

61 

FEMALE                0  .0 

I 

3.2 

0 

.0 

s J 

r  *2 

1 

3*2 

29 

93*5 

1 

3*2 

31 

MALE                0  *0 

3 

10*0 

0 

.0 

0  i 

W  .0' 

3 

10f  0 

27 

9C*0 

0 

•0 

30 

NY    KEUKA  COLLEGE 

^> 

TOTAL                 0  *0 

2 

11*1 

0 

•  0 

2 

4 

22*2 

14 

77*8 

0 

•  0 

16 

FEMALE                 0  *0 

2 

11*1 

0 

.0 

2 

11.1 

4 

22.? 

14 

77*8 

,  0 

.0 

18 

MALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

- 

.0 

0 

NY    LE  MOYNE  CCLLEGE 

> 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

10 

1CC*0 

0 

♦  0 

10 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

IOC.  0 

0 

.0 

5 

MALE                0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

100*0 

0 

•0 

5 

NY    L3NG  IS  U  C  W  POST  CENTER 

• 

TOTAL                 0        *0  » 

0 

•  0 

0 

♦^0 

0 

.0 

0 

•  0 

31 

10C*0 

0 

•  0 

31 

FEMALE                0  *0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

16 

100*0 

0 

•  0 

16 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

J 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

15 

1CC*0 

0 

♦  0 

15 

NY    LONG  IS  U  SOUTHAMPTON  CTR 

TOTAL                 0  *0 

0 

•0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

12 

1CC.0 

0 

♦  0 

12 

FEMALE                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

5 

igc*o 

0 

•  0 

5 

MALE                0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

ltfo.o 

0 

•0 

7 

NY    MANHATTAN  COLLEGE 

TOTAL.  *r'          0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

1C0.0 

0 

•  0 

2 

maIe              0       .0  « 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1CC.0 

0 

•  0 

1 

NY  /MANHATT ANV ILLE  CCLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

.0 

1 

1CG.0 

0 

.0 

1 

'  FEMALE                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-  .0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

MALE                0  *0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

NY    MARYMOUNT  COLLEGE 

TOTAL                C        *0  * 

1 

3*8 

0 

.0 

1 

3.8 

2 

7.7 

24 

92*3 

0 

.0 

26 

FEMALE                0  *0 

1 

3*8 

0 

.0 

1 

3.8 

2 

7.  7 

24 

92*3 

0 

.0 

Z\ 

9    MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o  0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

c 

.  0 

0 

NY    MEOAILLE  CCLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

5 

36*5 

0 

.0 

1 

7.7 

6 

46.2 

7 

53*  8 

0 

•  0 

13 

FEMALE     *           0  *0 

1 

16*7 

0 

•  0 

1 

16*7 

2 

33.3 

4 

66*7 

0 

♦  0 

6 

MALE                0  .0 

4 

57*1 

c 

*  .0 

0 

.0 

4 

57.1 

3 

42*9 

0 

.0 

7 

NY    NEW  SCH  FOR  SOC  RESEARCH 

< 

TOTAL                 0  *0 

6 

9*1 

0 

•  0 

2 

3.0 

8 

12.1 

«  I] 

86*4 

1 

1.5 

66 

FEMALE                 0  *0 

6*5 

0 

•  0 

2 

4.3 

5 

1C.9 

41 

89*1 

0 

.0 

46 

MALE                 0  .0 

3 

15*0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

15.0 

16 

8C*0 

1 

5.  0 

20 

NY    NEW  YORK  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

7 

6*1 

1 

.9 

4 

3.5 

12 

IC.4 

100 

8  7*0 

3 

2.6 

."  15 

FEMALE                 0  *0 

7 

*8.4 

1 

1.2 

3 

3.6 

11 

13.3 

IS) 

84*3 

2 

2.4 

63 

MALE                0  *0 

0 

•0 

0 

♦  0  . 

1 

3*l 

1 

3.1 

30 

93*8 

1 

3.1 

32 

NY    NIAGARA  UNIVERSITY 

TOTAL                0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100*0 

0 

•  0 

11 

FEMALE                0  sO 

0  , 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

2 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100*0 

G 

•  0 

9 

NY    PACE  U  C  OF  WHITE  PLAINS' 

* 

TOTAL                 1  2*2 

3 

6.7 

1 

2.2 

1 

2.2 

6 

13.3 

39 

86*7 

0 

•  0 

45 

FEMA4.E                  1  2*9 

3 

8*8 

1 

2.9 

1 

2.9 

6 

17.6 

28 

82*4 

0 

•  0 

34 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

11 

100*0 

0 

•0 

11 

NY    RENSSELAER  POLY  INSTITUTE 

TOTAL                 0  *0 

I 

25.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

25.0 

3 

75*0 

0 

•  0 

4 

FEMALE                0  .0 

I 

50*0 

0 

•  0 

0 

.0  ' 

1 

SCO 

1 

5C«0 

0 

•  0 

2 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

NY    ROCHESTER  INST  TECHNOLOGY 

TOTAL                 0  *0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

,0 

24 

loco 

0 

•  0 

24 

FEMALE                0  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

100*0 

0 

•  0 

9 

MALE  0.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

15 

100*0 

0 

•  0 

15 

NY    SAINT  FRANCIS  COLLEGE* 

TOTAL                0  .0 

150 

49*7 

26 

8.6 

5 

1.7 

IP  1 

59.9 

121 

40*1 

0 

.0 

302 

FEMALE                0  .0 

126 

53*8 

23 

9.8 

4 

1.7 

153 

65*4 

81 

34*6 

0 

♦  0 

234 

MALE                 0  .0 

24 

35*3 

3 

4.4 

1 

1.5 

28 

41.2 

40 

56*  8 

0 

•  0 

68 

NY    SAINT  JOHN  F  >HER  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

1 

5  .9 

o 

.0 

o 

•  0 

5.  9 

15 

88*  2 

1 

5  .9 

17 

FEMALE                 0  .0 

1 

50*0 

0 

•  0 

0 

.0 

I 

50.0 

1 

5^*0 

0 

•  0 

2 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

_  0 

♦c 

0 

.0 

0 

.0 

14 

93*3 

1 

6.7 

15 

NY    SNT  JOSEPH'S  C  PAIN  CAM 

TOTAL                 0  .0 

266 

76*7 

11 

3.3 

5 

1.5 

262 

83*4 

56 

16*6 

0 

•  0 

338 

FEMALE                0  .0 

252 

79*5 

10 

J. 2 

4 

1.3 

266 

83*9 

51 

16*1 

0 

.0 

317 

MALE                 0  .0 

14 

66.7 

1 

4.8 

1 

4.3 

16 

76*2 

5 

23.8 

0 

<>  *0 

21 

NY    SAINT  LAWRENCE  UNIVERSITY 

TOTAL                0  «<0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

23 

10C.0 

0 

•  0 

23 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

•  0 

9 

MALE                0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

14 

100*0 

0 

•0 

14 

1127 


1131 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FDR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  DF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY,  AND  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE        NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER          *  NUMBER 

S 

NUMBER 

t 

• 

I  NT  EfU  I  SCI  PL  I  NARY  STUDIES  (4903J 

NEW  YORK 

NV   SAINT  thgmas  aclinas  c 

TOTAL                 3  -0 

0 

.3 

3 

.3 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

:o 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

NY    SARAH  LAWRENCE  COLLEGE 

TOTAL                  0  .3 

4 

2.3 

1 

.  5 

FtMALE                  0  .3 

4 

2.5 

I 

.6 

HALE                0  .3 

A 

u 

.0 

0 

.0 

NY    SKIDMORE  CCLLEGE 

TAT  A  1  A 

TOTAL                   0         •  0 

2 

5.7 

0 

.0 

FEMALt                  0  .0 

3 

•  0 

3 

.0 

MALE                 0  .0 

2 

20.3 

0 

.0 

NV     SJNY  AT  ALBANY 

T  OT  AL                  1  1.1 

0 

.0 

3 

3.  4 

FEMALE  9 

o 

.3 

0 

.0 

HAL  E  11*9 

.0 

3 

5.4 

NT      dUNY    Al    Ol  NViKAHI  UN 

TOTAL                 0        •  0  fl 

0 

.0 

1 

3.6 

FEMALE                   0  »U 

0 

.0 

1 

4.  2 

HA  L  E                  0  .0 

o 

.0 

3 

.0 

NY     SJNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAN 

T  0T  A  L                  0        <  0 

1 J 

8.7 

1 

.  7 

FEMALE                   O  .U 

6.5 

0 

.0 

KALE                   0  .0 

■J 

12.1 

1 

1.7 

fell*         <■   l  Liu      AT     tT^Uu      IV     y  |  f  |J     /*  A  M 

NY     SJNY  AT  a T UnY  BK  MAIN  lah 

TOTAL                  0  .0 

3 

4.3 

0 

•  0 

FEKftLE                  3  •■> 

2 

5.3 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

1 

3.4 

0 

•  0 

NY    SJNY  COLLEGE  AT  6R0CKPDRT 

TOTAL                 C  .3 

0 

.0 

0 

.0 

.FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0, 

MA  L  c           .         0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  BUFFALO 

TOTAL                 0        . 0 

6 

9.5 

0 

.0 

FEMALE                 0  .3 

5 

17.2 

0 

.0 

MALE              •  0  .0 

1 

2.9 

0 

.0 

NY    SJNY  COLLEGE  AT  C0KTLAND 

TCT  AL                 0  .3 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                 0     _  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MA  L  £                 3        •  3 

Q 

.0 

0 

.0 

NY     SUNY  COLLEGE  AT  FKcUQNIA 

TOTAL                  0  -0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                  0  .3 

"  0 

.0 

0 

•  0 

MALE                  0  .0 

Q 

.3 

0 

.0 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  GE^ESEO 

TOT  AL                 0  .0 

0 

.3 

0 

•  0 

FEMALE                  3  «J 

0 

.0 

0 

•  0 

HAL  E                 0        •  0 

0 

.0 

0 

.0 

NY    SJNY  COLLEGE  AT  NEW  PALTZ 

TOTAL                  0  .3 

1 

3.1 

1 

3.1 

FEMALE                 3  .3 

0 

•  0 

1 

4.  5 

MALE                0  .3 

1 

10.0 

0 

.0 

NY    SJNY  COLLEGE  0L0  WEST8UfcY 

TOTAL                 0  -0 

7 

18.9 

0 

.0 

FEMAiE                 0<  .3 

4 

14.8 

0 

.0 

MAL  E                 0        •  3 

3 

30.0 

0 

.0 

NY    SJNY  COLLEGE  AT  0NE0NT4 

TOTAL                  1       1  • V 

1 

1.4 

0 

•  0 

FEMALE                 1  2.9 

1 

2.9 

0 

.0 

MALE                 0  .3 

0 

.0 

0 

•*0 

NY    SJNY  COLLEGE  AT  OSmEGO 

TOTAL                 0  .3 

3 

.0 

0 

.0 

FEMALE                0  .3 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 3  *0 

0 

.0 

0 

.0 

NY    SUNY  CCLLEGE  PL  ATT  Z  BURGH 

TOTAL                 0  .0 

. 

5.5 

0 

.0 

FEMALE                 0  .3 

1 

4.5 

0 

MALE  0.0 

c 

6.1 

0 

.0 

NY    SJNY  COLLEGE  AT  POTSDAM 

TOTAL                 C  .0 

0 

-0 

c 

.c 

FEMALE                 0  .0 

Q 

.0 

0 

•  C 

MA  L  E                 0     '   •  3 

Q 

.0 

3 

•0 

. , .  .        C»lfcpw      /*Al   1   C      C      AT      Off  Q/*UiC  C 

NY     j J  fir    LULLCviE  AT    rUKLMAS  t 

TOTAL                  0  .0 

Q 

.0 

3 

FEMALE                   J  .U 

,  .0 

0 

MA  L  E  0*0 

o 

•  0 

0 

.0 

NY    SUNY  C  OF  TECH, LTlCA-RDNE 

TOTAL                 0  -0 

0 

•  3 

1 

6.3 

FEMALE                 0  .0 

.  0 

.3 

1 

16.7 

MALE                 3  .3 

0 

.0 

0 

•  0 

NY    SUNY  EMPIRE  STATE  COLLEGE  . 

TOTAL                 0  .0 

4 

5.4 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

3 

10.7 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

1 

2.2 

0 

°  .0 

NY    SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .3 

3 

12.5 

1 

4.2 

,FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                 0  -3 

3 

25.0 

1 

8.3 

ERIC 


TOTAL  WHITE  NON-RESIDENT 

HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN.  TOTAL 


ER' 

NUMBER 

I 

NUMBER  I 

NUMBER 

t 

NUMBER 

0 

.0 

0 

i 

.0 

6  100.0 

0 

.G 

6 

3 

.0 

3 

.0 

3  100.0 

0 

.3 

3 

0 

•  0 

0 

0 

3  1 00.  0 

o 

•  0 

3 

0 

.0 

5 

2.5 

193  96.0 

3 

1.5 

201 

0 

.0 

5 

3.2 

151  95.6 

2 

U3 

158 

0 

•  0 

0 

•  0 

42  Tftf 

c  .  J 

A3 

0 

.3 

2 

5./ 

33  94.3 

0 

.0 

35 

0 

.0 

0 

.0 

25  100.0 

0 

.0 

25 

3 

.0 

2 

20.0 

8    80. 0 

Q 

.0 

10 

0 

.0 

4 

4.5 

84  94.4 

1 

1.1 

89 

0 

.0 

0 

.0 

32     97. C 

1 

3.0 

33 

0 

•  0 

4 

7.1 

52  92.9 

0 

•  0 

56 

0 

.0 

1 

3.6 

27  96.4 

0 

.0 

28 

3 

.0 

1 

4.<! 

23  95.8 

0 

.0 

24 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  ICO. 0 

o 

.0 

0 

.0 

14 

9.3 

134  89.3 

2 

1.3 

150 

0 

.0 

6 

6.5 

85  92.4 

1 

1.1 

92 

0 

.0 

8 

1 3.  8 

49  84.5 

1 

1.7 

58 

3 

4.3 

6 

6.7 

63  91.3 

0 

.0 

^9 

2 

5.0 

4 

10.0 

36  90.0 

0 

.0 

AO 

1 

3.4 

2 

6.9 

2  7     93  . 1 

o 

.0 

29 

0 

.0 

0 

•  V 

10  100.0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

8 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  100.0 

Q 

•  0 

2 

1 

1.6 

7 

11. 1 

55  87.3 

1 

1.6 

63 

1 

3.4 

6 

20.7 

23  79.3 

0 

.0 

29 

0 

•  0 

1 

2.9 

32  94.1 

1 

2  .9 

34 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

,0 

.0 

2 

3 

•0 

0 

.0 

0  .0 

Q 

•  0 

o 

1 

2.1 

1 

2.1 

46     95. 8 

1 

2.1 

48 

1 

4.3 

1 

4.3 

21  91.3 

1 

4.3 

23 

0 

•  0 

0 

•  0 

25  100. 0 

Q 

•0 

25 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1  1C0.0 

0 

.0 

1 

0 

•0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.  0 

o 

1 

3.1 

3 

9.4 

27    84.4  - 

? 

6.3 

32 

1 

4.5 

2 

9.1 

19  86.4 

1 

4.5 

22 

0, 

.0 

1 

1 0.  0 

8  80.0 

1 

10.0 

10 

I 

2.7 

8 

21.6 

29  73.4 

0 

.0 

37 

1 

3.7 

5 

18.5 

*  22  81.5 

0 

.0 

27 

0 

•0 

3 

30.0 

7  70.0 

0 

•  0 

1 

1.4  * 

3 

4.3 

66  T5.7 

0 

.0 

69 

0 

.0 

2 

5.7 

33  9«t.3 

c 

.0 

35 

1 

2.9 

1 

2.9 

33  97.1 

0 

•0 

34 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

3 

•  0 

3  100.0 

0 

.  0 

3 

0 

.0 

3 

5.5 

52  94.5 

0 

.0 

55 

0 

•0 

1 

4.5 

21  95.5 

0 

.0 

22 

0 

•  3 

2 

6.  1 

31  93.9 

Q 

•0 

33 

0 

.3 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

2  100. C 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

•  0 

0  «0 

0 

.  0 

o 

0 

.0 

0 

.0 

15  10C.0 

0 

.c 

15 

0 

.0 

0 

.0 

12  100.0 

0 

.0 

12 

0 

.0 

0 

•  0 

3  1 00.0 

'  0 

•0 

3 

o 

0 

I 

6.3 

15  93.8 

"  0 

.0 

16 

0 

'  .0 

1 

16.7 

5  83.3 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

10' 1GJ.0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

4 

5.4 

70  94.6 

0 

'  .0 

74 

0 

.0, 

3 

1C.7 

25  89.3 

0 

.0 

28 

0 

.0 

1 

2.2 

45  97.8 

0 

.0 

46 

1 

4.2 

5 

20.8 

lfe  75.0 

1 

4.2 

24 

1 

8.3 

1 

8.3 

11  91.7 

0 

.0 

12 

0 

.0 

4 

J3.3 

7  58.3 

1 

8.3 

12 

1126 

1132 


TABLE  t.     TDTAL  BACHaQR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY,  A NO  SEX!     INSTITUTION  AND  STATE  1974-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


INTERDISCIPLINARY  STUDIES  U900) 
NEW  YORK 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


T-OTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


NY    UTICA  C  OF  SYRACUSE  U 


TOTAL  0 

•  0 

o 

.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

Q 

•  0 

i  nn  n 

1UU.U 

0 

A 

•  U 

1 

FEMALE  0 

.0 

Q 

•  0 

o 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

i 
1 

ICO.  C 

0 

.0 

1 

MALE  0 

.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

A 

u 

A 

•u 

A 

u 

A 

•  U 

A 
U 

.0 

0 

•  0 

0 

NY    TOUftO  COLLEGE 

TOTAL        i  0 

.0 

c 

16*1 

o 

•  0 

o 

.0 

_ 
f 

16*  1 

26 

0  i  .  S 

0 

•  0 

31 

FEMALE  0 

.0 

15.0 

o 

•  0 

o 

.0 

1  e  a 

1  t 
1  * 

65  .0 

0 

.0 

20 

MALE  0 

.0 

18  .2 

Q 

•  0 

0 

.  0 

2 

18.  2 

9 

81.8 

0 

•  0 

11 

NY    UNION  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

°l.O 

1.  0 

I 

1.0 

- 

3.1 

94 

95.9 

1 

i  n 
1  .u 

9B 

FEMALE  0 

.0 

.0 

0 

»  .0 

1 

2.6 

1 

2.6 

37 

94^9 

1 

2.6 

39 

MALE  0 

.0 

1.7 

1 

1.7 

0 

.0 

2 

3.; 

57 

96.6 

0 

.0 

59 

NY    UNIVERSITY  OF  ROCHESTER 

TOTAL  1 

.7 

3.0 

2 

1 .5 

*    '  0 

.0 

7 

5.  2 

121 

9C.  3 

4.  5 

134 

FEMALE  0 

.0 

3.2 

2 

3.  2 

o 

.0 

. 

6.5 

56 

90.3 

i 

3.2 

62 

MALE  1 

1.4 

2.8 

0 

.0 

0 

.0 

4.2  * 

65 

9C.*3 

4 

5^6 

72 

NY    VASSAR  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

6.8 

0 

.0 

0 

.0 

3 

6.8 

40 

90.9 

1 

2.3 

44 

FEMALE  0 

.0 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6.3 

29 

90.6 

1 

3.1 

32 

MALE  0 

.0 

8.3 

o 

•  0 

o 

.0 

8.3 

91.7 

0 

•  0 

12 

NY    HELLS  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

25.0 

o 

•  0 

o 

* 

5  *  n 
c  5.  U 

3 

A 

7  5.0 

0 

•  0 

4 

FEMALE  0 

.0 

25.0 

o 

.  0 

0 

.0 

2  5.0 

3 

75.0 

0 

•  0 

4 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

G 

•  0 

0 

•  C 

0 

•  0 

0 

NY    YE  SHIVA  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

0 

•0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

62 

95.4 

3 

4.6 

65 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

•  c 

7 

IOC.  0 

*  c 

•  0 

7 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

55 

94.8 

3 

5.  2 

58 

NY         STATE  TOTALS 

t        82  INSTITUTIONS) 

TOTAL  6 

.1 

76  0 

18.8 

90 

2.2 

115 

2.9 

971 

24.1 

3 

016 

74.8 

47 

1.2 

4i034 

FEMALE  3 

.1 

617 

2*. 4 

62 

2.5 

80 

3.2 

762 

30*  1 

1 

744 

69*0 

22 

•  9 

2i  528 

MALE  3 

.2 

143 

9.5 

CO 

1.9 

35 

2.3 

209 

1 3.  9 

1 

1 2  72 

84.  5 

25 

1.7 

li506 

NORTH  CAROLINA 

ft 

NC    BENNETT  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

18 

100.0 

Q 

.0 

o 

•  0 

1 8 

IOC.  0 

0 

.  0 

•0 

i  a 

10 

FEMALE  0 

.0 

16 

100.0 

C 

.  0 

0 

.0 

18 

100  .0 

0 

.  0 

0 

•  0 

18 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

Q 

•  0 

o 

.0 

q 

•  0 

0 

.  C 

0 

.0 

0 

NC    CATAWBA  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

Q 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

ICO  .0 

0 

.  0 

4 

FEN*  LE  0 

.0 

0 

!o 

Q 

•  0 

o 

.  0 

o 

•  c 

1 CC.  0 

0 

.0 

4 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

.0 

Q 

•  0 

0 

.  0 

0 

.  0 

0 

NC    OAVIDSCN  COLLEGE 

TOTAL-  0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

55 

98.  2 

^ 

1 .  c 

56 

FEMALE           -  0 

.0 

0 

Q 

.  0 

q 

.0 

0 

.  0 

1 1 

100.0 

0 

•  0 

11 

MALE  0 

•a 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

•  0 

44 

97.8 

1 

2.2 

45 

NC    GUILFORD  COLLEGE 

\ 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

Q 

A 

!l 

100  .0 

0 

•  0 

1 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.  0 

0 

•  0 

1 

1  CO.  0 

0 

•  0 

1 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

G 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

c 

.  0 

G 

NC    LENOIR-RHYNE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

1 

8.3 

o 

•  0 

Q 

•  0 

1 

8.  J 

C 1  7 

0 

•  0 

12 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

•  0 

o 

•  0 

"*  Q 

•  0 

100.  c 

0 

6 

MALE  0 

.0 

1 

16.7 

o 

•  0 

0 

•  0 

1 

16.  7 

5 

83  .3 

0 

•0 

6 

NC    NC  HESLEYAN  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

Q 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1  AA  A 

100  .0 

0 

•  0 

1 

FEMALE  0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

'  0 

.  0 

0 

•  0 

1 

1 00.0 

0 

•  0 

1 

MALE  0 

.0 

G 

.0  ' 

0 

.0 

0' 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  c 

0 

NC    SACRED  HEART  CCLLEuE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

I 

50  .0 

Q 

•  0 

^ 

50.  0 

^ 

A 

50.  0 

0 

•  0 

2 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

1 

100.  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

e  0 

.  u 

1 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

Q 

.  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

NC     SMT  ANDREWS  PRF2B  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

"0 

.0 

o 

•  0 

o 

A 

•  U 

0 

A 

•  u 

> 

7 

1  AA  A 

1 00.0 

0 

•  0 

7 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

Q 

•  0 

0 

•  C 

4 

1  CC  .0 

0 

•  0 

4 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

•  0 

3 

ICC.  c 

0 

•  0 

" 

NC    SAINT  AUGUST 1NES 

COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

1 

100.0 

o 

•  0 

o 

.0 

IOC.  0 

0 

.  0 

0 

•  0 

1 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

•0 

o 

•  0  * 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

1 

100.*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

»o 

1 

NC     SHAW  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

1 

2  5.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

1 

25.0 

2 

50.0 

4 

*        FEMALE  0 

.0 

0 

.0' 

0 

.0 

G 

.0  • 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

1 

MALE  0 

.0 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

.0 

2 

66.7 

3 

NC    APPALACHIAN  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0  1 

1C 

1C0.0 

°  c 

.0 

10 

FEMALE            /  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

NC    NC  AGRL  t  TECH  STATE  0 

TOTAL  0 

.0 

1 

100.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0  / 

0 

.0 

1 

FEMALE      >  0 

JO 

*  1 

100.0 

0 

.0 

0 

.'vl 

1 

10C.C 

0 

.0 

0" 

•0 

1 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

°  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*f*C    K.  STATE  U  RALEIGH  , 

0 

TOTAL  0 

.0 

2 

4.7 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4.7 

41 

9  5.3 

c 

.0 

43 

FEMALE  0 

.0 

1 

Lfr.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

5 

83.3 

c 

.c 

6 

MALE  0 

.0 

1 

2.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.7 

36 

97.3 

0 

.0 

37 

ERiC 


1129 


1133 


TAILS  6.     TOTAL  BACHELOR'S 


DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  B^RACEt 
ETHNICITY*  A NO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  19TI-19T9 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


U4ITE  . 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NGK-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


INTERDISCIPLINARY  STUOIES  U900) 


NORTH  CAROLINA 

NC    U  CF  NC  AT  CHAPEL  nlLL 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ,0 

MALE  0  .0 

NC    U  OF  NC  AT  GREENSBORO 
TOTAL  0.  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »0 

NC  .  U  OF  NC  AT  WILMINGTON 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

NC    ttl  NSTQN— SALcH  STATE  U 
TOTAL  0      0  .0 

FEMALE  G  .0 

MALE  0  *0 

Nf.          STATE  TOTALS  C  17 

TOTAL  °0  .0 

FEMALE  0  *9 

MALE  0  .0 


•  0 

•  0 
.3 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

50*0 

•  0 
55*6 


INSTITUTIONS) 
29    II. 0 
20  20*4 
^9  5*5 


♦4 
1*0 
.0 


0 

"0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
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0 


.0 

•  0 

•  o' 

.0 

•  0 
*0 

•  0 

•  0 
*0 

50*0 
*0 
55*6 


30  11.4 
21  21*4 
9  5*5 


TO  96*6 

30  96.8 

40  100*0 

2  100*0 

2  100*0 

0  v  *0 

20  1CC.0 

4  100*0 
16  1CC.0 

5  50.0 

1  1CC.C 
4  44*4 


229  87*1 
T6  T7*6 
153  92.7 


1*4 

3.2 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


■  4  1*5 
1  1.0 
3  1*8 


Tl 
31 
40 

2 
2 
0 

20 
4 
16 

10 
1 

9 


263 
98 
165 


NORTH  OAKOTA 

NO    OICKINSON  STATE  "COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NO    MARY  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0. 
•0 

12*5 
100*0 

•  0 


NO    MI  NOT  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NO    NO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TCTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .9 

NO  4  U  OF  NO  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  1  2** 

"FEMALE  1  7.1 

KALE  0  .0 

NO    VALLEY  CITY  STATE  COLLEGE 
TCTAL  0  *0 

FEM&Lc  0  ,  *0 

MALE  0   '  *0 

NO  STATE  TCTAL S  (  6  lb 

TOTAL  2  1.7 

FEMALE  2  4.8 

MALE  0  *3 
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.0 
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*0 
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.0 
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*0 

1 

14*J 
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c 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

.0 

0 

To 

1 

1.9 

0 

.0 

0 

*0 

1 

1*9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

2.9° 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.9 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

2*9 

0 

.0 

V,  0 

.c 

C 

.0 

1 

7*1 

0 

♦  0 

*  0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0- 

ITUT  IONS) 

1 

•  8 

1 

.8 

0 

.9 

4 

3.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

4*8 

1 

1.3 

1 

1*3 

0 

.0 

2 

2.5 

13  10C*0 
4  100*0 
9  100.0 


T5*0 
«0 
85*7 


11  1CC.0 
4  100*0 
7  10C.0 

98.1 
17  10C.0 
34  97.1 


34 

1: 

21 

2 
2 
0 


97. 

92. 
i<30< 


100.0 
10C.0 
*0 


117  06.7 
40  95.2 
<77  97.5 


.0 
♦  0 
.0 


13 
4 
9 


1 

7 

11 

4 
7 

52 
17 
35 

35 
14 
21 

2 
2 

0 


1*1 

i2 
79 


OhIO 


ANTIOCH  university 
TOTAL  1    '  .4 


22  8.0 


FtMALc 

1  «5 

7*6 

MALE 

3  .9 

8.9 

OH    BALDWI  N-WALLAC6  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

1 

12*5 

FEMALE 

0  .0 

20.0 

MALE 

0  .0 

.0 

OH  BOWLING 

GRN  ST  U  MAIN  CAM 

TOTAL 

0  *0 

3 

5.5 

FcMALc 

0'  *0 

0 

.0 

MALE 

0  *9 

3 

9.1 

OH  CAPITAL 

UNIVERSITY 

e 

TCTAL 

9  .0 

10 

24*4 

FEMALE 

0  *0 

6 

26.1 

MALc 

0  .0 

4 

22*2 

uH     CASE  WESTERN  RESERVE  U 

TOTAL 

0  *0 

0 

•0 

FEMALE 

0  *3 

0 

.0 

MALe 

0  .9 

0 

.0 

OH    C£l»4RVILLE  COLLEGE 

TOTAL 

0        . 3 

0* 

•  c 

»-£XALS 

0  .0 

•0 

M\LE 

0        .0  ^ 

0 

.0 

Oh    C  41  SN1 

JOS-CN-Thc-OhIO 

TGrAL 

\0  .9 

c 

.0 

FEMALE  , 

\>  .9 

0 

.3 

•4ALE 
OH  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE  ' 
MALE 


\  .0 
OF  STEU8ENV I LLE 


►  3 
.0 
.0 


.0 
.0 
♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

.c 

•  0 

•  0 
*0 
*0 

•  0 
*0 
*0 

.0 
.0 
*0 

.0 

•  0 
*0 

*0 
*0 
.0 


55 
3* 
17 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


19*9 
19.3 
21.5 

.3 
.0 
.0 

•  9 
•0 
*0 

.0 
.0 
*0 

.0 
*0 
.0 

*0 
.0 
*0 

.0 
.0 
*0 

.0 
*0 
.0 


78 

26.3 

191  69*2 

7 

2.5 

276 

54 

27*4 

141  71.6 

2 

1.0 

197 

24 

30.4 

50  63*3 

5 

6.3 

T9 

1 

12*5 

7  87.5 

-"Co" 

6 

1 

0 

20*0 
•  0 

4     8.Q..0  — 
— 3-TOC.O 

0 
0 

.0 

5 
3 

3 

5.5 

50  9C«9 

2 

3*6 

55 

0 

.0 

20  90.9 

2 

9.1 

«  22 

3 

9.1 

30  90^ 

0 

•  0 

33 

10 

24*4 

31  75.6 

0- 

.0 

41 

6 

26.  1 

17  73*9 

>0 

•  0 

23 

4 

22*2V 

14  77.8 

0 

•  0 

18 

0 

.0 

10  1G0.0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

'  3 

0 

.0 

7  100.0 

0 

•  0 

7 

0 

.0° 

10  100.0 

<w  0 

«0 

10 

0 

•  0 

8  100*0 

0 

•  0 

8 

0 

•  0 

2  1C0*0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

3  1CC.0 

0 

;o 

3 

0 

*0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

erJc 
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TABLE  4*    TOTAL  BACHELOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  W  INSTITUTIONS  OP  HIGHER  EOUCATMN  If  RACE* 
ETHNtCtTYt  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  im-l«Tf 


AHtA  I  CAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


I LACK  ASIAN  C* 

NON-HI SPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HtSPANlC 


TOTAL 
MINORITY 


INTERDISCIPLINARY  STUOIES  (4900) 
0H|0 

OH    COLLEGE  OF  HOOSTER 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    OENISON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    EOGECLIFF  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    HEIDELBERG  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  . 

MALE  0  .0 

OH    HI  RAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FENtLE  0  .0 

HA.LE  0  .0 

OH    JOHN  CARROLL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MtLE  0  *0 

OH    KENT  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL       '  0  .0 

FENtLE  0  .0 

MALE  0  *0 

OH    KE  NY ON  COLLEGE 
*     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    LAKE  ERIE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .0  »0 

OH    MALONE  COLLEGE 

TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    MARIETTA  COLLEGE. 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *0  .0 

OH    MIANI  UNIVERSITY  MAIN  CAH 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    MOUNT  UNI  ON  COLLEGE 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    06ERLIN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    OHIO  OOHINICAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    OHIO  NORTHERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    OHIO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FENtLE  U  .0 

MALE  0  *0 

OH    OHIO  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  2  1.8 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  3*0 

OH    OHIO  NESLEYAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  rO 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    CTTERBEIN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH   RIO  GRANOE  COLLEGE 
TOTAL  0  '  .0 

FENtLE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    UNION  EXPERIMENTING  C  £  H 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
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I 
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0 

.0 
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0 
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•0 
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.0 

0 
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.0 

0 

.0 
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0 
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o 

.0 

0 

♦0 
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0 

.0 

0 
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0 
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£ 
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0 
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0 
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0 

0 
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0 
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0 

.0 

0 

0 

.0 

0 
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0 

.0 

0 

0 

.0 

0 
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0 

.0 

0 

0 
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0 
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.0 

0 

0 
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0 

•0 

0 

.0 

0 

0 
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0 
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0 
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0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

5 
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0 

.0 

1 
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6 

2 
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0 
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0 

.0 

2 

3 
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0 

•  0 

1 
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*4 

0 
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0 

.0 
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c 
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0 

-0 
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.0 

0 
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0 

2 
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0 

.0 

0 
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2 

0 

.0 

0 

.0 
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0 

2 
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0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 
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0 
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0 
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0 

0 
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0 
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0 

•  0 

c 

1 
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.0 

0 
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1 

1 
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0 
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0 
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1 

1 
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0 
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0 
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1 

0 
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0 

.0 

0 
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0 
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0 
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•0 

*  0 

.0 

o 

.0 

0 

0 

.0 

0 

!o 
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0 

.0 

0 
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I 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

«  25.0 

.0 

.0 
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.0 

I 

1 

33*3 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

1 

50*0 

c 

.0 

0 
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1 

0 

.0 

0 

.0 

„  0 

.0 

0 

liHtTE 
NON-HlSPANlC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 
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TOTAL 
NUMBER 


.0 

♦  0 

♦  0  ' 

♦  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

♦  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
'.0 
.0 

5.7 
4.2 
*.9 

♦  C 
.0 
.0 

.0 
.0 

*  .0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.0 
.0 
6*7 

♦  0 
.0 
.0 

10.5 
11.  1 
10.0 

25.0 
'  .0 
33.3 

.0 
.0 
r  .0 

5.0 
6.6 
1.1 

20.5 
8.9 
26.4 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

25.0 

♦  c 
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33*3 
50.0 

•  0 


100*0 
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.0 
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100*0 
•0 
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•  c 

1  CQ.O 
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.0 
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*0 
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3  ICO.O 
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0  .0 
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46  S5.8 
54  93*1 

4  1CC.0 
3  100.0 

1 rlOO.O 
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10C.0 
«0 

1CC.0 
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100.0 
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100*0 
100*0 


65  S7.C 
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26  93*3 

2  100.0 
2  100*0 
0  *0 

17  69*5 
6  66*9 
9  90.0 


3 
1 
2 

3 
2 
1 
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71 
62 

86 

39 
47 

2 
0 
2 

1 

2 

3 
0 
3 

2 
1 
1 


75*0 
10C.0 
66*7 

1CC.0 
100*0 
100*0 

95.0 
93.4 
96.9 

76*6 
66*7 
7C*1 
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.0 
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1CC.0 
100.0 
100.0 
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•  0 
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0 
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0 
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0 

0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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.0 
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.0 
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.0 
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1 

0 

2 
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1 

0 
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1 

0 

1 

0* 

1 

3  i 
0 
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46 
56 

4 

3 

i 
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i 
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1 
1 

6 

5 

3 

67 

37 
30 
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2 
0 

t 
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10 

4 
1 

3 
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1 
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64 

112 
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67 
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2 
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2 
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4 
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TABLE  TOTAL.  8ACH€lOR»S    DECREES  «CR  MAJOR  FIELD  CONFEMEO  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  IV  RACE. 

ETHNICITY.  AND  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  1976-1*7* 


I  AKERfCAN  UOtAN 
\  ALASKAN  NAT  WE 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  FACIFIC  ISLANDER 


\ 


A  NUNiER 


INTEADi  StlPLlNARV  STUOIES  (4900) 


OH    U  OF  AK*Oh  HA  IK  CAMPUS 
TOTAL     „  \         1  J 
fgMLE         \        0  .0 
MALE         \       1  7.7' 
OH    J  CF  CINCINNATI  MAIN  CAN 
TOTAL 
FEMALt 
HALE 
OH  UNIVERSITY 
TOTAL 
FEMALE 

male 
oh  university 

TCTAL 
FEMALE 
MALE 

JDfi    UK B ANA  CCLLECE\ 
TOTAL  0  ■ 

f.  auas       •    o  \ 

MALE  0.\ 
OH    URSJLINE  COLLEGE 
TCTAL  0 
FE'44  It  0 
KALE  0 
OH    KlLBERFOACE  UNIVERSITY 
TOTAL  0       V  0 

FEMALE  0  VO 

HALE  0  iO 

Oh    WILMINGTON  COLLEGE  \ 
'TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *d 

OH    MI  TTEN6ERG  UNIVERSITY 


*      TOTAL  0  ♦0'\ 

FEMALE  0  .0 
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90.0 

0 

.0 

20 

0 

.  0 

2 

1.  7 

2 

1.  7 

114 

98.3 

0 

.0 

116 

0 

.0 

1 

♦  5 

8 

4.  4 

174 

95  .6 

o 

/"I 

162 

0 

♦  0 

0 

.0 

4 

4.  2 

92 

95.8 

0 

.0 

96 

0 

.0 

1 

1.2 

4 

4.  7 

82 

95.3 

0 

f> 

66 

0 

.0 

0 

.0 

2 

22.  2 

7 

77.  8 

o 

.0 

9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

20.0 

4 

60*0 

0 

.0 

5 

o 

.  0 

o 

o 

♦  0 

37 

100.0 

♦  0 

37 

0 

•  0 

$ 

.0 

0 

.  0 

20 

100*0 

0 

.0 

20 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

17 

1CC.0 

0 

.0 

17 

o 

♦  0 

o 

.0 

o 

.  0 

9 

100.  0 

o 

.0 

9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

9 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

5 

100.0 

o 

♦  0 

5 

0 

•  0 

•  0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

4.2 

z 

8,  3 

20 

83.  3 

z 

6.3 

24 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

1 

4.2 

2 

8.3 

20 

83*3 

2 

8.3 

,  24 

o 

.  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

z 

100.0 

o 

.0 

z 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

2 

10C.0 

0 

.0 

2 

u 

.0 

0 

•0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

0 

«u 

0 

.0 

o 

.  0 

zz 

IOC.  0 

o 

•°. 

22 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

♦  0 

8 

100.0 

0 

8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

14 

10C.0 

0 

.0 

14 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

25 

10C.0 

0 

.0 

25 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

ICC.O 

0 

.0 

5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

20 

100.0 

0 

.0 

20 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

92*3 

1 

7.7 

13 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

85.7 

1 

14.3 

7 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

2 

2.0 

3 

3.0 

14 

14.1 

85 

85.9 

0 

•  0 

99 

1 

2.1 

2 

4*2 

12 

2.*».0 

36 

tl.O 

0 

.0 

48 

1 

2*0 

I 

2.0 

2 

3.9 

49 

96.1 

0 

.0 

51 

ERJC 


1135 


113'J 


TABLE  6.    TOTAL  6*CHELOR»S    0  EGA  EES  FM  HAJM  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNIC ITYt  AND  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE    1970-1979  \ 


AHEk  I  CAN  IN01AN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANlCfPACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE  \ 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-Rr  *I0£NT 
ALIEN 

NUM9ER 


TOTAL 
%  NUMBER 


INTERDISCIPLINARY  STUDIES  (49031 
PENNSYLVANIA 


PA    :hUL  COLLEGE 


.    TOTAL          *  0 

.3 

.0 

•  0 

FENAlc  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

.3 

A 

u 

A 

•  u 

PA    J  CF  PENNSYLVANIA 

TCTAl  0 

.3 

6 

5.4 

FEMALE  3 

.0 

3 

5.  4 

HAL*  0 

•  3 

3 

5*5 

PA    J  OF  PITTSBG  HA  IN 

CAMPUS 

TOTAL  1 

•  6 

1 6 

12  •  • 

Female  i 

1.3 

1 2 

15*8 

MALE  0 

.0 

8*  3 

PA    VI  LLAKCVA  UNIVERSITY 

TCTAL  C 

.  3 

o 

•  0 

F8<ULE  0 

.3 

<  3 

•  0 

MALE  0 

.3 

.0 

pa  »est  Chester  st  college 

TCTAL  0 

.0 

I 

25*0 

FEMALE  0 

.  0 

0 

,0 

MALE  3 

.3 

1 

25*3 

PA        9ENER  COLLEGE 

TOTAL  C 

.0 

1 

1**.3 

f  ?  44LE  3 

•  ) 

3 

•  0 

MALE  0 

.3 

1 

20.3 

PA    wILKES  OLLE  SC 

TCTAL  0 

.0 

0 

.3 

FEMALE  0 

.3 

0 

.3 

.        MALE  0 

.0 

3 

.0 

PA    mILSCN  COLLEGE 

ICTAL  0 

.0 

0 

.3 

FE.4ALE  0 

.3 

0 

♦  0 

MALE  0 

.  3 

0 

♦0 

(>A     YDfcK  COLLEGE  PENNSYLVANIA 

TCTAL  3 

.3 

3 

,  0 

FEMALE  0 

.  ) 

0 

.0 

MALE  0 

.  3 

3 

.3 

PA  ST  AT  ' 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 

RHODE  ISLANO 


TOTALS  ( 
1 
I 
0 


57  INSTITUTIONS! 


60 
36 
2* 


4.5 
6.1 
3.3 


RI  8ROJN 

JNIVERSITV 

TOTAL 

0  I  .3 

2 

3.3 

FEMALE 

0  '  .3 

1 

2.9 

MALE 

0  .3 

1 

4.0 

RI     PROVIDENCE  CCLLEGE 

TOTAL 

0'  .3 

D 

.0 

Fc*Alc 

0  .3 

0 

.0 

MALE 

£  .0 

0 

.0 

RI  RH03E 

ISLANO  COLLEGE 

TCTAL 

0  .3 

0 

.0 

F  t  MA  L  E 

C  .3 

0 

.0 

MALE 

0  .9 

0 

.0 

RI  ROGER 

WILL<*HS  C  PROV  8R 

TOTAL 

3        .  3 

c 

.0 

FEMALE 

0  .3 

0 

-.3 

MALE 

1    3  .0 

0 

.0 

RI  •         STATE  TOTAL  S  I 

TOTAL  9  .3 

FcMALE  0  .0 

MALE,  3  .0 

SOUTH  CAROLINA 

SC    SAP T  COLLEGE  AT  CMASTN 


INSTITUTIONS) 
2  1.0 
1  1.0 
I  1.1 


TOT  Al 

0 

.0 

0 

.0 

FE.MALE 

0 

.3 

0 

.0 

MALE 

0 

.3 

0 

♦  0 

SC  COLUMBIA 

CCLLEGE 

TOTAL 

0 

.0 

3 

.0 

FEMALE 

3 

.3 

0 

.3 

MALE 

3 

.9 

0 

.0 

SC  CJNVERSE 

COLLEGE 

TOT  *L 

0 

.3 

0 

.0 

Ff  MALE 

0 

.0 

3 

.0 

MALE 

0 

.3 

0 

,  .o 

SC  FRANCIS 

MAR I CN  CCLLEGE 

.0 

TOTAL 

0 

.0 

9 

FcMAlE 

.  3 

3 

.0 

MALE 

0' 

.3 

0 

.0 

SC    t-JRMAN  UNI  VERITY 

0 

.3 

0 

•  0 

FEMALE 

3 

.3 

*  0 

.0 

MALE, 

3 

.  ) 

0 

.0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
0 

0 
0 

0 


.0 
.0 
.0 

.0 
♦  0 
.0 

0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.3 

.0 
.0 
.0 

.3 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•3, 


.2 
.2 
.  1 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 


\ 

\ 

0 

.0 

0 

.0 

lb  100.0 

0 

.0 

16 

0 

•0 

0 

•  0 

5  100.0 

o 

.0  • 

5 

0 

.0 

0 

.0 

;  u  100I0  \ 

0 

.0  \ 

U 

2 

1.6 

8 

7.2 

J 

100    9C.1  \ 

3 

2.7 

1  11 

2 

3.6 

5 

6.9 

50  89.3 

1 

1.6 

56 

3 

.0 

3 

5.5 

50  90.9 

2 

3.6 

55 

1 

.8 

16 

14.3 

4 

<    97  77.0 

11  ' 

8.7 

126 

0 

•  0 

17  1 
1  t  .  1 

[     57  75.0 

7.9 

76 

1 

2.0 

5 

10.0 

40    80. C 

ICO 

50 

0 

.0 

0 

.0 

24  ior.0 

0 

.3 

24 

0 

•  0 

0 

•  0 

11  100,  1 

o 

.0 

1 1 

0 

.0 

} 

.0 

3  10C.0 

0 

.0 

13 

0 

.0 

1 

25.0 

3  75.0 

0 

.0, 

4 

0 

•0 

o 

•  0 

0  .0 

.3 

0 

0 

.0 

1 

25.0 

3  73.0 

.0 

4 

0 

.0 

1 

14.3 

6  85.7 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

20.0 

4  80.0 

0  1 

.0 

5 

0 

.0 

3 

.0 

U  100.0 

0 

.0 

1 1 

0 

.3 

0 

.0 

5  1CC.0 

0 

.0 

5 

3 

.0 

0 

.0 

6  100. C 

0 

•  0 

\ 

6 

0 

.3 

0 

.0 

1  10C.0 

0 

i  .0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

o 

.0 

0 

3 

♦0 

0 

.0 

0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

15 

1.1 

76 

5.9 

1 •?? 1  CPA 

23 

1.5 

1  1 3  19 

6 

1.0 

44 

7^5 

538  91.? 

8 

590 

9 

1.2 

34 

4.7 

683  93.7 

12 

1.6 

729 

0 

.0 

2 

3.3 

59  96.7 

0 

.0 

61 

0 

.0 

1 

2.8 

35  97.2 

0 

•  0 

36 

0 

.0 

1 

4.0 

24  96.0 

0 

.0 

25 

0 

.0 

0 

.0 

116  100.0 

0 

.0 

116 

0 

.0 

0 

.0 

59  100.0 

0 

.0 

59 

0 

.0 

0 

.0 

57  1C0.C 

0 

.0 

57 

0 

.0 

0 

.0 

13  92.9 

1 

7.1 

14 

0 

.0 

0 

.0 

4  1CC.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.O 

9  90.0 

I 

10.0 

1C 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

o 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

2 

1.0 

189     98.  *» 

1 

.5 

192 

0 

.0 

1 

1.0 

98  99.0 

0 

.0 

99 

0 

.0 

1 

1.1 

91  97.8 

1 

1.1 

93 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

,3 

0 

.0 

0 

.0 

0  .C 

0 

.0  1 

0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

27  JJ6.4 

1 

3.6 

28 

0 

.0 

0 

.0 

26  fj96.3 

1 

3.7 

27 

0 

.0 

0 

.0 

l/rco.o 

0 

.0 

1 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.3 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


7  100.0 
7  100.0 

0  -0 


1CC.0 
100.0 
100.0 


16  100.0 
10  100.0 
6  ICC* 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


7 
7 
0 

5 
1 
4 

16 
10 

6 


ERIC 


/ 


113 


1140 


TAlLE/b.     TOTAL  BACHELOR'S    DEGASES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE* 
ETHNICITY*  AND  SExt     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  Oft 

NON-HlSIANIC  PACIFIC  ISL ANOEft 


NUMBER  <  NUMBER 

INTERDISCIPLINARY  STUDIES  14900) 
SOUTH  CAROLINA 


SC    LIMESTONE  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
SC    MORRIS  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
SC     NEWBERRY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
SC     U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

SC  AT  A IkEK 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


15  10G.0 
6  100.0 
9  100.0 


SC    U  OF  SC  COASTAL  CAROLINA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
SC    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
SC    U  OF 
TOTAL 


1  2.6 

0  .0 

1  4.3 
SC  AT  COLUMBIA 

0  .0 
0  .0 
C  ..0 
SC  AT  SPARTANBURG 


FEMALGtffe 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.2 
.  0 


MALE 

SC     MOFFORO  COLLEGE 
TOTAL  0 
TEMALE  0 
MALE  0 

SC  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1 
FEMALE  0 

MALE  1  .4 

<r 

SOUTH  OA*  » 

SD    AJ  OUST  ANA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SD     MOUNT  MARTY  C"  »EGC 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SD    SIOUX  FALLS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SO     SOJSTATE  UNIVERSITY 
TOTAL  1  7.1 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  16.7 

SO     U  OF  SO  MA  IN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FE***LE  0  .0 

MALE'  J,  .0 


13 


SO 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

TENNESSEE 


1  4.0 

0  .0 

1  6.3 


TN    BETHEL  COLLEGE 

TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN     BR  YAW  COLLEGE 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    CARSON-NEWMAN  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    CMRI  STIAN  BROS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

.  TN     FREED— MAROEM AN  COLL  EC ^ 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

) 

0 
0 

0 
0 
0 

22 
9 
13 

5 
1 
4 

0  - 

0 

0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

10.8 
10.6 
11.0 

6.4 
4.0 
7.5 


.0 


INSTITUTIONS! 
42  10.2 
16  8.8 
26  11.3 


9.1 

20.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  I 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.  3 
4.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.2 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.5 
.6 
.4 


'»6 
18 
28 


i:.2 

9.9 
12.1 


C 
0 
0 

.  0 

0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


9.1 

2  CO 
•  0 

.c 

.0 
.0 


365  88.6 

16*  es.5 

203  87.9 


10  9C.9 
4  80.0 
6  1CC0 

1  *100.0 

0  .0 

1  100.0 


.2 
•  6 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1C0.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1CC.C 

"  c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10G.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

2 

1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

•  0 

0 

.0 

3 

1C0.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.c 

2 

1C0.C 

c 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.1 

13 

9<:.<j 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

le.7 

5 

83.3 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

10.. 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-0 

0 

.c 

2 

1C0.C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

»  .0 

2 

100.0 

0 

ITUT 

IONS) 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.0 

24 

96.: 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

8.3 

11 

0 

.0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

6 

1C0.0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,  0 

4 

1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100. c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

-  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.c 

6 

1CC.C 

0 

.0 

0 

•p 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

IOC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•c 

0 

.0 

.0 

cO 

.0 

.0 
.0 
.0 


TOTAL  . 
NUMBER 


0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

0 

•0 

0 

•  0 

2 

1CC.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

4 

1CC.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

15 

10C.O 

D 

•c 

0 

.0 

15 

0 

•  0 

6 

1 00.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

9 

10C.C 

o 

0 

.0 

0 

.0 

9 

0 

.0 

0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

loco 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

•( 

0 

.0 

7 

10C.O 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

.0 

2 

10G.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.c 

5 

10C.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

1 

2.6 

37 

97.4 

0 

.0 

39 

0 

.0 

0 

.0 

15 

10C.0 

0 

.0 

15 

0 

.0 

1 

4.3 

22 

95.7  . 

c 

.0 

23 

2 

1.0 

24 

11.6 

179 

8C.2 

0 

.0 

203 

1 

1.2 

10 

11.6 

75' 

66.2 

0 

.0 

85 

1 

.8 

14 

11.9 

104 

86.1 

c 

.0 

116 

0 

.0 

6 

7.7 

72 

92.3 

0 

.0 

78 

0 

.0 

2 

6.0 

23 

92.0 

0 

.0 

25 

0 

.0 

4 

7.5 

49 

92.5 

0 

.0 

53 

0 

.0 

0 

.0 

5 

ICCO 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

ICCO 

0 

.0 

5 

412 
L81 
231 


1 

0 
1 

3 
1 

2 

3 
2 
1 

14 

9 
6 

4 

2 
2 


25 
13 
12 


6 
0 

11 

5 
6 

1 

0 
1 


9 

ERLC 
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TABLE  6.     TOTAL  BACHELOR* S.  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFEAREO  8V  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  AND  S*  X:     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMfcRlCAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

.VDN-ri J -JPAJfK:  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


fcHlTE 
NON-HISPANIC 


NCh-flE  S  I  DE  NT 
ALIEN 


NUMBER 


NUMBER 

INTEfOI  SCI  PL  I  NARY  STUOIcS  (4900) 
TENNESSEE 

TN    LAM8UTH  CCLLESE 


NUMBER 


TCTAL 

0  .0 

D 

•  3 

FEMALE 

0  .3 

J 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

•0 

TN    LE  £  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

•0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MA  L  c 

0  .0 

0 

•  3 

TN    LINCOLN  ME*  UNIVERSITY 

TOTAL 

c  .0 

1 

20*  0 

FEMALE 

0  .3 

3 

lO 

MALE 

0  .3 

1 

50*0 

TN    NARYV  ILLc  COLLEGE 

TOTAL 

0  .3 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  3 

HAL  £ 

0  .3 

3 

•  3 

TN    Ml  LL I  CAN  COLLEGE 

TOTAL 

0        -  3 

0 

•  0 

FEMALE 

'0  .3 

0 

•  3 

MA  Lt 

0  .3 

0 

•  0 

TN  EAST 

TENN  ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  -  .0 

0 

•0 

FEMALE 

0  .3 

0 

.0 

HALE 

0  .0 

0 

•  0 

TN    MEMPHIS  STATE  JNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

2 

5*6 

FEMALE 

0  .3 

2 

12*  5 

SALE 

0  .0 

0 

•  0 

T*    MlDJLE  TENM  ST  wNKERSITY 

TCTAL 

0  -3 

0 

•  3 

FEMALE 

0  .3 

0 

"0 

HALE 

0  .3 

3 

.3 

TN    U  JF 

tenn  at  Chattanooga 

TOTAL 

0  .3 

.0 

,  '  FEMALE 

0  .3 

0 

.0 

MALE 

0  .3 

0 

.0 

TN    J  OF 

TENNESSEE  KNOKWLLE 

TOT4L 

3  .3 

1 

2.4 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

HALE 

3  .3 

1 

5.6 

IK    J  OF 

TENNESSEE  AT  MARTIN 

TOTAL 

0  .0 

0 

.3 

FEMALE 

0  .3 

3 

.3 

*VLE 

0  .3 

0 

•  0 

TN     VANJER8ILT  UNIVERSITY 

tct  hL 

0  .3 

0 

.0 

FEMALE 

0  .3 

0 

.0 

3  .3 

0 

.0 

TN          STATE  TOTALS  (         17  INSTITUTIONS* 

T^AL  0  .3                 5  2.8 

FEMALE  0  .3                  3  3.2 

MALE  0  .3                  2  2.* 

te*a$ 


TX     ABILENE  CriRSTN  UNIVERSITY 
TCI  At  G  .0 

FE4ALS  0  .3 

HALE  C  .0 

TX    A4E4ICAN  TECHNOLOGICAL  U 
TCTAL  0  .0 

FcMAlc  0  .0 

MA  Lb  -    0  .3 

TX     A'oELC  STATE  UNW^KSITY 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX    AUSTIN  COLLEGE 
TCTAL  0 
FE'^LE  0 
MALE  0 
TX    CALL AS  BAPTIST 
TvTAL  t 


.3 
.  ) 
.0 


FcHUE 
<*AL£ 
T  a  EAST 
TO7  AL 
FiMLE 
MALE 


te: 


.0 
.0 

.3  - 

COLLEGE 
.  3 
9  .3 
0  -0 
*S  ST  UNIVERSITY 
0  .3 

0  .0 

0  .3 


TX     MJ^AkC  PAYNE  UNIVERSITY 


TCTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
TX    LA4AR  UNIVERSITY 

TO*  AL  0 

FEMALE  C 

HALS  0 


.0 


.3 
.0 
.3 


2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

c 
1 


9.1 
14.3 
6.7 

.0 
.0 
.3 

.0 
.0 
.0 

.3 
.0 
.3 

U.J 
33.3 
.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

14.3 
•  0 
25.0 


:  R 

NUMBER 

jg 

NUMBER 

1 

NUMBER  % 

NUMBER 

X 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

Q 

.0 

0 

.0 

2  100.0* 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1   1 00. 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

A  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

c 

0 

.0 

0 

.0 

3  iOC.O 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

1 

20.0 

A  8C.0 

0 

.  0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

1 

50.  0 

1     5  CO 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

•0 

0 

.0 

.0 

5  1CC.C 

0 

.3 

*0 

0 

.3 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10  100.0 

0 

.0 

0 

•9 

•  0 

0 

.0 

A  100.0 

0 

.3 

0 

.  3 

•  0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

1 

2.d 

0 

.0 

3 

6.3 

33  91.7 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

12.5 

14  87.5 

0 

.0 

1 

5.0 

*c 

I 

5.  0 

19  95.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

3 

.0 

16  100.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7  10C.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

9  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  10C.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

•  0 

I 

?  .4 

41  97.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

24  100.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

.0 

I 

5.6 

17  94.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

3 

.0 

6  IOC. 3 

0 

.r 

3 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  c 

4  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

c 

•  0 

0 

.0 

12  100.0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  c 

6  100.0 

0 

.0 

.  3 

0 

•  0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

1 

•  6 

•0 

3.  A 

170  96.6 

, 

.0 

c 

•  0 

0 

3 

3.2 

91  96.6 

0 

.0 

1 

1.2 

« 

0 

3!  7 

79  96.3 

: 

0 

.0 

0 

v  .3 

0 

.0 

2 

9.1 

19  66.4 

<v 

1 

%.5 

0 

•  3 

0 

•  0 

I 

I  A.  3 

5  71.4 

1 

14.>J 

0 

•  3 

.3 

I 

6.  7 

14  93.3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4.2 

2 

A. 2 

44  9i.f" 

2 

4.2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7  100.0 

0 

.0 

0 

.3 

2 

4  .9 

2 

A.  9 

37     90.  ■» 

2 

4.9 

0 

.3 

2 

20.0 

2 

2C.0 

8  6C.0 

0 

.0 

0 

•  0 

5  0.0 

I 

50.0 

1  50.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

12.5 

I 

1 2.  3 

7  87.5 

0 

.0 

0 

,3 

3 

.0 

0 

.0, 

5  100.0 

0 

.0 

Q 

•  0 

Q 

•  0 

0     3  1GG.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.3 

2 

1A.3 

12  85.7 

0 

.0 

.0 

•  3 

33.3 

4  66.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

8  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

*» 

0 

.0 

0 

.0 

2  1CG.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

9.5 

2 

9.* 

18  85.7 

1 

4.8 

0 

.0 

2 

18.2 

2 

JL  8.2 

8  72.7 

1 

9.1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.3 

10  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1A.3 

6  85.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

•  0 

3  1C0.C 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

1 

25.0 

3  75.0 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


3 
2 
1 

4 
1 
3 

5 

3 
2 

5 
5 
0 

6 
6 

0 

10 

A 

6 

36 
16 
20 

16 
7 
9 

2 
1 
1 

42 
24 
18 

6 
2 
A 

12 
6 

6 


176 
94 

82  0 


22 
7 
15 

48 

7 
41 

10 
2 
8 

5 

3 
2 

14 
6 
8 

2 

0 
2 

21 
11 
10 

7 
3 
4 
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TABl*  6.     TOTAL  BACHELOR'S     OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 

ETHNICITY*  ANO  SEXl     INSTITUTION  ANC  JSTATE  197S-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER         t  NUMBER 
INTEWlSCIPLINAftY  STUOIES  (4900) 
TEXAS 

TX    LUBBOCK  CHRISTIAN  COLLEGE 


NUMBER 


HISPAMC 
NUMBER  y 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


X  '  NUMBER 


N0W-RESI0EN7 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

o 

•  0 

5 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

•  0 

2 

.  0 

2 

MALE 

0     •  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10C.C 

o 

•  c 

■* 

TX    MCMURRY  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.3 

o 

•  0 

I 

10C.0 

.0 

1 

FEMALE 

0  .0 

0 

,  0 

o 

.0 

o 

•  0 

o 

.0 

Q 

•0 

o 

•  0 

A 

u 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1  cc.o 

j 

.0 

1 

TX    MIQhE  STERN  ST  UNIVERSITY 

TOT  AL 

0  .0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

o 

•  0 

2 

100.0 

o 

.1 

.  V 

2 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

Q 

•  0 

o 

o 

•  0 

0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

2 

loo.  0 

o 

•  0 

C 

TX     RICE  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

1 

II. I 

0 

.0 

2 

22.' 

3 

33.  3 

66.  7 

o 

.  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.o  - 

0 

.0 

o 

•0 

o 

•  0 

5 

100.0 

o 

•  c 

c 

9 

MALE 

0  .0 

1 

25.0 

0 

.0 

2 

50.0 

3 

75.  C 

1 

2  5.0 

o 

.0 

TX  SAINT 

EOWARD*S  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

2 

7.7 

0 

.0 

3 

11.5  . 

5 

19.2 

2 1 

80.8 

o 

.0 

26 

FEMALE 

0.0 

1 

8.3 

0 

.0 

1 

6.3 

2 

16.7 

10 

83.  3 

o 

•  0 

12 

MALE 

0  .0 

1 

7.1 

c 

.0 

2 

14.3 

3 

21.4 

11 

78.6 

o 

.0 

14 

TX     SOUTHWESTERN  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

•  0 

1 

1  CO.O 

o 

•  0 

1 

FEMALE 

0  .0 

0 

.  0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

•  0 

1 

MA  LE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

c 

•  0 

o 

•  0 

o 

TX    STEPHEN  ft*  AUSTIN  STATE  U 

TOTAL 

0  .0 

1 

2.4 

0 

.0 

o 

.0 

1 

2.4 

35 

85.4 

5 

12.2 

4 1 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

•  C 

1 3 

1  CO.  0 

.0 

13 

MALE 

0  .0 

1 

3.6 

0 

.0 

0 

•0 

1 

3.6 

22 

78.6 

5 

17.9 

2  8 

TX     TEX  AtM  U  MOOOY  COLLEGE 

TOTAL 

>          0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

«0 

o 

•  0 

49 

10C.0 

o 

•  0 

■ 

FEMALE  ^ 

0  .0 

0 

•  0 

ov 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

1 00.0 

9 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.  c 

40 

1 00.0 

o 

.0 

40 

T  X    TE  XA  S 

CHRISTIAN  U 

TOTAL 

0  .0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

62 

100  .0 

o 

1  o 

62 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

•  0 

1 3 

13 

MALE 

0        .0  ' 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

49 

100.0 

o 

•  0 

49 

TX  TEXAS 

EASTERN  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

5 

20.0 

o 

.0 

o 

.0 

5 

2  C.  0 

20 

8C.  0 

o 

.0 

9*; 
c  -> 

FEMALE 

0  .0 

2 

50.0 

o 

•  0 

.0 

2 

50.0 

2 

50.0 

(J 

.  0 

4 

MALE 

0  .0 

3 

14.3 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

14.  3 

1  e 

85.7 

o 

.0 

2 1 

TX  TEXAS 

TECH  UNI VERSI  TY 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

1 

7.  1 

o 

.0 

1 

7.1 

13 

92.9 

o 

.0 

14 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

c 

•  0 

1  CO.  0 

o 

•  0 

MALE 

0        •  0 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

•  0 

1 

20.0 

80  0 

o 

•  0 

°5 

TX  TEXAS 

WESLEY  AN  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

•  0 

2 

10C.0 

o 

.0 

Z 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

•  0 

2 

100.0 

o 

•  0 

2 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

TX     TE  XA  S 

WOMAN*  S  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

i 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

3 

100.0 

o 

•  0 

3 

FEMALE 

0  .0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

•  0 

3 

1 00.  0 

o 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

o 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

TX    U  HCUSTON  CLEAR  LAKE  CITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

o 

.0 

1 

20.0 

1 

2 C.  0 

80.0 

o 

•  0 

5 

FEMALE 

0  .0 

o 

.0 

o 

.0 

1 

2  0.0 

1 

20  .0 

80.0 

o 

c 

j 

HALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

•0 

o 

TX    U  OF  HOUSTON  OCWNTOwN  C 

TOTAL 

0  .0 

o 

.0 

o 

*  0 

o 

.0 

o 

•  0 

85.7 

1 

14.3 

7 

FEMALE 

0  .0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

1  00.0 

0 

•  0 

5 

HALE 

0  .0 

0 

,  0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

•  0 

1 

50.0 

1 

5C.  0 

2 

TX    U  HCJU£ 

TON  VICTfRIA  CAMPUS 

Tt  AL 

0  .0 

0 

.0 

,0 

.0 

2 

20.0 

2 

20.  0 

g 

80.0 

o 

•  0 

10 

FEMALE 

0  .0 

o 

.0 

o 

.0 

I 

25  .0 

1 

25.0 

3 

75.0 

c 

•  0 

4 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

1 

1 6.  7 

-  5 

83.3 

o 

•  0 

6 

TX    UNIVERSITY  OF   SNT  THOMAS 

TOTAL 

0  .0 

1 

3.3 

o 

.0 

1^.3 

5 

16.  7 

23 

76.7 

2 

6.7 

30 

FEMALE 

0  .0 

1 

6.  3 

o 

.0 

1 

6.3 

2 

1 2 

75.0 

2 

12.5 

lo 

MALE 

0  .0 

0 

.  0 

0 

.0 

3 

21.4 

3 

21.4 

1 1 

78.6 

o 

•  0 

14 

TX     U  OF  TEXAS  AT  AUSTIN 

TOTAL 

0  .0 

3 

2.2 

0 

.0 

3 

2.2 

6 

4.3 

132 

95.7 

0 

.0 

138 

FEMALE 

0  .0 

1 

1.4 

0 

.0 

1 

1.4 

2 

2.9 

67 

97. 1 

0 

.0 

69 

MALE 

0  .0 

2 

2.9 

0 

.0 

2 

2.9 

4 

5.9 

65 

94.2 

0 

.0 

69 

tx  u  rr  texas  at  oallas  - 

TOT  A, 

0  .0 

c 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

72 

96.0 

3 

4.0 

75 

FEMVlE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

n 

.0 

0 

.0 

32 

97.0 

1 

3.0 

33 

HAlE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

mSt 

0 

.0 

40 

55.2 

2 

4.8 

sz 

TX    U        TEXAS  PERMIAN  BASIN 

TOT  AC 

*0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

«0 

1 

r  FEralE 

0  .0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

HALE 

0  .0 

0 

.0 

d 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1C0.C 

0 

.0 

1 

TX    U  OF  TEXAS  SAN  ANTONIO 

Q 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

9 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

1C0.0 

0 

.0 

6 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

TX     WEST  TEXAS,  ST  UMVERS  ITY 

TOTAL 

0  .0 

1 

2.0 

0 

.0 

3 

5.9*- 

4 

7.8 

47 

«.2 

0 

.0 

51 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

^0 

.0 

1 

5.9 

1 

5.9 

4  16 

94.1 

0 

.0 

17 

-  MALE 

0  .0 

1 

2.9 

0 

.0 

2 

5.9 

3 

8.8 

31 

91.2  4 

0 

.0 

34 

ERJC 


1139 


114, 


TABLE  6.     TOTAL  BACHELORS  '  U  *REES  FOR  NAJORnFIELO  CON  F  ERR  £0  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOLATION  BY  RACEt 
ETHNIC  IT Yt  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE    1978-1979  « 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


KHI  TE 
NON-HISPANIC 


NCh-ftES I OENT 
ALIEN 


INTERDISCIPLINARY  STUOIES  14900) 

30  INSTITUTIONS) 


TX         STATE  TOTALS 
TOTAL  0 
FEMALE  C 
MALE  0 

UTAH 


t 


.0 
.0 

o.O 


♦T     BR  I  SHAM  YOUNG  U  MAI  i  CAM* 
TOTAL  3  I.* 

a  6 MALE  2  2.2 

MALE  1  .'6 

UT    UTAH  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

UT    KiBER  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .3 


19 
8 
11 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


2.7 
3.0 
2.6 


.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 
•0 

1.6 
.0 
2.9 


UT  STATE  TOTALS 

TOTAL                 3  1.0 

FEMALE                 2  1.6 

Mi  LE                 1  .© 

VERMONT  4 

VT     65 NNIhGTON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

PALE  0  .0 

VT.    C>\  STL E  TON  STATE  COLLEGE  ' 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

HALE  0  .0 

VT    C  ShT  JOSEPH  THE  PROVIOER 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  .0  .0 

MALE  0  .0 

VT    JOHNSON  STATE  CCLLE3E 
TCTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  .0 

VT     LYNDON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEM4  Lc  0 
,       fcALE  0 
VT    MI DOLESURY  COLLEGE 
TCTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
VT    NORhlCH  U  MAIN  CAM 
TOTAL  0 
FEMALE  0* 
KALE 
VT     U  VT 
TOTAL 
F£MAL£ 
MALE 


3   INST  IRJT  ICKS  J 


STATE  AGRL  COLLEGE 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


.3 
.0 
.6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.9 

.0 
.0 

•  0 

3.4 
.0 
12.5 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

us 

2.2 
.0 


VT          STATE  TOTALS  ( 

VjIM  0  .0 

'FlMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


INSTITUTIONS) 
2  1.6 


1.3 
2.3 


NUriBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X  - 

NUMBER 

X 

1 

.  1 

24 

3.5 

44 

6.  3 

636 

91.5 

1 5 

2.2 

0 

.0 

9 

3.4 

17 

6.4 

245 

91.8 

5 

1.9 

1 

,  2 

15 

3.5 

27 

6.3 

391 

91.4 

10 

2.3 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1.4 

213 

95.9 

6 

2.7 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

2.2 

88 

94.6 

3 

3.2 

'  c 

.0 

0 

tO 

1 

•  8 

125 

96.9 

3 

2.3 

0  - 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

5 

1CC.0 

0 

c 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

3 

100.0 

9  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

•  0 

2 

1  OC.  0 

0 

.  o 

0 

.  0 

4 

6*3 

5 

7.8 

58 

90.6 

1 

1.6 

0 

.0 

3 

10.3 

3 

10*3 

26 

89.  7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2*9 

2 

5*7 

32 

91*4 

1 

2.9 

0 

.0 

4 

1.4 

8 

2.7 

276 

94.8 

7 

2.  4 

0 

.0 

3 

2.4 

5 

4.0 

117 

93.6 

3 

2.4 

o 

♦  0 

I 

.  6 

3 

1.8 

159 

95.8 

4 

2  .4 

1 

7.7 

1 

7.7 

2 

15*4 

11 

84.6 

0 

.0 

I 

16.7 

0 

.0 

1 

16*7 

5 

63.3 

0 

.  0 

0 

.0 

1 

14.3 

1 

14.3 

6 

85.7 

0 

.9 

"0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  c 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

100.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

1C0.C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

..0 

2 

100.0 

0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

.0 

2 

1  co.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3*4 

28 

96.6 

cO 

.0. 

.0 

0 

.0 

0 

•  C 

21 

1  00.0 

0 

•  d 

°  0 

.0 

0 

.0 

1 

12.5 

7 

87.5 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

7 

1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

10C.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

5 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

1  30.0 

0 

*  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1CC.0 

0 

*  0 

& 

.0 

0 

.  0 

0 

1  OC.  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

1.5 

65 

9b. 5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

;o 

1 

2.2 

45 

97.8 

0 

•  0 

0 

•  c 

0 

.0 

0 

■  .0 

20 

10C.0 

0 

•  0 

1 

.8 

1 

.8 

4 

3*2 

120 

96.8 

0 

.0 

1 

1*3 

0 

.0 

2 

2.5 

78 

97.5 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

2.3 

2 

4.5 

42 

95*5 

*  0 

.0 

TOTAL 
riUMBER 


695 
267 
426 


222 
93* 
129 

5* 
3 
2 

64 
29 
35 


291 
125 
166 


13. 
6 
7 

1 
0 
1 

4 
2 
2 

29 
21 
8 

7 

2 
5 

3 
2 
1 

1 
1 

0 

66 
46 

20 


124 
60 


VIRGINIA  ^ 

VA    AVERETT  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
VA    8LUEFIEL0  COLLEGE 


total 

FEMALE 
MALE 
VA    C  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALC 


.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 
.0 


WILLIAM  ANC  NARY 
O  .0 
0  .0 
0  .0 

va  Christopher  Newport  c 

TOTAL  0  #  .0 

FEMALE  C  *0 

MAtc  0.  .0 

VA    EASTERN  MENNONITE  COLLEGE 
TCTAL  0  .0 

FEMAlH  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    E'OP.Y  ANO  HENRY  COLLEGE 
TCTAL  0    .  .3 

FEMALF  0    ,(  *0 

MALE  0  .0 


C 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.9 
.0 

.0 

.0 

.c 

2.9 
5.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


1  2.9 

0  .0 

1  /.  I 


.0 

.c 

.0 

♦  0 
.0 

•  0 

.c 

.0 
.0 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
-0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

u 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

a 

0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

*-.<» 

5.0 
7.1 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

.c 


2 

100.0 

0 

.0 

2 

1 

100.0 

c 

♦  0 

1 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

1 

1CC.C 

0 

♦  0 

1 

32 

94.1 

0 

♦0 

34 

19 

95.0 

0 

•  0 

20 

13 

92.9 

0 

•  0 

14 

1 

10C.0 

0 

•  0 

°  1 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

5 

83.3- 

1 

16.7 

6 

2 

100.0 

0 

.0 

,  2 

3 

75.0 

t 

25.0 

4o 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

4 

10C.C 

*  0 

•  0 

4 

1140 


1144 


\ 


UBLE  *.     TOTAL  BACHELOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  F3EL0  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  8Y  RACE* 

ETHNIC ITY»  AND  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INOIAN  BLACK  ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE        NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


NUMBER          X  NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

INTERDISCIPLINARY  STUOIES  (4,9001 

VIRGINIA 

"VA    FERRUM  COLLEGE 

TOTAL                0        . 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE                0  .0 

o 

.0 

C 

.  c 

0 

MALE                0  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

VA    GEORGE  MASON  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

I 

1.4 

1 

1.4 

t 

FEjftLE                0       . 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE                0  .0 

I 

2.7 

2.7 

I 

VA    HAHPOEN-S YONEY  COLLEGE 

TOTAL                 0        . 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

^EMALE                 0  »0 

o 

•  0 

,0 

.c 

0 

MALE                0  .0 

o 

.0  ■ 

0 

.0 

0 

VA    HDLLINS  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

FEMALE                0  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

MALE                0  ,0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

VA    JANES  MAOISON  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  ^0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE                0        .0  * 

0 

•  0 

.0 

0 

MALE                0  .0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

VA    MARY  BALOWIN  COLLEGE 

£?OTAL                 0  .0 

I 

5.3 

0 

.0 

0 

FEMALE                0  .0 

I 

5.3 

0 

.0 

0 

MALE                 0  .  .3 

o 

•  0 

0  . 

.0 

0 

VA    MARYMOUNT  COLLEGE  OF  VA 

TOTAL                  0  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE                 0  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

MALE                 0  .0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

VA    MARY  WASHINGTON  COLLEGE 

TnTAL                  0  .0 

o 

.0 

0 

.c 

0 

FEMALE                 0  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

i      MALE                 0  ,0 

o 

.3 

0 

.0 

0 

•  VA    OLO  OOMINICN  UNIVERSITY 

TOTAL                  0  .0 

I 

5.0 

0 

.0 

c 

FEMALE                0  .0 

I 

7.  1 

0 

.0 

0 

MALE        *        0        .0  ° 

o 

.0 

0 

.0 

0 

VA    RAOFORO  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

o 

•  0 

0 

.0- 

0 

FEMALE                 0  .0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

MALE                  0  .0 

o 

•  0 

0 

•0 

0 

VA    RA NOOL PH—M ACCN  COLL  f GE 

TOTAL          t       0        • J 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

FEMALE       '' -;C    0  .0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

MALE  .0 

o 

•0 

0 

.0 

0 

VA    ROANOKE  COLLEGE 

TOTAL              j  0  .3 

1 

5.3 

0 

•  3 

3 

FEMALE                 0  .0 

1 

7.7 

0 

•  0 

0 

MALE                 r  .0 

o 

•  0 

0^ 

•  0 

0 

VA     SHENANDOAH  C-COKSV  MUSIC 

TOTAL                  0  .0 

1 

5.0 

0 

•  0 

0 

FEMALE                0  .0 

1 

6.3 

0 

.0 

0 

MALE                 0  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

VA     UNIVERSITY  OF  RICHMONO  \ 

TOTAL                 0  .0 

o 

«*  _ 
.0 

0 

.0 

0 

FEMALE                0  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

MALE                 0  .0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CA1PUS 

C        TOTAL                 0  .0 

2 

1  .7 

J 

0 

.0 

0 

FEMALE                 0  .0 

o 

.0 

0 

.0 

3 

MALE                 0  .0 

2 

2.6 

0 

.0 

0 

VA    U  VA  CLINCH  VLY  COLLEGE 

- 

TOTAL                 0  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE                 0        .0  » 

o 

.0 

0 

.0 

0 

MALE                 0  .0 

Q 

.0 

0 

.0 

0 

VA    VIRGlMiA  COMMONWEALTH  U 

TOTAL                  0  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE                0  .0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

MALE                 0  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

VA    YA  INTERMONT  CQLLESE 

TOTAL                 0-  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE                 OA  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

MALE                  0,  .0 

.0 

0 

.0 

0 

VA    VA  POLY  INST  AND  STAT£  U 

TOTAL                  0  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE                 0  .3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

VA    V/RGINIA  UNION  LNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

4 

100.0 

0 

•  I 

0 

FEMALE                0  .0 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

G 

.0 

0 

VA    VIRGINIA  WESLEY  AN  COLLEGE 

TOTAL                0       . 0 

0 

.0 

0 

♦  0 

.  0 

FEflALE                0  .0 

0' 

.0 

0 

.0 

0 

KALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  G 

0 

VA    WASHINGTON  ANO  LEE  U 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0  V 

0 

.0 

0 

MALE                0  .3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

a 

TOTAL 

MilTE 

NGN-RESIOENT 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

-OTAL 

< 

NUMBER 

X 

NUMBER  X 

X 

nvJMBER 

.0 

0 

.0 

4  100. 0 

0 

.0 

4 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

o 

•  0 

2 

.0 

0 

.  c 

2  1 00.0 

0 

.0 

2 

1.4 

3 

4.2 

69  95.8 

0 

.0 

72 

.0 

0 

.0 

35  10C.0 

0 

.0 

35 

2.7 

3 

o 

8.1 

34  91*9 

C 

.0 

37 

.0 

0 

.0 

I  ICO.O 

0 

.0 

I 

.0 

0 

.0 

0  .0 

C 

•  0 

0 

.0 

o 

.  0 

»   i  10C.0 

0 

.0 

1 

.0 

0 

.0 

4  100. 0 

0 

.0 

4 

.0 

0 

.  c 

4  ICO.O 

0 

•0 

4 

.0 

o. 

.0 

0  .0 

0 

,0 

o 

.0 

0 

.0 

3  10C.0 

0 

^.0 

3 

.0 

0 

.0 

2  ICO.O 

0 

•  0 

2 

.0 

o 

•  0 

I  I  00. 0 

0 

.0 

.0 

1 

5.3 

18  94.7 

0 

.0 

1$ 

.0 

1 

5.3 

18  94.7 

0 

•0 

19 

.0 

o 

.0 

0  .0 

c 

.0 

0 

.0 

o- 

.0 

2  100. 0 

0 

.0 

2 

.0 

0 

.0 

2  10C.C 

0 

•  0 

.0 

o 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11   100. 0 

0  •_' 

.0 

11 

.0 

0 

.0 

7  10C.0 

0 

•0 

7 

.0 

o 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

.0 

I 

5.0 

19  95.0 

0 

.0 

20 

.0 

I 

7.1 

13  92.9 

c 

.0 

14 

♦  0 

Q 

•  0 

0 

.0 

6 

.0 

*  0 

Id 

12  100. 0 

0 

.0 

12 

♦  0 

0 

.0 

9  ICO.O 

0 

•  0 

9 

.0 

o 

.0 

3  100. 0 

0 

-.0 

o  3 

.0 

0 

.0 

I  ICC.O 

0 

.0 

I 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

C 

.0 

o 

.0 

1   100. 0 

0 

.0 

I 

.0 

I 

5.3 

°       18  94.7 

0 

.0 

19 

•  0 

I 

7.7 

12  92.3 

0 

•0 

13 

•  G 

o 

i»  .0 

c 

•  0 

I 

5.0 

19  95.0 

*  0 

.0 

20 

•  0 

I 

6.3 

15  93.8 

0 

•  0 

16 

.0 

o 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

2  10C.0 

0 

.0 

2 

.0 

0 

.0 

I  ICO.O 

0 

•  3 

I 

.0 

o 

—  0 

*            I  100.3 

0 

.0 

.0 

2 

1.7 

113  9E.3 

0 

.0  * 

1  15 

.0 

0 

.0 

3d  100. 0 

0 

•  0 

38 

.0 

2 

2.  6 

71       Q  7  U 
Is       r  1  •  *> 

.0 

.0 

0 

r.O 

I  100.0 

0 

.0 

I 

.0 

0 

.  0 

I  ICO.O 

0 

•  0 

I 

.0 

o 

.0 

0  .0 

0 

.0 

Q 

.0 

0 

.0 

10  100.0 

0 

.0 

10 

.0 

0 

.3 

9  103.0 

0 

•  0 

9 

.  0 

o 

.0 

I  LOCO 

0 

.0 

1 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

2 

.0 

0 

.0 

L  100.0 

0 

.0 

I 

•  0  N 

0 

.0 

I  100.0 

0 

.0 

1 

.0 

0 

.0 

14  100.0 

0 

.0 

14 

.0 

0 

.0 

11  100. 0 

c 

•  0 

11 

0 

0 

.0 

3  I  CO. 3 

0 

.0 

3 

.0 

4  100.0 

0  .0 

0 

.0 

4 

.0 

4  10C.0 

0  .0 

0 

.0 

4 

•  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

L  IOC. 0 

0 

.0 

I 

.0 

3 

.0 

3  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100. 0 

0 

.0 

I 

.0 

0 

.0 

10  100.0 

0 

•  C 

10 

.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

•0 

0 

•0 

0  " 

.0 

10  100.0 

0 

•  0 

10 

(' 

ERJC  1145 
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TABLE  6.    TOTAL  6ACHELJ*«S     OEGAEES.FOR  MAJOR  FI6LO  CONF ERREO  BY  INSTITUTIONS  0?  HIGHER  EOUCATJON  BY  RACE, 
ETHNIC ITYt  4N0  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  iNOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IQENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


4  9  NUMBER 


INTERDISCIPLINARY  STUOIES  <4900) 


VA 


STATE  TOTALS  ( 


28  INSTITUTIONS) 


TuTAL 

0 

.0 

9  U 

3.0 

2 

.5 

FEMALE 

0 

.0 

9 

4.2 

0 

.0 

HALE 

0 

.0 

3 

1.6 

2 

1.1 

WASHINGTON  * 

MA    CENTRAL  WASH  UNIVERSITY 

TO  f  At.         i         0  .0 

FEMALE                0  .0 

4A  LE  0  .3  > 
MA    CITY  C04,LcJE 

TOTAL                 0  .0 

FS4ALE                 0  .3 

KALE                 0  .3 
MA    EASTERN  MASH  UNIVERSITY 

TOTAL                 1  5.9 

FEMALE                0  .0 

male            i  10.0 

MA    EVERGREEN  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
FcMALS 
MALE 


17 

7 
10 


3.2 
2.4 
4.1 


MA    F3RT  WRIGHT  C  HCLY  NAMES 


TOTAL 
FcMALc 
MA  L  £ 


3NZAGA  UNIVERSITY 


TOTAL* 
FEMALE 
MAI  E 


.3 
.0 
.0 

.3 
.  3 
.0 


MA     SAINT  MARTIN'S  COLLEGE 
TOTAL  3        .  3 

FEMALE  3  .0 

MALE  0  .3 

UX    ScATTLE  PACIFIC  J 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .3 

MALE  0-'  .0 

WA    DIVERSITY  OF  PL'GET  SOUNO 
TOTAL  3  .3 

FbMALE  0  -3 

MALE  0  .3 

MA    UlIVcRSITY  OF  WASHI  ^TON 
FOTAL  1 
FS4ALE  1  1.3 

HALS  0  ,D 

MA     WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  1 
FEMALE  1  1.6 

MALE  0 
\nA    wESTrRN  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  3  2.0** 

FSEMAL?  I  2.0 

\MALE  2  3.5 

WA     VHITWOHTH  COLLEGE^ 
TOTAL  3  .3 

FEMALE  0  .0 

*ALc  X  0  .0 


o 

.  J 

0 

.0 

3 

.  3 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  p 

o 

.0 

0 

.0 

3 

•  3 

0 

•  0 

o 

.  0 

o 

.0 

o 

.  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

19 

3.6 

5 

.  9 

3 . 1 

5 

1.7 

10 

4.1 

0 

.0 

1 

12*  5 

0 

.0 

1 

20.0 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0  , 

0 

.0 

•  0' 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  * 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

'  .0 

0 

♦  3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

2*.0 

11 

7*4 

0 

♦  0 

12.J 

3 

4.1 

2.7 

3 

2.6  , 

.9 

3 

4*7 

.0 

'J 

.0 

2.0 

0 

.  3 

.9 

0 

.0 

2.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

•  3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

MA           STATE  TOTALS  < 

TOTAL               23  2.* 

FEMALE                10  1*9 

HALE                13  2-9 

WEST  VIRGINIA 

MV     BETHANY  COLLEGE  < 

TOTAL                0  •) 

FEMALE                 0  „  .3 

HALE                 3  .0 

WV    dL'JEFIELO  STATE  COLLEGE 

TOTAL             ,    0  3 

FEMALE                  0  .3 

MALE                  0  .0 
WV     C3NC0R0  COLLEGE 

TOTAL                 0  .3 

FEMALE                  3  .3 

*  MALt                 0  .3 
MV    FAiRHONT  STATE  COLLEGE 


13  INSTITUTIONS) 
26  2.7 
13  2.5 
13  2.9 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 


WV'CLcNVILLE  STATE  COLLEGE 

TOTAL     ♦  (T  .3 

FEMALE     •  0  .0 

MALE  0  .3 
WV    MARSHALL  UMVERSIT/ 

TOTAL  0  .3 

„ FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

3 
1 

2 

0 
0 
0 

3 
0 
0 

0^ 
0 
0 

1 

0 

1 


.0 
.0 

•  0 

17.6 
25.0 
15.4 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

•  3 

.0 
.0 
.0 

1.4 

.0 
2.3 


18  1.8 
15  2.9 
3        ♦  7 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

c 

0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 


2.7 

♦  0 
3.8 

♦  0 
.0 
.0 


NUMBER 

I 

NUMBLrt 

* 

NUMBER  X 

NUMBER 

I 

0 

NUMBER 

1 

,3 

15 

3.8 

382  96.0 

1 

.3 

398 

0 

.0 

9 

4.2 

206  95.8 

0 

.0 

215 

1 

•  5 

6 

3.3 

176  96.2 

1 

.5 

183 

c 

0 

.0 

'  0 

.0 

1*  100.0 

°  0 

.0 

15 

0 

.0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

0 

.0 

7  1C0.0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

/  0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

5.9 

16  94.1 

0 

.0 

17 

0 

.0 

0 

♦  0 

7  100.0 

0 

•  0 

7 

0 

.0 

1 

10.0 

9  90.0 

0 

;p 

10 

7 

1.3 

48 

9.0 

487  91.0 

0 

.0 

535 

4 

1.4 

25 

8.5 

268  91.5 

0 

.0 

293 

3 

1.? 

23 

9.5  0 

219  90.5 

0 

.0 

242 

0 

.0 

1 

12.5 

7  87*5 

0 

.0 

8 

0 

.0 

1 

20.0 

4  80.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

3  1CC.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.3 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

3 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

>  .0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100. C 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

3  1C0.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

t\  0 

•  0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

v 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

3 

.3 

0 

.0 

7  10C.0 

0 

♦  0 

7 

0 

.0 

0 

♦0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

.3 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

5 

3.4 

20 

13.5 

123  83.1 

5 

3.4 

148 

2 

2.7 

12 

16.3 

63  64.0 

0 

.0 

3 

4.1 

8 

11.0 

60  82.2 

5 

6.3 

73 

2 

1.8 

7 

6.1 

102  89.5 

5 

4.4 

114 

2 

3.1 

6 

9.4 

56  87.5 

2 

3.1 

<64 

0 

.0 

1 

2.0 

46  92.0 

3 

6.0 

50 

0 

.3 

t 

i.  t 

102  94.4 

2 

1.9 

108 

3 

.3 

2 

3.9 

48  94.1 

1 

2.0 

51 

0 

.0 

2 

*  3.5 

54  94.7 

1 

1.8 

5** 

0 

.3 

0 

.0 

15  100.0 

0 

♦  0 

15 

0 

.0 

0 

.0 

10  100.0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

0 

.0 

5  1CC.0 

0 

.0 

r  5 

14 

8 

1.4 

81 

8.3 

881     90*.  5 

12 

1.2 

974 

1.5 

46 

8.9 

469  90.5 

3 

.6 

518 

6 

1.3 
# 

3  5 

7.7 

412  90.4 

9 

2.0 

456 

0 

.0 

0 

.0 

7  100.0' 

0 

.0 

7 

0 

.3 

0 

-  .0 

.     1  100.0 

0 

•  0 

1 

0 

.3 

0 

.0 

6  100.0 

0 

•  0 

6 

0 

.0 

3 

17.6 

»4.  82.4 

u 

.0 

17 

0 

.  .0 

1 

25.0 

3  75.0 

0 

.0 

4 

0 

.3 

2 

15.4 

11  84.6 

4  0 

;o 

13 

0 

.0 

0 

yO 

4  itfa£o 

c 

•  3 

4 

0 

♦05 

0 

2  ico:o 

0 

.0 

0 

.0 

a 

^9 

2  100.0 

o* 

.0 

2 

0 

.3 

l 

2W 

36  97.3 

0 

.0 

37 

0 

.0 

0 

.0 

11  100.0 

0 

•  3 

11 

0 

.0 

l 

3.8 

25  96*2 

6 

•  0 

26 

0 

.3 

0 

.0 

39  100.0 

'0 

♦  0 

39 

0 

.0 

0 

.0 

12-100.0 

0 

.0 

12 

0 

.0, 

,  0 

<> 

.0 

37  100*0 

0 

•  0 

27 

0 

.0 

1 

1.4 

72  98.6 

0 

.0 

73 

0 

«0 

0 

.0 

24  100.0 

0 

•  0 

24 

0 

.3 

1 

2.3 

48  98*0 

0 

•  0 

49 
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TABLE"*.     TOTAL  BACHELOR'S 


OEGREES  FOR  MAJOR  FI ELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
ETHNICITY,  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INQIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-  RESIDENT 
ALIEN 


•TOTAL 


INTERDISCIPLINARY  STUOXES  (49001 
«WEST  VIRGINIA 
WV    MORRIS  HARVEY  COLLEGE 


TOTAL  0 

•o 

1 

2  Si  0 

FEMALE                0  ' 

.0 

o 

•0 

MALE  0 

.0 

1 

50. 0 

WV    SALEM  COLLEGE"H*TN  CARPUS' 

TOTAL  0 

.0 

o 

.0 

FEMALF  0 

.0 

o 

•  0 

MALE  0 

.0 

o 

.  0 

WV     SHEPHEKO  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0  , 

1 

3.3 

FEMALE  0 

.0  i 

o 

•  0 

MALE  0 

•  0  V 

I 

4.3 

WV    XEST  LIBERTY  ST  COLLEGE \ 

TOTAL  0 

•0 

2 

6.5 

FEMALE  0 

.0 

I 

6.3 

MALE  0 

.0  % 

I 

6.  7 

WV    WEST  VA  INST  TECHNOLOGY 

TOTAL  0 

•  0 

1 

"5.6 

FEMALE*  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

L 

9.1 

WV    M  VA  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

18 

19.6 

FEMALc  0 

.0 

10 

20.8 

MALE  0 

.0 

8 

18.2 

MV    WEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.9 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

.0 

MALc  0 

.0 

0 

.0 

WV    WEST  VA  WESLEYAN 

COLLEGE 

TOTAL  0 

•0 

0 

.0 

"FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

WV    WHEELING  CCLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

WV          STATE  TOTALS  ( 

15  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

.0 

27 

5.8 

FEMALE  0 

.0 

12 

6.3 

MALE  0 

.0 

15 

5.5 

WISCONSIN 

• 

WI     BELOIT  COLLEGE: 

TOTAL  C 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

HALE  0 

.0 

0 

.0 

WI     CARROLL  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

WI     CARTHAGE  COLLEGE 

.0 
.0 

.0 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MI     LAWRENCE  UNIVERSITY 
TOTAL  0     1  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WI     MARQUETTE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .9 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WI     MOUNT  SENARIO  CCLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
WI     NORTHLANO  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
3    WI     SAINT  N0R9ERT  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,      0  .0 

MALE     •        -    0  .0 
«£.WI     U  OF  WISCONSIN  EAU  CLAIRE 
^       TOTAL  0        #0  4 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .? 

WI    U  OF  WISCONSIN  GREEN  BAY 
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APPENDIX  A  / 


DEPARTMENT  OF  HEALTH,  EDUCATION,  AND  WELFARE 
*  EOuCATlON  DIVISION  c 

/  WASHINGTON,  D.C.  20202  '  * 

HIGHER  EDUCATION  GENERAL  INFORMATION  SURVEY  (HEGIS  XIV) 

DEGREES  AND  OTHER  FORMAL  AWARDS  CONFERRED 
/      BETWEEN  JULY  1. 1978  AND  JUNE  30,  1979 


PLEASE 
READ 
INSTRUCTIONS 

BEFORE 
COMPLETING 
THIS  FORM 


FtDAC  NO.  ft  5 

APPROVAL  EXPIRES  4/10 


1.  INSTITUTION  CODE  NUMBER 


DUE  DATE 

August  15,  1979 


NOTICf  This  report  is  mandatory  only  for  rhose  institutions  subject  to  the  requirements  of  Title  VI  of  the  Civil  Rights  Act  of  1964  and  Title  IX  of  the  Edu" 
cation  Amendments  of  1972.  For  the  othn  institutions,  it  is  voluntary.  See  page  3  for  further  information. 

T^*?!lJ)feaU  the  lden?fvinl  information  requested  on  this  page.  When  the  survey  form  has  been  completed,  please  return  it  either  directly  to  Department 
of  rfeaith,  Education  and  Welfare,  Education  Division,  National  Center  for  Education  Statistics,  ATTN  Room  3073-HEGIS,  400  Maryland  Avenue:  SW.. 
Washington.  D.C  20202.  or  to  the  HEGIS  coordinator,  if  there  is  a  HEGIS  conrdinator  in  your  State.  , 


1   NAME  AND  MAILING  ADDRESS  OF  INSTITUTION  OR  CAMPUS  COVERED 
9Y  THIS  REPORT  {include  city.  State,  and  ZIP  code) 


4.  NAME  AND  TITLE  OF  RESPONDE 


5  .TELEPHONE  NUMBER  OF  RESPONDENT  (area  code? 
*     local  number,  and  ex  tension) 

6    PLEASE  NOTE  THAT  EACH  INSTITUTION.  BRANCH.  $AMPUS  OR  OTHbR  ENTlfY  SEPARATGLYi  CERTIFIED  BY  THE  DIVISION  OF 
ELIGIBILITY. AND  AGENCY  EVALUATION  (DEAE)  OF  THE  U.S  OFFICE  OF  EDUCATION.  WITH  ITS  OWN  FIC£  CODE.  AND  LISTED 
SEPARATELY  IN  THE  EDUCATION  DIRECTORY,  COLLEGES  AND  UNIVERSITIES,  SHOULD  BE  REPORTED  ON  A  SEPARATE  SUR- 
REY FORM  AND  NOT  INCLUDED  OR  COMBINED  Wlf H  ANY  OTHER  SUCH  CERTIFIED  UNIT.  BRANCHES,  CAMPUSFS  AND  OTHER 
i      '  ORGANIZATIONAL  ENTITIES  NOT  SEPARATELY  CERTIFIED  SHOULD  BE  INCLUDED  WITH  THE  APPROPRIATE  INSTITUTION  OR 
BRANCH  REPORT.   IF  SUCH  ARE  INCLUDED  IN  THIS  REPORT.  PLEASE  LIST  THEM  BELOW. 

ARE  DATA  FOR • 
THIS  tlNlT  INCLUDED 
-  IN  THIS  REPORT* 

*          NAME  OF  BRANCH  AND/OR  0*1  HER  CAMPUS 

ADDRESS  (city.  State,  and  ZIP  code) 

<3  Y^ES       □  tyO  * 

o 

w 

□  yes  Dno 

< 

/ 

□  yes  Dno 

IF  THE  EDUCATIONAL  ORGANIZATION  OR  ENTITY  COVERED  BY  THIS  SURVEY  REPORT  IS  PART  OF  A  MULTI  CAMPUS  INSTITUTION, 
OR  PART  OF  A  SYSTEM  OF  INSTITUTIONS,  PLEASE  ENTER  TH€  NAME  OF  THE  INSTITUTION  OR  SYSTEM  BELOW  IF  NOT  APPLICABLE 
CHECK  HERE  -*  □ 


DEFINITIONS 


MULTI -CAMPUS  INSTITUTION.  An  organization  bearing  a  resemblance 
to  an  institutional  system,  but  unequivocally  designated  as  a  single 
institution  w.th  either  of  ;wo  organizational  structures  (1)  an  institution 
having  two  oi  more  campuses  responsible  to.  a  central  administration 
(which  central  administration*  may  or  may  not  be  located  on  one  of  the 
administratively  equ*U  campuses)  or  (2)  an  institution  having  a  main 
campus  with  one  or  more  branch  campuses  attached  to  it 

MAIN  CAMPUS,  In  those  institutions  comprised  of  a  main  campus  and  one 
or  more  branch  campuses,  the  main  campus  (sometLCss  called  the  parent 
institution)  is  usually  the  location  of  the  core,  primary,  or  most 
comprehensive  program  Unless  the  instttution-wic  or  central  administra- 
tive office  for  such  institutions  is  reporfecfto  be  at  a  different  location,  the 
main  campus  is  also  the  location  of  the  central  administrative  office. 


BRANCH  CAMPUS,  A  campus  of  an  institution  of  higher  education  which 
is  organized  on  a  relatively  p'ermanent  basis  (i.e..  has  a  relatively  permanent 
administration),  which  offers  an  organized  program  or  programs  of  work  of 
at  least  2  years  (as  opposed  to  courses),  and  which  is  located  in  a 
community  different  from  that  in  which  its  parent  institution  is  located. 
To  be  considered  in  a  community  different  from  that  of.tthe  parent 
inxtituton.  a  btanch  shall  be  located  beyond  a  reasonable  ^commuting 
distance  from  the  nu\i  campus  of  the  parent  institution. 


INSTITUTIONAL  SYSTEM.  A  complex  of  two  or  more  institutions  of 
higher  education,  each  separately  organized  or  independently  complete, 
under  the  control  or  supervision  oj  a  angle  administrative  body. 


CERTIFICATION  *  , 

'  CERTIFY  ihat  the  information  given  in  this  report  »$  correct  and  true  to  the  best  of  my  knowledge  dtvj^ai  PrePe'ed  in  accordance  with 
Willful!  ft  faise  -statements  on  th($  report  are  pun*haD»e  by  .aw,  U  S  C^oe,  Title  18.  Section  lOOt 


accompanying  in^rud 


\AM£  (type  or  ortntl 

TITLE 

s 

DATE 

i 

TELEPHONE 

r  J  

AREA  CODE 

NUMBER 

.EXTENSION 

-  % 
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GENERAL  INFORMATION  *  - 

This  survey  confutes  an  .ntegral  part  of  the  comprehensive  nation-wide  system  of  basic  data  on  higher  cducatton  -  the  Higher  Ed- 
.ucat.on  General  Informal  Survey  (HEGIS)  -.  collected  by  NCES.  As  such  it  collects  and  reports  basic  data  w.dely  used  b.  admin- 
istrators,  planners,  researchers,  and  guidance  counselors.  *  a 

Tim  form  of  this  survey  has  had  only  three  additions  since  ,1970-71.  The  disc.pline  specialties  of  Pftarpmch  (D  Phar.  degree)  and 
Chiropractic  (D.C.  or  D.C.M.degrees)  were  added  to  the  Part  A:    First-Professional  Degrees  in  1975-76:  as  *  result  of  a  significant  in- 
.  crease  in  the  number"  of  .nstitutions  that  had  added  ^discipline  specialties  under  the  "Other   category.  The  racial/ethnic  data 
also  were  .nduded  for  the  fust  time  in  1975-76  a.  the  request  of  the  Office  for  Civil  Rights.  The  form  for  978-79  is  identical  to 
that  used  for  each  year  from  1975-76  to  the  present,  except  that  last  year  the  racial/ethnic  data  areas  were  lightly  shaded  to  indi- 
cate that  the  racial/ethnic  data  are  requested  on  an  alternate  year  cycle,  and  were  not  collected  on  this  form  last  year.  The  ractal/ 
ethnic  data  are  being  required  on  this  form  this  year.  ••  ( 


,         REDUCTION  OF  PAPERWORK  BURDEN 

* 

HEGIS  has  reduced  the  paperwork  burden  on  the  respondents  :n  higher 
•alucation  by  providing  ONE  nation-wide  system  of  basic  data  will*  stan- 
dard terminology  and  definitions  that 'ALL  nationaVregional,  State,  and 
local  agencies  and  associations  can  use, /itm mating  the  necessity  for  each 
of  them  to  collect  this  information.)  Rejbent  legislation  has  increased  the 
amount  of  data  requested  on  this  foWtn  order  to  reduce  the  burden 
on  reporting  institutions  by  eliminating  he  considerable  duph  ation  of 
effort  that  otherwise  would  have  bed?  required  by  reporting  to  two  scp- 
arate  agencies,  ;he  facial/ethnic  datafri^uired  by  the  Office  for  Civil 
Rights  (OCR)  have  been  added  to  thH/orm  on  altrenate  years,  and  are 
supplied  to  OCR  by  NCES.  ,  ,r 

MANDATORY  VERSUS  VOL0NTARY  REPORTING 

Mandatory  Reporting.  Title  VI  of  the  Civil  Rights  Act  of  1964  requires 
that  serfice<.and  benefits  provided  by  recipients  of  Federal  financial  as- 
sistance-bc^offered  without  regard  to  race,  color,  or  national  origin.  Title 
_^X^oT  the  Education  Amendments  of  1972  M«ires  that,  with  certain  ex- 
ceptions, the  services  ynd  benefits  of  federally  assisted  educational  pro- 
grams and  activities  be  offered  without  discrimination  0n  trie  bans  of  sex. 
This  report  is  or.  indicator  utilized  by  the  Office  for  Civil  Rights.(OCR) 
in  carrying  out  its' responsibilities  to  verify  compliance  „ith  Title  VI  and 
.  Title  IX 

J  Tins  report  is  to  be  completed  »n  its  entirety  by  all  institutions  of  higher 
education  that  leceive,  are  applicants  for,  or  expect  to  be  applicants  for 
Federal  financial  assistance  as  defined  in  the  HEW  Regulation  implemen- 
ting  Title  VI  (45  CFR  SO  I  J),  or  as  defined  in  any;  HEW  Regulation  im- 
plementing Title  IX.  If  your  institution  does  not  fall  into  any  of  these 
categories,  p'easc  inform  us  of  this  fact 

Section  80.6(b)  of  the  Regulation  implementing  Title  Vl  (a  portion  of 
which  iCset  forth  below)  and  similar  provisions  of 'the  TitlTVl  Regula- 
tions of  other  Federal  agencies,  ^thorize  collection  of  this  information. 

"80  6  Compliance  information 

f  .(b)  Compliance  reports  r 
Each  recipient  shall  keep  such  records  and  submit  to  the  responsi- 
ble Department  official  or  his  designee  timely,  complete  and  accu* 
rate  compliance  reports  a*  such  Jimes,  and  in  such  form  and  con- 
taining such  information,  *s  the  responsible  Department  official  or 
his  designee  may  determine  to  be  ne  essary  to  enable  him  to  as- 
certain  whether  the  recipient^*  complied  or  is  complying  with 
this  part." 

Voluntary  Reporting.  Those  institutions  to  whteh-these-fegulations  do 
not  apply  are  not  required  to  complete  this  questionnaire,  which  is  au- 
thorized by  law  (P.L.  93-380).  However,  it  is  hoped  that  institutions  not 
subject  to  the  provisions  of  Title  Vl  and  Title  IX  will  voluntarily  complete 
all  portions  *  the  survey  (or  at  least  all  ertcpt  the  ractnllethntc  data 
portions}  as  they  have  done  in  the  past.  Doing  so  will  enable  the  Nation- 

NCES  FORM  2300-2.1A.  4/79    IFM  Control  No.  52) 


\al  Center  for  Education  Statistics  (NCES)  to  continue  to  publish  complete 
idata  on  earned' degrees  for  the  Nation,  the  States,  and  inawidual  institu- 
tions. 

V  ° 

RECORD  KEEPING 

As  part  of  an  order  in  the  Adasr*s  vs.  Cahfano  litigation  entered  against 
the  Department  ot  Health,  Education,  and  Welfare  in  December  1977, 
the  Office  of  the  Secretary  of  this  Department  must  advise  instituibns 
receiving  Federal  financial  assistance  tliat  they  are  required  to  keep  cop- 
ies of  completed  surveys  on  file  and  make  them  available  to  the  public  on 
request.  (Ordeu  December  29.  1977.  K.  28  at  p  20-21). 

it  has  been  determined  that  the  Degrees  and  Other  Formal  Awards-Con- 
ferred Between  July  1,  1978  and  June  30-1979  falls  under  the  order's 
requirement  for  retention  of  copies  An*  public  release  of  data  if  request- 
ed. Other  surveys  that  are  part  of  theVnclosed  Higher  Education  Gener- 
al Information  Survey  (HEGIS)  packagAare  not,  subject  to  the  above  sti- 
pulations because  they  do  not  contain  tiformation  required  by  the  Office 
for  Civil  Rights  J  , 


v 


Page  3  of  51  P»9«« 


11 


ERIC 


DEGREES  AND  OTHER  FORMAL  AWARDS  CONFERRED 
BETWEEN  JULY  1,  1978  AND  JUNE  30,  1979 


SURVEY  COVERAGE 


This  report  is  divided  into  three  parts. 

Put  A  is  concerned  uith  first -professional  degrees  only. 

Part  B  is  concerned  \uth  bachelor's,  master's  and  doctor's  degrees. 

Put  C  is  concerned  with  awards  belou  the  bachelor's  level  (Associate  de- 
grees and  other  formal  awards). 

Many  institutions  will  appropriately  skip  one  or  more  of  the  three  parts 
and  one  or  more  of  the  divisions  within  Parts  B  and  C.  K  a  particular 
part  (A*  B.  or  Q  does  not  apply  to  your  institution,  please  indicate  that 
fact  in  the  space  provided  and  forward  that  page  along  with  those  pages 
completed. 


If  you  will  identify  the  divisions  in  which  your  institutional  grants  degrees 
by  circling  the  appropriate  page  numbers  in  the  contents  on  page  2,  it 
will  be  helpful.  * 

Classification  of  the  major  fields  of  study  used  in  this  survey  has  been 
presented  in  the'  following  publication: 

U.S.  Department  of  Health,  Education,  and  Welfare,  Education  Division, 
National  Center  for  Education  Statistics,  A  Taxonomy  of  Instructional 
Programs  in  Higher  Education.  By  Robert  A.  Huff  and  Marjorie  0.  Chand- 
ler, OE-50064-70.  Washington:  U.S.  Government  Pn.iting  Office,  1970. 
Price  $  .45. 

(Note.  Listings  of  data  for  individual  institutions  are  regarlarly  included 
in  published  reports  of  this  survey.) 


GENE$?L  INSTRUCTIONS 


1.  INCLUSIVE  DATLS.  Report  only  those  degrees  (including  awards  in 
Part  O  which  were  actually  conferred  between  July  1,  1978,  and  June  30, 
1979.  Degrees  earned  but  not  yet  conferred  during  this  time  period 
should  be  reported  in  next  year's  survey. 

2.  INSTITUTIONAL  COVERAGE.  A  separate  report  is  requested  from 
each  branch  or  member  of  a  system,  as  well  as  from  each  entirely  inde- 
pendent institution  and  each  "parent"  institution.  Please  provide  the  in- 
formation requ^ed  in  item  6  on  the  cover  page,  which  is  intended  to 
permif'  omplete  identification  of  the  reporting  unit.  Do  not  include  de- 
grees conferred  by  branches  of  your  institution  located  in  foreign  coun- 
tries. ;  *4' 

3.  CONSUL1ATION  ON  PROBLEMS.  If  clarification  of  the  definitions 
and  instructions  ;s  needed,  please  consult  the  associa'-  survey  director, 
Mrs.  Agnes  Q.  Wells,  Department  of  Health,  Education,  and  Welfare,  'Edu- 
cation Division.  National  Center  for  Education  Statistics,  400  Maryland 
Avenue.  SW.,  Washington.  D.C.  20202.  Or  yoi»  may  reach  Mrs.  Wt!J-  -y 
telephone:  (202)  245-3392,  between  8:00  AM  and  4:30  PM.  EST  or  EDT. 

4.  RETURNING  FORMS.  Unless  otherwise  instructed  by  ihc  coordina- 
ting agency  in  your  State,  completed  forms  should  be  addressed:  Depart- 
ment of  Health,  Education,  and  Welfare.  Education  Division,  National 
Center  for  Education  Statistics.  Attention:  Room  3073-HEGIS,  400 
Maryland  Avenue,  SW.,  Washington,  D.C.  20207. 

5.  MAJOR  CHANGES.  If  the  number  of  degrees  you  report  in  any  area 
is  significantly  larger  or  smaller  than  the  number  you  reported  list  year, 
it  will  *oe  most  helpful  if  you  will  include  explanatory  notes  on  the  form 
or  an  accompanying  sheet  of  paper.  If  degrees  were  conferred  for  the 
fust  time  in  1978-79  in  a  discipline  specialty  new  to  your  institution, 
please  indicate  by  circling  the  "line  number"  in  column  3.  If  your  insti- 
tution now  awards  degrees  at  a  different  level  in  a  specialty  in  which  you 
awarded  degrees  prior  to  1978-79.  please  circle  the  cells  in  the  appropri- 
ate degree  fields. 

6.  RACIAL/ETHNIC  DATA.  In  part  A  the  number  of  graduates  in  each 
first-professional  field  should  be  shown  by  racial/ethnic  category.  In  Parts 
B  and  C  racial/ethnic  summaries  are  requested  fo*  each  discipline  division. 
The  definitions  for  these  categories  are:  <> 

Non-resident  alien.  A  person  who  is  not  a  citizen  of  the  United 
States  and  who  is  in  this  country  on  a  temporary  basis  and  does 
not  have  the  right  to  remain  indefinitely.  Resident  aliens,  non-citi- 
zens who  have  been  lawfully  admitted  for  permanent  residence  (and 
who  hold  a  "green  card"-Form  1151J.  are  to  be  reported  in  the 
#  appropriate  racial/ethnic  categories  aiong  uith  United  States  citizens. 
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Non-resident  aliens  are  to  be  reported  separately,  on  the  lines  pro- 
vided, rather  than  in  any  of  the  five  racial/ethnic  categories  which 
follow.  * 

Black,  non-Hispanic.  A  person  having  origins  in  any  of  the  balck  o 
racial  groups  of  Africa  (except  those  of  Hispanic  origin). 

American  Indian  or  Alaskan  Native.  A  person  having  origins  in  any 
of  the  original  peoples  of  North  America  and  who  maintains  cultur- 
al identification  through  tribal  affiliation  or  community  recognition. 


ia^or^ac 


Asian  or  Pacific  Islander.  A  person  having  origins  in  any  of  the 
original  peoples  of  the  Far  East,  Southeast  Asia,  the  Indian  Sub- 
continent, or  the  Pacific  Islands.  This  area  includes,  for  example, 
China,  Japan,  Korea,  the  Philippine  Islands,  and  Samoa. 

Hispanic.  A  person  of  Mexican,  Puerto  Rican,  Cuban,  Central  or 
South  American,  or  other  Spanish  culture  or  origin,  regardless  of 
" racc- 

White,  non-Hispanic.  A  person  having  origins  in  any  of  the  origi- 
nal peoples  ot  Europe,  North  Africa,  or  the  Middle  East  (except 
those  of  Hispanic  origin).  « 

Racial/ethnic  designations  as  used  in  this  survey  do  not  denote  scientific 
definitions  of  anthiopological  origins.  For  the  purpose  of  this  report,  a 
student  may  be  included  in  the  group  to  which  he  or  she  appears  to  be- 
long, identifies  with,  or  is  regarded  in  the  community  as  belonging.  How- 
ever, no  person  nay  be  counted  in  more  than  one  racial/ethnic  group. 

The  Manner  of  collecting  the  racial/ethnic  information  is  left  to  the  dis- 
cretion of  the  institution,  provided  that  the  system  which  is  established 
results  in  reasonably  accurate  data.  One  acceptable  method  is  a  properly 
controlled  system  of  post-enrollment  self-id;ntification  by  students.  If  a 
self-identification  method  is  utilized,  a  verification  procedure0 to  ascertain 
the  completeness  and  accuracy  of  student  submissions  should  also  be  em- 
ployed where  feasible.  In  order  to  provide  reasonably  accurate  data,  the 
institution  may  require  students  \*  complete  a  questionnarie  and/or  iden- 
tify themselves  by  name  or  otherwise  when  providing  information.  The 
fact  that  the  information  is  being  gathered  in  compliance  with  Title  VI  of 
the  Civl  Rights  Act  of  1964  and  Title  IX  of  the  Education  Amendments 
of  1972  may  be  disseminated  in  the  manner  and  to  the  extent  that)the 
institution  deems  appropriate. 
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7.  CHECKING,  FtrU  B  and  C  of  the  fdrm  are  deafened  to  simplify  the 
checking  to  aee  that  both  the  discipline  specialties  and  the  racial/ethnic 
categories  add  to  the  total  for  a  division.  By  adding  down  the  specialty 
line*  and  up  the  racial/ethnic  lines,  botlnahould  result  in  the  same  division 
totals.*  Please  be  sure  that  these  additions  are.  verified  prior  to  returning 
the  form.  This  will  reduce  the  need  for  this  office  to  ask  frr  clarification 
later. 

S.  SPECIFIC  INSTRUCTIONS  ARE  PROVIDED  FOR  EACH  OF  THE 
THREE  PARTS. 
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INSTITUTION 


1.  INSTITUTION  CODE  NUMBER 


INSTRUCTIONS  FOR  PART  A:  FIRST-PROFESSIONAL  DEGREES  CONFERRED  IN  SELECTED  FIELDS,  1978-79 


Only  the  10  profession*  listed  below  should  be  reported  in  Part  A.  Within 
these  professions,  report  I irat-profaetiofial  degrees  only.  A  first-professional 
degree  is  defined  herein  as  one  which,  meets  all  three  of  the  following 
criteria: 

(1)  it  signifies  completion  of  the  academic  requirements  to  begin  practice 
in  She  profession;  (2)  it  t^bajed  on  a  program  which  requires  at  least  2 
years  of  college  work  prior  to  entrance;  and  (3)  -  a  total  of  at  least  6 
academic  years  of  college  work  is  required  to  complete  t>*e  degree  program, 
including  prior  required  college  work  plus  the  length  of  the  professional 
curriculum  itself.  °         ?  j 


The* "Other"  category  is  to  be  used  only  in  the  event  that  there  are 
first-professional  degrees  within  the  10  professions  other  than  those 
specifically  named  in  connection  with  those  professions. 

*/. 

For  each  of  the  £0  disciplines,  degrees  other  than  first-professional  are  to 
be  reported  in  Part  B. 

The  TOTAL  line  (line  14)  should  show  the  sums  of  the  entries  in  each 
discipline  in  columns  4  and  5. 


PART  A:  FIRST-PROFESSIONAL  DEGREES  CONFERRED  IN  SELECTED  FIELDS  (Requiring  at  (east  six  years  of  study).  1978-79 


LINE 
NO. 

(Circle 

if  new 

this 

veer) 
(3) 

NUMBER  OF  FIRST-PROFESSIONAL 
DEGREES  CONFERRED 

CODE 

DISCIPLINE  SPECIALTY 
(msjor  field  of  ttudy) 

MEN 

WOMEN 

(V 

(2) 

(4) 

(5) 

1204 

Dentistry  (D.D.S.  or  D.M.D.  degree)  •  Total 

1 

Non-resident  alien 

1-f 

Black,  non-Hispanic 

1-i 

o 

American  Indian  or  Alaskan  Native  , 

1-3  ' 

Asian  or  Pacific  Islander 

M 

- 

Hispanic  * 

1-5 

■ 

White.  non-Hispanic 

1-6 

1 

1206 

Medicine  (M.D.  degree)  -  Total 

2 

Non-resident  alien 

2-1. 

Black.  non-Hispanic 

2-2 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

2-3 

Asian  or  pacific  Islander 

24 

Hispanic 

2-5 

White,  non-Hispanic 

2-6 

1209-1 

Optometry  (CD.  degree.  Report  all  other  optometry  in  Part  B.)  -Total 

3 

Non-resident  alien 

3-1 

Black.  non-Hispanic 

3-2 

American  Indian  or  Alaskan  Native. 

3-3 

Asian  or  Pacific  Islander 

34 

\ 

\ 

Hispanic 

\ 

White,  iion-Hispanic 

3-6 
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i 


1  V!NSTITUTfON  CODE  NUMBER 


PART  A:  FIRST  PROFESSIONAL  DEGREES  CONFERRED  IN  SELECTED  FIELDS  (Requiring  *t  feast  six  years  of  study }-£ot\X\m6 


CODE 
(1) 

DISCIPLINE  SPECIALTY 
(major  field  of  study) 

LINE 
NO 

NUMBER  OF  FIRST-PROFESSIONAL 
DEGREES  CONFERRED 

(Circle 
if  new 

this 
year) 

(3) 

MEN  " 
(4) 

c  # 

WOMEN 
(5) 

1210 

Osteopathic  medicine  (D.O.  degree)  •  Totil 

4 

! 

Non-resident  alien 

4-1 

1 

Black,  non- Hispanic 

4-2 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

4-3 

Asian  or  Pacific  Islander 

4.4 

Hispanic 

4-5 

White,  non-Hispanic 

46 

i  * 

1 

1211-1 

Pharmacy  (D.Phaj.  degree.  Report  il!  other 
Pharmacy  in  Part  B.]  ■  Total 

5  5 

i 

 \  

Non-resident  alien 

'  5-1 

1 

1 

t 

Black,  non- Hispanic 

5-2 

1 

1 

American  Indian  or  Alaskan  Native                  0  ^ 

5-3 

1 
I 

Asian  or  Pacific  Islander 

5-4 

Hispanic 

5-5 

White,  Non- Hispanic 

5-6 

12161 

• 

Podiatry  (Pod.D.  or  D.P.  degree)  or  pediatric  medicine  (D  P.M.  degree) 
[include  chiropody.]  -  Total 

6 

* 

Nonresident  alien 

6 

Black,  non- Hispanic 

6-2 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

6*3 

Asian  or  Pacific  Islander 

6-4 

HispaW  n 

6.5 

White,  Non»Hispanic 

6-6 
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1    INSTITUTION  CODE  NUMBER 


PAA^A:  FIRST-PROFESSIONAL  DEGREES  CONFERRED  IN  SELECTED  FIELDS  (Requiring  at  feast  six  years  of  study)- Continued 


CODE 

 4  :  *  ■  

ft     DISCIPLINE  SPECIALTY  ' 
*       (major  field  of  study) 

(2) 

LINE 

NO. 

*      -NUMBER  OfM=fRST.PROFESSlONAL 
DEGREES  CONFERRED 

(Circle 
if  new 

this 
year) 

(3) 

MEN 
.(4) 

WOMEN 

» 

(5) 

1218 

Veterinary  medicine  (IX  VM  degree)  -  Total 

7 

Non-resident  alien 

7-1 

- 

Black,  non-Hispanic 

7-2 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

7-* 

 —  ;  

Asian  oi  Pacific  Islander 

74 

 r?  

Hispanic 

7-5 

White,  non-Hispanic 

7-6 

1221-1 

Chiropractic  (D.l/aegree.  Report  all  other  chiropractic 
in  Part  B.]  -  Total 

8 

Non-resident  alien 

sii 

Black,  non-Hispanic 

8-2 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

8-3 

** 

Asian  or  Pacific  Islander 

84 



* 

 :  5i  :  

^Hispanic 

8-5 

|      White,  non-Hispanic 

8-6 

1401-1 

Law,  general  [LL.B.  or  J.D.  degree.  Report  all  other  law  in  Part  B.]  -  Total 

9 

- 

f 

Non-resident  alien 

9-1 

Black,  non-Hispanic 

9-2 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

9-3 

 :  

Asian  or  Pacific  Islander 

94 

Hispanic 

9-5 

9-6 
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INSTITUTION 


is 


1.  INSTITUTION  CODE  NUMBER 


PART  A:  FIRST  PROFESSIONAL  DEGREES  CONFERRED  IN  SELECTED  FIELDS  (Requiring  at  least  six  yearf of  study)  *  Continued  ^ 


CODE 

m 

DISCIPLINE  SPECIALTY 
(rrisjor  fMd  of  study) 

0 

(2) 

LINE 
nu, 

JOrch 
't  ntw 
this 
W*r) 

(3) 

u   NUMBER  OF  HRST-fROFESSlONAL 
a 

MEN 
(4) 

WOMEN 
(5) 

230M 

nrst-proftsaonft!  degree.  Report  all  other  theology  in  Part  B.]  •  Total 

10 

 ^  



Non-resident  alien 

10-1 

- 

,   i — 

Black.  non-Hispanic 

10-2 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

10-3 

Asian  or  Pacific  Islander 

104 

Hispanic 

10-5 

White,  non*Hispanic    1  . 

10-6 

9799 

Other  (Specify) 

h 

—  3 — "  

Non*resident  alien 

11*1 

Black.  non*Hispanic    L  , 

n-2 

American  In  dun  or  Alaskan  Native 

11-3 

Asian  or  Pacific  Islander 

IM 

Hispanic 

11-5 

• 

White.  non-Hispanic  • 

U-6 

9799 

Other  (Specify} 

12 

- 

Non-resident  arien 

12*1 

a  Black,  non-Hispanic 

12-2 

American  Indjan  or  Alaskan  Native  „ 

i  i 
1 1' j 

Asian  or  Pacific  Islander 

12-4 

Hispanic 

12-5 

White.  non*Hispanic  ( 

12-6 
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INSTITUTION 


1.  INSTITUTION  CODE  NUMBER 


PART  A:  FIRST-PROFESSIONAL  DEGREES  CONFERRED  IN  SELECTED  FIELDS  (Requiring  at  feist  six  years  of  study l-ConMnuri 


V 

LINE 
NO. 

NUMBER  OF  FIRST  PROFESSIONAL 
DEGREES  CONFERRED 

CODE' 
W 

•DISCIPLINE  SPECIALTY                           A  ' 
(msjor  field  of  study) 

\  (2) 

(Circle 
if  new 
this 
Veer) 

(3) 

MEN 
(4) 

WOMEN, 
(Si 

.9199 

Other  (Specify) 

13 

•* 

Non-resident  alien 

13-1 

Black^non- Hispanic 

13-2 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

13-3 

Asian  or  Pacific  Islander 

13-4 

Hispanic 

13-5 

* 

White,  non-Hispanic 

13-6 

■  -  s 

9700 

TOTAL  (Sum  of  firm  1  through  13) 

14 

« 

6 

055.  - 

Cn 

4  «5 
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INSTRUCTIONS  FOR  PART  B:  BACHELOR'S,  MASTER'S,  AND  DOCTOR'S  DEGREES 


1.  TYPES  OF  DEGREES.  Report  «rr»d  bachelor's,  master's,  and  doctor's 
degrees,  except  for  those  first-professional  degrees  rented  in  Part  A. 
Report  certificates  and  diplomas  if  they  are  equivalent**)  a  bachelor's 
.degree  and  ii  they  are  based  on  at  least  4  years  of  pollege  work. 


Do  not  report  honorary  degrees. 


Certificates  for, work  between  the  master's  degree  and  the  doctor's  degree 
should  be  separately  listed  at  the  ehd  of  Part  B.  See  5(d)  below. 

{Report  Associate  in  Arts  degrees  or  similar  awards  below Jhe  bachelors 
*1ftel  in  Part  C) 


2.  GROUPING  OF  DISCIPLINES.  The 
reported  here  fall  in  the  following  discipline 

0100  Agriculture  and  Natural  Resources 
0200  Architecture  and  Environ- 
mental Design 
0^00  Area  Studies 
O400  biological  Sciences 

0500  Business  and  Management 
0600  Communications 
0700  Computer  and  Information 

Sciences  % 

0800  Education 

0900  Engineering 

1000  Fine  and  Applied  Arts 

1100  Foreign  Languages 

1200  Health  Profession- 


major  fields  of  study  to  be 
divisions: 

*• 

1300  Home  Economics 
1400  Law  t 
1500  Letters 
1600  Library  Science 

1700  Mathematics 
1800' Military  Sciences 
1900  Physical  Sciences 
2000  Psychology 

2100  Public  Affairs  and 

-  Services 
2200  Social  Sciences 
2300  rheology 

4900  Interdisciplinary  Studies 1 


3  SKIPPING  INAPPLICABLE  DISCIPLINES.  Sk^  those  disciphnr  divi- 
sions for  which  your  institution  does  ..pi  grant  degrees.  Please  indicate 
by  circling  the  appropriate  page  number  in  the  "content? "  the  discipline 
divisions  in  which  your  institution  awarded  degrees. 

4.  NUMBER  OF  DEGREES.  Report  all  degrees  (within  the  limitations  of 
paragraph  1.  above).  If  a  student  earned  two  degrees  between  July  1,  1978 
and  June  30,  1979  (e.g.,  a  br-helor's  degree  at  the  end  of  the  summer 
session  and  a  master's  degree  at  the  end  of  the  following  academic  year). 
re7-»rt  each  of  the  two  degrees  in; is  appropriate  classification. 

5.  DEGREE  LEVELS. 

©  * 

(a)  Report  all  BACHELOR'S  DEGREES  requiring  at  least  4  but  not 
more  than  5  years  of  academic  work  in  Cobmns  (4)  and  (5)  of  the 
report-form.  Also,  report  ALL  bachelor's-  degrees  conferred  in  a 
COOPERATIVE  or  WQfcK-STUDY  PLAN  or  PROGRAM  in  Columns 
(4)  and  (5).  A  cooperative  plan  provides  for  alternate  class  attendance 
and  employment  •*  business,  industry,  or  government;  thus,  ft  allows 
U  e  student  to  cor.    ne  actual  work  experience  with  hi&college  studies 

(b)  MASTER'S  DEGREES.  The  master's  degree  in  liberal  arts  and 
scieices  is  the  degree  customarily  granted  upon  successful  completion 
of  one  (sometimes  two)  academic  years  of  work  beyond  the  bachelor's 
degree/ 

Except  for  the  Master  of  Divinity  degree  (Part  A),  report  all  master's 
deprees  in  Part  B,  Columns  (6)  and  (7)  (even  though  the  masters  is 
required  in  some  fields,  such  as  library  Science.  Hospital  Administra* 
tion.  and  Social^  Work,  for  employment  at  the  professional  level  and  ^ 
even  though. /as  in  the  case  of  Social  Work.  4  years  of undcrgrcduat'^ 
work  are  required  for  entrance  into  the  program  and  an  additional  2 
years  for  completion.)  Report  Education  specialist  (6 -year  degree)  in 
same  columns  as  master's  degrees,  in  appropriate  discipline  specialty  in 
Education  (0800). 


(c)  DOCTORATE.  The  doctorate  classification  includes  such  degrees  as 
Doctor-of- Education,  Doctor  of  Juridical  Science,  Doctor  of  Public* 
Health,  and^the  Ph.D.  degree  in  any  field  whether.Agronomy,  Food 
Technology,  Education,  Engineering,  Public  Admini::ration,  Ophthal- 
mology .  Radtj  lTogy,  etc^/fl  the  case  of  thc.Doctor  of  Public  Health,  the 
prior  professional  degree*  is  generally  earned  lit  the  closely  ^elated 
profcssibnal'ficld  of  medicine  or  of  sanitary  engineering.)  Please  report  * 
the  doctor's  degrees  (except  those  included  in  Part  A)  in  Columns  (8) 
and  (9)  of  the  report-form. 

4 

(d)  INTERMEDIATE  DEGREE  OR  CFRTUKiATE.  If  your  institu- 
tion  pro. ides  any  recognition  (degree  or  certificate)  for  a  program 
intermediate  bef/een  the  master's  degree  and  the  doctor's  degree 
(Ph.D.,  la  T.,  etc)  which  in  essence  is  the  doctor's  degree  without  the 
dissertation  (for  example.  Master  of  Philosophy,  Canidate*in  Philoso- 
phy, etc)  (do  not  include  6*year  specialist  degrees),  please  report  the 
name  of  the  degree  or  certificate  and  the  number  of  students  receiving" 
it  in  the  item  at  the  end  of  Part  B  (after  item  A'o  9800),  (Dv^not  in- 
clude m  the  tabulated  figures  for  Bachelor's*  Master's,  and  Doctor's 
Agrees  in  the  report  form.) 


6.  CLASSIFICATION  OF  DEGREES  ACCORDING  TO  MAJOR  FIELD 
OF  STUDY.  .  1  • 

,  (a)  Specific  Classification.  Classify  degrees  as  specifically  as  the  list  of 
specialties  in  the  broad  discipline  divisions  of  the  report  form  permits. 
Tims,  report  a  bachelor's  degree  in  business  administration  wijh  an 
accounting  major  in  Accounting  (0502),  NOT  in  Business  and  coin- 
merce,  general  (0501).       *  e 

(b)  Degree  of  Doctor  of  Philosophy,  Classify  the  Doctor  of  Philosophy 
degree  according  to  the  student's  major  field  of  study  Thus,  a  Ph.D.  in 
Chemistry  should  be  reported  as  a  degree  in  Chcmistr) ,  NOT  as  one  in 
Philosophy.  ,  ' 

P 

(c)  Majors  of  Students  Prepared  to  Teach,  The  general  rule  is  to  classify 
degrees  according  to  the  major  area  of  specialization.  This  means,  in 
general,  that  degrees  of.  students  who  have  prepared*  to  teach  an 
academic  subject,  such  as  English,  biology,  or  foreign  languages,  should 
be  reported  respectively  in  Letters.  Biological  Sciences,  and  !  orcign 
Languages  and  NOT  in  Education  On  the  other  hand,  the  degrees  of 

"  students  who  have  prepared  to  teach  such  special  subjects  as  agriculture, 
art,  music,  etc.  should  be  reported  in  Agricultural  education  <08^-l. 
Art  education  (083 1),  and  Music  education  (0832). 

V 

(d)  Split  major.  When  a  student  graduates  with  a  split  nuj  >r,  report 
the  degree  in  the  area  of  greater  specialization,  if  possible  If  this  is  not 
possible,  the  degree  should  be  reported  in  the  discipline  special t> 
closest  ^o  the  combination.  If  a  split  major  imoUcs  two  language^ re- 
port it  in  1 101,  !  oieign  unguages,  general.  Similar!) . 1  thin  each  of 
the  other  discipline  divisiqns.  1'a  split  major  involves  two  specialties 
within  a  division,  the  degree  snould  be  reported  under  the  appropriate 
"general"  specialty  indicated  under  tHt  discipline  heading,  l  or  ev  ■ 
ample,  a  major  in  histor>  and  political  science  should  be  reported  under 
2201,  Social  sciences,  general.  If  the  split  major  cove.s  more  than  one 
discipline  division,  the  degree  should  be  report  i  .n  the  ?r:a  of  greater 

•  specialization.  DO  N'OT  REPORT  FRACTIONS  OI*  A  DFGREF. 

(e)  Double  majors.  When  a  student  graduates  with  a  major  in  two 
discipline  specialities,  report  the  degree  in  the  field  in  which  the  degree 
was  awarded.  If  the  student  received  two  degrees,  report  dnly  one-in 
the  field  of  greater  specialization,  if  possible. 

&  (f>  Unluted  Fields  of  Study.  When  classifying  a  specialty  which  does 
not  seem  to  fit  into  the  list,  the  institution  has  two  choices:  (a)  the 
specialty  can  be  listed  by  name  under  "other"  if  it  represents  an 
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unlisted  specialty,  or  (2)  it  can  be  placed  in  a  MgeneralM  categqry  if  it 
covers  several  listed  specialities.  Do  NOT  erase  or  change  any  titles  of 

discipline  specialties.  - 

*     *  • 

Discipline  specialties  are  coded  by  numoer.  Keypunching  is  done 
according  to  code  number  and  any  manual  name  change  would  result  in 
improper  coding.  J* 

^  (g)  General  Majors.  The  term  general  major  is  used  to  designate 
/  diversify  curriculums  within  an  area  of  study.  Ordinarily,  degrees 
/  ba$c4  on  a  general  major  should  be  reported  in  one  *of  the  general 
categories  of  the  report-form,  «aich  as  Physical  sciences,  general  (19qj ): 
Social  sicences,  general  (2201);  Humanities  and  social  sciences  (4903), 
etc.  Thus  a  degree  based  on  concentration  in  ■  History- 
Goverunent 'Economics  should  be  reported  in  Social  sciences,  general. . 


1  -  t 

(h)  Interdisciplinary  Studies.  The  codes  in  the  4900  group  are  for  re- 
porting fields  of  study  which  represent  two  or  more  broad  discipline, 
divisions;  for  example.  Mass  Communications,  encompassing  segments 
of  psychology,  education,  business,  journalism,  social  sciences,  tine 
arts,  etc.,  should  be  reported  there.  Specifythe  name  of  the  interdis-^ 

-  cipljnary  study  when  reporting  in^|?99. 

(i)  B«fort  submission,  "please  wily  that  the  specialty  subtotals  (for  ^ 
txamptet,  lines  22,  33,  an*  $2,  etc.)  a*  At  sum  of  the  specified  * 
prtctdlni  lines  lor  every  column  (column  (4)  through  (»). 

(j)  No  data  should  be  entered  in  gray  areas,  such  as  that  for  code 
nurnber  0899 .on  page  23  and  code  numbers  1205,  1207,  1216-2. 
and  121J,on  page  28. 
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NAME  OF  INSTITUTION 


I.  INSTITUTION  CMC  NUMBER 


FART  B  -  BACHELOR'S,  MASTER'S,  ANlfPOCTOR'S  OEGftEES.  Wi-7#  -,Contimi*d    s  % 

—    '  — —   :  r 


IS  (ART  8  A**LICAtLE  TO  YOUR  INSTITUTION? 


□ 


YES 


□ 


NO 


CPD€ 
0) 

1  % 
*              •  *  * 

DISCIPLINE  SPECIALTY 

(major  field  of  study) 

<2) 

LINE 

NUMBER  OF  DEGREES  CONFERRED 

NO. 
(Otde 

if*€W 

this* 

(  tACHELOR'S 

DEGREES 
(Requiring  yew; 

MASTER'S 
DEGREES 

DOCTOR'S 
OttSREES 

(Ph.D..  td.D..  etc.)  * 

year) 
'  *  (S)  ■■ 

MEN 

■  W 

WOMEN 

(S)  ' 

MEN 

(6i 

WOMEN 

m 

MEN 

(8) 

WOMEN 

NOTh!  « 
,  *  *  a 

AGRICULTURE  AND  NATURAL  RESOURCES  (0100)          .      *     ~~    .  • 

3 Agricultural  chemistry  *  He  port  in  0414                     "                      Botany,  entomology,  genetics,  plant  pathology,  plant  physiology:  * 
Agricultural  education:  Report  in  0899-1                                         *    Report  as  appropriate  in  Biological  Sciences 
Agricultural  engjneenng*  ReporKin  0903 

7101 

i 

Agriculture,  getieral 

1 

k 

a  

0102 

> 

Agronomy  (field  crops,  and  ±rop  management) 

b  * 

2  v 

0103 

Soils  science  (management  and  conservation}^ 

0104 

AmmaJ  science  (husbandry)  | Include  animal  nutrition.) 

0105 

Dairy  science  (husbandry)  |  Report  dairy  manufacturing  and 
technology  in  01 1 3.  | 

5 

- 

« 

0106 

* 

Poultry  science 

6 

0107 

<*                         i  • 
Fish.«j4me,  and  wildlife  management 

7 

» 

0108 

Horticulture  (fruit  and  vegetable  production) 

8 

0109 

Ornamental  horticulture  (floriculture,  nursery  science) 

9 

<s  * 

0110 

Agricultural  and  farm  management 

0111 

Agricultural  economics 

1 1 

f 

0112 

Agricultural  business  j 

12  * 

1 1 

l 

0113 

iFood  science  and  technology  (Include  dairy  manufacturing 

"land  tec hno!o#v  Note  t£nif  i tp  renortinff  of  "foodi  mS      ~  * 

nutrition,"  1306,  and  "nutrition,  scientific,"  0424  ] 

1  $ 

- 

0114 

v  Fdrestry 

» 

14 

0115 

Natural  resources  management 

5 

-0116 

Agriculture  and  forestry  technologies  (baccalaureate  and 
hither  programs) 

16 

0117 

Range  management 

17 

0199 

Other,  specify ' 

18 

0199 

* 

19 

0199^ 

20 

1 

0199 

4 

ii 

4)100 

 1  V 

TOTAL  (sum  of  lines  I  thru  21) ' 

NCESf 

*  • 
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NAME  OF  INSTITUTION 


Ml.  INSTITUTION  COOE  NUMBER 


pART     ■  BACHELOR'S^  ASTER'S,  AltoPOCTOR'S  DEGREES,  -  Continued 


COOE 

✓  , 

OISCIFLINE  SPECIALTY 
«           ^(m^or  field  of  study i          '  e 

.  .(2) 

LINE 
NO. 
(Orcte 
if  new 
this 

NUMBEI 

BACHELORS 
OEGREES  r 
((Requiring  4-5  years! 

*OFOE''  EESCONF 

MASTER'S 
OEGREES 

ERREO 

OOCTOR'S 
OEGREES 
(Ph.D.,  Ed.D.,  etej 

yt*r) 

(SI 

MEN 

(4) 

WOMEN 

(S) 

MEN 

(61 

WOMEN 

w 

MEN 

(St 

-WOMEN 

'  (9) 

On  the 
on  tine 

lines  immediately  below  show  the  ncW/ethnk  brenkdoWn  of  the  tot*  foe  AGRICULTURE  AND  NAT 

1IBAL  rf 

SOURCES 

reported 

0100-1 

Non-resident  alien       x  , 

22-1* 

0100-2 

Black,  non-Hispanic 

22-2 

A> 

0i00-3 

 ;  T">  J- 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

22-3 

f 

 1- 

'olOO-* 

Allan  or  Pactfic  Islander 



22-4 

0100-5 

'  *  $ 
Hispanic                                    ,  v 

22-5 

GlOOi 

White,  non-Hispanic                                        *  •* 

t  22-6 

i 

L_ 

NOTE    Architectural  engineering.  Report  in  0904. 


ARCHITECTURE  AND  ENVIRONMENTAL  DESIGN  (0200! 

»    *  i  * 

»  DuUnguiih  among  specialties  in  Architecture 

and  Environmental  Design  102(H))  and 
Pine  and  Applied  Arts  ( 1000) 


0201 

Environmental  design.  gttir>al 

0202 

Architecture  (Note  separate  reporting  of  "landscape  archi* 
tecture/*  0204  and  "urban  architecture/1  0205.] 

.  24 

0203 

Interior  design 

25 

»• 

4 

0204 

Landscape  architecture 

1  

26 

0205 

Urban  architecture 

27 

1 

0206 

City,  community,  and  regional  planning 

28 

0299 

Other,  specify  * 

'  29. 

 ^V- 

0299 

30  * 

/ 

0299 

31 

f 

0299 

32 

~  "*\ 

0200 

TOTAL  (sum'oflin'S  23  thru  32) 

33 

t 

< 

\ 

/ 
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pARX  B  -  BACHELOR'S,  MASTER'S,  AND  DOCTOH*S  DECREES,  1»7»7»  -  Continutd 


COOE 


(I  I 


OlSClPLINE  SPECIALTY 
,  '(major  field  of> study} 


(2/ 


LINE 
NO. 

(Circle 
if  new 
this 
jw/ 
JS) 


NUMtER  Of  ORGREES  CONFERREO  • 

BACHELOR'S 
OEGREfS 
(Reqtdrint  4-3 years/ 

MASTER'S 
OEGREES 

OOCTOR'S 

OEGRSES  ^ 
(Ph.D.,  £d.D..  etc./ 

MEN 

44 r 

WOMEN 

(Si 

MEN 

(6/ 

WOMEN 

(7/ 

MEN 

r* 

WOMEN 

(9/ 

On  the  lines  irctnediateiy  below  ihow  the 


racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  ARCHITECTURE  AND  ENVIRONMENTAL  DESIG* 


0200-1 

Non-resident  alien 

>3-l 

0200-2 

Black.  non-Hispanic 

.  33-2 

0200-3 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

33-3 

0200-4 

 —  

Asian  or  Pacific  Islander 

33-4 

0200-5 

Hispanic 

33-5 

( 

* 

0200*6 

White,  n  on-  Hispanic  - 

33-6 

1 

V 

tr 

 *- 

NO !>    Distinguish  among  specialties  in,  Area  Studies  (0300). 
I'orc^n  Languages  ('1 100).  Public  Affairs  and 
Service  ( 2 1 00).  and  Social  Sciences  (2200). 


0301 

Asian  studies,  general 

34 

<  oao2 

East  Asian  studies 

35 

i  

°  0303 

South  Asian  {India,  etc )  studies 

J 

f  36 

0304 

Southeast  Asian  studies  V 

37 

0305  ' 

y  African  studies 

38 

M 

0306 

Islamic  studies 

39 

0307 

\ 

Russian  and  Slavic  studies  » 

40 

0308 

Latin  American  Studies 

•41 

l 

NCES  FORI7  230O-MA,  4/79    (FM  Control  No.  52) 
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NAME  OP  INSTITUTION 


I*  INSTITUTION  COOE  NUMBER 


PART  B  -  BACHELOR'S,  MASTER'S,  AND  DOCTOR'S  DEGREES.  1i7fr7g  -  Contlnutd 


CODE 


OISCIPLINE  SPECIALTY 
(mifor  field  of  study) 

(2)  


UNE 
NO. 

(Circle 
if  new 
ttiit 
year) 

m 


NUMBER  OF  OEGREES  CONFERREO 


BACHELOR'S 
OEGREuS 
(Requiring  4.5  years} 

MASTER'S 
"  OEGREES 

OOCTOR'S 
OEGREES 

(Ph.D..  Ed.D..  etc.} 

MEN 

WOMEN 

MEN 

WOMEN 

MEN 

vVOMEN 

(4) 

(5} 

(6} 

(V 

(8) 

(9) 

AREA  STUDIES  (0300)  -  Continued 


0309 

Middle  Eastern  sfidies 

42 

0310 

European  studies,  general 

43 

0311 

Eastern  European  studies 

44 

\ 

0312 

West  European  studies  0 

45 



\ 

0313 

American  studies 

46 

\ 

0314 

Pacific  area  studies 

47 

s 

0399 

Other,  *>ectfy 

48 

0399 

49 

0399 

50 

0399 

51 

0300 

TOTAL  (sum  of  lines  34  thru  5i> 
 *  

52 

On  the  lin«  immediately  below  snow  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  AREA  STUDIES  reported  on  line  52. 


0300-1 

Non-resident  alien 

;  52-1 

0300-2 

Black,  non-Hispanic 

52-2 

0300-3 
• 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

52-3 

030CM 

Asian  or  Picific  Islander 

52-4 

0300-5 

Hispanic 

52-5 

0300-6 

White,  non-  Hispanic 

52-6 
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NAME  OF  INSTITUTtbN 


I,  INSTITUTION  COOE  NUMBER 


PART  B  -  BACHELOR'S;  MASTER'S,  AND  DOCTOR'S  DEGREES;  4978-79*-  Continued 


LINE 
NO, 
(Orcle 
if  new 
this 

NUMBER  OF  OEGREES  CONFERREO 

COOE 

♦ 

OISCIPUNE  SPECIALTY 
(major  field  of  study) 

BACHELOR'S 
OEGREES 
(Requiring  4*5  years) 

MASTER'S 
DEGREES 

OOCTOR'S 
OEGREES 

(Ph.D.,  Ed.D.„  etc.) 

year) 

MEN 

WOMEN 

MEN 

WOMEN 

MEN 

WOMEN 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

W 

(9) 

NOTE     Animal  nutrition*  Report  in  0104. 


BIOLOGICAL  SCIENCES  (0400) 

Clinical  dental,  clinical  medical,  and  clinical  veterinary  medical  sciences, 
and  pharmacy:  Report  as  appropriate  in  Health  Professions. 


0401 

i 

Biology*  general 

53 

0402 

Botany, -general 

54 

0403 

Bacteriology 

55 

0404 

Plant  pathology 

56 

0405 

< 

Plant  pharmacology 

t 

57 

0406 

Plant  physiology 

58 

0407 

*"*7oology,  general 

59 

0408  J 
1 

 '-  

Pathology,  human  and  animal 

60 

0409 

Pharmacology,  human  and  animal  |  Report  pharmacy  in  1211.) 

61 

0410  * 

Physiology,  human  and  anim*' 

62  . 

0411 

Microbiology 

63 

0412 

Anatomy 

64 

- 

0413 

Histology 

65 

0414 

Biochemistry  (Include  agricultural  chemistry.] 

66 









0415 

Biophysics 

67 

0416 

Molecular  biology 

68 

0417 

Cell  biology  (cytology,  cell  physiology) 

0 

0418 

Marine  biology 

70 

0419 

«,  Biometrics  and  biostatistics 

71 

0420 

Ecology 

72 

0421 

Entomology 

73 

0422 

Genetics  (Include  experimental  plant  and  animal  breeding,] 

74 

0423 

Radiobiology 

75 
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0 


NAME  OF  INSTITUTION 


COOE 


(I) 


^INSTITUTION  COOE  NUMBER 


PART  B  -  BACHELOR'S,  MASTER'S,  AND  DOCTOR'S  DEGREES,  W8-79  -  Continued 


DISCIPLINE  SPECIALTY 
(major  field  of  study) 


(2) 


LINE 
NO. 
{Circle 
if  new 
this 
yecr) 

(St 


NUMBER  OF  OEGREES  CONFERRED 


BACHfc  LOR'S 
OEGREES 

{Requiring  4>5  veers t 

MASTER'S 
OEGREES 

OOC1 
OEGI 

(Ph.D  Ec 

'OR'S 
=IEES 
!D  ere./ 

MEN 

WOMEN 

MEN 

WOMEN 
(7) 

MEN 

WOMEN 

(9f 

BIOLOGICAL  SCIENCES  (0400)  -  Continued 


Nutrition ,  scientific  (excludes  nutrition  tn  home 
economics  and  dietetics) 

76 

0425 

'Ncuro  sciences 

77 

0426 

Toxicology 

78 

0427 

Embryology 

79 

0499 

Other,  sptdty 

80 

0499 

81 

0499 

82 

0499 

83 

0400 

TOTAL  (sum  of  lines  53  thru  83) 

84 

On  the  lines  immediately  below  show  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  BIOLOGICAL  SCIENCES  reported  on  line  84.  ' 


0400-1 


0400-2 


0400-3 


04004 


0400-5 


0400-6 

o 


Non-resident  alien 


Black,  non-Hispanic 


American  Indian  or  Alaskan  Native 


Asian  or  Pacific  Islander 


Hispanic 


White,  non-Hispanic 


84-1 


84-2 


84-3 


84-4 


84=5" 


84-6 


BUSINESS  AND  MANAGEMENT  (0600) 

isu.tst  commerce. and  distributive  education  Advertising.  Report 

(tcache*  prtparatton).  Report  in  0838 


0501 

Business  and  commerce,  general 

85 

0502 

Accounting 

86 

0503 

Business  statistics 

87 

0504 

Banking  and  finance 

88 

0505 

Investments  and  securities 

89 

t 
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NAME  OF  INSTITUTION 


1.  INSTITUTION  CODE  NUMBER 


PART  B  -  BACHELOR'S,  MASTER'S,  AND  DOCTOR'S  DEGREES,  1978-79  -  Contlnutd 


LINE 

NUM&ER  OF  DEGREES  CONFERRED 

CODE 

DISCIPLINE  SPECIALTY 
(ma/or  field  ofvudy) 

NO. 
(Circle 
if  new 

this 

BACHELOR'S 
DEGREES 
(Requiring  4>S  years) 

MASTER'S 
DEGREES 

DOCTOR'S 
DEGREES 
(Ph.D.,  Ed.D.,  etc.) 

year) 

MEN  | 

WOMEN 

MEN 

WOMEN 

MEN  ~ 

WOMEN 

0) 

(2) 

(3) 

(S) 

(6) 

(7)  . 

(8) 

(91 

BUSINESS  AND  MANAGEMENT  (0500)  -^Continued 

0506 

c 

Business  management  and  administration 

90 

0507 

4 

Operations  research 

91 

0508 

Hotel  and  restaurant  management 

92 

0509 

Marketing  and  purchasing 

93 

0510 

Transportation  and  public  utilities 

94 

1:  

0511 

Real  estate 

95 

0512 

Insurance 

96 

0513 

'.itcrnational  business 

97 

VJ  I  *» 

^vCiCiailll  SlUuIvS  {  uQCCQlQUrcQlz  OflU  nignCr  prugTOfflS/ 

98 

0515 

Personnel  management 

99 

0516 

Labor  and  industrial  relations 

100 

* 

0517 

Business  economics 

101 

0599 

Other,  specify 

,  102  , 

*   o  * 

0599 

103 

0599 

104 

0599- 

 105 

0500 

TOT  A1,  (sum  of  lints  85  thru  1  OS) 

106 

On  the  lines  immediately  below  show  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  BUSINESS  AND  MANAGEMENT  reported  on  line  106. 


0500-1 

Non-resident  alien 

106-1 

0 

0500-2 

Blac^  non-Hispanic 

106-2 

0500-3 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

106-3 

0500-4 

1  

Asian  or  Pacific  Islander 

106-4 

\> 

0500-5 

Hispanic 

0500-6 

White,  non-Hispanic 

106-6 

NCES  FORM  2300-2.1  A,  4/79    (FM  Control  No.  52)  Page  19  of  51  Pages 


c 


1 

'NAME  OF  INSTITUTION                                                                                                                 |l»  INSTITUTION  CODE  NUMBER 
,  ~      «*~.r-,          uactcd'c  iun  nnrmps  nPGRfc.ES.  1978-79  Continued 

CODE 

* 

DISCIPLINE  SPECIALTY 

* 

LINE 
NO. 
(Orete 
if  new 
this 

NUMBER 

BACHELOR'S 
DEGREES 
'Requiring  4*5  years) 

OF  DEGREES  CONFt 

MASTER'S 
DEGREES 

ERRED 

DOCT< 
DEGR 

1PH.II.  Ed. 

t 

DR*S 
EES 

a.  etc.) 

year) 
(3) 

MEN 
(41 

WOMEN 

(5) 

MEN  ' 
{6) 

WOMEN 

m 

*ABN 
(8) 

WOMEN 
19) 

NOTE-  Di 

u 

 r  '                                 COMMUNICATIONS  (0900) 

jtinguish  among  specialties  in  Communications  (0600), 

tften  ( 1 500).  and  Fine  and  Applied  Arts  ( 1000).  * 

m 

- 

0601 

Communications,  general 

107 

0602 

Journalism  (printed  media) 

108 

0603 

Radio/television 

109 

0604 

Advertising 

>'  no 

0 

0605 

Communication  media  (use  of  videotape,  films,  etc.. 
oriented  specifically  toward  radio  /television)  

111 

,»  -* 
!                     •  0699 

Other,  specify 

*  112 

0699 

113 

• 

0699 

114 

0699 

115 

0600 

TOTAL  (sum  oflmes  107  thru  7  IS) 

116 

— / 

On  tr 

\t  lines  immediately  below  show  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  COMMUNICAT 

IONS  repo 

rted  on  liri 

e  116. 

Non-resident  alien  . 

116-1  , 

0600-2 

Bla:k,  non-Hispanic 

116-2 

0600-3 

American  Indian  ot  Alaskan  Native 

116*3 

Asian  or  Pacific  Islander" 

 116-4- 



-   

06003 





0600-5 

Hispanic 

116-5 

0600-6 

White,  non~Hispanic 

116-6 

a 

COMPUTER  AND  INFORMATION  SCIENCES  (0700) 

Computer  and  information  sciences,  general 

117 

0702 

Information  sciences  and  systems 

118 

0703 

Data  processing 

119 

* 

0704 

Computer  programming 

120 

0705 

Systems  analysis 

121 

NCES  F 
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1160 

PART  B  -  BACHELOR'S,  MASTER'S,  AND  DOCTOR'S  OEGREES.  -  Contlnutd 


NUM8E 

R,pF  QEGREES  CONFERRED 

CODE 

OISCIPLINE  SPECIALTY 
(major  field  of  study ) 

LINE 
NO. 
(Circle 
if  new 
this 

BACHELOR'S 
DEGREES 
(Requiring  4*3  years) 

MASTER'S 
DEGREES 

DOCTOR'S 
DEGREES  >' 
(Ph.D..  Ed.O..  etc.) 

t  .  ; 

yearf 

MEN 

WOMEN 

MEN 

WOMEN 

MEN 

WOMEN 

Hi 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(*l 

(7) 

(81 

(9) 

COMPUTER  AND  INFORMATION  SCIENCES  <0760)  -  Continued 


0799 

Other,  specify 

122 

< 

0799 

123 

0799 

124 

0799 

9 

125 

0700 

TOTAL  (sum  of  lines  1 17  thru  125) 

126 

On  the  line,  immediately  below  show  ihe  mcul/^k  bteekdown  of  the  tot*  for  COMPUTER  AND  ^FORMATION  SCIENCES 


on 


unc  wo.  % 

 1 

0700-1 

Non-resident  alien 

126-1 

\ 

.  0700-2 

Black,  non-Hispanic 

126-2 

c 

0700-3 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

126-3 

0700-4 

Asian  or  Pacific  Islander 

126-4 

0700-5 

Hispanic 

126-5 

0700-6 

White,  non-Hispanic 

•  126-6 

NOTl     Student*  who  arc  propped  to  teach  an  academic  subject  such 
as  f-nglish.  biology,  and  foreign  languages  should  be  re- 
ported as  appropriate  in  letters  Biological  Sciences,  and 
I  orcign  Languages,  and  not  in  Fducation 


Education  specialist  (6-year  degree):  Report  in  ame  columnv  a« 
master's  degrees,  tn  appropriate  discipline  specialty 

Teaching  of  English  as  a  foreign  language  Report  in  1 508. 


0801 

Education,  gcneial 

127 

0802 

Elementary  education,  general 

128 

0803 

Secondary  education,  general 

129 

0804 

 =  ^  

Junior  high  school  education 

130 

0805 

Higher  education,  general 

131 

0806 

Junior  and  community  college  educa  ion 

132 

o 

0507 

Adult  and  continuing  education 

133 

0808 

Special  education,  general 

134 

0809 

Administration  of  special  education 

135 

1170 


NAME  OF  INSTITUTION 


L.  INSTITUTION  CODE  NUMBER 


PART  B  -  BACHELOR'S,  MASTER'S,  AND  DOCTOR'S  DEGREES,  1978-79  -  Continutd 


COOEe 

DISCIPLINE  SPECIALTY 
(major  field  of  study) 

(2) 

LINE 
NO. 

(Circle 

If  new 
this 

*y<*r) 

13) 

NUMBER  OF  OEGREES CONFERREO 

BACHELOR'S 
OEGREES 
(Requiring  45  years) 

MASTER'S 
OEGREES 

OOCTOR'S 
OEGREES 

(Ph.D..  Ed.D..  etc.) 

MEN 

WOMEN 

'  MEN 
(6) 

WOMEN 

(7) 

MEN 

(8) 

WOMEN 
(9) 

EDUCATION  (0900)  ♦  Continued 

0810 

Education  of  the  mentally  retarded 

136 

a 

 -\ 

081 1 

Education  of  the  gifted 

137 

0812 

Education  of  the  deaf 

138 

c 

0813 

Education  of  the  culturally  disadvantaged 

139 

* 

0814 

Education  of  the  visually  handicapped 

140 

/ 

0815, 

Speech  correction 

141 

0816 

Education  of  the  emotionally  disturbed  * 

142 

0817 

AWIICUMI  VUUV91IUI1 

143 

0818 

Cr^rta t  te*rnin#  Htuhitif iec 

144 

0819 

Education  of  the  physically  handicapped 

145 

— > 

0820 

Education  of  the  multiple  handicapped 

146 

0821 

Social  foundations  (history  and  philosophy  of 
education) 

147 

0822 

Educational  psychology  (include"  teaming  theory  1 

148 

0823 

Pre-elementary  education  (kindergarten) 

149 

0824 

Educational  statistics  and  research 

150 

0825 

Educational  testing*  evaluation  ..id  measurement 

151 

f 

,. 

0826 

Student  personnel  (counseling  and  guidance) 

--  -152 

,   

0827 

Educational  administration 

153  ' 

0828 

Educational  supervision 

154 

0829 

Curriculum  and  instruction 

155 

0830 

Reading  education  (methodology  and  theory) 

156 

 tr 

0831 

Art  education  (methodology  and  theory) 

157 

0832 

•a 

Music  education  (methodology  and  theory) 

158 

0833 

Mathematics  education  (methodology  and  theory) 

159 

0834 

Science  education  (methodology  and  theory) 

160 

-a 
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EAST  S  -  BACHELOR'S,  MASTER'S,  AND  DOCTORS  DEGREES,  1»7fr7»/-  Continued 


LINE 

NO. 
(Circle 
if  new 

this 

NUMBER  OF  DEGREES  CONFERRED 

CODE 

$      DISCIPLINE  SPECIALTY 
(major  fUUX  of  study) 

BACHELOR'S 
*  DEGREES 
{Requiring  4-5  years) 

MASTER'S 
DEGREES 

DOCTOR'S 
DEGREES 

(Ph.D.  E.t.D..  etc.) 

year) 

MEN 

WOMEN 

MEN 

WOMEN 

MEN 

WOMEN 

9) 

(3) 

<S) 

(6) 

(7) 

(S) 

(9) 

EDUCATION  (0*00} .  Continued 


0835 

Physical  education 

161 

0836 

Driver  and  safety  education 

-  162 

083? 

Health  education  (include  family  life  education) 

163 

<Sn 

0838 

t. 

Butane*,  commerce,  and  distributive  education 

c 

164 

0839 

Industrial  arts,  vocational,  and  technical  education  [Report 
trade  or  industrial  training  in  0925.) 

165 

0899 

Other,  specify 

'0899*1 

Agricultural  education 

167 

0899-2 

Education  of  exceptional  children,  not  classifiable  above 

-  168 

f 

Home  economics  education 

169 

0899-4 

Nurung  education  (training  of  school  nurses  and  of 
teachers  of  nursmg) 

170 

0899-9 

171 

0899-9 

172 

0899-9 

173 

0 

0899-9 

174 

0899-9 

175 

0800 

TOTAL  (sum  of  lines  127  thru  J  75) 

176 

On  the  line*  immediately  below  show  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  EDUCATION  reported  on  line  176. 


0800-1 

Non-resident  alien 

176-1 

0800-2 

Black,  non-Hispanic 

176-2 

0800-3 

American  Indian  or  Alaskan  Native0 

176-3 

30O4 

Asian  or  Pacific  Islander  * 

176-4 

0800-5 

Hispanic 

176-5 

08004 

White,  non-Hispanic 

176-6 
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.    „         nam*  of  institution  1 

 «.r.-r  n      nirim  nn>r  UAlTFfl^  llsin  nnCTOfTS  DPGRE^?.               -  Continual 

COOE 
0) 

♦  DISCIPLINE  SPECIAITY 
*                        (msfor  field  of  study) 

(2) 

LINE 
NO. 
(Ordt 
if  new 
this 

NUMBEf 

-BACHELOR'S 
DEGREES 
{Requiring  4*5  ytirs) 

*  OF  DEGREES CQNF 

MASTER'S 
DEGREES 

6 

ERREO 

DOCTOR'S 
OEGREES 
(Ph.D..  Ed.D..  etc.) 

yt*r) 

t*r 

MEN  1 

WOMEN 

(S) 

MEN 

(6) 

WOMEN 

(7) 

MEN 

(8) 

WOMEN 

(9) 

NOTE:  J 

ENGINEERING  <0t00> 
n  the  columni  for  muter')  dtgrces,  also  include  other  postgraduate  predoctotal  degim. 
such  as  civil  engineer,  electrical  entfneer.  etc. 

... 

0901 

Enpneering,  general 

177 

09p2 

Aerospace,  aeronautical  and  astronautical  engineering 

"178 

0903 

Agricultural  engineering 

179 

0904 

Architectural  engineering 

180 

0905 

Bioengineering  and  biomedical  engineering 

181 

0906 

Chemical  engineering  (include  petroleum  refining) 

182 

-                      '  0997 

Petroleum  enpneering  (exclude  petroleum  refining) 

183 

- 

0908 

Civil,  construction,  and  transportation  engineering 
(Report  sanitary  engineering  in  0922.] 

184 

* 

09P9 

Electrical,  electronics,  and  communications  engineering 

185 

0910w 

Mechanical  enpneering 

186 

0911 

Geological  engineering  ( Include  mining  geology  ] 

187 

0912 

Geophysical  engineering  - 

188 

0913 

Industrial  and  management  engineering 

189 

0914 

Metallurpcal  engineering 

190 

0915 

Materials  engineering 

191 

0916 

Ceramic  enpneering 

192 

09t7- 

— Textile  engineering  

193 

\  0918 

Mining  and  mineral  engineering  > 

194 

P 

X  0919 

*  Engineering  physics 

.  2  . —  

195 

A 

* 

0920 

Nuclear  engineering 

196 

0921 

\Enpneering  mechanics  J^*^^ 

.197 

*> 

0922 

Environmental  and  sanitary  enpneering 

198 

0923 

—  

Naval  ard^^otsreand  marine  engineering 

199 

C 

t  *?*6cean  engineering  ^Nv^ 

200 

! 
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NAME  OF  INSTITUTION 


1.  INSTITUTION  COOeNUMaCA* 


PART  B  -  BACHELORS,  MASTER'S,  AND  DOCTOR'S  DEGREES.  1f7»7i  -  Contlnuad 


COOE 
ID 

0  " 
> 

OlSClPLINE  SPECIALTY 

(major  field  of  study) 

(2) 

LINE 
NO. 

(Circle 
if  new 
this 
year) 

'  (*> 

NUMBER  OF  OEOHEES  CONFERRED 

BACHELOR'S 
OEGREES 
(Requiring?  4*5  years) 

MASTER'S 
OEGREES 

x 

o 

OOCTOR'S 
OEGREES 

(Ph.D..  Ed.O..  etc.) 

MEN 

(4) 

WOMEN 

(SS 

MEN 

(6) 

WOMEN 

m 

MEN 

WOMEN 

(9) 

ENGINEERING  (OtOO)  •  Continued 

0925 

Engineering  technologies  (baccalaureate  and  higher  program* 
(Include  trade  or  industrial  training.) 

201 

•r 

0999 

Other,  specify  c 

202 

0999 

c 

203 

0999 

204 

0 

I 

0999 

\ 

20S 

0900 

TOTAL  (sum  of  lines  1  77  thru  205) 

206 

On  the  lines  immediately  below  shew  the  racial/ethnic  breadkown  of  the  totals  for  ENGINEERING  reported  on  line  206. 


I  0900-1 

Non-resident  alien  %K*               •  • 

%  206-1 

0900-2 

Black,  non-Hispanic  4 
.  !  i  1  

206-2 

:  \ 

srJ  - 

0900-3 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

206-3 

ie 

090(W 

Asian  or  Pacific  Islander 

206-4 

-? 

'  .  0900-$ 

Hispanic 

206-5 

090to 

White,  non-Hispanic 

'  206-6 

\ 

u 

t  ' 

■    FINE  WD APPLIED  ART*  (1000) 

NOTE:  * 

Distinguish  among  specialties  in  Fine  and  Applied  Aits  (1000), 
Architecture  and  Environmental  Design  (0200),  and 
Communications  (0600).  i 

Art  education:  Report  in  0831. 
Music  education;  Report  in  0832. 
Religious  or  sacred  music:  Report  in  2302. 

4 

1001 

Fine  arts,  genera! 

207 

1002 

Art  (painting,  drawing,  sculpture) 

208 

1003 

Art  history  and  appreciation 

209 

1004 

Music  (performing,  composition,  theory) 

210 

1005 

MuWc  (liberal  arts  program) 

211 

1006 

Music  history  and  appreciation  (musicotogy) 

212 

1007 

Dramatic  arts 

213 

a 
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NAME  OF  INSTITUTION 


|l.  INSTITUTION  CODE  NUMBER 


  ^  _             ^tt.c  ui<;TPPS.  AND  DOCTOR'S  DEGREES,  1>78>79 -  gotjtbucd  °_  

CODE 
0) 

DISCIPLINE  SPECIALTY  * 
"    (major  field  of  study) 

LINE 
NO. 
(Circle 
if  new 
this 

NUMBEF 

BACHELOR'S 
DEGREES 
(Requiring  4>S  vears)  • 

X  OF  DEGREES  CONfl 

MAST  S 
DEGRfccS 

ERRED  • 

*  DOCTOR'S 
DECREES 

(Ph.D..  Ed.D.,  etc.) 

year) 
(3) 

*AEN 

WOMEN 

(S) 

MEN 

(t^y 

WOMEN 

I  ') 

MEN 

WOMEN 

• 

FINE  AND  APPLIED  ARTS  ilOOO)  •  Continued 

-  .  1008 

Dance  ■  , 

214 

1009 

Applied  dfugn  (ceramics,  weaving,  textile  design,  fashion 
design  Jewelry,  metalsmithing.  interior  decoration,  com* 
mcftialart)    ]  

215 

• 

1010 

Cinematography  * 

226 

1011 

Photography 

217 

• 

* 

1099 

Other,  specify  ■  

218 

0 

1099 

219 

1099 

220 

1099 

221 

1000 

TOTAL  (sum  of  lines  Z07  thru  221} 

222 

On  Jhe  lines  immediately  below  show  the 

 C  


racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  FINE  AND  APPLIED  ARTS  reported  on  line 


ih. 


1000-1 


1000-3 


1000-4 
1000-5 


1000-6 


Nonresident  alien 


Black,  non- Hispanic 


American  .Indian  or  Alaskan  Native 


Asian  or  Pacific  Islander 
Hispantc 


White.  non»Hispanic 


*2M 


222*2 


222-3 


222*4 
*22-5 


222-6 


FOREIGN  LANGUAGES  (1100) 

Biblical  languages  Report  in  2303 


NOTi:     Dminguisrianfongspccallic^inUreignUnguageMllOO).  rftmnafJllv-  liter jturc  Report  in  1503 

— Area  Stud*** 0300),  Utters  (1500).  Publ.c  Affair*  and  Comparal.vt  literature  Kcpori.n 

trvices  (2100).  and  S^oc»rScience,  (2200  1  Rc»™  »  1  ™' 


Tcajjnng  of  rnglish  as  a  foreign  language  Rejwn  m  1 508. 


not 

Foreign  languages,  feneral  (includes  concentration  on  more 
than  one  foreign  language  without  major  emphasis  on  one 
language)  [  Include  "philology  and  literature  of  a  gr oup  of 
languages. M  as  Romance  languages  or  Germanic  languages.) 

223 

<• 

1162 

French 

224 

1103 

German  * 

225 
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NAMC  OF  INSTITUTION  1 

*  * 

PART  •  -  tACHELOR*S,  MASTER'S.  AND  DOCTOR'S  DEGREES,  107*70  -  Continued 

*     *  * 

cooc 

(I  I 

DISCIPLINE  SPECIALTY 
(mtfor  field  of  sm*y) 

(21 

LINE 

NUMBER  OF  OEQREES  CONFERREO 

NO. 
(Orde 
if  new 

rMr 

BACHELOR'S 
OEQREES 
(Requiring  4-5  yten) 

MASTER'S 
OEQREES 

DOCTOR'S 

DEGREES  4 

(fhrD..  E<LtX.  etc,}  > 

year; 

m 

MEN 

WOMEN 

IS) 

MEN 

WOMEN 

(7) 

MEN 

(V 

WOMEN 

TORSION  LANGUAGES  0 100)  •  Continue* 

• 

Italian  ' 

226' 

uos 

Spenish 

227 

Ruteian 

c228 

*  no7 

,  Chine*                               *  « 

229 

> 

1101 

Japeneie 

230 

1109 

Utih  \ 

231 

9 

-I 

;  mo 

Greek,  duriol 

\  232 

nix 

Hebrew 

233 

,U12 

Arebic 

234 

*  1113 

Indian  (Amtic) 

235 

1114 

jVlBWlWTIlli  wi|wyi 

236  * 

1115 

Slavic  lanfuajes  (other  than  Russian) 

237 

I 

*  1116 

African  Unfuaftt  (non-Semitic)  <? 

238 

1199 

Other,  specify 

239 

t 

If* 

240 

1199 

241 

,  1199 

4 

242 

— 

1100 

TOTAL  (sum  of  tint  1 723  thru-242) 

243 

I 

On  the  Vjm  immediately  Mow  show  the  racial/ethnic  brecJcdown  of  the  totals  for  FOREIGN  LANGUAGES  imported  on  line  243. 

noQ-i 

Non-resident  alien 

243-1 

1100-2 

Black,  non-Hispanic 

243-2 

noo-3 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

t 

243-3 

11004 

Asian  or  Pacific  Islander 

243-4 

noo-5 

Hispanic 

243-5 

11(^6 

White,  non*  Hispanic 

243*6 

«CtS  F! 
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NAME  OF  INSTITUTION 

m*mv  m  _  ■AruCi  rtDK.  MA<CTER*V  AND  DOCTOR'S  DEGREES. 

INSTITUTION  CO  DC-NUMBER  , 

Vl%  r-  Continued  * 

CODE 

r  - 

(D 

>  DISCIPLINE  SPECIALTY    *     *  m 
(msfor  field  of  study)  m 

*» 

(2)  x 

Like 
NO. 
(Ctrcie 
if  new 
this 

NUMSEf 

BACHELOR'S 
OEGREES 
(Requiring  4*5  yeers) 
s 

tOF  OEGRCESCONF 

.  MASTER'S 
•DEGREES 

ERREO 

DOCTOR* 
OtGREES' 

(PH.D..  ELD.,  etc.) 
1  ,   1  ■  

%*") 

(S) 

MEN 

WOMEN 

(S) 

MEN 

(6) 

WOMEN 

(V 

^MEN 
(8) 

WOMEN 

(9) 

NOTE:  I 
I 

HEALTH  PROFESSIONS  (12001 

EXCLUDED  here  ait  the  FIRST-PROFESSIONAL  degrees 
conferred  in  tekcfid  fieMi  as  tilled  in  Part  A. 

Xriaguiah  among  specialties  in  Health  Ptofesttoes  ( 1 200).  . 

and  Biological  Sciences  (0400).  V 
fcopemi  involving  kit  then  4  yean  of  cottege  work  ahould 
s  be  reporvd  in  Part  C. 

• 

• 

1201 

Heelth  professions,  general 

244 

• 

> 

N 

1202 

Hosptta*  and  health  care  administration 

245 

1203 

Nurmg  (b0ccdsurt€tt  em/  higher  progwni)  (  Report  mining 
education  (mining  of  school  nurses  end  ofteechers  of 
n^rstng)  U  019*4.) 

%246 

« 

1205 

Dental  specialties  fM>r*  beyond  first-profecsionsl  degree. 
D.D.S.  or  O.M.D.)  [Report  D.D.S.  or  D.M.D.  degree  in 
Part  A,  1204.] 

247 

• 

• 

1207 

 <  — 

Medical  specialties  (work  oeyona  jtwprojcsnonm* 
degree.  M.D.)  [Report  M.D.  degree  in  Part  A.  1306] 

248 

c 

* 

1208 

Occupational  therapy 

249 

 5 

1299-2 

 t   a  — , 

Optometry  (Include  all  optometry  except  O.D.  degree,  which 
should  be  reported  in  fart  A,  1 209-1*1 

250 

ft 

( 

1211-2 

Pharmacy  [Report  phaimacoloty  in  040?.]  (include all 
^armiy  except  tihar.  whicFshould  be  reported  in 

•p«rtA  folUtA  

1212 

Physical  therapy 

252 

1213 

Dental  hygiene  (becceJeureete  end  higher  proerams) 

253  ' 

1214 

> 

Pubuc  health 

254 

- 

•a 

1215 

Medical  record  ubrarianahip 

255 

* 

•* 

*  1216-2 

•Podiatry  or  pediatric  medidne  [Workbeyond  first-profes- 
sional  degree  in  podiatry.  podiafHc  medidne.  or  chiropody. 
Report  first  professional  degrees  in  Part  A.  1216.1J- 

256 

1217 

Biomedical  communication 

257 

• 

1219 

Veterinary  medldnt  specialties*!***  beyond  firsts 
-  fetsloneJ  degree.  D.  V.MJ  [ReporkD.V.M.  degree  in  Part 
A.  12 !».] 

I 

- 

*  1220 

Speech  pathology  sndaudiotogy 

259 

• 

1221-2 

Chlroprsctic  [indude  all  chiropractic  except  D.C. 
.  'which  should  be  reported  in  Part  A.  133M]  

260 

Clinical  social  work  (medicei  end  psychktrk  end 

specialized  rehabttiutjon  senkes)  

261 

• 

1223  , 

Medical  laboratory  technology  (becceJeureete  end  higher 
proinms) 

262 

1224 

Dental  technologies  (becceJeureete  end  higher  progTtmt) 

263 

* 
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NAME  OF  INSTITUTION 


*ART4*  r-  BACHELORS  MASTER'S,  AND  DOCTOR'S  DEGREES,  197+7%  -  Continued  ,v 


*  LINE 

NUMBER  OF  DEGREES  CONFERRED 

/cooe 

t 

.    r            OI*ClPLINE  SPECIALTY 

f  m«/V?f  /JWd  o/  if  udy)  - 

NO... 
(Ode  - 
if  new 

this 

(V 

•  KCHELOR*S^^ 
i  DEGREES 
Requiring  4-S  yeen) 

^  MASTER'S 
CZGREES 

DOCTOR'S 
DEGREES 

(Ph.D..  £3.0..  etc,}'* 

l$l 

MEN 

WOMEN 

MEN 

(6) 

WOMEN 

MEN 

(8) 

WOMEN 

HEALTH  PROFESSIONS  (1200) .  Conttan* 

•  t 

.  1225 

 J                        .  si 

Radiologic  techno  Jopci  (bec&lmreete  tnd  hither  peognms) 

2«4 

M299 

Other,  specify  ' 

265 

1299 

266 

1299 

— ^  "  

0  V 

267 

V 

t  . 

i 

1299 

-   *                 ,_  , 

268 



1200. 

TOTAL  (mm  of  tines  244  thru  268} 

269 

r  * 

«  • 

Oq  the  lines  immediately  Mow  show  the  racial/ethnic  breakdown  oT  the  totaU  for  HEALTH  PROFESSIONS  reported  on  line  269. 


1200-1 

•  Non-resident  alien  > 

269*! 



1200-2 

 r-^—r.  ■  ^  r 

Mack,  non-Hispanic  ° 

269-7 

■  \ 

1200-3 

^American  Indian  or  Alaskan  Native 

#9-3 

> 

*> 

120CM 

Asian  or  Pacific  Islander 
t 

269-4 

v 

*  J 

% 

1200-5 

Hispanic 

•  26*5 

1200-6 

White.  non-Hispanic  40 

269-6 

 *> 

* 

A 

NOTE:    Food  science  and  technology :  Report  an  0113. 

Heme  economics  education:  report  in  0*99-3. 


\  HOME  ECONOMICS  (1300)  \ 

Hotel  and  restaurant  management:  Report  in  0508. 


1301 

.  Home  economics,  general 

270 

4 

/ 

♦  1302' 

Home  decoration  and  home  equipment  (Include  borne 
furnsmJngs  and  houatag.) 

271 

* 

* 

*  1303 

Oothiof  and  textiles 

272 

c 

r 

1304 

Consumer  economics  and  home  management  [Include 
famfly  economics  and  management.) 

273 

r 

6 

1 
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-              NAME  OF  INSTITUTION                              ~                                                                                -  L 

!                                           PART  B  -  BACHELOR'S,  MASTER'S,  AND  DOCTOR'S  DEGREES  107S-79  -  Continued 

>t,   r 

*' 

LINE 

NUMBER  OF  OEGREES  CONFERRED 

ft- 

^  cooe 

.  DISCIPLINE  SPECIALTY 
(msforfUld  ofstkdy) 

NO. 
(Circle 
If  new 

this 

BACHELOR'S 
OEGREES 
(Requiring  4-5  years} 

MASTER'S 
OEGREES 

OOCTOR'S 
OEGREES  • 

(Pfi.D..  Ed.D..  etc.) 

i 

year) 
(3) 

MEN 

WOMEN 

(Sf 

MEN 

f<U 

WOMEN 

(7) 

MEN 

(of 

WOMEN 

/Ol 

fv      •          *  r 

1                                     HOME  ECONOMICS  (1300)  - 

Continued 

>  1305 

Family  relations  and  child  development 

274 

K  1306 

Foods  and  nutrition  (include  dietetics) 

275 

P.  "  1307 

Institutional  management  And  cafeteria  management 

276 

f >  -  1399 

Other,  specify 

277 



j^T  -  '  1399^ 

278  » 

fVr  '  1399 

i& ' 

279 

280 

i   

|:  1300 

TOTAL  (sum  of  lines  270  thru  280) 

281 

fa  - 

On  Hi 

e  lines  immediately  below  rfiow  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  HOME  ECONOMICS  reported 

on  line  21 

n. 

f  .   1 

Non-resident  alien  ° 

281-1 

1 1CiCL') 

»  .                                1  JWi 

t 

Black,  non-Hispanic 

281-2 

\ 

5"  1 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

281-3 

1  13004 

Asian  or  Pacific  Islander 

28M 

i 

?  1300-5 

Hispanic 

.  281-5 

- 

['  130O6 

White,  non-Hispanic  # 

281-6 

LAW  (1400) 

?•    <  .       '  NOTE:  Excluded  here  U  the  first -professional  degree 
*■*                             in  Law  at  lilted  in  Put  A. 

5'-  * 

r  •  uoi-r 

t  .  ' 

Law,  general  (Undergraduate  majors  designated  "Prelaw": 
Report  under  bachelor's  degrees.  Other  students  planning 
to  enter  law  school;  Report  undergraduate  major  in 
appropriate  field.  Report  LL.B.  or  J.D.  degree  in  Part  A, 
,  1401-1.) 

;  282 

\              1499  " 

Other,  specify                    '  „ 

283  d. 

\   

:  1499 

0 

284 

I 

V-       *  '  .1499 

285 

S  1499 

286 

r*  '  1400 

TOTAL  (sum  of  lines  282  thru  286) 

287 
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fi'v 
1  o 

1ERJC 

• 

* 

1 1 79 

0 


NAME  OF  INSTITUTION 

9 

1.  INSTITUTION  COOE  NUMBER 

PART  B 

-  BACHELOR'S,  MASTER'S.  AND  DOCTOR'S  DEGREES.  107t-tt.-  Continued 

LINE 
NO. 
(Circle 
if  new 
this 

NUMBER  OF  DEGREES  CONFERRED 

COOE 

OISCIPLINE  SPECIALTY 

(major  fit  Id  of  study) 

BACHELOR'S 
DEGREES 

(Reqvirit:f  4*5  years) 

MASTER'S 
DEGREES 

DOCTOR'S 
DEGREES 

(Ph.D.,  Ed.D..etc.) 

i 

yetr) 

MEN 

WOMEN 

MEN 

WOMEN 

MEN 

WOMEN 

o  (I) 

(2) 

W 

(S) 

(6) 

(V 

(8) 

(9) 

LAW  (1400)  •  Continued 


On  the  Vine*  tamediatety  below  *ow  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  LAW  reported  on  line  287. 


1400*1 

Non-resident  alien 

"   287-1  > 

1400-2 

Black.  non-Hispanic 

287-2 

1400-3 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

287-3 

'  14004 

Asian  or  Pacific  Islander 

287-4 

14(XV5 

Hispanic 

287-5 

140O6 

White,  non-Hispanic 

287-6 

LETTERS  (1600) 


1501 

English,  general 

288 

1502 

Literature,  English 

289 

„  1503 

Comparative  literature 

290 

1504 

Clauds 

2?1 

1505 

Linguistics  (include  phonetics,  semantics,  and  philology) 

292 

1506 

Speech,  debate,  and  iVensk  science  (rhetoric  and  public 
address)  (Report  speech  correction  in  0815.) 

293 

1507 

Creative  writing 

294 

1508 

Teaching  of  English  as  a  foreign  language 

295 

1509 

Philosophy 

296 

1510 

Religious  studie  (exclude  theological  professions) 

297 

1599 

'  Otfcer,  specify 

298 

1599 

*  299 

1599 

300 

c 

1599 

301 

1500 

TOTAL  (sum  of  lines  28$  thru  301) 

302 

5 
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NAME  OF  INSTITUTION 


11.  INSTITUTION  COOE  NUMBER 


•ART  B  -  BACHELOR'S.  MASTER'S.  AND  DOCTOR'S  DEGREES.  1i7fr7»»-  Continued 


COOE 


DISCIPLINE  SPECIALTY 
(moior  field  a /  study)  # 


LINE 
NO. 
(Orel* 
if  new 
this 
yet) 

<S) 


NUMEE*  OF  DEGREES  CONFERRED 


BACHELOR'S 
OEOREES 
(Requiring  4*5  yeen) 


MEN  WOMEN 

(4)  |  (5) 


MASTER'S 
DEGREES 


MEN 


WOMEN 

(V 


DOCTOR'S 
OEOREES 

(Pkd..  Ed. a.  crcj 


MEN 


WOMEN 


LETTERS  UNO)  -  Continued 


On  the  lines  immediately  below  ahow  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  LETTERS  reported  on  line  302, 


1500-1 

Non-resident  alien 

302-1 

1500-2 

Black,  non-Hispanic 

302-2 

• 

1500-3 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

302-3 

15004 

toian  or  Pacific  Islander 

302-4 

1500-5 

Hispanic 

302*5 

1500-6 

White,  non-Hispanic 

.  302-6 

c 

o 

LI8RARY  SCIENCE  (ItOO) 

1601 

Library  science,  general 

303 

1699 

Other,  specify 

304 

A 

1699 

305 

1699 

306 

1699 

307 

1600 

TOTAL  (turn  of  Unit  303  thru  307) 

308 

1  *'  . 

I  on  line.  308. 


1600-1 

Non-resident  alien 

308-1 

1600-2 

Black,  non-Hispanic 

308-2 

1600-3 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

308-3 

16004 

Asian  or  Pacific  Islander 

3084 

1600-5 

Hispanic 

308-5 

16004 

White.  non-Hispanic 

 a   — — —— 

/ 
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PART  B  -  BACHELOR'S,  MASTER'S,  AND  DOCTOR'S  DEGREES,  1978-78  -  Continued 


LINE 

NUMBER  OF  OEOREES  CONFERREO 

COOE 

OISCIPLINE  SPECIALTY 
Jmsfor  field  of  study  1 

NO. 
(Circle 
if  new 

this 

BACHELOR'S 
OEGREES 
(Requiring  4  5  y^ers) 

MASTER'S 
OEGREES 

OOCTOR'S 
OEGREES 
(Ph  D..  Ed.D..  etc  J 

0) 

(2) 

yter) 

(3)  5 

MEN  | 

W  I 

WOMEN 

(5) 

MEN 

(6)  . 

WOMEN 

(7) 

MEN 

(S) 

WOMEN 

(9) 

MATHEMATICS  (1700) 

NOTE:  Report  Computer  sciences  and  Systems  analysis  In  the 

apedelties  »  Computer  and  inforoution  Science*  (0700). 

Mathematics  education:  Report  in  OS33 

1701 

Mathematics,  general 

309 

o 

1702 

Statistics,  mathematical  and  theoretical 

310 

1703 

Applied  mathematics 

311 

17*9 

Other,  specify 

312 

17*9 

313 

1799 

314 

1799 

* 

315 

1700 

TOTAL  (sum  of lines  309  thru  315) 

316 

r 

- 

On  the  Hm  immediately  below  mow  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  total*  for  MATHEMATICS  reported  on 

line  316. 

• 

1700-1 

Non-resident  alien 

316-1 

1700-2 

I 

BUc|c 

non»  Hispanic 

316-2 

1700-3 

Amer 

ican  Indian  or  Alaskan  Native 

316*3 

1700-4 

Asian 

or  Pacific  Islander 

316*4 

1700-5 

Hispe 

i 

MC 

$16-5 

17004 

White 

,  non-Hispanic 

316*6 

MILITARY  SCIENCES  (1800) 

1801 

Milita 

ry  science  (Army) 

317 

1S02 

Naval 

science  (Navy,  Merinet) 

318 

r 

1803 

Aerospace  science  (Ak  Force) 

319 

1899 

Other,  specify 

I 

320 

1899*1 

Merchant  Marine  (deck  officer) 

i  > 
i  , 

321 
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NAMC  OF  INSTITUTION 


I.  INSTITUTION  CODE  NUMBER 


»APT  ft  -  BACHELOR'S*  MASTER'S,  AND  DOCTOR'S  DEGREES.  -  Continued 


CODE 
11) 

OISCIPLINE  SPECIALTY 
(major  field  of  study) 

I*/ 

LINE 

NO. 
(Orcte 
if  new 

this 

NUMBEI 

BACHELOR'S 
OEGREES 
(Requiring  4*S  yeers) 

H  OP  OEGREES  CONF 

MASTER'S 
0 EG WEES 

ERREO 

OOC1 
OEQI 

(Bt.D..  Ed 

OR'S 
IEES 

.IX.  etc.) 

yeer) 

m 

MEN 

WOMEN 

(S) 

MEN 

(6) 

WOMEN 

(V 

MEN 

(8) 

WOMEN 

m 

MILITARY  SCIEt 

MCES  (1800)  -  Cootim 

jed 

1199-9 

322 

1899-9 

323 

1899-9 

324 

1800 

TOTAL  (sum  of  Ones  SI  7  thru  324) 

325 

On  die  Un«*  fanmedUttly  Mow  .how  the  »cU/eth»ic  bMkdown  of  the  tot*  for  MILITARY  SCIENCES  reported  on  line  325 


1800-1 

Non-resident  alien  c 

325-1 

1800-2 

Black,  non-Hispanic 

325-2 

1800-3 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

325-3 

180O4 

Asian  or  Pacific  Islander 

325*1 

1800-5 

Hispanic 

325-5 

( 

18004 

White,  non-rfispanic 

325-6 

NOTE:    Chemical  eat^eermg:  Report  hi  0906 


Geography:  Report  in  2206 
Natural  science:  Report  in  4902 


1901 

Physical  sciences,  general 

326 

1902 

Ffaysfcs,  general  (exclude  biophytct)  [Report  biophysics  in 
0415.)   ;  

327 

1903 

Moteoifcr  physk* 

328 

1904 

Nudeer  pfcysks 

329 

1905 

Hi, ■tin j  pawti (exclude bkxhemtary)  (Report  Wochem- 
tstryat04l4j  

330 

1906 

InorgejdcdaiaeJitry 

331 

1907 

Organic  chemistry 

332 

1908 

Physical  chemistry 

333 

1909 

Analytical  chemistry 

334 

1910 

Pharmaceutical  chemistry 

335 

19U 

Astronomy  

336 
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NAME  OF  INSTITUTION 

 PART  r,  -  BACHELOR'S.  MASTER'S,  AND  DOCTOR'S  DEGREES,  WMt  --Continutd 


CODE 


(I) 


DISCIPLINE  SPECIALTY 
(mapr  field  of  study  J 

(2) 


LINE 
NO. 
(arete 
ifne* 
this 
year) 

(3) 


NUMBER  OF  DEGREES  CONFER REO 

BACHELOR'S 
OEGREES 
(Requiring  4-5  years) 

MASTER'S 
DEGREES 

OOCTOR'S 
OEGREES 
(PH.D..  Ed.D..  etc) 

MEN 

m 

WOMEN 
(S) 

MEN 

(6) 

WOMEN 
(71 

MEN 

(8) 

WOMEN 
(91 

PHYSICAL  SCIENCES  (1900)  •  Continued 


1912 

Astrophysics 

337 

1913 

Atmospheric  sciences  and  meteorology 

338 

1914 

Geology 

339 

1915 

Geochemistry 

340 

1916 

Geophysics  and  seismology 

341 

1917 

Earth  sciences,  general 

342 

1918 

Paleontology 

343 

1919 

Oceanography 

344 

1920 

Metallurgy* 

345 

1999 

Other,  specify 

:,>:••.;  ;.v||| 

1999-1 

Other  earth  sciences 

347 

1999-2 

Other  physical  sciences 

348 

1999-9 

349 

1999-9 

350 

1999-9 

351 

1900 

TOTAL  (sum  of  lines  326  thru  351) 

352 

On  the  lines  immediately  below  show  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  rot*  for  PHYSICAL  SCIENCES  reported  online  352 


1900-1 


Non-resident  alien 


35M 


1900-2 


Slack,  non-Hispanic 


352-2 


J 900-3 


American  Indian  or  Alaskan  Native 


352-3 


1900-4 


Asian  or  Pacific  Islander 


352-4 


1900-5 


Hispanic 


352-5 


190<V6 


White,  non-Hispanic 


352-6 
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MRT  8  -  BACHELOR'S,  MASTER'S,  AND  DOCTOR'S  DEGREES.  W»7»  -  Continue 


CODE 
(*) 

DISCIPLINE  SPECIALTY 
(msfor  field  of  study) 

(2) 

LINE 
NO. 

(Orcle 
if  new 
.  this 

NUMBER 

BACHELOR'S 
DEGREES 
(Requiting  4-$  yeers) 

OF  DEGREES  CONFi 

MASTER'S 
DEGREES 

ERRED 

DOCTOR'S 
DEGREES 
(Ph.D..  Ed.D..  etc.) 

yeer) 
(3) 

MEN 

W 

WOMEN 

(S) 

MEN 

(6) 

WOMEN 

(7) 

MEN 

(8) 

WOMEN 

(9) 

NOTE:  B 

PSYCHOLOGY  (30001 

ducatkmal  psychology:  Report  in  0822, 

2001 

tmj  mWW|J  t  pn**f 

353 

2002 

PvnMimMitil  ncvrtmlOflV  f4HiMJtl  OJ/ul  hutttttlt) 

ex  penmen  uu  p»yt4wiMj7  immm***  um*  •»*•"■"•/  • 

354 

2003 

355 

2004 

P«vrfinkt«v  for  ca  timeline ' ! PsvcholoCY  mifors  only.] 

356 

*■ 

2005. 

357 

2006 

^tvrho  metric* 

358 

- 

^ 

2007 

SUtlstics  in  psychology 

359 

•  2008 

Industrial  psychology 

360 

2009  ' 

Developmental  psychology 

361 

2010 

Physiological  psychology 

362 

2099. 

Other*  specify 

363 

2099 

364 

2099 

365 

2099 

< 

366 

2000 

TOTAL  (sum  of  lines  353  thru  366) 

367 

On  the  lines  immediately  below  Aow  the  racial  ethnic  breakdown  of  the  totals  for  PSYCHOLOGY  reported 


2000-1 

Non-resident  alien 

36  7-  f 

2000-2 

Black,  non-Hispanic 

367-2 

20000 

American  Indian  or  Alaskan  Native          .  * 

367-3 

( 

2000* 

Asian  or  Pacific  islander 

367-4 

2000-5 

Hispanic 

367-5 

20004 

White,  non-Hispanic 

367-6 
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NAME  OF  INSTITUTION 


I.  INSTITUTION  CO  DC  NUMBER 


CODE 

0) 

OISCIPLINE  SPECIALTY 
(m* for  field  of  Study) 

12) 

LINE 
NO. 
(Circle 
if  new 
this 
ye*r) 

(3) 

.     NUMBER  OF  OEOREES  CONFERRED  \ 

BACHELOR'S 
Ot*3REES  * 
(Requiring  4-5  yttf  J 

MASTER'S 
OEOREES 

% 

DOCTOR'S 
DEGREES 

(Ph,D.,  Ed,D.,  etcj 

MEN  , 

WOMEN 

(S) 

MEN 

(6) 

WOMEN 

(7) 

MEN 

m 

WOMEN 

(9) 

PUSUC  AFFAIRS  AMD  SERVICES  (2100) 

2101 

Community  services,  general 

368 

2102 

Public  administration 

369 

2103 

Par ks  and  recrea'jon  management  |  Report  physical 
education  in  0835.) 

370 

• 

- 

2104 

Social  work  and  helping  services  (other  than  clinical 
woodwork) 

371 

2105 

Law  enforcement  and  corrections  (baccalaureate  and 

higher  profams)  , 

372 

2106 

International  pubic  service  (other  than  diplomatic  service) 

373 

2199 

Other,  specify 

374 

1  - 

2199 

<* 

375 

2199 

376 

2199 

377 

2100 

TOTAL  (sum  of  lines  368  thru  377) 

378 

On  the  lines  immediately  below  show  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  PUBLIC  AFFAIRS  AND  SERVICES  reported  on  line  378. 


2100-1 

Non-resident  alien 

378-1 

X 

2100-2 

Black,  non-Hispanic 

378-2 

2100-3 

American  Indian  or  Alaskan  Native  ' 

378-3 

» 

21  (KM 

Asian  or  Pacific  Islander 

37*8-4 

2100-5 

Hispanic 

378-5 

2100-0 

White,  non- Hispanic 

378-6 

\ 

* 

SOCIAL  SCIENCES  (2200) 

i 

> 

NOTE:  Distinguish  among  specialties  in  Social  Sciences  (2200), 

Area  Studies  (0300),  and  Public  Affairs  and  Services  (2100). 

Hospital  administration:  Report  in  1202. 


Social  psychology:  Report  in  2005. 


2201 

IIWWHW1W1WIW.  A*yvitMiwiv,  

Social  sciences,  genera) 

379 

<* 

2202 

Anthropology 

380 

2203 

Archaeology 

381 

NCES  FORM  23N-2.1A,  4/7* 
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HAMCOIUMSTlJUXtON 


CODE 


it) 


2204 


2205 


2206 


2207 


220* 


2209. 


2210 


2211 


2212 


2213 


2214 


2215 


2299 


2299 


2299 


2200 


|l.  INSTITUTK^COOC  NUMBER 


MET  5  -  BACHELOR'S,  MASTER'S*  AND  DOCTOR'S  DEGREES,  1f7t-7t  ~  Continued 


DISCIPLINE  SPECIALTY 
(msforfltkt  of  study) 

(2)  


LINE 
NO.* 

(Circle 
if  new 
this 
ye*) 

'(3) 


NUMBER  OF  DEGREES  CONFERRED 

BACHELOR'S 
DEGREES 
(Requiring  4-5  yeers) 

MASTER'S 
DEGREES 

DOCTOR'S 
OtGREES 
(Ph.'D.,  Ed,D.,  etc.) 

MEN 

WOMEN 

MEN 

WOMEN 

MEN, 

WO^EN 

(5)  • 

(6) 

(7) 

(8) 

SOCIAL  SCIENCES  «00.  •  Contimied 


Economics  (Report  agricultural  economic*  iaOl  11.) 


History 


Geography 


Political  science  tnd  government 


Sociology 


Oriminctogy 


International  relations 


Afro-American  (black  culture)  studies 


American  Indian  cultural  studies 


Mexican-American  cultural  studies 


Urban  studies 


Demography 


Other,  specify 


TOTAL  fium  of  Unci  379  thru  397)  , 


382 


3S3 


384 


385 


3S6 


\M7' 


389 


390 


391 


392 


393 


394 


395 


396 


397 


398 


4 


On  the  Um*  immediately  below  mow  the  rnciel/ethnic  breakdown  of  the  tottli'for  SOCIAL  SCIENCES  reported 


on  line  398. 


2200-1 

Non-resident  alien 

398-1 

2200-2 

Black,  non-Hispanic 

398-2 

2200-3 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

398-3 

22004 

Asian  or  Pacific  Islander 

3984 

2200-5 

Hispanic 

398-5 

220<H 

White,  non-Hispanic 

398-6 

\ 
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PAST  1  -  SACHELQR'S,  MASTER'S.  AND  DOCTOR'S  DEGREES,  1i7t-7t  -  Continued 


LINE 

NO. 
(Circle 

iffUW 

this 

NUMBER  OF  DEGREES  CONFERRED 

6 

COOK 

OiiCIPLINE  SPECIALTY  " 
(major  field  of  study) 

•ACHELORgS 
DEGREES 
(Requiring  4-5  years) 

MASTER'S 
DEGREES 

DOCTOR'S 
DEGREES 

(Ph,D,t  Bo\D,%  etc) 

(I) 

P) 

yeer) 

m 

MEN 

(4) 

WOMEN 

(S) 

MEN 

(6) 

WOMEN 

(7) 

MEN 

(8) 

WOMEN 
(9) 

TK10LOOY  (2300) 


NOTE:  EXCLUDED  here  are  FlRST-P*OFESSlOpAL  degrees  in  theological 

prof  Mont,  (B.D.,  MDiv.,  M.H.L.,  or  other  first  professional  degree), 
requiring  6  year*  or  more.  Jit  port  in  Pi-'t  A. 

r 

Prctheotogy  degrees:  Report  undergraduate  major  in 
appropriate  field. 


Report  religious  studies  (excluding  theological  professions) 
in  1510. 

4 


2301*2 

Theological  professions,  general 

399 

2302 

Religious  musk 

400 

2303 

Bfctical  languages 

401 

2304 

Readout  education 

402 

2399 

Other,  specify  * 

403  . 

<2399 

404 

r 

2399 

405 

2399 

406 

'2300 

TOTAL  (sum  of  line 1 399 thru  406) 

407 

Oh  the  li»at  immediately  below  ahow  the  racial/ethnk  breakdown  of  the  totals  for  fHEOLOGY  reported  on  line  407* 


2300-1 

Non-resident  alien 

407-1 

> 

2300-2 

* 

Back,  non-Hispanic 

407-2 

2300-3 

American  Indian  or  Atakan  Native^  <* 

407-3 

23004 

Asian  or  Pacific  Islarder 

407-4 

2300*5 

Hispanic  \^ 

407-5 

23004 

White,  non-Hispanic 

407-6 

\ 

:  \ 

\ 
*  \ 

* 
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NAMfOg  INSTITUTION 


INSTITUTION  CODE  NUM1ER 


PART  •  -  BACHELOR'S,  MASTER'S.  AND  DOCTORS  OCOWEES.,  W»W  -  Continued 


CODE 

  -                                    3  , 

DISCIPLINE  SPECIALTY 
(m+orfkld  of study)  ' 

(2) 

LINE 

■  * '  NO. 
(Cktk 

V 

NUMSE 

SACHELOR*S 
OE0REES 
r(*tq*trt*t  4-Syttrt) 

A  OP  DEGREES  CONP 

MASTER'S  > 
DEGREES 

ERRED 

DOCTOR'S 
Q£GREES 

(Fh.D.,  £&!X,  ere; 

/II 

ym) 

m 

MEN 

WOMEN 

(S) 

MEN 

m 

WOMEN 

MEN 

nWMtlt  ■ 

Mlf  RMIOftWAKY  t .  .MIS  MODI 
MOTE:  TNM^ofE^M«fot^l^^.Mp«t  III  1501 

• 

• 

4901 

General  liberal  art*  and  sciences  * 

408 

• 

« 

< 



4902 

Biological  and  phyacal  sdencet 

409 

4903' 

Humanities  and  social  sciences 

410 

•  4904 

Ensinecring  and  other  diadpUnei 

411 

'  4999 

Other,  specify 

.  412 

4999 

413 

> 

4999 

414 

4999 

-415 

4900 

TOTAL  (mm  oflinet  40$  thru  415) 

416  . 

*- 

On  th.e  lines  immediately  Mow  *ow  the  recim/ethnic  brtekdown  of  the  toUl.  foe  INTERDISCIPLINARY  STUDIES  reported  on 


4900-1 

Non-resident  alien 

416-1 

4900-2 

Black,  non-Hispanic 

416-2 

4900-3 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

416*3 

49004 

Asian  or  Pacific  Islander 

416-4 

4900-5 

Hispanic 

i  416-5 

• 

4900-6 

,  .  \  

White,  non-Hispanic 

416*6 

*  , 

w 

GRAND  TOTAL 


9S00 


GR AND  TOTAL,  ALL  lACHELOR'f,  MASTER'S.  AIIO 
DOCTOR'S  DEGREES  (From  July  1.  1978  to  June  30. 
1979)  


417  | 
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USD 


NAME  OF  INSTITUTE 


I.  INSTITUTION  CODE  NUMBER 


PART  9  -  BACHELOR'S,  MASTER'S,  ANO  DOCTOR'S  DEGREES,  1i7*7t  -  Continued 


(Do  not  include  specialist' degrees.)  (Also,  do  not  include 
in  the  tabulated  figures  for  Bachelor's,  Master's,  and 
Doctors  degrees.} 


Do  youprovide  any  recognition  (degree  or  certificate)  for  a 
profram  intermediate  "bet ween  the  master's  degree  and  the 
doctor's  degree  (PhD.  EdD..  etc.),  whkh  in  essence  is  the 
doctorVdegrer without  the  dissertation?  For  example. 
Master  of  Philosophy,  Candidate  in  Philosophy,  etc. 

Dyes      '     0  no  If  "YES",  specify  the  name(s)  of  the  degree(s)  or  certificate(s)  and  the  number  of  students 


COOE 

(t) 

ft 

9                NAME  OF  DEGREE  OR  CERTIFICATE 

(2) 

LINE 
NO.  - 

(3) 

NUMBER 
DENTS  RE 
OEORE 
CEHTIF 

MEN 
(4) 

OF  STU- 
CEtVING 
E  OR 
IC  ATE  ' 

WOMEN 
(S) 

9001* 

INTERMEDIATE  DEGREES  <9000) 

Candidate  in  Philosophy 

418 

9002 

Candidate  in                                                                      (name  cf  specific  field) 

419 



9003 

Professional  Diploma 

420 

9004 

Matter  of  Philosophy 

421 

9099 

;  • 

Other,  specify 

422 

423 

424 

42S 

426 

9000 

TOI  At  (Sum  of  Una  418  through  426)  ) 

427 

1          V                                                                                                                         i    . 

On  the  lines  immediately  below  show  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  the  INTERMEDIATE  DEGREES  reported  on  line  427 


9000-1 

Non-resident  alien  t 

427-1 

#■  90600 

Black.  non-Hjspanic  ~ 

427-2 

9000-3 

,  American  Indian  or  Alaskan  Native  { 

427-3 

9000-4 

 *Z 

Asian  or  Pacific  Islander  - 

427-4 

9000-5 

Hispanic                                                                               •  ^ 

427-5 

9000-6 

White,  non-Hispanic 

427* 

* 
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DEGREES  AND  OTHER  FORMAL  AWARDS  CONFERRED  BETWEEN  JULY  1,  1070  AND  Ju.«E  30.  IWt 
INSTRUCTIONS  FOR  FART  C:  OEGREES  AND  OTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  4  YEARS* 


Part  C  consists  of  3  sections,  as  follows: 

Section  1:  ^rts  and  science  or  general  programs.  NOT 
organized  as  occupational  curriculum* 

Section  2:  Science-related  or  engineering-related  organized 
*  w  m    occupational  curriculums.  subdivided  by 

subject  field  designation 

Section  3:  Nonscience.related  and  nonengineering-related 
organized  occupational  curriculums,  sub* 
divided  by  subject  field  designation 

4Each  student's  curriculum  is  to  be  reported  in  the  ONE  section 
where  it  best  fits.  If  a  student  has  received  both  an  associate 
degree  and  a  certificate  fcr  the  same  2-year  curriculum,  the 
completion  is  to  be  courfted  just  once.  A  combination  curricu- 
lum which  includes  both  general  courses  and  occupational 
courses  should  be  reported  in  section  2  or  3  if  it  meets  all  the 
icriterfi  of  an  organized  occupational  curriculum  (see  below): 
otherwise  it  would  be  reported  in  section  I.  In  all  sections, 
report  whole  curriculums  only-not  individual  courses. 
* 

For  purpose's  of  this  sm   y.  an  organized  occupational  cur- 
riculum is  one  which  meets  al!  four  of  the  following  criteria: 


High  school  graduation  or  equivalent,  but  n6  work 
beyond  high  school,  is  required  for  admission  to  the 
curriculum.  - 


B.  The  curriculum  is  a  .series  of  required  and  elective 
courses  constiuittng^ integrated  program  designed 
to  prepare  students  for  IMMEDIATE  employment 

*  in  a  SPECIFIC  occupation  or  cluster  of  occupations. 
A  group  of  courses,  even  wjjen  all  of  them  are  in  a 
given  subject  area,  do  riot  necessarily  constitute  an 
organized  curriculum. 

C.  Completion  of  the  curriculum  requires  at  least  one  #  * 
but  less  than  four  years  of  full-time  attendance,  or 
the  equivalent  in  part-time  attendance  over  a  longer 
period.  A  "ywr"  means  an  academic  year  of  approxi- 
mately nine  months.  ; 


D.    The  curriculum  leads  to  ANY  type  of  formal  recog- 
nition  (certificate,  associate  dep.*,  diploma,  a  trans- 
script  recognizing  successful  comtfJion.  a  statement 
*of  completion  from  an  administrator  of  the  instite 
Hon.  or  other  FORMAL  recognition)  signifying  that 
ethe  student  has  completed  an  organized  curriculum; 
or  the  State  grants  a  lipewe  or  other  formal  recogni- 
tion, upon  examination,  to  all  graduates  of  the 
curriculum. 

Note  that,  for  purposes  of  thirsurvey,  organized  occupational  % 
programs  are  NOT  designed  as  the  equivalent  of  the  first  one, 
two,  or  three  years  of  a  baccalaureate  degree  program. 

Example:  Pre«engineering  is  NOT  an  organized  occupa- 
tional curriculum  as  defined  in  this  survey, 
because  it  is  designed  to  prepare  students  for 
CONTINUATION  in  the  regular  engineering 
program  for  the  bachelor's  degree.  If  an  asso- 
ciate degree  was  awarded  for  this  program.  It 
should  be  reported  in  Saction  1 ,  columns  4-5. 
If  no  associate  degree  was  awarded,  it  should 
be  excluded  from  this  survey  altogether. 

Engineering  technology  IS  an  organized  occu- 
pational curriculum,  as  defined  in  this  survey, 
because  it  is  designed  to  prepare  students  for 
immediate  employment  upon  completion.  It 
should  be  reported  in  Section  2. 

Work  taken  in  an  organized  occupational  curriculum  may  or 
may  not  be  wholly  or  chiefly  creditable  toward  a  bachelor's 
degree  in  your  institution  or  by  transfer  to  another  institution. 
The  columns  on  the  survey  form  provide  for  the  following 
tlistinctions  in  reporting  completed  programs  of  2  or  more 
years  but  less  than  4  yea^S: 

Work  wholly  or  chiefly  creditable  toward  a  bachelor's  deg'fl 
•Associate  degree 

Other  formal  recognition  (without  associate  degree) 

Work  NOT  wholly  or  chiefly  creditable  toward  a  bachelor's 

degree: 

Associate  degree  r 
Other  formal  recognition  (without  associate  degree) 

Before  subm  Won  of  tht  turvty  form,  ploa*  vorify  tht 
accuracy  of  all  column  totals. 
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NAME  O*  INSTITUTION 

T    PANT  C  pgQWggS^ANO  AWAHPS  NASCD  OH  LESS  THAN  4  VJSAES  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL,  "Zgg, 

.  '         It  PART  C  APPUCAStE  TO  YOUR  INSTITUTION?  . 


NO 


NOTE:  EXaUDE^^Uw^hmcaiykttdtlK  Iteyrt^^^^M  who  have  not  ttccnri  an) 


COOK 


CURRICULUM 


LINE 

NO. 

IffXW 

this 


(3) 


CURRICULUMS  OF  7  OR  MORE  YEARS.  SUT  LESS  THAN  4  YEARS 


WORK  WHOLLY  OR  CHIEFLY 
CREOtTAiLt  TOWARO  A 
•ACHCLORY  OSGREE 


ASSOCIATE 
DEGREE 


MEN  WOMEN 


OTHER  FORMAL 
RECOGNITION 
(without  vsockte 


MEN  WOMEN 

m  1  (v 


WORK  NOT  WHOLLY-  OR 
CHIEFLY  CREOtTASLE  TOWARO 
A  SACHELOR*S  OEftREE 


ASSOCIATE 
OCGREE 


MEN 
(8) 


WOMEN 


OTHER  FORMAL 
RECOGNITION 

(.without  atsociatt 


MEN 

00)  . 


WOMEN 


CURRICULUMS 
OF  AT 
LEAST 
YEAR. 
UT 
IS 

AN 
7  YEARS 


**EAI 
LiSS 


MEN 


I WOMEN 
OS)' 


SECTION  1 


5400  I  TOTAL         ^                           k  1 

1  1  1  I  1 

9 

Ob 


A.  to*  ImmiHitfr  Mow  *ow  *•  mM/tlkiUe  bmkdown  of  the  tot*  for  ARTS  AND  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS.  NOT 


5600-1 

•> 

Non-resident  alien 

W 

* 

% 

5600-2 

% 

Hack,  norvHUpenic 

1-2 

5600-3 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

*M 

5600-4 

Asian  or  Pacific  Islander 

M 

5600-5 

Htepank 

1-5 

56004 

White,  non-Kspank 

f-6 

*  * 

>  SECTION  2  . 

\ta|NCI.  OR*EWOINEERINO*RELATED  OROANI2IO  OCCUPATIONAL  CURRICULUMS 

»  * 

 3  


DATA  FHCC6SSING  TECHNOLOGIES  <5100> 


5101 

Pita  ytootwhn  tecfcnolojes,  jsnaral 

7 

/ 

5102' 

Kay  pmca  ofetator  en<  otker  input 
yesyeratson  ta^notogi 

3 

5103 

Constat  atograwier  tecMolofies 

4 

1 

> 

5104 

OwfKw  operator  and  pei»a«il 
aett^ment  e^afatson  lactooMas 

% 

5105 

Data  trc  cassias  ftp—*  Mekitenenoi 

4  • 

\ 

5199 

jeefcnojoajss 
Qtfcer,ipedfr 

.  7 

5199 

S 

i 

■9 

< 
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*  **v  *  * 

v 

:  .fr 

' 1  * 4 

• 

NAMC  OF  INSTITUTION 

\ 

PARXC  DEGREES  ANO  AWARDS  BASEO  ON  LESS  THAN  4  YEARS  OF  WORK  8EV0ND  HIGH  5CHOOU1t^7tu  Continued 

*» 

s- 

CURRICULUMS  OF  2  OR  MORE  YEARS.  SUT  LESS  THAN  4  YEARS 

<?  * 

LINE 

*  NO. 
(OrcU 

WORK  WHOLLY  OR  CHIEFLY 
.  CREOITAtflE  TOWARO  A 

Bachelor's  oeoree 

WORK^NOT  WHOLLY  OR 
CHIEFLY  CREOITABLE  TOWARO 
A  BACHELOR'S  OEGR.EE 

OF  AT 
LEAST 
1  YEAR. 

S  *■**/' 
#»*' . 

»»-' 

COOE 

CURRICULUM 

if  new 
thii 
veer) 

ASSOCIATE 
OEOREE 

OTHER  FORMAL 
RECOGNITION 
(without  ettotiete 
degree) 

ASSOCIATE 
OEOREE 

OTHER  FORMAL 
RECOGNITION 
(without  associate 
degree) 

BUT 
LESS 
THAN 
2  YEARS 

m 

(3) 

MEN 

WOMEN 

W 

MEN' 

(6) 

WOMEN 

(7) 

MEN 

(8) 

WOMEN 

MEN 

(10j 

WOME.N 

MEN 

WOMEN 

tm , 

V 

SECTION  2 

f 

SCIENCE*  OR  ENGINEERING-RELATED  ORGANIZED  OCCUPATIONAL  CURRICULUM* 

(Continued) 

II 

OATA  PROCESSING 
TECHNOLOGIES  15100) 
(Continued) 

5199 

Other,  specify 

9 

il  ■ 

5199 

10 

i 

1 

5100 

TOTAL  (mm  of  lines  2  thru  10) 

11 

* 

Or  1 
Um 

h*  Um  immediately  below  show  the  racial/ethnic  breakdown  of  die  totals  for  DATA  PROCESSING 

11,             v  -  V 

TECHNOLOGIES 

reported 

on 

5100-1 

Non-resident  ilien 

11*1 

k ' 
$  > 

5100-2 

BUck,  n  on- Hispanic 

11-2 

5100-3 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

11-3 

- 

51<KM 

Asian  or  Pacific  Islander 

11*4 

5100-5 

ISspanic 

11-5 

\  (■ 

51004 

White,  non-Hispanic 

11-6 

*  * 

*— - 

4  -          •     HEALTH  SERVICES  AND  PARAMEDICAL  TECHNOLOGIES 7(6200) 

$201 

; 

HeeHh  services  assistant  technologies, 
general 

12 

t  — 

/ 

5202 

Dental  assistant  technologic* 

13 

»5203 

Dental  hygiene  technologies 

14 

c 

i 

» 

!:;  _  N 

5204 

Dental  laboratory  technologies 

IS 

-?  

i;  . 

5205 

Medical  or  biologies^  laboratory 
assistant  technologies 

5204 

Animal  laboratory  assistant  technologies 

17 

— y  

j  c 

5207 

Radiologic  technologies  {X*rey.  etc) 

18 

5208 

Nursing,  RJf  (Jrtf  ttum  4-ye*r  program) 

19 

5209 

I  Nursing,  practical  (I  J.N.  or  1.  KJV. -ten 
|  tksn  4-yeer  progrwrn) 

20 

{ 
1 
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NAME  OF  INSTITUTION 


1.  INSTITUTION  COOE  NUMIIR 


FART  C  DEGREES  AND  AWAROS  BASCO  ON  LESS  THAN  4  YEARS  OF  WORK  BEVONO  HIGH  SCHOOL  1f7S7t  -  Continued 


COOE 

(D 

CURRICULUM 

o 

(2) 

CURRICULUMS  OF  2  OR  MORE  YEARS,  tUT  LESS  THAN  4  YEARS 

CURRICULUMS 
OF  AT 
LEAST 
1  YE*R, 

LINE 
NO. 
(Circle 

WORK  WHOLLY  OR  CrtlEFlY 
CREOITABLE  TOWARO  A 
BACHELOR'S  DEGREE 

WORK  NOT  WHOLLY  OR 
CHIEFLY  CREOITABLE  TOWARD 
A  BACHELOR'S  OEQREE 

if  new 
mis 
year/ 

ASSOCIATE 
OEQREE 

OTHER  FORMAL 
RECOGNITION 
(without  associate 
degree) 

ASSOCIATE 
 DEGREE 

OTHER  FORMAL 
RECOGNITION 
(without  associate 
detreef 

BU' 
LE2 
TH4 

r 

iS 
iH 
KRS 

.  MEN 

'•■  (4) 

WOMEN 

(3) 

MEN 

(6) 

WOMEN 

(7) 

MEN 

tm 

WOMEN 

(V 

MEN 

-  am 

WOMEN 

("J 

MEN 

i\2l 

WOMEN 

SECTION  2 

SCIENCE-  OR  ENGINEERING-RELATED  ORGANIZEO  OCCUPATIONAL  CURRICULUM*  (Continued} 

HEALTH  SERVICES  ANO 
<S200)- Continued 

0 

5210 

Occupational  therapy  technologies 

21 



5211 

Surgical  technologies 

22 

• 

5212 

Optical  technologies  {include  ocular  cote, 
ophthalmic,  optometric  technologies) 

23 

5213 

Medical  record  technologies 

24 

t 

"5214 

Meotcai  afsmwii  inu  mvutw  whm* 
assistant  technologies 

25 

• 

- 

*  5215 

Inhalation  therapy  technologies 

 4mm  

26 

5216 

Psychiatric  technologies  (include  mental 
health  aide  programs) 

27 

5217 

Electro  diagnostic  technologies  (include 
E.K.G..E.E.C.  etc.) 

28  ' 

5218*' 

Institutional  management  technologies 
(resthome,  etc.) 

29 

5219 

Physical  therapy,  technologies 

30 

525? 

Other,  specify 

31 

\ 

5299 

32 

5299 

33 

Q 

34 

f 

5200 

TOTAL  (sum  of  lines  12  thru  34) 

35 
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NAME  OF  INSTITUTION 


1 


I.  INSTITUTION  CODE  NUMBER 


ngfiWEES  AND  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  4  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL,  It^Tt^Cortfauid 


COOE 


CURRICULUM 


(2) 


UNC 
NO. 

(Circle 

if  new 
this 

year) 


CURRICULUMS  OF  2  OR  MORE  YEARS,  BUT  LESS  THAN  4  YEARS 


WORK  VifHOLLY_0*XMIEF!.Y- 
"CREOITABLE  TOWARD  A 
BACHELOR'S  DEGREE 


ASSOCIATE 
DEGREE 


.MEN 


I WOMEN 
(5) 


OTHER  FORMAL 
RECOGNITION 
(without  AMOcUte 
degree) 


MEN 

m 


WOMEN 

m 


"  WORK  NOT  WHOLLY  OR 
CHIEFLY  CREDITABLE  TOW ARO 
A  BACHELOR'S  DEGREE 


ASSOCIATE 
DEGREE 


MEN    I  WOMEN 

m  1  ffl 


OTHER  FORMAL 
RECOGNITION 
(without  •stociate 
degree) 


MEN  WOMEN 

(10)  (if) 


CURRICULUMS 
OF  AT 
LEAST 

1  YEAR. 
BUT 
LESS 
THAN 

2  YEARS 


MEN 

'12) 


I WOMEN 
(ty 


SECTION  2 

SCIENCE*  OR  ENGINEERING-RELATED  ORGANIZED  OCCUPATIONAL  CURRICULUMB  (Continued) 


HEALTH  SERVICES  AND 
PARAMEDICAL  TECHNOLOGIES 
(5200)  -  Continued 


On  the  line,  immediately  bdow  show  the  mftl/MMc  bteekdown  of  the  tot*  for  HEALTH  SERVICES  AND  PARAMEDICAL 
TECHNOLOGIES  reported  on  line  35.  g  r  ^  ^ 


MECHANICAL  AND  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (5300) 


5301 

Mechanical  and  engineering 
technologies^  general 

36 

\ 

\ 

5302 

Aeronautical  and  aviation  technologies 

37 

\ 

5303 

Engineering  graphics  (tool  and  machine 
drafting  and  design ) 

38 

5304 

Architectural  ^drafting  technologies 

39 

5305 

Chemical  technologies  (include  plasties) 

40 

5306 

Automotive  technologies 

41 

5307 

Diesel  technologies 

42 

5308 

Welding  technologies 

43 

5309 

Civil  technologies  (surveying  photo- 
tjammetry.  etc ) 

44 

/ 

5310 

Ucctromcs  and  nachine  technologies 
(television  appliance,  office  machine 

45 

53U 

repair,  etc) 

Electromechanical  technologies 

46 

up 

Industrial  technologies 

47 
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CODE 


(1) 


FART  C  06QREES  AflO  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  4  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL,  197fr79  -Continued 


CURRICULUM 


LINE 
NO. 
(Orcte 
if  new 
this 
year) 


(3) 


CURRICULUMS  OF  2  OR  MORE  YEARS.  BUT  LESS  THAN  4  YEARS 


WORK  WHOLLY  OR  CHIEFLY 
CREDITABLE  TOWARD  A 
BACHELOR'S  DEGREE 


ASSOCIATE 
DEGREE 


MEN 

Ml 


WOMEN 


OTHER  FORMAL 
RECOGNITION 
(without  associate 
degree) 


MEN 

m 


WOMEN 

.  (7) 


WORK  NOT  WHOLLY  OR 
CHI  EFLYCR  EDI  TABLE  TOWARD 
A  BACHELOR'S  DEGREE 


ASSOCIATE 
DEGREE 


MEN 

m 


WOMEN 

(9) 


OTHER-FORMAL 
RECOGNITION 
(without  associate 
degree) 


MEN 


WOMEN 

an 


CURRICULUMS 
OF  AT 
LEAST 
1  YEAR. 
BUT 
LESS 
THAN 
2  YEARS 


MEN 

(12) 


WOMEN 

tl3) 


SECTION  2 

RING-RELATED  ORGANIZED  OCCUPATIONAL  CURRICULUMS  (Continued) 


MECHANICAL  AND  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (5300)  (Continued) 


5313 


5314 


Textiie  technologies 


Instrumentation  technologies  ■ 


48 


49 


5315 


Mechanical  technologies 


5316 


Nuclear  technologies 


51 


5317 


Construction  and  buildinf  technologies 
(carpcntry.electrical  wdrk,  plumbing, 
sheetmetalair  conditionlng.he*  tfng.etc. ) 


52 


5399 


Other,  specify 


53 


.5399 


54 


5399 


55 


5399 


56 


5300  TOTAL  (sutii  of  lines  36  i,  j  56) 


57 


On  the  Unes  immediately  below  show  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  MECHANICAL  AND  ENGINEERING  TECHNOLOGIES 


5300-1 

Non-resident  alien 

,57-1 

5300-2 

Black,  non-Hispanic 

57-2 

5300-1 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

57-3 

530O4 

Asian  or  Pacific  Islander 

57-4 

> 

5300-5 

Hispanic 

57-5 

5300-6 

White,  non-Hispanic 

57-5 
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HAMC  OF  INSTITUTION 


1.  INSTITUTION  COOE  NUMBER 


PARTC  DEGREES  AND  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  4  YEARS  OF  WORK  REVONO  HIGH  SCHOOL  H7t-7>  -  Continued  


COOE 


(I) 


CURRICULUM 


LINE 
NO. 
(Orel* 
if  new 
this 
year) 


CURRICULUM*  OF  t  OR  MORE  YEARS,  BUT  LESS  THAN  4  YEARS 


WORK  WHOLLY  OR  CHIEFLY 
'    CREOITABLE  TOWARO  A 
BACHELOR'S  OEOREE 


ASSOCIATE 
OEOREE 


MEN  IWOMEN 

W   1  t» 


OTHER  FORMAL 
RECOGNITION 

(without  usocidte 
degree) 


MEN 


WOMEN 

(7) 


WORK  NOT  WHOLLY  OR 
CHIEFLY  CREOITABLE  TOWARO 
A  BACHELOR'S  OEOREE 


ASSOCIATE 
OEOREE 


MEN 

m 


WOMEN 

(9) 


OTHER  FORMAL 
RECOGNITION 
(without  associate 
degree)  y 


MEN 

(10) 


WOMEN 

(ID 


CURRICULUMS 
OF  AT 
LEAST 

1  YEAR. 
BUT 
LESS 
THAN 

2  YEARS 


MEN 


WOMEN 

1    (IS)  ' 


SCIENCE* 


SECTION  2 

OR  ENGINEERING-RELATED  ORGANIZED  OCCUPATIONAL  CURRICULUMS  (Continued) 


NATURAL  SCIENCE  TECHNOLOGIES  (5400) 


5401 

Natural  science  technologies,  general 

58 

1 

\ 



5402 

Agriculture  technologies  (include 
horticulture) 

CO 

 a- 

5403 

Forestry  and  wildlife  technologies 
{include  flsheriet)  * 

60 

5404 

row  wmw  » w\*i\nv 

61 

5405 

Home  economics  technologies 

62 

5406 

Marine  and  oceanographic  technologies 

63 

5407 

Laboratory  technologies,  general 

64 

5408 

Sanitation  and  public  health  inspection 
technologies  (environmental  health 
technologies) 

65 

r, 

5499 

Other,  specify 

66 

> 

5499 

67 

5499 

68 

5499 

69 

5400 

TOTAL  (sunt  of  lines  58  thru  69) 

70 

,  On  the  line,  immediately  below  .how  the  ficiil/ethnic  breakdown  of  the  tool,  for  NATURAL  SCIENCE  TECHNOLOGIES  reported  on 


5400*1 

Non-resident  alien 

70-1 

5400-2 

1 

Black,  non-  Hispanic 

70-2 

5400-3 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

70-3 

540O4 

Asian  or  Pacific  Islander 

704 

5400-5 

Hispanic 

70-5 

54004 

White,  non*  Hispanic 

> 

70-6 

i 

5700 

SECTION  Z  TOTAL 

(sum  of  lines  //,  35.  57.  and  70) 
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1.197 
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.NAME  OF  INSTITUTION 


i/iVtitution  code  number 

L  


CURRICULUM*  OF  2  OR  MORE  YEARS'.  BUT  '.ESS  THAN  4  YEARS 

CURRICULUMS 
OF  AT 
LEAST 
1  YEAR. 

J 

LINE 
NO. 
(Circle 
if  new 
this 

yetrf 

WORK  WHOLLY  OR  CHIEFLY 
CREDITABLE  TOWARD  A 
BACHELOR'S  DEGREE 

WORK  JOT  WHOLLY  OR 
CHIEFLY  CREDITABLE  TOWARD 
A  BACHELOR'S  DEGREE 

CODE 

curriculum 

ASSOCIATE 
DEGREE 

OTHER  FORMAL 
RECOGNITION 
(without  associate 
degree) 

ASSOCIATE 
DEGREE 

OTHER  FORMAL 
RECOGNITION 
(without  associate 
degree) 

BUT 
LESS 
THAN 
2  YEARS 

(U 

(2) 

(3) 

MEN 

(4) 

WOMEN 

($) 

'  MEN 

(6) 

WOMEN 

(7) 

MEN 

(8) 

WOMEN 

(9) 

MEN 

(10) 

WOMEN 
(U) 

MEN 

(12) 

WOMEN 

(13) 

SECTION  3 

NONSCIENCE-  AND  NONENG1NEERING-RELATED  ORGANIZED  OCCUPATIONAL  CURRICULUMS 

BUSINESS  AND  COMMERCE  TECHNOLOGIES^ 5000)  " 
NOTE*  Data  Processing :  r  -port  as  appropriate  in  Datt  Processing  Technologies  (5100)  in  Section  2 


5001 


5002 


Business  and  commerce  technologies, 
general 


Accounting  technologies 


72 


73 


5003 


Banking  and  finance  technologies 


74 


l 

5004 


Marketing,  distribution,  purchasing,  • 
business*  and  industrial  management 
technologies   


75 


5005 


Secretarial  technologies  {include  office 
machines  mining)  


76 


5006 


Personal  service  technologies  {stewardess. 
cosmetologist,  etc.)  


77 


5007 


Photography  technologies 


78 


5008 
5009 


Communications  and  broadcasting  tech* 
nologie  s  {radioltelevision.  newspapers) 


79 


Printing  and  lithography  technologies 


80 


5010 


Hotel  and  restaurant  management 
technologies 


81 


50tl 


Transportation  and  public  utility 
technologies  - 


82 


5012 


Applied  arts,  graphic  arts,  and  Tine  arts 
technologies  {include  advertising  design) 


83 


5099 


Other,  specify 


84 


5099 


85 


5099' 


86 


5099 


87 


5000    TOTAL  (mm  of  lutes  72  thru  87) 
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1.  INSTITUTION  COOE  NUMBER 


PART  C  OeCRE£$  AND  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  4  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOU  1978-79  -  Continued 


COUt 


(If 


CURRICULUM 


(2) 


LINE 
NO 

(Circle 
tfhfv 
this 
year) 


(3) 


CURRICULUMS  OF  2  OR  MORE  YEARS.  BUT  LESS  THAN  4  YEARS 


WORK  WHOLLY  OR  CHIEFLY 
CREOITABLE  TOWARO  A 
BACHELOR'S  OEGREE 


ASSOCIATE 
OEGREE 


MEN 

M) 


WOMEN 

(S) 


OTHER  FORMAL 
RECOGNITION 
(without  associate 
degree) 


MEN 

(6) 


WOMEN 

(V 


WORK  NOT  WHOLLY  OR 
CHIEFLYXREOIT ABLE  TOWARO 
A  BACHELOR'S  OEGREE 


ASSOCIATE 
OEGREE 


MEN 

m 


WOMEN 

(9) 


OTHER  FORMAL 
RECOGNITION 
(without  associate 
degree) 


MEN 

(10) 


WOMEN 
(II) 


CURRICULUMS 
OF  AT 
LEAST 
1  YEAR. 
BUT 
LESS 
THAN 
7  YEARS 


MEN 


WOMEN 

(13) 


a    ,                                                         SECTION  3  ' 
.  NONSCIENCE-  AND  NONENGINEERING-RELATED  ORGANIZED  OCCUPATIONAL  CURRICULUMS  (ConsinwJ) 
BUSINESS  AND  COMMERCE  TECHNOLOGIES  tSOOp)  (Continued)   


On  the  lines  immediately  below  show  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  BUSINESS  AND  COMMERCE  TECHNOLOGIES  reported 


5000-1 

Non-resident  alien 

88*1 

50OO-2 

Black,  non-Hispantc 

88*2 

5000-3 

^American  Indian  or  Alaskan  Native 

88-3 

 i 

5000-4 

Asian  or  Pacific  Islander 

88-4 

5000-5 

Hispanic 

88-5 

5000-6 

White,  non-Hispanic 

88-6 

<< 

'5501 


5502 


550  \ 


5504 


Public  service  technologies,  general 


Bible  siudy  or  religion-related 
occupations  * 


Cducation'technologies  [teacher  aide 
and  2-year  teacher  training  programs) 


Library  assistant  technologies 


5505 


Police,  law  enforcement,  corrections 
technologies 


89 


90 


91 


92 


93 


5506 


Recreation  and  social  work  related 
technologies 


94 


5507 


Tire  control  technology 


95 


550H 


Pubhi  administration  and  management 
technologies 


96 


559<* 
5599 
5599 


Other,  specify 


97 


98 


99 


5599 


100 


5500 


TOTAL  (sum  of  lines  89  thru  100) 


101 
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NAME  OF  INSTITUTION 


PART  C  DEGREES  ANO  AWARDS  BASED  ON  &E5S  THAN  4  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL.  197S-79  -  ContinuS 


COOE 


(I) 


CURRICULUM 


(2) 


LINE 
NO 
(Ore* 
if  new 
this 
year) 


•  CURRICULUM*  OF  2  OR  MORE  YEARS*  BUT  LESS  THAN  4  YEARS 


WORK  WHOLLY  OR  CHIEFLY 
CREDITABLE  TOWARD  A 
BACHELOR'S  DEGREE 


ASSOCIATE 
OEGREE 


MEN 


WOMEN 

m 


OTHER  FORMAL 
RECOGNITION 
(without  associate 
degree) 


MEN 

w 


WOMEN 

(V 


WORK  NOT  WHOLLY  OR 
CHIEFLY  CREOITABLE  TOWARO 
A  BACHELOR'S  OEGREE 


ASSOCIATE 
OEGREE 


MEN 

m 


WOMEN 

(9) 


OTHER  FORMAL 
RECOGNITION 
(without  associate 
degree) 


MEN 

(10) 


WOMEN 

(W 


MEN 

(12) 


WOMEN 

(13) 


SECTION  3 

NONSCIENCE-  AND  NONENQtNEERINQ-RELATEP  ORGANIZED  OCCUPATIONAL  CURRICULUMS  (Continued)- 
 PUBLIC  SERVICE  RELATE!^  TECHNOLOGIES  (6500)  (Continued)  -   


on  tine  101.                                                             _  "  . 

5500-1 

Non-resident  alien 

10M 

5500-2 

Black,  non-Hbpanic 

101-2 

5500-3 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

101-3 

5500-4 

Asian  or  Pacific  Islander 

10M 

* 

5500-5 

Hispanic 

101*5 

5500-6 

White,  non-Hispanic 

101-6 

11  - 


5800 


SECTION  3.  TOTAL 

( sum  of  Una  88  or*  101) 


102 

*  » 

■ 

1 

5900 


TOTAL  OF  SECTIONS  1,  2,  and  3 

(sum  of  lines  /,  7/,  and  102) 


103 


GRAND  TOTAL 
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APPENDIX  B  . 
TECHNICAL  NOTES 


Thi^is  the  third  time  the  Higher  Education  General  Information  Survey  has  collected  racial  and  ethnic 
data  through  the  ''Degrees  and  Other  Formal  Awards  Conferred"  survey.  The  publication,  "Data  on  Earned 
Degrees  Conferred  from  Institutions  of  Higher  Education  by  Race,  Ethnicity  and  Sexv  Academic  Year 
1976-1977"  (Volumes  I  and  II)  is  available  from  the  Qffice  for  Civil  Rights. ' 

For  those  institutions  reporting  an  "Unknown"  column,  a  proration  technique  based  on  the  given 
racial,  ethnic,  and  sex  Columns  from  the  instrument  was  applied  and/or  estimates  were  made  from  the 
racial/ethnic  breakdown  on  selected  class  levels  from  the  previous  survey  and/or  appropriate  enrollment 
surveys  for  the  school,   _j      


In'some  aggregates  there  are  differences  in  total  degrees  earned  between  this  publication  and  the  Nation- 
al Center  for  Education  Statistics  publications.  These  discrepancies  may  occur  because  the  Office  for 
Civil  Rights  d*t*not  survey  military  institutions  or  proprietary  schools,  or  schools  not  receiving  Federal 
'financial  assistance. 

*    Definitions  of^ontrol  of  institution  used  in  this  publication  are: 

Public  Private^  4 

Federal  ^        Independent,  non-profit 

State  Affiliated  with  religious  groups 

t  Local 

State  and  Local 
State-related 


•U.S.  OuVERJMKNT  PkIHTINO  OFflCE       1981-0-727-719,  1683 


J. 
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U.S.  DEPARTMENT  OF  EDUCATION 
OFFICE  FOR  CIVIL  RIGHTS 


DATA  ON  EARNED  DEGREES  CONFERRED 
BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION 
BY  RACE,  ETHNICITY  AND  SEX, 

ACADEMIC  YEAR  1 978-1 979 


AUGUST  1981  VOLUME  II  (of  two) 
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INTRODUCTION 


This  publication  presents  summations  of  data  collected  through 
the  survey  "Degrees  and  other  Formal- Awards  Conferred  Between 
July  1, 1978,  and  June  30, 1979". 

The  survey  is  part  of  the  Higher  Education  General  Information 
Survey  (HEGIS  XII)  conducted  by  the  National  Center  for 
Education  Statistics.  % 

Institutions  receiving  Federal  financial  assistance  in  the  50  States, 
the  District  of  Columbia,  and  outlying  areas  of  the  United  States 
were  surveyed  for  this  study* 

Racial,  ethnic,  and  sex  data  were  included  by  the  Office  for  Civil 
Rights  under  authorization  of  Section  80.6(b)  of  the  regulations 
implementing  Title  VI  of  the  Civil  Rights  Act  of  1964  and  similar . 
provision&implementing  Title  IX  of  the  Education  Amendments  of 
1972. 

Requirements  for  reporting  and  definitions  of  terms  are  found  in 
the  Instruction  Sheets  for  the  survey  instrument  (Appendix  A).  , 
Technical  notes  are  covered  in  Appendix  B. 

For  further  information  regarding  the  survey  and  the  availability 
of  data  file  tapes  and  microfiche,  write  or  call: 


Office  of  Special  Concerns 


Office  for  Civil  Rights 
400  Maryland  Ave.,  S.W.  • 
Washington,  D.C.  20202 


(202)245-0015 


TABLE  OF  CONTENTS 


o       •  !204 
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Volume  II  -.  * 

INTRODUCTION 

SECTION  II:  DEGREES  CONFERRED  FOR  MAJOR  FIELD  BY  INSTITUTION 
(Continued  from  Volume  I)  ..... 

Table  7    -  Total  Master's  Degrees  for  Major  "-eld  Conferred  by  Institution^ of 'Higher 

Education  by  Race.  Ethnicity,  and  Sex:  Institution.  State  and  Nat.on.  1978-1979 

Table  8    -  Total  Doctor's  Degrees  for  Major  Field  Conferred  by Institutions  of '™$*L 

Education  by  Race.  Ethnicity,  and  Sex:  Institution.  State,  and  Nat.on.  1978-1979 

Tahi.  9    -  Total  First  Professional  Degrees  for  Major  Field  Conferred  by  Institutions  of 
T  m^SSS^i  Race  Ethnicity,  and  Sex:  Institution,  State  and  Ninon. 

1978-1979 

t»ki.  m      Total  Associate  Degrees  and  Other  Awards  Based  on  Less  than  Four  Years  of 
Table  10  -  To«.  {JJJ^^  for  M,ror  Field  Conferred  by  Institutions  of  Higher 

Education  by  Race.  Ethnicity,  and  Sex:  Institute.  State,  and  Nation.  1978-1979 

<  SECTION  III:  DEGREES  CONFERRED  IN  PUBLIC  INSTITUTIONS 

Table  1 1  -  Bachelor's  Degrees  Conlerred  by  **°X^'}^^v!^ 
>  Education  by  Race.  Ethnicity,  and  Sex:  State  and  Nation.  1978-1979 

•™ "  -  ^^^^^^^^ 

ijKTiSta Ethnicity, and Sex;  Stm .nd  N.t,on.  1978-1979 
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A. 

1534 
1701 
1750 

2119 
2123 


2132 


SECTION  IV:  DEGREES  CONFERRED  IN  PRIVATE  INSTITUTIONS 
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SECTION  IV:  DEGREES  CONFERRED  IN  PRIVATE  INSTITUTIONS  (Continutd) 

Table  20  -  Associate  Degrees  and  Othtr 'Awards  Based  on  Uss  than  FoLr  Vtars  of 

Work  Beyond  High  School  Conferred  by  Private-controlled  Institutions  of 
Higher  Education  by  Race,  Ethnicity,  and  Sex:  State  and  Nation;  1978-1979 

Table  21  -  Total  Degrees  for  Major  Field  Conferred  in  Institutions  of  Higher  Education  by 
Race,  Ethnicif  ind  Sex:  State  and  Nation,  1978-1979 

APPENDIX  A:  1978-1979  Survey  Instrument  and  Instruction  Sheet 

Appendix  B:  Technical  Notes 
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NJNAER         X       NUN  IF.*  X 
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ALABAMA  ^  ~V  -  — ^  * 

AL    ALA8ANA  A  4  N  UNIVERSITY 
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MALE  0  .0 
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x6*7 

26 

86*7 

0 

♦  0 

3 

75*0 

2 

7.7 

23 

88*5 

2 
0 
2 

0 
0 

'  o. 

3 
0 
3- 

1? 


4*0 
♦Q 
4*9 

.0 

•  0 

•  0 

33.3 
«0 
37.5 

68.B 
100*0 
66*7 

i 

6*7 
25\0 
3*8 


12 

j'< 

4 

0 
4 

66 
8 

60 


8* 

.11 
73 


54 
14 
40 


54 
14 
40 


50 
9 
41 

2 
1 
1 

9 
*1 
6 

32 
2 

30 

30 
4 

„26 


TABLE  7.    TOTAL  MASTER'S    OECREES  FOR  MAJOR  FIELD* CONFERRED  BY  'NSflTUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  By  RACE, 
ETHNICITY,  ANO  SEXt     INSTITUTION  A«W  STATE  19JB-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN*  NATIVE 

MMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HlSPANIC  PACIFIC  L&AKOER 

NUMBER         t        NUMBER  X 


HISPANIC 
NUMBER  t 


TOTAL 
I  MINORITY 


WHITE 
NON-HlSPANfC 


NON-RE  SIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


AGRICULTURE  ANO  NATURAL  RESOURCES  (OIOOI 
CALIFORNIA 

CA    STANFORD  UNIVERSITY 


TOTAL    „  0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

.0 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0  ' 

0 

♦  0 

CA    U  Of  CAL-BERKELEf 

TOTAL  0 

.0 

"o 

•  0 

2 

4*5 

FEMALE  0 

.0 

.0 

2 

13.3 

MALE                0  - 

.0 

.0 

0 

•  0 

CA    U  OF  CAL-OAVIS 

TOTAL  0 

♦o , 

0 

.0 

7 

5.  1 

FEMALE  •  0 

.0: 

0 

.0 

2 

5.6 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

5 

5.0 

CA  CAL-RIVERSIOE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

FEMALE  '  0 

•  0 

0 

.0 

0 

*  0 

k  MALE  0 

•  0 

0 

.0 

1 

16.7 

CA          STATE  TOTALS  1 

9 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  1 

♦  3 

1 

.3 

17 

5.2 

FEMALE  0 

.0 

1 

1.4 

4 

5.5 

MALE               '  1 

c4 

0 

.0 

13 

5.1 

COLORADO 

CO    COLCRAOO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

1 

1.0 

0 

<£.  0 

FEMALE  0 

•0 

0 

•  0 

0 

\0 

K  «.E  0 

.0 

1 

1.3 

0 

.0 

CO'        STATE  TOTALS  ( 

1 

INSTITUTIONS) 

70TAL  0 

.0 

1 

1.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  v'O 

.0 

1 

1.3 

0  1 

.0 

CONNECTICUT 

/ 

CT    UNIVERSITY  OF  CONNECTICUT 

s    TO. AL  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

HALE  0 

♦  0 

0 

*fl 

0 

.0 

CT    YALE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.3 

0 

.0 

1 

2.4 

FEMALE  0 

.0 

.0 

1 

4.  8 

HA  Lb  C 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

i-.CT          STATE  TOTALS  ( 

INSTITUTIONS) 

cTOTAL              .  0 

.0 

0 

.0 

1 

1.6 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0  , 

1 

3.4 

MALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

OELAUARE 

OE    UNIVERSITY  OF  DELAWARE  ' 

TOTAL              \  0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

fcMALE  \0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'    MALE  \0 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

OE          STATE  TOTALS  C 

1 

INSTITUTIONS)" 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMAtE  3  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.a 

0 

.0 

DISTRICT  OF  COLUMBIA 

1 

OC  ^GEORGE  HASH  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

2 

9.1 

1 

4.  5 

FEHALE  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

«  MALE  0 

.0 

2 

9.1 

1 

4.5^ 

OC      r   STATE  TOTALS  ( 

1 

INST ITUTIONS) 

TOTAL  0 

.0 

2 

9.1 

1 

4.5 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

m4le  0 

.0 

2 

9.1 

1 

4.5 

FLORIDA  • 

FL    UNIVERSITY  OF  FLOAIOA 

c 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

4 

3.4 

F£N*LE'  0 

•  0 

0 

•  0 

4 

12.5 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FL          STATE  TOTALS  ( 

1 

INST ITUTIONS) 

TOTAL  0 

.0 

0,. 

•  0 

4 

3*4 

FEMALE  0 

.0 

0 

■  .0 

4 

12.5 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

GEORGIA 

GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

TOTAL  1 

1.5 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

So 

0 

.3 

0 

.0 

MALE  1 

1.8 

0 

.0 

0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  3 

.0 
•0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
•0 
.0 


.3 
•  0 
♦4 


.0 
•  0 
.0 


.0 
♦0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


♦  9 
•0 
1.2 


♦  9 
.0 
1.2 


.0 
.0 
.0 


BER 

I 

NUMBER 

I 

. NUMBER 

I 

NUMBER 

... 

0^ 

.0 

13 

72.2 

5 

27.8 

IB 

0 

.0 

3 

60.0 

2 

40.0 

5 

0 

•  0 

10 

76.9 

3 

23.1 

13 

2 

4*5 

29 

65.9 

13 

29*5 

44 

2 

13.3 

11 

73.3 

2 

13*3 

15 

0 

.0 

18 

62.1 

11 

37.9 

29 

7 

5.1 

78 

57.4 

51 

37.5 

136 

2 

5*6 

26 

72.2 

8 

22.2 

36 

5 

'  5.0 

52 

52.0 

'  43 

43.0 

100 

\ 

16.7 

4 

66.7 

1 

16.7 

6 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0* 

0 

1 

16*7 

4 

6o*7 

1 

16.7 

6 

20 

6.1 

208 

63.6 

99 

30.3 

327 

5 

6.8 

53 

72.6 

15 

20.5 

73 

15 

5.9 

155 

61.0 

84 

33.1 

254 

1 

1.0 

84 

86*6  • 

12 

12.4 

97 

0 

.0 

19 

100.0 

0 

•0 

19 

1 

1.3 

65 

83.3 

'  12 

15.4 

*  78 

1 

1.0 

84 

86.6 

12 

12.4 

97 

0 

.0 

19 

ioo.o 

0 

.0 

19 

1 

1.3 

65 

83*3 

12 

15.4 

78 

0 

.0 

21 

95.5 

1 

4.5 

'  1 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

*0 

0 

.0 

13 

92.9 

1 

7.1 

'  14 

1 

2.4 

37 

88.1 

4 

9.5 

42 

1 

4.8 

20 

95.2 

0 

.0 

21 

0 

.0 

17 

81.0 

4 

19.0 

21 

1 

1.6 

58 

90.6 

5 

7.8 

64 

1 

3.4 

28 

96.6 

0 

.0 

29 

0 

.0 

30 

\ 

85.7 

5 

14.3 

35 

0 

.0 

16 

94.1 

a 

5,9 

17 

0 

.0 

6 

85.7 

l 

14.3 

7 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

16 

94.1 

l 

5.9 

17 

0 

.0 

6 

85.7 

l 

14^ 

7 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

.0 

10 

3 

13.6 

19 

86.4 

0 

.0 

22 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

3 

13.6 

19 

86.4 

0 

.0 

22 

3 

13.6 

19 

86.4 

0 

.0 

22 

0 

0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

3 

1^.6 

19 

86.4 

0 

.0 

22 

5 

4.3 

74 

63.8 

37 

31.9 

116 

4 

12.5 

19 

59.4 

9 

28.1 

32 

1 

1.2 

55 

65*5 

28 

33.3 

84 

5 

4.3 

74 

63.8 

37 

31.9 

116 

4 

12*5 

19 

59.4 

9 

28.1 

32 

1 

1.2 

55 

65.5 

28 

33.3 

84 

1 

1.5 

53 

79.1 

13 

19.4 

67 

0 

.C 

7 

63.6 

4 

36.4 

11 

1 

1.  8 

46 

82*1 

9 

16.1 

56 

IERJC 


1147 


1207 


TmE         TOTAC  MASTER'S    «™  "-^  ^  " 


:     AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         %       NUMBER  X 
AGRICULTURE  AND  NATURAL  RESOURCES  (0100* 


GA  .      STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  1*5 

FEMALE  0  .0 

NILE  1  !♦« 


1  INSTITUTIONS! 


.0 
.0 
.0 


NUMBER 


.0 

•  0 

♦  0 


HISPANIC 
NUMBER 


.0 
.0 
•  0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


1  1.5 

0  *0 

1  1*8 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


53  79.1 
7  63.6 
46  62*1 


TOTAL 
NUMBER 


13  19.4 
4  36.4 
9  16*1 


67 
11 
56 


HAWAII 

HI    U  OF  HAWAII  AT  MANOA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  ,0  .0 


HI          STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
•  0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


16  57*1 
4  60*0 
12  52.2 


16  57.1 
4  80.0 
12  52.2 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


16 
4 
12 


16 
4 
12 


57.1 
80*0 
52*2 


57*1 
80*0 
52.2 


11 
1 
10 


11 
1 

10 


39.3 
20*0 
43.5 


39.3 
20.0 
43.5 


3.6 
.0 
4.3 


3.6 
.0 
4.3 


28 
5 
23 


28 
5 
23 


IDAHO 

10    UNIVERSITY  OF  IOAHO 
TOTAL  '  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


•  0 

•  0 
.0 


ID          STATE  TOTALS  I  1  INSTITUTIONS) 

~      TOTAL                 0  .0  0  .0 

FEMALE                 0  .0  0  .0 

-KALE                 0  .0  0  .0 


2*1 
.0 
2*3 


1  2.1 

0  .0 

1  2.3 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
•  0 


2.1 
2.3 


2.1 
•  0 
2.3 


42 

4- 
38 


42 
4 

38 


89*4 
100.0 
88.4 


69.4 
100.0 
88.4 


8.5 
•  0 
9.3 


8.5 
.0 
9.3 


47 
4 
43 


47 
4 
43 


ILLINOIS 

IL     ST HN  ILLINOIS  U  CAR8CN0L 
TOTAL  0       .  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IL    U  OF  ILL  UR8ANA  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MAL  c 
IN  PUAOUE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•   0  .0 

0  .0 

0  .0 
U  MAIN  CAMPUS 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


IN  STATE  TOTALS  < 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  »5 


3 

6*1 

>• 

0 

•  0 

1 

8.3 

0 

.0 

2 

5.4 

0 

.0 

11 

14.3 

3  • 

3.9 

2 

10.0 

0 

.0 

9 

15.8 

3 

5.3 

IL    .     STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

I  NOUN  A 

IN,   BALL  STATE  UNIVERSITY 


2  INSTITUTIONS) 
14  11.1 
3  9.4 
11  11.7 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0    ;  .0 


3  2.4 
0  .0 
3  3.2 


.0 
.0 

.0- 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

2.6 
.0 
3.5 


2  1*6 
0  .0 
2  2*1 


*0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


3  ' 

1 

2 

16 

2 

14 


19 
3 
16 


,  6*1 
8.3 
5*4 

20.8 
10.0 
24*6 


15. 1 
9.4 
17.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


41 

10 
31 

59 
17 
42 


83.7 
83.3 
83.8 

76*6 
85.0 
73*7 


100  79.4 
27  84.4 
73  77.7 


8  100,0 
2  100*0 
6  100.0 


63 
11 

52 


65.1 
91.7 
83.9 


71  86.6 
13  92.9 
58  85.3 


10.2 
8.3 
10.8 

2*6 
5.0 
1.8 


7  5.6 
2  6.3 
5  5.3 


0 
0 
0 

11 
1 
10 


.0 
.0 

.,o 

14.9 
8.3 
16.1 


11  13.4 
1  7.1 
10  14.7 


49 
12 
37 

77 
20 
57 


126 
32 
94 


8 
2 
6 

74 
12 

62 


82 
14 
68 


IOWA 

IA    13 WA  STATE 
*  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


U  SCI 
0 
0 

0 


C  TECHN 
•  0 
.0 
.0 


IA          STATE  TOTALS  « 

TOTAL  0  .0 

FtMALE  0  .0 

MALE  3  »0 


1  0 

.0 

0 

■  0 

.0 

INST,  ITUT 

IONS) 

'  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  1.0 
0  .0 
_1  l.*2 


1  1.0 

0  .0 

1  1.2 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1.0 
.0 
1.2 


1.0 
.0 
1.2 


64  65.3 
9  60.0 
55  66.3 


64  65.3 
9  60.0 
53  66.3 


33 

,6 
27 


33 
6 
27 


33.7 
40.0 
32.5 


33*> 
40.0 
32.5 


98 
15 

83 


96 
15 

83 


KANSAS 

KS    KANSAS  ST 
TOTAL 
FEHALE 
HALE 


U  AGR 

0 
0 
0 


APP  SCI 

.0 

.0 

.0 


KS          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 


•0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


*0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


71  94.7 
14  93.3 
57  95*0 


71  94.7 
14  93.3 
57  95.0 


5.3 
6.7 
5.0 


5.3 
6.7 
5.0 


75 
15 
60 


KENTUCKY 

KV     MURRAY  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEHALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
^.0 
.0 


10  100.0 
2  100.0 
8  100*0 


.0 
.0 
.0 


to 

2 


ERIC 


1146 


> 


TABLE  7.     TOTAL  MASTER'S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 

ETHNIC ITYi  AND  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NJMBL-R 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  X 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RE SlOE NT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


AGRICULTURE  ANO  NATURAL  RESOURCES  COlOQ) 
KENTUCKY  | 


K Y    UM IVER  SI  T"Y  OF  KENTUCKY 

TOTAL                 0        .0  1  3.0 

FEMALE                 0        .l0  0  .0 

MALE  0  .0  1  3.7 
KY     WESTERN  KY  UNIVERSITY 

TnTAL                 0        .0  0  .0 

FEMvLE                 0        .0  0  .0 

MALE                 0        .0  0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3.0 
.0 
3.7 

.0 
.0 
.0 


6.1 
.0 
7.4 

.0 
.0 
.0 


23 
5 
18 


69.7 
83.3 
66.7 


10  100.0 
1  100.0 
9  100.0 


24.2 
16.7 
25.9 

.0 
.0 
.0 


33 
6 
27 

10 
1 

9  " 


KY         STATE  TOTALS  ( 

TJTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


3  INSTITUTIONS) 
1  1.9 

0  .0 

1  2.3 


.0 
.0 
.0 


1  1.9 

0  .0 

1  2.3 


2  3*8 
0  .0 
2  «.5 


43  81.1 
8  83.9 
35  79.5 


8  15.1 
1  11.1 
7  15.9 


53 
9 

',4 


LOUISIANA 


LA     LA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


U  ANO  ACM  C 

0 
C 
0 


LA 


STATE  TOTALS  I 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

43 

57.3 

32 

*2.7 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

35.7 

9 

64.3 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

38 

62.3 

23 

37.7 

1  INSTITUTIONS) 

32 

42.7 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0  o 

*3 

57.3 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

35.7 

9 

64.3 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3S 

62.3 

23 

37.7 

75 
14 
61 


73 
14 
61 


E     U  OF 
TOT  AL 
FEMALE 
MALE 


MAI Nc  AT  CRQN3 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


10.7 
.0 
12*5 


3  10.7 
0  .0 
3  12.5 


25  89.3 
4  1C0.0 
21  87.5 


.0 
.0 
.0 


28 
4 
24 


ME         STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  .C 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


10.7 
.0 
12.5 


3  10.7 
0  .0 
3  12.5 


25  89.3 
4  100.0 
21  87.5 


.0 
.0 
.0 


28 
* 
24 


MARYLAND 


MO    FROST  BURG  STATE 

COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

MALE"  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

,  0 

•  0 

MO    U  OF  MD  COLLEGE 

PARK  CAM 

.0 

TOTAL  0 

.0 

2 

4.2 

0 

.0 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

2 

5.7 

c 

.0 

0 

.0 

0 

'  0 
0 

2 
0 
2 


.0 
.0 
.0 

*.2 
.0 
5.7 


100.0 
.0 
100.0 


39  81.3 
13  100.0 
26  74.3 


.0 
.0 
.0 

14.6 
.0 
20.0 


3 
0 
3 

48 
13 
35 


MD  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE                  0  .0 

MALE                  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 
2  3.9 
0  .0 
2  5.3 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


2  3.9 
0  .0 
2  5.3 


42  82.4 
13  100.0 
29  76.3 


7  13.7 
0  .0 
7  18.4 


51 
13 
38 


MASSACHUSETTS 


HA    U  OF  MASS  AMHERST  CAMPUS 


TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

MA          STATE  TOT 

LS 

1  INSTITUT 

IONS) 

TC7AL 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE 

0 

1  .0 

0 

.0 

MICHIGAN 

MI     MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                  0  .0  3  2.1 

FEMALE                 0  .0  0  .0 

.MALE  0  .0  3  2.7 
MI     MICHIGAN  TECHNOLOGICAL  U 

TCTAL                  0  .0  0  .0 

FEMALE                  0  .0  0  .0 

MALE                  0  .0  0  .0 

MI     U  MICHIGAN-ANN  ARBOR 

TOTAL                  0  .0  1  2.0 

FEMALE                  0  .0  1  6.3 

MALE                  0  .0  0  .0 


Ml          STATE  TOTALS  I 

TCT  AL                 0  .0 

FEMALE                  0  .0 

MALE                  0  .0 


INSTITUTIONS) 
4  2.0 


2.1 
2.0 


MINNESOTA 

NN    U  OF 
TOTAL 
FcMALE 
MALE 


MINN  MNPLS  SNT  PAUL 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


3      5.  1 

1  5.0 

2  5.1 


3  5.1 

1  5.0 

2  5.1 


10 

4 
6 

0 

-) 
3 

3 
1 

2 


13 

5 


7.0 
12.5 
5.5 

.0 
.0 
.0 

5.9 
6.3 
5.7 


6.6 
10.4 
5.4 


.0 
.0 
.0 


•  0 
.0 
.0 


3.5 
6.3 
2.7 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


5  2.5 

2  4.2 

3  2.0 


1  1.1 

0  .0 

1  1.4 


.0 
.0 
.0 


\ 

3 

5.1 

*7 

79.7 

1 

5.0 

16 

60.  0 

2 

<\ 

31 

79.5 

S..\ 

*7 

79.7 

1 

5.0  N 

16 

80.0 

2 

5.1 

^  31 

79.5 

\ 

18 

12.7 

79 

55^ 

6 

18.8 

17 

53.1 

12 

10.9 

62 

56.4 

0 

.0 

•* 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

t 

100.0 

4 

7.6 

40 

78.4 

2 

12.5 

14 

87.5 

2 

5.7 

26 

74.3 

22 

1 1.2 

123 

62.4 

8 

16.7 

31 

64.6 

)4 

9.4 

92 

61.7 

1 

1.1 

71 

76.3 

0 

.0 

21 

91.3 

1 

1.4 

50 

71.4 

*5 
9 
36 

0 
0 
0 

7 
0 
7 


15.3 
15.0 
15.4 


15.3 
15.0 
15.4 


31.7 
28.1 
32.7 

.0 

^0 

13.7 
•  0 
20.0 


52  26.4 
9  18.8 
43  28.9 


21  22.6 
2  8.7 
19  27.1 


59 
20 
39 


59 
20 
39 


142 
32 
110 

0 

51 
16 

35 


197 
48 
149 


93 
23 
70 


erJc 


120<J 


TABLE  T*     TOTAL  MASTER* S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
#V  '  ETHNICITY,  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STAT  E  1978-1*79 


AMERICAN  INOIAH 
ALASKAN  NATIVE 


RACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  IS  LANDER 


NUMBER         i       NUMBER  % 
AGRICULTURE  ANO  NATURAL  RESOURCES  (OlOO I 


MN         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
—  MAtF   0 


MI  S'SISSIPPI 


INSTITUTIONS! 
1  1*1 

0  *0 

1  1.4 


MS 


MISSISSIPPI  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

 <T 


FENILE 
HALE 


"TO- 
.0 


4.5 

1  v.v 


NUMBER 


MS         STATE  TOTALS  < 

TOTAL                0  . 0 

FEMALE                 0  .0 

HUE                  0  .0 


1  INSTITUTIONS! 
3  4.5 


10.0 
3.6 


0^ 
0 
0 


.0 


.0 


.0 
.0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


•0 
.0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 

'  NUMBER 


kHJTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


1  1.1 

0  .0 

1  1.4 


3  4.5 

1  10.0 

2  3.6 


3  4.5 

1  10.0 

2  3.6 


71 
21 
50 


32 
2 
30 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


76*3 
91.3 
71.4 


48.5 
20.0 
53.6 


32  48.5 
2  20.0 
30  53.6 


21 
2 
19 


22*6 
8.7 
27.1 


TOTAL 
NUMBER 


31  47*0 
7  70.0 
24  42.9 


31  47.0 
7  70.0 
24  42.9 


93 
23 
70 


66 
1C 
56 


66 
10 
56 


MISSOURI 

NO    CENTRAL  MO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
NO    NTHUST  MO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

MO    U  Cf  MISSOURI -COLUMBIA 

TOTAL  3  -0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NO  STATE  TOTALS  < 

_     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

2.7 
.0 
3.7 


3  INSTITUTIONS) 
2  2.4 
0  .0 
2  3.2 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

1.4 

5.3 
.0 


1  1.2 
1  4.5 
0  .0 


.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

4.1 

5.3 
3.7 


3  3*5 

1  4-5 

2  J. 2 


2  100.0 


60 
15 
45 


100.0 
100*0 

80*0 
1  00*0 
75.0 

82.2 
78.9 
83*3 


70  82.4 
18  81*8 
52  82*5 


0 
0 
0 

2 
0 
2 

10 
3 
7 


•  0 
.0 
•0 

£0.0 
•0 
25.0 

13*7 
15.8 
13*0 


1?  14.1 
3  13.6 
9  14.3 


2 
1 
1 

10 

2 
6 

73 
19 
54 


85 
22 
63 


MONTANA 

NT    MONTANA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  0  *0 

FEMALE                 0        .0  0  *0 

MALE  0  .0  0  .0 
MT    UNIVERSITY  OF  MONTANA 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

— FEHAV€  0  .0-  0  *0 

HALE                 1        .0  0  .0 


NT  STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                  0  .0 

HALE                 0  .0 


2  INSTITUTIONS! 


.0 
.0 

♦  0^ 

♦  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


21  95.5 
3  100*0 
18  94*7 

20  100*0 
5  100.0 
15  10C.0 


41  97*6 
8  100*0 
33  97*1 


4.5 
.0 
5.3 

.0 
.0 
.0 


2.4 
.0 
2.9 


22 
3 
19 

20 
5 

15 


42 
6 
34 


NEBRASKA 

NE    U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

.     MALE  0  *0 

»  NE         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

NEVADA 

NV    U  OF  NEVADA  RENO 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  -   -  .   -0  .  .  •0 


NV  STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MILE  0 

NEW  HAMPSHIRE 


NH    U  DF  NEW  HAMPSHIRE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

Ml  LE  0  *0 

NH         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  ,     0  *0 

FEMALE  0  .0 

MILK  0  .0 


6.8 
.0 
7.7 


INSTITUTIONS) 
4  6.8 


•  0 
7.f 


1  INSTITUTIONS) 


.0 

•  0 

•  0 


4.0 
•  0 
4.8 


INSTITUTIONS! 
1  4*0 
9  *0 
1  4*8 


9  15.3 
1  14*3 
8  15.4 


9  15*3 
1  14.3 
8  15*4 


•  0 
.0 
.0 


i.4 

.0 
3.8 


2  3.4 
0  .0 
2  3.8 


.0 
*0 
.0 


.0 
*0 
.0 


.0 
.0 
.0 


15  ^25.4 
1  14*3 
14  26*9 


15 
1 

14 


25.* 
14*3 
26*9 


.0 
.0 
.0 


1  4*0 

0  *0 

1  4*8 


1  4.0 

0  .0 

1  4*8 


42 
6 
36 


v2 
6 
36 


71*2 
85*7 
69*2 


71*2 
85*7 
69.2 


22  91.7 
3  100*0 
19  90*5 


22  91*7 
3  100.0 
19  90.5 


24 
4 

20 


96.0 
100.0 
95.2 


96.0 
100.0 
95*2 


2  3*4 
0  *0 
2  3*8 


2  3*4 
0  .0 
2  3*8 


8.3 
.0 
9.5 


8.3 
♦  0 
9.5 


59 
7 
52 


59 
7 
52 


24 
3 
21 


24 
3 
21 


25 
4 
21 


25 
4 
21 


ERIC 


1  ?  i  n 


1150 


TABLE  7.     TOTAL  MASTER'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 

ETHNICITY*  AMD  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HI SPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TDTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
0  ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NJMBER 

AGRICULTURE  ANO  NATURAL  RESOURCES  (0100) 

• 

NEtl  JERSEY 

NJ    RUTGERS  U  NEW  BRUNSWICK 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

3 

7.3 

1 

2.4 

4 

9.8 

37 

90.2 

0 

-.0 

41 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

1 

11.1 

0 

.0 

1 

11.  1 

8 

«8.9 

0 

.0 

9 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

2 

6.3 

1 

3.1 

3 

9.4 

29 

SC. 6 

0 

.3 

32 

NJ         STATE  TOTALS 

1 

1 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

3 

7.3 

1 

2.4 

4 

9.8 

37 

90.2 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

1 

11. 1 

0 

.0 

1 

11.1 

8 

88.9 

0 

.0 

9 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

2 

6.3 

1 

3.1 

3 

9.4 

29 

90.6 

0 

.0 

32 

NEtl  MEXICO 

NH    m  STATE  U  MAIN 

CAMPUS 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

G 

.0 

4 

6.6 

4 

6.8 

55 

93.2 

0 

.0 

59 

FEMALE  0 

.0 

0 

:o 

0 

.0 

1 

12.5 

1 

12.5 

7 

67.5 

0 

.0 

8 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

5.9 

.  3 

5.9 

48 

94.1 

0 

.0 

51 

MM         STATE  TOTALS 

( 

1 

INST  IT  UT  IONS) 

i 

TOTAL  0 

•  0 

v0 

.0 

0 

.0 

4 

6.B 

4 

6.8 

55 

93.2 

0 

.0 

L  o 

FEMALE      -  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

12.5 

1 

12.5 

7 

87.5 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

5.9 

3 

5i'9 

48 

94.1 

0 

.0 

\  5' 

NEW  YORK 

• 

NY     CORNELL  U  STATUTORY  C 

< 

1 
\ 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

58 

73.4 

21 

26.6 

79 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

17 

89.5 

2 

10.5 

19 

MILE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.C 

0 

.0 

0 

.0 

41 

68.3 

19 

31.7 

1  60 

*     NY     SJNY  C  ENVRNNTL 

SCI -FOR  S 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

76.5 

4 

23.5 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

\  .1 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

73.3 

4' 

26.7 

■  \  15 

NY          STATE  TOTALS 

( 

2 

INST ITUT10NS) 

\ 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

71 

74.0 

25 

26.0 

Hb 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

19 

90.5 

2 

9-.  5 

21 

MALE,  0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

\ 

0 

.0 

0 

.0 

52 

69.3 

23 

30.7 

75 

NORTH  CAROLINA 

NC    OUKE  UNIVERSITY 

\ 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

1 

4.8 

1 

4.8 

20 

95.2 

o 

*  .0 

21 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

WLE  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

i>.9 

1 

5.9 

16 

94.1 

0 

.0 

17 

'    NC    NC  AGRL  £  TECH 

STATE  U 

TOTAL      -  0 

.0 

A 

36.4 

'  0 

•  0 

0 

•  0 

4 

36.4 

4 

36.4 

3 

27.3 

U 

FEMALE  0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

c 

MALE  0 

.0 

4 

36.4 

0 

.0 

0 

.0 

4 

36.4 

4 

36.4 

3 

27.3 

U 

NC     NC  STATE  U  RALEIGH 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

2 

2.9 

2 

2.9 

4 

5.8 

54 

78.3 

11 

15.9 

69 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2  1 

100.0 

0 

•  0 

21 

HUE  0 

.0 

0 

.0 

2 

4.2 

2 

4.2 

4 

8.3 

33 

68.8 

1 1 

22.9 

48 

NC          STATE  TOTALS 

( 

3 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

,  .0 

4 

4.0 

2 

2.0 

3 

3.0 

9 

8.9 

78 

77.2 

14 

13.9 

101 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

25 

10C.0 

0 

•  0 

25 

MALE  0 

.0 

4 

5.3 

2 

2.6  . 

3 

3.9 

9 

1 1.8 

53 

69.7 

14 

18.4 

76 

NORTH  OAKOTA 

NO    NO  STATE  U  MAIN 

CAMPUS 

TOTAL                >  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

"o 

.0 

20 

74.1 

7 

25.9 

27 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

3 

60.0 

2 

40.0 

5 

MALE  0 

.0 

Ot 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  7 

77.3 

5 

22.7 

2? 

NO          STATE  TOTALS 

( 

1 

INSTITUTIONS) 

" 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

\  0 

.0 

20 

74.  1 

7 

25.9 

27 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0  9 

0 

.0 

0 

.0 

\  o 

.0 

3 

60.0 

2 

40.0 

5 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

v  0 

.0 

I  7 

77.3 

5 

22.7 

22 

OHIO 

N 

OH    OHIO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

I 

.7 

1 

.7 

2 

1.4 

132 

*5.0 

5 

3.6 

,139 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

1 

2.9 

1 

2.9 

2 

5.9 

31 

91.2 

1 

2.^ 

34 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

101 

96.2 

4 

3.8 

105 

OH          STATE  TOTALS 

< 

I 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

1 

.7 

1 

.7 

■> 

1.4 

132 

95.0 

5 

3.6 

139 

FEMALE  0 

,0 

0 

.0 

1 

2.9 

1 

2.9 

2 

5.9 

31 

91.2 

1 

2.9 

34 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

101 

96.2 

4 

3.8 

105 

OKLAHOMA 

OK     CK  LA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

1 

1.3 

0 

.0 

1 

1.3 

55 

69.6 

23 

29.1 

79 

FEMfLE  0 

.0 

0 

.0 

i 

9.1 

0 

.0 

1 

9.  1 

9 

81.8 

1 

9.1 

11 

'  MALE  0 

.0 

0 

.6 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

46 

67.6 

22 

32.4 

68 

ER?C 


1151 


1211 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SUCK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEft 


HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 

AGRICULTURE  ANO  NATURAL  RESOURCES  (OlOO) 
1  INSTITUTIONS) 


NUMBER 


OK         STATE  TOTALS  ( 

to'tIl  o  .o 

FEMALE  0        .0  , 

'  MILE  0  .0 

OREGON  *  ♦ 

OR    OREGON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  JO 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


OR          STATE  TOTALS  ( 

*  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

PENNSYLVANIA 

PA    PA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  -° 

MAI  .       0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


1.1 

4.2 
.0 


PA         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  9      0  -° 

FEMALE                0  -° 

MALE                *0  -0 


1  INSTITUTIONS) 


RHOOE  ISLANO 

RI    U  OF  RHODE 

TCTAL  / 

FEMALE  v 

KALE  \ 


a  ANO 

0  .0 

0  ,  -  0 

0  .0 


1.1 
4.2 
.0 


.0 
.0 
.0 


RI  STATE/TOTALS  C 

TOTAL  *V  0 
FEMALE  *  0 
>*LW  ° 
SOUTH  CAROL  IN A 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


SC    CLEMSON  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -° 

Ml  LE      ,  0  .0 

SC          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

'MALE  0  .0 

SOUTH  OAKOTA 

SO    SO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  .0 


•  0 
*0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


SO  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  »0 
FEMALE  0 
*fcLE  0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


TENNESSEE 


TN    TENNESSEE  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
TN    U  OF  TENNESSEE  KNOXVI LLE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 


100.0 
100.0 
100.0 


.0 
.0 
.0 


TN          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  -° 

TEXAS 

TX     EAST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -J 

HALE  0  °° 

TX    SAM  HOUSTON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


INSTITUTIONS) 
7  7.3 


8.7 

6.8 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.R 

1 

NUMB Eft 

x  * 

1  * 

o 

.0 

1» 

9.1 

0 

.0 

0 

A 

•  U 

o 

.0 

• 

t 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

ft 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

I 

L.  1 

0 

•'o 

0 

.0 

0 

•U 

1 

1  .5 

o 

•0 

1 

1.1 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

".0 

1 

1.  5 

o 

•  0 

• 

0 

>  -o 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

5.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6.1 

o 

.0 

2 

5.0  - 

0 

t  *° 

0 

.0 

0 

-  .  0 

2 

6.1 

0 

.0 

0 

.0 

< 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

y0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

•  0 

•0 

0 

.0 

0 

!o 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.1 

% 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

1.5 

o 

•  0 

1 

1  .0 

o 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

1 

1  .4 

o 

.0 

1 

7.7 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


NHITE 
NON-HISPANIC 

'  NUM8ER 


1.3 
9.1 
.0 


.0 
".0 
.0 


.0 

.c 

.0 


2  2-2, 
1  4-2' 
1  1.5 


2  2.2 
1  4.2 
1  1-5 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 


2  '5.0 
0  .0 
2  6.1 


5.0 
.0 
6.1 


.0 
.0 

*0 


.0 
.0 

.0 


I 

0 

1 

0 
0 
0 


NON-RE  SIOENT 
ALIEN 

NUM8ER 


7  1)0.0 
Z  100.0 
5  100.0 


1.1 
.0 
1.5 


8.3 
8.7 
b.2 


7.7 
.0 
7.7 

.0 
.  0 
.0 


55 
9 
46 


69.6 
81.8 
67.6 


66  91.5 
18  100.0 
68  89.5 


86  91.5 
18  100.0 
68  89.5 


79 
21 
58 


79 
21 
58 


47.5 

8<J.2 


87.5 
89.2 


89.5 
1G0.0 
84.6 


17  89.5 
6  100.0 
11  84.6 


3b,  95.0 
7  100.0 
31  93.9 


38  95.0 
7  10C.0 
31  93.9 


17 
1 

16 


94.4 
100.0 
94.1 


94.4 
100.0 
94.1 


11 
0 
11 

11 
0 
11 


TOTAL 
NUMBER 


71  79.8 
18  85.7 
53  77.9 


71  74.0 
18  78.3 
53  72.6 


84.6 
•  0 
84.6 

100.0 
.0 
100.0 


23 
1 

22 


29.1 
9.1 
32-4 


8.5 
•  0 
10.5 


8.5 
•  0 
10.5 


8  9.0 
Z  8.3 
6  9.2 


9.0 

8.3/ 
9.2 


10.5 
•  0 
15.4 


10.5 


.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

17 
3 
14 


17 
3 
14 


.0 
.0 
.0 


5.6 
.0 
5.9 


5.6 
.0 
5.9 


.0 
.0 
.0 

19.1 
14.3 
20.6 


17.7 
13.0 
19.2 


7.7 
.0 
7.7 

.0 
.0 

.0 


\79 
11 
66 


94 
18 
76 


94 
18 
76 


69 

24 
65 


89 

65/ 


19 

"6 
13 


19 
6 
13 


40 
7 
33 


40 
7 
33 


18 
1 

17 


18 
1 

17 


7 
2 
5 

69 

21 
68 


96 
23 
73 


13 
0 
13 

11 
0 
11 
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TABLE  7.    TOTAL  MASTER'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HjCHER  EOUCATION  BY  RACE. 

ETHNICITY.  ANO  SEXI     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON*  RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER         X       NUMBER  X 
AGR ICJLTURE  ANO  NATURAL  RESOURCES  (OlOO) 


TEXAS 

TX    STEPHEN  F 
TOT  AL 
FEMALE 
MALE 
TX    SUL  ROSS 

*QT  AL  0 
FcHALE  0 
MALE  0 
TX    PRAIRIE  VIEW  ACM 
TOTAL  0 
FEMALE  C 
MALE  *  0 


AUSTIN  STATE  U 
0  .0 
0  .0- 
0  .0 
STATE  UNIVERSITY 


.0 
.0 
.0 

u 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


TX    TARLETON  STATE  UNIVERSITY 


7.  100.0 
4  100.0 
3  100.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX    TEXAS  ACM 
TOTAL 
FEMALE 
KALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

U  MAIN  CAMPUS 

2  1.0 

0  .0 

2  1.2 


TX     TEXAS  TECH  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX    TEXAS  AGI 
TOTAL 
FEMALE 
~  MALE 


C  .0 

0  .0 

0  .0 
UNIVERSITY 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


TX     WEST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

5.9 
.0 

.  5.9 

.0 
.0 
.0 


TX  STAT E  TOTALS  I 

TOTAL  2  . 

FEMALE  0 
MALE  2 

UTAH 


10  INSTITUTIONS) 
8  2.5 
4  10.0 
4        I.  4 


ut   br  i Cham  yoj^g  u  main  cam 

TOTAL                0        .0  0  .0 

FEMALE  n              C        .0  0  .0 

MALE  0  .0  ;  0  .0 
UT     UTAH  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 a       .0  1  2.3 

FEMALE                 0         .0  0  .0 

"HAlt'                0        .0  '1  2.9 


UT  STATE  TOTALS  ( 

TOT  AL      -  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 
1  1.6 
0 
1 


.0 
1.8 


ft VERMONT 


VT 


U  VT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


STATE  ACRL  COLLEGE 

0        .C  '  0  .0 

C        .0  0.0 

0        .0  6  .0 


VT 


STATE  TOTALS  ( 


1.  INST  ITUT  IONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

VIRGINIA 

.  VA     VA  POLY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 


INST  ANC  STATE  U 
0  .0 
0  .0 
0  *0 


.0 
.0 
.0 


VA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 

.0 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 

0  ' 
0 

1 

0 

1 

1 
1 

0 

0  > 

0 

0 

0 
0 
0 

6 
1 

5 

11 

2 

9 


10.5 
.0 
11.  1 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.2 
.0 
4.2 

.  5 
3.4 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

60.0 
33.3 
71.4 


3.4 
5.0 
3.2 


.0 
.0 
.0 

2.3 
.0 
2.9 


1  1.6 

0  .0 

1  1.8 


0 

0, 
0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUM8ER 

X 

NUMBER 

0 

.0 

2 

10.5 

16 

84.2 

1 

5.3 

19 

0 

.0 

0 

.0' 

1 

100.0 

0 

.0 

I 

0 

A 

•  u 

c 

ii  i 

15 

83.3 

I 

5«6 

16 

0 

0 

•0 

0 

.0 

3 

SCO 

3 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

o 

.  0 

c 

•  0 

3 

50.0 

3 

50.0 

6 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

,0 

.0 

7 

0 

.0 

4 

100.  c 

0 

.0 

0 

.0 

4 

0 

c 

.0 

3 

1 00 .0 

o 

.0 

0 

*0 

3 

2 

8.3 

3 

I2i3 

20 

83.3 

1 

4.2 

24 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

2 

8.3 

3 

12.  5 

2  o 

83.3 

1 

S.  2 

3 

1.6 

6 

3.1 

181 

93.8 

6 

3.1 

193 

1 

3.4 

2 

6.9 

27 

93.1 

0 

.0 

29 

2 

1  .2 

tf 

*  2.4 

154 

93.  9' 

6 

3.7a 

164 

0 

.0  \ 

0 

.0 

20 

87.0  . 

3 

13.0 

23 

0 

.  0 

o 

*  0 

3 

1  00 .0 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

17 

85.0 

3 

15.0 

20 

2 

11 

11.8 

3 

17.6 

2 

11  8 

1 2 

70.6 

17 

0 

.0 

0 

.0 

C 

!o 

0 

•  0 

0 

2 

11  .8 

J  3 

17.6 

2 

11.8 

12 

70.6 

17 

0 

.0 

6 

60.0 

4 

40.0 

0 

.0 

>10 

0 

.0 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

.0 

3 

0 

.  0 

5 

71.4 

2 

2  8.6 

0 

•  0 

7 

7 

2.2 

28 

8.7 

268 

83.0 

27 

8.4 

323 

1 

2.5 

7 

17.5 

33 

€2.  5 

0 

."0 

40 

2.  1 

Z 1 

7.4 

235 

8  *  0 

27 

9.5 

2  83 

0 

•  0 

0 

*  0 

1 9 

9  5.0 

1 

5.0 

20 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

!o 

0 

0 

.0 

0 

.0 

19 

95.0 

1 

5.0 " 

20 

2.3 

3 

6.8 

•31 

70.5 

10 

22.7 

44 

0 

tO 

0 

,0 

9 

100.0 

0 

,  .0 

9 

1 

2.  9 

3 

8.  6 

22 

62 . 9 

'  10 

'28.6 

*  35 

1 

1.6 

3 

4.  7 

50 

78. 1 

1 1 

17  ;2 

64 

0 

.0 

0 

lo 

9 

100.0 

0 

.0 

9 

1 

1 .8 

3 

5.5 

41 

74.5 

1 1 

20.0 

55. 

0 

1 

.0 

0 

.0 

18 

90.0 

2 

10.0 

20 

0 

.0 

0 

.0 

7 

10C.0 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

0 

•  o 

1 1 

64.6 

2 

15.4 

13 

0 

•0 

-  0 

•  0 

1 8 

90  0 

2 

1 0.0 

20 

0 

.0- 

0 

.0 

7 

100I0 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

0 

Q 

1 1 

84  6 

2 

15.4 

13 

c 

.0 

n 

.0 

57 

87.7 

8 

12.3 

65 

0 

.0 

0 

.0 

7 

87.5 

1 

12.5 

3 

0 

.0 

0 

.0 

50 

87.7 

7 

12.3 

57 

0 

.0 

0 

.0 

57 

87.7 

8 

12.3 

65 

0 

.0 

0 

.0 

7 

87.5 

1 

12.5 

6 

0 

.0 

0 

.0 

50 

87.7 

7 

12.3 

57 

WASHINGTON 

WA     UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  C        .0  0  .0 

MALE  0        .0,  0  .0 

WA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 


1.  1 

.0 

1.4 

.0 

..0 

.0 


.0 
.0 
.0 

1.6 
7.1 
.0 


1.1 
.0 
1.4 

1.6 
7.1 

.  0 


61 
14 
47 

46 
11 

35 


69.3 
82.4 
66.2 

73.0 
78.6 
71.4 


26 
3 
23 

16 
2 
14 


29.5 
17.6 
32.4 

25.4 
14.3 
28.6 


66 
17 
71 

63 
14 
49 


er|c 
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TABLE  7.     TOTAL  HASTE*'  S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HlGHiR  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY,  A NO  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE    197S-1979   >  . 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


IL&CK 


ASIAN  OR 


NON-MI SPANlC  PACIFIC  I  SLANDER 
r  NUMBER         X       NUMBER         X       NUMBER  X 

AGRICULTURE  ANO  NATURAL  RESOURCES  (OlOO)' 


NA         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 

ME^ST  VIRGINIA 

MIV     WEST  VIRGINIA  UNJVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0  . 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 


MV           STATE ^TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE     '           0  .0 

WISCONSIN 


I  INSTITUTIONS) 


•  0 
.0 
.0 


MI     U  OF 

WISCONSIN 

MADISON 

TOTAL 

C 

.0 

2 

1.7 

FEMALE 

0 

v  .0 

1 

4.2 

MALE 

0 

♦  0 

1 

1.1 

Wl    U  OF 

WISCONSIN 

PLATTEVL 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

o- 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

WI     U  OF 

WISCONSIN 

RIVER  FLS 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

•o 

.0 

0 

•  0 

MILE 

0 

.0 

0 

.0 

to  I    U  OF 

WISCONSIN 

STEVNS  PNT 

.0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

WI  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE     t  0  .0 

MALE  0  .0 

WYOMING  ' 

WY     UNIVERSITY  OF  WYOMING 

TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

WY  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'  MALE  0  .0 

THE  STATES  ANO  O.C.  ( 

TOTAL  5  -1 

FEMALE  0  .0 

MALE  5  .2, 

PUERTO  RICO 

PR    U  OF  PR  MAYAGUE2 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


INST ITUT IONS) 
2  1.3 


3.6 


♦  0 
.0 
.0 


U  INSTITUTIONS) 
0  .0 

'  0  .0 
0  .0 

93  INSTITUTIONS) 
79  2.0 


18 
61 


2.2 
1.9 


.0 
.0 
.0 


PR  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS  ( 

0  -0 

C  .0 

0  .0 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


( 


.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  «0 
0  .0 


104 

27 
77 


MAJOR  FIELD  AGGREGATE  0100  ( 
TOTAL  5  .1 

FEMALE  0  .0 

MALE  5  .2 


94  INSTITUTIONS) 
79    '  2.0  104 
18      2.2  27 
61       1.9  77 


ARCHITECTURE  AND  ENVIROMENTAL  DESIGN  10200) 


ALABAMA 

AL     ALABAMA  A 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


C  M  UNIVERSITY 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


50.0 
•  0 
50.0 


.0 
•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
1.1 

.0 
.0 
.0 

.0 

.(f 

.0 
.0 
.0 


.7 
.0 
.8 


2.6 
3.  h 
2.4 


.0 
.0 
.0 


HlSfANIC 
NUMBER  X 


.7 

3.2 
.0 


13  100.0 
1  100.0 
12  100.0 


13  lOO.O 
1  100.0 
12  100.0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCN-KESIO'ENT 
ALIEN 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 


2  1.3 
1  3.2 
1  .8 


107  70.9 
25  80.6 
82  68.3 


Q 

•  0 

o 

.0 

22 

62.9 

13 

0 

.0 

0 

.0 

4 

66.  7 

2 

0 

.0 

0 

vO 

18 

62.1 

1 1 

0 

.0 

0 

.0 

22 

62.9 

13 

0 

.0 

0 

.0 

s 

66*7 

2 

0 

«0 

0 

.0 

I* 

62.  1 

11 

0 

.0 

3 

2-6 

85 

73.3 

is 

0 

.0 

1 

4.2 

18 

75.0 

5 

0 

.0 

2 

2.2 

67 

72.8 

23 

0 

.0. 

0 

.0 

7 

77.8 

2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

75.0 

2 

0 

.0 

0 

.a 

1 

25.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

2 

0 

.0 

0 

.0 

20 

100.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

0 

.0 

0 

.  .0 

18 

100.0 

0 

0 

.0 

3 

2.0 

113 

75.8 

33 

0 

.0 

1 

3.6 

21 

75.0 

6 

0 

.0 

2 

1.7 

92 

76.  0 

2  7 

0 

.0 

0 

.0 

17 

73.9 

6 

0 

.0 

0 

.0 

4 

80.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

13 

72.2 

5 

0 

.0 

0 

.0 

17 

73.9 

6 

0 

.0 

0 

.0 

4 

8C.0 

1 

0 

.0 

0 

13 

.  72.2 

5 

34 

.9 

222 

5.: 

3i047 

76.3 

725 

6 

.7 

51 

•  6.3 

651 

80.7 

105 

28 

.9  - 

171 

5.4 

2,396 

75.2 

620 

13 

100.0 

13 

100.0 

0 

.  .0 

0 

1 

100.0 

1 

1  JO.O 

0 

•  .0  , 

0 

12 

100.0 

12 

100.0 

0 

.0 

0 

13  100.0 
1  100.0 
12  100.0 


13  100.0 
1  100.0 
12  100.C 


.0 
•  0 
«0 


.0 
.0 
.0 


2.6 

47 

1.2 

235 

5.9 

3,047 

3.3 

7 

.9 

52 

6.  4 

651 

2.4 

40 

1.3 

183 

5.7 

2,396 

1  50.0 

0  .0 

1  50.0 


76.0  \ 
80.6 
74.9  \ 


,0 
.0 
.0 


42  27.6 
5     16. 1 
37  30.8 


37.1 

33.3 
37.9 


TOTAL 
NUMBER 


37.1 
33.3 
37.9 


24.1 
20.8 
25.0 

22.2 
.0 
25.0 

75.0 
100.0 
66.7 

.0 

'  .0 
.0 


22.1 
21.4 
22.3 


26.1 
20.0 
2  7.6 


24.1 
20.0 
27.8 


18.2 
13.0 
19.5 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


725  18.1 
105  13.0 
620  19.4 


1  50.0 

0  .0 

1  50.0 


151 
31 
120 


35 
6 

29 


35 
6 
29 


116 

24 
92 

9 
1 


4 

.1 
3 

20 
2 

ie 


149 
28 
141 


23 
5 
18 


23 
5 
18 


3,994 
607 
3,187 


13 
1 

12 


13 
1 

12 


13 
1 
12 


4,007 
808 
3,199 
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TABLE  7*    TOTAL  MASTER'S    OEGREES  FOR  HA  JO*  FIELD  CCrPERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
ETHNICITY*  A NO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-lt7f 


AMERICAN  INOIAN 
AlASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


non-Ac  si  oent 

ALIEN 


TOTAL 


NJMBER         t        NUMBER  I  NUMBER 

♦ 

ARCHITECTURE  AND  ENVIROHENTAL  DESIGN  (02001 


ALABAMA 

AL    TUSKEGEE  INST1TL1E 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    .  0  ,0 


AL  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0       ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

«> 

ARIZONA  *  , 

AZ    ARIZONA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0     •  .0 

•  MALE  0  .0 

AZ    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 


2  100*0 
0  .0 

2  100*3 

INSTITUTIONS! 

3  75*0 


TOTAL 
FEMALE^ 
MALE 


*0 
.0 
♦  0 


*0 
75*0 


.0 

•  0 

•  0 


AZ          STATE  TJOTALS  < 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                 0  *0 

MALE      "          0  *0 

CALIFORNIA 

CA     CAL  COLLEGE  ARTS  t  CRAFTS 
Tt»T  AL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

CA    CAL  POLY  ST  U-SN  LJIS  06 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  -.0 

MALE   .  0  \0 

(A    CAL  STATE  POLY  U-PONONA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE**  0  *0 

CA  .CAL  STATE  U-FRESNO 
TOTAL  0       *  0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

CA     S\N  DIEGO  STATE  U 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *G 

MALE  0  *0 

CA    SAN  JOSE  STATE  U. 
k TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

CA     INTERNATIONAL  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

CA     STHN  CAL  INSTITUTE  ARCH 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CA    U  OF  CAL-BERKbLEY 


2  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
"  MALE 
CA     U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CA    U  GF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

•  0 

♦  0 

•6 
.  o 

.0 


CAL-LCS  ANGELES 
1  .9 

0  *0 

1  1*5 
SOUTHERN  CALIFORNIA 

0  *0 
0  .0 
0  *0 


CA          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  1  »3 

FEMALE  0  *0 

MALE  1  *5 

COLORADO 

CC     U  Of  COLORAOO  AT  8OUL0ER 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

CO    U  OF  COLO  AT  OENVER 


11  INSTITUTIONS) 
9  3*1 
►  7 


TCTAL 
FEm  L£ 
MALE,. 


5* 
1*6 


•  0 

•  0 

•  0 

2*2 
3*3 
1.7 


♦  0 
*0 

•  0 


*0 
*0 
•  0 


1  5*0 

0  *0 

1  7.7 


1  4.0 

0  .0 

1  5.9 


0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

*  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0  . 

0 

.0 

2 

B.7 

1 

4.3 

1 

11.1 

0 

.0 

1 

7.1 

1 

?•! 

0 

•  0 

0 

.Or 

0 

•  0 

0 

:S 

0 

♦  0 

0  . 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0. 

.0 

0 

•  0 

•  0 

2 

2.1 

12 

12.4 

1 

2.6 

5 

12.8 

1 

1.7 

7 

12.1 

4 

3.7 

7 

6*4 

3 

7.1 

4 

9.5 

1 

1.5 

3 

A.5 

1 

8.3 

2 

16.7 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

28. 6 

22 
9 
13 


7.5 
8.6 
7.0 


•  0 

•  0 

•  0 

1.1 
3.3 

•  0 


NUMBER 

t 

« 

NUMBER 

y 

-  t 

NUMBER  * 

NUM8ER 

• 

♦ 

NUMBER 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

o 

♦  0 

o 

0 

♦  0  / 

2 

100*0 

0        .0 . 

0 

A 

•  •  u 

* 

0 

0 

.0 

3 

75*0 

0  .0 

25*0 

4 

0 

♦Q 

0 

♦  0 

0  .0 

A 

u 

•0 

o 

0 

•  0 

3 

75*0 

0  .0 

1 

25*0 

4 

1 

20*0 

1 

20*0 

4  80*0 

0 

5 

0 

*0 

0 

*0 

1  100*0 

-  0 

•  0 

1 

1 

25*0 

1 

25*0 

o 

♦  0 

4 

1 

5.0 

2 

10*0 

18  90*0 

0 

•  0 

20 

0 

•0 

0 

•  0 

7  100*0 

0 

A 

♦u 

1 

7*7 

"2 

1 5*4 

1 1     84*  6 

o 

♦  0 

13 

2 

8*0 

3 

12*  0 

22  86*0 

0 

•  0 

25 

0 

♦0 

0 

•  0 

8  100*0 

0 

•  0 

1 

2 

11*8 

3 

17*6 

14  82*4 

0 

*0 

.  17  « 

0 

•  0 

0; 

♦  0 

1  33*3 

2 

66*7 

>* 

3 

0 

•0 

0 

•  0 

0        •  0 

1 

100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

1  50*0 

1 

30*0 

2 

0 

*0 

0 

*0 

'3  10C.0 

0 

♦  0 

3 

*  0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

A 

"  *u 

o 

-a  0 

•0 

0 

•  0 

3  IOC. 0 

0 

*0 

3 

1 

3*6 

1 

3*6 

23  82.1 

4 

14*3 

26 

0 

•0 

0 

*0 

4  100.0 

0 

♦  0 

4 

1 

4*2 

1 

4*2 

19  79*2 

16*7 

^4 

0 

*0 

0 

*0 

3  100*0 

0 

*0 

3 

0 

♦  0 

0 

*0 

0  *0 

0 

♦  0 

o 

0 

►  *0 

0 

•  0 

3  100*0 

o 

•  0 

3 

0 

♦c 

0 

.0 

9  100*0 

0 

*0 

9 

0 

♦0 

0 

•  0 

5  100*0 

Q 

A 

5 

0 

♦  0 

0 

*0 

4  100*0 

o 

♦  0 

"\ 

A 

1 

A*  3 

A 

17*4 

17  73*9 

2 

8*7 

23 

0 

♦  0 

1 

11*1 

8     86  «9 

o 

♦  0 

9 

1 

7*1 

3 

21*4 

9     64*  3 

2 

14*3 

14 

0 

*0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

*0 

1 

0 

•0 

0 

•  0 

0        •  0 

0 

»  0 

o 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

»  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

3  0*0 

1 

25*0 

4 

0 

0 

•  0 

0  *0 

o 

♦  0 

o 

0 

.0 

0 

•  0 

3     75*  0 

4  ' 

6 

6*2 

20 

20*6 

62  63*9 

1 5 

13*9* 

t  97 

3 

7*7 

"  9 

23*1 

26  66*7 

4 

10*3 

39 

3 

5*2 

11 

19*0 

36  62*1 

1 1 
1 1 

19  *0 

58 

3 

2*8 

15 

13*8 

78  71*6 

16 

14*7 

109 

0 

*0 

7 

16*7 

31  73*8 

4 

9*5 

42 

3 

4*5 

3 

11*  9 

„  47  7C*1 

17*9 

^  67 

0 

.  *o 

3 

2  5*0 

-     7  58*3 

2 

16*7 

12 

0 

•0 

1 

20*0 

4     60*  0 

0 

♦  0 

5 

0 

♦  0 

2 

28. u 

3  42*9 

C 

26*6 

•j 

11 

3*8 

A3 

14*7 

207  7C*9 

A.9 

1 4*  4 

3 

2*9 

18 

17*  1 

78  74*3 

g 

8  «6 

105 

m 

0 

25 

13*  4 

129  69*0 

33 

17*6 

187 

0 

•  0 

0 

.0 

0  *0 

1 

100*0 

1 

0 

*0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

*0 

0 

.0 

0  *0 

1 

100*0 

1 

2 

2.2 

5 

5*6 

77  86*5 

7 

7.9 

69 

0 

*0 

2 

6.7 

26    86*  7 

2 

6.7 

30 

2 

3*4 

3 

5.1 

51  86*4 

5 

6.5 

59 

ERIC 
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taal*  T  TOTAL  MASTER'S  DEGREES  KM  MAJOR  FIELD  COHFEPREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 
TABLE  7.    TOTAL  AASTEA  S     DECREES^  ^  ^     INjTITutl0N  m  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INOUN 
,  ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEA 


NU»ER         X        NUMBER         *  NUMBER 

•ARCHITECTURE  AMD  ENVIROMENTAL  OE SIGN  (02001 

CO         STATE  TOTALS  C  2  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0  -0  2      2*2  I 

FEMALE  0  .0  1 

RALE  0-0  1 

CONNttTICUT 

CT    UNIVERSITY  UF> BRIDGEPORT 


3*3 
1.7 


TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
CT    YALE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  '.0 

OISTAICT  OF  COLUMBIA 

OC    CATHOLIC  U  OF  AMERICA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

DC    HOWARD  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  \ 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OC    UNIVERSITY  OF  OC 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0     *  .0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 

.0- 
•  0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

42.9 
50.0 
38.5 

50.0 
.0 
50.6 


3  INSTITUTIONS) 
11  U.7 
4  21.1 
*?  12.5 


DC         STATE  TOTALS  < 

TOTAL  U4  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FLORIOA 


FL     aORIOA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  1  2«6 

FEMALE  0        .0  1  6.7 

MALE  0        .0  0.0 

FL    UNIVERSITY  OF  FLORIDA 

TOTAL  -0        .0  3  3.5 

FEMALE  0        .0  0  .0 

HALE  0        .0  3  3*8 

FL    UNIVERSITY  OF  MIAMI . 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 

3  INSTITUTIONS) 

~4  3.1 

1  *.3 

-0  3  2.9 


FL  STATE  TOTALS  <  * 

TOTAL  0  .0 

JFEMALE  0  .0 

MALE  r   0  .0 

GEORGIA  # 

GA    GA  INST  OF  TECHN-  MAIN  CAM 

TOTAL  0  . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ,  .0 


6.1 
18.2 
3.6 

6.7 
•  0 
11.1 


GA     c     STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 


INST  ITUTIONS) 
5  6.2 

2  11.8  « 

3  4.7 


1.1 

3.3 
.) 


4.0 
18.2 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2.7 
10.5 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


3.0 
.0 
3.6 

.0 
.0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


1.' 

.0 
3.3 


.0 

.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1  2.0 

0  .0 

1  2.6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0 


1  1.3 

0  .0 

1  k.8 


0 
0 
0 

7 
1 

6 

2 
1 

.1 


.0 
•  0 
.0 

8.2 
16.7 
7.6 

66.7 
50.0" 
100.0 


9  7*1 
2  8.7 
7  6.7 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


TOTAL 
NUMBER 


3.0 
.0 
3.V 

.0 

.0 


5  S.u 

2  6.7 

3  5.0 


2  2.5 
0  .0 
2  3.1 


2  2.5 
0  .0 
2  3..1 


14 
6 

3 


1 
1 

0 

10 

1 

9' 

2 
1 
1 


13 
3 
10 


77  85.6 
26  86.7 
5.  85.0 


8  8.9 
2  ,  6.7 
6  10.0 


•  0 

.  1  100.0 

o 

.0" 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

i  igc.o 

0 

.0 

.0 

37 

92.5 

3- 

7.5 

.0 

8 

88.9 

1 

11.1 

.0 

29 

93.5 

2 

6.5 

.0 

38 

92.7 

3 

7.3 

.0 

8 

88.9 

1 

11.1 

.0 

30 

93.8 

2 

6.3 

6.0 

36 

72.0 

1 1 

22.0 

13.2 

9 

81.8 

0 

.0 

2.6 

27 

69.2 

11 

28.2 

42.9 

0 

.0 

12 

57.  1 

50.0 

0 

f,ft 

4 

50.0 

38.5 

0 

:o 

8 

61.5 

50.0 

§<■ 

.0 

2 

50.0 

.0 

.0 

0 

•0 

50.0 

0 

.0 

2 

50.0 

18.7 

36 

48.0 

?5 

33.3 

31.6 

9 

47.4  * 

4 

21.1 

U.3 

27 

48.2 

21 

37.5 

2.6 

37 

94.9 

1 

2.6 

6.7 

14 

93.3 

0 

.0 

.0 

23 

95.8 

1 

4.2 

11.8  * 

-  — 
73 

85.9 

2 

2.4 

16.7 

5 

83  .3 

0 

.0 

11.*^ 

-  68  , 

86."  1 

2 

2.5 

66.7 

1 

33.3 

0 

'  .0 

50.  0L 

1* 

50.0 

.  0 

•  0 

100.0 

'o 

•  0 

0 

.0 

10.2 

111 

87.4 

3 

2.* 

13.0 

20 

87-.0 

0- 

.0 

9.6 

91 

8".  5 

3 

2.9 

12.1 

51 

77.3 

7 

10.6 

18.2 

6 

54.5 

3 

27.3 

10.9 

45 

81.8/ 

4 

7.3 

6.7 

11 

73.3 

3 

20.0 

.0 

5 

83.3 

1 

16.7 

11.1 

6 

66.7 

2 

22.2 

11.1 

62 

76.5 

10 

12.3 

LI. 8  • 

11 

64.7 

4 

23.5 

10.V 

51 

.79.7 

'  6 

9.4 

90 
30 
60 


1 
0 
1 

40 
9 
31 


41 

9 
32 


50 
11 

39 

21 
8 
13 

4 

0 

4  . 


75 
19 

56 


39 
15 
24 

85 
6 
79 

3 
2 
1 


127 

23 
104 


66 
U 
55 

15 

6 
9 


81 
17 

64 


HAWAII 

HI     U  OF  HAWAII  AT  MANOA 

TOTAL  0  .0 

H'     FEMALE  0  «° 

MALE  0  .0 


HI 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


57.1 
•  0 
57.1 


*  57.1 
0  .0 
4  57.1 


.0 
.0 
.0 


,.0 
•  0: 
•0, 


57.1 
.0 
57.1. 


57.1 
•  0 
57.1 


3 

*  0 

'3 


42.9 
.0 
42.9 


42.9 
.0 
42.9 


4 
.0 


.0 
.0 
.0 


1 


ERIC 


1156 


\ 

c — 

* 

TABLE  7.     TOTAL  MASTER9 S    DECREES  FOR  MAJOR 

FIELO  CONFERREO 

BY  INSTITUTIONS 

OF  HIGHER  .EOUCAUON  BY  RACE, 

ETHNIC  I T  Yt  AND 

SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1971 

-19T9 

AMERICAN  INDIAN             BLACK  . 

ASIAN  OR 

TOTAL 

WHITE 

NCN-RESIGENT 

ALASKAN  NATIVE        NON-Hl SPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

HISPANIC 

minor:ty 

NON-HISPANIC 

'ALIEN 

TOTAL 

.NUMBER 

<  NUMBER 

X 

NUMBER 

t 

Ml  lull  CO 

* 

NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

I 

NUMBER 

A  NO  ENVIROMENTAL  oesicn 

(0200) 

I OAHO 

* 

> 

10  UNIVERSI" 

r  OF  ICAHO 

•4 

'  TOTAL 

0 

.0  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

FEMALE 

0 

.0  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

tO 

o 

MALE 

c 

e 

.0  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

10  STATE 

TOTALS 

1          1  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

A 

.0    *  0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1  00.0 

1 

FEMALE  . 

0 

.0  0 

•  0 

0 

.0 

o 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

PALE 

0 

.0  0 

.0 

0 

.0 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

'I 

.ILLINOIS 

IL  ILLINOIS 

INST  TECHNOLOGY 

TOTAL 

0 

.0  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

14.3 

6 

8  5.7 

7 

,  FEMALE 

0 

.0  0 

.0 

0 

*  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

MALE 

0 

.3  0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

1 

14.3 

6 

85.7 

7 

IL    STHN  ILLINOI  s  .u 

EOWAAOSVL 

*s         1  \ 

1  3 

TOTAL 

0 

.3  3 

16.7 

1 

5.6 

.0 

22.2 

72.2 

1 

5.6 

18 

FEMALE 

0 

.0  I 

25.3 

0 

.0 

o 

•  0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

.0 

4 

MALE 

C 

.0  2 

14.3 

1 

7.1 

o 

•0 

•  «  3 

21.4 

10 

71.4 

1 

7.1 

IL    U  OF  ILL 

Chicago  circle 

L 

*£°  ( 

TOTAL 

0 

.0  0 

.0 

0 

.0 

0  ? 

.0 

*  0 

.0 

12 

100.0 

0 

•0' 

12 

FEMALE 

0 

.0  0 

.0 

o 

.0 

o 

•0 

1  0 

•  0 

1 00.0 

0 

.  3 

9 

MALE 

0 

.0  0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

IL    U  OF  ILL 

URBANA 

CAMPUS 

TCTA£ 

0 

•  J  J 

2.5 

*  14 

11  .6 

0 

.0 

f17 

14.0 

102 

84.3 

2 

1.7 

.121  « 

FEMALE 

0 

J  0 

.0 

4 

20.0 

-  1 

.0 

4  - 

20.0 

15 

75.0 

1 

5.0 

20 

MALE 

0 

.0  3 

3.0 

10 

9.9 

.0 

13 

12.9 

87 

86.1 

1 

1  .0 

101 

4. 

^IL  STATE 

TOTALS 

(          4  INSTITUTIONS) 

TCTAL 

0 

•  0  6 

3.8 

15 

9.5 

.  0 

21 

13.3 

128 

81.0 

9 

5.7 

15B 

FEMALE 

c 

.0  1 

3.0 

4 

12.1 

.0 

5 

15.: 

27 

81.8 

1 

3.0 

33 

MALE 

1  0 

.0  5 

4.0 

1  1 

8.8 

•  0 

16 

12.8 

101 

80.8 

8 

6.4 

125 

INDIANA 

IN    BALL  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL 

0 

.0  0 

.3 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

2 

100.0 

A 

u 

•  0 

2 

FEMALt 

c 

.0  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

C 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

MALE 

0 

.0  0 

.0 

0 

.0 

Q 

•  0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

-  i  N    UNIVERSITY  OF  NOTRE  OAME 

TOTAL 

0 

*.0  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

1 

FEMALE 

0 

.0  0 

io 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0  0 

.0 

0 

.  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1CC.0 

0 

•  0 

1 

IN  STATE 

TOTALS 

1          2  INSTITUTIONS) 

_ 

TO*»l 

0 

.3  0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

3 

10C.0 

0 

.3 

3 

FEMALE 

0 

.3  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

MALE 

0 

.0  0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

ICHA 

M 

U    IOWA  STATE  U  SCI 

t  TECHN 

TOTAL 

0 

.0  1 

5.0 

0 

.0^ 

0 

.0 

1 

5.0 

15 

75.0 

4 

20.0 

20 

FEMALE 

3 

>.0  0 

.0 

Q 

•  0 

0 

.0 

•  3 

1 

50t  0 

1 

50.  0 

•2 

MALE 

0 

.3  1 

5.6 

0 

lo 

•  0 

1 

5.6 

14 

77.8 

3 

16.7 

18 

I  A     UNI VEftSI TY  OF  ICWA  j 

TOTAL 

1 

5.9  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

5.9 

14 

82.4 

2 

11.8 

17  o 

FEMALE 

1 

25.3  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2  5.0 

2 

50.0 

1 

25.0 

4 

MALE 

0 

.3  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

92. 3 

1 

7.7 

13 

IA  STATE 

TOTALS 

1          2  INSTITUTIONS) 

9 

/»\  ^ 

\ 

4  TOTAL 

1 

2.7  1 

2.7 

0 

.0 

0 

2 

5.4 

29 

78.4 

6 

16.2 

37  \ 

FEMALE 

1 

16.  7  3 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

1 

16.7 

3 

50.0 

2 

33.  3 

6  \ 

MALE 

0 

.0  1 

3.2 

0 

.0 

°v 

.  0 

1 

3.2 

26 

83.9 

H 

12.9 

31  \ 

KANSAS 

''    *  \ 

KS    KANSAS  ST 

U  AGR 

t  APP  SCI 

\ 

'  TOTAL 

0 

.0  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2C 

100.0 

0 

•0 

20  \ 

FEMALE 

0 

.0  0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

3 

IOC.  0 

0 

•  0 

3  \ 

MALE 

0 

.0  0 

.0 

0 

lo 

0 

.0 

0 

.0 

17 

100.0 

0 

.0 

17  \ 

KS    U  OF  KANSAS  MAIN 

CAMPUS 

\ 

TOTAL 

*  0 

•  3  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•o. 

11 

73.3 

4 

26.7 

15           c  \ 

FEMALE 

0 

.3  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2             .  \ 

MALE 

0 

.0  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

69.2 

* 

30.  8 

13  \ 

KS  STATE 

TOTALS 

(          2  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

0 

.0  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  • 

.0 

31 

88.6 

4 

11.4 

35 

FEMALE 

°y 

.0  0 

.0 

0 

.0 

•0 

0 

.0 

5 

1CC.0 

0 

•  9 

5 

MALE 

•  0  0 

.0 

0 

,0 

0 

\o 

0 

.0 

26 

86.7 

4 

13.3 

30 

KENTUCKY 

KY    WESTERN  KY  UNIVERSITY 

•5 

TOT  *» 

0 

.0              . 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0. 

.0 

5 

83.3 

16.7 

6 

FEMALE 

0 

•  0  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

*  5C.0 

1 

50.0 

2 

MALE 

0 

>.3.  0 

.0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

> 

100.0 

0 

•  0 

4 

1157 

ERIC 

I 

$ 

"12 

17 

r 

■ 

TABLE  7*     TOTAL  NASTEMS 


OEGAEES-FOR  HA40R  FI6LO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HI5HER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHMIC  IT  Y  t  AND  SEXt     INSTITUTION  ANC  STATE  197»-im 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


\ 


nuhbeI 

ARCHITECTURE  AND  ENVIRONENTAL  OESICN  (02001 
I  INSTITUTIONS! 


KY  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEHALE    a  0  *0 

\     HALE  0  .0 


LOUISIANA 

LA  \  LA  STATE  U  AND  ACM  C 

TOTAL  0  .3 

SHALE-  0  .0 

*LE      •  C  .0 
LA    LOUISIANA  TECH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  ,0 

LA    TULANE  U  OF  LCUISIANA 

TOTAL  0  .0 

FEHAtE      -  0  .0 

N4LE  .o  .0 


.0' 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 


LA          STATE  TOTALS  i 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MARYLAND 

HO    HO   INST  COLLEGE  OF  ART 

TOTAL  0  .0 

FEHfUE  0  .3 

HALE  0  .0 

nO    MORGAN  STATE  UNIVERSITY 

TCTAL  ,  0  .0 

FEHALE  "*  0  .0 

>     MA  LE  0  «3 


3  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
♦  0 


.0 

.c 

.0 


44  .4 
•  0 
44.4 


MO  STATE 
TOT  AL 
FEHfc  LE 

  "HALE 

MASSACHUSETTS 


TOTALS  < 

0  -  .0 
C  .0 


INSTITUTIONS) 
4  40.0 
0  .0 
4  40.0 


HA    8DST0N  UNIVERSITY; 
TOTAL  3  *° 

FEHALE  0 

MALE  0  .0 

HA    KARVARO  UNlVERS  ITY 


TOTAL  ' 
FEHALE 

HA  L  E  * 
HA    HASS  INST 
TCTAL 
FEMALE 
HALE 


0  .0 

0  .3 

0  .3 
TECHNOLOGY 

2  1.9 

2  6.1 

0  .0 


.0 
.0 
.0 

3.2 
2.0 
3.6 


3  2.3 

1  3.0 

2  2*7 


MA    U  CF  MASS  AMHERST  C AH PUS 


TOTAL 
FEHALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 


NUMBER 


0 
0 
0 

10 
4 
6 

1 
0 
1 

0 
0 
0 


HA          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  ,2  »5 

FEHALE  ■  2  1-3 

MALE  .  0  .0 

MICHI3AN 

HI     CRAN8R0O*  ACADEHY  Of  ART 
TOTAL  0  .0 

FE*LE  0  .0 

MALE  0  .0 

HI     MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0      ,  .0* 

HALE  0  .0 

HI    UNIVERSITY  OF  DETROIT 
TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .3 

MALE  0  .0 

MI     U  H1CHIGAN-ANN  AR80R 


4  INSTITUTIONS) 
12  2*8 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
HI  WAYNE 
TCTAL 
FEHALE 
MALE 


0  .0 

0  ,.0 

0  *.o 

STATE  UNIVERSITY 
0  .0 
0  .0 
3  .0 


HI 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


STATE  TOTALS  < 


INSTITUTIONS) 
3  2.4 

1  3.2 

2  2.2 


11 


HISPANIC 
X  NUMBER 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.a 

.0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 

3^6 
4.0 
3.  3 

.9 
.0 
1  .4 

.0 
.0 
.0 


3 

1.9 

4 

2.6 

9* 

3.3 

7 

2.6 

0 

.Ct 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  - 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  < 

.0 

1 

1  .2 

1 

1.2 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1 

1.6 

2 

16.7 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

1 

12.5 

o, 

.0 

3 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
♦  0 

11.1 

.0 

11.1 


.  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUHBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

55.6 
.0 
55.6 


.0 
1. 1 


I 

10.0 

5 

50. 0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10.0 

5 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

1.4 

23 

8.2 

1 

1.0 

7 

7.1 

3 

1.6 

16 

8. a 

0 

.0 

6 

5.6 

0 

.0 

3 

9.  1 

0 

,•0 

3 

4.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

"  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

.9 

29 

6.  8 

1 

.6 

10 

6.4 

3 

1.1 

19 

7.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10.0 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16*7 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

? 

.0 

*1 

f.2 

3 

3.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.6 

3 

4.  8 

0 

.0 

2 

16.7 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

1 

12*5 

2 

1.6 

6 

4.6 

0 

.0 

1 

3.2 

2 

2.2* 

5 

5.4 

NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER  " 


TOTAL 
NUMBER 


5  83*3 
1  50.0 
4  10C.0 


109 
26 
63 


67.9 
83*9 
89.2 


1  16.7 
1  50.0 
0  *0 


13  100.0 

*  0 

.0 

?  100.0 

0 

♦  0 

11  100.0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

15  100.0 

0 

.0 

>  1CC.0 

0 

.0 

13  100.0 

0 

.0 

1  100.0 

r 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

3  33.3 

1 

11.1 

-  0  .0 

0 

•  0 

3  33.3 

1 

11.1 

4  40.0 

1 

10.0 

0  .0 

0 

•  0 

4  40.0 

1 

10.0 

IS  100.0 

0 

♦  0 

13  100.0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

.  0 

237  €4.3 

21 

7.5 

86  86.9 

6 

6. 1 

151  83.0 

15 

8.2 

55  51.4 

46 

43.0 

26     78.8  , 

4 

12*1 

,29  39.2 

42 

56.8 

22  100.0 

0 

•  0 

11  100.0 

0 

•  0 

11  100.0 

0 

.0 

329  77.4 

67 

15.8 

136  87.2 

10 

6.+ 

193  71.7 

57 

2  1.2 

12  92.3 

1 

7.7 

3  100.0 

0 

.0 

9  90.0 

1 

10.0 

9  90.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

5  63.3 

0 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

7  10C.0 

0 

.0 

71  66.6 

6 

9.8 

16  80.0 

4 

20.0 

5j  88.7 

4 

6.5 

10  83.3 

0 

.0 

*    3  75.0 

0 

.0 

7  87.5 

c 

.0 

9  7.3 

4  12.9 

5  5.4 


13 

.  2 

t 

,  1 
0 
1 


15 
2 

13 


10 

0 

10 


15 
13 

2 

281/ 

V 
182 

107 
33 
74 

22 
11 
11 


425 
156 
269 


13 
3 
10 

10 
4 

6 

7 
0 
7 

62 

20 

12 

4 
6 


124 
31 

93 


9 

ERLC 


1218 


1156 


TAILE  7*    TOTAL  NASTEA#S    DEGREES  FOR  MAJOR  FlELO  CONFERAEO  IV  INSTITUTIONS  OP  HI  CHE  A  E  DUCAT  ION  IY  RACE* 

ETHHICITYt  ANO  SEXi     INSTITUTION  ANO  STATE  l$7C*l$T$ 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN' MAT I VE 


•LACK  ASIAN  CM 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEA 


NUMIEA         1        NUMACA         f  NUMIER 
ARCHITECTURE  ANO  ENVIAONENTAL  OES I6N  C0200) 
MINNESOTA 


HISPANIC1 
NUN8EA 


TOTAL 
MINORITY 


NUMIER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMIEA 


NON-RES 10ENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUN0EA 


N    U  Of  MINN  NNPLS  SNT  PAUL 

TOTAL                0  '  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  *0 


NN         STATE  TOTALS  ( 
TOT  At  0 
FEMALE  0 
-      MALE  0 

MISSISSIPPI 


1   INSTITUTIONS)  * 


MS    U  Of  MISSISSIPPI  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

.FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


•  0 

•  0 
.0 


77.8 
50*0 
85*7 


77*8 

5C.0 
85.7 


100*0 
•  0 
1CC.0 


22.2 
50*0 
14.3 


t  22*2 
I  50*0 
I  14.3 


MS         STATE  TOTALS  t 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .9 

'  MALE  0  .0 

MISSOURI 

NO    WASHINGTON  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  >  0  .0 

MALE  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


MO  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

MONTANA 


•  0 

•  0 
.0 


1.9 
•  0 

2*6. 


INST  ITUTIONSi 
I  1.9 


•  0 
2.6 


1*9 

♦  0  ' 
2.6 


1.9 
.0 
2.6 


3.8 
.0 
5.1 


2  3*6 
0  .0 
2  5.1 


100*0 
♦  0 
100*0 


48 
12 

36 


48 
12 
36 


92*3 
92*3 
92*3 


92*3 
92*3 
92*3 


3*8 
7.7 
2.6 


3.8 
7.7 

2.6 


52 
13 
39 


52 
13 
39 


NT    UNIVERSITY  OF  .MONTANA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


NT          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                 0  *0 

MALE                 0  *0 

NEBRASKA 

NE    U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                 0  *0 

MALE                 0  *0 

NE         STAifi  TOTALS  < 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                 0  *0 

MILE                 0  *0 

NEW  JERSEY 

NJ    PRINCETON  UNIVERSITY 


1, INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
'MALE 
NJ  RUTGERS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


5.3 
.0 
5.9 


INST  ITUT  IONS) 
1  5*3 


0  *0 

0.  *0 

0  *0 
NEW  BRUNSWICK 

0  .  .0 

0  *0 

0  *0 


•  0 
5.9 


3.4 
.0 
5.6 

11*1 
8*3 
12*1 


NJ         STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

NEW  MEXICO 

NN    U  OF  NM  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

NM  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALC  0  *0 

MAlE  0  *0 

NEW  YORK 

NY    CUNY  CITY  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


INST  ITUT  IONS) 
6  8*1 


4.3 
9.8 


INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  .0 
0  *0 


2  10*  5 
0  *0 
2  11*8 


2  10*5 
0  *0 
2  11*8 


21*4 
•  0 
23*1 


.0 
•  0 
.0 

4*4 
.0 
6.  1 


2.7 
♦  0 
3.9 


1  5*6 

0  *0 

1  6*3 


5.6 
.0 
6.3 


7.1 
♦  0 
7.7 


♦  0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 
.0 


.0 
♦  0 

♦p 


.0 

♦  0 

♦  0 

2.2 
.0 
3.0 


1** 
*0 
2.0 


.0 
.0 
♦  0 


♦  0 
.0 

♦  0 


14*3 
♦0 
15*4 


15*6 
*0 
17*6 


15*8 
•  0 
17*6 


3*4 
*0 
5.6 

17*8 

8*3 
21*2 


9  12.2 
1  4*3 
8  15*7 


1  5*6 

0  *0 

1  6*3 


5.6 
.0 
6.3 


42*9 
*0 
46*2 


1C0.0 
♦0 
100.C 


100*0 
♦  0 
100*0 


16  84*2 
2400*0 
14  "*82*4 


16  84*2 
2  1-00.0 
14*  82*4 


24  82*8 
9  81*8 
15  83*3 


37 
11 

26 


61 
20 
41 


82*2 
91*7 
78*8 


82*4 
87*0 
80*4 


17  94*4 
2  10C*0 
15  93*8 


94*4 
100*0 
93*8 


57*1 

ioc*6 

53*8 


0 
0 
0 

0 

4 
2 
2 


♦  0 
.0 
.0 


♦0 
.0 
.0 


4  13*8 
2^  18*2 
2  11*1 


•  0 

,0 

•  0 


5.4 
8.7 
3.9 


.0 
•  0 
•0 


.0' 
•  0 
.0 


19 

2 

17 


19 
2 
17 


29 
11 
16 

45  ' 

12 

33 


74 
23 
51 


18 

2 
16 


16 

2 
16 


14 
I 

13 


erJc 


1159 


1211) 


— *  -i^W^fi^wJfSRr«S^ E0UCATI0N  6Y 


iNfRICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


L, 

'     /  % 
RACK    f^  ASIAN  OK' 
NON-HISPANIC  PACtfIC  IS  LANDER 

NUMBER        t  NUMBER 


NUMBER 

ARCHITECTURE  ANO  ENVIRONCNTAL  OESICN  (02001 
NEW  V3RK  • 

NV    CQLUNDIA  U  MAIN  DIVISION 

TOTAL  0        .0  1Q  7.2 

FEMALE  0.0  3  J.J 

HALE  0        .0  t  «-5 

NY    COKNEL  ll 'ENDOHEO  COLLEGES-/ 
TOTAL  1  l-« 

FEMALE  0  .0 

NAtE  1  2-* 

NV    CORNELL  U  STATUTORY  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

i-NALE  0  .0 

NY    ICN  YOKK  UNIVERSITY 

TOTAL  1"    3-*  5  lJ/2 

FENALE  1      6.7  3  20.0 

HALE  0        .0   *  2  l*-3 

NV    PRATT  INSTITUTE 

TOTAL  0  .0 

*  FENALE  0  .0 

KALE  0  .0 

NY    RENSSELAER  PCITY  INSTITUTE 

TOTAL  0  .0 

'     FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

NY  .  SUNT  AT  8UFFAL0  MAIN  CAN 
TOTAL  0      j>  0 

FEMALE  "  t  0  .0 

HALE  *  0  .0 

NY     SUNY  C  ENVRNMTL  SCI-FORS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NY  SYRACyiE  U  MAIN  CAMPUS 
*   TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


6 

2 
4 

0 

0  - 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1.9 
6.7 

>  -o 

.0 
.0 
.0 


8.3 
6.3 
6.3 

\ 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NY  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  2 
FEMALE  1 
MALE  1 

NORTH  CAROLINA 

HC    NC  STATE  U  RALEIGH 
TOTAL  0 
FEMALE  *  0 

MALE  >  0 
HC    U  OF  1  NC  AT  CHAP  EL 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 

HC  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  & 
FEMALE  0 
MALE  0 

NORTH  DAKOTA  ., 


10  INSTITUTIONS!  . 


0 
.0 
.0 
HILL 
•  0 
-0 
.0 


25 
9 
16 


7.1 
7.0 
7.2 


5.3 
.0 
8.0 

8.9 
11.6 
7.7 


INSTITUTIONS! 
7  7.4 


6.7 
7.8 


ND 


NO  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MAIN 

CAMPUS 

0 

.0 

0 

<  .0 

0 

•0  . 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

ND  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OHIO 

OH    ANTXOCH  UNJ"£*SITY 


INSTITUTIONS! 
0        .0  . 
0  .0 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OH    KENT  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

o.o* 

0  .0 
U  MAIN  CAMPUS 

0  .0 

0  *  .0 

0  .0 


OH    MIAMI  UNIVERSITY  HAIN  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OH    Oi  10  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
MAIN  CAMPUS 

0  .0 

C  .0 

0  .0 


3 

2.2 

1 

*t.e 

j 

Z4 

2.4 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•  .0 

I 

8.3 

1 

11. 1 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

6 

8.3 

1 

A.  2 

5 

10.  A 

0 

.0 

6 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

3 


hispanic 
Number 


TOTAL  / 
JHINORITY 

t  NUMBER 


.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3.1 

2.3 
3.6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

1  .0 


/ 

25.0 

0 

/*0 

33.3 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.o  • 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

1 

• 

6 

A.  3 

0 

*.o 

6 

7.3 

o 

.0 

0 

.0 

0 

1 

8.3 

1 

11.1 

0 

.a 

1 

3. A  * 

0 

.0 

1 

7.1 

,1 

0 

X 
•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*0 

.0 

0 

.0 

*  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

'  .0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

2.8 

1 

,8 

9 

4.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

< 

.0 
.0 

.0 


MUTE 
NON-HI SPANIC 

'  NUMBER 


19 
A 
15 

2 
1 
1 

*  2 
2 
0 

7 
A 

3 

12 

3 
9 


13.6 
.7.  1 
16.3 

"  3.8 
6.7' 
2.6 

16.7 
22.2 
.0 

24.1 
26.7 
21. A 

16.T 
12.5 
18.8 


0 
0 

0  < 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 


.0 
.0 
.0 

.0 

:o 

>  .0 

•JO 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


48  13.7' 
14  1C.9 
34  15.2 


5.3 
.0 
8.0 

8.9 
11.8 
"  7.7 


7.4 

6.7 
7.8 


0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

1 

33.3 

<y 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

NON-RES  10ENT* 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


105 

76.1 

1  4 

10.1 

47 

63.9  ' 

5 

6.9 

58 

70.7  * 

9 

11.0 

43 

81.1 

6 

15.1 

13/86.7 

1 

6.7 

3*^78.9 

7 

18.4 

9 

75.0  * 

1 

6.3 

7 

77.6 

o 

.  0 

2 

66.7  , 

1 

33.3 

21 

72.4 

1 

3.4 

11 

73.3 

0 

.0 

10 

71.4 

1 

7.1 

34 

47.2 

26 

36.1 

16 

66.7 

5 

2C.8 

18 

37.5 

21 

43.8, 

r  4 

57.1 

3 

42.9 

1 

50.0 

1 

50.0 

3 

60. 9 

2 

40.0 

7 

t 

50.0 

7 

53.0 

0 

.0  v 

0 

•  0 

7, 

50.0 

7 

50.0 

8  68.9 
5  83.3 
3  100.0 


66.  7 
.0 
66.7 


l«»l  .  o8.7 
101     78.9  . 
140  -*2*8 


34  89.$ 
13  100.0 
21  8A.0 


50 
15 
35 


89.3 
88.2 
89.7 


84  89.4 
28  93.3 
56  87.5 


85.7 
*0 
85.7 


85.7 
•  0 
85.7 


3  75.0 

2  66.7 
1  100.0 

3  60.0 

1  100.0 

2  50.0 

5  100.0 
0  .0 
5  100.0 

53  94.6 
11  91.7 
42  95.5 


11.1 

16\7' 


1  33. 3' 
Ov  .0 
1  33.3 


6*  17.7 
13  10.2 
49  22.0- 


1 

14.3 

0 

.0 

1 

14.3 

1 

14.3 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

40.0 

0 

•0 

2 

50.0 

0 

.0 

0 

'  .0 

0 

.0 

3 

5.4 

1 

8.3 

2 

4.5 

131 

56 
62 

53 
15 

,  36 

12 
9 
3" 

29 
15 
14 

72 
24 
46 

7 

2 
5 

r 
14 

0 
14 

9 
6 
3 

3 
0 
3 


351 
126 
223 


2 

5.3 

ft 

0 

.0 

13 

Z 

8.0" 

r> 

1 

1.8 

5» 

0 

•.o 

17 

1 

2.6 

39 

3 

3.2 

94 

0 

.0 

30 

3 

4.7 

64 

4 
3 

5 
1 

4 

5 
0 

56 
12 
44 


1160 

1220 


TABLE*  7,    TOTAL  HASlER'S    OEOIEES  FOR  HAJOk  FIELD  COHfERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  £0U CAT  ION  BY  RACE. 
«THWICITY*  A  NO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  f 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE: 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


ARCHITECTURE  ANO  ENVIROMENTAL  OESIGN  (0200) 
OHIO 


OH    U  OF  CINCINNATI  MAIN  CA 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 

GH          STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 0  »d 

"    FEMALE         '       0  .0 

MALE                 0  ,0 


11.1 
♦  0 
16*7 


3.4 
4.5 
3.0 


1*  77.8 
6  100.0 
8  66*7 


78 

20 
56 


66.6 
90.9 
67*9 


11.1 
.0 
16.7 


6.0 
4.5 
9.1 


16 

6 
12 


86 

22 
66 


OKLAHOMA 

CK    GKLA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL 
FEMALE 
.  KALE 
OK    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0  0  .0 

0  .0  0.0 

0  .0  0  .0 
OKLAHOMA  NORMAN  CAM 

0  .0  1  3.0 

0  .  .0  0  .0 

0  .0  1  3.1 


OK          STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 


T  INST  ITUTIONS) 
1  2.4 

0  .0 

1  2.6 


.0 
.0 
.0 

3.0 
•  0 
3.  1 


1  2.4 

0  .0 

1  2.6 


7 
0 
7 

26 
1 

25 


67*5 
*0 
100*0 

76*6 
100*0 
78*1 


33     60*  5 
1  50*0 
32  62*1 


12*5- 
100*0 
•9 

16*2 
•0 
13*6 


17*1 
50*0 
15*4 


1 

7 

33 
1 

32 


41 

2 
39 


OftEGO'4 

OR    U  OF  OREGON  MAIN  CAmVuS 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


2.2 
•  0 
3.3 


6.7 
6.7 
6.7 


.0 
.0 
•  0 


4  8.9 
1  6.7 
3  10.0 


37  62.2 
13  86*7 
24  80*0 


6*9 
6*7 
10*0 


45 
15 

30 


OR  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

PENNSY LVANlA 


1  INSTITUTIONS) 
1  2*2 
0 
1 


•  0 
3*3 


**7 
6*7 
6*7 


0 

0  \ 

0  • 


4  C? 
1  6*7 
3  10*0 


37 
13 
2* 


82*2 
86*7 
80,0 


e*9 

6*7 
ICO 


45 
15 
30 


PA    CARNEGIE-MELLCN  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

PA    PA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

PA    PA  STATE  U  CAPITOL  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA.  U  OF  PENNSYLVANIA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  . 

PA     U  OF  PITTSBG  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMAiE  0  .0 

MALE  0        •  0 

PA        -»  STAT£  TOTALS  < 
TOTAL  0  * 

FEMALE  0 
MALE  0 


.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
•  *0 

♦  0 

1*4 
1.6 
1*2 

7.7 
.0 
12*5 


.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

3*6* 

7.3 

1.2 

:.o 

•  0 

•  0 


♦  0 
.0 
*0 

*0 
♦0 
*0 

♦  0 
.0 
*0 

1.4 
.0 
2.* 

.0 

♦  0 
.0 


INSTITUTIONS) 
4  1.9 
1  W.3 
3  2.3 


5  2.4 
4  5.3 
1  .8 


2  1.0 
0  .0 
2  1.5 


11 

5 
6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

6.4 
9.1 
4.7 

7.7 

•  0 
12.5 


5.3 
6.7 
4.5 


1! 
1 

10 

11 
4 

7 

10 

2 


112 
47 

65 


64.7 
25.0 
76.9 

64.6 
100.0 
77.6 

90.9 
100.0 
66.9 

60.0 
65.5 
76.5 


22  64.6 
10  100.0 
12  75.0 


166  60*2 
64  65*3 
102  77*3 


6 
3 
3 

2 
0 

2 

1 
0 
1 

19 
3 
16 

2 
0 
2 


30 
6 
2* 


35*3 
75*0 
23*1 

15*4 

♦  0 
22*2 

9.1 

♦  0 
11.1 

13*6 
5*5 
16*6 

7.7 
.0 
12.5 


14.5 
6.0 
16.2 


17 
4 
13 

13 
4 

9 

11 

7 
9 

140 

55 
65 

26 
10 
16 


207 
75 


WCOE  ISLAND 

RI    PI   SCHOOL  OF  OESIGN 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .,0 

MALE  0  .40 
RI     J  OF  RHODE  ISLANO 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

RI          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


20.0 
.0 
50.0 

.0 

♦  0 

•  0 


2.9 
.0 
4.5 


*0.0 
.0 
50.0 

.0 
.0 
.0 


2.9 
.0 
4.5 


4 
3 
1 

27 


31 
11 

20 


60.0 
10C.0 
50.0 

93*1 
68*9 
95*0 


91*2 
91*7 
90  ♦« 


•0 

•  0 

♦  0 

6*9 
11*1 
5*0 


5*9 
6*3 
4*5 


5 
3 
2 

29 
9 
20 


34 
12 

22 


SOUTH  CAROLINA 


v    SC    CL ENSON  UNIVERSITY 

T«TAI  g  #Q 

0  *0 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1  2*9 

0  0 

1  *  .2 


Z  0 
•  0 
3.2 


33  97*1 
3  10C*0 
30  96*8 


,0 

•  0 

•  0 


1161 


9 

ERIC 


122 
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tabu  r. 


AMERICAN  INOlAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-MI$PANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER  t         NUMBER  I  NUMBER 

ARCHITECTURE  AND  ENVtRQMENTAL  DESIGN  IC20O) 


SC           STATE  TCTALS  I 

TOTAL  o  .0 

FEMALE  0  -° 

HALE  0  *° 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 

o  .o 
a  .o 


HISPANIC 
NUMBER 
# 


1  2.9 

0  .0 

1  3.2 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


1  2.9 

0  .0 

1  3.2 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


33    97.1  ^ 

3  ioo.tr 

30  96.8 


.0 
.0 
.0 


TOT  AL 
NUMBER 


3* 
3 
31 


TENNESSEE 

TN    EAST  TENN  ST  UNIVERSITY 

.     IQTAL  0        .C  0  -0 

fEMAlt  0         .0  0  .0 

HALE  0        .0  0  .0 

TN    U  Of  TENNESSEE  KNOXVILLE 

TOTAL  0         .0  0  .0 

FEMALE  0.0  0  .0 

MAI  £  0         .0  0  .0 


TN          STATE  TCTALS  < 

T  CT  AL  0  .0 

FEHAl£  0  .0 

MALE  0  .0 


2  INST  HUT  IONS) 
0  .0 
0  .0 
0  ..0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


33.3 
.0 
33.3 

•  0 
.0 
.0 


1  5.0 

0  .0 

1  5.6 


33.3 
•  0 
33.3 

.0 
.0 
.0 


5.0 
.0 
5.6 


66.7 
•  0 
66.  7  ( 


I  7  1 00.0 
2  100.0 
15  100.0 


19  95.0 

2  loco 

17  94.4 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


3 
0 
3 

17 

2 

15 


20 
2 
18 


IX    RICE  UNIVERSITY 


TOT  AL 
FEMALE 
£0kL£ 

TX     TEXAS  AO 
TOTAL 
FEMALE 
KALE 
TX     U  CF 
TOTAL 
FEMALE 


TX 


MALE 
U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX     U  JF 
[CI  AL 
FEMALE 
MA  L  £ 


main  Campus 

0  .0 
0  .0 
0  .3 
HOUSTON  CEN  .CAMPUS 
0  .0 
0  -0 

c  .o 

TEXAS  AT  AUSTIN 

0  .o 

0  .0 

0  .5 
TEXAS  AT  ARLlN^TCN 

J  .0 

0  .0 

0  -0 


b 

.0 

*> 

.0 

b 

*0 

i 

1.3 

0 

.0 

i 

1.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

|C 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

T<           STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »3 


INSTITUTIONS) 


UTAH 

JT  UNIVEPSlfv 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


rjf  UlAM 
0  .0 
0  .J 
0  .0 


uT     UTAH    STATt  UNIVERSITY 


T  CT  AL 
FEMALE 
MA  Lt 


/ 

STAT 


0 
0 
0 

TOTALS  < 
0 
0 
0 


•6 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
*ALe 

r 

.VERMONT 


TC^AL 
F  E      L  t 
MALE 


TOT  Ak. 
FEMALE 
MALE 

V  Ik  3  IN  I A 

V.     J  OF   VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                    0  .0 

*  E MA L t                   0  #0 

KAcf                    0  •*> 

'/A     VA   POL*   INST   AND  ^TATE  U 

TOTAL    *  *-            0  »3 

FEMALE                    C  -0 

HALE                  0  -° 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


0 

.3 

o' 

.0 

0 

.  D 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

TOTALS 

1    INST  ITIJT 

IONS) 

C 

.  0 

0  * 

.0 

0 

.0 

o ; 

.0 

0 

.0 

0  i 

.0 

1.4 

.0 
2.1 

4.4 
•  0 

'  5.9 


STATE   TOTALS  I 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.  0 


2    INST  ITUT  IONS  J 
4  2.8 

0       .o(  i 

4       4.0  / 


1 

4.0 

1 

4.0 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

*  1 

5.6 

1 

1.3 

2 

2.6 

1 

7.1 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0  I 

2 

4.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•°  1 

2 

8.0 

1 

3.2  1 

0 

•0 

0 

.o  I 

0 

.0 

1 

4.5  , 

0 

.0 

3 

1.7  | 

5 

2.8 

2 

4.3 

0 

.0 

1 

.8 

5 

3.8 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

\  o° 

.0 

0 

.0 

\  0 

.0 

0 

.0 

\  0 

.0 

0 

.0 

\  0 

.0 

0 

.0 

\  o 

.0 

\ 

0 

.0 

\ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

b 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

\.o 

0 

.0 

0 

«0 

\ 

\ 

0 

.0 

0 

•o\ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0  • 

0 

.0 

2 

2.9 

I 

*1.5 

2 

11.8 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

2.0 

2 

I  .4 

1 

.7 

2 

4.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.0 

2  8.0 
I  14.3 
1  5.6 

4  5.2 

1  7.1 

3  4.8 


.0 
.0 

.  0 

4.9 
.0 
8.0 


1  3.2 

0  .0 

1  4.5 


9  5.  J 
2  4.3 
7  5.3 


.0 
.0 
.0 

.0 

.0  i 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1.4 
.0 
2.1 


11.8 
7.8 


4.9 
4.7 
5.  1 


20  80.0 

3 

12.0 

C  3 

6  85.7 

o 

•  0 

7 

14  77.8 

3 

16.7 

18 

70  9C.9 

3 

3.9 

77 

13  92.9 

0 

.0 

14 

57  90.5 

3 

4.8 

63 

4  100.0 

0 

.0 

4 

1  100.0 

0 

.0 

1 

3  100.0 

0 

.0 

3 

25  61.0 

14 

34.1 

41 

12  75.0 

4 

25.0 

16 

13  52.0 

10 

40.0 

25 

30  96.8 

0 

.0 

31 

9  1C0.0 

0 

.0 

9 

21  95.5 

0 

.0 

22 

149  83.7 

20* 

11.2 

178 

41  87.2 

4 

8.5 

47 

108  82.4 

16 

12.2 

131 

21  95.5 

1 

4.5 

22 

0  .0 

0 

.0 

0 

21  9>.5 

I 

4.5 

22 

6  100.0 

0 

.0 

'  6 

1  100.0 

0 

.0 

1 

5  100.0 

0 

.0 

5 

27  96.4 

1 

3.6 

28 

1  100.0 

0 

.0 

1 

26  96.3 

1 

3.7 

27 

100.0 
•  0 
100.0 


100.0 
•0 

1  00.0 


71 

24 
47 

59 
15 
44 


95.9 
92.3 
97.9 

86.8 
88.2 
86.3 


130  91.5 
39  90.7 
91  91.9 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


2.7 
7.7 
.0 

4.4 
.0 
5.9 


3.5 
4.7 
3.0 


74 

26 
48 

66 
17 
51 


142 
43 
99 


ERLC 
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TARE  7*     TOTALNjASTER'S     DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  &f  RACEt 

ETHNICITY  t  A  NO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1V79 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

N0N-HIS:*NIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         I        NUMBER         %  NUMBER 
ARCHITECTURE  AND  ENV IRONENTAL  DESIGN  (D200I 
WASHINGTON 

MA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HI SPANIC 


NUMBER 


NON-RES JGENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


TOTAL 

.  0 

•0 

I  2.1 

3 

6.3 

0 

.0 

4 

6.  3 

35 

72.9 

9 

Id. 8 

48 

FEMALE 

0 

.0 

1  14*3 

I 

14  .3 

.0 

2 

28.  6 

57.  1 

1 4.  3 

7 

MALE 

0 

-.0 

0  .0* 

2 

4*  9 

o 

•  0 

2 

4*9 

3 1 

75.6 

Q 

19.5 

41 

MA  STATE 

TOTALS  < 

I  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

0 

.0 

1  2.1 

3 

6.3 

0 

•  0 

6.3 

35 

72.9 

9 

16.8 

48 

FEMALE 

0 

.0 

I  14.3 

\ 

1 4.  3 

o 

.0 

2 

26.  6 

5  7.1 

1 

14.3 

7 

MALE 

0 

.0 

0  .0 

2 

4  *9 

o 

.0 

2 

4.9 

31 

75.6 

Q 

1  9.5 

41 

WISCONSIN 

Ml     U  OF  WISCONSIN  MADISON 

TOTAL 

0 

.0 

0  .0 

I 

4.6 

0 

.0 

1 

4.8 

20 

95.2 

0 

.0 

21 

FEMALE 

0 

.0 

0  .0 

o 

«  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

5 

100.0 

o 

•  0 

5 

HUE 

0 

.0 

0  .0 

I 

6*3 

o 

.0 

6.3 

15 

53.  6 

o 

.0 

16 

MI    U  OF  WISCONSIN  MILWAUKEE 

TOTAL 

0 

.0 

0  .0 

2 

5.3 

3 

7.9 

5 

13.2 

32 

84.2 

1 

2.6 

38 

FEMALE 

0 

.0 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

IOC*  0 

0 

.0 

7 

MALE 

0 

.0 

0  .0 

2 

6.5 

3 

9.7 

5 

16.1 

25 

80  *6 

I 

3.2 

31 

WI  STATE 

TOTALS  ( 

2   INST  ITUTIONS) 

TOTAL 

0 

.0 

0  .0 

3 

5.1 

3 

5.1 

6 

10.2 

52 

68.1 

1 

1.7 

59 

FEMALE 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

12 

100.0 

0 

.0 

12 

MLE 

0 

.0 

0  <  .i 

3 

6.4 

3 

6.4 

12.6 

40 

85.  1 

1 

2.1 

47 

THE  STATES  ANO  D.C. 

(  106 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

6 

.2 

US  3.7 

94 

3.0 

60 

1.9 

275 

8,6 

2t488 

79.9 

350 

11.2 

3.113 

FEMALE 

4 

.5 

34  3.8 

33 

3.7 

7 

.8 

78 

6.6 

737 

63.  1 

72 

6.1 

667 

MALE 

2 

•  1 

61  3.6 

61 

2.7 

53 

2.4 

197 

6.8 

li 

751 

78.7 

2  78 

12.5 

2«  226 

puer.To  rico 

PR    U  OF  PR 

RIO  PIEORAS 

TOTAL 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

11 

100.0 

11 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

FEMALE 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

2 

100.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

•MALE 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

9 

100.0 

9 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

PR  AREA 

TOTALS  ( 

1  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

11 

100.0 

11 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

FEMALE 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

.0 

2 

10C.0 

2 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

MALE 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

9 

100  .c 

9 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

OM LYING  AREAS 

(  1 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

.0 

11 

100.0  . 

11 

100.0 

0 

0 

.0 

11 

FEMALE 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

2 

100.0 

2 

100.0 

0 

.6 

0 

.0 

2 

MALE 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

9 

100.0 

9 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

MAJOR  FIELO  AGGREGATE 

02  90  ( 

107  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

6 

.2 

115  3.7 

94 

3.0 

71 

2.3 

296 

9.2 

2 

466 

79.6 

350 

11.2 

3.12* 

FEMALE 

4 

.4 

S4       3. * 

33 

3.  7 

9 

1.0 

80 

9.0 

737 

62.9 

72 

6.1 

889 

MALE 

2 

.  1 

81  3.6 

i»l 

2.7 

62 

2.8 

206 

9.2 

1 

751 

78.3 

27d 

12.4 

'  2*235 

AREA  STUOIES  (0300) 
ALABAMA 

AL    UNIVERSITY  OF  ALABAMA 

TOTAL                  0  .0 

FEMILE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

AL          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

ARIZONA 

AZ    UNIVERSITY  Of  ARIZONA 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 


A2  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  .  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

CALIFORNIA 


'.0 
.0 
.0 


•  0 
.0 
.0 


I  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 


CA    CAL  INST  OF  ASIAN  STUOIES 
TOTAL  0  .0 

FEMILE  0  .0 

MALE  0        .0     *  6 

CA    CAL  STATE  U-LGNG  B2ACH 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


12*5 
25.0 
.0 


12.5 
25.0 
.0 


.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1  12.5 
1  25.0 
C  .0 


12.5 
25.  0 
.0 


.0 
►  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


8  100.0 
5  10C.0 
3  10C.0 


6  10C.0 
5  100.0 
3  100.0 


6  75.0 
3  75.0 
3  75.0 


6  75.0 
3  75.0 
3  75.0 


100.0 
)  00.0 
.0 

1 00.0 
.0 

1  oc.o 


*.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


12.5 
•  0 
2  5.0 


12.5 
•  0 
25.0 


.0 
.0 

.0 

.0 
.0 
.0 


ERIC 
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TAftgE  7. 


TniA,  MASTER*  S  DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE. 
TOTAL  MASTER  £ THNIC I TY»  AND  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X  NUH8ER 

AREA-  STUDIES  (0300) 

CALIFORNIA 

CA    CAL  STATE  U-LOS  ANGELES 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    SAN  DIEGO  STATE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CLAREMONT  GRAOUATE  SCHOOL 
TOTAL  0  «° 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  .0 

CA    HNTRE*  .NST  FCRGN  STUDIES 
TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    STANFORO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  *° 

CA     U  OF  CAL-BERKELEY 
TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  CAL-IRVINE 

TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  «° 

CA    U  OF  CAL-LOS  ANGELES 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -° 

MALE  r  -0 

CA    U  OF  CAL-SANTA  BARBARA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  -° 

CA    U  OF   SOUTHERN  CALIFORNIA 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  -° 

MALE       „  0  «° 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TQTAL 
MINORITY 

NUMBER 


•  0 

o 

.0 

3 

30.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

2 

50.  0 

0 

•  0 

2 

25.  0 

1 

12.5 

0 

.0 

2 

66.7 

0 

.0 

0 

.0 

J0 

•  0 

1 

20  .0 

o 

•  0 

u 

.0 

0 

•Q 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

8*3 

0 

.0 

0 

.0 

I 

12.  5 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

12.  5 

o 

.0 

0 

.0 

1 

11. 1 

0 

.0 

0 

.0 

I 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0  * 

0 

.0 

CA          STATE  TOTALS  < 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

CONNECTICUT 

CT    CENTRAL  CONN  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  .0 

CT     FAIRFIELO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  .0 

CT    MESLEYAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  .0 

CT    YALE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -° 

CT          STATE  TCTALS  <  * 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                0  .0 

0ISTR1CT  OF  C0LUH8IA 

DC    GEORGETOWN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

DC    GEORGE  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  Q.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

DC    HOWARO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  «° 

FEMALE  0  -0 

MALE  C  .0 


12  INSTITUTIONS) 
2  1.8 
2  3.* 
0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


INST  ITUTIONS) 
0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


6  5.4 
4  6.8 
2  3.6 


•  0 
.0- 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

6.7 
.0 
9.1 


2.9 
.0 
5.0 


.0 
.0 
.0 

3.3 
.0 
9.1 


OC 


TOT/' 
FEMALE 
MALE 


STATE   TOTALS  <  3  INSTITUTIONS) 

o  .0  0  .0 

0  .o  o  .o 

0  .0  0  .0 


.0 
.0 
.0 


1.5 
.0 
2.7 


-4 
1 
3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

( 


3.6 
1.7 
5.8 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2 

2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


kHlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


.0 
.0 
.0 


6.3 
20.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3.0 
6.9 
.0 


3 
2 
1 

0 
0 
0 

0! 
0 
0 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 


30.0 
16.7 
SO.O 

37.5 
66.7 

20,0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

10.0 
6.3 
12.5 

12.5 
11.  1 
14.3 

.0 
.0 
.0 

10.0 
2  5.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


7C.0 
83.3 
50.0 

50.0 
.0 
8C.0 

6o.7 
50.0 
109.0 


2  100.0 
1  100.0 

1  100.0 

15  75.0 

9  75.0 
6  75.0 

13  81.3 
8  88.9 
5  71.4 

5  100.0 

3  100.0 

2  100.0 

14  70.0 

4  50.0 

10  83.3 

12  100.0 

6  100.0 
6  100.0 


0 

.0 

10     83. 3 

0 

.  0 

6  85.7 

0 

•  0 

4  80.0 

1? 

10.8 

87  78.4 

7 

11.9 

45  76.3 

5 

9.6 

42  80.8 

0 

.0 

2  50.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

2  50.0 

0 

.0 

14  100.0 

0 

.0 

9  100.0 

0 

•  0 

5  10C.0 

0 

.0 

1  10C.C 

0 

.0 

X  iOG.C 

0 

.0 

0  *o 

1 

6.7 

13  86.7 

0 

.0 

4  100.0 

1 

9.1 

9  81.8 

1 

2.9 

30  88.2 

0 

.0 

14  100.0 

1 

5.0 

16  80.0 

2 

6.3 

28  87.5 

2 

20.0 

8  80.0 

0 

•  0 

20  90.9 

1 

3.3 

28  93.3 

0 

.0 

18  94.7 

1 

9.  1 

10  9C.S 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

3 

4.5 

56  84.8 

2 

6.9 

26  89.7 

1 

2.7 

30  81.1 

TOTAL 
NUM8ER 


0 

.0 

10 

0 

.0 

6 

o 

.0 

4 

1 

12.5 

8 

1 

33.3 

3 

o 

•  0 

5 

1 

33.3 

3 

1 

50.0 

2 

0 

.0 

1 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

1 

o 

.0 

1 

3 

15.0 

20 

2 

16.7 

12 

1 

12.5 

8 

1 

6.3 

16 

0 

.0 

9 

1 

14.3 

7 

.0 

5 

0 

.0 

3 

0 

.0 

2 

4 

20.0 

20 

2 

25.0 

8 

2 

12 

0 

.0 

12 

0 

.0 

6 

o 

.0 

6 

2 

16.7 

12 

1 

14.3 

7 

I 

2  C.  0 

5 

12 

10.8 

111 

7 

11.9 

59 

5 

9.6 

52 

2 

50.0 

4 

0 

•  0 

0 

2 

50.0 

4 

0 

.0 

1* 

0 

.0 

9 

0 

.0 

5 

.0 

1 

1 

0 

0 

6.7 
.0 
9.  1 


3.6 

••o 

15.0 


6.3 
.0 
9.1 

3.3 
5.3 
.0 

100.0 
.0 
100.0 


7  IC..5 
1  3.** 
6  16.2 


15 
4 
11 


34 
14 
20 


32 
10 
22 

30 
19 
11 

4 

0 
4 


66 
29 
37 


,er!c 


1 224 


1164 


TABLE  7.    TOTAL  MASTER  *  S 


OEGREES  FOR  HA JO A  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY,  AND  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SI  OENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER  f 

NUMBER 

X 

NUMBER 

% 

NUMBER 

% 

NUMBER 

x 

NUMBER 

x 

number 

x 

NUMBER 

AREA  STUOIES  (0300) 

* 

FLORIDA 

- 

FL     FLORIDA   STATE  UNIVERSITY 

* 

TOTAL                 0  .0 

1 

9.  1 

I 

9.  1 

0 

.0 

2 

18.2 

5 

45.5 

36.4 

FEMALE                0  .0 

1 

20.0 

I 

20.0 

0 

.0 

5 

4C.  0 

I 

20.0 

2 

40.0 

5 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

.0 

4 

66.7 

2 

33.3 

6 

FL    UNIVERSITY  OF  FLORI0A 

TOTAL                 0  .0 

1 

10.0 

0 

.0 

3 

30.0 

40.0 

4 

40.0 

2 

20.0 

10 

FEMALE                0  .0 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

i 

33.3 

1 

33.3 

I 

33.3 

3 

MAiS                0  .0 

0 

VO 

0 

.0 

3 

42.9 

3 

42.9 

3 

42.9 

1 

14.3 

7 

FL    STETSON  UNIVERSITY 

TCTAL                 0  ,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

FEMAUE                 0  .3 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1  CO.O 

0 

.0 

1 

M*^                0  ,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

100.0 

0 

.0 

1 

FL    UNIVERSITY  OF  MIAMI 

TOTAL                 C  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.c 

3 

M4LE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FL  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL    *  0  .0 

FEMALE  0  .0* 

MALE  0  .0 


INST  ITUTICNS) 
2  7.7 


16.7 
.0 


I  3.8 
I  8.3 
0«  .0 


11.5 
.0 
21.4 


6  23.1 
3  2  5.0 
3  21.4 


14 
6 


53.8 
50.0 
5  7.1 


6  23.1 
3  25.0 
3  21.4 


26 
12 
14 


HAWAII 


HI     U  OF  HAWAII  AT  MA NO A 

TOTAL          i  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


25.  * 
7.  ' 
46.2 


3.7 
7*1 
.0 


29.6 
14.3 
46.2 


18 
12 
6 


66.7 
85.7 
46.2 


3.^ 
.0 
7.7 


27 
14 
13 


HI          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .3 

MALE                 0  .0 


I  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


25.9 
7.1 
46.2 


3.7 
7.1 
.0 


29.6 
14.3 
46.2 


18 
12 
6 


66.7 
85.7 
46.2 


1  3.7 

0  .0 

1  7.7 


27 
14 
13 


ILLINOI S 

IL    ILLINOIS  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 

0  .3 

0 

.3 

0 

.0  c 

0 

.0 

0 

I 

100.0 

0 

.3 

I 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

0 

.0 

0 

.  D 

0 

PAL  E 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  • 

I 

100.3 

0 

.3 

I 

IL     tf4lVER*SITY  OF  CHICAGO 

* 

TOTAL 

0  .3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.c 

2 

WLE 

C  .0 

0 

•  V 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

I 

100.0 

0 

.0 

I 

IL    U  OF 

ILL 

CHICAGO  CIRCLE 

TOTAL 

0  .3 

0  ' 

.0 

0 

.0 

2 

16.7 

2 

16.  7 

9 

75.0 

I 

8.3 

12 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

22.2 

2 

22.2 

6 

66.7 

I 

11.1 

9 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

IL     U  OF 

ILL 

URBANA  CA1PUS 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

2 

40.0 

0 

.0 

2 

40.0 

3 

60.0 

0 

.0 

5 

FEMALE 

0  .3 

0 

.0 

2 

66.  7 

0 

.0 

2 

66.7 

1 

33.3 

0 

.0 

3 

HALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

d 

.0 

2 

IL          STATE  TOTALS  i 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

HALE  0  .0 


4  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


9.  5 
14.3 
.0 


2. 
2 

0  . 


9.5 
14.3 
.0 


4  19.0 
4  26.6 
0  .0 


16  76.2 
9  64.3 
7  100.0 


4.8 
7.1 

'  .0 


21 
14 
7 


I  NO  1  AN  A 


1.4     INDIANA  U 
TOTAL 
FE«LE 
MALE 


3LQCM I NG  TON 
0  .0 
C  .0 
0  .0 


IN    UNIVERSITY  OF  NCTRE  DAME 

TOTAL  0  .3 

FEMALE   *  0  .0 

MALE  0  .3 


3 
0 
3 

0 
0 

0  • 


.0  . 

.3  \ 

.3 
.6 
.3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


13.3 
.0 
22.2 

.0 
.0 
.0 


13.3 
.0 
22.2 

.0 
.0 
.0 


13 
6 
7 

0 
0 
0 


86.7 
1 00.0 
77.8 

.0 
.0 

.0 


.0 
.0 
.0 

100.0 
100.0 
•0 


15 
6 
9 

1 
1 
0 


IN          STATE  TOTALS  ( 

TCTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

HAL  E                  0  .3 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.3 


.0 
.0 
.0 


2  12.5 
0  .3 
2  22.2 


2  12.5 
0  .0 
2  22.2 


13  81.3 

6  85.7 

7  77.8 


6.3 
14.3 
•0 


16 
7 
9 


IGWA 

IA    W IV  Eft  £  I T  Y  OF  IOWA 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

I A          STATE  TOTALS  « 

TUT  ^L                  0  .0 

/EHALE                  0  .0 

HA  Lc                 0  .0 


INST  ITUT IONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


7.  I 
12.5 
.0 


I  7.1 
1  12.5 
0  .0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 


7.1 
12.5 
.0 


7.1 
12.5 
.0 


12  85.7 
6  75.0 
6  103.0 


12  85.7 
6  75.0 
6  I  00.0 


7.1 
12.5 
•  0 


7.1 
12.5 
.0 


>  14 
8 
6 


14 

8 
6 


'.  ans  as 


KS    U  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0        .0  I  5.3 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .3  I  11. I 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


I  5.3 

0  .0 

1  11. 1 


16  84.2 
10  100. 0 
>6  66.7 


2  10.5 
0  .0 
2  22.2 


19 
10 
9 


ERLC 


1265 


4 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  < 


BLACK  ASIAN  *tlR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC  t 
NUMBER  t 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCN-RES1DENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


AREA  STUOIES  (0300) 

KS         STATE  TOTALS  t 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


1  INSTITUTIONS) 
1  5*3 

0  .0 

1  11*1 


•  0 

♦  0 


♦  0 
♦0 

•  0 


1  5.3 

0  .0 

1  11. 1 


16  64.2 
10  100.0 
6  66*7 


2  10.5 
0  .0 
2  22.2 


19 
10 

9 


LOUISIANA 

,LA    LA  STATE  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
.LA    TULANE  U  CF 
TOT  AL 
FEMALE  > 
MALE 


AND  ACM  C  , 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
LOUISIANA 
0  .0 
0  .  .0 
0'  .0 


LA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MARYLAND 

MD    BALTIMORE  HEBREW  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
MD    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 

TOTAL  0  0 

FEMALE  ,  0 

MALE  0        -°  „ 
K3    U  OF  MD  COLLEGE  PARK  CAM 

TOTAL  0  «0 

FEMALE  0    -  -° 

MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•0 

•  0 

♦  0 

.0 

•  0 
♦0 

♦  0 
•0 

°*0 


NO  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  «0 

MALE  0  .0 

MASSACHUSETTS 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 
'    TOTAL  0  " 

FEMALE  0  «0 

MALE  0  *0 

HA    BRANDEIS  UNIVERSITY 

TOTAL  m  0  »0 

FEMALE  0  •° 

MALE  0  *0- 

-MA— KARVARO'UNIVERSITY 

TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

MA     SMITH  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

HA  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *° 


3  INSTITUTIONS) 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 


♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

•0_ 

6*3 

♦  0 
11.1 

♦  0 

♦  0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


INSTITUT  IONS) 
2  3*9 


•  0 
B.3 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 


♦  0 
.0 

♦  0 

•0 

♦  0 
.0 

14.3 
25*0 
•0 


4*3 
6.7 
•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  o . 

•0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


50*0 
50*0 
♦  0 

16*7 
33*3 
•0 


50*0 
50.0 
♦  0 

16*7 
33.3 
.0 


50.0 
50.0 
•  0 

66*7 
33*3 
1CC.0 


2 

25.0 

2 

25*0 

5  62*5 

2 
0 

40  .0 
•0 

2 
0 

40*0 
*0 

2  40*0 

3  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

15  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

11  100*9 

0 

•  0 

0 

*0 

4  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100*0 

o 

•0 

0 

*0 

o  *o 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1  10U*0 

0 

•  0 

1 

14*3 

6  B5.7 

0 

.c 

1 

25*0 

3  75. 

0 

.0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

♦  0 

1 

4*3 

22  95.7 

0 

.0 

1 

6*7 

14  93*3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

8  10C.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

B  BB.9 

0 

♦0 

0 

*0 

5  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

3  75*0 

0 

♦  0 

c  0 

*0 

3  10C.0 

0 

_  0„ 

♦  0 

 .0. 

0 

f-  —  o 

♦  0 

_-0~ 

2  100.0 

i  iod.o 

1 

3.1 

3 

9*4 

15  46.9 

0 

•  0 

0 

•0 

B  57.1 

1 

5*6 

3 

16*7 

7  38.9 

0 

♦  0 

0 

.6 

0       '  .0 

0 

♦  0 

0 

*o 

0  .0 

0 

♦0 

0 

*o 

0  .0 

1 

2*0 

3 

5.9 

26  51.0 

0 

.0 

0 

•  0 

15  55.6 

1 

4*2 

3 

12*5 

11  45.8 

.0 
.0 
.0 

16*7 
33.3 
•  0 


12.5 
20.0 
•  0 


c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1 

0 

1 

0 
0 
0 

14 

6 


■  .0 
•0 
.9 

♦  } 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


11*1 

.0 
25*0 

*0 

■*0 

-  *0 

43*8 
42*9 
44*4 

100. 0 
100*0 
100*9 


22  ' 

12 

10 


43*1 
44*4 
41*7 


15 
11 
4 

1 
0 
1 

"7 
.4 
3 


23. 
15 
B 


9 
5 
4 

3, 
2 

r 

32 
14 
18 

7 
6 
1 


51 
27 
24 


MICH IS AN 

HI     U  HICHIGAN-ANN  ARBOR 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  *0 

HI     WESTERN  MICH  U»IVEP.SITY 
TOTAL  0  .9 

FEMALE  0  »0 

MALE  0  .0 


10*0 
14.3 
5.3 

•  0 
•0 
.0 


HI          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  ♦£ 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MINNESOTA 

HN    U  OF  MINN  HNPL  S  SNT  PAUL 

TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  »0c 

HALE  0  *0 


2  INSTITUTIONS) 
4  9.3 
3  14*3 
1  4.5 


MN  STATE 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS  ( 


.0 
•  0 
.0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 

o  *o 

0  .0 


5.0 
4.8 
5.3 

•  0 
.0 
.0 


4.7 
4.8 
4.5 


.0 
.0 
.0 

.0 
♦  0 
.0 


.0 
♦0 
♦  0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


15.0 
19.0 
10.5 

.0 
.0 
.0 


6  14.0 
4  19*0 
2  9*1 


♦  0 
*0 

♦  0 


30 
16 
14 

3 
0 
3 


33 
16 
17 


75*0 
76*2 
73*7 

100*0 
.0 
10C.0 


76.7 
76.2 
77*3 


9  100*0 
7  1OC.0 
2  100.0 


9  100*0 
7  100. 0 

2  LOO.O 


10*0 
4.B 
15.8 

.0 
.0 
.0 


4  9*3 
1  «.B 
3  13*6 


•0 
.0 
.0 


.0 
•0 
•0 


40 
21 

19 

3 
0 

3 


43 
21 

22 


ERLC 
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TABLE  7*    TOTAL  MASTER'S 


DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFEAREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY,  A  NO  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE  19TB-1979 


AMERICAN  1N0UN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER  I  NUMBER 
AREA  STUOIES  (0300) 
MISSISSIPPI 

MS    U  OF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 

TOTAL      I         0  •O  0 

FEMALE                0.0  0 

MALJE                0.0  0 


MS         STATE  TOTALS  < 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

MISSOURI 


1  INSTITUTIONS) 


MO    SAINT  LOUIS  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  ♦0 

FEMALE  0        .0  ' 

MALE  0  .0 

MO    WASHINGTON  UNIVERSITY 

TOT  AL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .3 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


HO  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  4      0  .0 

MALE  0  .  .0 

NEW  JERSEY 

NJ    FARLGH  0CKS4  TEANECK  CAM 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

'  MALE  0  .0 

NJ    PRINCETON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

NJ    SE TON  HALL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  '      0  .0 


•  0. 

•  0 
>.0 


NJ          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

Mile  0  .0 


NEK  MEXICO 


NM    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NM  MA2N  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 


NM 


STATE  TOTALS  ( 


1  INSTITUTIONS-) 


TOTAL 

0  .o 

0 

•  0 

FEHALc 

0  .0 

0 

•  0 

MALE' 

0      '  .0 

0 

•  0 

NEW  Y04K 

NY  CJNY 

CITY  COLLEGE 

TOTAL 

„       0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•0 

HAL  E 

0  .0 

0 

•  3 

NY  CUNY 

HUNTER  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

I 

20.0 

FEMALE 

0  .<3 

I 

2  5.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

NY  CUNY 

QUEENS  COLLEGE 

TOTAL 

3  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

♦  0 

NY    CORNEL  U  ENDOW  EC  COLLEGES 

TOTAL 

0  .0 

0 

•0 

FEMALE 

0  .0 

0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

NY    NEW  YORK  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  -  .0 

0 

•  0 

,  FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

NY  SAINT 

JOHN'S  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0  .3 

0 

.0 

NY  SUNY 

AT  BUFFALO  MAIN  CAM 

TOTAL 

'     2  12.5 

I 

6*3 

FEMALE 

X  10.0 

1 

10.0 

MALE 

1  16.7 

0 

.0 

NUMBER 


2  INS/ITUTICNS) 


3  INSTITUTIONS) 


i 

0 
0 

N.0 

.0 
.0 
•  0 


•0 
.0 
.0 

•0 
.0 
.0 


3  21.4 

1  20.0 

2  22.2 


7.3 
6.3 

_6 .a 


•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.3 

•  0 

•  0 

•  0 

36.0 
38*5 
33.3 

•  0 

•  0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


TCTAL 


♦  0 
.0 

•  0 


.d 

•  0 
.0 

•  0 
•0 

•  0 


5.9 
.0 
7.7 

•  0 
.0 

f° 

♦  0 
.0 
.0 


2.4 
.0 
3,4- 


1  25*0 

0  *0 

1  25*0 


1  25*0 

0  *0 

1  25*0 


*0 
*0 

♦  0 

*0 
*0 
*0 

*0 
*0 

♦  3 

.0 
*0 
*0 

6.3 

♦  0 
12*5 

*0 
*0 
*0 

25*0 
20*0 
33*3 


IER 

1 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

0 

*0 

1 

1C0.0 

0 

♦  0 

1 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

o 

o 

100*0 

0 

■^o 

3 

3 

.0 

1 

• 

100*0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

3 

75*0 

1 

25*0 

4 

0 

♦  0 

1 

5C.0 

1 

50*0 

1  2 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

0 

♦  0' 

7 

87*5 

1 

12*5 

8 

0 

•  0 

4 

80*0 

1 

20*0 

5 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

♦  0 

3 

<J 

1 

5*9 

13 

76*5 

3 

17*  6  ^ 

17 

0 

*0 

4 

100*0 

0 

.0$ 

4 

1 

7*7 

9 

69*2 

3 

23*1° 

13 

0 

*0 

5 

5C.Q 

b 

SCO 

10 

0 

*0 

1 

33*3 

2 

66*7 

3 

0 

♦  0 

'  4 

57*1 

3 

42*9 

7 

3 

21*4 

10 

71*4 

1 

7*1 

14 

1 

20*0 

4 

80*0 

0 

•  0 

5 

2 

22*2 

6 

66*7 

I 

11*1 

9 

<t 

9*8 

28 

68*3 

9 

22*0 

41 

1 

6*3 

9 

75*0- 

-  -  2- 

16*7 — 

 lT 

"3" 

10.3  " 

19 

65*5 

7 

24*1 

29 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

♦  0 

4 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

1  0 

25*  0 

3 

75*0 

0 

4 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

I 

25*0 

'  3 

75*0 

0 

e 

•  0 

4 

0 

*0 

1 

100.0 

0 

.3 

1 

0 

.0 

X 

100*0 

0 

.3 

'  1 

0 

.  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o  0 

1 

20*0 

4 

80*0 

0 

•  0 

5 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

♦  0 

4 

0 

•  0 

1 

1 00*0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

2 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

fc  .0 

1  . 

0 

.0 

1 

100*0 

c 

.0 

1 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•0 

1 

1 

6*3 

13 

81*3 

2 

12*5 

16 

0 

.0 

7 

87*5 

I 

12.5 

8 

1 

12.5 

6 

75*0 

I 

12.5 

8 

9 

36. C 

7 

28*0 

9 

36.  0 

25 

5 

38*5 

3 

23*  1 

5 

38*5 

i3 

4 

33.3 

4 

33*3 

4 

33.3 

12 

7 

43*8 

«  8 

50*0 

1 

6*3 

16 

<t 

40*0 

6 

60*0 

0 

.0  " 

10 

3 

50*0 

2 

33*3 

1 

16.7 

6 

1227 
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AM  Eft  I  CAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  « 


' BLACK  A SI  AN  Oft 

NON-HISPAHIC  PACIFIC  ISLANOEft 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL  • 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


'non-resioent 

ALIEN 
NUMBER 


TOTAL  * 
%  NUMBER 


AREA- STUDIES  (0300> 


NEW  YOftK 

MY     SUNY  COLLEGE  AT  ONEONTA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  •° 

MY    UNION  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  * 

HALE  0  »° 

NY         STATE  TOTALS  < 

TOTAL  2  2.7 

FEMALE  1  ?.5 

MALE  .            1  **9 


.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 
.0 


9  INSTITUTIONS! 


2.7 
5.0 
.3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 


9  12*2 
5  12.5 
h  11.6 


.0 
♦0 
.0 

♦0 
.0 
.0 


5  6.6 

2  *  5.0 

3  6.6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 

•  C 


16     2*. 3 
10  25.0 
8  23.5 


100.0 
1CC.0 
100.0 

10C.0 
.0 

100.0 


44  59.5 
24  60.0 
20  56*6 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


12  16.2 
6  15.0 
6  17*6 


74 
40 
34 


OHIO 
OH 


TOTAL  0  ♦° 

FEMALE       *  0  #° 

MALE  0  .0 
OH    CASE  WESTERN  RE$ERVE  U 

TOTAL  © 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  •? 
OH    UNIVERSITY  OF  -OAYTON 

TOTAL  © 

FEMALE  0 

MALE  0  ••° 

QH         STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *2 

MALE  0  .0 


0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

16.7 

0 

•  0 

1 

25.0 

0 

♦  0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

.0 

INST ITUT ION SI 

1 

5.3 

0 

.0 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

•0 

♦  0 
•0 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


•0 
•  0 
.0 

16*7 
25.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


5.3 
7.7 
.0 


12  100*0 
6  100.0 
4  100.0 


83*3 
75.0 
100*0 

100*0 
100*0 
*0 


18  94*7 
12  92*3 
6  100*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
•0 

•  0 

.0 

•  9 
.0 

.0 
.0 

•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


12 
8 
4 

6 
4 
2 

) 
1 

0 


19 
13 
6 


OREGON 

Oft    U  OF  OREGON  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0      *  «0 

Oft'  STATE-TOTALS"  t  1 

TOTAL  0'  •° 

FEMALE  0  •£ 

MALE  0  »° 


.0 
.0 
♦  0 


INSTITUTIONS? 

o  *o 
o  *o 
.  o  »o 


PENNSYLVANIA 

PA    PA  STATE  U  CAPITOL  CAMPUS 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0 

MAL*E  ©  .0 
PA    U  OF  PENNSYLVANIA 

TOTAL  ©  •£ 

FEMALF-  0  *? 

MALE  0  *° 

PA  STATE  TOTALS* ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  •» 

MALE  0  •° 


0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0 
0 


♦0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 

♦  0 

♦  0 


•  0 
.0 

•  0 

.0 
•0 
.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
•0 

.0 
.0 
♦  0 


.0 
♦  0 
.0 


0 
0 

o.. 

0 
0 
0 


.0  . 

.0 

.0 

.0 
♦  0 
*0 


*0 
.0 
.0 


2  50.0 
1  '50.0 
1  50.0 


2  50.0 
1  50.0 
1  50.0 


7  100.0 
2  1CC.0 
5  10C.0 

14  100.0 
7  100.0 
7  100.0 


21  100.0 
9  100.0 
12  100.0 


2  50.0 
1  50.0 
1  50.0 


2  50.0 
1  50.0 
1  50.0 


♦  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


•  0 

•  0 
.0 


7 
2 
5 

14 

7 
7 


21 
9 
12 


ftHOOE  ISLANO 

RI     BROWN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  »J 

FEMALE  0  #° 

HALE  -    0  »° 

ftl          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  •°' 

MALE  0  •° 


1  6*3 

1  14*3 

0  *0 

\  INSTITUTIONS! 

1  6*3 
1  14*3 
0  «0 


.0 

cO 

•  0 


.0 
•  0 

*0 


*0 
*0 
*0 


6*3 
14.3 
•  0 


6*3 
14*3 
•  0 


10  «•? 
6  65*7 
4  80*0 


10  63*3 
6  65*7 
4  60*0 


1  8*3 

0  *0 

1  20*0 


1  6*3 

0  *0 

1  20*0 


12 
7 

5 


12 

5 


TEXAS 

TX    BAYLOR  UNIVERSITY 
TOTAL  0  »J 

FEMILE  0  *° 

MALE  .    0  »0 

TX    TRINITY  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0  *0 

HALE  0 
TX    UNIVERSITY  OF  OALLAS 

TOTAL  0 
FJEMALE  0 

MALE  0  •° 


0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 
*0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

♦  0 

♦  0 

•0 
.0 
.0 

.0 
♦0 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


100.0 
100.0 
.0' 

100.0 
100.0 
.0 

100.0 
.0 
100.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


228 
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TABLE  7*     TOTAL  MASTER'S 


DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER 'EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNIC  I  TY»  ANO  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE     1978-1979  ^ 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 

AREA  STUOIES  (03  001 

TEXAS 

TX    U  OF  TEXAS  AT  AUSTIN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
TEXAS  SAN  ANTONIO 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦  0 


TX  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  &  .0 

MALE  0  ,0 

UTAH 


5  INSTITUTIONS! 


NUMBER 


.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


4*0 
6*7 
•  0 

50.0 
50.0 
50.0 


5  13.2 
4  16.0 
1  7.7 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


1 
1 

Or 

4 
3 
1 


WITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


4.  0 
6.7 
.0 

50.0 
SO.  0 
50.0 


5  13.2 
4  16.0 
*1  7.7 


20 
14 
6 

4 
3 
1 


29 
21 


80.0 
93.3 
60.0 

50.0 
50.0 
50.0 


76*3 
84.0 
61.5 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


16.0 
.0* 
40.0 

.0 
.0 
.0 


4  10.5 
0  '-0 
4  30.8 


TOTAL 
NUMBER 


25 
15 
10 

8 

6 
2 


38 
25 
13 


UT     BRIGHAM  VOUNG  U  MAIN  CAM 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0        «0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

HALE        .          0        .0  0  .0 


UT  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VERMONT 

VT    GOOOARO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VT    NORWICH  U  MAIN  CAM 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


VT           STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0  . 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 


100.0 
100.0 
.0 

.0 
.0 


0  .Q  


1  50.0 
1  100.0 
0  .0 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.  0 
.0 
.0 


1 
1 

0 

0 
0 

—  . 


100.0 
100.0 
.0 

.0 
.0 

-  .  0 


50.0 
100.0 


75*0 
♦  0 
100.0 

100.0 
•0 
100.0 


4  80.0 
0  .0 
4  100.0 


.0 
.0 
.0 

100.0 
.0 

'idOTO" 


1  50.0 

0  .0 

1  100.0 


1  25.0 
1  100.0 
0  .0 


20.0 
I  00.0 
•  0 


.0 
.0 
.0 

.0 

_.0_. 
.0 


.0 
.0 
.0 


*  5 

1 

4 


1 
1 

0 

1 

-o- 
1 


KASHlNOhoN 


WA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 

TOTAL  0        .0  0  .0 

•    FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .3  0  .0 


MA          STATE  TOTALS  t 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WISCONSIN 

WI    U  OF  WISCONSIN  MADISON 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .°0 

MALE  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 
0  .3 
0  .0 
0  .0 


Wl  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

WYOMING 


"OTALS  ( 

0- 
0 

a 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.  0 


.0 
.  0 
.0 


92.3 
100.0 
88.9 


12  92.3 
4  100.0 
8  88.9 


100.0 
100.0 
100.0 


100.0 
100.0 
100.0 


7.7 
.0 
11.1 


7.  7 
.0 
11.1 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


13 
4 

9 


13 
4 

9 


11 
9 

2 


11 
9 
2 


WY  UNIVERSITY  OF  WYOMING 
^   TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


WY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


STATE  TOTALS  ( 


THE  STATES  AND  O.C. 

»      TOTAL  2 

\    FEMALE  1 

I       MALE  1 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

t 


.0 
.0 
.0 


.3 
.3 
'.3 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  ^0 
0  .0 


81 


INSTITUTIONS) 
15  2.0 
11  2.9 
4  1.1 

0  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 

0  >0 


.0 
.0 
.0 


34  4.6 
17  4.5 
17  4.7 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


31  4*2 
16  4.2 
15  4.2 


.C 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


82  11.1 
45  11.9 
37  10.3 


.0 
.0 
.0 


1  100.0 

0  .0 

1  100.0 


1  100.0 

0  .0 

1  100.0 


563  76.3 
295  77,8 
268  74.7 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


93  12.6 
39  10.3 
54  15.0 


•  0 
.0 
.0 


738 
379 
359 


•er|c 


1229 


AMERICAN  INOUN. 
.  ALASKAN  NATIVE 


NWHWVANIC  MCi?!cNISLANOER  HISPANIC 


31 
15 
11 
4 


NUMBER         t  *>M8ER 
AREA  STUOIES  (03001 

MAJOR  FlELO  AGGREGATE  0300  C 
TOTAL^  2  -3 

FEMALE  ,1  •? 

HALE  1  -3 

BIOLOGICAL  SCIENCES  104001 
ALABAMA 

AL    ALABAMA  A  t  M  UNIVERSITY 
TOfAL  0  -0 

FEMALE  0  •£ 

MALE  0  -0 

AL    ALABAMA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

AL    AUBURN  U  MAIN  CAMPUS 

o  »o 

0  .0 
mic  0  .0 

AL    JACKSQNVL  SJ  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  '° 

MALE  0  -° 

AL    SAMFORO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  '° 

MALE  0  -° 

AL    TUSKEGcE  INSTITUTE 
TOTAL  0  '° 

FEMALE  .  0  .0 

MALE  0      ,  -0 

AL    DIVERSITY  OF  ALABAMA 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  v  »J 

HALE  0    •  »0 

AL    U  ALABAMA  IN  BIRMINGHAM 
TOTAL  0  .0 

 ££MAL£  0  *  0  -0- 

MALE  0  *° 


NUMBER 


INSTITUT ICNS) 

2.0  3* 
2.9  W 

1.1  " 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER. 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


AL    U  ALABAMA  IN  HUNTSVl LLE 
TOTAL  "  0    _  -0 

FEMALE  0  '° 

MALE  0  -0 

AL    U  OF  NORTH  ALABAMA. 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -0 

AL     U  OF  SOUTH  ALABAMA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  '° 

MALE  0  -0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


-  AL          STATE  TOTALS   (  U 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

ALASKA  •  * 

AK    U  ALASKA  FAIRBANKS  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE^  0>  .0 

MALE  0  -0 


INSTITUTIONS) 
17  20.0 
11  36,7 
6  10.9 


.0 
.0 
.0 


AK  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  -J 

FEMALE  0  -0 

MALE  0<  -0 

ARIZONA 

A2    ARIZONA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  '° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *° 

AZ    NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 

TOTAL  0 
FEMALE  0  -0 

MALE  0  *° 

AZ    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 

TOTAL  0  •£ 

FEMALE  0  'J 

HALE  0  -° 


1  INSTITUTIONS) 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


AZ 


STATE  TOTALS  I 


3  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


4.6 
4.5 

*>4.7 


2  40.0 

0 

1  100.0 

0 

1  25.0 

0 

9  100.0 

0 

6  100.0 

0 

3  100.0 

0 

0  -0 

6 

0  .0 

0 

0  .0 

0 

1  12.5 

0 

1  25.0 

0 

.  0,  .0 

0 

0  .0 

o 

0  .0 

0 

0  .0 

0 

4  100.0 

§ 

3  100.0 

1  100.0 

a 

0  .0 

0 

0  .0 

0 

o  .0 

0 

1  11.1 

0 

0 

._Q  -0  

1  16.7 

0 

0  -0 

0 

o  »o 

0 

0  -0 

0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

;o 
c.o 

.0. 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

 *.0_ 


0 
0 

c0 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


31  4.2 
16  4.2 
15  4.2 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


-.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


3.7 
10.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

vo 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

12.5 
•0 
25.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

\o 

.0  , 
.0 

.0 

.0 


.9 
2.9 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


bMTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER* 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  1.2 

0  .0 

1  1.8 


82 
45 
37 


.0 
.0 
.0 


.0 
".0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 

.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


11.1 

11.9 
1C.  3 


2 
1 
1 

9 
6 
3 

0 
0 
0 


40.0 
100.0 
25.0 

100.0 
100.0 
100.0 

.0 
.0 
.0 


2  25.0 
1  25.0 
1  25.0 


.0 
.0 
.0 

1CC.0 
100.0 


1  iooa> 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

11.1 

a 

•  0_ 

l 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

18 

21.2 

>: 

36.7 

7 

12.7 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0, 


3.7 
10.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.9 
2.9 
.0 


563  76.3 
295  77.8 
268  74.7 


2  40.0 
0  .0 
2  50.0 


.0 
.0 
.0 


24  100.0 
4  100.0 
20  100.0 


75.0 
75.0 
75.0 

100.0 
1C0.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


14  100.0 
4  100.0 
10  1C0.0 

7  77.8 

„3_L0J>^0_ 
4  66.7 


TOTAL 
NUMBER 


100.0 
100.0 
100.0 

10C.0 
10C0 

\oo.o 

100.0 
\0C.0 
100.0 


65  76.5 
19  63.3 
46  83.6 


'  100.0 

2  100.0 

3  100.0 


5  10C«0 

2  100.0 

3  10C.0 


26  96.3 
9  90.0 
17  1C0.0 


13 
5 
6 

65 
19 
46 


100.0 
1CC.0 
100.0 

95.6 
95.  C 
95.8 


104 
33 
71 


96.3 
94.3 
97.3 


93 
39 
54 


12.6 
10.3 
15.0 


738 
379 
359 


1  20.0 

5 

0 

.0 

1 

1  25.0 

4 

r 

0 

.0 

9 

0 

.0  c 

♦■6 

0 

3 

0 

.0 

24 

0 

.0 

4 

0 

.0 

20 

0 

.0 

8 

0 

.0 

4 

0 

.0 

4 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

3 

0 

.0 

1 

0 

.0 

14 

0 

.0 

4 

*  0 

.0- 

10 

1  11.1 

9 

n 

.0  

•» 

1  16.7 

.0 

4 

0 

.0 

1 

0 

.0 

• 

3 

0 

.0 

V 

4  _ 

0 

.0 

1 

0 

.0 

3 

0 

.0 

3 

.0 

2 

.0 

1 

2 

2.4 

85 

0 

.0 

30 

2 

3.6 

55 

0 

".0 

5 

0 

.0 

2 

0 

.0 

3 

0 

.0 

5 

0 

.0 

2 

0 

.0 

3 

0 

.0 

27 

0 

.0 

10 

0 

'  .0 

17 

0 

.0 

13 

.0 

5 

0 

.0, 

8 

3 

4.4 

68 

1 

5.0 

20 

2 

4.2 

48 

3 

2.8 

108 

1 

2.9 

35 

2 

2.7 

73 

ERIC 


1230  , 


1170 


TABLE  *7*     TOTAL  HASTENS    DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
,  ETHNIC  I TY»  AND  SEX*  . INSTITUTION  AND  STATE  197t-19}9 


AMERICAN  IKOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANCTeR 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


fcHlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RES  I  CENT 
ALIEN 


NUMBER         I  -NUMBER 
BIOLOGICAL  SCIENCES  (04001 
ARKANSAS 


AR    ARKANSAS  STATE  U  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  Q_.  .0 

MALE  &  .0- 

AR    HENDERSON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

AR    U  OF  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  1  2.5 

FEMALE  1  7.1 

MALE  0  ,0 

Aft    U  OF  ARK  MEOL  SCI  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


AR    U  OF  CENTRAL  ARKANSAS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0' 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

!  0 

.3 

1° 

.0 

lo 

•  0 

ll 

2.5 

7.1 

! 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

AR        'STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  1.4 

FEMALE  .     1  4.0 

MALE  0  .0 


INSTITUTIONS) 
1  1.4 
1    '  4.0 


CALIFORNIA 

CA    CAi  INST  OF 
TOTAL 
FEMALE. 
MALE 


TECHNOLOGY 


.0 
.0 


CA    CAL  STATE  C-SN  BERNARDINO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


20.0 
33.3 
0 


CA    CAL  POLY  ST  U*S*  LUIS  OB 
■THTAU 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 


FEMALE  0  .0 

MALE  0  »0 

CA    CAL  STATE  POLY  O- POMONA 
TOTAL  1  8.3 

FEMALE  1  16.7 

MALE    "  0  .0 

CA    CAL  STATE  U-CHICO* 
TOTAL  1    0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  STATE  U-OOMIflGUEZ  HLS 


TOT  A.L 

fehal'e 

MA  LE 
CA  -CAL  STATE 
«  TOTAL 
FEMALE 

HALE 


0  *0 

0  .0 

0  .0 
LHFRESNO 

0  .0 

0  .0 

0  *0 


CA    CAL  STATE  U-FULLERTQN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA    CAL  STATE  U-HA YWARD 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA    CAL  STATE  U-LGNG  BEa6h 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA    CAL  STATE  U-.LOS  ANGELES 
TOTAL  ^0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  STATE  U-NORTHRIOGE 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  STATE  0- SACRAMENTO 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CA    KJMdOLOT  STATE 


. TOTAL 
'FEMALE 
MALE 


CA    SAN  DIEGO  STATE  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


— r 
i 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

I 


14.3 
20.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0" 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

0  * 
3 


.0 
.0 
.0 

3.6 
.0 
5.0 


NUMBER 


2 

5/0 

0 

.0 

2 

7.  7 

0 

.0 

0* 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

'  .0 

0 

'  .0 

0 

.0 

2 

2.9 

0 

.0 

2 

4.5 

o 

>o 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

20*0 

1 

33.3 

0 

•  0 

1 

14.  3 

0 

•  0 

I 

50.0 

1 

8.3 

0 

•  0 

1 

16.7 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

7.  1 

0 

•  0 

I 

11.1 

4 

12.5 

0 

♦  0 

4 

14.8 

1 

7.'7 

1 

20.0 

0 

.0 

2 

9.5 

1 

14.3 

1 

7.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.6 

0 

.0 

1 

5.0 

NUMBER 

1 

NUMBER 

I 

NUMBER  C 

NUMBER 

t 

0 

.o" 

0 

'  .0 

17  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

7  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

10  100.0 

0 

.0 

0 

c  *0 

0 

•  0 

3  1C0.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•  0 

2 

5.0 

6 

15*0 

29  72.5 

5 

12*5 

1 

7.1 

3 

21.4 

9  64.3 

2 

14*3 

1 

3.8 

3 

11.5 

20  76.9 

3 

11.5 

0 

.0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

•  0 

,  0 

*2 

0 

.0 

3  100*0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

3  10C.0 

G 

.0 

0 

.0 

.0 

•  0 

3  100*0 

0 

.0' 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

O 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

2 

2.9 

6 

8.7 

58  *94.1 

5 

7.2 

1 

4.0 

3 

12.0 

20  8C.0 

2 

6.0 

1 

2*3 

3 

6.8 

38  86*4 

3 

6*  8 

0 

.0 

3 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2  100*0 

p 

.0 

0 

.0 

0* 

;  .0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

:z 

4C.0 

2  40*0 

,  1 

20.0 

0 

.0 

66.7 

1  33.3 

0 

.0 

0 

.0 

 0.' 

_  „  «0_ 

  1  50»0  

 r 

""50.0 

0 

<  .0 

2 

28*6 

•  5  71.4 

0 

•0, 

0 

•  0 

1 

20.0 

4  80.0 

0 

♦o' 

0 

.0 

1 

t 

50.0 

1  5C*0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

16.7 

8  66*7 

2 

16.7 

0 

♦0 

1 

16.7 

4  66*7 

1 

16.7  o 

0 

.0 

1 

16.7 

4  66*7 

1 

16.7 

0 

♦0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2  10C.0 

f  o 

*0 

0 

♦0 

0 

.0 

5  10C.0 

f  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6  85*7 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  8C.0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

12  92*3 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

7  100*0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

5  83.3 

1 

16.7 

0 

♦  0 

1 

7.1 

12  85*7 

7.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

5  100.0 

•0 

0 

.0 

1 

11.1 

7  77*8 

1 

1 

3.1 

5 

15.6 

26  81*3 

3.1 

0 

•  0 

0 

•0 

5  100.0 

.0 

1 

3.7 

5 

18.5 

21  77.8 

1 

3.7 

1 

7.7  ' 

2 

15.4 

10  76.9 

1 

7.7 

0 

.0 

1 

20.0 

4  80*0 

*0 

1 

12.5 

1 

12.5 

6  75.0 

1 

12*5 

1 

4.8 

3 

14.3 

o      18  85.7 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

14.3 

6  8*5*7 

0 

.0 

1 

V 

2 

14*3 

12  85.7 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

12  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  10C.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

10  10J3.0 

0 

•  0 

0 

iJo 

0 

.0 

11  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

p 

.0 

0 

•°o 

7  100.0 

u 

•0 

0  " 

.0 

2  ' 

7.1 

26  92.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-  .0 

6  10C.C 

0 

.0 

0 

'".O 

2 

10.0 

16  90-0 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


17 
7 
10 

3 
1 

21 

r 

40 
14 

6 

\\ 

3 
0 
3 


69 
25 


7 
5 
2 

U 
6 
6 

7 
2 
5 

4 
1 

3 

7 
2 
5 

13 
7 

6 

14 

5 
9 

32 
5 
27 

13 
5 
6 

21 
7 
14 

12 
2 
10 

11 
4 

7 

28 
6 

20 
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AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

"NUMBER.  t 

BIOLOGICAL  SCIENCES  10*00  J 


(LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


•  0 

•  0 

•  0 


\CAL  IF3RNIA 

\k    SAN  (FRANCISCO  STATE  U 
•  \    TOTAL  0 

\ FEMALE  ,  0  .0 
\    MALE  0  ^ 

CA\    SAN  JOSE  STATE 

Atotal  o 
aemale  o 

\  MALE  0 
CA  \ SONOMA  STATe_UNlVtRS-tTT- 

toTxr  o  .o 

FEMALE  0  *0 

MALE  0*0 
CA    CLARE MCNT  GRADUATE  SCHOOL 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

ma\l  e  o»o 
CA    immaculate  heart  college 

.   TOTAL  0  .0 

FEMALx  0  •? 

MA*Lc  0  .0 

CA    LOmA  LlNOA  UNIVERSITY 

o  .o 
o  *o 
o  .0 

MARYMCUNT  U 

0  .0 
0  .0 
0  .0 
UNION  COLLEGE 
0  »0 
0  .0  . 
0  .0 

jNmftWY- —  - 

o       .  0 
\   o  *o 

o  ♦>> 


.0 

4*s 

♦  7 

♦  0 
1  .3 

o  *o 
o  *o 
o  *o 

ANGELES 
0  #0 
0  *0 
0  *0 


CA    U  OF  CAL-BERKELEY 
TOTAL  .1  2:i 

FEMALE  0 
KALE  4  1 

CA    U  OF  CAL-PAVIS 
TOTAL  \  * 

FEMALE  \  0 

MALE  1  1 

CA    U.OF  CAL-IRVINE 
TOTAL 
FEMALE 

MALE  \ 
CA    U  OF  CAL-LCS 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 

CA    U  OF  CAL-RIVERSIDE 
COT  AL  0  »0 

FEMALE  \0  «0 

MALC  P  »c 

CA    U  OF  CAL-SAN  DIEGD 
TOTAL  0  *0 

FEMALE*  0  .0 

MALE  0  »0 

CA    U  OF  CAL-SAN  FRANCISCO 
TOTAL  ©  *0 

FEMALE  0\  «0 

MALE  0  »0 

«CA    0  OF  CAL-SANTA  BARBARA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE-  0  *0 

MALE  *0  »0 

CA    U  OF  CAL-SANTA  CRUZ  0 
TOTAL  0    t  *0 

FEMALE     -  0*0 
MALE  0 
CA    UNIVERSITY  OF'THE  PACIFIC 
TOTAL  0    -  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

CA    U  OF  SAN  FRANCISCO 


2  ' 

0 

? 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 


X 

NUMBER 

V 

- 

4  *8 

14*3 

•  0 

3 

lO*  • 

8*3 

3 

12*5 

•  0 

x0 

♦  0 

•0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

♦0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

«  0 

•0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

♦0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

•  0 

10*9 

2 

10  ♦  0 

♦0 

1 

16*  7 

14*3 

1 

7*1 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

•0 

0 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

.0 

♦  0 

0 

•  0 

.0 

5 

10** 

•  0 

'  19*0 

•0 

I 

3*7 

TOTAL 
FEHALE 
MALE 


CA-    U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA    HHIHIER  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


2 
1 

r 

0 
0 

0  * 

2 
0 
2 

0 
0 

0  ■ 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


4*2 
3*8 
4*5 

1*4 
1*7 
1*3 


8*3 
7*7 
9*1 

5*8 
5*0 
6*3 


HISPANIC 
NUMBER 


0  - 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

'0 

0 

1  0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

_  0 
0 

1 

1 

0 

0 
0 
0 

i 

2 

1 

I 


«0 

0 

♦  0  ' 

•  0 

0 

♦  0 

*0 

0 

♦0 

3*6 

5 

9*1 

•  0 

1 

4*3 

6*3 

4 

12*5 

•  0 

0 

♦  0 

*0 

0 

♦  0 

♦  0  ' 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

•0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

•  0 

1 

5.0 

♦  0  — 

0 

♦  0 

1 

7*7 

♦  0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

•  0 

0 
0 

•  0 
•0 

•  0 

2 

16*7 

•  0 

1 

25*0 

.0 

1 

12*5 

•  0 

1 

4*0 

•  0 

1 

16*7 

•  0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

♦0 

♦  0  . 

0 

♦  0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

1 
1 

0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HI SPANIC 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


•  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 
•0 

♦  0 

•0  . 

•  0 
•0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦  0 
.0 

2*1 
4.8 

•  0 

•  0 

•  0 

♦  0 

1*4 

1.7 
1.3 

♦  0 
.0 
.0 

•  0 
3.1 

3.1 
7.1 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

16*7 

0 

.0 

2 

25.0 

1 

4.0 

0 

.0 

1 

5.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8  19.0 
3  16*7 
5  20*8 


33 
14 
19 


76.6 
77.8 
79.2 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 
.0 
.0 

.C 

.0 

•0 

•  0 

.0 


12  100.0 

4  100.0 

5  1CC.0 

10  100*0 


10c.  0 
100.0 

loco 

.0 
100*0 


0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

*0 

0 

•0 

4 

20*0 

12 

60*0 

I 

16*7 

4 

66*7 

3 

21*4 

8 

57*1 

0  ' 

*o  V 

I 

50*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

I  100*0 

0 

.0  — -~ 

— 2  Too*o 

*0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100.0 

6 

12*5 

38 

79*2 

5 

23*8 

12 

57*1 

1 

3.7 

26 

96*3 

7 

14*6 

34 

70*8 

3 

11*5 

16 

t>S*2 

\ 

18*2 

16 

72*7 

13 

9*4 

97 

6S.8 

5 

6*3 

.  45 

75*0 

8 

10*  1 

52 

65*8 

0 

*0 

9 

90*0 

C 

*0 

5 

83*3 

0 

*0 

4  100*0 

8 

14.5 

42 

76*4 

1 

4.3 

20 

87*0 

7 

21*5 

22 

68*8 

I 

3.1 

23 

71*9 

1 

7.1 

10 

71*4 

0 

.0 

13 

72*2 

0 

.0 

4 

8C*0 

0 

.0 

1 

50*0 

0 

•  0 

3 

100*0 

TOTAL 
NUMBER 


0 
0 
0 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 

1 

3 

2 
1 
1 

0 
0 
0 


♦  0 
*0 

•  0 

5*0 
*0 
7,7 

•  0 

*0 

♦  0 

*0 
*0 
*0 

33*3 

25*0- 

37*? 

8*0 
16*7 
5*3 

.0 
•  0 
.0 


5  100.0 
2  10C.0 
J  100.0 


16 

6 

10 


80.0 
85.7 
76.9 


2  66.7 
1  10C.0 
1  50.0 


7 
1 

6 

6 
3 
3 

20 
4 
16 


77.0 
50.0 
85.7 

50.0 
75.0 
37.5 

80.0 
66*7 
84*2 


2.4 
5.6 
.0 

•  0 
•0 

•  0 


0 

•  0 

0 

,0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

•  0 

4 

2C.0 

1 

16.7 

3 

21.4 

1 

50.0 

1  10C.O 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

8.3 

4 

19.0 

0 

.0 

7 

14.6 

5 

19.2 

2 

9.1 

29 

20.9 

10 

16.7 

19 

24.1 

1 

10.0 

1 

16.7 

0 

.  .0 

5 

9.1 

2 

8.7 

3 

9.4 

8 

25.0 

3 

21.4 

5 

27.8 

3  100.0 
0  .0 
3  100.0 


1 

20.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

15.0 

1 

14.3 

2 

15.4 

1 

33.3 

0 

.0 

1 

50.0 

2 

22.2 

1 

50.0 

1 

14.3 

2 

16.7 

0 

.0 

2 

25.0 

3 

12.0 

1 

16.7 

2 

10.5 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

42 
IB 

24  « 

12 
4 

8 

10 

5 
5 

2 
0 
2 

1 

0 

20 
6 
14 

2 
1 
I 

2 

0  * 
2 

48 
21 
27 

48 
26 
22 

139 
60 
79 

10 
6 

4 

55 
23 
32 

32 
14 
18 

5 
2 
3 

5 
2 
3 

20 
7 
13 

3 
1 

2 

9 
2 
7' 

12 
4 

B 

25 
6 
19 

3 
0 
3 
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TAtLE  7^    TOTAL  MASTER'S    OECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFCAREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
*  ETHNICITY*  ANO  SEX)     INST  I TUT I ON' AND  STATE  l*7t-l*T9 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  IS  LANOER 


NIMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


NUMBER 


/ 


TOTAL 
NUMBER 


BlOiOGlCAL  SCIENCES  (0400) 


4 

•  6 

12 

1*7  ,  • 

46 

6*6 

2 

.7 

3 

1*1 

19 

7*0 

2 

.5  4 

9 

2*1 

27 

6*4 

CA         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL* 
FEMALE 
HALE 

COLORADO 

CO    COLORAOO  STATE  UNIVERSITY 


37  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

.0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

CO    U  OF 

COLORAOO  AT  BOULDER 

TOTAL 

1  7*7 

I 

7.7 

FEMALE 

0  *0 

0 

.0 

MALE 

5          1  14*3 

I 

14.3 

CO    U  OF 

COLO  AT  OENVER 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

CO    U  OF 

COLO  MEDICAL  CENTER 

TOTAL 

0  *C 

.0 

>  .0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

'  0 

♦0 

CO'  -UNIVERSITY  OF  OENVER 

fOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

male' 

0.0 

0 

•  0 

CO    U  OF 

NORTHERN  CCLORAOO 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

•0 

CO          STATE  TOTALS  t 

TOTAL  1  1*1 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  U5 

CONNECTICUT 


6  INSTITUTIONS) 
1  1*1 
0 
I 


•0 
W5 


CT    CENTRAL  CONN  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  -0  *0 

CT    CONNECTICUT  COLLEGE 
TOT  AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    SAINT  JOSEPH  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CT    SOUTHERN  CONN  ST  COLLEGE 
TOTAL      •  0  .0 

fEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

CT    UNIVERSITY  OF  8  R 10GE PORT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

M\L*t  0        •  0 

CT    UNIVERSITY  OF  CONNECTICUT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

CT    UNIVERSITY  OF  HARTFORO 

TOTAL  0        .0  . 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    UNIVERSITY  OF  NEW  HAVEN 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE.  0 
CT    YALE  UNIVERSITY 

. TOTAL  0 

FEMALE  0 

f*LE  0 

CT  STATE  TOTALS  ( 

TCTAL  0 
FEMALE  C 
MALE  0 

OEt  AWARE 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


0 

♦  0 

0 

♦  0  . 

0 

♦  0 

6 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  Oo 

0 

♦o' 

0 

♦  0 

0 

•0 

l 

<7.7 

l 

20*0 

0 

♦  0 

1 

3.  7 

1 

9*1 

0 

.  .0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

9  INSTITUTIONS) 
2  1*5 
2 
0 


4*0 
•  0 


OE        WERS1TY  OF  OELAMARE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ,  .0 

MALE  0  .0 


OE 


STATE  TOTALS  ( 


TCTAL 
FEMALE 
MA  LE 


INST ITUT ICNS) 
0  .0 
0  .0 

(>        .0  . 


1.7 
7*7 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0* 

•  0 


1.1 

•  0 


•0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
'  .0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

'  .0 

5*6 
14*3 

•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


11  W6 
Br  1.9 


73  10*5 
27  9*9 
46  11.0 


540  77.9 
213  76.0 
327  77.9 


80 
33 
47 


11. S 
12.1 
11.2 


/ 


693 
273 
420 


56 
13 
45 

13 
6 
7. 


3 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

0 * 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0  <. 

3  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

*  0 

.0 

0 

.  0 

10  100*0 

0 

•  0 

10  * 

0 

.0 

0 

.0 

5  100.  / 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

•  0 

5 

°- 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.  0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

I  100*0* 

.0 

I 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

i  °° 

r 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

.  0 

7  100*0 

0 

.  0 

y 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

3 

3.2 

86  92*6 

4 

4.2 

0 

.0 

1 

3.4 

27  93*1 

1 

3.4 

29 

0 

•0 

2 

3.0 

61  92*4 

3 

4.S 

66 

1 

11.1 

*  1  • 

11.1 

8  88*9 

0 

*- 

♦  0 

V 

0 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

♦  0 

3 

1 

16.7 

1 

16*  7 

5    63*  3 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

2 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0        •  0 

0 

.  *o 

0 

0 

♦  0 

■  0 

.0 

2  100*0 

0 

.  0 

2 

0 

.0 

:  *  o 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

3 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

C 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

\ 

0 

.0  1 

1 

7.  7 

12  92*3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

4  80*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

8  100*0 

0 

.0 

6 

1 

3.7 

2 

7.4 

25  92*6 

0 

.0 

27 

1 

9.  1 

t  z 

18.2 

9    01  *8 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

16  100.0 

0 

.  0 

16 

\o 

.0 

0 

.0 

47  97*9 

1 

2.1 

48 

•  0 

0 

.0 

18  1CC.0 

0 

.0 

18 

0 

•  0 

0 

.0 

29  96*7 

1 

3.3 

30 

0 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

♦  0 

2 

0 

.0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

6 

♦  0 

0 

.0 

8  I  00*0 

0 

•  0 

8 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

♦  0 

6 

1 

5*6 

2 

11.1 

14  77*6 

2 

11. 1 

16 

0 

.0 

1 

14.3  « 

6    8  5*  7 

0 

.0 

7 

1 

9.1 

1 

9.1 

6    72. 7* 

2 

16.2 

11 

A* 

3 

2.3 

6 

4.6 

122  93*1 

3 

2.3 

131 

1 

2.0 

4 

8.0 

46  92*0 

0 

•  0 

SO 

2 

2.5 

2 

2.S 

76  93*8 

3 

3.7 

81 

0 

.0 

0 

.0 

5  100*0  - 

0 

•  0 

5 

0 

.0 

0 

.  .0 

I  10C.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

0- 

•  0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

S  100*0 

0 

♦  0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

4  100*0  A 

0 

•  0 

4 
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AHEM  CAN  JNOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASUM  OR  „ 

NCN-HISFANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


NUMBER  t  NUMBER 

BIOLOGICAL  SCIENCE*  t(HOO) 
OISTRICY  OF  COLUMBIA 
OC    AMERICAN  UNIVERSITY 


NUMBER 


NUMBER 


TOT.IL 
MINORITY 


NUMBER 


kHlTF 
NON-HI SPahIC 


NCM-RESICFNT 
ALIEN' 


TOTAL  £  •<> 

FEMALE  0  .0 

MALE  •  0  .0 

OC    CATHOLIC  U  OF  AMERICA 
TOTAL  0  -0 

FEMALE         *»     0  .0 
MALE  .  0  .0 

OC    GEORGETOWN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

HALE  0  .0 

DC    GEORGE  WA SHkUNI VERSI TY 
.0 
.0 
.0 


TOTAL  ^0 

FEMALE  0 

MALE  0 

OC    HOMARO  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

FEMALE  0  , 

MALE  '  0 


5  INST  I 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


OC         STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  -0 

—  FEMALE  0  »0 

MALE  0    .  .0 

FLORIOA 

FL    FLORIOA  INST  TECi*K)LOGY 
TOTAL  0 
FEMALE        «  0 
MALE  0 
FL    NOVA  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
FL    ROLLINS  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
FL    FLA  ATLANTIC  UNIVERSITY 
TOTAL  9  »0 

FEMALE  0  •<> 

MALE  I  0  *0 

FL    FLORIOA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  ;,.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    FLORIOA  TECHNOLOGICAL  U 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  *0 

FL    UNIVERSI  11  OF  FLORIOA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HAL*  0  .0. 

FL    U  OF  SOUTH  FLORIOA 
TOT  Ait  0     0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

FL     U  OF  WEST  FLORIOA 
^     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    L«NIVERSITY  OF  MIAMI 
TOTAL  1  5-9 

#     FEMALE  0  .0 

MALE  1  10.0 


•  0 
.0 
.0 

12*5 
20.0 
.0 

3.4 
7.1 
♦0 

7.i 
1.3 

•  3 

*.l 

..4.7 

•  0 

UTIlNSl 
6.1 
10*3 
2*3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

♦  c 

.0 

•0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•> 

>.3 
.0 
f.7 

.♦o 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


FL  STATE  TOTALS  C 

TOTAL  1  *  1 

/>  FEMALE  0 
MALE  1 

GEORGI A 


GA    ATLANTA  UNIVERSITY 

TOTAL                0  *0 

FEMALE                 0  .0 

MALE  0  .0 
GA/  COLUMBUS  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE  0  .0 
GA    EMORY  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                U  .0 


10  INSTITUTIONS) 
♦  7-  1  .7 

.0  0   '  .0 

LI  1  1-1. 


0. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦c 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

D 

.0 

12*5 

o. 

.0 

0 

.0 

i 

20.0 

0 

0 

.0 

0 

.9 

o 

.0 

0 

♦0 

\ 

3.4 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

7.1 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

•  0 

2 

7.  1 

0 

.0 

4 

24.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

8.3 

2 

12*5 

•  0 

.0 

y 

18*8 

I 

9.  1* 

1 

9*1 

3 

27.3 

I 

16.7 

1 

16.7 

3 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

3 

3.7 

1 

1.2 

9 

11.0 

1 

2.6 

1 

2*6 

6 

1 5.  4 

2 

4.7 

0 

.0 

3 

7.0 

0 

.0 

1 

6.7 

4 

6.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

10*0 

1 

10. 0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

C 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

0 

.0 

1 

8.3 

1 

6.3 

0 

.0 

5 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

12.5 

1 

12.5 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


4  10.8 
1  6.7 
3  13.6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2.7 
1.6 

3.3 


23 

100.0  ' 

*0 

vO 

18 

100.0  , 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  , 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0, 

0 

•  CI 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

*0 
0 
0 


.0 
•  0 
.0 

.0 
-.0 
.0 

2.7 
6.7 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  5.9 

0  .0 

1  10.0 


2.7 
1.6 
3.3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 

• 

I 

NUMBER 

1 

5 

63.  3 

* 

1 

4 

16.7 

^  2 

100.0'* 

0 

•0 

3 

" 

75.0 

1 

25.0 

6 

75.0 

1 

12.5 

80.0 

0 

.0 

2 

66.7 

1 

33,3 

28 

,  96*6 

'  0 

.0 

13 

92.9 

0 

,  .0 

cz  15 

100.0 

0 

.0 

23 

62.1 

•  1 

3.6 

11 

91.7 

0 

•  0 

12 

75.q 

1 

6.3 

.  0 

.0 

r« 

72.7 

0 

.0 

3 

5C.0 

.0 

5 

100.0 

TOTAL 
NUMBER 


5.3 
.0 

/ 

.0 
.0 
.0 


*  3 


5 
3 

13.6 


23  100.0 
16  10C.0 
5  100*0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


6}  75.6, 
iC-  76.9 
32  74.4 


14  93.3 
5  100.0 
9  9C»0 

2  1C0.0 
2  100.0 
0        *0  • 

2  iJO.O 
Z  ICO.O 
0  .0 


U 
4 
7 

18 
6 
12 


91.7 
10C.0 
87.5 

G 

94.7 
10C.O 
92.3 


6  100.0 
•5  100.0 
3  100.0 


23 
9 
14 


62.2 
60.  Oft 
63.6 


0 

.0 

27 

100.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

19 

100*0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

^0 

5 

tcc.o 

2 

11. 8 

14 

82.4 

0 

•  0 

7 

100*0 

2 

2C.C 

7 

7C.0 

10 

6.8 

126 

66*3 

2 

3.6 

50 

69.3 

6 

8.9 

76 

84*4 

0 
0 
0 

2 

z 

0 

13 

6 
7 


.0 
.0 
•P 

ICO.O  * 
100.0 
«0 

86.7 
85.7 
87.5 


11  13.4 
3  7.7 
6  16.6 


6 
? 
4 

6 

5 
3 

29  S 

14 

15 

28 
12 
16 

It 

6 
*  5 

62 
39 
43 


0- 

-0 

I  r 

0 

•0 

.  r> 

0 

.0 

10 

> 

0 

.0       x  * 

2 

■  2 

0 

:§  -\ 

0 

0 

♦  0 

♦  2 

0 

2 

Q 

•  0  N 

.  0 

0 

.0* 

12  * 

c 

40 

4  * 

0 

.0 

8 

0 

■  «o  , 

0~ 

•0 

6 

0 

:o 

13 

n 

>o 

■  8 

0 

,o-  . 

5 

0 

JO 

3 

0 

9 

24.3 

37 

4 

26.7, 

15v 

5 

22*7  "      4  * 

22 

0 

•  0 

27 

0 

,  .'0  . 

•8 

0 

'".0 

19 

0 

0 

.0  1 

7 

0 

.0 

Z 

0 

.0 

5 

•  1 

• 

5.9 

*  u 

/ 

•0 

1 

1 

10.0  * 

10 

6.3 

>146 

4 

7.1 

56 

6 

6.7 

,90 

0 

.0 

23*' 

0 

•  .0 

IS 

0 

•  0 

5 

0 

.0 

2 

0 

•0  , 

'2 

0 

*0 

0 

2 

13*3 

15» 

1 

14.* 

7 

1 

12.5 

8 

V 


;i  ERIC 


1234 


117* 


•wru_..  —  . — /  . 


TABLE  7.     TOTAL  MASTER'S 


OECAEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONPl. 
ETHNICITY,  A NO  SEX:  INSTITUTIl 


STITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  BY  RACE, 
*HO  STATE  1970-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 
*  / 

NUMBER  I 

BIOLOGICAL  SCIENCE^  (0*001 

GEORGIA  ' 


BLACK  ASIAN  CA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER  ' 


HISPANIC 
NUMBER     .  X 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


GA    GEORGIA  COLLEGE 

TCTAL                 0  .0  '1 

FEMALE                0  .0  I 

HALE                 0.0  0 

GA    GA  IN5T  OF  TECHN  MAIN  CAM 

TOTAL                 0.0  0 

FEMALE                0  .0  0 

MLS                 0  .0  0 

GA    GcORGlA  SOUTHERN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0  0 

FEMALE                 0  .0  0 

MALE  0.0  0 
GA    GA  SOUTHWESTERN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0  0 

FEMALE--                0  .0  0 

MALE  0  .0  0 
GA    GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 


10. 0 
20.0  | 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0  * 
.0 

.0 

.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


10.0 
20.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


90.0 
80.0 
100.0 

100.0 
•  0 
10C.0 

100.0 
.0 
100.0 

100.0 
100.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


10 

i 

2 
0 
2 

1 

0 


TCTAL                 0  .0 

1 

9.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9.1 

1  0 

90.9 

0 

.0 

11 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

HALE                 0  .0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

4 

80.0 

0 

.0 

5 

GA    MEDICAL  COLLEGE  OF  OA 

TOTAL                 0  .3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0  *>.  * ' 

2 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

HALE             ***D  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

GA    NORTH  GEORGIA  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

10C.0 

0 

.0 

7 

FEHALE  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

HALE                 0  .0 

0 

•  o 

\  c 

.0 

p  , 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

TOTAL                  0  .0 

0. 

.0 

1 

2.0 

0 

.0 

1 

2.0 

44 

86.3 

6 

11.8 

51 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

1 

5.9 

.0 

1 

5.9 

13 

76.5 

17.6 

17 

HALE                  0  .C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

31 

91.2 

3 

8.8 

"  34 

GA    wEST  GEORGIA  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

.  0 

.0 

0 

.0 

5 

IOC  .0 

0 

.0 

5 

FEHALE.  ^*          0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  2 

100.0 

0 

.0 

2 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

GA           STATE  TOTALS  (  12 

INST  ITUTIONSJ 

TOTAL                 0  .0 

25 

19.1 

1 

•  8 

0 

.0 

26 

19.8 

97 

74.0 

8 

*  1 

131 

FEHALE                 0  .0 

19 

28.8 

* 

1.5 

0 

•  0 

20 

3C.3 

42 

63.6 

4 

.1 

66 

hale         .    o  .3 

6 

9.? 

0 

•  0 

c 

•0 

6 

9.2 

55 

84.6 

t 

o.2 

65 

HAWAII 

- 

- 

HI     U-  OF  HAWAI  I   AT  KANO A 

TOTAL                  0  .0 

0 

.0 

19 

44.2 

1 

2.3 

20 

46.5 

23 

53.5 

0 

.0 

*3 

FEHALE                 0  .0 

0 

.0 

4 

30.  8 

1 

7.7 

5 

38.  5 

8 

61.5 

0 

.0 

13 

HALE                  0  .0 

0 

.0 

15 

50.0 

c 

•0 

15 

50.0 

15 

50.0 

0 

•  0 

30 

HI          STATE  TOTALS  (  1 

INST  ITUTIONSJ 

TOTAL         t        0  .0 

0 

.0 

19 

44.2 

I 

2.3 

20 

46.5 

23 

53.  5 

0 

.0 

43 

FEMALE         '        0  .0 

0 

.0 

4 

3C.8 

1 

7.7 

5 

3  8.5 

8 

61.5 

0 

.0 

13 

HALE                 0  .0 

0 

.0 

1 5 

50.  0 

0 

•  0 

1  5 

50.0 

1 5 

50. u 

0 

•  0 

30 

IOAHO 

.10     IOAHO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

,0 

'o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

FEHALE                  0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

HALE                  0  .0 

C 

.0 

Q 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

10    UNIVERSITY  OF  ICAHO 

TOTAL                  C  .0 

1 

4.D 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.0 

22 

88.0 

2 

8.0 

25 

FEHALE  '                0  .0 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

11.1 

7 

77.8 

1 

11.1 

9 

HALE                 0  .0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

15 

93.8 

1 

6.3 

16 

10          STATE  TOTALS  (  2 

INSTI rUTICNSJ 

TOT  AL                 0        .0     ~  " 

—  1 

3.2 

0 

.0 

0 

.0 

i 

3.2 

28 

CO. 3 

2 

6.5 

31 

FEHALE                  C  .0 

,  1 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

11. 1 

7 

77.8 

1 

11.1 

9 

HALE                 0  .0 

0* 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

21 

95.5 

1 

4.5 

22 

ILLINOIS 

IL    CHICAGO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

9 

75.  o 

0 

.0 

0 

.0 

9 

75.0 

3 

25.0 

0 

.0 

12 

FEHALE    .             0  .0 

5 

71.4 

0 

.0 

0 

.0 

5 

71.4 

2 

28.6 

0 

.0 

7 

HALE                 0  .0 

4 

80.0 

0 

.0 

0 

4 

80.0 

1 

20.0 

0 

.0 

5 

IL    0£P>  IL  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1CC.0 

0 

.0 

2 

FcHALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

HALE                 0  .0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

IL     EASTERN  ILL  UNIVERSITY 

TOTAL        *  -     0  .0 

0 

.0 

0 

-.0 

0 

.0 

0 

.0 

?4 

96.0 

1 

4.0 

25 

FEHALE                 0  .0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

87.5 

1 

12.5 

8 

.     HALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

17 

10C.0 

0 

.0 

17 

I&v  GOVERNORS  ST  UNIVERSITY 

• 

T^tAL                 0  .0 

? 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

2 

16.7 

9 

75.0 

1 

8.3 

12 

'  FEHAth:                 0  .0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

.0 

4 

HALE           '      0  .0 

1 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

12.5 

6 

/5.0 

1 

12.5 

8 

yERJC 


1175 


1235 


TAttE  7. 


AMERICAN  1N0UN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


BLACK  ^lAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


Biological  sciences  io*oo> 

ILLINOIS 

IL    ILLINOIS  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  •? 

MfcLE  0  -° 

IL    ILLINOIS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  •? 

MALE  -P  *° 

IL    LOYOIA  U  OF  CHICAGO 
TOTAL  &  •? 

FEMALE  *  -° 

HALE       s    "  o  .  -o 
U    NTHESTN'ILL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .  -0 

MALE  0  .0 

U    NORTHERN  ILL  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0  -° 

MALE  0        • 0 

IL    NORTHWESTERN  UN IVERSiTY 
jTOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

HALE  0  *° 

IL    ROOSEVELT  UNIVERSITY 

TOTAL  0  -J 

FEMALE  0  i0 

MALE  k  0        -°  N 
IL    SANGAMON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL*  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


.0 
.0 
.0 


mkc  v  — 

IL     STHN  1 LL 1  NCI S  U  CARSONOL 


0 
.0 
.0 

EQWAROSVL 
•0 
.0 
.0 


sen 


TOT>c  0 
FEr*LE  0 
MALE  0 
IL    STHN  ILLINOIS  U 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
[MALE    *  0 
IL  'UNIVERSITY  OF  CHICAGO 
tOT  AL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

IL  l\l  HLTH  SC1-CHG0  MEOL 
TOTAL  0.  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -° 

IL    U  OF  ILL  CH1CAGC  CIRCLE 
TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  -° 

MALE  0    ~  .0 

IL    U  OS  ILL  MEOL  CTR  CHGO 
TOTAL  0  -iO 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    U  OF  ILL  UR6ANA  CAMPUS 
TOTAL  /  0  -J 

FEMALE  i  0  .0 

MALE  '  0        • 0 

IL    WESTERN  ILL  UN1VERS ITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  '  -° 

MALE  0  *0 


R 

X  " 

NUMBER 

X 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

A 

•  u 

o 

.0 

0 

.0 

i 

5.9 

0 

.0 

6 

.0 

0 

•  0 

i 

12.5 

1 

3.3 

r  3 

10.0 

0 

.0 

I 

16.7 

I 

4  •  2 

2 

8.3 

0 

.0 

2 

14.  3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

22.2 

J 

3.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

.0 

4 

40.0 

0 

.0 

2 

50.0 

0 

•  0 

2 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

o 

.0 

1 

2.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2*3 

o 

.0 

1 

10. 0 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.  0 

o 

.0 

0 

.0 

7 

22.6 

0 

.0 

5 

33.  3 

0 

.  0 

2 

12.5 

Oi 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

11.7 

0 

.0 

6 

17.6 

0 

.0 

3 

7.0 

HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


.0 
.0 
.0 


IL          STATE  TOTALS  < 

TOTAL                0  -J 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 

I NO IAN A 

IN    BALL  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  •? 

MALE  0  -° 

IN    BUTLER  UNIVERSITY 
TOTAL  0  •« 

FEMALE  0  •? 

>       MALE  0  -° 

1J4    06PAUW  UN1VCRS1TY 

TOTAL  0  #f 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  -° 
IN    INDIANA  CEN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  -J 

FEMALE  0  .0 

•4ALE  0  -° 


20  INSTITUTIONS) 


9 

V 


o 
o 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


5:2 

6.7 
4.3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

,0 


.0  , 

.0 

.0 


22  5.7 
12  9.0 
10  3.9 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


16.7 
.0 
25.0 

.0  ' 

.0 
.0 

3.3 
.0 
4.2 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.4 
9.1 
.0 


UCAT10N  BY  RACE  % 


\  MUTE 
\N0N-HISPAN1C 


NUK8ER         %  '  \  NLK8ER 


NCN-RES10ENT 
AL1  EN 

NUM8ER 


TOTAL 
NUP8ER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.7 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


U.7 

•  0 
25.0 

5.9 

•  0 
12.5 

16.7 
16.7 
U.7 

U.3 

•  0 
22.2 


1  3.8 

0  .0 

1  5.0 


1 
1 

0 

4 
2 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


3.4 
9.1 
.0 

40.0 
50.0 
33.3 

.0 
•  u 
.0 

2.0 
.0 
2.3 


1  10.0 
1  20.0 
0  .0 


7 

5 
2 

0 
0 
0 

1 

p 


45 
22 


22.6 
33.3 
12.5 


3 
1 

2 

\  8 
\6 

\ 

20 


50.0 
50.0 
5C.C 

82.4 
88.9 
75.0 

830 
83.3 
83.3 


10,  71.4 
5  1CC.0 
5  >  55.6 


25 
6 
19 

26 
1C 
16 


96.2 
100.0 
95.0 

89./ 
9C.9 
8^.9 

30.0 
r  25.0 
33;  3 


1  lOOiO 

0  .0 

1  100.0 

50  98.0 
7  100.0 
43  .97.7 

7  7C.0' 

2  4C.0 
5  100.0 

21  67.7 
7     46.7 1 
14  87.5 


.0 

2  100.0 

.0 

2  1CC.0 

.0 

0  .0 

6.7 

14  93.3 

.0 

.  3„100.0 

8.3 

11  91.7 

.0 

8  100.0 

.0 

2  100.0 

.0  » 

6  100.0 

11.7  ' 

68  88.3 

17. 0 

28  82.4 

7.0 

40  93.0 

.0 

4,10  1C0.0 

.0 

2  100.0 

.0 

8  100.0 

11.6 

325  83.8 

16.4 

103  76.9 

9.1 

222  87.4 

0 

.0 

21 

91.3 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

16 

88.9 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

,0 

.0 

1 

100.0 

t 

\ 

0 

.0 

3 

1CC.C 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

3 

10C.0 

0 

.0 

2 

.00.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100.0 

2 

33.3 

6 

1 

50.0 

2 

1 

25.0 

4 

2 

1 1.8 

17 

1 

11.1 

9 

1 

12.5 

8 

%o 

.0 

30 

0 

.0 

6 

0 

.0 

24 

2 

14.3 

14 

0 

•  0 

5 

2 

22.2 

9 

0 

•  0 

26 

0 

.c 

6 

0 

.0 

29 

2 

6.9 

4' 

0 

•  0 

LI 

2 

11.1 

18 

3 

30.0 

10 

1 

25.0 

4 

2 

33.3 

6 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

51 

0 

.0 

7 

0 

t 

44 

2 

20.D 

10 

2 

40/0 

5 

0 

•0 

5 

3 

3 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


9.7 
20.0 
•0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


18  4.6 

'  *  4«ir 

9  .a.r 


2  8.7 
0  .0 
2  11.1 


31 
15 
16 

2 
2 
0 

15 
3 
12 

J 
2 
6 

77 

34 
43 

10 

2 


388 
134 
2  54 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
1  .0 


23 
5 
18 

1 

0 
1 

3 
0 
3 


2 


o 

ERJC 


1236 


1176 


TAB LE  7.     TOTAL  MASTEA'S 


OEGKEES  FOR  MAJOR  FIELD  CONF ERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE » 
ETHNICITY,  AND  SEX*.     I NSTI TUT ICN *ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK 


ASIAN  OR 


TOTAL 


kHlTE 


NON-RESIDENT 


NUMBER  I  NUMBER 

BIOLOGICAL  SCIENCES  (0*001 
INDIANA 

IN    INDIANA  STATE  U  MAIN  CAM 


TOTAL                0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

•  0 

.0 

MALE                 0        .0  * 

0 

•  0 

IK    INOIANA  U  BLOCMINGTON 

TOTAL                 0  .3 

0 

.0 

FEMALE                 >  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

IN    IND-PUROUE  U  FORT  riAYNE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

«EMALE                 0  .0 

0 

.  3 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

IN    MANCHESTER  COLLEGE 

TOTAL                  0  .0 

3 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

IN    PJRDUE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0 

2 

6.7 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

2 

10.0 

IN     SAINT  FRANCIS  CCLLEGE 

TCr*L                 0  .3 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

Hi  L  E                   0  .0 

0 

.0 

IN    UNIVERSITY  OF  NOTRE  OAME 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

.  0 

IN         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  C 

IC*^ 

I A    DRAKE  UNIVERSITY 


INST ITUTICNSI 
2  1.5 

0  ) 
2  2.2 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IA  13WA 
TCT  AL 
FEMALE 
MALE 


STAT*  U 


0 
0 
0 

SCI 
0 

c 

0 


.0 
.0 

.0 

L  TECHN 
•  0 
.0 
.0 


IA    UNIVERSITY  OF  ICWA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


I A    U  OF  NORTHERN  I  *A 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


*  I A  STATE  TCT*tS 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  C 

KANSAS 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 

♦  0 
.0 

4.5 
0.7 
3.4 

.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 
.  3 


;nst  itut  icnsj 

2  2.9 
1  3.4 
1  2.5 


KS    EMPORIA  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 

C  .0 

0 

.0 

VEMALE 

0  .0 

0 

.0 

Ml  LE 

C  .0 

0 

.0 

KS     FORT  HAYS 

KANS  ST  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

AS    KANSAS  ST 

U  AGR  I  APP  SCI 

10TAL 

0 

s  0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

KS  PITTSBURG 

ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

s  FEMALE 

0  .4 

0 

.0 

* 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

KS    U  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

0  *0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

^0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

KS    WICHITA  STATE  UNIVERSITY 

TOT  AL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  *0 

0 

.0 

MALE 

0  *0 

0 

.0 

KS 


a  TATE  TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


INST  nUTlChJSJ 
0  .0 
0  .0 
0    .  *0 


ISLANOER 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

TOT  Al 

ER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

V 

NUMBER 

0 

.  0 

Q 

o 

0 

.  0 

1 3 

4 

66.  7 

2 

l  j  •  j 

15 

0 

■  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

75.0 

I 

25.0 

4 

0 

.0 

0 

-  .0 

0 

.0 

10 

90.9 

I 

9*1 

11 

1 

2*  3 

I 

2.3 

2 

4.5 

*o 

90.9 

2 

4.5 

44 

1 

C  Q 

0 

.0 

1 

5.  9 

1 5 

88.2 

I 

5  .9 

17 

0 

.0 

1 

3*7 

I 

3.7 

25 

92.6 

I 

3.7 

27 

0 

■  0 

.0 

0 

•  0 

3 

I  OC.  0 

o 

.0 

0 

•  0- 

•0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

.0 

I 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100. 0 

0 

.0 

2 

0 

«  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

1 

100. 0 

o 

.  0 

i 
I 

0 

«  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

0 

.0 

I 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

,  0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

6.  7 

26 

86*7 

2 

6.7 

'0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

9 

9C.  0 

I 

10.0 

10 

0 

«  0 

0 

.0 

2 

1 0*0 

17 

8  5*0 

I 

5.0 

20 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

4 

0 

«  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

130.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

2 

10C.0 

0 

.0 

2 

0 

.  0 

I 

9.1 

} 

9*  1 

9 

81.8 

I 

9.1 

11 

0 

.  0 

I 

20.3 

I 

20*0 

3 

60.0 

I 

2  0.0 

5 

0 

.  0 

0 

•  3 

0 

♦  0 

6 

100*0 

0 

.0 

6 

1 

•  7 

2 

1.5 

5 

3.6 

123 

89*8 

9 

6.6 

137 

I 

2.  2 

I 

2.2 

2 

4.4 

39 

86.7 

4 

B.9 

45 

0 

•  0 

I 

1.1 

3 

3.3 

84 

91*3 

5 

5.4 

92 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.  0 

6 

> 

100*0 

0 

.0 

6 

0 

•  c 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

I 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  c 

5 

1CC.0 

0 

.0 

5 

A 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

4.5 

*  35 

75»5 

7 

'  15.9 

44 

0 

.  0 

0 

.0 

I 

6.7 

1 1 

73*  3 

3 

20.3 

15 

0 

♦  0 

0 

.0 

I 

3.4 

24 

82.8 

4 

13.8 

29 

I 

6.3 

0 

.0 

I 

6.3 

14 

87*5 

6.3 

16 

1 

8.3 

"  0 

.3 

I 

8.3 

1 1 

91*7 

0 

.0 

12 

0 

.0  f 

-  0 

.0 

0 

r  0 

3 

75*0 

I 

25.0 

4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

1 00 .0 

0 

♦  0 

3 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.  0 

1 

1 00.  0 

0 

♦  0 

I 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

1 

I 

1 .4 

0 

.0 

3 

4.3 

58 

84. 1 

8 

11.6 

69 

I 

3*4 

0** 

.0 

2 

6.9 

24 

H2*8 

3 

10.3 

29 

0 

.0 

3 

.0 

I 

2.5 

34 

85.0 

12-5 

40 

0 

.0 

•  0 

0 

■  0 

5 

100.0  . 

0 

•  0 

e 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100 .0 

C 

•  0 

I 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

1C0.0 

0 

.3 

4 

0 

•  0 

■  0 

0 

.  0 

7 

'63*6 

4 

36.4 

0 

•  0 

0 

".0 

0 

.  0 

1 

50.  0 

I 

50.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

* 

.0 

6 

66.  r 

3 

3  4.3 

9 

0 

♦  0 

•0 

0 

.  0 

2\ 

95.5 

I 

4.5 

22 

0 

■  u 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.c 

18 

94.  7 

I 

5.3 

Vi 

1 

14.3 

0 

.0 

I 

14.3 

4 

57*1 

2 

28.6 

7 

0 

■  0 

0 

.0 

0 

.  0 

2 

1 6.  7 

I 

33.3 

3 

I 

25.0 

0 

.0 

I 

25.0 

?. 

50. 0 

1 

25.0 

4 

I 

1.6 

0 

.3 

I 

1.6 

51 

82.3 

10 

16.  1 

62 

I 

3*3 

0 

.0 

I 

3.3 

r  25 

83.3 

4 

13.3 

30 

0 

•  0-^ 

0 

.0 

0 

.0 

26 

81.3 

6 

18. 8 

32 

0 

.0 

0 

•  0 

o" 

.0 

7 

87.5 

I 

12.5 

e 

0 

0 

.3 

0 

.0 

3 

ic;.o 

0 

♦  0 

3 

0 

.0 

0 

«° 

-  0 

.0 

4 

80.0 

I 

20.* 

5 

2 

1.7 

0 

.0 

2 

1.7 

95 

82.6 

18 

15-  7 

115 

I 

2*4 

0 

.0 

I 

2.4 

35 

83.3 

6 

14*3 

42 

I 

1.4 

0 

♦c 

1 

1.4 

63 

82.2 

12 

16*4 

73 

erJc 


1177 


1237 
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AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


BIOLOGICAL  SCIENCES  (0*001 
KENTUCKY 

KY    E* STERN  KY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  *° 

KY    MOREHEAO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  -° 

FEMALE  0        -°  « 

MALE  0  *0 

KY    MURRAY  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 
TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  .0 

KY    UNIVERSITY  OF  LCUISVILLE 
TOTAL  0        .0  n 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        • 0 

KY    WE  STERN  KY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  -° 

FEMALE  0,  *° 

MALE  0  .0 


KY          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  .0 

LOUISIANA 

LA    GR  AMBLING  STATE  U 


6  INSTITUTIONS) 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
LA    LA  STATE  U 
TOTA  L 
p  FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .o 

0  .0 
ANO  ACM  C 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


LA    LA    ST  U  MEOICAL  CENTER 
TOTAL        i         0  .0 
FEMALE  0  -0 

MALE  0  ,3 

LA    UNIVERSITY  OF  NEW  ORLEANS 

TOTAL  0  •£ 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  *° 

LA    LOUISIANA  TECH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *° 

HALE  '    0  *° 

LA    MCNEESE  STATE  UNIVtRSITY 

TOT  AL.  0  -° 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

LA    NORTHEAST  LOUISIANA  U 

TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  -9 

MALE  0  *° 

CA    NTHrfSTN  ST  U  OF  LA 

TOT  A  0  -0 

FEMALE  J0  -° 

MALE  0  .0 

LA    SThESTN  la  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


LA    TULANE  U  OF  LOUISIANA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
LA    U  OF 
TOTAL 
FEMALL 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
STHXSTM  LOUISIANA 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


0 

.0 

0 

.0 

2 

66.7 

0 

.0 

2  100.0 

n 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

l 

8.3 

l 

U.3 

0 

.0 

0 

*.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

j  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

LA          STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 ©  -J 

FEMALE                 0  '° 

MALE                0  .0 

MAINE 

ME    U  OF  MAINE  AT  ORONO 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  -° 

MALE                 0  .0 


U  INSTITUTIONS) 
3  2.3 

1  2.0 

2  2.6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.2 
.0 
6.3 

4.0 

.0 
5.0- 

.0 
.0 
.0 


2 

0  .0 
2  2.9 


.0 
.0 
.0 

.0 

.c 

.0 


2  25.0 

1  25.  C 

I  25.0 

1  9.1 

1  12.5 

0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0, 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


.0 
.0 
.0 

-.0 
.0 
.0 

.0 
'  .0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

8.3 
16.7 

.0 
.0 
.0 


4  3.1 
3  5.9 
1  1.3 


I 
I 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

11. 1 

33.3 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

°* 

0 
0 
0 


MITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


.0 
.0 
.0 

11. 1 

33.3 
•  0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 

0 

.0 

•  0  r* 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

cl 

4.2 

•0 

0 

.0 

•  0 

1 

6.3 

.0 

1 

4.0 

.0 

0 

.0 

•  0 

1 

5.0 

.0 

0 

.0 

•0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

1.1 

3 

3.2 

4.2 

1 

*.2 

.0 

2 

2.9 

.0 

2 

66.7 

•  0 

0 

.0 

•0 

2  100.0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

2 

25.0 

•  0 

1 

25.0 

•  0 

1 

25.0 

•  0 

1 

9.1 

•V 

1 

12.5 

•  0 

0 

.0 

.0 

1 

8.3 

.0 

i 

14. J 

•0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

S>  0 

.0 

16.7 

3 

25.0 

16.7 

2 

33.3 

16.7 

1 

16.7 

12.5 

1 

12.5 

50.0 

1 

50.0 

.0 

0 

.0 

2.3  v 

10 

7.8 

3.9 

6 

ii. a 

1,3 

A 

5.2 

4.5 

i 

*.5 

.0 

0 

.0 

5.6 

I 

5.6 

11  100.0 
2  100.0 
9  100.0 


66.7 
33.3 
83.3 

85.7 
•0 
85.7 


22  91.7 
8  10C.0 
14  87.5 


23 
A 
19 

16 
6 
10 


92.0 
80.0 
95.0 

94.1 
100.0 
90<9 


8*  ' 

21 

63 


0 
0 
0 

<»2 
13 
29 

6 
3 
3 

10 
7 
.3 

11 

6 
5 


90.3 
87.5 
91.3 


.0 
.0 
.0 

87.5 
92.9 
85.3 

75.0 
75.0 
75.0 

9C.9 
87.5 
100.0 

91.7 
65. 
ICO.  J 


6  1J0.0 
1  VOO.u 

5  100.0  % 

'14  100.0. 

6  100.0 
*  1CC.0 

3  10C.0 

1  »oO.C 

2  100. C 

3  100.0 

1  100. c 

2  10C.0 


108 

*2 
66 


58.3 
50.0 
66.7 

75.0 
50.0 
83.3 


84.4 
82.4 
85.7 


20.  90.9 
4  100.0 
16  88.9 


.  0 
.0 
.0 


2  22  2 

1  33.3 

1  16.7 

1  14.3 

0  .0 

1  14.3 


4.2 
.0 
6.3 

4.0 
20.0 
.0 


11 

2 
9 

9 
3 
6 

7 
0 
7 

2* 


25 
5 
20 


1 

5.9 

17 

0 

.0 

6 

1 

9.1 

1 1 

6 

6.5 

93 

2 

8.3 

2* 

A 

5.8 

69 

1 

33.3 

3 

1  100.0 

1 

J 

.0 

2 

6 

12.5 

AC 

1 

7.1 

LA 

5 

14.7 

3* 

0 

.0 

8 

0 

.0  - 

.  4 

0 

.0 

A 

0 

.0 

11 

0 

.0 

8 

0 

.0 

3 

0 

.09 

1 2 

0 

.0 

7 

0 

.0 

5 

0 

.0 

6 

0 

.0 

1 

0 

.0 

5 

0 

.0 

14 

0 

.0 

6 

0 

.0 

ft 

0 

.0 

3 

0 

.0 

1 

0 

.0 

*  2 

0 

.0 

3 

0 

.0 

1 

0 

.0 

2* 

2 

16.7 

12 

1 

16.7 

6 

1 

16.7 

6 

1 

12.5 

8 

-0 

•0 

2 

1 

16.*  " 

v  6 

10 

7.8 

126 

3 

5.9 

51 

7 

9.1 

77 

1 

4.S 

22 

0 

.0 

1 

5.6 

18 

0 

ERIC 


1238 


1176 


TABLE  7. 


TOTAL  MASTER*  S     DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITYt  ANO  SEXl     INSTITUTION  ANC  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 

SLACK 

ASIAN  OR 

TOTAL 

WhlTE 

NON-RESIOENT 

ALASKAN  NATIVE  NON 

-HISPANIC 

PACIFIC  ISLANOER 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HI SPANIC 

ALIEN 

TOTAL 

NJMBER          (  NUMBER 

I 

NUMB E* 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

m 

NUMBER 

I 

NUMBER 

I 

NUMBER 

BIOLOGICAL  SCIENCES  (0*00  ) 

- 

ME          STATE  TOTALS  (          1  INSTITUTIONS) 

TOTAL                  0  .0 

0 

■  0 

0 

.0 

I 

4  •  D 

1 

4.5 

20 

90.9 

1 

4.  5 

22 

FEH4LE                 0  .0 

0 

■  0 

0 

.0 

0 

•  G 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

HALE                 0  .0 

0 

.  0 

0 

.0 

1 

5  .6 

1 

5.6 

16 

88.9 

1 

5.6 

1  8 

MARYlANO 

MO    FRQ5TBURG  STATE  COLLEGt 

TOTAL                 0  .0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.^ 

0 

•  0 

i 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  c 

1 

10C.0 

0 

•  0 

| 

MALE                  0  .0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

■  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

NO     JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 

TOTAL                  0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

u 

■  0 

0 

.0 

7 

87.5 

1 

12.5 

Q 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

A 

u 

A 

■  U 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

•  0 

HALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

A 

u 

■  0 

0 

.0 

6 

85.7 

1 

1 4.3 

f 

NO     T3WS0N  STATE  UNIVERSITY 

TCTAl                 0  .0 

0 

.0 

0 

.JO 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

.  0 

.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

■  0 

0 

.  ■> 

1 

100.0 

0 

.  0 

NO    U  OF  MD  COLLEGE  PaRK  CAM 

TOTAL                 I  2.4 

1 

2  .4 

0 

.0 

0 

■  0 

2 

4.6 

37 

88.  1 

3 

7.1 

42 

FEMALE                 0  .0 

1 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

12 

80.0 

2 

13.3 

15 

MALE                  I  3.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.  7 

25 

92.6 

1 

3.7 

27 

MO    U  OF  MO  BALTIMORE  CO  CAM 

TOTAL                  0  .0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

■  0 

0 

.0 

10 

90.9 

1 

9.1 

1 1 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.  0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

HALE                  0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

9 

90.0 

1 

10.0 

10 

MO    U  OF  MO  BALT  PRCF  SCHOOLS 

TOTAL                  0        .  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

1C0.0 

0 

.0 

10 

FEMALE                 0  .0 

1  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

•  0 

3 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

■  0 

0 

.0 

7 

100.0 

f 

0 

.0 

MO          STATE   TOTALS  (          6  INSTITUTIONS) 

f 

TOTAL                  1  1.4 

1 

1.4 

0 

.0 

0 

■  0 

2 

2.7 

66 

90.4 

5 

6.8 

I  J 

FEMALE                 0  .0 

1 

4.8 

0 

.0 

0 

■  0 

1 

4.  8 

18 

85.7 

2 

9.5 

21 

HALE                  1  1.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.9 

48 

92.3 

3 

5.  fl 

52 

MASSACHUSETTS 

MA     ANNA  MARIA  CCLLEC 

* 

TOTAL  0 

0 

.0 

r  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

•  0 

3 

FEMALE  0 

0 

.0 

«  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.  0 

1 

MA    BOSTON  COLLEGE 

TQ'AL                   1  10.0 

0 

.0 

1 

10.0 

0 

.0 

2 

2C.0 

8 

60.  0 

0 

.0  » 

i  ft 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

1 

20.  rt 

0 

•  0 

1 

20.0 

4 

80.0 

0 

.0 

MALE                  1  20.0 

0  . 

.0 

3 

.0 

0 

o 

1 

20.0 

4 

80.0 

0 

•0 

MA    33  STON  UNI  VERSI TY 

TOTAL                  0  .0,, 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

0 

.0 

32 

100.0 

0 

•  0 

32 

FCHAiE                 0  ,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

21 

1C0.0 

0 

.0 

2 1 

MALE                 0  .0 

0 

.  3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

•  c 

I  I 

MA    BR AfcOE IS  UNIVERSITY 

TOTAL    .  0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

1CC.0 

0 

•  0 

5 

FE4AL3                 0  .0 

0 

.0 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

^  -0 

1 

100.0 

0 

.0 

^  I« 

a LE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

■  0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

K 

MA    CLARK  ONI  VERSI  TV 

- 

TOTAL                  0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

•  0 

4 

FEMALE                  0  .0 

0 

.0 

.0 

0 

■  0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE                  0         .  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

■  0 

0 

.0 

4 

100. 0 

0 

•  0 

MA     HARVARD  JNIVERSITY 

92.'3 

TOTAL                  0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

i  ml 

1 

7.7 

12 

0 

•  0 

l  ■» 

*KcMAlc                  0  .3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1C0.0 

0 

.  0 

•i 

KALC                     0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1 0. 0' 

1 

10.0 

9 

90.0 

0 

•0 

1  ft 

MA    MASS  INST  Of  TECHNOLOGY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

•  C 

0 

.0 

14 

51.9 

13 

48.1 

27 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

■  0 

0 

.0 

3 

50.0 

3 

50.0 

6 

MALE                  0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

52.4 

10 

47.6 

21 

MA    6RI0GEWATER  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.3 

12 

85.7 

2 

1  4.3 

14 

FEMALE                 0  .0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

7 

77.8 

2 

22.2 

9 

MA    F%A,iINGHA.«t  STATE  COLLEGE 

TOTAL             -    0  .0 

'o 

.o- 

0 

.  0 

0 

.  0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

•  0 

3 

FEMALE                  0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

MALE                 0  .0 

0 

'.0 

0 

.0 

0 

■  0 

0 

.0 

o  1 

100.0 

0 

.  0 

1 

MA    WORCESTER  STATE  COLcEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

■  0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

FEttALE                 0  .0 

0" 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

HALF.                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

,t  0 

•  0 

MA    M'JUNT  HOLYCKE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

■  0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

■  0 

FEMALE       „         0  .0 

0 

.0 

c 

.0 

o 

■  0 

c 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

HALE                 0  .0 

0 

.0 

^0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

100.0 

0 

.0 

1 

MA    NORTHEASTERN  JNIVERS.TY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.  .0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1 \ 

100.0 

0 

to  .0 

11 

FEMALE                0        .0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

<  0 

.0 

•  °o 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

7 

MA     SMITH  COLLEGE 

TOTAL                  0  .0 

0 

.0 

2 

50.0 

0 

.0 

2 

50. p 

2 

50.0 

0 

.0 

4 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

MALE                 0  .0 

0 

2 

100. 0 

0 

ri 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

ERIC 


AMERICAN  INDIAN 

ALaSKAN  native 

NUMBER  I 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER 


NUMBER 


DUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

-NUMBER 


NON-RE  SI OENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


BIOLOGICAL  SCIENCES  (04001 
MASSACHUSETTS^ 

MA    STHESTN  MASS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .  .0 

MALE  0  .0 

H»    TUFTS  UNIVERSITY 

*OTAL  .      0  -  .0 

*LE  «     0  *0 

MALE  0  .0 

MA    UNIVERSITY  OF  LOWELL 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MA    U  OF 
TQTAL 
FEMALE 
MALE 


MASS  AMHERST  CAMPUS 


HA,   U  OF  MASS  BOSTON  CAMPUS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 


1 

0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


33.3 
•0 
33*3 

.0 
.0 
.0 


•  0 
.0 

•  0 

♦0 

•  0 
•0 

•  0 
.0 

•  0 


HA  STATE  TOTAL'S  < 

TOTAL  I 
FEMALE  0 
MALE  1  ' 

M  ICHIGAN 


16  INSTITUTIONS) 


.5 

•  0 

♦  9 
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TOTAL                 0  *° 

0 

•  0 

FEMALE                  0  *0 

0 

•  0 
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0 

.0 
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.0 

TOTAL                 0  *0 

0 

FEMALE                 0  *0 

0 

".0 

MALE                 0  *0 

0 

•  0 

HI     EAST  ERA  MICH  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

0 

o.O 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 
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0 

•  0 

HI    HI  CHI CAN  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 P        *0  - 

1 

1.5 

FEMALE*               0  -° 
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4.3 
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.0 
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TOTAL                 0.0  r 

0 

.0 
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.0 

MALE                 0  *0 

0 

•°o 
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0 

•  0 
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0 

.0 
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•  0 
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.0 
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.0 
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7.1 
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33.3 
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.0 
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0 
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2 
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5 

I 
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2 
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3 
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37 

2 
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2i 

I 
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16 

0 
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2 

0 

.0 

0 
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.0 

2 

20 
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6  o 
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78 

14 
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c 

1 
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0 
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9 

2 
6 

0 
0 
0 
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♦0 
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.0 
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2 
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I 
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1 
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1 
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0 
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.0 
.0 
♦  0 

14.3 
.0 
19.2 

4.8 
2.4 
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.0 
4.5  . 

7.1 
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9.1 
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4 
15 


6.5 
4.1 
7.7 
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•  0 
.0 
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5 
14 

24 
5 
19 
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23 
45 

II 
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2 
8 
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1 
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41 
42 
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12 
22 
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3 
11 


292 

98  ' 
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TA8LE  7«    TOTAL  MASTERS    DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONf ERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACEt 
ETHNIC ITYt  A NO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 

AMERICAN  INOIAN             BLACK  ASIAN  OR  TOTAL                   hHlTE        >  NON-RESIOENT 

ALASKAN  NATIVE        NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER      HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC             ALIEN  TOTAL 

i 

NUMBER     •    X       NUMBER  X  NUMBER          X       NUMBER         X        NUMBER         X        NUMBER         X        NUMBER  NUMBER 
BIOLOGICAL  SCIENCES  (0400) 
MINNESOTA 

MN    BEMIOJI  STATE  U  ^  _  _ 

TOTAL                 0        .0            '    0  .0  0        .0                0        .0                 0        .0                 I  100*0                 0        .0  I 

FEMALE                0        *0                0  .0  0        »0                0       *0                0       .0                0        *0                0        *0  0 

MALE                 0        *3       ,         0  *Q 

MN    MANKATO  STATE  UNIVERSITY  .     „  , 

TOTAL                 o        *0                0*0  0*0  0*0                0*0                 2    66*7                 1     33*3  3 

FEMALE                 0        .0                0  .0  0        *0                 0*0                 0*0                 0        .0                 I  100*0  1 

MALE                 0        .0                 0  .0 

MN    SAINT  CLOUC  ST  UNIVERSITY  ^  _ 

TOTAL                 0        .0                 0  .0  0^        .0                 0*0                 0*0               13  100*0                 0        ♦<>  13 

FEMALE                0        .0                 0.  *0  0*0                 0        .0                0*0                 2  100*0                 0        #0  2 

MALE                0        .0   *             0*0  0*0  0*0              v0        .0               11  100.0                 0        *0  11 

MN    Ml  NONA  STATE  UNIVERSITY  m  ,          ^                 _          .  . 

TOTAL                 0*0                0.0  0*0  0.0                 0        .0-                I  100*0                 0*0  1 

FEMALE                 0        *0                 0  .0  0         .0                 0*0                 0    -     .0        „         0        *0                 0        .0  0 


MALE                 0.0  0.0 

MN    U  OF  MINNESOTA  OULUTH 

TOTAL                 0  *0  0*0 

FEMALE                 0  .0  cO  *0 


MALE  0        .0  0*0  0         .0  0        „0  0*0  3  100*0  ,0        *0  3 

U  MINN  MAYO  GA AC  SCH  HEO 


TOTAL  0         *0  ^     0  *0 


FEHALE  0*0  "     0        *0  0        .0  0        *0*  0*0  0        .0  0*0  0 


'MALE 


0        .0  0        *0  0*0  0        *0  0        .0  1  100*0  0        .0  1 

U  OF  MINN  MNPLS  SNT  PAUL 
TOTAL  0    .    »3  0  *0 


FEMALE  0        *0  0*0  1      2*6  0        .0  I      2*6  32     84*2  5     13*2  \  38 


MALE  0*0  0*0 


MN          STATE  TOTALS  (  8  INSTITUTIONS)  \ 

TOTAL  0*0  0*0  2       1*8  1        .9  3      2*7  94     83*9  15     13*4  \  112 

FEMALE  0  .0  0*0 

MALE  0*0  0*0 

MISSISSIPPI  0 

MS    OELTA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0  0  *0; 

FEMALE  0  .0  0*0 


MALE  0  .0  1  100*0 
MS    MISSISSIPPI  ST  UNIVERSITY 

*      TOTAL                 0         .3  1  2*8 

FEHALE                 0        .0  1  9.1 

MALE  0        .0  0*0 

MS    U  CF  MISSISSIPPI  MAIN  CAM 

TOTAL                  0*0  0  .0 

FEMALE                0        *.0  0  .0 

MALE  0.0  0.0 

MS    U  OF  MiSSl\SIPPl%MEOL  CTR 

TOTAL                 0*0  0  0  *0 

FEMALfc  0        .0  0*0 

MALE  0        .0  0.0 

MS    U  OF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 

TOTAL  C        *0  0*0 

FEMALE  0        *0  0*0 

MALE                0        .0  0  .0 

MS  STATE  TOTALS  C  6  INSTITUTIONS) 

TOTAL    *    *       0         *D  6  8*8 

FEMALE                 0        .0  5  25.0 

MALE                 0        .0  1  2*1 

MISSOURI  .*                    ,  , 

MO    CENTRAL  MO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0*0  0*0 

FEMALE                 0        .0  0  *0 

HALE  0.0  0*0 

MO    NTHEST  MO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  0  *0 

FEMALE  0.0  0.0 

MALE  0  .0  0  *0 
MO    NTHWST  MO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                0        *0  0  *0 

FEMALE                0*0  0  *0 

MALE  0*0  0*0 

MO    SAINT  LOUIS  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  G        *0  0*0 

FEMALE  0*0  0*0 

MALE  0        .0  0*0 

MO    ST  HE  ST  MO   ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  0  *C 

FEMALE                 0        *0*  0  *0 

MALE  0*0  0  vO 
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0 

.0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

•  0 

7  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

V  100*0  * 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

8  100*0 

0 

.0 

o 

♦  6 

o 

♦  0 

6 

8.8 

54  79*4 

3 

11.8 

o 

♦  0 

o 

•  0 

5 

25.0 

13  65*0 

2 

10.0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

2.1 

41  85*4 

6 

12.5 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

5  83*3 

I 

16*7 

o 

♦  0 

o 

*0 

0 

.  0 

3  10C*0 

0 

♦  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

o 

.0 

2  66*7 

1 

33*3 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

13  100*0 

0 

.0 

♦  0 

o 

•  0 

o 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

o 

"  .0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

10  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

1 ' 

6*3 

0 

.0 

1 

6.3 

15  93*8 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

*0 

7  100*0 

0 

•  0 

1 

11*1 

0 

*0 

'1 

11.1 

8  88*9 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

2  1C0.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

*0 

o  • 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

1181 


2 


B5 


47 


42 
70 


MALE  0        .0  0        .0  0        .0  0        .0  0        .0  2  100.0  ft    0        .0  2 

MS    JACKSON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  5  100.0 

FEMALE  0*0  4  100.0 


36 
11 

25 

7 
2 
5 

8 
1 
7 

9 

J 


69 
20 
49 


6 
3 
3 

13 

i 

10 

1 
1 

0 

16 
7 
9 

2 
0 

z 


UC  124 


TABLE  7. 


mil  MASTER'S  DEGREES  FOR  MAJOR  F2EL0  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHeS  EDUCATION  BY  RACE, 
TOTAL  MASTER  S    ^GREE^FOR »*™mt     INSTITUTION  AND  STATE  WB-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


•BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


BIOLOGICAL  SCIENCES  (0*00) 
MISSOURI 

NO    STHWST  NO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

'  fc    MALE  0  .0 

NO    U  OF  MISSOURI-CCLUMBIA 
TOTAL  0  '.0 

.FEMALE  0  .0 

'    MALE  0  .0 

NO    U  OF  MISSOURI-KANSAS  CITY 


TOTAL 
1  FEMALE 
NALc 


.0 
.0 
.0 


NO    U  OF  MISSOURI-SAINT  LOUIS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NO    WASHINGTON  UNIVERSITY 
•  TOTAL  0    '  .0 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

MO  STATE  TOTALS  (  10 

TOTAL  0  .0 

FEMALE         *       0  .0 

MALE  0  .0 

MONTANA 

HT    MONTANA  SI  ATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

HT    UNIVERSITY  OF  MONTANA 

-    TOTAL       »  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 


Mf  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

NEBRASKA 


.0 
.0 
.0 


NE    CREIGHTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NE    U  OF  NEBRASKA- LINCOLN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

NE     U  NEBRASKA  MECKAL  CTR 
TOT  A'.  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE     U  OF  NEBRASKA  AT  OMAHA 
TOTAL  0  .0 

\FEMALE  0  .0 

s  MALE  0  .0 

\ 

NE       N  STATE  TOTALS  I-  « 
TOT  Af.  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NEVADA 

NV    U  OF  NEVAOA  LAS  VEGAS 

*    TOTAL                 0  .0 

FEMALE    *            0    0  .0 

'MALE  /                0  .0 
NV    U  OF  NEVAOA  RENO 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 

NV          STATE  TOTALS  (  5 

TOTAL  P  «° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

.NEW  HAMPSHIRE 

v  NH    OARTMOUTH  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


UMBER 

X 

NUMBER 

s 

NUMBER 

X 

0 

.  .0 

0 

.0 

<  0 

.0 

0 

1  «° 

0 

.0 

0 

.0 

0 

\.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

0 

.0 

1 

2.5 

0- 

.0 

0 

.0 

0  < 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.6 

f 

1 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

•o. 

0 

.0 

->  o 

.0 

0 

.3 

1 

20.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

IN'TITUTICNS) 

.9 

2 

1.8 

1 

.9 

1 

I 

2.8 

0 

.0 

0 

.0 

I 

1 

1  .4 

1 

1.4 

0 

Jo 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•2  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■>  0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

INSTITUTIONS) 

s. 

<.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  J 

0 

o 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

*  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

11. 1 

1 

5.6 

0 

.0 

0 

.0 

1 

U.3 

0 

.0 

2 

18.2 

0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  " 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

,  0 

.0 

1 

5.6 

0 

c.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  « 

.p 

1 

6.  7 

0 

.0 

0 

.0 

INST  ITUTICNS) 

1.6 

1 

1.6 

2 

3.2 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

1 

2.1 

2 

4.2 

0 

.0 

1 

100.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

INSTITUTIONS) 

.C 

I 

25.3 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

ro.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER  ' 


WHITE 
NON-HI S PANI C 

NUNBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUNBER 


TOTAL 
I  NUMBER 


0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

10C.O 

0 

.0 

6 

100.0 

1 

2.5 

35 

67.5 

0 

•  0 

/  10* 

83.3 

1 

„  3.6 

25 

89.3 

1 

6.7 

14 

93.3 

i 

20.0 

4 

8C.0 

0 

.0 

10 

100.0 

1 

20.0 

4 

80.0 

0 

.0 

3 

100.0 

1 

SCO 

1 

50.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

3 

100.0 

4 

3.7 

100  91.7 

1 

2.  8 

33  91.7 

3 

4.  1 

67  91.8 

0 

.0 

20  90.9 

0 

.0 

6  85.7 

0 

.0 

14  93.3 

0 

.0 

14  100.0 

0 

.3 

2  100.0 

0 

.0 

12  100.0 

0 

.0 

34  94.4 

0 

.0 

8  86.9 

0 

.0 

1 

26  96.3 

0 

.0 

9  100.0 

3 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

8  10C.0 

3 

16.7 

15  83.3 

1 

14.3 

6  85.7 

2 

18.2 

9  81.8 

0 

.0 

14  77.8 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

10  .71.4 

1 

5.6 

13  72.2 

0 

.0 

1  33.3 

1 

6.7" 

12  80.0 

4 

6.3 

51  81.0 

1 

6.7 

12  .80.0 

3 

6.3  ' 

39  £1.3 

1 

100.0 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

1 

100.0 

o  ;o 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

2  10C.0 

0 

.0 

1  1C0.0 

< 

1 

25.0 

3  75.0 

0 

.0 

2  100.0 

1 

5C.0 

1  .50,0 

9 

0 

.0 

2  1CC.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

7 

o 

•  0 

1 

0" 

•  0 

6 

1 C.  0 

40 

2 

16*.  7 

12 

2 

7.1 

28 

0 

.0 

15 

0 

.0 

5 

o 

.0 

10 

0 

.0 

5 

0 

.0 

3 

o 

•0 

2 

0 

.0 

4 

o 

•  0 

1 

0 

".0 

3 

5 

4.6 

109 

2 

5.6 

36 

3 

4.  1 

73 

2 

9.  1 

22 

1 

14.3 

7 

1 

6.7 

15 

0 

.0 

14 

0 

.0 

2 

0 

.0 

12 

2 

5.6 

36 

1 

11.1 

9 

1 

3.7 

27 

0 

.0 

9 

0 

.0 

1 

0 

.0 

8 

.0 
.0 
.0 

22.2 
.0 
28.6 

22.2 
66.7 
13.3 


12.7 
13.3 
12.5 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.3 


.0 
.0 
.0 


18 
7 

11 

18 
4 
If 

18 

3 

15 


63 
15 
48 


0 

ERIC 


1242 


1182 


TABLE  7.     TOTAL  MASTER'S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETKNICITY,  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  I  NOUN 
ALA  SKA  t.  NATIVE 


NUMBER 


K«.ACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER  * 


NCN-RESIOENT 
A  LI*EN 


NUMBER 


TOTAL-f*' 
NUMBER 


BIOLOGICAL  SCIENCES  (0400) 
NEW  HAMPSHIRE 


NH    RIVIER  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  3  .0 

HALE  0  '  .0 

HH    U  OF  NEW  HAMPSHIRE 

TOTAL  0  .0 

FEMALS  0  .0 

MALE  0  .0 

NH          STATE  TOTALS  ( 

13TAl\  0  .0 

F€MALE  \  3   9  .3 

MALE   \  0  .0 

NEW  JERSEY 


NJ 


•  D 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3  INSTITUTIONS) 


0 


.0 
.0 
.0 


NJ 


NJ 


"NJ 


NJ 


NJ 


1     FARLGH  OCKSN  MACISON  CAM 

TOTAL 

0  -  .0 

0 

•  3 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

HALE 

0  .0 

•  0 

•0 

1    FARLGH  OCKSN  U  RUTHERFO 

TOTAL 

0  .0 

1 

5*9 

FEMALE 

0  .0 

1 

10.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

I     FARLGH  OCKSN  TEANECK  CAM 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

o     o  .0 

0 

.  .0 

MALE 

0  .3 

0 

.0 

HON  TC  LAI  ft 

STATE  COLLFGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE  ■ 

3  .0 

0 

.0 

)  PRINCETON 

UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

RUTGERS  U 

CAMOEN  CAMPUS 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0        . 0 

0 

.0 

HAL  E 

0  >0 

0 

.0 

RUTGERS  U 

NEWARK  CAMPUS 

TOTAL 

0  .0 

1 

7.1 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

1 

14.3 

RUTGERS  U 

NEW  BRUNSWICK 

TCTAL 

0  .0 

3 

2.7 

FEMALE 

0  .3 

1 

MALE 

0  .3 

2 

2.9 

J     ScTON  HALL  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .3 

0 

.0 

FEMAI  e 

0  .0 

0 

.0 

'44  L  E 

0  .0 

0 

.0 

1    WILLIAM  PATERSON  COLLEGE 

TCTAL 

0  .0 

0 

$ 

FEMALE 

%  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .3 

0 

.0 

STATE  TOTALS  (  10 

INSTITUTIONS) 

TCTAL 

0  .3 

2.0 

FEMAwE 

0  .3 

2 

2.1 

MILE 

0  .3 

3 

2.0 

NEW  MEXICO 


NM    EASTERN  NH  J  MAIN  CAMPUS 

TCTAL                  0  .0 

V 

7.7 

FEMALE                 0.  .3 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

1 

8.3 

NH    NEW  MEXICO  HIGHLANDS  U 

TOTAL'       *       0  .0 

0 

.0 

FEMALE                  0  .0 

0 

.0 

>4ALE                 0  .3 

0 

.3 

NM    NM   STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                  0  .0 

0 

.0 

HEH4LE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                  0  .0 

0 

.0 

NM    U  OF.  NM  MAIN  CAMPUS 

TCTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  ,0 

U 

.0 

MALE                0        .0  r 

0 

.0 

NM          STATE  TCT A L S  ( 

TOTAL    -I  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MAL£  0  .0 

NEW  YORK 


4  INSTITUTIONS) 
1  .2.) 
0  .0 
*  1  2.5 


NY    ADELPHI  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

i 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

'   •  0 

1 

3.1 

c 

.0 

1 

'4.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  U 

0 

.0 

0 

.0 

10 

8.9 

6 

14.3 

4 

5.  7 

3 

10.3 

2 

20.0 

1 

5*3 

0 

.0 

0 

.0 

c 

•  0 

14 

5.6 

8 

8.  3 

6 

3.9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

Q 

.  0 

0 

!o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  , 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 
.0 

-.0 

.0 
.0 

►  .0 

bO 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.3 
.0 

7.1 
.0 
14.3 

.0 
•0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.4 
.0 
.7 


7.7 
.0 
8.3 

.0 
.0 
.0 

.C 
.0 
.0 

6.7 
16.7 
.0 


3.9 
9.1 
2*5 


O 

i  ERIC 


o  .0 
o  .0 
o  .0 


1183 


1243 


o 

.0 

11   100.0  * 

o 

„  .  0 

11 

o 

.0 

7  100.0 

o 

•  0 

7 

0 

•  0 

4  1 00. 0 

o 

•  3 

0 

.0 

.32  97.0 

1 

3.0 

33 

0 

.0 

14  93*3 

1 

6.7 

15 

3 

•  0 

1  a      1  A  A  A 

10  1UU.U 

o 

•  0 

4  8 

0 

.0 

45  97.8 

1 

2.2 

46 

o 

•  0 

23  95.8 

1 

4.2 

o 

•  0 

22  100.0 

o 

A 

•  u 

22 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

1-  1  00.  0 

0 

•o-  v 

—  1-  — 

0 

17 

1 

5.9 

15  88.2 

1 

5.9 

1 

10.0 

8  80.0 

>  1 

kCfm  J 

10* 

0 

•  0 

7  100.0 

0 

•  0 

7 
1 

1 

3.  1 

30    93. B 

1 

3.1, 

32 

0 

.0 

10  100.0 

0 

.0 

10 

1 

4.  5 

20  90.9 

1 

4.5 

22 

0 

.0 

15  100.0 

0 

.0 

15 

0 

.0 

,   .       7  10C.0 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

6  100.0 

0 

♦  0 

8 

0 

.0 

13  10C.0 

0 

.0 

13 

0 

.0 

,7  10C.0 

0 

.0 

7 

0 

'  .0 

6  1 CO.O 

0 

.0 

0 

.3 

10  100.0 

0 

.0 

10 

0 

.  0 

2  1 00.  0 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0  - 

8 

2 

14.3 

12     8  5.7 

0 

.  0 

1 4 

0 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

7 

2 

2  8.6 

5  71.4 

0 

.0 

7 

1  3 

11.6 

99  88.4 

o 

•  0 

1 12 

7 

16.7 

35  83*3 

0 

lo 

42 

8.6 

64     9 1 .4 

Q 

.0 

70 

3 

10.3 

26  89.7 

0 

.0 

29 

2 

20.0 

8  80.0 

0 

.0 

10 

1 

5.3 

1 8  .94. 7 

0 

•  0 

19 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

6 

0 

„  .0 

1  LOO.  0 

0 

».o 

1 

0 

•  0 

5  100.0 

0 

•  0 

5 

20 

8.0 

227  91.2 

2 

.8 

2,9 

1  0 

1 0.4 

85  88.5 

1 

1 .0 

96 

1 0 

6.  5 

142  92.8 

1 

•  7 

153 

4. 

2 

15.  4 

3    23. 1 

8 

6  1.  i> 

1 i 

0 

«0 

0        .0  '« 

1 

100.0 

I 

2 

16.  7 

3  25.0 

7 

58.: 

12 

0 

.0 

5  71.4 

2 

28.6 

7 

0 

.0' 

1  100.0 

0 

1 

0 

•  0 

4  66.7 

2 

33.3 

y  6 

0 

.0 

16  100.0 

0 

.0 

16 

0 

.0 

3  100.0 

0 

-  .0 

3 

0 

.0 

13  10G.0 

0 

.0 

13 

1 

6.7 

14     93.3  J 

0 

.0 

15 

*!* 

*  16.7 

5  83.3 

o 

.0 

6 

0 

•  0 

9  100.0 

0- 

.0 

♦ 

9 

• 

3 

5.9 

38  74.5 

10 

19.6 

51 

1 

9.1 

9    81. a 

-  .1 

9.1 

1?. 

2 

5.0 

29     72. 5 

9 

22.5  „ 

40 

0 

■4  .0 

8  100.0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

5  lOO.O 

0 

.0 

5 

AFRICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

o  NUMBER    •  X 

BIOLOGICAL  SCIENCES  i 0400) 

NEW  YORK 

NY    ALBANY  NEOICAL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  0 

NY    CUNY  BROOKLYN  COLLEGE 
TOTAL  0  -° 

FEMALE  0     f  .0 

MALE  0  .0 

NY    CUNY  CITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE      '  0  .0 

NY    CUNY  C  OF  ST  AT  E  K  ISLANO 
TOTAL  0  1  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -0 

NY    CUNY  HUNTER  COLLEGE 
.    TOTAL  0  •£ 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  .0 

NY    CUNY  LEHMAN  uOLLEGE 
TOTAL  0        *2  ' 

FEMALE  •  -° 
MALE  0  -° 


NOfHHlSPANlC  PACIAFICNISLAN0ER  HISPANIC 


NUMBER 


NY    CUNY  QUEENS  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

.0. 
.0 


NY    COLLEGE  OF  SAINT  ROSE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY    C3LUMB IA 
TOT*L 
FEMALE 
MALE 
NY    CORNEL  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  CORNELL 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
0  .C 
0  .0 
U  MAIN  OIVISION 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
ENDOW  EC  COLLEGES 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
I  MEOICAL  CENTER 
■0  .0 
0  .0 
0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
1 

2 

0 
0 

i  0 

2 
1 
I 

2 
1 
I 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

I 


NY    CORNELL  U  STATUTORY  C 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

.  .0 

ft 

<Y 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0  <c 

0  .0 

0  .0 

0  *  -0 
W  POST  CENTER 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NY    FOROHAM  UNIVERSITY 
TOTAL  r 
FEMALE  * 
MA  L  E  ' 
NY    HOFSTRA  UNIVE 
TOTAL         V  • 
FEMALE  * 
MALF 

NY    ION  A  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 

MA  L  E  v        -  -  . 

NY    LONG  IS  U  BROOKLYN  CENTER 
TOTAL 
FEMALE 
MAL  E 
NY    LONG  IS  U 
TOTAL 
FEMALE 

MALE  » 
NY    MANHATTANVILLE  COLLEGE 
TOTAL  0  *2 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  *° 

NY    NEW  YORK  MEOICAL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

j     FEMALE  0  .0 

MALE  0 
NY    NEW  YORK  UNIVERSITY  ^ 

fOTAL  -J 
f  £  «i  L  H  0        •  0 

MALE  i  *•* 
NT    NIAGARA  UNIVEASTTf 

TOTAL  0  ♦° 

FEMALE  0  0 

MALE  0  »° 

NY    RENSSELAER  POLY  INSTITUTE 

TOTAL  0  «2 

FEMALE  0  -° 

MALE  A/C  ♦<> 


2*. 3. 
25.0 
28*6 

.0 
.0 
.0 

20-0 
16.7 
25.0 

33*3 
33.3 
33.3 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

1.8 
.0 
4.8 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.9 
5.3 
.0 

4.0 
6.3 
.0 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


6  30.0 
1  25.0 
5  31*3 


NUMBER 


0 
0 

0  , 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NGN-HISPAKIC 

NUMBER 


NGN-RE  SI  OE  NT 
ALIEN 

NUM8EK 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

1 
0 

I 
1 
0 


1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 

3 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


2.3 
.0 
3.7 

.0 
'  .0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.2 
4.9 
1.6 

•0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 

°J 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

2 
1 
1 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


.0  * 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

o  • 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

1 

.0 

1 

.0  t 

0 

.0 

0 

.0 

°  0 

.0 

0 

-0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

3*5 

1 

2.8 

1 

4.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

6 

2  ' 
6 


1 

0 
ft 

0 
0 
0 


.0 

.0 

.0' 

.0 

5.7 
10.5 
.0 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

10. 0 
25.0 
6.3 

2.3 
.0 
3.7 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

6.4 
'  3.3 
9.4 

20.0 
.0 
25.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0, 


.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

A 

•  U 

o 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

•  0 

o 

.0 

.2 

5 

45.5 

>.o 

2 

50.0 

r  ♦  3 

3 

42.9 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

.0 

2 

20.0 

.0 

1 

16.7 

•  0 

I 

25.0 

•a 

2 

33.3 

.0 

1 

33.3 

•  0 

33.3 

.0 

0 

.6 

.0 

0 

.0 

•  0 

Q' 

•  0 

.0 

c 

.0 

.0 

0 

.0  • 

•  0 

o 

.0 

4.8 

4 

7.0 

2.8 

*  2 

5.6 

•0 

2 

9.  5 

•  0 

o 

•  0 

lo 

0 

.0 

.0 

0 

o  .0 

•  .0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

3 

8.6 

.0 

3 

15.8 

.0 

0 

.0 

4.0 

2 

8.0 

6.3 

2 

12.5 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

10.0 

10 

50.0 

0 

*  .0 

2 

50.0 

2 

12.5 

8 

50.0 

0 

.0 

2 

4.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  _ 

2 

7.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.or 

0 

.0 

2 

1.6  . 

15 

12.0 

I 

1*6 

6 

9.8 

1 

1.6 

.  9 

14.1 

0 

♦  0 

1 

2C.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0  . 

/  0 

.0 

0 

.0 

'  0 

.0 

100.0 
100.0 
.0 

100.0 
.0 
100.0 


6  54.5 
2  50*0 
4  57.1 


100.0 
.0 
100*0 

8C.0 
83.3 
75. C 

66.7 
66.7 
66.7 

190.0 
100.0 

8  roc.o 


2 
0 
2 

8 
5 
3 

4 

2 

2 

12 
4 


11  100.0 

5  100.0 

6  100.0 


48 
31 
17 

5 
3 
2 

1 
1 

0 

26 
14 
12 

22 
14 

8 


84.2 
86.1 
81.0 

4.00.  0 
100.0 
1G0.C 

100.0 
100.0 
.0 

74.3 
73.7 
75.0 

88.0 
87.5 
88.9 


11  100.0 

3  100.0 

8  100.0 

13  100.0 

8  100.0 

*  100.0 


40*0 
50*0 
37*5 


100 
51 

49 

4 
1 

3 

9 
6 
3 


TOTAL" 
NUMBER 


42  95.5 
17  100.0 
25  92*6 

1  100.0 

0  .0 

1  100.0 

13  92.9 
8  100.0 
5  83.3 


60.0 
83*6 
76*6 

80*0 
100*0 
75*0 

100.0 
100.0 
10C.0 


0 

•  0 

1 

o 

.0 

1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

11 

o 

.0 

4 

0 

.0 

7  * 

0 

.0 

2 

o 

•  0 

0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

10 

o 

.0 

6 

0 

.c 

4 

0 

.0 

6 

o 

.0 

'  3 

0 

.0 

3 

0 

.0 

12 

0 

•  0 

4 

0 

:o 

8 

0 

.0 

11 

0 

•  0 

5 

0 

.0 

6 

5  • 

8.8 

57 

3 

8.3 

J6~^' 

2 

9.5  " 

21 

0 

.0 

1 

5 

0 

.  0 

3 

0 

.0 

2  * 

0 

.0 

1 

0 

Q 

1 

0 

*lo 

0 

6 

17.1 

35 

2 

10.5 

19 

4 

25.0 

"16 

4.0 

25 

I 

.0 

16 

1 

11*1 

9 

9 

0 

.d 

11 

0 

.0  « 

3 

0 

w 

8 

0 

.0 

13 

0 

•  0 

8 

0 

'  ^0 

5 

2 

ro.o 

-  20 

0 

.0 

4 

2 

12^5 

16 

0 

.0 

44 

0 

•  0  '* 

17 

0 

lo 

27 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

.  1 

7.1 

14 

0 

•  0 

6 

1 

16.7 

6 

10 

8.0 

125 

4 

6.6 

61 

6 

9.4 

64 

0 

.0 

5 

*  0 

.0 

1 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

9 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

3 

mc 


£244 


118* 


i 


TABLE  7.    TOTAL  MASTER'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERAEO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER'  ECU  CAT  ION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  A NO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  I  KOt AH. 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t, 

BIOLOGICAL  SCIENCES  < 0*001 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMEER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE  SI  OENT 
ALIEN 

^UMBER  X 

e 


TOTAL 
"NUMBER 


NEW  YORK 

NY    SAINT  BONAVENTURE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0»  .0 

NY    SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY 
TOTAL  1  2.9 

FEMALE  1  7.1 

MALE  0  .0 

NY    SARAH  LAWRENCE  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY    SJNY  AT  ALBANY 
TOTAL.  0 
FEMALE  9 
MALE  0 
NY    SUNY  AT  8 1  NGHAMTON 


TOTAL 
FEHALfc 
MILE 


0 
-0 
0 


.0 
.0 
.0 

& 
•  0 
.0 

N 
.0 
.0 
.0 


NT     SUNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 

.0 


NY     SUNY  HEALTH  SCI  CTR  BFLO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    ,  0        .0  » 

MALE  ,0  .0 

NY    SJNY  A(F*  STjQfJY  BK  MAIN  LAM 
TOTAL  0  .0 

FrMALE  0  .9 

MALE  0  .0 

NY  SUNY  UPSTATE  MEDICAL  CTR 
-    TOTAL  ^  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MAlE.  0  .0 

NY    SJNY  COLLEGE  AT  BROCKPOft T 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


NY    SUNY  COLLEGE  AT  BOFFALC  . 


TOTAL 
FEMALE 
MALE. 


•0 

,.0 

.0 


NY    SUNY  COLLEGE  AT  CORTLANO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


NY    SJNY  COLLEGE  AT  FREDONIA 


TOTAL 
FtMALE  , 
HALE"1^ 
NY    SUNY  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 

mIlE 

*SUNY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 
GENESEO 
.0 
.0 
.0 


ATJiEM 

qSi  .0 


.0 
.0 


NY    SUNY  COLLEGE  AT  O^ONTA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 

.0 


NY    SJNY  COLLEGE  AT  OSWEGO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


NY     SUNY  COLLEGE  PLATTSBURGH 


TOTAL 
FEMALE 
MALE  * 


.0 
.0 

.0' 


NY    SJNY  COLLEGE  AT  POTSOAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY"  SUNY 
TOTAL 
FEMALE 
MILE 
NY  SYRACUSE 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY    UNION  COLLcGE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

ENVRNMTL  SCI-FQRS 


0 
0 
*  0 


.0 
.0 
.0 


U  MAIN  C/HPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MILE 


.0 
.0 

.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

D 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6* 
c 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

7.1 
12.5 

*  -o 

.0 

.0 . 

.0 

•0 
.0  , 
.0 

.* 

10 
.0 

9.1 
14.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


% 

0 
0 


3 

B«S 

5 

14.7 

0 

.0 

x  9 

26.5 

2 

I  A.  3 

2 

14.3 

0 

.0 

5 

3,5.7 

1 

5.0 

3 

15.  0 

0 

.  0 

**> 

20.0 

0 

.0 

0 

•  0  *© 

0 

$0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

"  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0- 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

-•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

".0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  " 

0 

.0 

V 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

oi 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

>  -o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■0- 

 : ;0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0" 

.0 

6 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.'0 

0 

.0 

0 

.0 

6* 

.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 

a 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

♦  0 

'  0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0' 

0 

0 

0 
0 
0 


.0  * 

.0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

:§t 

.0 
.0 

•0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0- 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1 

0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


10.0 
.0 
(14.3 

.0 
•0 
.0 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  10.0 

0  .0 

1  14.3 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0" 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

oj 

0 

0 
0 
0 

0 

0  ' 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


7.  1 
12.5  ■ 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  .0 

.0 
.0 
.0 

9.  1 
14.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

:o 

.3 
.0 

.c 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


4 

100.0 

0 

.0 

4 

3 

100.0 

0 

.0 

.  3 

1 00.  0 

0 

.0 

1 

23 

67.6 

2 

5.9 

34 

8 

57.1 

1 

7.1 

14 

1 5 

7C  A 

«  5  •  U 

5.0 

20 

24 

96.0 

1 

4.0 

25 

24 

96.0 

1 

4.0 

25 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

7 

100.0 

0 

.0 

J 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

1 00  .0 

0 

•  0 

3 

11 

1 00.0 

0 

•  0 

;  || 

5 

1  op.o 

•0 

5 

6 

1 00.  0 

0 

•  0 

g 

12 

85.7 

2 

14.3 

14 

7 

1 

12.5 

8 

5 

0  83.3^ 

1 

16.7 

6 

Id 

94.7 

\ 

1 

5.3 

19 

6 

85.7 

i 

14.3 

7 

12 

100.0 

0 

.0 

12 

19 

86.4 

3 

13.6 

22 

4 

66.7 

2 

03.3  " 

6 

15 

^93.8 

1 

6.3 

'*  0 

16 

2 

100.0 

0 

.0 

«  2 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

0, 

.0 

0 

«  .0 

0 

t 

9 

90.0 

0 

.0 

10 

3 

1C0.0 

0 

.0 

3 

6  B5.7 

13  92.9 

7  B7.5 

6  100.0 

9  100.0 
2  100.0 

7  100.C 

10  100.0 


100.0 
100.0 


100.0 
.0 


10  S  9 
6  15.7 
4  100.0 

2  100.0 

2  100.0 

0  .>> 

3  100.0 

1  100.  0 

2  100.0 


100.0 
100.0 

roo.o. 

100.0 

10c. 0 

•  0 


27  96.4 
10  90.9 
17  100.0 

5  100.0 

2  100.0 

3  100.0 


/ 


100.0 
100.0 
2  100.0 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0, 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0  -  > 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

j  .0 
.0 
.0 

.0 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

.  .0 

•ft 

.0 
nO 
.0 

3.6'J 
9.1 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


9 
2 
7 

10 

1 

9 

2 
0 
2 

11 
7 
4 

2 
2 
0 

3» 
1 

2 

4 
1 

3 

2 
2 
0 

26 
11 
17 

5 
2 
,3 

4 

2 
2 


/ 


TABLE  7.  e,TOTAl  MASTER'S 

.  /        /  ■     .  - 

'      AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
EThSiCITY.^ND  SEX!     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISL'ANOER 


HISPANIC 


/ 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


/BIOLOGICAL  SCIENCES  (O^OOI 
NEW  YORK  „• 

NY    UNIVERSITY  OF  ROCHESTER 
TOtAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    MACNcR  COLLEGE 

jTOTAL  0  .0 

(ENALt  0  *0 

^LE  0  .0 

NY    YE  SHIVA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

M4LE  0  *0 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

1 
1 

0 


.0 
.0 
•  0 

3.2 
.0 

2*6 
5*6 
.0 


NY  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  2  *3 

FEMALE  1  ' 

MALE  1  *2 

e 

NORTH  CAROLINA 

tX  Campbell  college 

TOTAL  0'  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

NC    OHJ^t  UNI  VErfSl  TY 

I^DT  AL  "*        f$  »0 

FEMALE  -0 

„  MALE  0  *0 
NC     APPALACHIAN  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

-    MALE  0  .*0 

NC     EAST  CAROLINA  UNIVERSITY 

*TOTAL  0  »0 

FEMAL<  0  SO 

;.    male"       «,    o  .o 

NC    NC  AGRL  t  TECH  STATE  U 
TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  *9 

MALE  0  *0 

NC    NC  C£      AL  UNIVERSITY 
total  0  *3 

FEMALE 
MALE 
NC    NC  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LC* 
HC     U  OF  NC  A1 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NC    U  OF  NC  "ft 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NC  U  OF  NC  AT  GRE 
J;  TOTAL.  •  * 

em  lev,  1 

*    MA  L  E 

NC  *WSTN  CAROL  IN ArUNIVcRSITY# 
TOTAL  0        .0  7 

FEMALE  J  *9 

MALE  0-  .0 

NC    MAKE  FOREST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .OT 

MALE  0  ♦<> 


INST  ITUTIONSI 
20  3*7 


14 

3.9 

14 

3.5 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  3 

0 

.9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*  .0 

•  0 

.0 

0 

.0 

% 

85*7 

4 

80.0- 

2 

100*0 

7 

87*5 

5 

100*0 

2 

66*7 

2 

0 

i 

2 

5 

/  6*9 

4 

9*3 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


3**~ 

•  0 

•  0 

♦  0 

20*0 
25*0 
.0 

♦  0 

•  3 

•  0 

♦  0 
♦0 

♦  9 


NC          STATE  TOTALS  (         12  INSTITUTIONS! 

TOTAL  2  »9  21  .6 

F^MALlE  2  2.2  1J.6- 

MALE  0  *  .0  7  5** 

NORTH  DAKOTA 

NO    NO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  *0  0 

FEMALE  (A  0  *0  0 

MALE  0  *0  0 

NO    U  OF  NO  HA  IN  CAMPUS 

TOTAL  0  *0  0 

FEMALE  0  *0  \  0 

MALE  3  .0  ^0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


NO 


STATE  TCTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


¥  INSTITUTIONS) 

0  *o 

0  *0 
0  .0 


:R 

X 

NUMBER 

X 

t 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3*2 

0 

.0 

1  10*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*  0 

0 

.0 

o 

.  0 

0 

.0 

o 

'  *0 

0 

.0 

22 

?  o 

C  *  V 

9 

1*2 

.9 

2*5 

4 

1.1 

13 

3*2 

5 

1*2 

0 

A 

♦  u 

0 

♦  0 

0 

A 
•  U 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

V 

5*0 

0 

♦  u 

1 

16*7 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*  •  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

..o  *- 

-  j, 

.0 

" 

„  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

A 

♦  v 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

c 

2*8 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

6.9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0~ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  G 

f  o 

•  0 

0 

♦  0 

.0- 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

I 

9*1 

0 

•  0 

1 

50*0 

0 

*0 

0 

•C 

0 

*0 

3 

1*4 

1 

♦  5 

1 

1*1 

1 

1*1 

2 

1*6 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

TOTAL 
MINORITY 

•  NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

I  NUMBER 


NON-RESIOENT" 
ALIEN' 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 

♦  0  v 

26 

89*7 

3 

10*3 

0 

*0 

8 

80*0 

2 

20*0 

0 

.0 

18 

94*7 

1 

5-3 

2 

6*5 

26 

83*9 

3 

9.7 

1 

10*0  * 

9 

90*0 

0 

•  0 

1 

4*8 

17 

81*0 

3 

14.3 

1 

2*6 

35 

92*1 

2 

5.3 

1  ' 

5.6 

17 

94*4 

0 

*0 

0 

*  *0 

18 

90*0 

2 

10.0 

61" 

/  8*0 

663 

86*4 

43 

5.6 

28 

7*7 

317 

87*3 

16 

5.0 

33 

8*2 

346 

85*6 

25 

6.2 

I  100*0 
1  100*0 

o  *o 


1 

5*0 

19  95*0 

1 

16*  7 

'   5  83*3 

0 

•  0 

14  100*0 

0 

*0 

19  100*0 

0 

*0 

6  100*0 

0 

.0 

11  100*0 

Jf  * 

0 

♦  0 

/ 

12  100*0 

c 

.0 

3  1C3*0 

0 

.*.Q  

9  100.0 

6 

85.  7 

1  14*3 

4 

80.9 

1    20*  0 

2 

100.  0 

o  *o 

7 

87*5 

o  *o 

5 

100*0 

0  *o 

2 

66*? 

0  *9 

2 

3.9 

45  88.2 

0- 

*0 

10  100*0 

2 

4*9 

35  85*4 

9 

12*5 

60  83*3 

6 

14*0 

36  83*7 

3 

10*3 

24  82*8 

0 

*0 

4  100*0 

0 

*0 

'•2  100.0 

0«*  *0 

2  100*0 

1 

20.0 

4  '80*0 

1 

25.0 

3     75*0  ' 

0 

•  0 

i  ioo. a 

0 

.0 

8  10C.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

7  10C.0 

1 

9.1 

9  B1.8 

1 

50.0 

1  50.0 

0 

•  0 

8  88*9 

2? 

12?4\ 

182  63*5 

18 

20*0 

71  78*9 

9 

7*0 

111  86*7 

0 

.0 

22  88*0 

0 

*0 

6  35.7 

0 

*0 

16  88*9 

0 

.0 

15  100*0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

»  .0 

12  100*0 

0 

.0 

37  _^2*5 

0 

.0 

9  90.0 

0 

.0 

28  93.3 

29 

31 
10 
21 

\h 

2b 

J 

767 
363 
404 


0 

♦  0 

I 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

20 

0 

♦0 

6 

0 

14 

0 

•  0 

19 

0 

.0 

8 

0 

.0 

1 1 

0 

/ 

•  0 

12 

.0 

3 

♦  0 

9 

0 

*o 

7 

0 

♦  0 

5 

0 

♦  0 

2 

* 

12.5 

3 

•0 

5 

1 

33*3 

3 

7*8 

51 

o 

♦  0 

10 

9.8 

4 1 

3  ; 

4.2 

72 

2.3 

43 

6.  f 

29 

b 

.0 

4 

♦  0 

2 

.0 

2 

0 

.0 

5 

0 

♦0 

4 

0 

♦HO 

1 

0 

.0 

8 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

7 

1 

9.1 

11 

0 

.0 

2 

1 

11.1 

9 

9 

4.1 

218 

1 

1.1 

90 

8 

6.3 

128 

3 

12.0 

25 

1 

14.3 

7 

2 

11.1 

16 

A 

•  0 

S5 

6 

•  0 

3 

0 

.0 

12 

T 

7.5 

40 

~"nno 

io 

2 

6^-7 

30 

1246 


1166 


TABLE  7*     TOTAL  MASTER*  S 


OEGftEES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGH  EM  EDUCATION  BY  RAC 
ETHNICITY*  ANO  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  H7B-m* 


AMERICAN  2M)IAN 
ALASKAN  NATIVE 


HACK  ASIAN  OK 

NCN-Hl£PANIC  PACIFIC  (SLANOER 


NUNBEA*        1  NUMBER 
BIOLOGICAL  SCIENCES' (0400) 
OHIO 


OH    ANTSOCH  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


OH    BOWLING  GRN  ST  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


OH    CA&  WESTERN  RESERVE 


•  0 
.0 

•b 

MAIN  CAN 

•  0 
•0 

•  0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.9 
.0 


OH    CLEVELAND  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 


OH    JOHN  CARROLL  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
OH    KENT  STATE 

TOTAL 
-  FEMALE 

.    MALE  < 
OH  MIAMI 
TOTAL/ 
FEMALE 

OH  -STATE 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
MAIN  CAMPUS 
0  .0 
•  0  .0 
0  .0 
UNIVERSITY  MAIN  CAN 
0  .9 
0  .0 
0  .0 
MAIN  CAMPUS 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0' 
0 

0; 

0 
0 

o 

!i 

0 


TOTAL 

0        .0  ' 
0&      .0  ' 

'0 

.  FEMALE 

0 

>  NALE 

,             0  .0 

I  o 

OH  OHIO 

li  MAIN  CANPUS 

TOTAL 

0        .0  * 

c 

FEMALE 

0  .0 

0 

NILE 

0  .0 

0 

OH    U  OF 

AKRON  NAIN  CAMPUS 

TOTAL 

0  .0 

0 

FEMALE 

0  .0 

0 

MALE 

0  »0 

t  0 

OH    U  OF 

CINCINNATI  NAIN  CAN 

TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

0  %0 

MALE 

0  .0 

OH    UNIVERSITY  OF  OAYTON 

TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

0  .0 

'  HALE 

0  .0 

1  0 

OH    UNIVERSITY  OF  TCLEOO*" 

TOTAL 

0  .0 

0 

FEMALE 

0  .0 

MALE 

0  .3 

"  0 

OH    WRIGHT  ST  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

0  .0 

0 

MALE 

0  .0 

?  o 

OH  •#  XAVIER  UNIVERSITY 

t 

TOTAL 

0  -  .0 

FEMALE 

0  .o 

i°° 

HALE 

0  .0 

!  o 

OH    YOUNCSTOWN  ST  UNIVERSITY 

1 

TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

MALE 

0  .0 

:  o 

•0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
,0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

1.9 
7.7 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


.0  ' 


ON          STATE  TOTALS  I 

TOTAL   ,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0    .  .0 


.0 
5.9 

•0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
♦0 


INSTITUTIONS) 
2  .7 
1  .  1.0 
»t  .6 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
/O 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

o- 

0 

1 

0 

1 


OKLAHOMA 

OK  QXLA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


STATE  U  NAIN  CANPUS 
0  .0 
0  .0 
.     0  .0 


OK    PHILLIPS  UNIVERSITY 


T0TAL 
FEMALE 
MALE 
OK'  U  OF 
TOTAL 
-'  FEMALE 
HALE 
OK    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0 
0 
0 

OKLA  HEALTH 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 
.0 

SCI 
.0 
•0 
.0 


CTR 


OKLAHOMA  NORMAN  CiM 


0 
0 

0  , 

0 
0 
0 

i  0 

jo 

.  0 
*  0 

"o 

'  0 


/ 


0 

ERIC 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


UNITE 
NON-HISPANIC 


NGN-RES ICENT 
ALIEN 


TOT  At 


,  -0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

10.0 
25.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•9 

.0 
#0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

3*4 
.0 
5.9 

7.1 
14.3 

•  0 

.0 
.0 
.0 

3.8 
10.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


1.4 
3.1 
.6 


0 
0 

-0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0, 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


• 

* 

nunocn 

m 

• 

* 

Mil  MR  CD  9 

X 

NUMBER 

.0 

0 

.0 

5  100.0  ( 

0 

.0 

-  7 

5 

•0  • 

0 

.9 

2  100.0 

0 

•  0 

2 

•  0 

0 

•  0 

*  .        3  100.0 

0 

•  0 

3 

.0 

0 

.0 

11  100.0 

0 

.0 

11 

•  0 

0 

•  0 

3  100.0  ' 

0 

•0 

3 

'♦0 

*  0 

.0 

,            8  10C.0 

0 

.  0 

6 

6.7 

1 

6.7 

14    93.3  f 

0 

.0 

15 

.0 " 

.0 

6  100.0 

0 

•  0 

6 

11.1 

1 

11*1 

8  68.9 

0 

.0. 

9 

.0 

1  * 

10.0 

9  90.0 

0 

•  0 

10 

.  0 

1 

2  5.  0 

5       1 3  •  U 

0 

.9 

4 

♦0 

0 

.  0 

6  iCO.O 

0 

•  3 

6 

.0 

0 

•3 

I  100.0 

0 

.0 

'  1 

A 

«  u 

o 

.  0 

1  100.0 
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TOTAL                    0  .0 

0 

•  0 

1 

20.0 

o 

♦  0 

1 

80*0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

Q 

•  0 

- o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

100*0 

MALE                 0  .0 

o 

♦0 

I 

25.  0 

o 

.0 

1 

2  5*  0 

3 

'  75*0 

T  V      MID  TU     TC  VAC     CT    1  M  t  UC  D  tl  TV 
IX     NJK  In    ICAAO    51  LNlVtKolIT 

TOTAL                   0  .0 

1 

7*  1 

I 

7.  1 

o 

.0 

2 

1  4.  * 

12 

85.7 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

5 

1  00*0 

MALE               *  0    -"*  •  0 

1 

11*1 

1 

11.1 

o 

♦0 

2 

22*2 

7 

77.8 

TX    PAN  AMERICAN  UNIVERSITY 

77.8 

T0TAL                 0  *0 

0 

•  0 ' 

o 

.0 

2 

22.2 

22.2 

7 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

MALE  _              0  *0 

o 

•  0 

o 

.0 

2 

22.2 

2 

22.2 

7 

77.8 

TX    RICE  UNIVERSITY 

TAT  A I                                A  A 
IUI AL                           U             • U 

A, 

♦  0 

2 

28.6 

0 

.0 

2 

28*6 

5 

71*4 

FEMALE                    0  .U 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

0 

.0 

3 

100.  0 

MA  L  E                 0        •  0 

o 

♦  0 

2 

50*  0 

o 

.0 

2 

i>0.0 

2 

50*C 

TV      CAM    urfliCTAM    CT  IIMlUCDCTTV 
IX      SA n   HUUSIUN    51    UnlVCKJll T 

TOTAL  .  0*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

.5 

o 

2 

1  C.0.  0 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

o 

.  0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

"  *o 

MA  LE                 0        •  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

2 

1  00.0 

T  s*       Cfl  IITuCDU    y  CTu    1  III  t  UC  SCI  TW 

TX     SJUIncKN  Hcln  UNlVcnSllY 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

o 

.  0 

o 

.0 

o 

.0 

2 

100.0 

etui  •  c                      r  A 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

o 

.  0 

1 

100*0 

MALE                  0  .0 

0 

•  0 

o 

.  0 

0" 

.0 

iO 

♦  0 

1 

100.0 

TV        tluuf  I     TCv     CT  IIUtuCfittTW 

Ta     STHHST    1  ca   SI  UPllV^KSlIY 

TAT  *  1                                 A  A 
IUIAL,                             U             •  J 

o 

•  0 

o 

.0 

1 

8.3 

1 

8.3 

1 1 

91.  7 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

o 

.0 

,  o 

♦  0 

o 

.0 

2 

100*0 

MALE                 0  *0 

o 

♦0 

'  0 

.0 

I 

10.0 

1 

1  C.  0 

9 

90*0 

TX     STEPHEN  F  AUSTIN  STATE  lr  v 

TOTAL                  0  .0 

0 

♦  0 

o 

.  0 

o 

.0 

o 

•  0 

17 

100*0 

c  C  iu  1  £                                A  A 

FEMALE                    0  *U 

Q 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

•  0 

5 

10C.  0 

MALE                 0  .0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

o 

.0 

J.2 

100.0 

TX     SUL   ROSS   STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                  0        . 0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

20.0 

1 

20.0 

80.0 

rCm  i   c               *             A  A 

FEMALE                   0  .0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

.0 

«  0 

.0 

2 

100*0 

MALE                 0  .0 

0 

A 

o 

.0 

1 

33.3 

1 

33.  ^ 

2 

66.7 

TX     PRAIRIE  VIEW  ACM  U 

f  AT  A  1                             A  A 
FUI AL                      U  .U 

100*0 

o 

.^o 

o 

.0 

100.0 

0 

.0 

rem  i  c                        A  A 

2 

1 00*0 

o 

.0 

o 

♦  0 

2 

100.0 

o 

.  0 

MALE                0  .0 

2 

100.0 

o 

.  0 

o 

.0 

2 

100. 0 

0 

.0 

TX    TARLET0N  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

o 

.0  6 

o 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

TX    TEXAS  ACM  U  MAIN  CAMPUS 

"3 

TOTAL                 1  '1*8 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.  8 

2 

3.6 

•  48 

87*3 

FEMALE                 1  4.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.8 

19 

9C.5 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.9 

1 

2.9 

29 

85*3 

TX    TEXAS  CHRISTIAN  U 

i 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

0 

.0 

»  0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

FEMALE       ,          0      °  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  c 

0 

*0 

TX    TEXAS  SOUTHERN  UNIVERSITY^ 

TOTAL                 0  .0 

7 

43.8 

0 

.0 

0 

.0 

7 

43.8 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

80.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

4 

80.0 

0 

♦  0 

MALE                0  .0 

3 

27.3 

0 

♦  0 

0 

•A? 

3 

27.3 

0 

.0 

NON-RES ICENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 

NUMBER 


g 

6.2 

130 

3 

46 

5 

6.0 

64 

o 

•  0 

7 

o 

•0 

2 

0 

*  .0 

5 

o 

.0 

7 

o 

.0 

1 

0 

.0 

6 

I 

25*0 

4 

I 

50.0 

2 

0 

.0 

2 

o 

.0 

10 

o 

•  9 

2 

0 

•0 

8 

I 

3.  1 

32 

o 

•  0 

,  13 

1 

5.3 

'l9 

o 

♦  0 

7 

o 

.  0 

0 

.0 

3 

o 

*  0 

3 

o 

.0 

0 

0 

.0 

3 

t 

o 

*  9 

5 

o 

•  0 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

14 

0 

.0 

0 

.9 

9 

0 

•  0 

9 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

9 

0 

.9 

7 

0 

♦  0 

3 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

2 

0 

•  9 

2 

0 

•  0 

I 

0 

•  0 

I 

0 

.  9 

12 

0 

.9 

2 

0 

.0 

10  . 

0 

•  0 

1 7 

0 

.9 

•  5 

0 

.0 

12 

0 

.  9 

5 

0 

.0 

2 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

2  * 

0 

.0 

I 

0 

.0 

0 

0 

.9 

1  « 

5 

9.1  " 

55  * 

1 

4*8 

21 

4 

11*8 

34 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

9 

56*3 

16 

1 

20*0  , 

5 

8 

T2.7 

11  ° 

1191 


1251 


TABLE  7*.    TOTAL  MAST  Eft*  $ 


OE^ES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFEPREQ  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCAT ICN  BY  RACE, 
EjfHNICITY,  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANC  SJATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASrAN  NATIVE 

NUMBER  X 

BIOLOGICAL  SCIENCES  (O^OO) 

TEXAS 

TX    TEXAS  TELH  UNIVERSITY 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*    MALE  0  .0 

TX    TEXAS  WOMAN* S  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        -0  m 

MILE  0  .0 

TX    TRINITY  UNIVERSITY 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


NUMBER 


TOTAL,, 
FEMALE* 
MALE 


.0 
.0 
.0 


TX    U  CF  HOUSTON  CEK  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
NILE 


.0 
.0 
.0 


TX    U  HOUSTON  CLEAR  LAKE  CITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


TX    CORPUS  CHRISTI  STATE  U 


TOTAL 
FEMALE 
MILE 


•  0 
.0 
.0 


TX     TEXAS^ACI  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MILE 


0  .0 

,0  .0 

0  .0 
TEXAS  AT  AUSTIN 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


TX    U  OF  TEXAS  AT  ARLINGTON 


.TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX  a  U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  »0 

0  *0 

'  '0  .0 
TEXAS  AT  DALLAS 

0  .0 

0  «0 

0  .  .0 


X    U  OF  TEXAS  AT  EL  PASO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


TX    U  TEX  HLTH  SCI  CTR  DALLAS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TX    U  TEX  HLTH  SCI  SN  AN TO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    U  TEX  MEDL  BR  GALVESTON 


TOTAL 
FEMALE 
MILE 
TX    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  %0 
TEXAS  PERMIAN  BASIN 

0  .0 

;        o  »o 

0  .0 


TX    U  OF  TEXAS  SAN  ANTOMIO 


TOTAL 
FEMALE 
MILE 


TX    WEST  TEXAS  ST  GnIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


1 

3.0 

1 

5.3 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

•  U 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-  .0 

0 

.0 

0 

.0 

V 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

J) 

NUMBER 


.0 
.0 

.0' 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


TX          STATE  TOTALS  (  38 

TOTAL  1  »3 

FEMALE  I  *B 

MILE  0  ,0 

UTAH 

UT    BRIGHAM  YOUNG  U  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

UT    UNIVERSITY  .OF  UTAH 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

UT    UTAH  STATE  UNIVERSITY 


INSTITUTIONS)^ 
15  4.2 
8  6.1 
7  3.1 


TOTAL 
FEMALE 
NILE 


.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


ER  * 

X 

NUMBER 

x 

2 

6.1 

0 

.0 

0 

•  0 

n 
u 

•  0 

2 

14.3 

A 
U 

.0 

1 

33.3 

0 

.0 

1 

33.3 

Q 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

14.3 

0 

.0 

I 

33.3 

0 

A 

•  U 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.6 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

I 

•».  B 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

•  0 

1 

1 00.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

1 

16.7 

0 

.0 

1 

100  .3 

0 

' 2 

0 

.0 

0 

.0  - 

1 

6.3 

0 

.0 

1 

11.1 

0 

♦  .0 

•  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

•  U 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

o  -° 

0 

.0 

2 

33.3 

0 

.0 

2 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

.0 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


0  .0 
0  fc.O 
0    V  .0 


CO 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


11 

3 


•  0 
.0 
.0 

.c 

.0 
.0 

14.3 
20.0 

•  0 


3.1 

2.3 
3.5 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

o\ 

0  ^ 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


•  0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


12 

6 
6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•0  i 

.0 

.0 

.0 
.0 
.0 


3.3 
4.6 
2.6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


3  9.1 

1  5.3 

2  14.3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


33.3 
33.3 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

14.3 
33.3 
.0 

3.6 

•  0 
4.8 

50.0 
IQO.O 

0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


27  81.8 

17  89.5 

10  71.* 

2  66.7 

2  66.7 
0  .0 


1 
0 
1 

6 
2 
4 

27 
7 
20 

1 
0 
1 


1  00.0 

100.0 

85.7 
66.7 
100.0 

96.4 
100.0 
95.2 

50.0 
•0 
1C0.O 


1 

16.7 

4  66.7 

1  130.0 

0  .0 

0 

.0 

4  80.0 

1 

6.3  : 

I  *  fill 

1 

11.1 

6  66.7 

0 

•  C  » 

7  10C.0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.tf 

S  100.0 

0" 

.0 

5  71.* 

0 

.0 

2  66.7 

0 

.0 

3  75.0 

2 

33.3 

50.0 

2 

50.0 

2  50.0 

0 

.0 

I  50.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

1  100.  C 

0 

.0 

2  1C0.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.Ot 

0  .0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

11  100.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

•      8  10C.C 

1 

14.3 

6  85.7 

1 

20.0 

4    80. 0 

0 

.0 

2  100.0 

39 

10.9 

295  82.2 

18 

13.7 

106  80.9 

21 

9.2 

189  82.9 

28  84.8 

2  40.0 
26  92.9 

10  100.0 
0  .0 
10  100.0 

13  86.7 

3  100.0 
10  83.3 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


9.1 

5.3 
U.3 

.0 
.3 
.0 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.3 

•  0 

•  3 
.3 
.0 

.0 
.3 
.3 


TOTAL 
X v  NUMBER 


1 

16.7 

o 

.3 

1 

20.0 

2 

12.  5 

2 

22.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

o 

.0 

2 

28.6 

1 

33.3 

1 

25.0 

1 

16.7 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5o 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

25 

7.0 

7 

5.3 

18 

7.9 

5 

15.- 

3 

60.0 

7.1 

.0 
.0 

.c 

13.3 
•0 
'  16.7 


33 
19 
14 

3 
3 
0 

.  1 
0 

*  1 

7 
3 
4 

28 
7 
21 

2 
1 
1 

6 
1 

5 

16 

9 
7 

6  - 

1 

5 

7 
3 
4 

°6 
4 
2 

1 

0 
1 

2 
0 
2 

1 
0 
1 

2 
0 
2 

11 

3 


359 
131 

228 


33 
5 
28 

10 
0 
10 

15 
3 
12 


ERLC 


1252 


1192 


TABLE  7.     TOTAL  HASTENS 


v 


DEGREE S ' FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE t 
•    ETHNICITY,  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

.    NUMBElN*  % 

ft 

BIOLOGICAL  SCIENCES. (  G400J 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOJR 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


MITE 
NON-HISPANIC 


NOh-Rf 3I0ENT 
ALI  EN 


TOTAL 


NUMBER 


NUMBER 


UT  STATE  TCTALS 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
0 


VERi 


•  0 
.0 

•  0 


INSTITUTIONS)]ff 
0  ~ 


VT    GODOARC  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

T    MI  ODLEBURY  COLLEGE 

0  .0 
0  ♦O 
0  *0 
STATE  AGRL  COLLEGE 
0 

0  *0 
0  *0 


TOTAL 

Female 

MALE 
VT    U  VT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


25*0 
50*0 
16*7 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


VT  STATE  TOTALS  ( 

0      TUT  AL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

VIRGINIA 


3  INSTITUTIONS) 
2  6*3 
1  12*5 
1  4*2 


VA    C  OF  WILLIAM  AND  MARY 
TOTAJ  0  .0 

fMLc  0  .0 


VA 


MALE  0  .0 

GEORGE  MASCN  UNIVERSITY 


TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE   *  0  frO 

VA    HANPTONwINSTITUT£  • 
TOTAL  0  *0 

FEM\LE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    JAMES  MAOISON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    OLO  DOMINION  UNIVERSITY 
TOTAL  1  4*5 

FEMALE  0  .0 

.MALE  1  6*7 

va  University,  of  Richmond 
total'  o  ,o 

FEMALE  0        .0  ' 

t'MALE  '/  »0 

VA  tU  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  .    0  *0 

MALE  0  .0 
VA    VIRGINIA  COMMONWEALTH  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


VA    VA  POLY  INST  ANO  STATE  U 


TOTAL 
FEMALE 
MAL  E 
VA  VIRGINIA 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0* 

0  *0 

0  .0 
STATE  COLLEGE 

0  *0 

0  *0 

0  .0 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

3 
3 
0 

0 
0 
0 

h 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 


•0 

•  0 

•  0 

6*7 
25*0 

•  0 

100*0 
100*0 
*0 

♦0 
*0 
*0 

9*1 
f4.3 
6*7 

*0 
*0 
«0 

•  0 

•  c 

.0 

•  0 

•  0 

•  0  ' 

•  0 

•  0 

•  0 


VA  STATE  TCTALS  (  10 

TOTAL  1  *7 

FEMALE  0  *0 

MALE  1  1*1 

WASHINGTON 


3  100*0 

2  100*0 

1  100*0 

INST  ITUTIONS) 

9  6*3 

7  12*5 

2  2*3 


0 
0 

.  0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0. 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

0,' 

0 
0 
0 


r* 

• 

NUMBER 

1 

NUMBER 

I 

niiua  Co 

w 

m 

ui  ilia  Co 

Ml  lURPO 

•  ♦ 

\ 

 f 

*o 

0 

♦  0- 

0 

.0 

51 

87*9 

7 

12*1 

58 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

5 

62*5 

3 

37*5 

8 

♦  0  • 

0 

*0 

0 

.0 

46 

92*0 

4 

8*0 

'  50  * 

ft 

t 

•> 

* 

*0 

0 

**0 

2 

25*0 

6 

75*0 

•  0 

•0 

8 

*0 

0 

*0 

1 

50*0 

1 

50*0 

0 

•  0 

2 

•  0 

0 

•0 

1 

16*7  , 

5 

83*3 

0 

•  0 

6 

*0 

0 

♦  0 

0 

•0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

*0 

0 

•  0 

0 

•S  * 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

•  0 

*0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

.0 

20 

*97*0 

3 

13*0 

23 

♦  0. 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

80*0 

1 

20*0 

5" 

♦0 

0 

*0 

0 

*0 

16 

88*9 

2 

11*1 

IS  - 

*0 

0 

•  0 

2 

6*3 

27 

84*4 

3 

* 

9*4 

32 

*0 

0 

•0 

1 

12*5 

6 

75*0 

1 

12*5 

8 

•  0 

0 

•  0 

1 

4*2' 

21 

87*5 

2 

8*3 

•  24 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  -a 

100*0 

Q 

* 

♦  0 

\2 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

9" 

100*0 

0 

•  0 

9 

6*7 

0 

•0 

2 

13*3  . 

86*  7 

o 

♦  0 

15 

•  0 

0 

.0 

1 

2  5*  ay 

75*0 

0 

•0 

4 

9*1 

0 

•  0 

1 

%f 

v  1C 

90*9 

0 

•  0  o 

11 

•  0 

0 

*0 

3 

100*0 

o 

'\0 

0 

•  0 

3  1 

•  0 

0 

uo 

3 

10C*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

°( 

•0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

3 

10C«0 

0 

V 

♦  0 

3 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

*0 

2 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

'  .  1 

100*$; 

0 

*0 

1 

4*«s 

0 

♦  0 

4 

18*2 

16 

72*7 

2 

9*1 

•0 

0 

♦0 

1 

14*3 

5 

71*4 

1 

14.3 

*  7 

6*  7 

0 

♦  0 

3 

20*0  ° 

11 

73*3 

1 

v  6*7 

15 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

5  10C.O 

0 

♦  0 

5 

•  0 

0 

.0 

0 

*c 

1 

1C0.0  • 

0 

*0 

1 

♦  0 

0 

*0 

0 

*o  . 

.  4 

100*0 

0 

«0 

4 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

9 

100*  c 

o 

♦  0 

9 

•  0 

0 

♦0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

.  0 

3 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

6 

10C.0 

0 

*0 

6 

3*7 

0 

♦0 

1 

-3*7 

'25 

92*6 

1 

3*7 

27 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

<  12 

100*0 

0 

*0 

12 

6*7 

0 

*0 

1 

6.7 

13 

86*7 

1 

6*7 

15 

•  0 

o 

*0 

0 

*0 

40 

90*9 

"  4 

9*1 

44 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

17 

94*4 

1 

5*6  • 

1 8 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

23 

d8«5 

b 

3 

11*5 

26 

•  0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

•  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

•  0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

2*1 

0 

♦  0 

13 

9.v> 

124 

86*1 

7 

4*9 

144 

•  0 

0 

•  0 

7 

12*5  • 

47 

83*9 

2 

3*6 

56 

3** 

0 

*0 

6 

6*8 

77 

87*5 

5 

5*7 

86 

r 


WA    CFNTRAL  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

WA    EASTERN  dk  SH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

WA    UNIVERSITY  OF  PUGET  SGJNO 
TOTAL  &  »0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

WA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 


TOTAL 
FEMALE 
MAcE 


0 

•  0 

0 

•  0 

'  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

i 0 

*0 

G 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o  - 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

3*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

5*3 

0 

*0 

•  0 
*0 
*0 

•0 
*0 
*0 

•0 

*d 

.0 
3*0 
*5*3 


5  100*0 
0  *0 

5  100*0 

10  100*0 
2  100*0 

6  10C*0 

2  100*0 
0  *0 
2  100*0 

31  93*9 
14  100*0 
17  8S*5 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

3.0 
•0 
5.3 


5 
0 
-  5 

10 
2 
8 

2 
0 
2 

33 
14 
19 


1193 
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TABLE  *7« 


xniA.  MAKER'S  OE WEES  FOR  MAJOR  F<EL0  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACf. 
TOTAL  MASTERS    OEttEE^FW  »j»R$E«t     INSTITUTION  ANO  STATE    J978-1979     .  ,~ 


AMERICAN  INDIAN 
^ALASKAN  NATIVE 

NUMBER       -«  NUMBER 

BIOLOGICAL  SCIENCES  (0430) 

WASHINGTON 

WA    WALLA  WALLA  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0         -U  *> 

MALE  0  .0 

WA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY' 
70TAL  ,0  .0 

FEMALE  0>  -0 

MALE  0  .0 

WA     WESTERN  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE     °  0  .0 


BLACK  'ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  fACIflC^ISLANOER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


K A  STATE  TOTALS  t 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


7. INSTITUTIONS) 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


0 

•°  V 

0 

.0 

0 

.c  ~s 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.1 

0 

.0 

1 

5.6 

0 

.0 

1 

2-1  , 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

3 

2.4 

0 

.0 

1 

2.5 

0 

.0 

2 

2.3 

0 

.0 

TOTAL  • 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE  SI  OENT, 

ALIEN  f[fUL 
NUMBER         *'  NUMBER 


0 

.0 

5 

83.3 

0 

•  0 

3 

75.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

2 

3.1 

5? 

80.0 

1 

5.6 

15 

83.3 

1 

2.1 

37 

78.7 

0 

.0 

5 

83.3 

0 

.0 

2 

10C.0 

0 

.0* 

3 

75.0 

2.4 

no 

86.6 

\< 

2.5 

36 

90.0 

2 

2.3 

74 

85*1 

1 
1 

0 

11 

A 

i 

0 

1 


14 
3 
U 


16.7 
25.0 
.0 

16.9 
11.1 
19.1 

16.7 
•  0 
2  5.0 


11.0 
7.5 
12.6 


6 
4 
2 

65 
IB 
47 

6 
2 
4 


127 
40 
87 


WEST  VIRGINIA 

HV     MARSHALL  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  *     0         .0  0 

MALE  0        .0  0 

HV     ^EST  VIRGINIA  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0        .0  0 

HALE  0        .0  0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


KV          STATE  TCTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

F£KALE  0  .0 

MALE  o     0  '° 

WISCONSIN 

HI     MARQUE  TTE\$Jl  VERSI TY 
TOTAL  \   0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *° 

HI     MEDICAL  COLLEGE  OF  41 S 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

Hi     U  OF  HISCGNSIN  EAU  CLAIRE 


2  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 


.0 
.0 
.0 


HI     U  OF  WISCONSIN  LA  CROSSE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

0 

0 


»l     0  OF  WISCONSIN  "AOISt)N 


TOTAL 
FEMALc 
MALE 


1.0 
1.9 
.0 


*  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


HI'  U  OF  WISCONSIN  FILW;UKEE 
0  .0 
0        .0  . 
0  .0 
Hi     U  OF  WISCONSIN  CSHI^OSH 
TOTAL  0         .0  C 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HI     U  CF  WISCONSIN  STEVNS  PNT  fa 
•TOTAL  0        .0  h 


•TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 


HI     U  OF  WISCONSIN  SUPERIOR 


TOTAL 

FEMALc 
MALE 


0 
0 
0 

0 

*0 
0 

c 

0 

c- 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 

0 


HI     U  CF  HISCONSIN  WHITEWATER 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  -° 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.0 
1.4 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
\0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

,0 


HI          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  «6 

FEMALE  V      *  i»3 

MALE  0  -° 

WYOMING  f, 

KY    UNIVERSITY  OF  WtOMI  SG 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  .0 


10  INSTITUTIONS) 
i  .6 
1  1.3 


.0 


3.6 
20.0 

.0 


0> 
0 
0 


-.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0  - 

.0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'♦0 

0  • 

.0 

'0 

'.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0- 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

<o 

3 

3.1 

0 

:0 

3 

5.8 

0 

iO 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.2 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

n 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

2.5 

0 

.0 

4 

5.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
5 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
..U 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0  . 

5.1 
9.6 
.0 

4.2 
14.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
*  .0 
.0 


6  3.8 
6  7.7 
0  .0 


3.6 
20.0 
c  .0 


17  94.4 
6  100.0 
11  91.7 


22 
6 


95.7 
85.7 


16  100.0 


39 
12 
27 


\ 

95.1 
9^.3 
96.4 


4  100.0 
3  100.0 

:  ioo.o 

1  100.0 

1  100.0 
0  .0 

6  100.0 

0  .0 
6  100.0 

3  100.0 

2  lOO. 0 

1  100.0 

82  83.7 
42  80.8 
40  87.0 

i*  95.8 
\-  85.7 
17  100.0 

?.  100^0 
0  .0 

2  100.0 

11  100.0 
8  100.0 

3  100.0 


'  50.0 
.0 
50.0 

100.0 
100.0 
100.0 


141  88.1 
67  85.9 
74  °0.2 


24 
4 
20 


85.7 
80.0 
87.0 


1 

5.6 

18 

0 

•0 

1 

8.3 

12 

1 

4.3 

23 

1 

14.3 

0 

.0 

16 

2 

4.9 

41 

1 

7.7 

13 

1 

3.6 

• 

28 

0 

.0 

4 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

o 

.0 

0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

0 

.0 

\ 

6 

» 

0 

.0 

3 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

11 

11.2 

98 

5 

9.6 

52 

6 

13.0 

46 

0 

.0 

24 

0 

.0 

7 

0 

.0 

17 

0 

.0 

Z 

0 

.0 

0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

U 

a 

.0 

8 

0 

.0 

3 

2 

50.0 

4 

0 

•0 

0 

2 

50.0 

4 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

.0 

2" 

13 

8.1 

160 

5 

6.4 

78 

e 

9.8 

82 

A 

3 

10.7 

28 

0 

•0 

5 

3 

13.0 

23 

iERJC 


1254 


1194 
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TABLE  7*     TOTAL  MASTER'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,, 
ETHNICITY*  ANO  SEXl     INSTITUTION  ANO  ♦TATE  1976-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


hH  IT  E* 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIENS 


TOTAL 


m  NUMBER  X 

BIOLttlCAL  SCIENCES  (0400) 

WY         STATE  TOTALS  (  1 

TOTAL  0  *.0* 

FEMALE  0  .0* 

MALE  3  .a 


NUMBER 


INSTITUTIONS) 
1  3*6 
1  20*0 
0  .0 


NUMBER 


THE  STATES  ANO  0»C.  (  458 

TOTAL  10  *2 

FEMALE   .  .   >     8  .3 

MALE  8  .2 

GUAM  *  - 

GU    UNIVERSITY  OF  GUAM 


INSTITUTIONS) 
217  3*2 
122  4*8 
95  -*2.2 


TOTAL 

FEMALE  0 

MALE  0 

GU      *'  AREA    TOTALS  ( 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

PUERTO  RICO 


I  INSTITUTIONS) 


PR     U  OF  PR  RIO  FIECRAS' 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    U  OF  PR  MAYAGUEZ 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -  .0 

MALE  0  .0 

PR    U  OF  PR  ME 01 CAL  SCIENCES 
TOTAL'  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


PR  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS  ( 
0 
0 
0 


OUTLYING  AREA.) 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


INST  ITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  *0 

4  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  .0 


205 
91 
114 


0 


MAJOR  FIELO  AGGREGATE  0400  ( 
TOTAL  16  *2 

FEMALE  'ft  .3 

MALE  8  .2 

BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  (0500) 

ALABAMA 


462  INSTITUTIONS) 


217 
122 
95 


3*2 
2*2 


205 
91 
114 


X 

NUMBER 

X 

NUH8ER 

X 

NUM8ER 

NUM8ER 

X 

NUK8ER 

•  0  ' 

0*" 

*0 

* 

1 

3*2 

24 

85*7 

i  3 

10.7 

• 

28 

•  0 

0 

♦  0 

1 

20*0 

4 

80*0 

0 

*0 

5 

•  0 

.0 

♦0 

0 

♦0 

#t  20 

87*0 

3 

13.0 

23 

3*0 

6^ 

1*0 

-  506 

7.4 

5,861 

35*8 

464 

6.6* 

6,831 

3*5 

28 

1.1 

249 

9.7 

2,  152 

83*9 

165 

6.4 

2,566 

2*7 

40 

.9 

257 

6.  C 

3,709 

87*0 

299 

7.0 

4,^65 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

100*0  * 

0 

.0 

1 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

V 

*0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

,0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

A 

.  u 

1 

•  0 

lo 

i  nn  n 

1 6 

100*0 

♦  0 

Q 

1 

«0 

16 

•  0 

8 

1C0*0 

8 

100*0 

0 

-  *0 

0 

.0 

8 

•  0 

8 

100*0 

3 

130*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

8 

•  0 

24 

100*0 

24 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

24 

•  .0 

11 

100*0 

11 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

•  0 

13 

100*0 

13 

100*0 

0 

♦  0 

c 

.0 

13 

•  0 

7 

100*0 

7 

130*0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

•  0 

7 

100*0 

7 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

7 

•  0 

0 

•0 

,  9 

*0 

0 

•  -.0 

0 

.0 

0 

035- 

•  0 

*  47 

100*0 

*  47 

10C.0 

°  0 

•  .0 

0 

♦  0 

*  '7 

•  0 

26 

100. c 

26 

100.0 

<  0 

.0 

0 

♦  0 

w  26 

*  *0 

21 

100*0 

21 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦0 

21 

.0 

47 

97*9 

47 

97*9 

1 

2*1 

0 

.0 

48 

.0 

26 

100*0 

26 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

26 

.0 

21 

95*5 

21 

95*5 

1 

4*5 

0 

^0 

12 

3*0  - 

115 

1*7 

553 

8*0 

5,862 

85*2 

,6.7 

6,879 

3*5 

54 

2*1 

275 

10*6 

2i  152 

83*  C 

Ibb 

6.4 

2,592 

2*7 

•  61 

1*4 

278 

6.5 

3i710 

86.5 

299 

7.0 

4,287 

AL    ALABAMA  ACM  UNIVERSITY 


TOTAL 

0  *0 

23 

40*4 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0  *0 

6 

85*7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

17 

34.0 

0 

.'o 

0 

.0 

AL    AJBURN  U  MAIN  CAMPJS,, 

♦» 

TOTAL 

0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

o  0 

.0 

FEMALE 

0  *0 

0 

♦  0  , 

0 

•  0 

0 

.0 

HALE 

0  *0 

0 

♦  0  * 

0 

•  0 

4»»^0 

♦0 

AL    AUBURN  U  AT  MONTGOMERY 

TOTAL 

1  1*1 

3 

3*4 

2 

2.2 

0 

.0 

FEMALE^ 

0  .0 

2 

33*3 

0 

.0 

o  - 

♦0 

MALE 

1  .1*2 

I 

1.2 

2 

2.4 

0 

.0 

AL    JACKS ON VL 

ST  UNIVERSITY 

4/i 

'  TOTAL 

0  .0 

2 

0 

♦  0 

2 

4*7 

FEMLE 

0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

16*7 

HALE 

0  *0 

2 

5.4 

0 

.0 

1 

2*7 

AL    SAHFORO  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  *0 

3 

7.0 

7.0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

*  *0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

3 

8.6 

3  , 

8.6 

0 

.0 

AL.  TROY  STATF 

U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

0  *0 

15 

4.8 

3 

1.0 

5 

1*6 

FEMALE 

0  *0 

3 

18.8 

0 

.0 

0 

*0 

HALE 

0  .0 

12 

4*1 

3 

1.0 

5 

1.7 

AL    TROY  ST  U 

OOTHN-FT  RUCKER 

f 

TOTAL 

0  .0 

5*6 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  ,  .0 

0 

0 

.0  " 

0 

.0 

MALE 

o 4  *0 

1 

*6.7 

0 

*,*0*„ 

0 

.0 

AL    TROY  STATE 

U  MONTGOMERY 

j 

TOTAL 

0  *0 

5 

.  8*1 

0 

.0 

0 

.0 

'  FEMALE 

0  .0 

0 

♦  0- 

0 

♦c 

0 

*  o" 

.0 

MALE 

0  *0 

5 

8.2 

0 

.0 

♦  0 

23 

40*4  . 

23 

40*4 

11 

19*3 

57 

6 

85*7 

1 

In. 3 

0 

•0 

7 

17 

34*0 

22 

44*0 

il 

22.0 

50 

0 

.0 

30 

93*8 

2 

6.3 

32 

0 

.0 

10 

90.9 

t 

9.1 

U 

0 

.0 

20 

95*2 

1 

4.8 

21 

V 

6 

6*7 

83 

93*3 

0 

♦  0  "  ' 

89 

2 

•1.3 

4 

66*7 

0 

"  *0 

6 

4 

.8 

79 

95*2 

0 

.0 

83 

4 

9.3 

39 

90*<7 

0 

.0 

43 

1 

16.7 

5 

83*3 

c 

.0 

6 

3 

8.1 

34 

91*9 

0 

♦0 

V 

6 

14.0 

37 

£6*0 

0 

♦  0 

43 

0 

8*100*3 

0 

♦  0 

8 

6 

17.1 

29 

82*9 

0 

0  «0 

35 

23 

7.4 

287 

92*6 

0 

♦0  • 

310 

3 

18*8 

13 

81*3 

0 

•  0 

16 

20 

6*8 

274 

93*2 

0 

♦  0  - 

294 

1 

5.6 

17 

94*4/ 

0 

♦  0  * 

18 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

1 

6.7 

14 

93*3 

0 

.0 

15 

5 

8.1 

57 

91*9 

0 

•0 

62 

0 

o  *0 

1 

100*C 

0 

.0 

1 

5 

8*2. 

56 

91*8 

0 

•  0 

61 

0 


1195 


1255 


NUMBER 


?A8LE  7.*'   TOTAL  MASTER'S 

aher/can  inoian 

ALASKAN  NATIVE 
NUMBER  X 
'  BUSINESS* ANO  MANAGEMENT  (0500).' 
ALABAMA 

AL    UNlV£RSITY  OF  ALABAMA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  "  0  *0 

MALE  0  .0 

AL    M  ALABAMAN  BftMIMGHAM 
^     TOTAL  0  *tt 

FEMALE  0  .-0 

MALE  0  .0 

AL     U  OF  NORTH  ALABAMA  . 
TOTAL  •  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

AL    U  Of  SOUTH  ALABAMA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  COMFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
ETMNTCITY»  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STAT£  1978-1979 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


HISPANI 
NUMBER 


TOTAL 
MINQRITY 

NUMBER 


*>.  *»HITE 
^NON-HISPANIC 

X  NUMBER 


NON-RE  SI  OEM 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


,4  3.7 
2      9\1  • 
2    -2*3  * 


3 
I 
2 

I 
0 
I 

1 

0 

I 


4.2 
11*1  - 
3*2 

5.6 
.0 
5.9 

4.2 
.0 
4.5 


AL          STATE  TOTALS  <  * 

TOTAL  1  ♦* 

FEMALE  0  .0 

MALE  I  »1 

ALASKA 


AK    U  A\A5KA  FAIRBANKS  CAMPUS 

TOTAL**  0  .0 

FEMALE  0     '  .0 

MALE  0-  .0- 

AK    U  ALAS  ANCHORAGE  CAMPUS 

.<  'total  o.  .0 

FEMALE  0  -.0 

MALE  0  .0 


12  INSTITUTIONS) 
61  7.0 
14 
47 


15.2 
6.0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


2  INSTITUTIONS) 


AK*         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0        .0-  0 

FEMALE                 0        .0  0 

MALE  -0.0  0 

ARIZONA 

AZ    AMER  GRAO  SCH  OF  MGMT 

TOTAL  0        .0  -3 

FEMALE                0        .0  2 

HUE  0  .0  1 
AZ    A1IZ0NA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 1        •*  I 

FEMALE                 0        .0  2 

MALE  1  ♦*  3 
AZ    NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 

TOTAL                 2    2£.0  0 

FEMALE                0        .0  C 

Mfc  LE  "2  28.6  0 
A7    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 

TOTAL                 1        »9  1 

FEMALE                1      *»5  0 

MALE                 0        .0  1 


►  0 
.0 
.0 


•  4 
1.1 

.2 

2  1 
3.8 
1.6 

•  0 
.0 

•  0 

.9 

•  0 

1.1 


AZ          STATE  TOTALS  C 

« TOTAL  *  • * 

TEMALE  1  •* 

MfcLE-  3  .3 

ARKANSAS 

AR    ARKANSAS  STATS  U  MAIN  CAM 
TOTAL  «  »0 

FEMALE  0  »0 

NILE  »  ♦<> 

AR    HENDERSON  ST  UNIVERSITY 


4.*  INSTITUTIONS) 
9C  .8 

4  1.6 

5  *6 


TOTAL 
FEmLE 
MALE 
/X    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MfcLE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 

0  .0 

0  *0 

0  ..0 


AR    U  OF  ARK  AT  LITTLE  ROCK 
TOTAL  0        .0  ■ 

FEH4LE  0  .0 

MALE  0  .0 

AR    U  CF  CENTRAL  ARKANSAS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


AR  STATE/TOTALS  C 

TOTAL  0 
FEMLE  0 
MALE  9  0 


0 
0 
0 

0 

1 
1 

0 

1 

2 
0 
2 

1 

0 
1 


•  0 

•  0 

•*0 


25 
25 


0 
0 
0 

1.3 
♦0. 


16 
18 
8 

12 


►  7 

>0 
>2 

»3 

.0  * 
.5 


5  INSTITUTIONS) 
5  4.2 
0  *0 
5  5.1 


0 

* 

0 

♦  o 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

".0 

2 

2.8 

0 

"♦0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

»>» 
0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

0 

.  .0 

o, 

.0 

10 

1.1  . 

7' 

.6 

0 

•  0 

I 

1.1 

10 

4.3 

•6 

•  6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

• 

•  0 

o 

.0 

0 

.0' 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*  .0 

0 

.0 

7 

.9 

14 

1.9 

1 

.6 

3 

1.7 

6 

1*0 

11 

1.9 

15 

6*2 

3 

1.2 

2 

3.8 

1 

1.9 

13 

6.8 

2 

1.1 

0 

.0  k 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

3.5 

3 

2.6 

1 

4.5 

1 

4.5 

3 

3.2 

2 

2.2 

26 
4 
22 


3 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

0- 


2.3 
1.6 
.2.6 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

3.8 

•  0 
4.5 


3.7 
9.1 
2.3 


5  6*9 

1  11*1 

4  6*3 

1  5*6 

0  *0 

1  5.9 


4.2 
•  -.0 
4.5 


79  9.0* 
15  lc*3 
64  8.2 


24 

6 

18 

24 
5 
19 


3.2 
3.4 
3.1 

9.9 
9.6 
10.0 


2 
0 

Si  7.8 

3  13.6 
6  6.5 


2  20. 
0  fj  . 
2^T28. 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3  2.5 

0  *o 

3  3.1 


20 

1.8 

59 

5.3 

5 

2.0 

14 

5.5 

15  * 

1.7 

45 

5.2 

*  0- 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

t 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

J 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

•  0 

4 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

4 

6.1 

0 

0 

.0 

2 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

18.2 

0  0 

.0 

I 

8*3 

0 

.0 

0 

0  .0 

0 

.0 

*  1 

12.5 

0 

♦  0 

8 

6.7 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

.0 

8 

8.2 

93  86.1 
19  86.4 
74  86.0 


66 

s\ 

17 
1 

16 

23 
2 
21 


91.7 
88.9 
92*1 

94*4 
100.0 

94.  1 

95.  R 
10C.0 

95.5 


1 1 
1 

10 

1 

0 

f 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


I,  0.2 
4.5 

II.  6 

1.4 
.0 
1.6 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


772 
75 
697 


08*1 
8.  .5 
88*9 


25  2*9 
2  2*2 
23  2*9 


KO  100*0 

0 

•  0 

2  10C*0 

0 

•  0 

8  1GC.0 

0 

.0 

'6  100*0 

*  0 

-.0 

0  .0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

.0 

16  100*0 

0 

♦  0 

2  100*0 

0 

•0 

l"4  10^*  n 

0 

.0 

577  77*0 

\.  148 

•19.8 

156  88*1 

15 

8.5 

421  73*6 

133 

23.3 

218  90*1 

0 

♦0 

47  90*4 

0 

.0 

171  90*0 

0 

.0 

8  80*0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

5    71*4  r 

0 

.0 

95  82*6 

11 

9.6 

17  77*3 

2 

9.1 

78  83*9 

9 

9.7 

398  80*5 

159 

14.2% 

223  87*6 

.  IT 

6.7 

675    78*  j 

142 

16.5 

11  100.0 
2  100.0, 
9  100.0 


75.0 
.0 
75.0 


71  88*8 
14  100*0 
57    86*4 ^ 


10 
1 

9 

11 

4 

7 


83*3 
100*0 
81*8 

91*7 
100*0 
87*5 


106,  89*1 
21  100*0 
85  *  86*7 


0 

♦  0 

0 

♦0  . 

0 

♦0 

0 

♦  0 

c 

•  0 

0 

.0 

5 

6.3 

0 

•  0 

5 

7.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0° 

0 

♦0 

5 

4.2 

0 

.0 

5 

5.1 

106 

22 
66 

72 
9 
63 

18 
1 

17 

24 

2 
22 


876 
92 
7  84 


10 
2 
8 

6o' 

6 


16 
2 
14 


749 
177 
572 

242 
52 
190 

10 
3 
7 

115 

22 
93 


It  116 
254 
862 


11 

2 
9 

4 
0 
4 

80 
,.  14 
66 

12 
1 
11 

12 
4 


119 
21 
98 


ERLC 


1256 


1196 


"TABLE  7*    TOTAL  MASTER 9 S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATlCN  BY  RKEt 

ETHNICrtYt  AND  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


'AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


black  Asian  or 

non-hispanic  pacific  islander 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE  * 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
»  ALIEN 


NUMBER 


BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  (C50Q) 
CALIFORNIA  \ 

ARMSTRONG  COLLEGE  * 


PACIFIC  COLLEGE 
0  .0 
0  .0 
0  ,0 

CAXCAL  LUTHERAN  COLLET 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE       *        0     .  .0 
CA    CAL  ST  COLLEGE-EAKERSFLO 


TOTAL 

MAC 

CA    CAL  SfX 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

0  *0 

0  .0 
C-S.<  BER^AKDINO 

0  .0 
0*0^ 

0  .0 


CA    CAL  ST  COLLEGE-STANISLAUS 


TOTAL 
FEMALE  . 
MALE 
CA    CAL  POLY  ST 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0  *J 
0  *0 
0  *0* 
U-SN  LJIS  OB 


CA    CAL  STATE  POLY  L- 


CA 


TOTAL 
FEH4LE 
MALE 

Ujf^AL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 

o  ■ 

STltE  U-CHKO 
0 
0 
0 


'.0 

•  0 

•  0 
POMONA 

•  0 

•  0 

•  0 

.0  . 

•  3 

•  0 


CA»  CAL  STATE  U-OUHINGUEZ  HLS  . 
TOTAL  2  1.1 

FEMAcE  0  .0 

MALE  2  !•'» 

CA    UL  STATE  J-FKESNO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  STATE'  U-FULLERTON  " 
TOTAL       «>         0  *0* 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  STATE  U-HAYWARO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA    CAL  STATE  U-LONG  8EACH 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 

0* 


CA    CAL  STATE  U-LOS  ANGELES 


TOTAL 
FEMALE 
MILE 


•  0 
.0  . 
.  0 


CA    CAL  STATE  U-NOR THRICGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1.8 
•  0 
>  1 


CA    CAL  STATE  U-SACRAHENTO 


TOTAL  1 
FCftUE  0 
MALE  1 
CA     HJM80L0T  STATE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 


CA    ^N  DIEGO  STATE  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA    SAN  FRANCISCO  STATE  U 


TOTAL  1 

FEMALE  0 

MALE  1 
CA    SAN  JOSE  STATE 

TOTAL  1 

FEHAL*  G 

MLt  1 


.7 
•  0 


CA    SONOMA  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


12*5 
♦  0 
20.0 


X 


NUMBER 


0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

4.0 

0 

•  0 

0 
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NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


kHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCN-RESICENI  • 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


<3 


BUSINESS  AND  MAN ACE PENT  (05001 

4 

• 

• 

cal-ifjVnia  v 

* 

• 

• 

* 

■f 

.CA    UNIVERSITY  OF  SAN  DIECO 

1      TOTAL                0  .0 

0 

.0 

0 

".0 

0 

.0 

0 

•  0 

14 

62*4 

,  3 

i  r*6 

17 

FEMALE                0  .0 

0 

4  -0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

50.0 

1 

?c*o 

2 

NAL2     .           0  ,0 
CA    IVOF  SAN  FRANCISCO 

*o  x 

.0 

•  *0 

0 

.0 

0 

.0  < 

13 

66.7' 

2 

13*3 

15 

TOTAL        *        0*  .0 
*VemaC6             0  .0 

0 

♦  0  * 

7 

8*9 

1 

1.3 

8 

10.1 

27 

■  34.2 

'44 

55*7 

79 

0 

.0 

2 

16.7 

o- 

♦  o  — 

2 

U>.  7 

5, 

41.7 

5 

41*7 

12 

MALE                0  .0 

0 

.0 

5 

7.* 

1 

1.5 

6 

9.0 

22 

32.8 

,39 

58.2* 

67 

CA    UNIVERSITY  OF  SANTA  CLARA* 
TOTAL                0'       .0  1 

2 

•♦6 

14 

4.2 

3 

*  , 

19 

5.  7 

290 

87*3 

23 

6*9  ** 

332 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

7 

,8.6 

0 

•0 

7 

8.6 

70 

86  $> 

4 

4.9 

81 

MAlio    '  ^       0  .0 

2 

.8 

7 

*2.8  . 

3 

,1.2  *' 

4.6 

220 

87.6 

19 

7.6 

251 

CA    U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 

\74 

TOTAL   .              1  .3 

10 

2*6 

33 

8.4  . 

11 

2.6 

55 

14*1 

70*1  . 

62 

15.9  " 

'  391 

FEMALE                0  .0 

5 

6*6 

4 

5.3 

3 

3.9 

%12 

a* 

56 

73.7 

8 

10.5  - 

76 

MALE                 1.  '  .3 

5  . 

i.6 

29 

9.2 

8 

2.5  - 

43 

216 

6S.2 

54 

1  7.1 

315 

CA    NEST  COAST  U  MAfN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0 

1 

'  2 

*L7 

3 

•  2.5 

«  6 

5.0 

33 

27*7 

80 

67.2 

119 

FEMALE                0       .0  \ 

0 

0 

.0 
1.8* 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

i*° 
29*5 

7 

10C»0 

7 

MALE                0  .0 

ll 

•9 

2 

*  3 

2.7 

6 

5.4 

•  33 

£3 

65.2 

112 

CA    U  COAST  U  ORANGE  CO  CTR 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

5 

6.  6 

0 

•  0 

5 

6.8 

52 

70*3 

17 

23.0 

*  74 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

2 

28*6 

0 

.0.  . 

Z 

28*6 

%  3 

42*9 

2 

28.6~ 

7 

.MALE                 0  .0 

0 

•  0 

%  3 

4.5 

0 

•  0 

\  3. 

4*5 

49 

73*  1 

15 

67 

CA    WOODBURY  UNIVERSITY 

TOTAL                 0.  ,0 

1  ■ 

6.3  *  , 

0 

•  0 

1 

6.3 

-  1 

12.5 

6 

37*5 

e 

50.0  ** 

16 

FEMALE                  0  .0 

0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

.0 

1 

'50.0  . 

l 

50.0 

2 

MALE                 0  .0 

1 

7,1 

0 

.0 

1 

7.i 

•  2 

14.3 

5 

35*7  ' 

7 

50T0 

^14 

CA         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  33 
FEMALE  5 
MALE      f  26 

COLORAOO 


.5 
.4 
.6 

202 
59 
143 

3.3  \ 

5.2 

2*9 

277* 

59 
216 

4.5 

5.2 
4.4 

93 
16 
77 

1.5 
1.4 
■  1.5 

605 
139 
466 

9.9 
f2.2 
9.4 

4,475 
861 
3»614 

73.2 
75.3 
72.7 

1,037 
144 
893 

17.0 
•12.6 
14.0 

6,  J 17 
1,144 
4,973- 

*>C0    AOAMS  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  1 

FEMALE                0        .0  0 

MALE                0       ,0  1 
CO    COLORADO  SCHOOL  OF  MINES 

T07AL                 0.0  0 

FEMALE                 0        .0  0 

MALE            *   0*      .0  0 
CO    COLORAOO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  1 

FEMALE                 0        .0  0 

MALE                 0       .0  1 
CC    U  OF  COLORAOO  AT  BOULOER 

TOTAL             '    0   -^.0  .2 

FEMALE                0       .0  0 

MALE                 0        .0  2 
CO    U  OF  COLO  COLO  SPRINGS 

KffvAL  0  .0— '    v  0 

FBH4XE                 0        .0  0 

^TLE                 0        .0  0 
CO    U  OF  COLO  AT  DENVER 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE                 0        .0  0 

MALE                 0        .0  0 
CO    UNIVERSITY  OF  DENVER 

TOTAL          <      1        .6  I 
'FEMALE                0       :o  ,0 

MALE                 1       .7  1 
CO    U  OF  NORTHERN  CCLORAOO 

TOTAL     e           0       .0  0 

FEMALE              *  0        .0  0 

MALE                 0        .0  0 
CO    WESTERN  ST  COLLEGE,  COLD 

'  TOTAL                0  .  r.O  0 

FEMALE                0        .0  J> 
MALE                 0     '  .0        *  0 


50 


.3 
,0 
,0 

*0 
.0 
.0 

•  5 
.0 
.7 

•  2 
.0 

•  1 

♦q 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

.6 
♦O 

•  7 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 

•  0 

0 

•  0 

1 

33.3 

2< 

66.7 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1C0.0  • 

0 

r° 

0 

•  0 

0 

.0  , 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

»*0 

*  oC 

.0 

0 

0 

>  «o 

11 

45*8 

13 

54*2 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

*0 

1 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦♦o 

10 

43*5 

13 

5fc*f 

0 

.0 

0 

*0 

1 

1*5 

61 

92.4 

•> 

4 

6.1 

0 

•  0 

♦  0 

0 

vO 

7 

100*0 

<i 

.  ->* 

0 

.0 

0 

*0 

•  1 

1*7 

54 

91.  5 

4 

6.8 

1 

1*1 

1 

1*1 

4 

4.  3 

85 

92*4 

3* 

3-.  3 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

27 

100*0 

C 

♦  0 

tX 

1.5 

1 

1*5  • 

4 

6.2 

58 

~89^  , 

3 

4.6 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

23 

100*0  ' 

0- 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

17 

100.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

62  TGO.O 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

i  .0 

16 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*.o 

0 

.0 

46 

100*0 

0 

•  0 

1 

•  6 

1 

.6 

4 

2.3 

156 

91*3 

11 

6.4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

»0 

28 

96/6 

I 

3.4 

1 

.7 

1 

♦  7 

4 

2.8 

130 

90*3 

10 

3 

2.1 

1 

.7  ' 

4- 

— 2.7 

140 

95*5  _ 

2 

1  12.5 

0 

.0 

1 

12.5 

7 

87*5  * 

C 

d'.o 

2 

1.4 

1 

.7 

3 

2.2 

133 

96*4 

2 

0 

•  0 

ft 

.0 

0 

.0 

4 

100.0. 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0  N 

0 

•  0 

0 

.0  - 

0 

.0 

0 

.0 

4 

ICC.O 

0 

3 
^1 
2 

24" 
1 

23 

66 

7* 
59 

92 
27 

65- 

23 
•  6 
17 

62 
16 

46 

173\ 
29 

1  44 

146 

8 

1-38 

4^ 

0 

4 


CO 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


9  INSTITUTIONS) 


•6 

•  0 
1.0 


5 

•  6 

3 

.5 

14 

2.4 

546 

S2.1 

33 

5.6 

593 

1 

1.1 

0 

#0 

I 

1.1 

93 

97.9 

1 

4 

•  8 

3 

•  6 

13 

2.6 

*53 

91.0 

32 

6«<t 

-  498 

CONNECTJCUT  * 

CT    HART FORO  GRADUATE  CENTER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CT    UNI  VERS!  T?  OF  BRIDGEPORT 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1.0 

•  0 
1.2 

•  0 

•  0 
.0 


1 

r 

0 
0 

o- 

0 


1.0 
5.9 
.0 

.0 
.0 
.0 


2 

1.9 

101 

98*1 

0 

.0 

103  * 

I 

*5;9 

16 

94. 1 

0 

•  0 

*  17 

1 

1.2 

85 

96*8 

0 

•  0 

86 

0 

.0 

71 

S7.3 

2 

2.7 

73 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

66 

57#1 

2 

2.9 

68 

;erjc 


1199 


1250 


AN  Ml  CAN  INOU>i 
ALASKAN  NATIVE 

DUMBER  * 


•     BLACK.  ASIAN  OA 

NON-HISMNIC  PACIFIC  ISLANOEA 


NUMBER 


%  NUMBEA 


HISPANIC  , 
NUMBEA  I. 


TOTAL 

'minority 


WHITE 
NON-HlSPANJC 


BUSINESS  AND  MANAGEMENT  10500) 
CONNECTICUT 

CT    UNIVERSITY  OF  CONNECTICUT 
TOTAL  0  -P 

FEMALE  .  0  .0 

.  MALE         s     0  .0 
CT     UNIVERSITY  OF  HAATFORO 
TOTAL  .0  -J 

FEMALE   \  0  .0 

MALE     «  0  *° 

CT    UNIVERSITY  OF  NEW  HAVEN 
TOTAL      *  0  .0 

FEMALE  0  ?° 

MALE  0  .0 

CT    WESTERN  CONN  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE —  0  .0 

MALE  0  ' 

CT    VALE  UNIVERSITY 

TOTAL  •  0*0- 
•FEMALE  •  0 
,„MALE    -  0  .0 


0 
0 
0 

I 

0* 

1 


.3 
•0 
.4 

3.1 
..0 
3.6 

1.3 
.0 
1.4 

•  0 

•  0 
.0 

l.l 

'  .0 
1.6 


7  INSTITUTIONS) 
0  12  1-2 


.CT  STATE  TOTALS  « 

T0TAl       "      >  .0 

~~  0     *.0  12 


FEMALE 
MALE 


.0 
1.5 


2.2 
.0 
3.1 

7.7 
.0 
7.7 


•  0 
4.* 


0 El AWARE 

OE    UNIVERSITY  OF  DELAWARE 
TOTAL  *  .0  -J 

FEMALE  0  .0 

MALE  9  •° 

OE    WILMINGTON  COLH.EGE 
TOTAL  0  -J 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  .C 

OE  STATE  TOTALS  (     "  2  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0        .0  2  3.4 

*  FEMALE  0   *  *°  ° 

MALE  0       .0  .  2 

OJfrfftlCT  OF  COLUMBIA 

Ot^  AMERICAN  UNIVERSITY 

„TOT  AL  1 
,   FEMALE  0 
MA  LE  1 
OC    CATHOL IC  U  CF  AMERICA 
TOTAL  «      .  •? 

FEMALE  0  •? 

-MALE  0  .0 

OC    GEORGETOWN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  •O 

MALE  0  •° 

OC    GEORGE  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  •  0  .0 

FEMALE  0 
f  MALEL  0  .0 

OC    HOWARO  UNIVERSITY 
TOTAL   '  0.0 
FEMALE  0 

MALE  0  #0 

OC    SDUTHEASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0 

MALE  -  0  *0 

OC    TRINITY  COLLEGE 

TOTAL  .    0    *  .0 

FEMALE  0  •° 

MALE  0  .0 

OC    UNIVERSITY  OF  OC 
TOTAL  0 
FEMALE  •  0 

MALE  0  »° 


1 
0 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

7 
2 
5 

11 

5 

6 

28 
9 
19 


.6 

.0 


.0 
•  0 

0 

3.8 
.0 
6.3 

1.6 

2.0 
1.7 

7B.6 
83.3 
75.  & 

16*1 
40.9 
12.5 
i 

.0 
.0 
•0 


14  4L.2 
4  50*.0 
10  38.5 


OC         STATE  TOTALS  ( 

„  TOTAL  1 

FEMALE  N           0  .0 

MALE  1  *2 

FLORIDA 

FL    BARRY  COLLEGE 

TOTAL  .  0 

FEMALE  *  0  .0 

MALE  0  •° 


8  INSTITUTIONS)' 
62  B.O 
20 
42 


10.6 
7/2 


10.0 
•  0 
11.8 


0 
0 
0 

5 
0 
5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


ERLC 


♦  0 
.0 

♦  0 
r 

2.6 
.0 
3.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

:o 

.0 

1.1 

3.2 

♦  0 


.7 
1.2 
•  6 


0 
0 

0 
0 
0 


1 

3 

1 

0 
1 

0 
0 
0 

16 
6 
10 

0 
0 
0 

5 
1 

■  4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


26 
6 
13 


0 
0 

0  , 

2 
0 
2 

2 
0 
2 

0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
•0 

i 

1.0 
.0 
1.2 

.8 
.0 
♦  9 


;o 

.0 

.0 
•  0 

.o- 


NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

1 

•  3 

97.6 

0 

.0 

64 

96.  6 

1 

.*» 

219 

97*.  3 

13 

6.6 

163 

S3. 4 

0 

•  0 

*o 

100. 0 

I  j 

7.  7 

155 

92.3 

5 

2^1 

223 

93.7 

C 

.0 

19 

_9C5 

5 

2.3  . 

204 

94.0 

0 

♦  0 

2 

66*7 

0 

.0 

I 

100.0 

0 

<0 

*  I 

50.0 

2 

2.3 

79 

90*6 

1 

J. 2 

29 

93.5 

1 

i.e 

50 

69*3 

NOM-RES10EN? 
ALIEN 

NUMBER 


TCI  AL 
t  NUMBER 


♦  4 
.0 
.5 


.0 

0 

.0 

.0 

-  0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

•0 

-*o  . 

0  . 

.0 

♦0 

0 

.0 

.0 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

23 
2 

21 


2.3 
1.2 
2.6 


2.2 
.0 
3.1 

7.7 
.0 
7.7 


3.4 
.0 
4.4 


947  95.2 
167  96*5 
780  94.9 


43  95.6 
13  100.0 
93*6 


30 

12 
0 
12 


92.3 
•  0 
92.J 


3.4 
3.6 
3.3 

I 

0 

1 

.8 
.0 
1.  1 

7 
1 

6 

5.9 
3.6 
6.6 

86 
24 
62 

10*6 

.0 
14*3 

0 
0 
0 

.0  - 

.0 

.0 

1 

'  0 
1 

10.0  , 

.0 
14*3 

6 
2 

'.0  % 
.0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

1 

0 

1 

3.3 

.0 

8.3 
i 

25 
14  1 
11 

4*1 
5*9 
3.5 

> 

1 

2 

.6 
1.0 

26 
9 
17 

6.7 
8.6 
5.9 

345 
66 
25* 

.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
♦  0 

"ll 

♦  6 

76*6 
63*3 
75*0 

0 
0 

'  0 

2*9 
4.5 
2*6 

4 
0 

'  4 

2.3 
.0 
2*6 

37 
10 
27 

21*3 
45*5 
17.8 

M 
7 
44 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

0 

.0 
.0 
.0 

6 
5 
1 

♦  0 
.0 

:o*  . 

4 

1 

3 

11*6 
12.5 
11.5 

16 

5 
13 

52*9 
62.5 
50.0 

3 
0 
3 

3.4 
4.3 
3*1 

10 

1*6 
1*1 
1*7* 

101 
30 
71 

13.1 
16.0 
12.2' 

522 
13*8 
364 

.0 
.0 

.0 

2 
0 
2 

10*0 
.0 
11-6 

4 

-0 
4 

20.0 
•0 
23*3 

16 
3 

*  13 

•  <• 

1200 

55  94.8 
13  10&.0 
42  93.3 


72.3 
85.7 
6  8l$ 

60.0 
<j6.7 
•J7.1 

96.2 
.00*0 
91  ."7 

88.7 
84.3 
90.? 

.0 
.0 

♦  0 

29.3 
31.8 

28/9 

ico. 5 

100*0 
100.0 

•"8*8 

♦  0 
11.5 


67*6 
73.4 
65*8 


8C.0 
100.0.* 
76.5 


6 

295* 

1 

1.4  \ 

•  70 

5 

c 

225 

0 

•  0 

196 

0 

*.o 

26  > 

0 

•  0 

168 

10 

4.2 

238 

• 

2 

21 

8 

3.7 

217 

♦ 

1 

33.3 

3 

0 
1 

50.0 

1 

2 

•  \ 

6  . 

6.9 

87 

1 

3  - 

31j 

5 

6.  i 

56J 

25 

2.5 

995  » 

4 

2.3 

1  73 

21 

2.6  > 

822 

- 

1 

2  .2 

45 

0 

.0 

13 

1 

3.1 

32 

0 

.0 

'  13 

.0 

♦  0 

0 

0 

.0 

<  13 

1 

1.7 

56 

0 

.0 

13 

■>>  1 

2.2 

„  45 

\ 

* 

26 

21.6 

U9 

3 

10.7 

28 

23 

25.3 

91 

3 

30.3 

1 

53.3 

2 

28.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

18 

4*6 

7 

6*9 

11 

3*3 

3 

21.4- 

1 

16*%7 

2 

25.3 

f-6 

49*4 

?5 

22*7 

61 

53*3 

0 

*  *0  * 

o' 

•1!  - 

0 

•0 

13 

38.2 

3 

37*5 

10 

38*5 

149 

»  19*3 

20 

10.6 

129 

22.1 

0 

^0 

0 

'.0 

•  0 

.0  * 

10 
3 
7 

26 
14 
12 

389 
102 
2  87 

14 
6 
6 

•17  V 

22 
152 

6 
5 
1 

■  34 
8" 
26 

a 

7S2 
168 
584 


20 
3 

17 


ST 


1260  * 


TABLE  7.     TOTAL, MASTER'S 

A  MEM  CAN  I  NO  I  AN 
ALASKAN  NATIVE 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
ETHNICITY,  ANO  SEX:    JNSTITUTION  ANC  STATE  1978-1979 


BLACK  ASIAN  OR 

NCN-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


fcHlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RES  I QENI 
-ALIEN 


NUMBER 


NUMBER 


BUSINESS 

f 

FLORIDA 


MANAGEMENT  (0500) 


\ 


Ft    EMBRY-RIOOLE  AERON  U 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0        .0  * 

.    MILE  0  .0 

,  FL    FLORIOA  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  1  .2 

FEMALE  1  4*5 

MALE  .  0.  .0 

FL    HEEO  UNIVERSITY 
.     TOTAL      .  0  .0 

-     FEMALE     *         0  .0 
MALE  0  .0 

FL    NOVA  UNIVERSITY 

TOTAL ,  0*0 
FEMALE  0  .0 

4t  MALE  0  .0 

FL    ROLLINS  COLLEGE 

TOTAL  2  1.7 

FEMALE  1  5.0 

MALE  1  1.1 

FL    FLA  ATLANTIC  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

.FEMALE     ,*         0  .0 
MALE  0  .0 

,FL  FLORIOA  INTERNATIONAL  U 
.    .TOTAL  1  1.0 

FEMALE  0  .0 

MALE     ,  1.  1.3 

FL     aORIOA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL ,  0.0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

fl    FLORIOA  TECHNOLOGICAL  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  v  0  .0 

MALEo  0  .0 

FL    UNIVERSITY  OF  FLORIOA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    U  OF  NORTH  FLORIOA 
TOTAL  0-  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    U  CF  SOUTH  FLCRIOA  * 
TOTAL  ,      0  .0 

FE4ALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    U  OF  NEST  FLORIOA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  /O 

,  MALE  0  .0 

FL    STETSON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

c       MALE  ~*  0  .'0 

FL     UNIVERSITY  OF  MIAMI 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    UNIVERSITY  OF  TAMPA 


3 
0 
3 

13 
1 
12 


8.6 
•  0 
8.8^ 

3.0 
4.5 
2.9 


r 100.0 


TOTAL 
1  FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


0 

1 

3 
1 

2 

7 
1 

6 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

3 

* 

,  0 
0 

0  ' 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

1 
1 

0 

4 
1 
3 

0 

0  ' 
0 

30 
9 
21 

0 
0 
0 


•  0 
100.0 

3.8 
4.3 
3.6 

6.1 
5.0 
6.3 

.0 
.0 

•  0 

1.0 
.0 
1.3 

4.1 
17.6 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.8 
10.5 
1.1 

1.7 
12.5 
.0 

5.2 
12.5 
4.3 

.0 
.0 
.0 

13.8 
17.3 
12.7 

.0 
.0 
.0 


FL         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  4 
-  FEMALE  2 
MALE  2 

GEORGI A 

0 

•GA    ARMSTRONG  STATE  COLLEGE 


17  INSTITUTIONS) 


71 
19 

52 


4.6 
8.0 
4.0 


t;  " 
j 

V:, 


TOTAL-  0 

•  0 

0 

.0 

,  FEMALE  0 

•  0 

0 

.3 

HALE  0 

•  0 

0 

.0 

GA    ATLANTA  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

97 

92.4 

FEMALE  0 

•  0 

35 

10Q.0 

MALE  '0 

.0 

62 

88.6 

GA    AJGUSTA  COLLEGE 

TOTAL       *  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

MA!.E  0 

•  0  , 

0 

•  0 

GA    BERRY  COLLEGE 

TOTAL  -0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 


\ 


NUM8ER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

* 

t 

NUMBER  S 

NUM8ER 

I 

NUMBER 

0 

.0 

3 

3*6 

6 

17*1 

29  82.9 

0 

•  0 

35 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

3 

8.8 

6 

17*6 

28  82.4 

0 

.0 

34 

4 

.9 

4 

.9 

22 

5.0 

388  88.4 

29 

6.6 

439 

1 

4.  5 

0 

.0 

3 

13.6 

17  77.3 

2 

9.1 

22 

3 

.  7 

4 

1.0 

19 

4*6 

371  89*0 

27 

6.5 

417 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  o 

0>  .0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0  , 

0 

.0 

1 

100.0 

0  \  *0 

0 

.0 

1 

1 

1.3 

4 

5.1 

8 

1C.3 

63     8\)*  8 

7 

9.0 

78 

1 

4.3 

1  c 

4.3 

3 

13.0 

17  73\9 

3 

13.0 

.  23 

0 

.0 

3 

5.5 

5 

9*1 

46  83*6 

4 

7.3 

55 

2 

1.7 

3 

2.6 

14 

12.2 

100  87.0 

.  1 

.9 

115 

0 

.0 

0 

.0 

2 

10*  0 

17  85*0 

t  1 

5.0 

20 

2 

2.1 

3 

3.P 

12 

12.6 

83  87.4 

0 

.0 

95 

1 

2.4 

2 

4T9 

3 

'/.3 

36     87. 8 

2 

4.9 

41 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

.0 

7 

1 

2.9 

2 

5.9 

3 

8.8 

29  85.3 

2 

5.9 

34 

1  4 

4.0 

9 

9.1 

15 

15.2 

80  80.8 

4 

4.0 

99 

2 

10.5 

2 

10.5 

4 

21.1 

15  78*9 

0 

;0 

19 

D       2  • 

2.5 

7 

8.8 

11 

13.8 

°65  81.3 

4 

5.0 

80 

1 

1.4 

0 

.0 

4 

5.5 

65  89.0 

4 

5.5 

73 

1 

5.9 

.0 

4 

23.5 

13  76.5 

0 

.0 

17 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

52  92.9 

4 

7.1 

56 

1 

1.9 

1 

1.9 

2 

3.8 

51  96.2 

0 

.0 

53 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

15  100.0 

0 

.0 

15 

1 

2.6 

1 

2.6 

2 

5.3 

36  94.7 

0 

.0 

38 

0 

-160 

2 

3.4 

2 

3.4 

54  91.5 

3 

5.1 

59 

0 

•  0 

0 

•  0 

> ; 

.0 

16  94.1 

1 

5.9 

17 

0 

•  0 

2 

4.-6 

•  2 

4.8 

38  90.5 

2 

4. a 

42 

1 

.9 

3 

2.8 

*  I 

6.5 

95  88.8 

5 

4.7 

107 

0 

•  0 

0 

•  0 

*V  2 

10*5 

15  78.9 

2 

10.5 

19 

—  1 

1.1 

3 

3.4 

5 

5.7 

80  90.9 

3 

3.4 

88 

1 

1.7 

1 

1.7 

3 

5.2 

54    93. 1 

] 

1.7 

"58 

1 

12*3 

0 

♦  0 

2 

2  5.0 

5  62.5 

1 

12.5 

'  8 

0 

•  0 

1 

2.0 

1 

2.0 

49  98.0 

0 

.0 

50 

*  9 

3.9 

0 

.0 

7 

9.1 

69  89.6 

I 

1.3 

77 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

12.5 

7  87.5 

0 

.0 

8 

3 

4.3 

0 

.0 

6 

8.7 

62  89.9 

1 

1.4 

*? 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

22  91.7 

2 

8.3 

24 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

♦  *o 

0 

.0 

0 

.0 

19  90.5 

2 

9.5 

.  21 

5 

2.3 

14 

6.4 

49 

22.5 

144  66.1 

25 

11.5 

218 

1 

1.9 

4 

7.7 

14 

26.9 

32  61.5 

6 

11.5 

•  52 

4 

2.4 

10 

6.0 

35 

21.1 

U2  67.5 

19 

1114 

166 

•  0 

.0 

1 

2.9 

1 

2.9 

33  94.3 

1 

2.9 

35  - 

C 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3,. 

0 

.0 

1 

3.1 

1 

3.1 

30  93*8 

1 

3.1 

32 

24 

1.6 

49 

3.2 

148 

9.7 

It 299  84*8 

85 

5.5  * 



It  532 

7 

3.0 

7 

3.0 

35 

14.8 

186  78*5 

.  16 

6.8 

237 

17 

1.3 

42 

3.2 

113 

8.7 

it  i  i  3  OJ«7 

69 

5.  3 

lt295 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

10  100.0 

0 

•  0 

10 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  10  CO 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

9  100(0 

0 

.0 

9 

3 

7.6 

0 

.0 

105 

100.0 

•  0  .0 

0 

•  0 

105 

0 

•  0 

0 

.0 

35 

100.0 

T>  *0 

0 

•0 

35 

8 

11.4 

0  «. 

.0 

70 

100.0 

0  *0 

0 

•  0 

70 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0- 

15  93*8 

1 

6*3* 

16 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'   3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12  92.3 

1 

7.7 

13 

0 

.6  « 

0 

.0 

0 

.0 

8  88.9 

1 

11*1 

9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3*100*0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5  83.3 

1 

16*7 

6 

IERJC 


1201 


AMERICAN  INDIAN 
'    ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

■NON-HISPANIC,  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


\ 


NUMBER 

BUSINESS  AND  MANAGEMENT  (0500) 
CEORGI A 

GA    BRENAU  COLLEGE 

TOTAL  0  -0 

FEMALE  '  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    COiUNBUS  COLLEGE 

TOTAL  0-0 
FEMALE  0  -0 

MALE  0        -0  ^ 

CA    EMORY  UNIVERSITY 

TOTAL  0  -° 

FEMALE  o  .0 

MILE  0  •O 

GA    GEORGIA  COLLEGE 

TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  "0  -0 

CA    GA  INST  OF  TECHN  MAIN  CAM 

..TOTAL  0  .0-  

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -° 

GA    GEORGIA  SOUTHERN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  -° 

GA    GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  •<> 

FEMALE    ,  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    SAVANNAH  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  -J 

MALE  0  .0 

GA    UNIVERSITY  0?  GEORGIA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    VALOOSTA  STATE  COLLEGE 
TOTAL.  0        «°  - 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  .0 

GA  WEST  GEORGIA  COLLEGE 
'       TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.MALE  0  .0 


NUMBER 


0 
0 
0 

2 
0 
2 

2 
2 
0 

3 
0 
3 

3 
1 

2 

0 
0 
0 


r 


X 

NUMBER 

I 

NUMBER 

.0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  -0 

1 

25.0 

o 

6.5 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

8.3 

0 

*  0 

o 

2.8 

o 

.0 

0 

13.3 

6 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

-  4.3 

l 

1.4 

0 

»  .0 

0»  0. 

.0 

0 

4.8 

1 

1  A 
I  .  o 

o 

2.8"~ 

 c~ 

-  .0" 

 0' 

5.3 

0 

.0 

0 

2.2 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

A 

•  u 

o 

2.4 

8 

2.2 

1 

2.5 

3 

3.8 

1 

2.4 

5 

1  .7 

(J 

•0 

0 

.0 

0 

'  .0 
.0 

•  0 
0 

.0 
.0 

c . 
0 

.5 
.0 

1 

0 

.5 
.0 

0 
0 

♦  7 

1 

.7 

0 

3.1 
16*7 

0 
0 

.0 
.0 

0 
0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


GA         STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 0  -° 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 


15  INSTITUTIONS) 
118  U.3 
41  18.6 
77  9.4 


19  1.8 
3  1.4 
16  2.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

-o 

.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.3 
1.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 
.0 


.1 

.5 
.0 


HHITE  . 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


1  20.0 

0  . 0 

1  25.0 


2 
0 
2 

2 
2 
0 

4 
0 
4 

r 
i 

2 

0 
0 
0 

18 
6 
12 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

1 
1 

0 

0 
0 

0 


138 

-  45 
93 


6.5 
.0 

C.3  • 

2.8 
13.3 
.0 

5.8 
•  0 
6.5 

2.-8- 
5.3 
2.2 


.0 
.0 
.0 

4.9 
7.6 
4.2 

.0 
.0 
.0 

1  I 
.0 
1.3 

3*  1 
16.7 
-.0 

.0 
.0 
.0 


:*.3 

20.4 
11.4 


TOTAL 

NUMBER 


4  80.0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

3  75.0 

0 

.0 

29  93.5 

0 

•  0 

7  100.0 

0 

.0 

22  91.7 

0 

.0 

66  93.0 

3 

4.2 

13  86*7 

0 

.0 

53  94.6 

3 

5.4 

65  94.2. 

0 

•  0 

7  10G.0 

0 

.0 

58  93.5 

0 

.0* 

87    30.6  ~ 

1  8 

16;  7- 

lT  89.5 

1 

:.3 

70  78.7 

17 

19.1 

4  10C.0 

0 

.0 

1  10G.C 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

345  93.8 

5 

1.4 

71  89.9 

2 

2.5 

274  94.8 

3 

1.0 

10  1C0.0 

0 

.0 

1  10C.0 

0 

.0 

9  100.0 

0 

.0 

i  8  88.9 

19 

10.  1 

37  92.!> 

3 

7.5 

131  €7.9 

16 

10.7 

30  93.6 

1 

3.1 

5  83.3 

0 

.0 

25  96.2 

1 

3.8 

13  10C.0 
3  100.0 
10  100.0 


854  82.1 
170  76.9 
684  83.5 


.0 
.0 
.0 


48  4".6 
6  2.7 
42  5.1 


5 
1 
4 

31 

7 
24 

71 
15 

56 

69 
7 

62" 

-108— 
19 
89 

4 
1 

3 

368 
79 
289 

10 
1 

9 

169 
40 
149 

32 
6 

26 

13 

3 
10 


•  040 
221 
819 


HAWAII 


HI    CHAHINADE  U  OF  HONOLULU 


HI 


TOTAL 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

U  OF  HAWAII 

AT 

MANGA 

TOTAL 

0 

.0 

FEMALE- 

0 

.0 

HALE 

0 

.0 

HI         STATE  TOTALS  < 

TOTAL                0  -° 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  -° 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


2  INSTITUTIONS) 


22 
2 
20 

49 
6 
43 


52.4 
40.0 
54.1 

54.4 
31.6 
60.6 


71 


52.8 
33.3 
63  58.3 


0 

.0 

22 

52.4 

0 

.0 

2 

40.0 

0 

.0. 

20 

54.1 

1 

1.1 

50 

5*. 6 

0 

.0 

6 

31.6 

1 

1.4 

44 

62.0 

4 

r 

1 

.8 

72 

54.5 

0 

.0 

3 

33.3 

1 

.9 

64 

59.3 

20 
3 
17 

35 
13 
22 


47.6 
60.0 
45.9 

38.9 
68.4 
31.0 


55  41.7 
16  66.7 
39  36.1 


5  5.6 
0  .0 
5  7.0 


5  3.8 
0  .0 
5  4.6 


,42 
5 
37 

90 
19 
71 


132 
24 
103 


IOAHO 

10    BOISE  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

ID    »#AHO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  -° 

.MALE  0  .0 
10    UNIVERSITY  OF  IDAHO 

TOTAL  0  -2 

FEMALE  0  -J 

MALE  0  .0 

10       '  STATE  TOTALS  «  3 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0    *  .0 

MALE  0  -0 

ILLINOIS 

"  IL    6ft AOL EY  UNIVERSITY 

'   TOTAL  0  .0  

 0  TO  


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


INST  ITUT  IONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


-FEMALC- 


MALE 


.0 

"TOT 
.0 


ERLC 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


6.7 


"FToo.o 

0  rO 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


•0 
.0 
.0 


.0 


1202 


0 

.0 

28 

100.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

25 

100.0 

0 

.0 

14 

100.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0" 

.0 

13 

100.0 

0 

.0 

17 

94.4 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

13 

92.9 

<t 

0 

.0 

59 

98.3 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

51 

98.1 

1  6.7 

1  ioo. 0 
0  .0 


14  93.3 


14 


70- 
100.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•0 

5.6 
.0 
7.1 


1.7 
.0 
1.9 


.0 


28 

'  3 
25 

14 
1 

13 

18 

4  , 
14 


60 
8 
52 


15 

— t~ 


TA8.E  7*    TOTAL  MASTER* S    OCGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY*  A NO  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK       <>       ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER         4  NUMBER 
BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  (Q500) 
ILLINOIS 


lLrt  OEPAUL  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 


•  0 

•  0 
.0 


IL     EASTERN  ILL  UNIVERSITY 


TOTAL 
/EMALE 
MALE 


•  9  '- 
.0 

•  0 
COLLEGE 

♦0 

•  0 
.0 

INST  TECHNOLOGY 

-  0~ 


IL    GOVERNORS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 

IL    ILL  BENEDICTINE 
TCT  Al  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IL  ILLINOIS 

 TOT  AL-  0  TO  

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL     ILLINOIS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

IL    KcLLER  GRAD  SChCOL  MGMT 
TOTAL  0  *D 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    LAKE  FOREST  COLLEGE 


TCT  AL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

IL    LEWIS  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
IL    LOYOLA  U 
TCT  AL 
FEMALE 
MALE 
IL  NORTHERN 
TOTAL  . 
FEMALE 
MALE 


•0 

♦  0 

•  0 

♦  0 

•  0 
.0 


qf  Chicago 
o  *o 
c  *o 

0  9o 

ILL  UNIVERSITY 

1  .6 
0  .3 

«7 


IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  D 

•  0 
.0 


IL    ROOSEVELT  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

IL    RCSARY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

IL    SANGAMON  .STATE  UNIVERSITY 

TflT  At  A        0  A 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


IL    STHN  ill: SCI S  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


IL    STHN  ILLINOIS  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

•  0 

•  0 

CARBCNOL 

•  0 

•  0 
.0 

Ei  >UROSVL 

•  0 
.  D 

0 


IL    UNIVERSITY  OF  CHICAGO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 


IL    U  OF  ILL  CHICAGO  CIRCLE 


TOTAL 
FEHA  LE 
MALE 
IL    U  CF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  #0 

0  .0 
ILL  URBANA  CAMPUS 

0  .0 

0  *0 

0  *0 


IL  "  ME  STERN  ILL  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
i 

Ul  STATE 
TCTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
C 

TOTALS 
1 
0 
1 


-5 
i 

1 
0 
1 

24 
6 
18 

0 
0 

0 

3 
1 

2 

2 
2 
0 

11 

2 
9 

2 
1 

I 

0 
0 
0 

5 
3 
2 

1 

0 
1 

12 
5 
7 

73 
13 

60 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

11 

4 
7 

23 
5 
18 

0 
0 
0 

1 

0 

1 
1 

0 

1 


1*3 
5.5 

•  3 

2.4 

•  0 
2*6 

30*4 
54*5 
26*5 

•0 

•  0 

•  0 

5*1 
20*0 
3*7 

3*4 
11*8 

•  0 

12*2 
10*5 
12.7 

3*1 
20*0 
1*7 

•  0 

•  0 
•0 


1*9 
2*9 
'  1*5 

27*0 
24*1 
27*6 

•  0 

•  0 
•0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

3*8 
10*5 
2*7 

2.9 
3*1 
2.9 

♦0 

•  0 
.0 

•  4 

•  0 

•  5 

1*3 
.0 
1*6 


22 


INSTITUTIONS) 
176  4*7 
47  ',6*2 
129  4*3 


NUMBER 


1*7 
2*2 
1*6 

•  0 

♦  0 

♦  0 

2*5 

•  0 
2*9 

2*6 
•0 
3*0 


6  10.2 
1  20*0 
5  9*3 


2 
0 
2 

4 
0 
4 

0 
D 
0 

0 
0 
0 

14 


3*4 

•  0 
4*8 

4*4 

•  0 
5*6 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


3 

4*3 

11 

6*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

32 

5*1 

0 

•  0 

32 

6*9 

56 

20*7 

6 

11*1 

50 

23*1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

3.7 

0 

•  0 

1 

0 

4*3 

2  ' 

3*1 

1 

8*3 

1 

1*9 

6 

2*0 

4 

10*5 

2 

•  8 

11 

1.4 

1 

•  6 

10 

1.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

26 

9*8 

9 

18*0 

17 

7*9 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

172  4*6 
28  3*7 
144  4*6 


IBER 

X 

NUMBER 

1 

NUMBER  X 

NUMBER 

1 

NUMBER 

i> 

4 

♦9 

Id 

3*9 

442  95*1 

5 

1.1 

465 

c 

1 

1*1 

8 

8^8 

83  91*2 

0 

•0 

91 

3 

•  8 

10 

2.7 

359  96*0 

5 

1 .3 

374 

0 

•  0 

1 

2.4 

32  7B«0 

8 

19*5 

41 

0 

•0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

.0 

3 

0 

•0 

1 

2.6 

29  76*3 

g 

2 1*1 

38 

0 

•0 

26 

32*9 

48  6C*8 

5 

6.3 

79 

0 

•  0 

6 

54.5 

5  45*5 

0 

•0 

11 

0 

•  0 

20 

29.4 

43  63*2 

5 

7.4 

68 

0 

•  0 

1 

2.6 

38  97*4 

0 

•0 

39 

0 

•0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

•  0 

6 

0 

♦  0 

1 

3.0 

32  97*0 

o 

♦  0 

-  -33 

0 

♦  0 

9 

15.3 

41  69*5 

9 

15*3 

59 

0 

•  0 

2 

40.0 

40*0 

1 

20*0 

5 

0 

•0 

7 

13*0 

39  72*2 

g 

14*8 

54 

0 

•0 

4 

6*  8 

50  84*7 

5 

8.5 

59 

0 

•0 

2 

1 1*8 

13  76*5 

2 

11*8 

17 

•> 

0 

•0 

2 

4*8 

37  88*1 

3 

7*1 

0 

•0 

1  5 

16*7 

73  U*l 

2 

2*2 

90 

0 

•  0 

2 

10.5 

17  89*5 

0 

•0 

19 

0 

•  0 

13 

18*3 

56  78*9 

2 

2  .8 

71 

1 

1*6 

3 

4*7 

61  95*3 

0 

•0 

64 

0 

•0 

1 

20*0 

4  80*0 

0 

•  0 

5 

1 

1.7 

2 

3*4 

57  96*6 

0- 

.0 

59 

0 

♦  0 

0 

•  0 

8  88*9 

1 

11*1 

9 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•0 

1 

P 

0 

•  0 

o 

•  0 

7  87*5 

I 

12*5 

g 

2 

♦  8 

21 

8*3 

231  91*7 

0 

.0 

252 

0 

♦0 

6 

8*6 

64  91*4 

0 

.0 

70 

2 

1.1 

15 

3*2 

167  91*8 

,  0 

.0 

1 82 

0 

♦0 

2 

1*3 

146  93*6 

8 

5.1 

156 

0 

♦  0 

0 

•  0 

19  90*5 

•  2 

9.5 

^21 

0 

♦  0 

2 

1*  5 

127  94*1 

6 

4.4 

135 

11 

1*7 

55 

8*  7 

566  89*4 

12 

1.9 

633 

♦  6 

6 

3*  5 

165  96*5 

0 

.0 

171 

10 

2*2 

49 

10*6 

401  86*8 

12 

2.6 

462 

13 

4*  8 

142 

52*6 

65  24*1 

63^3*3 

270 

">  7 

13*0 

26 

48*  1 

15  27.8 

13 

24*1 

54 

6 

2*8 

116 

53*7 

50  23*1 

50 

23*1 

0 

•0 

0 

*0 

14  1C0.0 

0 

.0 

14 

0 

♦  0 

0 

*0 

4  100*0 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

0 

*  0 

10  100*0 

0 

.0 

10 ' 

0 

•  0 

1 . 

3*7 

25  92*6 

1 

3*7 

27 

0 

♦  0 

*0 

4  1C0*0 

0 

*0 

4 

0 

♦  0 

1 

4*3 

21  91*3 

1 

4*3 

1 

1*6 

5  3 

4*7 

54  84*4 

7 

10*9 

©  64 

1 

8*3 

2 

16*7 

8  66.7 

2 

16*7 

12 

0 

♦  0 

1 

1*9 

46  88*5 

5 

9.6 

1 

•  3 

*  18 

6*1 

272  92*8 

3 

1.0 

293 

1 

*  2*6 

9 

23*7 

28  73*7 

1 

2.6 

38 

0 

•  0 

9 

3*5 

244  95*7 

2 

•  8 

~>  <i 

t55 

0 

•0 

34 

4*3 

"661  83*9 

93 

11*8 

788 

0 

•0 

6 

3*8 

147  92.5 

6 

3*8 

15% 

0 

•  0 

28 

4.5 

514  81*7 

87 

13*8 

629* 

0 

•  0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

•  0 

5 

0 

•0 

0 

.0 

3  10C*0 

0 

•  0 

3 

0 

•0 

0 

.0 

2. 100.0 

0 

•  0 

2 

2 

♦  9 

29 

10*9 

235  88*3 

2 

.8 

266 

2 

4*0 

11 

22*0 

37  74*0 

2 

4.0 

50 

0 

•  0 

18 

8*3 

198  91*7 

0 

•0 

216 

1 

1*3 

2 

2*6 

56  73*7 

Id 

2**7 

76 

0 

•0 

0 

*  .o 

9  69**2' 

«  4 

•30*8 

13 

1 

l>6 

2 

y 

47  74*6 
« 

14 

22*2 

63 

36 

1*9 

385 

10*2 

3*137  83*3 

242 

6.4 

3.764 

13 

68 

11*6 

637  84*0 

33 

4.4 

758 

23 

•8 

297 

9*9 

_^,500  -83.2- 

209 

7.0 

3t006 

{ERIC 


1203* 


12S3 


TABLE  7. 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER-         ?  NUMBER 
BUSINESS'ANO  MANAGEMENT  105001 
tHOlANA 

IN    BALL  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    BUTLER  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMILE  '0  .0 

MALE  0  .Q 

IN    INDIANA  CEN  UNIVERSITY 
TOTAL  "  0.0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

tN     ISO  NTHN  CRAO  SCH  N5MT 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL  0  .0 

-  -  FEMALE '  0  .0 

MALE  0     c  .0 

Its    INDIANA  STATE  U  MAIN  CAM 
'    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE     •  0  -0 

IN     INDIANA  U  BLOOMINGTON 
TOTAL  7  1.? 

FEMALE  5  6.0 

HAL  J  2  -6 

I f«    INDIANA  U  NORTHhEST 
TOTAL  0  •°~ 

FEMALE  0  .0 

MALE"  0  **° 

IN    INDIANA  U  AT  SOUTH  BEND 
TOTAL  0    '  .0 

FEMALE  0  -0* 

MALE  0  .0 

IN    IND-P  URDUS  U  FORT  WAYNE 
TOTAL  0    ^  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    PJROUE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

IN    PUROUE  U  CALUMET  CAMPUS 
TOTAL  0 
FEMALE'  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    SAINT  FRANCIS  COP  £GE 
TOTAL      *  0  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    UNIVERSITY  OF  EVANS VILLE 
T£T AL  0  .0 

FPMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    UNIVERSITY  OF  NOTRE  OAME 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  Nf0 


0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
0 
5 

I 
0 
I 

w 

5 

12 

0 
0 
0 

I 

0 

I 


2.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

29.4 
•0 
29.4 

2.9 
.0 
3.3 

4.1 
6.0 
3.6 

.0 
.0 
.0 

2.1 
.0 
2.4 

.0 
.0 
.0 


6  4.2 
2  6.5 
4  3.6 


0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

7.4 
.0 
8.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


IN          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  7  .7 

FEMALE  5  2.4 

MALE  2  .2 


14  INSTITUTIONS) 
34  3.2 
7  3.3 
27  3.2 


13 
1 
12 


1.5 
.0 
2.2 


1.2 
.  5 
1.4 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


1.0 

0 

.0 

t 

•* 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

io 

2.  8 

*  0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

1 

4.0 

0 

.0 

o 

•0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

o  .. 

.0 

I 

2  .9 

1 

2.9 

o 

.0 

0 

.0 

1 

3.3 

1 

3.3 

'2 

.  5 

5 

1.2 

o 

.0 

1 

1.2 

2 

.6 

4 

1.2 

o 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

2.1 

1 

.7 

0 

.0 

0 

.0 

3 

2.7 

1 

.9 

1 

6.7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

8.3 

0 

.0 

2 

7.4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

8.0 

0 

.0 

0 

.0 

'0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  2.2 

1  2.4 

2  2.2 


10 

2 


.9 
1.0 
.9 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE  S I OENT 
ALIEN 

NUMBER 


3 

3.1 

81 

82.7 

1 

7.7 

12 

92.3 

2 

2.4 

69 

81.2 

1 

2.8 

35 

97.2 

0 

.0 

11 

100.0 

1 

4.0 

24 

96.0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

8 

100.0 

5 

29.4 

12 

70.6 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

29.4/1 

12 

70.6 

3 

8.6?^ 

28 

80.0 

0 

.0  *\ 

5 

100.0 

3 

10.0 

23 

76.7 

31 
11 

20 

0 
0 
0 


7.5 
13.1 
6.1 

.0 
.0 
.0 


1  2.1 

0  .0 

1  2.4 


0 
0 

0 

10 

2 


0 
4 

0 
0 
0 

5 
1 
4 


.0 
'  .0 
.0 

7.0 
6.5 
7.1 


1  6.7 

0  ,.o 

1  8.3 


14.8 
.0 
16.0 

.0 
.0 
.0 

3.7 
2.4 
4.3 


64  6.0 
15  7.2 
49  5.7 


340 
67 
273 


82.3 
79.8 
83.0 


28  100.0 
2  100.0 
26  100.0 


46 
6 
40 


95.8 
10C.O 
95.2 


12  5 
28 
97 

14 
3 
11 


TOTAL 
NUMBER 


30  96.6 
3  75.0 
27  10C.0 


23 
2 
21 

28 
5 
23 

123 
41 

82 


87.4 
9C.3 
86.6 

93.3 
100.0 
91.7 

85.2 
100.0 
84.0 

93.3 
100.0 
'  92.0 

91.8 
97.6 
89.1 


922  86.7 
186  89.0 
736  86.1 


14 

0 
14 


14.3 
•  0 
16.5 


0 

.0 

0 

•  3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

 .0_  . 

0 

.0 

4 

11.4 

0 

.0 

4 

13.3 

42 

10.2 

6 

7.1 

36 

10.7 

4 

0 

•  0. 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2.1 

0 

.  0 

1 

2.4 

1 

3.  2 

1 

25.0 

0 

•  0 

Q 

5  .6 

1 

3.2 

7 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

,0 

.0 

0 

/.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6.7 

0 

.0 

2 

8.0 

6 

4.5 

0 

.0 

6 

6.5 

78 

7*3 

8 

3.8 

70 

8.2 

98 
13 
65 

36 
11 

25 

9 
1 


17 

17 

35 
5 
30 

413 
64 

329 

28 
2 
26 

48 
6 

42 

31 
4 
27 

143 
31 
112 

15 
3 
12 

27 
2 
25 

30 
5 
25 

134 
42 
92 


#064 
209 
855 


I  CM  A 

IA    DRAKE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
I A     IOW  A  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 

0 

SCI 

0 

0 

0* 


.9 
.0 
.0 
L  TECHN 
•  0 
.0 
iO 


IA    UNIVERSITY  OF  ICWA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


IA    U  OF  NORTHERN  IOWA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.2 

1 

5.0 

1 

1.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I A          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  «° 

KANSAS 


4  INSTITUTIONS) 
2  1.2 
1  2.9 
1  .8 


KS    EMPOAIA^TATE  UNIVERSITY 
TOTAL      *         0  .0 
FEMALE  0        .0  ^ 

MALE  0        .0  . 

tERLC 

.■WWW.-,  ...w,.»-.»-w.^-.— .  .  ^^^X~^  


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

-o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.4 

0 

.0 

0 

.0 

0* 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0* 

• 

0 

.0 

1 

.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.8 

0 

.0 

3  11.1 

1  33.3 

2  8.3 


1264 


1  3.7 

0  .0 

1  4.2 


1204 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

3 
1 

2 

0 
0 

0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.4 
5.0 
2.9 

.0 
.0 
.0 


3  1.8 

1  2.9 

2  1.6 


4  14.8 
1  33.3* 
3  12.5 


38  92.7 
7  100.0 
31  91.2 

27  84.4 
c  8  10C.O 
19  79.2 


80 
17 

63 

1 
0 
1 


89.9 
85.0 
91.3 

lObwO 

ido  jj 


146  89.6 
32  91.4 
114  89.1 


14  51.9 
1  33.3 
*3  54.2 


3  7.3 
0  .0 
3  8.8 


14 

2 
12 


15.t> 
.  .0 
20.8 

6.7 
10.0 
5.8 


.0 
.0 
.0 


8.6 
5^7 
9.4 


9  33.3 
1  33.3 
8.*  3  3.3 


41 
7 
34 

32 
8 
24 

89 
20 
69 

1  , 

0 

»1 


163 
35 
128 


27 
3 
24 


TABLE  7*    TOTAL  MASTER9 S    OEGREES  FOR  MAJOR  MELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY^RACEt 

ETHNICITY,  ANO  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         t  NUMBER 
BUSINESS  AND  MANAGEMENT  (0500) 
KANSAS  *  • 


NUMBER 


KS    FORT  HAYS  (CANS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE  v 
KS    KANSAS  ST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 
AGR 

0 
0 
0 


ST  COLLEGE 

♦  0 

♦  0 

♦  0  „ 

C  APP  SCI 

♦  0 

0 
0 


KS    PITTSBURG  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


KS    U  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 
TOTAL                0   ,  ,0 
FEMALE                0  .0 
-JJALE — —  0:  .0  


KS    WICHITA  STATE  UMVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
0 
0 

0 
0 

-0- — 

0 
0 
0 


KS  STATE  TOTALS  ( 

"     TOTAL  0 
fEMALE  0 
MILE  0 

KENTUCKY 


6  INSTITUTIONS) 


KY    BELLARMtNE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  '  0  .0 

KY    EASTERN  KV  UNIVERSITY 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
KY    NOREHEAD  STATE 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

UNIVERSITY 
0  .0 
0  .0 
0        .0  • 
UNIVERSITY 
0  .0 
C  .0 
0  .0 


TOTAL 
-  FEMALE 
MA  LE 

KY    MURRAY  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

KV~   UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    UNIVERSITY  OF  LCUISVILLE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    WESTERN  KY  UNIVERSITY 
TOTAL  0        .0  ' 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


I 
0 
I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

'0 
0 
0 

I 
I 

0 

2 
0 
2 

0 

0 


•  0 
•0 


2*0 
•  .0 
2*3 

•  0 
.♦0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

1.8 
6.7 
.0 

3*1 

•  0 
4.3 

•  0 

•  0 

•  0 


KV  *       STATE  TOTALS  { 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  . 0 

MALE  0  ,0 


7  INSTITUTIONS) 

1  1.8 
3  1.3 


LOUISIANA 

LA    CENTENARY  C 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
LA    LA  STATE  U 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 

LA 


LOUISIANA 
.0 

♦  0  ' 

•  0 


AND  ACM  C 
0  .0 
0  ,0 
0  1.0 
DIVERSITY  OF  NEM  ORLEANS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LA  LOUISIANA  TECH  UNIVERSITY 
'    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LA    L3  YOL'A  U  IN  NEM  ORLEANS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  '    0  .0 

LA  MCNEESE  STATE  UNIVERSITY 
,    TOTAL    t  0  ,0 

FEMALE  \  0  .0 

MALE     \         0     -  .0  * 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

u 

2 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

2 
0 
2 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

3*4 

•  0 
4.4 

•  0 
*  .0 

•  0 

13*6 
.0 
14.3  - 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0  . 

0 
0 
0 

2 
I 
1 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
■  ♦0 

•  0 

•  o; 

•  o 
•o 

1.0 
.0 

"173- 

2.4 
.0 
2.8 


2.1 


•o 

•  o 

.0 

.0 
.0 

•  o 

«o 
«o 
«o 

.0 
.0 

•  o 

-  .0 

•  0 

•  0 

3.1 
5.6 
2.1 

•  0 

•  0 
.0 


.7 
1.8 
♦  4 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

8.6 
23.1 
4.4 

.0 
.0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
0 
1 

1 

0 

~r 

0 
0 
0 


TOTAL- 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


16. 


1  4.5 

0  .0  ' 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 

0  » 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

'  0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
2 

1 

0 
0 
0 

4 
0 
4 

0 

0  „ 
0 


t 

NUMBER 

f 

NUMBER 

• 
* 

NUM8cR 

f 

NUMBqR 

V 

.0 

0 

♦  0 

10 

71.$ 

4 

28.6 

14  * 

♦  0 

0 

.  0 

2 

1  OC.O 

0 

.0 

2  \ 

.0 

0 

•  0 

8 

66*7 

33.3 

12       *  • 

.0 

o 

.  0 

"  28 

93.3 

2 

A.  7 
O.I 

30 

♦0 

o 

.0 

5 

1 00.  0 

0 

.  0 

c  1 

5     1  c 

♦  0 

0 

-.0 

23 

.  92.0 

2 

8.0 

25 

4.3 

1 

4.3 

2 1 

91.3 

I 

^  .  j 

23  ° 

.0 

o 

.  0 

1  00.  0 

o 

A 

•  u 

1 

4.5 

1 

4.5 

20 

9C.  9 

4.  5 

22 

1.0 

2 

1.9 

95 

91*3 

7 

6.7 

104  v 

.0 

o 

.0 

26 

92.9 

 2_ 

7  1 

 -28  — 

T."3 

2  , 

2.6 

~  69' 

"90.8* 

5 

,7.  1- 
6.6 

76  ' 

.0 

1  *• 

2.4 

38 

2 

i.  o 

41 

.0 

0 

♦  0 

4 

80*0 

20  .0 

5                         "*  j 

•  0 

1 

2*8 

34 

94*4 

I 

2.8 

36  ,t 

1.3 

0 

3.3 

206 

86*2 

25 

1C.  5 

2  39  \ 

.0 

1  * 

2.3 

39 

88*6 

4 

9.1 

44       1  ' 

1.5 

7 

3.6 

167 

85*6 

21 

10.8 

195       '  : 

•  0 

1 

2.0 

46 

93*9 

2 

4.  1 

t 

49 

•  0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

.0 

.0 

1 

2.3 

40 

93*0 

2 

0./ 

.0 

0 

.0 

14 

93*3 

1 

6.7 

15 

•  0 

0 

.0 

4 

)  ?1.0 

0 

.0 

4 

•  0 

0 

•  0 

10 

90*9 

1 

9.1 

11 

♦0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


5.2 
15.4 
2.2 

.o» 

.0 
♦  0 

18.2 

*0  . 
19*0 

.0 
.0 

,♦•0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

4 

>  1 
3 

0 
0 
0 


.0  * 

.0 

.0 

.0 

*o 

;o 

1.8 

6.7 
.0 

6.2 
5.6 
6.4 

•  0 
.0 
.0 


31 
5 
26 

42 
7 
35 


83*8 
100*0 
81*3 

82*4 
10C.0 
79*5 


6  16*2 
0  .0 
6  18*8 


52  92*9 
14  *93.3 
38  92*7 


56 
17 
39 


86*2 
94*4 
83*0 


5  83*3 
0  *0 
5  83*3 


6  2*2 
2  3.6 
4  1.8 


246* 
53 
193 


88*2 
96.4 
86*2 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

10 
5 

5 

0 
0 
0 


10  100*0 
1  100*0 
<9  100*0 


27 
0 
27 


17*6 
.0 
20*5 

5.4 
.0 
7.3 

7.7 
♦  0 
1C.6 

16*7 
.0 
16*7 


9.7 
.0 
12.1 


17.2 
30.5 
11.1 

♦  0* 
.0 

•  0 

36*4 
.0 
38*1 

16*7 
*0 
1$.7 


62 
9 
53 

47 
8 

39 


78*5 
75*0 
79*1 

81*0 
61*5 
86*7 


17  21.5 
3  25.0 
14  20.9 


•32  100.0 
4  100.0 
28  100.0 

14  63.6 
„  1  100.0 
•*H3  61.9 


10 
0 
10 


1.7 

.0* 
2.2 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


37 
5 
32 

51 
7 
44 

56 
15 
41 

65 
18 
47 

6 

0 
6 


279 
55 
224 


10 
1 

9 

79 
12 
67 

58 
13 
f  45 

32 
.4 
28 

22 
1 
21 

12 
0 


1205 


1265 


9  


JAILS  7* 


«        -~  !Sl'ar-'S-,S88»"-B5S!r,!8A8-  "~"  » """ 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

-NUMBER         «       "UMBER  * 


BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  10500) 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


"white 

NON-HISPANIC 
NUMBER 


NON-RESIOENT 

/  ALIEN 

> 

;  KUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


LCUISIANA  * 

LA    WCHOLLS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0       *c  ** 

4.A    NORTHEAST  LOUIS  UNA  U 
TOTAL  0 
FEMALE  .0 
MALE  0 
LA    NTHMSTN  ST  U  OF  LA 
TOTAL  c 
FEMALE  0 
MILE  0 
LA    STHESTN  LA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE   0  .0 


.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


TO"  - 
U  OF  LOUISIANA 
2  1.3 

o  .0 

2  1.9 


MALE"" 
LA  TL'LANE 
TOTAL 
FEMALE 

MALE  -      -  -  - 

LA    U  OF  STHUSTN  LOUISIANA 
TOTAL  0 
FEMALE  0  •*[ 

MALE  0°  *° 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

r 

1 

0 

0 
0 

o- 

9 
4 
5 


.0 
♦0 
.0 

6.3 
.0 
9.1 

'  50.0 
100.0 

•  .c 

.0 
.0 

-  .0 

5.9 
6.0 
4.9 

.0 
.0 
•TJ 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

~-0- 


.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

"_..0_ 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

*  0 


1  .7  6 
1  2.0  2 
0        .0  4 


.0 
•  0 
.0 


A 


LA 


STATE  TOTALS 

TOTAL  2 

FEMALE  0 

'MALE  •  2 


12  INSTITUTIONS) 
IB  4.1 
5  5.3 
13  3.B 


7  1.6 
4  4.2 
3  .9 


MAINE 

ME    THOMAS  COLLEGE 

TOTAL  *  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *° 

HE    U  OF  MAINE  AT  ORONO 

TOTAL  0  *  •° 

FEMALE  0  •$ 

MALE  0  *° 

ME    U  OF  SOUTHERN  MAINE 

•    TOTAL  0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  »° 


ME         STATE  TOTALS  C 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

MARYLAND 


0 
0 
0 

0 
O 
0 

0 
0 
0 


.0 
•0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  «  .0 
0  .0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


MO    FR0ST8URC  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  ,♦2" 

MALE  0    '  .0 

MD    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MD    ULYOLA  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MO    MORGAN  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  2  2.5 

FEMALE  "  I  IJ.O 

MALE  I  *•* 

•MD    MOUNT  SWT  MARY»|  COLLEGE 

TOTAL  0  .'0 

♦    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MD    UNIVERSITY  OF  BALTIMORE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  .0 

MO    U  OF  MD  COLLEGE  PARK  C>NM 
TOTAL  2  1.5 

FEMALE  0  .0 

'     MALE  2  2.2 


MO  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  * 
FEMALE  I 

MALE  #  3 


7  INSTITUTIONS) 
64  10.0 
13 
51 


',10.5 
9.9 


k 


MASSACHUSETTS 

MA    AMERICAN  INTRNATL  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


1  1*6 

0  .0 

1  1.6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


♦  0 
.0 

♦  0 


1 

1.6 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

c 

•  0 

10 

10.9 

2 

2.2 

4 

13.3 

2 

6.7 

6 

9.7 

0 

.0 

2 

1.3 

3 

1.9 

0 

...o 

0 

.0 

2 

1.5 

3 

2.3 

*e.e 

1 

1.3 

9 

3o.o 

0 

.0 

36 

54.3 

1 

1.4C 

1 

2.6 

0 

•  0 

0 

.0 

*  0 

.0 

1 

2.<9 

0 

.0 

1 

1.2 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

1.3  - 

0 

•  0 

2, 

1.5 

1 

•  6 

P 
2 

•  0 
2.2 

1 

0 

2.4 
.0 

7  1*1 

3  2.4 

4  .6 


6  9.7 
2  26.6 
4  7.3 


14 
4 
10 


♦c 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
♦0 

__.o 

3.9 
4.0 
3.9 

4.3 
•0 
S.O 


3.2 
4*2 
2.9 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 
1 

0 

•  1 


.0 

♦  0 
•0 

♦  0 
,0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


.0 
.0 
♦  0 


.0 
.0 
.0 

1.1 

.0 
1.6 

*  .0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

1.2 
.0 
1.3 

.6 

.0 

1.1 


1204 


c 

0 
0 

1 

0 

1 

1 
1 

0 

0 
0 

'  0 

16 
7 
11 

1 

0 

1 


.0 
.0 

•  0 

6.3 

•  0 
9.1 

50. C 
130.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

11*8 
14.0 
1C.7 

4.3 
.0 
5.0 


41 
13 
26 


9.4 
13.7 
6.2 


0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦  0 

.0 
.0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 


1  1.6 

0  .0 

1  2.1 


13 
6 
7 

5 
0 
5 


14.1 
20.0 
11.3 

3.2 
.0 
3.6 


50  62.5 
10  100.0 
40  57.1 


1 
0 
1 

2 
0 
2 

6 
1 
5 


78 
17 
61 


2.6 
.0 
2.9 

2.4 
•  0 
2.7 

v4.5 
2.4 
5.4 


12.2 
13.7 
11*9 


7  11.3 
2  26.6 
5  9.1 


11  100.0 

2  10C.0 

9  100.0 

11 

68.8 

4 

80.0 

7 

63.6 

1 

50*0 

0 

.0 

1 

100*0 

6 

40*0 

'  1 

33*3 

7 

41*2 

125 

81*7 

43 

86*0 

82- 

79*6 

21 

91*3 

3 

100*0 

16 

90*0 

352 

80*4 

76 

80*0 

276 

80*5 

5 

100*0 

*0 
100*0 

96*6 
100*0 
95*7 


14  103*0 
0  *0 
14  100*0 


*7  97*9 
6  100*0 
41  97*6 


37 
3 
3* 

79 
24 
55 


67*3 
42*9 
70*8  * 

85*9 
80*0 
88*7 


146  92*4 
22  66*0 
124  93.2 


11.3 
•0 
12.9 


37  97.4 
*  100.0 
33  97.1 


76*8 
65.7 
76*0 

66*5 
92*7 
63*7 

486~^*.2 
97  76T.2 
389    75. 7 


63 
6 

57 

115 
38 
77 


44 

5 
39 


0 

.0 

0 

n 

c 

.9 

4 

25.0 

1 

20.0 

3 

27.3 

*»0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

12 

60.0 

2 

66*7 

10 

58.6 

10 

6*5 

0 

.0 

iO 

9.7 

1 

4.3 

0 

.0 

\  1 

5.0 

\1 

1C.3 

6;s 

39 

11.4 

71.0 
71.4 
70.9 


0 
0 
0 

,\ 

0 

1 

0 

c 

0 


•  0 
♦0 

•  0 

3.* 
.0 
4.3 

♦  0 
♦0 

♦  0 


1  2.1 

0  .0 

1  2.4 


17 
4 

13 

0 

0*- 
0 


30.9 
57.1 
27.1 

.0 
.0 
•0 


7  **4 

3  12.0 

4  3.0 


21. 

0 
21 

0 
0 
0 

17 
1 
16 

12 
2 

'.0 


26.3 
.0 
30.0 

•0 
•  0 
♦0 

2C.7 
14.3 
.21-3 

9.0 
4.9 
10.9 


74 
10 
64 


11 
0 
11 


11.6 
8.1 
12.5 


17.7 
.0 
20.0 


11 

2 
9 

16 
5 

11 

2 
1 
1 

20 
3 

17 

153 
50 
103 

23 
3 
20 


438 

95 
343. 


5 
0 
5 

29 
6 

23 

14 
0 
14 

4'8 
•  6 
42 


55 

48 

92 
30 
62 

158 
25 
133 

80 

.70 

7  36 
K  4 
34 

82 
7 
75 

133 
41 
92 


638 
124 
514 


62 
7 
55 


TABLE. 7.    TOTAL  NASTfcR»S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 

ETHNICITY^  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  **  X 


BLACK  ASIAN  CR  ' 

NON-HISPANIC  PACJFIC  I5LANDER  HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SI  OENT 
ALIEN 


NUMBER 


^•BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  (0500) 

MASSACHUSETTS 

MA    ANNA  MARIA  COLLEGE 
TOTAL  0  .6 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HA    AOL  NGMT  EO  INSTITUTE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ,0 

MALE  0  .0 

MA    BAB  SON  COLLEGE 

TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  ,0 

MALE  0  .0 

MA    BE NT  LEY  COLLEGE 

TOTAL  o  .0 

FEMALE  -     0  .0 

MALE  0  .0 

MA    BOSTON  COLLEGE 

TOT  At  0  .0 

FEMALE  *  0  .0 

MALE  0*  .0 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 
TOTAL  1  .4 

FEMALE  1  1.6 

MALE  0  .0 

MA    CLARK  UNIVERSITY  ' 
TOTAL  0  .0 

FEHftLE  0  .0 

MALE  C  .0 

MA    HARVARD  UN1VERS  ITY 


TOTAL 
•  FEMALE 
MALE 
MA    MASS  INST 
TOTAL 
FEMALE  0 
MALE  1 
MA    NICHOLS  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


1    .  .1 

0  .0 

1  .2 
TECHNOLOGY 


.5 
.0 
.6 

.0 
.0 
.0 


MA    N3RTHEASTERN' UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  D  ,0 

MA    SIMMONS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    STHESTN  MASS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .9 

MA    SUFFOLK  UNIVU*!*? 
TOTAL  8      Z*  A 

FEMALE  3  5.5* 

MALE  5  1.8 

MA    UNIVERSITY  OF  LCMELL 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MA    U  OF  MASS 
TOTAL 
FEMALE  *' 
MALE* 


AMHERST  CAMPUS 


MA    WESTERN  NEW  ENG  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


,M A    WORCESTER  POLY  INSTITUTE 


TOTAL 
FEMALE 
'*  MALE 


1  2.  A 

0  .0 

1  2.5 

6  11.8 

1  25.0 

5  10*6 


2 
0 
2 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 


27 
A 
23 


2 
6 

0 
0 
0 

A 

0 
A 

2  ' 

2 

G 

0 
0 
0 

10 
A 

6 

1 
0 
1 

1 

0 

1 

6 

2 
6 

0 
0 
0 


.5 
•0 
.7 

•6 

•  0 
.7 

.0 
.0 
.0 

♦u 

1.6 

•  6 

•  0 

•  0 
.0 

3.6 
2.9 
3.8 

3.7 
A. A 

3.6 

.0 
.0 
.0 

1.3 
.0 

2.9 
•  2.9 
.0 

.0 
.0 

•  0 

3.0 
7.3 
2.2 

f7.7 

•  0 
10.9 

*8 
.0 
1.1 

3.1 
5. A 
2.7 

.0 
.0 
.0 


MA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  *    11  .3 

FEMALE  A  .6 

MALE  7  .3 

MICHIGAN  t 

MI    A^OftEWS  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
MI    AQUINAS  COLLEGE 


INSTITUTIONS) 
7A  2.3 
16  2.2 
58  '  2.3  , 


TOTAL 
FEMALE 
-MALE 


.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


6.*3 
100.0 
.0 

•  0 
.0 
•0 


NUMBER 


0 
0 
0 

6 
3 
3 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

7 
2 
5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
1 
A 

1 
1 

0 

0 

*0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

2 
0 
2 

0 
0 
0 


32 
9 
23 


X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

x 

NUMBER  X 

« 

NUMBER 

9 
* 
• 

•  0 

0 

•  0 

* 
1 

2. A 

39  95.1 

1 

c  *  */ 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100.0 

o 

.0 

.0 

0 

.0 

V 

2.5 

38  95.0 

.  1 

2.5 

J.o 

,  0 

.0 

6 

11.8 

2  3*9 

43 

84.3 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

\  25.0 

2 

50.0 

•  0 

0 

.0 

*5 

10*6 

t  2.1 

41 

87*2 

.3 

0 

.0 

3 

•  8 

375  97.A 

1.8 

.0 

0 

•  0 

*  0 

•  0 

85  98*8 

1 

1  *  C 

•  3 

0 

.0 

3 

1.0 

290  °  97.0 

6 

2.0 

.0 

0 

•  0 

1 

.  6 

»               ^99.  9 

1 

•  0 

0 

•  0 

,  0 

•  0 

27  100.0 

o 

.0 

•  0 

0 

•  0 

1 

.7 

13A  98*5 

1 

.7 

5.1 

2 

1.7 

8 

6.8 

108  9i«5 

2 

1*7 

A. 8 

1 

l.*6 

A 

6.  5 

57  91.9 

1 

1 .6 

5.A 

1 

1*8 

A 

7.1 

51  91.1 

1 

1.8 

1.3 

0 

.0 

**  6 

2.  5 

«      222  '  93. 3 

1 0 

4.2 

•  0 

0 

•  0 

2 

3.2 

58  9i 

4**  8*" 

1.7 

0 

•  0 

2.3 

16A  93* 

7 

4*0 

•  0 

*  0 

.0 

0 

•  0 

21   1 00-0 " 

Q 

•  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  0 

5  100.0 

Q 

-  *0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

16  100.0 

•  0 

9 

12 

1.6 

47 

6.  3 

564  75.3 

13  8 

18*4 

1.  A 

5 

3.6 

11 

8.0 

121     97  7 

6 

4.3 

•  8 

7 

1*1 

36 

5.9 

AA3  72^5 

132 

21.6 

•  0 

0 

.0 

9 

A.2 

135  63*1 

70 

4 

32*7 

•  0 

0 

.0 

2 

A.  A 

2 

4.4  \ 

.0 

•  0 

7 

A.l 

9A  55.6 

68 

40.2 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

17  100*0 

o 

♦  0, 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2  100.0 

Q 

.0  • 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

„ 15  10C.0 

0 

.0 

1.6 

3 

•1.0 

12 

3.9 

295  95.2 

3 

1.0 

1.3 

2 

2.5 

3 

3.  8 

7A  93.7 

£ 

2.5 

*  1 

•  A 

9 

3.9 

221.  95.7 

1 

.4 

1.5 

"o 

.0 

3 

A.  A 

65  95.6 

Q 

♦  0 

1.5 

0 

.(? 

3 

A.  A 

65  95.6 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

.0 

0  . 

.0^ 

0 

•  0 

33  100.0 

o 

♦  0 

•  0 

o" 

♦  0 

o 

•  0 

3  100.0 

Q 

.0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

30  100.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

18 

5.  5 

310  94.5 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

7 

12.7 

A8  67.3 

Q 

.0 

•  0 

0 

.0 

11 

A.O 

262  96.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

1 

7.7 

11  84.6 

1 

7.7 

.0 

0 

g.o 

0 

♦  P 

3  100.0 

Q 

.0 

•  0 

0 

•0 

1 

lo.b 

8  80.0 

10.0 

•  8 

0 

.0 

2 

1.6 

110"  89.4 

11 

8.9 

•  0 

o 

♦  0 

"0 

•  0 

25  €9.3 

3 

1 C.  7 

1.1 

0 

♦  0 

2 

2.  1 

85  89.5 

Q 

8  .4 

.6 

0 

.0 

10 

3.9 

248  95.8 

1 

•  4 

•  0 

0 

.0 

2 

5.  A 

35  94.6 

0 

.  0 

.9 

0 

.0 

8 

3.6 

213  95.9 

1 

.5 

.0 

6 

.0 

o 

•  0 

5  100.0 

Q 

.  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

? 

5  100.0 

0 

•  0 

1.0 

*  17 

♦  5 

ISA 

A.'2 

2 .765  5 

*  299 

9*3 

1.3 

8  ' 

1.1 

37 

5.2 

656  92.0 

20 

*2.8 

.9 

9 

•  A 

97 

3.9 

2.109  84.9 

279 

11.2 

6.3 

0 

>.0 

2 

12.5 

3  18.8 

11 

68.8 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0  .0 

0 

.0* 

6.7 

0 

•  0 

1 

6.7 

3  20.0 

11 

73.3 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

•  C 

2  100.0 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


41 
1 
40 

51 
4 
47 

385 
86 
299 

163 
27 
136 

118 

^62 
56 

238 
63 
175 

21 
5 
16 

749 
136 
611 

214 

169 

17 
2 
15 

310 
79 
231 

66 
66 

0' 

33 
3 
30 

326 
55 
2  73 

13 
3 
10 

123 
28 
95 

259 
37 
222 


3t  198 
713* 
2.485 


16 
1 
15 

3 
1 
2 


AMERICAN  IN03AN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OK 

NON-HISFANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER         t  HUHBOJ* 
eUStfttSS  A NO  MANAGEMENT  CC50CI 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
.MINORITY 

NUMBER 


MICHIGAN  - 

MI    CENTRAL  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  •O 

FEMALE  0  »0 

HALE  0  .0 

MI    EASTERN  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  •£ 

MALE  0  •O 

&  MI    ©UNO  VALLCV  ST  COLLEGES 
TOTAL  0 
,    FEMALE  0  .0 

MAJ.G  o  *o 

MI    MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 
'TOTAL  1*^.4 
FEMALE  0  ^  .0 

HALE  i 
MI    MICHIGAN  TECHNOLOGICAL  U 
TOTAL  0 
FEMALE  0 x  *J 

MALE     v  0.0 
MI    NORTHERN  HICX  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  ;° 
MI    OAKLANO  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
EMAJL  £  0 
MALlE^-  0 
MI    SAGINA^UfaTATE  COLLEGE 
TOTAL  0^     .0  » 

FEMALE  0  ^•O 

.MALE  0  .0 

MI    UNIVERSITY  OF  OETROIT 
TOTAL  0        ♦  0 

FEMALE  0 

MA  0  .0 

MI  .  U  MICHIGAN-ANN  ARBOR 
TOTAL  1  *2 

FEMALE  0  •? 

MALE  1 
MI    U  OF  M ICHt GAN-CEARBORN 
TOTAL  0  w  .0 

FEMALE  0  •£ 

MALE  0  *° 

MI    WALSH  C  ACCTY  t  BUS  AOMIN 
TOTAL  0  •£ 

FEMALE  0  •<* 

MALE  0  .0 

HI    WAYNE  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0 

HALE  0  ♦° 

HI    WESTERN  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  •♦2 

FEMALE  0      .  .0 

MALE  0  »° 


164  10*9 
40  21*2 
124  9.4 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

11 

6 


.9 

•  0 

•  0 
-  .0 

•  0 

3,9 
2*2 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
♦0 


0 
0 

0' 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


10  ^  5*2 

6  1771 
4  2*5 

7  1*6 
4  4.7 

■    3~  .9 


1 
0 
1 

0 
0 
0 


10.0 

♦  0 
10*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


4*1 
9.7 
3.0 


2.7 
•  0 
3*5 


HI  STATE  TOTALS  C 

TOTAL  2  .1 

FEMALE  0  .0 

MALE  2   .  .1 


16  INSTITUTIONS) 
206      7  .0 
61  13*1 
145  5*8 


MINNESOTA 

HN    COLLEGE  OF  5MNT  THOMAS 
TOTAL  1 
FEMALE  0  •? 

MALE  I  *6 

HN    HANKATO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  '  0 

MALE  0  »0 

HN    MOORHEAO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  s  0  .0 
.  FEMALE  -  0-    *  .0 

MALE  0  *° 

MN~  ?AINT  CLOUD  ST' LNI VERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

HN    U  OF  MINNESOTA  OULUTK 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

'MALE  0  *° 

HN    U  OF  MINN  MNPLS  SNT  PAUL 
TOTAL  1 
FEMALE  0  .0 

MALE  1  *6 


1 
0 
1 

0 
0 
0. 

0 

0* 
0 

0 
0 

.  0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 


•  5 

•  0 

•  6 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦9 

•  o 
•o 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

1*5 

•  0 
1.9 


22 

1*5 

22 

1.5 

2 

1*  L 

2 

1*1 

20 

1*5 

20 

1*5 

1 

.9 

0 

♦  0 

4*2 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

7 

2*5 

5 

1*6 

2 

3*3 

1 

.1.7 

« 

2.2 

4 

1.8 

o 

♦  0 

0 

•0 

o 

.  0 

0 

♦0 

o 

♦  0 

0 

♦  ? 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦0 

0 

•0 

0 

•0 

I 

4*8 

o 

♦  0 

1 

16.7 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

♦0 

0 

•  0 

17 

8.8 

2 

1.0 

8*6 

1 

2.9 

14 

6.9 

7  1 

.6 

9 

2* 1~ 

4 

♦  9 

3 

3.5  ^ 

1 

1.2 

1.7 

3- 

0 

.0 

■  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1.5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

1*6 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

'  60 

2*0 

34 

1.1 

11 

2.4 

6 

1.3 

49 

2.0 

26 

1*1 

MUTE 
NON-HISPANIC 

r  NUMBER 


NCK-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0« 
0 


1. 1 

3.3 

♦  6  I 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0  • 

♦  0 


2  1.0 
1  2.3 
I  .6 


0 
0 
0 

'0 
0* 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


♦  0 

♦  0 

•  0 

•0 

•  0 
•0 

•  0 
♦0 

•  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

•  0 
.0 

♦  0 

♦  5 

•  0 
•6 


208  13*8 
44  23*3 
164  12.4 


2 
2 
0 

0 
0 
0 

24 


1.8 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

C8*"4 
15.0 


1,275 
136 
1,139 

100 
21 
7V 


84*6 
72.0 
86*4 

88*!> 
87.5 
88*8 


25  1CC.0 
2  100.0 
23  1CC.0 


237 
50 


83*2 
83*3 


15 

6*7 

187 

83*1 

0 

♦  0 

9 

100*0 

0 

*0 

3 

100*0 

b 

*o 

6 

100*0 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

*0 

2 

100*0 

1 

4*8 

20 

95*2 

1 

16*7 

5 

83*3 

0 

•  0 

15 

100*0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

*0 

2 

100*0 

29 

15*0 

140 

72*5 

10 

28*6 

21 

60*0 

19 

12*0 

119 

75*3 

ii 

4*8 

385 

87*9 

8 

9*3 

76 

88*4 

13 

3*7 

309 

87*8 

.  10*0 
ICO  '  , 


90*0 
*0 
90*0 


0 

*0 

29 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

29 

1C0.0 

11 

5.6 

182 

92.4 

3 

9.7 

27. 

87.1 

8 

4*8 

155 

93.4 

3 

2.7 

94 

85*5 

0 

.0 

21 

•  84*0 

3 

3*5 

73 

85*9 

302 

10*2 

2,519 

85*0 

78 

16*7 

367 

78*6 

224 

9*0 

2,152 

86*2 

4 

2*1 

186 

1 

3*3 

29 

3 

1*9 

157 

0 

*0 

44 

0 

*0 

1 

0 

.0 

43 

0 

*0 

1 

0 

*0 

0 

0 

.  .0 

1 

0 

♦0 

7 

0 

.0  0 

0 

0 

*0 

7 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

•0 

4 

3*5 

166 

1 

2*3 

37 

6 

3*8 

129 

97*9 
96*7 
98*1 

69*8 
25*0 
72*9 

J 

100*0 
*0 
100*0 

87*5 
*0 
87*5 

100*0 
♦  0 
100*0 

82*6 
84*1 
82*2- 


24 
9 
15 

11 
1 
10 


1*6 
4*8 
1*1 

9.7 
4*2 
11*2 


0 

•  0 

0  ■ 

•  0 

24 

8*4 

1 

1.7 

23  10*2 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0* 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

0 

,0 

0 

♦0 

o 

•  0 

24 

12*4 

4 

11*4 

20 

12*7 

32 

7*3 

2 

2*3 

30 

8*5 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦o  . 

«0 

0 

^•0 — 

o 

•  0 

4 

2.0 

1 

3 

1*8 

13 

11.8 

4 

16.0 

,  9 

10.6 

143 

4*8 

22 

4.7 

121 

4*8 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

19 

30*2 

3 

75*0 

16 

27*1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

12*5 

0 

.0 

1 

12*5 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

28 
6 
22 


13*9 
13*6 
14*0 


1,507  * 

189 
1,318 

113 
24 
69 

25 
2 
23 

285 

60 

225 

9 
3 
6 

5 
3 
2 

21 
6 

15 

3 
1 
2 

193 
35 
158 

438 
86 
352 

10 
0 
10 

29  , 
0 

197 
31 
166 

110 
25 
85 


2,964 
467 
2,497 


190 
30 
160 

63 
4 
59 

1 

0 
1 


0 
8 

4 

0 
4 

201 
44 
157 


TABLE  7*     TOTAb  N  AS  TEA'S*  OEGAEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONf ERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 

ETHNICITY t    n<0  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1976*1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NAT  IV t 


BLACK    *  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  2SLANOER  HISPANIC 


•  NUMBER       *  X  NUMBER 
BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  (05001* 


X     .  NUMBER 


NUMBER 


J 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RE  SXOENT 
AL I  EH* 

NUMBER 


TOTAL 


NUMBER 


•MN 


STATE  TCT ALS  < 


6  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

2  .4 

if 

49 

FEMALE 

0  .0 

o 

-   •  0 

NILE 

2  .5 

1  .0 

MISSISSIPPI  Q 

MS    DELTA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

5 

27*8 

FEMALE 

-o  .0 

I 

50*0 

MALE 

0  .0 

25*0 

MS    JACKSON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL 

0.0 

9 

36*0 

FEMALE 

0  .0 

1 

1  00*0 

MALE 

0        .0  e 

6 

33*3 

MS    MISSISSIPPI  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

8 

17*8 

FEMALE 

0  .0 

Z 

.  28*6 

MALE 

0  .0 

6 

15*8 

MS    MISSISSIPPI  ST  LNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

8.? 

FEMALE 

0  .0 

2 

25*0 

MALE 

0  .0 

2 

5*0 

MS    MI  SS 

UNIVERSITY  FOR  WOMEN 

TOTAL 

0  .0 

1 

16*7 

FEMALE 

0  .0 

1 

16*7 

MALE 

0  .0 

0 

•0 

.MS    U  OF 

MISSISSIPPI  MAIN  CAM 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

„  FEMALE 

0  *.0 

0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

MS    U  OF 

SOUTHERN  MISSISSIPPI 

»« 

TOTAL 

0  .0 

1 

1*1 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

1 

1.2 

MS          STATE  TOTALS  (          7  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

0  .0 

28 

10*9 

FEMALE 

-      0  .0 

7 

15*2 

■  MALE 

0  #0 

21 

9*9 

MISSOURI 

MO    CENTRAL  MO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  >0 

2 

4*0 

FEMALE 

0  .0 

0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

2 

5*6 

MO    ORURY  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0  iO 

0 

♦0 

MO    LINCOLN  UNIVERSITY 

'TOTAL 

0  *0 

4 

19*0 

FENtLE 

0  *0 

0 

♦  0 

MALE  0  .0 

MO    THE  LINOESNOOO  COLLEGES 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

NTHWST  HO  ST  UNIVERSITY 


21.1 

•0 

•  0 

•  0 


4 

♦  9 

2 

2*6 

2 

♦  5 

I 

5.6 

0 

•  0 

1 

6*3 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  C 

0 

.6 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  .0 

0 

•  0 

1 

1*1 

1 

7.1 

o' 

•  0 

2 

•  8 

1 

2*2 

I 

♦  5 

Q 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

I 

3*3 

0 

•  0 

1 

3*6 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

1*3 

0 

•  0 

2 

1  .6 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0  , 

♦  0 

fo 

•  0 

3 

2*2 

.0 

3\ 

.2.6 

1 

*X 

0 

•  0 

1 

US 

1 

1.4 

0 

vO 

I 

1.8 

1 

♦2 

11 

2.4 

406 

87*4 

0 

2 

2*6 

67 

85.9 

1 

9 

2.3 

341 

87.7 

t 

0 

.0 

6 

33.3 

11 

61.1 

0 

♦o  • 

1 

50.0 

1 

50.0 

♦  0 

5 

31.  3 

1  0 

62.5 

2 

6*0 

1 1 

44.0 

6 

24*0 

0" 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

2 

8.3 

10 

41.7 

6 

25*0 

0 

.0 

8 

17*8 

37 

82*2 

0 

.6 

2 

28*6 

5 

71*4 

H 

•  0 

1  3*  O 

^  9 

0 

•  0 

4 

8.3    -  - 

37 

77.1 

0 

•  0 

2 

25.0 

6 

75*0 

0 

.0 

2 

s.o 

31 

7/*5 

0 

•0 

1 

16.7 

4 

66*7 

0 

♦0* 

1 

16;7 

4 

66*7 

0 

•  0 

0 

»  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

19 

90*5 

0 

.0 

0 

8 

100*0 

o 

♦  0 

o 

.  0 

1 1 

84*6 

0 

•♦0 

2 

2.  1 

93 

97*9 

0 

•  0 

1 

7.1 

92*9 

o 

•  C  * 

1 

1.  2 

*  80 

98*8 

2 

•  8 

32 

12*4 

207 

8.0*2 

o 

♦  0 

a 

1 7.  4 

37 

80.4 

2 

♦9 

24 

11.3 

170 

80.2 

1 

2.0 

3 

6.0 

21 

42.0 

c 

.0 

0 

.  0 

6 

42.9 

1 

2.8 

3 

8.  3 

15 

41.7 

0 

.0 

0 

•  0 

18 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

o 

♦  0 

o 

*  .  0 

1  6 

1  00.0 

0 

.0 

4 

19.0 

9 

42.9 

0 

♦  0  • 

0 

•  0 

1 

50.0 

o 

♦0 

21>1 

.  8 

42.1 

0 

.0 

1 

J.  3 

29 

96.7 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

o 

♦  0 

I 

3.  6 

27 

96.4 

0 

.0 

0 

.  .0' 

26 

72.2 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

100.0 

o 

♦0 

o 

.0 

22 

66.8 

0 

.0 

2 

3.7 

52 

96.3 

0 

♦oc 

1 

20.0 

4 

8C.0 

o 

♦  0 

I 

2.  0 

48 

96.0 

1 

•6 

8^ 

5.1 

146 

92.4 

0 

.0^ 

TO**"*"' 

1 

g 

6.2 

118 

91  w 

✓ 

or 

.0 

0 

•°  / 

6 

61*5 

0 

•0 

0 

:*0  f 

0 

..0 

0 

♦  0 

0 

8 

61.5 

0 

.0 

1 

2.9 

33 

94.3 

0 

•  0 

0 

.0 

9 

1  00.0 

0 

•0 

1 

3.8 

24 

92.3 

1 

♦  7 

8 

•»  5.8 

124 

8S.9 

0 

•  0 

1 

4.8 

19 

90.5 

1 

♦  9 

7 

6.  0 

105 

89*7 

0 

•  0 

4 

4*4 

85 

93.4 

0 

♦  0 

3 

23.0 

19 

b2.6 

0 

•0 

1 

l.S 

66 

97*1 

1 

1*4  . 

5.4 

67 

SC.  5 

ri 

5.9 

15 

88*2 

l\ 

1*8 

3 

3.3 

52 

91*2 

4e 

10*3 

9 

11.5 

39 

10.0 

5.6 

0 

•  0 

I 

6.3 

8 

32.0 

0 

•  0 

8 

33.3 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

7 

*  14*6 

o 

♦  0 

7 

17*5 

16*7 

1 

16*7 

0 

•  0 

2 

9.5 

0 

♦  0 

2 

15*4 

.  0 

0 

.0 

0 

♦0 

19 

7.4 

I 

2.2 

1 6 

8.  5 

9A 

C)  ft 

8 

57*1 

18 

50*0 

o 

♦  0 

0 

*  *0 

0 

♦0 

8 

38.1 

1 

50*0 

7 

36*8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

27*8 

.  0 

.0 

10 

31.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

<?4 

2.5 

5  38.5 
0  .0 
5  38.5 


2.9 
•  0 
3.8 

4.3 
4.8 
4.3 

2.2 
4.3 
1.5 


3  4.1 

1  5.9 

2  3.5 


467 
78 
389 


16 
1 

2 
2 
4 
*  3 

•  •  4 


2 

IS 

95 
14 
81 


256 

46 
212 


50 
14 
36 

16 

1 

2 

1 

3 

2 

3 

3 

5 

4 
15 
12 

I 

1 

3 

2 

138 
21 
117 

91 

23 
68 

74 
17 
57 


'  *   \  * 


TABLE  7* 


AMERICAN  INOlAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


BLACK  ASIAN  OR  „ 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 

BUSINESS  A  NO  NONAGE  PENT  (0500)- 
MISSOURI 

HQ    WASHINGTON  UNIVERSITY  « 


TOTAL         v       0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE  *  0  .0 
MC    WEBSTER  COLLEGE 

-     TOTAL                8  .7 

FEMALE                1  *l 

MALE         .       7  .B 

MC         STATE  TCTALS  ( 

TOTAL               11  »6 

FEMALE                 *  !♦* 

MALE'      %      #7  .4 


5 

100 
24 

75 


7*0 
13.8 

5a 

9.4 
17.* 
8*2 


1*  INSTITUTIONS! 

6.7 


129 
31  10.5 
96  6*1 


NUMBER 


3 
2 
1 

10 
0 
10 


21 
2 

19 


2*3 
6.9 
1*0 

x>9 
•  0 

1*1 


1*1 

♦  7 
1.2 


HIS P AttIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


UNITE 
NON-HISPANIC 


I       NUMBER         t    *  NUMBER 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 

NUMBER 


3 

2.3 

15 

11.7 

109 

85.2 

1 

7 

24.i 

22 

75.9 

2 

2*0 

8 

8.1 

87 

87.9 

3 

♦3 

121 

11*3 

946 

88.7 

1 

♦  7 

26 

16*8 

112 

81.2 

2 

.2 

95 

10*2 

834 

89.8 

10 

♦  5 

171 

8.9 

It  673 

87.5 

2 

♦7 

39 

13.2 

243 

62.4 

a 

♦  5 

132 

8.2 

It*  30 

88*4 

3.1 

•  0 
4.0 

•  0 
.0 

*;o 


69  3*6 
13  4*4 
56  3*5 


TOTAL 
NUMBER 


128 

29 
99 

it  067 
138 

929 


lt913 
295 
U618 


MONTANA 

MT    MONTANA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  '   .0  *0 

FEMALE  0  .0 

HAL*  •  ©  .0 

MT    UNIVERSITY  OF  MONTANA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  0 
♦0 
.0 


.0 
.0 
♦  0 


•  0 
.0 

♦  0 

•  0 
.0 

♦  0 


MT       '  STATE  TOTALS 
^OTAt  © 
FEMALE  ,  0 

MALE  0  " 

NEBRASKA.  « 


NE    CREICHTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

F21ALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NE    K£ARNE\  STATE  CCLLEuE 
TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  *° 

KALE  0  •° 

NE    U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 
TCTAL    •  1  1.4 

FEMALE  0  .0 

,    MALE  1  . 

NE     U  OF  NEBRASKA  AT  OMAHA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

mLE  0  .0 

NE    WAYNE  STATE  COLLEGE  J, 
TOTAL  0        .0  * 

FEMALE  0       *0  \ 

MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


0 
0 
0 

0  . 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

„  0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

♦  0 


.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 


NE  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  1 
FEMLE  0 
MALE  1 


INSTITUTIONS) 
0  .0 

0     '■  .0 


1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


.0 
.0 

.0  « 


*5.9 

.d 

6.7 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

1.4 
.0 
1.5 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


2  1.4 

0  i  .0 
2  1.6 


0 
0 

,0  v 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

o' 

0 
0 
0 


•  0 
•0 

.0 

•0 

♦  0 
•0 


.0 
•0 

♦  0 

•0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0  ; 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 


1 

0 

1 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

6 

100*0 

,0 

.  0 

♦  0 

.0 

6 

100*0 

•  0 

47 

97*9 

.0 

7 

10C.0 

.0 

40 

97*6 

.0 

53 

98*1 

.0 

7 

100*0 

.0 

46 

97*9 

5*9 
•  *0 
6*7 

*C 

♦  0 
*0 

2*7 
*0 
3*0 

.0 
*0 

♦  0 

*0 
*0 
.0 


2*1 
*0 
2*4 


16  94*1 

2  100*0  ' 
14  93*3 

t  10C.0 
m  *0 
9  100*0 


.72 
8 
64 

34 
5 
2V 

2 
1 
1 


97*3 
100*0 
97*0 

82.9 
100*0 
80*6 

100*0 
100*0 
100*0 


133  93*0 
16  100*0 
117  92*1 


•  0 

•  0 
•0 

2*1 
.0 
2.4 


1  1.9 

0  .0 

1  2.1 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


7  17.1 
0  .0 
7  19.4 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


7  4.9 
0  .0 
7  5.5 


6 
0 
6 

48 

7 
41 


54- 
7 
47 


17 

2 

15 

9 
0 

*9 

74 
8 

66 

41 

5 
36 

2 
1 
1 


143 
16 
127 


NEVADA 

NV    U  OF  NEVAOA  LAS  VEGAS 

.   TCTAI.  0,  .0 

FEMALE        *        0  .0 

MALE  0  .0 

NV    U  OP  NEVAOA  RENO 

TCTAL  0*  '.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NV         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NEW  HAHPSHIRE 

NH    DARTMOUTH  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  •<> 

*  MALE  0  .0 

NH    NEW  HA HPS HIRE  COLLEGE 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0 

MALE  0  .0 

NH    RIVIER  COLLEGE 

TOTAL      ,         0  .0 

FEMALE  0  »0 

'  'KALE  0  *0 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 


2  INSTITUTIONS) 


•  0 

•  0 

•  0 


1.5 

•  0 

3.3* 

•  0 
3.6 

•  0 

•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 

12.5 
.0 
14.3 


2.3 
.0 
2.9 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0  . 


♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 


.0 
♦  0 
.0 

.0 

;o 

*0 


*0 
*0 
♦  0 

0 


.8 

*0 

♦  9 

♦  0 

**' 

♦0 

♦  0 
*0 
*0 


3 
0 
3 

2 
0 
2 

0 
0 
0 


*0 
*0 
*0 

12.5 
•  0 
14*3 


2*3 
♦  0 
2*9 


35  100*0 
8  100*0 
27  100*0 

"  6  75*0 
1  100*0 
5  71*4 


41  95*3 
9  100*0 
32  94.1 


•  0 
•0 

♦  0 


12*5 
•  0 
14*3 


1  2*3 

0  .0 

1  2.9 


3*1 
4*3 
2*8 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


35 
8 

27~ 

8 

1 

7 


43 

9 
34 


130 
23 
107 

"  60 
5 

55 

5*1 
4 
47 


|;ERj[c 


1210 


1270 


TABLE  7. 


TOTAL  MASTER* S    CECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERAEO  IY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNlClTYt  A NO  tEXJ     INSTITUTION  ANO  STATE  197t~l*79 


AMERICAN  IMOlAN' 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER*  .2 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  (05001 

NEW  HAMPSHIRE 

NH    U  OF  PEW  HAMPSHIRE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NH    U  NH  PLYMOUTH  ST  COLLEGE 
TOTAL         >S.  0  .0 
FEMALE  Ik  «  »0 

MALE  0   \  .0 


NH  SI  ATE  TCTALS  ( 

TOT  AL  C 
FEMALE  0 
"MALE  6 

NEW  JERSEY 


5  INSTITUTIONS! 
4  1*3 

0  .0 
?  1.5 


NUMBER 


NJ    FARLGH  OCKSN  MA01S0N  CAN 


NEW  MEXICO 


NH    EASTERN  NM  U  MAIN  CAMPUS 


NM 


STATE  TOTALS'  I 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


4 
4 


2.7 


5  INSTITUTIONS) 
3  1.6 
0  .0 
3  2-1 


♦  0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 


•  0 

.0. 

-0 


TOTAL  0 

.0 

3.6 

3 

1 .5 

FEMALE  0 

•  0 

2 

6.5 

o 

•  0 

MALE  0 

.0 

c 

3.0 

3 

1.8 

NJ    FARLGH  OCKSN  U  RUTHERFO 

TOTAL  0 

•0 

14 

3*9 

5 

1.4 

FEMALE  0 

•  0 

4  1 

2.5 

o 

.0 

MALE  0 

•  0 

13 

4.1 

5 

1.6 

NJ    FARLGH  OCKSN  TEANECK  CAM 

TOTAL  O1 

•  0 

1.2 

9 

3  .5 

FEMALE  0 

•  0 

2.0 

3 

6.0 

MALE  0 

•  0 

1.0 

6 

2.9 

NJ    MONMOUTH  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

1.0 

1 

1.0 

FEMALE  0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

1.0 

1 

1.0 

NJ    NJ  INSTITUTE  TECHNOLOGY 

TOTAL  *  0 

•  0 

1.00.0 

0 

fl  .0 

FEMALE  0 

*0 

•  0 

0 

.0 

MALE  JO 

♦  0 

100.0  / 

0 

•  0 

NJ    RtOER  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0  » 

1.4 

1 

1.4 

FEMALE           ,  0 

.0 

.0 

0 

MALE  0 

•  0 

1.9 

1 

1.9 

NJ    RUTGERS  U  CAMQ£N 

CAMPUS 

TOTAL  0 

.0  < 

o 

.0 

0 

.0 

,  FEMALE  0 

.0 

0 

.0  * 

0 

♦  0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

NJ    RUTGERS  U  NEWARK 

CAMPUS 

TOTAL  0 

.0 

.  34 

8.0 

21 

4*9 

FEMALE  0 

.0 

15 

14.4 

5 

4*6 

MALE            .  0 

•  0 

19 

5.9 

16 

5.0 

NJ    RUTGERS  U  NEW  BRUNSWICK 

TOTAL  0 

.0 

4 

17.4 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

2 

25.0 

0 

.0 

'    MALE  0 

•  0 

2 

13.3 

0 

•  0 

NJ    SET ON  HALL  UNIVERSITY 

e 

TOTAL  0 

.0 

4 

3.2 

1 

•  6 

FEMALE,  0 

♦  0 

2 

6.9 

1 

3.4 

MALE  0 

.0 

2 

2.1 

0 

•  0 

NJ    *      STATE  TOTALS  < 

10 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  0_- 

.0 

69 

4.4 

41 

2.6 

FEMALE  0 

tO 

23 

7.8 

9 

3.1 

MALE                0  . 

•  0 

46 

3.6 

32 

2.5 

TOTAL                1  1.2 

2 

2.4 

1 

1.2, 

FEMALE               0  .0 

0 

•  0 

1 

5.3 

MALE                1  1.6 

2 

3.2 

0 

•0 

NM    NEW  NEX1C0  HlGHLANOS  U 

TOTAL                0  .0 

•0 

0 

•  0 

*  FEMALE                0  .0 

.0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

C 

*  .0 

0 

.0 

NM    NM  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL          a      0        .0  * 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE      •          0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE            ,    0  .0 

0 

•  0 

.  0 

.0 

NM    U  OF  NM  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 1  1.3 

0 

•  .0 

1 

1.3 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE                I      1.8  , 

0 

.0 

1 

1.6 

NM    WESTERN  NN  UNIVERSITY 

TOTAL                2    14. 3 

1 

7.1 

'  1 

7.1 

FEMALE    "            0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                2  16.7 

1 

8.3 

1 

8.3' 

HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


1.0 

♦  0 
1.2 

1.1 

2.5 

♦  9 


3  1.2 

1  2.0 

2  i*0 


1.0 
.0 
1.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

♦  7 
1.0 

♦  6 

4*3 
12*5 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


3  1*6 

1  2.4 

2  1.4 


IBER 

X 

NUMBER0 

X  t 

* 

1ER 

X 

-is 
NUMBER 

0 

•  0 

56 

93*3 

4 

6.7 

60 

0 

.0 

20 

100*0 

0 

.0 

20 

0 

•  0 

-  36 

SCO 

4 

10.0 

40 

0 

•  0 

Li 

78*6 

3 

21.4 

14 

0 

.0 

2 

66*7 

1 

33.3 

3 

0 

.0 

J> 

61*8 

2 

16.2 

11 

*  5 

1.6 

.'99 

94*9 

•1 

3.5 

315 

0 

•  0 

'  53 

96*4 

2 

3.6 

55 

5 

1.9 

246 

S4*6 

gr 

3.  5 

260 

12 

6.1 

177 

~89*6 

8 

4.1  '* 

• 

197 

2 

6.5 

28 

9.0*3 

1 

3.2 

31 

10 

6.0 

149 

8S*8 

7 

4.2 

166 

I- 

6.* 

322 

69*9 

13 

3.6 

356 

2 

5.0 

34 

90*0 

2 

5.0- V 

40 

?1 

6.6 

266 

69*9 

11 

3.5 

316 

15 

5.9 

227 

89*4 

I? 

4.7 

254 

5 

10.0 

43 

66*0 

4.0 

t  50 

10 

4.9 

164 

90*2 

10 

4.9 

,  204 

3 

2.9 

95 

90*5  > 

7 

•6.7 

105 

0 

.0 

7 

67*5 

1 

12.5 

6 

3 

3.1 

88 

90*7 

6 

6.2 

S7 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

2 

2*7 

72 

97.3 

0 

♦  0 

74 

0 

*0 

21 

10C.0 

0 

.0 

21 

2 

**8 

51 

96.2 

0 

9  .0 

53 

0 

*0 

15 

100.0 

0 

'♦0 

15 

0 

*0 

2 

100.0 

0 

♦  0  ' 

,  2 

,  c 

*0 

13 

10C.0 

0 

♦  0 

13 

56 

13*6 

3o8 

86.4 

0 

:o 

426 

21 

20*2 

63 

7S*8 

0 

-0 

104 

37 

11*5 

265 

86*5  * 

0 

♦  0 

322 

5 

21*7 

18 

78.3 

0 

.0 

3 

37*5 

5 

62.5 

-p 

♦  0 

2 

13*3 

13 

86.7 

0 

♦0 

15 

5 

4*0 

116 

94.4 

2 

1.6 

125 

3 

10*3 

26 

8S*7 

0 

♦  0 

29 

2 

2*1 

92 

i 

95.8 

2 

2.1 

96 

124 

7*9 

1*412 

y 

>9.5 

42 

2.7 

1*578 

36 

12*3 

4  251 

85.7 

6 

2.0 

293 

6  8 

6*  8 

•    1 » 16 1 

SO.  4 

36 

2.8 

1  »265 

6 

9*8 

34 

* 

41.5 

40 

4  8.8 

62  ^ 

2 

10*5 

11 

57.9 

6 

31*6 

19 

6 

.  9*5 

23 

36.5 

3<l 

54.0 

63 

4 

57*1 

2 

28*6 

1 

14.3 

*  7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

4 

57*1 

2 

26*6 

1 

1*43 

7 

1 

12*5 

7 

87*5 

0 

♦  0 

6 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

1 

14*3 

,6 

85*7 

0 

•  0 

7 

\ 

10*5 

68\  89*5 

0 

•0 

76 

1 

5*3 

18^94*7 

»  0 

•  0 

19 

7 

12*3 

50 

6{*7 

0 

•  0 

57 

7 

50*0 

7 

50*Q 

0 

•  0 

14 

0 

*0 

2 

100*0^ 

0 

•  0 

2> 

7 

58*3 

5 

41*7 

0 

•  0 

12 

28 

15*0 

lie 

63*1 

41 

21.9 

187 

3 

7*3 

32 

76*0 

6 

14*6 

41 

25 

17.1 

86 

58*9 

35 

24.0 

146 

AMERICAN  INOIAN 
ALAS  KVtcN  ATI  VE 


%|Uw         ^   ASIAN  Oft 

non-hispanic  Pacific  islanoer  hispanic 


NUMBER*       *  NUMBER 
BUSINESS  ANO  NINASENENT  (0500) 
NEW  YORK 

NY    AOELPHt  UNIVERSITY 
TOT AC  "0  .0 

PENILE  o  .0 

MALE  0  .0 

NY    CANISIUS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

rEKALE      -         •        ♦<[  . 
MALE  0  .0 

NY    CUNY  8EANAR0  BAAUCH  C 
TOTAL  1  •* 

J=EMALE        *        0  *04 
HALE*  1  *5 

NY    CLARKSON  CCLLEGE  Of  TECHN 
TOTAL  /    .0  .0 

'     FENALE^\j       0  .0 

NILE   .0 

NY    COLLEGE  OF  INSURANCE 
TOTAL  0   '  .  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

COLLEGE  OF  SAINT  ROSE 


NUN8ER 


NUMBER 


*  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


4  1*5 

f  1  l.T 
*  3  1.3 


2.7 

•  0 
3.3 


IT  6.0 


*N  TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY    COLUMBIA  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

o  .0 

o  »o 

MAIN  OIVISION 

o  .0 

o  .0 

o  .0 


NY    CORNEL  U  ENDOMEC  COLLEGES 


1       ♦  * 

0  *  *0 

1  .6 
STATUTORY  C 


Ow 

0 
0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  CORNELL 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NY    OOMLINO  COLLEGE 
TOTAL  ^  0 

FEMALE  0 
MALE  0 
NY    FO ROHAN  UNIVERSITY  ^ 
TOTAL  1  hi 

FEMALE  *0  §  *0 

MALE  1  *#T 

N.V    HOFSTRA  UNIVERSITY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NY     10 NA  COLLEGE 

0  T0TAL 
9  FEMALE 

MALE 
NY    LONG  IS  U 
TOTAL 
FEMALE 
Nfc  LE 
NY    LONG  IS  U 

TOTAL  0 

tMALE  ,  0 

MALE  0 
Hr  MANHATTAN  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MILE  0 
NY    MARIST  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE 
NY  '  NEM  SCH  FOR 
TOTAL1 
FEMALE 
MALE 

NY 


.0 
•0. 
.0 

.0 
♦  0 

•2. 


BROOKLYN  CENTER 
0  *0 
0        .0  * 
0        ♦  0 
C  W  POST  CENTER 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
0 


SOC  RESEARCH 

0  •  0 

0  #0 

0  *0 


•NY  INST  TECHN  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0 
FEMALE  © 

MALE  0  -° 

NY    NY  INST  TECMN  NY  CTY  CAM 
TOTAL  0  »2 

FEMALE  0  *0 

MILE  0  •° 

NY-  NEM  YORK  UNIVERSITY 
TOTAL  2  *2 

FEMALE  1 

MALE  1  *z 

NY    PACE  U  C  OF  WHITE  PLAINS 
TOTAL  0        •<>  ' 

fT     .E  0  .0 

lE  0  .0 


5 

7.6 

12 

5.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  10.5 

0 

•  0 

2  11.8 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

35 

5.6 

19 

9.6 

16  ' 

3.  T 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

ft 

.0 

7 

7.5 

4 

12*1 

3 

5.0 

5 

3*0 

0 

♦0 

5 

3.T 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

.46 

36.1  * 

20 

30*3 

126r" 

3T.3 

i 

4 

2*0 

1 

5*0 

3 

1.7 

1 

12.5 

0 

.0 

1 

14.3 

1 

4.3 

0 

•  0 

1 

5.6 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

t 

~  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

9.1 

0 

.0 

2 

10*0 

16 

2*1 

7 

2*1 

11 

2.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6  2*3 

1  1.7 
5  2*5 

4  5  .5 

2  15*4 
2  3*3 


15 

3 

12 

0 
0 
0 


5.3 
4.5 
5.6 

.0 
♦  0 
.0 


1  5.3 

0  .0 

1  5.9 


c.8  1*3 

2  1.0 

6  1.4 

5  2.2 

1  2.0 

4  2.2 


0 
0 
0 

1 

iO 

1 

4 

2 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

IT 
3 
14 


4 
1 

3 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0' 
2 

?4 

3 
21 

0 
0 
0 


.0. 

•  0 
.0 

5.3 

.0  ' 
5.3 

4*3 
6.1 
3*3 

•  0 
.0 
.0 

•  6 
.0 

•  8 

4.2 
4.5 
4.1 

2.0 
5.0 

■n.T 


12 


5 

•  0 
14.3 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

9.1 

•  0 
10.0 

2.7 

•  9 
3.9 

♦0 

•  0 

•  0 


5  1.9 

0  ^0 
5  2.5 


.0 
.0 
♦  0 


T  2.5 
2  3*0 
5      2.3  . 


0 
0 
0 

2 
0 
? 

0 
0 
0 

9 
5 
4 


.0 
.0 
.0 

10.5 
•0 
11.8 

.  .0  ' 

•  0 

•  0 

1.4 
2.5 
♦9 


3  1.3 

1  2.0 

2  1*1 


0 
0 
0 

0- 
0 
0 

3 
0 

5 
0 
5 

0 
0 
0 

42' 
7 
35 

1 
0 
1 


NHlTE 
«GN-HISPAN!C 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

3.2 
.0 
5.0 

3.0 
.0 
3.7 

♦  0 
♦0 
.0 

10.4 
10.6 
10.4 

♦0 


1  12.5 

0  .0 

1  14.3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
1 

3 
1 

0 

1 


15 
2 
13 


5.7 
3.3 
6.4 


6  8.2 
2  15.4 
4  6.7 


40 
10 

30 

6 

0 
0 
0 


14*2 
15.2* 
13*9 

♦  0 

♦  0 
,  .0 


5 

0 
5 

0 
0 
0 

52 
26 
26 


26 


3 

♦  0 
29.4 

♦  0 

♦  0 

•c 

8*3 
13*1 
t>.0 


9  3*9 
2  4*1 
7  3*9 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

15 
6 
9 

10 
0 
10 

1 

0 

1 


.0 
•  .0 
.0 

5.3 

♦  0 
5.3 

16.1 
18*2 
15*0 

6.1 

♦  0 
7.4 

.6 
.0 


205  50.T 
30  45.5 
175  51.8 


9 
2 
7 

3 
0 

;3 


4.5 
10.0 
3.9, 

37.5 
•  0 
42.9 


.0 

1 

■  4.3 

•0 

0 

♦  0 

*  .0 

1 

5.6<« 

.0 

0 

.0 

♦  0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

9 

.0 

♦  0 

0 

•  0 

.0 

4 

18.2 

.0 

0 

♦  0 

♦0  1 

4 

20.0 

♦  * 

50 

5.T 

.3 

12 

3.5 

♦  9 

3d 

T.l 

4.6 

1 

4.6 

•  0 

0 

.0 

16. T 

1 

16*T 

67 
11 
56 

235 
55 
1.80 

*  36 
9 
27 


12 
2 
10 

0 
0 
0 

461 
161 
120 


91.6 
64*6 
93*3 

63.3 
63.3 
83.3 

94.7 
100*0 
93.1 

63*2 
100*0 
36*8 

.0 
.0 
.0 

76.5 
81**3 
74*2 


176  76*5 

40  81*6 
136  75*1 

41  100*0 
17  100.0 
24  100*0 


16 

0 

18 

78 
27 
51 


94 


94 


83*9 
61*8 
65*0 


155  93*9 
30  100*0 
125  92.6 


163 
-*2 
131 

15T 
26 
131 

191 
16 
173 

5 
1 
4 

22 
-  5 
IT 

6 
2 
4 


99*4 
1CC.0 
.  99*2 

38.9  , 
.  39*4 
38*6 

95*5 
9(f.  0 
96*1 

62*5 
100.0 
57*1 

95*T 
100*0 
94*4 

85. T 

66*7 
100*0 


46  100*0 
4  100.0 
44  100*0 


IT 
2 
15 

721 

300 
421 


T7.3 
100*0 
75*0 

62*6 
66*5 
T6*6 


20  95*2 
15  100*0 
5  83*3 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

102 
27 
T5 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 

4.5 
.0 
5.0 

11*7 
8*0 
14*0 

•  0 

•  0 

•  0 


2*3 

60 
203 


0 

.0 

73 

0 

•0 

13 

.0 

.0 

*  '60 

7 

2.5 

262 

1 

1.5 

66 

6 

2.8 

216 

i 
2 

5.3 

36 

0 

.0 

9 

2 

6.9 

29 

2 

10.3 

19 

0 

•  0 

2 

2 

11.6 

17 

1  100.9 

1 

1  100.0 

-  1 

0 

•  0 

0 

96 

15.3 

62C 

11 

S.o 

196 

85 

10.7 

431 

45 

19*6 

230 

T 

14.3' 

49 

38 

21*0 

181 

0 

♦o' 

41 

0 

.0  * 

17 

0 

♦  0 

24 

0 

.0 

19 

♦  0 

0 

0 

.0 

19 

0 

♦  0 

93 

0 

♦  0s 

33 

0 

♦0 

60 

0 

.0 

165 

0 

.0 

30 

0 

.0 

135 

0 

.0 

164 

0 

.0* 

32 

0* 

♦  0 

132 

42 

10.4 

404 

10 

15.2 

66 

32 

9.5 

336 

0 

♦o  * 

200 

0 

•  0 

0 

♦  0  - 

180 

0 

♦  0 

6 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

7 

0 

.0 

23 

0 

.u 

5 

0 

•  0 

,  16 

1 

14.3 

T 

1 

33.3 

3 

0 

.0 

4 

46 
4 
*4 

22 
2 
20 

8T3 

339 
534^ 

21 
15 
6 


1212 


TARE  T.    TOTAL  MASTER'S    OEGAEES  FOR  MAJOR  FIELD  CCNMRRED  »Y  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  E0UCA7ION  SY  MCE, 
E7HNIC17Y*  AND  SEX:     INSTITUTION  ANO  S7ATE  19T8-19T9 


AMERICAN  INDIAN 
*  ALASKAN  NA7IVE 

NUM6ER  I 


•LAC*  %  ASIAN  OR 

NO*-MlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NJMlER 


NUM6ER 


BUSINESS  AK3  MANAGE MEN 7  1 05001 
HEW  YORK 

NY    PACE  UNI  VERSI7Y  NEW  YORK 

TOTAL  3  *  .7 

.  FEMALE  0  .0 

MALE  3    .    .9  ■ 

IY    PACE  U  PLSNTVt-SSv*.*  CAM 
70TAL  2  1.5 

FFMALE  0  .0 

MALE  2  1*9 

NV    P3LY  TECHNIC  INST  NEW  SORK 


70TAL 
FEMALE 
MALE 


*0 
0' 
0 


.0 
•  0 
.0 


NY    RENSSELAER  PGLV  INSTI7U7E 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY    R3CHES7ER  INS7  7ECHNOLOG* 


*  70TAU 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


NY    SAIN7  80NAVENTURE  U 


T07AL 
FEMALE 
HALE 


NY    SAIN7  JOHN'S  UNIVERSI7Y 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY     SUMY  AT   ALE ANY 


70TAL 
FEMALE 
MALE 


NY    SONY  AT  8INGHAM70N 


.2 

•  0 
.2 

.J 

♦  0 
•0 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


NY    SUNY  A7  0UFF ALO  MAIN  CAM 


707  A  L 
FEMALE 
MALE 


.5 
.0 
.7 


NV    SUNY  MARI  TlMt  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

1     FEMALE  0  \  *0 

HALE  0    \  .0 

NY    SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 
70TAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    UNION  COLLEGE 

70TAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    UNIVERSITY  OF  RCCHES7ER 


TOTAL  *1 

FEMALE  0 

MALE  1 
NY    MANNER  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  *  0 

NY         STA7E  7CTALS 
70TAL  13 
FEMALE      y  1 
MALE  12 

N0R7H  CAROLINA 

NC    OUKE  UNI  VERS  17  Y 


70TAL 
FEMALE 
MALE 


NC    APPALACHIAN  S7  LNlVtRSI7Y 
TOTAL  1  2*6 

FEMALE  0  «0 

HALE  I  4.3 

NC    EAS7  CAROLINA  UKIVERS I7Y 
TOTAL  •  *1  2*1 

FEMALE  1  10*0 

HALE  0  .0 

NC    NC  CENTRAL  UNI VERSI 7V 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
•'NC    NC  S7ATE 
TOTAL- 
FEMALE 
HALE 


0  *0 
0^  *0 
0  .0 
RALEIGH 


33 

7*5 

17 

3.9 

11 

8*8 

3 

2.4 

22 

7*0 

14 

4.4 

2 

1.5 

2 

1*5 

1 

3.  1 

1 

3.  1 

1 

1.0 

1 

1.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

• 

•  0 

3 

1.6 

o 

•  0 

0  % 

.0 

0 

.0 

3 

i.9 

3 

s 
1*7 

3 

1.7 

1 

3*2 

0 

.0 

2 

1.4 

3 

2.0 

0 

'  *o 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0  - 

0 

♦0 

0 

•  0 

21 

3*7 

22 

3*9 

3 

3*8 

1 

1.3  1 

lb 

3.7 

21 

4.3 

0 

•  0 

2 

1.7 

o 

♦  0 

1 

3*4 

*  0 

•o 

1 

1.1 

1 

♦  7 

<0 

•  0 

1 

3.2 

0 

•  0 

0 

.0  \ 

0 

.0 

0 

.0 

1 

■  o 

.0 

1 

2.2" 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

16.5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

18.5 

2 

1.1 

2 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

L.3 

2 

1.3 

0 

.0 

1 

2.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.7 

a 

5.1 

4 

2.5 

4 

13.8 

1 

3.4 

4 

3.1 

3 

2.3 

i 

7.1 

C 

•  0 

0 

•  0 

0 

!8 

l 

7.1 

o  • 

r 

ST  17  UT  IONS! 

o 

315 

5.2 

155 

2.6 

78 

5.*5 

26 

1.6 

2  37 

5.2 

129 

2.6 

4.2 

1 

1.1 

2 

10.0 

0 

.0 

2 

2.7 

1 

1.3 

2 

5.1 

0 

.  0 

1 

6.3 

0 

.0 

1 

\ 

4.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

c 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

12 

70.6 

„  o 

♦  o' 

6 

75.0 

0 

•  0 

6 

66.7  * 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1**5 

0 

.0 

'  1 

50.0 

0 

•0 

0 

.0 

c 

HISPANIC 
NUM8ER 


7 
2 
5 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

1 
0 
1 

0 
0 
.0 

5 
0 
5 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


70TAL 

MINORI7Y 

X 

NUH6ER 

t 

- 

•  A 

60 

13*6 

.6 

16 

12*8 

.6 

44 

13*9 

♦  7 

7 

5.1 

♦  0 

2 

4.3 

•  0 

5 

4.6 

.0 

0 

.0 

.0 

C 

•  0 

♦0. 

0 

•  0 

•  6 

6 

3.1 

♦  0 

0 

•  0 

♦  9 

6 

3*7 

•6 

7 

3.9 

.0 

1 

3.2 

♦7 

6 

4.  1 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

♦  9 

49 

6.6 

.0 

4 

5.  0 

L.O 

45 

9>2 

♦  b 

3 

2.5 

2 

6.9 

1 

1.  1 

.0 

1 

.7 

.0 

1 

3.2  " 

♦  0 

0 

.0 

♦  0 

2 

1.1 

♦  0 

1 

2.2 

.0 

1 

♦  7 

29.6 

•  0 
29.6 

.0 
.0 

♦  0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦  0 

..0 
.0 
.0 


111  1.8 
19  1*3 
92  2.0 


1213 


13 
0 
13 

4 

0 
4 

1 
0 
1 

13 
5 
6 


594 
124 
470 


*  fcH! 7E 
NON-HISPANIC 


NUM8ER 


NON-RE  SIOCNT 
ALIEN 

NUM8ER  * 


707AL-  ' 
NUM6E* 


48*1 

•  0 
48*1 

2*3 

•  0 
2*6 

2*6 

•  0 
2*7 

6\3* 
17*2 
6*3 


1  7*1 

0  .0 

1  7*1 


9.9 
6.7 
10.2 


366 

83.0 

- 15 

3*4 

441 

101 

60*6 

8 

6*4 

12* 

265 

83.9 

7 

2*2 

316 

127 

93*4 

* 

2 

1*5 

136 

30 

93*6 

0 

vO  . 

32 

97 

93.3  " 

2 

i.r 

104 

3 

100*0 

0 

- 

•  0 

•  3 

1 

100.0 

0 

*  *o 

2 

100*0 

.0 

.0  * 

2 

174 

13 

6*7 

193 

31 

100*0 

0 

•  0 

31 

143 

66*3 

13 

8*0 

162 

172 

96*1 

0 

♦  0 

179 

30 

96*6 

0 

.0 

31 

142 

95*9 

0 

.0 

148 

14 

100*0 

0 

.0 

14 

2 

100*0 

0 

♦*0 

2 

12 

100*0 

0 

♦0 

12 

476 

84.2 

41 

7.2 

546 

61  ^76.3  ■ 

15 

16.6 

80 

4fK  85*£- 

26 

5.3 

466  . 

111 

91*7 

7 

5.8 

121 

24 

62*6 

«  3 

10.J 

29 

87 

94*6 

4 

4*3 

92 

138 

96*y 

4 

2*8 

1*3 

30 

96*6 

0 

•0 

31 

108 

96*4 

4 

3*6 

112 

170 

92*9 

11 

6*0a 

183 

39 

86*7 

»  5 

11.1 

45 

131 

94*9 

6 

4.3 

138 

14 

51*9 

0 

.0 

...  27 

0 

.0 

0 

.0 

Or 

14 

,  51*9 

0 

♦  0 

27 

145 

62*9 

26 

14.9 

#  175 

23 

95*6 

1 

4;2  * 

24 

122 

80*6 

25 

16  .6 

151 

36 

92*3 

2 

5*1 

39 

2 

100*0 

0 

•0 

34 

91*9 

2 

,  5*4 

37 

131 

03*4 

13 

8*3 

157 

24 

62*6 

.  0 

•0 

29 

107 

63*6 

13 

10*2 

128 

11 

76*6 

2 

14.3 

14 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

11 

76*6 

2 

14*3 

14 

•  967 

62*9 

435 

7*2 

6*016 

•  213 

65*0 

90 

6*3 

1,427 

•  774 

62*2 

345 

7.5 

4.589 

1 

1.1 

6 

6.3 

89 

93*7 

0 

.0 

2 

10.0 

18 

90*0 

1 

1.3 

4 

5.3 

71 

94*7 

0 

.0 

3 

7.7  . 

69*7 

0 
0 

.0 
♦0 

1 
2 

6.3 
8.7  « 

15 
20 

^93>6^ 
67*0 

0 

.0 

1 

2.1 

47 

97*9 

0 

.0 

1 

9 

90*0 

0 

.0 

0 

l0:8 

36 

ICO. 03 

0 

♦  0 

12 

TO. 6 

K 

5*9 

0 

.0 

6 

75*0 

0 

.0 

0 

♦0 

6 

66.7 

l 

11*1 

0 

.0 

1 

12.5 

4 

50*0 

0 

.0  * 

1 

50*0 

*  1 

50*0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

50*0 

0 

♦  0 

95 

0 

•  0 

20 

0 

•0 

75 

1 

2*6 

39 

0 

•0 

16 

1 

4*3 

23 

♦0 

^-~48 

0s 

S^.0 

*  10 

0 

38 

12?: 


o 


TULE  U    TOTAL  to S  OE««S J*  "** 


AMERICAN  INOUN 
^ALA  SHAN  NATIVE 


BLACK       *       ASIAN  OR 
NGN-HISPANIC  PACIFIC^ISLANOER 


NUMBER 


BUSINESS  AND •  MANAGEMENT 
NORTH  CAROLINA* 


NC    U  Of  NC  AT  CHAPEL^NILL 
TOTAL  0  .0 

FEMALE   '  0  .0 

NILE  0  .0 

NC  .  U  OP  NC  AT  CHARLOTTE 
TOTAL  0  .0 

0  .0 
0  »0 
AT  GREEKSBOAO 
0  .0 
0  .0* 
eO  *0 


NUMBER 

fb500l 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBtV 


TOTAL 
JJIN0R1TY 

NUMBER 


kH!TE 
N0N-H1S^AN1C 

NUMBER 


KCN-4ES10ENT 
ALIEN 


NUMBE* 


TOTAL  * 
NUMBE^ " 


FEMALE 
MALE 
NC    U  OP  NC 
TOTAL 
FEMALE  »• 
MALE 

NC    WSTN  CAROLINA  UNIVERSITY 

TOTAL'  0  *0 

•  FEMALE  0  .0 

MAL*EV  0  *0 

NC    MAKE  FOREST  UNIVERSITY 
^     TOTAL  0  .0* 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC  STATE  TOTALS  (  10 

TOTAL  2     ,  .3, 

FEMALE  *  % 

MALE   '  1  »2 


NORTH  DAKOTA 
NO    U  Of  NO  MAIN  CAMPUS 

Tqwrl  *  o  •o- 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ♦O 

*  . 

NO*    /  STATE  TOTALS  i  1 
TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0     .  .0 

OHIO 

OH    ANTIOCH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

•    FEMALE  0  /D 

MALE  0,  *0 

OH    BALO WIN- WALL ACE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        *0  v 

MALE  •    0  .0 

*OM>BOWLING  CRN  ST  U  MAIN  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  •  0  .0 

MALE  „     0  .0 

OH    CAPITAL  UNIVERSITY 
TOTAL  1 
FEMALE      -         0.  .  .0 
MALE  1  5*0 

OH    CASE  WESTERN  RESERVE 


i 

<"  •  » 

9 

v  6 
3 

5.6  - 
13.6 
2.5 

1 
1 

Q 

.6 
2.3 
♦  0 

1 

0 

1 

.6 
♦  .0 
.8 

11 

T 

/» 

6.8 
15.9' 
3.4  * 

.     146  V0.1 
• -J6  BUB 
U  )  ,«3.2 

1 
0 
1 

V  5.6 
♦  0  * 
5.9 

0 
0 
0 

.0 
*  .0 
•  0 

0 
0 
0 

.0 

♦o 

.0 

1 

0' 

1 

5.* 
♦  0 
5.9 

IT  94.4 
.     1  1CC.0 
16  94.1 

3 
3 
0 

4.T 
20.0 
.0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

0 
0 

0  * 

♦o 

.0 
.0 

3 
3 
0 

4.T 
20.0 

A 

.u 

61  95.3 
12  80.0 
49  100.0 

1 

0 

1 

3.1 
.C 
3.7 

0 
0 

u 

♦  0 

♦  0 
.  .0 

0 
0 
0 

♦  0  * 

'  *°  ,  * 
t.t>  ' 

1 

0 

1 

3.1 
.0 
3.T 

30  93.8 
5  ICC.  0 
25  92.6 

r 
i 

0 

"  l.i 

5.9 

•  0 

"  I 
1 

1.1  • 
♦  0 
1.3 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

2 

■  I* 
»  !• 

2.1 
5.9 
1.3 

•*»<s*4.T 
16  94.1 
74  94.9 

INSTITUTIONS) 
33  5.7 
19  13*8 
14  3*2 

2 
2 

♦  T 
I.* 

0 

*  ■* 

0 
2 

p 

'.3 
.0 
'.5. 

t 

41 

22 
19 

7*1 

it  Q 

15." 
4.3 

%        *  t 
52  C  90*0 
113  61*9 
40T  92*5 

5 

*  0 
5 

6.9 
•  0  . 
p  T.4 

2 
0 
2 

2.8  * 

.0 
2.9 

1 

0 

1 

1.4 
♦  0 
1.5 

6 

0 
8 

tl.l 
.9 
11*8 

64  88*9 
U  10C*0 
60  66.2 

INSTITUTIONS) 
5^  6.9 
0  .0 
—      5  T.4 

Z 
0 
2 

2.8 

•  0 
2.9 

0 

1 

1.4 

"  .0 
1.5 

8 
0 
6 

11.1  * 

«.o 

11*8 

f 

5 

64  Ee«9; 

4. 100*0 
k60  08*2 

27 
13 
1* 

52.9 
50.0 
56.0 

0 

•Jo 

0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

27 
13 
14 

52.9 
50*0 
56.0, 

24    4  7*1 
13  50*0 
11  44*0 

MIAMI  .UNIVERSITY  MAIN  CAM* 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OH    OHIO  STATE 
TOTAL 
►3KALE 
MALE 
OH  OHIO 
TOTAL 
KEHALE 
;  MALE 
OH  .  U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
,  MALE 


0  4  ♦<> 
0  .0 
0  .0 
MAIN  CAMPU 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
U  MAIN  CAMfUS 

0  .0 
0  .0 
0  n0 
AKRON  MAIN  CAMPUS 


9, 
0 
9 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
2 
4 

0 
0 
0 

0 

o* 

0 

1 
1 

0 

1  ■ 

0 

1* 

5 

3 
2 

38 
T 
31 

1 

'  0 
1 


5.0 
.0 
5.4 

.0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 
.0 

3.7 
5.4 
*  3.2 

•0 
.0  • 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

1.7 
9*1 

•  0 

1.5 

•  0 
1.9 

'  2.3 
5.4 
1.2 

45.2 
41.2 
46.3 

2.3 

•  0 
2.8 


"3 
2 
1 

1 

0 
L 

1 
0 
1 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 

<r 
o 

2 

•  0 
2 

1 

0 

^2 
I 
1 


1.7 
14.3 
.6 

1.3 

•  0 
1.5 

4.8 

•  0 
5.0 

.6 
.0 

•  8 


.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

l.T 

•  0 
2.0 

•  0 
.0 
.0 

.9 
.0 
l.$> 

i?2 
5.9 
.0 

4*5 
12.5 
>2*8 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0  > 

0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1' 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.9 

.♦o 

.0 

♦  0 

.0 
♦0 
.9 

.0 
.0 

♦  0 

♦  9 
♦0 

1.1 

•0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
..0 

♦  5 
.0 
.6 

.9 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


12 
2 
10 

1 

0 

1 

2 
0 
2 


T 

2 
5 

1 

0 
1 

9 
0 
0 

2 
1 
1 

1 

0 
I 

6 

3 
5 

39 


6.T 
14.3 
6.0 

1.3 
.0 
1.5 

9.5 
•  0 
10.0 

4*3 
5.4 
4*0 

.9 
'  .0 
1.1 


93V3 
85.7 
94.0 

92.0 
77  1 
93-*- 

19(  90.5  , 

1  ftCO.O 
18  90.0 


168 
I? 
lib 

69 
T 
62 


145 

33* 
112 


90.  1 
89.2 
*0*3 


.0 
.0 
.0 

3.3 
9.  1 
2.0 

1.5 
.0 

3.6 
5.4 
3.0 

46*4 

46*3 

6*  8 
12.5 
5.6  • 


104  98.1 
19  1CD.0 
85  97.T 

19  100.0 
.  3  100.0 
'16  1CC.0 

56  93.3 
9  61.8 
4T  95.9 

65  96.5 
14  100.0 

51  98.1 

206  93*6 

52  92*9 
154  93*9 

42  50*0 
8  4T*1 
34  50*T 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

3 
0 
3' 


•IT- 
3 
14 


•  0 
.0 
•0 

•  0 
.0 
.9 

3.1 

•  0 
3.T 

3.2 
.0 
3.8 


*.9 
2.2 
3.2 


0  *fr 
C  ,  .0 
c  ^ 


0 

0  « 

p 

0 
0 
0 

5" 
2 
'  3 

0 
0 
0 

9 
.  2 
.  T 

1 

0 
..1 

c 

0 
0 


;o 
♦o 

♦  0 


.0 

♦  0 
.0 

.0 

6.T 
22.* 

4.*5 

♦  0 
.  3 

.  ♦<> 

5.6 
5.4 
5.6 

.9 
*.  .0 
1.1 

.9 


I   -  "2.0 


162 
C44 
118 

*  18 
1 

IT 
64 

32 
5 
2T 

95 
17 
T8 


5T8 
138 
*40 


•0 
.9 

*2.7 
"  1.8 

.3.0. 


3  3.* 
1  5.9 
Z  3.0 


72 
4 

'68 


72 
4 
68 


#51 
26 
25 

ieo 

14 

U6  a. 

T5," 
66 

1 

20  . 

161  ' 
3T. 
124 

i 

'106 
19 
8ty 

t»\ 

60V 

11 

49 

66 
14 

.  52 
2^0 

56 

164 

e4 

IT 

6T 


39 
T 
3* 


68.6 

eT.5 

88*9 


2 
0 

2  h 


4.5 

♦  9 
5*6 


44"* 

6 
36 


ERLC 


/ 
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p.    ^TULE  7. 


TOTAL  MASTER9 S    DEGASES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  6Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE* 
ETHNICITY t  AND  SEXt     INSTJTOTION  AND  STATE    1978-1979  *  , 


ANER I CAN  INDIAN 
^ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HIS^NIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 

NUMBER         *       NUMBER         f  NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NGN-RES ICENT 
'  ALIEN 


NUMBER 


BUSINESS  ANQ  MANAGE  HE  NT  (05001 


OHIO 


s 


OH    U  OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 
TOTAL            „  1  .6 
FEMALE                 0  .0 
MALE                1  .3 
OH    UNIVERSITY  OF^ DAYTON 
TOTAL                0  .0 
 FEMALE                0  *0 

^*  Male  o  *o 

oh  university  of  toledo 

TOTAL  .  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

OH    MIGHT  ST  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL    *  0  *0- 

.     FEMALE'  s  0  .0 

9         MALE  *  0       *0  ' 

*  OH    XAVIER  UNIVERSITY 
„  TOTAL  0  .A 

FEMALE  0  ,3 

MALE  0  .0 
OH    Y3UNGST0WN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL      .  0  .0 

FEMALE  V  0  .3 
'    MALE  0  c  *3 


£ : 


2 
6 

9 
2 
7 

I 
I 

0 

4 
I 

3 

35 

'  6 
29 

e 

10 

2  . 
-8 


5.0 
5.6 
4*9 

• 

11. 1 
4.2 


4.  1 
16.  '7 
3.3 

7.8 
9.7 
7.5 

13.3, 
JU.9 


OH         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  2 

FEMALE  0  .0 

HALE  2  .1 

OKLAHOMA 


OK    CENTRAL  STATE  UNIVERSITY 


NSTITUMONS) 
155  7.3^\ 

40  1U0 
115  6*5 


"TOTAL                 1  .6 

9 

5.0 

FEMALE                0  .0 

6 

16.7 

HALE                 1  .7 

a 

2.1 

OK    NORTHEASTERN  OKLA  STATE  U 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

, MALE                 0  .3 

*  0 

.0 

OK    OKLAHOMA  CITY  UNIVERSITY 

«TAL                0  .3 

2 

1.2 

FEMALE                0  .0 

0 

.3 

MALE                0  ..0 

2 

1.3 

*  OK""  OK  LA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

'    TOTAL                 0  .0 

I  ' 

1.2 

FEMALE                0  .0 

o  1 

5.6 

MALE  .              0  .0 

0 

.0 

OK    ORAL  ROBERTS  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

1 

3.7 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MA'S                0  .3 

1 

3.7 

OK    PHILLIPS  UNIVERSITY 

4  TOTAL                 0  .0 

3 

.0 

FEMALE                0>  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

3 

.3 

OK    STHESTN  OKLA  STATE  U 

TOTAL                 0  .3 

0 

•  3 

FEMALE                0  .3 

0 

.0 

MALE  '   "          0  .0 

0 

.0 

OK    STHWSTN  OKLA  STATE  U 

JOTAL                 3  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0   .  .C 

0 

♦  0 

HAL  £                 0  ..0 

0 

.0 

OK    U  OF  OKLAHOMA  NORMAN  CAM 

TOTAL                 0  *  .0 

1 

1.9 

FEMALE                0  .3 

0 

.0 

MALE                0  .0 

1 

2.6 

OK,  UNIVERSITY  OF  TULSA 

TOTAL                0  .0 

1 

1.6 

FEMALE                0        .3  > 

0 

•  0 

MALE                 0  .3 

1 

1.9 

OK          STATE  TOTALS  <         10  J» 

INSTITUTIONS) 

•TOTAL                 1  .2 

r  15 

2.4 

FEMALE                0  .0 

7 

6.5 

MALE                1  .2 

6 

1.5 

CAB  i  OH 

a 

OR    OREGON  STATE  UNIVERSITY* 

TOTAL  1  2*2 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2.t 
OR    PORTLAND  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
*ALC 


2.2 
.0 
2.4 

.0 
.0 
.0 


.0 

1 

.6 

13 

6.3 

136 

86.8 

0 

.0* 

0 

.3 

2 

5.6 

33 

91.7 

& 

A 

.  u 

r  i 

V 

.  8 

q 

O.  P 

105 

85.4 

2 

0 

:o 

11 

5.9 

163 

87.6 

0 

A 

♦  u 

o 

*" .  0 

2 

1 1*  1 

1 5 

83.3 

2 

1.2  . 

<  0 

♦  0  i 

9 

5.4 

148 

86.1 

<x 

9 

3.9 

o 

.0 

5*  2 

63 

81 .8 

1  * 

9.1 

0 

.0 

2 

18.2 

9 

81*8 

*2 

3.0 

.  0 

.3 

2 

3.0 

54 

81.8 

0 

.  0 

«  *  0 

o 

4.1 

91 

93*8 

0 

.0 

»  «0 

*6 

1 

16.7 

5 

83.3 

o 

.0 

.3 

3 

3.3 

86 

94.5 

10 

2.2  ' 

0 

•  3 

45 

10.0 

388 

86.4 

t 

4.8  . 

0 

•  3 

9 

14*5 

51 

82*3 

7 

1.8 

Q 

♦  3 

36 

9.  3 

33  7 

87.1 

0 

.0 

0 

•  3 

10 

12.2 

72 

87*8 

0 

.0 

.3 

0  2 

13.3 

13 

86.7 

0 

.0 

*  c 

.3 

g 

1 1 .9 

59 

88*1 

97 

1  -x 
1  ♦  o 

3 

#  I 

187 

8.8 

1 1 871 

87.  6 

8 

2*2 

0 

.3 

46 

1  5*  c 

304 

83.7 

19 

1.1 

3 

♦  2 

139 

7.  8 

1 1 567 

88.3 

o 

2 

1.1 

0 

•  3 

12 

6*7 

88 

48.9 

0 

•  0 

0 

.3 

6 

16*7 

19 

?2«8 

2 

1.4 

0 

.  3 

4*2 

69 

47.9 

0 

.  0 

3 

.0 

0 

*0  { 

6 

100*0 

0 

•  0 

0. 

♦  3 

0 

'♦0 

0 

o  .0 

0 

.0 

0 

♦3 

3 

♦  0 

IOC.  0 

0 

.0 

0 

.3 

2 

1.2  , 

127 

74*7 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

15 

75*0 

0 

♦  0 

0 

.  3 

1.3 

112 

74*7 

0 

•  0 

0 

.3 

1 

1.2 

64 

76*0 

0 

.0 

0 

.3 

1 

5.6 

"  14 

77*6 

0 

.  0 

.3 

o 

.0 

50 

78*  1 

0 

.0 

0 

.3 

*  1 

3.7 

25 

92.6 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0  - 

.  3 

1 

3.7 

9  1 

92  .6 

0 

•  0 

0 

.3 

3 

•  3 

5 

55.6 

0 

.  0 

0 

.3 

o 

•  U 

Q 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.3 

3 

5 

55*6 

0  • 

• 

.0 

0 

.0 

7 

f  7.9 

0 

.0 

0 

♦  3 

3 

•  3 

0 

♦  0 

c 

.0 

0 

.3 

-  C 

.3 

7 

20*6 

0 

•  0 

0 

.3 

3 

.3 

4 

66.7 

0 

.0 

0 

.3 

3 

.3 

1 

50*0 

0 

.0 

0 

.0 

q 

.3 

3 

75.  0 

0 

•  0 

1 

1.9 

2 

3,8 

43 

81*1 

0 

•  0 

0 

.0 

.3 

.3 

13 

86.7 

0 

.0 

1 

2.6 

C 

?.  J 

30 

78  *9 

o 

♦0 

3 

.0 

1 

1.6 

55 

85.9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.3 

12 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

<h9 

43 

62*7 

2 

•  3 

1 

$ 

.2 

19 

3.3 

424 

66*7 

0 

.0 

3 

.0 

7 

6.5 

74 

68.5 

2 

.4 

1 

.2 

12 

2.3 

350 

66.3 

1 

2.2 

0 

•  0 

3 

6.5 

40 

67.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

•  3 

4 

100.0 

1 

2.4 

3 

•  0 

3 

7.1 

36 

85*7 

5 

6.0 

3 

.0 

5 

6.3 

73 

88*0 

2 

9.5 

-0 

.0 

2 

9.5 

19 

90*5 

3 

4.8 

3 

.3 

3 

4.3 

54 

87.1 

"  TOTAL 
X  NUMBER 


11 

6.9 

159 

1 

2.8 

36 

10 

8.1 

123 

12 

6.5 

186 

1 

5.6 

1  ft 

11 

6.5 

168 

10 

1 3.0 

77 

0 

.0 

U 

10 

15.2 

66 

2.1 

97 

to2 

.0 

6 

2 

9  9 
C*  C 

91 

16 

3.6 

449 

2 

.  3*2 

62 

14 

3.6 

387 

0 

.0 

BZ 

0 

•  0 

15 

0 

.0 

67 

79 

c 

3.7 

2*137 

11 

3.0  ^ 

363* 

68 

3.8 

lt774 

80 

44.4 

183 

11 

30.6 

36 

69 

47  *9 

1 44 

0 

.0 

6 

*0 

.0 

0 

0 

.0 

6 

41 

24.1 

170 

5 

25.0 

20 

36 

24*3 

1 50 

17 

20.7 

82 

3 

16.7 

18 

14 

21.9 

64 

*  1 

3.7 

27 

0 

.0 

0 

1 

3.7 

27 

4 

%44.4 

-9 

0 

.0 

.  0 

4 

44.4 

9 

32 

82*1 

39 

5 

10C.Q. 

5 

79.4  2 

34 

2" 

33*3 

1 

53.3 

1 

25f*0 

*  4 

8 

15.1 

53 

***T-*+i.3 

15 

6 

15*8 

38 

'  8 

12*5 

64 

0 

*0 

12 

8 

T5*4 

52 

193 

30*3 

636 

27 

25.0 

108 

166 

31*4 

528 

3 

6.5 

46 

0 

•  0 

4 

3 

7.1 

42 

5 

6.d 

83 

0 

.0 

21 

5 

8.1 

62 
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TAKE  7. 


Ton,  mm**  oe^o^^  ~«  "  ~* 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OK 

NQN^HlSPANlC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


CEMENT  10500) 


BUSINESS  A  NO  MAjWi 
OREGON 


Oft    STHN  OAEGON  ST  COLLEGE 
TOTAL  0       .0  * 

FEMALC  *  0  .0 

HALE  •  0  .0 

OR    U  OF  OREGON  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.0 
tOR    UNIVERSITY  OF  PCRTLANO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

OR  tcWtLLAMETTE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 


•  0 
.0 

•  0 

1*0 

•  0 
1.3 

•  0 

•  0 

:o 

5*1 
10*0 
3*4 


NUMBER 


OR         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  I    *  »3 

FEMALE  0  *0 

MALE  1 

""'PENNSYLVANIA 

PA  ^BLOOMSBURG  STATE  COLLEGE 
TOTAL     "  0.0 
FEMALE  0  .0 

HALE  0.0 
FA    BUCKNELL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

PA    CARNEG IE-MEL LCN  0 
TOTAL  1 
FEMALE  0  .0 

MALE  I      1*0  < 

.     PA    CLARION  STATE  C  MAIN  CAM 
TOTAL  0*  "  .0  * 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

PA    OREXEL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *  .0 

FA    OJQUESNE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .Of 

FEMALE  0       ♦  0 

MALE  0  .0 

PA    GANNON  COLLEGE 

TOTAL    "  0  .0 

FEMALE  *  0  .0 

MALE  0  .0 

PA     INOIANA  U  OF  PENNSYLVANIA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    LA  SALLE  COLLEGE1 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ^0 

HALE  0  .0 

PA    LEHIGH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

o  FEMALE  0  .0 

/         HALE  0  .0 

PA    MAR Y WO 00  COLLEGE 
t  TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    PA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    PHIL  A  C  "TEXTILES  AND  SCI 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

'     PA    SAINT  FRANCIS  CCLLEGE 
TOTAL  ,0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA-   SAINT  JOSEPH'S  UNIVERSITY 

TOTAL.  7  11.5 

'  FEMALE  .  -0'  .0 

MALE  7  12.3 

PA    SHIPPENSBURG  ST  COLLEGE 
'TOTAL  **&       *°  p' 

FEMALE  0     t  .0  * 

*  MALE  0  .0 


6  INSTITUTIONS) 
4  1.2 
1 
3 


1.4 
I.I 


.0^ 
.0 
•  0 


11 

3 


0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

7  .0  N 

o 

<N 

v.o 

ov 

0 

.0 

0 

o 

♦0 

0  * 

0 

.0 

0 

6 

.0 

0 

5 

3.0 

2 

4 

15.4 

0 

1 

.7 

2 

1 

1.9 

0 

0 

.0 

0 

1 

2.0 

0 

1 

£.4 

0 

0 

.0 

0 

1 

1.6 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

2 

4.1 

2 

0 

•  0 

0 

2 

4.3  . 

2 

1 

♦8 

0^ 

0 

♦  0 

0 

1 

•  9 

0 

0 

•  0 

5 

0 

♦0 

1 

0 

♦  0 

4 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

'0 

♦0 

0 

I 

7.7 

0 

0 

•  0 

0 

I 

9.1 

0 

0 

•> 

-  .o 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

3 

4.9 

0 

I 

25.0 

0 

2 

3.5 

0 

I 

2*2 

0 

I 

11*1 

0 

0, 

.0 

0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

3.3 
.0 
3.8 

7.7V 
10.0 
6.9 


3.3 
4.3 
3.0 


41.1 

•  0 
11.1 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

1.2 

•  0 
1.4 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

4.1 
.0 
4.3 

•  0 
.0 
•»0 

41.7 
50.0 
40.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
•0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

o  .0 

.0 

•  0 


•TOTAL 

HISPANIC 

MINORITY  NO 

NUMBER 

% 

NUMBER  * 

c 

o 

.0 

0  .0 

o 

♦  0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

Q 

.0 

1  1.0 

o 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

1  1.3 

0 

.0 

Z  3*3 

o 

♦  0 

o      ♦  o  # 

o 

♦0 

2  3.8 

0 

.0 

5  12*8 

♦0 

2  20.0 

0 

♦  0 

3  10.3 

0 

.0 

16  4.7 

0 

.0 

4  5.8 

0 

♦0 

12  4.5 

o 

.0 

1     11.1  " 

o 

♦  0 

,      0  .0 

0 

•  0 

1  11.1 

0 

.0 

0  .0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

♦  0 

0  .0 

- 

2 

i*  7 

3  2.6 

1 

5.9 

1    '  5*9 

1  .■ 

1.0 

2"  2*0 

o 

♦  0 

0  *o 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

•  0 

0  *o 

0 

♦  0 

7  4*2 

o 

♦  0 

4  15*4 

0 

.0 

3  2*1 

o 

♦  0 

1  1*9 

o 

♦  0 

0  *o 

0 

.0 

1    '  2*0 

0 

♦  0 

1  1*4 

0 

♦  0 

0      •  o 

0 

.0 

1  1*6 

0 

♦  0 

o  *o 

0 

.0 

o  *o 

0 

♦  0 

o  *o 

0 

♦  0 

4  8*2 

0 

♦  0 

o  *o 

0 

.♦° 

4  8*7 

0 

♦  0 

1  *8 

0 
0 

aO 
.0 

0  *0  ■ 

1  .9 

0 

♦  0 

5  41*7 

'  0 

♦  0 

1     50*  0 

0 

.0 

4  40*0 

0 

♦  0 

0  *o 

0 

♦0 

0  .0 

0 

.0 

"0  *0~ 

*-  0 

♦  0 

1  7*7 

0 

♦  0 

o      ♦  o 

0 

•°, 

1  9*1 

0 

♦  0 

0      ♦  o 

0 

•  0 

o  «o 

0 

.0 

0  *o 

1 

1.6 

11  18*0 

0 

•  0 

1    25*  0 

1 

1.8 

10  17*5 

0 

.0 

1  2*2 

0 

.0 

1  11*1 

0 

♦  0 

0  *o 

WHITE 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


4  80*0 
1  50*0 
3  100*0 


77 
18 
59 


74*8 
75*0 
74*7 


1  20*0 
1  50*0 
0  *0 


54  98*2 

8  100*0. 
46  97*9 

48  78*7 
3  75*0 
45  78*9 

44*  £7*8 
8  68*9 
36  100*0 


25 
6 
19 


24*3 
25*0 
24*1 


52  85*2 

7 

L  1.5 

7  87*5 

1 

L  2  *5 

45  84*9 

6 

11*3 

34  87*2 

0 

•  0 

8  80*0 

0 

•  0 

26  89*7 

0 

•  0 

41 

12*2 

57  82*6 

8 

11*6 

223  83*2 
i 

33 

12*3 

7  77*8 

1 

11*1 

A  A 

o 

♦  0 

7  77*8 

1 

11*1 

3  1C0.0 

0 

♦  0 

0      *  o 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

•0 

92  73*6 

22 

18. ° 

14  82*4 

2 

1 1  *8 

78  78*0 

20 

20*0  » 

19  90*5 

2 

9.5 

2  100*0 

o 

.  0 

17  89*5 

2 

10*5 

159  95*8 

0 

.0 

22  84*6 

0 

.0 

137  97*9 

0 

.0 

52  98*1 

0 

.0 

4  100*0 

c 

.0 

48  98*0 

0 

.0 

60  85*7 

9 

12*9 

6  1C0*0 

0 

.0 

54  84*4 

9 

14*1 

45  95.7' 

2 

4*3 

12  85.7 

2 

14*3 

33  100.0 

0 

•0 

45  91.8 

0 

•0 

3  100.0 

0 

.0 

42  91.3 

0 

•  0 

111  91.7 

9 

7.4 

10  90.9 

1 

9.1 

101  91*8 

a 

7.3 

.     7  58*3 

0 

•  0 

1  50*0 

0 

.0 

6  60*0 

0 

•  0 

96  96*0 

4 

4.0 

17  100*0 

0 

•  0 

79  55*2_ 

4 

4.8 

12  92*3 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

♦  0 

10  90*9 

c 

♦  3 

1.8 

•  0 
2.1 

3.3 

•  0 
3*5 

•  0 

•  0 
.0 


5 
2 
3 

"  103 

*  24 
79 

61 
8 

53 

"  39 
10 
29 


337 
£9 
266 


9* 
0 
9 

3 
0 
3 

117 
17 
100 

21 

2 

19 

166 
26 
140 

•  53 

4 
49 

70 
6 
64 

47 
14 

33 

*  49 

3 
46 
>  * 
121 
'  11 
110 

12 
2 
10 

100 
17 

S3 

13 
2 
11 

o 

55 
8 
47 

61 
4 
57 

~45 
9 
36 


1276 


1216 


TABLE  7*    TOTAL  MASTER'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CC-4MRREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCAT  ION  BY  RACE, 
ETHN ICIT Yf  AND  SEX*     INSTITUTION  AMD  STATE  197B-1979 


AMERICAN  IK)IAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


*  NUMBER         t  NUMBER*' 

BUSINESS  AND  MANAGEMENT  (0500) 
PENNSYLVANIA 


PA    TEMPLE  UNIVERSITY 
TOTAL  1  .5 

FEMALE   4  0  .0 

MALE  1  .6 

PA    U  OF  PENNSYLVANIA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    U  Of  PITTSeG  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  2  .6 

FEMALE  ,  1  1*1 

MALE  1  .4 

PA    UNIVERSITY  OF  SCRANTON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    WORNEft  COLLEGE 

TOTAL  0  .C 

FEMALE  0  .0 

-  MALE  C  .0. 

PA    WILKES  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

ALE  -,0  .0 

PA    YORK  COLLEGE  PENNSYLVANIA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    *  0  .0 

MALE  0  .0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


% 


TOTAL 
MINORITY 


hHlTE 
vNON-H!SPANlC 


N'JN- RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


10 

4.7  ' 

3 

1.4 

4 

6*7 

0 

♦  0 

6 

3.6 

3 

1  .6 

8 

1.2 

10 

1.4 

3 

1.7 

4 

2.3 

5 

1.0 

6 

1.  2 

16 

4.6 

o 

.  0 

7 

7.9 

0 

.0 

9 

3.5 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

3.9 

c  0 

.0 

1 

12.5 

0 

•  0 

2 

2.9 

2 

1.8 

1 

.9 

0 

•0 

0 

.0 

2 

z-.o 

1 

1.0 

0 

i 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

-  0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

PA         STATE  TOTALS  (         23  INSTITUTIONS) 

TOTAL              U  «5               51  2.1 

FEMALE                 1  «2       o        20  4.4 

HALE               10  *5               31  1*6 

RHODE  ISLANO 


27 
6 
21 


RI          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

mLE  .    0    w  *0 

SOUTH  CAROLINA 

CITAOEL  MILITARY  C  OF  SC 


INSTITUTIONS) 
5  2.4 


6.5 
1.7 


1.1 
1.3 
1.  1 


RI    BRYANT  C  BUSINESS  AOMIN 

TOTAL                 0  .0 

2 

1.9 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

6 

.0 

0 

•  0 

HALE                 0  .0 

2 

2.0 

0 

•  0 

RI    PR0VI02NCE  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

MLE                c  #0 

0 

.0 

0 

.0 

RI    U  OF  RHOOE  ISLANO 

'  4.5 

•  TOTAL                 0  *0 

3 

0 

♦  0 

FEMALE                0  .3 

2 

1C.5 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

1 

2.1 

0 

•  0 

TOTAL  0 

.0 

2 

6.5 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

1 

16.7 

0 

•  0 

MLE  0 

.0 

1 

4.0 

0 

.0 

-SC— CLEMSONUNIVERSITV 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEWLE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

HALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

SC    FURMAN  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

1 

3.4 

FEMALE  0 

•  0 

0 

-  *o 

0 

.0 

MfcLE  0 

•  0 

0 

♦o 

1 

4.2 

SC    U  OF  SC  AT  COLUMBIA 

16 

TOTAL  0 

.0 

4 

1.6 

6.3 

FErtALE        »  0 

.0 

'  1 

1.7 

6 

10.2 

MALE  0 

.0 

.  3 

1.5 

10 

5.1 

•  SC    WNTHROP  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

4 

8.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

1 

11.1 

0 

•  0 

HALE  0 

•  0 

3 

7.3 

0 

,0 

SC          STATE  TOTALS  ( 

5  INSTITUTIONS) 

4\3 

/TOTAL  0 

•  0 

10 

£.5 

17 

TEHALE  0 

.0 

3 

3.6 

6 

7.1 

MALE  0 

•  0 

7 

2.3 

'11 

3.5 

SOUTH  OAKOTA 

A 

SO    U  OF  SO  MAIN  CAMPUS 

TCTAL  0 

•  0 

0 

'.0 

0 

•  0 

F£m  LE  0 

•  0 

0 

\0 

0 

•  0 

MAI  E  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

♦  5 

0 

.0 

1 

.6 

4 

.6 

1 

.6 

*.6 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

..0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

8 

♦  3 

2 

♦  4 

£ 

.  3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3.2 
.0 
4.0 

.0 
.0 
♦  0 

.0 
.0 
.0 

2.0 
.0 
2.6 

.0 
.0 
.0 


1.5 
.0 
1.9 


NUHDfcK 

NUMBER  f 

NUMBER 

% 

NUMBER 

15 

7.1 

196  92*9 

0 

•  0 

V 

211 

8.  7 

42  91*3 

0 

•0 

46 

6.7 

154  93*3 

0 

•  0 

165- 

22 

3.2 

564  81*6 

105 

15*2 

691 

Q 

4.6 

157  90*2 

9 

5*2 

174 

l^ 

2.7 

407  78*7 

96 

18*6 

517 

18 

5.2 

312  89*7 

18 

5*2 

348 

9 

9.  0 

75  84*3 

6 

6*7 

69 

10 

3.9 

237  91*5 

12 

4.6 

259 

3 

3*9 

60  78.9 

13 

17*1 

76 

1 

12.5 

5  62.5 

2 

25*0 

o  6 

2 

2.9 

55  80.9 

11 

16*2 

66 

2.7 

1 

♦  9 

110 

,  o 

•  0 

11  100*0 

0 

•  0 

11 

3 

3.  0 

0 

95  96*0 

1 

1.0 

99 

0 

♦  0 

24  100*0 

0 

•  0 

24 

0 

.0 

6  100*0 

0 

•  0 

6 

0 

.0 

18  100*0 

o 

♦  0  - 

18 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

.0 

2 

0 

.  0 

0  .Q, 

c  0 

.0 

0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•  0 

2 

97 

4.  0 

2*na  88*1 

4  Til  U          W  V.  A 

189 

7.9 

2,404 

2  9 

6.3 

408  88.9 

22 

4.8 

459 

68 

3.5  - 

1,710  87.9 

*  167 

8.6 

1,945 

C 

1  o 

96  88*9 

10 

9.3 

103 

0 

.0 

/6  85*7 

1 

14*3 

7 

C 

9  ft 

90  89*1 

9 

8*9 

101 

D 

.0 

37  10C.0 

0 

.0 

37 

0 

.0 

5  100*0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

32  100*0 

0 

.0 

32 

4*  5 

63  94*0 

1 

1*5 

67 

2 

10.5 

17  89.5 

o 

♦  0 

19 

1 

2.1 

46  95.8 

1 

2*1 

46 

5 

2.4 

196  92.5 

11 

5.2 

212 

9  r 

c 

0  ♦  3 

28  90.3 

1 

3.2 

31 

3 

1.7 

168  92*8 

10 

5.5 

181 

31 

3 

9.7 

28  9C*3 

0 

.0 

1 

16.7 

5  83*3 

o 

.0 

6 

2 

C  ft 

0.  u 

23  92*0 

0 

.0 

25 

0 

.0 

29  100*0 

0 

.0 

29 

0 

♦  0 

5  100*0 

0 

♦  0 

5 

0 

♦  0 

fc^    1 uu *  u 

0 

♦  0 

24 

1 

3.4 

28  96*6 

0 

.0 

29 

0 

.0 

5  100*0 

0 

.  0 

5 

1 

4.2 

23  95*8 

o 

*0 

24 

25 

9.8 

230  90*2 

0 

♦0 

255 

7 

11.9 

52  68*1 

0 

.0 

59 

18 

9.2 

176  90*6 

o 

♦  0 

196 

4 

8*0 

44  66*0 

•  I 

4.0 

50 

1 

11.1 

8    68  «9 

♦  0 

.  .9 

3 

7.  3 

36    67*8  ' 

2 

4.9 

41 

0 

33 

6*4 

359  91*1 

2 

.5 

394 

9 

10*7 

75  89*3 

0 

•  0 

64 

24 

7*7 

284  ?l*6 

2 

•6 

310 

0 

.0 

64  98.5 

» 
1 

1.5 

65 

0 

.0 

14*100.0 

0 

•  0 

14 

0 

.0 

50  98.0 

1 

2.0 

51 

KLC 


1217 


1277 


"V 


TABLE  7* 


TOTAL  MASTER* S  '  DEGREES  FOR  MAJOR  FiaO^FOgSD  »Y  INSTITUTIONS  »  Ml«H6»  EDUCATION  SY  RACE, 
ETHNICITY*  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO.STATE  1971-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  « 


HACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER. 


BUSINESS  AND  MANAGEMENT  <0500> 


SD         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  o- 
J  MALE  0 


1  INSTITUTIONS! 


•  0 
.0 
.0 


TENNESSEE 


TN    EAST  TENN  ST  UNIVERSITY 

Total  o  .0 

FEMALE  0       .0  ■ 

MALE  0  .0 

TN    MEMPHIS  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 
.0 


TN    MIDDLE  TENN  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TN    TENNESSEE  TECHNOLOGICAL  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

TN    U  CF  TENN  AT  CHATTANOOGA  , 
TOTAL  '      1  2»6 

FEMALE  0  .0 

MALE*  1  2*8 

TN    U  OF  TENNESSEE" KNOX V ILL E 
TOTAL  0  «0v 

FEMALE  0        *0  X. 

MALE  0        .0  ^ 

TN    U  OF  TENNESSEE  NASHVILLE 
TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    VANOERBILT  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  »0 


I 
0 
I 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 
I 

0 

0 
0. 
0 

i 

0 

I 

I 
I 

0 


2. 
33 


•6 
.0 

•  6 

•  6 

•  0 
♦2 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

6 
3 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  4 
.0 

•  7 

•  6 

•  7 

•  0 


TN          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1     '  »2 

FEMALE  0  .0 

MALE  1 

TEXAS 

TX    ABILENE  CHRSTN  LNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE.       -        0  *0 
TX    AMERICAN  T  ECHNOLOGICAL  U 
TOTAL "^0  .0 
FEMALE  0  *0 

TX^ANCcLO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL*  0  *0 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  *0 

TX    BAYLOR  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

KALE  0  .0 

TX    EAST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
'    TOTAL  1  *9 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  1*1 

TX    HARDIN-S  I MMONS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *U 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

TX    LAMAR  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

,     MALE  0  *0' 

TX    MIDWESTERN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

•  FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

TX    NORTH  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  1  •* 

FEM  LE  0  .0 

MALE  1  *6 

TX    PAN  AMERICAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *° 

■   TX    RICE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  _?0  

 KATE"  •« 


2*4 
UI 


NUMBER 


1 

,  0 
I 

0 
0 
0 

27 
7 
20 

0 
0 
0 


8  INSTITUTIONS) 
6  1*3 

2 
4 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

I 

*  0 

I 

0- 
0 
0 


3*6 
•0 
3.B, 

.0 

•  0 

•  0 

44*3 
70*0 
39.2 

•  0 

•  0 

-♦o 

•  0 

•  0 

•  0 

•  7 
2.6 

.0 

2.4 
.0 
2.7 

•  0 
.0 

•  0 


30 
8 
22 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 
7 

0 
0 
0 


I 
I 

0 

0 
0 
0 

6 
0 
6 

0 
0 
0 

2 
1 

1T™ 


6.5 
9.5 
5.8. 


•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

6*3 

•  0 
8*0 

•  0 

•  0 

•  0 

7*1 
33*3 

•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

3.1 

♦  0 
3*8 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

6*3 
6*7 

SZ<T 


ER 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER  X 

0 

.0 

0 

.0 

64  98*5 

0 

.0 

0 

.0 

14  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

50    98*0  ' 

2 

7*1 

4 

14*3 

23  82*1 

1 

£0*0 

1 

5C*0 

1  50*0 

I 

3*8 

3 

11*5 

22  84*6 

I 

1*3 

3 

3*  9 

73  96.1 

1 

7.7 

1 

7.7 

12  92.3 

0 

io 

2 

3.2 

61  96.8° 

0 

•  0 

27 

44*3 

34  55.7 

0 

•  0 

7 

7C.0 

3  30.0 

0 

.0 

20 

39*2 

31  60*8 

0 

'  .0 

0 

•  0 

17  IC0*0 

o 

•  0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

16  100*0 

0 

•0 

2 

5.1 

36  92*3 

0 

•  0 

1 

33.3 

2  66*7 

o 

•0 

! 

2.8 

34  94*4 

0 

♦  0 

1 

cil 

124  89.9 

0 

•  0 

1 

2.6 

35  92*1 

o 

•0 

0 

.0 

8,9  89*0 

0 

•  0 

2 

4.9 

36  87*8 

0 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

o 

♦  0 

2 

5.4 

32  86*3 

0 

.0 

1 

1.6 

59  93*7 

o 

•  0 

1 

7.7 

11  84*6 

o 

•  0 

0 

.0 

48  96*0 

3 

•  6 

40 

8*6 

402  86*8 

2 

>42*4 

12 

14*3 

69  82*1 

28 

7*4 

333  87*9 

1 

1  «8 

,  2 

3.5 

53  93*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

5  71*4 

1 

2*0 

2 

4.0 

46  96*0 

3 

.12*0 

4 

16*0 

21  84*0 

o 

*0 

0 

*0 

2  100*0 

3 

13*0 

4 

17*4 

19  82*6 

3 

18*8 

4 

25*0 

12  75*0 

0 

•  0 

.  0 

•  0 

3  100*0 

3 

23*1 

4 

30*8 

9  69*2 

0 

•  0 

0 

*0 

57  95*0 

0 

*0. 

0 

*0 

13  86*7 

0 

♦  0 

0 

*0 

44  97*8 

0 

*0 

24 

21.6 

83  74*8 

0 

♦  0 

4 

16.7 

20  83*3 

0 

•  0 

20 

23.0 

63  72*4 

NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

7 
1 

6 

11 
1 

10 


*0 

•  0 
*0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

3.6 
2.8 
3.8 

45*8 
33*3 
47*6 

.0 

•  0 


9*1 
33*3 
•  0 

14*3 
33*3 
9*1 


0 
0 
0 

22 

3- 
19 

11 
1 
10 

2 
1 


.0 
.0 
.0 

11*3 
8*3 
11*9 

45*8 

33*3 
47*6 

6.3 
6*7 

—5.9" 


10 
2 
8 

11 

2 
9 


90*9 
66*7 
100*0 

78*6 
66*7 
81*8 


173 
33 
140 

11 

2 
9 


TOTAL 
NUMBER 


7  100*0 
0  *0 
7  100*0 


88.7 
91*7 
88*1 

45*  C 
65*7 
42*9 


30  93*8 
14  93*3 
-16—94rl- 


1 

1.5 

65 

0 

•  0 

14 

2.0 

51 

1 

3.6 

28 

0 

•  0 

2 

1 

3.8 

26 

\ 

0 

.0 

76  . 

0 

•  0 

13 

0 

•  0 

63 

0 

.0 

61 

0 

•  0 

10 

0 

•  0 

51  * 

0 

.0 

17 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

16 

1 

2.6 

39  # 

0 

.0 

3' 

1 

2.8 

36 

13 

9.4 

138 

2 

5.3 

33  * 

11 

11*0 

100 

3 

7.3 

41 

0 

•  0 

4  c 

3 

8.  1 

37 

3 

4.3 

63 

1 

7.7 

13 

2 

4a  0* 

50 

21 

t 

4^ 

463 

3 

3.6 

84  * 

18 

4*7 

379 

2 

3.5 

57 

2 

28.6 

7 

0 

.0 

50 

0 

♦  0 

25 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

23 

0 

.0 

16 

0* 

"•0 

3 

0 

.0 

13 

3 

5.0 

60 

2 

13.3 

15 

-  1 

2.2 

45 

4 

3.6 

111 

0 

•  0 

24 

4 

4.6 

87 

0 

.0 

11 

0 

•  0 

3 

0 

♦0 

8 

1 

7.1 

14 

0 

•  0 

3 

1 

9.1 

11 

0 

♦  0 

7 

0 

♦  0 

0 

^0 

•0 

7 

0 

•  0 

195 

0 

•  0 

36 

0 

•  0 

159 

2 

8.3 

24 

0 

•0 

3 

2 

9.5 

21 

•  0 

•  0 

-vO- 


32 
15 

-i-7- 


1278 


1218 


^}  ^_±J^ 


TABLE- 7.    TOTAL  MASTER'S    OEfiAEES.FO*  MAJOR  FIELD  CCNFERRCO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 

*     -       *  -       -      e« li" -   •  fx  cry.      tuct  t  yiit  trvu  iun  CTAtc  1«7A~107Q 


ETHNltlTY.  A  NO  SCXl     INSTITUTION  ANO  STATE  IB7B-M79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


■  NHITE 
NON-HISPANIC 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  (0500) 
TEXAS 

TX    SAINT  EONARO*S  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


TX   -5NT  MARY'S  U  SAN  ANTONIO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


TX    SAM  HOUSTON  ST  UNIVERSITY 
TOT  iL  0  .0 

FEMALE  0  ,0 

MALE  •  0  .0 

TX    SOUTHERN  METH  UNIVERSITY 
.TOTAL  0       ♦  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    STHUST  TEX  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
-  FEMALE 
MALE 
TX    STEPHEN  F 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 
0  *0 
0  .0 
AUSTIN  .'TATE 
0  .0 

0  *0 


TX    SUL  ROSS  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TX    PRAIRIE  VIEW  ACM  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


TX    TARLETON  STATE  UNIVERSITY 


0  *0 
0  *0 

0  *0 
MAIN  CAMPUS 

1  L  + 

0  *0 

1  1*9 
U 

♦  0 

♦  0 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX    TEXAS  ACM 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

TX    TEXAS  CHRISTIAN 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX    TEXAS  EASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  SOUTHERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL  0    •  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  WOMAN'S  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

—  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

-TX    TRINITY  UNIVERSITY 
TOfAL  ,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    UNIVERSITY  OF  OALLAS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    U  CF  HOUSTON  CEN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    U  HOUSTON  CLEAR  LAKE  CITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    U  HOUSTON  VICTORIA  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE         '       0  .0 
MALE  0  .0 

TX    CORPUS  CHRIST!  STATE  U 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    UREOO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

«*'  *  Q  *0  


0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

29 
16 
13 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

\ 

0 

I 

0 
0 
0 

26 

12 

0 
•  0 
0 

0 
0 
0 

0' 
0 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

7.7 

♦  0 
6*3 

.0 
.0 

♦  0 

.5 
.0 

♦  7 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0. 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

67*4 
80*0 
56*5 

0 
•0 
.0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

1*9 
•0 

°  2*3 

♦  0 

♦  0 
♦0 

46*4 
67*5 
30.0 

♦  0 

♦  0 
•  .0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


4  US 
0  .0. 
4  1.7 


6 

4 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 


2.6 
3.1 
2.4 

1.8 
•0 
2.2 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

:  .o 


NUMBER 

**  I 

NUMBER 

t 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

Ml  1  UACo 

1 

NIIMftEfi 
nunecn 

•v*  '  - 

0 

•  0 

2 

4*3 

2 

4.3 

* 

35 

▼6*  1 

9 

19*6 

46 

0 

•  0 

0 

•0 

.0 

1 

5C .  J 

1 

50  .0 

2 

0 

•  0 

2 

4*5 

2 

4.5 

34 

77*3 

8 

18.  2 

44 

0 

♦  0 

5 

19*2 

7 

26*9 

19 

73*1 

0 

•  0 

26 

0 

•0 

0 

•0 

♦  0 

2 

100*0 

A 
U 

f% 

2 

0 

•  0 

5 

20*8 

7 

29*2 

17 

70*6 

0 

.0 

24 

*0 

•  0 

I. 

2*9 

1 

^2.9 

*  33 

97*1 

0 

•  0 

34 

0 

♦  0 

0  • 

•  0 

•  0' 

5 

L  CO*  0 

0 

A 

♦  u 

5 

0 

♦0 

1 

3.4 

1 

3.4 

2  8 

96  .6 

0 

A 

.  u 

4  7 

I 

.5 

♦  5 

3 

1.4 

207 

95.4  * 

7 

3.2 

217 

0 

♦  0 

1  0 

•  0 

.0 

79 

100.0 

0 

A 
♦  U 

70 

I 

♦  7 

1 

♦  7 

3 

2.2 

128 

92*  8 

7 

3.1 

L38  i 

1 

5,3 

0 

•  0 

5.3 

18 

94*7 

0 

•  0 

19 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

.  0 

1 

100*  0 

o 

.0 

1 

1 

5*6 

0 

•0 

1 

5.6 

94*  4  * 

o 

.  0 

18 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

15 

93*8 

o 
r 

6.3 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  Q 

o 

0  e 

•  0 

0 

•0 

0 

.  0 

15 

93*8 

1 

6.3 

*  1  A 

0 

♦  0 

4 

4*4 

4 

4.4 

12 

13*3 

74 

82*2 

90 

0 

♦  0 

2 

18*2 

2 

18*  2 

3 

27*3 

6 

54*5 

1 1 

Oj 

♦  0 

2 

2*5 

2 

2*5 

9 

11*4* 

68 

86*  1 

79 

14 

32*6 

0 

*0 

43 

10C*0 

0 

♦  0 

0 

•0 

43 

4 

20*0 

0 

•0 

20 

100*0 

0 

.0 

0 

.  0 

10 

43*5 

0 

•  0 

23 

100*  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3*8 

1 

3*8 

2 

7*7 

13 

50.0 

11 

42*3 

26 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

1 

1 

4*0 

1 

4*0 

2 

8*0 

13 

52*0 

10 

40.  0 

(  " 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1*4 

68 

98*6 

0 

♦  0 

69 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

17 

100*0 

0 

♦  0 

1  7 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

1*9 

51 

98*1 

0 

♦  0 

52 

0 

.0 

0 

*0 

1 

1*9 

53 

98*1 

0 

♦  0 

54 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 1 

1 00*  0 

0 

♦  0 

1 1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

2*3 

42 

97*  7 

0 

*  0 

43 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

4 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

0 

„  •  0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

A 

♦  u 

v  4 

0 

•  0 

0 

*0 

26 

46*4 

0 

•  0 

30 

53.6 

56 

0 

•  0 

0 

♦  0 

14 

87*  5 

0 

v   ♦  0 

2 

12*5 

1 6 

0 

.0 

0 

♦0 

12 

30.0 

0- 

.0 

28 

7C.  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

39 

9C.7 

4 

9.3 

43 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

7 

100*0 

0 

.0 

7 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

32 

88*9 

4 

11*1 

Jo 

4 

57*1 

0 

•  0 

4 

57.1 

2 

28*6 

M 

14*3 

7 

4 

57*1 

0 

•  0 

4 

57*  1 

2 

26*6 

1 

14*3 

7- 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

A 

.  u 

o 

0 

♦  0 

3 

16*7 

3 

16*7 

14 

77*8 

1 

5.6 

18 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

1 

0 

•  0 

3 

17*6 

3 

17*6 

13 

76*5 

1 

I  7 

I 

♦  4 

3 

1*1 

8 

2.9 

140 

51.5 

124 

45.6 

272 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

15 

48.4 

16 

5  1  .6 

3 1 

1 

♦  4 

3 

1*2 

8 

3.3 

125 

51.9 

108 

44.  8 

18 

7*8 

3 

1*3 

27 

11.7 

177 

77.0 

26 

11.3 

230* 

6 

9*2 

0 

•  0 

6 

12.3 

51 — J8L.5 

6 

9*2 

A  C 

C  3 

12 

7*3 

3 

1.6 

19 

11.  5 

126 

76*4 

20 

12*1 

1  A<t 

IO? 

5 

4*5 

7 

6*3 

14 

12*5 

69 

79.5 

9 

8*0 

112 

3 

15*8 

3 

15.8 

6 

31*6 

9 

47.4 

4 

21*1 

19 

2 

2.2 

4 

4.3 

8 

8*6 

60 

86.0 

5 

3.  * 

93 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

7 

87*5 

1 

12.5 

8 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

•  0 

3 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

80*0 

1 

20.0 

5 

0 

*0 

8 

16*3 

8 

16*3 

35 

71*4 

6 

12*2 

49 

0 

♦  0 

1 

16*7 

1 

16*7 

4 

66*7 

1 

16*7 

6 

0 

♦0 

7 

16*3 

7 

16*3 

31 

72*1 

5 

11*6 

43 

0 

*0 

7 

41*2 

7 

41*2 

'  2 

11.8 

8 

47*1 

ir 

0 

♦  0 

0 

•0 

"  0 

*0 

0 

*0 

3 

100*0 

3 

0 

.0 

7 

50*0 

7 

50.0 

2 

14*3 

5 

35.7 

14 

TABLE  ?.    TOTAL  IU$tER*$    DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONF  ERR  CO  SV  INSTITUTIONS  0*  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
?#     TOTAI"        !  ETHNICITY  i  A  NO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  19T6-19T9 


AMERICAN  I*9lAN 

Alaskan  native 

NUMBER  X 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HI  SPAN  I C  PACIFIC  ISUNOER 


WHBEA 


BUSINESS,  ANO  MANAGEMENT  105001 
TEXAS, 


TX    TEXAS  Atl 
TOTAL  # 
FEMALE 
MALE 


UNIVERSITY 
0  .0 
0  .0 

0  ..0 


TX    U  OF  TEXAS  AT  AUSHN 
TOTAL  1  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  •* 

TX    U  OF  TEXAS  AT  ARLINGTON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    U  OF  TEXAS  AT  OALLAS 
TOTAL  *0  .0 

FEMALE  0       .0  < 

MALE  0        .0  ' 

TX    U  OF  TEXAS  AT  EL  PASO 
TOTAL  1  4.8 

FEMALE  0  .0 

MALE  I 
TX    U  OF  TEXAS  PERMIAN  BASIN 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    U  OF  TEXAS  SAN  ANTONIO 
TOTAL  0       .0  • 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

.tX    WEST  TEXAS  ST  UNrwc«SITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  '  0.0 
MALE  0  .0 


I 
0 
I 

0 
0 

'  0 

I 

0 

I 

0 
0 
0 

I 

0 

I 
I 

0 

I 

6 
0 
6 

0 
0 
0 


NUMBER 


4.8 

•  0 
5.9 

•0 

•  0 
.0 

•  1.3 

•  0 
1*6 

.0 

•  0 

•  0 

4.8 

•  0 
5.* 

2.9 
.0 
3.6 

9.5 

•  0 
10.3 

.0 
.0 

•  0 


fx         STATE  TOTALS  I        41  INSTITUTIONS) 

TOTAL                5  .2  110      4.1  • 

FEMALE                0  .0  39  6.9 

HALE                5  .2  71  3.3 


75  2.B 
25  '4.4 
50  2.3 


HISPANIC 
NUMBER 


92 
14 
78 


3.4 
2.5 
3.6 


TOTAL 
MINORITY 

NOMCER 


0 

•  0 

6 

26.6 

7 

0 

.  0 

I 

25#o 

0 

.0 

5 

29.4 

6 

2 

.6 

•  6 

6 

1 

1*2 

.0 

1 

1 

•  4 

3 

1.1 

5 

1 

1.3 

1 

1.3 

3 

1 

B.  3 

o 

•  0 

1 

0 

•  0 

1 

1.6 

2 

* 

0 

« 

•  0 

1 

1.0 

1 

0 

•  0 

1 

4.B 

*  1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

1 

4.B 

4 

19.0 

7 

0 

.0 

2 

50.0 

2 

1 

.  5.9 

2 

11. B 

5 

0 

•  0 

2 

5.9 

3 

a~ 

.0 

12.5 

1 

0 

♦  0 

1 

3.B 

2 

0 

•  0 

4 

6.3 

10 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

4 

6*9 

10 

10 

29.4 

1 

2.9 

11 

4 

44.4 

1 

11.1 

5 

6 

24.0 

0 

•  0 

6 

fcHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER* 


33*3 
25.0 
35*3 


4.0 
B.3 
3.2 

1.0 
4.8 
•  0 

33.3 
50.0 
29.4 


12.5 
7.7 

15.9 
.0 
17.2 

?2.4 
55.6 
24.0 


262  10.4 
78  13.6 
204  9.5 


NON-RESIOEN.T 
ALIEN 

NUMBER  * 


4 
1 

3 

286 
70 
216 

63 
8 

'55 

79 
19 
60 

8 

1 
7 

27 
7 
20 

53 
5' 
48 

18 
2 
16 


1.968  73.2 
420  74.1 
1,568  73.0 


TOTAL 
NUM6ER 


> 

19.0 

10 

47*6 

21 

25.0 

2 

50*0 

4 

17.6 

6 

47.1' 

17 

79.0 

70 

19.3 

.  362 

81.4 

15 

17.4 

86 

76*3 

55 

19.9 

276 

64.0 

9 

12*0 

75 

66.7 

3 

25.0. 

12 

87*3 

6 

9.5 

63 

60*6 

18 

18.4 

96 

90*5 

1 

4*8 

21 

77.9 

17 

22.1 

71 

36.1 

6 

26.6 

*21 

25*0 

1 

25.0 

4 

41.2 

5 

29.4 

17 

79*4 

4 

11.8 

34 

87*5 

0 

•  0 

8 

76.9 

4 

15.4 

26 

64*1 

0 

•  0 

.  63 

100*0 

0 

•  0 

5 

82*8  , 

0 

•  .0 

58 

52.9 

5 

14.7 

34 

22*2 

2 

22.2 

9 

64*0 

3 

12.0 

25 

446  16.4 
69  12.2 
377  17.5 


2,716 
567 
2,149 


UTAH 

UT    BRIGHAN  YOUNG  U  MAIN  CAM 

TOTAL  0       .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 

TOTAL  3        .6  8  1.7 

FEMALE  1      1.6    ,  0  .0 

MALE  2        .5  8  2.0 

UT    UTAH  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0       .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0       .0  0  .0 


UT         STATE  TOTALS  t 

TOTAL  3  .4 

FEMALE  1  1*2 

MALE  2  *3 


3  INSTITUTIONS) 
8  1.1 
0  *0 
6  1.2 


•  0 
.0 

•  0 

•  9 
1.6 

•  6 

1  .4 

•  0 
1.6 


.7 
1.2 
•  6 


0 
0 
0 

11 
1 
10 

0 
0 
0 


11 
1 

10 


•  0 

•  0 

•  0 

2*4 
1*6 
2*5 

•0 

•  0 

•  0 


1*5 
1.2 
1*6 


0 

*0 

186 

95.9 

0 

*0 

10 

83.3 

0 

.0 

176 

96.J[ 

26 

5.6 

431 

'93.3 

3 

4.7 

58 

90.6 

23 

5.8 

373 

93.7 

1 

1.4 

46 

65.8 

0 

•  0 

1 

10.0 

1 

1.6 

47 

74.6 

2 
6 

5 
3 
2 

24 
9 
15 


27 

3.7 

665 

91*2 

37 

3 

3.5 

69 

80*2 

14 

24 

3.7 

596 

92.7 

23 

4*1 
16.7 
3.3 

1*1 
4.7 
•  5 

32.9 
90.0 
23.8 


5.1 
16.3 
3.6 


194 
12 
162 

462  ' 
64 
398 

73 
10 
63 


729 
86 
643 


VERMONT^, 

VT    GOOOARO  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0  3  50.0 

FEMALE                0  .0  2  40.0 

HALE                 0  .0  1  100.0 

VT    U  VT  t  STATE  AGRL  COLLEGE 

TOTAL                0  .0  0  .0 

FEMALE                0  .0  0  .0 

HALE                0  .0  0  .0 


STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  .0 

FCMALE  0  .0 

>HLE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 
3  16.8 
2  33.3 
1  10.0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 
*0 

•  0 


50, 
4C< 
100. 


0 
0 
0 

*0 
*0 
♦  0 


3  18*8 

2  -r33*3 
1  10.0 


50.0 
60.0 
.0 


10  100.0 
1  100.0 
9  100.0 


13  81.3 
*  66.7 
9  90.0 


6 
5 
1 

10 
1 


16 
6 
10 


VIRGIN  .'  A 

VA    C  OF  WILLI AM  AND  MARY 

TOT  AL  -  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

VA    GEORGE  MASON  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0  ' 

•     FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    JAMES  MAO  I  SONa  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0 

•  0 

2 

2.3 

0 

.0  * 

0 

•  0 

0 

•  0  ' 

2 

2.9 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

I 

2.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2.7 

0 

•  0 

2 

2.3 

4 

4.5 

82 

93.2 

0 

•  0 

0 

•  0 

17 

94.4 

2 

2.9 

4 

5.7 

65 

92.9 

2 

4.3 

.  2 

4*3 

44 

95.7 

0 

*0 

0 

•  0 

6 

100.0 

2 

5.0 

2 

5.0 

.  38 

95.0 

0 

•  0 

1 

2.4 

40 

97.6 

0 

.0 

*"  0,- 

•  0 

4 

100.0 

0 

..0 

I  " 

2.7 

36 

97.3 

2*3 
5*6 
1*4 

•  0 
.0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 


66 

18 
70 

46 
6 
40 

41 
4 
37 


(J 


1280 


1220 


TAKE  7.    TOT  At,  MASTER'S    OEGAEES  FOR  MAJOR  MELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 

ETHNICIT  V#  A NO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  Cft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HrSPAN IC 


NGN-RESI  DENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


BUSINESS  AND  MANAGEMENT  (0500) 
VIRGINIA  _ 
VA    LYNCHBURG  COLLEGE 


t  nr  a  i                       A  A 
JUT  AL                    0  .V 

o 

♦  0 

C  r  ui  if                         A  A 

Q 

♦  0 

MALE                  0        ♦  0 

o 

♦  0 

u  a     ra  n  nniiTliTCM  HMTUCBClTV 

va    ulu  uuniniui  uniftmiiT 

TOTAL                0  .0 

I 

1.7 

rrui i  c                          A  A 

FEMALE                ,  v         .  U 

9.  1 

ui  c  i              a  _n 

o 

♦  0 

Ui      igjTUCfiCfTV  DP  OICuMOUtt 
VA      Wt  V  CKjI  IT  Ur  RlWUnUHtf 

TOTAL                1  2*0 

I 

2.0 

FEMALE                0  .0 

.0 

v  'HALE*               1  2.4 

C.4 

VA    U  OF'VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                0        .0  ' 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦o. 

HALE                0  .0 

0 

*0 

VA    VIRGINIA  COMMONWEALTH  U 

*    .     TOTAL                 0  '  #0 

8 

5.5 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

6 

7.0 

VA    VA  POLY  INST  ANC  STATE  U 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0    .  .0 
VA    VIRGINIA  STATE  COLLEGE 

0 

♦0 

TOTAL                0  .0 

4 

66.7 

FEMALE  .              0  .0 

I 

100*0 

MALE                 0  .0 

3 

60*0 

VA  STATE  TOTALS  ( 

'    TOTAL  1 
•     FEMALE  -  0 
MALE.  1 

WASHINGTON 

HA 


10-  INSTITUTIONS) 
15  2*2 
2 
13 


1*5 
2*3 


total'*  * 

1  2*0 

A 

8.2 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

1  2*1 

4 

8.3 

HA  EASTERN 

HASH  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

2 

6.5 

FEMALE 

0  *0 

0 

.0 

'MALE 

0  *C 

2 

7.1 

WA  GONZAGA 

UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

2 

3.1 

FEMALE 

0  *0 

1 

14.3 

!  MALE 

0  *0 

1 

1.7 

wa  ■;  PACIFIC 

LUTH  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  *0 

1 

4.0 

FEMALE 

0  *0 

0 

.0 

MALE 

0  *0 

1 

4.8 

HA  SEATTLE 

UNIVERSITY 

TOTAL 

0  *0 

0 

.0 

FEMALE 

0  *0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

HA    UNIVERSITY  OF  PUGET  SOUNO 

TOTAL 

0  #0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

MALE 

0  *0 

0 

•  0 

HA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 

TOTAL 

2  *B 

2 

.8 

FEMALE 

0  '*  .*0 

2 

*  3.1 

HALE 

2  1*1 

0 

•  0 

WA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  *0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

MALE 

0  ,  *0 

0 

•  0 

WA    WHIT WORTH  COLLEGE 

TOTAL 

0  *0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

♦  0 

MALE 

0  *o 

0 

•0 

WA          STATE  TOTALS  (          9  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

3  .5 

11 

2.0 

FEMALE 

0  *0 

3 

2.9 

MALE 

3  *7 

6 

1.7 

NUMBER 

f 

NUMBER 

t 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

•NUMBER 

X 

NUMBER  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

15 

100*0 

0 

•0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  c 

0 

♦  0 

0 

•0 

*  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

15 

100*0 

0 

•  0 

13 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1.7 

57 

98*3 

0 

•  0 

°58 

o 

.0 

0 

•  0 

1 

9.1 

10 

90*9 

0 

•  0 

11 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

47 

100*0 

0 

•0 

47 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

4.  1 

46 

93*9 

1 

2*0 

49 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100*0 

0 

•0 

6 

o 

♦  0 

0 

.0 

2 

4.9 

38 

92*7 

Jl 

2*4 

41 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

139 

96*  5 

c 
3 

J  •  3 

144 

o 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

31 

96*9 

1 

3*1 

32 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

■  10A* 

96*4 

4 

3.6 

112 

I 

.7 

1 

♦  7 

10 

6.8 

132 

90*4 

4 

2*7 

146 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

31 

100*0 

0 

•  0 

'  31. 

1 

♦  9 

1 

♦  9 

10 

8.7 

101 

87*8 

4 

3.5 

*  115 

3 

3*0 

0 

•  0 

3 

3.0 

95 

94*1 

3  . 

3.0 

101 

1 

4.3 

0 

.0 

1 

4.3 

22 

95*7 

0 

.0 

23 

2 

2.6 

0 

•  0 

2 

2.6 

73 

9S*6 

3 

3.8 

78 

0 

',  »o 

1 

16*7 

5 

83.3 

1 

16*7 

0 

.0  . 

6 

o 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

o 

♦  0 

1 

20*0 

4 

80.0 

1 

20*0 

0 

•  0 

5 

< 

♦  9 

6 

.9 

28 

4.0 

651 

93*8 

15 

2.2  « 

694 

1 

,7 

0 

•0 

3 

2.2 

129 

96*3 

2 

1*5 

134 

5 

.9 

6 

1.1 

25 

4.5 

522 

93*2 

13 

2** 

560 

2 

4*1 

0 

.0 

7 

14.3 

42 

85*7 

0 

.0 

49 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

1 

2 

4.2 

0 

•  0 

7 

14.6 

41 

85*4 

0 

♦  0 

48 

4 

12.9 

1 

3.? 

7 

22*6 

23 

74*2 

1 

3.2 

31 

0 

•  0 

0 

.0 

C 

.0 

3 

10C.0 

0 

♦0 

3 

4 

14.3 

1 

3.6 

7 

25*0 

20 

71*4 

1 

3.6 

28 

2 
0 
2 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

4 
*  2 
2 

13 
5 
t> 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


3.1 

•  0 
3.4 

4.0 

•  0 


.0 

•  0 

•  0 

5.0 
-14.3 
3*0 

5*3 
7*7 
4*4 

4*0 
16*7 
•0 

*0 

•  0 

•  0 


27  4*8 
8  7*8 
19  4*1 


3 
0 
3 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

2 
0 
2 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
G 


4*6 
.0 
5*2 

.0 
.0 
•0 

2*6 
*0 
2*7 

2*5 
.0 
3.0 

.6 
1.5 
.6 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1.6 
1.0 
1.7 


7  10*8 
1  14*3 
6  10*3 


50  76*9 
6  85*7 
44  75*9 


11 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


50 
12 

38 


8*0 
*0 
9*5 

2.6 
.0 
2.7 

7.5 
14*3 
6*'. 

7*8 
12*3 
6*1 

4*0 
16*7 
•  0 

.0 
.0 
.0 


8*9 
11*8 
8*3 


23 
4 
19 

34 
1 

33 

74 
12 
62 

208 
54 
154 

22 
5 
17 


92*0 
100*0 
9C*5 

es*5 

100*0 
89*2 

92*5 
85*7 
93*9 

84*9 
83*1 
85*6 

88*0 
83*3 
89*5 


t  100*0 
^  100*0 
1  100*0 


478  85*4 
87  85*3 
391  85*4 


0 
0 
0 

3 

0- 
3 

0 
0 
0 

18 
3 
15 

2 
0 
2 

0 
0 
0 


12*3 
*0 
13*8 

♦  0 

♦  0 
.0 

7.9 
.0 
8.1 

.0 
.0 

•  .0 

7.3 
4.6 

8;3 

8.0 
*0 
10*5 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


32 
3 
29 


5.7 
6.3 


65  - 
7 

58 

25 
4 
21 

38 
1 
37 

80 
14, 
-66 

'245 
65 
180 

25 
6 

1^9 

2 
1 
1 


560 
102 
458 


WEST  VIRGINIA 


WV    MARSHALL  UNIVERSITY 

v   TOTAL  0        .0  2  2*7 

FEMALE  0        .0  0  *0 

MALE  0  .0  2  3*0 
WV    W  VA  COLLEGE  GRAO  STUOIES 

.  TOTAL  0        *0  v            1  5*3 

FEMALE  0        *0  1  33*3 

MALE  0        *0  0  *0 


.0 
.0 
.0 

5.3 
.0 
6.3 


2.7 
•  0 
3.0 

10*5 
33*3 
6*3 


24 
16 


32*0 
88*9 
24*2 


17  89*5 
2  66*7 
15  93*8 


49 
1 

48 

0 
0 
0 


65*3 
11*1 
72*7 

•  0 

•  0 

•  0 


75 
9 
66- 

19 
3 
16 


ERIC 


1221 


1231 


*  i 


;  ;;MLE£?^   TOTAt  JIASTER^S  * 


EDUCATION  BY  RACE* 


AMERICAN  ■  I KOI AM 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  % 


HACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUNIER 


•USl*SS  AND  MANAGEMENT  (OSOOI 
ilEST  VIRGINIA 

iNV    NEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 
TOTAL  1  1.0 

FEMALE  0  .0 

NILE  1  1.3 


.0 
•  0 
.0 


NUNIER 


;wv         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALE  1' 


3  INSTITUTIONS! 
3  1.5 

1  2.7 

2  1.3 


WISCONSIN, 


Ul    MARQUETTE  UNIVERSITY 

TOTAL                0        .0  0 

,    FEMALE                 0.0  0 

'MALE  0  .0  0 
HI    U  OF  WISCONSIN  EAU  CLAIRE 

TOTAL                0       .0  0 

FEMALE                 0        .0  0 

MALE'  '  0  .0  0 
WI    U  OF  WISCONSIN  LA  CROSSE 

TOTAL                0*0  0 

FEMALE                0.0  0 

■    MALE       ,    -  .  0        -.0  0 
U  OF  WISCONSIN  MADISON  • 

TOTAL                1  l* 

FtmLE                0        .0  9 

MAi?  1  .5  * 
WI    U  OF  WISCONSIN  MILWAUKEE 

TOTAL                0'      .0  .2 

.    FEMALE                0        .0  0 

MALE  0  .0  2 
MI    U  OF  WISCONSIN  CSHKOSH 

TOTAL   .             Ov     .0  0 

►  .-MALE                0        .0  0 

MALE  0  .0  0 
WI    U  OF  WISCONSIN  WHITEWATER  « 

TOTAL                0        ,0  1 

FEMALE            .    0       .0  1 

MALE                 0        .0  0 


•0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

5*4 
11.3 
3.0 

1.9 
.0 
2.3 

.0 

•  0 

'  .0 

1.3 
7.7 
.0 


t 
I 


WI         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  *2 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  .2 

WYOMING 

WY    UNIVERSITY  OF  WYOMING 

TOTAL  *  1 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2-1 

WY         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  !♦» 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2.1 


7  INSTITUTIONS! 
18  3.1 
10 
6 


8.1 
1.7 


.0 

•  0 

•  0 


THE 'STATES  ANO  O.C  ( 

TOTAL  133  .3 

FEMALE  26  .3 

*LE  109  .3 

GUAM 

CU    UNIVERSITY  OF  GUAM 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


1  INSTITUTIONS! 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

50t-*NST-ITUTlONS! 
2,129  4.3 


596 
1,531 


6.2 
3.8 


.0 
.0 
.0 


CU  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PUERTO  RICO 


TOTALS  C 

0 

:o 
o 


1  INSTITUTIONS) 


PR    CATHOLIC  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PR    INTER  AMER 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


PUERTO  RICO 
0  .0 
0  .0 
0  «0 
U  HATO  REY  CAM 
"  0  .0 
0  .  .0 
0  .0 


PR    INTER  AMER  SAN  GERMAN  CAM 
TOTAL  0.  .0 

'FEMALE  -0  .0 

MALE  0  .0 


•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 

0 

4 

5 
0 
5 

0 
0 

1 

0 

1 


10 
0 
10 


W240 
259 
981 


HISPANIC 
NUM8ER 


•  0 

♦  0 
.0 


.5 
.0 
•  6 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0  ' 
.  .0 

♦  0 

♦  0 
•0 

1.4 

♦  0 
2*0 

4.7 
.0 
5.7 

.0 
.0 
.0 

1.3 
.0 
1.5 


1.7 
♦  0 
2*2 


♦  0 

•  0 
♦0 


•  0 
♦0. 

♦  0 


2.5 
2.7 
2.4 


2  33.3 
1  100*0 
1  20*0 


2  33.3 
1  100*0 
1  20*0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


1.0 
4.0 

♦  0 


♦  5 
2.7. 

•  0 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 
♦0 

1*1 

.0 
1.5 

•  0 
•0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

2*6 
•0 
•3.1 


612 
113 
499 


♦  9 

♦  0 

i.i 


•o 
♦o 

♦  0 


♦  0 
.0 
.0 


1.2 
1.2 
1.2 


♦  0 
.0 

♦  0 


MITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


6  100.0 
0  .0 
6  100.0 

36  97.3 
8  100.0 
28  96.6 

20  100.0 
0  .0 
20  100.0 


2  1.9 
1  4.0 
1  U3 


6  3*0 
2  5*4 
4  2*5 


4,116  6*2 
996  10*3 
3,120  7.7 


2  33*3 
1  100*0 
1  20*0 


2  33*3 
1  130*0 
1  20*0 


100*0 
.0 
100*0 

97*3 
100*0 
96*6 


20  100*0 
0  *0 
20  100*0 


9J 
21 
72 


9C.3 
84*0 

92*3 


134  66*0 
31  63*8 
103  64*4 


o 

.0 

24 

100.0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

20 

100*0 

0 

.0 

13 

92*9 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.  0 

12 

92*3 

0 

♦  0 

17 

69*5 

o 

.  0 

1 

100*0 

0 

.0 

16 

88*9 

23 

6.  3 

216 

77*  7 

9 

11*3 

61 

76*3 

14 

7*  1 

155 

76*3 

7 

6*6  « 

96 

90*6 

0 

.0 

17 

94*4 

7 

'8*0 

79 

69*8 

0 

.0 

62 

98*4 

0 

.0 

5 

63*3 

0 

.0 

57 

1C0.O 

4 

5.  1 

69< 

86*5 

1 

7.7 

U 

64*6 

3 

4.6 

58 

89*2 

34 

5.6 

497 

65*4 

10 

8*1 

100 

81*3 

24 

5*2* 

397 

66*5 

1 

1.6 

54 

96*4 

0 

.0 

6 

100*0 

1 

2.1 

46 

95*6 

1 

1.6 

54 

96*4 

0 

.0 

6 

10C.O 

1 

2.1 

46 

'  95*8 

41,539  83*0 
6.044  63*3 
33,495  82*9 


66*7 
•0 
80.0 


4  66*7 
0  *0 
4  60*0 


0 
0 
0 

1 
0 
1 

0 
0 
0 


TOTAL 
NUMBER 


♦  0 

♦  0 
.0 

2.7 

♦  0 
3.4 

.b 
.0 
.0 


6 

7*8 

103 

3 

12*0 

5 

6*4 

76 

57 

28*9 

197 

4 

10*8 

37 

53 

33*1 

160 

*  »* 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

20 

1 

7.1 

14 

0 

•  0 

1 

1 

7.7 

13 

2 

10.5 

19 

0 

sO 

1 

2 

11.1 

18 

¥ 

39 

14*0 

278 

10 

12*5 

80 

29 

14*6  * 

198 

3 

2.8 

106 

1 

5.6 

18 

2 

2.3 

88 

1 

U6 

63 

1 

16*7 

6 

0 

•  0 

57 

5 

6.4 

78 

1 

7.7 

13 

4 

6.2 

65 

51 

6.6 

582 

13 

10*6 

123 

36 

8.3 

459 

1 

1.8 

56 

0 

♦  0 

8 

1 

2.1 

48. 

1 

1.8 

56 

0 

.0 

6 

1 

2.1 

48 

4.368  6*6 

622  6*4 
3.766'  9*3 


.0 
.0 
•  0 


•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

.0. 

.0 
.0 

•  0 


50.043 
9.662 
40,381 


8 
0 
6 

37 
•  6 
29 

?.C 
0 
20 


§ERIC 
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TABLE *?v    TOT At"  HAS  TEH*  S    OEGAEES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFER* ED  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE, 
ETHNIC IT Yt  AND  SEXS     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


\ 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BUCK    ^  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER         %  '  NUM8ER 
BUSINESS  AND  MANAGEMENT  (0500) 
PUERTO  RICO 


OF  PR  RIO  PIEORAS 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


KHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RE  SIOE  NT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBE 


FEMALE 

MALE*  0 
PR    WORLO  'UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  C 
NILE  0  • 


PR 


AREA    TOTALS  ( 


5  INSTITUTIONS) 


COMMUNICATIONS  (0600) 
ALABAMA 

o 

AL    UNIVERSITY  OF  ALABAMA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE-  0  .0 

MALE  0  .0 

AL  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  C  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

ARIZONA 


AZ    ARIZONA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0     ,  .0 

AZ    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 

TOTAL  0        *0/  "S, 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  JCO 

AZ  STATETOTALS  ( 


3  13*0 

1  12*5 

2  13*3 


INSTITUTIONS) 
3  13*0 


12*5 
13*3 


.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


2  INSTITUTIONS) 


TOTAL  * 

0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

CALIFORNIA 

CA    CAL  STATE 

U-CHICO 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FENALE 

0        .0  • 

*  0 

•  0 

M^'5 

ft   0  »° 

0 

•  0 

CA    CAL  STATE 

U-FRESNO 

TOTAL 

0  .0 

0 

'  *0 

FEMALE 

0   1  *0 

0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

'  0 

♦  0 

CA    CAL  STATE 

U-FULLERTGN 

tOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

♦  0  ' 

MA  LE 

0  .0 

0 

♦  0 

CA    CAL  STATE 

U-NORTHRIOCE 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

»  0 

•  0 

CA    SAN  OIEGO 

STATE  U 

TOTAL 

0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

MALE 

0  *0 

0 

♦  0 

CA    SAN  FRANC  I  SCO  STATE  U 

TOTAL 

0       .0  - 

2 

20*0 

FEMALE 

0  .0 

I 

20*0 

MALE 

0  *0 

1 

20*0 

CA   SAN  JOSE  STATE  U 

TOTAL 

0  *0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

MALE 

o  #0 

0 

•  0 

CA    LOYOLA  MAR YMQUNT  U 

TOTAL 

^0  *0 

2 

11. 8 

FEMALE 

0*       .  0 

0 

♦  0* 

MALE 

0  *0 

2 

'15.4 

.0 

•  0 

•  0 


100*0 
100*  c 
100*0 


63  98*4 
12  100*0 
51  98*1 


.0 
.0 
\0 

TO 
1*9 


TOTAL 

0 

*0 

0  *0 

0 

♦  0 

132 

FEMALE 

0 

•  0 

0  *0 

0 

--rO 

22 

MALE 

t> 

0 

•  0 

0  *0 

0 

*0 

no 

OUTLYING  AREAS 

t 

f  INST  ITUT  IONS) 

TOTAL 

0 

•  0 

0  *0 

2 

1*4 

'  132 

FEMALE  « 

0 

.0 

0  *0 

1 

4*3 

<    o  22 

MALE 

0 

•  0 

0  *0 

.9 

no 

MAJOVFIELO  AGGREGATE 

0500 

(        507  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

135 

*3 

2,129  4*2 

U  242 

2*5 

744 

*  FEMALE 

26 

•  3 

598  6*2 

260 

2*7 

135 

MALE 

109 

;3 

If  531  3*8 

982 

2*4 

609 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 


8.7 
6.4 
9.3 


4.3 
•  0 
6.7 


4.3 
♦0 
6.7 


134 
22 
112 


140 
23 
117 


50i 163 
9,685 
40,498 


23 
8' 
IS 


23 
8 
15 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

♦  0 

3 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  *0 

5 

1  oo*'o, 

0 

.0 

5  \; 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

16 

100*0 

0 

♦  0 

16       ■  . 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

A 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

12 

100* 

0 

♦  0 

12 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

24 

100*0 

0 

♦  0 

24  : 

0 

•  0 

0 

♦  0* 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

17 

100*0 

0 

.0 

17 

1 

33*3  * 

0 

•o  . 

1 

33*3 

1 

33*3 

1 

33*3 

3 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0  " 

1 

33*3 

0 

.0 

1 

33*3 

1 

33*3 

1 

33*3 

3  \ 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

40*0 

3 

60*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

9.1 

1 

9.  1 

10 

90*9 

0 

,0 

11  * 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

6 

100*0 

0 

♦  0 

jr  * 

0 

.0 

1 

20*0 

.  1 

2  0*0 

4 

8C.0 

0 

s  *0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

88*9 

1 

11*1 

0 

♦  0  * 

0 

.0 

0 

.0 

2 

10C*0 

0 

♦X) 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

65*7 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

'  6 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

20*0 

7 

70*0 

1 

10*0 

10  l 

0 

*0 

0 

.0 

1 

20*0 

3 

60*0 

1 

20*0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

20*0 

4 

80*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

6 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

•  0 

0 

;o 

0 

.0 

0 

2 

100*0 

0 

•  0 

L 

5*9 

2 

11*8 

5 

29*4 

12 

70.6 

0 

•  0 

17  i 

1 

25*0 

0 

•0 

1 

^5*0 

3 

75.0 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

15*4 

4 

30*8 

9 

69*2 

0 

•  0 

13  s 

i 


ERIC 


1223 


-«tfmi  f.  total  master*  s 


OECMEES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  »VJMST|TUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATICN  BV  MCE, 
ETHNl£ITVi  ANO  SEXt     INSTITUTION  AN- .SI  ATE    1976-1§79  - 


HACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  iSLANOER 


DUMBER 


AMERICAN  INOlAN 
ALASKAN  NATIVE 

.    NUMBER  S 

COMMUNICATIONS  (060  01 

CALIFORNIA    \  1 

CA    PEPPEROINE  UNIVERSITY 
TOTAL  1  2.9 

FEMALE      ,  0  .0 

MALE  X  3.6 

CA    STANFORD  UNIVERSITY 
V  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

NALt         .       0        >0  . 
CA    US  INTERNATIONAL  U 
TOTAL  0  .0 

FfMALE  0       *0  > 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  CAL-BERKELEY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA:  U  OF  SOUTHBIN  CALIFORNIA 
\  TOTAL        .       0  *0 
.FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

Ck      \taTE  TOTALS  <        13  INSTITUTIONS! 

TOTAL\             1  .5  U  5.4 

FEMALE     \          0  .0  5  6.1 

MALE                I  •  *  6  5.3 


NUMBER 


2 

K  O 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

7.1 

0. 

•  0 

I 

2.B 

0 

.  0 

I 

4.6 

i  0* 

0  - 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0* 

•  0 

0 

.0 

4 

•  •9 

2 

4.4 

3 

15.6 

1 

5.3 

1 

3.6 

1 

3.8 

2.1 
1.8 


HISPANIC 
NUMBER 


2  5.9 
0  .0 
2  7-1 


1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


2.8 
.0 

.0 
•0 
.0 

VO 

•  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

•  0 


3.1 
•  0 
5.3 


TOTAL 
M'%ORITY 

NUMBER 


MH2TE 
NON-HISPANIC 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


X 

NUMBER 

X 

* 

NUMBER 

5. 

14.7 

29 

85.3 

o 

0 

.0 

6 

100.0  ' 

0 

5 

17.9 

23 

82.1 

0 

2 

5i6 

25 

69.4 

1 

4.  8 

15 

71.4 

5 

1 

6.7 

10 

66.7. 

4 

0 

.0 

*  1- 

50.0 

1 

0 

.0 

1 

50*0 

1 

0 

.c 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

9 

1C0.0 

0 

0 

♦  c 

7 

1CC.C 

0 

0 

'0% 

2 

ico.o 

0 

6 

13.3 

.35 

77.3 

4 

4 

21*1  * 

14 

73.7 

1 

2 

7.7 

21 

80*8 

3 

22 
7 
15 


11*3 
8*5 
13*3 


153 
64 
'89 


78*5 
76*0 
78.8 


•  0 

•  0 
•0 

25*0 
23*8 
26*7 

50*0 
50*0 
•0 


TOTAL 
NUMBER 


♦o  • 


8.9 
5.3 
11.5 


20  10.3 
11  13.4 
9  8.0 


34 

6. 
28 

36 
21 

15  . 

2 
2* 
*  0 

9 
7 

2 

45 
19 

26. 


195. 
82 
113 


COLORADO  , 

CO    U  OF  COl.ORAOOsAl  BOULOER 
TOTAL  0    o  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  >0 

.CO    U  OF  COLO  AT  DENVER 
TOTAL    "  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  . 

CO    UNIVERSITY  OF  DENVER 
TOTAL  0  v0 

FINALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CO    U  OF  NORTHERN  COLORADO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

.  1 
0 


.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

1.2 
2.5 

♦  OX 


CO.        STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CONNECTICUT 

CT    FA1RFIEL0  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


4  INSTITUTIONS) 
1  «B 

.     1  !•* 
0  .0 


1  2.v 

0  .0 

1  5*3 


CT         STATE  TL.ALS  I 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

OELAWARE 


>0E    UNIVERSITY  Of  DELAWARE 


1  INSTITUTIONS) 

.0  1  2*9 

.0  0  *0 

.0  1  5.3 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


DE         STATE  TOTALS 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


.0 
.0 
.0 


.0 
".0 
.0 


♦0 
•  0 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 

0  *p 


DISTRICT  OF  COLUMBIA 

DC    AMERICAN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0    ■  «0 

MALE  0     .  .0 

DC.  UNIVERSITY  OF  DC 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  .0  .0 

MALE  0  .0 

DC 


1 

0 
4 

M 
7 
4 


3.1 
•  0 
5*0 

41*1 
77.8 
44*4 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


STATE  TOTALS  < 


.0 
.0 

.0  * 


INSTITUTIONS) 
12  24.0 
7  33.3 
"5  17.2 


-ERIC 


l 
o 
l 

0 
0 
0 

0 

0  ' 
0 

0 
0 
0 


5.6 
.0 
14.3 

.0 
.0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
♦0 
*0 


.8 

.0 
1*6 


.0 
•  0 
.0 


1284 


.0 
.0 
,0 


.0 
.0 
•  0 


*0 
*0 
*0 

•  0 

♦  0 
*0 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


5*6 
9*1 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 


1.4 


4*0 
4.8 
3*4 


1224 


2 

u.i 

16  83.9 

0 

1 

9*1 

10  9C*9 

0 

1 

14*3 

6  85*7 

0 

C 

*0 

4  100.0 

0 

0- 

♦0  • 

3  100*0 

0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

0 

*0 

23  92*0 

2 

0 

*0 

15  100*0 

0 

0 

*0 

8  ec.o 

2 

1 

1*2 

84    98*8  - 

0 

1 

2*5 

39  97*5 

0 

0 

*0 

45  100*0 

0 

3 

2*3 

127  96*2 

2 

2 

2*<* 

67  97.1 

0 

1 

1*6 

60  95.2 

2 

1 

2.-) 

25  71.4 

9 

0 

.0 

14  87.5 

2 

1 

5*3 

11  57.9 

7 

1 

2.9 

25  71.4 

9 

0 

•  0 

14  87.5 

.  2 

1 

5.3 

11  57.9 

7 

0 

•  0 

3  100.0 

0 

0 

.0 

0  .0 

0 

e 

♦o . 

3  100.0 

0 

•0 

\  0 

.0 

3 

10C.0 

♦  0 

x0 

•  0 

0 

•0 

.0 

°\ 

•  0 

\ 

3 

1CC*0 

3.1< 

2 

6.3\ 

30 

93*6 

•0 

0 

♦  0  \ 

12 

100*0 

5.0 

2 

10.0 

\  18 

9C*0 

5.6 

12 

66.7 

\  1 

5*6 

11.1 

8 

88*9 

\° 

$  *0 

.0 

4 

44^4 

11*1 

14 


28*0 
8  36*1 
6  2C*7 


.0 
•0 

.0 

♦  0 
.0 
♦0 

8.0 

"  .0 
20.0 

.0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 
3.2 


25.7 
12.5 
36.8 


25.7 
12.5 
36*6 


♦  0 
.0 
.0 


.0 

•  0 

•  0 


5  27.8 
1  11.1 
4  44.4 


'1 


18- 
11 
7 

4 
3 
1 

25 
15 
10 

65 
40 
45 


♦  32 

69 
63 


35 
16 
19 


35 
16 
19 


f 


32 
12 

20  , 

1L 

9 
*9 


50 
21 
_29_ 


TABLE  7.     TOTAL' MASTER'S    -OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATICN  BY  RACE, 
"         "  ETHNICITY.  ANO  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  197B-IB79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


•LACK  ASIAN  OH 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC, 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HI  SPANIt 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


C CMMUN I CAIION S J iHOO  L 
FLORIDA  * 


FL    NOVA  UNIVERSITY 


TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

50.0 

'    FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

•  0 

.0 

0 

.0. 

MALE                0  ,0 

0 

♦  0 

o 

«  0 

1 

50.  0/ 

FL    FLORIDA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

0 

•0 

o 

.0  # 

o 

.0  • 

Ftul  1    C                                           fi  ft 

rtnALc                  u  *u 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE    *              0  .0 

0 

•  0 

*    ■  0 

.0 

0 

»0 

.rU     rLLKlUA  T  CWTIfHJLbwILAL 

U  ' 

tTOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0.. 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

o 

.0 

0  * 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

o 

* 

.0 

0 

.0 

PL     IMIVcRSITY  Or  FLORIOA 

\    T  AT  A  1  Art 

1  Ui  AL                    u         .  u 

0 

•  0 

I* 

4.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

6.7 

0, 

•  0 

MALE                0  ..0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o' 

.0 

v  FL    U  OF  WEST  FLORIDA 

TOTAL                 0  <0 

A 

0 

•0 

o 

•  0  c 

o 

•  0 

FEMALE                C  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

KALE  ,  <         ,0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

FL          STATE  TOTALS  1 

5  INSTITUTIONS) 

TOTAL               *0  .0 

0 

.0 

1 

1.7 

1 

1./ 

FEMALE                 0  .Oq 

0 

.0 

1 

3.2 

0 

•  0 

MALE               ;0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0    .  . 

1 

-GCORGl  A 

OA.  UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

TOTAL    *            0  .0 

2 

7.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

I 

7.1 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE.                C  .0 

I 

6.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

CA          STATE-TOTALS  < 

1  INSTITUTIONS) 

TOTAL                  0  .0 

2 

7.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .9 

I 

7.1 

*  0 

•  0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

I 

8.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

HAWAII 

HI    U  OF  HAWAII  AT  NANOA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'   MALE  0  .0 


.0 
•  0 

.0 


22-  64.7 
14  63.6 
8  66.7 


HI  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

ILLINOIS 


1  INSTITUTIONS) 


22 
14 
8 


64.7 
63.6 
64.7 


ItV        STATE  TOTALS  ( 

*  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0* 

MALE  0  .0 


INSTITUTIONS) 
20  7.0 
9  7.0 

11  ''7.0 


IL  i NORTHERN  ILL  UNIVEPSITY 

9.1 

TOTAL                 0  .0 

1 

0 

•  0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

1 

25.0 

0 

•  0 

.0 

MALE                 C  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

6 

4.9 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE               °0  .0 

1 

1.9 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE    '             0  .0 

5 

7.2 

0 

•  0  . 

0 

.0 

IL  ,  SANGAMON  STATE  UNIVERSITY 
'     TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE          .      0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

IL    ST  HN  ILLINCIS  U  CARtJONDL 

TOTAL                 0  .0 

2 

11.1 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE*         #      0^  .0 

1 

20.0 

0 

•  0 

0 

.0 

.mal*        -     or     .0  , 

1 

7.7 

0 

•  0 

0 

.0 

IL    STHN~ILLINOIS  U  EDWAROSVL 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

1 

16.7 

d 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

1 

50.0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

.IL    U  OF  ILL  URBANA  CAMPUS 

.0 

*  TOTAL                 0  .0 

9 

19.1 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

5 

21.7 

0 

•  0 

i- 

♦o. 

'  /MALEy                0     „  .0 

4 

16.7 

0 

.0 

— <S 

IL    WESTERN  ILL  UNIVERSITY 

TOTAL*                0  1  .0 

I 

3.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

1 

4%.5 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 0    '  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

IL    WHEAT  ON  CCLLEGE  j 
»    TOTAL                0  .0 

1 

2.4 

1 

2.4 

1 

2.4 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

HALE                0  '.0 

1 

3.6 

1 

3.6 

1 

3.6 

1 

50.0 

?  1 

50.0 

0 

•  0 

2 

o 

.0 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

2 

o 

•  0 

10 

71.4 

4 

28.6 

14 

0 

.0 

5 

83.3 

1 

16.7 

^  6 

0 

•0  i 

5 

62.5 

3 

37.5 

B 

0 

.0 

4* 

ioq.o 

0 

.0 

'4 

0 

•  0 

2 

100. 0  •  . 

0 

•  0 

2 

o 

•  o 

2 

100*0 

o 

•0 

*  •  .2 

1 

4.0 

20 

80.0 

4 

16*0 

25 

6.  7 

12 

80*0 

2 

13*3 

15 

0 

.0 

8 

80*0 

2 

20*0 

10 

i  .  0 

13 

100.0 

o 

.0 

13 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

•  0 

S 

2 

3.4 

48 

82*8 

13.6 

58 

3.  2 

27 

87*1 

9.7 

31 

3.7 

21 

77*8 

18.5 

27 

2 

1  ml 

C9 

a*  k 

00*9 

• 

£0 

1 

7.  1 

13 

92*9 

.0 

14  . 

1 

10 

83*3 

0 

J 

8.3 

12 

i 

2 

7.7 

23 

88*5 

i 

3.8 

26 

1 

13 

92.9 

•  0  " 

-  14 

8.3 

10 

83.3 

8.3 

12 

) 

f 

t 

22 

64*7 

11 

32.4  • 

I' 

2.9 

34 

f\  L. 

63*  6 

7 

31*8 

4.5 

22 

0 

66.7 

4 

33.3 

•  0 

\  12 

22 

64*7 

11 

32.4 

| 

2.9 

34{ 

63.  6 

7 

31*  8 

4.5 

*  22 

g 

66.7 

4 

33*3 

o 

♦  0 

12 

1 

9.1 

10 

90.9 

9 

0 

.0 

11 

I 

25.0 

3 

0 

•  0 

4 

o 

.0 

«  7 

100*  0 

o 

.  0 

)  7 

6 

4.9 

114 

93*4 

2 

1.6 

122 

1 

1.9 

52 

98*1 

0 

.0 

53 

« 

I 

7.  2 

bt 

T 

89.9 

2 

2.9 

69 

0 

•  0 

10 

83.  % 

2 

16.7 

12 

0 

•  0 

5 

83.  3^ 

,  1 

16.7 

6 

c 

.  0 

•  r 

83*3 

1 6*  7 

g 

2 

11.1 

16 

88*9 

0 

•°v 

18 

20.0 

4 

80*  0 

o 

•  0 

5 

1 

7.7 

12 

92*3 

0 

.0 

13 

16.  7 

4 

66*7 

I 

16.7 

1 

5C.  OH 

1 

50*0 

o 

.0 

2 

0 

sc:o°'| 

3 

75*0 

1 

25.0 

4 

9 

19.1 

38 

80*9 

0 

.0 

47 

5 

21.7 

18 

78.3 

0 

-.0 

23 

4 

16.7 

20 

83.3 

0 

•0 

24 

1 

3.6 

27 

96.4 

0 

•  0 

28 

1 

4.5 

21 

95.5 

0 

•  0 

22 

0 

.0 

100.0 

0 

•  0 

6 

3 

7.1 

33 

78*6 

fr 

14$3 

42 

0 

•  0 

11 

78.6 

3 

21.4 

14 

"  J 

10*7 

22 

78*6 

3 

10.7 

28 

23 

6.0 

252 

88.1 

11 

3.8 

286 

10 

7.8 

115 

89.1 

4 

3.1 

129 

13 

8.3 

^137 

87*3 

7 

4.5 

157 

1225 


TABLE  7*    TOTAL  HAS TEA'S 


OECREES  FOft,*UO*  HELD  CONFERRED  8T  INSTITUTIONS  0*  HI6MIR  EDUCATION  BY  RACE* 
EtSmICITY;  AND  SEit    INSTITUTION  AND  STATE  ItTt-ltTt 


,0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


AMERICAN  1N0UN 

ALASKAN  native 
/  NUMBER  « 
COMMON ICAT ION  S"t  06  OCl*  ' 
INDIANA 

IN    BALL  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IN    SUTLER  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
.     MALE  0 
IN    1N0IANA  U  BLCCHINGTON 
*  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0        ♦O  - 

MALE         *       0  .0 
IH    PUROUE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  •<> 

FEMALE  *      0  *0 

MALE  0  .0 

IN    UNI  VERITY  OF  NOTRE  OANE 
/TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  >  *0 

.  c  ' 
IN         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  '+  0 

fEMALE  0 
MALE  0 

I  QUA 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  f*C!«C  ISLANOER 


NUMBER 


•  0 

•  0 

•  0 


1 
I 

0 

0 
0 
0 

2 
I 
I 

2 
2 
0 

0 
0 
0 


4.5 
10*0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

14V  3 
25.0 
10*0 

13.3 
22.2 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


5  INSTITUTIONS) 
5      7.6  " 
A 
I 


12 
2 


IA    DRAKE  \*I  VERS  IT  Y 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                 0  *0 

MALE                 0  .0 

IA    IOWA  STATE  U  SCI  £  TECHN 

TOTAL                 0  ♦<> 

FEMALE                 0  *° 

MALE     .            0  *0 
IA    UNIVERSITY  OF  IOWA 

TOTAL                 0  ♦<> 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  ♦<> 
IA     U  Of  NORTHERN  ICWA 

TOTAL                 0  *0 

_  FEMALE    -             0  *0 

MALE                 0  *0 

IA     *    STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  *0 

MALE                 0  *0 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

6*7 
14*3 
.0 

4*0 

♦  0 
5*3 

♦  0 
.0 
.0 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NOM-HISPANIC 


A  INSTITUTIONS) 
2  3*9 
1 
1 


5.6 

3.0 


KANSAS 

KS    KANSAS  ST  U  ACR  £  APP  SCI 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .0  .0 

KS    U  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0,  .0 

MILE  0  .0 

KS,  WICHITA  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
3 
0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


23 
33 


INSTITUTIONS) 
3  7.9 


13.0 
•  0 


ks       state  totals  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'MILE  9  ♦<> 

KENTUCKY 

»KY  *MOREHEAO  STA f e  university 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  J  *0 

NILE  d        .0  0  .0 

KY    MURRAY  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  ©       .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  «0 
KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 

TOTAL  0       .0  0  .0 

FEMALE  0       .0  0  .0 

NILE  0       .0  0  .0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

'.0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 
.0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


KY  STATE  TOTALS  ( 

-     /TOTAL  *  0 

FEMALE  0 

 mtt  0 — 


3  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 

 6  .0 


0 
0 
0 

0 
0 

b 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


•  0 

•  0 
•0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

■s 

•  0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


•  0 
•0 

•  0 

.0 
.0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


NUMBER 

% 

NUMBER  I 

1 

4.5 

20  9C.9 

1 

10*  c 

B  8C.0 

A 

u 

•  C 

12  1CC*0 

0 

•  0 

4  1C0*0 

0 

A 

•  u 

o  «o 

0 

A 

•  u 

4  100*0 

2 

1  A  «S 

1^  •  J 

12  B5«7 

1 

25*0 

3  75.0 

*  1 

10*0 

9  90*0 

2 

13*3 

12  B0*0 

2 

22*2 

7    77. B 

0 

.  0 

5  B3.3- 

0 

•0 

11,  100.0 

o 

.  0 

B  100*0 

0 

•  0 

3  100.0 

7*6 

59  B9*4 

12*9 

2ft  83*9 

1 

2.9 

33  94*3 

0 

.0 

6  100.0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

•0 

2  100*0 

1 

6*7 

11  73*3 

1 

14*3 

S    65. 7 

0 

*  0 

5  62.5 

1 

4*0 

21  B4*0 

0 

*0 

6  1C0*0 

1 

5*3 

15  78*9 

0 

•0 

5  1CC.0 

0 

•  0 

I  100.0 

0 

*0 

4  1C0.0 

2 

3*9 

43  B4*3 

1 

5*6 

17  94.4 

1 

3*0 

26  7B«B 

N0N-RES10EN1 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


♦  0 
.0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 


•0 
*0 
*0 

•  0 
*0 
*0 

*0 

•  0 
*0 


1 
1 
c 

0 
0 
0 

0^ 

0 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


4*5 
10.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  9 


•  0 
•0 
.0 

6.7 

•  0 
16.7 

•  0 
•0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
3 

3 
0 
3 

0 
0 
0 


3.0 
3.2 
2.9 


.0 

•  0 
.0 

20.0 
.0 
37.5 

12.0 

♦  0 
15.8 


6  11.8 
C  .0 
6  18.2 


0 

,  .o 

5  100.0 

.0 

0 

•  0 

1  1C0.0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

>  0 

*  .0 

0 

.0 

20  100.0 

I  -  o 

.0 

0 

.0 

13  100.0 

0 

'  .0 

0 

.0 

~  7  10C.0 

0 

.0 

3 

23.1 

10  76.9 

0 

.0 

3 

33.3 

<         6  66.7 

0 

.0 

0 

•  0 

4  100.Q 

0 

•  0 

3 

7.9 

35  92.1 

0 

•  0 

3 

13.0 

20    87.0  " 

0 

.0 

0 

•  C 

15  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

10  100.0 

I 

,0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

7  100.0 

1 0 

•  0 

0 

•  0 

A  68.9 

1 

11.1 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

4  60.0 

.  1 

2C.0 

0 

♦  0 

7  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

5  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

t  100.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

25  96.2 

1 

3.8 

0 

.0 

12  10C.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

13  92.9 

1 

7*1 

22 
10 
12 

4 

»  0 
4 

14 
•  4 
10 

15 

9 
6 

11 
6 

3 


66 
31 
35 


6 
4 

2 

15 
7 

8 

25 
6 
19 

5 
1 

4' 


51 
18 

33 


5 
1 
4 

20 
13 
7 

13 
9 
4 


,38 
'23 
15 


10 
3 
7 

9 
4 
5 

7 
5 

2 


26 
12 
14 


ERLC 


12S6 


122ft 


TABLE  7. 


TOTAL  MASTER* S    6 E GHEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED^?  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  ECUCATICN  BY  RACE* 
ETHNICITY*  ANO  SEX!     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 

CCMWAICATIONS  <0400) 

LCUISIANA 

LA    LA  STATE  U  ANO  ACM  C 
TOTAL 
FEMALE 
\    ML  6 
LA    LOVOLA  U  I 
TOTAL 
|EHALE 
HALE 
LA    NTHW4TN  ST 
TOTAL 
FEm  Lfc 
MLS 

LA         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

MARYLAND 


BLACK  ASIAN  CR  ' 

NCN-HlSPANlC  PACIFIC  ISL ANOER 


NUMBER 


0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

NEW 

ORL  £  kNS 

0 

♦  0 

1 

16*7 

0 

•  3 

I 

16*7 

0 

♦  0 

0 

•0 

OF 

LA 

0 

♦  0 

2 

22*2 

0 

.0 

2 

28*6 

0 

.0 

0 

♦  0 

3  INSTITUTIONS) 


•  0 

•  0 
.0 


16*7 
18*8 

•  0 


NO    TOWSON  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *  0  .0 

NO    U  OF  MO  COLLEGE  PARK  CAN 
TOTAL        /        0  .0 
FEMALE        /         0  .0 
MALE       /         0  *3 
NO    WESTERN  /MARY  LANC  COLLEGE 
TOTAL      /  0  .0 

FEMALE      /         *0     *  .0 
HAL  c     /  0  *0 


4 

12*9 

1 

5*3 

3 

25*0 

I 

8*3 

I 

12*5 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0  % 

NO         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL    f  0  .0 

FEMALE    f  0  .0 

MALE    |.  0  .0 

MASSACHUSETTS 


3  INSTITUTIONS) 
5    10.  ^ 
,    2  6*5 
3  17*6 


MA    BOSTON  COLLEGE 

TOTAL  1  0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE  I  0 

.0 

0 

•  0 

HALE  (  0 

♦  0 

3 

♦  0 

NA    WSTcN  UNIVERSITY 

totalJ    .  0 

*0 

3 

1*7 

FEMALE)    .  0 

♦  0 

2 

1*9 

MALE)  0 

.0 

I 

I. A 

NA    EMERSON  COLLEGE 

TOTAlI         *  0 

♦  0 

0 

.3 

FEMAL9  0 

♦  0 

0 

.0 

HAL  H  0 

♦  0 

0 

.0 

MA  *  B&IoGEWAT ER  STATE 

COLLEGE 

4> 

TCTAt  0 

♦  0 

0 

•  0 

FtMALE  0 

.0 

0 

•  0 

hale  0 

•0 

0 

•  0 

NA    FI TCHBlftG  STATE  COLLEGE 

TCTAL  0 

♦  0 

0  \ 

•  0 

FEMALE  0 

♦  0 

0  *• 

♦  0 

MALE  0 

♦  0 

0 

•  3 

4  MA    U.OF  MASS  AMHERST 

CAMPUS 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

♦  o  . 

0 

•  0 

KALE  0 

♦0  , 

0 

♦0 

-HA         STATE  TOTALS  < 

6  INSTITUTIONS) 

TCTAL  0 

•  3 

3 

1*3 

FEMALE  0 

♦  0 

2 

1*6 

HALE  0 

•  0 

I 

1*3 

MICHIGAN 

Ml    AlOBFjiS  UNIVERSITY 

TOTAL  0        *0  - 

FEMALE  0  .0 

MALE  0    J  *0 

MI    CENTRAL  MICH  UNIVERSITY 
TOTAU  0  .0 

fEMAte  0  .0 

WALE  0  .0 

MI        CHIC  AN  STATE  LNI VERSITY 
To'AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  0  .0 

MI    U  MICHIGAN-ANN  ARBOR 


0' 
0 
J 

0 

2* 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.3 

•  3 

•  0 


10*3 

$*a 

13*3 

16*8 
25*9 
12*5 


NUMBER 


.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 


♦  0 

•  0 
.0 


•  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
♦  0 


.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0  • 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 
•0 

•  0 


'  .0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

5*1 
4*2 
6*7 

♦  0 

••2 

♦  0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
HI NORITY 


NUMBER 


WHITE  , 
NON-HI S PANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUM8ER 


TCTAL 
NUMBER 


.0 

♦  0 
.6 

•  0 
.3 
.0 


1  22*2 
0  *0 

2  100*0 
t  • 

% 

2  11*1 
0  *0 
2  100*0 


•  0 

•  0 

•  0 

8*3 
12*5 
•0 

•0 

•  0 

•  0 


2*1 
3.2 
•  0 


.0 
.0 
.0 

i.l 
1.9 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.3 

.0 
.0 
.0 


♦  9 
1*6 
*3 


0 

.0 

t  3 

10CV.0 

vo 

.0 

3 

100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

16*7 

5 

63*3 

I 

16*7 

5 

63*3 

c 

♦*0 

0 

•  0 

4 

44*4 

5 

55*6 

2 

28*6 

5 

71*4 

2 

100*0 

0 

*0 
- 

5 

27*8 

13 

72*2 

3 

18*8 

13 

61*3 

2 

100*0 

0 

*0 

A 

12*9 

27 

87.  1 

1 

5*a 

16 

94*7 

3 

2  5*0 

9 

7S\0 

2 

-16 .7  . 

6 

66*7 

2 

25*0 

4 

50*0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

A 

•  u 

5 

1  CO*  0 

0 

♦  0 

4 

100*0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

6 

12*5 

40 

63*3 

3 

9*7 

26 

83*  '9 

3 

17*6 

14 

62*4 

o 

•0 

100*0 

0 

♦  0 

4 

100*0 

0 

*0 

2 

100*0 

5 

2*6 

164 

91*  6 

A 

3*8 

95 

69*6 

1 

•  1*4 

69 

94*5 

0 

*0 

11 

91*7 

0 

♦  0 

5 

83*3 

0 

*0 

6 

100*0 

0 

•  0  ' 

15 

100*0 

0 

•o  » 

5 

1C0*0 

0 

•  0 

10 

100*0 

0 

*0 

*  8 

100*0 

0 

••2 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

♦  0 

6 

10C*0 

0 

♦0 

4 

100*0 

0 

*0 

2 

100*0 

5 

2*2 

210 

92*9 

A 

3*1 

117 

9C*7 

1 

1*0 

93 

95*9 

•  0 

*0 

1 

100*0 

*0 

c 

*0 

1 

1C0.O 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

*0 

6 

•  0 

15 

1CC*0 

*0 

0 

•  0 

7 

100*0 

*0 

0 

.0 

6 

100*C 

13 

16*7  ' 

7C*5 

*0 

6 

12*5 

77*1 

3*3 

7 

23*3 

16 

6C*0 

*0 

3 

16*6 

12 

75*0 

*0 

2 

25*0 

5 

62*5 

*0 

1 

v!2*5 

7 

57*5 

0 

•  0 

3 

0  ^ 

•  0 

3 

0  * 

•  0 

0 

0 

•  3 

0 

•0 

6 

0 

•  0 

* 

9 

0^ 

•0 

• 

9 

0 

•  0 

7 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

16 

0 

.0 

16 

0 

•0 

2 

s 

0  . 

•  0 

• 

31. 

0 

•  0 

x  1* 

0 

•0 

12 

* 

2 

16*7 

*• 

12 

2 

2  5*0 

6 

0 

♦  0 

J  * 

o 

•  0 

0 

•  0 

4 

0 

•0 

1 

2 

"  4*2 

46 

2 

6*5 

31 

0 

♦  0 

1  7 

* 

0 

♦  0 

6 

0 

*0 

4 

0 

♦  0 

2 

10 

5*6* 

,  179 

7 

6*6 

106 

3 

4*1 

73 

1 

8*3 

12 

1 

16*7" 

6 

0 

vO 

• 

6 

5 

*0 

15 

0 

•  0 

5 

0 

•0 

10 

0 

•0 

6 

0 

•0 

4 

0  ' 

«0 

4 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

0 

•0 

2 

11 

4*9 

226 

6 

6*2 

129 

3 

**1 

97 

0 

*0 

1 

0 

•0 

I 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

15 

0 

•  0 

7 

0 

•0 

6 

10 

12*8 

78 

5 

10*4 

46 

5 

16*7 

30 

I 

6*3 

16 

I 

12*5 

6 

0 

«*0 

6 

RIC 


TAttC  7* 


AMERICAN  INDIAN 
,    ALASKAN  NATIVE 

• NUMBER  t 


RACK  ASIAN  OK  ' 

NON-HISPANIC  PACIFIC  1SIANCCR 


nunier 


COMMUNICATIONS  C0600I 
*N  ICHI6AN  # 

Ml    WEST  CRN  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.  MALE  0  *0 


.0 

♦o 


Ml         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NU.E  0  .0 


7.7 
9.4 


NUMBER 


5  INSTITUTIONS) 
11  6.4 
6 
5 


4 

4 


♦  o 

♦  0 

♦  0 


3*1 
2  * 
it 


HISPANIC 
NUN |E A 


♦  0 
.0 


.0 
1*9 


.TOTAL 
MINORITY 

NUMBER ' 


MUTE 
NON-HISPANIC 

t  NUMBER 


.0 
.0 
•  0 


16  12*2 
•  10*3 
6  15*1 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


19  90*5 
14  100*0 
5  74.4 


10*  77,9 
64  62*1 
38  71.7 


TOTAL  t 
NUMBER 


2  5.5 

o  »o 

2  26*6 


13  9.9 

6  7.7 

7  13.2 


21 
14 
7 


131 
76 
53 


MINNESOTA 

MN    U  Of  MINN  NNPLS^NT  PAUL 

TOTAL  0  .0 

'    FEMALE  0  .0 

MALE     I  0  »0 


5.2 
5.4 
4.6 


" MN       A$TATE        ALS  1 

TOTAL  0  .0 

feml'cl  ° 

maleV         o  .0 

MISSISSIPPI 

MS    MISSISSIPPI  COLLEGE 
TOT  At,  *  0  *0 

FEMALE  0 

MALE  0  .0 

MS  U  OF  MISSISSIPPI  NAIN  CAM 
.    *TOTAL  *   0  .0 

FEMALE  0        .0  ft 

mLE  0      .0  U\ 

MS    U  OF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 
TOTAL  0        .0     -  . 

FEMALE  0 

MALE  0*0- 


1  INSTITUTIONS) 


0 

0  • 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


5.2 
5.4 
4.6 


•0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


MS 


STATE  TOTALS  < 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


3  INSTITUTIONS) 

o  *o 

0*  .0 
0  '  *o 


1.7 
2.7 
.0 


1.7 
2.7 
.0 


•  0 
.0 

•o. 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


r.o 

♦  0 
♦0 


♦Q 

.0 

♦  0 

.0 
♦^0 

♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 


.0 

♦  0 

♦  0 


3 

1 


4.9 

$.1 

4.1 


6.9 

•a 

4.1 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 


0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.* 

.0 
.0 


42  72.4 
26  75.7 
14  66*7 


42 


C*1 


72.4 
75.7 
66*7 


100*0 
100*0 
100*0 

75.0 
100*0 
.0 

100*0 
100*0 
100*0 


10  96*9 
7  100*0 
3  75*0 


12  20*7 
'   6  16*2 
6  26*6 


12  20*7 
6  16*2 
6    26  »*» 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


.0 
•  0 
.0 

25.0 
♦-0 
100*0 


9*1 
•0. 
25*0 


56 

37 
21 


58 

37 
21* 


3 
2 
1 

'4 
3 
1 

4 

2 
2 


11. 
7 
4 


MISSOURI  i  / 

NO    CENTRAL  *0  ST  UNIVERSITY 

TOT  AL  #0  *0 

>  FEMALE  >   0  *0 

MALE  0  »° 

MO    SAINT  LOUISA  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

MO    U  OF  MISS0URI-CCLUM8IA 
TdTAL  0  *0 

FEMALE    .'  0  *0 

MALE  0  *0 

MO    WASHINGTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

MO    WEBSTER  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


STATE  TOTALS 
MALE      ^\  0 


•  0 

♦  0 
•0 


♦  0 

•  0 


0 
0 

0  ■ 

0 
0 
0 

4 

2 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦1* 

»*9 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦o 


5  JNSTITUTipNS) 
4  3*8 


3.7 
3.8 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

a 

o 
o 

o 
o 
o 


•o 
«o 

.0 

•  0 

•  0 
.0 

4.9 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


1.9 
.0 
3.8 


0 
0 

0 

o' 

0 

1 

0 

0* 

0 

0 
0 
0 


♦0. 

.0 

.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

:o 

.0 
.0 
.0 


.0' 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 


6  7.6. 
2  5*4 
*  9*6 


.0 
.0 
.0 

.0 

.0 
.0 


5.7 
3.7 
7.7 


3  75.0 
2  66.7 

1  100.0 

6  66.9 

2  66.7 
6  100.0 


70 
36 
34 

1 
1 

0 


66.6 
94.7 
82.9 

100.0 
100.0 


13  100*0 
9  100*0 
*  100*0 


95  69*6 
SO  92*6 
45  »,6*5 


1 
1 

0 

1 
1 

0 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


25*0 
33*3 

♦  0 

11*1 

33*-3 

♦  0 

i.e 
♦o 

7.3 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
•0 


5   -  4.7 

2  3.7 

3  5.6 


4  5 
»3 
1 

9 
3 
6 

79 
38 
41 

1 
1 

tf 

13 
9 
4 


106 
54 
52 


MONTANA 

MT-  'UNIVERSITY  OF  MCNTANA 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

a 

MT  e       STATE  TOTALS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


1  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  «0 

^      o  *o 


*0 
•6 


.  0 


.0 
.0 
.0 


2  100.0 
1  100.0 
1  100.0 


♦  0 
•0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 


NEBRASKA  t 

NE    U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 
TOTAL  *0  •° 

FEMALE  0  »3 

MALE  0  .0 


ERIC 


-.0 
♦0* 
10 


o  • 

0 
0 


'  1288 


♦  0 
.0 

.a 


1226 


0. 
0 


.0 
•  0 
0 


6  100*0 
.2  100*0 
6  100*0 


.0 
.0 
.0 


tails  7*  Total  nastea'S  decrees  for  major  field  conferreo  by  institutions  of  Higher  education  by  race* 
<        '  ethnicity.  and  sext  institution  and  state  1978-1979 


i  ; 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 

COMMUNICATIONS  10600) 

NE         STATE  TOTALS/ ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NEVADA 


BLACK  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  *{> 


NV    U  OF  NEVA  OA  REND 

TOTAL                0        *0  0  .0 

*     FEMALE                0        .0  0  *0 

MALE                0        .0  0.0 

NV         STATE  TCTALS  (  1  INSTITUTIONS) 

TOTAL                0.0  0*0 

FsMALE        *       0       .0  0.0 

*^v_. — MALE                0        .0  0  .0 

NEW  JERSEY 

NJ  '  JERSEY  CITY  STATE  COLLEGE 

*>TOT  AL                 0*0  0  .0 

.FEMALE                 0.0  0.0 

MALE                 0.0  0  «0 
NJ    Wl  LLlAM'PjATERSCN- COLLEGE 

TDTAL                 I,     *♦  7  0  *0 

.    ,     FEMALE                0.0  0.0 

MALE                1     16*7  0  .0 


NJ         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  4.5 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  U.l 

NEW  MEXICO 


2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


NUMBER 


0 
0 

'.0 


HISPANIC 
NUMBER 


.0 
.0 

♦  0  • 


♦  0 
.0 
.0' 


♦  0 
.0 
.0 

6*7 
11*1 

•  0 


4.5 

7r7 

.0 


\  . 

NM    EASTERN  HH  U  MA  IN ^CAMPUS 

TOTAL                0  .0 

2 

33*3 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

I 

25*0 

o 

,  o 

o 

.0 

l  " 

MALE                 0  .0 

I 

50.0 

o 

♦  0  *o 

o 

♦  0 

NM         STATE  TOTALS  1         1  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0*  .0 

2 

33*3 

0 

♦  0 

0 

.0 

FEMALE                0'  .0 

I 

25*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

I 

50*0  ' 

G 

.0 

0  . 

.0 

V 

NEW  YORK 

Ht    CvW  BROOKLYN  CCLLEGE 

{ 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

2 

7.4 

1 

3.7 

*     FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

I 

12,5 

0 

.0 

MALE                0  .  .0 

0 

.0 

I 

5*3 

1 

5*3 

NY    CJNY  HUNTER  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

0 

-  .0 

0 

.0 

{ 

FEMALE                0  .  ..0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

>        MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

Kf    COLUMBIA  U  MAIN  OIVISION 

TOTAL                0  .0 

10 

7.2 

4 

2.9 

1 

♦  7 

r  - 

FEMALE                0  .0 

5 

7.2 

3 

4.3 

0 

'  .0 

MALE  0.0 

5 

7.1 

1 

1.4 

1 

1.4 

NV    CORNELL  M  STATUTORY  C 

*    *  TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0  o 

0 

.0 

"  >    FEMALE  -  *           0'  .0 

0 

.0 

0 

•o 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  o. 

0 

.0 

i 

NY*  FOROHAM  UNIVERSITY 

»  TDTAj.                0  .0 

1 

7.1 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1ALE                0  .0 

I 

14*3 

0 

•  o  • 

0 

.0 

NY    ITHACA  COLLEGE 

'  :    TOTAL                0  .0 

'^33.  3 

0 

•  0  * 

0 

.0 

fEMALE                0  .0 

I 

33*3 

0 

♦  0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

NY    NEW  SCH  FDA  SOC  RESEARCH 

TOTAL                0       ♦ 0 

i 

3vl 

0 

•  0 

0 

♦0 

<      FEMALE      >,         0  .0 

I 

4.  a 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

.0* 

0 

.0 

0 

.0 

NY    NY  INST  TECHN  MAIN  CAMPUS 

TOTAL            -    0  .0 

0 

•  0 

'  0 

♦  0 

0 

.0 

e  *  * 

v.      FEMALE*                0  .0 

0 

•  0  , 

0 

.0 

0 

•  0 

9       KALE                0  ^0 

0 

;o 

^0 

.0 

0 

.0 

^'NV    NY  INST  TECHN  NV  £TY  CAM 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

FEMALE             k  0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

vNY    NEW  YORK  UNI  VE  A  SI  TV 

*- 

4. a 

TOTAL                0  .0 

2 

♦  ♦8 

I 

2.4 

2 

FEMALE      o  0.0 

2 

7.7 

0 

♦  0 

1 

3.  a 

*    MALE.              0  -  .0 

.  0 

•  0 

I 

6.3 

1 

6.3 

'NY    PRATT-  INSTITUTE 

1  * 

TOTAL                0  .0 

I 

7.7  c 

I 

7.7 

0 

.0 

FEMALE     -          0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  .0 

1 

16.7" 

I 

16*7 

0 

.0 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


MUTE 
NON-nlSPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


•  0 

•  0 
.0 


a  ioo«o 

2  100*0 
6  100*0 


2  100*0 
1  100*0 
1  100*0 


2  1C0.0 
1  100*0 
1  100. 0 


0 

•  0 

7 

1  00*0 

0 

•  0' 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

2 

13*3 

13 

86.7 

0 

•  0 

1 

11*1 

8 

88*9 

0 

•  0 

1 

16*  7 

5 

83*3 

0 

♦  0 

1 

9.1 

20 

90*9 

0 

•0 

7*7 

12 

92*3 

0 

•  0 

1 

11*1 

a 

88*9 

0 

•  0 

2 

33*3 

3 

50*0 

I.' 

lo*7 

1 

25*0  . 

2 

50*0 

ll 

25.0 

I 

50*0 

I 

50*0 

0 

♦  0 

2 

33*3 

3 

50*0 

1 

16*7 

x 

25*0  v 

2 

50*0 

1 

25*0 

1 

50*0 

1 

50*0 

0 

♦  0 

3 

1U1 

24 

ae*9 

0 

•  0 

1 

12*5 

7 

87*5 

0 

.0 

2 

1G*  5 

17* 

89*5 

0 

.0 

0 

*0 

1 

ioo.o' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

'  1 

100.0 

0 

.0 

15 

io. a 

105 

75.5 

19  P13*7 

a 

11*6 

50 

72*5 

11 

15*9 

7 

10*0 

55 

re. 6 

8 

11*4 

0 

•  0  . 

4 

l'oo.o 

0 

.0 

0 

'  *0 

2 

,100.0 

0 

%0 

0 

.0 

~  2 

jioo.o 

0 

.0 

7.1 

85*7 

1 

7*1 

♦  0 

85.7 

1 

14*3 

14*3 

/: 

85*7 

0 

♦  0 

33*3 

•  2 

66*7 

0 

.0 

33*3 

66*7 

0 

•  0 

♦  0' 

;  5 

*0 

0 

.0 

3*1 

26 

81*3 

5 

15*6 

4*8 

16 

76*2 

4 

19*0 

0 

.0 

10 

90*9 

1 

9*1 

0 

'  *0 

6 

100*0 

"  0 

•  0 

0 

•  0  1 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

•  0 

0 

*o' 

3 

1OC.0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0; 

2 

100*0 

0 

•  0 

5 

* 

11*9' 

37 

88*1 

0 

.0 

3 

11*5 

23 

88*5 

'0 

0 

2 

12*5 

14 

87*5 

0 

.0 

2 

l4 

9 

? 

69*2  . 

2 

15*4 

0 

.0 

5 

71*4 

2 

28*6 

2 

33*3 

4 

66*7 

0 

*0 

TOTAL 
NUMBER 


•  0 

•  0 


7 
4 

3 

15 
9 
6 


22 
13 
9 


27 

e 

19 

> 

1 

139 
69 
70 

<V 
2 
2 

14 

7 
7 

3 
3 
0 

32 
.21 
11 

6 
2 
•4 

3 
1 
2 

42 

26 
16 

13 
7 
6 


I 

*  / 


12SD    "  i 


1 


 l4I 


TAILS  7* 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON^HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
*  NON-HISPANIC 

E  NUMBER 


NGN-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
I  NUMBER 


COMMWICATJONS  (0600) 


NEW  YORK 

NY  RENSSELAER  POLY  INSTITUTE 
'    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

NY    ROCHESTER  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

NY    SUNY  AT  ALBANY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

NY    SUNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 
TOTAL  '    0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

AY    SUNY  COLLEGE  AT  OSWEGO 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *° 

NY    SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 
•    TOTAL  •  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


0 

.0 

0 

0 

•  0 

o 

0 

♦  0 

o 

2 

9.1 

0 

1 

12*5 

0 

1 

"7.1 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

♦0  . 

0 

0 

*o 

*  0 

0 

.3 

0 

0 

•  0 

0 

;o 

•  0 

0 

0 

.  .0 

0 

0 

•0 

0 

8 

6.3 

1 

6 

11.5 

1 

2 

2.7 

0 

Ht          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0%.0 

MALE  0  *0 

NORTH  CAROLINA 

NC    U  OF  NC  AT  CHAPEL  HILL 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC          STATE  TOTALS  (  1 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .Of. 


17  INSTITUTIONS* 
26  5.3 
16  6.8 
10  '3.8 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 

0    — .o 


.0 

♦  0 

♦  0 

■  .0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  8 
1.9 

.0 


1.8 
2.1 
1.5 


•  0 
.0 

.0' 


.0 

♦  0 

♦  0 


0 

♦  0 

0 

#0 

0 

'♦0 

0 

*  .0 

0 

*.o 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

9.1 

0 

.0 

1 

12.5 

0 

♦  0  -  / 

1 

7.  1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

1 

50.6 

1 

so.o 

0 

.0 

0 

.0 

1 

so-.o 

1 

50.0 

0 

•  0  - 

9 

7.1 

0 

•  0 

7 

13.5 

0 

.0 

2 

2.7 

5 

1.0 

40 

8.  1 

1 

.4 

22^ 

4 

1.5 

16 

6.9 

•  0 
•0 

*u 


18  100.0 
10  100.0 
8  100.0 


20 
7 
13 


90.9 
87.5 
92.9 


29  100.0 
11  100.0 
IB  100.0 

11  84.6 
6  85.7 
5  83*3 


1 
0 
1 

100 
38 
62 


50*0 
*0 
50*0 

79.4  ' 

73*1 

83*8 


408  82*6 
186  79*5 
222  85*4 


15  100*0 
5  100*0 
10  100.0 


15  100*0 
5  100*0 
10  100.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

17 
7 

10 


•  0 

•  0 
•0 

.0 
•0 
.0 

•0 

•  0 
.0 


2  15.4 
1  14.3 
1  16.7 


.0 
.0 
.0 

13.5 
13.5 
13.5 


46  9.1 
26  11.1 
20  7.7 


18 
10 


22 
8 
14 

29 
11 
18 


13 
7 

.6 

2 
0 
2 

126 
52 
•  74 


494 
234 
260 


15 
10 


15 
5 
10 


OHIO 

OH     ANT10CH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0     ■  *0 

OH    B0HL1NG  GRN  ST  U  MAIN  CAH 
, TOTAL  0  *0 

FEMALE  0        .0  * 

MALE  0  *0\ 

OH    KENT  STATE  U  MAIN  CAMPUS ^ 
TOTAL  0  f'p^ 

FEMALE  0  vD 

NILE  0  *0 

Ott    MIAMI  UNIVERS1TJMWIN 
■    TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .*0 

HAL  f:  0  ,*0 

OH    CH10  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL 


AM 


FEMALE 
MALE 
OH  OHIO 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0  *0 

o  *o 

0  '  *o 
MAIN  CAMPUS 

0  *0 

0  *0 

0  *0 


OH    U  OF  AKRON  MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 
0  «0 

rp,u-  0  *0 

OH    U  OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 
TOTAL  0     A  .0 

FEMALE  0 
MALE  0 
OH    XAVIER  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 

OH     *  STATE  TOTALS  ( 
'       TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 
*0 


•  0 

•  0 
■  .0 


1  50.0 
1  50.0 
0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


5  9.3 

4  16*0 

1  3.4 

4  19.0 

1  11*1 

3  25.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

•0 
.0 

♦  0 

25.0 
SO.O 
.0 


9  INSTITUTIONS) 
12  8.9 
8  12.9 
4  5.5 


0 
0 
0 

,  o 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0  ■ 

*0/'< 

•  .0 

*o  ✓ 
.oh 


o 
o 

o  ^  y-."o;*;^ 


o 

0 
0 

0 

'  0 
0 

0 
0 
0 

■  0 
0 

-  0 


0 
0 
0 

I 

*  0 
0 
0 

0 
0 

0^ 

0 
0 
0 


.0 

♦  0 

.0 

.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


:i  o  *o 

V     0  *0y 

\  0    .  vO 

cf  ^  ,0 
0    ,  *o 

0     \  *0 


0 

0  . 
0 

0 
0 
0 

0 
■  0 
0 


*0 
*0 
.0 

.0 
♦0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
♦  0 
.0 


50*0 
50*0 
•  0 

*0 
*0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


5  9.3 
4  16.0 
1  3.4 


4 

1 

0 
3 
0 

0 
0 

3 

2 
2 
0 


J9.3 
11.1 
'  25.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

"25.0 
50.0 
.0 


12 


1  50.0 
1  50.0 

0  .0 

29  100.0 
15  10C.U 
14  100.0 

13  10C.0 

4  100.0 
9  100.0 

5  100.0 

1  100.0 
4  100.0 

48  88.9 
21  64*0 
27  93.1 


8.9 
12.9 
4  5.5 


14 


66.7 
88*9 
50.0 

1C0.0 
100*0 
*0 

100*0 
100,0 
100.0 


6  75*0 
2  50*0 
4  1C0*0 


119 

54 
65 


88*1 
87*1 
89*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

3 
1 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

.3 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
♦0 

.0 

•  0 

•  0 

1.9 
•0 
3.4 

14.3 
*0 
2  5.0 

•  0 
.0 
•0 

•0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


3.0 
•0 
5.5 


2 
2 
3 

29 
15 
14 

13 
4 
9 

5 
1 
4 

54 
25 
29 

21 
9 
12 

1 
1 

0 

2 
1 
1 


135 
62 
73 


EMC 


OKLAHOMA 

OK    OXLA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE  * 


U  MAIN  CAMPUS 


.0 
•0 
.0 


33*3 
.0 
33*3 


0  *0 

o"  *o 
o  *o 


^'30 


1230 


33.3 
*0 
33*3 


2  66*7' 
0  *0 
2  66*7 


TABLE  7.    TOTAL  RASTER'S    DEGREES  FOR  RAJDA  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  E DUCAT IGN  8Y  AACEt 
ETHNICITY*  AND  SEXI     INSTITUTION  AND  STATE  197Srl979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

.     NUMBER  X 

CCHNUN IC  AT  IONS" 10690 ) 

OKLAHOMA 

OK    U  OF  OKLAHOMA  NORMAN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        . 0 

MALE  0  .0 


SLACK  ASIAN  DR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER  I 


HISPANIC 


TDTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOEN* 
ALIEN 


4.8 

•  0 
6*3 


OK  *       STATE  TOTALS  C 
'     TOTAL  0 
FEMALE  0 
M4LE:  0 

OREGON 


INSTITUTIONS) 
2      a. 3 

-     .0  -0 
2  10.5 


OR    U  Of  CiftEGtiN  MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE  ' 
M4  LE 
OR  UNIVERSITY 
TOTAL  " 
FEMALE 
MILE 


0  .0 

0  *G 

0'  .0 
OF  PORTLAND 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


•  0 
.0 

•  0 

..o 

•  0 
.0 


OR  STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MILE  0 

PENNSYLVANIA 


.0 

•  0 

♦  0 


2   INST  lIJUT  IONS) 


.0 

•  0 

♦  0 


PA    CALIFORNIA  S  f ATE  COLLEGE 


TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

MALE  0 

.0  . 

0 

.0 

PA    CLARION  STATE  C  HA  I  N  CAM 

"    TpTAL  0 

♦  0 

1 

7.1 

FEMALE  0 

.0 

0 

•0 

MALE  0 

.0 

1 

12.5 

PA    INOIANA  U  GF  PENNSYLVANIA 

TOTAL  0 

.0 

0 

-  »o 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  3 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

PA    PA  STATE.  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL              ,  0. 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

♦  9 

0 

.0 

PA    SHIPPENSBURG -ST  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  *>  0 

.0 

0 

.0 

PA    TEMPLE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

1 

11.  1 

FEMILE  0 

.0 

1 

16.7 

MALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

PA    U  OF  PENNSYLVANIA 

TOTAL    .  0 

•  0 

1 

6.7 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

1 

11. I 

.PA          STATE  TOTALS  ( 

7  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

•  0 

3 

2.9 

FEMALE  0. 

.0 

1 

2.4 

MALE  0 

.0 

2 

3.3 

RHODE  ISLAND 

RI    RHCOE  ISLANO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 


•  0 

♦  0 
.0 


RI  STATE  TOTALS 

TOTAL  0 
FEMALE  9 
MALE  0 

SOUTH  CAROLINA 


SC    U  OF  SC  AT  COLUMBIA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  9  .0 

SC       ■  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  9  .0 

FEMALE  9  .0 

MALE  9  .9 

SOUTH  DAKOTA 

SO    SO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

FEMALE  9  .9 

MALE  9    '  .9 


I  INSTITUTIONS) 
9  .0 

*k  .9 


1  2.9 

I  ,  4.2 

9  .9 

INSTITUTIONS) 

I  2.0 

1  4.2 

9  *0 


NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

NUM8EP 

C 

NUMBER  % 

NUMBER 

X 

KuMBER 

9 

•  9 

*  9 

c 

.9 

1 

4.8 

18  85*7 

2 

9*5 

21 

9 

.9 

9* 

♦  0 

'  9 

•  9 

4  69*9 

1 

29*9 

5 

9 

•  9 

•0 

1 

6.3 

14  87.5 

1 

6*3 

16 

9 

.9 

9 

.9 

2 

8/3 

20-.J93.3...  . 

2 

-8*3- 

 24 

-  -9- 

.9- 

 ,  ^ 

 iO 

—  *o 

79  " 

4  89.9 

1 

20*9 

5 

9 

.9 

9 

.9 

2 

ICS 

16  84*2 

1 

5.3 

19 

9 

.•0 

0 

•0 

9 

•  9 

31  199.9 

9 

•  9 

31 

9 

•  9 

9 

.9 

9 

.  -0 

9  199*9 

9 

.9 

9 

9 

•  9 

0 

.9, 

9 

♦  0 

22  19C.9 

9 

.9 

22 

9 

.9 

*  9 

•  9 

9 

.9 

5  199*9 

9 

•  0 

5 

9 

.9 

9 

•9 

9 

•  9 

4  1C9*9 

9 

•  9 

9 

.0 

0 

.9 

9 

1  199*9 

9 

.9 

1 

9 

•  9 

0 

.9 

9 

•  0 

36  199.9 

»  0 

♦  9 

36 

9 

.9 

0 

.9 

9 

.9 

13  199.9 

'  0 

.9 

13 

9 

.  9 

0 

♦  9 

9 

•  9 

23  ICO. 9 

0 

♦  0 

23 

9 

♦  0 

9 

.9 

9 

.9 

5  1GC.C 

9 

• 

.9 

5 

9 

•  9 

9 

.9 

9 

•  9 

2  199. 9%v 

9 

.9 

2 

9 

•  9 

0 

.9 

9 

.9 

3  19C.9 

9 

•9 

3 

9 

.9 

9 

.9 

1 

7.1 

13  92.9 

9 

.0 

1 4 

9 

.9 

9 

.9 

9 

•  9 

6  199*9 

9 

.9 

6 

0 

.9 

9 

.9 

1 

12*5 

7  87*5 

0 

.9 

8 

0 

♦  9V 

9 

•  9 

9 

.9 

18  99*9 

2 

19.9 

29 

9 

•  9 

9 

•  9 

9 

.  .9 

7  87*5 

1 

12.5 

8  1 

9 

•  9 

0 

•  9 

9 

.0 

U  91*7 

1 

8*3 

12 

9 

.0 

9 

•  9 

9 

.9 

15  93<8 

1 

6*3 

16 

9 

.9 

9 

.9 

C 

*  .9 

8  199*9 

9 

•0 

8 

9 

.0 

0 

•9 

0 

.9 

7  87*5 

1 

12.5 

8 

9 

.9 

0 

.9 

9 

.9 

23  1C0.0 

9 

'.9 

23 

^9 

.9 

9 

.9 

9 

.9 

5  199*9 

9 

♦9' 

5 

'  9 

•  9 

9 

.9 

9 

.9 

18  199.9 

9 

♦0  » 

v    ♦  18 

P 

.9 

9 

.9 

1 

11. 1 

8  88.9 

9 

.9 

\  : 

9 

.9 

9 

♦  9 

1 

16.  7 

5  83.3 

9 

.9 

9 

.9 

9 

♦  9 

9' 

•  9 

3  199.9 

9 

•  0 

\  3 

9 

•  9 

9 

.9 

1 

6.' 7 

13  86*7 

1 

6.7 

15 

9 

•  9 

9 

.0 ' 

9 

•  9 

6  199.9 

9 

.0 

6 

9 

.9 

0 

.9 

1 

11.  I 

7  77*8 

1 

11*1 

9 

0 

•  9 

9 

.9 

3 

2.9 

95  93.1 

4 

3.9 

192 

9 

.9 

9 

.9 

1 

2.4 

39  95*1 

1 

2.4 

41 

9 

•  0 

9 

.9 

2 

3.3 

56  91*8 

3 

4.9 

61 

9 

•  9 

0 

.9 

9 

.9 

14  82*4 

3 

17*6 

1^ 

9 

.9 

0 

.0 

.  9 

.9 

8  199*9 

9 

•9 

8 

9 

.9 

0 

.9 

9 

.9 

'    6  66.7 

3 

33.3 

9 

9 

•  9 

0 

.0 

9 

•  u 

14  82*4 

3 

17*6 

17 

,  9 

.9 

0 

•  0 

9 

.9 

8  190*9 

9 

•  0 

8 

9 

.9 

0 

•  0 

9 

.9 

6  66*7 

3 

33.3 

9 

1 

/ 

2.9  * 

9 

.9 

2 

J.  9 

49  96*1 

9 

•  9 

51 

9 

.9 

9 

.9 

1 

4.2 

23  95*8 

9  • 

•  9 

24 

1 

3.7 

9 

.9 

1 

3.7 

26  96*3 

9 

♦9 

27 

1 

2.9 

0 

.9 

2 

3.9 

49  96.1 

0 

.0 

51 

9 

.9 

9 

.9 

1 

4.2 

23  95.8 

9 

•9 

24 

1 

3.7 

9 

.9 

1 

3*7 

26  96*3 

0 

.9 

2> 

9 

.'o 

9 

.9 

9 

.9 

4  199.9 

9 

.9 

4 

9- 

•Q 

9 

.9 

9 

.9 

2  199*9 

9 

.9 

2 

9 

.9 

9 

•0 

0 

.9 

2  1C9.9 

9 

*9 

2  W 

1231 
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AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HI SP AN  IC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


tiHlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE  SIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


•  TOTAL 
X  NUMBER 


COMMUNICATIONS  <060C) 

SOUTH  DAKOTA 

SO    u  OF  SO  MAIN  CAMUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0    '  .0 


-50*" 


-yUTFTCTALS-  I" 


TOTAt. 
FEMALE 
MALE 


T  BINES  SEE 

TN    U  OF  TENNESSEE  KNOXVILLE 
fOTAL  0  TO 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 


TN         STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  -J 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -° 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


4  100.0 
2  100.C 
2  100.0 


8  1CC.0 

*  100.0 

*  100.0 


5  100.0 
3  100.0 
2  100.0 


5  100.0 
3  100.0 
2  1CC.0 


0 
0 

0' 


.0 
.0 

.0  , 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


TEXAS 

TX    BAYLOR  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.0 
TX    EAST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0-  .0 

MALE       A*       0        >  0 
*  TX~NORTH  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *  .0 

MALE  0  .0 

TX    SOUTHERN  METH  UNIVERSITY 
TOTAL  0     ^.0  . 

FEMALE  <       0        .3  • 

MALE  0  «0 

TX    STEPHEN  F  AUSTIN  STATE  U 
TOTAL  0  .  .0 

~—    FEMALE  0/  .0 

MALE     <  0  «° 

TX    TEXAS  CHRISJIAN  U 

V  T0TAL  2 

"  FEMALE  0 

MALE  0 

TX    TEXAS  TECH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    U  OF  TEXAS  AT  AUSTIN 

•  ^  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0^  .0 

;    TX         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  '0  «0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1  16.7 
1  100.0 
0  .0 


3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 

0 

1 


5.2 
4.7 

:<io  i 

•  0' 
.0- 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.1 
.0 
3.* 


tjl 


.0 
.0 
.0 


I  16.7 
0  .0 
/l  20.0 


8  INSTITUTIONS! 
S  3.3 
3  3.6 
2  2.7 


2 
1 
1 

0  ' 

0'  , 

o  ! 

0 
0 

0  ' 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


3.4 
2.3 
6.7 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
,  .0 

.0 
.0 
.0 


3  2.0 

1  1.3 

2  2.1 


0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 

>0 

v! 

0 

a 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

2 
0 
2 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  1.7 
X  2.3 
0  .0 


•  0 

•  0 
.0 

.0* 

•  0 
•0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.2 
.0 
6.9 


3  2.0 

1  1.3 

2  2.7 


.0 
.0 
.0 


2  33*3 
1  100.0 

1  20.0, 

6  10.3 
4  9.3 

2  13.3 


0 
0 

o 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 


.0 
.0 

»•  -o 

i  1 
'  .0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

6.3 
.0 
10.3 


11  7.3 

5  6.4 

6  8.2 


13  100.0 
7  100.0 
6  1CC.0 

4  66.7 
0  .0 
4  80.0 


52 
39 
13 

6 
3 
3 

'  8 
2 
6 

3 
0 
3 


89.7 
9C.7 
86.7 

100.0 
100.0 
100.0 

;  88.9 
100.0 

85^7 

10C.0 
.0 
100.0 

10C.0 
1CC.0 
10C.0 


41  85.4 
13  94.7 
23  79.3 


135  89.4 
72  92.3 
63  86.3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

o 

0 
0 

o 
l 

o 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
1 

3 


.0 
.0 
.0 

o  .0 

.0 
.0 

.0 
.0 
•  D 

.0 
.0 
.0 

'•it;i ' 

.0 
1  t.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

8.3 
5.3 
10.3 


13 
7 

6 

6 
1 

5 

58 
43 
15 

6 
3 
3 


5      3.3  • 
1  '  1.3 
<  5.5 


3 
0 
3 

8 

3 
5 

48 
19 

29 


151 
78 
73 


UTAH 

UT    BRIGHAM  YOUNG  U  MAI  N 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  0  .0 

,  UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


UT 


STATE  TOTALS  < 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

25.0 
•  0 
33.3 


2  INSTITUTIONS) 
2  6.5 
0  .0 
2  6.7 


.0 
.0 

.o  • 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

.0. 

.0 
.0 

.c 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
*.0 

2  5.0 
•  0 
33.3 


22 
6 
16 

4 
1 

3 


95.7 
100.0 
94.1 

50.0 
50.0 
50.0 


26  63.9 
7  87.5 
19  82.6 


4.3 
.0 
5.9 

25.0 
50.0 
16*7 


3  9.7 

1  12.5 

2  8.7 


23 
6 
17 

8 
2 
6 


31 
6 

23 


VERMONT 

VT    GOOOARO  COLLEGE 

TOT  AL  0-0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  -° 

VT    U  VT  t' STATE  AGRt  COLLCGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 

.a 

.0 
.0 
.0 


,0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


100.0. 
100.  ct- 
•  0 

100.0 
100.0 
100.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

<  .0 


ERLC 


\ 


1232 


1232 


1  tr-^  ' 


TABLE  7.     TOTAL  MASTER'S 


OE GHEES  FOR  MAJOR-  F1ELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATICN  BY  RACE, 
ETHNICITY*  ANO  SEX: x  INSTITUTION  AND  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HI SPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


X    .  NUMBER 

1 

NUMBER 

I 

NUMBER 

* 

NUMBER 

✓ 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER. 

X 

CCMMUM1 CAT  IONS  10600) 

* 

, 

VT         STATE  TOTALS  ( 

2  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

o 

.  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

6 

100.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.  0 

3 

1 00.  0 

0 

•0 

MALE    '  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

VIRGINIA 

/ 

VA    NORFOLK  STATE  COLL£GE 

TCTAL  0 

.0 

5 

35.7 

0 

.9 

7 

50.0 

12 

85.7 

1 

7*1 

1 

7.1 

FcMtLE  0 

.0 

3 

33*3 

0 

.0 

5 

55.6 

8 

88*9 

1 

11.1 

0 

•  .0 

MALE  0 

.0 

2 

40.0 

0 

•  0 

2 

40.0 

4 

80.0 

0 

.0 

1 

20*0 

VA    VIRGINIA  CCMMONWEALTH 

U 

TOTAL             •    0  > 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

100.0 

0 

•  0 

FE'ALE  0 

.0 

0 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

•0 

o 

•  0 

o 

.  0 

0 

.  0 

2 

1 00.0 

0 

.0 

VA          STATE  TOTALS  ( 

2  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

•  0 

5 

25*0 

Q 

.  0 

7 

35  .0 

12 

60.0 

7 

35*0 

1 

5.0 

FEMALE  0 

.0 

3 

23*1 

o 

.0 

61*5 

f  5 

38.  5 

0 

♦0 

MALE  0 

•  0 

2 

26.6 

© 

.  0 

2 

«.  J  »6 

C7  l 
?l*  1 

2 

28*6 

1 

14.3 

WASHINGTON 

MA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 

TOTAL  •  0 

•  0 

0 

.0 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

-  1) 

.0 

o 

.0 

Q 

.  0 

0 

.  0 

4 

1  OOvO 

0 

.0 

MAUE  0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.  0 

* 

100*0 

0 

.  0 

WA       •   STATE  TOTALS  ( 

1  INSTITUTIONS) 

TOTAL  1  0 

♦  0 

0 

•0 

o 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

8 

1 00.  0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100*0 

*  0 

.0 

KALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

WEST  VIRGINIA 

> 

WV    MARSHALL  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦o  . 

0 

.0 

18 

94.7 

1 

5.3 

FEMALE  0 

♦  a 

0 

♦  0 

0. 

.0 

0 

.0  ** 

0 

.0 

9 

90.0 

1 

ICO 

MALE  0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

.0 

MV    WEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

6 

85.7 

1 

14*3 

FEMALE             •  0 

.0 

0 

•  0 

o 

A 

.  u 

0 

.  0 

0 

.  0 

5 

1  00*0 

0 

♦0 

MALE    6  0 

•  0 

0 

•  0 

Q 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

1 

50.0 

i 

50*0 

MV          STATE  TOTALS  ( 

2  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

o 

A 

.u 

0 

.  0 

ft 

u 

.  0 

24 

92.  3 

2 

7*7 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

■  .0 

.0 

.0 

0 

.0 

14 

93*3 

1 

6*  7 

MALE  0 

.0 

.0 

.0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

1  0 

90*9 

1 

9.1 

W  I  SCUM  SIN 

WI     MARQUETTE  UN; VERS  IT Y 

*> 

TOTAL  ) 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

8 

88*9 

1 

11.1 

FEMALE              .  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

.0 

0 

.0 

3 

75*0 

1 

25*0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

Q 

.  0 

A 

♦  u 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

WI     U  OF  WISCONSIN  KAOISON 

TOTAL  0 

.0 

2 

4.1  " 

o 

.  0 

o 

♦  0 

*  2 

4.  1 

39 

79*6 

g 

16.3 

FEMALE  0 

•  0 

1 

6.7 

0 

rO 

0 

.0 

1 

6.  7 

14 

93  .3 

0 

«0 

KALE          *  0 

.0 

1 

2.9 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

2.9 

25 

73*5 

8 

23*5 

U      U  CF  WISCONSIN  STEVNS 

PNT 

iOTAL  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

75.0 

1 

25*0 

FcMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

*0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50*0 

1 

50*0 

WI      .     STATE  TCIALS  ( 

3  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

.0 

2 

3.2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.2 

50 

80*6 

10 

16*1 

FEMALE  0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.  8 

19 

90*5  ► 

1 

4.8 

MALE  0 

•  0 

1 

2.4 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.4 

31 

75*6 

9 

22*0 

TOTAL. 
NUMBER 


14 

9 
5 

6*' 
4-. 
2 


20 
13 
7 


19 

io\ 

9 

7 
5 

2 


26 
15 
11 


9 

,  .4 
5 

49 
15 
34 

4 
2 
2 


62 
21 
41 


WYOMING 


MY    UNIVERSITY  OF  HYOMlNG 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0'  0  .0 

MALE  0        .0  0  *0i 


MY          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

THE  STATES  ANO  O.C*  ( 

TOTAL  2  *1 

FEMALE  0  .0 

KALE  I  *1 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL  - 
FEMALE 
MALE 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  *0 
0  *0 

150  INSTITUTIONS) 
149  5.2 
83  5*9 
66  *»»5 

0  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


50 
27 
23 


0 
0 
0 


.0 

•  0 

♦  0 


1.7 
1.9 
1.6 


♦  0 

♦  0 
.0 


33 
13 

20 


1*1 
1.4 


234 
123 
111 


.0 
•  0 

*o  ^ 


8*1 
6*8 
7.5 


4  100.0 
2  100.0 
2  100.0 


4  100.0 
-2  10C.0 
2  100.0 

2,454  85*2 
1*196  85*5 
1.2  58  84.9 


192 
80 
112 


6*7 
5.7 
7.6 


2*680 
1*399 
-  1*481 


ERLC 


1233 


-129* 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  •'  < 


BLACK  **IAN  OH 

NON-HI  SPANK  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER         «  NljHBER 


COMMUNICATIONS  C06CC) 

MAJOR  FIELO  AGGREGATE  0600  ( 

TOTAL  2  .1 

FEMALE  0  *0 

„  MALE  2  .1 

COMPUTER  A NO  INFORMATION  C0700) 


NjMB 


150  INSTITUTIONS) 
1*9  5*2 
83  5*9 
66  4.5 


50 
27 
23 


U7 
1.9 
1.6 


HISPANIC 
NUMBER 


33 
13 
20 


1.1 
♦9 
1.4 


TOTAL 
MINORITY 

fa 

NUMBER 


234 
123 
111 


NON-HlSPAt'IC 
NUMBER 


6.1 

8.0 
7.5 


2,454 
It  196 
1.258 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


85*2 
85.5 
64*9 


192 
80 
112 


6.7 
5.7 
7.6 


TOTAL 
NUMBER 


2*880 
1,399 
1,481 


ALABAMA 

AL    ALABAMA  ACM  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0 

.    FEMALE  0*0  0 

MALE  0  1     .0  0 

AL    UNIVERSITY  OF  ALABAMA 

TOTAL  .    0        .0  0 

FEMALE  V     0       *0  0 

MALE  0*0 
AL    U  ALABAMA  IN  BIRMINGHAM 

TOTAL  0       .0  0 

FEMALE  0        .0  0 

KALE  0     .  .0  0 

AL    U  ALABAMA  IN  HUNTS VI  LLE 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  .  0*0  0 

MALE  0        *0.  0 


.0 

•  0 
♦0 

•0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


.  AL         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  •O 

FEMALE  0  .0 

'     f  HALE  7  0  .0 

ARIZONA 

AZ*    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 

TOTAL  0  .0 

•     FEMALE  0  •  *3 

MALE  0  .0 

AZ          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0.  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


4  INSTITUTIONS) 


1  INSTITUTIONS) 
0 
0 
0 


CALIFORNIA 

CA    CAL  INST  OF  TECHNOLOGY 
TOTAL  (.  0  *0 

FEMALE  0  •? 

MALE  Ox  »0 

CA    CAL  POLY  ST  U-SN  LUIS  OB 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALS  0 
CA    CAL  STATE  U-CHICO 
0 
0 
0 


TOTAL  0        .0  „ 

*    FEMALE  .     0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  STATE  U-FULLERTON 
TOTAL  0  *  .0 

FEMALE  <*  *° 

HALE        .        0  .0 
CA    CAL  STATE  U-NORTHRIOGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CA    SAN  OIEGO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CA    SAN  JOSE 
TOTAL" 
FEMALE 
MALE 


U 


0 
0 

HE 

0 
0 

STATE  U 

0 
0 

o 

CA    LOYOLA  MARYMOUNT 

TOTAL  0 
-.  FEMALE  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


MALE   ,  0   .  *0 

CA    STANFORD  UNIVERSITY 
TOTAL  0      .  *0 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  *0 

CA    U  OF  CAL-BERKEt,EY, 
TOTAL  0  ' 

FEMALE  0 
HALE  0 
CA    U  OF  CAL-OAVIS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

9 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
^0 

♦  0 


•  0 
.0 
.0 


•  0 
.0 
.0 


0 

♦  0 

•  0  ,„ 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

•0 

0 

•  0 

•  0 

1 

6.7 

•  0 

0 

.0 

•0 

1 

7.1 

•0 

0 

•  0 

•0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

-0 

.0 

.0 

0 

.0 

•0 

0 

.0 

•0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

2.3 

5 

11.6 

•  0 

2 

16.7 

3.2 

3 

9.7 

♦0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

1 

3.3 

•  0 

1 

20.0 

•  0 

0 

.0 

•0 

1 

7.7 

•  0 

0 

.0 

•  0 

1 

10.0 

•  0 

1 

9.1 

•  0 

0 

•  0 

•0 

1 

12.5 

0  . 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

*o 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
♦0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

\ 

.0 
.0 
.0 

.0  * 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

♦0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

'.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 

♦<r 

0  .'0 

0 

•  0 

o  .c 

0 

•  o  - 

0  .0 

0 

To 

1  100*0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

8  1C0.0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

♦  0* 

^5  10G.0 

0 

•  0 

5* 100*0 

0 

•  0 

0  ,*o 

0  " 

•°. 

5  100*0 

0 

•  0 

14  7C*0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

11  64*7 

c 

.0  ' 

31  91*2 

0 

•0 

6  100*0 

0 

.0 

23  86*5 

-0 

..0- 

*M  91*2 

0 

.0 

8  100*0 

0 

.0 

.  23  88*5 

100*0 
•0 
100*0 


0 
0 
0 

.0 
.0 

%0 

3  100*0 

0  *o 

3  100*0 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
*0 

7  77*8 

3  100*0 

4  66*7 

1 

0 

1 

6*7 

*0^ 
7.1 

9  60*0 
1  100*0 
8  57.1 

0  * 

0 

0^ 

.0 
.0 
.0 

4  60*0 

o  *o 

4  100*0 

0 

0  . 
0 

♦  0  ** 
.0 

•° 

2  100*0 

o  *o 

2  100*0 

0 

.  0  - 
0 

.0 
•  0 
.0 

5  83*3 
0  *0 
5  83*3 

6 
2 
4 

14.6 
16.7 
12.9 

31  72*1 
6  66*7 
23  74*2 

X) 
0 
0 

.0 

•  0  - 

•  0 

7  100*0 

o  *o 

7  100*0 

1 
1 

0 

3.3 
20.0  . 
.0  ~ 

13  ^2*0 

'  I 

0 

1 

♦0  ^ 

to*o' 

3  ieo*o 

6  60.0 

I 

0 

1 

9*1.. 
*0 
12*5 

9  61*8 
3  100*0 
6  75*0 

0 

A 
♦  U 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

;o 

0 

.0 

0 

.0 

0  v 

•  0 

6 

30.0 

0 

.0 

6 

35*3 

3 

8.  8 

0 

«0 

3 

11*5 

3 

8.8 

0 

.0 

11*5 

C 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

22*2 

0 

.0 

2 

33*3 

5 

3i«  3 

0 

•0 

<*5 

35*7 

1 

20  .0 

1 

100*0 

0 

0 

♦  c 

u  0 

:.o 

0 

•  0 

1 

16.7 

0 

♦  0 

1 

16.7 

6 

14.C 

2 

16.7 

4 

12.9 

0 

♦0 

♦  C 

V 

•  0 

12 

40*0 

0 

•  0 

,  12 

48*0 

3 

23*1 

0 

.0 

3 

30.0\ 

1 

9.1 

•  0 

♦0 

1 

12.5 

0 

1 

'8 
3 
5 

5 
0 
5 


20 
3 

t  17 


34 
8 

26 


34 

8 
26 


3 
0 
3 

9 
3 
6 

15 
1 

5 
1 
4 

2 
0 
2 

6 
0 
6 

43- 
12 
31 

7 

0 
7 

30 
5 
2t 

13' 
3 
10 

U 

3 


TABLE  7*    TOTAL  MASTER'S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  ECUCATICN  §Y  RACE. 
ETHNIC IT Yt  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•  LACK  ASIAN  CM  ' 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANG Eft 


NUMBER         t  NUMIER 
COMPUTER  ANO  INFORMATION  (0700) 
CALIFORNIA 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NO**H IS  PANIC 


NUMBER 


NON-RES  IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


V  OF  CAL*S 


CA    U  OF  CAL- IRVINE 

e  TOTAL                0.0  0 

FEMALE                0.0  0 

MALE  ,0.0  0 
CA    V  OF  CAL-LCS  ANGELES 

TOTAL             h  0        .0  2 

FEMALE                0        .0  0 

MALE  "  0  .0  2 
CA    U  Of  C At -SAN  01  EGO 

,  total           o      .o  o 

./FEMALE                0        .0  '0 

0.0  0 
L-SANTA  CRUZ          -         I  . 

'TQjAL           /  *   S     /  .0  0 

•    FEMALE           "    0       .0  0 

^LE  0  *0  »  0 
CA    UNIVERSITY  OF  SANTA  CLARA 

TOTAL                0.0  0 

FEMALE                 0.0  0 

•  MALE  •  .  0  *0  0' 
CA    U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 

TOTAL                 0.0  1 

FEMALE    ,            0        .0  1 

MALE  0*0  0 
CA    WEST  COAST  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0        .0  1 

FEMALE                 0.0  0 

MALE  0  .0  1 
CA    W  COAST  U  GRANGE  CO  CTR 

Tr  »f.               o-      .0  '  0 

FEMALe                0        .0  0 

MALE                 0.0  0 


.0 

•  0 

•  0 

4.7 
.0 
5.6 

.0 

•  0 

•  0 

.  I 

'  .0 
.0 

•  0 

•0 
.  .0 

•  0 

1.8 
11.1 

.0 


2.3 
•  0 
2.9 


CA          STATE  TOTALS  { 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        . 0 

MALE  0  .0 

COLORADO 


19  INSTITUTIONS) 


♦  0 

•  0 
.0 


3  7*0 
■  1  14*3 
2  5*6 


16*7 
*0 
16*7 


.0/ 

*0 
*0 

6*5 
20.0 
3*B 

7.1 
II.  V 
6.4 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 

•  0 

0 

.0 

10'' 

9C*9 

0  1 

9*1 

11  X 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

1  < 

0 

♦  0 

0 

.0 

90*0 

lo.o 

10  ;•*! 

1 

2.3 

6 

14*0 

22 

51*2 

15 

34*9 

'  *3  - 

0 

.  *0 

I 

14*3 

3 

42*9 

3 

42*9 

7      -  *< 

1 

2*6 

5 

13*9 

»■ 

19 

52*  8 

It 

9  3*  9 

34       ■  S 

0 

.0 

1 

16.7 

5 

63*3 

0 

♦0 

*  ; 

0 

♦0 

0 

k 

.  0 

♦  0 

0 

*  *0 

0 

0 

Y 

f  *v< 

1 

•16.7 

5 

63*3 

0 

•  0, 

0 

•  0 

0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2  } 

0 

•  0 

0 

*d 

0 

•0 

0 

•  0 

0  ? 

0 

«!<> 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2  ! 

0 

•  0 

2 

6*5 

21 

67*7 

6 

25*6 

31  '  • 

0 

•0 

1 

20.0  * 

3 

60*0 

1 

20*0 

5  1 

0 

•  0 

1 

3*6 

16 

69*2 

7 

26*9 

26  <* 

0 

•0 

5 

8*9 

31 

55*4 

20 

35*7 

56  < 

0 

•  0 

2 

22*2 

3 

33*3 

4 

44*4 

9 

0 

•  0 

3 

6*4 

26 

59*6' 

16 

34*0 

c 

'  *0 

1 

2*3 

29 

67*4 

13 

30*2 

;    43  ! 

0 

.0 

0 

.0 

7 

77*8 

2 

22*2' 

9 

0 

♦0  , 

1 

2*9 

22 

64*7 

11 

32*4 

3*        '  ? 

0 

♦o1 

0 

*0 

21 

91*3  . 

'  2 

6*7 

23 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

66*7 

1 

33*3 

0 

<*0 

0 

♦  0 

19 

95*0 

1 

5*0 

20  $ 

5 

1*4 

19 

5*3 

1 

.3 

25 

7*0 

244 

68*0 

90 

25*1 

359 

1 

1*6 

6 

9*7 

0 

♦0 

7 

11*3  , 

41 

66*1 

14 

22*6 

62 

4 

1*3 

13 

'  4*4 

1 

♦  3 

16 

6*1 

203 

68*4 

76 

25*6 

297 

CO  -COLORADO  STATE  UNIVERSITY 

TCTAL  0.0  0.0 

FEMALE  +   0  .0  0.0 

MALE  C  *0  0.0 
CO.  U  CF  COLOR 400  AT  BOULDER 

TOTAL  0.0  1  4*0 

FEMALE  0.0  0  *0V 

MALE  *     0  .0  1  4*8 


CO 


^TATE  TOTALS  ( 


2  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

0 

♦  0 

1 

3*3 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

'  *0 

0 

.0" 

MALE 

0 

•  0 

1 

4.0 

0 

•  0 

CONNECTICUT 

•  1 

8 

1 

CT    HARTFORO  GRADUATE 

CENTER 

TOTAL 

0 

♦  0 

0 

.0- 

1 

2.7 

•FEMALE 

0 

♦  0 

0 

.0       *  * 

0. 

•  0 

MAL  E 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.0 

CT  UNIVERSITY 

OF  BRIDGEPORT 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MA  LE 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

CT  UNIVERSITY 

OF  CCNNECTICUT 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE 

.  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE 

♦  0 

0  ' 

♦  0 

0 

.0 

CT  UNIVERSITY 

OP  NEW 

HAVEN  - 

TOTAL 

0 

*o  r 

0 

♦  0 

0 

•  0 

 FEMALE 

0 

.0 

0 

•  3 

0 

•  0 

.  MALE 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

CT    YALE  UNIVERSITY 

TOTAL 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

t  .0 

FEMALE 

0 

♦  0*  , 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  I 

.0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

CT          STATE  TOTALS  ( 

5  INSTITUTIONS) 

TCTAL 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

1.3 

'FEMALE 

0' 

0 

.0 

0 

,  ..ft 

MALE 

0 

♦  0 

0 

.0  * 

1 

1.5 

0  tLAWARE 

OE  UNIVERSITY 

OF  DELAWARE 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

•  0 

c 

.0 

MALE  '  - 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

■> 

< 

0 
0 

o 

•0 

0 
0 

0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.d 

♦0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0' 


*0 
*0 
*0 

4.0 
*0 
4*6 


3*3 
.0 
4.0 


2.7 
.0 
3.0 

.0' 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


1.3 
♦  0 
1.5 


5 

100.0 

,0 

♦  0 

1 

100.0 

*  0 

•  0 

4 

100. 0 

0 

.0 

22 

88.0 

2 

8.0 

3 

75.0 

1 

25.0 

19 

-^C.5 

1 

4.8 

27 

90.0 

2 

6.7 

4 

80.0° 

1 

20.0 

23 

92.0 

1 

4.0 

c 

35 

94.6 

1 

2.7 

4 

100.0 

0 

.0 

31, 

93.9 

1 

3.0 

6 

100.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

6 

100*0 

0 

•0 

7 

77*8 

2 

22.2 

3 

10C.0  0 

0 

*0 

4 

66*7 

2 

33.3 

12 

100*0 

0 

•  0 

4 

100*0 

*  0 

•  0 

8 

100*0 

0- 

•0 

14 

87*5  % 

2 

12.5 

1 

1CC.0 

0 

.0 

13 

i  86*7 

2 

13.3 

74 

92*5 

5 

6.3 

12 

100*0 

0 

•  0 

62 

91*2 

5 

7.4 

5 

100*0 

0 

«1 

100*0 

0 

-  .0 

4 

100*0 

0 

.0 

5 
1 
4 

25  " 

4 
21 


30 

5  . 
25 


37 
4  • 
33 

6 
0 
6 

9 
3 
'6 

12 
4 
B 

i«. 

1 
15 


80 
12 
68 


fERLC  : 


1235 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  OK 

NON-HtSPANlC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER         X  NUMBER 
^COM*UTER  AND  IhfOAMATlC*  107001 


NUMBER 


.06         STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0 
N    FEMALE  0 
MALE  ° 

v  •  . 

OlSTRICT  OF  COLUMBIA 


0C    AMERICAN  UNIVERSITY 
•  f  'TOTAL  '  0.  •£ 

CEMALE  0  *0 

MALE  0  •° 

DC    ttOAGE  WASH  UNIVJERSITY 
TOTAL  2  1.7 

FEMALE  0 
>4       MALE     .  -2      2.0  . 

*0C    MOKARO  UNIVERSITY 

TOTAL '  3  W.O 

FEMALE  3  60.0 

MALE  0  •° 

DC  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  .5  2.3 

FEMALE  .  3  7*5 

MAJ.E    „  2  Ul 


INSTtTUTIONSl 
♦0 


♦o 


3  INSTITUTIONS). 
•      15  6.8 
9  22*5 
6  3*3 


FLORIDA 

FL    FLORIDA  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  •? 

FEMALE  0  *i 

MALE  0  *° 

FL    aORlOA  TECHNOLOGICAL  U 


FL 


FL 


TOTAL  O 

FEMALE  0 

MALE  0 
U  OF  WEST  FLOAIOA 

TOTAL  0 

FEMALE       -  0 

MALE  °* 

JJNIVEKSIT/  OF  MIAMI 

TOTAL        *  8  28*6 

FEMALE  T  63»J 

MALE  1  5*9 


♦  0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

o . 

0 
0 

0 
0 
0 

5 
I 
4 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦o' 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

17*9  " 

9*1 
23.5 


FL         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  8  12.7 

FEMALE  7  *0.0 

MALE  I  2.0 

GEORGI A 

CA    OA  INST  OR  TECHh  MAIN  CAM 

TOTAL  0  •; 

FEMALE  ©  .0 

MALE  0    .  .0 

CA    GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0«  ♦0, 

FEMAtE  0  *° 

MALE  0  »° 


^INSTITUTIONS) 
5  T.~ 
1 
4 


♦  9 
7.1 
6.2 


1.5' 

•  0 
1.9 

.0 
.0 

•  0 


CA         STATE  TOTALS  ( 
■     TOTAL  *  0 

FEMALE  0  •£ 

MALE      e>         0  .0 


INSTITUTIONS^ 
1  1.2 


10 

10.3 

2 

5 

26.3 

1 

6*4 

1 

2 

1.7 

•  7 

2 

12.5 

0 

0 

•0 

7 

3 

50.0 

0 

2 

40.0 

0 

1 

100.0 

0 

♦  0 
♦0 
.0 


2.1 
5.3 
1.3 

5.9 
.0 
6.9 

.0 

♦  0 

♦  0 


4.1 


HISPANIC 
NUM8SR 


1 

2.5 

6/ 

4.4 

0 

.0 

0 

.0 

0, 

•  0 

2 

50.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

10.7 

r 

9.1 

2 

11.6 

5 

7.9 

v  2 

14.3 

3 

6.1 

♦  0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER. 


mi  te  • 

NON-HISPANIC 
"  NUMBER 


NCN-REMOENT 
ALUM 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


.0 
.0 

;o 

10.5 
.0 
12.5 


2.4 
.0 
2.9 


♦  0 
♦0 

♦  0 


0 

♦  0 

12 

0. 

♦0 

6 

0 

;o 

6 

0 

♦0 

c  11 

0 

♦  0 

2 

0 

♦  0 

9 

0 

♦  0 

6 

0 

•  0 

5 

0 

♦  0 

1 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0  , 
0 
0 


♦  0 

♦  0 
.0 


3.4 
100.0 
•0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


1.0 
7.1 
.0 


3.1 
ft. 3 
1.9 

♦  0 
.0 

♦  0' 


2.4 
6.7 
1.4 


0  .0 
0  .0 
0  .0 


12.4 
31*6 
7.7 

9.3 
12.5 
6*6 

100.0 
100.0 
100.0 


29  13.1 
13  32.5 
16  6*6 


1  3.4 
1  100.0 

0  .0 

*2  SCO 

1  50.0 
1  50*0 


^0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


16  5T.1 
9  81*6 
7    41*2. 6 


19  30*2 
11  76.6 
6  16.3 


4.6 
6.3 
3.6 

10.5 
•  0 
12.5 


5r  6.0 
1  6.7 
4  5.6 


5  10C.0 
1  100.0 
4  100.0 


11  79.4 
11  5T.9 
66  64.6 


90 
13 
77 

0 
0 
0 


76.3 
61.3 
T5.5 

♦  0 

♦  0 
.0 


167  T5.6 
24  60.0 
143  7S.0 


U 
0 
11 

2 
1 
1 

2 
0 
2 

12 
2 
10 


37.9 
.0 
3S.3 

S^*0 
50*0 
50*0 

100*0 
•  0 
100*0 

42*9 
18*2 
56*6 


27  42*9 
3  21*4 
24  45*0 


39 
6 

<J3 

16 
3 
13 


60*0 
50.0 
62.3' 

64.2 
100.0 
61.3 


55  65.5 
9  60.0 
46  66.7 


•  0 
.0 

•  0 


8  8*2 
2  10.5 
6  7.7 


17 
1 
16 

'  0 
C 
0 


25 
3 
22 


14.4 
6.3 
15.T 

•  0 

•  0 
•0 


1U3 
7.5 
12.2 


17  27.0 
0  •  .0 
17  34.7 


23 
5 
16 

1 
0 
1 


24 
5 
19 


35*4 
41.7 
34.0 

5.3 
.0 
6.3 


26.6 
2*7.5 


97 
19 
76 

116 

16 
102 

6 
5 
1 


221 
40 
181 


29 
26 

4 

2 
2 

2 
0 
2 

26 
11 
17 


63 
14 
49 


65 
12 
53 

19  ~ 
3 

16  , 


64 

15 

69 


HAWAII 


HI 


U  OF   HAMAI I  AT  MANOA 


TOT  A I 
FEMALE 
•MALE 


HI         STATE  TOTALS 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


.0 
.0 
•  0 


5.6 
•  0 
6.3 


1  INSTITUTIONS) 
1  5.6 

-  0, 
1 


♦0 
6.3 


10 
3 
7 


55.6 
50.0 
56.3 


10  55*6 
3  '  50*0 
T  58.3 


.0 
.0 
.0 


11  61.1 
3  50.0 
6  66.7 


>1  61.1 
3  50.0 
6  66.7 


5  2T.8 

2  33.3 

3  .25.0 


5  27*8 

2  33.3 

3  25.0 


2  11.1 
,1  16.7 
1  6*3 


1  16*7 
1  6*3 


16 
6 
12 


18 

6 
12 


ILLINOIS 

il  braoley'university 

TOTAL  0 

FEMALE  \  0 

MALE  0 

IL    06PAUI  UNIVERSITY 

701AL  0 

FEMALE  0 
MALE 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

.0 


(I  -ILLINOIS  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL      ,  P  •£ 

FEMALE  0  .0 

MALE  0 


.0 

•  0 

•  0 

.0' 

•  0 
.0 

3.6 
'  25.0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 

2*? 

♦  0 
•4.0 

19.* 
25.0 
16.2 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

♦  0" 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 


0 

t  0 
0 

1 

0 

1 

6 
2 
4 


.0 
.0 
.0 

2.9 
.0 
4.0 

23.1 
5C.0 
18..2 


1'  50*0 

0  '  *o 

1  50*0 

34  97*1 

10  100*0 

24  96*0 

15  5T*7 

2  50*0 
13  59*1 


1  50*0 

0  *  *0 

1  5C.0 


,0 

.0  ^ 
•  0 


5  19*2 
0  *0 
5  22*7 


2 
C 
2 

35 
10 
25 

26 
4 

22 


ERLC 


<36 


3l 


ft  -H 
km 


TAlLl  7,    TOTAL  MASTER'S    OCGAEES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  IV  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATION  IV  RAtL 
v  ETHNICITY,  A  HO  SUt     INSTITUTION  AND  STATE  I97l-tt7» 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKA*  NAJWE 

NUMMR  % 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMIER 


COMPUTER  ANO  INFORMATION  (07001 
ULtNOIS  . 

IL    NORTHERN  lit  UNIVERSITY 

TOTAL                0       .0  0 

FEMALE                 0        .0  0 

MALE  0-  .0  0 
IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 

TOTAL               0       .0  0 

FEMALE                0       .0  0 

MALE  0  .0  0 
IL    STHN  ILLINOIS  U  CAAICNOL 

TOTAL                0.0  0 

FEMALE                0        .0  0 
-  MALE                0       .0             <  0 
IL    U  Of  ILL  URIANA  CAMPUS 

TOTAL                 0.0  I 

FEMALE                 0.0  0 

<    MALE                0        .0  1 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 

2.1 
.0 
2.4 


NUMIER 


0 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

13 
1 
12 


IL          STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  .0 

FEMILE  0  ..0 

MALE  0  .9 

IfcOIANA 

IN    BALL  „  (ATE  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 
IN    INDIANA  U 
TOTAL 

0  .0 

0  "  .0 
U  MAIN  CAMPUS 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


INSTITUTIONS) 
2  1.1 

i  .  2.8  y 

1  .7 


FEMALE' 
MALE 
IN  PURDUE 
TOTAL, 
Ft MALE 
MALE 


BLOOM  !NGT  ON 
0  .0 


IN         STATE  TOTALS  t' 

TOTAL           *     0  .0 

FEMALE                0  .0 

.  MALE                 0  .0 

I A    IOITA  STATE"U  SCI  C  TECHN 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE            '  0  .0 
IA    UNIVERSITY  OF  ICMA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE     '  0  .0 

MALE  0  .0 


3  INSTITUTIONS! 


•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


I  A         STATE  TOTalS  I 

TOTAL'                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE             %  0  ,0 

KANSAS 

KS    KANSAS  ST  U  AGR  C  APP  SCI 


2  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
KS    PI  TTSIURG 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  ,0 
6  .0 

ST  UNIVERSITY 

1  100.0 

0  .0  • 

1  100.0 


KS'  U  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 

Total  o     • o 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ,0 


t 

0 

0 
0 
0. 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


KS'         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  1  3.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  P  1  3.1 


3  INSTITUTIONS) 


KENTUCKY 

KY  .  UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 

TOTAL  I  .0 

FEMALE  0  .0 

»    "**  MALE  n  .0 

KY    UNIVERSITY  OF  LOUISVILLE 

TOTAL    *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE i  0  '  .0 


20 
3 
17 


•  0 

•  0 

•  0 

3.7 
16.7 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

27.7 
20.0 
21.6 


11.1 
1.3 
11.8. 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

7.5 
12.5 
6.3 


4.1 
1.3 

3.3 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


.0 
.0 

,0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


HISPANIC 
NUMIER  S 


10 


0 
0 

14.3 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0/ 

•  0 

•  0 

2.1 
20.0 

•  0 


•  6 

2.C 
•0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


.0- 

•0 

.0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMIER 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 
0 

•  0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

15 
2 
13 


2* 
5 
II 


0 

•  u 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  3.0 

0  .0 

1  ,-3.8 


.0 
.0 
.0 

10.0 
•  0 
14.3 


NHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SIOENT  < 
ALIEN 


.0 
.0 
.0 

3.T 
16,7 
•  0 

.0 
.0 
.0 

31.9 
40.0 
31.0 


12.1 
13.9 
12.5 


•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

7.5 
12.5 
6.3 


4.1 
6.3 
3.3 


•  0 

io 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


TOTAL 


"IER 

t 

NUM8ER 

s 

NUMIER 

24 

63.2 

14 

36.1 

..  '  n 

4 

40.0 

6 

60.0 

10 

19 

\M 

1 

j 

21.6 

21 

20 

74.1 

6 

.22.2 

27 

5 

13.3 

0 

•  0 

6 

15 

71.4 

6 

21.6 

*1 

"* 

80.0 

1 

•  20.0 

5 

1 

100.0 

0 

•0 

1 

3 

75.0 

1 

25.0 

4 

31 

'  66.0 

1 

2.1 

47 

3 

60,0 

0 

.0 

5 

28 

66. T 

1 

2.4 

42 

129 

71.7 

28 

15.6 

X 

110 

25 

69.4 

6 

16.7 

104 

72.2 

22 

15.3 

144 

w- 

9 

60.0 

6 

40.0 

15 

..  0 

•  0 

2 

100.0 

2 

•*  9 

69.2* 

4 

30.8 

13 

12 

66.7 

6 

33.3 

18 

1 

50.0 

1 

50.0 

2 

11 

68.8 

5 

31.3 

16 

34 

85.0 

3 

7.5 

40 

6 

75.0 

1 

12.5 

8 

28 

87.5 

2 

6.3 

32 

55 

75.3 

15 

2  0.5 

73 

7 

58.3 

4 

33.3 

12 

48 

T8.7 

11 

16.0 

61 

6 

60.0 

• 

4 

40.0 

10. 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

6 

60.0 

4 

40.0 

r1  10 

10 

66.  T 

5 

33.3' 

15" 

-  0 

•  0 

0 

•0 

0 

10 

66.7 

5 

33.3 

15 

""16 

64.0 

*9 

36.0 

25 

0 

•  0 

0 

•  0  . 

0 

16 

64.0 

9 

36.0 

25 

15 

1,00.0 

0 

.0 

15 

Z 

100.0 

t  o 

.0 

2 

~  13 

100.0 

0 

.% 

13 

0 

'I 

0 

•  0 

1 

0 

•0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

,  I 

12 

70.6 

5 

29,4 

17 

3 

60.0 

2 

40.0 

5 

9 

75.0 

3 

25.0 

12 

2T 

81.8 

5 

15.2 

33 

5 

71.4 

2 

28.6 

7 

22 

84.6 

3 

11.5 

26 

T 

53.8 

6 

> 

46.2 

13 

1 

50.0 

1 

50.0 

2 

'  6 

54.5 

5 

45.5 

<  11 

9 

90.0 

0 

.0 

10 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

6 

85.7 

0 

.0 

7 

:erlc 


1237 


1237 


TASLf  *?♦    TOTAL*  *>S?*V  ** 


AMERICAN  INOIAN 
.     .ALASKAN  NATIVE 

NUMtEA         t       NUH8EA  * 
COMPUTER  A  NO  INF DONATION  tOTOOl 
IV  ^    STATE  TOTALS  f       Z  INSTITUTIONS! 
TOT  AX     '    \   0       .0  0  .0 

FENUE  2       *2  So 

male  o     .o,  o  .o 


•LACK  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLAMOEA 


NUMBER 


4.3 
.0 
5.4 


.  HISPANIC 
NUMBER* 


0 
0 
0 


•  0 
.0 
•0 


TOTAL 

minority 
number 


i 
o 


M4ITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


4.3 
•  0' 
3.4 


16 
4 

U 


N0N-RES1CENT 
ALIEN 

NUMBER  ' 


69.6 
10.0 
46.7 


2d 
20.0 
2T.6 


TOTAL 
NUMBER 


23 
5  ' 
It 


LOUISIANA 

LA    1A  STATE  U  ANO  fctfc 
TOTAL  0       •  ? 

PENILE  0  .0 

*NALE  0  .0 

LA    If  OF  STHWSTN  LOUISIANA 
TOTAL  0       • 0 

FENILE  0  .0. 

hue  o  .o 


i 

0 

1 

0 
0 
0 


33.3 
•0 
33.3 

•0 
•  0 
.0 


.0 
.0 

^0 


tA         STATE  TOTALS  I 
TOTAL  .  •  .0 

UMtlano'  VVvC 

'NO    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 
TOTAL  '  0 

FfMLE  0  -° 

NILE  0  *° 

NO   ATOP  NO  COLLEGE  PARK  CAN 


2  INSTITUTIONS! 

•  1         A.  7 


70TAL 
FENILE 
NILE 


0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


0 
.0 
0 

0 
0 
0 


4.7 
.0 
7.1 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


NO      /  STATE  TOTALS  C 
TOTAL  0 
iFENILE  0 
NILE  0 

~     MASSACHUSETTS  ^ 


•  0 
.0 

•  0 


INST  ITUTIONSI 
0  -0 


MA    10 ST ON  UNIVERSITY 
/  TOTAL  0  .0 

/  FEMALE  U  ^ 

NILE  0  .0 

-  NA    HARVARD  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *° 

FENILE^  0  .0 

NILE  °*  •** 

NA  '  UNIVERSITY  OF  LCMELL 
T07AL  0  .0 

FENILE  .  •  0  -J 

NILE  0  '     •°  * 

•NA    U  Of  MASS  AMHERS7  CAMPUS 
TOTAL  0  *° 

FENILE  0 

NILE  0  .0 

NA    MJRCES7ER  POLY  .  INS7I7UTE 
TOTAL  0  *° 

FENILE  0  .0 

*        NILE  '   0  .0 

NA         S7 ATE  TOTAL*  C  .     5  INS 

»  TOTAL  0  *P 

PENILE  0  -J 

NILE  0  .0 


0 
0 
0 

0 

0  ' 
0 

0 
0 
0 

I 

0 

I 

0 
0 
0 


\0 

•  0 

•  0 

•o  • 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

5.0 
•  .0 
5.9 

.0 
.0 
.0 


'2TU7IONS) 
1  1*2 
0  .0 

4  I  1.4 


.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


•0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 


1 

2.6 

0" 

0 

•  0 

0 

1 

3.4 

0 

*0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0  * 

4  0 

0 

•0 

0 

0 

.0" 

~  0 

0 

«0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

c 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

1 

•  1.2 

,0 

0 

•  0  » 

0 

1 

1.4 

0 

•  0 
•0 
•0 

.0 
•o 
•o 


4.2 

0 

.0 

•° 

0 

•  0 

,5,1 

0 

•0 

4.0 

0 

«o 

25.0 

0 

•0 

•  0 

0 

•  0 

o 

4.2 

•  0 

6.3 

0 

.0 

3.1 

0 

•  0 

•0  ,' 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

.0 

•  0 
•  .0 

•  0 


.0 
•0 
.0 


33.3 
.0 
33.3 

•  C 
.0 
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♦  0 
.0 

♦  0 


♦  0 
♦0 
•0 

u£ 

♦  0 
1.6 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.  .o 

.0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


•  0 

to 

.0 

25.0 
•0 
33.3 

.0 
.0 
.  .0 


NUMBER 


4 

2 
2 

0 
0 
0 

0 

t  0 
0 


6.7 
•  0 
8.3 


13.3 
16.7 
11.1 


.0 
.0 

.Ov,, 

.0 
.0 
.0 


2  16.7 
1  20*0 
1  14*3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 

3 
5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

15 
2 
13 


♦  0 

*.o 

.0 

.0 

♦  0 
'  .0 

♦  0 

♦  0 
.0 

12.3 
20.0 
ICO 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

22.1 
15.4 
23.6 


7  29.2 
1  50.0 
6  27.3 


♦  0 
.0 
.0 

4.0 
.0 
5.3 

8*3 

33*  3 
0 

•  0 
.0 

<~.0 

.0 
.0 
.0 


J 


100.0 
.0 
100.0 

75.0 
1C0.0 
66*7 

100.0 
100*0 
100*0 


NCh-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


14  93*3 
3  1CC.0 
11  91.7 


95*0 
100*0 
93*6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
•  0  * 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


26  66*7 

*    0  ** 

10  63*3 

0 

16  68*9 

0 

2  100*0 

0  >j 

1  100*0 

JO 

1  100*0 

"    o  ■ 

4  100*0 

o 

1  100*0 

0 

3  100*0 

0 

9    75*  0 

I 

4  80*0 

i  0 

5  71*4 

<  1 

10    83*3  " 

z 

2  100*0 

0 

6  60*0 

.2 

6  100*0  » 

o 

0  *o 

0 

.  6  100*0 

0 

0  *o 

2  1 

o  *o 

0  . 

0  *o 

2  1 

51  78*5 

6 

12  60*0 

0 

39  76*0 

6 

7  100*0- 

•  0 

o  *o 

0 

?  100*0 

0 

5  1CC*0 

0 

1  100*0 

0 

4  100*0 

0 

47  69*1 

6 

10  76*9 

37  67.3* 

9  37*5 

0  .0 

>     9  40*9 

14  82*4 

4  100*0 

10  76*9 

24  96*0 

0 

6  100*0 

0 

48  94*7 

i  0 

8  66*7 

3 

1  33*3 

1 

7  77*6 

2 

12  75*0 

4 

2  40*0 

3 

10  90*9 

1 

.0 

♦  0  , 
•0 

*o 

•0 
.0 

♦  0  , 
.0 

.0  * 

8*3 

♦  0 
14*3 

l*t.7 
.0 
2  0*0 

♦  0 
.0 

♦  0 

100*0 
.  .0 
LOO.O 

9.2 

.0  > 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
•0 

8*8 
7.7 
9.1 

33*3 
50*0 
3»*8 

17*6 
.0 
23.1 

•  0 

•  0 

«  *o* 

25*0 
33*3 
22*2 

25*0 
60*0 
9.1 

5.0 
.0 
6.3 


3 
0 
3 

4 
1 

3 

8 

2 
6 


15 

3 

12 


30 
12 
18 

2 
1 
1 

4  * 

1 

3 

12 
5 
7 

12 
2 

to 

6 

t> 

65 
15 
50 

7 
0 
7 

5 
1 
4 

66 
13 
55 

24 

2 
22 

17 
4 
13 

25 
6 
19 

12 
3 

9  ' 

16 
5 

.  11 

20 
4 
16 


13uO 


1240 


-  -t  U 


t 

TMIE  7.    TOT  At  MASTER'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  •/  RACEt 
ETHNICITY*  AND  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  197t-l*7* 


AMERICAN  INOIAN 
AC AS RAN  NATIVE 

4    NUMBER      •  % 


BLACK  *  ASIAN  OR  * 

NON-HlSPANlC  PACIFIC  tSLANO&t 


NUNtER 


CCMFUTER  AND  INFORMATION  10700*1 
NEW  YORK  • 


NUMBER 


HISFANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HI SF AN I C 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


NY    SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL                0  .0 
FEMALE                0  .0 
MALE                0  .0 
NY    UNION  COLLEGE 

TOTAL    '  0*0 
FEMALE  0        .0  < 

'    MALE       *.        0  .0 
NY    UNIVERSITY  OF  ROCHESTER 
TOTAL.  0-  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


NY    "    STATE  TOTALS  C 
TOTAL  "  0 
FEMALE  0 
*    MALE  0" 

NCATH  CAROLINA 

NC    DUKE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
*  MALE 
..C  <  NC  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


RALEIGH 

^  '  .0 
0  *0 
0  *0 


0 

0 

*  *0 

0 

•  0 

0 

\0 

26 

78.8 

r 

21*2 

33 

0 

•0 

0 

*  *0 

0 

.  .0  - 

0 

•  0 

7 

10C.0 

0 

*0 

7 

0 

•  0 

0 

♦o 

•  0 

•0 

0 

•  0 

19 

73*1 

7 

26*9 

26 

0 

.0 

2 

8.3 

0 

•0 

2 

8.3 

22 

9i*7 

0 

•  0 

24 

0 

♦o 

0 

♦0  . 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

6 

104*0 

0 

.0 

"6 

0 

♦  0 

2 

11*1 

0 

♦  0 

2 

il*l 

16 

88*9 

0 

•  0 

18  • 

0 

.0 

0 

*<r 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

80*0 

2 

20*0 

10 

0 

,0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

8 

80*0 

2 

20*0 

10 

INSTJTUT IONSI 

10 

2.5 

26 

6*6 

4 

1*0 

40 

10*2 

309 

76*4 

45 

11*4 

394  . 

2 

2.3  ' 

6 

6*9 

2 

2*3 

.  io 

11*5 

71 

81*6 

6 

6*9 

•7 

8 

2*6 

20 

6,5 

.  2 

♦  7 

i 

30 

9*8 

238 

77*5. 

39 

12*7  \ 

307 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

33*3 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

•  0 

3 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

33*3 

1 

33.3  . 

2 

66*7 

C 

♦  0 

3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*  .0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

0 

vO 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

«0 

4- 

*  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

or 

♦  0 

*  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

4 

NC    U  OF  NC  AT  CHAFEL  HILL 

TOTAL  0  *0 

.  FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


.0 
.0 
•  0 


.n*5 
*o 

87*5 


12*5 
*0 
12*5 


i 


NC         STATE  TOTALS  C 
TOTAL        *  0 
FEMALE  '0 
,    HALE  0 

NORTH  DAKOTA 


3  INSTITUTIONS! 


6*7 
33*3 
•  0 


6*7 
33*3 
*0 


13 
2 
11 


86*7 
66*7 
91*7 


6*f 
*0 
6*3 


15 

3 

12 


NO    NO  STATE  U  MAIN  CAMPUS  . 

TOTAL  0        *0  0  *0 

FEMALE  0        *0  0  *0 

MALE  0       *0.  0  *0 


100*0 
«0 
100*0 


NO         STATE  TOTALS 

TOTAL  0> 

FEMALE  0 

MALE  0 

OHIO 


♦  0 

♦  0. 

♦  0 


INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


♦  0 

♦  0 


*0 
*0 
*0 


100*0 
«0 
100*0 


OH    BOWLING  GRN  ST  U  MAIN  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  J  *0 

OH    CASE  WESTERN  RESERVE  U 
TOTAL  0  *0 

FEHfcLE  %      0.  *0 

HALE  O        *0  ' 

OH    CLEVELAN6  ST  UNIVERSITY 
TOTAL*  /     0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

OH    OHIO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

.  MALE  0  *0 

OH    UNIVERSITY  OF  DAYTON 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  .       0  *0 

MALE  0  *.0 

OH    UNIVERSITY  OF  TOLEDO 


MALE 
OH    WRIGHT  ST 

TOTAL  0 
FEMALE  0 

MALE  *  0 
CH    XAVIER  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


0  *0 
0  **0 
0     '  .0 
MAIN  CAMPUS 


OH 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


STATE  TOTALS  t 


.0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 
♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0? 

1 

9/1 

/" 

ilo0- 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


INSTITUTIONS) 
2  1*6 
1  4*5 
1  1*1 


ERIC 


0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

-.0 

*0 

0 

♦  0 

0 

-  *0 

0 

*"o 

0 

*0 

0 

*0 

o  • 

*0 

0 

*0 

-  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

1*7 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

I 

2*0 

0~ 

•  0 

0 

♦  0 

1 

6*3 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

1 

9*1 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦G 

9 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  *0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0. 

0 

*0 

0 

♦  0  1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

♦  9 

♦  0 
1*1 


♦  9 
*0 
1*1 


1241 


0 

*0 

16 

100*0 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

*0 

11 

100*0 

0 

*0 

6 

100*0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

*0 

5 

10C«0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

*0 

3 

100*0 

3 

5*0 

55 

91*7 

1 

9*1 

1C 

90*9 

2 

4*1 

45 

91*6 

1 

6*3 

9 

75*0 

0 

*0 

100*0 

1, 

9*1 

8 

72*7 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

♦0 

11 

100*0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

*0 

10 

100*0 

0 

♦  0  ' 

3 

100*0 

0 

*0 

I 

100*0 

0 

*0 

2 

100*0 

3*5 
4*5 
3*3 


106 
21 
65 


93*0 
95*5 
92*4 


0* 

*0 

0 

*0 

0 

•  0, 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

2 

3*3 

0 

•  0 

2 

4*1 

2 

16*7 

0 

*0 

2 

18*2 

0 

•  0 

0 

.0' 

0 

.  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

t  '° 

0 

*  *0 

0. 

*c 

4 

3*5 

0 

•  0 

4 

4*3 

16 
5 
11 

6 
1 
5 

5 
2 
3 

60 
,11 
49 

12 
1 
11 

1 
0 
1 

11 
1 
10 

3- 
1 

•  2 


114 

22 
92 


1301 


AMERICAN  INDIAN 
AUSXAN  NATIVE 

w    number  % 


KACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDS* 


COMPUTER  ANO  INFORMATION 
*  ♦ 

OKLAHOMA  4  '  V« 

£3K    WLA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  -  .  0  .0 
*     MALE  0  -0 

OK  U  Of  OKLAHOMA  NCRNAN  CAN 
__  _0JTCTAL-  .  _  0  .0 

F 2 MALE  "■   0  .0 

MALE  0  .0 


NUMBER 

♦07001 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER* 


TOTAL* 
MINORITY 


0 

o-. 

0 

2 
0 
2 


.0 
.0 
.0 

11.6 
•0 
15.* 


OK         STATE  TOTALS  t 

"     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OREGON 

OR    OREGON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OR    U  OF  OREGON  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  1«  3.3 

FEMALE  0  .0 

MALE  "I  3-* 


2  INSTITUTIONS! 
2  7.7 
0  *0 
2  9.5 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


OR         STATE  TOTALS  t 

TOTAL  1  2.5 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2.7 

PENNSYLVANIA 

PA    CARNEGIE- MELLON  U  * 
TOTAL     1  0        .0      t  . 

FEMALE"  r'  0*0 
'    MALE  0  .0^ 

PA  ' 0U9UESNE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    LEHIGH  UNIVERSITY  . 
l"        TCf  AL  0  «|0 

I      FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

-PA    PA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

PA    TEMPLE  UNIVERSITY 
TOTAL-  0  .3 

FEMALE-  ■  0  .0 

MALE  0  *0 

PA    U  OF.  PENNSYLVANIA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    U  OF  PITTSBG  MAIN  CAMPUS 
TOTAL'      X         0  ♦<> 
FEMALE  0  .0 

MALE     %  ,         0  .0 
PA    V1LLAN0VA  UNIVERSITY 
TOTAL    A  0  .0 

♦    FEMALE   Q  0  .0 

MALE       -         0  *0 


2  INSTITUTIONS) 


0 
0 

:0 

0 
0 
0 

0 
,0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0-. 

♦0 
.0 

•  0 

2.2 

ii.i 

.0 

6.3 
9.1 
4.8 

.0 
.0 
.0' 


PA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,  0  .0 

RHOOE  ISLAND 

RI     BROWN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

RI    U  6F  RHOOE  ISLAND 

TOTAL      ,  .C  -0 

FEMALE  0  «0 

MAtE  0  »0 

*  ft  I        »STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE '                0  .0 

MALE'                0    '  *3 


6  INSTITUTIONS) 
3  1.9 
2 


5.0 
.6 


1  11.1 

0  .0 

1  .12*5 


.0 
.0 

•o  „ 


2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0 
0 


.0 
.0 
.0* 


3.6 
1  .0 
4.8 


.0 
.0  " 
.0 

3.3 
.0 
3.4 


1  2.5 

0  .0 

1  2.7 


0.  .0 
0^  .0 


0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 


♦  .0 
.0 

^0 

".0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  4.5 
1  H.3 
0  .0 


1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•2.2 


.0 
.0 
.0 


1.3 
2.5 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
J 
0 

0 
0 

.  o 

0 
0 
0 


V 


NUMBER  t 

• 

.0 

. 

1  11.1 

•  0 

0  -0 

•  0 

1  12.5 

•  0 

9      1  1    A  . 

c     1 1 .  o  ■ 

.0 

0  .0 

.0 

•*2  15.4 

3 

♦  0 

.0 

o  *o 

•  .0 

3  14.3 

\ 

o 

f 

.0 

0    *  .0 

•  0 

A               rt  • 
U            ♦  V 

.0 

'   ■     0  .0 

.0 

2  6.7 

.0 

.0  .0 

.0 

*     2  6.9. 

•  0 

i  U 

.0 

0  .0 

;.o 

X  5.4 

.0 

0  *o 

.0 

*       o  .o 

.0 

0  .0 

•0 

0  .o 

•  0 

o  »o 

.0 

0  .0 

•  0 

0"  *o 

♦  0 

•  0 

o  »o 

« 

•0  ♦ 

0  .0 

•  0 

0  .0 

.0* 

0  .0 

.0  . 

1  4.9 

1      1  i  1 

•0 

o  «o> 

*  2*2 

3  6.7 

11.1 

Z  22.2 

•  0 

1  2.6 

.0 

2  6.3 

.0 

1  9.1 

.0 

1  4.8 

*  .0 

0  .0 

.0 

0  .0 

.0 

0  .0 

.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
♦  0  . 
.0 


fcMTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT. 
ALIEN  <* 

i 

NUMBER  t 


TOTAL 
NUMBER 


.6 
2.5 
.0 


6  3-3 
4*  10*0 


.0 

♦'0 
'.0 

.0 
.0 
.'0 


.0 
.0 
.0 


7  T?.8 

1  100.0 
6  75.0 

II  64*7 

2  50.0 
^  69.2 


18  69*2 
3  *60.0 
15  71.4 


7  7C.0 
2  100.0 

5  42.5 

6  26.7 
0  ,.V  .0 

e'ij.6 

15  37.5 
2  46.7 
13  35.1 


11.1 
12 


125'  79.1 
32  60.0 
93  76.8 


5  100.0 
1  100.0 
C      4  100.0. 

9  61.8 
0  .0 
9  81*8 


14  67.5 
1  100.0 
13  66.7 


4  23.5 
2*  50.0 
'2  15.4 


5  19.2 
«■  2  40.0 
3  14.3 


3  ?.0.0 

0  .0 
3*  37.5 

20  66.7 

1  10Q.0 
19  65.5 


23 
1 

22 


57.5 
33.3 
59.5 


27  17.1 
4  10.0 
23  19.5 


.  .0 
"  .0 
•  0 

18.2 
•0 
18.2 


12,  j 
•0 
13.3 


9 
1 
6 

17 
4 
13 


26 
5 
21 


10 
2 
6 

30 
1 

29 


40 

.  3 
37  ' 


6  66.7 

3 

33.3 

9 

0  *o 

0 

-  .0 

0 

6  66.7 

3 

33.3 

9* 

1  10C.0 

0 

.0 

1  ■? 

0  .0 

0 

.0  s 

v       o  " 

1  100.0 

0 

.0 

1 

3  42.9 

57.1 

7 

1  33*3 

2 

66.7 

%  3 

2  50:0 

z 

50.0- 

4 

13  76.5 

4 

23.5 

17 

„  50.0 

1 

50.0  ; 

2 

12  80.0 

3 

20.0 

.  15 

21  95.5 

0 

22 

6    85. 7 

0 

♦  0  . 

7 

15  100.0 

*  0 

*\ 

15 

30    66. 7 

12 

26.7 

45- 

7  77.8 

0 

-  '  .0 

9 

23  63*9 

•12 

33.3 

**  36 

\ 

26  81.3 

4 

12*5  _„ 

32  * 

9'  61.8 

1 

.  9-1 

11 

17  61.0 

3 

14.3 

21 

25  1C0.0 

0 

'.0 

25 

8  100.0 

0 

.0  ' 

8 

17  100.0 

0 

*  .0 

17 

153 

40 

lie 


u 

o 
u 


16 
1 

15 


SOUTH  CAROLINA 
SC    U  OF  SC  AT  COLUMBIA 


9 

ERIC 


TOTAL 
FEMALE 
MALE. 


.0 
•0. 
.0 


v.- 


•  0 
.0 
.0 


50.0 
50.0 
50.0 


1302 


1242 


3  50.0 

1  5C«  0. 

2  50.»  0 


3  50.0 

1  50*  9 

2  50.0 


'.0 
•0 
.0 


-TABLE  ?•    TOTAL  MASTER 4 S    DEGREES  *OR  MAJOR  FIELD  CONFEM^O^iY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EPUCATICN  BY  RACE, 
-  *  ETHNICITY.  ANO  SEX)     INSTITUTION  AM)  STATT  197B-1979 


AMERICAN  INOIAM 
'  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


BLACK  tASlAN  OR 

NCN-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER  5 


HISPA^C 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN  - 


TOTAL 


COMPUTER  ANO  INFORMATION  C0700) 


,SC  ,       STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  3  .3 

FEMALE  •   0  .0 

MALE  0  .0 

»  *    »  * 

TENNESSEE 

TN    fcMPHlS  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

\  FEMALE  3  .3 

MALE      *  3  *3 

TN    U  OF  TENNESSEE "KNOXV I LLE 
TOTAL  0   *  .0 

f    -ULfc  .  0  '  .0 

KALE  *  3jg&-3 
TN    VANOERBILT  UNIVERSITY 
TOTAL  0       • 0 

FEMALE  0  *3 

MALE  0  *0 


1  INSTITUTIONS) 


.3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  3 

.0 

•  3 
.3 


TN         "STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
<.   FEMALE  0 
MALE  3 

TEXAS 


3  INSTITUTIONS) 


TX    AMERICAN  TECHNOLOGICAL  U 
TOTAL        *        0  %3* 
FEMALE  0  .0 

MALE  3  .3 

T*    ANGEL C  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .3 

EEMALE  C  .3 

MALE  0  .3 

TX    EAST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  3  .3 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .3 

TX     NORTH  T  XAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  *0 

TX    S3 UT HERN  METH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FSmLc      -  0  .0 

MALE  0   -  .3 

TX    STEPHENS  AUSTIN  STATE  J 
TOTAL-  0        ♦  3 

FEMALfc  0  .0 

MALE  3  .0 

TJC     TEXAS  ACM  U  MAIS  CAMPUS 
LOTAL  0  .3 

.«    FEMALE  0  .0 

MALE  0  *3 

TX    TRINITY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  *X>  .0 

MALE  0  .0 

TX    U  OF  HOUSTON  CEN  CAMPUS 
TCTAL  3  *3 

FEMILE  0       . 0 

MALE  3  .3* 

TX    U  HCUSTON  CLEAR  LAKE  CITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  3  .3 

MALfc  >       0'      .3  c 

TX    U  OF  TEXAS  AT  AUSTIN 
TOTAL  0  *3 

FEMALE  3  •  *0 

MALE  3  .0 


.0 

•  3 

•  3 
1  .3 

.3 

9*5 

•  3 
13*3 

11*8 

20*3. 
8*3 

•  3 

•  3 
.3 

.3 
.0 
♦3 

•  0 
.0 

•  3 

•  3 
.3 

•  *0 

•  0 

•  0 

•  3 

13*3 
16*7 
12*5 


TX          STATfc  TCTALS  ( 

TOTAL    -  0.0 

FEMALE  3  »  .3 

MALE  3  .0 


11  INSTITUTIONS) 
8  4.8 
2  6.1 
6  4*5 


UT«AH 


T     8A1GHAM  YOUNG  U 
TOfAL  0 

feha\e  »  0  ' 

HALE  0 


MAIN  CAM 

~.3 
.0 
.3 


UT     DIVERSITY  OF  UTAH 


TOTAL 
FSMAL& 
MALE 


r-  UT 


STATE  TCTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


INSTITUTIONS) 
0  .3 
3  .0 
0  .3 


NUMBER 

-  <  NUMBER 

X 

NUMBER 

I 

I  NUMBER 

1 

I 

NUMBER 

t 

NUMBER 

•  3 

50.0 

O 

.0 

3 

50*0 

v 

3 

50*0 

0 

•  0 

6 

*A'«  '  1 

50*0~  ' 

0 

♦  0 

1 

50*0 

1 

50.0 

0 

A 

•u 

2 

2 

50.0 

0 

♦  0 

2 

50*0 

!  2 
• 

50*  0 

0 

•0 

4 

3 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

4 

100*0 

p 

•  0 

4 

■v  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  u 

o 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

4 

1  oc.o 

0 

•0 

4 

1 

6*3 

0 

♦  0 

1 

6*3 

. 

1 1 

68*  8 

^ 

^  *»  ft 

16 

0 

.0 

0 

•0 

.  0 

*0 

5 

10C.0 

0 

.0 

'  .? 

1 

9.  1 

0 

•0 

1 

9*1 

6 

54*5 

4 

36*4 

0 

♦  3 

.  3 

•0 

0 

•  0 

\ 

1CC.0 

0 

♦  0 

2 

0 

♦  0 

o 

•0 

•  0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

»  0 

2 

1 00*0 

3 

•0 

2 

1 

4*  5 

o 

•  0 

1 

4*5 

17 

77*3 

4 

18*2 

22 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

5 

1 OC*  0 

0 

•  3 

5 

1 

5.9  " 

0 

♦  0 

1 

5*9 

12 

70*6 

4 

C  3*3 

1  7 

r 

1 

3*7 

0 

'.0 

1 

3*7 

25 

92*6 

# 
1 

•  3*7 

27 

0 

•  o 

0 

♦  0 

0 

*0 

2 

103*0 

0 

•0 

2 

1 

"  4.0 

0 

♦  0 

1 

4*0 

23 

92*0 

1 

4*0 

Z9 

3 

.0  , 

0 

♦  0 

0 

*G 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

3 

*  0 

o 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0- 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

9 

•  0 

L 

1 00*0 

0 

•0 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

9*5 

16 

76*2 

3 

14*3 

21 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

*0 

6 

100*0 

0 

•0 

6 

3 

•  0 

3 

.0 

2 

13*3 

13 

66*7 

3 

2  CO 

0 

•  0 

I 

5.9 

3 

17*6 

14 

82.4 

0 

*0 

17 

0 

•  0 

*  0 

•  0 

1 

20*0 

4 

80*0 

0 

*0 

5 

3 

10 

1 

8.3 

2 

16*7 

1 0 

83  .3 

0 

♦  0 

12 

.3 

•  0 

1 

6.3 

1 

6.3  ' 

11 

68*8 

4 

25*0 

16 

"  0 

♦  0 

1 

33.3 

I 

33.'3 

2 

66*  7 

0 

♦0 

3 

0 

.0 

3 

♦  0 

•0 

9 

69.2 

4 

3  0*8 

1 3 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

*0 

1 

0 

*  o 

o 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

-  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*  0 

1 

1 00*0 

0 

♦0 

1 

•  0 

•  0 

i 

3.2 

I 

3.2 

27 

87*1 

3 

9*7 

31 

■>  3 

.0 

I 

U.3 

1 

14*3 

5 

71*4 

1 

14*3 

7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

22 

91*7 

2 

8*3 

24 

1 

12.5 

2 

25.0 

3 

37*5 

5 

62*5 

0 

*0 

"  8 

0 

•  0 

0 

.£> 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

1 

12.5  4 
*» 

2 

23.0 

3 

37*  5 

5 

62  •  5 

0 

♦  0 

8 

0 

-0  * 

0 

♦  0 

3 

•  0 

c 

p 

83**3 

1 

it  .  C 

o 

•  0 

0 

0 

♦  0 

1 

50.0 

1 

,50*0 

2 

0 

•  0 

•  0 

.0 

0 

♦  0 

4 

100*0 

0 

♦  0 

4 

3 

10.0 

2 

6*7 

9 

30*0 

/  I' 

56*  7 

4 

1  3*3 

.?« 

0 

•  0 

3 

.0 

16*7 

5 

83.3 

0 

♦0 

6 

3 

12.5 

2 

8*3 

33*3 

12 

50*0 

4 

16*7 

24 

3 

•  0 

0 

*0  - 

.0 

7 

77*8 

2 

22*2 

9 

0 

♦  0 

o 

*0 

0 

♦  0 

1 

50.0 

1 

50*0 

2 

0 

•  0 

0 

♦0 

w 

•  0 

6 

85.7 

1 

14*3 

7 

5 

3.0 

7 

4*2 

20 

12*0 

129 

77.2 

18 

10*8 

167 

0 

.0 

2 

6*  1 

4 

12*1 

26 

78*8 

3 

9*  1 

33 

5 

3*7 

5 

3*7 

16 

11*9 

1  03 

76*  9 

1 5 

1 1  .2 

134 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 1 

1 00*  0 

0 

♦  0 

i  i 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

I 

100*0 

o 

♦  0 

1 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

10 

100*0 

0 

•0 

10 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

*0 

9 

3" 

-  .0 

0 

*0 



♦  0 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

0 

♦  0 

3 

♦0 

0 

♦  0 

5 

100*0 

0 

•  0 

5 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

20 

100*0 

0 

•  0 

20 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦0 

5 

100*0 

0 

•  0 

5 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

15 

10C.0 

0 

•0 

15 

ERIC 


1243 


130 


3 


TULf  7.    TOTAL  MASTER'S    OECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of J  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
,    T*    ,U    ^  .  ETHNICITY*  ANO  SEX«     INSTITUTION  ANO  STATE    1978-1979  ■ 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NAT  IV £ 

NUMBER  I 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MI  NORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

.  NUMBER 


NON-RESIOENTv 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL  * 
"UMBER 


t 


COMPOTfR  ANO  INFORMATION  10700) 


VERMONT 

VT    GODOARO  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
VT    0  VT  6  STATE  AGRL 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


•  0 
.0 

•  0 

COLLEGE 

•  0 
.0 

•  0 


VT          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  Q  »0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .3 


2  INSTITUTIONS) 


•0 
•  0 
♦0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

♦  0 

•0 

♦  0 
♦0 


.♦0 
.0 
.0 


100.0 

♦  0 
100*0 

100*0 

♦  0 
1CC.0 


6  1C0.0 
0  *0 
6  100*0 


.0 
.0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 


VIRGINIA 

VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0        *0  0  *0 

FEMALE  *      0        *0  0  *0 

MALE  0*0,  0  .0 

VA    VA  POLY  INST  ANO  STATE  U 

TOTAL  0        *0  0  *0 

FEMALE  0        *0  0  *0 

V      MALE  0  0  .0 


VA     ^*TJJE  TOTALS  ( 
TOTAL-       - — 0___ 
'     FEMALE  0 
MALE  0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 

iO 
.0 

10*0 
16*7 
7*1 


2  /  6*3- 
1  10*0 
1  4.5 


•  0 
,0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 


.0 
.0 
♦  0 


•  0 

•  0 

•  0 

10*0 
16*7 
7*  1 


2  6*  3 
1  10*6 
1  4*5 


3 
5 

17 
5 
12 


25 


66*7 
75.0 
62.5 

85*0 
83*3 
85*  7 


78*1 
80*0 
17  77*3 


4 

1 

'3 

I. 
0 
1 


33*3 
25*0 
37*5 

5.0 
.0 
7.1 


5  15.6 
1.  10*0 
4  18*2 


12 
4 


20 
6 
1* 


32 

ro 


WASHINGTON 

MA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 

4  TOTAL                 1     14*3  J 

FEMALE                 0*0  0 

MALE  1  20.0  0 
HA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0*0  0 

FEMALE                0.0  0 

MALE                 0        *0  0 


WA          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  *»2 

FEMAL'E  0  .0 

MALE  1  5*0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
•  0 


1  5*9 

0  .0 

1  6*7 


1  4.2 

0  *o 

1  5*0 


♦  0 
♦0 
*0 

5.9 
*0 
6.7 


4*2 
.0 
5*0 


14*3 

-  *0 
20*0 

11*8 
*0 
13*3 


3  12*5 
0  *0 
3  15.0 


85*7 
100*0 
80*0 

52*9 
50*0 
53*3 


15 
3 
12 


62*5 
75*0 
60*0 


•0 

•  0 

♦  0 

35*3 
50*0 
33*3 


6  25*0 
1  25.0 
5  25*0 


7 

2 
5 

17 

2 
15 


24 
'  4 
20 


WEST  VIRGINIA 

WV    WEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  ,  .0 

FEMA.LE  0  *0 

MALE  0  *0 


UV  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MAiE  0  *0 


.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 
0 


.0 
.0 
♦  0 


^85*7 
100*0 
83*3 


85*7 
100*0 
83*3 


14.3 
.0 
16.7 


14*3 
•0 
16.  7 


WISCONSIN 

WI     U  OF  WISCONSIN  MADISON 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  -.0  _ 

MALE                 0  *0 


WI  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

THE  STATES  AND  0*C*  ( 

TOTAL  16  *5 

FEMALE  10  1.? 

MALE  6  *2 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL 

femaue 

MALE 


( 


J) 
.0 
•  0 


1   INSTITUTIONS)  1 
0  *0 
0        *0  , 
0  *0 

160  INSTITUTIONS) 


INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 

o  *o 


6*3 
16*7 
3*9 


6*3 
16*7 
3*9 


65 

2*2 

149 

5*0 

22 

3*8 

34 

5*9 

43 

1*8 

115 

4*8 

MAJOR  FIELO  AGGREGATE  0700  ( 
TOTAL  16  .5 

FEMALE  10  i./ 

MALE  6  .2 


160  INSTITUTIONS) 

65  2*2  149 

22  3*8  34 

43  1.8  115 


5*0 
5.9 
4.8 


0 

*0 

4 

6*3 

0 

*0 

2 

16*7' 

0 

•  0 

2 

3*9 

0 

.0 

4 

6*3 

0 

♦  0 

2 

16.7 

0 

.0 

2 

3*9 

2* 

.8 

254 

8*5 

11 

1*9 

77 

13.5 

13 

♦  5 

177 

7*4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•*0 

2* 

.8 

25* 

8*5 

11 

1.9 

77 

13.5 

13 

♦  5 

177 

7.4 

47 
10 
37 


47 
10 

37 


74*6 
83*3 
72.5 


74.6 
83.3 
72*5 


2,261  75*9 
434  75*9 
1,827  75*9 


.0 
.0 
.0 


2,261  75*9 
434  75*9 
1.827  75*9 


12 
0 
12 


19*0 
.0 
23*5 


465  15.6 
61  10*7 
404  16.8 


•  0 

•  0 

•  0 


465  15.6 
61  10*7 
404  16*8 


63 
12 
51 


63 
\12 
51 


2,980 
572 
2,408 


2,980 
572 
2,408 


ERLC 


1304 


1244 


\ 


TABLE  7*    TOTAL  MASTERS    -DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  BY  RACE, 
fcTHNICITYt  ANO  SEXj     INSTITUTION  AND  STATE  1979-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

S 


NUMBER 

e'ducation  toaooi 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MtNORI TY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
*L?EN 


DUMBER 


TOTAL 
1  NUMBER 


AL    ALABAMA  A  4  N  UNIVERSITY 


TOTAL                 0        .0  _ 

'9 

4  7.0 

0 

.0 

0 

FEMALE            .    0  .0 

63 

4  7.4 

0 

•  0 

0 

MALE                 0        . 0 

16 

45.7 

0 

.0 

0 

AL    ALABAMA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

2  52 

99.6 

0 

.0 

0 

FEMALE"               0  .0 

201 

99.5 

0 

.0 

0 

MALE                 0  .0 

51 

100.0 

3 

.0 

0 

AL     AUBURN  U  MAIN  CAKPJS 

TOTAL                 0  .0 

11 

5.2 

0 

.0 

0 

FEMALE                 C  ~»0 

8 

5.2 

0 

.0 

3 

MALE                 0  .0 

3 

5.3 

3 

•  0 

0 

AL     AUBURN  U  AT  MONTGOMERY 

TCTAL                 0  .0 

14 

11.3 

0 

.0 

0 

FEMALE                 0  .0 

12 

13.3 

0 

.0 

0 

MALE                 0  .0 

2 

6.9 

0 

.0 

0 

AL     JACKSONVL  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

9 

5.3 

0 

.0 

0 

FEMALE                 0  .0 

8 

6.3 

3 

.0 

0 

*  MALE                  C        .  0 

1 

3.3 

0 

.0 

0 

AL    LIVINGSTON  UNIVERSITY 

TOTAL                  0  .0 

18 

20.7 

0 

•  0 

0 

FEMALE                 0  .0 

13 

20.6 

0 

.0 

3 

MALE              '   0  .  .3 

5 

20.3 

0 

.0 

0 

AL     SAKFORD  UNIVERSITY  v 

TOLAL                 0        .  5 

1 

•  5.6 

1 

5.6 

0 

FEMALE                 0  .0 

1 

6.3 

0 

•  0 

0 

MA  LE  0,0 

0 

.0 

1 

50.0 

■<o 

AL     T*pY  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TCTAL                  1  .6 

28 

16.0 

0 

.0 

1 

FEMALE                  C        .  3  i 

23 

19.8 

0 

.0 

0 

MALE                  1  1.7 

5 

8.5 

3 

.0 

4 

AL     HOY  ST  U  DCTHN-FT  RUCKER 

TOTAL                  0  .3 

.  14 

6. J 

3 

♦0 

0 

FEMALE                 0  .0 

8 

6.0 

0 

.0 

0 

MALE                  0  .0 

o 

6.d 

0 

.0 

0 

AL     TROY  STATE  U  H0NTGOMER\ 

'  TOTAL                 0  .3 

42 

27.  o 

0 

.0 

0 

FEMALE                 0  .0 

35 

36.5 

\  o 

•  0 

0 

MALE                  0  .0 

7 

12.7 

\° 

.0 

0 

AL     TUSKEGEE  INSTITUTE 

TCTAL                  0        . 3 

42 

93.3 

0 

•  0 

0 

FEMALE                  0  .3 

27 

103.0 

0 

>  .0 

0 

MAXE                 C        •  0 

IS 

83.3 

0 

.0 

0 

AL    UNIVERSITY  Of  ALA9A.4A 

TCTAL                 Ot  .0 

30 

,  6.2 

0 

.0 

0 

rtrULt                    v         .  w 

25 

6.8 

o 

.0 

o 

MALE                  0  .3 

5 

*  4.3 

0 

.0 

0 

AL     U  ALABAMA  IN  BIRMINGHAM 

TOTAL                  0  .0 

121 

18*5 

0 

•  0 

1 

FEMALE                 0  .3 

102 

19.1 

0 

.0 

1 

MALE                 3  .0 

19 

15.8 

0 

•  0 

0 

AL    UNIVERSITY  OF  MONTE VALLO 

TOTAL                 0  .0 

6 

4.0 

0 

.  0 

0 

FEMALE                  0  .0 

3 

3.7 

0 

.0 

0 

MALE                 0  .0 

3 

6.1 

c 

.0 

0 

AL     0  QF  NORTH  ALABAMA 

TOTAL                 3  .0 

13 

3.9 

3 

.0 

,  0 

FEMALE                  0  .0 

10 

4.1 

0 

.0 

0A 

MALE                  0  .0 

3 

3.4 

0 

.0 

0 

AL     U  OF  SOUTH  ALABAMA 

TOTAL                 0  .0 

25 

13.4 

0 

.0 

0 

FEMALE                  0  .0 

22 

15.4 

0 

.0 

0 

MALE                 0  .0 

3 

7.0 

0 

.0 

0 

AL          STATE  TOTALS  (         16  INSTITUTIONS; 

TOTAL                 1     •  .3 

705 

20.4 

1 

.0 

2 

FEMALE                 0  -0 

561 

22.2 

0 

.0 

1 

MALE                 I  .1 

144 

16.6 

1 

.  1 

1 

ALASKA 


AK     U  ALASKA  f  AJR8AKKS  CAMPUS 

TOTAL  0 

.0 

1 

3.8 

1 

3.8 

0 

FEMALE  0 

.3 

1 

7.1 

I 

7.  1 

0 

MALE  0 

.0 

,  0 

.0 

0 

•  I 

0 

AK     U  ALAS  ANCHORAGE 

CAMPUS 

TCTAL  1 

2.3 

2 

4.5 

0 

.0 

1 

FEMALE  1 

2.9 

2 

5.9 

0 

.0 

0 

MALE  0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

AK    U  ALAS  STHESTN  SENIOR 

C 

.0 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

FEMALE  3 

.3 

0 

.3 

0 

.0 

1 

MALE  0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

AK          STATE  TOTALS 

3  INSTITUTIONS) 

TCTAL  1 

1.2 

3 

3.5 

1 

1.2 

2 

FEMALE  1 

1.  7 

3 

5.2 

1 

1.7 

1 

MALE  3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

\ 


.0 

'9 

47.0 

89 

53.0 

0 

.0 

168 

♦  0 

63 

4  7.4 

70 

52.6 

0 

.0 

133 

.0 

I6 

45.7 

19 

54.3 

0 

*  .0 

35 

.0 

252 

99.6 

1 

.4 

0 

.0 

253 

•  0 

201 

99.  5 

1 

0 

.0 

202 

.0 

51 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

51 

.0 

11 

5.2 

198 

94.3 

1 

.5 

•  210 

.0 

9 

5.2 

145 

94.8 

o 

.0 

153 

.0 

3 

5.3 

,5  3 

93.0 

1 

1.8 

57 

•  0 

14 

11.8 

105 

88.2  i- 

0 

.0 

1 19 

.0 

12 

1 3.  3 

78 

86.  7 

0 

.0 

90 

.0 

2 

6*9 

27 

93.1 

0 

.0 

29 

.0 

9 

5.8 

147 

94.2 

0 

•  0 

156 

g 

6.3 

118 

93.7 

o 

•0 

126 

.0 

1 

3.3 

29 

96.7 

0 

.0 

30 

.0 

18 

20.7 

69 

79.3 

0 

.0 

87 

•0 

L3 

20.6 

50 

79.4 

o 

.0 

63 

.0 

5 

20.8 

19' 

79.2 

0 

.0 

2-» 

.0 

2 

11.1 

16 

'88.9 

0 

.0 

18 

•  0 

1 

6.  3 

15 

93.8 

o 

.0 

16 

.0 

1 

50.0 

1 

5C.0 

0 

•  0  , 

2 

.6 

30 

17*  1 

145 

82.9 

0 

.0 

175 

.0 

19.8 

93 

80.  2 

o 

.0 

116 

1.7 

7 

IU9 

52 

88.1 

0 

.0 

59 

.0 

14 

6.3 

208 

93.7 

0 

.0 

222 

.0 

Q 

6.0 

126 

94.0 

o 

.3 

1 34 

.0 

6 

6.8 

32 

93.2 

0 

.0 

88 

.0 

42 

27.8 

109 

72.2 

0 

.0 

151 

o 

35 

36.  5 

6  1 

63.  5 

o 

.0 

96 

.0 

7 

12.; 

48 

87.3  ' 

0 

.0 

55 

•  0 

42 

93.3 

0 

.0 

3 

6.7 

45 

.  0 

2  7 

100.0 

'0 

.0 

o 

.0 

27 

!o 

15 

83^3 

0 

.0 

3 

16.7 

18 

.0 

30 

6.2 

436 

89.7 

20 

4.1 

486 

.0 

25 

6.8 

335 

90.5 

10 

2.7 

,  370 

.0 

5 

4.3 

101 

87.1 

10 

6.6 

116 

.2 

122 

18.7 

V  530 

81.2 

1 

•  2 

653 

.2 

103 

19.3 

\  430 

80.7 

0 

•  0 

533 

.0 

19 

15.8 

\  100 

83.3 

1 

.8 

120 

.0 

6 

4.6 

\  122 

93.8 

2 

1.5 

130 

.0 

3- 

3.7 

\f6 

93.8 

2 

2.5 

81 

.0 

3 

6.1 

\6 

93.9 

0 

.0 

49 

.0 

13 

3.9 

316^ 

\95.5 

2 

.6 

331 

o 

1 0 

4.  1 

230 

\SmO 

2 

.8 

242 

".0 

3 

3*4 

86 

96.6 

0 

.0 

89 

.0 

25 

13.4 

161 

\ 
86. 6\ 

0 

.0 

186 

.0 

22 

15.4 

121 

84.6  \ 

o 

.0 

143 

.0 

3 

7.0 

40 

93.0  X 
• 

v  0 

.0 

43 

.1 

709 

20.9 

2»652 

78.2 

.9 

3*390 

.0 

562 

22.3 

1»949 

77.2 

14  s 

V  .6 

2,525 

.1 

147 

17.0 

703 

81.3 

15 

\ 

865 

.0 

2 

7.7 

24 

92.3 

0 

.0 

.0 

2 

14.3 

12 

85.7 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

12 

ico.o 

0 

.0 

12 

2.3 

4 

9.i 

40 

90.9 

0 

.3 

44 

.0 

3 

8.8 

31 

91.2 

0 

.0 

34 

10.0 

1 

10.0 

9 

90.0 

0 

.0 

10 

6.3 

1 

6.3 

15 

93.8 

0 

.0 

16 

10.0 

1 

10.0 

9 

90.0 

0 

.0 

10 

.0 

0 

•  0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

2.3 

7 

8.1 

79 

91-9 

0 

.0 

86 

1.7 

6 

13.3 

52 

89.7 

0 

.0 

58 

3.6 

1 

3.6 

27 

96.4 

0 

.0 

28 

1245 

,  1305 


«•«.'.  ™        ^W.W&,w.^T»M?IffT^.r- E0UCAT,CN  8Y  RACEf 


AMERICAN  f*OUN 
'    ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  C 


BLACK  .  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER 


EOUCATION  1080C) 
ARIZONA 

A2    ARIZONA  STATE  UNIVERSITY  . 

TOTAL  8      U5  5 

FEMALE  7      1.8  4 

MALE  1        -7  i 

AZ    NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 

TOTAL  3      3.0  1 

FcMALe  6      4.6  ? 

MALE  2      1.5  0 

AZ    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 

.  TOTAL  2        *4  12 

FEMALE  2        .5  10 

MALE  0        .0  2 


.9 
1.0 
.7 

•  4 
.8 


2.2 
2.  7 
l.l 


AZ  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  18  1.3 

FEMALE  *S  1.7 

MALE  3 

ARKANSAS 

AR    ARKANSAS  STATE  U  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  Os 

MALE;  0  .3 

AR    ARKANSAS  TECh  UNIVERSITY 
TOTAL  «  •<>. 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

AR    HAROING  COLLEGE  MAIN  CAN 


3  INSTITUTIONS) 


18 
15 


1.3 
1.7 


NUMBER 


7 
5 
2 

3 
1 

2 

10 


20 
14 


HISPAMC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


WITE 
NON-HISPANIC 


TOT  AL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 
.0 


AR    HENOERSON   ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

♦  0 

♦  0 


AR    OUACHITA  BAPT  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AR    ST  MM  ARK  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0  .0 

0  .0 

0  .0 

MAIN  CAMPUS 

C  .0 

0  .0 

0  *0 


AR    U  OF  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 
.  TOTAL  1  »3 

FEJttLt  I  »5 

MALE  3  *0 

AR    U  OF  ARK  AT  LITTLE  ROCK 
TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  *0 

.  AR    U  OF  CENTRAL  ARKANSAS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


AR          STATE  TOTALS  i 

TOTAL                 1  •* 

FEMALE                 I  »2 

KALE                0  *0 

CALIFORNIA 

CA    A2USA  PACIFIC  COLLEGE 
TOTAL  ■   0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

CA    CAL  COLLEGE  ARTS  £  CRAFTS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

CA    CAL  LUTHERAN  COLL  E  J  £ 
TOTAL  0  #0 

FEMALE  3  *0 

MALE  0  .0 

CA    CAL   ST  COLLECE-BAKtRSFLO 
T  OT  AL  11       *•  * 

FEMALE  7  9.5 

MALE  4  7.8 

CA    CAL  STATE  C-SN  E ERMARDING 
TOTAL  1  •$ 

FEKALE  1  •« 

MALE  0  .0 

CA    CAL  ST  COLLEGE-STANISLAUS 


9  INSTITUTIONS) 
121  13.6 


1.3 
1.3 
1.3 

1.1 

.8 
1.5 

1  .8 
2.2 
1.1 


3 

'.6 

6 

1.3 

15 

8.6 

0 

.0 

14 

11.3 

0 

•  0 

I 

1.8 

-  0 

.0 

Z 

6.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

22*2 

0 

.0 

1 

7.  1 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

1 

16.7 

0 

•  0 

15 

17.9 

0 

•  0 

10 

15.6 

0 

•  0 

5 

25.0 

0 

.0 

2.2 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

1 

5.0 

0 

.0 

10 

21.3 

u 

.0 

6 

20.7 

0 

.0 

22.2 

0 

.0 

54 

18.2 

2 

.7 

31 

16.8 

1 

♦  5 

23 

20.4 

1 

.9 

'  1 

3.o 

0 

.0 

1 

4.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

22 

13.3 

0 

•  0 

17 

13.2 

0 

•  0 

5 

13.5 

0 

.0 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 


79     13. 0 

i 

.2 

42  14.9 

1 

.4 

38  9.6 

7 

1.8 

23  13.7 

2  - 

1.2 

1$  6.6 

5 

2.2 

o  *o 

0 

*  .0 

•o  *o 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

31  9.9 

6 

1.9 

28  12.9 

ft 

2.3 

3  3.1 

I 

1.0 

1  .8 

0 

.0 

1  1.* 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

.0 

26  16.0 

0 

.0 

16  15*0' 

0 

.0 

10  18.2 

0 

.0 

1  7.1 

0 

.0 

1  10.0 

0 

.0 

0  1     *o  - 

0 

♦  0 

26 
15 
11 

8 
3 
5 

45 

34 

11 


4.8 
3.8 
7.2 

3.0 
2.3 
3.7 

6.1 

9.2 
6.0 


79  5*8 
52  „  5.8 
27  5.7 


o 

.0 

0 

"♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

\0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

.  7 

i 

1 

.9 

1 

3.6 

1 

4.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.3 

2 

.3 

1 

•  4 

40 

10.1 

22 

13.1 

18 

7.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

1.9 

3 

1.4 

1 

3.1 

10 

8*0 

3 

4.1 

7 

13.7 

22 

13.6 

14 

13*1 

8 

14.5 

1 

7.1 

1 

10.0 

0 

♦0 

ER 

NUMBER 

X 

46 

8.5 

497 

91.5 

31 

7.9 

359 

92.1 

15 

138 

9C.2 

20 

7.5 

2*5 

92.5 

11 

8.4 

i20 

91*6 

9 

6.7 

125 

93.3 

69 

12.5 

471 

85*2 

54 

14*6 

307 

83.2 

1 5 

8.  2 

164 

89.1 

135 

9.9 

lt£13 

89.  1 

96 

10*8 

786 

88*3 

39 

8.3^ 

42  7 

90*7 

15 

8.6 

158 

90.8 

14 

11.8 

105 

88*2 

1 

1.8 

53 

96*4 

2 

6.1 

31* 

r  93*  9 

0 

.0 

2* 

100.0 

2 

22.  2 

7 

77*8 

1 

7.1 

13 

92*9 

0 

•  0 

8 

1  OC.O 

I 

16.7 

5 

83.3 

15 

17.9  r 

69 

82.  1 

10 

15.6 

54 

84  .4 

5 

c  5.  C 

1$ 

75.0 

1 

2.: 

45 

97. 8< 

0 

♦  0 

26 

100.  0 

1 

5.0 

19 

95.0 

10 

21.3 

3  / 

78.  7 

6 

20.7 

23 

79.3 

4 

22.2 

1  4 

77.8 

59 

19.9 

235 

79.1 

34 

18*5 

147 

79.9 

25 

,  22.1 

88 

77.9 

2 

7.1 

26 

92.9 

2 

8.0 

23 

92.0 

0 

.0 

3 

100.0 

22 

13.3 

144 

86.7 

17 

13.2 

112 

86.8 

'  5 

1J.5 

32 

86.5 

NON-RESIOENT 
/* A  L I  EN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


127,  14.3 
83  13.7 
44  15.7 


85  21.4 
47  28.0 
38  16.6 


0 
0 
0 

43 
36 
7 

22 
11 
11 

49 
31 
18 

2 
2 
0 


.0 
.0 
.0 

13.7 
16.6 
7*2" 

17.6 
14*9 
21*6 

30.2 
29.0 
32*7 

14.3 
2  0*  0 
.0 


758  85.3 
522  85.9 
236  84.0 


3U8 
117 
191 

4 
2 
2 

271 

90 

102 
62 
40 

109 
74 
35 

12 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

13 

8 
5 


13 


1 

0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
3 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.4 
2.2 
2*7 


1*0 
.9 
1.1 


•6 
.0 
1.6 

.0 

♦  0 
•0 

♦0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

1.0 
1.6 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 


543 

390 
153 

265 
131 
134 

553 
369 
184 


1,361 
890 
471 


174 
119 
55 

33 
24 
9 

14 

,  8 
6 

64 
64 

20 

46 
26 

20. 

47 
29 
16 

297 
184 
113 

28 
25 
3 

166 
129 
37 


889 
6  08 
181 


77.6 

4 

i.o 

397 

69:6 

4 

2*4 

168 

83.4 

0 

♦0 

229 

100.0 

0 

♦  0 

4 

100.0 

0 

•0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

86*3 

0 

.0 

314 

83.4 

0 

.0 

217 

92*8 

0 

•0 

97 

81.6 

1 

.8 

*125 

83.8 

1 

1.4 

74 

78.4 

0 

.0 

51 

67.3 

4 

2.5 

162 

69.2 

2 

1.9 

107 

63*6 

2 

3.6 

55 

85*7 

0 

.0 

14 

80.0 

0 

.0 

10 

100*0 

0 

•  0 

4 

ERIC 


1306 


1246 


TABLE  7*     TOTAL  MASTER'S 


DEGREES  FOR  MAJOR  .FIELD  CONFERRED  iY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  BY  RACE, 
ETHNICITY*  AND  SEXi     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TCTAL 


NUMBER         X  NUMBER 
EOUCATION^OtOO) 
CALIFORNIA 

CA    CAL  POLY  Sr  U-SN  LUIS  OB 


NUMBER 


TOTAL 

2  2.0 

2 

2.0 

1 

1.0 

FEMALE 

1  1.7 

1 

1.7 

1 

1.7 

HALE 

1  2*4 

•  1 

2.4 

0 

•  0 

CA    CAL  STATE 

POLY  U- POMONA 

I 

TOTAL 

1  1*3 

2 

2.6 

3 

3  .9 

FEMALE 

0  .Oj 

1 

2.0 

1 

2.  0 

NILE 

1       3. 6 

1 

3.6 

2 

7.1 

CA    CAL  STATE 

U-CHlCO 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE 

0:       ♦  0 

0 

•  0 

0 

A 

HALE 

0  *0 

0 

.  0 

0 

A 

•  u 

CA    CAL  STATE 

l  L_  A  ft  li  t  W  (  C  9    in  e 

TOTAL 

1         ♦  9 

20 

4.0  •  J 

7 

6  4 

FEMALE 

1  1*0 

20 

20.4 

7 

7.  1 

MALE 

0        ♦  0 

0 

•  •  0 

0 

•  0 

^  A              *  1         ft  iff 

CA    CAL  STATE 

1 1  eft  c fun 

U-  FRESNO 

TOT  AL 

0  .0 

3 

3.9 

x  1 

1.3 

FEMALE 

0        •  0 

3 

7.7 

0 

.0 

HAL  E 

0        •  0 

o 

.  0 

1 

2.  7 

CA    CAL  STATE 

'U~FULLERTON 

TOTAL 

2  .6 

6 

1.9 

6 

1.9 

FEMALE 

2  .9 

5 

2.3 

6 

2.  7 

MALE 

0        *  0 

1 

1.1 

0 

A 

•  u 

f*  A         All  %  CTATt 

CA    CAL  STATE 

WMATHAKU 

TOTAL 

3  1*3 

24 

10  .3 

6.4 

FEMALE 

1        •  7 

1 8 

12.2 

8 

5.4 

%  HALE 

2  2.3 

6 

7.  0 

7 

8.  1 

XA    CAL  STATE 

U-L0N3  BEACH 

TOTAL 

7  2.6 

17 

6.2 

1 1 

4.0 

FEMALE 

2  i.2 

11 

6.5 

6 

3.6 

MALE 

5  4*8 

6 

5.7 

5 

4.8 

CA    CAL  STATE 

U-LOS  ANGELES^ 

TOT  AL 

4  .9 

54 

12  .2 

52 

11*8 

FEMALE 

V  1*3 

42 

13.5 

HI 

13.1 

HAL  E 

0  .0 

12 

9.3 

1 1 

CA    CAL  STATE 

U-NORTHR10GE 

1  9 

TOTAL 

a  2.1 

7 

1.8 

4.9 

FEMALE 

4  1*3 

•  *  e 
5 

l  •  7r 

14 

4.  ' 

Ml  LE 

4  4*5 

2 

2.3 

5 

C  7 

CA    CAL'  STATE 

U- SACRAMENTO 

TOTAL 

4  2*2 

10 

I  5.4 

6 

3.  2 

FEMALE 

4  2*9 

9 

6.5 

5 

3.6 

HAL  E 

0  .0 

1 

2.  2 

1 

2.2 

CA  , HUMBOLDT 

STATE  U 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

0 

A 

♦  u 

FEMALE 

0  .0 

0 

.  0 

o 

♦  0 

MILE 

0  .0 

0 

.  0 

Q 

.  0 

CA'   SAN  OIEGO 

STATE  U 

TOTAL 

4  1*0 

19 

4.7 

«.  7 

FEMALE 

2  #7 

15 

5.4 

16 

5.8 

MALE: 

2,  1.6 

4 

3*  2 

7 

5.6 

CA    SAN  FRANCISCO  STATE  U 

TOTAL 

0  .0 

31 

8.6, 

19 

5.3 

FEMALE 

0  .0 

25 

•  9.7 

14 

5.  4 

NILE 

0  .0 

6 

5  .9 

5 

5.0 

CA    SAN  JOSE 

STATE  U 

TOTAL 

3  1*9 

9 

5.8  ' 

9 

5.8 

.  FEMILE 

2  2*0 

7 

6.9 

5 

4.9 

MALE 

,       1  1*9 

2 

3.  7 

4 

7.4 

CA    SONOMA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL 

yl  1.1 

2 

2.3 

2 

2  .3 

FEMALE 

4  1*5 

1 

1.5 

2 

3.  1 

MILE 

0  .0 

1  - 

4.5 

0 

.  0 

CA    CENTER  FOR  EARLY  ED 

TOTAL 

0  .0 

2 

33  .3 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

2 

33.  3 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.  0 

CA    CHAPMAN  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

9 

10. 1 

0 

.  0 

'  FEMALE 

0  .0 

5- 

11. 1 

0 

.0 

MILE 

0  .0 

4 

9.1 

0 

.0 

CA  CLAREMONT 

GRADUATE  SCHOOL 

TOTAL 

0  .0 

8 

17.0 

1 

2.1 

FEMALE 

0  «0- 

4 

15.4 

1 

3.8 

MALE 

0  .0 

19.0 

o 

.0 

CA    COLLEGE  OF  NOTRE  OAME 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0  #0 

0 

•  0 

0 

.0 

MILE 

0-      .  0 

u 

•  0 

0 

•  0 

CA  DOMINICAN 

C  DF  SAN  RAFAEL 

TCTAL 

0        .0  . 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

HALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

CA    FRESNO  PACIFIC  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

3 

10.0 

0 

.0 

FEMALE 

0  #0 

2 

13.3 

0 

♦  0 

MtLE 

0  #0 

1 

6.7 

0 

♦  0 

ER 

X 

NUMBER 

• 

X^ 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

3 

3.0 

6 

8.0 

• 

92 

92*0 

0 

>4 
.0 

100  ' 

0 

.0 

3 

5.2 

55 

94*8 

0 

.0 

,  58 

7.1 

5 

11.9 

37 

88.1 

o 

.0 

42 

1 

1.3 

7 

9.1 

59 

76*6 

11 

14.3 

77 

*0 

2 

4.1 

41 

83*7  , 

6 

12*2 

49 

.  3.6 

5 

17.9 

1 8 

64*3 

5 

17.9 

28 

1 

2.8 

4  I 

2.8 

28 

77.8 

v  7 

19.4 

36 

4.2 

1 

4.2 

18 

'  75*0 

5 

20.8 

24 

o 

•  0 

o 

.0 

10 

83.3 

2 

16.7' 

12 

6 

5.5 

34 

31*2 

72 

66*1 

3 

2.8 

109 

6 

6*1. 

34 

34*7 

61 

62*2 

3 

3.1 

98 

o 

•  0 

♦  0 

1 1 

1 00*0 

o 

.0 

If 

2 

2*6 

6 

7*9 

66 

86*8 

4 

5.3 

76 

1 

2.6 

4 

10*3 

35 

89*7 

>  j.  o 

♦  0 

39 

I 

2.7 

2 

5*4 

31 

83*8 

4  i 

10.8 

37 

25 

8*: 

39 

12*6 

269 

87*1 

',  1 

.3 

,  309' 

15 

6*8 

28 

12*7 

193 

87*3 

0 

•  0 

221 

11*4 

j  1 

76 

86*4  " 

f  \ 

1.1 

88 

6 

2*6 

48 

2  0.5 

176 

75*2 

10 

4.3 

234 

1 

♦  7 

28. 

18.9 

111 

75*0 

9 

6.1 

148 

5 

5*8 

20  * 

23.3 

65 

7  5*6 

\ 

1.2 

86 

12 

4*4 

47 

17.2 

217 

79*2 

10 

2.6 

274 

7 

4.1 

26 

15*4 

141 

83*4 

2 

1.2 

169 

5 

4*8 

2 1 

20.  0 

76 

72*  4 

g 

7.6 

105 

42 

9.5  r 

152 

34*5 

284 

64*4 

5 

1.1 

441 

22 

7.K 

109 

34*9 

201 

64*4 

2* 

♦  6 

312 

ice 

43 

33  3 

83 

64*3 

3 

2.3 

1 29 

22 

5.7 

56 

14*5 

3< 

04.8 

3 

.8 

3C7 

19 

6.4 

42 

14.0 

257 

86*0 

0 

.0 

299 

3 

,3.4 

1 4 

ICQ 

7  i 

80*7 

^ 

3  .4 

SO 

13 

7.0 

33 

17*8 

147 

79*5 

5 

2.7 

185 

8 

5.8 

26 

16*7 

"109 

7d«4 

4 

2.9 

139 

5 

1  0.9 

7 

15*2 

38 

82  *6 

2.2 

4b 

"0 

.0 

0 

*0 

18 

100*0 

0 

♦  0 

18 

0 

.0 

0 

*0 

13 

100*0 

0 

♦  0 

13 

Q 

•  0 

Q 

♦  0 

^5 

1 00*  0 

o 

♦0 

5 

35 

8.7 

81 

20*0 

315 

78*0 

6 

2.0 

"  404 

23 

8.3 

5b 

20^1 

218 

78*4 

.  4 

1.4 

,278 

12 

25 

19.8 

97 

77  *0 

3.2 

126 

12 

3.3 

62 

17*2 

288 

80*0 

10 

2.8 

360 

6 

2.3 

45 

17.4 

209 

80*7 

5 

1.9 

259 

5.9 

17 

16*  8 

79 

78*2 

5.D 

101  • 

7 

4.5 

28 

17*9 

120 

76*9 

8 

5.1 

15b 

3 

2.9 

17 

16*7  , 

82 

80*4 

3 

2*.  9 

102- 

* 

7  .4 

1 1 

20*4  * 

3  8 

70.4 

5 

9.3 

54 

2 

2.3 

7 

8.0 

80 

92*0 

0 

•  0 

87 

2 

3.1 

6 

9.2 

59 

90*9 

0 

•  0 

*  65 

0 

.0 

1 

2 1 

A 

•  f  ^ 

22 

0 

.0 

2 

33.3 

\  * 

66*7 

0 

♦0 

6 

0 

.0 

2 

33.3 

\  i 

66*7 

c 

•  0 

b 

r  0 

♦  0 

o 

.0 

\  ° 

♦0 

o 

.0 

o 

7 

7.9 

16 

13*0 

\  70 

78*7 

3 

3.4 

89 

3 

6.7 

8 

17*8 

37 

82.2 

0 

.0 

45 

4 

9.1 

8 

18*  2 

33 

75*  0 

3 

6.8 

44 

10 

21.3 

19 

40*4 

\ 

27 

57*4 

1 

2.1 

•  47 

3 

11.5 

8 

30*8 

17 

65.4 

1 

3.8 

26 

7 

33.3 

1 1 

10 

47  .6 

o 

.0 

21 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

25 

100.0 

o 

•  0 

25 

0 

.0 

0 

.0 

19 

100.0 

0 

♦  0 

19 

0 

.0 

0 

.0 

6 

1C0.0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

.0 

18 

100.0 

0 

•0 

18 

0 

.0 

0  * 

.0 

15 

100.0  , 

0 

•  0 

15 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

•  0 

3v 

0 

.0 

3 

13.0 

27 

90.0 

0 

•  0 

30 

*  0 

.0 

2 

13*3 

13 

86.7 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

6.7 

14 

93.3 

o  . 

•C 

'15 

■ERIC 


1247 


1307 


TABLE*  7.    TOT  At  AAS7EMS 


DC  GHEES  FOR  MA  JO*  FIELD  CONFEMEO  IV  tMJJW  IONS  OF  MlCj 
CTW1CITV,  AMD  -SEX J     INSTITUTION  ANO  *TAT€  19TI-H7«* 


EDUCATION  BY  RACE, 


NUMBER 


•  0 
.0 

•  0 

.  u 

1*0 

1.4 

♦o  - 

♦0 

•  0 

•  0 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 

EDUCATION  108001 

CALIFORNIA 


CA    HOLY  NANES  COLLEGE 
TOTAL  <-  0.0 
FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    IMMACULATE  HEART  COLLEGE 

TOTAL  0  ♦<> 

„  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    LONA^LINOA  UNIVERSITY 
TOTAL  .0  ft 

FEMALE  0 
HALE  '  0 
CA    LOYOLA  MARYMOUNT. 
,  TOTAL  1 
FEHALE  I 
HALE  9 
CA    MILLS  COLLEGE 
TOTAl\  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CA    MNTBEY  INST  FORGN^STUOIES 
N  TOTAL  i     -s    -     0'   '  n  0 
FEMALE  0  j*Oy^) 

MALE  0  •pr 

CA    MOUNT  SNT  MARY'S  COLLEGE, 
TOTAL  £<>  *0 

FEMALE*  0  *0 

MALE  0  .0 

CA    OCCIDENTAL  COLLEGE 
TOTAL  0.  .0 

FEMALE^  0'  *0 

MALE  0  .0 

CA    PACIFIC  UNION  COLLEGE 
TOTAL  0  «0 

FEMALE-  P  -0 

HALE  P  .0 

CA    PEfPEROINE  UNIVERSITY 
TOTAL  2  «3 

FEMALE  N  1      '  »2 

MALE  1*6 
CA    PD INT  LOMA  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEHALE  0  *0 

MALE  0  *0 

CA    SNT   MARY'S  COLLEGE  OF  CAL 
TOTAL  1 
FEMALE  rt    0  *0 

HALE  °    1  3.2 

CA    STANFORD  UNIVERSITY 
TOTAL  2  1.3 

FEMALE  1  1*2 

MALE.  1  US 

CA    US   INTERNATIONAL  U 
TOTAL  1 
FEMALE  1 
HALE  0 
CA    U  OF  CAL-8ERKELEY 
*  TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CA,  U  OF  CAL-OAVIS 
TOTAL  ,  0 
fEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 

CA    U  OF  CAL- LOS  ANGELES 
TOT  AL  '  0  *0 

-FEMALE  0  *0 

HALE  0  *Q 

CA    U  OF  CAL-RIVERS IDE 
TOTAL  0  *0 

FEHALE  0  r  *0 

MALE  0  *0 

CA    U  OF  CAL- SANTA  BARBARA 
TOTAL  0  *0 

FEHALE  0  *0 

HALE  0  *0 

CA    UNIVERSITY  OF  JUDAISH 
TOTAL  0  *0 

FEL.LE  0  *0 

HALE  0  *0 

CA    UNIVERSITY  OF  LA  VERNE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  •  0 

CA    UNIVERSITY  OF  THE  PACIFIC 
TOTAL  I  U7 

FEMALE  1  2.2 

MALE  0  .0 


•LACK    *        ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


NUMBER 


.5 

♦  7 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


•I 


1  1.8 

\  U9 
0  .0 


1 

0 

I 

6 

6 
2 

ir 

9 
2 

0 
0 
0 

.  0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

.0 
"*  0 
0 


4.2 
.0 
25.0 

7.6 
11.6 

10.7 
12.7 
6*3 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

8.7 
11.1 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


116  18*5 
97  21.4 
19  11.0 


1  1.6 

1  1.9 

o  w.o 

2  6.3 
2  10.0 

0  .0 

6  5*7 

4  7.6 

2  3.7 

1  1.0 
1  1*4 

0  .0 


14.3 
16.7 
•  0 


1  16.7 

0  .0 

1  33*3 


2 
2 

0, 

0 
0 
0 

1 

0 
X 

26 
20 
6 


6 

15.6 

0 

2 

11.8 

0 

* 

J19.0 

0 

1 

1.2 

0 

0 

.0 

0 

1 

3.2. 

.  0 

5 

3.3 

5 

2 

2*4 

4 

3 

4.5 

1 

12 

5.9 

4 

10 

7.4 

2 

2 

•  3.0 

2  . 

0 

.d 

2 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

0 

"♦0 

•  0 

0 

•0 

0 

4 

6.9 

3 

3 

6.6 

;  3 

1 

7.1 

0 

2 

8.3 

0 

2 

13.3 

0 

0 

.0 

0 

* 

6.3 

2 

1 

2.4 

1 

3 

14.3 

1 

*0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

« 

*7 

11.0 

10 

40 

14.5 

5 

7 

4*6 

5 

2 

3.3 

4 

2 

4,3 

4 

0 

•0 

0 

TOTAL 
MINORITY 


toHITE 

NCN-HlSPANlt 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


6.7 
11.  1 
•  0 

.0 
.0 
.0 

6.7 
.0 
9.1 

4.1 
4.4 
3.5 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.3 
4.8 
1.5 

2.0 
1.5 
3.0 

4.7 
.0 
11.6 


.0 

•  0 

•  0 

5.2 
6.8 


•  0 
.0 
.0 

3.2 
2.4 
4.8 

•  0 
.0 

•  0 

2.3 
1.8 
3.3 

6.7 
8.7 
.0 


• 
• 

NUMBER 

x 

.  NUMBER 

*• 

V 

1 

1.6 

<  3 

5.4 

52 

1 

1.9 

3 

5.8 

49 

0 

*  0 

;o  ' 

1 

4.2 

4 

16*7 

20 

1 

5  ♦  U 

3 

15.0 

17 

0 

♦  0  ' 

1 

25.0 

i 

5 

4.6 

19 

18.K 

75 

2 

J.  V 

12 

23*  5 

35 

3* 

5.6 

7 

13.0 

43 

9 

8.7  ' 

22 

21*4 

X  71 

5 

7.0. 

16 

22.5 

48 

4 

12.5 

6 

16.8 

23 

4 

57.1 

5 

*1*4 

1 

4 

66.7 

5 

83*3 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

1 

U,7 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

i 

33.3 

1 

Xt  NUM8ER 


TOTAL 
NUMBER 


8.7 


26.1 


2 

11.1 

6 

33.3 

0 

A*0 

0. 

•  0 

0 

•  0 

0 

1  .0 

0 

•  0 

0 

.0  , 

0 

•  0  / 

0 

..0 

0 

•  0 

1 

6.7 

0  • 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

9.1 

12 

1.9 

f56 

24** 

10 

2.2 

128 

28.2 

2 

1.2 

28 

16*2 

3 

7.9 

9 

23.7 

2 

11*8 

4 

23*5 

1 

4.8 

5. 

23*8 

0 

.0 

2 

2.4 

0 

*     .0  • 

0 

*0 

0 

•  0 

,f* 

6*5 

4 

2.6 

16 

10*6 

4 

4.8,  - 

11 

13,*  1 

"o* 

.0 

5 

7*5 

8 

4.0 

25 

12*4 

2.2 

16 

^U8 

5 

7.6 

9 

13*6 

0 

.0 

2 

4.7 

0 

.0 

C 

*0 

0 

♦0  , 

2 

11*8 

1 

5.6 

1 

5.6 

1 

6.3 

1 

8*3 

0 

■c° 

0 

.0 

5.2 
6.8 
.0 

.0 

.  *0 
♦  0 


1  1*6 

0  *o 

1  4*8 


0 

0  . 
0 

19 
11 


10 
7 
3 


♦0 
.0 
♦  0 

4.4 
4.0 
5.3 

16.7 
15.2 
21*4 


10 
9 
1 

2 

2 

Q. 

7 
2 
5 


92*9 
94*2 
75*0 

83*3 
85.0 
75*0 

71*4 
68*6 
74*1 

66*9 
67*6 
71*9 

14*3 
*0 
100*0 

33*3 
33*3 
33*3 


17  73*9 
12  66*7 
5  100*0 

1  1-  100*0 
1  100*0 

o  *o 

14  93*3 
„     4  100.0, 
'    10  90*9 

471  75*1 
326  71*8 
145  83*8 


1  1*8 

0  .0 

1  25.0 


0 
0 

11 

4 

'  7 

10 
7 

3 


'~  29 
13 
16, 

80 
51 
29 

,  83 
46 
37 


'  76.3 
•76.5 
76.2 

97.6 
100.0 
93.5 

55.0 
54.8 
55.2 


0 
0 

»0 

76 
56 

20 

17 
14 
3 


17.2 
v2  0.5 
7.1 

8.3 
13.3  . 

*  !*o/ 

11*1 
4*8 
23*8 

.0 

iS  *0 
a  •° 

17*8 
20*4 
13*2 

28*3 
30*4 
21**4 


0 
0 
.  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

G 
0 
0 

0 
0 
0 

52 
27 
25 


•  0 

♦o- 

•0 
10*5 

•7.e 

13*9 

9.7 
9.9 
9.4 

14*3 
16*7 

•  0 

50.0 
66*7 
33*3 

•  0 
.0 

•  0  . 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

*o 


♦0 
.0 

♦  0 

♦  0 

34*4 
32*1: 
37*3 


170 

84*2 

7 

3.5 

117 

86*0 

3 

2.2 

53 

80.3, 

4 

6.1 

V, 

36 

83.7 

5  . 

11*6 

22 

84.6 

4 

15*4 

14 

82.4 

1  - 

5*9 

17 

94.  C 

0 

.0 

11 

91.7 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

•0 

A 

63.8 

11 

19*0 

61.4 

6 

18*2 

10 

7l*4 

3 

21*4 

/ 

/ 

20  ' 

83*3 

2 

8*3 

12 

80*0 

1 

6*7 

8 

88*9 

1 

11*1 

46 

73*0 

10 

15*9 

33 

78*6 

7 

16*7 

13 

61*9 

3 

14*3 

/  10 

90*9 

1 

9*1 

4 

80*0 

1 

20*0 

6 

100*0 

0 

.0 

346 

81*0 

5 

1.2 

216 

78*5 

3 

1.1 

139 

85*5 

2 

1.3 

38 

63*3 

5 

8.3 

29 

63*0 

3 

6*5 

9 

64*3 

2 

14.3 

56 

r-  5^ 

>  * 

*  24 
20 
4 

105 
51 
54 

103 
71 

32 


7 

•  6 
1 

6 

3 

1  3 

23 
16 
5 

1 
1 

0  . 

V 

627/ 
*54!« 

/« 
51 

i  31 

,151 
84 
67 

202 
.136 
66 

43 
26 
«17 

18 

12  <*v 
6 

58 
44 
14 

24 
15 
9 

63 
42 
21 

11 

5 
6 

427 
275 
152 

60 
46 
14 


ERLC 


1308 


1248 


TABLE  7. 


\ 

TOTAL  HASTENS    OEGRCES  FOR  MAJOR  t lELO  CQNFEMEO  SV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  IV  RACE* 
ETHNICITY*  A NO  SEXt  ^INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1*79 


AMERICAN  IKOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK         '     ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER  4 
EDUCATIONS  (080CI 
CALf  FORNIAT 


NUMBER 


NUNSER  fi—  t 


HISPANIC 
Mf  UMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


mi  TE 

NON-HISPANIC 


NUNSER 


NOh-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUNSER, 


CA    UNIVERSITY  OF  RCDLANDS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

CA    UNIVERSITY  OF  SAN  DIEGO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       . 0 

MALE  0  .0 

CA    U  CF   SAN  FRANCISCO 
«    TOTAL  5  .6 

FEMALE  4  .o 

.    v  MALE  1  *4 

CA'  IttJVERSITY  OF  SANTA  CLARA 

TOTAL  .  0  .J 

•  FEMALE  0        . 0 

MALE  0  .0 

CA     U  CF   SOUTHERN  CALIFORNIA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE      '  0  .<0 

HALE  -0  .0 

CA    WHITTIER  COLLEGE  > 

TOTAL  0  .0 

'  FEMALE  0    "  ".0 

-£*ALE  0  .0 


13 
9 
4 

0 
0 

*  6 

170 
144 

26 

0 
0 
0 

27 
22 
5 

0 
0 
0 


5*6 
5.4 
6*1 

.0 
.0 

•  0 

19*3 
23*0 
10*2 

.0 

-'.0 

•  0 

6*9 
10*5 
2W 

.0 

•  0 

•  0 


CA 


STATE  TOTALS  f 


56  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
•  Mi  LE 

COLORADO 


65 
41 
24 


757 
597 
160 


9*1 
10*8 
5*8 


CO     AOAflS  STATE  COLLEGE 
TOT  ALT  2  2*2 

FEMALE  2  3.4 

*MU£  0  .0 

CO    COLORADO  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  » 

FEMALE  0        .0  v 

MALE  0  .0 

CC    COLORADO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  5«-  3*0 

FEMALE  1  1*1 

HALE  4  5*6 

CO    U  OF  COLORADO  AT  BOULOER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CC    U  OF  COLO 'COLO  SPRINGS 

•  TOTAL  0  .0 
FEMALE                0  .0 

HUE  0  .0 

CO    U  OF  COLO  AT  OENVER 
TOTAL  0  .0 

•  FEMtLE  C  t»0> 

'  MALE  0 
CC    UNIVERSITYOF  OENVER 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CO     U  OF  NORTHERN  CCLORAOO 


TOTAL 
^FEMALE 
MALE 


0 
0 

P' 


.0 
.0 
+3 


CO    U  CF  SOUTHERN  CCLORAOO 

*  TOTAL  0        . 0 

F SHALE,  0  .0 

HALE  0        .0  ' 

,C0    WESTERN  ST  COLLEGE  COLO 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  9  .0 


2 
1 
I 

b 
o 
o 

3 
2 
1 

2 
2 

o-* 

2 
1 
1 

3 
3 
0 

1 

0 

1 

13 
13 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


2.2 
1.7 
3-1 

.0 
.0 

♦  0 

1.8 
2.1 
1.4 

1.0 
1.5 

♦  0 

2.7 
2*1 

2*3 
2.9 

•  3 

1.0 

•  0 
3.1 

1.8 
2.4 

.  »0 

I 

•  0 

♦  0 

•  0 

♦  0 

•  0 

♦  0 


CO         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 8  .5 

FEMALE     V         3  »3 

MALE      *         5  1.0 


10 


INST  ITUT  IONS) 
26  l.o 


CONNECTICUT 

CT    CENTRAL  CONN  ST  COLLEGE 
TOTAL  1  .2 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  .8 

CT    CONNECTICUT  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


22 
4 


2.0 


1.7 
1.7 
1.6 

•  0 

•  0 
.0 


6 

2  .6 

3 

3  .  * 

£■  * 

1 1 .6 

20  5 

ft  a  r\ 

DC*  U 

4 

2.4 

6 

.  3.6 

19 

11*4 

147 

86*0 

2 

3.0 

2 

3*0 

6 

12*1 

5f 

67.9 

0 

*  0 

7 

1 U.  5 

7 

10.3 

Cft 

85.3 

0 

.0 

4 

7.4 

4 

7.4 

48 

86*9 

0 

*  .0 

•> 

3 

3 

2 1.4 

7  1*4 

76 

8  .6 

42  * 

293 

3  3*3 

579 

it  Q 

63 

10*  1 

4.0* 

C30 

37*8 

367 

■61.9 

13 

5.1 

17 

6.7 

57 

22*4 

192 

75*6 

o 

.  0' 

1 

1*9 

1 

? .  9 

50 

t 

0 

.0 

1 

2.4 

1 

2.4 

39 

92*9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•P 

11 

100*0 

19 

4.9 

7 

1 .6 

-  53 

13*6 

269 

66.6 

15 

7.2 

7 

3.3 

44 

21*1 

142 

67*9 

4 

2.2 

0 

.0 

9 

4*9 

127 

6**8 

0 

•  0 

* 

2 

8.7 

2 

6*  7 

20 

,♦87*0 

0 

.0 

2 

10.5 

2 

10*5' 

16 

'84*2 

0 

.0 

0 

•  0 

0. 

*0 

4 

100*0 

360 

4.4 

435 

5.J 

1»617 

IV. 5 

6.353 

76*8 

266 

4.6 

264 

4.8 

ltl68 

21.1 

4,205 

76*1 

94 

3.4 

171 

< 

6.2 

449 

16*3 

i 

2%  146 

76*  1 

0 

■A 

•  0 

14 

15.6 

16 

20*0 

'  ii 

60*0 

0 

.0 

10 

17. 2~ 

13 

22*4 

77*6 

0 

•  0 

4 

12,5 

5 

15*6 

27 

64*4 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

27 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.0 

20 

100*0 

0 

.0' 

0 

.0 

0 

♦0 

7 

100*0 

0 

.0 

5 

3.0 

13 

7.  6 

151 

91*0 

0 

.0 

2  , 

2.1  " 

5 

5.3 

90 

94*7 

*  0 

♦  0 

3' 

4.2 

8 

11.3. 

61 

85*9 

1 

.  5 

6 

3. 1 

10 

.5.2 

176 

91*2 

0 

♦  0 

4 

3.0 

6 

<**5 

126 

94*7 

1 

1.7 

2 

3.3 

4 

6.7 

"  50 

8^*3 

0 

.0 

3 

4.1 

5 

6.8 

66 

93*2 

0 

•  0 

2 

4.-3 

3 

6.4 

44 

93*6 

0 

.0 

o  1 

3.8 

2 

7.7 

24 

92*3 

3 

2.  3 

8 

6.2 

14 

10.8 

115 

86*5 

3 

*2.9 

7 

6.7\ 

13 

12*5 

90 

86*5 

0 

.•0 

1 

3*8 

1 

3*8  % 

Z  > 

96*2 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

1.0 

^  07 

97 

96*  C 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

*0 

69 

100.0 

0 

.  0 

•  0 

1 

3.1 

28 

87*5 

3 

.  4 

24 

'  3*2 

»  40 

5.4 

662 

9 1  *9 

2' 

•  4 

17 

3.1 

32 

5.9 

510 

93*2 

1 

*5 

7 

3.6 

8 

4.1 

172 

66*2 

0 

.0 

1 

5.3 

5*3 

18 

9^*7 

0 

.0 

1 

10.0 

'  1 

10*0 

9 

90*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

9 

100*0 

0 

.  0 

2 

5.0 

2 

5.0 

36 

95*0 

Q 

♦  v 

o 

♦  0 

q 

.  0 

16 

1 00.0 

0 

.0 

2 

6.3 

2 

8.3 

22 

91.7 

7 

•  4 

S3 

4.0 

104 

6.6 

U444 

91*3 

5 

♦  5  " 

/43 

3.9 

73 

6.6 

lt019 

92.7 

2 

•  4 

20 

4.1 

31 

6.4 

425 

88*2- 

0 

.  .0 

3 

♦  7 

11 

2.6 

96*7 

0 

.0 

2 

»7 

7 

2.3 

97*0 

0 

♦  0 

1 

.8 

4 

3.3 

117 

95*9 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

.4 

•  0 


3  4*4 
2  3*7 
;1  7*1 


7 
2 
5 

2 
2 
0 

69 
23 
46 


•  6 

•  3 
2.0 

3.8 
4.6 


17 
11 

25.3. 


1  4*3 
1  *5.3 
0   T  .0 


305 
153 
152 


3.7 
2.6 
5.5 


0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

,1*2 

0 

*0 

2 

2.8 

7 

3*6 

1 

*  *8 

6 

10*0 

0 

'♦0 

0 

^♦0 

0 

♦  0 

1 

.8 

1 

1.0 

0 

.0 

3 

3.0 

0 

•  0 

3 

9.4 

20 

2.7 

5 

.9 

15 

7.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

#0 

33 

2.1 

7 

•  6 

26 

5.4 

3 

.7 

2 

.7 

1 

•3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

233 
167 

66 

68 

54" 
U 

679 
625 
25,* 

53 
42 
11 

391 
2  09 
182 

23 
19 
4 


8.275 
5»526 
2.749 


90 
58 

32 

27 

-20' 
7 

166 
95 
71 

193 
139 

60 

73 
47 
26 

130 
104 
26 

101 

69 
3Z 

742 
547 
195 

19 
10 
9 

40 
16 
24 


1.581 
1#099 
482 


424 
302 
122 


11 
U 

0 


;er|c 


1249  • 


130D 


TAIL*  7*    TOTAL  MASTERS 

AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE* 

;    NUMBER  1  HUWER 

EDUCATION  (OtOO) 

CONNECTICUT 

CI     EASTERN  CONN  ST  COLLEGE 

TOTAL                0  .0  , 

}  FEMALE                0  .0 

*    (HALE                 0  v  .0 

ct  mariELP  university 

TUTAL  0  .0 

FEMALE  0  ♦<> 

*  MALE  0  .0 

.  CT    SAINT  JOSEPH  COLLEGE 

TOTAL  3  »0 

FEMALE  •    C  .0 

HALE  0,  *0 

CT    SOUTHERN  CCNN  ST  COLLEGE 

^    TOTAL  0  .6 

FEMALE    -  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    K  JNITY  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  »° 

CT    UNIVERSITY. OF  6RI0GEP0RT 

TOT Al  l\  0  -  *0 

FEMALE  \0 

MALE       •    f  \0        • 3     '  - 
CT    UNIVERSITY,  Oft  CONNECTICUT 

TOTAL  I  \ 

FEMALE  i  V~^>\ 

MALE  !  0 

CT    UNIVERSITY  OF  HARTFQRO 
TOTAL  1  •« 

FEMALE  |       1  1«3 

*%k  LE  J       o  .0 

CT    WESLEYAN  UNIVERSITY 
TOTAL  j       0  .0 

FEMALE  0  «° 

-  HALE  0 
CT    WESTERN  dOhN  ST  COLLEGE 
TOTAL         '        1  •* 
FEMALE  1     /         1        •*  X 
MALE        «         0  «° 


itccftttc  fa.  MAJOR  FIELD  CONFERREO  tV  INSTITUTION^*  HIGHER  ICUCATlCN 

0E«^icm.  «55  sw  iSSniut ion  *o  state  wp-ww 


RACE* 


.     BLACK*       *      ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


0 

♦0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

♦  0 

7 

2*4 

0 

.0 

1.5 

0 

•  0 

4 

4.5 

0 

♦  0 

1 

LA 

0 

♦  0 

1  .5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

13 

US  * 

1 

.  1 

g 

1 

•  2 

4 

1.9 

0 

.0 

0 

% 

•0 

0 

♦  0 

(J 

♦  0 

.  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

i  a 

0 

♦  0 

3  . 

Q 

•  0 

0 

•  0 

0  ' 

.0 

6 

2*3 

0 

.0 

5 

2.t> 

0 

.0' 

1 

l.J  ' 

0 

.0 

1 

.9 

1 

.9 

1 

1*3 

1 

3 

•  0 

0 

.0 

1 

1.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0* 

.0 

1 

2.9 

0 

.0 

3 

I. A 

0 

.0 

1 

0 

.0 

2 

3.8 

0 

.0 

CT  STATE  TOTALS  ( 

TOT  JiL      /  A* 
FEMALE  3 
*  'MALE  1 


12  INSTITUTIONS! 


OELAnARE  j 


UE    UNIVERSITY  OP  DELAWARE 
TOTAL      *  0  .3 

FEMlt/E  0  »3 

MAlf  0  *0 


A2 
2B 
1A 


1.7 
US 
2.0 


4.7 
2*3 


OE     /    STATE  TOTALS  < 

JTAL  <  0  '  .3 

1ALE  o  y*o 

ALE  0  »° 

ICT  OF  COLUMBIA 

/DC    AMERICAN  UNIVERSITY 
•TOT  AL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

HA  LC     4  0  .1 

OC    CAM? US- FREE  COLLEGE 


INSTITUTIONS) 
7  4.7 
6  5.7 
1  2.3 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


OC    CATHOLIC  U  OF  AMERICA 

TOTAL   "  0  »° 

'   FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OC    GALLAUDET  COLLEGE 

TOTAL  0  .3 

#E*4L£  0  «° 

MALE  0  .0 

OC    GEChGE  WASH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  ©  .0 

MALE  0  .0 

OC    HDWARO  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  3  *° 

MALE  3  «3 

OC    TRINITY  COLLEGE 
TOTAL  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


10 
6 
4 

0 
0 
0 


5 
5 
0 

49 
39 
10 

60 
46 
14 

76 
72 
4 


11.4 
9.4 
16.7. 

i  .o 
♦o 
•o 

13.6 
21.6 
.0 

8.8 

10.2 
♦  0 

12.7 
14.0 
9.3 

76.9 
86.8 
56*3 

63*9 
64.9 
50.0 


>0  ' 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

15 
7 


0 
0 

1 
1 

0 


.  1 
.1 

•  0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


.  3 

.  2 

1.3 

.3 

2 

1.9 

.0 

0 

•  0  . 

.0 

2 

1.3 

.0 

2 

1.9 

•  0 

0 

♦  0 

.0 

s  0 

.0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

.0 

0 

♦  0 

.0 

.0 

•  Q. 

.3 

0 

.0 

.3' 

2 

3.4 

•  0 

2 

5.4 

.0 

0 

.0 

•  0 

1 

1.8 

.0 

1 

2.0 

•  0 

0 

.0 

3.9 

7 

1.8 

2.5 

6 

2.2 

7.4 

1 

.9 

"  .0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.9 

1 

'  .8 

♦  9 

1 

.9 

♦  0  . 

0 

.0 

WHITE 
NON-HISPANIC 

numbbr\ 


NON-RESI OENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 

M)M8ER 


o 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

1  4 

U 

3.6 

1 

♦5 

4 

2.0 

3 

3.4 

7 

8.  0 

o 

♦  0 

1 

1.4 

0 

.0    v  . 

1 

1.5 

0 

.0 

0 

.0 

2 

»3 

16 

2.3 

1 

.2  ' 

11 

2.2 

1 

♦  5 

5 

2.4 

0 

*o 

o 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0' 

0 

.0 

0 

•0 

1 

#4 

1.4 

I 

♦  5 

4 

1.9 

0 

0 

o 

.0 

9 

3.4 

16 

6.0 

8 

4.2 

L4 

7.  3 

1 

1.3 

2 

2.7 

0 

•0 

3 

2.8 

0 

3 

3.9 

0 

IS 

0 

.0 

0 

.0 

1 

Li 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.9 

0 

,  .0 

4 

1.9 

0 

.  ."0 

2 

1.3 

0 

•  0 

2 

3.8- 

19 

.8 

67 

2.7 

13 

♦7 

46 

2.5 

6 

.8 

21 

3.0 

6.0 
7.6 
2.3 


6*0 
7.6 
2.3 


10  11.4 
6  9.4 
4  16.7 


0 
0 
0 

10 
10 

0 

6 
6 
0 

71 
52 
19 

60 
46 
14 

78 
74 
4 


.0 

♦  0 

♦  0 

16.9 
27.0 
.0 

10.5 
12.2 
•0 

18.4 
18*7 
17.6 

76.9 
86.8 
56.0 

65*5 
66.7 
50.0 


65  100.0 
43  100.0 

CC    I vv . v 

0 
0 

'  0 

.0 

•  0 

•  0 

65 
43 
22 

2  77    96. 2 
196  98.0 
81     92.0  ; 

69  96,6 
65  9Bi5 
"  4  100.0 

\ 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0  • 

.0 
.0 
.0 

286 

200  _ 
f  BB 

^  70 
\  66 
A 

690  97*7 
485  97*8 
205  97.6 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

*  /  706 
496 

14  100.0, 
8  10C.C 

0 
0 
0 

•0 

•  0 

•  0 

14 
6 

6 

274  9B.6\ 
206    98*1  \ 
68  10C.0  \ 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

278 
210 
6B 

241     90*6  A  " 
174    91*1  \ 
67     69*3  ' 

9 
3 
6 

3.4 
1.6 
8.0 

266 
191 
75 

104  97*2 
74  96*1 
30  100.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 

.p 

107 
77 
30 

„  76  98*7 
43  100*0 
33  97.1 

0 

>°o 

♦0 

♦  0 

•  0 

77 
A3 
3A 

208  98*1 
158  98.8 
50  96*2 

0 
0 
0 

.0 
♦0 
♦  0 

'*  212 
160 
52 

\ 

2 .A3*  96.9 
1,756  97.2 
683  96*1 

12 
5 
7 

♦  5 
.3 
1.0 

2,518 
1.607 
711 

137  •  91.9 
95  90.5 
42  95*5 

.  3 
'  2 
■  1 

?.o 

1.9 

2.3 

149 
105' 
AA 

137  91*9 
95  90*5 
42    95.5  v 

3 
2 
I 

2.0 
1.9 
2.3  . 

149 
105 
44 

70 

79.5 

8 

53 

82.8 

5 

17 

70.8 

3 

•  1 

100.0 

6, 

1 

100.0 

°\ 

0 

.0 

01 

\ 

37 

62.7 

12 

20 

54*1 

7 

'17 

77.3 

5 

47 

82*5 

4 

40 

81*6 

3 

7 

87*5 

1 

293 

75*9 

22 

213 

76*6 

13 

80 

74*1 

9 

1 

1.3 

17 

1 

1.9 

6 

0 

.0 

11 

41 

34.5 

0 

37 

33*3 

0 

4 

50.0 

0 

68 
64 
24 

1  1 
1 
0 

59 
37 

22 

57 

49  / 

8  / 

/ 

3B6    , ' 

278 

108 

78 
53 
25 

119 
111 


lERLC 


1310 


1250 


TAKE  7*    TOTAL  MASTERS    DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CCNFERRlO  IY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE i 
ETHNICITY*  AMOt  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1*79 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

EOUCATION  (060C) 

*J  %  01  STRICT  OF  COLUMBIA 

OC    UNIVERSITY  OF  OC 

TOTAL  1  1*1 

FEMALE  «0  .0 

MALE  I      3.7  i{ 

OC         STATE  TOTALS  I  ^6 

TOTAL  1  •! 

FEMALE  0  .6* 

MALE  1  .5 

FLORIOA*- 

FL    BARRY  COLLEGE 


•LACK  ASfAN  OR 

NON-HlSPANlC  PACIFIC  I  SLANDER 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


kHITE 
NON-HISPANIC 


- NOK-RE  SIOENT 
•    ALI  EN 


75 
53 

zr 


INSTITUTIONS) 
283  32.2 


229 
34 


34.9 
24.3 


TOTAL                0  .0 

4 

7^.5 

FEMALE                 0        .0  - 

4 

6.5 

MALE                G  .0 

0 

•  0 

FL    FLORIOA,  tNS TECHNOLOGY 
TOTAL                (T^O  * 

6 

24.0 

FEMALE                0  .0 

5 

33.3 

MALE                0  •  .<K 

1 

10.0 

FL     HEEO  UNIVERSITY  - 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

FL    JACKSONVILLE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0     -  .0 

0 

.0 

FEMALE'               0  .0 

0 

.0 

mlE            o     .  o 

0 

•  0 

FL    NOVA  UNIVERSITY 

TOTAL                3  .3 

412 

35.1 

FEMALE                1  „.l 

260 

38.2 

MALE                2  .5' 

124 

29.4 

FL    ROLLINS  COLLEGE 

TOTAL                1  .6 

19 

11.5 

FEMALE.               1  .9 

12 

11.2 

1ALe                 0  .0 

7 

12.1 

EL    FLA  AGRICULTURAL  C  HECH  U 

f 

TOTAL                 0  .0 

136 

64.5 

FEMALE    '            0        .0  , 

103 

65.6 

HALE               *0  .0 

33 

80.5 

FL    FLA  ATLANTIC  UNIVERSITY 

TOTAL    '             0  .0 

22 

7.4 

FEMALE                0        .0  . 

16 

7.3 

MALE                0  „  .0 

6 

7.6 

FL    R OR  IDA  INTERNATIONAL  U 

'     TOTAL                 0  .0 

23 

9.4 

FEMALE                0  .0 

16 

8.9 

MALE                0  .0 

7 

10.9 

FL  *  FLORIOA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 i        .  3 

33 

9.6 

FEMALE*  '             0  .0 

25 

10.6 

MALE  1*9 

6 

7.5 

FL    FLORIOA  TECHNOLOGICAL  U 

TOTAL  .  0.0 

15 

7.3 

FEMALE                 0  .0 

14 

9.1 

MALE                0  .0 

1 

1.9 

FL    UNIVERSITY  OF  FLORIOA 

TOTAL    '            0  .0 

16  , 

4.9 

FEMALE                0        .0  . 

12 

4.9 

MALE                0  .0 

6 

5.0 

FL    U  OF  NORTH  FLORIDA 

TOTAL            „    0  .0 

13 

5.7 

11    FEMALE                0  .0 

10 

6.4 

MALE                0  .0 
FL     U  OF  SOUTH  FLORIDA 

3 

4.2 

TOTAL                 0  .0 

17 

3.9 

FEMALE                0  .0 

10 

3.Z 

MALE                 0  .0 

7 

5.6 

"  FL  "  U  OF  WEST  RORIOA 

TOTAL                 0  .0 

5 

3.6 

FEMALE                0  .0 

*  4 

4.9 

MALE                0  .0 

1 

1.6 

FL    STETSON  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

3 

3.7 

FEMALE                0  .0 

2 

3.6 

MALE                 0  .0 

1 

,3.4 

FL    UNIVERSITY  OF  MIAMI 

TOTAL                0  .0 

25 

12.7 

FEMALE                0  .0 

15 

10.3 

MALE                0  .0 

10 

19.6 

FL    UNIVERSITY  OF  TAMPA 

TOTAL                 0  .0 

43 

16*2 

FEMALE                0     '  .0 

36 

19.0 

MALE                 0  .0 

7 

9.2 

*  FL          STATE  TOTALS  (  18 

TOTAL                 5  ~  I 

FEMALE                2  ♦  ! 

MALE                1  .2 


INSTITUTIONS! 
794  17.9 
572     18. B 
222  16.1 


NUMBER 

t 

NUMBER 

I 

NUMBER 

S 

NUMBER 

"*  X 

NUMBER 

t 

9- 

1 

l.i 

3 

3.3 

80 

36.9 

3 

3*3 

7 

7*8 

0 

•  0 

2 

3.2 

'  55 

B7.3 

1 

1*6 

7 

11  .1 

1 

3.7 

1 

3.7  . 

'25 

92.6 

2 

7*4 

0 

•0 

17 

1.9 

14 

1*6 

315 

35.9 

493 

56*2 

70 

6  *0 

| 

1 .2 

12 

l.B 

249 

3  6.0 

366 

55*6 

4  1 

6*3 

9 

4.1 

2 

»\ 

♦  9 

66 

29.7 

127 

57*2 

29 

13*1 

0 

.0 

10 

18.9 

14 

26.4 

39 

73*6 

0 

•0 

0 

•  0 

9 

19.1 

13 

27.7 

34 

72*3 

0 

•  0 

o 

♦  0 

1 

16.7 

1 

16*7 

5 

83*3 

0 

.0 

0 

•  0 

c  0 

•0 

6 

24*0 

16 

72*0 

1 

4.  3 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

33*3 

10 

66*7 

0 

.0 

c 

•  0 

o 

•  0 

» 

1 

10.C 

8 

80*0 

1 

10.3 

0 

•  0 

*0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

r 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*  0 

0 

.  3 

\  o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

t  2 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•0 

;  o 

.0 

0 

•  0 

38 

97*  4 

1 

2.  6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  *o 

30 

96*6 

1 

3.2 

o 

•  0 

o 

.0 

*o 

•  0 

*> 

100*0 

0 

.0 

2 

•  2 

55 

4.7 

472 

40*2 

701 

59*  7 

2 

.2 

2 

.3 

41 

5.4  > 

332 

44*  1 

420 

55*  6 

I 

.  1 

o 

♦  0 

14 

3.3 

140 

33*2 

281 

66*6 

\  * 

I 

•  2 

1, 

•  6 

1 

•  6 

..  22 

13*3 

14'J 

86.  7 

V 

0 

'•  ' 

1: 

.9 

0 

'  .0 

'<]  14 

13*1 

*  93 

66*9 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

1.7 

8 

13*8 

,  50 

66*2 

> 

0 

.0 

3 

1.9 

0 

♦  0  ' 

139 

86*3 

22 

13*  V 

0 

.0 

2, 

1.7 

0 

♦0 

105 

67*5 

•  12*  5 

0 

♦  0 

1  - 

2.4 

o 

♦  0 

34 

82*9 

? 

17*1 

0 

♦  0 

0 

.0 

** 

1.3 

26 

6*  7 

270 

90*6 

'2 

.7 

0 

.0 

1.6 

20 

9*1  . 

199 

90*9 

0 

.0 

0 

.0 

♦  0 

6 

7*6 

71 

8  9;  9 

•  1 
-  c 

2.5 

1 

♦  4 

21 

6.6 

45 

16*4 

.  163 

75*0 

16 

■,  6*6 

0 

•  0 

15 

6  .3 

*  31 

17*2 

141 

78*  3 

& 

4.4 

1 

1.6" 

9.4 

14 

2|*9 

42. 

65*6 

6 

12*5 

0 

•  0 

2 

♦  6 

36 

10*5 

266 

84*2 

18 

5. 3 

0 

•  0 

•  0 

25 

10*6 

202 

■  65*6 

9 

3.9 

o 

♦  0 

1.9 

U 

'  1C*4 

66 

81*  1 

9 

3.* 

0 

•  0 

<< 

1 

>  .5 

16 

"  7*8 

189^. 

91  .7 

1 

.  5 

0 

♦  0* 

•0 

14 

9*  1 

140 

"90*9 

0 

.  0 

o 

♦  0 

?  ' 

1.9 

2 

3*8 

49 

94."2 

1 

1*9 

\  2 

•  5 

2.4 

29 

f  7*9 

331 

69*9 

6 

"2*2 

2 

'  .8 

1.6  * 

18 

7*3 

223 

90*3 

6 

2*4 

0 

♦  0 

4.1 

U 

9*  1 

106 

es.3 

2 

1.7 

%  0 

•  0 

3 

1.3 

16 

7*C 

212 

93*0 

0 

.0 

.  o 

•  0 

1 

1.3 

12 

7*6 

145 

92*4 

0 

*  c 

o 

♦  0 

1.4 

4 

5*6 

67 

94.4 

0 

•0 

I 

•  2 

8 

1.6 

'26 

5*9 

411 

93*6 

2 

•  5 

0 

•  0 

2.2 

17 

5*  4 

297 

94*3 

1 

♦3 

1 

•  6 

„  \ 

.6 

9 

7*3 

1U 

91*9 

1 

•  8 

1 

♦  7 

1  1 

♦  7 

7 

5*0 

132, 

95*0 

0 

.0 

<  0 

•  0 

.0 

4 

4*9 

78 

95*  1 

0 

.0 

'   4  1 

1.8 

\ 

1.6 

%  .,  3 

5*3 

54 

94*7 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

3*7 

78 

96*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

3*  8 

50 

96*2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

3*4 

28 

96*6 

0 

•  0 

1 

♦  5 

36 

19.3 

64 

32*5 

106 

54*8 

25 

12.7 

0 

•  0 

31 

21.2 

46 

31*5 

62 

56.2 

18 

12*3 

1 

2.0 

7 

13*7 

18 

35*3 

26 

51*0 

7 

13.7 

■  0 

.0 

16 

» 

6*0 

59 

22*3 

206 

77*7 

0 

.0 

0 

.0 

12 

6*3 

48 

2  5*4 

141 

74*6 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

5.3 

11 

14*5 

65 

85*5 

c 

.0 

12 

.3 

169 

3.8 

960 

22*1 

3*371 

76*1 

76 

1..Z 

•  2 

125 

4.1 

706 

23*1 

2t300 

75*4 

44 

1*4 

•S 

•  4 

44 

3.2 

274 

19*9 

It  071 

77*8 

32 

2.3 

TOTAL 
NUMBER 


90 
63 
27 


87B 

656 
*222 


53 
47 

6 

-  25 
.15 
10 

2 
0 

v2 

39 
31 
8 

LIT* 
753 
422 

"165 
107 
58 

161 
120 
41 

298 
219 
79 

244 
ISO 
64> 

342 
236 
106  ^ 

206  . 
154 

22 

366 
247 
121  , 

226 
157 
71 

1 439 
315-  , 
124 

*  139 
82 

*  57 

61 
52 
29 

197 
146 
51 

265 
169 
76 


4f427 
3t050 
1,377 


9 

ERIC 


1251 


1311 


-TAtLE  T«*   TOTAL  s»f^^Kt  W""""  """"  " 


^SSgffl  nom*hispanxc  rAc{mm*NO«  hwajuc 

NUMBER         t   '    NUMBER    .      t        NUMBER         %  NUMBER 


;<  eOUCAT.ION  (0B00I  , 

Georgia'  a 

CA    ARMSTRONG  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  0  '.O 

"     *   « HALS  0  .0 

GA    ATLANTA  UNIVERSIIY 
TOTAL  •  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

GA    MJGUSTA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

•     FEMALE  k  0.0 
MALE  0  .0 

GA    BERRY  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

-  FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

GA    BR  ENAU.  COLLEGE 

.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -.yO 

i  MALE   -  0  *0 

GA    COLUMBUS  COLLEGE 

TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  *0 

HALE    ,  0  .0 

GA    EMORY  UNIVERSITY 

TOTAL  0  »° 

FEMALE  „     0  *0 

"MALE  0  *0 

GA    FORT  VALLEY  STATE  COLLEGE 
TOTAL  .  0  *0 

FEMALE  4  0  .0 

MALE  0  .0 

.  GA    GEORGIA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  -0  *0« 

GA    GEORGIA  SOUTHERN  COLLEGE 
l    TOTAL  0  *0 

FEMALE    v  0     •  *tf 

MALE  "0  *0 

GA    GA  SOUTHWESTERN  COLLEGE 
TOTAL   '  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

GA    GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  2  *»2 

FEMALE  1  •! 

MALE*  1 
GA    LA  GRANGE  COLLEGE 
TOTAL  0,  .0 

FEMALE  0  *0 

,       -   HA'LE  -  0  .0 

'  GA    MEOICAL  COLLEGER  GA 
TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    MERCER  U"  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0        *0  ,  v 

•FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

\     GA    MERCER  U  IN  ATLANTA 
TOTAL  0   '  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

-    GA    NORTH  GEORGIA  COLLEGE  - 
TOTAL  0  *0 

FEMALE    '  0  -  #0 

MALE  0  .0 

GA    OGLETHORPE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    SAVANNAH  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       . 0 

HALE  0  .0 

GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA 
TOTAL         v      1  »2 
FEMALE  0  .0 

MALE  I 
GA    VALOOSTA  STATE  COLLEGE 
■    TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  0  *0 

GA    WEST  GEORGIA  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 


33  44,0 
25  3B.5 
B  BO.O 


1.3 
1.5 
.0 


90 

93.  B 

0 

•2/ 

73 

98*6 

0 

♦  0' 

17 

77.3 

0 

•  0 

7 

15.6 

0 

♦  0 

7 

17.1 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

9*1 

0 

.0 

6 

9.7 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0. 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  ' 

•  0 

1 

3.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

25.0 

0 

•  0 

?6 

70.3 

0 

•  0 

22 

75.V 

0 

•  0 

4 

50.0 

.  0 

f '• 

•  0 

20 

14.2 

0 

•  0 

17 

14.9 

0 

•  0 

3 

11.1 

0 

•  0 

11 

3.6 

I 

.3 

7 

3.0 

1 

.4 

4 

5.3 

0 

.0 

29 

18.4 

0 

♦  0 

27 

20.3 

0 

.0 

2 

8.0 

0 

.0 

212 

-18.5 

1 

•  1 

170 

19.2 

I 

•  1 

42 

16.0 

0 

•  0 

1 

5.0 

0 

.0, 

t 

5.3 

0 

*  .0 

.0 

.0  . 

0 

•  0 

L 

0' 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

2 

3.9 

0 

.0 

2 

4.5 

0 

.0 

■  .0 

0 

•  0 

1 

4.8 

0 

•  0 

0 

.0 

d 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

-  1.0 

0 

•  0 

I 

1.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

38 

40.0 

0 

•  0 

29 

37.2 

0 

.0 

9 

52.9 

0 

.0 

28 

5.9 

0 

.0 

19 

6.1 

-  0 

♦  0 

9 

5.4 

0 

♦  0 

43 

16.4 

0 

♦  0 

34 

18*2 

0 

.0 

9 

12.0 

-0 

.0 

37 

8.8 

0 

♦  0 

26 

7.9 

0 

♦  0 

11 

12.2  . 

0 

.0 

TOTAL 
MINORITY  / 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TCTAL 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 


0 
0 
0 

,  0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 

z 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

o. 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
Q 
Q 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

d 


.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

.0  - 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 

•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

\ 

.0 

♦  0 

♦t» 

1.3 

♦o  , 

6.0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦ov 

♦  0 

.0  < 

.0 
♦0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

9  .0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

.2 

♦  3 
.0 


34  45.3 
26  40.0 
B  BO.O 


90 
73 
17 


93.8 
96.t> 
77.3 


7  15*6 

7  17.1 
0  .0 

6  9.-1 
,  6  9.7 
0  .0 


41 

39 
2 

6 
1 

5 

38 

34 
4 


54.7 
60.0 
20.0 

6.3 
*  1.4 
22.7 

84*4 
82*9 
100*0 


60  90*9 
,56  90*3 
4  100*0 


0 

*0 

U  100*0 

0 

U  1C0.0 

0 

A 
•  U 

0 

♦0 

0 

*0 

78 

71.t 

o 

•  o 

66 

69*5 

0 

•  0 

S  12 

85*7 

1 

3*8 

25 

96*: 

0 

*0 

22  1C0*C 

1 

y  k  ft 

3 

75*0 

26 

7<\3 

iO 

27*  C 

22 

i  5*9 

7 

24*1 

4 

30*  0 

'J 

37*5 

2r 

14*2 

12* 

85.8 

14*9 

'  97 

85*1 

3 

11*1 

24 

88*9 

1 2 

3*  V 

294 

96*  1 

8 

3*5 

223 

96*5 

4 

5*3 

71 

94*.  7 

31 

19*6 

12  7 

80*4 

27 

20*  3 

106 

79*7 

4 

1 6*  0 

21 

84*0 

215 

18*7 

.932 

81.3 

172 

1  Q  C 

712 

80.5 

43 

16*  3" 

220 

83*  7x 

1 

5.0 

19 

95*0 

1 

18 

94*7 

0 

.0 

1 

100*0  , 

0 

.0 

% 

100*0 

0 

.0 

Z 

100.0 

0 

*0 

2 

100*0 

z 

3*9 

49 

96*1 

2 

4*5  ' 

42 

95*5 

0 

.0 

^  7 

100*0 

1 

4*8' 

20 

95*2 

0 

.0 

20 

100*0 

1^ 

lOCp'O 

0 

r>° 

1 

1*0 

97 

99*0 

1 

*  1*2  ' 

80 

98,8 

0 

•  0 

17 

100.0 

0 

*2 

100.0 

0 

*0 

2 

100.0, 

0 

•o  • 

0 

i  .or 

0 

58.9' 

38 

40*0  ' 

56 

29 

37*2 

48 

61.5 

9 

52*9 

8 

47*1 

29 

6.1 

*437 

9l$6 

19 

6.1 

284 

91*6 

10 

6.0 

153 

91*6 

43 

16.4 

218 

83*2 

34 

.  18*2 

153 

81*8 

9 

1210 

65 

86*7 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 
•0 

•  o, 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


31  28.4 
29  30.5 
2  14.3 


0 
0 
0 

Hi 

0 


.0 
•  0 
.0 

2.7 
.0 


75 
6* 
10 

96 
74 
22 

45' 
41 
4 

66 

'  62 
4 

11 
11 

C 

i  o*a 

95 
14 

26 
22 
4 

37 
29 


38 
27 
11 


9**1 
8*2 
12.2 


381 
302 


90*9 
91*8 
87.8 


1 

12*5 

8 

o 

.0 

141 

0 

.0  , 

0 

.0 

27 

o 

.  0 

306 

0 

.0 

231 

0 

♦  0 

75 

0 

♦0 

0 

'  .0 

13? 

0 

.0 

25 

0 

♦  0 

1,147 

0 

.0 

884 

0 

♦  0 

263 

0 

♦0 

20 

♦  0 

19 

0 

.0 

1 

0 

♦  0 

4 

0 

.0 

2 

0 

.0 

'  2 

0 

•0 

M 

0 

.0 

44 

0 

.0 

7 

0 

.0 

21 

0 

•p 

20 

0 

.0 

1 

0 

'  .0 

98 

0 

.0 

81 

0 

.0 

17 

0 

.0 

2 

0 

♦  0 

2 

0 

•  0 

0 

I 

1.1 

*  95 

1 

1.3 

I  78 

0 

.0 

17 

11 

2.3 

477 

7 

2.3 

310 

4 

2.4 

167  V 

1 

.4 

262 

0 

♦  0 

187 

1 

1.3 

75 

0 

•  0 

419 

0 

•0 

329 

0 

•  0 

90 

0 
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TABLE  ?«  .TOTAL  MASTER'S  DEGREES  FOR^ MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  E DUCAT  ION  bY  RACE* 
a  *  ETtftlCIT Yt  A  NO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE     197B-1979  ' 


A  HER  I  CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


-BLACK  ASIAN  CR 

NON-HI  5 FAN I C  PACIFIC  ISLANOER 


-HISPANIC 


TOTAL 
HI NORITY 


.  WHITE 
NON-hiSPANIC 


NON-RE  SI  OE  N  T 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER         *  NUMBER 

f 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

EDUCATION  (08001 

OA         STATE  TOTALS  (        22  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 3  .1 

586 

16.0 

3 

.1 

3 

.1 

595 

16.2 

3*02*  82.5 

FEMALE               '1  .0 

466 

16.* 

3 

.  1 

1 

.0 

471 

16  6 

2 » 3.?  5 

82.1 

MALE                2  .2 

120 

14.4 

0 

.0 

2 

.2 

124, 

14.9 

701 

84.2 

i 

HAWAII  > 

HI    U  OF  HAWAII  AT   HAN  OA 

V 

TOTAL                 0  .3 

0 

•0 

98 

54.4 

2 

1.1 

100 

55.6 

74 

41.1 

f  c.4AL  E                 0  .0 

0 

.0 

66 

55.9 

2 

1.7 

68 

57.6 

39.0 

HALE                 0  .0 

0 

•0 

32 

51.6 

0 

.0 

32 

51.6 

2  8 

4  5.2 

HI          STATE   TOULS  <           I  INSTITUTIONS) 

TOTAL    '            0  *r, 

0 

.9 

98 

54.4 

2 

1.1 

100 

55.6 

74 

41.1 

*  r  EHA L:                 0  .0 

0 

•  0 

*  66 

55.9 

1.  7 

68 

57.6 

4>6 

39.  0 

.4ALE*                0  .0 

0 

.3 

32 

51.6 

0 

*  .0 

32 

51.6 

28 

45.2 

IOAHO 

ID    B3J SE  STATE  UNIVERSITY 

7 

TCT  AL                  0  «0 

'  0 

♦  0 

i 

2.0 

1 

2.0 

2 

-4.0 

48 

96*0 

FEMALE                0  .3 

0 

.0 

i 

2.6 

A  1 

2.6 

.  2 

5.3 

36 

94*7 

>     MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

100.0 

IC    COLLEGE  OF  IOAHC 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

'  0 

.0 

0 

*  »0 

24 

1  00.  0 

FEHALE    '            0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

MALE                0  .3 

,  0 

•0 

0 

.0 

*  0 

.0 

0 

.0 

16 

100.0 

10    UAMO  STATE  UNIVERSITY 

TQTAL                 0    •  .0 

1 

1.5 

1 

1.5 

0 

.0 

2 

3.0 

65 

97.0 

FfeMALE                 0        .0         »'      0  , 

•0 

1 

3.6 

0 

.0 

1 

3.6 

2 1 

i»    MALE  •              9        ,0  "/ 

1 

2*6 

0 

.0 

r\ 

.0 

1 

2.6 

38 

97.4 

10    NTriMST  NAZARENE  COLLEGE 

TOTAL                 0        »0  * 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

1  AA 

i  oo.  n 

FEHALE                0        .0  ■ 

0' 

.9 

0 

•  b 

J 

.0 

0 

.0 

2 

luO.O 

MALE                0  .0 

0 

♦0 

0 

*  0 

0 

•  o 

0 

•  0 

o 

.  0 

10    UNIVERSITY  OF  IOAHO 

TOTAL                 0  »0 

2 

1.7 

0 

.  .0 

2 

1.7 

4 

3.4 

112 

9  5.7 

FEMALE                0        .0  * 

1 

1.7 

0 

•  0 

1 

1*7 

2 

3.3 

57 

95.0 

MALE                 0.  .0 

1 

1.8 

0 

.0 

1 

1.8 

2 

3.5 

55 

96.  5 

10          STATE  TOTALS  (          5  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0  .0. 

3 

1.2 

2 

.6 

3 

1.2 

8 

3.  1 

251 

96.  5 

FEMALE                0  #0 

1 

.  7 

2 

1.5 

2 

1.5 

5 

3.7 

130 

95*6 

MALE                0  .0 

2 

1.6 

0 

.0 

1 

♦  8 

3 

2.4 

121 

97.6 

ILLINOIS 

IL    AMERICAN  CCNSV  OF  HUSIC 

TOTAL                0  *0 

0 

;0 

0 

•  0 

0 

.0 

/ 

.0 

j 

1  OC  0 

FEHALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

HALS                  0  .3 

'  0 

.0 

0 

♦  9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

100.0 

IL    BRAJLEY  UNIVERSITY 

TO^AL                 3  .9 

8 

15.1 

0 

.0 

0 

.0 

.  p 

15.1. 

45 

84  .9 

FcKAL  E                 0  .0 

6 

16.  c 

0 

.0 

9 

.0 

'  6 

16.2 

31 

MALE                 0  .0 

2 

12.5 

0 

'.0 

0 

.0 

2 

12.5 

14 

8  7.5 

IL    CHICAGO  STATE  UNIVSkSITY 

TOTAL                0  .0 

13* 

48.4 

2 

♦  7 

;8 

t>.5 

154 

55.6 

12  3 

44.4 

FEMALE           c     0  ♦) 

117 

54.7 

2 

.9 

12 

5.6 

131 

61. '2 

83 

38.  8 

MALE                0  .3 

17 

27.0 

0 

.0 

A 

9.5 

23 

36.5 

40 

63.5 

IL    CONCORDIA  TCHRS  COLLEGE 

.    JOT  Al                 0  #9 

8 

10.1 

0 

.0 

0 

.0 

8 

10.1 

j  j 

89  9 

'  FEMALE                 0  .0 

4 

7.7 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

7.7 

4  8 

.MALE    '              0*  .0 

*• 

U.d 

0 

•  V 

0 

.0 

4 

14.8 

^ 

85.2 

JL    DG PAUL  UNIVERSITY 

*  TOTAL                 0  .0 

23 

21.5 

3 

2.8 

0 

.0 

46 

24.3 

80 

74.  8 

FEMALE                 0  .3 

20 

25.3 

X 

2.5 

0 

.0 

22 

27.5 

58 

72.5 

MALE                 0  .0 

3 

11.1 

\ 

3.7 

0 

.0 

4 

14.8 

22 

81.5 

IL    EASTERN  ILL  UNIVERSITY 

TOTAL                 I  .5 

6 

2.9 

0 

.0 

0 

.0 

7 

3.3 

1 99 

94  8 

FEMALE                 0  .0 

3 

2.V 

0 

.0 

0 

.0 

3 

2.  9 

99 

9  7.1 

MAue                I  .? 

3 

2.3 

0 

♦  C 

0 

.0 

4 

3.7 

100 

92.6 

IL    GEORGE  WILLIAMS  COLLEGE 

TOTAL                 0        • J 

1 

2.9 

0 

•  0 

1 

2.9 

2 

5.  7  " 

32 

91*4 

FEMALE                 3  .3 

1 

4.5 

0 

.9 

1 

.  4.5 

2 

9.1 

20 

90.9 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

12 

92*3 

IL    JO V ERRORS  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 3  .0 

142 

59.9 

i 

•  4 

15 

6.3 

158 

66.7 

77 

32*5 

FEMALE                 0  .0 

117 

66*1 

1 

.6 

11 

6.2 

129 

72.9 

48 

27.1 

MALE                 0  .3 

25 

4U7  ^ 

0 

♦  0 

4 

6.7 

29 

48.3 

29 

4  ,.3 

IL    ILLINOIS  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  «4 

4 

1.5 

0 

.0 

i 

.4 

6 

2.  3 

256 

97.3 

FEMALE                0  .3 

3 

1.8 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

1.8 

167 

97.7 

,  MALE                 1  1-1 

1 

1.1 

0 

•  0 

1 

1.1 

3 

i.3 

89 

96.7 

Jl    LEWIS  UNIVERSITY 

i 

TOTAL                 0  .0 

1 

5.6 

0 

.0 

0 

.0 

5.6 

17 

94.4 

FEMALE                0  .0 

1 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

l 

6.  7 

14 

93*3 

MALE                 0  .3 

0 

.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

IL    LOYOLA  U  OF  CHICAGO 

TOTAL                 0  .0 

13-- 

J9_.l 

6 

4.2 

10 

7.0 

29 

2C.3 

114 

79.7 

FEMALE                 0  O 

12 

11.0 

~  4 

3.7 

'  6 

5.5 

22 

20.2 

87 

79*8 

MALE                0  .0 

2.9 

2 

5.9 

4 

11.8 

7 

20*6 

27 

79.4 

4 


ER 

NUMBER 

45 

1.2 

• 

37 

8 

1.3 

2*  833 

1.0 

833 

3.3 

1 80 

3.4 

■118 

2 

3.2 

62 

3.3 

1  80 

4 

3.4 

118 

2 

3.2 

62 

0 ' 

.0 

50 

o 

•0 

38 

3 

•  0 

12 

o 

•  0 

24 

0 

.0 

8 

0 

.0 

16 

0 

.0 

67 

o 

•  0 

2  8 

o 

•  0 

39 

0 

.0 

\  2 

Q 

•  0 

o  - 

!o 

A  \  o 

( 1 

111 

1 

1  .7 

Art 

0 

.0 

ft 

I 

260 

1 

!7 

136 

0 

.0 

124 

0  * 

.0 

| 

g 

•  0 

0 

.0 

1 

o 

♦  0 

53 

o. 

.0 

37 

0 

.0 

/ 

16 

o 

•  0 

2  7  7 

g 

•  0 

214 

0 

63 

0  , 

.0 

v  79 

Q 

.0 

f  52 

0 

♦  D 

,27 

J 

\  n  7 

•  0 

80 

1 

3W 

27 

1.9 

<s  210 

.0 

1 02 

4 

3.7 

108 

7  Q 

3$ 

o 

.0 

22 

1 

7  .7 

13 

2 

.8 

237 

o 

•0 

1 77 

2 

3.3 

60 

1 

•  4 

263 

L 

.6 

171 

0 

.0 

92 

0 

.0 

18 

0 

•0 

15 

0 

•  0 

3 

4 

0 

.0 

143 

0 

.0 

109 

0 

.0 

34 

ERJC 
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TABLE  7.    TOT  At  MASTER*  S    0E6&EES  FOR  MAJOR  FULO  CONFERRED  BY  INSTI TUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  BY  RACE. 
ETHNICITY. 'ANO  SExi     INSTITUTION  ANO  STATE  WB-197* 


AMERICAN  INOlAN 
•  ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLAU  ASIAN  CR. 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  ;  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


khITE  . 
NON -HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
-  ALItN 

X  .     NUMBER  , 


"  TOTAL 
*  NUMBER 


EOOCATION^  (08001 
ILLINDIS 

IL    NATL  COLLEGE  EO  MAIN  CAM 
TOTAL      \  0.  .3 

FSHALE      \  0        .0  ■ 

MALE       \         0  .3 
IL    NTME5TN  ILL  UNIVERSITY 
TOTAL         \       0  .3 
FEMALE         \      0  .0 
MALE  \      C  .0 

IL    NORTHERN  ILL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

KALE  0  .0 

IL    N0RTHUE5TERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .3 

F^MALc  .  0  vO 

MALE  0  .0 

.  IL    OLIVET  NAZAREnE  COLLEGE 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .3 

MALE    „  0  .0 

IL    ROCKFORO  COLLEGE  . 
TOTAL  1  8.3 

FEMALE  1  10.3 

MALE  0  .0 

IL    ROOSEVELT  UNIVERSITY 
TOTAL  ■'  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  k  0  .0 

IL     SAINT  XAVIER  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .3 

IL    SCH  ART  INSTITUTE  CHICAGO 


21 
19 

2 

35 
27 

a 

25 
19 

6 

2 
2 
3 

3 
3 
0 

1 
1 

0 


9.3 
9.1 
10.5 

11.1 
11. 1 
11*1 

2.6 
3.2 
1.7 

1.6 

'2.1 
.3 

.0 
.3 
.0 

8.3 
10.0 
.0 


110  64.0 

73  63*6' 
40  64.5 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
1.3 
.3 


IU    STHN  ILLINOIS  U  CAK3CN0L 


TOTAL  «  1 

FEMALE  .  0 

MALE  1 

IL    STHN  ILLINCIS  U 

TOTAL  lK 

FEMALE  0 
MALE 


,4 
.0 
1.  1 
ECMAR0SV1 
.  .3 


.  JL    ifllVERSKY  OF  CHICAGO 

*     TOTAL'  0  .3 

FEMALE  1         0  .0 

HALS  *             C  -3- 

IL    U  OK  ILL  CHICAJC  CIRCLE 

TOTAL  '0  .0 

FEMALE  0  .0 

,  MALE  0  «3 

If'  J  OF  ILL  URBANA  CAMPUS 

TOTAL  '           4  .9 

t    FEMALfc  *  L* 

MALE  0  .3 
IL.  VA^NOERCOOK  C  OF  MUSIC 

TOTAL  0  .0 

,   FEMALE  0  .3 

v         MALE  0         .3  : 
IL    hE STERN  ILU-  UNIVERSITY 

TOTAL  •  0  .0 

.FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 


3 
0 
0 

3 
0 

0^ 

9 
5 

61 
47 
14 

4 

^2 
2 


.0 
.0 
.3 

•  3 
.3 
.0 

4.3 
3.8 
4.4 

19.4 
23.5 
12.3 

9.5 
13.3 
9.1 


13  11.9 
11  13.4 
2  7.4 


19 
7 
12 

2 

0  t 
2 

11 


4.1 
2.5 
6.5 

14.3 
.3 
15.4 

4.0 
4.8 
2.7 


IL        s STATE  TOTALS  \ 

TOTAL  9  .2^ 

FEMALE  5  .2 

HALE  *  «3 

*> 

INOIAMA  c 

""IN —  BALL   STATE  UNIVERSITY 
TOTAL      -  1*      •!  . 

FEMALfc       '  1  '-2 

MALE  v  0  .0 

IN    3JTLER  UNIVERSITY 

TOTAL  o    1  .4 

FEMALE  1  -5 

MALC  3  .3 

IN    3EPAUW  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  3  .0 

MALE  0  .0 

IN    INDIANA  CEN  UNIVERSITY 


27  INSTITUTIONS)- 
653  13.9 
502  •  16.0 
151  9.7 


21  2.6 
14  2.6 
7  2.7 


TCTAL 
FsHALE 
MALE 


14 
11 

'  3 

0 
0 
0 

3 
0 

C 


5.6 
6*.  8 

.6 

.0 
.0 

.0 
.3 
.3 


2 

.9 

I 

.5 

1 

5.3 

6 

1.9 

5 

2.1 

1 

1.4 

3 

.3 

2 

.3 

1 

•  3 

2 

1.6 

2 

2.1 

3 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

..0 

20 
20 
0 

3 
0 
0 


11.6 
18.2 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

2 
2 
0 

0  * 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

10 

9  , 

1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 


.0 
.3 
.0 

.9  * 
1.5 
.0 

.0 
*  .0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.  -o 

2.2 
3.2 
.5 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


57  1.2 
50  1.6 
7  .4 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0- 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


4  1.8 
3  1.4 
1  5.3 


4 

3 
1 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

3 
0 
0 


1.3 
1.2 
1.4 

.3 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  8.3 
1  10.0 
0  .0 


.0 

.o 


27  11.9 
23  11.1 
4    21.  1 


45 
35 
10 

31 
21 
10 

4 

4 
0 

0 
0 
0 


14.3 
14.4 
13.9 

3.3 
3.6 
2.8 

3.2 
4.2 
.0 

.0 
.0 
.0 


3  25.0 
3  3C.0 
3  .0 


130 
90 


75.6 
81  ,8 


0 

.0 

40 

64.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0, 

r.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

«  12 

5.4 

0 

.3 

7 

5.3 

0 

*.o 

5 

5.5 

1 

.3 

63 

20.1 

0 

.0 

47 

23.5 

1 

*  .9 

16 

14.0 

5 

11.9 

\ 

21.* 

1 

5.0 

3 

:5. ) 

4 

18.2 

6 

27..* 

4 

3.7 

17 

15.6 

s 

3.7 

14 

17.1 

1 

3.7 

3 

11.1 

11 

2.4 

44 

9.5 

7 

2.5 

"  27 

9.7 

4- 

2»2 

17 

9.2 

0 

.0  o 

2 

14.3 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

2 

15.4 

3.2~~ 

20 

7.2 

3.0 

13 

7.7 

4 

3.6 

7 

6.4 

87 

1.9 

806 

17.2 

53 

1.7 

610 

19.4 

34 

2.2 

196 

12.6 

199  87.7 
U4  88.5 
15  78.9 

273.  85.7 
208  85.6 
62  86.1 

895  94.6 
554  94.4 
341  95.0 

118  95.2 
89  93.7 
29  100.0 

13  100.0 

11  100.0 
2  100.0 

9  75.0 
7  7C.0 
2  100.0 

32'  18.6 
20  18.2 

12  19.4  x 

22  100.0 
17  100.0 
5  100.0 

2  100.0 
1  100.0 
1  100.0 

198  88.8 
115  87.1 
63  91.2 


250 
152 
98 

27 
17 

,  10 

91 
67 
24 


79.6 
76.0 
86.0 

64.3 
85.0 
45.5 

83.5 
81.7 
88«9 


419  90.5 
252  90.3 
167  90.8 

12  85.7 
1  100.0 
11  84.6 


257 
l$5 
102 


92.4 
92.3 
92.7 


3.829  81.S 
2,505  79.7 
1,324  85.1 


.0 

22 

2.8 

764 

96.2 

.0 

15 

2.8 

516 

97.0 

.0 

7 

2.7 

248 

94.7 

.0 

15 

6.0 

233 

93.6 

.0 

12 

5.  V 

192 

93.7 

.0  , 

3 

6.8 

41 

93.2 

.0 

C 

.0 

41 

10C.0 

.0 

0 

.0 

33 

100.0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

.0 

0 

.0 

11 

100.0 

.0 

0 

.0 

<J 

1  00.0 

.0 

0 

.0 

2 

10C.0 

1 

227 

1 

< 

208 

0 

•0 

*  19 

0 

.0 

315 

0 

•  0  • 

243 

0 

•  0 

72, 

20 

2.1 

946 

1  9 

9  n 

Cm  u 

'  567 

8 

9  9 

•     \v  359 

2 

1.6 

^  124 

2 

2.1 

95 

0 

•  0 

29 

0 

.0 

13" 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

• 

0 

.0 

12 

0 

•  0 

1 0 

0 

•  0 

2 

10 

5.8 

t 

172' 

0 

•  0 

110 

10 

16.1 

62 

0 

.0 

22 

0 

.0 

*  17 
I  * 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

i 
* 

0 

.0 

1 

13 

5.8 

223 

1 0 

7.6 

13*2" 

3 

3.3 

1 

.3 

314 

1 

.  5 

200 

0 

.0 

1 14 

6 

1 4.  3 

42 

0 

.0 

20 

6 

27.3 

22 

1 

.9 

109 

1 

1.2 

62 

0 

.0 

27 

0 

.6 

463 

0 

•  0 

2  79 

0 

•  0 

1 64 

0 

.0 

14 

0 

.0 

1 

0 

•P 

1 3 

1 

.4 

278 

0 

•  0 

168 

1 

110 

64 

1.4 

4  ,699 

28 

3, 143 

36 

2.3 

1,556 

8 

1.0 

794 

1 

.2 

532 

7 

2.7 

262 

1 

.4 

249 

1 

.5 

205 

0 

.0 

44 

0 

.0 

41 

0 

.0 

33 

0 

.0 

6 

0 

.0 

»  11 

0 

.0 

9 

0 

.0 

2 

ERIC 

jl..._ 


1314 

:  / 


1254 


TAiiij  7* 


TOTAL  MASTER'S    0€«ftE*S  FOM  MAJOR  FIELD  CONf ERREO  IV  INSTITUTIONS  0*  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  A  HO  SEX!     INSTITUTION  AND  STATE    1971-1979  s  . 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


•LACK  ASIAN  £ft 

NON-HlSPANlC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


hHITE 
NON-  HISPANIC 


NLM6ER 


NON-RE S10E NT 
ALIEN 


NUMBER 


.EDUCATION  (0100) 

K\  ; 

f  NO  I  AN  A 

IN  \IN0IANA  STATE  U  MAIN  CAM 
TOTAL 
FEMALE 
MA1>£_ 
IN  INDIANA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN     IN 01 ANA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN  INO-PURDUE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN     INDIANA  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE  " 
IN    INDIANA  U 
TOTAL 
FEMALE  * 
MALE 
IN  MD-PUROUE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  .0 

0  .0. 
U  .  BLOOM  INGTQtf 

1  .1 
1  .2 

0  .0 
U  NLRTHkEST 

.      .    1  .8 

1  1*0  , 

0  .0  - 
INCIANAPOLIS 

1  ,2 
1  .3 

0  .0 

AT  SOUTH  BEND 

1  .3 
1  .5 
0  .0 

SOUTHEAST 
0  .0 

o  :o 

0  .0 
FORT  WAYNE 

1  > 
1  .5 
0  .0 


IN    MANCHESTER  COLLEGE 
TOTAL  .  0.0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    PUROUE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  2  .8 

FEMALE  I  .6 

MALE  1  1.5 

IN    PUROUE  U  CALUMET  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    PUROUE  U  NORTH  CEN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IK    SAINT*  FRANCIS  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

IN    UNIVERSITY  OF  E  VANS  VI  LLE 

TOTAL  0  .0 

.   FEMALE  0  .0 

MALE  4,  .0 

IN    VALPARAISO  UNIVERSITY 
TOTAL  1  4,2 

FEMALE  1  4.2 

MALE  0  .0 


17 
11 
4 

27 
19 

?  8 

33 
26 
7 

'39 
37 

2 

14 

12  " 

2 

6 
2 

3 
1 

0 
0 
0 


3.6 

2 

*  4~ 

2 

•  4 

2 1 

4.5 

441 

93 

4.1 

1 

0 

.0 

12 

4.4 

256 

94.8 

3.0 

1 

•  5 

2 

1.0 

9 

4.5 

185 

92.0 

3.5  Q 

1 

•  1 

7 

•  9 

36 

4.7 

651 

64.3 

4.1  " 

) 

.2 

3 

.6 

24 

5.2 

412 

88.4 

2.6 

0 

.0 

4 

1.3 

12 

3.9 

239 

78.1 

25«4 

0 

♦  0 

8 

6*2 

42 

32.3 

88 

67.7 

26*3 

0 

♦  O* 

7 

7.1 

34 

34.3 

65 

65.7 

22.6 

0 

•  .0 

1 

3.2 

8 

25.8 

23 

74*2 

8  .0 

I 

.2 

0 

•  0 

4 1 

8.S 

441 

9C.9 

9*6  ' 

1 

♦  3 

0 

.0 

39 

10.1 

345 

89.4 

2.0 

0 

•  0 

"  0 

.0 

2 

2.C 

96 

97. C 

4.  6 

- 
0 

•  0 

0 

•  0 

15 

4.9 

289 

94.8 

5.4 

0 

.0 

0 

.0 

13 

5.9 

208 

93.7 

2.4 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

2.4 

81 

*  97.6 

3.4 

0 

•  0 

0 

'  .0 

-j  X 

3.4 

171 

96.  6 

3.4 

0 

.0 

0 

•0 

3.* 

114 

96.6 

3*4  . 

0 

.0 

0 

.0 

2 

-  3.4 

57 

96.6 

1.6 

0 

%« 
•  0 

2 

•  8 

7 

2.8 

242 

• 

9  7,.  2 

lU 

0 

.0 

0 

.0 

4 

1.9 

203 

98.1 

2.4 

0 

•  0 

2 

4.8 

■i 

3 

7.1 

39 

92.9 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  G 

8 

100.0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

1 00.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

1.3 

0 

•  0 

1 

.4 

6 

2.5 

229 

95.8 

1.7 

0 

.0 

1 

.6 

5 

2.9 

164 

95.3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.5 

65 

97. P 

11 .8 

2 

1.1 

5 

2.7 

29 

• 

%  15.6 

157 

84.  4 

13.  8 

c 

1.3 

5 

3  .3 

18.4 

124 

•  81.6 

2.9 

0 

.0 

0 

lo 

1 

2^9 

33 

.97 1 1 

2.4 

0 

.0  ' 

0 

.0 

1 

2.4 

41 

97.6 

2.6 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

2.6 

37 

97.4 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

1.2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.2  . 

85 

98.  8' 

1.5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.5 

65 

98.5 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

.20 

1CC.0 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.9 

109 

99.1 

1.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.0 

97 

99.0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

100.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.2 

23 

95.8 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.2 

23 

95.8 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

•  0 

IN          STATE  TOTALS  (  IB  INSTITUTIONS) 

TOTAL               10  .2  .    203  4.6 

FEMALE        1         9  .3  164  5.3 

MALE                 1  .1  39  3.1 


25 
16 
9 


.6 
..5 
.7 


244  5.6 
194  6.3 

50  3.9 


4*024  91.9 
2,869  92.5 
1 t 155  90.5 


x  .9 

2 
7 

85 
30 
55 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

1 
1 

,  0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

4 

3 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

c 

0 


111 

40 
71 


1.9 
.7 

3-; 

11*0 
6.4 
18.0 

•  0 
.0 
.0 

.6 
.5 
1.0 

.3 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

1.7 
1.7 
1.5* 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0 

.0 
.0 
.0 


2.5 
1.3 
5.6 


TOTAL 

NUMBER  „ 


471 

270 
201 

772 
466 
306 

130 
99 
*  31 

485 

386 
99 

305 
222 
e3 

177 
118 

59 

249 
207 
42 


6 

2 

239 
172 
67 

186 
152 
34 

42 
38 
4 

86 
66 
~Z0 

110 
98 
12 

24 
24 

0 


4,375  . 

3«103 

1(276 


-IOWA 

I A    CLARKE  COLLEGE 


TOTAL             /  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*  .0 

36 

100.0 

0 

.0 

'  FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

32 

100.0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

1CC.0 

0 

.  .0 

IA    DRAKE  UNIVERSITY 

TOTAL        -  0 

.0 

5 

3.2 

0 

.0 

0 

.0 

5 

3,2 

150 

96.8 

0 

.0 

FEMALE                0  » 

.0 

5 

4.0 

0 

.♦0 

0 

.0 

5 

4.0 

119 

96.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

31 

;oo.o 

0 

.0 

IA     IOWA  STATE  U  SCI 

L  TECHN 

TOTAL  1 

•  B 

4 

3.1 

0 

.0 

0 

.0 

5 

—3.9 

114 

89.8 

8 

6.3 

FEMALE  1 

1.4 

1 

1.4 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

2.9 

63 

91.3 

4 

5.8 

MALE  0 

.0 

3 

5.2 

r  0 

.0 

0 

.0 

3 

5.2 

51 

e7.9 

4 

6.9 

I A    LORAS  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

10  1C0.O 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10C.0 

0 

•  0 

MALE  «0 

.0 

0 

.0 

0  • 

♦  0' 

0 

.0 

0^ 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

IA    MARYCREST  COLLEGE 

<6.8 

TOTAL  0 

.0 

1 

3.2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.2 

30 

0 

.0 

FEMALE  0 

♦0 

1 

3.8 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.8 

25 

96.2 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

*#0 

0  , 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

10C.0 

"c 

♦  0 

IA    MORN INGSIOE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

18 

100.C 

0 

.0 

FEMALE     a  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

17 

10C.0* 

:  0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100 .0. 

9 

.0 

1255 

ERIC 
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36 
32 
4 

155 
124 
31 

127 

69 
58 

10 
3  ' 
7 

31 

26 
5 

18 
17 
1 
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totai  M4<TM»S  DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  SV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  BY  RACE, 
m*L"l$m  3lPeSfficim  »  SEW    INSTITUTION  «0  STATE    W7B-1979  5  , 


AMERICAN  1NCIAN 

ala spun  native 

NUMBER    *  « 

< 

.  EDUCATION  (0800) 
IOWA 

IA    UNIVERSITY  01  ICWA 
TOTAL  I 
ftNALE  '1  •* 

MALE  0  .0 

IA    U  Of  NORTHERN  ICWA 
TOTAL  1  ♦* 

FEMALE  1  l»I 

MALE  0  .0 


•LACK  ASIAN  OR. 

•  NON-HISPANIC  PACtFIC  ISLANOER  HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


2.4 
1.7 
3.6 


IA  &      STATE  TOTALS  < 

TOTAL                3  *4 

*     FEMALE  *               3  -6 

MALE                 0  .0 

KANSAS 

KS    EMPORIA  STATE  UNIVERSITY 


12  7.3 
7  7.8 
5  6*6 

8  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 


KS    FORT  HAYS  KANS  ST  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE, 
MAL"? 
KS    KANSAS  ST 
.TOTAL 
FEMALE 
**  HALE 


0 
0 
'0 

ACR 

0 
0 
0 


.0 

.0 
.0 

APP  SCI 
•  G> 
.0 
.0 


KS    PITTSBURG  ST  UNIVERSITY 
TOTAL*0  *  -9 

FEMALE  0  .0 

MALe  2  1.9 

XS    U  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  C  ♦O 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

KS    NASM8URN  U  OF  TCPEKA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KS    WICHITA  STATE  UNIVERSITY, 
TOTAL  1  -S 

FEMALE  0  .0 

HALE  1  1-5 


28 
17 
11 


8 

6 
2 

0 
0 
0 

2 

1 

<? 
6 
3 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

,o 

9 
6 
3 


3.5 
3.2 
4.2 


3.3 
3.7 
2.5 

•  0 
•0 

•  0 

.6 

•  4 

3 


-1 


2.6 
2.4 
2.9 

•0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.1 

3.9 
4.6 


KS  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS  < 

3 
0 
3 


7  INSTITUTIONS) 


2* 
16 
9 


1.8 
1.7 
2.0 


.8 
•  6 
1.3 

1.2 
1.1 
1.4* 


NUMBER 


.4 
.4 
.2 


10 
7 
3 


3 

1.3 

2 

•  8 

2 

1.2 

1 

•6 

r 

1.3 

1 

1.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

c 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•u 

0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

.4 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1.4 

1 

9.1 

0 

.0 

1 

11.1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

♦  5 

7 

3.2 

1 

♦  6 

6 

3.9 

0 

.0 

1 

1.5 

.7 
.7 
♦  7 


ER 

*  - 

NUMBER 

1 

10 

3.9 

222 

07*4 

6 

3.4 

152 

87.4 

4 

5.0 

70 

87.5 

15 

9*1 

149 

90*9 

9 

10.0 

81 

90.0 

6 

8.1 

68 

91.9 

36 

4.5 

» 

729 

91.7 

2.3 

4.3 

492 

92.0 

13 

5.  0 

237 

91*2 

13 

'  5.4 

219 

91*3 

„  9 

5.6 

*  148 

91.9 

4 

5.1 

71 

89*9 

0 

•  0 

no 

96.5 

0 

.  C 

59 

98*3 

0 

.0 

51 

94.4 

2 

.6 

34  8 

99.» 

1 

•  4 

27i 

99.6 

1 

1.3 

77 

97.5 

NON-RESICENT 
,  ALIEN 

« NUMBER 


3.5 
2.4 
4*6 


1.4 

9*1 
11.  1 
.0 


210*  92*5 
114  92*7 
96  92*3 


230 
175 
55 

10 
8 
2 


89.5 
93.1 
79.7 

90*9 
88*9 
10C.C 


18 

8.2 

201 

91.4 

13 

8.4 

142 

91  6 

5 

7*7 

59 
1 

90. to 

43 

*  0 

1.328 

93.5 

27 

2.8 

917 

94.7 

16 

3.5 

411 

90.9 

TOTAL 
f  NUMBER 


22  8.7 
16  9.2 
6  7.5 


30 
20 
10 


r 

3 
1 


3 

26 
13 
13 


.0 
•0 

,.0C 


3.8 
3.7 
3.6 


3.3 
2.5 
5.1 

3.5 
1.7 
5.6 

.3 
.0 
1.3 

4.0 
4.9 
2.9 

10.1 

6.9 
1  8*8 


254 
174 

80 

.164 
93 
74 


795 
535 
260 


240 
161 

79 

114 

60 
5* 

351 
272 
79 

227' 

1.23 
104 

257 


0 

.0 

11 

0 

*.o 

9 

0 

2 

1 

223 

0 

«0 

155 

1 

1*5 

65 

49 

3.5. 

l\420 

24 

2.5 

968 

21 

5.5 

452 

KENTUCKY 

KY    EASTERN  KY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMAl E  0  .0 

MALE  0  .0 

'KY    GEORGETOWN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .Q 

KY    MOREMEAO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

-    MALE  0  *0 

KY    MURRAY  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY'    NORTHERN  Kt  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *3 

»      FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

KY     SPALOING  COLLEGE 

TOTAL  0  ♦£> 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    UNION  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

.    FEMALE  0  .3 

MALE  0  .9 

KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .J 

KY    UNIVERSITY  OF  LCUISV.LLE 


TOTAL 
FEMALE 
x  MALE 


.0 
.0 
.0 


8 

2.3 

0 

•  0 

7 

2.5 

a 

.0 

1  * 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

2.3 

0 

.0 

3 

1.3 

0 

.0 

5 

3.9 

0 

.0 

2 

."6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

1.9 

0 

.0 

3 

.5 

0 

•  0 

0 

.0  i 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.0 

0 

.0 

1 

2.6 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

.0 

♦  0 

0 

•  3 

0 

•  0 

3 

1.2 

0 

,0 

2 

1.0 

0 

.0 

1 

1.6 

0 

.0 

41 

1C.2 

3 

.  7 

31 

9.0 

2 

.6 

to 

17.2 

l" 

1.7 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

*■ 
0 
0 
0 

0 
0 
0 


.9 
.0 

.0 

.<f 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

^0 
.0 
.0 


8 

2.0 

388 

97. C 

7 

2.5 

"  276 

97.2 

1 

.9 

112 

96.6 

C 

.0 

52 

1C0.0 

0 

.0  v 

100.0 

0 

.0 

/* 

100.0 

10 

2.8 

-341 

96.3 

5 

2.2 

221 

97.8 

5 

3.9 

12? 

93.8 

2 

.6 

<*"  318 

98.5 

0 

.0. 

215 

100.0 

2 

1.9 

103 

95.4 

0 

.0 

118 

10C.0 

0 

.0 

95 

1  00.0 

0 

.0 

23 

1CC.0 

1 

2.0 

49 

78.0 

1 

2.6 

38 

97.4 

0 

.0 

U. 

100.0 

0 

'  .0 

261 

100.0 

0 

.0 

195 

1CC.0 

0 

.0 

66 

ICO. 0* 

3 

1.2 

252 

97.3 

2 

1.0 

192 

97.5 

1 

1.6 

60 

96*8 

44 

10.9 

357 

88.8 

33 

9.6 

311 

90.4 

11 

19.0 

46 

79.3 

4 

1.0  * 

400 

1 

•  .4 

284 

3 

2.6 

116 

0 

.0 

52 

0 

.0 

J? 

0 

.0 

3 

.8 

3f54* 

0 

•3 

226 

3 

2.3 

128 

3 

•  9  f 

323 

0 

.0 

215 

3 

2.8 

108 

a. 

.0 

118 

0 

.3 

95 

0 

.0 

23 

0 

.9 

50 

0 

.0 

39 

0 

•0, 

11 

0 

.0* 

261 

0 

.0 

195 

0 

.0 

66 

4 

1.5 

259 

3 

1.5 

197 

1 

1.6 

62 

1 

.2 

402 

0 

.0 

344, 

1 

1.7 

58 

13M 


1?56 


TAKE  ?.    TOTAL  MASTER'S    OECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  hIChER  ECUCATICN  BY  RACE, 
ETHNICITY*  ANO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  197B-197? 


AMER  fCAN  INDIAN 
ALASKAN  NAT  WE 

NUMBER  * 

EOUCAT ION  (0800) 

KENTUCKY 

KY    WESTERN  KY  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .3 

FEMALE                 C  .0 

MALE                0  ,3 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISL ANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINOR!  TY 


MHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


KY         .STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  "  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

LOUISIANA 


NUMBER 


29  4,3 
18  3,7 
11  6,0 

INST  ITU1  IONS) 

0        92  3,2 

62  2,9 

30  3,9 


LA    CENTENARY  C  CF  LOUISIANA 


TOTAL 
v  FEMALE 

m;le 


~o  .o- 

o  .o 


LA    MARLINS  STATE  U 


TOTAL 
"FEMALE 


—3 — 30.3" 
,  33,3 
0  ,0 

56  98*2 
37  100,0 


HA  L  E                  0  .3 

19 

95,  0 

i  a    i  a  <tatf  ii  kun  ir u  c 

L*      LA    jIKIC    U   H1U    Hhl  L 

1  IS  1  ML                           £             ♦ O 

22 

A  T 

o  •  1 

•  C  C«A  I  iC                          "9  0 
rtJWUt                      4.           ,  0 

20 

7,9 

MA  Lc                  0         • 0 

2 

2*8 

.  a    i  *   ctitp  ii  Cue  p \i pp no  t 

UA      LA     JiAlt    U    3MHC,»CrUK  1 

T  flT  A  1                             A    1  A 

1  Ul  A  L                      U  J  .U 

1 

11,1 

.FEMALE                0  ,0 

*       u«  i  r  ~~  ■                 a  a 
MAL%i-.~  0 — \  ,3 

LA     (XJlVfcKolJY  Ur  Ncm  JrtLtAFiS 

1 

16,7 

0 

•  3 

TOTAL'                0  .3 

32 

15*6 

C  C  uA  I  C                            A  A 

rtnALt                      0  »U 

26 

1 4  »  3 

MILE                 0  ,0 

6 

20,7 

LA    LOUISIANA  TECH  UNIVERSITY 

/  TOTAL                0  ,0 

28 

19,0 

"  •  FEMALE                0  ,0 

22 

20,4 

MALE                0  ,0 

6 

1  5,4 

LA     LOYOLA  U   IN  Htm  UKLcANS 

TOTAL                  0  ,3 

. 

13,3 

FFftALE           >     0  ,0 

z 

13,3 

MALE                 0  ,0 

1 

12,5 

LA      n«  nCC  jC    *  1  Al  C  UnlVCKSlIT 

TOT  AL                 0  ,0 

16,4 

FEMALE                 0  ,9 

23 

20,9 

o      '4ALE                0  ,3 

1 

2,3 

LA    NICHOLLS  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .3 

13 

13,1 

FEMALE                0  .0 

11 

13,6 

MALE                 C  .3 

2 

11,1 

LA    NORTHEAST  LOUISIANA  U 

TOTAL                0  ,0 

42 

25,5 

F  EHALc                 0  .0 

26 

23,5 

MALE                 0  .3 

1* 

30,4 

LA    NTHtaSTN  ST  U  OF  LA 

■  (      TOT  AL                 0  ,3 

16 

11,3 

f    FEMALE                0  ,0 

12 

12,8 

^       K9.LE                 0  ,0 

4 

8,3 

LA   STHESTN  la  university 

TOTAL                 0'    /  ,3 

23 

14.5 

FEMALE                 0  .0 

22 

17,9 

MALE                0  .0 

1 

2,3 

LA     SOUTHERN  U  ACM  C  -MAI N  CAM 

TOTAL                 0  *0 

2  76 

97,5 

FEMALE                0  ,0 

221 

97.8 

MALE                 0  *0 

55 

96.5 

LA    TULANE  U  OF  LOUISIANA 

£TGT  AL  11,9 

15 

27,8 

FEMALE                 1  1,9 

15 

28,8 

MALf ,               0  .0 

0 

,0 

L A*  U  OF  STHMSTN  LOUISIANA 

TOTAL-  0  -0  

-  -19. 

16.7 

FEMALE                0  ,0 

16 

18,8 

MALE                 0  ,0 

3 

10,3 

LA    XAVIER  UNIVERSITY  OF  LA 

TDTAl                0  ,3 

26 

86,7 

FEMALE                 0  .0 

22 

84*6 

MALE                0  ,} 

4 

100,0 

NUMBER 


LA          STATE  TOTALS  (  16 

TDTAL        <        3  .2 

FEMALE                3  ,2 

MALE                0  .0 

MAINE 

ME    C  OF  MAINE  AT  CRONO 


INST  ITUTIONS) 
599  30,4 
481  31,6 
118  ,26,3 


TOTAL0 
FEMALE 
MALE 


.3 
•  0 
.0 


x 

.NUN  B  ER 

1 

NUMBER 

* 

NUMBER 

nunscn 

x 

.0 

0 

♦  0 

2* 

4,3 

632 

94.0 

11 

1*6 

•  0 

0 

.0 

18 

3.7 

46  7 

95.3 

5 

1*0 

,  0 

o 

,0 

1 1 

6.0 

165 

90.7 

3.3 

.1 

,1 

97 

3.4 

2.  768 

95.7 

26 

.9 

.  1 

#  I 

» 1 

66 

3.1 

2  1 049 

96*5 

9 

.  1 

JT  o 

♦  0 

3 1 

4.  C 

71 9 

93.  7 

1  7 

2  *2 

,0 

—      -  o 

;o~ 

3 

30*0 

7 

7C*0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

3 

33*3 

6 

66.7 

.  0 

•0 

♦  0 

o 

♦  0 

c 

♦  0 

1 

1  'J0*0 

o 

♦  0 

,0 

0 

.0 

56 

98*2 

0 

•  0 

1 

1.8 

•  0 

0 

•0 

37 

130,0 

0 

.0 

0 

•  0 

♦  0 

o 

♦0 

19 

9  5,0 

o 

♦  0 

1 

5.0 

,0 

2 

,6 

.  26 

8,0 

2  85 

87*4 

15 

4.6 

,0 

2 

.8 

24 

9.4 

220 

86*6 

10 

3.9 

♦  0 

o 

♦  0 

2 

2,8 

65 

90*3 

5 

6.9 

,0 

0 

•  0 

1 

11.1 

8 

88*9 

0 

•  0 

,0 

0 

•0 

1 

16,7 

5 

83*3 

0 

•  0 

•  0 

o 

♦0 

o 

■  0 

3 

1 00*0 

o 

,  0 

1,0 

5 

2,4 

39 

19,0 

166 

81*0 

0 

,0 

1,1 

5 

2,8 

33 

IB, 6 

143 

81*3 

0 

,0 

,0 

.  0 

♦  0 

6 

2  0*  7 

23 

79*3 

o 

,0 

,0 

0 

,0 

\a 

19,0 

117 

79*6 

2 

1,4 

.0 

0 

,0 

22\ 

20.4 

86 

79.6 

0 

,0 

•  0 
t 

o 

,0 

6 

15*4 

3 1 

79  *5 

2 

5,  1 

4,3 

2 

8,7 

6 

26,  1 

17 

73*9 

0 

*0 

6,7 

2 

13,3 

5 

33*3 

10 

66*7 

0 

A 

q 

A 
♦  U 

12*  5 

f  ^*  5 

o 

♦  0 

,7 

0 

,0 

25 

17*1 

121 

82*9 

0 

.0 

.9 

0 

♦0 

24 

21*3 

86 

76*2 

0 

.0 

,  0 

o 

♦0 

1 

2*8 

35 

97.2 

o 

♦  0 

.0 

0 

,0 

13 

13*1 

86 

86*9 

0 

.0 

,0 

0 

,0 

11 

13.6 

70 

8(1.4 

p 

.0 

,0 

q 

♦  0 

2 

11*1 

16 

8  A  9 

Q 

,0 

,0 

0 

,0 

42 

25*5 

123 

74. ?\ 

0 

.0 

.3 

0 

,0 

28 

23*5 

91 

76*5/ 

0 

,0 

» 0 

o 

♦  0 

14 

30*4 

32 

69  *w 

o 

♦  0 

•  0 

12 

8.5 

28 

19*7 

^79.6 

1 

♦  7 

•  0 

7 

7,4 

19 

20*2 

78.7 

t 

1.1 

♦  0 

5 

1  0.4 

9 

18*8 

39 

81.3 

o 

♦  0 

,0 

1 

,6 

24 

15*  1 

135 

84.9 

0 

.0 

,0 

0 

.0 

,22 

17*9 

101 

82.1 

0 

.3 

•  0 

1 

2,8 

2 

5*6 

34 

94.4 

o 

.0 

,b 

0 

,C 

276 

97*5 

6 

2,1 

1 

.  4 

,0 

0 

,0 

221 

97*8 

4 

1.8 

1 

•  4 

.0 

o 

♦0 

55 

96*  5 

2 

3.5 

,0 

•  0 

0 

.0 

16 

29*6 

36 

66.7 

2 

3,7 

,0 

o 

,0 

16 

30*  8 

?4 

65.4 

3,8 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

2 

100.0 

,0 

t-0 

2 

,0 

19 

16.7 

94 

82*5 

. 

.9 

,0 

0 

,0 

16 

18.8 

68 

80.0 

1,2 

•  0 

0 

,0 

3 

1C.3 

26 

89*7 

0 

,0 

•  0 

0 

,0 

26 

86*7 

4 

13.3 

0 

,0 

•  0 

0 

.0 

22 

84.6 

4 

15*4 

0 

,0 

♦  0 

0 

,0 

a 

100.0 

o 

*0 

o 

,0 

,2 

22 

1,1 

628 

31*9 

1  f  318 

66*9 

23 

1,2 

♦  3 

16 

i,: 

504 

33*1 

It002 

6  5*9 

15 

1,0 

,0 

6 

1.3 

124 

2  7*  7 

316 

7C*5 

8 

1,6 

.0 

0 

,0 

0 

.0 

163 

99.4- 

1 

,6 

•  0 

0 

,0 

0 

.0 

95 

99*0 

1 

1.0 

•  0 

0 

,0 

0 

.0 

68 

100*0 

0 

,0 

TOTAL 
NUMBER 


672 
490 
162 


2.891 
2tU4 
767 


rar 

9 

1 

57 
37 
20 

326 
2  54 
72 

9 
6 
3 

205 
174 

29 

147 
108 

39 

23 
15 


146 
110 

36 

99 
81 
18 

165 
119 
46 

142 
94 
48 

159 
123 
36 

2  83 
226 
57 

54 
52 
2 

114 

85 

29 

30 
26 
4 


1,969 
1 1  521 
448 


164 

96 
68 


uc 


1257 


1317 


f 


TABLE  7. 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

EOUCATION  (060C) 

MAINE 

ME    U  OF  SOUTHERN  MAINE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  -° 

ME       .  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

*  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


BLACK  '    ASIAN  CR 

NGN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


NUMBER 


2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


NUMBER 


MARY  LA  NO 

~*0 — BOWl  €— STATE-  COLLEGE  

TOTAL  1  -8 

FEMALE  1  l-I 

MALE  0  .0 

MO    COPPIN  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0        • 0 

FEMALE  0  -J 

MALE  0  .0 

MO    FROSTBUtC  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ja-«0  .0 

MO    JOHNS  HOP«fS  UNIVERSITY 
TOTAL  1  -2 

FEMALE  1  *3 

MALE  0  .0 

MO    LOYOLA  COLLEGE 

TOTAL  .  0  .0 

FEMALE  0  *° 

MALE    .     .       0  .0 
MO    HO   INST  CbLLEGE  CF  ART 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -0 

MO    MORGAN  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  *      0  *° 

MALE      v  0  *0 

MO    PEABOOY  INST  OF  JHU 
TOTAL  0        • 0 

FEMALE  0  .0 

MA  LE  0  .0 

MO-  SALISBURY   STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *° 

SO    TOwSON  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    U  OffeMO  COLLEGE  PARK  CAM 

TOTAL        «        2  -5 
v    FEMALE  1  -3 

,  MALE  1       1-0  m 

MO    WESTERN  MARYLAND  COLLEGE 
TOTAL  0'  -J 

FEMALE  ,0  .0 

MALE  iO.  -° 


52 
42 
10 

17 
13 
4 


0 
0 
0 

56 
43 
13 

•18 
16 

2 

1 
1 

0 

60 
44 
16 

0 
0 
0 

4 

2 
2 


42.6 
44.? 
37.0 

60.7 
72.2 
40.0 

.0 
.0 
.0 

13.5 
13.0 
15.5 

7.7 
9.0 
3.4 

6.7 
10.0 
.0 

70.6 
91.7 
43.2 

.0 
.0 
.0 

4.2 
3.1 
6.5 


26  11.* 
22  12.0 
4  8.9 


20 
17 

3 

1 
0 
1 


5.1 
5.8 
3.0 

.7 
.0 
2.2 


MO  STATE: 
TOTAL 
FEMALE  * 
MALE 

.^MASSACHUSETTS 


TOTALS  ( 
4 


12  INSTITUTIONS) 
.2  255  14.0 

.2  200  14.7 

.2  55  11.9 


MA 


AMERICA   INTRNATL  COLLEGE 

 o  =o- 


"TOTAX 

*  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    ANNA  MARIA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -° 

MA    ASSUMPTION  COLLEGE 

TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  *3 

MALE  0  .0 
MA    BOSTON  COLLEGE 

TOTAL  2  .11 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  4.0 

MA    BOSTON  CONSV  OF  M  lSIC 

TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

I 


2 
1 
1 

0 

0 

1 

0 

1 

3 
1 

2 

0 
0 
0 


1.8 
1.2 
3.8 

c3 

.0 
.0 

4.2 
•  0 
16.7 

2.0 
1.0 
4.0 

.0 
.0 
.0 


.4 
.0 
.9 


.2 
.0 
.6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

2 
2 
0 

0 
0 

c 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 

X 

NUMBER 

s 

—  -  — 

-  —  - 

0 

,0 

1 

.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.9 

0 

.0 

1 

.2 

0 

•0 

o 

(  0 

0 

•  0 

1 

1 
1 

.6 

0 

.0 

"~  -53— 

43.4_ 

0 

,0 

43 

45.3 

0 

•0 

10 

37.0 

0 

.0 

18 

64.3 

0 

.0 

13 

72.2 

0 

.0 

5 

5C.  C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

3 

.7 

61 

14.7 

3 

.9 

48 

14.5 

0 

•  0 

1 3 

1 5.  5 

0 

.6 

18 

7.7 

0 

.0 

16 

9.0 

0 

.0 

2 

3.  4 

0 

1 

.0 

1 

6.7 

0 

♦° 

1 

10.0 

0 

•  0 

o 

•  C 

0 

62 

72.9 

0 

46 

95.8 

0 

!■? 

.0 

16 

43.2 

0 

1.0 

0 

.0 

r° 

0 

.0 

\r  0 

!•  0 

i 

o 

.0 

0 

\° 

4 

4.2 

0 

Io 

2 

3.  1 

0 

n 

*\ 

2 

6.5 

1 

\ 

28 

12.2 

1 

A 

24 

13.0 

0 

•o\ 

4 

8.9 

2 

.5 

6.9 

2 

7.5 

0 

"o 

5.0 

0 

.0 

.7 

0 

.0 

\  i 

.0 

0 

.0 

2.2 

fcHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.Q 
.0 

1  .3 
1.9 
.0 

.0 
.0 
.3 


2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


.3 
.4 
.0 


1.8 
1.2 

3.6 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.7 
.0 
2.0 

.0 
.3 
.0 


273  15.0 
215  15.8 
58  12.6 


242 
134 
108 


99.6 
100,  J 
99.  1 


405 
229 
176 


-67" 
51 
16 

8 
3 
5 


99.5 
99.6 
99.4 


54."9~ 
53.7 
59.3 

28.6 
16.7 
5C.0 


66  100.0 

47  :oc.o 

19  100.0 


354 
283 
71 


85.1 
85.2 
84.5 


216  91.9 
160  90.4 
56  96.6 


12 

9 
3 

21 
1 

20 

2 
1 

i 

90 
62 
28 

201 
160 
41 

33  5 
243 
92 

134 
91 

43 


80. 0 
90.0 
60.0 

24.7 
2.1 
54.1 

66.7 
50.0 

ioo. b 

94.7 
96.  9 
90.3 

87.6 
87.0 
91.1 

85.5 
83.2 
'92.0 

98.5 
100.0 
95.6 


1,506  82.7 
1,111  81.7 
395  85.5 


4 

3.6 

105 

94.6 

2 

2.* 

81 

95.3 

2 

7.7 

2* 

92.3 

.0 

.  2 

66.7 

t 

.0 

2 

66.7 

q 

.0 

0 

•  0 

i\ 

4.2 

23 

95.3 

.0 

18 

100.0 

n 

16.7 

5 

83.3 

6 

I  5.2 

145 

94.8 

3 

noo 

97.1 

5 

U.O 

45 

90.0 

0 

\ 

»  .0 

4 

100.0 

0 

\  -o 

2 

1C0.0 

0 

uO 

2 

100.0 

TOTAL 
NUMBER 


0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

•  243 
134 
109 

1 

1 

0  * 

t 

.2 

'  .0 

407 
230 
177 

r 
i 

H6 — ~ 

1.1 

3.7 

 T22_ 

95 
27 

2 
2 

o 

7.1 
11.1 
.0 

28 
18 
10 

0 
0 

o 

.0 
.0 
.0 

66 
47 
19 

1 

1 

0 

.2 
.3 

416 

332 
84 

1 
1 

0 

.4 
.6 
•  0 

23S 
177 
58 

2 
0 
2 

13.3 
.0 
4  0.3 

15 
10 
5 

2 
1 
1 

2.4 
2.1 
2.7 

85 
48 
37 

1 
1 

0 

33.3 
50.0 
.0 

3 

*  I 

1 

0 

1 

1.1 

.0 
3.2 

95 
64 
31 

0 
0 

0 

.0 
.0 
.0 

229 
184 
45 

30 
27 
3 

7.7 
9.2 
3.0 

392 
292 
ICO 

,  1 
0 
1 

.7 
.0 
2.2 

136 
91 
45 

43 

34 
9 

2.4 
2.5 
1.9 

1,822 
1,360 
462 

1.8 
2.4 
.0 

33.3 
33.3 
•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

,0 
.3 

.3 
.0 
.0 


111 

85 
26 


24 
18 

6 

153 
103 

50 

4 
2 
2 


ERIC 


I3«g 


1258 


TABLE  7*     TOTAL  MASTER*  S     DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHN\CITYt  AMD  SEXt     INSTITUTION  ANC  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INOIAM  BLACK  ASIAN  OR  TOTAL  XHITE  NON-RES  I  CENT 

ALASKAN  NATIVE        NON-Hl SPANIC  PACIFIC  ISLANOER      HISPANIC,  MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 


-  NUMBER          I  NUMBER 

% 

number 

I 

NUMBER 

* 

MiimR  ED 
NUNOCK 

\ 

* 

NUMScR 

EOXATIOM  (0800) 

MASSAC  HUSETTS 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

17 

3*9 

o 

•  0 

5 

1 .2 

22 

5*  1 

AO  1 

0 

92.  8 

a 

2*1 

4  32 

FEMALE                0  .0 

13 

3.9 

Q 

.  0 

1  j 

313 

93*4 

5 

1*5 

335 

MALE                 0  ,0 

A 

4  ♦  1 

Q 

*  0 

l 

1*0 

5 

5.  2 

88 

90.7 

4 

4  .  1 

97 

MA    CLARK  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.  0 

o 

*  0 

Q 

■  0 

*  0 

•  0 

"i 

J 

100*0 

0 

•  0 

3 

FEMALE                 0  .3 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  G 

•  0 

3 

1  00. 0 

0 

.0 

3 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

♦  0 

♦0 

•  0 

0 

•  0 

0 

■  0 

0 

MA    HARVARD  UNIVERSITY 

TOTAL                 8  2.6 

23 

7  *5 

8 

2.*  6 

23 

-  7*5 

—  62 

20*  1  -* 

_  £16 

7C.  1 

30 

9*7 

308 

FEMALE                A  2.1 

17 

9*  3 

5 

2 .  7V 

1 1 

5.9 

37 

19  ♦  7 

1  J4 

/  1  ■  2 

1  7 

9*0 

188 

MALE                A  3.3 

6 

5.3 

3 

2*  5 

12 

1 0.  0 

25 

2  0*  8 

82 

68*3 

1 3 

10.8 

120 

MA    LESLEY  COLLEGE 

TOTAL                 1  .2 

10 

2*  5 

2 

„  5 

3 

.  7 

16 

A*  0 

377 

9  A  *0 

Q 

2*0 

401 

.FEMAL'E                 1  .3 

10 

2  ♦  8 

2 

♦  6 

3 

'  ♦  8 

1 6 

A*  A 

34  0 

93  *  7 

\ 

1  *9 

363 

MALE                 0  .5 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

3  7 

9  7*  A 

1 

2.6 

38 

MA    BOSTON  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

21 

5*A 

3 

.8 

10 

2*6 

34 

8»  7 

351 

90.  C 

5 

1*3 

390 

FEMALE                 0  .3 

12 

5*  3 

o 

•  0 

5 

3  .6 

20 

8  ♦  9 

20 1 

89*3 

1*8 

225 

MALE                 0  .0 

9 

5.5 

3 

1*8 

2 

1  ♦  2 

1 A 

8*  5 

1 50 

90*9 

1 

■  6 

165 

MA    31I0GEWATER  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.  0 

o 

.  0 

0 

■  0 

0 

216 

1 00 .0 

0 

♦  0 

2 16 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  3 

o 

•  0 

0 

♦  0 

•  0 

13  7 

1  0C*0 

0 

.0 

1 37 

MALE                 0  .3 

0 

0 

Q 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

79 

1 00*0 

0 

•  0 

\  79 

MA    FITCH8URG  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  *3 

2 

.9 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

2 

VS.  1 

0 

■  J 

225 

FEMALE                 0  *0 

2 

1.7 

o 

♦  0 

2 

1*7 

i  1 5 

98*3 

0 

•  0 

117 

fe     MALE                 0  .0 

0 

.0 

o 

■  0 

"ft 
■ 

0 

•  0 

108 

1  00*0 

0 

•0 

1 08 

NY   M  AM  INGHAM  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  *3 

D 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

■  0 

0 

•  0 

9  5 

1  0  0  «0 

0 

■  0 

95 

FEMALfc                 0  *0 

0 

■  0 

o 

♦  0 

■  0 

.  0 

7  0 

1  00. 0 

0 

.0 

70 

MALE                  0  .3 

0 

•  0 

♦  3 

■  0 

0 

•  0 

25 

100*3 

0 

.  0 

25 

MA    *ASS  CCLLc3£  CF  ART 

TOTAL                  0  .3 

0 

♦  3 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

* 

93.  8 

1 

6*3 

16 

FEMALE                 0  *3 

0 

.  3 

.  0 

0 

♦  3 

^ 

•  0 

4  5 

93*8 

1 

6.3 

1 6 

MALE                 0  .0 

0 

♦  J 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

i~0 

0 

♦3 

0 

MA    NORTH  ADAMS  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .3 

1 

2*9 

o 

♦  0 

0 

•  0 

1 

2  ♦  9 

34 

97  ♦  1 

*• 

.  0 

35 

FEMALE                 3  .0 

1 

5*9 

o 

♦  0 

0 

.  0 

5.  9 

1 6 

9A«  1 

0 

♦  0 

1 7 

MA  L  c                 0  .0 

0 

B  3 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 9 

100*0 

0 

.  0 

1  8 

MA    SALEM  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

2 

1*1 

♦  0 

0 

2 

1*1 

1 84 

98*4 

1 

•  5 

187 

FcMiLE                 0  .0 

2 

1  ♦  7 

o 

♦  0 

0 

2 

1.7 

117 

98.3 

0 

.0 

119. 

....     M4LE_               0  -0 

0 

♦  3 

-  -0 

♦  0 

0 

♦  0 

*  0 

♦  0 

67 

98.5 

1 

1  .5 

68 

MA    nE STFIELD •  *TATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .3 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

110 

1 00 .0 

0 

.0 

1 10 

FEfULf                 0  .0 

0 

♦  0 

o 

.  0 

0 

•  0 

♦  0 

7  C 

1  CO  .0 

0 

.0 

70 

MALE                  0  .0 

0 

♦  3 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

»  0 

40 

1 00  ■  0 

0 

♦  0 

40 

MA    WORCESTER  STATE  COLLEGE 

TOTAL                   0  .0 

I 

♦  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

♦  6 

160 

95.  8 

167 

FEMALE                 0  .3 

1 

1.3 

o 

♦  0 

0 

0 

1  ♦  0 

96 

94 . 1 

5 

4*9 

1 02 

MALE                 0  .3 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

■  3 

c 

•  0 

64 

98.5 

1 

1*5 

65 

MA     ScW  ENG  CJhSv  uF  MUSIC 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

1  00  *0 

0 

•  0 

1 

FEMALE                 0  .3 

0 

•  0 

Q 

♦  0 

0 

•  J 

1 

,  00*0 

0 

♦  0 

1 

MALE                  0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

MA    NORTHEAST  CRM  UNIVERSITY 

# 

TOTAL                 0  .5 

1 

^ - 

o 

♦  0 

3 

1  *A 

1  ♦  9 

9  7*  2 

2 

♦  9 

215 

FEMALE                 0  .3 

0 

.  3 

q 

♦  0 

3 

2.1 

*  3 

2*  1 

97.9 

0 

•  0 

1 A2 

KALE                 3  .3 

1 

1  .A 

o 

.  0 

0 

■  0 

1 

!•  A 

70 

95*9 

2 

Z.i 

73 

MA    REOIS  COLLEGE 

TOTAL                  0  .3 

0 

.  3 

o 

•  0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

28 

100.0 

0 

♦0 

28 

FcittLc                  0  .0 

0 

.  3 

0 

•  0 

•  3 

26 

1 00*  0 

0 

•  3 

26 

MALE                 0         . 0 

0 

♦  3 

o 

♦  0 

.0 

3 

.  0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

MA    SIMMONS  COLLEGE 

TOTAL                 G  .3 

14 

A  A  ■  1 

o 

♦  0 

2 

A  *9 

1 6 

■ 

?  c 
29 

61.0 

0 

♦  0 

*>  1 

FEMALE                 0  .0 

11 

.0*  5 

o 

♦  0 

2 

6*1 

1 3 

39  .  A 

20 

6  3*6 

0 

•  0 

33 

MALE                 0  .0 

3 

37*5 

Q 

•  0 

0 

♦  0 

3 

3  7.  5 

5 

62  *5 

0 

*0 

8 

MA     S'lTH  COLLEGE 

TOTAL                 0  .3 

0 

.  0 

o 

•  0 

0 

■  0 

0 

♦  0 

3  8 

92.7 

3 

7.3 

A 1 

FEMALE                 0  .3 

0 

•  3 

o 

■  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

36 

92 .3 

3 

7*7 

39 

MALE                 0  .0 

0 

♦  3 

0 

o 

p  0 

■  3 

0 

♦  0 

2 

1 03.0 

0 

•  0 

2 

MA    STHESTN  *ASS  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

7 

1 30*  3 

.  3 

FEMALE                 0  .0 

0 

.  3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

'  5 

10C.0 

c 

.0 

5 

MALE                 0  .0 

0 

♦  3 

o 

♦  0 

o 

.  0 

0 

•  0 

2 

0 

2 

MA    £>RINGFIEL3  COLLEGE 

TOTAL                 0  .3 

7 

7,2 

0 

.0 

1 

1*0 

8 

8*2 

82 

e4*5 

7 

7.2 

9-7 

FeM*  LE                 0  .0 

i 

6.5 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

6.  5 

41 
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2 
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MALE                 0        .3  . 

A 

7,8 

0 

.3 

1 

2*0 

5 
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41 
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5 

9.8 

51 
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TOTAL                 0        • D 

A 

2.1 

2 

1.2 

0 

♦0 

6 

3.5 
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96*5 

0 
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FEMALE                 0.  .0 

3 

2.8 
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.9 

0 

•0 
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3.7 
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96.3 
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•0 
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1 

1.6 

1 
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0 

•  0 

*  2 
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t 
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.0 

1 

LA 

72 

98.6 

0 
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TA,t£         TOTAL  "gRR/ff  ^J^^  ^""^  " 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


SLACK  ASXAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOE* 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

*  NUMBER 


NON-RE  S IOENT 
ALIEN 

NUMBER  C 


TOTAL 
NUM8ER 


EOUCATION  (0600) 

MASSACHUSETTS 
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TOTAL  0  .0 
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FEMALE  0  .0 
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.0 

0 

.0 

0 
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MA 
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FEMALE  1  *9 

MALE  1  2.3 

HI    SIENA  HEIGHTS  COLLEGE 
TOTAL  0  *Q 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  .0 
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76.5 
10C.0 
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21 
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TABLE  7.     TOTAL  MAS TEA'S 


0 EG* EES  FOR  MAJP1  FIELD  CCNFfcRRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
ETtfUCITY,  AHO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


kHlTE, 
NON-HISPANIC 


NON-RE SIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 

EOUCATION  10800) 

MI  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  12 
FEMALE  7 
MALE  5 

MINNESOTA 


NUMBER 


INST  ITUT  IONS) 
361  10.2 
461  12.4 
120  6.0 


MS    COLLEGE  SaI.NT  SChOLASTICA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NN     C3LLEGE  OF  SAINT  THCMAS 
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 t£  MALE        -   g  1  ..a.   

 XATE  3" 


NN  SAINT 
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FEMALE 
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11 


MN    '    ,  STATE  TOTALS  ( 

 TOUl  7  
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60 
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0 

.0 

0 

.0 

60 

0 

.0 

20 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

,  20 

o 

•  0 

68 

33.5 

135 

66.  5 

o 

.0 

203 

0 

.0 

47 

34.8 

88 

65.2 

0 

.0 

135 

0 

.0 

21 

30.9 

47 

69.1 

0 

.0 

68 

o 

•  0 

228 

93.1 

15 

6.  1 

2 

.  8 

245 

0 

.0 

161 

95.3 

8 

4.7 

0 

.0 

169 

0 

.0 

67 

88.2 

7 

9.2 

2 

2.6 

76 

o 

.0 

7.2 

90 

92.8 

o 

•  0 

97 

0 

Io 

3 

4.5 

63 

95.5 

0 

lo 

66 

0 

.0 

4 

12.9 

27 

87.1 

0 

.0 

31 

o 

.0 

100 

21.7 

351 

76.3 

2.0 

460 

0 

!o 

77 

24.6 

234 

74.8 

2 

•6 

313 

0 

•o. 

23 

15.6 

117 

79.6 

7 

4.8 

147 

Q 

.0 

14 

21.9 

49 

76  .6 

I 

1 .6 

64 

0 

"o 

14 

2U9 

49 

76.6 

1 

1*6 

64 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

41 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

41 

0 

.0 

39 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

39 

0 

.0 

2 

100.0, 

0 

.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

24 

-11.3 

186 

87.7 

2  • 

.9 

212 

0 

.0 

19 

11.2 

151 

88.8 

0 

.0 

170 

0 

.0 

5 

11.9 

35 

83.3 

2 

4.8 

42 

0 

.0 

39 

11.3 

307 

88.7 

0 

.0 

346 

0 

.0 

28 

12.1 

203 

87.9 

0 

.0 

231 

0 

.0 

11 

5*6 

104 

9C.4 

0 

.0 

115 

ERJC 


1261 


1321 


TABLE  7* 


lOUl  MASTER'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  .BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
5    UtE?HNiciTY.  A NO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  I  NOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


SLACK  ASIAN  OR 

NOH-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCh-RES I OENT 
«LIEN 

NUNBfcR 


Ti 


EOUCATJ£N  tOBOC) 
MISSISSIPPI 

MS    W'LUAiTCAREY  CCLLEGC 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


MS          STATE  TOTALS  t 

TOTAL  ,  •      2  *1 

FEMALE                 I  •! 

MALE                  1  -2 


28  U.7 

25  16*1 

3  8.6 

10  INSTITUTIONS! 

621  32.0 

469  33 .5 

152  28.* 


.0 
.0 
•  0 


♦  0 
♦0 

♦  0 


28 
25 
3 


U.7 
16*1 
8*6 


629  32*5 
473  33*7 
156  29*1 


162  85*3 
130  83*9 
32  91*4 


•295  66*8 
926  66*0 
369  68*8 


14 
3 
11 


.7 
.2 

.2^1 


,  MI  SSOURI 

MO    CENTRAL  MO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

.     MALE         *        0  *0 
MC    ORURY  COLLEGE 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MA  LE      *  0  .0. 

MO    FONT  SONNE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  C  -° 

MALE  0  .0 

MC    LINCOLN  UNIVERSITY 
TOTAL        '         0  -° 
RESALE  0  .3 

MALE  0  -0 

MO    THE  LINOENHOOO  COLLEGE 
TOT  AL  C 
FEMALc  c 
'    HALE  0 
MO    MARYVILLE  C-SAlNT 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MO    NT  HE  ST  MO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  1  -5 

FEMALE  1  -9 

MALE  0  *0 

MO    NTH a^T  MO   ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


.0 
.  0 
.0 

LOUIS 
♦  0 
.0 
.0 


.0 
.0 


MO    SAINT  LOUIS  U  MAIN  CAMPUS 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  3  »9 

MO.  STHEST  MO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *3 

MALE  0  .0 

MC     ST  HM  ST  MO  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
KALE 
MO    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1  .6 

0.0 

1  1.7 
MI  SSCbRI -COLUMBIA 

3  .9 

2  1*0 
1        •  7 


MC    U  CF  MISSOURI-KANSAS  CITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.3 
.4 
.0 


MO     J  OF   MISSOURI-SAINT  LOUIS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.4 
•  5 
.0 


MO    WASHINGTON  UNIVEFSITY 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

HALE  0 
MO    WEBSTER  COLLEGE 

1  OT  AL  0 

FEMALE  0 

MALE  c 

MC  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  7 
FEMALE  5 
MALE  2 


2.7 

2*6  . 
2.8 

.0 
•  0 


0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

20.0 

6 

29*6 

1 

7*1 

0 

•  0  c 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.3 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

2 

1*3 

1 

1.1 

1 

1.6 

9 

18.0 

6 

20.7 

3 

14.3 

6 

3.0 

4 

3.2 

2 

2.8 

2 

1:3 

1 

l.i 

1 

1.7 

5 

1.4 

2 

1.0 

3 

2.0 

20 

6.3 

13 

5.8 

7 

7.7 

24 

10. I 

22 

11.8 

2 

3.9 

15 

13*4 

9 

10.0 

6 

27.3 

27 

13.8 

25 

14.7 

2 

7.7 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


16  INSTITUTIONS) 
.3  125  5.2 

.3  31  3.9 


MONTANA 

MT     E4 STERN  MONTANA  COLLEGE 

TOTAL  2       2.1  0 

FEMALE  1       I.*  0 

HALF  1  0 


0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 


.3 
.5 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


0 

.0 

U 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1.4 

0 

.0 

3 

3*1 

0 

.0 

C 

*  *o 

0 

*0 

1 

2.0 

1 

3.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

,0 

0 

.0 

1 

.6 

1 

1.1 

0 

•  0 

2 

.6 

0 

.0 

2 

1.3 

2 

.6 

I 

.4 

1 

1.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

.9 

1 

1.1 

0 

•  0. 

1 

.5 

1 

•  6 

0 

*0 

12 

♦  5 

6 

6 

.8 

a 
o 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 


.0 
.0 
*0 

*0 

•  0 
.0 

•*o 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

1 

.5 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

.6 

2 

1.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1,3 

2 

1.1 

1 

2*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

6 

.? 

5 

.3 

1 

.1 

9 

3*0 

286 

96*0 

6 

3.1 

184 

95*8 

3 

2.8 

102 

96.2 

0 

♦  0 

74 

1CG.0 

0 

♦  0 

55 

100*0 

0 

*0 

19 

100*0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

*0 

9 

10C.0 

0 

*0 

0 

N.o 

7 

20.0 

28 

80.0 

6 

28.6 

15 

71.4 

1 

7.1 

13 

92.9 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

.0 

8 

100*0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

4 

1C0.0 

0 

.c 

4 

100*0 

.c 

2*4 
1.8 
3.1 

1*3 
1.1 
1*6 


10  20.0 
7  24*  1 
3  14*3 


6 
4 
2 

4 
2 
2 

12 

6 
6 

23 
15 


28 
25 
3 

16 
10 

6 

28 
26 
2 


3*0 
3*2 
2.8 

2.6 
2.1 

3.3  1 

3.* 
3.0 
3.9 

7.3 
6.6 


11*8 
13*4 

'  5*9 

14.3 
11*1 

27*3 

K.3 
15*3 
7*7 


.0 
.0 
.0 


1*  I 

1.4 
*0 


.0 
.0 
.0 


150  6.2 
110  6.8 
40  5*0 


3  3*2 
2  2*9 
1  4*0 


94.8 
96.5 
92.8 


i99 
10" 
90 

150 
90 
60 

40 
22 
18 

189 
119 

70 

150 

92 
58 

325 
188 
137 

<B9 
209 
80 

209 
161 
48 

95 
79 
16 

168 
144 
24 


2,225  92.4 
1,488  92.2 
737  92.8 


3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
2 
4 


1.0 
1*0 
.9 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

o-0 

.0 
♦  0 
.0 

2*9 
1.8 
4.1 


98*7 

0 

.0 

98.9 

0 

.0 

9  8*4 

0 

*0 

80.0 

0 

♦0 

75.9 

0 

*0 

85.7 

0 

.0 

95*5 

3 

1.5 

94*4 

3 

2*4 

97*2 

0 

.0 

97.4 

0 

.0 

97*9 

0 

.0 

96.7 

0 

?0 

92.3 

15 

4.3 

94.0* 

6 

3.0 

9C.1 

9 

5.9 

91.2 

5 

1.6 

92.5 

2 

.9 

87.9 

3 

3.3 

88.2 

0 

.0 

86*6 

0 

.0 

94.1 

0 

.0 

84.8 

1 

.9 

87.8 

1 

1*1 

72.7 

0 

.0 

85*7 

0 

.0 

84.7 

0 

•0 

92,3 

0 

.0 

91  96.8 
67  97.1 
24  96.0 


33 
16 
17 


1.4 
1*0 
2.1 


.0 

•  0 

•  0 


ERLC 


1322 


1262 


TABLE  7.     TiTAL  MASTER'S    OEGftEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  BY  RA 
ETHNICITY*  ANO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


ALACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER  X  NUMBER 

EOUCAT20N  (0800) 
MONTANA 

MT    MONTANA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                0        .0  1 

FEMALE                0        .0  0 

MALE  0  •  *.0  1 
MT    NORTHERN  MONTANA.. COLLEGE-  - 

-    —TOTAL                0*0  0 

FEMALE                 0,0  0 

MALE  0,0  0 
NT     UNIVERSITY  OF  MONTANA 

TOTAL                 0*0  0 

FEMALE                0       *0  0 

MALE  0  .0  0 
MT    Wc E A H~HQ KttAN A  COLLEGE 

AL               or-  .t0  0 

"FEMALE  0  *6 — ^  0 

MALE       -         0        ,0  ~~0~" 


1.7 
.0 
3.3 


MT  .       STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 2  .7 

FEMALE                 1  .6 

.    HALE      '          1  .7 

NEBRASKA 

NE    CHAORON  STATE  COLLEGE 


5  INSTITUTIONS) 


•3 

•  0 

♦  7 


TOTAL                 1  2*6 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•0 

MALE                 1  4*3 

0 

•  0 

NE    CONCOROIA  TCHRS  COLLEGE 

TOTAL                 G  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0'  .0 

0 

•0 

MALE                   0  .0 

0 

•  0 

NE    CREIGHTON  UNIVERSITY 

TOTAL      '           0  *0 

3 

9*7 

FEMALE                0  ,0 

3 

13*6 

HALE                 0  .0 

0 

•  0 

NE     KEARNEY  STATE  CCLLEGE 

TOTAL'               0  *0 

2 

1*5 

FEMALE                 0  ,0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

2 

2*6 

NE"U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 

TOTAL                 0  .0 

1 

•4 

FEMALE                 0  .0 

1 

♦  7 

MALE       *         0  .0 

0 

♦  0 

NE     U  OF  NEBRASKA  AT  OMAHA 

'TOTAL                 0  *0 

12 

3,9 

FEMALE                 0  .0 

10 

MALE                 0.  .0 

2' 

2*3 

NE    WAYNE  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  *0 

0 

%0 

NE          STATE  TOTALS  (  7 

INSTITUT IONS) 

TOTAL                 1  .1 

18 

2*2 

FEMALE                 0  .0 

14 

.  3.0 

MALE   '              1  .3 

4 

1*2 

NEVADA 

NV     U  OF  NEVADA  LAS  VEGAS 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

NV    U  OF  NEVAOA  RENO 

TOTAL  1 

FETM4LE  •  0 

HALE  1 


16  ' 
14 
2 

2 
2 
0 


10*3 
13*1 

1*7 
2*9 
•  0 


NV  STATE  TOTALS  (  2  INSTITUTIONS) 

;  TOTAL"  1  ™4"~  11"    6.5"  ~ 

FEMALE  0        .0  16  9*1 

MALE  1      1-0  2  2*0 


NEW  HAMPSHIRE 

NH    NOTRE  OAM E  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
NH    RIVIER  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NH    U  OF  NEW  HAMPSHIRE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

.7 
1*1 

•  0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  I 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NQN^HISPANIC 

^NUMBER 


NON-RES  I  GENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


♦  0 
*0 

♦  0 

.0 
*0 
*0 

*0 
*0 

♦  0 


11 

5 
6 


♦  0 
♦0 

•  0 


♦  0 
*0 

♦  0 

•0 
*0 

♦  0 

*0 
*0 

♦  0 

*0 

♦  0 
*0 

♦  9 

♦  7 
1*0 

♦  3 
*0 

1*1 

♦  0 
*0 
*0 


5*2 
2*8 
10*4 

2*5 
2*9 
1*9 


4*01 
2*9\ 
5*9/ 


*0 
*0 
*0 

*0 
*0 
*0 

♦  7 
1*1 
*0 


1 

1*7 

59  98*3 

.  o 

_  *0 

-~*o~ 

0- 

 .0  

30100V0 

o 

•  0 

30 

1 

3*3 

29  96*7 

0 

.0 

30 

0 

♦0 

33  100*0 

o 

♦  0 

33 

0 

•  0 

13  10C«0 

0 

♦0 

13 

0 

*0 

20  10C*0 

0 

.0 

20 

0 

•  0 

90  97*8 

2 

2*2 

92 

0 

•  0 

45  '97*8 

1 

2*<i 

46 

0 

♦0 

45  97*8 

1 

2.2 

46 

0 

•0 

18  100*0 

0 

♦  0 

18 

0 

♦  0 

1  100*0 

o 

♦0 

I 

0 

*0 

17  1C0*0 

.0 

•  0 

17 

4 

1*3 

291  98*0 

2 

.7 

297 

2 

1*3 

156  98*1 

1 

•  6 

159 

z 

1*4 

135  97*8 

1 

♦  7 

138 

1 

2*  8 

35  97*2 

«  0 

♦0 

36 

o 

♦  0 

13  10C*0 

o 

♦  0 

1  3 

1 

4*3 

22  95*7 

0 

.0 

23 

o 

•  0 

24  100*0 

o 

.  0 

r>  2^ 

0 

♦0 

7  100*0 

o 

.0 

7 

0 

*0 

( 

17  100*0 

0 

17 

3 

9*7 

28  90*3 

0 

.b 

31 

3 

13*6 

19  86*4 

o 

.0 

22 

o 

v*0 

9  100*0 

0 

,0 

9 

c 

1*5 

120  90*9 

10 

7.6 

132 

o 

♦0 

56  100*0 

o 

♦  0 

2 

2*6 

64  €4*2 

10 

13.2 

76v 

3 

1*  3 

229  98*3 

1 

#4 

233 

2 

1*5 

132  98*5 

0 

♦  0 

134 

1 

1*0 

97  98*0 

1 

1.0 

99 

14 

4*6 

285  93*8 

5 

1.6 

304 

11 

203  94*0 

2 

♦  9 

216 

3 

3*4 

82  93*2 

3 

3*4 

88 

0 

*0 

44  100*0 

.0 

*D 

44 

0 

•  0 

21  100*0 

o 

♦  0 

21 

0 

♦  0 

23° 100*0 

o 

♦  0 

23 

23 

2*9 

765  95*1 

16 

2*0 

804 

16 

3*4 

4£»1  96*2 

♦  2 

♦"4 

-  469 

7 

2*1 

314  93*7 

14 

4.2 

335 

e 

24 

15*5 

131  64*5 

o 

•  0 

1  55 

I  7 

15*9 

90  84*1 

o 

♦  0 

107 

7 

14*6 

41  85*4 

0, 

•0 

48 

6 

5*0 

115  95*0 

o 

.0 

121 

4 

5*9 

64  94*1 

o 

♦  0 

63 

2 

3*8 

51  96*2 

0 

•  0 

53 

30 

10*9 

246  89*1 

0 

♦  0 

2  76 

21 

12*0 

154  88*0 

0 

.0 

175 

9 

8*9 

92  91*1 

0 

•  0 

101 

0 

*0 

32  1C0*0 

0 

.0 

32 

0 

*0 

23  100*0 

0 

.0 

23 

0 

•  0 

9  1C0*0 

0 

•0 

9 

0 

*0 

58  100*0 

0 

•  0 

58 

0 

*0 

46  100*0 

0 

•0 

46 

0 

*0 

12  100*0 

0 

♦  0 

12 

2 

1*3 

147  98*0 

1 

.7 

15.) 

2 

2*2 

90  96*8 

1 

1*1 

*  9) 

0 

*0 

57  100*0 

0 

•  0 

•  57 

ERIC 


 A__ 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

„     NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBCR 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NGK-PESIDENT 
ALI  EN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


EOUCATION  (080C) 

NEW  HAMPSHIRE  .,  _ 

"  NH    U  OF  NH  KEENE  ST  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  •° 

NH    U  NH  PLYMOUTH  ST  COLLEGE 

TOTAL  0 
FEMALE  0  *° 

MALE  0  .0 


11.8 
8.7 
16*2 

.0 
.0 
.0 


NH  STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0 
'FEMALE  0 
1  MALE  0 


5  INSTITUTIONS) 
S  1.5 

3 
2 


1.4 
1.6 


NEW  JERSEY 


U  PUTrtERFO 
0  .0 
0  ♦# 
0  .0 
TEANECK  cam 
0  *o 
0  *o 
o  *o 


NJ   FARLGH  ocksn 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NJ    FARLGH  CCKSN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NJ    GEORGIAN  COURT  COLLEGE 
TOTAL  0  ♦O 

FEMALE  0  •£ 

MALE  0  *° 

MJ    GLASSBORO  STATE  COLLEGE 
TOTAL  1  »3 

FEMALE*  1  •* 

MALE  0  *0 

NJ    JERSEY  CITY  STATE  COLLEGE 


5 
4 
1 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

19 
11 


0  *0 
0  *0 

o  *o 

OF  NEW  JERSEY 
TO 
♦  0 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NJ    KEAN  _ 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

HALE  0 
NJ    MONMOUTH  CCLLEGE 

TOTAL  © 

FEMALE  0  *0 

MfcLE  0  *° 

NJ    MONTCLAIR  STATE  COLLEGE 


♦  7 
1.1 

.0 


•  0 
.0 
.0 


TOTAL  2 
FEMALE  2 
MAI.  E  0 
NJ    RIOER  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 

MALE  0  - 

NJ    RUTGERS  U  NEW  BRUNSWICK 
TOTAL  2  .8 

FEMALE  -  »6 

MALE  I  1*2 

NJ    SE TON  HALL  UNIVERSITY 
TOTAL  2  »6 

FEMALE  2  »9 

HfcLE  0  ♦° 

NJ    TRENTON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NJ    UPSALA  COLLEGE 
TOTAL  0- 
FEMALE  0 
-  -HALE  "  0* 

NJ    WESTMINSTER  CHOIR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *>° 

NJ    WILLIAM  PATERSCN  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  *  0  •? 

MALE  ©  »° 


NJ  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  7 
FEMALE  6 
MALE  1 


♦  0 

•  0 

•  0 

.0 

♦  0 

-.0 


3.4 
3.6 
2.6 

3.5 
5.1 

•  0 

•  0 

♦  0 

♦  0 

5.9 
6.8 
4.9 


20  12*7 

II  10*4 

9  17.3 

37  8.9 

34  11.6 
3  2.5 


3 
3 
0 

f 

IS 
10 

5 

1 
1 

0 

30 
19 
11 

24 
19 
5 

53 
34 
19 


3*4 
5.4 
.0 

5.5 
5*6 
5.3 

1*5 
2.1 
•  0 

12.6 
12.3 
13.1 

7.0 
8.9 
3.9 

9.3 
9.6 


7 
7 
0 

i 
o 
i 

12 

9 
•  3 


35.0 
43*8 
.0 

33.3 

50.0 

3.5 
3.6 
3.2 


15  INSTITUTIONS) 


229. 
164 
65 


7.4 
8.2 
6.0 


NEW  MEXICO 

NN    EASTERN  NH  U  MAIN  CAMPUS 
*    TOTAL  3 
FEMALE  2  1*7 

HALE  1  -*7 


0 
0 
0 

0 
0 
0 


2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
3 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
3 

■  1 


♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 


•  0 

♦  0 
.0 


\.3  . 

.9 
2.6 

.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 

.0  * 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  5 
.7 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.7 
1.1 

•  0 

.0 
.0 

•  0  • 

•  0 

•  0 
.0 

1.2 
1.4 

•  8 

•  2 

•  0 
.5 


0  .0 
0  .0 

o~~~  ;o 


•  o 

.0 
.0 


13  *4 

10  .5 

3  °  .3 


♦0 

♦  0 

♦  0 


4  2*3 
2  1.7 
2  3.4 


.6 

♦  9 

♦  0 


60 
39 
21 


23 
13 
10 


1.9 
1.9 
1.9 


13*1 
11*1 
16.9 


11.8 
8*7 
18*2 


o 

♦T) 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

♦  3 

6 

1.8 

1 

♦  5 

4 

1*9 

0 

•  0 

2 

1.6 

3 

2.0 

10 

6.7 

3 

2.7 

8 

7.2 

0 

•  0 

2 

5.3 

o 

.0 

2 

3.5 

o 

.0 

2 

5.1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

15 

4*6 

35 

10*8 

3.7 

18 

11*2 

9 

5.6 

17 

10*5 

3 

1.9 

23 

14*6 

I 

12  . 

11  .3 

2 

3.8 

11 

21*2 

1.4 

45 

10*8 

1.4 

40 

13*6 

2 

1.7 

5 

4*1 

0 

♦  0 

3 

3*4 

o 

♦  0 

3 

5*4, 

0 

.0 

0 

♦  0 

5 

1.8 

24 

8*3 

4 

2.2 

18 

10*1 

1 

1.1 

6 

6*3 

0 

♦0 

1 

1*5 

0 

'  .0 

1 

2*1 

0 

♦  0 

0 

.0 

6 

2.5 

38 

15.9 

5 

3.2 

25 

16.1 

1 

1.2 

13 

15.5 

12 

3.5 

42 

12.3 

7 

3.3 

31 

14.6 

5 

3.9 

11 

8.5 

4 

♦  7 

58 

1C.2 

3 

.8 

37 

10.5 

1 

♦  5 

21 

9.7 

0 

.0 

7 

35.0 

0 

.0 

7 

43.3 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

0 

1 

20 
17 

3 


309 
219 
90 


33.3 
•  0 
50*0 

5.9 
6.9 
3.2 


10.0 
10.9 


31 
18 
13 


17.6 
If*  4 
22*0 


30 
21 

9 


88*2 
91*3 
81*8 


63  100*0 
29  1C0*C 
34  100*0 


330  97*9 
209  97*7 
121  98*4 


135 

99 
36 

53 
36 
17 


53 
32 
21 

288 
143 
145 

135 
94 
41 

369 
254 
115 

84 
52 


9C«6 
89*2 
94*7 

93*0 
92*3 
94*4 

1CC.0 
100*0  • 
100*0 

89*2 
88*8 
89*5 


85*4 
88*7 
?8*8 

88*9 
86*4 
95*0 


95*5 
92*9 


32  100*0 
249  91*2 


160 

89*9 

89 

93*7 

67 

98*5 

46 

•97*9 

•  21  1C0*0 

201 

84*1 

130 

83*9 

71 

84*5 

286 

83.o 

172 

80*8 

114 

88*4 

513 

89*9 

317 

89*5 

196 

90*3 

13 

65*0 

9 

56*3 

4 

1CC.0 

2 

66*7 

1 

100.0 

1 

50.0 

3>2i 

94*1 

230 

93*1 

91 

96*8 

!,769 

89*3 

,775 

86*3 

994 

91*2 

141 

80*1 

98 

83*8 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


•  3 
.5 
.0 


2.7 
3.6 
•  0 


34 
23 
11 

63 
29 
34 


337 
214 
123 


149 
111 

33 


43  72.9 


2 

3.5 

57 

1 

2.6 

.  39 

1 

5.6 

1 8 

0 

.0 

53 

0 

♦  0 

32 

0 

•  0 

21 

0 

•0  • 

323 

0 

.0 

1 6 1 

0 

.0 

162 

0 

.0 

158 

0 

.0 

1 06 

0 

♦0 

52 

1 

.2 

415 

0 

♦  0 

294 

1 

♦  8, 

121 

1.1 

88 

i 

1.8 

56 

0 

♦  0 

0 

♦0 

273 

0 

♦  0 

178 

0 

♦  0 

0 

.0 

68 

0 

.0 

47 

0 

.0 

21 

0 

.0 

239 

0 

.0 

155 

0 

.0 

84 

14 

4.1 

342 

10 

4.7 

213 

4 

3.1 

129 

0 

♦  0 

571 

0 

•  0 

354 

0 

♦  0 

217 

0 

.0 

20 

0 

•0 

16 

0 

.0 

4 

0 

.0  . 

3 

0 

♦  0 

1 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

341 

0 

.<0 

247 

0 

.0 

94 

22 

4  *7 

3,100 

16 

•  8 

2,010 

6 

•  6 

1,090 

4 

2.3 

1  lb 

1 

.9 

117 

3 

5.1 

59 

ERIC 


1324 


1264 


TABLE  7.     TOTAL  MASTER'S 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS. OF-HIGtiER  EOUCATICN  BY  RACE, 
ETHNICITY,  A  NO  SEx:     INSTITUTION  ANO  STATE"  1978-1979  ^ 


erUTn 


AMERICAN  INOJA,'^ 
_~AIA  SKAN'NATI VE 

NJMBER  I 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


kHlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUM8ER 


EDUCATION  (0600) 

NEW  MEXICO  ^ 

NN    NEW  MEXICO  "HIGHLANDS  U 
TOTAL  1  1.1 

FEMALE  0  .9 

MALE,,  1  2.4 

NN    Hi   INST  OF  MINING  C  TECHN 


0  .0 

0  .0 

0  .9 

MAIN  CAMPUS 

0  .0 

0  .9 

0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NM    MM  STATE 
"  TOTAL 
FEMALE 
MA  L  E 

NN    U  OF  NM  MAIN  CAHPUS 
TOTAL  ,  29  7*9 

FEMALE  16  6.4 

MALE  13  11.0 

NN    WESTERN  NM  UNIVERSITY 
TOTAL  2  3.7 

FEMALE  1  4.2 

MALE  I  3.3 

NM  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  35  4*2 

FEMALE  19      3*5  . 

MALE  16  5.5 


1.1 

.0 
2.'. 

.0 
.0 
•  0 


.0 

2*6 


1.6 

2.0 


.0 

•  0 

♦  0 


6  INSTITUTIONS) 
12  1.5 
7  1.3 
5  1.7 


TOTAL 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUM8ER 

X 

NJM8ER 

1 

NUMBER 

1 

NUM8ER 

0 

♦  0 

75 

81.5 

77 

83*7 

15 

16.3 

0 

.0 

92 

0 

.0 

42 

82.4 

42 

82*4 

9 

17.6 

0 

♦  0 

-  51 

o 

♦  0 

33 

60. 5 

3  5 

8  5.4 

"  6 

1 4*6 

o 

■  0  ■ 

41 

0 

.0 

1 

25.0 

1 

25*0 

3 

75.0 

0 

.0 

'  4 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

\ 

100.0 

0 

.0 

1 

*0 

•  0 

I 

33.3 

1 

33.3 

2 

66*7 

0 

.0 

3 

1 

♦  6- 

39 

29.3 

41 

'  3C.d 

92 

6S*2 

0 

•  0 

133 

0 

.0 

25 

26.6 

25 

26.6 

69 

73*4 

0 

.0 

94 

1 

2i6 

14 

35.9 

16 

41*0 

23 

59.0 

0 

'  .0 

39 

1 

.3 

81 

22.0 

117 

31..8 

251 

68.2 

0 

•  0 

368 

1 

.4 

49 

19.6 

71 

2  8.  4 

179 

71.6 

0 

•  0 

250 

0 

♦  0 

32 

27.1 

46 

39.0 

72 

61*0 

0 

.0 

118 

0 

.0 

21 

38.9 

23 

42*6 

31 

«57*4 

0 

.0 

54 

0 

.0 

7 

29.2 

8 

33.3 

16 

66*7 

0 

.0 

24 

0 

.0 

14 

46.7 

15 

50*0 

15 

50.0 

0 

.0  * 

30 

3 

•  240 

29.0 

2*0 

35*1 

533 

64*4 

4 

.5 

V  827 

2 

.4 

136 

25.3 

164 

3C.  5 

372 

69.3 

1 

.2 

I 

.3 

104 

35.9 

126 

43*4 

16  1 

55.5 

3 

1*0 

290 

NEW  YORK 

NY    A J  EL PHI  UNIVERSITY 


TOTAL 

3  .5 

73 

12.4 

4 

.  7 

6 

1.9 

86 

14.7 

501 

85*3 

FEMALE 

2  .4 

68 

13.9 

3 

.6 

3 

.6 

76 

15.5 

413 

84*5 

HALE 

I  1.0 

5 

5.1 

I 

1  .0 

3 

3.1 

19 

»0.2 

88 

89*8 

NY     ALFftEO  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

39 

100.0 

FEMALE 

>  0.0 

0 

.0 

0 

•0 

9 

*  .0 

0 

.0 

23 

100*0 

MALE 

0  .0 

0 

.9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

16 

100*0 

NY  BIN* 

STREET  COLLEGE  OF  EO 

TOTAL 

"   0  .0 

21 

11*9 

4 

2.3 

10 

5.6 

35 

19*8 

140 

79*1 

FEMALE 

0  .0 

20 

12*7 

1 

.6 

8 

5.1 

29 

18.  5 

126 

80*3 

MALE 

0  .0 

1 

5*0 

3 

15.0 

2 

10.0 

6 

30.0 

14 

7C.0 

NY    UNISIUS  COLLEGE 

TOTAL 

2  1.5 

2 

1  .5  * 

0 

.0 

0 

.0 

4 

3.  1 

126 

96.9 

,  FEMALE 

0  .0 

2 

2.2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2*2 

89 

97*8 

MALE 

2  5*1 

0 

♦  0 

0 

.0 

.0 

2 

5*1 

37 

94.9 

.  NY  CUNY 

BERNARD  BARUCri  C 

TOTAL 

Oo  -o 

2 

8.7 

2 

8.7 

0 

:o  » 

4 

17*4 

19 

82*6 

FEMALE 

0  .? 

1 

8.3 

1 

8*3 

0 

.0 

2 

16.7 

10 

83.3 

MALE 

C  .0 

1 

9.1 

1 

9.1  ; 

0 

.0 

2* 

18.2 

9 

81*8 

NY  CJNY 

BROOKLYN  COLLEGE 

TOTAL 

0  *0 

19 

7*3 

6 

2.3 

6 

2.3 

31 

12*0 

227 

87.6 

FEMALE 

0  .0 

18 

8*2 

4 

1  .8 

4 

1.3 

26 

11*9 

193 

89*1 

MALE 

9^  .0 

1 

2.5 

2 

5.0 

2 

5.0 

5 

12*5 

34 

85*0 

NY  CJNY 

CITY  COLLEGE 

TOTAL 

3  1.1 

79 

28.5 

9 

3.2 

59 

21.3 

150 

54*2 

125 

45*1 

FEMALE 

I  .5 

58 

30.2 

5 

2.6 

,5 

23.4 

109 

56*8 

81 

42.2 

MALE 

2  2.4 

21 

24.7 

4 

4.7 

14 

16.5 

41 

48.2 

.  44 

51*8 

NY  CJNY 

C  OF  STATEN  ISLAND 

TOTAL 

0     •  .0 

6 

7.4 

1 

1.2 

1 

1.2 

8 

9.  9 

71 

87*7 

FEMALE 

0  .0 

3« 

5.3 

,0 

•  0 

1 

1.8 

4 

7.0 

53 

93*0 

MALE 

0  .9 

3 

r12.5 

1 

4.2 

0 

.0 

-4 

16.7 

18 

75.0 

NY  CUNY 

HUNTER  COLLEGE 

TOTAL 

I  .4 

33 

012*6 

6 

2.3 

15 

5.7 

55 

21.1 

-  —201- 

"  77*0 

FEMALE 

1  .5 

28 

12*7 

5 

2.3 

-  13 

5.9 

47 

21.4 

170 

77*3 

„  MALE 

0  ,9 

5 

_L2.2  — 

1 

2.4 

2 

4.9 

8 

19.5 

31 

75*6 

NY  CJNY 

LEHMAN-COLLEGE 

  TOTAL 

■)  *0 

16 

10*7 

1 

.7 

15 

10.0 

32 

21.3 

117 

78*0 

FEMALE 

0  .9 

14 

10*9 

0  . 

•  0 

14 

10.9 

28 

21*9 

100 

78*1 

MALE 

0  .0 

2 

9.1 

1 

4.5 

I 

4.5 

4 

18.2 

17 

77*3 

NY  CJNY 

QUEENS  COLLEGE 

TOT  AL 

6  2.6 

15* 

6*4 

9 

3.8 

3 

1.3 

33 

1',.0 

201 

85*5 

FEMALE 

4  2.0 

15 

7*4 

8 

4.0 

1 

.5 

28 

V3.  9 

174 

86*1 

MALE 

2  6.1 

0 

•  0 

1 

3.0 

2 

6.1 

5 

15*2 

27 

81*8 

NY    COLGATE  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

9 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

>.o 

2 

100.0 

NY    COLLEGE  OF  NEW  ROCriEL.'.E 

TOTAL 

0  *0 

14 

4.4 

0 

.0 

3 

.9 

17 

5.3 

301 

94*1 

FEMALE 

0  .0 

11 

3.9 

0  x 

.0 

3 

1.0 

14 

4.9 

271 

94*8 

MALE 

0  .0 

3 

8.8 

0 

*0 

0 

.0 

3 

8.8 

30 

88*2 

NY    COLLEGE  OF  SAINT  ROSE 

•TOTAL 

0        .0  J 

1 

.5 

,p 

♦  0 

0 

.0 

1 

.5 

200 

99*5 

FEMALE 

0  .0 

1 

•  6 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.6 

170 

99*4 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

30 

100*0 

NY    C3LUM8IA   U  TCriRS  COLLEGE 

-GTAL 

0  .0 

83 

11.6 

13 

1.8 

35 

4.9 

131 

18*3 

505 

70*7 

FEMALE 

0  .0 

62 

12*4 

10 

2.0 

24 

4.8 

96 

19*2 

363 

72*5 

MALE 

0  *0 

21 

9*9 

3 

I  .4 

11 

5.2 

35 

16.  * 

142 

66*7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.1 

2 

M.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.9 

1 

.4 

0 

.0 

1 

2.5 

■  2 

♦  7 

2 

1.0 

0 

.0 

2 

2.5 

0 

•  0 

2 

8.3 

— 

5 

1.9 

3 

1.4 

2 

*.9 

1 

.7 

0 

.0 

1 

4.5 

1 

.4 

o  ■ 

.0 

1 

3.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

.6 

\ 

.3 

1 

2.9 

0, 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

78 

10*9 

42 

8*4 

36. 

16*9 

587 
489 
98 

39 
23 
16> 

177 
157 

20 

130 
91 

39 

23 
12 
11 

259 
219 
40 

277 
192 
85 

81 
57 

261 
220 
41 

150 
128 

22 

235 
202 
33 

3 
1 

2 

320 
2  86 
34 

201 
171 

30 

714 
501 
213 


;ERLC 


1265 


1325 


TABLE  7.    TOTAL  MASTER'S 


DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  ECUCATlCN  BY  RACE, 
EWNlC ITYt  ANO  SEXx     INST ITUT ION  ANO  STATE  197B-H79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 

E CUC AT  ION  108001 

NEW  YORK 

NY    CORNEL  0  ENOOWEO  COLLEGES 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

fit"  CORNELL  U  STATUTORY  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    OOWLlNG  COLLEGE  c 
TOTAL  0  .3 

FEMALE        0       0  .0 
MALE  '  09  .0 

NV    ELMIRA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0       •  & 

NY    FOROHAM  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

^FEMALt  0  .0 

MALE  0  .0 

'MY    HOFSTRA  UNIVERSITY 
TOTAL  3  '•° 

I  FEMALE  0.  .0 

\      MALE  0  -° 

NY     ITHACA  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY    LONG  IS 
TOTAL 
FEMALE 
M4  LE 

NY     LONG   IS  U  C 
TOTAL 
FEMALE 
•  MALE 

NY     LJNG  IS  _ 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY     MANHATTAN  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
<*Y    MAW  AT  TAN  SCHOOL  OF  MUSIC 
TOTAL  0 
FEMALE  0  •? 

mile  0  *° 

ny  manhattanville  college 

TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  -° 

NY    NAZARETH  C  OF  RCCHESTER 

TOTAL       *  0  -° 

FEMALE  0 

MALE  0        -°  _  _ 
NY    N6JL  YORX-UNI-VER-SITY- 
Ot  AL  1  *2 
FEMALE  I  -2 
MALE  0  .0 
NY    NIAGARA  UNIVERSITY 
TOTAL 
FEMALE 
'  MALE 

U 


BLACK  •    ASIAN  CR 

NON-HfSPANiC  PACIFIC  ISWWOER  HISPANIC 

NUMBER  %        NUMBER  X        NUM8ER  ( 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER  ~ 


WHITE  . 
NON-HISPANIC 

NUMBER  • 


"NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
%  NUMBER 


.0 
.0 
.0 

Brooklyn  center 

0  .0 
0  .0 

o     .  o 
U  POST  center 

0  .0 
0  .0 

0  .o 

I  SOUTHAMPTON  CT  R 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NY  PACE 
TCTAL 
FEMALE 
MALE 

NY 


0  .0 
0  .0 

o     •  o 

i  C  OF  WHITE  PLAINS 
0  .0 
0  .0 
™*lc  ©  .0 

PACE  UNIVERSITY  NEW  YCRK 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  «° 

MALE  0  "° 

NY     PRATT  INSTITUTE 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0        • 0 

NY    ROCHESTER  INST  TECHNOLOGY 
.0 
.0 
•  0 

MAIN  CAM 
.0 
.0 

0 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY    RUSSELL  SAGE  C 
TCTAL         %  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY    SAINT  tflJNA  VENTURE  0 
TOTAL  v       0  .0 

FEMALE  i  0  -J 

MALE  0  *0 


c 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

o 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

o 

0 

"o 

0 

0 

.0 

0 

o 

.0 

>  0 

0 

.0 

0 

0 

".a 

0 

0 

•  0 

o 

0 

.0 

0 

11 

5.1 

1 

8 

4.5 

1 

3 

7.9 

0 

13 

3.7 

0 

1 3 

4.7 

0  « 

0 

.0 

0 

1 

3.2 

0 

1 

6.7 

*  0 

0 

.0 

0 

96 

32.* 

12 

66 

3&.0 

8 

30 

33.3 

4 

40c 

5.7 

4 

26 

3 

14 

8.6 

1 

1 

2.6 

1 

2.9 

o 

0 

.0 

0 

3 

4.6 

1 

2 

6.  1 

o 

1 

3.) 

1 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

1 

1.4 

0 

1 

1  .5 

o 

0 

!o 

0 

7 

1.6 

1 

4 

1.2 

o 

 3_ 

_~6.7  - 

1 

69 

i  11.6 

1 1 

5 1 

11.9 

9 

18 

10*6 

2 

2 

\  .7 

2 

0 

.  0 

I 

&  2 

1.0 

1 

1 

8.3 

0 

0 

.0 

o 

1 

25.0 

0 

3 

5.0 

0 

0 

.0 

0 

3 

7.7 

0 

5 

10.4 

1 

4 

9.8 

1 

1 

14.3 

?c 

2 

6.7 

1 

1 

5.6 

0 

1 

'  .3 

1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•0 

0 

.0 
.0 
.0 

.0 
".0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.5 
.6 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.1 
3.9 
4.4 

.6 
.6 
.6 

.0 
.0 
.0 

U5 
.0 
3.1 

10.0 
16.7 
.0 

.0 
.0 
.0 

.3 
.0 
2.2 

1.9 
2.1 
1.2 

.7 
1.0 
.5 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2-1 
2.4 
.0 

3.3 
.0 
"  8.3 

.0 

:o 

.0 

.0 
.0 
.0 


0 

*;o 

0 

.0 

0 

.0 

*o 

.0 

0 

.0  » 

0 

.0 

1 

2.9 

i 

2.9 

1 

5.3 

1 

5.3 

0  q 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

V 

.0 

o. 

.0 

.0 

27 

12.6 

39 

18.  1 

25 

14.1 

34 

19.2 

2 

5.3 

5 

13.2 

0 

'  .0 

13 

3.7 

0 

.0 

13 

4.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.2 

0 

.0 

1 

t>.7 

0 

•a 

0 

.0 

31     10.5  £• 
21  U0.2 
10  U.l 


139  47.0 
95  40.1 
44  46*5 


7  * 

1.0 

51 

7.3 

4 

.7 

33 

6.1 

3 

1.9 

18 

1 1.1 

0 

.0 

1 

2.6 

0 

•  0 

1 

2.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.5 

5 

7.7 

1 

"3.0 

3 

9.  1 

0 

.0 

2 

6.3 

0 

.0 

1 

10.0 

0 

.0 

I 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.4 

0 

.0 

.1 

1.5 

0 

.0 

0 

.0 

4 

1.0 

12 

3.1 

4 

1.2  u 

8 

2.4 

oc 

.0 

4 

8.9 

40 

'6.7 

121 

2  0.4 

30 

7.0 

91 

21.3 

10 

6.0 

30 

18.0 

0 

.0 

4 

1.3 

0 

.0 

1 

1.0 

0 

.0 

3 

1.4 

0 

.0 

1 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

4 

6.7 

7 

11.7 

1 

4.8 

°  1 

4.8 

3 

7.7 

6 

15.4 

0 

.0 

6 

12.5 

0 

.0 

5 

12.2 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

.0 

3 

10.0 

0 

.0 

1 

5.6 

0 

.0 

2 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
0 
0 

30 
15 
15 


.0 
.0 

85.7 
73.9  Q 
93.8 


47  100.0 
39  Ql  00.0 
,  8  100.0 

202  100.0 
145  100.0 
57  1CL.0 

171  79.5 
141  79.7 
30  78.9 

312  88.6 
239  65.7 
73  1CC.0 


27 
14 
13 

132 
94 
38 

648 
504 
144 


87.1 
93.3 
81.3 

44.6 
45.6 
42.2 

92.7 
93.9 
88.9 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
•  .0 


38 

97. 

34 

97.1 

4  100.0 

60 

92.3 

30 

9C.9 

30 

93.8 

8 

80.0 

4 

66.7 

4  1C0.0 

73 

98.6 

67 

98.5 

6 

L^OO.O 

372 

96.9 

331 

97.6 

41 

91.  1 

457 

76.9 

32  7 

76.6 

130 

77.8 

7C 

22.8 

35 

35.0 

35 

16.9 

11 

91.7 

8 

10C.0 

3 

75.0 

52 

86.7 

20 

95.2 

32 

82.1 

42 

87.5 

36 

87.8 

6 

85.7 

27 

9G.0 

17 

94.4 

10 

83*3 

73 

1C0.0 

58 

1CC.0 

45 

100. 0 

73 

98.6 

47 

97.9 

1  100.0 

1 

0 

•0 

0 

1  100.0 

1 

4 

1 1.4 

35 

3 

15.  6 

19 

1 

6.3 

16 

0 

•  J 

47 

o 

.  0 

39 

o 

.0 

8 

0 

.0 

j  202 

o 

.0 

145 

0 

•0  o 

57 

5 

2.3 

215 

2 

1.  1 

177 

3 

7.9 

38 

27 

7.7 

352 

27 

9.7 

279 

o 

.0 

73 

3 

9.7 

31 

o 

.0 

15 

3 

18.6 

1 6 

25 

8.4 

296 

17 

6 

8.3 

206 

8.9 

90 

0 

.0 

699 

0 

.0 

537 

0 

.0 

162 

0 

.0 

39 

0 

.  0 

35 

6 

,0" 

.4 

0 

.0 

63 

0 

.0 

33 

0 

.) 

32 

1 

10.0 

10 

1 

It. 7 

ft 

0 

•  C/ 

4 

0 

.0 

74 

0 

.0 

66 

0 

.0 

6 

0 
0 
0 

16 
9 
7 


.0 

..0 
.0 

2.7 
2.1 
4.2 


233  75.9 
64  64.0 
169  81.6 


26  1C0.0 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


.0 
.0 
.0 

r.  7 

.0 
2.6 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.4 
2.1 
.0 


384 
339 
45 

594 
427 
167 

307 
100 
207 

12 


60 
21 
39 

48  i 
41 
7 

30 
18 
12 

73 
58 
15 

74 
48 

26 


ERLC 


132G 


1266 


TA1LE  7.     TOTAL  MASTER'S    OECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  Vf  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  MCE, 
ETHNICITY,  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1970-1979 


AMERICAN  INOlAN 
.ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 
EOUCATION  106301 
NEW  YORK 

NV     SUNT  JOHN'S  UNIVERSITY 
•  TOTAL  0  *0 

FEMALE    '"'  0,  .0 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


*HITE 
NGN-HISPANIC 


NON-RE  SI  OEM 
ALIEN 


TOTAL 


MALE 


NY     SAINT  LAURENCE  UNIVERSITY 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ,0 

N7     SJNY  AT  ALBANY 

TOTAL  0  #D 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY     SJNY  AT  BIMGHAMTON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SONY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 
TOT  AL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NY     SJNY  HEALTH  SCI 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
PALE  0 
NY    SJKV  COLLEGE  AT  BROCKPORT 


3 
2 
I 

I 
I 

0 

13 
7 
3 

0 
0 
0 


TOTAL 
FEMALE  0 
MAI E  i  0 
NY    SUW  COLLEGE  AT 
TOTAL  2 
FEMALE  1 
 MALE—  1 


NY     SJNY  COLLEGE  AT  CORTLANO 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
NY    SJNY  COLLEGE  AT 

TOTAL  4) 

*     FEMALE  '0 

MALE  0 


NY    SJNY  COLLEGE  AT  GENESEO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY     SJNY  COLLEGE  AT  NEtf  PALT I 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


26  9*8 
25  11.* 
1  2*1 


NY     SJNY  COLLEGE  AT  ONEONTA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY    SUNY  COLLEGE  AT  OSWEGO 


TOTAL 
FEMALE 

.HALE 


1 

0 


1.3 
l.d 

.0 


NY     SJNY  COLLEGE  PLATTS6URGH 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY     SJNY  COLLEGE  AT  POTSOAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  Sv'NV 
TCT  AL 
FEMALE 
MALE 
NY     SYRACUSE  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  .0* 
0  .0 
OF  TECH  CT1CA-R0ME 
0  .0 
0  .0 
0  *0 
MAIN  CAMPUS 
0  *0 
0  .0 
0  .0 


NY     LNUERSITY  OF  ROCHESTER 
TOTAL  0^.0 
FEMALE     .  0  .0 

HALE  0  .0 

NY    iiAuNER  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NY     YcSMlVA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  "    0  .0 

MALE  0   &  .0 


2.4 
2.4 
2.4 

V  3 
.0 

2.3 
2.3 
2.2 

•  0 
.0 

•  0 


0 
0 
0 

4 
1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

9- 
5^ 
A 

1 
0 
1 

3 
3 
0 

0 
0 
0 


.0 
•  0 
.0 

1.9 
1.8 
2.1 

.0 
.0 

1  .0 


.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

3.6 
2.8 
5.3 

1.5 

•  0 
A*  5 

6*8 
3*1 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


NV 


TCT  AL 

FEMALE 

MALE 


STATE  TOTALS  ( 


A5 

'  36 
9 


56  INSTITUTIONS! 

•  5  701  7*1 

♦5  540,  7*3 

•4  161  6.5 


NUN  BER 

• 

I 

• 

NUMBER 

I 

NUMBER 

S 

NUMBER 

I  . 

NUMBER 

I 

NUMBER 

2 

1.6 

-  » 

i 

4.1 

10 

* 

% 

6.1 

106 

67.6 

5 

i 

4*1 

123 

o 

ft 

4.9 

6 

7.  3 

73 

69.0 

3 

3*7 

02 

2 

4.9 

1 

2.4 

4 

9.6 

35 

65.4 

2 

4.9 

41 

°l 

♦  0 

0 

.0 

1 

2.0 

46 

93.9 

2 

4*1 

-  69 

0 

A 

.  u 

0 

♦  0 

1 

4.3 

22 

95.7 

0 

•  0 

23 

ol 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

24 

92*3 

2 

7*7 

26 

1 

♦  5 

4 

♦  9 

16 

3.6 

412 

93.8 

11 

2*5 

,  439 

0  I 

A 

r  *° 

C 

9 

3.  0 

293 

96.1  / 

3 

1*0 

305 

_  2 

2 

1.5 

7 

5.2 

119 

88*8 

6 

6*0 

134 

0 

*S 

0 

.0 

0 

.0 

33 

100.C 

0 

.0 

33 

0 

.  u 

0 

i  *0 

0 

.0 

29 

100.0 

0 

•  0 

}  29 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

' 

♦  0 

4 

100*0 

0 

*0 

4 

0 

.0 

»  2 

1*2 

18 

10*5  o 

110 

64.3 

•  43 

25*1 

171 

0 

.0 

*2 

1.6 

*  14 

12.  7 

^  84 

76*4 

12 

10*9 

110 

0 

.0 

0 

.0 

4 

6*6 

26 

'  42.6 

31 

50*8 

61 

t 

0 

•o  t 

0 

.0 

1 

4.2 

22 

91*7 

1 

4*2 

24 

o 

•  p 

0 

♦  0 

1 

6.7 

13 

86*7 

1 

6*7 

15 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

r  •° 

9 

100.0 

0 

♦0  ,. 

9 

2 

, 

1.0 

6 

3.1 

30 

15.4 

461 

82*6 

4 

2*1 

195 

1 

.  6 

4 

3.2 

21 

16*8 

104 

83*2 

0 

*0 

125 

1 

1.4 

2 

2.9 

9 

12.9 

57 

81*4 

4 

5*7 

70 

1 

•  2 

1 

.2 

^3 

<3*1> 

415 

94*7 

2*3 

436 

1 

.  3 

1 

•3  % 

11 

3.2 

335 

96.0 

P  3 

♦  9 

349 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

2.2 

60 

89*9 

7 

7*9 

69 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

•  6 

161 

98*8 

1 

*6 

163 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.  6 

125 

99*2 

0 

•0 

126 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

36 

97*3 

2.7 

37 

0 

•  0 

0 

.♦0 

1 

*  1.2 

85 

98*8 

0 

.0° 

66 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1.4 

72 

98*6 

0 

.0 

73 

0 

.0 

0 

.0 

0 

If 

•  0 

13 

100*0 

o 

♦  0 

13 

1 

1*3 

1 

1.3 

2 

2.6 

7* 

97.4 

0 

.0 

76 

1 

1*6 

0 

♦  0 

1 

1.6 

61 

98*4 

0 

.0 

62 

0 

•  0 

1 

6.3 

1 

- 

6.3 

15 

93*0 

0 

.0 

16 

1 

♦  4 

1 

♦  4 

33 

12.4 

231 

86*8 

2 

•  6 

266 

1 

♦  5 

0 

♦  0 

30 

13.7 

188 

85*8 

1 

.5 

219 

0 

♦  0 

1 

2.1 

3 

6.4 

43 

91*5 

1 

2.1 

47 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

53 

96*4 

2 

3.6 

55 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

45 

97*8 

1 

2.2 

46 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

8 

88.9 

1 

11.1 

9 

1 

1.3 

0 

.0 

2 

2.6 

'  75 

97*4 

0 

.0 

77 

0 

t  0 

0 

.0 

1 

1.8 

54 

98*2 

0 

.0 

55 

1 

4*5  - 

,  0 

.0 

1 

4.5 

21 

95*5 

o 

.0 

22 

0- 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

63 

68*7 

8 

11.3. 

71 

o  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  0 

44 

93.6 

3 

6.4 

47 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

19 

79*2 

5 

2C«8 

24 

0 

-•0 

0 

.0 

0 

.0 

77 

100*0 

0 

.0 

77 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

61 

100*0 

0 

.0 

61 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

16 

100*0 

0 

.0 

16 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

.0 

8 

100*0 

0 

•  .0 

8 

0 

•  0 

0 

.0  i 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

o 

.0 

4 

0 

.0 

2 

.8 

11 

4.3 

213 

84.2 

29 

11.5 

253 

•  0 

1 

•  6  ' 

6 

3.4 

161 

9W0 

10 

5.6 

177 

0 

♦  0 

1 

1.3 

5 

6.  6 

52 

68*4 

19 

25.0 

76 

1 

1.  5 

o  0 

.0 

2 

3.0 

62 

93*9 

2 

3.0 

66 

'1 

2*3  * 

0 

.0 

1 

2.3 

41 

93.2 

2 

4.5 

44 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.5 

21 

95*5 

°  0 

•o 

22 

0 

•  0 

2 

4.5 

5 

11.4 

39 

86.6 

0 

♦o 

*  44 

0 

.0 

2 

5.4 

5 

13.5 

32 

86*5 

0 

•  0 

37 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

•0 

7 

1*9  - 

1 

1.9 

2 

3.7 

52 

96.3 

0 

.'0 

54 

1 

3*1 

1 

3.1 

2 

6.3< 

30 

93*8 

0 

♦0 

32 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

22 

100*0 

0 

.0 

22 

102 

1.0 

293 

3.0 

If  141 

11*6 

8*203 

83*1 

531 

5.4 

9i675 

67 

♦  9 

220 

3.0 

863 

11*7 

6*31^ 

85*4 

213 

2*9 

7i389 

35 

1*4 

73 

2.9 

278 

11*2 

1,690 

76  70 

318 

12*8 

2,486 

1267 


RJC 


1327 


/ 


UNI  V 


AMERICAN  IMUAN 
^  ALASKAN  NATIVE 

"\     NUMBER  « 

E0UCAT10N  ^0800) 

-  \ 
NORTH  CAROLINA 

NC    CAMPSEL^  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NC  OUKE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NC  APPALACMA 
TOTAL 
FEMALE 
«  HALE 

ffc    EAST  CAROL  IN 
TOTAL 
FEMALE 

MALE       J  0*0 
NC    NC  AGRL  t  TEC*  STATE  U 
TOTAL  C\  -  *° 

FEMALE  t  0\  -3 

-JWXE  *\  .        0  v  .0 
NC    NC  CENTRAL  UNIVERSITY 
TOTAL 


SLACK 


ASIANS 


T0TA1> 


NON-MISPANIC  PACIFIC  fSLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


;3  / 


FEMALE 
MALE  , 
NC    NC  STAT* 
TOTAL 
FEMALE 
MAJLE 
NC  -  PEMBROKE 
TOTAL 
.FEMALE 
MAL  E 
NC    U  OF  NC  AT 
TOTAL 
FEMALE 
HA  L£ 

NC    U  Or  NC  AT  CHARLOTTE, 
TOTAL     -    "       0  .0 
FEMALE  C  -0 

MALE  0  *0 

NC    U  OF  NC  AT  GREENSBORO 
TOTAL  0        .0  * 

FEMALE  0  -U, 

MALE  0  .0^1 

NC    U  OF  NC  AT  WlLMlNSTJN  \ 
TOTAL  0         .0  i 

FEMALE  0        .0  \ 

MALE  0        *0  » 

NC  1  WSTN  CAROLINA  UNIVERSITY^ 
.    TOTAL  1         •*  \ 

FEMALE  1 

MALE  0  .0 

NC    WAKE  FOREST  VNIVERSI  TY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *° 

MALE  t    0  -0 


18 
13 
5 

0 
0 

q 
9 

6 
3 

0 
0 

0 


8.5 
8.2 
9.3 

.0 
.0 
.0 

3.5 
3.6 
3.3 

.0 
.0 
.0 


NC  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NORTH  OAKOTA 


TCTALS  < 
11 


14 


INSTITUTIONS) 
431  17.1 
302  17.3 
129  16.7 


NO 


Ml  NOT  STATE  COLLEGE 


WW  . 

FEMALE 
MALE 
NO    NO  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NC    U  OF  NO  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  3  2.9 

FEMALE  *  l*7 

MALE  2  *•* 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

MAIN  CAMPUS 

0  .0 

0  .0 

C  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.9 
3.4 
2.2 


NO  STATE 
TOT  AL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS  ( 

3  1.9 

1  1.  1 

2  2.9 


INSTITUTIONS) 
3  1.9 


0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1  ' 
1 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

<  0 
0 
0 


minor m 

NUMBER 


.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

A 

.  u 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.2 

0 

•  0 

.4 

0 

-  .c 

.0 

'  0 

.0 

.0 

0 

•  0 

.0 

«.  0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.8 

0 

•  0 

1.3 

0 

.0 

.0 

0 

.'0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

.0 

V 

.0 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

1 

•  3 

.0 

1 

.4 

.0 

0 

•  3 

•  0 

- 

.0 

•  0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

•0 

•  0  ' 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

•  1 

1 

.0 

.1 

1 

.1 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

1.9 

2 

1.9 

1.7 

1 

1.7 

2.2 

1 

2.2 

kH2T£ 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES ICENT 
ALIEN 

NUMBER 


2.1 
1.5 


1.2 
1.1 
1.5 


1.2 
1.1 
1.5 


3 

3 
'0 

1 
1 

0 


8.1 
8.8 
.0 

2.1 
3.3 
.0 


19  4.1 
13  *.l 
'  4.2 


40 
22 
18 

141 

85 
56 

11* 

89 
25 


9.4 
8.0 
11.9 

63.5 
72.0 
53.  B 

64.4 
84.0 
86.2 


0 
0 
0 

10 
5 

5 


10 
5 
5 


.0 
.0 
.0 

9.6 
8.5 
11.1 


6.2 
5.3 
7.4 


34 
31 
3 

46 
29 
17 


91.9 
91.2 
100.0 

97.9 
96.7 
100.0 


443  65.5 
307  95.9 
136  94.4 


386 
253 
133 

78 
30 
48 

21 
17 

4 


90.6 
92.  C 
68.1 

35.1 
25.4 
46.2 

15.6 
16.0 
13.8 


Q 

6  4 

1  14 

91.2 

4 

5.3 

72 

94.7 

4 

8.2 

42 

65.7 

13 

22.8  . 

44 

77.2 

3C.6 

25 

69.4 

c 

9.5 

19 

90.5 

8 

4.8 

158 

94.0 

7 

5.6 

116 

93.5 

1 

2.3 

42 

95.5 

70 

20.4 

273 

79.6 

58 

20.7 

222 

7S.3 

12 

19.0 

51 

81.0 

16 

8.5 

w  192 

90.6 

13 

6.2 

144 

91.1 

5 

9.3 

48 

88.9 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

3.9 

236 

92.5 

7 

4.2 

151 

91.5 

3 

3.3 

65 

94.4 

0 

.0 

2* 

100.0 

0 

.0 

20 

10C.0 

0 

.0 

4 

100.0 

445 

17.7 

2.052 

81.5 

313 

17.9 

1«420 

81.4 

132 

17.  1 

632 

81.8 

0 

.0 

19 

100.0 

0 

.0 

17 

100.0 

0 

.0 

2 

10C.0 

TCTAL 
NUMBER 


36  97.4 
18  IOC. 0 
20  95.2 


90 
52 
38 


66.5 
88.1 
84.4 


147  90.7 
87  92.6 
60  68.2 


0 

.0 

37 

0 

.0 

3* 

o 

.0 

3 

0 

.0 

47 

0 

.0 

30 

o 

.  o 

17 

2 

.4 

464 

0 

.0 

320 

2 

1  .4 

144 

0 

•0 

26  ■ 

0 

.0 

*5 

o 

•  9 

iil 

3 

1.4  A 

222 

3 

2.5 

1 18 

o 

•0 

104 

0 

.0 

135 

0 

.0 

1 06 

o 

.0 

29 

3 

2.4 

125 

0 

.0 

76 

6.1 

49 

0 

.0 

57 

0 

.0 

36 

Q 

.0 

21 

2 

1.2 

168 

1 

.8 

124 

1 

2.3 

i  *4 

0 

.0 

343 

0  * 

.9 

'260 

0 

.0 

63 

2 

.9 

212 

1 

.6 

158 

1 

1.9 

54 

0 

.0 

3 

0 

.0 

3 

o/ 

.0 

0 

9 

3.5 

255 

7 

4.2 

165 

2 

2.2 

90 

21 
12 

9 


.7 
1.2 


.9 

~.0 

2.6 
•0 
4.8 

3.8 
3.4 
4.4 


5  J.l 
2  2.1 
3 


2* 
20 
4 


2,518 
1.745 
773 


^19 
17 
2 

39 
18 
21 

104 
59 
45 


162 
94 
68 


OHIO 

CH    AN TIOCH  UNIVERSITY 

TOTAL  2        .2  281 

FEMALE  2  l\\ 

KALE  0        -0  83 


33.6 
35.: 
30.2 


.6 
.4 
l.l 


37 
13 
2* 


4.4 
2.3 
8.7 


325 
215 
110 


38.6 
38.3 
40.0 


503 
342 
161 


60.1 
6C.9 
56.5 


1.1 
.9 
1.5 


637 
562 
275 


1266 


TABLE  7.    TOTAL  MASTER'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY*  INSTITUTIONS  CF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNIC ITYt  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1B76-197B 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NA7IVE 


NUMBER 


SLACK  ASIAN  OR 

NON- HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


EDUCATION  (0800) 
OHIO 

OH    ASHLAND  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

OH    BALDWIN-* ALL ACE  COLLEGE 


TCTAL 
FEMALE 
HALE 


OH    e2wL  ING  GRN  ST  U 


•  0 

•  0 

•  0 

MAIN  CAN 

0 


TOTAL  0 

FEMALE  0  .0 

XALE.  C  .0 

CH    CASE  WESTERN  RESERVE  U 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  9  .0 

MALE  0  .0 

OH    CLEVELAND  ST  UNIVERSITY 

7CT  AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

XALE  0  *0 

OH    JOH N  CARROLL  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LC 
OH    KENT  STATE 
7GTAL  . 
FEMALE 
HALE 


0  %  *0 
0  .0 
C  .  0 
MAIN  CAMPUS 


CH    LAKE  ERIE  COLLEGE 


TDTAL 
FEMALE 
HALE 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

->.0 


OH    MIAMI  UNIVERSITY  MAIN  CAM 


TOT  AL  2 
FEMALE  2 
MALE  0 
OH    08ERLIN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE  v 
HA  LE 
CH    OH  13  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OH    OH  ID 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦9 
1.3 
.9 

.0 
.0 
»0 


MAIN  CAMPUS 
0  .0 
•  0  ,0 
0  .0 
MAIN  CAMPUS 

0  .0 
0  .0 
C  .0 
CH    U  OF  AKRON  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

OH    U  OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 
TDTAL  1  .A 

FEMALE  1  .6 

MALE  C  .0 

OH    UNIVERSITY  OF  OAYTON 
TOTAL  2  .5 

FEMALE  I  .5 

MALE  I  .6 

OH    UNIVERSITY  CF  TCLEDC 
TDTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    MRIGHT  ST  U  HA  IN  CAMPUS 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    XAVIER  UNIVERSITY 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CH    YOUNGSTOMN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MA(  c  0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
A 

2 

10 
2 
6 

54 
48 

6 

16 
15 
I 

22 
13 
9 

0 
0 
0 

1* 
10 
A 


9 
6 
3 

35 
26 
*  7 

37 
26 
11 


26 
22 
A 

110 
8C 
30 

1 
1 

0 


.0 
.0 

..o 

•  0 

•  0 

•  0 

1.6 
I.  5 

30*3 
11*8 
50*0 

16.6 
22*5 

u.e 

19*0 
3.4 

A  .A 
A.  A 
A.  5 

•  0 

•  o- 

•  0 
6.5 

6.6 
6.  1 


3  37*5 

2  AO.O 

1  33*3 

A9  8.7 

Al  10*6 

6  A*  5 

A7  16*6 

22  U.6 

25  2A.9 


3.7 
A. 7 
2*6 

U.3 
16.1 
11.3 

10.1 
12.7 
6.8 


16  5.6 
13  6.8 
3  3.2 


To 
6.6 
3.9 

26.9 
33.2 
21.4 

♦  5 
.7 

•  0 


OH  STATE  TOTALS  ( 

HT  AL  7 
FEMALE  •  6 
MILE  1 

OKLAHOa 


20  INSTITUTIONS) 


NUN  BE  R 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

0 

'0 
0 


•  9 
1.3 

.0 

•  2 

•  3 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0* 
.0 

.A 

•  5 
.0 

.0 

•  0 
.0 


1  »A 

1  .6 

0  .0 

A  1.7 

3  1*7 

1  1.6 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


MHI7E 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOEN T 
ALIEN 


X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

- 

/ 

♦  0 

0 

♦  0 

A 

.0 

18 

ioo'.o 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

.0  • 

6 

100.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

10 

100.0 

0 

•  0 

•  0 

2 

3.4 

2 

3.4 

57 

96*6 

0 

•  0 

•  0 

1 

2*2 

1 

2.2 

4A 

97.8 

0 

•  0 

.0 

1 

7. 1 

1 

✓    7.  I  * 

13 

92.9 

0 

•0 

♦  0 

2 

♦  5 

8 

2.1 

371 

97.9 

0 

.0 

♦  0 

1 

% 

5 

2.0 

241 

96.0  . 

T  0 

.0 

.0 

1 

* 

3 

2.3 

130 

97.7 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

10 

30*3 

23 

69*7 

0 

•  0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

u.e 

15 

88*2 

.  0 

.0 

•  0 

0 

♦  0 

6 

50.0 

6 

50*0 

0  < 

•  0 

♦  0 

2 

".6 

56 

17.4 

266 

82*6. 

0 

•0 

♦  0 

1 

♦  5 

49 

23.0 

16A 

77*0 

0 

•  0 

•  0 

1 

.9 

*3 

7 

6.4 

102 

93*6 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


•  0 

•  0 
•0 

•  0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 


17 
16 
1 

23 
14 
9 

0 
0 
0 


15.7 
20*3 
3*4 

4.6 
A.7 
4.5 

.0 
.0 
.0 


91 
63 
26 


84*3 
79*7 
96*6 


468  94*2, 
276  94*2 
190  94*1 

IT  100.0 
16  100.0 
1  100*0 


•  0 

•  0 

•  0 

1.2 
1.0 
1.5 

•  0 

•  0 

•  0 


736 

13*7 

14 

•  3 

47 

.9* 

604 

15*0 

4(497 

63*7 

531 

15*2 

10 

.3 

16 

.5 

565 

16*1 

2t906 

63*0 

205 

11*0 

A 

.2 

29 

1.5 

-239 

12*6 

li£9l 

65*0 

16 
6 

•  10 

59 
45 
14 

379 
246 
13 

16 

322 
213 
'109 

106 
79 
29 

497 

295 
-  202 

17 
16 
1 


0 

.0 

16 

7*4 

201 

92*6 

0 

•0 

.217 

0 

•  0 

12 

7*9 

139 

92*1 

0 

.0 

U51 

0 

.0 

4 

6*1 

62 

93*9 

0 

.0 

66 

0 

•0 

3 

37*5 

5 

62*5 

0 

.0 

6 

0 

.0 

2 

40*0 

3 

60*0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

1 

33*3 

2 

66.7 

0 

.0 

3 

0 

.0 

51 

9*1 

506 

90*0 

5 

.9 

562 

0 

.0 

43 

11*  1 

3A0 

68*1 

3 

.8 

366 

0 

♦  0 

8 

4.5 

166 

94*3 

2 

!•!  - 

176 

1 

♦  4 

46 

19*2 

172 

66*6 

30 

12*0 

250 

1 

♦  7 

23 

15*4 

119 

79*9 

7 

4*7 

149 

0 

.0 

25 

24*8 

53 

52*5 

23 

22*6 

101 

0 

♦  0 

10 

4*1 

233 

95.5 

1 

.A 

244 

0 

•0 

7 

5*4 

122 

94*6 

0 

.0 

129 

0 

*0 

3 

2*6 

111 

96*5 

1 

•9 

115 

I 

•  4 

41 

17*4 

187 

79*2 

8 

3.  A 

236  ' 

1 

*6 

33 

19*0 

136 

76*2 

5 

2.9 

174*" 

0 

*0 

8 

12*9 

51 

62*3 

3 

A. 6 

62 

0 

♦  0 

39 

10*7 

32a 

B6*5 

3 

.8 

366 

0 

♦  0 

27 

13*2 

176 

65*9 

2 

UO 

205 

0 

*0 

\ 

12 

7*5 

U8 

91*9 

1 

♦6 

161 

0 

*0 

*'16 

5.6 

261 

91*9 

7 

2.5 

2  84 

0 

♦  0 

13 

6.8 

173 

9i.r 

A 

2*1  , 

190 

0 

*0 

3 

3.2 

86 

93*6 

3 

3*2 

94 

2 

♦  6 

26 

7.8 

330 

92*2 

0 

.0 

356 

0 

•0 

22 

i.b 

233 

91*4 

•  0 

255 

I 

1*9 

6 

5,8 

97 

94*2 

*  0 

,0 

103 

0 

*0 

11* 

*3*9  „ 

271 

71*1 

0 

.0 

361 

0 

♦  0 

80 

33*2 

161 

66*6 

0 

♦  0 

:%\ 

0 

♦  0 

30 

21*4 

no 

76*6 

0 

•  0 

140 

0 

*0 

1 

♦  5 

193 

99*0 

1 

♦  5 

195 

0 

•0 

1 

.7 

133 

99*3 

0 

•  0 

134 

0 

*0 

0 

•  .0 

60 

96*4  - 

1 

1.6 

61 

OK    BETHANY  NA2ARENE  COLLEGE 

TOTAL                 C        *0  0  .0 

FEMALE                 C        .0  0.0 

MALE                 0        .0  0  .0 


0 
0 

o- 


♦  0 
.0 


7  87.5 
7  100.0 
0  *0 


1  12*5 

0  *0 

1  100*0 


ERLC 
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TABLE  7* 


—  —  ^S.tB.WS-i^^lff'SM^-- £aCAI,0N  8Y  MC£* 


AMERICAN^  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 

*   NJMBER  t 


BLACK        '       ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


NJMBER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


UNITE 
NON-Hl$PANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 
NUMBER 


EDUCATION  (OIOO) 


OKLAHOMA 

OK    CENTRAL  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  6  1*5 

FEMALE  *  1*3 

MALE 

^OK     EAST  CENTRAL  OKLA  STATE  U 
TOTAL  9  8.9 

FEMALE  .  * 

MALE  5  13.9 

OK    NORTHEASTERN* OKLA  STATE  U 
TOTAL  37  16.* 

FEMALE  26  18.2 

MALE  II  13.3 

OK     NTHWSTN  OKLA  STATE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  .0  .0 

MALE         ***     0  .0 
OK    OKLAHOMA  CITY  UNIVERSITY 
TOTAL 
.FEMALE 
MALE 
OK    OKLA  STATE 
TOTAL 
F2NALE 
MALE 

OK     P-IILLIPS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALtc  0  .0 

MALE  0  .0 

OK     STHESTN  OKLA  STATE  'S 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


30 


7.3 
6.5 

5.: 


2  2.3 
1  l.S 
1  2.8 


22 
•5 


9.7 
10*5 


0  .0 

C  .0 

0  ♦  0 
MAIN  CAMPUS 
2  1.0 

1  .« 
1  1.2 


8  8.0 
3  4.8 
5  13.5 


5THXSTN  OKU  STATE  U 
4  1.9 

1  .8 

3  3.5 
OKLAHOMA  NCRMAN  CAM 

6  .3.3 

4  3.7 

2  2.8 
UNIVERSITY  OF  TtLSA 

r  TOTAL  I  *•* 

(FEMALE  1       1  «9 

ALE  0  .0 

OK  STATE  TCT ALS  *C       'l2  INSTITUTIONS) 

TOTAL  73      4.5  J7  5.3 

FEMALE  •**  !i  6*° 

HALE  29     *4.6  25. 

OREGON 


7 

6.* 

o 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

8.8 

5 

11.1 

0 

.0 

9 

4.4 

7 

5.9 

2 

2.4 

1 

3.1 

1 

6.3 

0 

.0 

4 

4.0 

2 

3.2 

l 

5.4 

8 

3.7 

5 

3.8 

3 

3.5 

6 

3.3 

4 

3.7 

2 

2*6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4*2 


OR    LEWIS  ANO  CLARK  COLLEGE 


.0 

2.0 


•  0 
.0 
.0 

COLLEGE 
.0 

•  0 
.0 


TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALE  1 
OR    LINFIELO  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
OR     EASTERN  OREGON  ST 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  <  0 

"  ")R    OREGON  COLLEGE  CF  ED 
TOTAL  0'  «-0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OR    OREGON  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  1  •* 

FEMALE  1  1-0 

MALE  0  .0 

^OR    P3RTLAN0  STATE  LNI VERSI T Y 
-        TOTAL  .  1 
FEMALE     v  1 
MALE  C 
ST HN  OREGON  ST 
TOTAL  0 
*  FEMALE  0 
MALE  0 
OR    U  OF  OREGON  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  \j 
FEMALE  1  •* 

MALE  0  .0 

.OP    PACIFIC  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 


'V 


.5 
.0 
COLLEGE 
.0 
•  0 
,0 


FEMALE 
MALE 


.0 
.0 


2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

6 
5 
1 

0 
0 
0 


1.1 
1.4 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

♦0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  5 

•  0 

1.1 

2.3 
2.7 
1.4 

•  0 

•  0 
.0 

•  5 
.8 
.0 

.0  . 

•  0 
.0 


♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


0 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

1.0 

0 

.0 

2 

2.4 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0 

1 

.  5 

0 

.0 

1 

1.2 

2 

1.1 

1 

♦  9 

1 

1.4 

0 

.  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

6 

.4 

2 

.1 

4 

.7 

C 

.0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

33.3 

I 

25.0 

3 

37.5 

o  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0. 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

'  2.3 

6 

3.2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

**5 

1 

♦  4 

1 

.6 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

0 

0  ' 

0 

0 

"  0 
0 
0 

3 

1 

2 

0 
0 
0 


•  2 
.0 

•  7 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  5 

♦c 

1.2 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
♦0 

;.7 

•  9 
2.8 

.0 
.0 
.0 


♦  3 
.1 


38  9.3 
27  1C4 
11  7.3 


348  85*1 
221  85.3 
127  84.7 


4 

.7 

\ 

♦  5 

1  . 

♦  7 

0 

.0 

0 

**o 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0. 

.0 

1 

♦  5 

0 

•  0  - 

1 

us 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

♦  7 

3 

1*1 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

11 

1C.9 

90 

89.1 

5 

7.7 

60  . 

92*3 

6 

16*7 

30 

83*3 

59 

26.2 

166 

73*5 

41 

28*1 

102 

71*3 

18 

2 1*  7 

64 

77*1 

0 

♦  0 

30 

96*8 

0 

♦  0 

22 

95*7 

0 

ft 

•  u 

8  100*0 

5 

8*8 

50 

87*7 

5 

11*  1 

38 

64  *w 

0 

n 
•  u 

12 

• 

100*0 

14 

6*9 

167 

81  « 

8 

4*7 

102 

65* . 

6 

7.1 

65 

76*5 

1 

■ 

3*  1 

23 

71*  v 

1 

8*3  • 

10 

83*3 

0 

♦  0 

13 

65*0, 

12 

12*0 

83 

63*0 

5 

7*9 

56 

68*9 

7 

18.9 

27 

73.0 

13 

6*0 

200 

93*0 

6 

4.6 

124 

95*4 

7 

6*  2 

76 

69*4 

^7 

9*  4 

150 

82.9 

10 

9*2 

97 

89*0 

7 

9*7 

53 

73*6 

1 

1*6 

62 

96*4 

I 

1*9 

53 

96*1 

0 

*0 

9 

10C.0 

171 

10*5 

1*376 

84*6 

109 

10*6 

89  •> 

86*7 

62 

1C*4 

464 

8C.9 

4 

2,  1 

166 

97*9 

3 

2*2 

136 

97*6 

1 

2*0 

50 

96*0 

0 

*0 

5 

100.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

4 

100*0 

33*3 
25*0 
37*5 


66*  7 
75*0 
62.5 


.0 

.0 

202 

100.0 

c 

♦  0 

126 

100*0 

c 

♦  0 

76 

100.0 

3 

1.5 

186 

95.9 

1 

1.0 

98 

96*  1 

2 

2*2 

66 

9p*7 

13 

5*0 

219 

91*2 

U 

6*4 

173 

°2*0 

1 

1.4 

66 

69*2 

0 

.0 

62 

75.6 

0 

.0 

29 

76.3 

0 

•  0 

33 

75*0 

e 

1.6 

357 

82*4 

,  7 

2.7 

226 

66*6 

1 

•  6 

131 

76.2 

0 

*0 

9 

■100*C 

0 

•0 

9 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

23 

5.6 

409 

i  i 

4.2 

259' 

12 

6.0 

150 

0 

.0 

101 

0 

•  0 

65 

0 

.0  r 

36 

1 

♦  4 

226 

o 

.0 

143 

1 

1.2 

63 

1 

3.2 

31 

1 

4.3 

23 

0 

.0 

6 

2 

3.5 

57 

2 

4.4 

45 

0 

.0 

12 

23 

11*3 

204 

9 

7.6 

119 

14 

16.  5 

85 

6 

25.0 

37 

1 

8.3 

12 

7 

35.0 

20 

5 

5.0 

100 

2 

3.2 

63 

3 

8.1 

37 

2 
0 
2 

14 

2 

12 

0 
0 
0 


•  9 
•0 

2*4 

7*r 

**e 

16*7 

*0 
*0 

♦  0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

2*6 

3 

2.9 

2 

2.2 

10 

3.8 

3 

1*6 

r 

9.5 

20 

24*4 

9 

23*7 

11 

25*0 

68 

15.7 

28 

10.7 

40 

23.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

215 
130 
83 

161 
109 
72 

63 
54 
9 


30 

4*9 

1 1627 

28 

2*7 

It  029 

52 

6*7 

598 

190 
139 
51 

5 
1 


12 
4 


202 
126 
76 

194 
102 
92 

262 
ISA 
74 

82 
36 
44 

433 
261 
172 
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TABLc  7.     TOTAL  MASTER* S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CDNftRREO  &? 

*    ETHNICITY*  A NO  SEX:     INSTITUTION  ANO  * 


*.*ONS  DF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 
1*78-1979 


AMERICAN  I KOI  AN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


Clack  asian  dr 

non-hispanic  pacific  islander 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


KHITE 
NDN-HliPANIC 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


EOUCATICN  (080C1 
OREGON 

OA    UNIVERSITY  DF  PCRTLANO 

rOTAL  1        •  * 

.  FEMALE  1  1.3 

MALE  C  .0 

uR        -STATE  TOTALS  (        10  I 

TOTAL  5  .3 

FcMALL-  4  .4 

MALE  1  .2 

PENNSYLVANIA 

PA    ALLEGHENY^  COL  LEGE 
TOTAL  0  .0 

REMALE  0  .0 

MALE      •>  C  .0 

PA    BEAVER  COLLEGE 

TOTAL  0  -0 

FcHALc  0  .0 

MALE  C  .0 

PA    6L00MSBURG  STATE  COLLEGE 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    BRYN  NAMR  COLLEGE 
TOTAL         N        0  .0 
FEMALE  0  .0 

HUE  0  .0 

•  PA    BJCKNELL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  .0 

PA    CALIFORNIA  STATE  CCLLECE 
TOTAL  0  .0_% 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

Pa    CARNEGIE- MELLON  0 
-»      TO.'AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  -0 

PA    CHEYNEV  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALfc  0  .0 

ma;e  0  .0 

PA    CLARION  STATE  C  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

PA    OJQUESNE  UNIVERSITY 


TOTAL  0 

rEHALE  0 

MALE  0 

pa  .east  strouosbg 

TOTAL  0 

FEmLE  0 

MALE  0 


0 

.} 

.0 

ST  COLLEGE 
.0 
.0 
•  3 


PA    SD1N60R0  STATE  COLLEGE 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                 0  >0 
MALE                 0  .0 
PA    GANNON  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PA     INDIANA  U 

TOTAL 
»  FEMALE 
HALE 


.0 

0  .0 

0  .0 

PENNSYLVANIA 

0  .0 

0        ~0  * 

0        .0  ^ 


PA    K'JTZ TOMN  STATE  COLLEGE 


TC7AL  0 
FEMALc  0 
MAtE  0 
PA    LEHIGH  UNIVERSITY 


TOTAL 

FEMALE 
MALE 
PA  MANSFIELD 
TOTAL 
FEMLE 
MALE 


0 

,0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


STA1E  COLLEGE 


,0 
.0 
.0 


PA    MARYtfOOO  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PA  MILLERSVILLE 
rOTAL 
FEMAL? 
MALL 


0 

0  .0 

0  .0 

S7  COLLFGE 

C  .ft  * 

0  .0 

0  .0 


MBEP 

1 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

% 

NUMBCR 

NUMBER 

X 

NUMBER 

2 

1*8 

1 

1 

0 

.0 

4 

3.6 

95 

85*6 

12 

10.8 

111 

2 

2.6 

1 

1.3  1 

0 

.0 

4 

5.2 

70 

90.9 

*  3 

3.9 

77 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

25 

73.5 

9 

26.5 

34 

iSI ITUTIONS) 

It  500 

Q 
.  7 

13 

.9 

5 

.3 

36 

2.4 

1  i349 

39.9 

115 

7*7 

11 

1.2 

9 

1.0 

4 

.4 

28 

3.0 

871 

92.2 

46 

4.9 

945 

2 

.4 

.7 

1 

.2 

8 

1.4 

478 

86.1 

69 

12.4 

555 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.C 

8 

100.0 

0 

.0 

8 

o 

o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

5 

1  oc.o 

0 

•  0 

•5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

tO 

3 

100.0 

0 

•  0 

3 

3 1 

U.J 

0 

.0 

0 

.0 

31 

12.3 

221 

8 1.7 

0 

.0 

252 

C  1 

15  T 
14.1 

0 

.0 

0 

.0 

27 

12.7 

185 

87.3 

c 

•  0 

212 

4 

10.0 

0 

.0 

0 

,0 

4 

10.0 

36 

90.0 

0 

•  3 

40 

1 

•  5 

0 

.0 

1 

.5 

2 

1.1 

185 

98.9 

0 

.0 

187 

•  7 

0 

•  0 

1 

.7 

2 

1.4 

137 

98*6 

0 

.0 

139 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

48 

lOC.O 

0 

.0 

48 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

0 

«  0 

0 

.0 

\  ? 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.C 

25 

100.0 

0 

•  0 

25 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

100.  0 

0 

•  C 

12 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

•  0 

13 

6 

4.5 

1 

.3 

0 

.0 

7 

5.3 

126 

94.7 

.  0 

.0 

133 

5 

5.  ? 

1 

1.1 

0 

.0 

6 

6.4 

88 

93.6 

0 

.0 

94 

1 

2.6 

0 

.0 

0 

.0 

1 

38 

97.4 

0 

.0 

39 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1C0.0 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

^5 

92  .1 

0 

.0 

0 

.0 

35 

92.1 

3 

7.9 

0 

.0 

38 

IS 

190.  0 

0 

.0 

c 

.0 

15 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 5 

20 

87.0 

c 

.0 

0 

•  0 

20 

87.0 

3 

13.0 

0 

•  3 

23 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

62 

100.0 

0 

.0 

62 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

47 

1  00.0 

0 

•  0 

47 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

15 

100.0 

0 

0 

1 5 

1 0 

0 

.0 

1 

.4 

11 

4.6 

229 

95.4 

0 

.0 

240 

6 

3.8 

0 

.0 

1 

•6 

7 

4.4 

151 

95.6 

0 

.0 

158 

4 

4.9 

0 

.0 

0 

.0 

4 

4.9 

7B 

95.1 

0 

.0 

82 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

52 

100.0 

0 

.0 

52 

0 

•  0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

32 

1  00.0 

0 

.0 

32 

0 

.0 

0 

.0 

"  3 

.0 

0 

•  0 

20 

100.0 

.  0 

20 

5 

2  .8 

0 

.0 

0 

.0 

5 

2.8 

i73 

96.6 

1 

.6 

17? 

4 

3.1 

c 

.0 

«0 

.0 

4 

3.1 

127 

96.9 

0 

.0 

1  31 

I 

2.1 

0 

.3 

0 

.0 

1 

2.  1 

46 

95.8 

1 

2.1 

48 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

28 

100.0 

c 

.0 

28 

0 

0 

.0 

J 

.0 

0 

.0 

17 

1C0.0 

0 

•  0 

17 

-  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.  0 

1 1 

2 

.9 

  o 

.0 

0 

.0 

2 

.9 

220 

98.2 

2 

.9 

224 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

160 

98*8 

2 

1.2 

162 

2 

3.2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.2 

60 

96.8 

0 

•  0 

62 

2 

2.2 

f» 

.0 

0 

.0 

2 

2.2 

87 

97.C 

xV  0 

.0 

89 

1 

1.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.7 

58 

98.3' 

0 

.0 

59 

1 

3.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.3 

29„  96.7 

0 

.  0 

30 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

175 

97.2 

5 

2.8 

l.^O 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

126 

100.0 

0 

.0 

12B 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

47 

90.4 

5 

9  .6 

52 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

22 

109.0 

0 

.0 

22 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

100.0 

0 

.0 

12 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

rO 

10 

10C.0 

0, 

.0 

10 

0 

.0 

1 

.5 

0 

.0 

1 

.5 

213 

•»*-5 

0 

.0 

,  214 

0 

•  0 

1 

.7 

0 

.0 

I 

.7 

152 

99.3 

0 

.  .o 

153 

0 

.0 

0 

.0 

'    J  0 

.0- 

0 

.0 

61 

100.0 

0 

•0 

61 

0 

.0* 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

153 

100.0 

0 

•  0 

153 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

c 

.  0 

107 

1  oc.o 

0 

.0 

107 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

46 

100*0 

0 

.0 

46 

ERIC 


1271 


1331 


<6  '   


™ tot.  hastws  «™  tt:sff.s^^^  ECUCAT,0N  6V  ^ 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


SLACK  ASIAN  OR 

NOM-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MlNORI TY 

NUMBER 


WHITE  \  NON-RES IOENT 
NON-HISPANIC   \  ALIEN 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


COUCATION  (0600) 
PENMSYXVANIA 

FA    PA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  7  2.1 

FEMALE  3  1.4 

MALE  *  3.4 

PA    PA  STATE  U  CAPITOL  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    PHlLA  COLLEGE  OF  ART 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    SAINT  FRANCIS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  .0 

PA    SAINT  JOSEPH'S  UNIVERSITY 
TOTAL  6  13.3 

FEMALE  * 

MALE  2  20.0 

PA    SHIPPENS»U*G  ST  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
♦  0 
.0 


PA    SLIPPERY  ROCK  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    TEMPLE  UNIVERSITY 
TOTAL  2 
FEMALE  1  '  -2 

MALE  •  1  •* 

PA    U  OF  PENNSYLVANIA 
TOTAL  1       I -J 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  5.9 

PA    U  OF  PITT'BC  MAIN  CAMPUS 
TOTAL         ,       3,  .0 
FEMATLE  3*  ♦B 

i  MALE  q  «° 

PA    UNIVERSITY  OF 'SCRANTON 

TOTAL  <*  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    VI LLANOVA  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  •<> 
PA    WASHINGTON  JEFF  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PA    we  ST 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 


".HESTER  ST  COLLEGE 


.0 
.0 
•  0 


PA    WESTMINSTER  COLLEGE 

TOTAL  0  •° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    WILKES  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


PA          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  •* 

FEMALE               1»  *3 

MALE                8  .6 

RHOOE  ISLANO 

RI    PROVIOENCE  COLLEGE 


TOT.M. 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


RI     RHODE  ISLANO  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HA  LE 
RI    RI  SCHOOL 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
OE  SIGN 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


RI     U  OF  RHOOE  ISLANO 


9 

2./ 

0 

.0 

7 

3.2 

0 

.0 

2 

1.7 

0 

.0 

1 

10.0 

0 

,n 

1 

12.5 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

15.6 

0 

.0 

5 

14.3 

0 

.0 

2 

20.0 

0 

•  0 

0 

-;0 

2 

.9 

0 

•C 

2 

1.2 

0 

.0 

„     0  . 

•  0 

2 

1.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.7  \ 

0 

.0 

77 

9.8 

5 

.6 

59 

10.7 

3 

.5 

18 

7.7 

2 

•? 

2 

2.2 

0 

.0 

2 

2.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

45 

8.5 

0 

.0 

34 

8.9 

0 

.0 

11 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

2*4 

0 

.0 

3 

3.2 

0 

.0 

i 

1.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

1 

.7 

0 

.0 

4 

5.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

«0 

35  INSTITUTIONS) 
244  5.1 
171 

73 


5.1 
5.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.9 
.0 
2.9 


.0 
2.0 


1.1 

•0 

15.4 
12.5 
26.6 

•  9 
1.4 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


.2 
•  2 
.1 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦  0 

.0 
.0 
.0 

.9 
.0 
2.9 


5 
3 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

14 
10 
4 

0 
0 
0 

4 

2 
2 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


26 
18 


1.5 
1.4 
1.7 

♦0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

1.8 
1.8 
1.7 

♦  0 
.0 

♦  0 


.5 
1.4 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.5 
.7 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.5 
.5 
.6 


0 
0 
0 

7 
4 
3 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
•0 

1.9 
1.5 

2.9 

2^6 
3.1 
.0 

.0 
.0 
.0 


21 

6.3 

296 

88.4 

6.  0 

197 

SC.  4 

8 

6.8 

•  99 

84.6 

1 

; 

10.0 

»  ? 

90. C 

87*5 

o 

•  0 

2 

1  CO.O 

0 

.0 

1 

100.0 

.0 

1 

10C.C 

(1 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

1CC»0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

2 

1C0.0 

13 

28.9 

32 

71.1 

9 

25.7 

C6 

74.3 

4 

40.0 

6 

60.0 

2 

♦  9 

226 

99.1 

2 

1.2 

168 

98.8 

0 

.0 

58 

1C0.0 

2 

1.7 

116 

98.3 

0 

.0 

83 

1CC.0 

2 

5.7 

33 

94.3 

98 

12.4 

690 

87.6 

7i 

13.2 

480 

86.8 

25 

1C.6 

21C 

89.4 

3 
2 
1 

52 
39 
'13 


3.4 
2.8 
5.9 

9.9 
10*2 
9.1 


298  6*2 
207  6*1 
91  6.3 


78 
65 
13 


87.6 
9C.3 
76.5 


430  81.6 
320  83.3 
110  76.9 


0 

.0 

94 

1C0.0 

0 

.0 

54 

10C.0 

0 

.0 

40 

100. 0 

4 

2.4 

161 

97.6 

3 

3.2 

91 

96.6 

1 

1.4 

70 

98.6 

0 

.0 

3 

10C.0 

0 

.0 

2 

10C.0 

0 

.0 

1 

100.0 

6 

2.7 

214 

97.3 

2 

1.4 

144 

98.6 

4 

5.4 

70 

94.6 

0 

.  C 

80 

I  CO.O 

0 

.0 

46 

100.0 

0 

.0 

34 

100.0 

0 

.0 

19 

100.0 

0 

.0 

14 

100.0 

0 

.0 

5 

100.0 

4*448  92.2 
3,130  92.7 
1.318  91.0 


1 

.8 

118 

99.2 

0 

.0 

69 

100.0 

1 

2.0 

49 

98.0 

1U 

2.7 

343 

S3. 7 

7 

2.7 

243 

92.7 

3 

2.9 

100 

96.2 

7 

17.9 

31 

79,5 

5 

15.6 

26 

81.3 

2 

26.6 

5 

71.4 

3 

2.8 

105 

97.2 

1 

1.4 

73. 

98.6 

2 

5.9 

32 

94.1 

18 

8 
10 


5.4 
3.7 
8.5 

.0 
.0 


335 
216 
117 

10 

e 


0 

•  0 

2 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

0 

A 

•  u 

o 

0 

.0 

8 

0 

.0 

6 

•  0 

2 

0 

.0 

45 

Oi 

.0 

35 

0 

•0 

10 

0  > 

.0 

228 

0 

.0 

170 

o  \ 

•  0 

58 

0 

.0 

118 

0 

.0 

83 

0 

.0 

35 

0 

'  .0 

788 

0 

•o 

553 

0 

•  0 

235 

a 

9.0 

89 

5 

6.9 

■'2 

3 

1  7.6 

1 7 

45 

6.5 

527 

25 

£.5 

384- 

20 

14.0 

143 

0 

.0 

94 

0 

.0 

54 

0 

.0 

40 

0 

.0 

165 

0 

.0 

94 

0 

.0 

<  71 

0 

*p 

3 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

I 

V 

0 

.0 

220 

0 

.0 

146 

0 

•  0 

•  74 

0 

j 

.0 

80 

0 

.0 

46 

0 

.0 

34 

0 

.0  , 

19 

0 

.0 

14 

0 

.0 

5 

v  i 

*  o 

79 

1.6 

4.825 

40 

1.2 

3,377 

39 

2.7 

1,448 

0 

.0 

119 

0 

•  0 

69 

0 

.0 

50 

13 

3.6 

366 

12 

4.6 

262 

1 

1.0 

104 

1 

2.6 

39 

1 

3.1  , 

32 

0 

•0  , 

7 

,  0 

.0 

108 

0 

.J 

74 

0 

•o  , 

34 

9 

.ERIC 


\ 


1332 


1272 


TABLE  7.     TOTAL  MASTER'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CCNFERREO  BY   INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY,  AND  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


KhITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 

EDUCATION  I08CC) 

RI  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  I 
FEMALC  0 
MAlE  1 

SOUTH 'CAROLINA 


NUMBER 


A  INSTITUTIONS) 

u  i.r 

8  1.8 
3  1.5 


SC    CITAOEL  MILITARY  C  OF  SC 
TOT  AL  C  .0 

,  FEMAL  E  0  .0 

MALE  0  -.0 

SC    CLcNSCN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC    COLLEGE  OF  CHARLESTON' 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

SC    CONVERSE  CCLLEGE 


RiTAL 
FEMALE 
MALE 
SC  IftANC!' 

TGHiL 
.  FEMALE 
>.ALE 


.0 
.0 
.  0 


MARION  COLLEGE 
0  .0 

0 
0 

SC    fURMAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  C 
SC    SC   STATfc  COL  LEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  G 
MALE  0 
SC    U  OF  SC  AT  COLUMBIA 
'     TOT  /  1  .1 

FEMAL  0 
MALE  1 
SC    WlNTMROP  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  * 


.  0 
.0 

•  0 
.0 
.  0 

.0 
.  0 
.0 


.0 
.  6 

.0 
.  0 
.3 


25 
20 
5 

30 
21 
9 

A 
A 

0 


6 
2 

14 
10 
A 


82 
63 
19 

22 
Id 

A 


12.9 
U.5 
8.9 

8. A 
7.8 
10.2 

12.1 
>.3.3 
.0 

9.3 
10.3 
7.1 

16.7 
1A.5 
66.7 

8.3 
8.6 
7.1 

81 .7 
80.7 
33.  3 

ll.o 
12.0 
10.0 

10.0 
10.9 
7.1 


SC           STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  .1 

FEMALE  C  .0 

MA'.E  1  .2 

SOUTH  OmKOTA 

SO    AUG  US  TANA  COLLEGE 


9  INSTITUTIONS) 
329  17.2 
235  16.5 
9A  19.2 


TOTAL                  0  .v 

0 

.0 

FEMALE                 C  .0 

0 

.0 

MALE                  0  .0 

0 

0 

SO    BLACK  HILLS  STATE  COLL  EL  F. 

TOTAL                 1  12.5 

0 

.0 

TCMALc                  1  12.5 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

SO    NORTHERN  STATE  COLlEGE 

TOTAL                 1  1.5 

0 

.3 

FEMALE                 I  3.1 

0 

.  0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

S3    SO   STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  ,0 

0 

.0 

MALE                  0  .3 

0 

.0 

SO    U  OF  SO  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                17  12.7 

0 

.3 

FEMALE                  7  9.9 

0 

.0 

HALE                10  15.9 

0 

.0 

SO          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  19  5.7 

FEMALE  9  5.2 

MALE  10  6.3 


5  INSTITUTIONS) 


TENNESSEE 

TN    GEOKGE  PLA800Y 


TOT  AL 
.FEMALE 
MALE 


C  TEACHERS 
.9 
.  0 
.0 


TN    AUSTIN  PE AY  ST  UNK^SITY 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
TN    EAST  TENN 
TOT  AL, 
FEMA'LE 
MALE 


.0 
0  .0 
0  .0 
ST  UNIVERSITY 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


.0 
.0 
.  0 


1.1 

1  .8 
.  0 

9.1 
9.7 
7. A 

2.5 
2.o 
2.  A 


UltMQ  EC 

1 

NUM8E  r 

x 

NUMBER 

NUM8ER 

x 

NUMBER 

I 

m  2 

Q 

1.3 

21 

3.  3 

5  97 

9A.  5 

1 A 

2.2 

632 

0 

.0 

5 

1.1 

13 

3*.0 

All 

9A.1 

13 

3.0 

A37 

1 

.  5 

3 

1.5 

8 

A.l 

186 

95. A 

1 

.5 

195 

o 

.  0 

o 

.0 

25 

12.9 

169 

87.1 

0 

.0 

19A 

o 

•  0 

o 

.0 

20 

1  A.  5 

118 

85.5 

o 

.  0 

138 

0 

.0 

0 

.0 

5 

8.9 

51 

91.1 

0 

.0 

56 

o 

•  0 

o 

30 

8  .A 

328 

91.6 

o 

.  0 

35  8 

o 

•  0 

o 

«  0 

2 1 

7.8 

2A9 

92.2 

0 

.0 

2  70 

0 

.0 

c 

.0 

9 

10.2 

7,9 

89.  8 

0 

."o 

88 

o 

•  0 

Q 

.0 

4 

12.1 

2  9 

87.9 

o 

.0 

*3 

o 

•  0 

o 

.0 

4 

13.3 

26 

86^7  - 

0 

.  0 

30 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.'o 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

0 

.  0 

o 

•0 

9 

9.3 

78 

90.  7 

o 

.  0 

86 

Q 

•  0 

o 

.0 

10.3 

52 

89  .7 

o 

.  0 

58 

0 

.0 

0 

.0 

2 

7.1 

26 

92.9 

0 

.0 

28 

o 

.  0 

o 

4  0 

1A 

1  8.  7 

61 

81  .3 

o 

.0 

75 

o 

.0 

0 

•0 

10 

1  A.  5 

59 

85.  5 

o 

.  0 

69 

? 

.0 

0 

.0 

A 

66."' 

C      '  2 

33.3 

0 
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.0 


TN    U  OF  TENNESSEE   KNOXVI LLE 


TOT  AL 
FEMALE 
MALE 


.7 
l.C 
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0  .0 


TX    $JL*ROSS  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
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2 
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.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 
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0 

.0 

I 
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i 
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2 
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1 
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0 

.0 

0 

.0 

o 
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6 

2.5 

3 
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57 

15.1 

46 

16.2 
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3 

1.8 

1 

1.4 

2 
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55.7 
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1 

.9 

*0 
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1 

1.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 
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►1 
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1 
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10 

12.0 

9 
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1 
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93.9 

87 
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36 
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1 

.7 

1 
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0 
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28 
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28 

13.0 

0 

o 

3 
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3 
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0 

.0 
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0 

.0 
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.0 

15 
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15 
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0 
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9 

4.0 

7 
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2 
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1 
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1 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 
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0 
0 

0 
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0 

14 

2 


.0 
.0 

>  .0 

.0 
.0 
.0 
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2.7 


12  21.1 
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80  55.9 
55  67.1 


.0 
.0 
.0 

33.3 
40.0 
27.3 

.0 
.0 

.0' 
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84 


4 
4 

17 
4 
13 
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58.7 


.0 
.0 
.0 

36.1 
40.0 
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13.  1 

5.5 
22.8 


83 
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24 

2 
1 
1 

13 
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7 
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41.3 
29.3 
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10C.0 
100.0 

6  1.9 
60.0 
63.6 


113  86.9 
69  94."  5 
44  77*2 


3  1.3 

0  .0 

3*  3.7 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


.0 

.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

46 

97.9 

,  1 

2.  1 

0 

<.o 

0 

.0 

0 

38 

97.4 

t  1 

2.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

8 

1 00.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

18 

7.6 

24 

10.2 

212 

89.8 

0 

.0 

0 

.0 

9 

6.2 

12 

8.3 

133 

91.7 

0 

.0 

0 

.0 

9 

9.9 

12 

13.2 

79 

86.8 

0 

•  0 

0 

.0 

13 

3.4 

70 

18.6 

301 

79.8 

6 

1.6 

0 

.0 

8 

2.8 

54 

19.0 

227 

79.9 

3 

1.1 

€ 

•  0 

5 

5.4 

16 

17.2 

74 

79.  6 

3 

3.2 

0 

.0 

39 

23.8 

42 

25.6 

109 

66.5 

13 

7*9 

0 

.0 

6 

8.3 

7 

9.7 

62 

86.  1 

3 

4.2 

0 

•  0 

33 

35.9 

35 

38.0 

4  7 

51.1 

1 0 

10.9 

0 

.0 

6 

1.5 

231 

57.2 

173 

42.8 

0 

.0 

0 

.0 

2 

.9 

120 

55.0 

98, 

45.0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

2.2 

111 

5  9.  7 

75 

40.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.9 

114 

98.3 

1 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

63 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.9 

5 1 

96.2 

1 

1  .9 

1 

•  6 

18 

10.8 

26 

15.6 

140 

83.8 

1 

•  6 

1 

1.0 

10 

9.9 

13 

12.9 

88 

87.1 

0 

.0 

0 

•  0 

8 

12.1 

13 

19.7 

52 

78.  8 

I 

1.5 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4.0 

48 

96.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

2.7 

36 

97.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

7.7 

12 

92.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

12.0 

73 

88.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

13*2 

59 

86.8 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

*im  7 

14 

93.  3 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

.8 

124 

94.7 

3 

2.3 

4 

3.1 

c 

.0 

0 

.0 

87 

94.6 

1 

1.1 

4 

4.3 

0 

.0 

1 

2.6 

37 

94.9 

2 

5*1 

0 

.0 

1 

.7 

4 

2.9 

8 

5.7 

132 

94.3 

0 

.0 

1 

1. 1 

4 

4.  4 

8 

8.8 

83 

91.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

49 

100*0 

0 

♦  0 

2 

.9 

11 

4.9 

41 

18.3  ' 

182 

81.3 

1 

.4 

2 

♦  9 

10 

4.7 

40 

18*6 

174 

80*9 

1 

.5 

0 

.0 

1 

11  1 

1 

11*1 

8 

38*9 

0 

.0 

0 

.0 

12 

17.4 

15 

21*7 

54 

78*3 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

12.3 

10 

17*5 

47 

82*5 

0 

*0 

0 

•  0 

5 

41.7 

5 

41.7 

7 

58*3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

a 

.0 

1 

10C.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

4 

1  .2 

38 

11.0 

57 

16.5 

272 

78.6 

17 

4.9 

3 

1.1 

15 

5.  / 

33 

12*6 

221 

84*4 

8 

3.1 

1  , 

1.2 

23 

27.- 

24 

2d*o 

51 

6G*7 

9 

10*7 

0 

•  0 

10 

4*5 

19 

8*5 

205 

91.5 

0 

.0 

0 

.0 

7 

3*6 

14 

7.2 

181 

92.8 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

10.3 

5 

17*2 

*  24 

82*8 

0 

.0 

0 

.0 

5 

12.2 

6 

14.6 

35 

85.4 

0 

.0 

0 

.0 

4 

live 

!> 

14.7 

29 

85*3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14*3 

1 

14.3 

6 

4 

85.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*  .0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

*  0 

.0 

0 

.0 

2 

1C0.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0° 

0 

•  0 

225 
14? 
82 

2 
•  1 
1 

21 
10 
11 

130 
73 
57 

47 

39 


236 
145 
91 

377 

284 
93 

164 

72* 
92 

4  04 
218 
186 

116 

63 
53 

167 
101 
66 

50 
37 
13 

83 
68 
15 

131 

92 
39 

140 
91 

49 

224 
215 

9 

6? 
57 
12 

1 
1 

0 

346 
262 
84 

?2* 

195 
29 

41 

34 


ERLC 


1275 


"table  t. 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 


*  BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


kHlTE 
NGN-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES  I  CENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


EOUCAriON  I0B00) 
TEXAS  * 

TX    CORPUS  CHRISTI  STATE^U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE    ,  0  .0 

TX    LAReOO  STATE  UNIVERSITY 
TT  AL  0  .0 

F    » LE  0        .0  . 

.£         *       0        .0  o 
TX    TEXAS  AU  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE       •         0  -0 
MALE  0  .0 

TX    U  OF  TEXAS  AT  ALSTIN 
TOTAL  0  .0 

*     FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX  U  OF  TEXAS  AT  ARLINGTON 
*      TOTAL  0  »0 

'     FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

TX  U  OF  TEXAS  AT  OALLAS 
0  .0 
0  .0 
0        . 0 


2 
2 
0 

0 
0 
0 

3 
1 

o„ 

6 
6 
0 

0 
0 
0 


I  .3 
1.8 

.0 

.0 
.0 
.0 

1.4 
2.0 
.0 

2.9 
3.6 
.0 

*  .0 
.0 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
MA  L  E 

TX    U  OF  TEXAS  AT  EL  PASO 


I  2.0 
I  2*1 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


TX  ..U  TEX  HLTH  SCI  CTR  HOUSTN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.3 
.0 
.0 


TX'U  OF  TEXAS  PERMIAN  BASIN 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

JX    U  OF  TEXAS  SAN  ANTONIO 

v     TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  -° 

TX    WE  ST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  1  ~  •*> 

FEMALE  0  «0 

"  MALE  1  <*6 


4 
1 

3  * 

0 
0 
0 

5 
1 
4 

11 

7 
4 

2 
2 
0 


2.5 
1.0 
5.0 

.0 
.0 
.0 

10.2 
3.2 
22.2 

5.4 
4.5 
6.3 

1.9 
2.7 
.0 


TX          STATE  TOTALS  C 

TOTAL  24  .A 

FEMALE  *5  .4 

MALE  9  -5 

UTAH 


45  INSTITUTIONS) 
661  10.8 
445  10.4 
216  11.6 


UT     8RIGHAM  YOUNG  U  MAIN  CAM 

'.0 
.0 
.0 

TOTAL                 2  «7 

0 

FEMALE                 2  2.3 

0 

MALE                 0  .0 

0 

UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 

1.9 

TOTAL                 2  1.3 

3 

FEMALE                 2  2.3 

0 

.3 

MALE                 0  .0 

3 

4.3* 

UT    UTAH  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

1 

.6 

FEMALE                 0  .0 

1 

2.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

UT     ME  BEX  STATE  COLLEGE  ' 

.0 

TOTAL                  0  .0 

0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 
.0 

MALE                 0  .0 

0 

UT    WESTMINSTER  COLLEGE 

.0 
.0 
.0 

TOTAL                 0  .0 

0 

Ft:  MALE                  0  .0 

0 

MALE                 0  .0 

0 

UT  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  4  .6 

FEMALE  *  !•* 

0  MA  LE  0  .0 

VERMONT 

VT    CASTLE70N  STATE  COLLEGE 


5  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


VT    C  , SNT  JOSEPH  THE  PROVIOER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  .0 
.0 


.6 
.4 


.0 
.0 
.0 

4.2 
5.0 
.0 


0 
0 
0 

0 

0, 
0 

0 
0 
0 

P  2 
1 
1 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

2 
1 


.0 
.3 
.0 

.0 
.0 

.0 

..o 

.0 

1.0 
.6 
2.4 

.0 
.0 
.0 

2.0 
2.1 
.0 

1.3 
l.D 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


6  1.0 
3  U2 
3  .8 


,0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


43 

27.0 

45 

28.3 

23 

20.7 

25 

22.5 

20 

41.  T 

20 

41.7 

42 

ST. 5 

42 

37.5 

27 

84.4 

27 

a*:*4 

15 

93.8 

15 

93.4 

133 

60.2 

136 

61.5 

flfl 

49. L 

91 

61.1 

45 

62.5 

45 

62.5 

18 

8.7 

26 

12.6 

12 

7.3 

19 

11.5 

6 

14.6 

7 

17.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
0 

0 

55 
36 


.0 
.0 
.0 

34.6 
36.4 


1 

1.7 

19 

31.? 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

10.2 

0 

.0 

2 

6.5 

0 

.0 

3 

16.7 

0 

.3 

32 

15.6 

cO 

.0 

27 

17.2 

0 

.0 

c 

10.4 

0 

.0 

3 

2.7 

0 

.0 

2 

2.7 

c 

.0 

1 

2.6 

39 

•  6 

744 

12.1 

18 

•  4 

443 

10.4 

21 

t  1.1 

301 

16.1 

t 

2 

.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.0 

0 

.0 

2 

1.3 

3 

1.9 

I 

1.1 

2 

2.3 

1 

1.4 

1 

1.4 

2 

1.5 

0 

.0 

2 

4.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4.0 
4.2 
.0 


61  38.4 
38  38.4 
23  38.3 


0 
0 
0 

10 

3 
7 

43 
34 
9 

6 
4 
2 


.0 
.0 

2C.4 
9.7 
33.9 

21.*0 
21.7 
Id. 8 

5.3 
5.3 
5.3 


,468  23.9 
921  21.6 
547  29.3 


4  1.4 
2  2.3 
2  1.0 


.0 
.0 
.0 

2.* 
4.8 
.0 


.6 
1.2 
.3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 


10 

5 
5 

3 
3 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


6.3 
5.7 
7.1 

2.3 
6.0 
'  .0 

.0 
.0 
.0 

2.8 
.0 


13  2.9 
11  4.5 
7  1.9 


.0 
.0 
.0 

->.2 
5.0 
,0 


114 

86 
2« 

6 
5 
1 

80 
54 
26 

159 
129 

30 


71.7 
77.5 
58.3 

12.5 
15.6 
6.3 

36.2 
36.2 
36.1 

77.2 
78.2 
73.2 

100.0 
100. 0 
1C0.0 


45  90.0 
44  91.7 
1  5C.0 


97 
60 
37 

3 
3 
0 

38 
27 
11 

162 
123 

„  39 

105 
71 
34 


£1.0 
60.6  - 
61.7 

o 

10C.0 
1CC.0 
.0 

77.6  , 

87.1 

61.1 

79.0 
78.3 
81.3 

92.9 
94.7 
89.5 


4,561  74.3 
3,291  77.* 
1,270  68.C 


271 
T9 
192 

148 
83 
65 


93.1 
91.9 
93.7 

93.7 
94.3 
92.9 


12.'  97.7 
47  94.0 
80  100.0 


10C.0 
100.0 
100.0 

97.6 
95.2 
20  10C.0 


40 
20 


588  94.5 
230  93.5 
358  95.2 


33  100.0 
2*  100.0 
9  100.0 

23  95.8 
A9  95.0 
4  100.0- 


21 
17 
4 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.3 
2.7 
1.4 

10.2 
10.3 
9.9 

.3 
.0 
.0 


3  6.0 
2  4.2 
1  5C.0 


O0 
0 

o 

2 
0 
2 


:07 

55 
52 


16 
5 
11 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


16 
5 
11 


•  6 
1.0 

.0 

.0 
.0 
.0 

2.0 
3.2 
.0 

.0 
.0 

•  0 

1  .8 

.0 
5.3 


1.7 
1.3 
2.8 


5.5 
5.8 
5.4 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.y 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2.6 
2.0 
2.V 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


159 
111 
4B 

48 

32  1 
16 

221 
149 

-  72 

206 
165 
41 

8 
6 
2 

50 
48 
2 

159  * 
99 

6*0 

3 

0 

49 
31 
13 

205 
157 

.48 

113 

75 
38 


6t  136 
4,267 
1,869 


291 
86 
205 

o 

158 
88 
70 

1-30 
50 

80 

2 
1 
1 

41 

21 

'20 


62i 
246 
376 


33 
24 
9 

24 
20 
4 


i.erJc  • 


1336 


1276 
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TABLE  7* 


TOTAL  MASTER'S,  0 EGA EES  FOR  MAJOR  FIELO  CONf ERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY.  ANO  CEX:     INSTITUTION  AMD  STA^E    1978-1979  N 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

eOJCATION  (0800) 

VERMONT 

VT    GqOOARO  COLLEGE 
\    TOT.Ac  0  .0 

\fSMALE  0  *0 

\  MACE  0  *0 

VTX  JOHNSON  STATE  CCLLEGE 
TOTAL  0",  .0 

FEMALE  0  '  .9 

M4LE  0  .3 

VT     LYNDON  STATE  COLLEGE 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


TOTAL 
fEMALs 
MALE 


VT     ffJRWlCH  U  MAIN  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 
.3 

.0 
.3 

•  0 


VT     SAINT  MICHAEL'S  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALc 


VT    SCH  FOR  INTRNATL  TRAINING 

TOTAL  8  »0 

FEMALE  0  *0 

MALb  3  *0 

VT     U  VT  £  STATE  AGRL  COLLEGE 

TCTAL  ,  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *3 

'  VT          STATE  TOTALS  (          9  IN 

TCTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE     *  0  *0  o 

VIR3IMIA 

VA     C  OF  WILLIAM  ANC  .MARY 
TOTAL  1  1*3 

FEMALE  1  1*2 

KALE  0  .0 

VA     GcCRGE  HASCN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  *0 

VA     HAMPTON  INSTITUTE 
TCTAL  0  «3 

FEMALE  0  *0 

HALE  o  *0 

VA     JAMES  MAO I SON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  3        *3  N 

MALE  0  *0 

VA    LONGWOCD  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

/     MALE  0  *0 

VA     LYNCHBURG  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

mLE  0  *0 

VA    CLO  OOMINION  UNIVERSITY.. 
TCTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *3 

V«*  "  RAOFORO  COLLEGE 

TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    UNIVERSITY  OF  RICHMONO 
TOTAL  0  .0 

FfcMAlE  0  .0 

MALE  0  .0 

V/.     U  OF   VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MtLE  0  .0 

<TA    VIRGINIA  COMMONWEALTH  U 
TCTAL  0  *3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ,0 

VA    VA  POLY  INST  ANC  STATE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    VIRGINIA  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


3 

7.9 

1 

3.4 

2 

22.2 

0 

•  0 

0 

•  0 

J 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

10*0 

3 

•  0 

1 

11*1 

0 

•  0 

0 

•  3 

0 

♦  3 

12*5 

0 

•  0 

1 

33*3 

0 

*D 

0 

•  0 

3 

•  0 

TITUT IONS) 

6 

1*6 

2 

*  8 

A 

:.s 

2 

1*9 

2 

2*4 

0 

♦  0 

5 

3*6 

3 

2.5 

2 

11*8 

45 

90.3 

36 

92.3 

9 

81.8 

1 

.5 

tt 

•  8 

0 

*0 

3 

5*9 

1 

2*8 

2 

13*3 

5 

4*3 

4 

5*2 

1 

3*S 

27 

1U*5 

24 

12*1 

3 

5*1 

6 

4*1 

5 

4*9 

1 

2*4 

0 

•0 

•  0 

0 

♦  0 

22 

5.2 

18 

6.2 

4 

3.3 

65 

20.6 

51 

21.4 

14 

18.2 

r 

2.C 

4 

2.3 

3 

4.3 

136 

90.7 

91 

96*8 

45 

80*4 

NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  X 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER" 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


"OTAL 

wMBER 


•  0 
*0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
♦0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•0 
.3 

•  0 
.3 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


•  0 
.0 
.0 


.0 

•  0 

.3 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
•9 

•  0 

•  0 

•0 

.0 

•  0 

•  0 


2  1*9 

2  2*6 

3  .0 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•2 

•  0 

•  7 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

►  3 

•  0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 

,  0 

0 

0J 

0 

3 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
3 


.0 
.0 
.0 

•  3 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
•0 


3  7.9 

1  3.4 

2  22.2 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

10.0 
.0 

11.1 

•  0 

•  0 
.0 

12.5 
.0 
33*3 

*0 

•  0 
*0 


6  1*6 
2  *8 

4   j  2*8 


35 

92*1 

0 

•  0 

C  0 

0  ' 

♦  0 

7 

77*8 

o 

♦  0 

19 

10C.0 

0 

•  0 

1 0 

1 00  *0 

Q 

♦  0 

9 

1  00*0 

o 

♦0 

1 00  *0 

Q 

♦  0 

2 

1C0.0 

0 

•0 

1 00^  0 

o 

♦  0 

9 

90*  C  * 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

8 

88*9  • 

0 

•0 

12 

32*4 

25 

67*6 

I, 

11*1 

16 

B8«9 

10 

52*6 

9 

47*4 

6 

75*0 

1 

12*5 

5 

100*0 

0 

*0 

1 

33*3 

1 

33*3 

203 

99*5 

1 

'.5 

128 

100*0 

0 

•P 

75 

98*7 

1 

1.3 

346 

91*3 

27 

7.1 

219 

92*4 

16 

6.8 

127 

89*4 

11 

7.7 

38 
29 
9 

19 
10 
9 

6 
2 
4 

10 

1 

9 

37 
18 
19 


5 
3 

204 
128 
76 


379 
237 
142 


0 

•  0 

3 

2*9 

101 

97*1 

t  o 

«0 

104 

0 

•0 

3 

3.7 

79 

96*3 

0 

♦  0  * 

82 

* 

.0 

0 

*0 

22 

100*0 

0 

*0 

22 

4 

2.9 

9 

6*6 

128 

93*4 

0 

♦  0 

137 

4 

3.3 

7 

5*8 

113 

94*2 

0 

♦  0 

120 

0 

.0 

2 

11*8  ° 

15 

88*2 

0 

*3 

17 

0 

.0 

45 

90*0 

5 

10*0 

U 

*3 

50 

0 

.0 

36 

92*3 

3' 

7*7 

0 

*0 

39 

0 

.0 

9 

81*8 

2 

18*2* 

0 

.0 

11 

0 

♦  0 

1 

♦  5 

184 

99*5 

0 

.0 

185 

3 

♦  3 

1 

.8 

128 

99*2 

0 

.0 

129 

0 

.0 

0 

•  0 

56 

1C0*0 

0 

*3 

56 

0 

.0 

3 

5.9 

48 

94*1 

0 

.0 

51 

0 

.0 

1  . 

2*8 

35 

97*2 

0 

.0 

36 

0 

.3 

2 

13*3 

13 

86.7 

0 

♦  3 

15 

0 

.0 

7 

6*7 

97 

92*4 

1 

1.0 

105 

0 

.0 

6 

7*6 

70 

90*9  0 

1 

1*3 

77 

0 

*0 

1 

3*6 

7* 

96*4 

0 

.0 

28 

2 

*8 

29 

11*3 

228 

88*7 

0 

.0 

257 

2 

1*0 

26 

13*1 

172 

86/9 

0 

.3  «• 

198 

0 

.0 

3 

5*1 

56 

94*9 

0 

.0 

59 

0 

♦0 

6 

4*1 

139 

95*9* 

0 

•  0 

145 

0 

.0 

5 

4*9 

98 

95*1 

0 

•0 

103 

0 

*0 

1 

2*4 

41 

97*6 

0 

•0 

42 

0 

*0 

0 

*0 

I  7 

100*3 

0 

.0 

17 

0 

*0 

0 

*0 

9 

1CC.0 

0 

.0 

9 

0 

*0 

0 

*0 

8 

:oo*o 

0 

•  0 

8 

0 

'  *3 

23 

!>*4 

401 

94*1 

2 

♦  5 

426 

0 

♦  0 

18 

t.2 

273 

93*8 

0 

•0 

291 

0 

♦0 

5 

3*7 

128 

94*8 

2 

1.5 

135 

0 

.0 

65 

2  0*6 

247 

78*4 

3 

1.0 

315 

0 

*0 

51 

21.4 

186 

78*2 

1 

♦  4 

238 

'0 

•  0 

14 

18*2 

61 

79*2 

2 

2.6 

77 

0 

•  0 

7 

2*6 

.247 

92*5 

13 

4.9 

267 

0 

*0 

4 

2*0 

184 

03*4 

9 

4*6  * 

197 

0 

*0 

3 

4*3 

63 

90*0 

4 

5.7 

70 

1 

♦  7 

137 

91*3 

13 

8.7 

0 

.0 

15C 

1 

1*1 

92 

97*9 

2 

2*1 

0 

•  0 

94 

0 

♦  0 

45 

80*4 

11 

19*6 

0 

•0 

56 

9 

IKK 


1277 


1337 


«•«  —      o^s!cj??.H^Rs^fL0.^?s??SN6iN^;i;f 's&VtT"  E0UCAT,CN  BY  RACE< 


AMERICAN  I  NOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


BLACK  ,   ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


KHITE 
NON-^HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TCTAL 
NUMBER 


EDUCATION  (08001 

VA  STATE  TOTALS  (  13 

TOTAL  I  •<> 

FEMALE  I  .1 

MALE  0  .0 

NASHINGTON  . 

HA    CENTRAL  MASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE       •  0  .0 

HA     EASTERN  HASH  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 
.0 


NA    FORT  WRIGHT  C  HCLY  NAMES 
TOTAL  I  16.7 

FEMALE       .         I  16*7 
MALE  0  .0 

HA    G0N2AGA  UNIVERSITY 
TOTAL  1  l«0 

FEMALE  0  .0 

MALE  I  l»3 

HA    PACIFIC  LUTH  UNIVERSITY 
TOTAL  1 
FEMALE  1  3.0 

MALE  0  .0 

HA    SEATTLE  PACIFIC  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HA    SEATTLE  UNIVERSITY. 
TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

HA    UNIVERSITY  OF  PUGET  SOUNO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  Of  -0 

MALE  0"  <.0 

HA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 
TOTAL  1  •* 

FEMALE  1  «5 

MALE  0  .0 

HA  -  HALL A  HAL  LA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  "0     o  »0 

MALE  0  .0 

HA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  I  -9 

FEMALE  I  i.5 

MALE  0  .0 

HA     WESTERN  HASH  UNIVERSITY 


.  \TOTAL 
FEMALE 


0 
0 

HALE  0 

WH\l 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


HA    WHIsTHORTH  COLLEGE 

total\  0 

FEMALE  \  0 

MALE     \  0 

\ 

HA  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  5 

FEMALE  * 

MALE  1 

HEST  VIRGINIA 


WV    MARSHALL  UNIVERSITY 


13 


324 

14.7 

3 

.  1 

7 

.  3 

240 

14.9 

2 

.1 

7 

.4 

84 

14.1 

I 

.2 

0 

•G 

c 

4 

4.1 

2 

2.0 

1 

1.0 

2 

3.5 

I 

1.8 

I 

1.8 

2 

4.9 

1 

2.4 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.6* 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

o 

.0 

0 

.0 

2 

5*  6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

33.3 

0 

.0 

0 

.  0 

2 

33.  3 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

•  1.0 

2 

1.9 

0 

.0 

1 

3.  7 

2 

7.4 

o 

.0 

J 

-  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

"o 

o 

.0 

0 

.0 

0 

5 

5.3 

5 

5.3 

1 

1.1 

4 

6.7 

3 

5.0 

1.7 

1 

2.9 

2 

5.9 

0 

.0 

0 

.0  ' 

1 

3.8 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

Q 

.0 

o 

•  0 

1 

12.5 

0 

.0 

5 

1.9 

6 

2.3 

2 

.8 

3 

1  .5 

5 

2.6 

.5 

2 

2.8 

1 

1.4 

1 

1.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1.9 

0 

.0 

0 

.0 

I 

1.5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.4 

4 

1.6 

3 

1.4 

1 

^  -5 

2 

1.9 

2 

1.9 

1 

1.0 

2 

1.7 

1 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

INSTITUT  IUNS) 

19 

1.6 

21 

1.8 

9 

.8 

12 

•8 

13 

1.9 

7 

1.0 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0  • 
•  0 


"  WV    H  VA  COLLEGE  GRAO  STUOIES 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


WV    WEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


WV    WE  ST  VA  WESLE^AK.  COLLEGE^ 


TQTAL 
fEMALE 
MALE 


TOTAL 
FEMALE 
HA'lE 


STAJE  TOTALS  ( 


5 
3 
2 

5 
3 
2 

2 
1 
1 

0 
0 
0 


1.4  «■ 


\\z 

1.2 
1.3 

2.5 
2.1 
3.2 

.3 
.3 

,5 

,0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 

12*  WO 
7  .  .9 
5  1.2 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

c 

0 

0 


1*6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1 
I 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.5 
♦  7 
.0 

.0 

,0 
.0 

.0 
.0 
.0 


335  15.2 
250  15.5 
85  14.3 


7 

7.1 

4 

7.0 

3 

7.3 

2 

2.6 

0 

.0 

2 

5.6 

3 

50.0 

3 

SCO 

0 

•  0 

4 

3.  8 

3 

11.1 

I 

1  .3 

1 

1.9 

1 

3.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

11 

11.7 

8 

13.3 

3 

8.8 

1 

3.8 

0 

.0 

V 

12.5 

14 

5.3 

10 

5.2 

4 

5.6 

C 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

2.8 

2 

3.  1 

1 

2.4 

8 

3.6 

5 

v  4.8 

i 

2.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

54 

*.7 

36 

5.4 

18 

3.7 

5 

1.2 

3 

1.2 

2 

1.3 

15 

Cj9 
6 


3.4 
3.5 
3.2 

.5 
.3 
.9 

.0 
.0 
.0 


1.3 
1.2 
1.4 


84.0  * 

19 

.9 

»352  83.8 

11 

.7 

503  84.4 

a 

1.3 

o 

91  92.9 

o 

.0 

53  93.0 

0 

.0 

38  92.7 

0 

.0 

o 

.0 

41   100. 0 

0 

.0 

3*  94.4 

0 

.0 

3  50.0 

o 

.0 

3  5o!o 

0 

.0 

3  .0 

0 

.0 

24  22.9 

77 

73.3 

14  51.9 

10 

37.0 

10  12.8 

67 

85.9 

51  98.1 

o 

.0 

32  97*0 

o 

•  0 

lv  IUU.U 

o 

.0 

20  95.2 

p 

4.8 

14  100.0 

0 

•  3 

6  85.7 

1 

14.3 

73  83.0 

5 

5.3 

50    A3. 3 

2 

3^3 

2d  82.4 

3 

8.6 

2  5  96.2 

o 

.3 

18  100.0 

0 

.0 

7  81.5 

0- 

.0 

242  91.0 

10 

3.B 

178  91.8 

6 

3.1 

64  88.9 

5.6 

t? 

6  85.7 

] 

1  4.3 

4  80.0 

| 

2  0.  0 

2  100.0 

0 

lo 

99  93.4 

3.8 

62  95.4 

1 

1.3 

37  9C.2 

3 

7.3 

1*2     64  3 

71 

32.1 

86  82.7 

13 

12.5 

56  47.9 

56 

49.6 

79  97.5 

2 

2.5 

43  95.6 

2 

4*4 

36  100.0 

0 

.0 

935  6C.6 

171 

14.7 

599  89.4 

35 

5.2 

337  68.6 

136 

27.7 

393  97.3 

6 

1.5 

247  98.0 

? 

.8 

146  96.1 

4 

2.6 

197  96.6 

0 

♦  0 

137  96.5 

C 

.0 

60     96. 3 

0 

.0 

565  97.6 

11 

1.9 

362  98*9 

3 

.8 

203  95.3 

8 

3.8 

8  100,0 

0 

°.o 

5  100.0 

0 

.0 

3  1GC.0 

0 

.0 

%209 
1»613 
59o 


98 
57 
41 


tl63  97.3 
751  98.2 
412  95.8 


17 
5 
12 


1.4 
.7 
7.8 


77 
41 
36 


6 
0 

105 
27 
78 

52 
33 
19 

21 
14 
"  7 

94 
60 
34 

26 
18 


266 
194 

72  \ 

7 
5 
Z 

106 
'  65 
41 

221 
104 
117 

81 
45 

36 


ltl60 
669 
491 


404 

252 
152 

204 
142 
62 

.579. 
366 
213 


It  195 
765 
430 


rERLC 


1338 


1278 


■J&^Z  . 


TA61E  7. 


TOTAL  MASTER  *  S    DECREES  FOR  MAJOR  FI ELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITYt  AND  SEx:     INSTITUTION*  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  1NOIAN 
ALASKAN  NAT Iv e 


NUMB  Ek 


EDUCATION  10800) 

o 

WISCONSIN 


BLACK  ASIAN  OR 

NUN-HISPANIOACIFIC  ISLANDER 


NJN8ER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 
NUMBER 


HI    &ELOIT  COLLEGE 

TOTAL 

,0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

-  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

HI     CAROINAL  STRITCH  COLLEGE 

TOTAL 

1 

1.1 

1 

1.1 

1 

1.1 

0 

.0 

FEMALE 

1 

1.3 

1 

1.3 

.1 

1.3 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

HI    CARTHAGE  COLLEGE 

TOTAL 

0"  JO 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

1 

0. 

.0 

.0 

0 

.0 

MALE  • 

o 

0 

.0 

U  0 

.0 

0 

♦0 

HI     MARQUETTE  UNIVERSITY 

I 

▼OTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

•0 

0 

.0 

0* 

.0 

0 

Hi     U  OF 

WISCONSIN 

EAU  CLAIRE 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.6 

0 

.0 

FEMfiLE 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.1 

0 

.0 

MALE 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

Hi     U  OF 

HISCONS  IN 

LA  CROSSE 

TOTAL* 

C 

•  0 

3 

1.8 

p 

0 

.0 

FcMALE 

0 

.0 

1 

1.2 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

•  0 

2 

2.4 

0 

.0 

0 

.0 

HI     U  CF 

WISCONSIN 

MAD I  SON 

* 

TOTAL 

0 

.0 

3 

1.1 

1 

.4 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

2 

1.1 

1 

.5 

0 

.0 

MALE 

-o 

.0 

1 

1.0 

0 

.0 

%  0 

.0 

tol     U  OF 

HISCONS  IN 

MILWAUKEE 

TOTAL 

0 

•  0 

16 

4.5 

1 

.3 

6 

1.7 

FEMALE 

0 

.0 

11 

4.8 

1 

.4 

3 

1.3 

'  «  MALE 

0 

.0 

5 

3.9 

0 

.0 

3 

2.4 

HI    J  OF 

WISCONSIN 

CSHKOSH 

TOTAL 

0 

.0 

3 

1.9 

0 

.0 

1 

.6 

FEMALc 

0 

.0 

2 

2.1 

0 

.0 

1 

1.1 

MALE 

0 

.0 

1 

1.6  * 

0 

.0 

0 

.0 

Ml    U  OF 

WISCONSIN 

PLATTEVL 

TOTAL 

0 

.0 

5 

7.7 

0 

.0 

0 

.  J 

FEWLE 

0 

.0 

2 

6.9 

0 

.0 

0 

.0 

MALF 

0 

.0 

3 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

WI     U  OF 

WISCONSIN 

RIVER  FLS 

e 

TOTAL 

0 

.0 

4 

4.7 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

2 

4.3 

Q 

.  0 

o 

•  0 

MALE 

**  0 

.0 

2 

5.1 

0 

*0 

0 

.0 

HI     U  OF 

HISCONS  IN 

STEVNS  PNT 

TOTAL 

0 

.0 

1 

1.4 

1 

1.4 

»  0 

.0 

FEMALE 

0 

.0^ 

0 

.0 

1 

,  1.9 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

1 

S.o 

o 

•  0 

o 

.0 

HI     0  OF 

HISCONSIN 

STOUT 

TOTAL 

1 

.6 

2 

1.2 

o 

.0 

1 

.6 

FEMALE 

1 

1.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

c 

.0 

2 

1.9 

0 

.0 

1 

x  .9 

HI     0  CF 

WISCLNSIN 

SUPERIOK 

TCTAL 

1 

l.j 

i' 

1.3 

1 

1.3 

0 

.0 

F6MALE 

1 

3.7 

3.7 

0 

.  0 

•  0 

MALE 

0 

.3 

0 

.0 

1 

2.0 

0 

.0 

WI     0  OF 

HISCONSIN 

KHI TE  WATER 

TOTAL 

0 

.0 

6 

2.0 

1 

.3 

3 

1.0 

FEMALc 

0 

.0  * 

4 

2.3 

1 

.6 

0 

.0 

MALE 

0 

?0 

.  i 

1.6 

0 

•0 

2.3 

HI*         STATE  TOTALS  (        IS  INSTITUTIONS) 

TCTAL 

3 

.2 

45 

2.3 

7 

.4 

11 

.6 

'FEMALE 

3 

.3 

26 

2.3 

6 

.5 

4 

.4 

MALE 

0 

.0 

19 

2.4 

I 

m  i 

7 

,9 

VJYGM  KG 

WY    UNIVERSITY  OF  WYOMING  • 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.9 

FEMALE 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

*  2 

4.3 

WY          STATE  TOTALS  (           1  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.9 

FEMALc 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

'.0 

0 

'  .0 

c 

.0 

2 

4.3 

THE  STATES  ANO  D.C 

.     f  673 

INST  ITUT  IONS)  ~ 

TOTAL 

451 

.4  10 

.825 

9.7  " 

944 

.8 

2f  555 

2.3 

FEMALE 

28o 

.4  8 

1 090 

10.6 

654 

.9 

1*612 

2.1 

MALE 

165 

.5  2i73S 

7.8 

290 

.8 

943 

2.7 

GUAM 

GU    UNIVERSITY  OF  GUAM 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

19 

54.3 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

15 

60.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

4 

40.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

5 

100.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

1 

100.0 

3 

3.4 

85 

96.6 

3 

3.8 

75 

96.2 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

.0 

3 

1Q0.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

1 

100.0 

o 

.0° 

34 

97.  1 

0 

.0 

43  17 

10C.0 

0 

.0 

17 

94.4 

1 

* 

1.6 

62 

96.9 

1 

o2.1 

45 

95.7 

0 

.0 

17 

10,0.0 

3 

1.8 

159 

96.  4 

1 

1.2 

79 

96.3 

2 

2.4 

80 

96.4 

^ 

1.4 

261 

91.6 

3 

lib 

171 

93.4 

1 

1.0 

90 

88.2 

23 

6.4 

329 

92.  2 

(15 

6.5 

212 

92.2 

8 

6.  3 

117 

92.1 

c  •  j 

15'* 

97  .5 

3 

3.2 

92 

96.8 

1 

*  .6 

62 

98.4 

5 

7.  7 

60 

92.  3 

2 

6.9 

27 

93.1 

3 

8.3 

33 

91.7 

,4 

4.7 

7  T 

90.6 

2 

4.3 

.  43 

93.5 

2 

5.1 

34 

87.2 

2 

2.8 

67 

93.1 

1 

1.9 

51 

94.4 

1 

5.6 

16 

88.9 

4 

2.4 

153 

90.5 

1 

1.6 

59 

95.2 

3 

2.8 

94 

87.9 

3 

o 

3.9 

73 

'  94.8 

2 

7.4 

25 

92.6 

1 

2.0 

48 

96.0 

10 

3.3 

29? 

95.7 

5 

2.8 

172 

97.2 

5 

3.9 

120 

93.8 

66 

3.4 

If  814 

93.8 

39 

3.4 

1.074 

94.8 

27 

3.4 

740 

92.5 

2 

1.9 

99 

95.2 

0 

.0  ' 

56 

96.6 

2 

4.3 

43 

93.5 

2 

1.9 

99 

•^5.2 

0 

.0 

56 

96.6 

2 

4.3 

43 

93.5 

14*775  13.3 
fO.642  13*9 
4*133  11.8 


19  54.3 
15  60.0 
4  40.0 


93*96B 
64,662 
29*306 


84.3 
84.5 
83. B 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

J 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.9 

0 

.0 

1 

5.6 

I 

1.6 

1 

2.1 

0 

.0' 

0 

3 

1  .8 

2 

2.4 

1 

1.2 

20 

7.0 

9 

4.9 

11 

10.8 

5 

1.4 

3 

U3 

2 

1.6 

o 

.0 

0 

.0 

0 

<v  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

4.7 

1 

2.2 

3 

7.7 

3 

4.2 

2 

3.7 

1 

5.6 

12 

7.1 

2 

3.2 

10* 

9.3 

1 

1.3 

0 

.0 

.1 

2.0 

3 

1.0 

0 

.0 

3 

2.3 

53 

2.7 

20 

1.8 

33 

4.1 

3 

2.9 

2 

3.4 

:.2 

3 

2.9 

2 

3.4 

1 

2.2 

2,744  2.5 
1.215  1.6 
1.529  4.4 


5 
1 

88  1/ 

78 

10 

3 

<2 
1 

35 
17 
18 

64 

_v  _ 

17 

165 
82 
83. 

285  ' 
183  . 
102 

357 
230 
127 

158 
95  7 
63 

65 
29 
36 

85 
46 
39 

72 
54 
18 

169 
62 
107 

77 
27 
50 

305 
177 
128 


1.933 
If  133 
800 


104 
58-' 
46 


104 
58 
46 


16  45.7 
10  40.0 
6    60. C 


.0 
.0 
.0 


111,487 
76.519 
34,966 


35 
25 
10 


|er|c 


1279 


1339 


I 


■  AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HI SPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 

EOUCATION  (03001 

GU         AREA  TOTALS  ( 
TOTAL  0  o 

FEMALE    .  0 
MALE  0 

PUERTO  ft  ICO 


PR    CATHOLIC  U  PUERTO  RICO 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.    MALE  0  .0 

PR    INTER  AMEk  U  HATO  REY  CAM 

TOTAL  0  s  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

PR    INTER  AMEft  SAN  GERMAN  CAN 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

PR    U  OF  PR  RJO  PIETRAS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PR    U  OF  PR  MA  YAGUE2 

TOTAL  0  .0 

*  FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

PR    UOftLO  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


NUMBER 


I  INSTITUTIONS) 


NUMBER 


0 
0 

<r 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


PR  *  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS  ( 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


6  INSTITUTIONS) 


VIRGIN  ISLANOS 

VI    COLLEGE  OF  VIRGIN  ISLANDS 

TOTAL  0  .0 

i-EMALE  0  .0 

MALE  0    '  .0 


.0 
.0 
.0 


44.4 

42.9 
50.0 


VI  AREA 
TOTAL 
FEMALE  ' 
•MALE 


TOTALS 
0 
0 
0 


OUTLYING'AREAS 
TOTAL 
FEm  LE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


,0 
.0 
.0 


I  INSTITUTIONS) 
4  44.4 

3  42.9 
.1  50.0 

8  INSTITUTIONS) 

4  1.3 


MAJOR  FIELD  AGGREGATE  >00J 
TOTAL  451  .4 

FEMALE  266  .4 

MALE  165  -5 


661 


19*  54.3 
15  60.0 
4  40.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


^  IOi629 
8,093 
2  ,736 


1.5 

i.o 

INSTITUTIONS) 

'/.7 
10.5 

7.6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


37  100.0 
24  100.0 
13  100.0 


74 
45 
29 


96.1  * 

95.7 

96.7 


52  98.1 
«^32  100.0 
20  95.2 


63 
57 


96.6 
96.3 


26  100. 0 
I  100. 0 


•  0 
100  .0 


2  100.0 
2  100.0 
0  .0 


249  96.0 
160  96.2 
69  97.6 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

19 

6.4 

24° 

63.6 

15 

7.7 

160 

62.1 

4 

3c,Q 

69 

66.4 

IS) 
963 

.9 

2 

604 

2.5 

669 

.9 

I 

,772 

2.3 

294 

.6 

I 

.032 

2.9 

WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


19  54.3 

16 

45  .7 

15  60.0 

10 

4C.0 

4  40.0 

6 

60.0 

37  100.0 

0 

•0 

24  100.  C 

o 

•  0 

13  100. 0 

0 

.0 

74     96. 1 

3 

3.  9 

45  95.7 

2 

4.3 

29  96.7 

1 

3^3 

52  98.1 

1 

1.9 

i  ->  t  on  n 
3  C   1  uu.  u 

Q 

•  0 

20  95.2 

I 

4.6 

83  96.6 

1 

1.2 

57  96.3 

1 

1  .7 

26  I  CO.  0 

0 

!o 

I   100. 0 

o 

.0 

o     •  c 

o 

•  0 

i  no.o 

0 

'  lo 

2  100.0 

0 

.0 

2  100.0 

Q 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

24V  96.0 

5 

2.0 

16C  96.2 

3 

1  ft 

69  97.6 

2.2 

4  44.4 

05 

55.6 

3  42.9 

4 

57.1 

1  50.0 

I 

50.0 

4  44.4 

5 

!?5.6 

3  42.9 

4 

57.1 

1  50.0 

I 

50.0 

272  91.3 

26 

6.7 

176  91.3 

17 

6.7 

94  yi.3 

9 

8.7 

15,047  13.5 
10,620  14.1 
4,227  12.1 


93,994 
64,679 
29,315 


64.1 
64.3 
63.6 


0 
0 
0 

C 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0  , 
0 

0 
0 
0 

•0 
0 
0 


2,744 
1,215 
1,529 


TOTAL 
NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 


2.5 
1.6 
4.4 


35 
25 
10 


37 
24 
13 

77 
47 
30 

53 
32 
21 

64 
56 
26 

1 
0 
1 

2 
2 
0 


254 
163 
91 


296 
195 
103 


III  ,765 
76,714 
35,071 


ENGINEERING  (0900) 


ALABAMA 

AL    AUBURN  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0         .0  0  -0 

MALE  0  .0  0  .0 
AL    TUSKEGEE  INSTITUTE 

TOTAL  0        .0  I  11.1 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  1  11.1 
AL    UNIVERSITY  OF  ALABAMA 

TOTAL  0        .0  I  3.1 

•  FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  I  3.4 

AL    U   ALABAMA  IK  BIRMINGHAM 

TOTAL        **  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

HALE  J>        .0  0  -.0 

AL    U  ALABAMA  IN  HUKTSV I LLE 

TOTAL  0        ,0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 


AL          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                0  -° 

FEMALE                0  .C 

MALE                0  .0 


INSTITUTIONS) 
2  1.7 
0  .0 
2  1.6 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

5 

55.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

55.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

7.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

7.1 

0 

.0 

0 
0 
0 

6 
0 

6 

I 
0 

I 

0 
0 
0 

I 

0 

I 


5.0 
.0 
5.3 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 


66.  7 
.0 
66.7 

3.1 
.0 
3.4 

.0 
.0 
.0 

7.1 
.0 
7.  I 


6.  7 
.0 
7.1 


* 

i8.4 

11 

21.6 

3 

75.0 

1 

25.0 

37 

76.7 

10 

21.3 

0 

.0 

3 

33.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

33.3 

16 

56.3 

13 

4C.6 

2 

66.7 

I 

33.3 

16 

55.2 

12 

41.4 

!<♦ 

I  00.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

14 

100.0 

0 

.0 

9 

64.3 

4 

26.6 

0 

•  0 

0 

•0 

9 

64.3 

4 

2  6.6 

61 

67.5 

31 

25.6 

5 

71.4 

I 

26.6 

76 

67.3 

29 

25.7 

4 
47 

9 
0 
9 

32 
3 
29 

14 
0 

14 

14 

0 
14 


120 
7 

113 


f.ERIC 


13  JO 


TABIC  7.    TOTAL  MASTER* S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 
ETHNICITY  t  AND  SEX:    "INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  A3 1  AN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLAH.OER 


NUMBER 


ENGINE  ERING  CCSOO) 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  X 


TOTAL" 
MINORITY 


NUMBER 


>HITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NOh-  RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAI 


NUK3ER 


ALASKA 

AK    U  ALASKA  FAIRBANKS  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AK    U  ALAS  ANCHORAGE  CAMPUS 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AK    U  ALAS  STHESTN  SENIOR  C 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


AK  STATE  TOTALS  t 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


0 

•  0 

I 

10*0 

0 

*0 

1 

10.0 

6  60*0 

3 

30*0 

10 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

c 

*  c 

0  *0 

0 

*0 

0 

*  0 

•  0 

1 

10*0 

0 

♦0 

1 

10*0 

6  %  60*0 

3 

30*0 

10 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

r  ico.o 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

„  *0 

0 

*0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

2  ICO.O 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*o 

0 

9  .0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

0 

•  G 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

c 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

*0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

INST  ITU 

ftuNS) 

tO*  71*4 

0 

•0 

1 

7*1 

0 

•  0 

1 

7*  1 

3 

21*4 

14 

•  0 

c 

♦  0  ' 

0 

•  0 

0 

*0 

0  *0 

0 

*0 

0 

6 

•0 

1 

7*1 

0 

♦  0 

1 

7*  1 

10  71*4 

3 

21*4 

14 

ARIZONA 

AZ    ARIZONA  STATE  UNIVERSITY  , 

10TAL  C        *0  3  3*1  5 

FEKALE  0.0  0.0 

MALE  0        .0  3  3*3 

AZ    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 

0  TOTAL  0        *0  0  .0<> 

FEMALE  0         .0  0.0 

HALE  0        *0  0  . D 


STATE  TCTalS  i 


2  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

FEMALE 
MAI  E 

ARKANSAS 


0 

0 


1.7 
♦  0 
1.8 


17 
0 
17 

2 
0 
2 


19 

0 


17*5 

•  0 
18*9 

2*5 

•  0 
2.5 


10*8 
*0 
11*2 


1*0 
♦  0 
1*1 

1*3 
*0 
1*3 


1*1 
•  0 
1.2 


21 
0 
21 

3 
0 
3 


21*6 
.0 
23*3 

3.8 
*C 
3.8 


24  '13*6 
0  '.0 
24  14,2 


*76  78*4 
7  100*0 
69  76*7 


53 
0 
53 


67*1 
.0 
67*1 


129  73*3 
7  100*0 
122  72*2 


97 
7 
90 

79 
0 
79 


176 
7 

169 


AR    U  CF  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 f        *7  7  4.7 

FEMALE              ,  C        *0  2  66*7 

^  MALE                 1        *7  5.  3*4 


AK  STATE  TOTALS  ( 

.     TC  AL  1 
FEMALE  0 
MALE  1 


INSTITUTIONS) 
V  4*7 
2  66*7 
5  3*4 


11 

0 
11 


n 
11 


7.4 
♦  0 
7.5 


7.4 
♦  0 
7.5 


2.0 
.0 
2.1 


2.0 
♦  0 
2.1 


22 

<;2 

20 


22 
2 
20 


14*  8 
66*7 
13*7 


14*8 
66*  7 
13*7 


117 


117 
1 

116 


78*5 
33*3 
79*5 


78*5 
33*3 
79.5 


10 
0 
10 


10 
0 
10 


6.7 
♦0 
6.8 


6.7 
.0 
6.8 


149 

3 

146 


149 

3 

146 


CALIFORNIA 


CA    CAL  INST  OF  TECHNOLOGY 
TOTAL  G  *0 

Ft:  MALE  0  ..0 

HALF  0  .0 

CA    CAL  POLY  ST  U-SN  LUIS  08 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


CA    CAL  STATE  POLY  L-POMONA 


TOTAL 
FEMAt'E 
MALE 


CA    CAL  STATE  U-FRESNO 


TOTAL 
FEMALE 
MAL( 


CA    LA L  STATE  L-FULLERTON 


total 

FEMALE 
HA  Lc 


CA    CAL  STATE  U-LONG  8EACK 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 


CA    CAL  STATE  U-LCS  ANGELES 


TOTAL 
FEMALE 
MALE  , 


•  0 

•  0 
.0 


CA    CAL  STATE  U-NOft  THR  I OGE 


TOTAL 
FEMALE 
"MALE 


CA    CAL  STATE  U-SACRAMENTG 


TOTAL 
FEKALE 
HALE 


CA    SAN  DIEGO  STATE  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


*  *0 
.0 

•  0 

♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

3.2 

•  0 
3.3 

1.4 

•  0 
1.5 

2.2 

•  0 

2.2 

c 

•0 

•  0 

•  G 

4*2 
50*0 
*0 

•  0 
.0 
.0 


19 
0 
19 

0 
0 
0 


21.3 
*0 
23*2 

v  *0 
.0 


3  4*6 

1  25*0 

2  3*3 


3  9*7 
C  *0 
3  10*0 


17 
0 
17 

5 
0 
5 

0 

0 
0 

0 
0 
0 


11*3 
.0 
11*8 

37*0 

♦  0 
37*8 

21*7 

♦  0 
22*7 

♦C 
*0 
*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


1 

1.1 

20 

22*5 

67 

75*3 

2 

2.2  ' 

89 

0 

.0 

0 

*b 

7 

100*0 

0 

.0 

7 

1 

1.2 

20 

-24T4 

60 

73*2 

2 

2.4  . 

82 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

66*7 

2 

33.3 

6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

*0 

0 

.0 

4 

66. 

"2 

33.3 

6 

1 

1*5 

4 

6*2 

33 

5C*8 

28 

43.1 

65 

0 

.0 

1 

25*0 

3 

75. C 

0 

.0 

4 

1 

1.6 

3 

4.9 

30 

49*2 

28 

45.9 

61 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100*0' 

0, 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0' 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100  ;0 

0 

.0 

5 

1 

3.2 

5 

16.1 

20 

64.5 

6 

19.4 

31 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

1 

3.3 

5 

16*7 

19 

63*3 

6 

20.0 

30 

1 

1.4 

10 

14.  1 

49.3 

26 

36.6 

71 

0 

.0 

0 

.0 

33*3  r 

2 

66.7 

3 

1 

1.5 

10 

14.7 

34 

50*0 

24 

35.3 

68 

1 

.2*2 

19 

41.3 

16 

34*8 

11 

23.9 

46 

0 

*0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

1 

2.2 

19 

42.2 

15 

33*3 

11 

24.4 

45 

2 

8.7 

7 

30*4 

14 

60*9 

I 

8.7 

23 

0 

.0 

0 

♦  0 

i 

100*0 

0 

•  0 

1 

2 

9*1 

7 

31*8 

13 

59*1 

2 

9.1 

22 

0 

•  0 

I 

4*2 

15 

62*5  « 

8 

33*3 

'  24 

0 

.0 

1 

50*0 

1 

50*0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

♦  0  * 

14 

63*6 

8 

36*4 

22 

2 

4.9 

2 

4.9 

30 

73.2 

/  91 

22*0 

41 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

/ 

t  0 

.0 

1 

2 

5.0 

2 

5.0 

29 

72.5 

/ 

9 

22*5 

40 

0 

ERIC 


1281 


"p 


/ 


TABLE  ,     T0T.  -ASTERN,  » 


/ 

AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


/ 


NUMBER 

ENGINEERING  1^900) 

CALIFORNIA  / 

CA    SAN  JOSE.  STATE 
TOTAL  •  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
CA    CLAREMONT  GRADUATE  SCHOOL 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0    «  .0 

CA    HARVEY  NUOO  CULI  EGE 
TOTAL  0 
FEMALE  C 
KALE  0 
CA     LOYOLA  MARYMCLNT 
TCTAL  0 
FEMALE  C 
MALE     •  0 
Zi    NORTHROP  UNIVERSITY 
TOTAL  *  0  .0 

FEMALE*.  0  .0 

MALE    "  0      .  . 

CA    STANFORD  UNIVERSITY 
TOr  AL  1  .  .2 

FEMAL.I  0 
MAI  E  1 
U  OF  CAl-BERKELEY 
0 
C 

Q 


5 

BLACK  ASIAN  OA 

NCN-H1SPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER         I       NUMBER  X 


HISPANIC 
NUMBER,' 


CA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 

.c 


.0 
.0 
.0 

'J 

.0 
.0 

.0 


.0 
.2 

.0 
.0 
.0 


1 

1.2 

15 

17.4 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

1.3 

15 

18.6 

0 

0 

.0 

C< 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0  i 

0 

CA     U  OF  CAL-DAV1S 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA    U  OF  CAL- IRVINE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 

.0 


CA    U  OF  CAL-LCS  ANGELES 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  iOc 

MALE  C  .0 

CA    U  OF  CAL-S'"  nIEGO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  •<> 

MALE  0  .0 

CA     U  OF   CAL-SANTA  BARBARA 
TOTAL  0        .0  *t 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *»0 

CA    UNIVERSITY  OF  SANTA  CLARA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    j  C  .0 

,       MALE  0  .0 

CA  U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA* 
0  .0 
0  .0 
C  .0 
I  MAIN  CAMPUS  ' 
0  *  .0 
0  .0 
0  .0 


,  TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CA    WES*  f  OAS  T 
TOTAL 
f cM\LE 
MALfc 


0 

•  0 

1 

4.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4.3 

. 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

!o 

0 

.0 

0 

27 

4.4 

1 

i.e 

3 

5.3 

3 

.5 

2* 

4.3 

6 

1.2 

51 

10.2 

2 

3.6 

5 

8.9 

4 

.9 

%6 

10.4 

0 

.0 

2 

3.  5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.8 

0 

.0 

<r 

.0 

0 

°,.0  ■ 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

f 

* 

i 

1.3 

18 

12.0 

0 

.0 

'  0 

.0 

2 

1.4 

*6 

13.0 

c 

.0 

0 

•  0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

V 

1 

1.7 

2 

3.4 

0 

.0 

0 

.0 

! 

i. a 

2 

3.6 

0 

.0 

3 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

11.5 

5 

1.5 

26 

7/8 

0 

.0 

1 

7.  1 

5 

1.6 

25 

7.9 

c 

0 

.0 

1 

4.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.3 

CA          STATE  TOTALS  <  2-> 

TOTAL                  1  •J 

FEMALE                  0  .0 

r  HALE                  1  -° 

CCL0RA9O 

Co    COLCRAOO  SCHCOL  OF  MINES 

TOTAL                  0  .3 

v  FEMALE.               '0  .0 

MALE                  0  .0 
CO    COLORAOO  STATE  UNIVERSITY 

TCTAL                 0  .0 

FEMALE                  0  '  .0 

MALE                 0  .0 
CC  7U  CF  COLCRAOO  AT  BOULDER 

0  .0  . 

0  .0 

0  .0 


INSTITUTIONS) 
23  1.3 
4  2.2 
19  .9 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CO    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


COLO  AT  OENVER 
0  .C 
C  .0 

0  .c 


0 

.0 

0 

0 

.0, 

0 

0 

.0 

0. 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

0 

.0 

3 

2 

2.5 

1 

0 

.0 

0 

2 

2.7 

1 

1 

12.5 

0 

0 

.0 

0 

1 

14.3 

0 

CO          STATE  TCTALS  < 

TCTAL       /        0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 


4  INSTITUTIONS) 
3  1.5 
0  .0 
3  1.5 


201  8.6 
10  5.6 
191  8.9 


3.6 
.0 
3.7 

1.2 
.0 
1.4 

.0 
.0 
.0 


4  1.9 
0  .0 
4  2.1 


1 
0 
1 

0 
0 
0 

11 

0 

11 

4 
0 
4 


0 
0 
0 

2 
0 

2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

I 

4 
0 
4 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0* 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.2 
.0 
4.3 

.0 
.0 
.0 

1.8 
.0 
2.0 


.0 
.9 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0- 

1.3 
.0  , 
1.4 

.0 
•0 
.0 

.0 

.0- 
.0 

3.7 
.0 
3.6 

1.2 
.0 
1.3 

.0 
.0 


32° 
0 
32 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1.4 

.0 

1.5 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

;0'v 

.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


kHlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TCTAL 
NUMBER 


16 
0 
16 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

43 
4 
39 

61 
7 
54 

2 
0 
2 


0 

— 0 

/ 
22 
0 
22 

0 
0 
0 


14.6 
•0 
20.0 

'  .0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

8.3 
.0 
8.7 


.0 
.0 
.0 

7.0 
7.0 
7.0 

12.2  * 

12.5 

12.2 

3.5 
.0 
3.8 

.0 
.0 
.0 

14.7 
.0 
15.9 

'.0 
.0 
.0 


36  41.9 
6  100.0 
30  37.5 


100.0 
.0 
1C0.0 

100.0 
•0 
100.0 


19  ,79.2 

1 1\  co.o 

18  78.3 


370  60.1 
43  .  75.4 
327  58.5 


265 
32 
233 

35 
3 
32 

4 
0 
4 

68 
8 
60 


53.: 

57.1 
52.7 

61.4 
75.0 
60.4 

40.0 
.0 
40»0_ 

45.3 
66.7 
43.5 


20  74.1 
3  1CC.0 
17  70.8 


34 
0 
34 

0 
0 
0 

0 
0 

c 


39.5 

•  0 

42.5 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


3  12.3 

0  "  .0 

3  13*0 

17  100.0 
0     .  .0 
17  100.0 

203  33.0 
'    10  17.5 
193  34.5 

172  34.5 
17  3C.4 
155  35.1 


20- 
1 

19 

6* 
0 
6 


,35.1 
25.0 
35.8 

60.0 
.0 
60.0 


60 
4 
56 

7 
0 
7 


4C.0 
33.3 
40l6 

25.^ 
.0 
20.2 


3 

5.1 

24 

40.7 

32  * 

54.2 

0 

.  .0 

•3 

75.0 

1 

25.0 

5 

5.5 

21 

38.2 

31 

56.4 

•4 

14.8 

20 

74.1 

3 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.9 

4 

15.4 

20 

76.9- 

«.' 

7.7  / 

35 

i 

10.5 

141 

42.5 

156 

4  7.0 

1 

7.1 

9 

64.3 

.4 

28.6' 

34 

1C.7 

132 

41.5 

152 

47.8 

4  1 

4.0 

6 

24.0 

18 

72.0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

1 

4.3 

5 

21.7 

17 

73.9 

257 

11.0 

1,251 

<> 

53.6 

825 

35.4 

14 

7.8 

125 

69.4 

41 

22.8 

243 

11.3 

1*  126 

52.3 

784 

36.4 

0' 

.0 

16 

48.5 

17 

r 

51.5 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

16 

48.5 

17 

51.  5 

3 

3.6 

56 

66.7 

25 

29.8 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

3.7 

53 

65.4 

25 

3C.9 

'•3 

3.7 

57 

7C.4 

21 

.25.9 

0 

.0 

6 

85.7 

1 

14.} 

3 

4.1 

51 

68.9  v 

20 

27.0 

1 

12*5 

> 

7 

87.5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

14.3 

6. 

85.7 

0 

.0 

7 

3.4 

136 

66.0 

63  30.6 

0 

.0 

10 

90.9 

1 

9.1 

7 

3.6 

126 

64.6 

62 

31.8 
» 

46 
6 
60 

2 
0 

,  2 

2 
0 
2 

24 
1 

23 

17 
0 
17 

616 
57 
559 

498 
56 
442 

57 
4 
53 


A 

150 
12 
138 

27 
3 
24 

59 
4 
55 

27 

;  1 

.  lb 


332 
14 
318, 

25 
2 
23 


2t333 
180 
2.153 


33 
0 
33 

84 
3  „ 
81' 

81 
7 
74 


206 
195 


ERLC 


IM2 


1282 


c 


TABLE  ?• 


TOTAL  MASTER'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  DF*  HIGHER  EOUCATICN  BY  RACE* 
ETHNIC  IT Yg  A NO  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  1976-1*79 


ANERtCA^TTNOlAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  DR 

NON-HttPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


fcHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER  I  NUMBER 
ENGINEERING  C 0<00) 
CONNECTICUT 

CT    HARTF0A0>  GRAOUATE  CENTER 

TOTAL                0  .0  0 

FEMALE               0      s.O  0 

MALE  0.0  0 
CT    UNIVERSITY  OF  8RI0GEP0RT 

TOTAL                0.0  0 

FEMALE                0  .0             '  0 

MALE  0  .0  0 
CT    UNIVERSITY  OF  CCNNECTICUT 

TDTAL                 0  .0  1 

FEMALE                0.0  0 

NILE  0  .0  1 
CT    UNIVERSITY  OF  NEW  HAVEN 

TOTAL                 0.0  0 

FEMALE                0  .0             -  0 

MALE  0  .0  0 
CT    YALE  UNIVERSITY 

TDTAL                 0  .0  0 

FEMALE                0  .0  0 

HALE                 C  .0  0 

CT  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0   /  .0 


.0 

•  0 

•  0 

c 

•0 
.0 

•  0 

1.6 

•  0 
1.6 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


5  INSTITUTIONS) 


DELAWARE 

DE    UNIVERSITY  OF  DELAWARE 
TOT"  AC  0  .0 

FEMALE  0      .  .0 

'MALE  0  .0 

OE          STATE  TOTALS  C  1 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

DISTRICT  OF  COLUMBIA 


.6 
.0 
.7 


2.3 
.0 
2.4 


NUMBER 


INST  IT  UT  I  DNS) 
I.  2.3 


V  .0 
2.4 


DC 


CATHOL IC 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


U  DF  AMERICA 

0  .0 
0 
0 


1  2.6 
1  50.0 
0  .0 


DC     GEORGE  WASH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

DC    HOWARD  UNIVERSITY 

•  TOTAL  ,0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

DC  STATE  TOTALS  (  3 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  '  0      ,  .0 

MALE  **  0     '  .0 


4.5 
33.3 
3.5 


6  30.6 
2  100.0 
'  6  25.0 

INSTITUTIONS) 
17      7.1  ? 
.<     5  50.0 


FLORIDA 

FL    FLORIDA  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL     .  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,  0  .0 

FL    FLA  ATLANTIC  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    FLORIDA  TECHNOLOGICAL  U 
'TOTAL  '     0  .0 

FEKAtE  *0  .0 

MALE  0  .0 

FL    UNIVERSITY  OF  FLORIDA 
TOTAL  .  I  <*6 

FEMALE  0  .0 

\        MALE  1  .6 

FL     U  OF  SOUTH  .FLORIDA 

TOTAL  0  .0 

i  FEMALE  0  .0 

9      MALE  0*  •  *0 

FL    UNIVERSITY  OF  .MIAMI 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

'"  0 
0 


FL 


STATE  TOTAL S  ( 


12 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 

2  t. 

0 
0 
0 

1 

0 

V 


5.2 


•  0 

•  0 
.0 

,0 
«0 
".0 

•  0 

•  0 
.0 

1.2 

•  0 
1.3 

•  0 

•  0 

•  0 

3.6 

•  0 
4.2 


TOTAL 
FEMALE 
*  MALE 


f  I 
0 

 1* 


•  4 
.0 

•  4 


INSTITUTIONS) 

3      l.l  ' 
0  .0 
3  1*2 


1 

Of 
1 

24 
0 
2* 

.0 
0 
0 


25 
0 
25 


0 
0 
0 

0 
0 

1 

"0 

1 

6 
1 

5 

0 
0 
0 

*  I 

0 

1 


iERLC 


f 

NUMBER 

1  NUMBER 

j 

t 

mmber 

X 

.0 

• 

0 

.0 

0 

.0 

46 

100.0 

.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

•0 

.  0  w 

o 

.0 

0 

•  0 

48 

10C.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

21 

95.5 

.0 

0 

♦0  • 

0 

.0 

1 

1CC.C 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

20 

9.5.2 

1.6 

•  0 

.0  • 

2 

3.2 

49 

77.8 

.0 

0 

.  0 

0 

•  0 

6-100.0 

1.6 

0 

.0 

2 

3.5 

43 

75.4 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

-0 

* 

11 

84.6 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0  . 

.0 

0 

.0 

11 

64.6 

10.0 

o" 

.0 

1 

10.0 

r  2 

20.0 

*  .0 

*  0 

.0 

0 

*0 

-  1 

1 00.0 

11.1 

0 

•  0 

1 

11.1 

1 

11.1 

1.3 

*  0 

.0 

3 

1.9 

131 

84.0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

1G0.0 

1*  4 

0 ' 

.0 

3 

2.0 

123 

83.1 

- 

2.3 

1 

2.3 

3 

.7.0 

CO 

65.1 

.0 

1 

50.0 

L 

.  50*0 

1 

50*0 

2.  4 

o 

♦  0 

2 

4.9 

27 

65.9 

2.3 

1 

2.3 

3" 

7.0 

28 

CO  •  1 

.  0 

1 

50.0 

1 

50.0 

1 

5,0.0 

2.4 

0 

.0 

2 

4.9 

27 

65.9 

x 

<* 

\ 

2.6 

0 

•0 

2 

5.3 

24 

6  2.2 

.0 

0 

•  0 

1 

50.0 

0 

.0 

2.6 

9 

.0 

1 

• 

2.8 

24 

66.7 

13.6 

5 

2.8 

37 

21.0 

103 

58.5 

♦  0- 

Q 

.0 

2 

33.3 

4 

66.7 

14.  1 

5 

2  .9 

J O 

"0.6 

99 

56.2 

.0 

0 

.0 

8 

J0.6 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

.  0 

q 

*  0 

6 

25.  0 

0 

.0 

10.4 

5 

2.1  i 

47 

19.6 

127 

52.9 

»  0 

o 

.0 

5 

50. D 

4 

40.0 

"10.9 

5 

4 

2.2 

42 

18*3 

123 

53*5 

- 

11 

•  0 

>  0 

x  *o 

0 

.0 

14 

53. 8 

.0 

*  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

o 

,  .0 

0 

•  0 

14 

:3.6 

.Or 

0 

.0 

1  0 

.0 

8  8.9 

.0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

A 

.  u 

A 

t° 

.0 

0 

.  0 

8 

88.9 

3.6 

0 

.3 

1 

3.6 

25 

,  96*2 

.0 

0 

0 

.0 

.X  'M>C0 

4.2 

*  0 

.0  y 

1 

4.2 

23 

95.8 

3.6 

7 

4*2 

16 

9.6 

106 

63.9- 

6.3 

0 

•  0  ** 

1 

8.3 

8 

66*7 

?•? 

7 

4.5 

15 

9.7 

»  98 

63.6 

•  0 

3 

18*8  v 

3 

18.8 

13 

81*3 

A 
.  U 

t 

100*0 

.  1 

1  oc.  c 

0 

•  0 

♦  0 

2 

13*3 

2 

13*3 

13 

66*7 

3.8 

4 

15*4 

6 

23.1 

13 

5C*G 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

2 

100.0 

«t 

16*7 

i 

2  5*  0 

11 

45.6 

A 

1.0 

14 

5*2 

2*6 

9*7 

179 

66*5 

1  .9 

1 

5*9 

*  2 

11*6 

70*6 

2.8 

13 

5.2 

2* 

t 

-V 

167 

66.3 

'  1263 

t 

./ 

134.3 

NCf<- RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUM8ER 


c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.5 

0 

•  0 

1 

4.8 

12 

19.0 

0 

•0 

12 

21.1 

2 

15.4 

G 

•  0 

2 

15.4 

-7 

7C.0 

0 

•0 

7 

77.6 

2? 

14.1 

0 

*0 

>  ■) 
a 

1 4  *9 

12 

27.9 

0 

.0 

12 

29*3 

12 

27.9 

0 

•0 

12 

29.3 

12 

31.6 

1 

50.0 

11 

.30.6 

36 

20.5 

0 

♦  0 

36 

2  WZ 

16 

69.2 

0 

*  v  .0 

18 

75.0 

66 

27.5 

1 

10.0 

65 

i 

28.3 

12 

46.2 

0 

•0 

'  W 

46*2 

1 

11.1 

0 

•  0 

I 

11*1 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

44 

26.5 

3 

25.0 

41 

26*6 

0 

.6 

0 

s  .0 

c 

.0 

26*9  / 
•  0  ' 
29*2^ 


64  23**8 
5  17*6 
61  24*2 


r' 


48 
0 
48 

2* 
1 

21  * 

63 

6, 

*3o 

13 

10 
1 


156 
6 

148 


43 
2 
41 


43 
2 
41 


38 
2 
36 

176 

6 

170 

26 
2 
24 


240 
10 

230 


26 
0 
26 

9 
0 
9 

26 
2 
24 

166 
12 
154 

16 
1 

15 

26 
2 
24 


269. 

17 
252 


/ 


AMERICAN  IhOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SUCK        .      ASIAN  CR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANQER 


'     NUMBER         S  NUMBER 
ENGINEERING  (0900) 
GEORGIA' 

OA    64  INST  OF.  TfCHN  HAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *° 

/  MALE  0  %0 

GA    GEORGIA  SOUTHERN  COLLEGE 
"  TOTAL  C  »0 

/^FEMALE  0  .3 

MALE  0  *0 

GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 

m:*#rity 


MITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SI OENT 
ALIEN 


9 
0 
9 

0 
0 
0 

1 

0 

I 


3.4 

•  0 
3,7 

•  0 

•  0 
•0 

3.8 
•0 
3.S 


CA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 


3  INSTITUTIONS! 
10  3*4 
0  .0 
10  3*6 


HAWAII 


HI 


U  Of 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


HAWAII 


AT  MANOA 

0  ♦  0 
0  vO 
0  .0 


HI 


f      STATE  TOTALS  I 

TOTAL*  0    '  .0 

FEMALE*  '°  »0 

MALE  0  .0 


INSTITUTIONS) 

0!  .0 
0  .0 


IOAHO  1 

10    IDAHO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

10    UNIVERSITY  OF  ICAMO 
TOTAL^^'      -    0  *0 

_^emrTE  o*  *o 

MALE  0  *0 


.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0' 


10          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

*v  MALE  0  .0 

ILLINOIS 

IL    BRADLEY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

•IL  ILLINOIS  INST  TECHNOLOGY 
\       TOTAL  1  •* 

FEMALE  0        .0  v 

MALE  1 
IL     ILLINOIS  STATE  LNIVERSITY 

 I0I.A1   0*      •  0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

IL    M10HEST  COLLEGE  OF  ENGR 
TOTAL  0  .0 

FEMALC  0  .0 

MALE  0  .0 

.  IL    NORTHERN  ILL  WiIVEKiMY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0. 

MACE  0  .0 

IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  »° 

_  \  FEMALE  0  .0 

1,    MALE^  0  .0 

•IL^STHN  ILLINOIS  U  CAR3CN0L 


2  INSTITUTIONS^ 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


/        IL    U  OF  ILL  CHICAGC  CIRCLE 

TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .9 

MALE.  0  .0 

IL    U  OF  ILL  URBANA  CAMPUS 

TOTAL  ,      I     *  .3 

FEMALE  0        .0  _ 

MALE  1  *3 
IL    WESTERN  UL  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

11 

0 

11 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

lt 

0, 
0 
0 

0 

b 

0 

1 

0 

1 

4 

0 
4 

0 
0 
0 


6  2*3 

1  6*3 

5  i.O- 

3  60*0 

0  *0 

3  60*0 


3*1 
6*3 
2.9 


27  69*2 
2  100*0 
25  67*6 


27  69.2 
2  100*0 
25  67*6 


•  0 

•  0 

8*0 

•  0 
8.4 

•  0 
•0 

•  0 

•  .0 

•  0 
•0 

4.2 

•  0 
4.5 

•0 
♦? 
•P 


♦0 

•  0 

1.7 

•  0 
1.9 

1.2 

•  0 
1.3 

•  0 

•  0 
.0 


1.9 
1  6*3 
4  1.6 


0 
0 


0 

•  0 

4* 

0 

0 

.  .0 

0 

1*9 

•P'  . 

0 

0 

1 

2*1 

q 

* 

1.8' 

'0 

0 

♦  0 

0 

1 

1.9 

a.. 

1 

8.3 

0 

0 

'  *0 

0 

1 

8.3 

0 

c 

16 

11.7 

0 

2 

33*3. 

0 

14 

10*7^ 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

♦0- 

0. 

0 

•0 

0* 

1 

1.0 

0 

0 

•  0 

0 

1 

:*i 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

— o 

-  I  *0 

0 

6 

10*3 

1 

0 

•  0 

0 

6 

1113 

1 

60 

16*0 

18 

2 

12*5 

2 

58 

16*3 

16 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 
.0 
•0 

i 

•  .0 
I  .o 

*  .0 

\ 

i 

6.3 
1.4 


.0 

♦o 

•0 

♦  0 

♦  0 
.0 


.0 
.0 
♦0 

•  0 

•  0 
.0 

♦o' 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.3.0 
.0 
•0 

1.7 
.0 
1.9 

5.4 
12.5 
5.0 

.0 
.0 
♦  0 


Dumber 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

20 

7.7 

166 

63*6 

75 

26.7 

.  2 

12.5 

13 

ol.3 

1 

6.3 

18 

7.3 

xl53 

62.4 

74 

3C*2 

3 

6C.0 

? 

40.0 

0 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

60.0 

2 

40.0 

0 

.0 

1 

3.8 

25 

96*2 

0 

.0 

0 

•  0 

.  0 

.0 

.  0 

•0 

1 

.3.8 

25 

94.2 

0 

♦  0 

24 

6*2 

"  i93 

66*1 

75  ' 

25*7 

2 

12.5 

13 

81.3 

1 

H*3 

-  22' 

8.  C 

180 

65*2 

74 

2b*8 

27 

69*2 

11 

28,2 

*  1 

2*6 

2 

100.0 

0 

•*o 

0 

•  0 

25 

67*6 

ll 

29,7 

i 

2.7 

27 

69.2 

11 

28*2 

i 

2.6 

2 

100.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

25 

67*6 

11 

29*7 

i 

2.7 

it 

0  .  *.o 

2 

50*0 

2 

50.0 

0 

.0 

0 

•  0 

^  o 

.0 

0 

•Jo* 

2 

50*0 

2 

5C.0 

%* 

1 

1.9 

\  41 

78*6 

i  10 

19.2 

*0 

.0 

1 

25*0 

/  3 

75.0 

♦  1 

2*1 

40 

83*3 

/  7 

14.6 

1 

1.8 

43 

76*8 

12 

21.4 

0 

•  C 

1 

25*0 

3 

75.0 

1 

1.9 

42 

8C.8 

9 

17.'/ 

TOTAL 
NUMBER 


11 
0 
11 


3 
63 


91 


7 
0 

9i;7 

48*2 
50*0 
48.  U 


28  100*0  f 

5  10C.0 
23  100*0 

4  tCC.O 

0  .0 
4  100*0 

21  87*5 

1  50*0 
20  90*9 

52  53-6 
4  100*0 
48  51*6 


83 

4 
J9 

0 
0 
0 


.0 
.0 

♦  0  , 

13.8, 

♦  0 
15*1 

24*9 
25*0 
24*9 

♦  0 
.0 
.0 


20 
I 

19 

40 
,  5 
35 

238 
11 

227- 


83*3 
100*0 
62.6 

65*0 
100*0 
66*0 

*  7i;5 

68*8 
71,6 


261 
16 
245 

5 
0 
5 

'  26 
0 
26 


292 
16 
2  76 


39 
2 
37 


39 
2 
37 


0 
4 

52 
4 
48 


56 
4 
52 


4  100*0 
0  .0 
4  100*0 


0 

♦  0 

12 

0 

♦0 

0 

0 

.0 

12 

43 

31*4 

137 

1 

16*7 

6 

42 

32.1 

131 

0 

.0- 

28 

0 

•  0 

5 

0* 

.0 

23 

-* 

♦  0 

4 

*  0. 

•  0 

C 

o' 

•  0 

4 

8.3, 

24 

'? 

50*0 

2 

4*5 

22 

4 

45**/ 

97 

4 

<> 

47,3 

93 

16*/ 

>/  * 

24 

0 

•  0 

1 

4 

17:4 

-23 

V 

It) 

17*2 

j  , 

58 

•  0 

10 

18*9 

• 

12 

3.6 

333 

1 

•  6.3> 

16 

11 

3.5 

3t7 

0 

.%0 

4 

0 

.0 

.*  0 

"  0 

vO 

4 

s 

ERLC 


1284 


TABLE  7. 


AMERICAN  IKOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUH6ER  I 


GREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
.ETHNfCITYf  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


BLACK  ASIAN  OR 

N04-HISRANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  • 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE S I OE NT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


Er*GINEERING  <  C900) 

IL         STATE  TOTALS  ( 

JOTAL                2  *3 

FEMALE                0  -0 

HALE                2  .3 


10  INSTITUTIONS) 


17 
0 
17 


2.4 
•  0 
2.5 


84 
4 
80 


11.7 
10.3 
11.7 


19  . 
2 
17 


2.6 
5*1 
2.5 


122> 
>  6 
116 


16*9 
15*4 
17*0 


484  67*1 
30  76*9 
454  66*6 


115 

3 

11* 


16*0 
7*7 
16*4 


721 

39 
682 


INDIANA 

IN     HO-'PUROUE  U  FORT  .MYNE 
TOTAL  0  *0 

FEMALt  *  0  *0 

MALE  0  .0 

IN    PURDUE  U  MAIN  CAMPJS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MA'Le  0  *0 

If.    ROSE- HOLM  AN  INST  OF  TECHN 
TOTAL  *     0  *0 

FEMAL6  0  .0 

MALE  *0  *0* 

IN    UNIVERSITY  OF  NCTRE  OAME 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


IN         STATE  TOTALS 
*  \ TOTAL  0 
Ff  MALE  0 
MALE  0 

IOWA 


IA     IOWA  STATE  'U  SCI  £  TECHN 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

;4ALE  0  *D 
I A     UNIVERSITY  OF  ICMA 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,       0  .0 


4  INSTITUTIONS) 


♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
♦"0 


I  A         STATE  TOTALS  < 

TOTAL  C  *0 

FEMALE  0  '  *0 

MALE  0  -  *0 


2  INSTITUTIONS) 


KANSAS 


U  AGR 

0 


KS  KANSAS 
TOTAL 
FEMALE 

MALE  m- 

KS     PITTSBURG  ST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

KS    U  Cr  KANSAS  MA  IN  CAMPUS 
TOTAL  -      0  *0 

FEMALE     o  0.0 
MALE  0  .0 

K$    HI  Chi  TA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  ^0  *0 

FEMALE  ^0  *0 

0  *0 


6  APP 

.0 
0  *0 
0  .0  ^ 
UNIVERSITY 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


SCI 


.HALE 


•  0 
.0 
.0 

3.7 

•  0 
3.8 

.0 

•  0 

•  0 

•  0  ' 

•  0 

•  0 


KS         STATE  TOTALS  < 
TOTAL  *  0 
FEMALE  0 
HALE  0 

KENTUCKY 


4  INSTITUTIONS) 


KY     EASTERN  KY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

KY     UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

KY    UNIVERSITY  OF  LOUISVILLE 
TOTAL  0  *0 

FEriALE  0  *0 

MALE    *  0  .0 

KY    WESTERN  KY  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

H 

KY     •  STa: 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

E  TOTALS  ( 
0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


4  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  *0 

0  *0 


♦  0 
.0 

♦  0 

1*1 

♦  0 

1*1 

♦  0 
.0 

♦  0 


1  2.2 
1  33*3 
0  *0 


4  1*2 
1  6*7 
3  .9 


1*1 
.0 
1*1 

.0 
.0 
.  *0 


♦  7 

♦  0 

♦  7 


.0 
.0 

♦  0 

•  0 
.0 
.0 

6*  1 
33.3 
3*9 


♦  0 

♦  0 
*0 

♦7 
*0 

♦  7 

0 

;o 


1 

0 

1  2 


2*2 
•  0 
2*3 


•  0 

♦0 
♦0 

2*0 


5  3*4 

2  25*0 

3  2*2 


♦  7 
*0 

♦  7 


*0 

♦  0 

♦  0 

*0 
*0 
*0 

♦  0 
*0 

♦  0 


1  4,2 

0  *0 

1  4,2 


♦  5 
.0 
*6 


♦  0 
.0 
♦0 

1*7 
*0 
cl*7 

*0 
*0 
*0 

•0 

♦  0 

♦  o 


•o 
•o 
*o 

1*8 
.0 
1*8 


1  100*0 

0  *0 

1  100*0 


211 

9 

202 


7A.3 
75*0 
74*3 


.0 
•  0 
.0 

23*9 
25*0 
23*9 


0 
1 

284 
12 
272 


0 

•  0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

2 

,00*0 

0 

♦  0>* 

2 

2 

4*3 

31 

67.4 

13 

28*3  - 

46 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

•0 

3 

1 

2*3 

29 

67*4 

13 

30*2 

43 

7 

2*1 

245 

73*6 

81 

24*3 

333 

1 

6*7 

1 1 

73*  3 

3 

2C«0 

15 

6 

1  *9 

234 

73*6 

78 

24*5 

318 

1 

*  1*1 

63 

67*7 

29 

31*2 

93 

0 

•  0 

4 

80*0 

1 

20*0 

5 

1 

1*1 

59 

67*0 

28 

31*8 

88 

1 

■  2*0 

24 

49*0 

24 

49*0 

49 

0 

*0 

0 

•0 

1 

100*0 

1 

I 

2*1 

24 

50*0 

23 

47*9 

48 

2 

1*4 

87 

61*3 

53 

37*3 

142 

0 

♦  0 

4 

66*7 

2 

33*3 

6 

2 

1*5 

83 

61*0 

5 1 

37*5 

136 

0 

♦  0 

54 

94*7 

3 

5*3 

57 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

0 

*0 

52 

94*5 

3 

5.5 

55 

1 

3.7 

10 

37*0 

16 

59.3 

27 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•0 

1 

1 

3.8 

9 

3**6 

16 

61.5 

26 

0 

.0 

57 

7i>*0 

*l9 

25.0 

76 

0 

.0 

2 

66*7 

1 

33*3 

3 

0 

.0 

55 

75*3 

18 

24*7 

73 

1 

4.2 

16 

66*7 

•j 

2  9*2 

24 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

1 

4.2 

16 

66*7 

7 

29*£ 

24 

2 

1.  1 

137 

74*5 

45 

24*5 

184/ 

0 

.0 

5 

83*3 

1 

16*7 

2 

1.1 

132 

74*2 

44 

24*7 

178^ 

0 

.0 

3 

75*0 

1 

25*0  - 

r- 
4 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

•0 

1 

0 

.0 

2 

66*7 

1 

33*3 

3 

S 

1 

1.7 

38 

63*3 

21 

35*0  ^ 

60 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

1 

1.7 

37 

62*7 

21 

35*6 

59 

5 

6.1 

67 

81. > 

10 

12*2 

82 

2 

33*3 

3 

50*0 

1 

16*7 

6 

3 

3*9 

64 

84*2- 

9 

11*8 

76 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

1 

6 

4*1 

108 

73*5 

33 

V22*4 

147 

2 

25*0 

5 

62*5 

1 

12.5 

8 

139 

,4 

2*9 

103 

74*1 

32 

23;o 

1285 


1345 


TABLE  7.     TOTAL  MASTER'S    0£Wg£S  FOR  MAJOR  FIELQ  CONFERRED  BY  INSTITUT  IONS  CF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY*  ANO  SEX«     INSTITUTION  AND  STME  1978-1979 


AMERICAN  1NOIAN  BLACK  ASIAN  OR 

ALASKAN  NAT IVb  *  NON-HI SPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER         t  NUMBER  I       NUMBER*  * 

ENGINEERING  (0900) 

LOUISIANA  * 

LA    LA  STATE  U  ANO  MM*  C 

TOTAL                1      l«  9  2  3-8 

FEMALE                0        .0  .0  .0 

HALE          A      1      2.0  ,         2  3.9 
LA     JNIVERS1TY  f  •  NEW  ORLEANS 

*    TOTAL                0   y    .0  0  .0 

FEMALE                0       -0  -          0  .0 

MALE                0        .0  0  .0 
LA    LOUISIANA  TECH  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  0.0 

"  FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE                0       .0  -           0  .0 
LA    NCNEESE  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                0       .0  ■  0  .0 

FEMALE                0/      .C  0  .0 

MALE                0        .0  0  .0 
LA    NTHNSTN  ST  U<  OF  LA 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE                 0       .0  0  .0 
LA    TULANE  U  OF  LOUISIANA 

TOTAL                0  ,    lO>  1  2.2 

FEMALE                 0        .0  1  33.3 

MALE                 0        .0  0  .0 
LA    U  OF  STHWSTN  LOUISIANA 

TOTAL  '              0  ;     .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE                0       .0  0  .0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


MUTE 
NON-hlSPANIC 


NCN- RESIDENT 
,  ALIEN 


LA         STATE  TOTALS  (  j 

•     TOTAL  1 

FEMALE  >  0  .0 

MALE'  1  ♦» 

MAINE 

ME    U  OF  MAINE  AT  ORONO 

TOTAL  «sO  .0 

FEMALe  0  .0 

MALE  0  .0 

HE         STATE  TOTALS  *I 

TOTAL  0  ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

8ARYLAK0 


HO    JOHNS  HOPKINS- UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

c  FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

HO    LOYOLA  COLLEGE 

TOTAL    *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HO    U  OF  HO  COLLEGE  PARK  CAM 
TOTAL  2  2.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  2-2 


7  INSTITUTIONS) 
3  2.4 

1  25.0 

2  1.7 


.0 
.0 
.0 


1  INST  MOTIONS) 


.0 
.0 
.0 


•  0 

•  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 


HO         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  *  ,2  1.3 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  1.4 

massachusetts 

ha  boston  University 

-  TOTAL  0  .0 

"FEMALE  0   .  .0 

'  MALE  0  .v0 

MA    HARVARD  UNIVERSITY 


3  INSTITUTIONS) 
0  -0 
0  .0 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MA    MASS  INST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  (  .0 

0  '    *0  «. 
0  .0 
TECHNOLOGY 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


HA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HA    STHE<STN  MASS  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

•G  * 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.  0 

o 

.  0 

0 

♦  0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

<0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•b 

0 

.0. 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

11.1 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

5 

11.9 

0 

•  0 

0 

•  0 

*i  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

4*4 
3S.3 
2.4 

12.5 
100.0 
.0 

1.0 
•  0 
1.1 


4.0 
•0 
4.1 


.0 
♦  0 
.0 


1 

2.9 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

3.3 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

c 

.0 

'  0 

0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

0 

♦0  A 

7 

1.1 

2 

0 

1 

1.6 

0 

0 

•  0 

6 

1.1 

2 

3 

1.1 

13 

7.3 

3 

0 

.0 

C 

.0 

0 

3 

1.7 

13 

7.5 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 
.0 
.0 


2.2 
♦  0 
2.4 

.0 
.0 
.0 

1.0 
~.0 
1.1 


1.3 
.0 
1.4 


2.9 
.0 
3.3 

.0 
.0 


.3 
.0 

•  4 

1.7 
.0 

l-.T 

♦  0 
.0 
.0 


ER 

g 

NUMBER  X 

NUMBER 
• 

X 

a 

3 

5.8 

22  42.3 

27 

51*9 

o 

.0  - 

1  100.0 

0 

•0 

3 

5*9 

21  41.2 

i  27 

52*9 

o 

♦  0 

3  10C.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0  .0 

0 

♦  Q 

0 

.0 

3  100*0 

0 

•  0  - 

o 

♦  0 

9  75.0 

3 

25*0 

o 

♦  0 

•    0  .0 

0 

*  .0 

0 

.0 

9  75.0 

3 

25*0 

o 

♦  0 

2  100.0 

0 

.0 

o 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

2  100.0° 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0  .0 

0 

.0 

o 

♦  0 

2  100*0 

0 

.0 

6 

13.  3c 

30  66*7 

£ 

20.0 

-  1 

33.3 

2  66*7 

0 

•0 

5 

11.9 

28  66*7 

9 

21*4 

o 

.0 

1  11*1 

8 

88*9 

o 

.0 

0  .0 

0 

.0 

c 

.0 

1  11*1 

8 

88<9 

g 

7.  2 

69  55*2 

47 

37*6 

25.0 

3  75*0 

0 

•  0 

8 

6.6 

66  54.5^ 

47 

38*8 

o 

♦  0 

23  100*0 

0 

.0 

o 

♦  0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

21  100*0 

0 

♦  0 

t 

o 

♦  0 

23  10C.0  . 

0 

.0 

0 

♦0 

2  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

21  ICO.O 

0 

♦  0 

3 

6.7 

41  91.1 

1 

'i 

2.2 

33.3 

2  66.7 

0 

.0 

2 

4.  8 

39  92*9 

1 

2.4 

1 

12.5 

7  87*5 

0 

.0 

10C.0 

9  .0 

0 

.0 

0 

.0 

7  10C*0 

0 

.0 

4.0 

7*  76*0 

20 

20.0 

o 

.0 

7  87*5 

1 

12*5 

4 

4.3  " 

69  75*0 

19 

20.7 

g 

5.2 

124  81*0 

21 

13*7 

2 

16.7 

9  75*0 

1 

8*3 

6 

4.3 

115  81.6 

20 

14*2 

2 

5.7 

30  85*7 

i 

8.6 

o 

♦  0 

5  100.0 

0 

.0 

i% 

6.7 

25  83*3 

3 

ICO 

o 

.0 

3    60*  0 

*0.0 

0 

.0 

)  100*0 

0 

.0 

0 

lo 

2  50*0 

2 

50.0 

9 

1.5 

±\L  67*4 

190 

31.1 

1 

1.8 

48  87*3 

6 

10.9 

fi 

l.t 

364  65*5 

184 

33.1 

i9 

10.6 

157  87*7 

3 

1.7 

0 

.0 

6  100*0 

0 

.0 

19 

11.0 

151  87*3 

3 

1.7 

0 

.0 

5  62.5 

*  3 

37*5 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

4  57.1 

3 

42*9 

TOTA'„ 
NUMBER 


52 
1 

51 

3 
0 
3 

12 

0 
12 

2 
0 
2 

2 
0 
2 

45 
3 
42 

9 
0 
9 


125 
4 

121 


23 
2 
21 


23 
2 
21 


45 
*  3 
42 


1 

7 

100 
8 
92 


153 
12 
141 


35 
5 
30 

5 
1 
4 

i 

611 

55 
556 

179 
6 
173 


TABLE  7*    TOTAL  HASTERSS    OEGftEES  FOR  MAJOR  FUELO  CONFERRED  BYc INSTITUTIONS  GFt  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 

ETHNIC. TYt  AND  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  •  A  SI  AH  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER' 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 

ENGINEERING  I09OO4- 


ftUNCJiR 


MASSACHUSETTS 


HA  -TUFTS- UNIVERSITY.  - 

TOTAL     -         '0  *0 

> 

2*6 

FEMALE                0       . 0 

•  0 

MALE                0  .0 

I 

3*1 

MA    UNIVERSITY  OF  LCUELL 

c 

TOTAL             -  0  .0 

0 

•  0 

.  FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                0       . 0 

■  0 

•  0 

MA    U  OF  gASS  AMHERST  CAHPUS 

TCTAC               oO  A  *0 

2 

2*3 

FcrtALE                0  .0 

2 

26*6 

MALE                0*  .0 

0 

•  0 

MA    WORCESTER  POLY  INSTITUTE 

TOTAL                 C  .0 

1 

1*3 

FEMALE                0.  .0 

0 

•  0 

MALE                 <&  .0 

1 

1*3 

MA         -STATE  TOTALS  C 
_  TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


9  INSTITUTIONS) 
8  .7 

2 
6 


2.* 
.  *6 


MICHIGAN 


MI    CENTRAL  MICH  UNIVERSITY' 
TOTAL  -  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  <A     0  .0 

MI     EASTERN  MTCH  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MI  MICHIGAN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


C 
0 
0 

STATE 
1 
0 
1 


.0 
•  0 
.0 

UNIVERSITY 
1.5 
.0 
1.7 


HI  MICHIGAN  TECHNOLOGICAL  U 
a  TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    OAKLANO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

PALE  0  .0 

HI     UNIVERSITY  OF  DETROIT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

Ml  „'J  MICHIGAN -ANN  ARBOR 
TOTAL  1  «3 

FEMALE  -0-  .0 

MALE  1  .3 

MI     U  Of  MICHIGAN-DEARBORN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    WAYNE  STATE  UNIVERSITY 
i'OTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  •  0  .0 

Ml     WESTERN  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0     °  .9 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


•  0 

•  0 

♦  0 

15.4 
.0 
15.4 

4.6 

•  0 
5.2 

.*) 

♦  0 
♦0 

.0 

♦  0 
.0 


5.7 
100.0 
2.9 

2.4 
5*6 
2.2 


1.4 

.0 
Lf 

4.5 

•  0 

•  0 

.o 
•o 


MI  STATE  TOTALS  < 

TOT.AL  .2 
FEMALE  0 
MALE  2 

MINNESOTA 


10  INSTITUTIONS) 


MN    U  OF  MINN  MNPLS  SNT  PAUL 

TOTAL       „        0  .0 

FEMALE                0  .0 

HALE                0  .0 


21 

2 

19 


2.8 
5.6 
2.7 


•  0 

♦  3 


MN  STATE  TCTALS  ( 

TOTAL  '  0 

FEMALE  0 
MALE  0 

MISSISSIPPI 


1  INSTITUTIONS) 


MS    MISSISSIPPI  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

0 
.0 


.0 
.0 


5.0 
•  0 

5.: 


NUMBER 

X  NUMBER 

X 

NUMBER,. 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

1 
0 
1 

2.6  1 
.C  0 
3.1  1 

2.6 
♦  0 
3*1 

o  _ 

* 

7.9 
.0 
9.4 

JU 
6 
24 

78.9 
100.0 
75.0 

K 

0 
5 

13*2 
.0 
15*6 

1 

38 

6. 
32 

1 

0 

1 

3.2  0 

♦o  -o 

3.2  9  ,0 

.0 
.0 

.0  » 

3.2 
•  0 
3.2 

18 
0 

*  18 

58*1 
.0 
58*1 

•  12 
'  0 
12 

38*7 
.0 
36*7 

31 
0 
31 

3 
1 

2 

3.5      S  i 
14.3            5  0 
2.5  1 

1.2 
•0 
1.3 

7.0 
42.9 
3.8 

61 
4 
57 

7C*9 
57*1 
72*2 

19 
0 
19 

22*1 
•  0 
24*1 

86 
7 

w  79 

coo 

.0  C 
.0  0 
•  0  0 

•  0 

♦  0 
.0 

\ 

1.3 
♦  0 
1.3 

49 
0 
49 

62*8 
*0 
63*6 

28 
1 

27 

35.9 
100*0 
35*1 

78 
1 
77 

25 
2 
23 

2.3  8  .7 

2.4  0  .0 
2.3                 8  .8 

41 

37 

3.8 
4.9  - 
i.7 

765 
71 
694 

71*4" 
86*.  6 
70*2 

265 
7 

258 

24*7  * 

8*5 
26*1 

ltOTl 
82 
989 

o 

0 
0 

♦  0                 0  *0 

.0             o  .o 

.0  0.0 

o 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
•  .0 

vm  5 
0 
5 

100.0 
.0 
100*0 

Q 
0 

0 

.0 
.0" 
.0. 

5 

0 
5 

9 

0 
0 
0 

.0  0 
*  0  0 
.0  o 

•0 
.0 
•  0 

2 
0 
2 

15.  4 
•  0 
15.4  > 

9 
0 
9 

69*  2c 
•  0 
69*2 

2 
0 
2 

1 5.  4 
.0 
15.4 

13 
0 
13 

15 
0 
15 

23.1  0 
.0  o 
25.9  0 

.0 
'♦0 
•  0 

<3  19 
,  19 

29*2 
.0 
32*8 

26 
6 
20 

40*0 
85*7 
34*5 

2  0 
1 

19 

3  0.8 
14.3 
32.8 

56 

1 

0 
1 

2.2  0 
•  0  0 
2.2  0 

.0 
.0 
.0  " 

1 

0 
1 

2.2 
.0 
2.2 

37 
0 
37 

62*2 
.0 
e2«2 

/ 
0 
7 

1 5.  6 
.0 
15.6 

45 
0 
45 

2 
C 
2 

9.  1  0 
.0  0 
9.1  0 

•  0 
♦0 
.0 

2 
0 
2 

9.1 
.0 
9.1 

19 
0 
19 

86*  4 

*  .0 

86*4 

1 

0 
1 

4.5 
♦  0 
4.5 

22 
0 
22 

1 

0 
1 

2.9  0 
•  0  o 
*  2.9  0 

.0 
.0 
♦  0 

3 
1 

2 

8.6 
130.0 
5.9 

16 

0 

4  16 

45.7 

*  .0 

47*  1 

1 6 
0 
16 

HO*  i 

.0 
47.1 

35 
1 
34 

7 
2 
5 

>.9-^  3 
11. 1  2 
1.4  1 

•  8 

11.1 

•  3 

20 
5 
15 

5.  3 
27.8 
4.2 

234 
10 
*224 

61*9 
55*6 
>2*2 

3 

121 

32  .8 
16.7 
33.6 

378 
16 

360 

2 

.  0 
2 

2.9  0 
.0  0 
3.1  0 

.0 
.0 
.0 

3 
0 
3 

4.3 
.0 
4.7 

1  63 
6 
.57 

90*0 
100*0 
89*1 

4 
0 
4 

5.7 
.0 
6.3 

70 
6 
64 

1 
0 
1 

1.1  1 

.0  0 

1.2  ,  1 

l.l 

♦c 

1.2 

6 
0 
6 

6.8 
.0 
7.1 

68 
3 
65 

77*3 
100*0 
76*5 

a 

14 

0 
14 

15.9 

:o 

16.5 

66 

3 

65 

0 
0 
0 

•  0  D 
.0  0 
.0  o 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

"\ 

.0 
.0 
.0 

9 
0 
9 

42*9 
•  0 
45*0 

12 
1 

11 

57.1 
100.0 
55.0 

21 
1 

20 

.  29 
2 
27 

3.9  4 
5.6  2 
3.8  2 

.5 

♦  5.6 
.3 

56 
6 
50 

7.5 
16.7 
7.1 

486 
25 
461 

65*5 
69*4 
65*3 

200 
5 

195 

27.0 
13.9 
27.6 

742 

36 
706 

3 
1 

2 

4 

2*5  0 
25.0  0 
1.7  0 

•  0 
.0 
.0 

3 
1 

2 

2.5 
25.0 
1.7 

84 
1 
83 

70*6 
25*0 
72*2 

* 

32 
2 
30 

26.9 
50.0 
26.1 

119 
4 

115 

<? 

3 
1 

2 

2.5  0 
25.0  0 

i.r  o 

.0 
♦  D 
.0 

*   *  3 
1 
2 

2.5 
25*0 
1*7 

t 

84 
1 

83 

70*6 
25*0 
72*2 

32 
2 
30 

-  26.9 
50.0 
26*1 

*  119 
4 

115 

0 
0 
0 

.0  o 
.0  o 
.0  0 

.0 
•  0 
.0 

2 
0 
2 

5.0 
.0 
5.  1 

22 
0 
22 

55*0 
*0 
56*4 

16 
1 
15 

40.0 
100*0 
38*5 

40 
1 

39 

0 

1287 


TOiE  7.    TOTAL  MASTER^    06GREES  FOR  MAJOR  F IELO  CONfERREO  BY  INSTITUTIONS  OF^HlGHfft  EW£ATlON*BY  RACE, 
•  ETHNICITY?  ANO  SEX:     INSTITUTION  ,ANO  STATE  197«:19T9 


.  AMERICAN  I&lAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X  NUMBER 

ENGINEERING  (0900) 

MISSISSIPPI 

MS    U  OF  MISSISSIPPI  MAIN  CAM 

TOTAL               .0  .0  0 

FEMALE                0  .0  0 

MALE                0-  .0  0 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

E       NUMBER  X 


.0 
.0 
.0 


MS         STATE  TOTALS  C 

TOTAL                 0  vO 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 

MISSOURI 

MO    CENTRAL  MOST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    U  OF  Ml  SSOUU -COLUMBIA 
TOTAL  0  iO 

FEMALE  0  .0 

I        MALE  0  .0 

MO    U  OF  MISSOURI-ROLLA 
TOTAL  0  .0- 

FCJt*LE  0  .0 

MALE    \  0  .0 

MO  'WASHINGTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *"& 

*     FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

ho  '    state  totals  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


2.6 
.0 
■2.9 


2  4.2 
0  .0 
2  4.4 


.0 


.0 


6.7 
.0 
7.1 


4  INSTITUTIONS) 
7  2.0 
0 
7 


.0 
2.1 


MONTANA 

s  . 

HT    MONTANA  C  MINRL  &I-TECHN 

TOTAL  0        .G  0  .0 

FEMALE  *      0        .0  0  .0 

MALE  *  .  0        .0  0  .0 

MT    MONTANA  SfATE  UNIVERSITY 

TOTAL  1      2.7  *0  .0 

FEMALE     t  0        .0  0  .0 

MALE  1      3.0  0  .0 


MT  STATE,  TOTALS  ( 

TOTAL  1  2.* 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2-7 

NEBRASKA 

HE    U  OF  NEBRASKA- LINCOLN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 


NE    .     STATE  TOTALS  ( 

-      TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 

NEVADA 

NV    U  OF  NEVADA  RENO 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 

NV         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                 0  .0 

HAL€                0  .0 

NEW  HAMPSHIRE 

NH    OARTMOUTH  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE      ,          0  .0 

'  MALE  0  .0 
NH    U  OF  NE*  HAMPSHIRE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

HALE                0  .0 


I  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
".0 
.0 


I  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0 
0 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NH  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MAI  E. 


TOTALS  ( 

0 

•  : 


2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4.2 

1 

33.3 

I 

2.2 

10 

7.6 

1 

14.3 

9 

f  .3 

0 

«0 

0 

,0 

0 

*  0 

>  i 

4 

U 

.0 

4 

9.5 

16 

4.5 

•  2 

11  U 

14 

4.  1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.7 

2 

4 


\  o 
\o 


HISPANIC 


TOTAL 
HI NOR I TY 


WiITE 
NON-HISPANIC 


.0 
3.0 


1  2.4 

0  .0 

1  2.7 


4.1 
.0 
4.3 


4.1 
.0 
4.3 


.0 
.0 
•  0 


•  0 
.0 
.0 


.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


ER 

X  - 

NUMBER 

I 

NUMBER 

* 

X 

0 

•0 

Q 

.0 

5 

16.1 

0 

A 
•  U 

o 

•  0 

o 

•  0 

0 

A 

•  U 

0 

•  0 

5 

16.  1 

0 

•  0 

2 

2.8 

27 

38.0 

■0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

lo 

2 

2.9 

27 

38.6 

e 

0 

.0  ' 

4 

8.3 

20 

41.7 

0 

.0 

1 

33.3 

1 

33.3 

0 

A 
•  U 

3 

6.7 

19 

42.2 

3 

2.3 

10.7 

9T 

70.2  ' 

0 

.0 

1 

14*3 

3 

42.9 

3 

2.4 

13 

1 0.  5 

89 

71.8 

0 

.0 

1 

.8 

97 

72.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

•  0 

1 

•  8 

96 

75.0 

n 

.c 

7 

15.6 

26 

57.8 

0 

•O. 

o 

•  0 

2 

66.7 

0 

.0 

7 

16.  7 

24 

57. 1  1 

3 

8 

26 

t 

7.  3 

235 

65.8 

0 

•  0 

2 

11.1 

7 

38.9 

3 

.9 

24 

7.1 

228 

67.3 

0 

.0 

0 

- 

.0 

4 

100*) 

0 

.0 

0 

.0 

0 

o* 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

A 
•  U 

2 

5.4 

35 

94.6 

0 

.  0 

0  * 

•  0 

100.0 

0 

V  ft 

2 

6.  1 

3 1 

93.9 

0 

.0, 

2 

4.9 

39 

95.1 

0 

•  U 

q 

•  0 

if 

100.0 

c 

.0 

2 

5.4 

35 

94.6 

1 

2.0 

3 

6.1 

45 

91.8 

0 

.0 

o 

•  0 

3 

100.0 

1 

2.2 

6.5 

42 

91.3 

I 

2.0 

3 

#6.  1 

45 

91.8 

0 

•  0 

o 

•  0 

3 

100.0 

1 

2.2 

3 

6.  5 

42 

91.3 

0 

.0 

0 

.0 

8 

68.9 

0 

•  0 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

q 

•  0 

9 

88.9 

f 

0 

.  0 

0 

•  0 

g 

88f9 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

!o 

8 

88.9 

v  o 

.0 

r 

0 

.0 

8 

88.9 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

65.7 

0 

.0 

0 

.0 

9 

61. B 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

8C.0 

0 

.0 

0 

.0 

17 

8  5.0*  * 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

14 

82.4 

NON-RE  SI OENT 
ALIEN 

NUMBER  v 


U 
TOTAI 
t  NUH8ER 


26 
0 
26 


83.9 
•  0 
83.9 


42  59.2 
1  100.0 
41  58.6 


24 
I 

23 

25 
3 
22 

35 
4 
31 


50.0 
33.3 
51.1 

19.1 

42^9 
17.7 

26.3 
80.0 
24.2 


12  26.7 
1  33.3 
11  26.2 


96  26.9 
9  50.0 
87  25.7 


»0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

.0- 


1  2.0\ 

0  .JO  ' 

1  2.2 


2.0 

.0. 
2.2 


1  11.1 

0  .0 

1  11.1 


1  11.1 

0  .0 

1  11.1 


11.: 

14.3 

18.2 
.0 
20.0 


15.0 
•  0 
17.6 


31 
0 
31 


71 
1 

70 


48 

3 

.  *5 

131 
7 

124 

133 
5 

128 

45 
3 
42 


357 
18 
339 


4 

0 
4 

37 
4 
33 


41 
4 

37 


49 
3 
46 


49 

3 
46 


9 
2 
7 

11 

1 
10 


20 
3 
17 


\ 


TABLE  7*    TOTAL  MASTER'S    OEGREES  FOR  NAJOft  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  tf  MCEi 
JST^lClTYt  ANO  SEXI     INSTITUTION  ANO  STATE    1978-1979 6 


AMERICAN  INOIAN' 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER         X  NUMBER 

ENGINEERING  C0900I 

NEW  JERSEY 

NJ    FARLGH  OCKSN  TEANECK  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

>         MALE  0  .0 

NJ    MONMOUTH  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  .  0 
MALE  0 
NJ    NJ  INSTITUTE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NJ    PRINCETON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

•    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    RUTGERS  "U  NEW  BRUNSWICK 
TOTAL  1  *9 

FEMALE  0*  <>.0 

MALE  1  1.0 

NJ    STEVENS  INST  TECHNOLOGY 

TOTAL  0        .0  3 

FEMALE  0       .3  0 

MALE  0.0  3 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

V 


NUMBER 


.0 
•  0 
•0 

TECHNOLOGY 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


3.1 
•  0 
3.4 


, HISPANIC 
NUMBER 


fij  STATE  TOTALS  t» 

*  TOTAL  '  *2 
'FEMALE  O  .0 

MALE  1  .2 


6  INSTITUTIONS) 


♦  0 
2*1 

♦  0 
.0 

♦  0 

2*2 

♦  0 
2*3 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  9 

♦  0 
1*0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


4 

0 
4 

0 
0 
*0 

30 
2 
28 

0 
0 
0 

27 
2 
25 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


6.3 
.0 
8.5 

•  0 

•  0 
.0 

22.1 
4C*#0 
^1.4 

♦  0 

♦  0 
.0 

25.2 
28*6 
25.0 


NON-RE  SlOENT 
ALIEN 


NUMBER   *•»  X 


32  66*7 
1  100.0 
31  66.0 

4  100.0 
0  '  .0 
4  100.0 


99 
3 
96 

*8 
6 
40 

80 
5 
75 


72*8 
60*0 
73*3 

67*6 
80*0 
65*6 

74*8 
71*4 
75*0 


12 
0 
12 

0 
0 
0 

7 
0 
7 

23 
2 
21 

0 
0 
0 


25.0 
•0 
25*5 

•  0 

•  0 
•0 

5.1 
•0 
5.3 

32.4 
20.0 
34.4 

o  *0 
.0 

•  0 


TOTAL 
NUMBER 


46 
1 
47 

4 

0 
4 

136 
5* 
131 

71 
10 

•  61 

107 
7 

100 


10 

1 


2*2 
3*1 
2*1 


8 

fc.2 

1 

1*0  ' 

12 

12*2 

60 

61*2 

26 

26*5 

98 

1 

11*1 

G 

•  0 

1 

11*1 

7 

77*8 

1 

11.1 

9 

7 

7*9 

1 

1*1 

11 

12*4 

53 

59*6 

25, 

28*1 

•9 

56 

12*1 

6 

1*3 

73 

15*7. 

323 

69*6 

68 

14*7 

464 

4 

12*5 

0 

♦  0 

5 

15*6 

.  24 

75*0 

3 

9*4 

32 

52 

12*0 

6 

1*4 

68 

15.7 

299 

69*2 

65 

U.O 

432 

NEW  MEXICO 

NM    N*  INST  OF  MINING  t  TECHN 


TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NM-  H\  STATE  U  MAIN  CAMPUS, 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0       .0  * 

MALE  0  .0 

NM    U  OF  NM  MAIN  CAMPUS 
TOTAL      J  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  /     0  *0 

NM,         STATE  TOTALS*  ( 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


V 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3  INSTITUTIONS} 
0  -.0 
0  *0 
0  *0 


•  0 

*c 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

12*5 
.0 
13*1 


6.7 
.0 
7.1 


If 

•! 

2 
0 
2 

10 
0 
10 


13 
0 
13 


6.3 

•  0 
8.3 

4.7 
♦0 
5.0 

15.6 

•  0 
16*4 


10*9 
*0 
11*5 


1 
0 
1 

2 
0 
2 

16 

C 
18 


21 
0 
21 


8*3 

♦  0* 
8*3 

4*7 
*0 
5*0 

28*1 

♦  0 
29*5 

17*6 

♦  0 
'18*6 


56%.0 
.0 
50*0 


41  S5*3 
3  100.0 
38  95.0 

46  71.9 
3  100.0 
43  7C*5 


93 
6 
87 


76.2 
1*00.0 
77.0 


41.7 
.0 
41.7 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


4.2 
.0 
4.4 


12 
0 
12 

43 
3 
40 

64 
3 
61 


119 
*  6' 
113 


NEW  YJRK 

* 

NY    W  ST  C  CERAMICS  ALFREO  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

NY    CUNY  CITY  COLLEGE 
TOTAL  1  3*1 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  3*1 

NY    CLARK  SON  COLLEGE  OF  TECHN 
TOTAL  0  *0 

'  FEMALE  0  *0 

MALE  0        .0  . 

NY    COLUMBIA  U  MAIN  DIVISION 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NY    COOPER  UNION 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  CORNEL 
TOTAL 
FEMALE 
MA  Lfc 
NY  CORNELL 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY    LONG  IS 
TOTAL ' 
FEMALL 
MALE 


♦  a 
•o 

♦  o 

•o 

♦  o 
•o 


U  ENDOWED  COLLEGES 
0  *0 
0  .0 
0       ♦  0 
STATUTORY  C 
0  *0 
0  *0 
0  *0 
W  PCST  CENTER 
0 
0 
0 


u  c 


•  o , 

•  0 

•  0 


NY  .  MANHATTAN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
•  0 


0 

•  0 

1 

7*7 

0 

•  0 

1 

50*0 

0 

.0 

0 

*0 

7 

21*9 

1 

3*1 

0 

*0 

0 

.0 

7 

21*9 

1 

3.1 

0 

*0 

1 

2.4 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2.5 

4 

1.8 

10 

4.4 

0 

*0 

2 

9.5 

4 

2*0  * 

8' 

3.9 

25*0 

I 

25*0 

ml 

100*0 

0 

*0 

0 

*0 

1 

33.3 

0 

•  0 

10 

4.6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

10 

5.1 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

•4.2 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

4.6 

3 

4.9 

I 

1.6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

5.5 

1 

1.6 

0 

♦  0 

1 

7.7 

12 

92*3 

^  0 

*0 

\  '  1 

0 

♦0 

1 

50*0 

1 

50*0 

0" 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

11 

100*0 

0 

.0 

11 

5 

15*6 

14 

43*8 

18 

56*3  * 

0 

.0 

32 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

5 

15*6 

14 

43*8 

18 

56*3 

0 

.0 

32 

0 

.0 

1 

2*4 

32" 

76*2 

°  9 

21*4 

42 

0 

♦0 

0 

.0 

1 

50*0 

1 

50*0 

2 

0 

.0 

1 

2*5 

31 

77*5 

8 

20*0 

40 

0 

.0 

14 

6.2 

98 

43*6 

113 

50*2 

225 

0 

.0 

2 

9.5 

12 

57*1 

7 

33*3 

21 

0 

.0 

12 

86 

42*2 

106 

52*0 

204 

0 

.0 

2 

50*0 

2 

50*0 

0 

.0 

4 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

0 

°*0 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

*  *0 

3 

5 

.  2*3 

15 

6.9 

141 

65*0 

61 

26*1 

217 

0 

♦  0 

0 

.0 

15 

76*9 

4 

21.  1 

19 

5 

2.5 

15 

7.6 

126 

63*6 

57  , 

28.8 

-  *198 

i 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

4 

66*7 

2 

33.3 

6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

0 

*0 

0 

.-o 

4 

66*7 

2 

33.3 

6 

0 

*0 

1 

4.2 

23 

95*8 

0 

♦  0 

24 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

1 

4.8 

20 

95*2 

0 

•  0 

21 

3 

4.9 

7 

11*5 

44 

72*1 

10 

16*4 

61 

0 

.0 

0 

*0 

6 

100<0 

0 

6 

3 

5.5 

7 

38 

69*1 

10 

t6*2 

55 

o 


1269 


TUuVt!  TOTA  MASTER'S  DECREES  FOR  MAID*  FIEL0  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  MCE. 
JA»fc6  7.     iuim.  iwoie  ,       »  gTHNlC|TYf.  ANQ  sgX:     INSTITUTION  AND  STltf  E  19TA-1979 


AMERICAN  INDIAN 
^         ALASKAN  NATIVE 

NUMBER'  "      X  NUMBER 

ENGINEERING  109001 

NEW  V3RK  \ 


NY    POLYTECHNIC  INST  NEW  YORK 
TOTAL  1  *2 

FEMALE  0    *  ♦O 

MALE  1  .3 

NY    RENSSELAER  POLY  INSTITUTE 
TOTAL      *         0        .0  ^ 
FEMALE         >    -0  -*0. 
MALE  0  .0 

NY    ROCHESTER  INST  TECHNOLOGY 

 TOTAL   .1.  2.2 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2*2 

NY     SUMY  AT  BUFFALO  NATN  CAN 
TOTAL  0  **0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SUNY  AT  STONY  BK  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  ' 

NY    SUNY  C  ENVANMTL  SCI-FQRS 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  lU^NOER  HISPAN4C 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL  0 -  *0 

FEMALE  T  0 

MALE  0  .0 

NY     SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL    .  I  1.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  I  1*0 

NY    UNION  COLLEGE 
■    TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0    '  *t 

NY    UNIVERSITY  OF  RCCHESTER 


TOTAL 
.  FEMALE 

MA1EX^ 

NY  STAtE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


70TALS  C 
4 
0 

4  * 


NCRTH  CAROLINA 

NC    OJKE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

.FEMALE  0  .0 

-    MALE  0  *0 

NC    NC  ACRL  C  TECH  STATE  U 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0   k  *0 

NC    NC  STATE  U  RALEIGH 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  .  0  *0 

MALE  0  .0 

NC         STATJE  TOTALS  (     -  3 

TOTAL                 0.  •♦O 

"     FEMALE       .         0  .0 

MALE                 0  .0 


18 

4.4 

7  V 

1  A  O 

I 

3*6 

5 

17.9 

17 

4*5 

72 

1B.9 

0 

•  0 

1 

.  4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

*4 

0 

♦  0 

1 

c  .  c 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

1 

2.2 

2 

1*9 

3.  8 

0  • 

:o 

0 

.0 

2 

.  2*0 

4 

3.9 

o 

I 

1*5 

»  4 

0 

•  0 

0 

♦  0 

I 

1.7 

4 

• 

6.9 

0 

.0 

.0 

0 

.0' 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.0  ^ 

3 

2.9 

0 

*0 

0 

.  .0 

2 

2.0 

3 

3.0 

I 

4.3 

■  5 

4.  3 

0 

.0 

•  0 

1 

4.8 

1 

4.8 

0 

•  0 

1 

9  7 
C*  I 

0 

.9  % 

0 

•  0 

0 

•  0  . 

1 

<  2*9 

>TITUTIGNS) 

39 

2.3 

118 

7.0 

2 

1.7 

8 

6.9 

37 

2.4 

110 

.  7.0 

.» 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

33.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

33.3 

0 

.0 

3 

*  2.4 

.  i  9 

7.1 

1 

16.7 

0 

2 

1.7 

9 

7.4 

INSTITUTIONS) 
6  3.9 
1  12.5 
5  3.4 


S.8 
.0 
6.2 


NORTH  DAKOTA 

MAIN  CAHPU<^ 

0  .0 

0  *0 

0  *0 
ND  MAIN  CAMPUS 

0  *0 

0  .0 

0  .0 


ND    ND  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
ND    U  OF 
.  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


ND         STATE  TOTALS  (  2 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

OHIO  i 

OH    CASE  WESTERN  RESERVE  U 

TOTAL  0  .0 

FEMALE      »  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    CLEVELANO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

.FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

.1 

11.1 

0 

.0 

0 

0 

.0  . 

1 

11.1 

ITUTIONS) 

0 

.  .0 

1 

3.8 

0 

.0 

0 

.  .0 

0 

•  0 

1 

3*8 

0 

.0 

14 

17.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

14 

18.7 

0 

.0 

« 

10*2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0  . 

5 

10.6 

0 
0 
0 

I. 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

0 


*  TOTAL 
MINORITY 


MITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER. 


NUMttR. 


NON-RESIDENT 

_  *  AUEV  $ 

*    NUMBER*"  * 


TOTAL 
NUMBER 


2.2 
.0 
2.4  , 

.A 
.0 

♦  4 

2.2 

♦  0 
2.2 

♦9 

1.0 

1.5 

♦  0 
1.7 

♦  0 

♦  0 
♦0 

1.0 
*  .0 
1.0 

♦  0 
.0 
♦0 

.0 
.0 

♦  0 


105  25.7 
6  21*4 
99  f 26.1 


264  64.7 
20  71.4 
244  64.2 


^9 
2 
.37 


•  8 

•  0 
.8  ■ 

6.5 
'  .0 
6.7 


193 
9 

184 


76.3 
.69.2 
76.7 


1 


43  93.5 
1  100.0 
42  93.3 


0 
0 
0 

0 
0 
O 

0 
0 

0 


6.2 
.0 
6.7  . 

.0 

to 


7  6.6 

0  .0 

7  6.9 

6  8.8 

0  .0 

6  10*3 


54 

,  *2 
52 


50*9 
50*0 
51*0 


34  Stl*C 
8  80*0 
26  44*8 


0 
C 
0 

7  , 

0 

7 

2 
0 
2 

1* 

0 

1 


*0 
♦  0 
*0 

6*9 
•0 
7*0 

8.7 
.0 
9.5 

2*7 

♦Or 
2*9 


27 

1.6, 

188 

11*2 

0 

♦  0 

10 

8*6 

27 

1*7 

178 

11*4 

7 
0 
7 

61 
1 

60 

19 
2 
17 

29 
2 
27 


1(078 
83 
995 


*  63*6 
*0 
63*6 

59*8 
50*0 
60.  0 

82*6 
100*0 
81*0 

78*4 
100*0 
77*1 


64*2 
71*6 
63*7 


.0 

0 

.0 

17 

94.4 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

100.0 

♦0 

0 

.0 

15 

93.8 

♦  0 

3 

33.3 

0 

.C 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

♦  0 

3 

33*3 

0 

•  0 

.0 

12 

9*4 

85 

66.9 

.0 

1 

16*7 

3 

50.0 

.0 

11 

9*1 

82 

67.8 

«> 

66.2 

.0 

15 

9*7 

102 

.0 

1 

12*5 

5 

-62.5 

.0 

14 

9*6 

97 

66.4 

.0 

0 

.0 

7 

41.2 

.0  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

< 

7 

41.2 

.0 

1 

11.1 

6 

66*7 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

.0 

1 

11.1 

6 

66*7 

.0 

I 

3.8 

13 

5C*0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

•  0 

.  1 

3.8 

13 

50*0 

9*6/ 

7*r 

9.7 


5$  22*9 
4  30*8 
54  22*5 


19 
0 
19 


2^*  5 
*0 
25*3 


5  10*2 
0  *0 
5  1C*6 


62 
6 
56 

44 

2 
42 


76*5 
1CO*0 
74*7 

89*8 
100*0 
69*4 


0 
0 
0 

45 
2 
43 

2B 

2 
26 

4' 
0 
4 

34 
1 

,  33 

2 
0 
2 


.0 
•  0 
.0 

42.5 
50.0 
42.2 

41.2 
2C.0 
44.8 

36.4 
*0 
36.4 

33.3 
5C.0 
33.0 

4 

8.7 
•0 
9.5 


1  J  8*9 
0  *0 
7  20.0 


412  24.6 
23  19.8 
389  24.9 


1 

0 
1 

6 
0 
6 

30 
2 
28 


5.6 
6^3^ 


66*7 

♦n 

66*7 

23*6 
33*3 
23*1 


37  24*0 
2  25*0 
35  24*0 


10 
0 
10 

2 
0 
2' 


12 
0 
12 


58*8 
♦  0 
58*8 

22*2 
•0 
22*2 


46*2 
♦  0 
46*2 


•0 
.3 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


408 

28 
360 

253 
13 
240 

"  46 
1 
45 

106 
4 

102 

68 
*  10 
58 

11 
0 
11 

102 
Z 
100 

23 
2 
21 

37 
2 
35 


1«678 
116 
1.562 


18 
2 

16 

9 

0 
9 

127 

6 

121* 


154 

8 

146 


17 
0 
17 

9 
0 
9 


26 
0 
26 


75 

49 
2 
47 


TABLE  7*  TMAL  MASTER*  S  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
•  „  ETHNICITYt  AND  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  1970-1979 


AMEk I CAN  INOUN 
ATA  S  KAN  native 


-ASIAK-CJU 


^  NUMBER 
ENGINEERING  (0900) 
CHl\> 

OH    OtIO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 


NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER  HISPANIC 
X  •     NUMBER         I        SOMBER         *  ..NUMBER 


-TOTAL- 


-WUT& 


TOTAL                  1  .6 

I 

•  6 

FEMALE                 0        *0  i 
MALE                I*.      *6  * 
OH    CttIO  U  MAIN  CAMPUS 

0 

•0 

I 

•  6 

TOTAL                 0  .0 

2 

6  .5 

FEMALE    •         .0  .0 

0 

«0 

MALE                0  .0 

2 

7*  A 

OH    U  OF  AKRON  MAIN  CAMPUS 

TOT  AL  0*0 

I 

3*  8 

FEMALE                  0  *0 

0 

•  0 

MALE                0  *0 

I 

4*2 

nu    it  e*c  rtmr  immat  i  maim  tam 

Un      U    ur  •  L  IWl»  l<w%  Al  1    HA  4  ft  VAn 

-»     TOTAL  •  0.0 

2 

I  *5 

FEMALE  ,             0  .0 

0 

•  0 

HALE                0  .0 

2 

1*6 

OH    UNIVERSITY  OF  DAYTON 

TOTAL                -0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  •  .0 

0 

.0 

HALE                0       .0  , 

0 

•  0 

OH    UNIVERSITY  OF  TOLEOO 

TOTAL                 0  *0 

0 

•0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

HALE                 0  *0 

0 

♦  0 

OH    WRIGHT  ST  U  MAIN  CAMPUS 

,    TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

FEMALE                  0  .0 

0 

♦  0 

MALE      '          0        .0  4 

0 

•  0 

OH    YOUNGSTGWK  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

'    FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  *0 

0 

♦0 

OH  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  I 
FEMALE  0 
HALE  1 

.OKLAHOMA 


10  INSTITUTIONS) 


1.0 
.0 


2A 
0 
2A 


A.O 
«0 
A. 3 


MINORITY 
NUMBER 


2 

1*2 

1 

.6 

0 

0 

♦  0 

2 

1  .3 

1  • 

.6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

*0* 

•0 

0'- 

•  0 

.0 

1 

3*B 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

A  .2 

0 

0 

.0 

1. 

.8 

0, 

♦  0 

6^—  .0 

0 

.0 

1 

♦  8 

1 

2.9 

2 

5.9 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

2.9 

2 

5.9 

1 

2.3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

1 

.  2-5 

0 

.0 

0 

•  0 

.  o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

1  • 

A.  3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

A.D 

10  1*7 
0  A.  .0 
10  1*8 


Al 
0 
Al 


NON-HISPANIC 
'  NUMBER  X 


f*  3*0 

0  *0 
5  3*2 


6*5 

•  0 
7. A 

7*7 

•  0 
8*3 

2*3 

•  0 
2*A 


.0 
8*6 

2*3 
.0 
2.5 

.0 
.0 
*0 

A*  3 
*0 
A*5 


6^8 

•i 

7*3 


1A1  8A*9 
9  90*0 
132  €A*6 


13 
3 
10 

16 

i 

15 

65 
A 
61 

28 
0 
28 

36 
2 
3A 

11 
0 
11 

18 
1 

17 


ASA 

28 
A06 


Al*9 
75.0 
37*0 

61*5 
50*0 
62*5 

A9*2 
57*1 
A8*8 

82. A 
«  *0 
82. A 

83*7 
66*7 
85*0 

78*6 
.0 
8A.6 

78*3 
100*0 
77*3 


72*5 
77*8 
72*1 


NON-RE-SI  OE  NT 
ALIEN 


NUMBER 


20 
1 

19 

16 
1 

15 


1 

7 

6A 
3 
tl 

3 
0 
3 

6 
1 
5 


TOTAL 


X  " 

NUMBER 

* 

• 

12*0 

166 

10  .0 

12*2 

156 

51.6 

25*  0 

A 

*55.6 

27 

30*8 

26 

50*0 

2 

29*2 

2A 

A8  .5 

M  132 

A2*  9 

#*  '   tf  7 

0     '  1 

A8.8 

.  125 

8*8 

j+ 

•  0 

0 

C.  8 

3A 

m 

1A.0 

A3 

33*3 

3 

12*5 

AO 

21.A 

1A 

100*0 

1 

15*  A 

13 

17. A 

23 

.0 

.  1 

18.2 

22 

20*7 
22.2* 
116  20.6 


599 
36 
563 


OK    tXLA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

„   FEMALE  0  AfP 

HALE  0  .  *  VO 

OK    U  OF  OKLAHOMA  N CRN AN  CAM 
TOTAL.  1  *9 

FEMALE  0  *0 

HALE  1  1.0 

OK    UNIVERS*  ?Y  OF  TULSA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


<3 

OK  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALE  1 


1.8 
.0 
2.0 

,  »0 
.0 
•  0 


3  INSTITUTIONS) 
2  .8 
0  .0 
2  .8 


2.6 
.0 
2*8 

.9 

♦  0 
1*0 

♦0 

♦  0 
•0 


1*5 
.0 
1.7 


.0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 

♦0 

♦  0 
*0 


♦0 
♦  0 


2*6 
*0 
2*8 


A  3*5 
0  .0 
A  3*9 


*0 
*0 

*c 


7  2.7 
0  .0 
7  2.9 


71 

61*7 

Al 

35*7 

115 

5 

83*3 

J  I 

16*7 

6 

66 

6C.6 

*   .  *° 

36*7 

109 

A8 

A2*5 

N  61 

5  A.O 

113 

8 

72*7 

3 

2r*3 

a 

AO 

39*2 

58 

56*9 

102 

29*0 

"22 

71*0 

<*\ 

.0 

0 

♦  0 

9 

29*0 

22 

71*0 

31 

128  A9.A 
U  76*5 
115  A7.5 


12A 
A 

120 


A7*9 
23*5 
A  9.6 


259 
17 
2A2 


OREGON 

OR    OREGON  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

C  HALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

OR  PORTLAND 

STATE 

JNIVERSITY 

'  TOTAL 

0 

.0 

0 

♦  0 

0  " 

.0 

FEMALE 

0 

.0  * 

'  ^>o 

♦  0 

0 

.0 

HALE 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

OR    UNIVERSITY  OF  PCRTLANO 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

•0 

0 

.0 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

• 

0 

%.o 

OR  STATE 

TOTALS 

(  3 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

'FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

HALE 

0 

.0 

0 

•  0 
* 

0 

.0 

PENNSYLVANIA 

A  3JCKNELL 

UNIVERSITY  . 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

U,7 

FEMALE- 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

HALE 

0 

.0 

♦0 

•0 

2 

16*7 

PA    CARNEG IE-MELI CN 

U 

TOTAL 

3 

*J 

•  A 

2.8 

7 

A*  9 

FEMALE 

0 

0 

•  0 

0  * 

♦  0 

HALE 

1 

2.3 

A 

3.1 

7 

5*5 

liERJC  * 


•  0  * 

0 

*0 

6A 

82.1 

14 

17.9 

*0 

0 

*0 

2 

100.C 

0 

♦  0 

*0 

0 

♦  0 

62 

81.6 

1A 

18. A 

*0 

0 

*0 

3 

75.0 

1 

25.0 

*0 

0 

.0  , 

0 

.0 

0 

.0* 

*0 

0 

•  0 

3 

75.0 

1 

25*0 

*o 

0 

.0 

6 

33*3 

12 

66*7 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'  .0 

•  0 

0 

♦  0  * 

33.3 

66.7 

.0 

0 

.0 

73 

73*0 

27 

27*0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

*0 

0 

.0 

71 

72. A 

27 

2;7*6 

*0 
*0 
*0 

♦  7 
*0 


1291 


9A 
13 
81 


66*7 
♦0 
66*7 

66*2 
92*9 
63*3 


2 
0 
2 

33 
1 

32 


16 


23*2 
7.1 
25*0 


78. 

2^ 

4  76 

A 

**  0 

> 

IB 

0 

IB 

IOC 


12 
0 
12 

142  . 

12B^ 


tttLE  7. 


TOTAL 
MINORITY 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


 ttACK   ASIAN -OR- 

NON-HISP*ANlC  PACIMC  ISLANOER 


HIS^S 


*  NUMBER  X 

{ENGINEERING  10900)  * 

pennWvanu   

PA    CHEYNE.V  STATE  COLLEGE 

,0 
0 
.0 


nu9 


ER 


NUMIER 


Jiific 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


.TOTAL  0 
FEMALE  o  0 

MALE** 
PA    OREXEL  UNIVERSITY 
'  TOTAL    *  .0 
FEMALE     <  0 
MALE  0 
PA    GANNON  COLLEGE 
TOTAL  0 
*EMALE  0 
MALE  0 
PA    LEHIGH  UNIVERSITY 


6  ,75*0* 
1  100*0 
5  71.4 


12 
1 

n 


9.0 
11.1 
6*9 


1  16*7 

0  .0 

1  16*7 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
PA*"  PA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
.<*ALE 
PA    RA  ST 
10TAL 
FEMALE 
mMALE 
PA    PA  "ST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PA 


0 
0 

,d 

I  NAIfs 
0 
0 
0 


•  0 
.0 

•  0 
CAMPUS 

♦0 

•  0 

•  0 


BEHRENO  COLLEGE 
0  .0 
0        .0  ». 
0  .0 

RADNOR  CO*TER 


U  OF  PENNSYLVANIA 
TOTAL        •*»       0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    U  OF  PITTSBG  MAIN  CAMPUS 
*  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

PA*  VILLANOVA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  , 

PA    WlOENER  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*  MALE-  '  0  .0 

PA*         STATE  TOTALS  I  . 

TOTAL  3  •* 

FEMALE  0  .0, 

MALE  °3-  •* 

RHOOE  ISLANO 

RI     BRCWN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

*     FEMALE  0  .  .0 

/         MALE  0  .0 
RI    U  OF  RHOOE  ISLANO 

TOTAL  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

RI          STATE  TOTALS  C 

TOTAL                 0  ♦ 0 

FEMALE  ,             0  .a 

MALE                 0  .Q 

SOUTH  CAROLINA 

SC    CLEHSC*  UNIVERSITY* 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
0 
6 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


.0 

•  0 

•  0 

.7' 

•  0 

•  7 

•  0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

3*9 

•  0 
4*3 

•  0 

•  0 
.0 

11. 1 

m0 

11*1 


13  INSTITUTIONS) 


31 
2 
29 


.7 
3*5 
3.B 


•  0 
♦0 
.0 

•  0 


INST  IT UT IONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
SC"   U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  #0 

0  „.o 

SC  AT  COLUMBIA 

0  .0 

0  .0 

0  #0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


5*3 
.0 
6.0 

2.4 
•  0 
2.4 


SC  '       STATE  TOTALS  ( 

/  TOTAL  -0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

SOUTH-DAKOTA 

SO   .SD'CSCH  MINES  £  TECHNOLOGY 


INSTITUTIONS) 
5  4*3 
0  .0 
5    *  4.6 


TOTAL 
^  FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


0 

\) 

0 


♦  0 


0 

♦  0 

o 

•  0 

22 

16*5 

1 

11*1 

21 

16*9* 

0 

♦  0  . 

0 

•  0 

0- 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•a 

■  o 

.0 

0 

.0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

4 

16*7 

0 

♦0 

4 

17.4 

2 

i  A 

0 

.0 

2 

2.7 

0 

.0 

*  o 

.0 

0 

•  0 

1 

2.2 

0 

•  0 

1 

2.3 

1 

11.  1 

0 

.0 

1 

U.l 

39 
1 
38 


4.7 
US 


1  7.1 

0  .0 

1  7.7 


.0 
.0 
.0 


1.6 

•  0  - 
1.9 


•  0 

•  0 
.0^ 


19.5 
.0 
19.5 


6.9 
.0 
7.4 


-.0- 
0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

'0 
0 
^0 

1 

0 

1 

*  0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


,0 

♦  0 

.Q 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

•0 

♦  0 

♦,o 

♦  7 
•0 
♦7 

♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

1.2 

.d 

-A.0 
•0 

♦o . 

.0 
.0 
.0 

:o 

♦0 
.0 


0 

a 

0 


6  75.0 
1  130.0 
5  11,4 


34 

2 
32 

1 
0 
1 


25.6 
22.2 
25.8 

16.7 
.0 
K.7 


NUMBER 


2 
0 
2 

99 
7 
92 

1 

0 


%  **NUK8ER 


TCT-AL 
NUMBER 


0 
0 
0 

2^1 


4 

0 

,1.4 


25.0 

28.$ 

74.4 
77.8 
7*.  2 

*16^7 
.0 
1  16.7 

JTOO.tf 
48-  72.7 

83V  58^.9* 

1  33. 3 
82*  59.4 


0 

.0 

2  100*0 

♦  0 

0  .0 

0 

*  .0 

2  1CC*0 

4 

v, 

16.7 

19  79.2 

0 

.0 

1  100.0 

4 

t 

17.4 

18  7B.3 

3 

3.7 

61  75.3 

0 

.0 

6  85*7 

3 

4.  1 

55  74.3 

6 

3.  9 

1  1  J         '  J»7 

0  , 

.0 

li  73.3. 

6 

4.3 

1A2  73.9 

7 

1 

2.2 

31    66.9 _ 

0 

.0 

2  '100.0 

1 

2.3 

29  67.4 
•  • 

2 

22.2 

7  77.8 

0 

.0 

0  .0 

2 

22.2 

7  '77.8 

76 

9.2 

573  69.3 

3 

5.3 

46  80*7 

73 

9.5 

527  68*4 

V 

1 

7.1 

4  28.6 

0 

.0 

1  100.0 

1 

7.7 

3  23.1 

0 

.0 

V.  75.6 

0 

.0 

1  10C.0 

0 

.0 

> 

30  75.0 

1 

1.6 

35  63.6 

0 

.0 

2  100.0 

1 

i.9 

33  62.3 

*  4 

5.3 

71    9'..  7 

0 

♦  0 

8  100.0 

4 

6.  0 

63  94*0 

9 

22.0 

32  78*0 

0 

•  0 

0  "  .0 

o  9 

22*0 

32  78.0 

13 

11.2 

103  88.8 

0 

.0 

8  100.0 

*13 

12.0 

95  88.0 

21  47.7 
2  100.0 
19  45.2 


17B  21.5 
B  14.0 
170  22.1 


,9  64.3 
0  .0 
9  69.2 

10  *  24.4 
0  .0 
10  25.0 


19  34.5 

0  .0  . 
19  3*.B^ 


23  52.J 
0  .0 
23  54.B 


8  * 

I 

7 

133 
9 

124 

6 

C 
,fc 

71  ' 

5 
66 

141 
3 
136 

2 
0 
2 

24- 
1 

23 

81 

7 
74 

153 
15 
138 

45 

2 
43 

9 
0 
%9 


827 
57 
770 


14 
1 
13 

41 
1 

40 


,55 
2 
53 


75 
6 
*7 

41 
0 
41 


116 
6 

108 


44 
2 
42 


3 
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TXlJLE  7.  TOTALNHASTER^S 


AMERICAN  1H0IAN 
;  ALASKAN  NATIVE 

NUMtEM  t 

ENGINE Eft XNG  I CSOCl 
SJJUTH  OAK  OTA 
J$Q.  /SXsSTATE  UNIVERSITY 


OE MEL'S  FOR  MAJOR  FIELD  CONFIRM 0  IY  INSTITUTIONS. OF  HIGHER  EDUCATION  SY  RACE t 
.ETHNIC  IT  Yt'  A  NO  SEX*    INSTITUTION  ANO  *TATE  U7B-H7* 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HI SPAN I C  PACIFIC  ISLANOER 


NUN  MR 


NUMBER 


TOTAL 
WHALE 
MALE 


J 


O     *♦  STATE  TOTALS  C 

TlTTAL   •  0 
FEKALE  0 
HALE  0 

TENNESSEE 


2  INSTITUTIONS! 


HAi 

„     .  TOT. 


Vi    CAST  TENN  ST  UNIVERSITY 
TpTAL  '0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NPKIS  STATE  UNIVERSITY 
AV  0.0 
FEMALE-  0  *..0 

MALE  0^.0 
T.H    TENNESSEE.  TECHNOLOGICAL  U 
TOTAL  '  0.  .0 

FEMALE    .  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    U  OF  Tf.NN  AT- CHATTANOOGA 
TOTAL  0/  .5 

FEMALE  ■  0  .0 

HALE  0  .0 

TN  U  OF  TENNESSEE  KNOXVILLE 
•     TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    VANOERBtLT  UNIVERSITY 
fCTAL  0  .0 

FEMALE  0.  .0 

'     HALE  0  .0 


.0  0 

•  0 

1.6 

•  0 
1.6 

,0 
.0 

•  0 

•  0 

:o 

•  0 

•8 

•  0 

•  6 

•  0 

•  0 
•0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 


TN         STATE/ TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  s*>—  0 

TEXAS 

TX    LAMAR  UNIVERSITY 
TOTAL  0  - 

FSMLE  0 
HALE  0 
TX    RICE  UNIVEMSITY 
TOTAL  .0 
FEMALE  0 
MALE  0 
(X    SOUTHERN  rfEIH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .9 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  ACM  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  &2  1.6 

FEMALE  1  10.0 

HALE  1  .9 

TX-  TEXAS  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL  '0        .0  > 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

TX    TRINITY  UNIVERSITY 
TOTAL  0     .  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    U  CF  HOUSTON  .CEN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

TX    U  HOUSTON  CLEAR  UKE  CITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE      •  0*  .0 

TX    U  HOUSTON  VICTORIA  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       .0  * 

HALE  0  .? 

TX    TEXAS  At!  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  -0  „.0 

TX    U  OF  TEXAS  AT  AUSTIN 


INSTITUTIONS! 
2  .9 
0  .0 

2  .r 


3  5.0 
0  .0 
3  5*2 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

*.o 

.0 

•  0 

•o. 

•  0 

•  0 

•  0 


1  14.3 

0  .0 

1  16.7 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


~.o 

•  0 

•  0 

10 
.0 

•  0 

.5 

•  0 
.5 


3 
0 
3 

12 
0 
12 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

3 

0 
3 

0 
0 
0 

10 

0* 
10 


3*9 
•  0 
4.1 


7*9 
•  0 
7,9 


13.5 
14*3 


H.1 
.0 
1.7 


•  0 
•A 

•  0 

•  0 
»  5.8 

•  0 

•  0 

•  0 

8.1 

•  0 
••6 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


0        «0  a 

o  •  t.o 
o  ^Jyo 

6  ko 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


'  miTE 

NON- HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN  N 

NUMBER* 


9>TAL 
9  /AJMBtR 


0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

10 

76.9 

3 

23.1 

0 

.0 

*  .0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0  * 

.  0 

10 

T6.9 

i  3 

23.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

31 

54.4 

26 

45.6 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

•  0* 

%  2 

10C.0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

29 

52.7 

26 

47.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

i 

.0 

\ 

10 

100.0 

»  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•o 

0 

•  0 

2 

100.0 

«.  0 

•  0 

c 

♦•0 

0 

•  0 

o 

•  0 

SnlOO.O 

o 

.0 

3 

10.7 

o 

•  0 

4 

14.3 

24 

85.7 

0 

•  0 

o  • 

•  0 

0 

•  0 

<u 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

10.7 

*0 

•  0 

4 

14.3. 

24 

85.  T 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

0 

•  0 

0 

.V 

3  .  14 

37.8 

23 

62.2 

0 

•  0 

0 

•0 

"'  0 

•  0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0*- 

.0 

0 

•  0 

13 

36. L  ^ 

23 

63.9 

0 

•  0 

1 

100.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

1 

100.0 

t 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

4.6 

1 

•  6 

8 

6.1 

100 

76.3 

23 

17.6 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

5 

63. 3X 

1 

16.7 

6 

4*8 

•  6 

o  8 

6.4 

t5 

76.0  \ 

22 

f7.6 

0 

.0 

0 

.0 

.  0 

•  0 

20 

80.0 

5 

20.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

75.0 

\ 

25.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

17 

81.0 

4 

19.0 

♦  0 
3.2 


•  0 

•  0 

•  0 

3.4 

•  0 
3.6 

.0 
•0 

,  -o 

3.2 
10.0 
2.6 

-  .0 
•9 

•  0 

•0 
•  .0 

•  0 

3.2 
•0 
3.4 

•  0 

•9 

•  o 

•  0 
•0 

•  0 

8.1 

50.0 
'5.7 

2.5 

-  .0 
2.7 


13 

5.6 

166 

0 

'.0 

11 

13 

5.9  - 

157 

ft 

3 

7.9 

3 

0 

•  0 

0 

3 

7.9 

3 

15 

«  16.9 

67 

0 

•  0 

5 

15 

17.9  . 

62 

4 

6.7 

43 

0 

•  0 

2 

4 

6.9 

41 

6 

4.8 

100 

2 

20.0 

7 

4 

J.4 

e  93 

O 

5.6* 

28 

0 

.0 

2 

3 

5.8  • 

26 

0 

.0 

5 

0 

.0 

o\ 

0 

,•0 

5 

I* 

11.3 

62 

0 

•  .0 

6 

1* 

12.1 

56 

1 

14.3 

2 

0 

*  .0 

1 

1 

,16.7 

1 

0 

•  0 

2 

0 

.0  * 

0 

0 

•  0 

2 

? 

8.1 

•  3 

1 

50.0 

0 

2 

5.T 

3 

12 

6.1 

115 

0 

9 

12 

6.5 

106 

72.4 
&4.6 
71.7 


51  22.0 
2  15.4 
49<  22.4 


32 
0 
32 

7 
0 
7 

13 
0 
13 


84.2 

•  0 
84.2 

7.9 
.0 
8.3 

21.7 

•  0 
22.4 


20  15.9 
1  10.0 
19  16.4 


16.7 

100.0 
•  0 
100.0 

6.1 
.0 
6.6 

58.1 
69.2 
57.3 


23 
0 
23 

0 
0 
0 

48 

2 
A6 

I 

4 

0 
4 

0 
0 
0 

31 
1 

30 


42.6 

•  0 
44.2 

•  0 

•  0 

•q 

38.7 
25.0 
39.7 

57.1 
•0 
66.7 

•  0 

•  0 

•  0 

83.8 
50.0 
85.7 


71  35.9 
4'  30*8 
67  36.2 


0 
13 


5T 

2 

55 


10 
2 
6 

26 

3T 
1 

365 

1 
0 
1 

131 
6 

125 

25 
4 
21 


232 
13 
219 


38 
0 
36 

84  ' 
60 

4' 

126 
10 
116 

54 

2  / 
52  , 

5/ 
0 
5 

124 

8 

116 

•  7 
1 
6 

2 
0 
2 

37 
2 
35 

196 
13 
165 


lERjfc 


> 
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\ 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NOtAI 


SLACK  ASIAN  OK 

-non-hispanic  pacific  islanoek 


♦  NJftBER 
ENGINEERING  (09001 
TEXAS 


NUMBER 


TX  U  Of  TEXAS 
'  TOTAL 

FEMALE  / 
*  o>  MALE  1 
TX-  U  OF 
TOTAL 
'  FEMALE 
"  -MALE 


TEX  A* 


AT  ARLINGTON 

0  »0 
0  *0 
0 

AT  EL  PASO 

o.  0*  .0 
0  **0« 
0  *  *  *0 


TX    U  0«  TEXAS  PERMIAN  BASIN 
1     TOTAL       *        0  .0 
FEMALl:  0    ,  *0 

MALI  0  ..0 


1.0 
.0 
1.0 


>8f 

•0 
•  0 

.  :o 


NUMBER 


HISPANIC  . 
NUMBER 


TX        jSVATE  TOTALS  C 

TOTAL'         *      2,  »2 

FEMALE                 1  2*0 

MALE                1  .1  } 

UTAH  ' 

UT    bRIGHAH  YOUNG  U  MAIN  CAN 

'TOTAL                0  *0 

FEMALE                0  *0  , 

HALE                0  *0- 
UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 

•TOTAL                0  *0 

fc     FEMALE      ^    *    0  *0 

MALE         '        0  *0 
UT    UTAH  STATE;  UNIVERSITY  ^4  . 

TOTAL               «0  *0 

FEMALE          \-     0  .0 

MALE                 0  *0 


14  INSTITUTIONS) 


0 
*6 


.7 
.0 
.7 


•  0 

•  0 

•  0 

♦0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦o  ■ 


UT>        STATE  TOTALS  C 

TOTAL            *    0  *0 

FEMALE                0  *0 

•    MALE*                0  *0 

VERMONT  * 

VT    U  VT  C  STATE  AGRL  COLL€GE 

TOTAL,                0  *0 

FEMALE                0  *0 

MALE                 0  *Q 


3  INSTITUTIONS) 


VT         STATE  TCTALS  I  1  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0  .0  ©  .0 

FEMALE                0  .0  2a 

'      MALE                0  .0  0  .0 

VIRGINIA 

VA   »1NST  TEXTILE  TECHNOLOGY 

TOTAL  0        ♦O-     c  0  .0 

FEMALE  0        *0  '  0  •  .0 

HALE  0       ->0  0.0* 

VA    OLO  OOHINION  UNIVERSITY 

TOTAL  0     "    *0  \  3*2. 

female  o     .-.o  o  *0 

MALE  0        *0                1  3*3 
VA    U  Of  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  *  0*0 

FEMALE  •*    0  *0 

MALE  0.  *0 

VA    VA  POLY  INS7  ANC  STATE  U 

*    TOTAL  0        .0                 0  .0 

FEMALE  0-     .0                0  .0 

kLE  0        .0                0  .0 


d  *o 


VA          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 

FEMALE  0  • 

MALE  i  0 


WASHINGTI 


4  INSTITUTIONS) 
2  *6 

0  *0 

1  .7 


WA    SEATTLE  UNIVERSITY 

TOTAL                0        .0  0-  *0 

FEMALE  *   J>        *0  0   ~  ^0 

HALE  0  .0  0  *0 
WA    UNIVERSITY  Of  WASHINGTON 

TOTAL  0        *0  2*2 

FEMALE     .           0        .0  0  *Q 

MALE  *  0  .0^  0  ,0 
WA  ^WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 

*     TOTAL .     '          0*0  2  *2 

o\     *o  0*0 

0*0  o  *o 

f 


45 
1 

44 


8*7 
20*0 
8.2 

A*  2 
.0 
A. 3 


•  0 

♦  0 


5.2 
5.4 


.0  . 

♦  0 

•  0 

2.4 
.0 
2.5 

5.4 
.0 
5.4 


4  2.2 
0  .0 
4  2.2 


0 
0 
0 

7 

b 

7 

2 
1 
1 

*  4 
0 

\ 

13 
I 

,12 


.0 

♦  0 

•  0 


.0 
.0 
.0 

22.6 
.0 
23*3 

1.4 

4.2 
.9 

2.5 
•  0 
2.7 


3.8 
2.8 
4.0 


0 

*  0  % 


FEMAU. 
MAdE 


4 


TOTAL 
JIINORIVY. 

NUMBER 


kHITE 
_NONrHIS?ANIC 

NUMBER 


NCN-RESIOENT 
ALIEN  * 

NUMBER 


TOTAL  • 

NUM8e\ 


8  4.3 
1  9.1 
7  4.0 


3.9 
#0 
4*1 


^  1 

i*o 

• 

U 

10.7 

*  0 

.0 

1 

20.0 

1.0 

18 

10,2 

2 

8.3 

3 

12.5 

1 

[00. 0  * 

1 

lon.'o 

1 

4.3 

.  T 

8.7 

*  0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

A 

«  u 

o 

♦  0 

\„ 

V  # 

22 

2.5 

""•  75 

8.6 

3 

o.  *- 

i  5 

1 C.  2 

19 

2  \ 
*♦  J 

70 

'*  8.5 

- 

% 

A 

u 

.0 

o 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

i 

0 

♦  0 

2 

2.4 

0 

•0  % 

0 

.0 

0 

•  0 

2* 

2*5 

1 

2.7 

3 

8.1 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

2.7  . 

3 

8.1 

*I 

♦  5 

5 

2.7 

0 

♦  0 

0 

o  .0 

1 

.6 

5 

2*8 

>37  35*9 
/w-3  60*0 
^5*  34*7 


14 
0 
14 


58*3 
♦  0 
,6C»9 


3  1U0.0 
0  *0 
3  .100*0 


'54  55*6 
35  71*4 
449  54*7 


55 
1 

54 

7 
0 
7 
• 

0 
0 
0 


311 

9 
302 


53*4 
20*0 
55*1 

29*2 
♦0 
3C.4 

•  0 

•  0 
*0 


35*7 
18*4 
36*8 


56 
0 
56 

66 
1 

65 

22 
0 
22 


144 

143 


91*8 
♦  0 
91.8 

77*6 
25*0 
80*2 

59*5 
•0 
59*5 

) 


4 


8*7 
25*0 
79*9 


5 
0 
"  5 

17  . 
3 

14 

12 
0 
12 


34 
3 
31 


8*2 
.0 
8*2_ 

20.0 
75.0 
17.3 

32.4 
*0 
32*4 


18*6 
75*0 
17*3 


103* 
5 
98 

24 
1 

23 

3 
0 


870 
49 
821 


61 
0 
*1 

*8S 
4 
81 

37 
0 
37 


183 
4 

179" 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


■  t 

j 

*0 

*0 

31 

79.5 

i.0.5 

.0 

*0 

0 

.0 

•  .0- 

•o  , 

0 

*0 

V 

79.5 

8r 

2C*5 

*0 

0 

'  A) 

31 

79.5 

8 

20*5 

.0 

0  ^  .0 

0 

*0 

0 

♦0 

♦  0 

0 

♦  0 

31 

79*5 

8 

20:5 

Cr 

♦0 

0 

.0 

8 

10C.0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

%7 

100*0 

0 

♦  0 

♦  0 

8 

25*8 

23 

74*2 

0 

.0 

♦  0 

0 

•  *0 

1 

1CC.0 

0 

•  0 

♦0 

*  8 

26*7 

22 

73*3 

0 

t-  *0 

.0 

3 

2.1 

127 

9C*  1  U 

7.8 

.0 

1 

4.2 

22 

91.7. 

1 

4. -2 

.0 

> 

1.7 

'  105 

89*7 

10 

8*5 

.0 

4 

2.5 

131 

£2*4 

24 

15*1* 

.0  * 

0 

.0 

90**0 

a 

J0*0 

.0 

4 

2.7 

122 

81*9 

23 

15*4 

♦  0 

15 

4*4 

85*3 

35 

1C.3 

♦0 

1 

2.8 

91*7 

2 

5*6 

♦0 

< 

14 

4.6 

256  .  84.5 

?3 

1C*9 

0 

.0 

f  0 

♦0 

Z 

100*0 

.0 

4 

*  .0 

0 

.0 

0 

♦0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

f 

100*0 

.0 

6 

4.3 

116 

63*1 

61 

32. 

♦0 

1 

9.1 

9 

81*8 

1 

c 

.0 

.  r 

4.0 

109 

61*9 

60 

.0 

2 

3.9 

27 

52*9  . 

22 

43*1 

♦  0 

0 

2 

1  00*0 

0 

♦0 

♦  0- 

2 

4.-1 

51*0^ 

22"  44*9 

• 

1 

39 
0 
39 


39 
0 
39 


8 
1 
7 

.  31 
1 

J*0 

141 
24 
117 

159 
10 
.  149 

,  339 
/  303 


187, 
Ue 
176 

51 
2 
49 


1294 


"V-  * 


TABLE  7.     TOTAL  HASTENS 


AMERICAN  1N0IAH 
ALASKAN  NATIVE  * 

/  NUMBER  I 

ENGINEERING  (0900) 
MA      .   STATE  TOTALS  I 


OIECREE* FOR  MAJOR  FIELO  CONFE»(EO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY;  AMp  SEXs     INSTITUTION  ANO  STATE    I  m- 1979 


•UCR 


ASIAN  CR 


NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER  * 


3  INSTITUTIONS) 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER  4 


UHf  * 
NON-HUPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TQTAL% 
NUMBER 


TOTAL 

0 

♦  3 

0 

•  0 

10 

4*2    «  • 

0 

♦  0 

10 

4.*? 

.45 

6C.4 

65 

35.4 

240 

FEMALE 

0 

*3  H 

0 

♦o  • 

1 

7*7 

0 

•  0 

1 

7.7 

64.6 

1 

7.7 

13 

MLE 

0 

•  0  * 

o  . 

.0 

'  9 

4*0 

0 

♦  0 

9 

4.0 

134 

5S.0 

37**0 

227  * 

WEST  VIRGINIA 

'  kV    U  VA  COLLEGE  CRAC*  STUOIES  4 

TOTAL                 0       .0  0  .0 

•FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE                0      "to  0  .0 
NV    WEST  VIRGINIA  UNIVERSITY  < 

TOTAL                0        .0  1  1.4  > 

FEMIfcf^*             0       .0  0  .0 

MLE                0  *     .0           *     1  US 


WV     .«    STATE  TOTALS  I 
TuTAL        ,  '  0 
FEMALE  ■  0 

,  .     MALE  0 

^  WISCONSIN 


INSTITUTIONS) 
1  1.1 


1.2' 


MI    MARQUETTE  UNIVERSITY 


TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦4 

,    MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

NX    MILWAUKEE  SCH  ENGINEERING 

TOTAL                 0  .0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

«       MALE                q  .0 

0 

♦p 

WI    U  OF  WISCONSIN  PAOISON 

TOTAL                1  .4 

0 

•  0 

-    FEMALE                1  3.7 

3 

♦  3 

<  MALE                0  .0 

0 

•  0 

WI     U  OF  WISCONSIN  MILWAUKEE 

TOTAL                 0  4  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0    «  .0 

0 

.3 

MALE            -    0  .3 

0 

.3 

HI    U  OF  WISCONSIN  PLATTEVL 

TOTAL                 0        . 0 

2 

20.0 

FEN4LE              -0  .0 

0 

.0 

MALE'                0  .0 

2 

20.0 

WI    U  OF  WISCONSIN  STOUT 

TOTAL^              0  »0 

0 

.0 

FEMALE       *        0  .0 

0 

.0 

MILE                0       .0  . 

.  o 

.0 

WI        , STATE  TOTALS  (          6  INSTITUTIONS) 

0  .0 

0 

.0 

*  0 

•  0 

14 

77.8 

4 

22.2 

18 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0  r 

0* 

.0 

/I 

0  .0 

'    .  o 

♦o. 

0 

♦  0 

13 

76.5 

4 

23.5, 

17 

*0  .0 

0 

.0 

1 

1.4 

50.7 

35 

47.9 

73 

0 .  .0 

J »  0 

«  .0 

0 

•  0 

4 

60*0 

1 

20.0 

5 

0  .0 

0 

.0 

1 

1*5 

33 

46*5 

..3*  0 

,50.0 

1  .** 

:  ■ 

» 

0  .0 

0 

.0 

1 

1*1 

SI 

56*S 

39 

42.9 

91 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

'  5 

63*3 

1 

16.7 

6 

•  0  .0 

0 

♦  0*  - 

1 

,1*  2 

«• 

46 

54*1 

38 

44.7 

65 

* 

0    "  .0 

°} 

.0 

0. 

•  0, 

31 

91.2 

6.6 

.  34 

"o  to 

0 

.   3  • 

■o 

•  0 

0 

.0 

1  100*0 

1 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

31 

93*9 

2** 

6.1 

33 

0  I  .0 

3 

; 

.0 

0~ 

.0 

3  .100.0 

0 

•  0 

3 

0  .0 

0 

.0'  . 

0 

.0 

1 

100*0 

**0 

.0  ^ 

0  .0 

0 

-  .0 

•  0 

.c 

2 

100*0 

0 

;  2 

7  2.7 

1 

.4 

'  9 

3.5 

152 

59.6 

94 

36*9 

255 

2  7.4 

0 

•  0 

3 

11.1 

W 

70*4 

•  5 

16*5 

27 

5      2.2  . 

1 

.4 

6 

2.6 

1^3 

56.3 

89 

39.0 

-  228 

*%  10.9 

0 

.0 

5 

10.9 

39 

84*8 

2 

4.3 

0  .0 

:  o 

.0  . 

"  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

5  10.9 

^0 

•0 

5 

10.9 

39 

64.6 

2 

4*3 

4b 

0  .0 

0 

•0 

2 

20.0 

7 

"1 

10.0 

^  10 

0  .0 

0 

.0 

0 

-  0 

.0 

«  0 

0  .0 

o^.o 

2 

20*0 

7 

70*0 

1 

0 

10.0 

IX-*  '  10 

0  .0 

0 

.0 

0 

♦o. 

10 

62*5 

6 

37.5  ' 

16 

0  .0 

»c 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

0  .0 

0 

0 

.0 

10 

62*5 

6 

37.5 

.16 

c 

C\ 

*• 

t 

TOTAL  ' 

1 

.3 

2 

.5  . 

12 

3.j 

1 

♦  3 

16 

4*4 

242 

66*5*  - 

106 

,29.1  . 

364 

FEMALE  . 

1 

3.4 

0 

•0 

2 

6.9 

0 

.0 

3 

10.v3 

20 

69*0 

6 

20*7 

29 

MALE 

-"~  0 

.0 

2 

.6 

10 

3.U 

1 

*3 

13 

3*9 

222 

66*3 

too 

✓ 

29*9 

335 

WYOMING 


P 


Y    UNIVERSITY  OF  WYOMING 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *9 


•  0 
.0 
.3 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1  INSTITUTIONS) 

0  *0. 
0  *0 
0  *0 


.0 

•  3 

•  0 


1  *S*7 

0  *0 

1  4*3 


I*  3.7 

0  .0 

1  4.3 


3.7 
.0 
4.3 


3.7 
.0 
4.3 


17  6J.0 
3  75.0 
14  60*9 


17  63*0 
3  75*0 
14  60*9 


9  33^5 
1  25*0 
8  34*8 


9  33.3 
1  25.0 
8  34.6 


'PUERTO  RICO 


PR    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


PR  MAYAGUE2 

0  .0 

0  .0 

*     0  .3 


PR         AREA  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  9  .3 

HALE  0  .0 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 

m*.E 


( 


.0 
.0 

.a 


1  INSTITUTIONS) 

0  .  <*0 
0/      .0  ft 

a  .o 

1  INSTITUTIONS) 
0  .3 
0,       #0  . 
6  .0 


15  100.0 
1  100.0 
14  100.0' 


15  100.0 
1*100*0 
14  100*0 


15  100*0 
1  100*0 
14  100*0 


15  10C*0  i 

1  100*0 
14  100.0 


15  100*0 
1  10C.0 

14  100*0, 

15  130*0 
,  *1  100*0 

14  10C.0 


♦0 
.0 
•  0 


♦  0 
•0 

•  0 


27 
4 
23 


27 


Ttfc  STATES 

ANO  O.C. 

( 

235  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

24 

♦  2 

,    241  1.6 

650 

5.6 

196 

1.3 

If  311 

6.6 

9*  976 

65.5 

3,952 

25.9 

15*239 

FEMALE 

2 

•  2 

22  2.3 

46 

5.1 

10 

1.1 

62 

8.6 

706 

74.5 

U60 

16.6 

950 

HUE 

22 

•  2 

219  1.5. 

602 

5.6 

■» 

166 

1.3 

1*229 

8.o 

9*268 

64.9 

3T792 

26.5 

14,269 

\ 


15 
\ 
14 


15 

I* 
14' 


X5 
1 
14 


*a30R  FI ELO* AGGREGATE  3900  ( 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 


24 
2 
22 


236  INSTITUTIONS) 

241      1.6  650  5*6 

22*    2*3  46  5*0 

219      1.5  602  5*6 


211 
11 
200 


1.4 
1.2 
1.4 


1*326  8*7 
B3  6.7 
1,243  6.7 


9,976  65*4 
706  74*4 
9,268  64*6 


3,952  25*9 
160  16.8 
3,792  26*5 


15,254 
*51* 
14,303 


ERIC  " 


1295 


1355 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NCN-HISFANIC  FACIFIC  ISLANOER 


NUMBER        *  NUMBER 

FINE  AliO  Am  ICO.  ARTS  tlrto) 

AL    AUl*UAN  U  MitlN  CAMFUS 
TOTAL  *     0  .0 

FEMALE  0  vO 

MALE  0  .0 

AL    SANFOAO  UNWaSSTY 
TOTAL  Or  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

At     IKIVFASITY  OF  ALABAMA 
TOTAL  0*     ,  .3 

FEMALE  0  .0 

MALt  0  .0 

At    UNIVERSITY  OF  MONTEVALLO 


TOTAL 


yL 


AL         STATE  TOTALS  i 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.  MALE  0  .0  « 

Jam  zona 

AZ    ARIZONA  STATE  "UNIVERSITY. 

TOTAL  0      ,  .0 

'    FEMALE-  *     0        .0  ' 

MALE  0  .0 
AZ    NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 

TOTAL  *0  •<> 

FEMALE  0  «0f 

*  MALE  0  .0 
AZ    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  J  0    .  .0 

^  MALE  0  .0 

AZ         STATE  707 ALS  <» 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


♦  'INSTITUTIONS* 


•0 
•  0 
•0 


NUMBER 


0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

'  °1 

.0 

0 

.0. 

0 

♦  0 

0 

•  0 

»  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*  .oT 

.0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0* 

INST  HUT  IONS) 
3  2.0 
2  3.1 
1  *  2.0 


•  0 

•  0 

•  0 


2 

,  3.5 

I 

l.t 

2 

6.3 

1 

3*1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.  »o 

0 

<.o 

0 

.0  * 

-  0 

•  0 

>  r 

I 

2.* 

0 

•  0 

0 

.0  * 

0 

•  0 

1 

4.8 

0 

•  0 

1.0 
1.9 
•  0 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 

o- 
°\ 

0 
0 
0 

0 

c 

0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

\ 


TOTAL 
-MINORITY 


WHITE 
NON-HI SFANIC 


NON-RES I OCNT 
ALIEN 


TOTAL" 


x 

NUMBER 

X  > 

NUMBER         X  NUMBER 

% 

NUMBER 

* 

•0 
•  0 
•0 

0 
0 

*3 

.0^ 
•  0 

4  100. 0  0 
-3  100.0  0 
1  100.0  o 

•  0 
•0 

.0  . 

4 

3 

I*' 

•  0 
.0 

•  0 

0 
0 

o  0 

•  0 
.3 
.0 

*   1UU.U  » 

0*0  o 
4  !00.0  0 

•  0 

•  0 
•0 

4 

0 
4 

•0 
•  0 
-  .0  / 

0 

-  0 
0 

•0 

•  0 

•  0 

14  100.0         '  o 
7  100.0  0 
7  100.0  0 

.0 
•0 

-7 

+ 

•  0 
.0 

o- 

.  0 

•  0 
.0 

•  0 

3  100.0  0 
3  103.0  3 
0       .0  o 

•  0 

•  0 

."0 

3 
3 
3 

•  0 
.0 

t»0 

0 
0 

o 

• 

.0 
•  0 

25  100.0  0 
13  100.0       •  0 
12  100.0  0 

•  0 

•  0 
.0 

25 
13 

>>  1'2 

i 

• 

„  lo 

.0 
•  0 

•3 
3 
0 

5.3 
9.4 
•  0 

54    94.7  0 
29    90.6  0 
25  100.0    .  C 

-.0 
.*  .3 

57 
32 
25 

•0 

•  0 

•  0 

ft  0 
0 
0 

%0 

•  0 

•  0 

6  100.0              *  0 
•     1  100.0  o 
5  100.0  0 

.0  - 
•0 

>  *° 

,  I 
5 

*2.4 
5.0 
.0 

2 

.  J 

4.9 
5.0 
4.8 

3V-95TI  -*^o 

95.0  0* 
^20    95.2  0 

.0 

^  .0 

41 

20 
21 

/ 


4.6 

7.5 
2.0 


99  S5.2 
49>v  92.5 
50  98.0 


.3 
•0 
•  0 


104 
53 
5* 


ARKANSAS 

AR    ARKANSAS  STATE  U  MAIN  CAM 

TOTAL  %  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
<AR    U  OF  ARKANSAS  MAIN  CAMFUS 

TOTAL  0  .0 

FcMALE  w     o  .p 

MALE  *  0.0 
AR    U  OF  CENTRAL,  ARKANSAS 

A        TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0 ■ 

MAL€  0  .0 


AR         STATE  70TALS  C 

.TOTAL    %.  0  .0 

FEMALE  -  0  .0 

MALE  0  .0 


0 

.0  ' 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

10. c 

.0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

12.5 

0 

•  0 

0* 

•  0 

0 

'.0 

0 

.0* 

0 

•  0 

0^ 

•  0 

.  o\ 

•  0 

3  INSTI7U7IONS) 
1  7.T 

_o  >0. 
i  *in.o 


•  0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

0 

o- 

0 

0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

,0 

•  0 


0  .0 
0  .0 
0  .0 


* 

•  0 

1  100.0 

0 

.0  » 

1  100.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

io;o 

Cfc  90.0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

12.5 

7  87.5 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

0 

7.7 

'l2  92.3 

0' 

•  0 

3  100.  0 

0 

10.0 

9  90.0 

0 

•  0 

•  0 
•0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•0 

,  .0 


•0 

•  0 

•  0 


X 

'  1 

0 

•  10 


13 

3, 
.10 


CALIFORNIA 

CA    CAL  COLLEGE  AA7S  S  cWTS 
TOTAL  0     -  .0 

FEMALE  0  .0 

«    MALE  0  .0 

CA    CALIFORNIA  INS7  OF  ARTS 
TOTAL  -  0*0 
gFEMAI.E  0  »0 

MALE  0  .0. 

CA*  CAL  INST  OF  ASIAN  STUOIES 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  STATE  U- CHI  CO 

TOTAL  .0       .0  • 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.  .0 

CA    CAL.  STATE  U-FRESNO 
TOTAL  1 
FEMALE  0  .0 

MALE  i  U.l 

CA    CAL  STATE  U-FULLEATON  „ 
TOTAL  0  *  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


O 

0 
0 

1 

•0 

1 

0 
°0 

>° 

0 
0 

o- 

0 

•: 

0 
*0 
0 


•  0 

•  0 

1.9  * 

•  0 
3.0 

•  0 
.0. 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

.ot? 

.0 


0 
0 
0 

0 
0 

.0 

0 
0 
0 

0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0' 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

\ 

•  0 

•  0 

•  0 

7.1 

.0 

1.1 


0 

•  0 

0 

0 

.of 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

*p 

0 

'  .0 

0 

.0 

0' 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

,.o 

0* 

.0 

0 

.0 

o. 

.0 

0 

.0^ 

0 

.0 

•  0 

•  c 

•  0 

1.0 

.0 
3.0 

•  0 
.0 

-  .0 


14  93.3 

s  igo.o 

9  90.0 


-51 
21 
30 


91.1 
9V.3 
9C.«9 


2  100.0 
2  100. C 
0'  .0 

18  100.0, 


0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

11 

100.0  c 

1* 

14.3 

11 

78.6 

0 

•  0 

4 

80.0 

2 

22.2 

7 

77.8 

2 

3.9 

'.  49 

96.1 

1 

3.7 

26 

96.3 

1 

4.2 

23 

95.8 

1 

6.7  9 

.*  15 

0 

•  0 

5 

1 

10.0 

19 

4 

7.1  . 

5t 

2 

8.7 

23 

«-2 

6.1 

33 

0 

-.0 

2 

0 

".0  ' 

2 

0 

•  0 

0 

o- 

.0 

16 

0 

•  0 

7 

0 

•0  r 

11 

1 

7.1 

14 

1 

20.0 

-  ^  5 

0 

.0 

9 

„  0^ 

•0 

51 

0 

•  0 

—  27 

0 

•0 

24 

ij:  AMERICAN  INDIAN 

ALASKAN  NATIVE 

1"'    .  ,  ^      NUMBER       ,  « 

^ ^7F*I*E  AND'APPLIEO  ARTS  11000) 

j<  CALIFORNIA 

^  '  CA.  U/OFXAL-DAVIS 
:  ,         jTOTAL  -  0  .0 

'FEMALE  0  .0 

MALE   .  0.0 
'  CA    U  0F;  CAL-IRVINE 
'x    0      TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  s 

v    MALE  0  .0 

'     CA    U.OF  CAL-LOS  ANGELES 
TOTAL  1  »8 

FEMALE  0  .0 

 ^MALE—   1 

CA    U  OF  CAL-RIVERSIOE 
"\  TOTAL  0     *  *0 

FEMALE--,  0        .0  •  , 

MALE..  0  *0 

CA    U  OF  CAL-SAN  OIEGO 
TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  '    0  *0 

CA    U^OF  CAL-SANTA  BARBARA 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMtfER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


, TOTAL 
FEMALE 
HALE 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


,;0 
0 
0 

2 
0 
2 

6 
2 
4 

,0 
•0 
0 

0 

;0 
0 

2 
2 
0 


CA    UNIVERSITY  OF  THE  PACIFIC 


TOTAL 
FEMALE 
'MALE 


0 

-0 
0 


0? 


CA^U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 
TOTAL  0        • 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    WHITTIER  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0    *  .0'- 


0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

6.9 

•  0 
18*2 

4,9 
3*0 
7*1  « 

.0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

7*7 
15.* 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 

1*0 
.0 
1*6 

•  0 
*0 

•  0 


CA         STATE  TOTALS 

*  TOTAL     *  11  -9 

FEMALE  >    5  ♦  8, 

MALE,  6  1.1 

COLORAOO 

CO    ADAMS  STATE  COLLEGE 
TOTAL  ,^0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

CO    COLORADO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *D 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *D 

CO    U  OF  COLORAOO  AT  BOULOER 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0        *0  - 

CO    UNIVERSITY  OF  OENVER 
TOTAL  ,0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CC    U  OF  NORTHERN  COLORAOO 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  Q  »0 

•MALE  0  *0 

CO    WESTERN  ST  COLLEGE  COLO 
TOTAL-  0  .0 

FEMALE  P  *0 

MAL§  0  *0 


{        37  INSTITUTIONS) 


28 
8 
20 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

•  0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


2*4 
1*3 

3*5 


♦0  ■ 

•  0 
«0 

•  0 

•  0 
*0 

2*0 
2*9 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
**0- 
♦0 

*0 

•  0 


0 
0 
0 

1 

I* 

0 

4 
4 

0 

0 
0 

0* 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


.0  . 

•0 

*0 

3*4  * 
5*6 
.0 

3*3 
6*1 
*0 

*0 
.0 

.0* 

*0 
*0 

•  0 

3*8 
*0 
7*7 

•  0 
♦0 

•  0 


3  3*0 

1  2*6 

0  *f  *0 

0  *0 

0  *0 


43  3*7 
2B  4*7 

IS  i  2*6 


CC         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                0  *0 

FEMALE               >0  *0 

-MALE                0  *0 


6  INSTITUTIONS) 
1  *B 
1  1*3 
0  *0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


1  2*0 
I  2*9 
0  *0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


1.3 
.0  ■ 


0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

5.7 
3.0 
B.9 

.0 

♦  0 

♦  0 

11.8 

20.0 
,8.3 

♦  0 

♦  0 

.0 

.0 

2.0 
2*6 
1.6 

♦  0 
.0 

♦  0 


25 
7 

18 


0 
0 
0 

1 

0 
1 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


2.1 
1.2 
3.2 


.0 
.0 
.0 

10*0 

♦  0 
16.7 

,2.0 
.0 
6.3 

♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 


.*  • 
WHITE 
NON-HISPANIC 


1.5 
.0 
3.B 


NUMBER 

NUfoER  * 

0 

♦P 

16  94*1 

0 

•  0 

7  87*5 

0 

•  0 

9  1C0.0 

3 

IC.3 

26  89*7 

1 

5.6 

17  94*4 

2 

18.2 

9     8 1  *8 

16 

14*8 

97  79*5 

B 

12.  1 

54  81*8 

10 

17*9 

43  76*8 

0 

.0- 

9  90*0 

0 

•  0 

'.x  2  100*0 

0 

.0 

f      9  f  *3 

2 

u. e 

15  88.2 

1 

2C.  0 

4  80*0 

1 

8.3 

11  91*7 

3 

11.5 

20  76*9 

2 

15.4 

10  76*9 

1 

7.7 

10  76*9 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

1  10  CO 

0 

•  0 

o  *o 

•  6 

5.9. 

85  84*2 

2 

5.1 

34  87.2 

4 

6.  5 

CI       A9  1 

0 

1  100*0 

0 

•  0 

„        1  10C.0 

0 

•  0 

o      ♦  o 

107 

9.2 

986  84*6 

48 

8*1 

518  86*9 

-  59 

1C*4 

468  82*2 

"  0 

♦  0 

3  100*0 

0 

•0 

2  100*0 

0 

•0 

1  100*0 

1 

10*0 

9  90*0 

0 

•  0 

,          4  100*0 

1 

16*7 

5  63*3 

3 

6*0 

47  94*0 

2 

5*9 

32  9A*1 

1 

6*3 

15  93*8 

0 

•0 

41  100*0 

0 

*0 

25  1CC.0 

0 

*0 

16  100.0 

♦  0 

25  1CC*0 

,  *0 

12  100*0 

0 

•  0 

13  100*0 

0 

*0 

I  100*0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

♦  0 

1  1C0.0 

4 

3*1 

126  96*9 

2 

2*6 

75  97*4 

2 

3*8 

51  96*2 

NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


1 

5.9 

17 

1 

12*3 

8 

o 

«  0 

9 

0 

.0 

29 

0 

•  0 

IB 

o 

♦  0 

11 

7 

5.7 

122 

6.1 

66 

3 

5.4 

56 

1  s 

10.0 

10 

0 

.0 

2 

I 

• 

12.5 

B 

0 

•  0 

*  17 

o 

.0 

5 

0 

.0 

12 

11.5 

26 

1 

7.7 

13 

2 

15.4. 

13 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

/ 

10 

9.9 

101 

3 

7.7 

39 

7 

1 1.3 

'  62 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

72 

6.2 

It  165 

30 

5.0 

596 

42 

7.4 

569. 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

b 

0 
0 

0  • 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0 

.0 
♦0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
♦0 

•  0 

.0 

•  c 

•0 

•  0 
•0 
.0 


♦0 
.0 
•0 


3 
2 

1 

10 
4 
6 

50 
34 
16 

41 
25 
16 

25 
12 
13 

1 

0 
1 


130 
77 

53 


CONNEC  TICUT 

CT    CONNECTICUT  COLLEGE 

*  TOTAL  0  *0  0 
FEMALE                0*0  0 

MALE  0  .0  0 
CT    SOUTHERN  CCNN  ST  COLLEGE 

*  TOTAL  0  .0  e  0 
FEMALE                 0        .0  0 

MALE  0  .0  0 
CT    UNIVERSITY,  OF  CONNECTICUT 

*    TOTAL                0        .0  0 

FEMALE                0       *0  0 

MALE                0        .0  0 


♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
♦0 

♦  0 


♦  0 

♦  C 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 


1CC0 
100.0 
.0 

100.0 
1C0.0 
1C0.0 

1C0.0 
100.0 
10  100.0 


2 
2 
0 

29 
22 
7 

22 
12 


•0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


2 
2 
0 

29 
22 
7 

22 

u 

10 


129B 


pi 


TABLE  ^7*     TOTAL  WASTER'S 


OEGAEES  FOR  MAJOR  FIEl  0, CONFER* ED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCAT1CN  BY  RACEi 
ETHNICITY,  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


FINE  ANO  APfLlEO  ARTS  (1000) 

CONNECTICUT  * 

CT    UNIVERSITY  OF  HARTFORO 

TOTAL  0  .0 

—FEMALE  -    0.  .0 

MALE  0,  .0 

C7    NESLEYAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEP.LE  0  .0 

MALE  0  .0 

o  CT    VALE  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  - 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  .Oo 

CT         STATE  TOTALS  (  6 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

DELAWARE 

0£    UNIVERSITY  OF  DELAWARE 
TOTAL  0  .*0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


4.8 
9.1 

•  0 

16.7 
•0 
20.0 

2.6 

•  0 
4.5 


INSTITUTIONS) 
7  2.6 


•  8 
4.2 


OE         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
—    -MALE  0 

DISTRICT  OF  COLUMBIA 


1  INSTITUTIONS) 


DC    A1EKIC AN  UNIVERSITY 
TOTAL  1  2.6 

FEMALE  I  3.3 

MALE  0  .0 

DC    CATHOLIC  U  OF  ANERICA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

•  CC    GEORGE  WASH  UNIVERSITY 

 TOTAL.   0-  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

DC    HOWARO  UNIVERSITY 
TOTAL  .    0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE     •  0  .0 


2.6 
3.3 
•0 

"7.6 
3.1 
11.8 

1.5 
•  3 
4.5 

60.0 
100.0 
50.0 


DC         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 1  .6 

FEMALE                 1  .9 

MALE                 0  .0 

FLOR  IDA 


4  INSTITUTIONS) 
10  5.7 
3  2.8 
7  10.1 


It  * 


FL    FLA  ATLANTIC  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  0.0 

FEMALE.              <0       .0  0  .0 

.  MALE  0  .0  0  .0 
FL    FLORIDA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                0       .0  2  1.8 

FEMALE                0        .0  2  3.6 

MALE  0  .0  0  .0 
FL    UMIVERSI7Y  0-  FLORIDA 

TOTAL                         .0  0  .0 

FEMALE                0       .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
FL    U  OF  SOUTH  FLCRIOA 

TOTAL                 0        .0  1  4.0 

FEMALE                0        .0  1  9.1 

*  MALE  3  .0  0  .0 
FL    UNIVERSITY  OF  MIAMI 

TOTAL                 0        .0  1  2.2 

FEMALE                0       .0  1  3.8 

MALE                 0        .0  0  .0 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 

33.3 
•  0 
40.0 

1.0 
1.3 
.9 


1.5 
.8 
2.1 


0 
0 
0 


2.6 
3.3 

•  0 

3.0 
6.3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


1.7 
2.8 
.0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

2.2 
.0 
5.3 


HISPANIC 
NUMBER 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

1.0 
1.3 
.9 


.7 
•  6 
.7 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 
•0 

1.5 
2.3 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

8.0 

•  0 
14.3 

13.3 
15.4 
10.5 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


kHITF 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON~RESIGENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


1 

4.  8 

20 

95.2 

0 

•  0 

c 

21 

1 

9.1 

10 

90.9 

0 

.0 

11 

■:) 

0 

.0 

14 

100.0 

0 

.0 

10 

3 

50.0 

3 

50.0 

0 

•0 

6 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

4 

3 

60.0 

2 

40.0 

0 

•  0 

5 

9 

4.  7 

168 

£8.0 

e 

14 

7.3 

191 

2 

2.5 

71 

89.9 

6 

7.6 

79 

7 

6.3 

97 

86.6 

6 

7.1 

112 

13 

4.8 

244 

90.0 

14 

5.2 

271 

*  1 

3 

2.4 

118 

92.9 

6 

4.7 

127 

10 

6.9 

126 

67.5 

8 

5.6 

144 

,  4 

0 

•  0 

26 

100.0 

0 

•  0 

26  • 

0 

.0 

16 

100.0 

0 

•  0 

16 

0 

•  0 

6 

10C.0 

0 

•  0 

6 

> 

0 

•  0 

26 

100.0 

0 

•  0 

26 

0 

.0 

16 

100.0 

0 

•  0 

16 

-  7 

0 

•  0 

8 

100.0 

0 

•0 

6 

-i 

3 

7.7 

34 

67.2 

2 

5.1 

39 

'} 

3 

10.0 

26 

66.7 

1 

3.3 

30 

0 

•  0 

8 

68.9 

1 

11.1 

9 

P 

7 

10.6 

54 

81.8 

5 

7.6 

66* 

3 

9.4 

27 

84.4 

2 

6.3 

32 

4 

11.8 

27 

79.4 

3 

8.8 

34 

2 

3.  1 

62 

95.4  , 

1 

1  .5 

65 

\ 

1 

2.3* 

41 

95.  3 

1 

2.3 

43 

1 

4.  5 

21 

95.5 

0 

.0 

22 

£ 

3 

60.0 

1 

20.0 

1 

20.0 

5 

«.  1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

2 

50.0 

1 

25.0 

1 

25.0 

4 

l 

15 

8.6 

151 

86.3 

<<r 

5.1 

-175 

\ 

6 

7.5 

94 

68.7 

4 

3.8 

106 

7 

10.  1 

57 

82.6 

5 

7.2 

69 

j 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

-  \ 

0 

•  0 

1 

100.0 

o 

•  0 

1 

,  \ 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

*0 

I 

Ar 

2 

1.6 

106 

96.4 

2 

1.6 

110 

2 

3.6 

53 

94.6 

1 

1.8 

56 

0 

.0 

53 

98.1 

1 

1.9 

o  54 

0 

.0 

18 

100.0 

0 

•  0 

16 

0 

.0 

6 

10C.0 

0 

•  0 

8 

0 

•  0 

10 

100.0 

0 

•  0 

10 

3 

12.0 

22 

86.0 

0 

•  0 

25 

1 

9.1 

10 

*0.9  * 

0 

•  0 

11 

2 

14.3 

12 

65.7 

0 

•  0 

14 

8 

17.8 

37 

62*2 

0 

•0 

*  45 

5 

19.2 

21 

JO.  6 

0 

•  0 

26 

3 

15.8 

16 

64.2 

0 

•  0 

19 

>  FL 


STATE  TOTALS  ( 


5  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

0 

•  0 

4  '  2.0 

1  .5 

6 

4.0 

13 

6.5 

165 

92.5 

2 

1.0 

200 

FEMALE 

0 

•  0 

4  3.9 

0  *D 

4 

3.9 

6 

7.6 

93 

91.2 

1 

1.0 

102 

MALE 

0 

.0 

0  .0 

1  1.0 

4 

4.1 

5 

5.1 

92 

93.9 

1 

1.0 

98 

GEORGIA 

GA    EM  DRY  UNIVERSITY 
TOTAL  .  0 

FEMALE  0 
MAI'  0 


•  0 
•0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 


•0 
.0 

.0 


2  100.0 
2  1C0.0 
0  .0 


IfeP  

ERJC 
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AMERICAN  IKOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


"BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANQER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


tiHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCN-RE  SI  OENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER  4 


FINE  ANO  APPLIED  ARTS  (  1000) 
GEORGIA 

6A    GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .* 

MALE  0  .0 

GA    NEOICAL  COLLEGE  OF  GA 
TOTAL  0        *°  v 

FEMALE  0       .0  * 

MALE  0  .0 

GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA 
TOTAL  t  0  .0 

FEMALE  ^  0  .0 

-     MALE      .  0  ..0 


GA         STATE  TOTALS  t 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                0  .0 


2 

6.3 

0 

♦  0 

9.1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

*■ 

0 

•0 

0 

%0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.<0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

4  INSTITUTIONS) 


2.0 
3.2 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

^0 
0 


.0 
.0 
•0 

.0 
•0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


.0 
♦0 
.0 


2 

'  6*3* 

30  93.6 

0 

2 

9.  l#l 

20  90.9 

0 

0 

•  0 

10  100*0 

0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

0 

.0 

4  1C0.O* 

0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

0 

•  0 

55  93.2 

4 

0 

.0 

31  91.2 

3 

0 

•  0 

24    96. C 

1 

2 

2.0 

92  93.9 

4 

2 

3.2 

57  91.9 

3 

0 

.0 

35  97.2 

I 

s 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

6.6 
8.6 
4.0 


4.1 
4.8 
2.6 


32 
22 

10  / 

5 
4 
1 

59 
34 

25  ' 


98 
62 
36 


HAWAII 

HI    U  OF  HAWAII  AT  NANOA 

.  TOTAL                 0  .0 

.  FEMALE       *        0  .0 

HALE             ♦    0  *0> 

HI          STATE'TOTALS  < 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


13 
9 
4 


34.2 
34.6 
33.3 


34.2 
34*6 
33.3 


2.6 
3.8 
.0 


2*6 
3.8 
•  0 


36*8 
38.5 
33.3 


36.8 
38.5 
33.3 


2% 
16C 


24 
16 


63*2 
61*5 
66*7 


63*2 
61*5 
66*7 


10 
•  0 
0 


38' 

26 

12 


38 
2.6 
12 


IDAHO 

10    IOAHO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 
10    UNIVERSITY  OF  IOAHO 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 

ib          STATE  TOTALS  (  . 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 


.0 
•  0 
•0 

.0 
.0 
.0 


2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


.0 
.0 

♦0  8 


0 

.0 

5 

10C.0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

4 

1C0.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

23 

95.8 

1 

4.2 

0 

.0 

U 

9C.9 

*  1 

9.1 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

'  28 

96.6 

1 

3.4 

0 

♦  0 

11 

91.7 

1 

8.3 

0 

♦  0 

17 

100.0 

0 

♦  0 

5 
1 

4 

24 
11 
13 


29 
12 
17 


ILLINOIS 


IL    AMERICAN  CCNSV  OF  MUSIC 

0 

♦  0 

1 

5.0 

17  85.0 

2 

10*0 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

1 

5.0 

0 

•  0 

1 

8.3 

10  83.3 

1 

8*3 

FEMALE                0  .0 
MALE                0  .0 

0 
0 

.0 
•0 

1 

0 

8.3 
.0' 

0 

♦  0 

0 

.0 

7  87.5 

1 

12*5 

IL    BRAOLEY  UNIVERSITY 
TOTAL                0  .0 

1 

16.7 

0 

•  0 

0 
0 

.0 
.0 

1 

0 

16.7 
.0 

5  83*3 
1  10C*0 

0 
0 

♦  0 
♦0 

FEMALE,               0  .0 
MALE                0  .0 

0 

1 

*0 
20*0 

0 
0 

.0 
.0 

0 

.0 

1 

20*0 

4  80*0 

0 

♦  0 

IL    CH CO -CONSERVATORY  COLLEGE 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  U 

3  10C*0 

0 

♦  0 

TOTAL            .     0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

*.0 

3  100*0 

0 

♦  0 

FEMALE           V    0  -*0 
HAL*      *          0  .0 

0 
0 

•  0 
•0 

0 
0 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•0 

ft 

IL    COIVXOROU  TCHRS  COLLEGE 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

•  0 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

2  1CC.0 

0 

•  .0 

FEMALE                0  *0 
MALE                0  »0 

0 
0 

.0 
♦  0 

0- 
0 

*0 

*0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0    2  100*0 

0 

♦  0 

IL    OEPAUL  UNIVERSITY  * 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

5  10C.0 

0 

.0 

r. 

TOTAL    r            0  *0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

♦  0 

FEMALE                0  *0 
MALE                0  *0 

0 
0 

♦  0 

♦  0 

0 
0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0, 

0 

♦0 

*- 

IL    EASTERN  ILL  UNIVERSITY 

•  0 

0 

♦  0 

*  1 

9.1 

10  90*9 

0 

♦  0 

TOTAL                0        *0  * 

1 

9.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

5  100*0 

0 

FEMALE                0  .0 
MALE                0  *0 

0 

I 

.0 
16.7 

0 
0 

♦  0 

0 

♦0 

1 

16.7 

0 

5  83*3 

*  0 

•  0 

1   IL    GOVERNORS  ST  UNIVERSITY 

13. 

54.2 

•  0 

1 

4.2 

14 

58*3 

10  41*7 

o4 

•  0 

TOTAL     *          0  •° 

0 

.0 

1 

7.1 

7 

50.0 

7  50*0 

0 

.0 

FEMALE                0        »0  p 
MALE                0  .0 

6 
7 

42.9 
70.0 

0 
0 

.0 

0 

.0 

7 

70*0 

3  30*0 

0 

°  .0 

IL    ILLINOIS  INST  'TECHNOLOGY 

15.4 

0 

.0 

2 

15*4 

11  64*6 

0 

•  0 

TOTAL                0  *0 

2 

0 

•S  4 

0 

.0 

2 

2  0*0 

8  80*0 

0 

•0 

FEMALE                0  *0 

2 

20.0 

0 

.0 
•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

•  0 

MALE                0        *0  / 

0 

.0 

0 

IL    ILLINOIS  STATE"  UNIVERSITY 

3.B 

1.9 

0 

.0 

>  3 

5.7 

49  92*5 

1 

1.9 

*   TOTAL                0  .0 

2 

1 

0 

.0 

2 

6.5 

26  90*3 

I 

3.2 

\female           o  *o 

«    HALE                0  *0 

2 
0 

6.5 
.0 

0 

1 

♦  0 
4.5 

0 

♦  0 

1 

4.5 

21  95*5 

0 

.0 

;IL    NORTHERN  ILL  UNIVERSITY 
\TOTAL                0  *0 

1 

1.3 

0 

.0 

0 
0 

.0 
.0 

1 

0 

1.3 

.0 

79  96*6 
41  100*0 

0 
0 

•  0 

•  0 

*  * 

r 

FEMALE               0  *0 
MALE                0  *0 

0 

1 

.0 
2.6 

0 
0 

♦  0 
.0 

4 

0 

.0 

1 

2.6 

36  97.4 

0 

•  0 

20  # 
12 
8 

6 

f 
5 

3 
3 
0 

4 

2 

2  . 

5 

3 
2 

1  11 
5 
6 

24 
14 

10 

13 
10 
3 

53 
31 
22 

BO 

'  41 
39 


SERJC 


is.'  i. 
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TABLE  7*    TOTAL  HASTtA'S    OECAEU  PON  MAJOR  FIELD  COMPEARED  IV  'INSTITUTIONS  OP  NICHE*  EDUCATION  IV  MCE, 
ETHNICITY*  AM)  SEXt    INSTITUTION  AND  STATE    W78-1979  i> 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER         8  JXJHBER 

FINE  ANO  APPLlEO  ARTS  (1000) 


BtAtK  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDS* 


ILLINOIS 

IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 
TOTAL     •  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HUE  0  *0 

IL    ROOSEVELT  UNIVERSITY 
TOTAL*  0  .0 

FEMALE  .  0  .0 

HALE  0  .0- 

IL    ROSARY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ,0 

IL    SANGAMON -STATE  UNIVERSITY* 
TOTAL '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    SCH  ART  INSTITUTE  CHICAGO 
•0  . 

•  0  ' 

•  0 

CAASCNDL 

•  0 
.0 

•  0 

EOUAROSVL 

•  0 

•  0 

0 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
IL  :STNN  ILLINOIS  U 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

NILE     »  0 
IL    ST HM  ILLINOIS  U 

TOTAL  .  0 

FEMALE  0 

.  MALE  0 
IL    UNIVERSITY  OF  CHICAGO 

-   » TOTAL  0        • 0 

FEMALE  0  .0 

MALE     -  0  .3 

IL    U  OF  ILL  CHICAGO  CIRCLE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    U  OF  ILL  UR8ANA  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 
IL    WESTERN  ILL  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  Q  .0 

MALE  0  .0 


J 
I 

2 

2 
I 
I 

0 
0 
0 

0 

c 

G 

0 
0 
0 

I 
I 

^  0 

I 
I 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 

0 

I 


NUMBER 


2.4 
1.5 
3.4 

28.4 

33.3 
25.0 

•0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

2.3 
'5.0 

•  0 

4.3 
7.1 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

4.0 

•  0 
4.7 


IL         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

NILE  0  .0 

I  NO I AN A 


21  INSTITUTIONS)^'- 


2A 
14 
14 


4.2 
4.0 
4.4 


r 


HISPANIC 
HOMIER 


TOTAL 
MINORITY 


NUNtER 


WHITE"  * 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

2.4 

122 

97.4 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

1*5 

45 

96.5 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

*  57 

94.6 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

28.4 

5 

71.4 

0 

*  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

2 

44.7 

•0 

•0 

0 

.0 

0 

•0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  o  • 

9 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦0 

5 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

6 

100.0 

V 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

100.0 

0 

•  0 

0  . 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

5 

4*0 

1 

1.2  : 

6 

7.1 

71 

84.5 

7 

8.3 

3 

7*0 

0 

•0  t 

3 

7.0 

37 

84.0 

3 

7.0 

2 

4.9 

1 

2.4 

3 

7.3 

34 

82.9 

4 

9.8 

0 

'  .0 

0 

.0 

1 

2.3 

41 

95.3 

1 

2.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

5.0 

19 

95.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

22 

•  95.7 

1 

4.3 

0 

.0 

0 

•  0 

"  1 

♦♦3  . 

20 

87.0 

2 

8.7 

0 

.0 

•  0 

*0 

1 

7.1 

12 

85.7 

1 

7.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

8' 

88.9 

1 

11*1 

0 

•  0 

0 

•  0  . 

0 

•  0 

27 

100.0 

0 

*  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

20 

100.0 

0 

.0 

0, 

.0 

0 

•  0 

0 

•  c 

7 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

a 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

100.0. 

0 

•  0 

z 

-  •  *  - 
2.1 

0 

•0 

2 

2.1 

93 

95.9 

2 

2.1 

2 

4.9 

0 

•  0 

2 

4.5 

41 

93.2 

1 

2.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

-0 

•  0 

52 

98.  1^ 

1 

r.9 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

4.0 

24 

94.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

10 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

U 

•0 

1 

6.7 

14 

93.3 

0 

•  0 

39 


5.8 
4.0 
5.4 


414  91.9 
323  92.0 
293  91.8 


15 
7 


2.2 
2.0 
2.5 


TOTAL 
NUMBER 


125 
4* 
59 

7 
3 
4 

9 
5 
4 

4 
4 

2 


84 

43 
41 

43 

20 
23 

23 
14 
9 

27 
20 
7 

5 

0 
5 

97 
44 
53 

25 
10 
15 


470 
351 
319 


STATE  UNIVERSITY 

•  0 
.0 

•P 

.0 
.0 

.3 

•  0 
.0 

•  0 

MAIN  CAN 

•  0 
.0 

•  0 


IN  CALL 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MILE  0 
IN    BUTLER  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
~  -FEMtlE  0 
HALE  0 
IN    06PAUM  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
t,     MALE      *  0 
IN    INOIAMA  STATE  U 
.TOTAL    ...  0 
FEMALE  0. 
HALE  0 
IN    INDIANA  U  8L00HINGT0N 
TOTAL  1      .  *7 

FEMALE  1  1.2 

m    HALE  0  *.0 

IN    PURDUE  U>  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  1  4.3 

FEMALE  1  5.9 

MALE  0  .0 

JiH    UNIVERSITY  OF  NCTRE  OANE 
TOTAL  0  .0 

.  FEMALE  0  .0 

HALE  0  .3 

IN    VALPARAISO  UNIVERSITY 
TOTAL  0     '  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IN         STATE  TOTALS  I 

TOTAL  2  .7 

FEMALE  2  1.2 

HALE    o  0.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

71 

97.3 

2 

2.7 

73 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

39 

97.5 

1 

2.5 

40 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

32 

97.0 

1 

3.0 

33 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

*  0 

•  0 

7 

100.0 

0 

•  0 

7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

•0 

5 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0* 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

40 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

0 

1 

•  0 

0 

•o  - 

0 

•0 

0 

•  0  4 

2 

100.0 

0 

•  0 

*  2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

10 

100.0 

0 

.0 

10 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•0 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

5 

3.3 

0 

.0 

1 

.7 

7 

4.6 

1310^85.6  . 

15 

9.8 

133 

2 

2.4 

0 

.0 

1 

1.2 

4 

4.7 

73 

85.9 

8 

9.4 

85 

3 

4.4 

0 

•  0 

0 

•0 

3 

4.4 

58 

85.3 

7 

10.3 

48 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

4.3 

22 

95.7 

0 

.0 

23 

0 

.0 

0' 

.0 

0 

•  0 

5.9 

14 

94.1 

0 

•  0 

17 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

•  0 

4 

100.0 

«  0 

.0 

9 

4 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

5.4  - 

5.4 

•  17 

94.4 

0 

.0 

18 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

12.5 

12.5 

7 

67.5 

0 

.0 

8 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•0 

•0 

10 

100.0 

0 

.0 

10 

1 

10.0 

0 

•0 

0 

•  0 

10.0 

9 

90.0. 

0 

•0 

10 

1 

14.7 

0 

•0 

0 

.0" 

14.7 

5 

83.3 

n 

•  0 

4 

0 

•0 

•>* 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0  * 

4" 

100.0 

6 

.0 

4 

INSTITUTION 

a 

4 

2.0 

0 

.0 

2 

.7  1 

10 

3.4 

2.9 

90.9 

17 

5.7 

296 

3 

1.8 

0 

•  0 

2 

U2 

7 

4.2 

151 

90.4 

9 

5.4 

147 

3 

2.3 

0 

•0 

0 

•c 

3 

2.3 

118 

91.5 

8 

4.2 

129 

1301 


TA*U  7.   *10TA>  HATER'S 


ptMEE$)PM  MAJOR  FIELD  CCNFiMCO  ty^HSTlTpiONS^OF  HIGHER  I0UCATION  BY  RACE. 
CTHHlCITYt  AHO  SEXl    INSTITUTION  «ND  STATE  W6-UT» 


AMERICAN  INOl AN 
ALASKAN  NATIVE 

number  #  < 

FINE  AND  APPLIED  ARTS  ClOOOl 
IOHA 

IA    WAKE  UNIVERSITY 

TOTAL  O*  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IA    IOHA  STATE  U  SCI  t.TECHN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

I A    UNIVERSITY  OF  ICHA 

TOTAL  0       .0  * 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

I A    U  OF  NORTHERN  IOWA 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISUNOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMIER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


MITE  , 
HON-HlSPANiC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

2 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 


ft" 


IA         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE .  0  .0 

MALE  0  .0 

KANSAS 

KS  / EMPORIA  ESTATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE   •  0  .0 

Ml  LE  C  *      •  0 

'KS    FORT  HAYS  KANS  ST  COLLEGE 


INSTITUTIONS! 
2  1.0 
2  2.1 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
KS    KANSAS  ST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 
AGR 
0 
0 
0 


•0 

•  0  ' 

.0  ^ 
APP  SCf 

•  0 
•0 

0 


KS    PITTSBURG  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  1  T.7 

FEMALE'         *     1  12.5 
MALE*  0        .0*  t 

KS    U  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 
TOfAL  0  .0 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  .0 

KS    HI  CHITA  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
'FEMALE 
,  MALE 


KS         STATE  TOTALS  C 

TOTAL  1 
.  FEMALE  1 
MALE  0 


•  0 
.0 
•0 


.9 
1.7 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

C 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 


.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.3* 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

10.0 
10.3 
10.0 


INSTITUTIONS! 
2  1.8 
1  1.7 
1  1.9 


-KENTUCKY 

KY    EASTERN  KY 'UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'  MALE  0  *0 

M  MOREHEAO  STATE  UNIVERSITY 
^  TOTAL  0  -.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    MURRAY  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

•     FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

Kf    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  >'"0  .0 

HALE         \     0  .0 
KY    UNIVERSITY  OF  LOUISVILLE 
TOTAL  .1  1*9 

„     FEMALE  0  .0 

MALE  1  7.1 

KY    WESTERN  KY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  -.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  , 


1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

1 
1 
0 

0 
0 
0 


33°.  3 
•0 
$0.3 

*0 
.0 
.0 


•  3 
.0 

•  0 

8.7 

•  0 
28  .6 


KY         STATE  TOTALS  ( 

,   TOTAL  1  I-2 

FEMALE     ^  0  .0 

-  MALE     *  1  *•<> 


6  INSTITUTIONS) 
4  4.7 
1 
3 


1.7 

12.0 


LOUISIANA 

LA    LA  STATE 
r  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


U  AND  A4M  C 


2.5 
'.0 

M 


5.0 
4*2 
6.3 


IIERJC 


0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

0 
0 

•0 

•9 
•  0 
•0 

0 
0 
0 

.0 
.0 

•*0 

13  100.0 
8  100.0 
5  1CC.0 

0  .0 
0    v  .0 
0  .0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0. 
0 
0 

•  0 
'  .0 

•  0 

c 

0 
0 

.0 
.0 
.0 

3  75.0 
3  100.0 
0  .0 

.1  25.0 

0  *o 

1  100.0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
•0 

2 
2 
0 

1.2 
2.5 
.0 

164  95«Ato* 
77  15.T 
87  96.7 

5  2.9 

2  2.5 

3  3.3 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 
•0 

•a 

0 
0 
0 

•  0 

.    .0  . 

•  0 

11  100.0 
3  100.0 
8  100.0 

0  .o 

0  .0 
0  .0 

•  0 

•  0 


0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 

o' 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0' 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

,•0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

;o 

•  0 

•  0 

•  0 

1.9 
2.6 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


1.2 
1.7 
•  0 


•  0 
.0 
♦0 


13G2 


0 
0 
0 

6 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
3 
0 

0 
0 

3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


•  0 

•  0 
•0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

.0 

•  0 
.3 


1302 


2  1.0 
2  2.1 
9  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

.0 
.0 
.3 

.6 

.0 
.0 


•  0 

1 

7.7 

•  0 

1 

12.5 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

.•o 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

2 

10.0 

•  0 

1 

10.3 

•  0 

1 

10.0 

•  0 

.3 

2*7 

•  0 

2 

3.3 

.0 

1 

1.9 

•0 

1 

33.3 

.0 

0 

•  0 

•0 

1 

50.0 

•  3 

.  0 

.0 

•0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

•0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

•9 

0 

•  0 

A 

2 

8.7 

',0 

0 

•0 

•  0 

2 

28.6 

1.9 

4 

7.7 

2.6 

3 

7.9 

•  0 

1 

7.1 

•  0 

0 

.0 

•0 

0 

•  0 

•  0 

St 

.0 

1.2 

7 

8.2 

1.7 

3 

5.0 

.0 

4 

16.0 

•9 

3 

7.5 

.0 

1 

4.2 

.0 

2 

12.5 

191  96.0 
91  95.8 
100  96.2 


10  100*0 
5  lOOiO 
5  100.0 

\5  100.0 

7  100.0 

8  100.0 

16  100.0 

9  100.0 
7  100.0 


6  3.9 
2  2*1 
4  3.8 


12 
7 
5 

32 
19 
13 

16 
9 

9 


92.3 
87.5 
100.0 

84.2 
90.5 
76.5 

90.0 
90.0 
90.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 

2 
4 

0 
0 
0 


•  0 
.3 
.3 

•0 

•  3 
.3 

°  .0 

•  0 

•  3 

•  0 

•  0 
•0 

15.8 
9.5 
23.5. 

•  0 

•  0 
•0 


133  92.0 
56  93.3 
47  90.4 


2  66.7 
1  1CC.0 
1  50.0 

4  100.0 
4  100.0 

3  .0 


6  5.4 
2  3.3 
4  7.7 


100.0 
•  0 
1C0.0 


21  91.3 
16  100.0 
5  71.4 


48 

35 
13 

2 
1 
1 


92.3 
92.1 
92.9 

100. c 
100.0 
1CC.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


13 
8 

5- 

4 
3 

*  1 

171 
81 

90 

11_ 
~~3 
6 


199 
95 
104 


10 
5 
5 

15 
7  c 
6 

16 

9 
7 

13 
8 
5 

38 

21 
17 

20 
10 
10 


112 
60 
52 


.0 
.3 
.0 

.0 
•  0 
.0 

.0 
•3 

*3 

.0 

.0  fl 
.0 

.3 
.0 
.9 

.0 
.0 
.0 


78 

57 

21 


91.8 

95.0 

64.0  |fvW 


0 
3 


3 
1 

2 

4 
4 
0 

1 
0 

1 

23 
16 
7 

52 
36 

,  14 

2 
1 
1 


85 

60- 


34  85.0 

22  fll  .t 
12  '75.0 


3  7.5 

1  4.2 

2  12.5 


40. 

24 

16 


\ 

TABLE  7*?  TOTAL  MASTER'S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  tY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNI£ITY»  AND  SEXS  t  INSTITUTION  ANO  STA1E  1976-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER         «  NUMBER 

FINLAND  AML I  ED  ARTS  110001 

LOUISIANA 

LA   .IrtlVERSITY^OF'JtEW  ORLEANS 
TOTAL  0^-*0 
/„'  FEMALE  0       *6 "  -  ^ 

'MILE  0  .0 

LA    LOUISIANA  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  *  ,0 

LA    LOYOLA  U  IN  NEW  ORLEANS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

 LA — HCNEESE  STATt-UMV£ASITY 

TOTAL  0.0 
FEMALE  ^         '    0  *0 
MALE  .    C  .0 

LA.   NORTHEAST  LOUISIANA  U 


BLACK  ASIAN  DR« 

NON-HISRANI£  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER.  X 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NDN-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LA    NTHWSTN  ST  U  CF  LA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LA    STHESTN  LA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

HALE  •  0  .0 

LA    TULANE  U  CF  LOUISIANA 
*  TOTAL  I  9*3 

FEMALE  1  12*5 

HUE  0  .0 

LA    U  CF  STHHSTN  LOUISIANA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

4fc  MALE  0  .0 


7a 

20*0 

•  0 

.0 

•  3 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

u*l 

•  9 


-I — 20*  0 


•  0 

•  0 

•  0 

50*0 
100.0 
0 


LA    *     STATE  TOTALS  I        10  INSTITUTIONS) 

TOTAL                2      2*0  5  5*1 

FEMALE                1      2*0  3  6.1 

MALE                 1      2*0  2  4*1 

MAINE 


7*1 
20*0 

•  0 

.0. 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

50*0 
.0 
100*0 

.0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


2  2*0 
1  2*0 
1  2*0 


14.3 
20*0 
ll.l 

.0 

♦  0 
.0 

•o 
♦c 

.0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
•0 

•  0 

«.o 

.0 

•  0 

♦  0 
•  .0 

•0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
♦0 
.0 


2.0 
2.0 
2.0 


4 

29*6 

10  71*4 

0 

.0 

3 

4C.0 

2  40*0 

0 

•  0 

1 

11*1 

9"  B6*9 

0 

•  0 

0 

•  0 

10  100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

t 

4  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

h  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

.  «0 

.0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

2  100*0 

Q. 

.0  

1 

50*0  ~ 

1    50*  0 

0 

.  0 

0 

•0 

1^100*0 

0 

•  0 

1 

10C.0 

0      %0  . 

0 

.0 

0 

.0 

/4  100*0 

1) 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

0- 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

>  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

00*0 

0 

.0 

1 

11.1 

•  *BB.9° 

0 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

•  0 

1 

20.0 

4  90*0 

0 

•  0 

1 

e.3 

11  91.7 

0 

•  0 

1 

12*5 

7  97*5 

0 

♦  0 

0 

*0 

4  1004 0 

0 

1 

50*0 

1  50*0 

0 

.0 

1 

100*0 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1  100*0 

0  1 

♦  0 

11  11*2 
6  12*2 
5  10*2 


94  95*7 
42  95*7 
42  95*7 


3  3*1 

1  2*0 

2  4.1 


ME    U  OF  MAINE  AT  CRONO 
TOTAL  C  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *3 


.0 
.0 
.0 


*0 
*0 
.0 


6  100*0 
3  100*0 
3  1C0.0 


1 


ME          STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

MARYLANO  \ 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  *0 
0  *0 


NO    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


MO    K>  INST  COLLEGE  CF  ART 

{OTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

•rMALE  0  .0 

NO    MORGAN  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  9  *0 

.     FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

MD    FEA8D0Y  INST  OF  JW 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *3 

HALE  0  .0 

NO    U  Of  MD  COLLEGE  PARK  CAM 


.  TOTAL 
FEMALE^ 
'KALE 


•  0 

;o 

•  0 

3.3 

•  0 
6.7 

10C.0 
100.0 
100*3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•c 

•  0 


:MD         STATE  TOTALS 

TOTAL  0 

*    FEMALE  0 

MILE  0; 

MASSACHUSETTS 


,MA;  BOSTON  CpNSV  DF  MUSIC 


TOTAL 
"FEMALE 
MALE 


INSTITUTIONS) 
4  3.6 
1  1.7 
3  5*6 


2  14*3 
1  9*1 
1  33.3 


♦  0 
*0 

•  0 


0 

.0  . 

0 

*0 

0 

.0 

^  0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

3.3 

0 

♦0 

1 

6*7 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

0 

*0 

0 

•/ 

0 

.0 

1 

2*9 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

*5*0 

0 

•  0 

1 

2*5 

1 

2*5 

1 

H.3 

0 

•  0 

0 

*o  • 

1 

5*9 

3 

2i7 

1 

.9 

2 

3.4 

0 

*0 

1 

1*9 

1 

1*9 

0 

*0 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0  . 

0 

>o 

1303 


3, 


6  100*0 
3  100.0 
3  100*0 


0 

*0 

3 

100*0 

0 

*0 

3 

100*0 

<y 

.0* 

0 

•  0 

6.7 

29 

93.3 

6.7 

14 

93.3 

6.7 

14 

93.3 

100*0 

0 

.0 

10C.0 

0 

♦  0 

100.0 

0 

.0 

2*9 

32 

89.  * 

•  0 

14 

97*5 

5*0 

*  19 

90.0 

5*0 

•34 

95*0 

4*3 

19 

92^6 

5.9 

15 

99*2 

7."l 

97 

96*6 

5.2 

50 

96.2 

9.3 

47 

97*0 

z 

14*3 

12 

95*7 

l 

9*1 

10 

90*9 

l 

33.3 

2 

66*7 

.0 
.0 
♦  0 


7  6.3 
5  9.6 

2  .3#Y 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  0* 

NON-HISMNIC  MUMC  XSLANOER 


number       *  N*»ER 

FINE  ANO  APPLIED  ARTS  (1000) 
.  MASSACHUSETTS 

HA  BOSTON  university0 

. TOTAL               0  .0 
FEMALE                 0  -0 
MALE                0  «° 
HA    8RANDEIS  UNIVERSITY 
'    TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MA    EMERSON  COLLEGE 
TOTAL  '  0^ 
FEMALE.  0 
-MALE  0 


NUN*  Eft 


Hi    HARVARD  UNIVERSITY 
TOTAL 


FEMALE        ~"  %   0  .0 
MALE  0  .0 

mkk    BRIDGE  WATER  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  «° 

.FEMALE  \  0  .0 

»    MALE    ,  0  #0 

MA    MASS  COLLEGE  OF  ART 
TOTAL      \  r       0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE       s        0  .0 
MA  ,NEM  ENC  COMSV  OF  MUSIC 
>TOTAL  0  .0 

FEMALE*        ~    -0  .0 
-RLE  0  .0 

MA    StH-QF  MUSEUM  FINE  ARTS 
TOTAL    ^-^^  0  %  .0 
FEMALE  *° 
MALE  0^-^ 
NA    SMITH  COLLEGE 

AOTAL.  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE 


MA  p  ST  HE  ST  N  MASS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *° 

.MALE  0       .0  . 

MA    TUFTS  UNIVERSITY 

TOTAL  0  •? 

FEMALt  *  0    i  .0 

MALE  0       .0  < 

NA    UNIVERSITY  OF  LOWELL 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

-  MALE  0  .0 

MA    U  OF "MASS  AMHERST  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  #0 

MALE  0  .0 

NA    WELLE SLEY  COLLEGE. 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

,  MA    WILLIAMS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA         STATE  TCTALS*C 

TOTAL  0  .0 

w      FEMALE  04,  -0 

^    '  0*  .0 


0 

0 
0 
0 

0 
0 

-  -o  — 

0 

<0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 

•0 

•  0 

,  .0 

•  0 

•  0 

— .0  

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.  .0 
.0 

•  0 

2.0 

•  0 
4.3' 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

^  .0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


MALE 
MICHIGAN 

HI    ANDREWS  UNIVERSITY  \ 
TOTAL  0  .0 

FEMALE     •  0  .0 

HALE  0  .0 

NI    CENTRAL  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE"  -   *0  .0 

MALE  0  .0 

MI    CRAN&ROOK  ACADEMY  OF  ART 
TOTAL  0       . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    EASTERN  MIDI  UNIVERSITY 
TOTAL.  0  .C 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  -0 

HI    MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


3  ♦ 

1  2.2 

2  9.1 


16  INSTITUTIONS) 


2.2 


•  0 

•  0 

•  0 

*  .0 

•  0 

•  0 

1.8 

•  0 
3.8 

9.7 

•  0 
25.0 

2.3 
5.6 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 

-0 — 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

^  0  . 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

"•0- 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

— o 


TOTAL 
MINORITY 

.  NUMSER  ' 


EDUCATION  BY  RACEt 


fcHtTE 
NON-HISMNIC 

NUMBER 


NCK- RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER  % 

r 


TOTAL 
NUMBER 


.0 

3 

6.6 

61 

•9.7 

1 

2.2 

41 

89.1 

•0 

2 

9.1 

20 

9C.9 

•  0 

0 

.0 

22 

95.7 

•0 

0 

.0 

9 

100.0 

•  0 

0 

•  0 

13 

92.9 

•0 

0 

.0 

7 

100.0 

•  0 

0 

•  0 

5 

100.0 

 .0— 

-c 

 .0  - 

  2 

100.0 

•  0 

0 

.0 

•  o 

•  0 

0 

•0 

0 

n 

<y.O 

0 

•  0 

0 

n 

•  0 

0 

•  0 

Q> 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•0 

U 

•  0 

•  0  . 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

2 

2.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

2 

4.  3 

4.2 

0 

•  0 

i 

4.2 

5.9 

0 

•  0 

i 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

0 

n 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

u 

•  0 

~^0^_ 
•  0  ^ 

0 

-  -  _  0 

•0 
•  0 

0 
0 

•  0 

•  0 

* 

.0 

o 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0  . 

"0  - 

•  0 

0 

•  0 

0 

u 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

o" 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

.0  * 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

Q 

.  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

•  0  . 

0 

•0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1.1 

0 

•  0 

6 

2.3 

.9 

0 

•  0 

3 

1.4 

1.4 

0 

•  0  . 

5 

3.6 

■3 

•  0 

1 

16.7 

1 

16.7 

•  0 

*  1 

33*3 

1 

33.3 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  C 

«0 

0 

•  0 

,r  0 

•  0 

0 

•  0 

•  v0 

•  0 

•  0 

'  0 

.0 

<  0 

*  .0 

5.5  * 

0 

•  0 

-7.3 

6.9 

0 

•  0 

3.8 

0 

•  0 

f.7 

•  0 

1 

3.2 

12.9 

'•0 

1 

5.3 

5*3 

•  0 

0 

•  0 

25.0 

2.3 

0 

•  0 

4.7 

5.6 

0 

-  .0- 

11.1 

•  0 

0 

•  0 

o 

« 

1304 

I 

IMA 

i 

10C.0 
•  0 
100*0 

100.0 
100.0 
100.0 


9  81.8 
3  75.0 
6  85.7 

89  9b. 8 
46  90.2 
43    91 .5 

22  91.7 
16  94.1 
6  85.7 

6  100.0 
6  100.0 

0  .0 

1  100.0 

1  100.0 

0  .0 

8  88.9 
5  100.0 
3  75.0 

3  75^0 

2  66.7 

1  100.0 


55 
37 
18 

3 
3 
0 

11 
7 
4 


94.8 
97.4 
9C.0 

1C0.0 
100.0 
•  0 

iob.0 

100.0 
100.0 


321  92.0 
196  92.9 
125  90.6 


4 

5.9 

61 

4 

8.7 

46 

0* 

•  0 

22 

1 

4.3 

23 

0 

1 

7.1 

14 

i» 

0 

•  0 

7 

0 

•  0 

5 

o  - 

.0  

 2— 

0 

•0 

5 

0 

•  0 

Q 

0 

.0 

? 

0 

•  0 

7 

0 

•0 

5 

0 

•  0 

2 

2 

18.2 

U 

1 

25.0 

4 

1 

14.3 

7 

7 

7.1 

98 

5 

9.8 

51*- 

2 

4.3 

47 

I 

4.2 

24 

0 

•  0 

17 

1 

14.3 

7 

0 

•  0 

6 

0 

.0 

6 

0 

•  0 

*  0 

0 

•0 

1 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

1 

11.1 

9 

0 

•  0 

5 

1 

35.0  0 

4 

1 

25.0 

,  4 

1 

n 

-33.3 
.0 

3 
1 

5.2 
2.6 
10.0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


3 

50.0 

2 

I 

33.3 

1 

2 

66.7 

1 

J 

13 

100.0 

0 

7 

100.0 

0 

6 

100.0 

0 

47 

85.5 

-  .4 

25 

CI6.2 

2 

22 

84.6 

2 

26 

83.9 

1 

17 

89.5 

1 

9 

75.0 

0 

33 

76.7 

8 

9 

50.0 

7 

24 

—96.0  

1 

20  5.7 
12  5.7 
6  5.8 


33.3 
33.3 
33.3 

.0  ' 
.0 

•  0 

7.3 
6.9 
7.7 

3.2 
5.3 

•  0 

18.6 
38.9 
4.0 


58 
38 

20 

3 
3 
0 

:i 

7 

'4 


349 
211 
138 


6 
3 
3 

13 
7 
6 

55 
29 

,26 

31 
19 
12 

43 
18 

25 


TMLE'J.  »TQTAt  MASTER'S 


decrees  foa  major  field  conferred  §y  institutions  of  higher  eoucation  by  race* 

ETHNICITY,  AND  SEXl     INSTITUTION  AN0  STATE  197B-X979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUH5ER 


HISPAfjlC 
NUNBTR 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


NHITE       S~\  .NON-RE  SI  U£  NT 


NON-HISPANICW 
NUN6ER  S 


AL  IEN 
NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


FINE,  A  NO  APPLIED  ARTS  <  1000) 
MICHIGAN 

Mi     NORTHERN  NICK  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE     d.        0       ♦  0%  , 

ni  .  Oakland: university 

TOTAL  1  11*1 

FEMALE  1  12*5 

MALE  0  .0 

NI    SIENA  HEIGHTS  CCLLE5E 
TOTAL  0  .0 

 FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

Nl    tf  MICHIGAN-ANN  ARBOR 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MI    WAYNE  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  1  2*6 

FEMALE  0  .0 

'  MALE  1  5.9 

NI    WESTERN  NIDi  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.MALE  0        .0  0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

5 

3.7 

2 

3.1 

3 

4.3 

3 

7,7 

I 

4.5 

2 

11.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

NI         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  2 

j   FEMALE  1  .5 

|       HALE  1  .6 

MINNESOTA 

NN    MANKATO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NN    MOCRHEAD  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .»0 

FEMALE  0  .3 

MALE  *  0  .0 

,  JM  .SAINT  CLOUO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NN    U  OF  MINNESOTA  CULUTH 
TOTAL    .  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.  .0 

U  OF  NINN  MNPLS  SNT  PAUL 
TOTAL'  ,     1  1*1 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2*4 


11  INSTITUTIONS) 
►  6  1)  3.7 


2.2 
5.3 


0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

2  100.0 

0 

*0  f 

2 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

2. 1.00.0 

0 

•0 

^  2 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

u 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

11a 

B  88.9 

0 

•  0 

9 

0 

.0 

0 

♦0 

t  1 

1  1 

7      A7  * 

0 

•  0  * 

0 

0 

•  0 

0 

•  .0 

0 

.0 

1  100. 0* 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

1 

,.50.0 

_  1 

50*0 

1  50*0 

0 

•  0 

"9 

0 

♦  0 

0 

•  0 

*  c 

•  0 

0  .0 

0 

•0 

0 

0 

♦  0 

IS 

1 

50*0 

1 

50.0 

1  5C.0 

0, 

2 

1 

♦  7 

♦  7 

7 

5.2 

121  90*3 

6 

;4*5 

134 

0 

♦  0 

1*5 

3 

4.6 

40  92*3 

.  2 

3.1 

65 

1 

1.4 

0* 

♦  0 

*  4 

5*8 

6 1  88.4 

?*o 

6% 

0 

♦  0 

0 

•0 

4 

10*3 

35  89*7 

0 

•  0 

•39 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

4*5 

21  95*5 

0 

-  *0 

22 

0 

♦  0 

0 

♦0 

3 

1  7  JL 

g 

A 

If 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

20  100*0 

0 

.0 

20 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

12  100*0 

0 

.0 

12 

0 

♦  0 

0 

*     ♦  0 

0 

•  C 

n  1  on  n 

Q 

♦  0  » 

g 

5 

1*4 

4 

ux 

24 

6.8 

309  87*3 

21 

5.9 

354 

3 

1  .6 

3 

1.6 

1 1 

5.^9 

161  57.0 

*  (13 

7    A  -  * 
I  *U 

185 

2 

1*2 

1 

•6 

13 

7.7 

148  87*6 

8 

4.7 

169 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

13  100*0 

0 

.0 

13 

0 

♦  0 

0 

•  0 

v  u 

•  0 

4  100*0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

*  .0 

0 

♦0 

;>9  100*0 

0 

.0 

9 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

2 

0 

♦  0 

0 

•0 

t> 

•0 

1  100*0  , 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

♦  0 

1 

a 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

12  100*0 

0 

♦  0 

12 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

.0 

4 

0 

♦"0 

0 

♦0 

0 

*  .0 

'     B  100*0 

0 

.0 

6 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

2  100*9 

0 

♦  0 

2 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•0 

1-100*0, 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1  100.0 

*  0 

.0 

* 

I 

2 

2*2 

0 

.0 

*  3 

3.3 

65  93*4 

3 

3*3 

91 

1 

2*0 

0 

♦0 

i 

2.0 

45  91*8 

'3 

6.1 

49 

1 

2.4 

V 

0 

•  .0 

2 

4.8 

40  95*2 

0 

.0 

<42 

2 

1.7 

0 

.0 

3 

2.5 

114  95*0 

'2.5 

120 

1*7 
'3.3 


55 
59 


93*2 
96*7 


3, :« 
0'  ' 


5.1 
•  0 


59 
61 


10  100.0 

0 

.0 

9  100.0 

0 

1  100.0 

0 

.0 

12  92.3 

X 

T.7 

6  85.7 

14.3' 

0 

"  6 

10  9C.9 

'  0 

i  ;  .0 

11 

4  80.0 

0 

5 

6  100.0 

,0 

1  *0 

6 

At* 


7 


.TABLE  7.    TOTAL  WASTER*  S 


DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  IV  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
°  ETMilcm.  AnO  SEX*    INSTITUTION  AND  STATE  HTB-1W 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-MI SPANIC  PAClF!C  ISLANOER 


■   NUMBER         «  NUMBER 
FINE  ANO- APPLIED  ARTS  (10001 
MISSOURI  . 

MO  ,  THE,  LINDENHOOO  COLLEGcS 
*  TOTAL  0  '  .0 

FEMALE  0  .0 

,    MALE     y  0  .0 

MO    NTHEST  MO  ST  UNIVERSITY 


.TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NO    SAINT  LOUIS  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  *  .0 

FEMALE  0  .0 

-        MALE,  0  .0 

Htf    U?OF  M I SSOUR I-COLUHBIA  ( 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE.  0  .0 

NO    U  OF  MISSOURI-KANSAS  CITY 
TOTAL  1  2.9 

FEMALE  *  0  .0 

fc(    MILE  1  9.1 

HO    MA SHI NOT ON  UNIVERSITY 
1  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'   MALE  .    0  .0 

MO    WEBSTER  COLLEGE 

<TOTAC  "0  .0 

FEMALE  0  .0 

*  MILE  0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

,  o 
1 

2 
2. 
0 

1 
1 

0 

1 

0 

I 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

10.0 
-•0 
25.0 

9.5 
14.3 

•  0 

2.9 
4.3 

•  0 

4.? 

•  0 
6.3 

"  .0 

•  0 

i.O 


HC  .      STAT?  TOTALS  C 

v.  TOTAL  1 

FEMALE  0  .0 

tf    ,HALE  1  2.0 

MONTANA 

NT    MONTANA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

Ft:  MALE  0  .0, 

MALE  0  .0 
MT    UNIVERSITY  OF  MCNTANA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


9  INSTITUTIONS) 
6  4.4 

3 
3 


3.5 
6.0 


NUMBER 


0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


HISPANIC 
NUMBER  t 


NT         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0  > 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NEBRASKA 

Hi    U  OF  NEBRASKA- LINCOLN 

TOTAL  "0  .0 

FEMALE  0  .0 

t  MALE  0.  .0 

NE    U  OF  NEBRASKA  AT  OMAHA 

TOTAL  0  .0 

.  FEMALE  0  .0 

MALE  -  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


1.4 
.0 
3.2 

.0 
.0 
.0 


NE         STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0    '  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE       fk         0  .0 


2  INSTITUTIONS) 
1  1.3 
0 
1 


.0 
3.2 


NEVAOA 

NV    U  OF  NEVAOA  LAS  VEGAS 


7  0TAL 
FEMALE 
MALE 


0. 
0 
0 


NV    U  OF  ..NEVAOA  RENO 


1T0TAL 
FEMALE 
MALE 


*0 
.0 
.0 

.0 
•  Q 
.0 


•  0 
•0 

.0 

.0 
.0 
.0 
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a  MALE  0  .0 

PENNSYLVANIA 

FA    EC AVER  COLLEGE 

TOTAL  9  ^# 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
PA    RAYN  NAUR  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

*  FEMALE  0  .0 

MALE  .  0  .     .0  . 

PA    CAANEGIE-NELLON  U 

*  ;TOTAL  .0  «0 
FEMALE  0  .0 

^  .  *  MALE  0  .0 

FA    CONES  COLLEGE  OP  MUSIC 
TOTAL  0  .0 


FEMALE 
_NAL* 


0 

•  0 

-   ►  o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

X} 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

•  0 

i  * 

'  2.0 

0 

.0 

1 

3.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

nUTIONSI 

1 

1.3 

0  . 

.0 

1 

2.1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

33.3 

0 

.0 

1 

*00.0 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

b 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

£6 

•  0 

0 

".  .0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

0^ 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.•o 

K.ERJC 

*,S'm* inlZfri!LJ  - 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 

"0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•o  . 

•  0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 

4.0 
6.5 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


2.6 
4.3 
•  0 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0  * 
-.0 
.0 

•  0 

•c 

•  0 


137 


*   •  TT ■ 


1310 


.0 
.0 

•  0 

;c 

-  .0. 

•  0 


13  100.0 
71CC.0* 
4  1CO*0 

9  100.0 
4  JOO.O 
3  100.0 


0 
0 

0  " 

0 
0 
0 


•  0 

•c 

•  0 

.0 
.0 
.0 


*3 

7 
4 

-  -9- 
4 
3 


3  4.0 
3  9.7 
C  .0 

44    66.0  * 
26  63.9 
It  94.7 

3 

«  2 
1 

4.0 
4.5 

5.3  ' 

i 

50 

31  ■ 
19 

0  .0 
0  ?0 
0  .0 

*  6  ICO. 6  .. 
3  100.0 
3  100.0 

* 

*  0 
0 
0 

.0 
.0  . 
•  0 

* 

3 
3 

c 

3  3.4 
3  4.4 
0  .0 

72  62.3 
42  69.4 
30  94.6 

■3 
2 
1 

3.t  % 

4.3 

3.2 

7t 

47 
31 

1  33.3 
1  100.0 
0  .0. 

2  66«J 
0  .0 
2  100.0 

* 

0 
0 

*  0 

.0 
.0 
.0 

3 

1. 

0  .0 
0  .0 
0        .0  * 

T  44.7 

0  .0 
2  100.0 

1 
1 
q 

33.3  { 
100*0 
-0 

3 
1 

2< 

0  .0 
0  .0 

o  b.o 

27  1Q6.0 
11  100.0 
14  100.0 

0 

*o 

0 

"  «0 
.0 
.0 

27 

a 

,14*  • 

0    if  .0 
0  '  .0 
0  .0 

tf 

t  100.0  . 
1  1CC.0 
0  .0 

.0  .0 
^      0  .0 
0  /     .0  . 

1 

■  1 
0 

s 

V 

s 

f 

TABLC.7.  >TOTA^,  MASTER'S 


DECREES  FOR'MAJOR  FI&O  CONFERAEOBV; INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
/>ETHNIC!TV»>ANO,.SeX*    INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


^  s       AMERICAN  .INDIAN 
-  «  ALASKAN  NATIVE 

\f  |N|i  AND  ;Af  Hlid [  ^RTSMIOOOI 
;f^|YCVAinA' 


/  HACK     ,  ASIAN  OR     .  ~ 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


hHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES I0ENT 
ALIEN 


NUMBER 


WfVEf 


***** 


CPA.  OUQUESNE;  UNIVERSITY 

total-;  ^  *  r;  *o  "  .0 

,vs  ;FEMALE       ,    '  -  0  .0 

V/VNALEi..  . .  v^co.  w 
y -r  -  ^  <PA?  >EOIN80A(1  STATE  COLLEGE  . 

-  ^totals:  o-*"  ;o 

^V^FCNALE        .       0^  ;0 

:~o^,  .0 

H*{>  *PA>.  IN03ANA  U  ?; OF- P ENNSVLVAN I A 

l$£V><i. /'-♦total";*  "    **   0  .0 
:femal'e      r,  ,  0^  .0 
\<**»tEv, /  -.50  /  .0. 

;PA. /MANSFIELD  .STATE  COLLEGE 

^TOTAL^/V  0'  .0 
tr  'FEWLE  *  0  .0 

^'"^HALE.  ...  ,  ;     0  .0 
>  >AV<  MARYNOOO.CCL  LEGE 
«<■  "V^J  TOTAL'**  "        >;*  .0- 
v*jFEMALE-  0  .0 

fc-v-^   ,r./N*LEv_         0;  .0 
£w  "<PAV  PA^STATE.U  MAIN  CAMPUS 

/ *:  ^    ;v  >j ot Ai: '  v0>  *  •0 
JS^'- -.151  *Lf- .       s  0.  .0 
v^T'T ^":mal£s  ,o,  .0 

■»>_..<.  >  ^aVj'phil'a;'c^pew?oamimg:arts 
K-*'Total*-       "  -tO"  -0 

;    -FEM4LE    .  -0-  .0 

:  „     ^MALE:  "    ,    <-    0'  .  .0 

^AKjTEMPlE  university 
,?r  TOTAL1  i;  i«0 

-/^FEMALE'  0    •  .0 

•  "  iMALE    ,  1  2.2 

* PA  ;0i OF.  PENNSYLVANIA 
W.TOTAL  0  .6 

rV'V       FEMALE,  .0  .0 

'  -"K-  ../Vmale     „       0.  .0 
r>^^-PAl;,U*0F>PITTSeO  MAIN  CAMPUS 
i tVTOTAL,  0  .0 

;  ^FEMALE  0  ,0 

'*  ."">;-MALEvN  ,  0,      .0  - 

■  '         :PA    VILLANOVA  UNIVERSITY 


■Vi  " 


i 


-TOTAL 
FtMALE 
^MILE 


•  0 
«0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
>4 

0 
0 

o 

0 
0 

0  ' 

I 
I 

_  0 

z 

2 
0 

0 
0 
0 

I 

0 

I 

0 

c 

0 


25. 
33. 


.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

'.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

0 
3 
0 


2.0 
3.6 

.0> 

•  0 
.0 
.0 

6.3 

•  0 
20.0 

.0 

•  0 

•  0 


x;-fv 


STATE  TOTALS  C 
TOTAL  •    *      ^  'I 
FEMftCE"     *^  0 

;  'Mile  i 


15 


INSTITUTIONS! 
5  1«9 
4  2.8 
1  .8 


TRHOOE;  ISLAND. 


?A  fv'5»  S;:  t  ,t*OUH  UN  I  VERS  I  TV 
tfV*V\l  "v*  "'JOTAL  0*  .0 

"^FEMALE.-  0  .0 

*  ■  "  ":  ^L^MALE^  . .   „~  -0-  .0 
RI    RHODE  ISLAhO  COLLEGE 

"  %;total  *  -,0  .  .0 

;f,e^le  -0  ,.0 

.    ^    ?MALE  0  .0 

^  ^V5'vAI?^RI- SCHOOL  OF'OESIGN 

j -_:t&  ^fackL  ' "  o 

/FEMALE  0 

l^^<;HAt'e'   .  o 

^^'-"(MJ!!;jU,tJF,'MHOOE  ISLANO 

:iOJAV       ~<  ?0 

FEMALE-  0  * 

"*^  MALE  0 
>*v.«s       -   -  t» ,  . 
£  v*^fjUV,    .'.STATE  TOTALS  I 

'*               TOTAL  0  .0 

o  .0* 


0 

ort 

0 

0 
0 
0 


4* 

0 
0 
0 

0 

;0 
0 

3 
1 
2 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

8.6 

6.7 
10.5 

•  0 

•  0 

•  0 


4  INSTITUTIONS) 


iSOUTH  CAROLINA 


\SC  ^  CLEMSON  UNI VER SI TY 


TOTAL    ^  0  .0 

.Vl^.-  FEMALE.  0  .0 

>f  M4LE  /        .0  .0 

SC  ,  CONVERSE:  COLLEfiE  . 

^/TOTAtv  0  .0 

>tFEMAL'E-  -  0.0 

ro-MALE'.\  -  0  .0 
SC'  -U  OF  SC  AT  COLUMBIA 

frtx — :   ^TOTAC   6  TO 

£<;v'/-fPIMALE'  .0  .0 


5.7 
5.0 
6.1 


•  0 

•  0 

•  0 

33.3 

•  0 
50.0 


NUMBER 

1* 

NUMBER 

X 

NUMBER 

to 
* 

MIIMftCQ 

• 

* 

> 

I 

*  1 

7.7 

0 

.0 

1 

"  7,7 

12 

92.3 

0 

.0 

1 

20*0 

0 

•  0 

1 

20*0 

80*0 

0 

A 

.  u 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

8 

100*0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0  ' 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

1  00.  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

2 

100.  c 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

15 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

10 

100.0  e 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

1  oc.o 

0 

A 

*u 

0  ' 

'  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

1C0.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0  \ 

■4  n 

n 

0 

'  *0 

0 

•0 

0 

•  0 

•  0 

.0 

F  o 

.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

c 

9 

100.0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

1 00.  0 

0 

•0 

1 

2,7 

0 

•  0 

1 

2.7 

35 

94.6 

1 

2.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  0 

1 00.0 

0 

.0 

I 

5«9 

0 

•  0 

1 

5*  9 

1 5 

88.  2 

1 

*x  o 

;  o 

•  0 

0 

•  0 

1 

2^.0 

3 

75.0 

0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

33*3 

2 

66.7 

0 

•  U 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 00.0 

0 

A 

•  u 

4.0 

1 

1.0 

8 

7.9 

93 

92.1 

0 

•  0 

I 

1 

1*8 

7.  I 

52- 

92  .9 

0 

.0 

3 

6«7 

0 

•  0 

8.9 

^1 

91.1 

0 

.  0 

I 

3.4 

0 

•  0 

I 

3.* 

27 

93.  1 

»  1 

3.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

11 

91.7 

1 

8.3 

I 

5.S 

0 

•  0 

I 

5.9 

16 

c 

94.1 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

6.3 

14 

87.5 

1 

6.3 

0 

•  0  ' 

0 

•  0 

c  0 

•  0 

11 

100.0 

0 

•0 

Oc 

•0 

•0 

1 

20*0 

3 

60.0 

1 

20.  0 

0 

•  0 

$ 

•  0 

0 

•  0 

7 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

■*  3 

100.0  ~~ 

_^_^__0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 00.  0 

7 

2*6 

1 

•  4 

1^ 

252 

93.3 

1.5 

2 

1 

•  7 

7 

4>«  9 

134 

V J.  I 

2 

5 

3.9 

0 

•  0 

7 

5.5 

118 

92.9 

2 

l.o 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

-.0  — 

-8 

-100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

■  o 

1 

1  00.  0 

0 

A 
•  U 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7 

100.0 

0 

A 
*  U 

0 

•  0 

v'O" 

•  0 

0 

•  0 

8 

100.  0 

0 

A 
•  U 

0 

•  0 

0 

•  0 

^o 

•  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

1 00.  0 

0 

•0 

I 

9  o 

I 

2  »9 

14.7 

26 

82.4 

1 

2.9 

0 

•  0 

I 

6.7 

2 

13.3 

12 

80.0 

1 

6.7 

i 

5.3 

0 

•  0 

3 

15.8 

16 

84.2  ' 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•0 

1 

1.9 

I 

1.9 

5 

9.4 

47 

88.7 

1 

1.9 

0 

•  0 

1 

5.0 

2 

10*0 

17 

85.0 

1 

5.0 

1 

3.0 

0 

•0 

3 

9.1 

30 

90.9 

0 

•  0 

6  U.l 
2  5.6 
4  22.2 


ERIC;: 


•  0 

•  0 

•  0 

33.3 

•  0 
50.0 


100.0 
•  0 
100.0 

66.7 
100.0 
50.0 


TOTAL 
NUMBER 


•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


13. 
5 
8 

4 

2 
2 

15 
10 
5 

2 
2 
0 


5 
3 

37 
20 
17 

4' 
3 
1 

101 
56 
45 

29 
12 
17 

16 
11 

5 


270 
143 
127 


8- 

1 

7 

8 
2 

►  6 

34 
15 
19 

3 

*>  2 
1 


53 
20 
33 


3 
0 

.  3 

"3 
1 
2 


mi 


ii.i 

5.6 
22.2 


48  88.9 
J4  94.4 
14  77.8 


0* 

0 

0 


54 
36 
18 


4371 


AMERICAN  INDIAN 

Y  ;ALASKAN,  NATIVE. 


? BLACK  ASIAN  CR 

NON~HISPANSC  PACIFIC  ISLANOER 


NUNRER       '%%  NUMBER 

&  y'%FINE'A'iiO  APtLVlb*  ARTS  f  ioOOl 
CAROL  I N  A* 


NUMBER 


FEMALE  '  ,  0 

;  '/.MALE'     '  -0 

SC ......  STATE  TOTALS  . 

0 

'0- 
0 


iSOUTRi  OA  KOTA 


s  total; 
:^r:  *:;fwale 

•  "  MALE 


.  .0 
•0 
.0 


•  0 

•  0 
.0 


INSTITUTIONS!- 
7  11*3 


;;$0V;U<0^S0;HAIN  CAMPUS 


.^TOTAL 

^FEMALE"  0 

*»  '  *r»    :NALE    .  "  0 

-  STATE  TOTALS  C 

JOTAL    -  «  0 

FEMALE    '  0 

'  MALE  0 


•  0 
.0 

•  0 


3*3 
20*6 


•  0 
,0 

•  0 


INSTITUTIONS! 
0  .0 


Sips 


-TN^GEOACfe  PEA800V  C  TEACHERS 
'  tftffALi    '         '  0    .  >.0 
-FEMALE  0.  .0 

<MALE    -  0  .0- 

J N    EAST  TENN  ST  UNIVERSITY 
.   ; TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'MALE  0        .0  . 

TN    MEMPHIS  STATE  UNIVERSITY  ■ 
.TOTAL  1  !•» 

FEMALE^  1      3.2  \_ 

tTN  ^NNfsSEE-s/" UNIVERSITY 
TOTAL       .  -     0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  .0  .0 

TN  -U  OP  TENNESSEE  KNOXVILLE 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  '0  .0 

r         MALE         -       0  .0 
•  TN    VANOERBILT  UNIVERSITY 
TOTAL  «0 
m    FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


0 
Of' 
0 

I 
I 

0 

7 
4 

3 

* 

2 
2 

0 
0 
0 

0 

0. 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

6.7 

0 
0 


10 


13. 
12 
13. 


66.7 
50.0 
100.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


TN  '       STATE  TOTALS  I 
#  TOT  AL  1 
FEMALE  1  !♦* 

MALE  0  .0 


6  INSTITUTIONS) 
12  9*4 
7  9.5 
5  9.4 


TEXAS 

.  TX    ANGELO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX.  BAYLOR  UNIVERSITY 

TOTAL  0    ♦  .0 

'   FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    EAST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
.TOTAL  •  5.3 

FEMALE  0  .0 

MALE  *  1 
TX    HAROIN-SIMHONS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'    ,      .MALE  .    0        .0  ■ 

•'TX'- , LA-MAR  UNIVERSITY 

TOTAL  0       .0  , 

FEMALE  0  .0 

'    MALE  0  .0 

TX    MIDWESTERN  ST  UNIVERSITY  % 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*NALE'  o  .0 

/TX    NORTH  TEXAS  ST  UNIVERSITY 


TOT  AL  0 

FEMALE  0 

"MALE  0 
TX    RICE  UNIVERSITY 

TOTAL  «*..  0 

FEMALE  0 

MALE  -0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

1 
1 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

♦0 

•  0 

•  0 

3.3 

•  0 
7.1 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 
J 

•0 
.0 

•  0 

3.6 
5.9 
5.3 

.0 

•  0 
.0 


50.0 
100.0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
-  0 

0 
0 
0 

p 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


1.6 
2.6 
•  0 


•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.9 
.0 
..5 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


EDUCATION  BY  RACE, 


NHITE 
NOM-HISPANIC 

X  NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


•0 
.0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 
.0 

2.B 

*.o 

5.3 

4.5 

0.0 

•  0 


0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 

•  0 

.0 

•  0 
•0 

*o 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
♦0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

2.6 

•  0 
5.3 


.IRK: 


1312 


50. 
100. 


2  10.5, 

Ocd  •<> 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

h 
1 

3 

1 
1 

0 


.0 
.0 
♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

11.1 

5.9 
15.6 

4.5 
10.0 
.0 


1  50.0 

0  .0 

1  100.0* 


8 

12.9 

54    87. 1 

3 

7.9 

35  92.1 

5 

20.8 

19  79.2 

o 

.  0 

20  100.0 

0 

•  0 

11  100*0 

0 

.0 

9  100*0 

0 

•  0 

20  100*0 

0 

♦  0 

11  100*0 

0 

.0 

9  100*0 

t 

0 

-  .0 

6  85*7 

0 

.0 

5  83*3 

0 

.0 

a  ioo.c 

1 

6.7 

14  93.3 

X 

10.0 

9  90.0 

0 

•  0 

5  tOO.O 

9 

17*0 

44  83.0 

5 

16*1 

26  83*9 

4 

18*2 

18  81*8 

4 

00*  * 

0  2  33*3 

2 

50*0 

2  50*0 

2 

100.0 

0  *o 

0 

*  .0 

39  100«C 

0 

.0 

19  100*0 

0 

.0 

20  100*0 

•0 

*0 

7  100*0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

•  0 

3  100*0 

14 

11.0 

112  88*2 

8 

10*8 

65  87*8 

6 

11.3 

47  88*7 

0 

*o' 

4  100*0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

11  1C0*0 

0 

•  0 

7  100*0 

0 

.0 

4  100*0 

17 
5 

12 

6 

5 

3 

9 
3 
6 


32 
16 
16 


TOTAL 
NUMBER 


8v*5 
1C0«0 
85*7 

100*0 
100*0 
100.0 

100.0 
100.0 
100.0 


9  100.0 
2  100.0 
7*100.0 


B8.9 
<94.1 
84*2 


21  95*5 
9  90*0 
12  100*0 


62 
36 

^4 


20 
9 


20 
11 
9 


1 

14.3 

7  ' 

1 

16.7 

6 

s 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

15 

0 

•  0 

10 

" :  3 

0 

♦  0 

5 

0 

♦  0 

53 

0 

♦0 

31 

0  > 

.0 

22 

0 

♦0 

6 

►■■,1 

0 

•  0 

4 

•  <  > 

0 

♦  0 

2 

0 

*0 

39 

0 

♦0 

19 

-  ;:l 

0 

*0 

20 

0 

♦  0  - 

7 

0 

.0 

4 

0 

♦  0 

3 

%">¥ 

1 

.8 

127 

*1 

i 

1*4 

0 

♦  0 

53 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
CO 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦0 

•  0 
.0 

•  0 
♦0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 


4 

1 

3 

11 

7 

'4 

19 
5 
14 

B 

5 

3 

9 
3 
6 

9 
2 
7 

'  36 
17 
1« 


22 
10 
12 


TAIlf  7. 


TOTAL  NASTEMS    OE GHEES  FOR?*AJOA  FIEUO  CONFERREO*  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOXATIGN  BY  RACEt 
A;  *  ETHNICITY t  ANO  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ^ ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


'    NUMBER         1  SwNBER 
FINE  ANO  APPL1EO  ARTS  (1000) 
TEXAS 


TX   -SAM  HOUSTON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

male  o  «o 

— TX    SOUTHERN  METH  UNIVERSITY 
^TOTAL  0  .0 

FEMALE""  0  .0 

NILE  0  .0 

TX-  STHWST  TEX  ST  UNIVERSITY 
TOTAL'  0  .0 

FEMALE  N  0  *0 

'HALE  0  .0 

TX    STEPHEN  F  AUSTIN  STATE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

_  ^ HALS'  ,         0  .3 

TX    SUL.ROSS  STA**5  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.  .0 

.  TX    PRAIRIE  VIEW  ACM  U  ( 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  P  .0 

TX    TEXAS  CHRISTIAN  U 
TOTAL  0       • 0 

FEMALE  0        .0  - 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

,     FEMALE  0  .9 

1       'MALE  0  o*3 

TX    TEXAS  WOMAN*  S  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  »  0  .0 

TX    TRINITY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'.HALE  0  .0 

TX     UNIVERSITY  OF  0  ALL  AS 
TOTAL  0       .  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    U  CF  HOUSTON  CEN  CAMPUS 
TCTAL  0  .3 

"      FEMALE  0  .0 

MALE  •     0  .0 

TX    TEXAS  AM  UNIVERSITY 
M-^        .  TCTAL  0  .0 

\K,  FEMALE  0  .0 

HALE.  0  .0 

IX    U  OF  ..TEXAS  AT  AUSTIN 
TOTAL  0  .0 

££MALE_  0  .0 

MALE  0  .0 

 :TX-_U.OF_TEXAS  AT_EL„  PASO  . 

TOTAL  0  .0 

,    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    U.OF  TEXAS  SAN  ANTONIO 
TOTAL  .  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    WEST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  ,0  .0 

■J^         FEMALE  0  .  .0 

|3f"  -  MALE  *     0  .0 


r.O 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


Ii;' 


|i~   <  * 


TX        STATE  TrTALS  ( 

TOTAL  1  ' 

FEMALE  „  0 

MALE  1 

UTAH 


25  INSTITUTIONS) 


>UT    M I SHAM  YOUNG  U  MAIN  CAM 
*     .  TOTAL                1  3.3 
FEMALE                0  .0 
MALE                 1  6.3 
,U7    UNIVERSITY  OF  UTAH 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                0  .0 
MALE                0  .0 
TAH-STA I E  UNI  VER5TTY  ;  


10 
6 
4 


2.1 
2.2. 
1.6 


•0 
•  0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


ERIC 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


♦.o 

•  0 

•  0 

1.3 
2.6 

•  0 


0  * 

"  ~.o 

0 

•  0 

1 

100  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

I 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

5.6 

0 

•  0 

o  . 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0* 

1 

9.1 

c 

•  0 

. 

0 

•  0 

2 

18*2 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

14.3  , 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

25.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

.  0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

« 0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

1 

7*1 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

9.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

4.5 

1 

4.5 

1 

4.5 

1 

4.8 

1 

4.8  * 

1 

4.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

11.1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

33.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

3*1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

5.3 

0 

•  0 

0 

•0 

5 

62.5 

0 

•  0 

0 

.0* 

2 

50.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

75.0 

3 

3.5 

0 

•  0 

1 

1.2 

2 

3.4 

0 

•0 

0 

-.0 

1 

3.7 

0 

•  0 

1 

3.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

16.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

12.5 

0 

•p 

0 

•  0 

1 

25.0 

c 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

10.0 

0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

20.0 

1 

7.1 

1 

7.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

25.0 

0 

•  0 

1 

10*0 

0 

•  0 

0 

•0 

•  6 
1.1 

•  5 


•  0 

•  0 
.0 

10.0 
15.0 
5.0 


.0 

•  0 

•  0 


19 
7 

12 


3.9 
2.6' 
5.5 


•  0 

•  0 

•  0 

2.5 

•  0 
5.0 


1313 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


kHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


0 

.0 

*  6 

100.C 

0 

•  0 

5 

100.0 

c 

•  0 

1 

1C0.0 

1 

1.3 

71 

93.4  . 

1 

2.6 

37 

94.9 

0 

•  0 

34 

91.9 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

IOC.  0 

0 

•  0 

1 

5.6 

17 

94.4 

0 

•  0 

7 

100.0 

1 

9.1 

lb 

90.9 

2 

18.2 

9 

61.8 

1 

14.3 

6 

65.7 

1 

25.0 

3 

75.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

21 

1C0.0 

0 

•  0 

1L 

100.0 

0 

•  0 

10 

100.0 

7. 1 

1 3 

92.9 

1 

9.1 

10 

90.9 

0 

•0 

3 

100.0 

3 

13.6 

19 

86.  4 

3 

14.3 

16 

85.  7 

0 

•  0 

1 

100.0 

o 

•  0 

25 

100.0 

0 

•  0 

A  16 

1C0.0 

0 

•  0 

9 

1U0.0 

1 

11.1 

'  e 

88.9 

0 

•  0 

6 

100.0 

1 

33.3 

2 

66.7 

x 

3.1 

30 

93.8 

0 

*o 

13 

100.0 

1 

5.3 

17 

69.5 

5 

62.5 

3 

37.5 

2 

50.  C 

2 

50.0 

3 

75.0 

1 

25.0 

4 

4.7 

78 

91.8 

2~ 

3.4 

-  -54- 

-93.  1- 

C 

7.4 

2> 

86.9 

2 

16.7 

10 

63.3 

1 

12.5 

7 

67.5 

1 

25.0 

3 

75.0 

1 

10.0 

9 

90.0 

A 

•  0 

5 

100.0 

i 

20.0 

4 

60.0 

2 

14.  J 

12 

65.7 

1 

45.0 

3 

75.0 

1 

10.0 

9 

90.0 

3* 

7.0 

442 

91.3 

16 

6.0 

246 

92.9 

16 

8.3 

194 

69.4 

6 

<> 

3.3 

1 

2B 

93.3 

0 

•  0 

17 

94.4 

1 

8.3 

11 

91.7 

5 

12.5 

35 

87.5 

3 

15.0 

17 

65.0 

2 

A  0-0 

IB 

90.0 

0 

•  0 

7 

100.0 

0 

•  0 

*  2 

100.0 

0 

•  0 

5 

100.0 

N. 

*■ 

a 

f 

L 

TOTAL 
NUMBER 


0 

•  0 

6 

i 

0 

•0 

5 

0 

• .  0 

*  1 

4 

5.3 

76 

A  ...tj 

1 

2.6 

39 

3 

0.1 

37 

0 

A 

.  u 

i 

* 

0 

•  0 

0 

0 

A 
.  U 

i 

0 

•  0  . 

16 

\  r 

0 

.0  o 

7 

0 

.  0 

0 

.0 

11 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

2 

0  ~ 

.0 

0 

0 

•  0 

21 

•  H 

0 

.0 

11 

0 

•  0 

10 

0 

•  0 

14 

'  .  '"'i 

0 

•  0 

11 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

22 

Q 

.  0 

2 1 

0 

•  0 

.  1 

0 

•0 

25 

0 

•  0 

16 

0 

.0 

9 

'  j 

0 

•  0 

9 

0 

••° 

6 

'  f 

0 

*.o 

3 

1 

3.1 

32 

0 

•  0 

13 

1 

5.3 

19 

0 

.  0 

Q 

0 

•  0 

4 

0 

.  0 

3 

3.5 

65 
58 

1 

-3.4 
3.7 

'  27 

o 

•  0* 

12- 

0 

•  0 

'  6 

0 

.  0 

f  4^ 

.  j- 

0 

.0 

10* 

0 

.0 

5 

0 

•  0 

5 

0 

.0  * 

14 

0 

•  0 

4 

0 

.0 

10 

t ,  5 

8  * 

1 .7 

3 

1.1 

267 

-  <-  i 

5 

2.3 

217 

1 

3.3 

~  30 

1 

5.6 

18 

0 

.0 

12 

0 

.0  * 

40 

0 

.0 

20 

0 

..0 

20 

0 

.0 

7 

0 

.0 

2 

0 

.0 

5 

J1*  ' 


tasue  t; 


tot  al'/mstcr*  s 


OCBREES.FORtNAiO*^  EOUCATICN  BY  RACE* 

^ETHHlCm.  ANO  SEX*    INSTITUTION  AND  STATE  HTB-1979 


-* — ~  jiSiwicaMihoiwi- 

~  At  AS  KAN  NATIVE' 
NUMBER^  t 
* F I NE  ANO !  AML I £0  ARTS  UOOOI 

".r;        .     \  -  -*  ' 

iUT\'  „  STATE  TOTALS  \i  < 

TOTAL  t   '  1.3 

ft^Xt  0  .0 

MALE  I  \2.T 


ASIAN -CA- 


NON-HISPANIC PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


3  INSTITUTIONS! 


VERMONT 


\ 


VT    BENNINGTON  COLLEGE- 


,  TOTAL-  1        '  0 

FEMALE  0, 

MALE  •  0. 

VT    GOD0ARO  COLLEGE 

.TOTAL  0 

FEMALE  0. 

MALE  0 

^VT— *  STATE-  TOT ALS-4 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  "*  0 


a 

lo 
io 

.0 


•  0 
.0 

•  9 


•  0 
.9 
.0 

6.T 
4.3 
14.3 


J, — 2-INST ITUTIONSI 
.0  2  B.5 

.0  I  *.3 

.0  -   1  12.5 


NUMBER 


5.2 
T.5 
2.T 


•0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


 TOTAL  

M1N0RI TY 


1.3 
•  0 
*.T 


•0 
.0 

•  0 

3.3 
4.3 

•  0 


3.2 
4.3 
•  0 


NUMBER 


 NHITE_  . 

NON-HISPANIC 

NUMBER 


_  NOH-RESIOENT 
ALIEN 

X  NUMBER 


T.8 
7.5 
8.1 


70 
36 
34 


90.9 
90.0 
91.9 


0 

.0 

1  100.0 

0 

0 

.0  • 

0  .0 

0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

3 

10.0 

2T  9C.0 

0 

2 

-8.7 

21  91.3 

0 

1 

14.3 

6  85.T 

0 

3 

9.T 

2*  90.3 

0 

2 

6.7 

21  91.3 

0 

1 

12.5 

7  87.5 

0 

1.3 
2.5 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


TOTAL 
NUMBER  * 


77 
40 
37 


1 

0 
1 

30 
23 
T 


23 
6, 


VIRGINIA  /     •  ^  ^ 

VA    JARESvHAOlSON  UNIVERSITY 
"TOTAL*  0  .0\ 

FEMALE  0    .  .0  \ 

■       MALE  0       .0  \ 

VA    N3BF0LK  STATE  COLLEGE  \ 
TOTAL  NO       ".0  \ 

FEMALE  <K    »0  m\ 

MALE  0^.9  \ 

VA/RAOFORO  COLLEGE  - 
TOTAL  "  0        .0  « 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA  ^UNIVERSITY  OF  RICHMOND 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0       .0  l 

VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    .  0  .0 

VA    VIRGINIA  COMMONWEALTH  U 


100. 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


\ 


1 
0 

uioo. 

0 
0 
0 


0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 

•or 
•o 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


3U1 
•  0 
5.9 


•  0 

•  0 

•  0 


VA         STATE  TOTALS  C 
TOTAL-  0 
\      .    FEMALE  0 
MALf  0 

^^»«*h1ngton 

MA    CENTRAL  NASH  UNIVERSITY 
'  '      TOTAL     *     «      0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    EASTERN  MASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0-  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    UNIVERSITY  OF  PUGET  SOUND 
TOTAL  -     0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0     *  .0 

MALE  *0  .0 

MA    WESTERN  MASH  UNIVERSITY 
TOTAL1*"*  "  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

,     MA    WHIT  WORTH  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       .0  . 

MALE  0  .0 

WA         STATE  TOTALS 

 :  TOTAL  0 — 


6l  INSTITUTIONS! 
2  2.7 
0  .0 
2  5.1 


INSTITUTIONS! 
7  1.7 


FEMALE 
MALE 


vr- 


IERLC 


•0 
3.4 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

o«. 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
<«0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 


*  .0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

'.0 
.0 

•  0 

4.T 
3.1 

•  0 


4.2 
9.1 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


3.3 
•0 


0 
0 

0 
0 
0 

0 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
,0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


•  0 

•  0 

•  0 


•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 

•0 

•  0 
•0 

4. '2 
•0 
7.7 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 


.0* 
l.T 


1314 


.0 

•  0 

•  0 


1  190.0 

0  .0 

1  100.0. 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

3.1 

•  0 
5.9 


2  2.7 
0  .0 
2  5.1 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  2C.0 

0  .0 

1  33.3 


2 
1 
1 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


3.4 
3.1 
3.6 

6.3 
9.1 
7.7 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


5  4.2 

2  37T 

3  5.2 


7  100.0 

3  100.0 

4  100.0 


•  0 

•  0 

•  0 


13.  100.0 

8  100.0 
5  10C.0 

1  100*0 
1  100.0 
0  .0 

21  100.0 

9  100.0 
12  100.0 

31  96.9 

15  10C.0 

16  94.1 


73  97.3 

36  100.0 

37  94.9 


16  100.0 
9  100.0 
7  100.0 

7  100.0 

3  100.0 
~4  1CC.0 

4  80.0 
2  100.0 
2  66.7 


53 
30 
23 

20 
9 
11 

3 
1 
2 

6 

3 
3 


91.* 
93.8 
68.5 

83*3 
81.8 
84.6 

10C.0 
100.0C 
10C.0 

1*0  CO 
100.0 
100.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0< 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 

o- 

0 
0 
0 

3 

1 

2 
2 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


109 

52 


91.6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•0 

•  0 
•0 
.9 

•  9 

•  0 
•0 

.0 

•  0 

•  0 


•  9 

•  0 
•9 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

5.2 
3.1 
7.T 

6.3 
9.1 
7.7 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 


4.2 


.09.7 


.3.3 
5.2 


7 
3 
4 

■  1 
0 
1 

13 
8 
5 

1 
1 

9 

21 
9 
12 

32 
15 
17 


75 
36 
39 


.16— 
9 
7 

7 
3 
4 

5 
Z 
3 

56 
32 
26 

24 
11 

13, 

3 
1 
2 

6 

3 
3 


119 

~6T" 
58 


^  ..-„<* 


faU  7.    TOTAL ' MASTER9 $    ttGREES  FOR.NAJOA  FIRO  CONFEARIOIV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOMCATtON  IV  RACEt 
ETHNICITY,  AND  SEXt    INSTITUTION  AN 0  STATE  1971-1979 


AMERICAN  I HOt AH ;  HACK  ASIAN  OA 

7  ALASUVNATIVE  NC»RUSFANIC  PACIFIC  ISLAMOIA 


HlSFANIC" 


TOTAL 
MINORITY 


MITE 
NON-KI  PANIC 


NOfHAEi  IOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NIMH*        f  NUMIER 

5  INc  A  NO  A  ML  I  CO  ARTS  (1000) 

.NEST  VIRGINIA  ~ 

MV    MARSHALL  UNIVERSITY 

TOTAL  0       .0  1 

female  o  *  .0  o 

mu  o     .o  i 

NEST  VIRGINIA  UMVE^SITY 
TOTAL  0,0  0 


4.1 

•  0 
10.0 


FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

HV         STATE  TOTALS 

1         2  INSTITUTIONS) 

*  TOTAL 

0 

•  0 

1 

i»7 

FEHALE 

0 

•2  - 

0 

•  0 

MALE 

0 

•0 

1 

♦•5 

WISCONSIN 

Ml    CARTHAGE  COLLEGE 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

•0 

FENALE 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE 

0 

•0 

o 

•  0 

NI    U  OF  WISCONSIN 

EAU  CUIRE 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•0 

NALE 

0 

"•0 

0 

•  0 

NI    U  Of 

WISCONSIN 

MAOISON 

'  .TOTAL 

0 

•  0 

2 

FEMALE 

0 

.0" 

z 

I.I 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

NI    J  OF 

WISCONSIN 

RILWAUKEE 

TOTAL 

0 

•0 

1 

2.4 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

NALE 

0 

•  0 

1 

4.  J 

WI    U  OF 

WISCONSIN 

CSHKOSH 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

•b 

FENALE 

0 

.0 

0 

•  0 

NALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

NI    U  OF 

WISCONSIN 

superior 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

•  0 

FENALE 

0 

•0 

0 

•  0 

NALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

WV  U  OF 

WISCONSIN 

WHITEWATER 

•TOTAL 

0 

•  0 

0 

•  0 

FENALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

NALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

WI.   WISCONSIN  CONSV  OF  MUSIC 

*  TOTAL 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  FENALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

NALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

HI         STATE  TOTALS  1         •  INSTITUTIONS) 

.TOTAL 

0 

.0 

3 

2.0 

FENALE 

0 

•  0 

2 

2.4 

'  NALE 

0 

.0 

1 

U6 

WVOMIMG 

WY    UNIVERSITY  OF  W  YOUNG 

*'    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ,0 

NALE  0  .0 

WY         STATE  TOTALS  I 

;  TOTAL  0  *0 

.FENALE  *0  .0 

NALE  '   0  .0 


•0 
.0 


NUN  IE* 


THE, STATES  AND  D.C. 
^TOTAL  31 
<  FENALE  13 
V      NALE,  II 


OUTLYING  AREAS 

iTOTAL 
^FENALE  m 
'  MALE 


I  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

33$  INSTITUTIONS) 
254  3.0 
120  2.* 
U4  3.4 

^    0  INSTITUTIONS) 
0  .0 
*'  0  .0 
0  .0' 


143 
•5 
SI 


"MAJOR  FIELO  AGGREGATE  1000  < 
"  -TOTAL  31  .4 

FENALE  13  .3 

;    1   MALE  II  .5 

FOREIGN  LANGUAGES  i  11031  . 


33t  INSTITUTIONS) 

254  3.0  .143 

120  2.4  15 

134  3.4  51 


s 

NUNIfR  <i 

S 

NUMBER 

I 

• 
• 

* 

HUME! 

• 

l 

•  0 

0 

•  0 

1 

4.1 

20  95.2 

0 

•  0 

21 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

11    1AA  A 

1*  100.0 

A 
O 

-A 

it 

A. 

•  0 

0. 

•  0 

1 

10.0 

9  to.o 

0 

•0 

10 

.0 

0 

.0 

rt 
0 

•  0 

99  vf.9 

1 

«.  f 

37 

•0 

0 

.0 

0 

.  0 

24  94.0 

1 

*»o 

•9 

.0 

0 

•0 

0 

•0 

12  100.0 

0 

•  0 

12 

.0 

0 

.0 

_ 
1 

4.7 

■A     9A  A 
99     96. • 

1 

1  -7 

SI  * 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

If  97.2 

1 

2.1 

14 

mt 

I 

0 

•  0 

1 

4*1 

21  9f.f 

• 

0 

•0 

22. 

- 

•0 

.  0 

•  0 

1    lCfl  A 
1  1C0.Q 

A 
0 

A 

1 
• 

.0 

A 

•0 

1    1 AA  A 

1  aQQ.Q 

A 

A 
.0 

1  * 
• 

.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

•      0  .0 

«  0 

•  0 

0. 

•  0 

J 

•0 

u 

•  0 

A    1  A  A  A 

0 

A 
.0 

A 

.0 

•0 

•  0 

0           « 0 

A 
0 

-A 
•  0 

0 

•0 

0 

•0 

•  0 

4  100.0 

0 

•  0 

4 

1.1 

* 

1.4 

• 

4*7 

12  92.1 

1 

1  1 
1.1 

WV' 

1.9 

f  .7 

11*1 

•7  11.7 

0 

.0 

99- 

•  0 

Q 

•  0 

•  0 

If  97.2 

1 

2.1 

14 

2.4 

1 

4.f 

t«l 

14  17.1 

1 

1 

2*4 

4* 

•  0 

•  0 

J 

•  0 

24  94*0 

1 

4»0 

2f 

4.1 

1 

12.1 

21.0 

12  71.0 

0 

•  0 

16 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

•  0 

.0 

•0 

0  .0 

0 

'& 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

1  100.0 

0 

1 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

f  100.0 

0 

•  0 

f 

•  0 

•0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

• 

9 

•0 

.0 

•  0 

2  100.0 

0 

.0 

• 
« 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

•  0 

.0 

°° 

•0 

0  .0 

0 

A 

.0 

A 
0 

•  0 

°° 

.0 

•  0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

•  0 

.0 

•0 

S  100*0 

0 

.0 

c 

9 

•  0 

.0 

.0 

.  2  100.0 

0 

.0 

m 

*  2 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

1*4 

5 

S.4 

10 

6.1 

115  91.1 

2 

1.4 

-147 

1.2 

9*4 

7.1 

77  91.7 

1 

1 

1.2 

■1 
•% 

1.4 

\ 

t 

4.3 

51  92.1 

i 

- 

1.4 

41 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

13  100.0 

0 

•  0 

13 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

.  0 

7 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0^ 

6  100.0 

0 

•  0 

6 

•° 

0 

•  0 

0 

•  0 

13  100.0 

0 

•  0 

13 

•0 

0 

.0 

0 

.  0 

9  l  nn  A 
r  100.0 

A 

■fl 

7 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

6  100.0 

0 

•  0 

6 

1.7 

115 

1.4 

M 

6.4 

7 9666  90.2 

293 

3.4 

It  502 

1.9 

50 

1.1 

241 

5.9 

4,166  91.0 

144 

3.1 

~4»S7I 

US 

65 

1.7 

275 

7.0 

3,500  69.2 

149 

3.8 

3,924 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

* .  0 

1.7 

:  115 

543 

6.4 

7 » 666  90.2 

293 

3.4 

1,502 

1.9 

50 

1.1  J 

261 

5.9 

49146  91.0 

144 

3.1 

4»57l 

1*5 

AS 

1.7 

275 

7.0 

3,500  19.2 

149 

3.1 

3,924 

-ALAIAMA 
AL    AUBURN  U  MAIN  CAHFUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 


.0 
•  0 
•0 


•0 
•  0 
.0 


11  100.0 
10  100.0 
1  100.0 


•  0 
•0 

•  0 


U 
10 

1 


9 

PMC 


lllf 


1375 


.  «JuttKAIMMSAfl 
AiASWW  NATIVE 

«     -  *     NUNSEft  9 

FOREIGN  4.AN6UA«i$  C 1 1001 

ALAS  AM  A 

At  university  or  alasama 

*       TOTAL   *  tV 

SENILE  0  .0 

MALI  0  t0 

At       1ST  ATE  TOTALS  « 
TOTAL.  *  0  .0 

FEMALE  0  «0 

-  -  -MALE'    -  *     -0„  -  -«0 


SUCH  .ASIAN  Oft 

NON-MlSFANlC  PACIFIC  ISLANOtft 


NUNtEft 


t  NMNtCA 


t  25.0 

1  ss.s 

0  .0 

2  INSTITUTIONS) 

1  A.T 
C7          1  7.7 

0  .0 


0  .0 
0  .0 
0  .0 


HISPANIC 
NUNitft 


•0 
•0 
•  0 


•0 
•  0 
•0 


TOTAL 
MINORITY 

NONItft 


MUTE 
NONrMSPANlC 

NUNSEft 


I  23.0 
I  33.3 
0  #0 


4.7 

T.7 
•  0 


NO  H- RESIDENT 
ALIEN 

o 

NUMBER 


3  75.0 
2  64*7 
1  100.0 


U  93*3 
12  92*3 
2  100.0 


TOTAL 
NUMSEft 


.0 
•0 
•  0 


IS 
IS 
2 


ARIZONA 

-  A2*-'M  I  lOTNA?  STATE- -UNI  VEA  SI  TV  \ 

'  '  TOTAL.             0       .0  0  .0 

PENILE'  v        0    •  .0  0  .0 

v.  MALE'  y  -  0  *0  •  0  .0 
AI    UNIVERSITY  OF  ARUONA 

\?70TAL:              0       .0  0  .0 

FINALI              0       .0  .0  .0 

MALI   -           •       •©  °. 


>AZ       :  STATS  TOTALS  (  , 

\  totals  o  •© 

wpsmaii:  o  »o 

*    NAll  ,  0.0 

-  AM  AMI  AS  •  ™" 


INSTITUTIONS! 
0  N  .0 
0  .0 
0  fO 


1  ' 


ft    U  Of  AftftANSAS  WIN  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FINALS  0  .0 

MALI  0  .0 

ft    U  OF  CINTftAL  ARKANSAS 

TOTAL  P  •£ 

FINAL!  0  .0 

MALI  0  .0 


0 

cO 

"0 

0 
0 

0 


•  0 
•0 

•  0 

•  0 
•0 
•0 


%  it 


Aft  .      ST  ATI  TOTALS  t 

TOTAL  0  .0 

FINALI  0  .0 

MALI  0  .0 

i CALIFORNIA 

^C  A__  CAL_STAT|  „UK  FRE  SNO 
,     TOTAL  0~  .0 

FINALI  0  .0 

MALI  0  .0 

CA,  CAL- ST  ATI  U-FUILIRTON 
TOTAL  '  0*0 
FINALI  0  .0 

MALE  0  .0 

XA   CAL  STATE  U-hAYhAAO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       • 0 

MALE  0  .0 

CA   CAL  STATE  U-LONC  REACH 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA   CAL  STATE  U-LOS  ANGELES 

TOTAL  0  .0 

,    FEMALfc  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL' STATE  U-NORTHRXME 
TOTAL*  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE     -  0  .0 

CA,.  CAL  STATE  U- SACRAMENTO 
TOTAL  0  #0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0,  .0 

CA    SAN  OIEftO  STATE  U 
10TAL  0  #0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

<-CA    SAN  FRANCISCO  STATE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE"  0*      .0  * 

■  MALE  -0  «,0 

CA    SAN  JOSE  STATE  U 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE   '  0  .0 

MALE,  0'  iO 

CA    CLAftEMONT  GRADUATE  SCHOOL 
TOTAL    .  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 

•  0 

•  0 


FEMALE 
.MALE 


~0~ 

-  iO~ 

0 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

A  0 

0 

•  0 

0 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

ft 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

1 

4.3 

1 

0 

-  .0 

1 

1 

20.0 

0 

0 

•0 

0 

0 

•0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

.  o 

0 

•  0 

0 

•0 
•0 
•  0 

S.4 
•0 

t.l 


4.1 

.J 
t.l 


I  10.0 
I  10*0 
0  .0 


1.4 

IS.S 
•0 


S  7.1 
S  11.0 
0  .0 


2S.0 
21.0 
•0 

•0 
•  0 
•0 


I 

14.S 

1 

14.S 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

1 

14.7 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

2S.4 

1 

14.7 

1 

100.0 

2 

50.0 

2 

50.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

"  .0 

0 

..0 

0 

•0 

7 

43.S 

4 

34.4 

3 

40.0 

1 

4.3 

0 

.0 

1, 

20.0 

1 

100.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•0 

1 

100.0 

20.0 
20.0 
•0 

10.  s 

u.s 
t.l 


s  u.t 

S  1S.0 
2  t.l 


29.0 
25.0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 


1  14.S 
1  14«J 

0  -.0 


-0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 

0 

0 

2 
1 
1 

2 
* 
0 

0 

0 
0 

0 

7 
4 

"3 


.0 

•  0 

•  0 

14.7 
20.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

28.4 
14.7 

100.0 

50.0 
50.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

43.8 
34.4 
4C.0 


3    II. S 

1  9.1 

2  40.0 

1  100.0 
1400.0 

„0,  ^  0  , 

1  100*0 

0  .0 

1  100 .0 


4 
4 

0 

si 

12 
It 


'10.0 
10.0 
•  0 

ss.s 

10.0 
14.4 


SS  SS.S 

14,  SO.O 
It  84.4 


75.0 
7S.0 
•0 

10C.O 
100*0 
•  0 


4  15.7 
4    IS.  7 

0  .0 


2  100.0 

2  loco 

0  .0 

5  SS.S 
4  80.0 

1  100.0 


.0 
.0 
.0 

71.4 
83.3 
•  0 


2  50.0 
2  50.0 
0  .0 


2 
2 
0 

4 
4 

2 

9 
7 

2 

11 
9 
2 

0 
0 
0 


100.0 
100.0 

•  0 

85.7 
80.0 
100.0 

5*.  3 
43.4 
40.0 

48.8 
81.8 
40.0 

•  0 
•0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 

.0 
•  0 

5.4 
4.7 
4.5 


2  4.8 

1  5.0 
1  4.9 


0 
0 
0 

0 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

'  1 
1 

0 

0. 
0 
0 

2 

1 
1 

0 
0 
0 


.0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 
•0 


•0 

•  0 

•  0 


•0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

100.0 
100.0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
•0 

14.3 
20.0 
i  .o 


•  0 

•  0 
.0 

12.5 
9.1 
20.0 

•  0 

•  0 
•0 


•  0 
.0 

•  0 


5 
5 

0 

S7 
IS 
22 


42 

20 
22 


2  rrr 

2 
o 


4 
5 
1 

.1 
1 
0 

7 
~4 
1 

4 
4 

0 

2,o 

0 

7  ' 
5 

2 

14 
11 
5 

14 
11 
5 

1 
1 

\0 


ifERIC 


IS!  4 


TABLE  7.  *TOTaV  JMSTIMS    3f«tEfi-F0R-WU0R  f  If  LO  CONFIWEOiV  "IKSTlfuVliNs  Of  Hi  CHER  EDUCATION  BY  RACEt 
-*   fTMNICIT.Vt  ANO  SEXI     INSTITUTION  ANO  STAT ^  lfT8*l*7f 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

\  \       number  t 

FOREI5 N -  L  ANW  ACES  CUOOl 
CALIFORNIA 


CA  ;LONA  LINDA  UNIVERSITY 

*  .TOTAL  0  .0 

female  o  .o* 

MALE  0  .0 

CA:  NNTREY  INST  F0R6N  STUDIES 
TOTAL  0  .0 

fenal*  0  .0 

.  mi*  -        o  .o 
ca  nunc  union  college 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0. 

male   ,        o  .o 

CA.  STANFORO  UNIVERSITY 

'  ..  TOTAL  0.  .0 

>  FEMALE  0  .0 

'MALE  0"  .  0 

CA    U  OF  CAL-IERKELEV 

*  TOTAL  "  0  .0 

'     FINAL*  0  .0 

MALE  0  .0 

CA.  U  Of  CAL-OAVIS 

TOTAL  0.0 

FINALE  ^0  .0 

.     MALE  0  .Ot 

;C*  U^Of  CAL-IRVXNE 

*  .TOTAL  0  .0 
FEMALE  0  .  .0 
•'    MALE                0  .0 

CA    U  OF  CAL-LCS  ANGELES 
TOTAL  0       . 0 

FEMALE  0  .0 

'  NALE  •  0     %  .0 

CA,,  U,OF*  CAL-RIVERSI06 
'TOT  AL  P  «0 

FEMALE  0  -  .0 

'    HALE  0  .0 

CA*   U  OF  CAL-SAN  01  EGO 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA.  U  OF  CM. -SANTA  8AR3ARA 
*  i'   TOTAL  0  .0 

'FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    UNIVERSITY  OF.  SAN  DIEGO 
TGTAL 


•  LACK  ASIAN  CR 

NOW-HISFANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER  1 


HISFANIC 


TOTAL 
MINORITY 


'KHiTE 
NON-HI SFANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


Or    -•Oz.  „ 
j   FEMALE  0  .0 

•      NALE  0  .0 

CA    U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 
TOTAL  0   '  .0^.— 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
,0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

1 
1 

0 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0< 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0* 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

-~  .0^ 

•  0 

•  0 

6.3 
8.3 

•  0 


1*  r-  - 


II  - 


.CA         STATE  TOTALS  ( 
.  TOTAL  0 
FEMALE  0 
NALE  0 

■COLORADO 


24  INSTITUTIONS) 


CC    COLORADO  STATE  LNIVERSITY 
TOTAL  0       .  0 

FEMALE  0  .0 

NALE  0  .0 

CO  U  OF  COLORADO  AT  5UULDER 
•      TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NALE  0  .0 

CO    UNIVERSITY  OF  DENVER 
.TOTAL  0  -  .0 

FEMALE  0  .Q 

NALE  0  .0 

CO    U  OF  NORTHERN  CCLOJtADO 
TOTAL  0  ;o 

FEMALE  0  '.0 

MALE  0  -.0 


•  9 

•  7 
1.3 


CO        STATE  TOTALS  C 

TOTAL                0  .0 

FEMALE               0  *9 

NALE                0  .0 

CONNECTICUT       -  -*s 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


nci^aNiiou^c^ONfrst~coL».ECE"' 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  9 
-0 


.0 

•  0 

•  0 


NUNfER 

NUMIER 

NUMBER 

1 

NUMBER 

I 

NUMBER 

I 

/ 

0 

•  0 

1 

100*0 

1 

100.0 

0 

•0 

0  • 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

t 

100.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0  • 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

2 

50.0- 

2 

50.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

50.0 

2 

50.0 

0 

•° . 

0 

•  0 

0 

JO 

0 

•  0 

^0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

1 

190.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

1 

100.0 

1 

190.0 

0 

•  0 

•  0 

,  .0 

0 

.  .o 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•0 

,  0 

•  0 

12 

•  0.0 

3 

20.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

81.8 

2 

18.2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

T5.0 

1 

25.0 

i 

2.6 

1 

2.6 

2 

5.1 

33 

•4.6 

4  , 

10.3 

0 

•  0 

1 

5.9 

1 

5.9 

13 

76.5 

3 

1T.6 

: 

4.5 

0 

•  0 

1 

4.5 

20 

90.9 

1 

4.5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

75.0 

2 

25.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

75.0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

75.0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

10 

76.9 

3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

8 

72.? 

3 

27.-  ^ 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

5.1 

1 

2.6 

3 

7.7 

31 

7*.  5 

5 

1218 

2 

7.7 

0 

•  0 

2 

7.7 

21 

80.8 

3 

11.5 

0 

•0 

1 

7.7 

1 

7.7 

10 

76.9 

2 

15.4 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

60.0 

2 

40.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

2 

50.0 

2 

50.0 

0 

.0 

0 

t 

0 

•  0 

S  1 

100.0 

0 

•0 

0 

.0 

4 

50. u 

4 

59.0 

1 

12.5 

3 

37.5 

0 

•  0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

•  0 

1 

50.0 

0 

•  0 

3 

50.0 

3 

50.0 

r 

16.7 

2 

33.3 

-  0 

.0 

1 

"  10.0 

1 

10.0 

8 

80.0 

1 

10.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

83.3 

1 

16.7 

0 

.'0 

1 

25.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

•  0 

-  -0. 

•0 

-3 

100.0 

3 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

100.0 

3 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

6.3 

2 

12.5 

4 

25.0 

7 

43.8 

5 

31.3 

0 

—.0 

2 

16.7 

3 

25.0 

4 

33.3 

5 

41.7 

1 

25.0 

0 

•  0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

'  .0 

s 

2.2 

29 

12.9 

36 

16.0 

155 

68.9 

34 

15.1  "" 

-  3 

2.0 

17 

11.4 

21 

K.l 

102 

68.5 

26 

17.4 

5 

s 

15.8 

*  15 

19.  T 

53 

65.7 

8 

10.5 

0 

•0  ' 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

100.0 

0 

••0 

c 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

© 

0 

•  0 

0 

tO 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

10.5 

2 

10.5 

13 

48.4 

4 

21.1 

0 

.0 

2 

12.5 

2 

12.5 

}\ 

48.8 

3 

.18.8 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

(2 

66.7 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

•  0 

"  •  0 

•  0 

3 

1C0.0 

0 

•  0 

0 

.0' 

0 

•  0 

0 

•0 

3 

100.0 

.0 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

100.0 

u 

.0 

0 

•  0 

'  0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6.9 

2 

t 

6.9 

23 

T*.3 

4 

13.8 

c 

•  0 

2 

8.3 

2 

8.3 

19 

79.1 

3 

12.5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

80*0 

1 

20.0 

0 

•  0 

1 

11.1 

1 

11.1 

8 

88.9 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

12.5 

1 

12.5 

7 

87.5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*  .0, 

0 

•0 

1 

100.0 

0 

•0 

TOTAL 
NUMBER 


r  4 


4 

4 

C* 
<* 

u 

i  " 

i: 

'0 '  ' 

.  "Si 

iV* 

xv  — 

4 

'V't 

\? 

22 

'  7 

'j 

* 

4 

4 

z 

13 

-  * 

11 

'  $ 

2,  * 

39 

26 

13 

5 

4  * 

1— 

8 

2 

f; 

6 

V\* 

10 

'  "< 

6 

4 

" 

3  ' 

•  (  S 

3 

0 

16*  " 

12 

•\\ 

4«  , 

"225' 
149 
76 


4/- 
3( 

i% 

19, 
16; 

-J' 

3- 

.0 

3 
2 
1 


29 
24 
5 


IjERsLC  r 


1317 


1377 


>iitii  i.  W^  MSWi:  ottues  for  nmm  fielo  confirm  iv  ^JJ. °f         «duca7icn  it  racc, 

^'-V   -  ETHNICITVt  AND  SEX t     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


ANfRICAN  IAOIAN 
•  ALASKAN  NATIVE' 


HACK 


ASIAN  OR 


HISFANIC 


TOTAL 
MINORITY 


MUTE 
NON-HISFANIC 


NCN-AESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


,     ^  j*^**        *  NUNm 

**'   FOttttN  LAN*UA«S  UI0OI 
CCNNECTICUT 

CT  ; CONNECTICUT  COLLI CE 

total;       V  o  «o 

SENILE  0  .0 

/«Mle  ,  .    .   0  .0 
CT    OUTMERN  CONN  ST  COLLKE 

~s*7\T0TAL" *         s  0, 
SENILE  0 
:NAIE.  0 
-VCT-  TRINITY  COUECC 

'  -TOTAL  '  •  0 
*      F  SHALE ,  0 
^'-JjpSHW- ....  0. 
fCT/.'UNIVtMW  OF  RRIOCEFDRT 

^TOTAL""  0    *  .0<j  . 

V^fENALfr    -         0  ^0 

-  ;.^mtKi, ....  o  .o 

CT  JLNIVEASITV  OF  CCNNECTICUT 

=total'  o  ;o 

V.,;MNALE-    ,  0 

;  V;  -Nile;    _    o  - 

f  CT'"  :ya  LE  UNIVEASI  TV 

'    \jotal;  "  '  '  *o  .o 
fwmitr         o  .o 

A'         HALE*  0  .0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


•  0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

o" 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

;o 

.0 
.0 


^tCT      u  -STATE  TOTALS  t  7  INSTITUTIONS) 

<V  .  ,   WTAL  0  .0  0  .0 

FEMILE  .   0.  *0  0  .0 

V   .        NILE  0.0  0  .0 


DELAWARE 

OE    UNIVERSITY  OF  OELAWAAE 
.TOTAL  0    ,  .0 

FEHALE  0  .0 

NILE  0        .0  f 


•  0 

•  0 
•0 


'0£         STATE, TOTALS  C         1  INSTITUTIONS) 

,  *   ■  TOTAL  0        .0  0  .0 

FEHALE  0       .0  0  .0 

-  4    NILE      '  t       0       *°  0  *° 

01 SW  CT.  OF  CCLUMIIA  . 

,  ;0C  .  AHER ICAN  UNIVERSITY 

'\'  TOTAL  0       .0     *  0  .0 

FcNILc    >  0       .3  *  0  .0 

MALE  0       .0  0  .0 

,  OC    CATHOLIC  U  OF  AMERICA 

//    'TOTAL  0  *     .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0.0 

V  MALE  0       .0  0  .0 

OC    CEOACETOHN  UNIVERSITY 

-^^-TOTAL  0       .0  0  .0 

FEMALE  "  0       .0  0  .0 

'MILE'  0       .0,  0,    .  «0 

OC   ;:ttOA*t  WASH, UNIVERSITY 

v*    TOTAL  "0       .0  0  .0 

*v    FEMALE  0,      .0  0  .0 

MALE  0       .0  0  .0 

OC-HUAAO  'UNIVERSITY 

\  TOTAL.  0       .0  0J  •(> 

FEMALE  0       -0     1  0  .0 

MALE  0       .0  0  .0 

V/::0C,   .  STATE  TOTALS  I         5  INSTITUTIONS) 

K<        TOTAL  0       .0       .        0  #0 

FEMALE  0       .0  0  .0 

H  7  ^  FLORIOA' 


FL    FLORIOA  INTERNATIONAL  U 

.  TOTAL               0       .0  '  0 

FEMALE               .0-      JO  0 

MALE;.  .  •  0  #0  0 
FL  .  FLORIOA  STATE  UNIVERSITY 

.   .  4T0TAL               0       .3  0 

FEMALE  *           0       .0*  0 

*  HALE  0*  -  .3  0 
4FL  .UNIVERSITY  OF  FLORIOA 

.7"    'TOTAL               0    "•0  0 

T  FEHALE                0       .0  0 

;  MALE  .  *\  *  s0  .0  0 
v'FL    U  OF  SOUTH  FLORIOA 

'     TOTAL               0       .0  0 

FEMALE,             0      :.0  0 

-V^NALC             o     ,.0,  o 


NUNtEK 

• 

NUHAER 

% 

NUNtER 

1 

NUM6ER     «  % 

NUM8ER 

X 

NUMBER 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

1    50. 0 

0 

.  0 

2 

0 

•  0 

b 

•  0 

0 

•0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

1  100.0 

1  100.0 

0  .0 

0 

,0 

1 

0 

•  0 

1 

20.0 

1 

20.0 

4  60.0 

0 

.0 

5 

0 

•0 

1 « 

25.0 

1 

25.0 

3  75.0 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

4 

0 

•  0 

*2 

40.0 

2 

40.0 

3  6C.0 

0 

•  0 

c 

P 

0 

•  0  * 

2 

40.0 

2 

40.0 

3  60.0 

0 

•0 

■   **  -'5 

0 

•0 

0 

•  o 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

u 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

•  0 

".0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

c 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

0 

'  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

5  10C.0 

0 

.0 

5 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•  0 

2 

1 

2.6 

1 

2.6 

2 

5.3 

34  89.5 

2 

5.3 

38 

1 

0 

•0 

1 

7.7 

11    S4.6  . 

7.7 

13 

0 

•  0 

X. 

4.0 

1 

4.0 

23^  92*0 

h 

4.0 

25 

1 

l.S 

6 

9.2 

7 

10.6 

56  86.2 

2 

3.1 

65 

1 

/2. 9 

11.4 

S 

14.3 

29  82.9 

1 

2.9 

35 

0 

•  0 

2 

6*7 

*  2 

6.7 

27  90.0 

1 

3.3 

30 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

7  iOO.O 

6, 

7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

6  100. 0 

A 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100.0 

J 

lo^ 

k 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7  100.0 

0 

* 

•  0 

7 

\  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6  100.0 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

0 

«  .0 

• 

0 

•  0 

0 

•  0 

- 

5  83.3 

1 

16.7 

t 

0 

»0 

0 

•  0 

o 

.  0 

4  80.0 

1 

20.0 

5 

0 

•  0 

0 

..0 

0 

.0 

1  100. 0 

0 

•  0 

1 

0 

.ol 

0 

•  0 

c 

.0 

12  100.0 

0 

•  0 

12 

c 

•  0 

0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

11  73.3 

4 

26.7 

15 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5  55.6 

4 

44.4 

I 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  3 

0 

v  .0. 

-5^100.0 

0 

•  0 

5 

0 

.0' 

0 

•  0 

0 

'  .0 

4  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  .0 

2 

100.0 

2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

0 

•0 

0 

.0 

0. 

."o* 

0  .0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  Q 

33  82.5 

7 

17.5 

40 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

21  80.8 

5 

19.2 

26 

0 

.0" 

0 

•  0 

0 

.0 

12  85.7 

2 

14.3 

14 

.0 
•  0 

;o 

ooo 

•  0 
.0 

«0 

0 
0 
0 

•  0 

*0  * 

•  0 

0 
0 

c 

•  0 
.0 
.0 

7  100.0 
5  100.0 
2  100. 0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

•0 
•0 
.0 

0 
0 
0 

.0  ' 
•  0 
.  .0 

1 
1 

0 

11.1 

12.5 
•0 

1 
1 

0 

11.1 

12.5 
•  0 

7  77.B 
6  75.0 
1  100.0 

1 
1 

0 

11.1 

12.5 
•  0 

.0 
•0 
.0 

V  2 
1 
1 

20*0 
12.5 
50*0 

2 
1 
1 

20.0 
12.5 
50*0 

4 

2 
2 

40.0 
25.0 
100.0 

6  60.0 
6  75.0 
0  .0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

10 

.0 
.0 
•9 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

5 

3 

.  2 

62.5 
50.0 
100.0 

5 

3 
2 

62.5 
50.0 
100.0 

3  37.5 
3  50^ 
0     *  .0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

m  * 

IERJC  ;  .. 


I'll 


y 


-TABLE?? •    TOTAL ,MASTEK*S    Of «EES  KM  MAJOR  FJELO  C0NFCRREO  BY  INSTITUTIONS  Of.  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 

ETHNICITY*  ANO  SEX t     INSTITUTION  ANO  STATE  l$Tt-l$7« 


AMERICAN  INDIAN  , 
*     ALASKAN  NATIVE 

;       ,  '  *      NUMBER ?    *  « 

FOREIGN  LANGUAGES  -UIOO! 

FLORIDA 

UNIVERSITY  OF* MIAMI  - 

0  «0 


HACK    .  ^ASIANCR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUNtER 


FL         STATE  TOTALS  C 

TOTAL    '  0       .0  . 

FEMALE  0  .0 

NAL£    •  ,  0  .0 

> 

GEORGIA'  " 

GA*  t ATLANTA  UNIVERSITY 
'   TOTAL  0  iS> 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA  „ E10RY  UNIVERSITY* 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0 —  .0 
HALE  0  .0 

•GA  *;GE0RG1A"CQLLEGE  v 
TOTAL  x0  *0 

FEMALE  .0     .  .0 

MALE  0  .0 

GA;  GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 
.  b    TOTAL         .      0  .0 
v FEMALE  0  '  .0 

MALE  0  .0 

GA  .UNIVERSITY  OF  GEORGIA 
•     TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


INST  ITUTIONSI 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


GA         STATE  TOTALS  I 
TOTAL  /O 
FEMALE  0 
HALE  /  0 

HAWAII 


INSTITUTIONS! 
3  11*5 
3  15.0 
0  .0 


HI    U  OF  HAWAII  AT  MANOA 
TOTAL  \    0  .0 

FEMALE  I    0  .0 

MALE  I     0  .0 

HI         STATE  TOT  At? 
TOTAL  i  £0 

'FEMALE  *tf£**yrQ 
NALEs^j  0 

IOAHO 


.0 

•  0 

•  0 


1  INSTHUTIONSI 


10    UNIVERSITY  OF  IOAHO 

TOTAL         J  .0  *0 

FEMALE          i  0  .0 

MALE         -|  0  .0 


♦0 
•  0 

70 


•0 
.0 
.0 


10 


.STATE  TOTALS  I 


TOTAL  0"  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

^ ILLINOIS 

IL    HEBREW  THEOL  COLLEGE 
TOTAL  1      0  #0 

FEMALE  I      0  .0 

•>        MALE  ,      0  *0 

IL    ILLINOIS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL.  0  *0 

FEMALE  1      0  .0-, 

MALE"     *    1     0.  ..0 
IL    LOYOLA  U  OF  CHICAGO' 
TOTAL        ,  !     0  .0 
FEMALE  I     0  .0 

MALE       '    |     0  .0 
IL.   NORTHWESTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  I     0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE        ,       0  .0 
It    ROOSEVELT  UNIVERSITY 
TOTAL  \    0  *0 

FEMALE  j*  0  .0 

MALE  >    0  .0 

•  It    STHN  ILLINOIS  U  CAR  BON  X 
TOTAL  *    .    *    0  *0 
FEMALE  ,    0  .0 

MALE  0  ..0 


1  INSTITUTIONS! 

0  .0 
0  '  .0 
0  *0 


o . 

0 
0 

0 
0 
0 

Of 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

ov. 

0 
0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
^MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES IOENT\ 
ALIEN 

NUMBER  X 


12  57.1 
10  62*5 
2  40.0 


12 
10 

2 


0 
0 
0 


; 

.0 

■  1 

100*0 

0 

.0 

♦  U 

♦    «  1 

ioi5*  o 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  .0 

0  . 

•  0 

J* 

• 

28*6 

•  24 

66*6 

1 

2*9 

21.4 

21 

f5*0 

1 

3*6  c 

57*1 

3 

42.9 

0 

•0 

• 

• 

100.0 

0 

•  0 

* 

0 

{q 

100*0 

0 

*0 

0 

♦  0  ' 

100.0 

.0 

0 

•0 

•0 

4 

ioo.o 

0 

•  0 

.0 

4 

100.0 

•  0 

•  0 

o 

0 

♦  0 

.0 

•  0 

J 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

100.0 

0 

•  0 

c 

•  0 

•  0 

0 

♦0 

0 

«  .0 

.0 

8 

100*0 

0 

.0 

•  0 

6 

100*0 

0 

•0 

•0 

2 

100*0 

0 

♦  o. 

.0 

9 

90*0  . 

1 

10.0 

.0 

6 

85*7 

1 

1%*3 

.0 

3 

100*0 

0 

•0 

15.4 
15.0 

16*;  X 


21 
16 

5V 


80*9 
80*0 
83.3 


12  57.1 
10  62*5 
I  43*0 


K  3  38*1 
%5  31.3 
*3*  60*0 


57*1 

0 

♦  0 

12 

57.1 

8  38.1 

62.5 

p 

,  .0 

10 

62*5 

5  31.3 

40*0 

0 

\  1 

.0 

2 

40.0 

3  bC.O 

•  0 

\ 

0 

.0 

0 

♦  0 

2  1 00.0 

•  0  . 

0 

.0 

0 

*0 

1  100.0 

.0 

0 

.  *o 

-  0 

*0 

1  100.0 

'  *0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  100.0 

.0 

9 

.0 

0 

.0 

'1  100.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  .0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  10C.0 

.0 

0 

.0 

b 

♦  0 

14  100.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12  100.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  100.0 

•  0 

1 

10*0 

1 

10.0 

9  90.0 

•  0 

1 

12.5 

1 

12.5 

7  87.5 

.0 

0 

*0 

.  0 

.0 

2  1CC.0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

7  77.8 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  85.7 

.0 

0 

.  .0 

0 

.0 

1  50.0 

.0 

3 

42*9 

3 

42.9 

2  28*6 

.0 

3 

60.0 

3 

60.0  . 

0  *0 

♦0 

0 

*0 

0 

-  .0 

2  100.0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2  50*0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  50*0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  50*0 

3.8 
5.0 
♦  0 


1  4.8 
1  6.3 
0  .0 


I  4.8 
1  6.3 
0  .0 


.0 
♦  0 
•0 


0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

•0 

.0 

0 

•  0 

0  . 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

2 

22.2 

1 

14.3 

1 

50.0 

2 

28.6 

2 

40.0 

0 

•  0 

2 

50.0 

i 

5C.0 

l 

50.0 

1319 


Ife^iiii^  Wijok  «a»-xoN«fcib^  66ucation.sy  race; 


-  ALASKAN  MTl« 


*  ,  I IMEI6N I  LANCUACESf  11100,1/ 

y*  \:  iuiwVs;  -  V;  ■ 


RACK  -  *  ASIAN 'OK  ,% 
*0*-H J SFANIC PACIFIC  ISLANOEA 


NUMtER 


NUMIER 


HIJPAfllC 
NUMIER- 


. 1  T07AL 
MINORITY 

'.number 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 


TOTAL 


y.vM'V.  DIVERSITY,  OF  CHICAGO 

<  !  '  VTOTAL? '     ,o ;  V-.p  Q  .0 

'K  '   FENALE                0.       ;0  0  .0 

y*~$mJth'i^'t         -.0  o  .o, 

if; Al,  M  OP  ILL  ^CHICAGO  CIRCLE 

^^OTOrAi'*'  '    ,\^0:      .0  1.  25.0 

*>V     FEHALE  "  •            0*  H  .0  .1  *0.0 

v_o     .;o  o  .0 

<ILr  \)  OF  ILL  U  MAN  A  CAMPUS 

'«         TOTAL      *    '    ;Ox   %T.O.  .  .0  .0 

female  ,      "^o,  £;o  >o\  -  .0 

»L    ^NALE    /         ;0,     '^0  0  .0 


itt  ..  ..  STAie,iTOTAL$ar- 
£-£y    -JTOrAL-*"    *.  '0;  ;o 
>'/.;FENALE,       -  ,      0;  .0 

male:  *  -   or  .o 

.TNOIANA;.  -J 


9  INSTITUTIONS) 

,       1        -9  A 
1  1.3 
0  .  ■  .0 


?'*/ 


IN*  -  BA LLV  STATE  2.UN I VER S I T  Y 

;  v  Vtor al\  **'; "  *"  * '  *o  * '  v*.o.  - 

'  1  :  FENALE 0  .0, 
V  .^HALE-:  ^0*7:50 
^IN^INOIANtfSTATEtUHAIN  CAM 

.vvtotal\    '    -o  :  *;o 
;';i;#ENALEJ  \  ,    o  .-.o- 

* ?lNi  ^INOIANA^U^lLOOHlNGTON  ' 
' ** *"  *  TOTAL    *    "-\tO*  ".0 
v    FENALE  \0»      .0      .  . 

^'v*ALE?    0    ,».6v  •O 
cOlN^'NWWE. U,  MAIN  CANFOS 
V  >TOTAL   .         "0*'  \;0 
v    FEMALE       '        0  JO 

*  *  \NALE:  0     *  -.0\ 

'IN  'UNIVERSITY  OF  EVANSVILLE 
TOTAL     *  0  .0 

\       FENALE  0  .0 

^'  y  ^NAL€.  0.  .0 

.  JNvUNIVERSITY  OF  NOTRE  OANE 

TOTAL  0  .0 

.    '--FENALE^  "0  .0- 

HALE  6  .0- 


0 

0  * 
0 

0 
0 

-0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
^0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

.♦0 

•  0 

•  0. 

•  0 
•0 

•  0 

..o 

.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


\H\       STATE  TCTALS  C 

;total  o  .o 

^FENALE  0  .0* 

**  HALE  0  \0 

IA    ORAKE  UNIVERSITY 
'    TOTAL  0  .0 

FENALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IA    UNIVERSITY  OF  ICUA 
TOTAL-    -         0  »0 
FEHALE  0  .0 

"  HALE  0  .0 

~lV  *U  OF  NORTHERN  IOMA 
TOTAL  0  .0 

,  FINALE  0  .0 

*    ^  MALE  0  ■•<> 

IA-        STATE  TCTALS  < 

'TOTAL               0  .0 

FENALE               0  .0 

MALE               0  .0 

KANSAS 

KS4   EMFORIA  STATE  UNIVERSITY* 
TOTAL  0 
FEHALE  0 
r^^NALE^  0^ 
KS    KANSAS  ST  U  AGR 
■TOTAL  0 
.FEMALE  0. 
MALE,  .0 
KS    U-OF  KANSAS  MAIN  CAHFUS 
"TOTAL     '      '    0        •<>  • 
:  FEMALE  0.0 
-MALE  0'  .0 

ki  .M CHITA  STATE  UNIVERSITY 
'   TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

'  MALE  0    „  .0 


6  INSTITUTIONS) 


.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0  * 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

5 

li.i 

2 

6.3 

3 

9.4 

0.  - 

•  0  • 

2 

♦ 

<* 

2 

9 

8.3 

2 

2*5 

7 

0.  o 

0 

•  0 

2 

0 

«fO 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

0 

•  0 

1  , 

1 

1  .7 

0 

.0 

0 

•  0 

I 

5*0  f 

1 

K  ft 

0  . 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0  ' 

•  0 

0 

.  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.'0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0  . 

0 

•  0 

c 

I 

1.0 

1 

1*0 

0 

•  0 

0 

•0 

I 

3.1 

1 

3.1 

i«A 

0 

-.o' 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.o 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•2  N 

0 

.0 

0 

•0  \ 

0 

•  0 

.0 

25.0 
50.0 
*  .0 

15.6 
15,6 
15.4 


1?  ,  11.0 
10  12.5 
Z  6.9 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

c 


J  .0 
.  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

3.4 
.0 
10.0 

.  -0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


2  2.0 
0  .0 
2  6.3 


ER  f 

NUMBER 

•>  * 

X 

NUMBER 

t 

15  100.0 

0 

.0 

15 

12  100.0 

0 

•  0  ' 

12 

3  100.0 

Q 

.0 

•  3 

3  75.0 

*i 

.0 

4 

1  50.0 

.0 

2 

2  10C.0. 

0 

•'o. 

36  64.4 

0 

.0 

45 

27  84.4 

«  0 

•0 

32  • 

11  84.6 

0 

.0 

13 

91  63.5 

6 

5.5 

109' 

66  82.5 

4 

5.0 

SO 

25  *6.2 

2 

6.9 

29. 

7  100.0 

0 

•  0 

7 

A  100.0 

0 

.0 

A. 

3  100.0 

1  0 

.0 

3 

6    80.  C 

2 

20.0 

5  71.4 

2 

28.6 

7 

3  100.0 

0 

.0 

*  3 

51  86.4 

6 

10.2 

59 

36  92.3 

*  3 

7.7 

39 

15  75.0 

3 

15.0 

*  20 

14  87.5 

2 

•42.5 

16 

9  81.8 

'  2 

18.2 

11 

5  100.0 

0 

•0 

5 

4  100.0 

-  0 

•  0 

4 

4  1C0.0 

0 

•0 

4' 

0    _  .0 

0 

•  0 

0 

3  100.0 

0 

•  0 

3 

2  100.0 

0 

•  0 

.  2 

1  100.0 

0 

•  0 

1* 

87  87.9 

10 

10.1 

99 

60  8^.6 

7 

10.4 

67 

27  84.4 

3 

9.4 

32 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3  100.0 

3  100.0 

0  .0 

16  88.9 

10  90.9 

6  65.7 


.0 
•  0 
.0' 

11.1 

9.1 
14.3 


-3- 

3 
0 

7 


T«U  7*.   TOTAL  HASTE|»S    OECAEES  FOR  NAJ0*<?1 E LOtCOMFERMEO.ir; INSTITUTIONS  OF : HI 6H«  EDUCATION  BY  RACE, 
-  5eTHNICITYt\AN0;slXt   .INSTITUTION  Mid  STATE  UtTBrttTB-  " 


AMERICAN  INDIAN, 
,       AiASKAN  NATIVE 

^'  'NSfl^,,  i" 
^V^«6N.iA^A^\IU00l' 

?*s;     Estate  totals  i 

V*.;total  r  .0 

IFEftttr  0  .3 

.  '  ^NALE"  'c  .0 

<  KENTUCKY*' 


•LACK    *        ASIAN  OA 
NON-MISFANICFACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


4  INSTITUTIONS) 
2  8.3 
I  5.9 
I  14.3 


HiSFANIC 
NUN 8 Eft 


TOTAL 
*  NINOKITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUNSEft  . 


/ 

•  0 
.0 
.0 


4.2 
5.9 

;o 


12.5 
.11.8  : 
14.3 


*KY  .  EASTENN  KY UNIVERSITY 

*_^;total^  -V\  "o-  .o 

^.FENAtE;  :l  -.0* 

*/  male .  %c  .o„ 
»kV"  ;univea$ity;of;  kentjck^t 

TOTAL" *  \  0  .0 

FchAtE  '   0  «0 

'HUE  .0,  .0 

ky  Diversity  of hcuisville 

'   *  TOTAL "  "0.  .0 

FtHALE  0  .0 

mle  a      .q  ' 

KY   MESTERN  ky  university 
#    .TOTAL    *  ,        0  .0 
FEMALE  0  .0 

MLE  0  .0 


KY  •     .  STATE  TOTALS  .* 
TOTAL  *  0 
FEMALE  0 
.MALE  *  C 
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0 

•  0 

t 

'  0 

.0 

C 

•  0 

0 

•  0 

'  0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

.0 

•  0' 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

c 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  o  • 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  - 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

»  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

4,8 

2 

9.5 

0 

•  0 

1 

8.3 

1 

8.3 

-  0 

•  0 

0 

.0 

1 

11.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

,.o 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

-  0 

.0N 

2 

8.7 

3 

13.0 

0 

•  0 

0. 

•0 

1 

9.1 

0 

^  .0 

2 

16.7 

2 

16.7 

0 

•  0 

'  0 

.0 

1 

4.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

,  0 

•  0 

0 

.0 

1 

12*5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

1 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0. 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

^  2.8 

6 

5.7 

0 

•  0 

1 

1.5 

2 

3.0 

0 

•  0 

2 

5.0 

4 

10.  0 

0 

•  0 

1 

7.7 

1 

7.7 

0 

•  0 

I 

B.3 

1 

8.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESI OENT 
ALltN 

NUM8ER 


TOTAL 
NUMBER 


9  90.0 
T  87*5 
2  100.0 


2 
2 
0 

2 
2 
0 

17 
12 
5 


100.0 
100.0 

100.0 
100.0 
•  0 

89.5 
85.7 
100.0 


21  91.3 
16  88.9 
5  100.0 


1  100.0 

1  100.0 
0  .0 

2  4.00.0 
2  100.0 

0  .0 

1  100.0 
1  100.0 
0  .0 


100.0 
•  0 
100.0 

1,00.0 
100.0 
10C.0 

100.0 
100.0 
•0 


91  85.8 
59  89.4 
32  80.0 


12  92*3 
11  91.7 
1  100.0 


0 
0 

'O 

0 
0 
0 

2 
2 
0 


.0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

10.5 
14.3 

•  0 


8.7 
11.1 

•  0 


0 

0  ,  .0 
0  \  .0 


9  8.5 
5  7.6 
4  '  10.0 


10 
6 

2 


2 

;  2 

0 

2 
2 

_0„ 

19 
14 
5 


23 
16 
5 


1 
1 

0 

2 
2 
0 

1 
1 

0 

2 
0 

z 

4 
1 

3 

2 
2 
0 


16 

100.0 

'o 

16 

13 

100*9 

0 

13 

3 

100.0 

0 

♦  0  ' 

3 

ia 

-85. T 

1 

4.6 

21 

10 

83.3 

1 

6.3 

1* 

8 

88.9 

0 

.0 

9 

5 

10C.0 

0 

•  0 

5 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

2 

1CC.0 

0 

♦  0 

2 

16 

69.6 

4 

17.4 

23 

8 

72.7 

2 

16.2 

11 

6 

66.7t 

2 

16.7<* 

.  12 

17 

77.3 

4 

18.2 

22 

12 

85.7 

2 

14.3 

14 

5 

62.5 

2 

25.0 

6 

3 

100.0 

0 

♦0 

3 

3 

10C.,0 

0 

.0 

-  3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

4 

100.0 

0 

•  0 

4 

3 

loco 

0 

•0 

3 

1 

100.0 

-  0 

•  0 

1 

106 
66 
40 


13 
12 
1 


1327 


13S7 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  WATIVE 

NUttE*.  « 


SLACK  ASIAN  OR 

NOH-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
t  NUKBER 


FOREIGN  LANGUAGES  (1100) 

*H0O€  JSLANO 

tl    RHOOE  ISLAND  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  0  *0 

FEMALE                0       .0  0  *? 

MALE  0  .0  0  .0 
AI    U  OF  RHOOE  tSLANO 

TOTAL                0       .0  0  .0 

FEMALE               0       .0     —        0  .0 

HALE               0       .0  0  .0 


RI         STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0  «0 

 f EMALE  -   '  0    "  •O 

MALE  0  *0 

SOUTH  CAROLINA 

SC    U  OF  SC  AT  COLUWIA 


r3  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

.0 

MALE 

0 

♦  0 

SC    MENTHA  OP 

COLLEGE 

TOTAL 

0 

•  0 

"  FEMALE 

0 

.0 

MALE 

0 

•  0 

SC  STATE 

TOTALS  ( 

TOTAL 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

0 

"0 
0 


4*0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


INSTITUTIONS) 
1  3*2 
1  4*0 


.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


.0 
•  0 
.0 


4*0 
4*8 
♦  0 


3.2 
4.0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 


5*0 
5*9 
♦  0 


4*0 
4*8 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 


1  3*2 
1  4*0 
0  *0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


i  s:o 

1  5.9 
0  .0 


12*0 
14.3 

•  0 

♦  0 

♦  0 

•  0 


3  9.7 
3  12*0 
0  *0 


100*0 
100*0 
100*0 

100*0 
100*0 
100*0 


19  95*0 
16  S4*l 
3  100*0 


22 
1ft 
4 

5 
4 
1 


68*0 
85*7 
100*0 

83*3 
100*0 
5C.C 


27  87*1 
22  88*0 
5  83*3 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

16*7 
«0 
50*0  , 


1  3*2 

0  *0 

1  16*7 


1 
1 

5 
4 
1 


20 
17 
3 


25 
21 
4 

6 
4 
2 


31 
25 
6 


-  TENNESSEE 

TN    MEMPHIS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *° 

MALE      >  0*0 
TN    U  OF  TENNESSEE  UNOXVILLE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE*  0  *0 

MILE  0  *0 

TN    VANOERBILT  UNIVOtSlTY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


TN         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0.0 

FEMALE                0  *0 

MILE                 0  *0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

d, 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

'  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

*> 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

3  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 
♦0 

•  0 

•  0 

♦  0 
*0 

*0 
*0 
*0 


♦  0 

♦  0 
*0 

*0 
-0 
*0 

*0 
*0 
*0 


*0 
.0 
♦  0 


100*0 
100*0 
100*0 

87*5 
85*7 
1CC*C 


v 


10  90*9 
6  100*0 
4  80*0 


19 
13 
6 


90*5 
92*9 
85*7 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

12*5 
14*3 
«0 

9*1 
*0 
20*0 


2  9*5 
1  ~7*1 
1  14*3 


2 
1 
1 

8 
7 
1 

11 

6 
5 


21 
14 
7 


TEXAS 

TX    EAST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0,  *0 

FEMALE  0  *0 

NILE  0  »° 

TX    NORTH  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE      u  0  *0 

HALE        '        0  *0 
JX    P*N  AMERICAN  UNIVERSITY 
70TAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0  *0 

MILE  0  *0 

TX    RICE  UNIVERSITY  , 
TOTAL  0  *0 

FEM4LE  0  *0 

MALE  0  *0 

TX    STHUST  TEX  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

•  FEMALE  0  *0 

MAiE  0       *  0 

TX    STEPHEN  F  AUSTIN  STATE  U 
TOTAL  fi  *0 

FEMALE  0  »0 

MALE  0  *0 

1%i  TEXAS  CHRISTIAN  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MUE         -    "0  .0 
7X    TEXAS  7ECH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE       "         0  «0 
TX    TRINITY  UNIVERSITY  « 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

NILE  0.0 


0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

1  50*0 

0  *o 

1  100*0 

1  50*0 

0  *0 

1  100.0 

1  50*0 
1  100*0 

0  *o 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

0 
0 
0 

.0 

♦  0 

♦  0 

0 
0 

L« 

.0 
.0 

»c 

b  *o 
o  *o 

0  *Q 

0  *0 

o  *o 

0  *0 

2  100*0 
1  100*0 
1  100*0 

0 

0 
0 

•  0 
•0 
•0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

4  8C*0 
2  66*7 
2  100*0 

4  80*0 
2  66*7 
2  10C.C 

o  *o 

0  *0 
0  .0 

1 
1 

0 

2C*0 
33*3 
.0 

0 

.0 

0 

.0 

o  *o 

0  *0 

c  *o 

5  71*4 
4  66*7 

2 
2 

28*6 
33.3 

0 
0 

•  0 

•  0 

c 

0 

.0 
.0 

o  «o 
o  *o 

0  *o 

1  100*0 

0 

.0 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

1 

0 

1 

25*0 
.0 
100*0 

o  «o 
0  *o 
o  *o 

1  25*C 

0  *o 

1  100*0 

3  75*0 
3  100*0 
0  *0 

0 
0. 
0 

♦  0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 

*o  ' 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 
.0 

2  50*0 
1  33*3 
1  100*0 

2  50*0 
1  33*3 
1  100*0 

2  50*0 
•2  66*7 
0  *0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0  „ 

0 

0 

•  0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

o  *o 
0  *o 

0  .0 

0  *o 
0  *o 
^  0  *o 

1  100*0 
1  100*0 
0  .0 

0 
0 
0 

♦  r 

•  0 
•0 

0 
0 
0 

♦  0  j 
.0, 

•  0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

1  1**5 
1  20*0 
0  .0 

1  12*5 
1  20*0 

0      *o  s 

7  87*5 
4  '*C*0 
9  100*0 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

0  *o 

0  *0 

4  100*0 
3  100*0 

0 
0 

•  0 
.0 

0 
0 

•  0 

•  0 

0 
0 

.0 
♦  0 

0  .0 
0  .0 

> 

0  *o 

•  1  100*0 

0 

•  0 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

5 
3 
2 

7 
6 
1 

4 
3 
1 

4 
3 
1 

1* 

1 

0 


gERJC 


.*  13  88 


1328 


■  f  • 


TABLE  7*    TOTAL  MASTER* S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BX> INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 

ETHNICITY*  ANO  SEX!     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


t 


ANER  I  CAN  'INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

^  NUMBER  X 

FOREIGN  LANGUAGES  (1100) 

TEXAS 

TX    U  CF  HOUSTON  CEN  CAMPUS 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER' 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SI OE NT 
ALIEN 


I 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

~  5 

62*5 

5 

62*5 

rErwLE                 0  *u 

U 

♦  0 

0 

•  u 

4 

4 

66*  7 

MALE                 0  *0 

0 

•  0 

0. 

•0 

1 

50*0 

1 

50*0 

TX    TEXAS  ACI  UNIVERSITY 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

100*  0 

4 

100*  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

100*0 

3 

130*0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

I 

IP-0-*0-  - 

1- 

-100.0- 

TX    U  OF  TEXAS  AT  ALSTIN 

— — TOTAL  — V  1*6 

2 

3*1 

0 

.0 

6 

9*4 

9 

14*1 
12*6 

'  FEMALE                0  .0 

1 

2*6 

0 

.0 

4 

10*3 

5 

MALE                1  4*0 

1 

4*0 

0 

.0 

2 

6*0 

4 

16.0 

II 

TX    U  OF  TEXAS  AT  ARLINGTON 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

C 

♦  0 

FE'lALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  6 

0 

♦  0 

TX    U  Of  TEXAS  AT  EL  PASO 

TOTAL                 C  *0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  V,  » 

MALE                 0  :0 

.  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

TX    U  OF  TEXAS  SAN  ANTONIO 

1*  v 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0  ' 

2 

33*3 

2 

33*3 

b  * 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

25*0 

1 

25*0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

50*0 

1 

50*0 

TX          STATE  TOTALS  t        15  INSTITUTIONS) 

TOTAL  1  *d  2-  1*6 

FEMALE  0.0  1  1*2 

MALE  1  2*2  1  2*2 

UTAH 

ut   brighan  young  u  main  cam 

TOTAL  0.0  0.0 

FEMALE  0  .0  0  *0 

KALE  0.0  0  .0 
UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 

,  TOTAL  0.0  0.0 

FEMALE  0.0  0  .0 

MALE  0.0  0.0 


UT  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


VERMONT 


CAM 


VT     GOOOARO  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
KALE  0 
VT    Mi  00LE6URY  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  <0 
MALE  0 
VT    NORWICH  U  MAIN 
TOTAL  0 
FEMALE  C 
MALE  0 
VT    SCH  FOR 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
VT    U  VT 
TOTAL 
FEMALE- 
MALE 


0 
0 
0 

0 
D 
0 

.0 

•  0 

♦  0 

INTRNATL  TRAINING 
0  *0 
0  *0 
0  *0 
STATE  AGAL  COLLEGE 
0  . 0 
0  *0 
0  *0 


.0 

•  0 

•  0 

2.1 
2*1 
2*4 

.0 
.0 

•  0 


15* 


0 
0 

30*0 

•  0 

♦  0 
.0 


VT  STATE  TOTALS  t 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 

VIRGINIA 


5  INSTITUTIONS) 
7  3*2 

3  1*9 

4  7*0 


VA    GEORGE  MASON  UNIVERSITY 

TOTAL  .    0  *0 

*    FEMALE  0  .0 

MALE  0  •  *0 

VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


VA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


STATE  TOTALS  i 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  *0 
0  *0 


.8 
•  0 
2*2 


.0 

•  0 
.0 

.5 

•  7 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


.0 
.0 
*0 

.0 

♦  0 

♦  0 


25  19*5 
16  19*3 
9  20*0 


♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  5 

♦  0  ■ 
2*4 

'  *0 
♦0 
*0 

♦0 
.0 
*0 

♦0 

♦  0 
*0 


♦  5 
*0 
1*8 


50*0 
33*3 
100*0 

6*7 
•0 
14*3 


15*8 
9*1 
25.0 


29 
17 
12 


22*7 
20*5 
26*7 


♦  0 
.0 
.0 


.0 
*0 
♦0 


*0 
*0 
*0 

3*? 
2*8 
4*8 

*0 
*0 
*0 

15*0 
.0 
3C.0 

*0 
.0 
.0 


9  4*2 

4  2*5 

5  8*8 


50*0 
33*3 
100*0 

6*7 
♦  0 
14*3 


3  15*8 

1  9*1 

2  25*0 


;M0ER 

I 

NUMBER 

X 

2 

25*0 

1 

12*5 

1 

16T7 

1 

16*^ 

1 

50*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

;o 

c 

0 

-  ;o 

0 

•  0 

46 

71.9 

9 

14*1 

28 

71*8 

6 

15*4 

16 

72*0 

3 

12*0 

6 

1C0.0 

0 

•  0 

4 

100*0 

*  0 

•  0 

t  2 

100*0 

u 

•  0 

2 

66*7 

1 

33*3 

1 

100*0 

X> 

*0* 

1 

50*0 

I 

50*0 

-4 

66*7 

0 

.0 

3 

7  5.0 

0 

•  0 

1 

50*0 

0 

•  0 

85 

66*4 

14 

10*9 

56 

67*5 

10 

12*0 

29 

64*4 

4 

8.9 

4 

57*1 

42*9 

1 

50*0 

1 

50*0 

3 

60*0 

2 

40*0 

15 

93*8 

1 

6.3 

7 

87*5 

1 

12*5 

8 

:oc*o 

0 

•  0 

19 

82*6 

4 

17*4 

8 

80*0 

2 

20*0 

11 

84*6 

2 

15*4 

I 

100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

I 

100*0 

0 

.0 

178 

95*2 

3 

1*6 

139 

95*9 

2 

1*4 

39 

92*9 

1 

2*4 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

*0 

0 

'♦0 

0 

*0 

2 

100*0 

13 

65*0 

4 

20*0 

10 

100*0 

0 

♦  0 

3 

30*  C 

4 

40.0 

6 

100*0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

196 

91*7 

9 

4*2 

U53 

96*2 

2 

1*3 

45 

78*9 

7 

12*3 

/ 

C 

50.0 

0 

•  0 

'2 

66*7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

12 

80*0 

2 

13*3  , 

6 

100*0 

0 

•  0 

4 

57*1 

2 

28*6 

14 

73*7 

2 

10*5 

10 

90*9 

0 

*0 

4 

50*0 

2 

?  5*0 

TOTAL 
NUMBER 


64 
39 
25 

6 
4 

2 

3 
1 
2 

6 
4 

2 


126 
83 
45 


7 
2 
5 

16 
8 
6 


23 
10 
13 


1 
0 
1 

187 
145 

42. 

2 
0 
2 

20 
■  10 
10 

6 

'4 
2 


216 
159 
57 


4 

3 
1 

15 
8 
7 


19 
11 

6 


9 

ERLC 


1329 


1389/ 


4  tot  m..  ^R.^^-BfiS^V^^^,,*",""-,e,,/ 


'AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  '  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MHITE 
NON* HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE  SI  DENT 
ALIEN 

NUMBER  ~ 


TOTAL 
NUMBER 


FOREIGN  LANGUAGES  1110)1 


WASHINGTON 

MA    EASTERN  WASH  UNIVERSITY 

\  TOtJU  0  tP   0 

FEMALE  0        .0  0 

.  MALE  0        .0  0 

WA    UNIVERSITY  OF  WA SHINGTON__  

 TOTAL  "0    ,    .0  1 

FEMALE  0        .0  1 

HALE  0*0  0 

WA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  C        .0  3 

MALE  0        .0  0 

WA    WESTERN  WASrt  UNIVERSIT7 

TOTAL  0*0  0 

FE.MALE        -        0        .0  0 

MALE  C        .0  0 


•  0 
.0 

•  3 


11 


0 

•  0 

.0 

•  0 

•  3 

•  0 

•  0 


WA         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                0  .0 

FEKALE                 0  *0 

HALE                0  *0 


4  INSTITUTIONS) 
1  2*0 
1 

0 


3.0 
•  0 


0 
0 
0 

~T 
1 
o 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

♦  0 
%0 


2.7 

♦  0 

♦  0 

•  0 
.0 

•  0 

♦  0 

•  0 


2.0 
3.0 
.C 


0 

-0  - 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

-.0- 
.0 

♦  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

♦  0 

♦  0 


0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

5*4 
8*0 

fo 

•  0 

J 

•  0 

•  0 

•  0 


♦♦1  > 

6*1, 
•0 


3 

100*0 

o 

♦  0 

100*0 

0 

•0 

2 

100*0 

0 

•  0 

29 

78.* 

6 

16*2 

19 

76*0 

4 

16*0 

10 

£3*3 

2 

16*7 

3 

100*0 

*o 

•  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

•0 

0 

•0 

4 

66*7 

2 

33*3 

3 

75*0 

1 

25*0 

1 

50*0 

1 

50*0 

39 

79*6 

8 

16*3 

26 

70*8 

5 

15*2 

13 

81*3 

3 

18*8 

37 
25 
12 

3 
3 
0 

6 
4 

2 


49 
33 
16 


WEST  VIRGINIA 

W*    WEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE     •  0    -  .0 

MALE  0  *0 


WV         STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  »0 

HALE  C  •<> 


.0' 

•  0 

•  0 


1  INSTITUTIONS) 


•0 
♦  0 

—•0 


0 
0 

*? 

0 
0 

c 


63*6 
7C*0 
♦0 


7    63*6  . 
7  70.0 
0  *0 


36*4 
30.0 


4 

3  j  v.  v 
1  100*0 


4  36*4 
3  30*0 
1  100*0 


11 

10- 
1 


11 

10 

1 


WISCONSIN  • 

WI    MARQUETTE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
WI    U  CF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  **0 

o  *o 

o  *o 

WISCONSIN. MADISON 

0.  ,*0 

0  1  *0 

0  !  «0 


WI    'J  CF  WISCONSIN  MILWAUKEE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0 

-0 
0 


>  ,0 

♦  o 


\ 


VA 


STATE  TOTALS 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


t 


.0 

♦  0 

♦  0 


WY 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 

THE  STATES  ANO  D 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.3 
.0 


*0 
.0 

♦  0 

1*8 

♦  0- 
3*7 

♦  0 
.0 
.0 


INST  ITUTIONS) 
1  1*4 

0  *0 

1  3*2 


WYOMING 

WY    UNIVERSITY  OF  WYOHING 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


1  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
C  *0 

235  INSTITUTIONS) 
45  1*9 
30  1*8 
15  2*0 


«0 

♦  0 

♦  0 

5*5 
3*6 
7*4 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


3  4*3 

1  2*6 

2  6*5 


38  1*6 
24  1*4 
14  1*9 


0 
0 
0 

3 
1 
2 

2 

a 


♦0 
*0 
*0 

5*5 
3*6 
7*4 

28*6 
50*0 
•3 


5  7*2 
3  7*9 
2  6*5 


33*3 
33*3 
*3 


33*3 
33*3 
*0 


201 
136 

<  65 


8*3 
8*1 
8*8 


0 

*  *0 

6 

85*7 

1 

14*3 

0 

*0 

5 

83*3 

1 

16*7 

0 

*0 

1 

100*0 
i 

0 

«0 

7 

12*7 

35 

63*6 

13 

23*6 

2 

7*1 

I 

22 

78*6 

4 

14*3 

5- 

10*5 

13 

48*1 

9 

33*3 

2 

28*6 

5 

71.4V 

0 

.0 

2 

50*0 

2 

50*0 

0 

♦  0 

0' 

*0 

3 

100.0 

0 

.0 

9 

13*0 

46 

66.7 

.4 

20.3 

4 

10*5 

29 

76.3 

5 

13.2 

5 

16*1 

17 

54.8 

9 

29.0 

1 

33*3 

*  2 

66.7 

0 

♦  0 

1 

33*3, 

2 

66.7 

0 

♦  0 

0 

*0~ 

0 

•0 

0 

♦0 

1 

33*3 

2 

.66*7 

0 

•  0 

1 

33.3 

2 

'66.7 

0 

,.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

207  11.8 
191  11.3 
96  13.0 


1  ,927  -  79.4 
1,365  80*9 
•>  562  76*0 


212  8*7, 
131  7*8 
81  11*0 


7 
6 
1 

55 
28 
27 

7 
4 

3 


69 
38 
31 


2,426 
1,667 
739 


PUERTO-RICO 


P<*,  13  OF 
x  TOTAL 
FSHALfc 
MALE 
PR     U  OF 
TOTAL 
fEMALE 
HUE 


PR  RIO  PIECRAS 
0 
0 
0 

PR  H4YAGUE2 
0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

.3 

•  0 
.0 


PR 


AREA 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


TOTALS  t 
0 
0 
0 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
KALE 


^.0 
•  0 
.0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

✓1 


2  INSTITUTIONS) 
0  .0 

0  "  .0 
0  *0 

2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
3  .0 
0  «0 


♦  0 

♦  0 
.0 


U  lOO.O 

9  100.0 

2  100.0 

3  100.0 
2  100*0 
1  100*0 


14  100*0 
11  100*0 
3  100*0 


14  100*0 
11  100*0 
3  100*0 


11-100*0  , 
9  100*0 
.2  100*0 

3  100*0 
2  100*0 
1  10C«0 


14  100*0 
11  100*0 
3  100*0 


14  100*0 
11  >130.0 
3  100*0 


.0 
•  0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0- 

•  0 

•  0 


11 

9 
2 

3 
j2 
1 


14. 
11 
3 


14 
11 

3 


1330 


TAiLE  7*    TOTAL  MASTER'S    D€GREES  FOR  HAJOR  FIELD  CONFERRED  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  A  NO  SEXS     INSTITUTION  AND  STATE  197*>1979 


AMERICAN  I  HO  UN 
ALASKAN  NATIVE 

N UNI Eft  t 

FOREIGN  LANGUAGES  (1100) 

NAJOft  FU.LO  AGGREGATE  1*00  f 
TOTAL 
FENALE 
HALE 


BLACK  ASIAN  CA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUN PER 


TOTAL 
NINORITY 


NUN8ER 


WHITE 
NON-HI SPANIC 


NUNIER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUNIER  J 


3 

•  1 

♦3 

1*1  31 

1.4 

215 

••• 

301 

12.3 

1*927 

79.0 

212 

8.7 

1 

.1 

30 

1.1  24 

1.4 

147 

8.7 

202 

11*9 

1*345 

8C.4 

131 

7.7 

2 

•  3 

15 

2.0  14 

1.9 

41 

9.2  , 

99 

13*3 

542 

75.7 

•  1 

10.9 

HEALTH  PROFESSIONS— (120 QJ  

ALABAMA  * 

AL    AUBURN  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .,*D 

FEMALE  v  0  .0 

MALE    o  0  .0" 

AL    TUSKEGEE  INSTITUTE 
TOTAL  0.^.0 
FEMALE  O'A  -  .0 

MALE  0  .0 

AL    UNIVERSITY  OF > ALABAMA 
TOTAL    ±          -0  '  .0 
FEmU.      ~        0  .0 
MALE  0       .0  Q 

AL    U  ALABAMA  IN  BIRMINGHAM 
'  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

,  MALE  0  .0 

AL. -^UNIVERSITY  OF  MONTEVAUO 
.  tOTAt  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    U  Of  SOUTH  ALABAMA 
•  TOTAL  0    .  .0 

PENILE  0       .0  . 

NILE   0  .0 


0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  .0 

29 

85.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

22 

88.0 

0 

•  0 

0' 

•  0 

0 

•0 

0  .0 

7 

77.8 

5 

100.0 

0 

•0 

0 

•0 

5  100.0 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3  100.0 

0 

•0 

2 

100.0  . 

0 

.0  * 

0 

•  0 

2  lOCO 

0 

•  0 

2 

9*5 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  9.5 

19 

90.5 

2 

9.5 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  9.5 

19 

SC.  5 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0  , 

0  .0 

0 

•0 

7 

4.4 

2 

1.3 

0 

•0 

9  5.4 

142 

88.8 

4 

5.2 

0 

-  .0 

0 

.0 

4'  5.2 

106 

92.2 

1 

2.* 

2 

4.4 

0 

•0 

3  4.7 

34 

80.0 

1 

7.7 

0 

•P 

*  0 

.0 

1  7.7 

12 

92.3 

1 

8.3 

0 

•  0 

0 

•0 

1  8.3 

11 

91.7 

0 

'.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

1 

100.0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•o1 

0    '  .0 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

0'  .0 

2 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0     .  .0 

0 

•  0 

AL         STATE  TOTALS  f 

TOTAL  0  .0 

PENILE  0  .0 

NILE  0  .0 

ARIZONA 

AZ    ARIZONA  STATC  UNIVERSITY 


4  INSTITUTIONS) 
15  4.4 

12 
3 


4.7 

5.3 


TOTAL 
PENILE 
NILE 
AZ  UNIVERSITY 
-  TOTAL 
PENILE 
MILE 


0  .0" 

0'  .0 

0  .0 
OP  ARIZONA 

0  .0 

0  .0 

0  .0  ' 


3.2 
4.2 
•  0 

.  .0 
•0 
•0 


AZ         STATE  TOTALS  { 

TOTAL  0  .0 

*  PENILE  0  .0 

„  MILE  0  .0 

AH  (CANS  45 


2  INSTITUTIONS) 
1  1.1 
1 

a  0 


1.4 

•  0 


AA    ARKANSAS  STATE  U  MAIN  CAN 

-i     TOTAL  .0        .0  1  11.1 

PENILE  0       .0  1  12.5 

NILE  0        .0  0  .0 

AH    U  OF  ARKANSAS  NAlN  CAMPUS 

TOTAL  0       .0            '0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  t     0       .0.  0  .0 

AR    U  OF  ARK  NEOL  SCI  CAMPUS 

v    TOTAL  0        .0  2  6.7 

PENILE  0        .0  2  7.7 

MALE  0       .0  0  .0 

AR    U  OP  CENTRAL  ARKANSAS 

TOTAL  0       .0  1  14.3 

PENILE  0.      .0           '     1  14.7 

MALE  0        .0  0  .0 


4  INSTITUTIONS) 
4  6.8 
4 

0 


AR         STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  .0 

PENILE  0  .0 

NALE  0"  .0 

CALIFORNIA 


CA    CAL  ST  COLLEGE-STANISLAUS 

TOTAL  '0        .0  0 

PENILE  0        .0  0 

MALE  0       .0  0 

CA    CAL  STATE  J- CHI  CO 

TOTAL'  0        .0  0 

FEMALE  0.0  0 

NILE  0,0  0 


8.0 

•  0 


•  9 

•  0 
3.5 


1  3.2 

0  .0 

1  14.3 


•  0  - 
4.3 


2,  2.1 
0  .0 
2  6.7 


•  0 

•  0 
•0 


4.8 
5.0 
4.3 


3  3.2 
2  3.1 
1  3.3 


5.9 
6.3 
•0 

.0 
•0 
.0 


> 

17 

7.2 

204 

86.8 

12 

4.7 

140 

89.9 

5 

8.8 

44 

77.2 

2 

6.5 

. 

29 

93.5 

1 

4.2 

23 

95.8 

1 

14.3 

6, 

85.7 

4 

6.3 

57 

9C.5 

2 

5.0  • 

36 

90.0 

2 

a.  7 

21 

91.3 

6 

6.4 

86 

91.5 

3 

4.7 

59 

V.2 

3 

10.0 

27 

90.0 

I 

11.1 

8 

88.9 

1 

12.5 

7 

87.5 

0 

.0-  ■ 

1 

100.0 

0 

.0 

13 

10C.0 

0 

•0 

10 

100.0 

0 

.0 

3 

100.0 

<2 

6.7 

28 

93*3 

2 

7.7 

24 

92.3 

0 

•  0 

4 

100*0 

1 

14.3 

6 

85.7 

1 

16.7 

5 

83.3 

0 

•  0 

<■ 

1 

ico.c 

4  6.8 
4  8.C 

0  .0 


5.9 
6.3 

•  0 

•  tf 

•  0 


55  93.2' 
46  98.0 
9  lb  CO 


14  94.1 

15  '93.% 
1  1C0.O 

19  Uo'.O 
14  100.0 
3  100.0 


0 

0  ' 
0 


14.7 
12.0 
22.2 

•  0 
.0 
•0 

•0 

•  0 

•  0 

5.6 
2.6 
13.3 

•0 

•  0 

.p 

•  0 

»0 
•0 


TOTAL 
NUHREA 


2*440 
1*498 

742 


34 
25 
9 

5 
3 

2 

21 

—21- 
0 

160 
115 
45 

13 
12 
1 

2 
2 
0 


14  6.0 
6  3.4 
8  14.0 


2.1 
3.1* 
•  0 


'.0 
•0 

•  0 

•0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 
•0 


•  0 
•0 
.0 

•0 

•  0 

•  0 


235 
178  , 
57 


0 

.0  ' 

31 

0 

•  0- 

24 

0 

•  0 

7 

I 

3.2 

63 

2 

5.0 

40 

t 

•  0 

23 

94 
64 
30 


13 
10 
3 

30 
26 

7 
6 

.  1 


59 
50 
9 


16 
1 


19 
16 


ERLC 


1331  * 


1391 


-  AMERICAN  INOIAN 

'ALASKAN  NAT  I VI  * 

NUNiEA7      S  NUNIER 

•H£ALJH;>R0FE$$!0N$  U200I 
CALIMtwiiA 

CA~CAL  STATE  U-DOM1NGUEI  HLS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0 ,  ♦O 

MALE      •  0  .0 

XA  ;CAL  STATE  lM*ESN0 

.  TOTAL  0  .0 

,     FEMALE  0  ,  .0 

s  ;  .   .MALE  0  '  .0 

•  C A    CAL  STATE  l>-LONG  BEACH 

TOTAL_  0  .0 

**      FEMALfT  0  .0 

MILE  0"  ♦<> 

CA    CAL  STATE  1>-L0S  ANGELAS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0- 

•     MALE  0  *0 

CA-^l~SUT£_JW<CRTjHRI  OCE^ 
TOTAL  3  3*2 

FEMALE  2  2.9 

MALE  1      *♦©  * 

CA    CAL  STATE  1>-SACRAMENT0 
'    TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

.MALE  0  *0 

CA    HUM80L0T  STATE  U 
TOTAL  '0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    SAN  OIEGO  STATE  U 
TOTAL  0  .Q 

FEMALE  0  .0 

MALE*  0  *0 


••LACK  AilAM  0* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUHiCR 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 

minority 
"number 


WITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCK-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


CA    SAN  FRANCISCO  STATE  U 


TOTAL  © 
FEMALE  -0 
MALE  0 
CA    SAN  JOSE  STATE  U 


TOTAL 
FEMALC  »" 
HALE 

CA    SONOMA  STATE 
TOTAL 
FEMALE* 
HAL  E 

CA    CHAPMAN  COLLEGE 


.0 
.0 
.0 

A*  3 
A*7 

.0 


2 
2 
0 

UNIVERSITY 
0 
0 
0 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 

:o 

.0 

•  o 

•  o 

•  0 


^  CA    GOLOEN  GATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0       *0  , 

CA    10 MA  LINOA  UNIVERSITY 
TOTAL  C  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

£k    NATIONAL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE.    •  0       *0  p. 

MALE  0  .0 

CA    PEPPL'ROINE  UNIVERSITY 
TOTAL  0       ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0     •  .0 

.CA    STANFORD  UNIVERSITY 
TOTAL  [-0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

CA    U  OF  CAL-BERKELEY 
JOT  AL  11  5*1 

FEMALE  7  6*2 

MALE  * 
CA    U  OF  CAL-OAVIS 

TOTAL  0  ♦<>. 

FEMALE  0  .0 

MALE  0*"  .0 

CA    U  OF  CAL-JRVINE 

TOTAL    '  0  *0 

FEMALE  .0  *0 

MALE  0Si  .0 

CA\U  OF  CAL-LCS  A  JGELES 
TOTAL  *  !•* 

i     FEMALE  3  1.4 

J        MALE  1  .  1.2 

CA    U  OF  CAL'-SAN  FRANCISCO  > 


0 

♦  0 

85 

7*1 

0 

0 

♦0 

8 

12*5 

0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0, 

2 

2.5 

5 

4*3 

3 

0 

•  0 

5 

•  •9 

2 

2 

•  •7 

0 

•  0 

t  * 

1 

"> 

3.6 

1 

1*8, 

0 

2 

3.8. 

1 

1.9 

0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

7 

7.9^ 

8 

9*0 

5 

3 

3.8 

8 

10*3 

A 

A 

36*  A 

0 

•  0 

1 

2~ 

2.1 

6 

673 

— r 

2 

q 

o 
o 
o 

P 
o 
o 

2 
2 

0 

2 
1 
1 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

8 
2 
6 

7 
3 
A 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


IA 
9 

5 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

9 
5 
A 


TOTAL 
FEMALE 
'  MALE 


'♦9 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


7*1 
4*0 

-0 
•0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


2*3 

6 

6.8 

3*7 

A 

7. A 

•  0 

2 

5.9 

2.9 

10 

1A.7 

1.9 

7 

13*2 

6.7 

3 

20.0 

A«3 

A 

8.7 

A.7 

A 

9.3 

♦  0 

0 

.0 

.  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

•  o  ■ 

0 

.0  - 

.0 

0 

♦  0 

16.3 

0 

.0 

33.3 

0 

.0 

1A.0 

0 

♦  0 

7.1 

6 

6.1 

5«2 

2 

;3»* 

10.0 

A 

10.0 

•  0. 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

1  .0 

•  0 

0 

.0  " 

•  0 

.0 

•  0 

I 

■  .0 

3i2 

A 

12.9 

A. 3 

,  A 

17.  A 

.0 

0 

.0 

6.5 

*  1A 

6.5 

8.0 

9 

8.0 

5.0 

5 

5.0 

5.3 

1 

5*3 

5.9  s' 

1 

5.9 

.0 

0 

.0 

.0  A 

0 

♦  0 

•  0 

,  0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

3.1 

23 

7.8 

2. A 

18 

6.5 

A. 9 

5 

6.2 

A. 6 

*  A 

3.7 

A. 9 

3 

2.9 

.0 

1 

1A.3 

1392 


1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

1 
1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 


.0 
♦  0 
.0 

3*6 
3*6 
A.  3 

•0 
.0 

*  .0 

5.6 
5.1 
9.1 

-171" 
l.A 
.0 

8.3 
8.3 
•  0 


♦0 

•  0 

•  0 

1.1 
•0 
2.9  ' 

1.5 
1.9 
.0 

2.2 
•0 
33.3 

.0 
.0 
.0 

28*6 
28*6 

•  0 

*0 
%  *0 
'  .0 

2*0 
1.7 
2.5 


2  5.3 

o  *o 

2  7*A 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

6 
1 

5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 

5 
3 

0 
0 
0 


*0 
*0 

♦  0 

3*2 
A*3 
*0 

2*8 

♦  9 

5*0 

♦  0 
*0 
*0 

•b 

*0 
*0 

2*7 
2*A 
3*7 


13)2 


V 


/ 
total"* 

N  LUMBER 


7.1 
12*5 
.0 


10A  92*9 
c56  87.5 
A8  10C.0 


10  12*7 
7  12*5 
3  13.0 


3 
3 
0 

20 
15 
5 


5.A 
5.8** 
.0 

22.5 
19*2 
A5.5 


68 
A9 
19 

52 
A9 
3 

69 
63 
6 


86*1 
87.5 
62*6 

92*9 
9A*2 
75*0 

77*5 

80*8, 

5A*5 


 12  "12  V  6~ 

10  1A*3 
2  8*0 


"777  ~8  1t1- 
58  82*9 
19  76*0 


1 

6*3 

11  91*7 

1 

8*3 

11  91*7 

o 

♦  0 

0  *0 

0 

♦  0 

7  100*0 

0 

6;. 

*0 

6  100*0 

♦  0 

1  10C.0 

9 

10*2 

78  88*6 

6 

11*  1 

A8  88*9 

3 

8*8 

30  86*2 

13 

19*1 

5A  79*A 

9 

17*0 

A3  81*1 

4 

26*T 

'     11  73.3 

9 

19*6 

33  71.7 

8 

18*6 

33  76.7 

J3*  3 

o  *o 

a 

*0 

13  100.0 

0 

*0 

6  100.0 

e  0 

♦  0 

5  100.0 

2 

28*6 

^5  71.A 

2 

28*6 

5    7  l.A 

0 

•  0 

0  .0 

8 

16*3 

Al  83.7 

2 

33*3 

A  66.7 

6 

1A*0 

37  66.0 

15 

15*3  " 

80  81.6 

6 

10.3 

52  89.7 

9 

22*5 

28  70*0 

2" 

5.3 

36  9A.7 

0 

.0 

11  100.0 

2 

7. A 

25  92.6 

0 

*0 

2  10C.0 

0 

♦  0 

0  ~0 

0 

♦  0 

2  100.0 

x  6 

19*4 

23  7A.2 

6 

26*  1 

16  69.6 

0 

*0 

7  87.5 

A5 

21*0 

1A5  67.6 

26 

23*0 

$Z  72.6 

19 

18*8 

63  62.A 

2 

10*5 

15  7*8.9 

2 

11*8 

13  76.5 

0 

2  1CC.0 

0 

♦  0 

3  100.0 

0 

.0 

a  .0 

0 

•  0 

3  100.0 

AA 

15.0 

233  79.5 

31 

14.4 

17A  62*1 

13 

16.0 

59  72*8 

9 

8.3 

98  69*9 

8 

7*6 

92  90*2 

1 

1A.3 

6  65*7 

S. 

1 

0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

t 

2 
A 

0 
0 
0 

0 
0 

0  1 

1 

0 

1 

1 
1 

0 

A  i 
2 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

►  0 
0 
0 


•  0 
.0 

•  0 

1.3 
.0 
4.3 

1.8 
.0 
25.0 


•0 

.0" 

-  6*3— 

2*9 
16*0 

•0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

fc  .0 

1.1 

•  0 
2.9 

1.5 
1.9 
.0 

8*7 
A*7 
66*7 


♦  0 
*0 
*0 

*0 
*0 
*0 

♦  0 
*0 

♦  o 

3*1 
*0 
7*5 

*0 
*0 
*0 

♦  0 
*0 

♦  0 


2  6*5 
1  A.3 
1  12*5 


2A 

5 
19 

2 

2 
0 

0 
0 
0 

16 
7 
9 


11*2 
A.  A 
16.6 

10.  5  4 
11*8 

•  0 

♦o. 

.0 

•  0 

5.5 
3*3 
11.1 

i*8 

2*0 

•  0 


112 
6A 
A8 

23 
.  56 

SO 

A 

"89 

-  78  ." 

U  .* 

— 95— 

-  70  „ 
25 

12 
12 
0 

7 
6 
1 

68 

5A 
3A 

68  " 

53 

15 

A6 

'< 

13 
8 

■  5 

7 
7 

0 

A9 
6 
A3 

98 
56 

"  AO 

38 
11 
27 

2 
0 
2 

31 
23 
8. 

21A 
113 
101 

19 
If 
2 

i*  3 

a 

.  3 

293 
212 
81 

109 
10? 
7 


TAiUn    TOT  At  MASTER'S    OEM  EES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  MCE, 
'  *  ETHNICITY,  AM)  SEXt    INSTITUTION  AND  STATE  1976-H79 


AMIRIttriMDMH? 
w  AUSKAN  NATIVE 


.NUMBER  X 
HEALTH  PROFESSIONS  (12001 
CALIFORNIA 


BLACK  "        '  ASIAN  OR 
* NON-HISFANIC  FACIFIC  ISL'ANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


kHITE 
HON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


is 

5 


CA    U  OF  CAL-S  ANT  A  BARBARA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.  .  *»LE  0  .0 

CA    UNIVERSITY  OF  LA  VERNE 
TOTAL  0       . 0 

Ffc.IALE  0  .0 

y  MALE  0        .0  , 

CA    DIVERSITY  OF  THE  PACIFIC 
TOTAL        %        0  .0 
FEMALE  0  .0 

-  MALE  0  .0 

CA-  UNIVERSITY,  OF  REOLANOS 
TOTAL  0  .0 

.  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA     DIVERSITY  OF  SAN  OIEGO 
'.TOTAL  0  .0 

FEMALE     '  .0  .0 

W    "  0  *0 

CA         r  SAN  FRANCISCO 

AL  0  *0- 

FEMALE*  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 
TOTAL  0  #0 

FEMALE  0  v.O 

MALE  0  .0 

CA    WH1TTIER  CCLLEGE 
<?       TOTAL  V0> 

feh;le  o 

.      MALE  0* 

*CA*       STATE  TOTALS  ( 
TOTAL"  20 
FEMALE  14 
MALE    *  6 

COLORADO 


.0 
.0 
♦  0 


•  0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 
.0 

5*6 
5.9 

•  0 

•0 
.0  ' 
-  .0 

1**3 
14*3 

•  0, 

-  .0 
.0 

•  0 

1.7 
♦0 
5*3 

•  0 

•  0 
♦0 


1.2 
1.2 
1*2 


32  INSTITUTIONS) 


CO    COLORADO  STATE  LNIVERSITV 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,  0  .0- 

*  MALE  0        . 0 

CO    U'OF  COL'ORAOOT  AT  BOULOER* 

*  TOTAL  0  '  .0 
FEMALE  0  .0 

HALE  »    0  .0 

CO    U  OF  COLO  AT  OENVER 
TOTAL  0  .0 

FEMALE     ,  0  .0 

MALE  X  °~  »° 

CO    U  OF/COLO  ME01CAL  CENTER 
TOTAL      1         2      I.  fa 
FEMALE     )         Z  1.6 
HALE  j/        *  0  .0 
0    IWIVCRSITY  OF  OENVER 
TOTJtt  0  #0 

F/C  MALE      e  0  .0 

MALE  0  .0 

-CO    U  OF  NORTHER*  COLORADO 
TOTAL  0  *0 

FEMALL    .  0  .0 

HALE  0  .0 


68 
41 
27 


1 
0 
1 

0 
0 
0 

0. 
*0 
0 

4 

3 
1 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


3.9  * 
5*2 


2.,5 
.0 
7.7 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•0 

2.7 
2.4 
4.3 

2.4 
2.4 

•  0 

♦0 

•  0 


CO         STATE, TOTALS  I  ' 

TOTAL  2  .7 

"FEMALE  2  *9 

v  MALE  .  0  .0 


INSTITUTIONS) 
6  2.1 


1.6 

3.6 


.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
..0 

11.1 
11.6 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

'  3.4 
2.5 
5.3 

.0 
.0 
.0 


104  6.0 
B2  •  6.B 
22  4.2 


2.5 
3.7 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

,  *o 

2*7 
3.3 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

v  .0 

.0 


1.8 

2.2 
.0 


36 

ft 


.0 

0 

•  0 

0 

00.  V 

1 

11*1 

0 

♦0  - 

c 

•  0 

6 

88*9 

I 

11*1 

9 

.0 

/o 

•  0 

0 

*0 

0*> 

•  0 

0 

o 

.0 

■< 

0 

•  0 

1 6 

1  oc*  0 

0 

•  0 

♦b 

0 

'  *0 

16 

100*0. 

0 

•  0 

16 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

3 

16*7 

1 5 

83*  3 

0 

•  0 

1  * 

.0 

3 

17*6 

14 

62*4 

.  0 

.0 

17 

♦0 

0 

♦  0 

> 

1 

100*0 

0 

'  .0 

1 

•  0 

0 

♦  0 

26 

100*0 

0 

•  0 

26 

♦0 

0 

•  0 

21 

100*0 

0 

•  0 

21 

•  0 

0 

♦  0 

5 

100*0 

0 

•0 

5c 

.0 

'  2 

14*3 

12 

65*7 

0 

.0 

14 

•0 

2 

14*3 

12 

85*7 

0 

•0 

14 

•0 

0 

•  0 

n  0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

41*7 

7 

58*3  % 

12, 

•0 

0 

•  0 

2 

40*0 

3 

60*0  ' 

5 

•  0 

0 

♦<0 

'  3 

42*9 

4 

57*1 

7 

I  *7 

4 

6*6 

49 

B3*l 

6 

10*2 

?*5 

2 

5*0 

36 

90*0 

2 

5*0 

40 

2- 

10*5 

13 

68*4 

4 

21*1 

19 

•0 

0 

•0 

6 

100*0 

t 

*0 

•  0 

8 

.0 

0 

•  0 

8 

100*0 

0 

♦  0 

B 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

2*1 

226 

13*2 

1,421 

62*3 

77 

4*5 

1,726 

1*7 

156 

13*1 

1,021 

84*6 

28 

2*3 

1,207 

2*9 

0  70 

13*5 

400 

77*1 

49 

9*4 

519 

♦0 

2 

5*0 

35 

87*5 

3 

7*5 

r  ' 
40 

♦  0 

I 

3*7 

25 

92*6 

1 

3*7 

27 

♦0 

I 

7*7 

10 

76*9 

2 

15*4 

13 

♦  0 

0 

*0 

12 

100*0 

0 

*0 

12 

♦0 

0 

*0 

12 

100*0 

0 

*0 

12 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

,  0 

♦  0 

'  0 

*0 

7 

100*0 

0 

*0 

7 

•  0 

0 

*0 

7 

100*0 

0 

•0  * 

7 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

<? 

2*1 

13 

6*9 

133 

91*1 

0 

.0 

146 

2*4 

12 

9*8 

111 

90*2 

0 

*0 

123 

.0  1 

1 

4*3 

22 

95*7 

0 

*0 

23 

♦  0 

1 

2*4 

40 

97*6 

<'  0 

♦  0 

41 

♦  0 

1 

2*4 

40 

97*6 

0 

'*  .0 

41 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

17.1 

6 

17.1 

28 

80**0 

1 

2*9 

35 

13*3 

2 

13*3 

12 

80*0 

1 

6.7 

15 

20*0 

4 

20*0 

16 

60*0 

0 

*0 

20 

£ 

3*2 

22 

7*8 

255 

90*7 

4 

1.4 

261 

**2 

16 

7*1 

207 

92*0 

2 

•9 

22$ 

7:i 

6 

10*7 

48 

85*7 

2r 

3*6 

56 

CONNECTICUT 

CT    (WINNIPIAC  COLLEGE 


CT 


CT 


CT 


TOTAL/  0 

.0 

1 

10*0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•0 

MALE  0 

•  0 

1 

16*7 

SOUTHERN  CONNoST 

COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

•0 

FEMAL'E  0 

•  0 

<h 

•  0 

MALE  0 

•0  . 

0 

•  0 

r    UNIVERSITY  OF  CONNECTICUT 

TOTAL  0 

,0 

1 

2*0 

FEMALE  0 

*0 

0 

.0 

HALE  0 

1  *0 

1 

11*1 

YAUjrWTVfRS:TY 

TOTAL  0 

.0 

4 

^7*0 

FEMALE  0 

♦  0 

4 

8*0 

,  HALE  0 

.* 

0 

.0 

1  10*0 
1  25*0 
0  «0 


*0 
*0 
*0 

*0 
*0 
*0 

1*8 
2.0 
•  0 


0 

.0 

2 

20*0 

8 

80*0 

0 

.0 

10 

"0 

.0 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

*0 

4 

0 

.0 

1 

U*7 

5 

63*3 

0 

•  0 

6 

0 

.0 

0 

*0 

42 

100*0 

0 

•  0 

42 

0 

.0 

0 

♦  0 

42 

100*0 

0 

•  0 

42 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

VO 

0 

1 

*  2.0 

2 

4*1 

46 

93*9 

1 

2*0 

49 

0 

♦  0 

0 

•  0 

39 

97*5 

-  1 

2*5 

40 

1 

11*1 

2 

22*2 

7 

77*8 

0 

•  0 

9 

I 

1*8 

6 

10*5 

51 

89*5 

0 

•  0 

57 

1 

2*0  • 

6 

12*0 

44 

88*0 

0 

•  0 

50 

0 

*0 

0 

*0 

7 

\00*0 

.  0 

.0 

7 

9 

IERJC 
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AMERICAN  (INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NOMAEA  X 


•  SLACK    *         ASIAN  OA 
NOH-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEA 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


kHITE 
NON-HISPANIC 

NUMJER 


NON-RES IC6NT 
ALItN 

NUMBER 


TOTAL 


NUMBER 


_ HEALTH f PROFESSIONS  112001 

CT         STATE  TOTALS  I ' 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  'M  0      '  *0 


4  INSTITUTIONS! 
6  3*8 
4 

2 


2*9 
9.1" 


1.3 
1.5 
•  0 


2  1*3 
1  .7 
1  4*5 


10  4.3 

7  5*1 
3  13*6 


147  93*0 
126  94*1 
19  86*4 


.6 
.7 
•  0 


156 

136 
22 


0 EL AH ARE 

OE  UNIVERSITY  OF  OELAMARE 
.   TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *     0  .0 


5.9 
6.3 
.0 


1  INSTITUTIONS! 


Ofc         STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  .0  1 

FEMALE  0  .0  1 

MALE  0  .0  0 

DISTRICT  OF  COLUMBIA^ 

OC    CATHOLIC  U  OF  AMERICA 

TOTAL                0  '     .0  9 

.  FEMALE                0        .0  8 

MALE  0  .0  1 
DC    6ALLAU061  COLLEGE 

*  TOTAL                0        .0       "  I 
'  FEMALE               0    1    .0  ,1 

MALE:  0  1  .0  0 
OC    GEORGETOWN  UNIVERSITY, 

TOTAL                0    j    .0  -  A 

FEMALE    '             0    I    .0  'i  I 

MALE                0        .0  0 

*  DC    GEORGE  HASH  UNIVERSITY  . 

TOTAL  1  •*        r    -  -I 

FEMALE  0  .0        ^  3 

MALE  1  UO  2 
OC    HOWARO  UNIVERSITY 

TOTAL                0'  .0  .9 

FEMALE                0  .0  [5 

MALE  0  .0  ;4 
OC    SOUTHEASTERN  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0  [J 

FEMALE              -0  .0  3 

MALE                0  .0  ,2 

DC    UNIVERSITY  OF  DC  » 

Tt)TAL"               0  .0  ? 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »° 

4>C         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  »3 

FEMALE  0  *° 

MALE  •  I  .7 


5^.9 
6.3 
.0 


6*4 
6.0 
16.7 

12.5 
12.5 
.0 

7.7 
25.0 
*  .0 

4.4 
8.3 

2.0 

Bl.B 
71.4 
100.0 

<2.7 
50.0 
12.5 

90*0 
88.9 
100.0 


7  INSTITUTIONS) 
41  11.3 
31  13.6 
10  7,5 


FLORIO A 

FL    FLA  AGRICULTURAL  &  HECH  U 

'   TOTAL                0        .0  3  75.0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  3  75.0 
FL    FLORIDA  INTERNATIONAL  U 

TOTAL                0        .0          '       °  *° 

FEMALE                0        .0  0  .0 

HALS  0  <0  .  0  .0 
FL    FLORfOA  STATE  UNIVERSITY 

,      TOTAL                 0        .0  4  B.7 

FEMALE                0        .0;  4  3.7 

MALE  C  .X)  0  .0 
FL    UNIVERSITY  OF  FLORIDA 

TOTAL             .    0        .0  0  .  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
FL    U  CF  NORTH  FLCRIOA 

TOTAL                 0        .0*         -3  12.0 

FEMALE                0        .0  3  18.8 

MALE  0  .0  0  .0 
FL    U  OF  SOUTH  FLORIOA  , 

TOTAL                0        .0  0  .0 

FEMALE                0>  0  .0 

HALE  0  .0  0  .0 
FL    UNIVERSITY  OF  MIAMI 

TOT  AL                 0        .0  4  9.8 

FEM»U                0        .0  2  6.3 

HALE                0        .0  2  22.2 


FL 


STATE  TOTALS  < 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


7  INSTITUTIONS) 
14  6.6 
9  5.8 
5  10.2 


0 
0 
0 

♦  0. 

♦  0  ° 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

.1 

•  1        3. » 

1  A.3 

0  .0 

16  94*1 
15  93*8 
1  100*0 

0  .  *o 

0  .0 
0  .0 

17 
16 
1 

fr. 

0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

0 
0 
0 

.0 
•0 
.0 

1-5.9 
1  A.3 

0  .0 

16  94*1 
15  93*8 
1  100*0 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

17 
16 
1 

2 
2 

*0 

1.4 
1.5 
•  0 

0 
0 
0 

.0 
•0 
.0 

1  1  TO 

10  7.5 
I  16.7 

110  78*6 
105  78*4 
5  63*3 

19  13.6 
19  14*2 
0  .0 

140 
134 

6 

o 

•  0 
0 

♦  0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 

•0 

.0  x- 
•0 

1  12.5 
1  12.5 
0  .0 

7  67*5 
7  87*5 

0  *o 

o  *r 
0  *f 
0  *c 

6 

0 

0 

0 
0 

o 

•  0 
.0 
o.6 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

i      7.7  ' 
1  25*0 
0  .0 

7  53*8 

2  50*0 
5  55*6 

5  36*$ 
1  25*0 
4  4**4 

13 
4 
9 

1 

0 

1 

•  6 
.0 
1.0 

1 
1 

0 

•6 
■  1.7 
.0 

10  4.3 
6  10*0 
4  4.1 

146  92.4 
53  66.3 
93  94.9 

2  1.3 
1  1.7 
1  1.0 

158 
60 
98 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.  0 
.0 
♦  0 

9  81*8 
5  71.* 
4  100*0 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

2  16.2 
2  26.6 
0  .0 

11 
7 
4 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

•0 
.0 
.0 

K         -5-5  7 

5     22.  * 
3  50*0 
2  12*5 

6  27.3 
1  16.7' 
5  31.3 

11  5C.0 
Z  33.3 
9  56.3 

22 
6 
16 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

*  0 
0 

♦  0 
.0 

•♦0 

9    9C*  0 
8  86*9 

X  100*0 

1    10.  o' 

i  n.r 

0  .0 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

10 
9 
1 

3 
2 
1 

* 

•  8 

•  9 
.7 

1 
1 

0 

♦  3 
.4 
.0 

*6  12*7 
34  14*9 
12  9*0 

277  76.5 
169  74.1 
108  "83.6 

39  10.8 
25     11.9  , 
14  1C* 

362^ 

226 

134 

1 

0 

1 

25.0 
.0 
25.0  , 

0 
0 
0 

.0 

.0 

.  *o 

4  100*0 
0  «0 
4'  100*0 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

4 
0 
4 

Q 

■  0 
0 

.0 
.0 
.0 

1 

^-5.3 
•0 
8.3 

5*3 
I  .0 
1  8.3 

IB  94.7 
7  100.0 
It    91. 7^ 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

19 
7 
12 

$ 

0 
0 

.0 
.0 
.0 

2.2 
2.2 

>  .0 

J  10.9 
5  10*9 
0  .0 

41  69.1 
'41  69.1 

0  .0 

0  .0 
0  .3 
0  .0 

46 
46 
0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

5.  0 
7.1 
.0 

"2      5.  V 
V      2  7.1 
0      t  .0 

35  67.5 
25  89.3 
10  63.3 

3  7.5 

1  3.6 

2  16.7 

40 
28 
12 

0 
0 
0 

.0  • 
.0 
♦  0 

0 

4.0 
6.3 

v  .0 

4  16.0 
'  4  25.0 
0  *0 

21  64.0 
12  75*0 
9  1CQ.0 

0  .0 
0  .9 
0  .0 

i5 
16 
9 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.♦0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0      «c  • 
0  *o 
0  *o 

3  0  100*0 
27  100*0 
<  3  100*0 

0  .3 
0  .0 
0  .0 

3CT 
27 
3 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

1 

0 

1 

2.4  ' 

.0 
11.1 

5  12*2 

2  6*3 

3  33*3  , 

c 

36  87*6 
30  93*6 
6  66*7 

0  .0 
0  .0 

0  -.0 

»  41 
3? 
9 

1 

0 

1 

.5 
♦  0 
2.0 

6 
4 

2 

2.9 
2.6 
4.1 

* 

7*  10*2 
I  i  8*3 
6  16*3 

iei  66*3 
142  91*0 
39  79*6 

3  1.5 

1  .6 

2  4.1 

,  205 
156 
49 

1334 

t  , 

•  t  *  • 
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TAUE  7.     TOTAL  MASTER'S 


DECREES  FOR  MAJOR  *  If  LO'CONMRREO  IY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER- EOOCATICN  IV  RACE, 
ETHNICITY*  A NO  SIX*    INSTITUTION  ANO  St ATI  ltT«*l|^f 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER         I  NUMIER 

NEALTrt  PROFESSIONS  U200I  • 

GEORGIA 

UA    AUGUST A  COLLEGE 

TOTAL-               1    33*3  0 

FEMALE                 I  IOO«0  0 

HALE  0  *0&  0 
GA    EMORY  UNIVERSITY 

TOTAL                0.0  2 

FEMALE                C       .0  I 

MALE  0  .0  I 
GA    OA  INST  OF  TECH*  MA£N  CAN  * 

TOTAL                 0.0  0 

FEMALE                 0.0  0 

MALE  0  .0  0 
GA    GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  '              0.0  3 

FEMALE                0       .0  2 
MALE    „           0.0            ;  I 
\GA    MEDICAL  COLLEGE  OF  GA 

TOTAL                 0.0  II 

\FEMAL£                 0        *0  II 

MALE  0.0  0 
GA  \UNIVER SI TY  OF  GEORGIA  t 

TCTAL                 0.0  0 

FEMALE                0       *0  0 

0.0  0 


•LACK  ASIA*  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


.0 
.0 
.0 

3.1 
2.0 
7.1 

•  0 

•  0 

•  0 

5.6 
9.5 
3.0 

9*1 

10*5 
•0 

.0 
.0 

•  0 


GA  S 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TE  TOTALS  | 
1 
1 

0 


INST  ITUTIONSI 
16  5.6 


14 

2 


6.9 
2.4 


HI    U  OF  HAN  AM 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


HI 


.STATE  TOTALS  V 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


0\ 


6  3.4 

4  3.3 

2  3.4 

INSTITUTIONS) 

6  3.4 

4  3.3 

2  3.4 


NUMIER 


73 
50 
23 


•  3 
.5 
.0 


40*8 
41.3 
39.7 


73  40.8 
50  41.3 
23  39.7 


HISPANIC 
NUMIER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMIER 


kHlTE 
NON-HISPANIC 

NUMIER 


5  2.8 

2  1.7 

3  5*2 


5  2*8 

2  1*7 

3  5.2 


19  6*6 
17  8*3 
2  2*4 


84 

56 
28 


64 
56 
21 


46*9 
46*3 
48*3 


46*9 
46*3 
48*3 


NOR* RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


*0 

0 

.0 

1 

33*  3 

2 

€>•♦  « 

•  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

2 

100*0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

3*1 

62 

96*9 

*0 

0 

•  0 

1 

2*0 

49 

?e*o 

.c 

0 

•0 

1 

7.1 

13 

92*9 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

iV 

100*0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

4 

100*0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

10 

10C.0 

♦  0 

0 

*0 

3 

5.6 

50 

92*6 

•  .0 

0 

♦0 

2 

9.5 

18 

•  5*7 

•  0 

0 

*0 

1 

3.0 

32 

97*0 

♦9 

1 

♦  9 

13 

11*6 

91 

87*5 

1.0 

1 

1.0 

13 

12*4 

91 

86*7 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

10C.0 

.0  ' 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

34 

87*2 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

21 

91*3 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

13 

61*3 

260  SC.  9 
183  89*7 

7J7  93*9 


93 
64 

29 


93 
64 

29 


52*0 
52*9 
50*0 


52*0 
52*9 
5C.0 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

1*9 
4.8 

.0 

•  9 
1.0 

•  0 

12*8 
8*7 
18*8 


2.4 
2.0 
3.7 


1.1 
.8 
1.7 

1.1 
.6 
1.7 


TOTAL 
NUMBER 


3 

1  . 
2 

64- 

50 

14 

14 
4 

10 

54 

21 
33 

112 
105 
7 

39 
23 
16 


286 
204 
82 


179 
12b 
58 


179 
121 
56 


IDAHO  \ 

10    IDAHO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

#EMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

ID         STATE  TOTALS  I  1 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 


.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 

0\  *0 


ittLE                 0  *0 

G 

\  *0 

ILLINOIS 

\ 

IL    BRADLEY  U'UVEPSITY 

TOTAL                 0  *0 

0 

•0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

MALE                 0  *0 

0 

•  0 

IL    06  PAUL  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        *  3 

0 

♦  0 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

IL    EASTERN  ILL  UNIVERSITY 

TOTAL    '            0  *0 

0 

♦  0 

FEMAt  E                0  *0 

0 

.0 

MALE            "0  *0 

.0 

r  .0 

IL  -  GOVERNORS  ST  UNIVERSITY  - 

TOTAL      •          0  .0 

16 

25.0 

FEMALE                 0  *0 

12 

29*3 

MALE                0       . 0 

4 

17*4 

IL     ILLINOIS  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

0 

•0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE               v0  *0 

0 

•  0 

IL    LOYOLA  U  OF  CHICAGO 

TCTAL                0  *0 

2 

5.9 

FEKALC                0  *0 

2 

5.9 

HALE  0.0 

0 

•0] 

IL    NORTHERN  ILL  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

6 

4.5 

FEMALE                0  C  . 0 

6 

5.5 

MALE                0  *0 

,0 

•  0 

IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 

TOTAL                0  •* 

5 

6.1 

FEMALE                0  *0 

1 

2*0 

NILE                0  *0 

4 

12*1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

s 

2 
1 
1 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 
1 
1 


.0 
.0 
•  0 


•  0 
.0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

1 

4 

*x3 


1 s 

3 

.0 

.0 
.0 
♦0 

.0 
♦  0 
.0 

2.4 
2.0 
3.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


19  100*0 
7  100*0 
12  100*0 


19  100*0 
7  100*0 
12  100*0 


19 
7 
12 


19 
7 
12 


0 

♦  0 

0 

.0 

n 

100*0 

0 

•  0 

17 

0 

♦0 

0 

.0 

16 

100*0 

0 

•  0 

16 

0 

•  0 

0 

.0 

i 

100*0 

o. 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

4 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

22 

100*0 

0 

.0 

22 

0 

.0 

0 

.0 

22 

10C.0 

0 

.0 

22 

0 

♦  0 

t  0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

0 

•0 

18 

28*1 

44 

66*6 

2 

3.1 

64 

0 

•  0 

13 

31*7 

26 

66*3  • 

0 

♦  0 

41 

0 

.0 

5 

21*7 

16 

tS*6 

2 

6.7 

23  ' 

1 

3.1 

2 

6.3 

30 

93*8 

0 

.'0 

32 

1 

3*3 

2 

6.7 

26 

93*3 

■  0 

.0 

30" 

0 

•0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

2 

5.9 

32 

'  94*1 

0 

.0 

34 

0 

.0 

2 

5.9 

32 

94*1 

0 

34 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

!o 

0 

\  0 

.0 

6 

4.5 

124 

93*9 

2 

1*5 

132 

0 

.0 

6 

5.5 

103 

93*6 

1 

.9  * 

110 

0 

.0 

0 

.0 

21 

95*5 

1 

4.5 

22  > 

2 

2.4 

9 

i  i.o 

65 

79*3 

8  ' 

9.8 

32 

0 

♦  0 

2 

4*1 

*44 

8v*8 

3 

6*1 

49 

2 

6*1 

7 

21*2 

21 

63*6 

5 

15*2 

33 

■"MP 


u  torn  «s«.s  occ^oa  .^"Mfc,  OTSWA"""  £"ttT,0N  'V 


A  MM  I  OUi  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NOISE  *  f 

HEALTH  PROFESSIONS  < 1200 I 
ILLINOIS 


It    RUSH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

U    SAINT  XAVIE1C  COLLEGE 
TOTAL  0        . 0 

>  FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

IL    SANGAMON  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE,  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    STHN  ILLINOIS  U  CAftlONK 
TOTAL    .  0.0 
FEMALE  0    t  .0 

MALE  0  -0 

IL    STHN  ILLINOIS  U  EDWARDSVL 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       .0  - 

MALE-  0  .0 

IL  .UNIVERSITY  OF  CMCACO 
*  -  TOTAL  0  .0 

FEMALE    •  0    '  ,0 

MALE  0  .0 

IL    U  HLTH  SCI-CMCO  NEOL  SCH 


•LACK  ASIAN  CA 

NON-HISPANIC  PACiMC  ISLANDER 


NUMIER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IL    U  OF 
(TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IL    U  DF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

0  *0 

0  *0 

ILL  NEOL  CTR  CHCO 

0  *0 

0  .0 

0  . 0 
ILL  U ARAN A  CAMPUS 

0  *  *,D 

0  *0 

0  .0 


EA 

I 

NUMIER 

• 
* 

3*0 

0 

A 

*  u 

3*0 

0 

A 

*  u 

•  0 

0 

♦  0 

1 

♦♦5 

0 

♦  0 

4.5 

♦  0 

•  0 

.  .0 

4*1 

I 

4.  <t 

11*1" 

0 

•  0 

♦  0 

1 

9.4 

2 

5*6 

2 

3.  7 

I 

14.3 

0 

.0 

3 

5.1 

0 

•  0 

7.7 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

3 

25*0 

0 

•  0 

I 

20*0 

0 

•  0 

2 

21*6 

n 

7*5 

3 

2.1 

6*8 

3 

2*9 

A 

9*3 

0 

•  0 

1 

2*0 

2 

4.0 

1 

I 

2.4 

0 

•  0 

1 

12*5 

IL         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *  *0 

FEMALE  0  *0 

NILE  0  .0 

INDIANA 

IN-  BALL  STATE  UNIVERSITY 
-    TOTAL  04  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE       ;        0  .0 
IN    SUTLER  UNIVERSITY 
'TOTAL  0  *0 

FEMUE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    1ND  NTHN  GRAD  SCH  MGMT 


17  INSTITUTIONS) 


56 
36 
16 


6*7 
6.2 
6.2 


TOTAL  0, 
FEMALE  0 
MALE  0 

IN    •  INDIANA  STATE  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE- 


.0 

♦  0  ' 

♦  G 

MAIN  CAM 

.0  , 
.0 

,0 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


HHITE 
NON-HISPANIC 


IK    INDIANA  U  BLOOMINGTON 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN  INO-PUROUE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE  * 
IN  INO-PUROUE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IU    PURDUE  C 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 
0  .0 
0  .0 
INDIANAPOLIS 
2  1.2 
2  1.7 

o  .a 

FORT  WAYNE  „ 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  #0 

IN    UNIVERSITY  OF  EVANS V  ILLE 
TOTAfc  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


IN  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                2  .6 

FEMILE                2  .8 

MALE                0  .0 


9' INSTITUTIONS) 
7  2*0 
5  2*0 
2  1.8 


16  1.9 
10  1.6 
6  2*7 


2 

0 

♦  0 

1 

1.7 

0 

.0 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

;o 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

-20.0  

0 

•  0 

0 

♦  0? 

0 

♦  0 

1 

20.(T 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0  ' 

♦  0 

0 

•  3 

0 

♦  0, 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  3 

0 

•  0 

4 

2.4 

0 

♦  0 

4 

3.4  , 

0 

•  0 

0 

«.  •° 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

-  .0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•>  ;o 

-0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

\  0 

♦  0 

ER 

% 

NUMBER 

t 

NUMBER 

t 

0 

♦  0 

1 

• 

3*0 

( 

3: 

93*9 

o 

♦0 

p* 

3*0 

31 

93*9 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

*0 

V 

♦0 

1 

4.J> 

21 

95*5 

0 

♦  0 

1 

4*5 

21 

95*5 

0 

♦  0  ' 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

2 

9.5 

17 

81*0 

o 

♦  0 

1 

11*1 

6 

66*9 

0 

•0 

1 

8.3 

9 

75*0 

0 

♦0 

11 

11*5 

63 

86*5 

0 

♦  0 

5 

9.3 

49 

90*7 

0 

•0 

6 

14.3 

34 

61*0 

0 

♦  0 

3 

5.1 

56 

94*9  . 

0 

♦  0 

3 

7.7 

3b 

92.  J 

0 

0 

.0 

20 

100*0 

0 

•0 

o 

•  0 

11 

100*0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

5 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

•  0< 

3 

25.0 

9 

75*0 

0 

.  0 

1 

2C.0 

4 

60*0 

0 

♦0 

a  2 

26.6 

5 

71*4 

3 

2*1 

17 

11.6 

129 

68*4 

2 

1*  9 

12 

11.7 

91 

68*3 

1 

2*3 

5 

11.6 

3d 

66*4 

1 

2*0 

6.0 

46 

92*0 

1 

2  *4f 

3 

7.  1 

39 

92*9 

0 

•  0 

1 

12*5 

7 

67*$ 

7 

♦  8 

7r 

9*4 

741 

86*5 

4 

"••6 

52 

6*4  • 

560 

90*6 

3 

1.4 

27 

12*3 

161 

62*3 

1 

1.5 

.  3 

4.5 

62 

92*5 

1 

1.9 

2 

3.7 

5\ 

94*4 

0 

•  0 

1 

7.7 

11 

64*6 

NQN-RcSIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


.0 
♦  0 


0 
0 

0  ' 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦  0 


.3 
♦4 
.0 


.0 
.0 
.0 

20*0 
.0 
2C*0 

•  0 
.0 


6^00*0 
1  1C0.0 
5  100*0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦  0 


4 
0 
4 

4 
1 

3 

14 
7 
7 

149 
111 

38 

1 

.1 
0 


'80*0 
•0 
60*0 

80*0 
103*0 
75*0 

77*8 
7C*0 
87*5 

83.7 
93*3 
77*6 

100*0 
100*0 
♦  0 


61  92*4 

33  66*  8  1 

'28  100*0  1 

21  100*0 

20  100*0 

1  100*0. 


TOTAL 
NUH6ER 


1 

3*0 

33 

1 

3*0 

33 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

22 

0 

,0 

-  22 

0 

•  0 

0 

♦ 

2 

V  .3 

"21 

0 

.0 

9 

2 

16*7 

12 

2 

2*1 

96 

0 

•0 

54 

2 

4*9 

42 

0 

♦  0 

59 

o 

*  .0 

39 

0 

.0  * 

20 

0 

♦  0  . 

> 

11 

0 

♦  0 

5 

0 

*o 

6 

0 

.0 

12 

0 

•  3 

5 

0 

.0 

7 

0 

♦0 

•  146 

0 

.0 

103 

0 

^ 

43 

0 

.0 

-30 

0 

•  3 

4?* 

p 

•9 

6 

17 

2*0 

837 

5 

•  8 

617 

12 

5*5 

220 

c 

2 

3*0 

67 

1 

1*9 

54 

1 

7*7 

13 

0 

/ 

6 

0 

So 

1 

0 

♦  0 

5 

0 

♦  0 

5 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

5 

1 

20*0 

5 

0 

♦0> 

1 

1 

25*0 

4 

s 

4 

22*2 

16 

3 

30*0 

10 

1 

12*5 

6 

13 

7*7 

166 

2 

1*7 

119 

11 

22*4  * 

49 

0 

♦  0 

1 

0 

j 

1 

10 

2*8 

322 

90*2 

25 

8 

3*3 

225 

92*2 

11 

2 

i*8 

97 

85*6 

14 

♦  0  I 

7*6 
13*2 
.0 

•  3 
♦0 

'  *o 


7.0 
4*5 
12.4 


66 
38 
26 

21 
20 
1 


357 
244 
113 


ICW  A 


IA 


IERJC 


IOWA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


o 

0 


C  TECHM 
♦0 
.0 
•  0 


.0 
•0 
.0 


♦  0 

♦  0 
.0 


0 

'  0 
0 


1336 


.0 
.0 
.0 


7  7C.0 
2  66*7 
5  71*4 


3  30*0 

1  33*3 

2  28*6 


10 
3 
7 


TULE  7«  "TOTAL  MASTER'S 


OCCREES  TOR  MAJOR  FIELD  CONFEMEO  IY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
Y    ETHNICITY,  AND  SEXt     INSTITUTION  ANO  ST  AT  6  W»-l»7f 


rt  ■ 

-  4 

\l 

I 

/ 


„  AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

*  NUMBER  « 

HtALTH  PROFESSIONS  112001 

jsm  ~ —  

1A    IW  tVERSITY  OF  IOWA 
TOTAL  0  ,*3 

Fc»L£  0  .0 

.HALE  0  .0 

IA    U  Cf  NORTHFa*!  |CMA 
TOT£L  0  .0 

FjENALE  0    <  .0 

HAL*  0  .0 


•LACK  6         '  ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  FACIFIC  ISLANDER 


NUNIER 


.9 
1*6 
•  0 

.0 

0. 
0 


I  A'        STATE  TCTALS  C 
TOTAL  3 
FEMALE  C 
MALE  0 

KANSAS 


3  INSTITUTIONS) 


.7 
I.I 
.0 


KS    F3RT  HAYS  (CANS  ST  COLLEGE 

TOTA.L                 0  .0 

0 

•0 

FEMALE                0  .0 

0 

.3 

MALE          i      0  *0 

0 

♦  3 

KS    KANSAS  ST  U  ACR  C  AFP  SCI 

TOTAL                 0  .0 

0  ' 

.0 

'    FeMtLE                0       .0  * 

0 

♦  0 

MALE                 0  ,0 

0 

•  0 

KS    U  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 

TCTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

:o 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

KS    WICHITA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

l 

3.3 

FEMALE                0  .0 

l 

3*6 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

KS  STAVE  TOTALS  f 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALC  0 

KENTUC  KY 


4  INSTITUTIONS) 
I  1*1 
I 

0 


♦  0 


KY    MJRRAY  STATE  UNIVERSITY 

TCTAL                0        »0  0  .0 

FEMALE                 0.0  0.0 

MALE  0  .0  0  .3 
KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 

TOTAL                0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

HALE  0  .0  ,  0  *3 
KY    UNIVERSITY  OF  LCUISVILLE 

TOTAL                 0        .0  II  11. J 

*     FEMALE                 0*0,  9  13.* 

MALE  0  .0  2  6.7  ' 
KY    W€ STERN  KY  UNIVERSITY 

TOTAL'                0        .0  1  7.7 

FEMALS                0        .0  &  .0 

HtLE                0       .0  1  20.0 


NUMBER 


1.6 

3.1 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 


1.4 
2.3 
♦  0 


HtSFANIC 
NUMBER 


4 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


♦  0 

•  0 
.0 


♦  0 
♦0 


♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.1 

♦  0 
-6.7 

.0 

♦  0 

♦  0 


TOTAL** 
MINORITY 

NUM6ER 


•WHITE 
NON-HISPANIC 

NUNIER 


NON-RE  SIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


3 

2.7 

97 

66.6 

12 

10*7 

142  , 

3 

4." 

.  54 

64.4 

7 

10*9 

0 

.0 

43 

69*6 

5 

1C.4 

nab 

.  0 

23 

1 OC*  0 

Q 

**i  * 

23 

0 

.0 

20 

100.0 

0 

•  .0 

20  'j 

0 

• 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

/  3 

3 

2.1 

127 

87*6 

15 

10*3 

145  ' 

3 

3,* 

76 

67*4 

8 

9*2  " 

87  P 

0 

.0 

51 

87*9 

7 

12*1  - 

56 

♦ 

*  * 

0 

..0 

2 

100*0 

* 

0 

e 

♦0 

2 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

.0 

•  1 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

c 

'♦0 

5 

71*4 

2 

26.6 

7 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

0 

1  .0 

5 

71*4 

2 

28*6 

7  t 

0 

.  0 

t 

>3  *t 

2 

4*  1 

49 

0 

.0 

42 

95*5 

2 

4*5  " 

44 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

♦  0 

5 

1 

3.  3 

29 

96*  7 

*  0 

A 
.  U 

30  * 

1 

3.6 

27 

96*4 

0 

♦  0 

26 

c 

.0 

2 

100*0 

0 

,  *o 

2  J 

1 

1.1 

63 

94*3 

4 

4.5 

68 

1 

1.4 

70 

95*9 

2 

73 

0 

.0 

13 

86*7 

2 

13*3 

15 

0 

.0 

10 

100*0 

0 

♦  0 

10 

0 

.0 

10 

1C0.C 

>  0 

.0 

10  . 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

-         0      ■      •  1 

0 

♦  0 

62 

95*4 

3 

*4*6 

65  * 

0 

r  .0 

54 

>4*7 

3 

5*: 

57 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

♦0 

8 

13 

13.4 

04 

86*6 

'  0 

♦0 

97 

9 

13.4 

58 

86*6 

0 

.0 

67 

4 

13.3 

26 

86*7 

0 

♦  0  • 

30 

1 

7.7 

11 

64*6 

1 

7*7- 

13 

0 

•  0 

7 

87*5 

1 

-1^,5 

6 

1 

2C.0 

4 

80*0 

0 

♦0 

5 

KY  STATE  TOTALS  C 

TOTAL*  0 
FEMALE       ,  C 
MAL£        '  0 

LCUIS1  ANA 


4  INSTITUTIONS) 
12  6*5 


6.3 
7.3 


1*1 
•  0 
4*7 


14 

7*6  % 

167 

90*3 

4 

2.2 

165 

9 

6*3 

129 

90*8 

4 

2*6 

5 

11*6 

38 

86*4  " 

0 

♦  0 

43 

LA    LA  STATE  U  ANO  ACM  C 

TOTAL                0  *0 

0 

•  3 

0 

•  0 

0 

FEMALE                 0   .  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE                 0  *  .0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

LA    LA  ST  U  MECICAL  CENTER 

TOTAL                 0  .0 

2 

5.3 

v  3 

.c 

0 

FEMALE                0  .0 

2 

5.7 

0 

.3 

0 

MALE                0  .0 

.  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

LA    L3UISIANA  TECH  UNIVERSITY 

-»    TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  o' 

0 

FEMALE       s       *0*  .0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

MALE                0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

LA    *JORTHE*ST  LOUISIANA  U 

TUT AL             *  0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

.    FEMALE                 0  *0> 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

HALE      "           0  *0 

0 

.0  . 

0  ■ 

.0 

0 

LA    NTHMSTN  ST  U  OF  LA 

TOTAL                0  .0 

2 

20*0 

»  0 

«  „v 

0 

FEMALE                0  .0 

2 

20*0 

0 

♦  0 

0 

MALE              .  0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

LA    TULANE  U  OF  LOUISIANA 

total           i  .7 

16 

10*9 

7 

4*C 

6 

FEMALE                 1  1*4 

a 

11*3 

3 

4.1 

1 

•    MALE                0*  *0' 

8 

10*6  ♦ 

4 

5.4 

5 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 

'  .0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

4*1- 

*>' 
6*4 


0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
^0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

30 
13 
17 


*0 
♦  0 
*0 

5.3 
5*7 

^  .0 

.0 
.0 

•o 

.0 
.0 
.0 

20.0 
2C*0 
♦0 

20*4 
17*8 
23.0 


0 
0 
0 

36 
33 
3 

4 
3 
1 

4 
0 
4 

8 
6 

0 


.0 
.0 

•  0 

94*7 
94*3 
100*0 
'  ^ 
100*0 
10C.0 
100.0 

100.0 
•0 
100.0 

80.0 
80.0 

•  0 


1  100.0 

0  *0 

1  100.0 


94  63.9 
57  78*1 
37  50*0 


0 
0 
0 

0 
0 

.  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

23 
3 
20 


.0 

•  0 
.0 

-.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

15.6 
4*1 
27.0 


1 
0 
1 

35 
3 

4 
3 
1 

'  4 
0 
4 

10 
10 
0 

147 
73 
74 


?er|c 


1337 


1307 


1>- 


TMlf  7. 


TOTALIS*'*'*   ««EES  FOR  MMMEUl «L«^Tlffi  *  ^EVWC*T,0N  " 
ETHNICITY*  ANO  SEJU     INSTITUTION  ANO  5TATt    1171-H7*       j  ^ 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

%   NUMHft  *  '  t 

HEALTH  PROFESSIONS  (1200) 

LCUlSf ANA 

LA    U  OF*  SlAuilH  LOUISIANA 


A 


•LACK  \  ASIAN  0* 

NON-HI  SPAN! C  PACIFIC  ISLANOE* 

%m     NUMBER  t> 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


LA     ,    STATE  TOTALS 
TOTAL*  1 

MARYLANO*  " 


NUMBER 


INSTITUTIONS) 
20  9*5 
*  12  9.4 
6  9.3 


NO    NODO  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE  -             0  .0  — 

IHILE  **            0  .0 
«  NO    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 

I*        TOTAL                0  .0 

,  L    FEMALE                0  .0 

HALE                 0  .0 
MO    LOYOLA  COLLEGE 

**     TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE   -     •       0  '.0 
o     NO    TDMSON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE"               0  o»° 

HALE                0  .0 

•    NC    U  OF  MO  COLLEGE  PARK  CAN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

ND    U  OF  MO  SALT 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0  .0 

o  .o 
0  .o 

PROF  SCMODLS 
0        .0  % 
0  '.0 

o  ;  .0 


0 

~  0* 
0 

11 
4 


1 
1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

10 
10 
0 


.0 

♦  0 
.0 

4.7 

3.2 
6.4 

2.2 
2*3 
•0 

2.3 
2*6 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

a;  8 

•o 


NO  STATE' TOTALS  <         6  INSTITUTIONS) 

TOTAL  '0  .0  23  5.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  j  •  O. 

MASSACHUSETTS 

MA  ;ANNA  MARIA  COLLEGE 

*      TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'MALE  0  .0 

MA    BOSTON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE.  0  .0 

MALE  0  .0 

«A»  CLARK  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0    .  .0 

MALE  0  .3 

MA    EMERSON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMYLE  0  .0 

MALE  0  .0 

NA  *  HARVARO  UNIVERSITY 

TOTAL  1  »5 

^FEMALE  1  1»° 

HAL?  .0  »0 

„NA    MASS  COLLEGE  OF  PHARMACY. 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  P  »° 

•  MALE  "0  .0 
-  MA    8R 10 GEM AT ER  STATE  COLLEGE 

 -TOTAL   0        .0  f 

\    FEMALE  3  »3 

MALE  0  .0 

H*  NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL       +        0  .0 
FEMALE  *    0  »° 

MALE  0  .0 

NA    SIMMONS  COLLEGE 

*  TOTAL  0,  •  0 
FEMALE  OT  .0 
,   MALE         *"    0  M  .0 

.  NA    SMITH  COLLEGE 


TDTAL 
FEMALE 
MALE 


;ikj'( 


16 

4.8 

7 

5.6 

0 

.0 

0 

.0 

0  -  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

•  2 

0 

.0 

1 

.8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

"0 

.0 

0 

.3 

10 

4.6 

6 

6.1 

4 

3.4 

.  0 

.0 

0 

♦  0 

3 

♦  0 

0 

.0 

0 
0 

*\o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

"  0 

.0 

0 

,0 

0 

.0 

1 

1.2 

1 

1.6 

0 

.0 

0 
0 
0 

12 

0 
0 
Q 

ii 

0 
0 
0 

L  i 

i  i 

0  I 


•  0 

•  0 

•  0 


3.5 
2.4 
4.6 


.0 

•  0 

5,1 
2.4 
1.2 

.0 
.0 

•  0 

2.3 
2.6* 

•  0 

•0 

•  0 

^  .0 

.9 
.9 

•  0 


\ HISPANIC 
NUMBER 


,0 

P. 
0 


i 


14  i  3.1* 

5  1.5 

_9  7.4 

I 


0 
0 
0 

0  , 
J) 
0. 


.p 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0  .0 

0  /.o 

0     7  .0 

/.  .0 
,0  »  .0 
'o  .0 


0 
0 
0 

9 

2 
7 
• 

'0 
0 

r  0 
0 

0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

1 

.1 

0 


.0 
.0 

♦  0 

4.1 
2.0 
5.9 

.0 
.0 

.a 

♦  o 

♦  o 

.0 

2.7 

♦  0 
13.3 

.0 

>  •o 

.0 

1.2 
1.6 

♦  0 


I 

: .-/. 


1398 


•  0 

•  0 
•0 


1 
1 

0  , 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

t 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


2.8 

.6 

6.0 


14.3 
20.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•0 
.0 
.0  ' 

♦o. 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

Kl 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
•0 

0 
0 

o  • 

0 
0 

0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


TDTAL 
MINORITY 


NUMtER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦0 
.0 
♦0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


9  4.1 
3  3.0 
6  5.1 


.0 

♦  0 
♦3 

"  .0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.2 
1.6 
.0 


1336 


34 
17 
17 


NHITE 
NOX-HISPAN^C 

NUMBER 


NDN-RE  VDCNT 
ALIEN  . 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


.0 
.0 


16*1 
13*4 
20*2 


7  100*0 
6  100*0 
1  100.0 


153 
107 
46' 


72.5 
84*3 
5'«.  6 


1 

14.3 

6  65*7 

1 

20. 0 

4  80*0 

0 

•  C 

2  1C0*0 

23  , 

9.8 

• 

1731  73*9 

7 

5.6 

107'  86*3 

16 

14*5 

1 66  60*0 

1 

2.2 

43;  95*6 

1 

2.3 

^41f    95. 3* 

0  . 

•  0 

•  •§■2  100*0 

2 

4.Y^ 

'    *1  95*3 

2 

5*1 

37  94*9 

0 

•  0  . 

4  100. 0^ 

0 

♦  0 

12  100*0 

0 

•  0  * 

11  100*0 

0 

•  0 

1  1C0.0 

12 

10.  4  J? 

102  68.7 

12 

10.6^ 

101  89*4 

0 

.0 

1  50*0 

39 

6.6 

377  82*7 

23 

6*9 

301  09*9 

16 

13*2 

"   76  62*8 

<* 
0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

♦  0- 

0      .  .0 

0 

vO 

89  100*0 

0 

.0 

t  88  100.0 

o 

•  0 

1  100.0 

1 

.2* 

510  97*1 

o 

.0 

t  399  98*3 

I 

•  8 

*•* 

,     111  93.3 

0 

•vO 

4  1CC.0 

0 

.0 

4  103.0 

>o- 

\o 

0  .0 

0 

.0 

20  100*0 

c 

.0 

17  100*0 

0 

.0 

3  100*0 

29 

13.4 

152  7C*0 

12 

12.1 

f     76  76*8 

17 

14.4 

76  64*4 

0 

•  0 

20  63.3 

0 

.  0 

1  33*3 

0 

.0 

19  90*5 

0 

.0 

10  1CC.0 

p 

•  0 

11  10^*0 

0 

.OS 

7  100*0 

2 

2.7 

,71  97.3 

0 

.0 

58  1CC.0 

2 

13.3 

13  66*7 

f 

+  0 

.0 

12  100*0 

0 

.o  - 

12  100*0 

0 

.0 

0  .0 

3 

3.7 

78  96*3 

3 

4.8 

63  95*2 

0 

.0 

16  100*0 

0 

•  0 

v  7 

-  0 

.0 

5 

0 

•  0 

2  *• 

36 

16. 2  * 

234 

10 

8.1 

.  124, 

26 

25.5 

'  110 

1 

2.2 

45, 

1 

2.3 

43 

0 

.0* 

2 

0  " 

•0 

43 

0 

•  0 

39  * 

0 

•  Q 

-  \ 

b 

.  0' 

12 

0 

.0 

11* 

o  . 

.0 

1 

i 

,9 

115 

v  0 

•  0 

.  113 

1 

50.0 

*  2 

40 

8.8 

436 

11 

3.3 

335 

29 

24.3 

121 

*  * 

o 

♦  0 

a  1 

0 

;o 

I 

0 

•  0 

0 

o 

.0 

89  % 

.0 

88 

y 

♦0 

1  C 

14 

z.t 

525  . 

*  7 

1.7 

406 

7 

5.  » 

119 

•  0 

*  .0 

<•*  ^ 

•  0 

•  0 

*  4 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

20 

0 

.0 

17 

c 

•  0 

3 

36 

16.6  . 

217 

ir 

ii. r 

9? 

25 

21*2 

110 

4 

16.7 

24 

2 

66.7- 

2 

9.5 

3 

*  .0 

0 

.<r 

n  \ 

0 

•0 

0 

•  0 

)      73  '  ' 

0 

-.0 

J  58 

.0 

15 

J 

•  0 

ie 

0 

•  0 

12, 

0 

.0 

.  0 

0 

.3  ' 

81 

0 

,o 

63 

0 

*  .0 

16 

{fULE  ?♦  TOTAL  MASTER* S  «>OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFEAREO  bf  INSTITUT  IONS  OF  HIGHER  EOUCAT  ION,  8Y  RACE.^ 
\™  ETHNICITY,  ANO  SEXI     INSTITUTION  ANO  STATE     1978-1979  » 


'    -         A HER  I CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 

HEAITH  PROFESSIONS  11200) 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SUNDERS 


NUMBER 


NUMBER 


[HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORIT 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENJ 
'ALIEN 

^  NUMBER  . 


TOTAL 
NUMBER 


.  MASSACHUSETTS  x 

/  * 

MA    STriESTN  MASS  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

o' 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

*.o 

MALE                0  .0 

0 

.0 

'    HA    TUFTS  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

0 

.0 

FEMALE                0  *0 

0 

'HALE                0  .0 

0 

♦  0 

HA    UNIVERSITY  OF  LCwEwL 

TOTAL        ■>        0  *0 

.  0 

.  0 

FEMALE  f  '          0  *Sj 

0 

•  3 

HALE     ^   -  0   .  .0 

0 

•  0 

HA    U  OF  MOS  AMhERST  CAMPUS 

10*2 

T 

TOTAL                0  .0 

6 

FEMALE  0 

*  4 

9*3 

i; 

HALE                0  .0 

2 

12*5 

t 

*  MA         STATE  TOTALS  C   '  15 

INST ITUTICNS) 

TOTAL                  :  ♦! 

Id 

1.6 

j 

FEMALE                1  •! 

11 

1.3 

MALE                0  .0 

7 

2*2 

MICHIGAN 

ft  I    CENTRAL  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  *     0  .0 

K'HALE  o  .0 

MALE  0  .0 

MI     MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  ..0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HI    NORTHERN  HICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE,  0  .0 

HALE  3  »0 

HI     UNIVERSITY  OF  OETROIT 
TOTAL  0        .0  • 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

MI     U  MICHIGAN-ANN  AR33R  . 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  »0 

HALE  0  «0 

MI  k WAYNE  ST  AT  E  UNIVERI ITY 
TOTAL  o  2  2*2 

FCMALS  2  2.*9 

VUL=  0  *0 

MI     WESTERN  MICH  IhlVERSITY 


5 

3 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

21 

12 
9 

12 
12 

0 


5.3 
6.4 
4.1 


TCTAL 
Fc'MLE 
HALc 


4 

Z 
2. 


♦  0 
•0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

5.7 

s.r 

5.7 

13*5 
17*6 
♦0 

6*6 
3.8 
22*2 


c  V 

♦  0 


HI          STATE  TCTALS 

TOTAL  2 

FEMALE  2 

KALE  3 

MINNESOTA 


HN    KANKATC  STATE  UNIVERSITY 


7  INSTITUTIONS) 
46  6*1 
32  6*8 
14  5*0 


TdTAl                 0  .0 

0 

•  0 

$.             FEMALE                0  O 

0 

♦  0 

V,                 *AL£    *           0  .0 

0 

•  0 

>'          HN    H3CRHEA0   STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .3 

0 

♦  0 

5              FEMALE     *          0  .3 

0 

•0 

HAL  E  *  0^.0 
HK    SALNT  CLOUC  ST  UNIVERSITY 

0 

♦  3 

•    *            TCTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

lr           -FEMALE               0  .0 

0 

♦  0 

MALE       b         0  .0 

0 

.0 

MN    U  HINN  HAYC  GRAO  SCH  MED 

t               TCTAL                 0        »3  ' 

0 

.0 

;             FEMALE                0  .0 

0 

.a 

HALE                0  *0 

0 

•  0 

HN    U  CF  HINN  MNPLS  SNT  PAUL 

*                TOTAL     *  **       1  *4 

2 

♦d 

•  o  FEMALE    *            0  *y 

2 

1.6 

I                KALE                1  C 

0 

•0 

HN          STATE  TOTALS  C 

TOTAL  1  *3 

FEMALE  0  .0 

,    ■»    HALS,  1 

MISSISSIPPI 

MS    MISSISSIPPI  COLLEGE 


5  INSTITUTIONS) 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 


iERLC 


12 
3 
9 


♦  ft  — 
1.2 
.0 


7 
4 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
3 
1 

1 

0 
1 

0 
0 
0 


12 
7 
S 


•  0 

♦  0 
.0 

.0 


1.0 
♦  4 
2.8 


4.6 
5.1 
4.1 

•  0 

.a 
•o 

•  o 
•o 

.0 
.0 
.0 

1.1 

1.4 

.6 

1.1 

•  0 
4.8 

.0* 

•  0 

•  0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

7.1 
.0 
7.1 


1.0 
♦  6 
1.3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


10 
4 
6 


.0 
.0 

♦0, 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
•0 
.0 


♦  9 

♦  5 
1.8 


1.3 
1.3 
1.4 


1  1.4 
1  1.8 

0  *0 


♦  0 

♦  0 
.0 


1  20*0 

0  *0 

1  25.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0* 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


♦5 

♦  5 

♦  6 

♦  0 
«0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

•0  c 
•0 

♦  0 

.3 
.0 

.  .0 

.4 
.0 


1339 


100.0 
100*0 
100*0 


11 

7 
4 


0  *0 

0 

•  0 

3  100*0 

3 

0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

o  *o 

^0 

.0 

3  100*0 

3 

o  .o 

16  100.0 

0 

•  0 

16 

0  .0 

16  100*0 

0 

•  0 

16 

o  .o 

0 

*0 

0 

■f.0 

o 

A 

6  XI  C.  2 

51 

86*4 

2 

3.4 

59 

4  *9*3 

38 

88*4 

1 

2*  3 

:«3 

2  12*5 

13 

81  .3 

1 

6*3 

16 

41  3*6 

1,053 

• 

91*3 

59 

5.1 

1.153 

19  >2*3 

788 

95*2 

21 

2.5 

828 

22  6.8 

265 

81*5 

38 

11*  7 

325 

17  11*2 

134 

80*2 

1 

o.7 

152 

10  12*8 

68 

87*2 

0 

♦0 

78 

7  9*5 

66 

89*2 

1 

1*4 

74 

2  2*8 

69 

95*8 

1 

1*4 

72 

2  3*5 

55 

96*5 

0 

*0 

57 

0  *C 

14 

93.3 

1 

6*7 

0  *0 

5 

100*0 

0 

♦  0 

5 

0  *0 

5 

10C.0 

0 

*0 

5. 

0  *0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

0 

1  20*0 

4 

80*0 

0  ' 

*0 

5 

0  *0 

1 

100*0 

0 

♦0 

1 

1  25*0 

■J 

75*0 

0 

*0 

27  7*3 

30t 

82*6 

37 

10*1 

368 

16  7*6 

,  181 

86*2 

13 

6*2 

210 

1 1  7*0 

123 

77*8 

24 

15*2 

1  58 

15  16*9 

74 

83*  1 

0 

♦0 

89 

14  20*6 

54 

79*4 

0 

♦  0 

66 

1       4*  8 

20 

95*2 

0 

*0 

21 

4  6*6 

56 

91*8 

1 

1*6 

61 

2  3*8 

49 

94*2 

1 

1*9 

52 

2  22*2 

7 

77,* 

o 

*0 

9 

66  8*8 

646 

85*9 

40 

5*3 

7  52 

44  9*3 

413 

87*7 

14 

3*0 

471 

22       7. 8 

233 

82*9 

26 

9*3 

*28 1 

0  *0 

24 

100*0 

0 

•  0 

24 

0  *0 

17 

10C.0 

0 

.0 

17 

0  *0 

7 

1  OC.  0 

0 

•  0 

7 

0  *0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

0  *0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

0        •  0 

14 

10C.0 

0 

•  0 

14 

0  .0 

14 

100*0 

0* 

♦  0 

14 

•  0 

0 

c  ♦° 

0 

*0 

0 

1  7*1 

13 

92*9 

0 

♦  0 

14 

C  *0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

1  7*1 

I  J 

92*9 

0 

•  0 

14 

6  2*3 

227 

87*0 

28 

10*7 

261 

3  2*3 

122 

94*6 

4 

3*1 

129 

3  2*3 

105 

79*5 

24 

18*2 

132 

7  2*2 

280 

88*9 

28 

8*9 

315 

3  1*9 

155 

95*7 

4 

2*5 

162 

4  2*6 

125 

81*7 

24 

15*7 

153 

0  *0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0  *0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

139D 


1  \i 


'TABLE  *?•  TOTAL  WASTES  OEGREES  FOR  HAJOR  F1EL0  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 
TABLE         TOTAL  ETHNICITY*  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


BLACK    .  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


HEALTH  PROFESSIONS  C1200I 
MISSISSIPPI 


MS    MISS  UNIVERSITY  FOR  WOMEN 

TOTAL                0        .Q  2  11*1 

FEMALE                0       .0  2  U.l 

MALE  ,0.0  0  .0 
MS    U  OF  MISSISSIPPI  MAIN  CAM 

TOTAL                 0        ,0  0  .0 

-FEMALE                0       .0  0  .0 

.  MALE  0  .0  0  .0 
MS    U  OF  MISSISSIPPI  MEpL  CTR 

TOTAL  *               0       .0  2  6*5 

FEMALE                 0       .0  2  6*5 

MALE  0  .0  0  .0 
MS    U  OF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 

TOTAL                 0        .0  5  23.8 

FEMALE                0        .0  '3  23.8 

MALE                  0        .0  0  .0 


MS     .     STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                 0  »<> 

MALE                 0  .0 


5  INSTITUTIONS) 
9  9.5 
9  10.5 
0  .0 


NO^CENTRAL  MO  -ST  UNIVERSITY 
TCTAX   J 


.0 

FEMALE  ~~~TT  — 

MALE  0  .0 

MO    THE  LINOENWOCC  COLLEGES 
TOTAL     '  0  ^0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

MO    NTHEST  MO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE'  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    NTHWST  MO  ST  UNIVERSITY 


•TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
MO    SAINT  LOUIS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  *0 

U  MAIN  CAMPUS 

1  1.0 
I  1.6 
0  .0 


MO    STHEST  MO  ST  UNIVERSITY 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 

2 

2. 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

3.9 
3.2 
5.1 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 


MO    U  OF  MISSOURI-COLUMBIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MO    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
MISSOURI-KANSAS  CITY 

0  .0 

0  *0 

0  *0 


MO    WASHINGTON  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE  0  *0 
MO    WEBSTER  COLLEGE 

TOTAL             .2  !•* 

FEMALt                0  .0 

MALE                 2  I.* 

MO  STATE  TOTALS  C 

TOTAL         *        3  *6 

FEMALE  1  •* 

MALE  2  *9 


4 
3 
1 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

17 
4 
13 


.0 
•  0 
.0 

6*2 
6.4 
5.6 

3.2 

ii 

\o 

•f>  I 

•p 


12 


.,.1' 

11.9 


10  INSTITUTIONS), 


.0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
3 
0 

0 
0 
0 


•  0 

0 

.0 

2 

11*  1 

♦  0 

0 

♦0 

2 

U.l 

*o 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

♦  0 

c 

.0 

A 

•  u 

o 

♦  0 

2 

6.5 

•  0 

0 

•0 

2 

6.5 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

.0 

0 

♦0 

5 

23.8 

.0 

0 

♦  0 

5 

23*8 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

9 

9.5 

.0 

0 

•0 

9 

10*5 

•  0 

0 

.0 

D 

.0 

.  0 

0 

o 

o 

♦  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

•°  I 

0 

♦  0 

0 

.0 

>0 

0 

•0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

(  0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

,  0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

2.9 

0 

♦  0 

8 

7.8 

4.8 

0 

.0 

6 

9.5 

.0 

0 

♦  0 

2 

5.1 

.0 

1 

6.7 

1 

6.7 

0 

.0 

0 

•  0 

.0 


1  1.5 
1  2.1 
0  .0 


3.2 
3.2 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


26 
10 
16 


.5 1 
4.1  1 
7.0 


5  1.1 
5  2.1 
0  .0 


.2 
.0 
♦  4 


14.3 

5  7.7 
4  0.5 
1  5.6 


2 
2 
0 

0 

,  0 
0 

19 
4 

15 


35 
16 
19 


6.5 
6.5 
.0 

.0 
.0 
.0 

13.7 
13.3 
13.8 


7.4 
6.6 
8.3 


15 

63*3 

1 

5*6 

18 

15 

"  83.3. 

1 

5.6 

18 

0 

•  0 

'  0 

.0 

0 

22 

95.7 

1 

4.3 

16 

100.0 

0 

.0 

L16 

6 

85.7 

1 

14.3 

7 

29 

93.5 

0 

^0 

31 

29 

93.5 

0 

•  0 

31 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

16 

76*2 

0 

.0 

21 

16 

76*2 

0 

•  0 

21 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

84 
76 


88*4 
88*4 
88.9 


430  91.3 
222  92.1 
208  90.4 


2  2.1 
1  1.2 
1  U.l 


35 

100.0 

0 

•  0 

22 

10C.Q 

0 

:o 

13 

100.0 

0 

•  0 

10 

100.0 

0 

♦  0 

6 

100.0 

0 

•  0 

4 

10C.0 

0 

•  0 

16 

100. 0 

0 

•0 

15 

10C.0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

10C.0 

0 

♦  0 

94 

92.2 

0 

.0 

57 

9C.5 

0 

.0 

37 

94.9 

0 

.0 

14 

93.3 

0 

.0 

8 

100.0 

.  0 

.0 

6 

85.7 

0 

♦  0 

58 

89.2 

2 

3.1 

43 

91.5 

0 

.0 

15 

83.3 

2 

U.l 

27 

87.1 

2 

6.5 

27 

87.1 

2 

6.5 

0 

.0 

0 

.0 

55 

98.2 

1 

1.3 

18 

10C.0 

0 

.0 

37 

97.4 

1 

2.6 

119 

85.6 

1 

\*7 

25 

83.3, 

1 

33, 

94 

86.2 

0 

•  0 

1.3 
1.2 
1.3 


95 
86 


35 
?2 
13 

10 
6 


16 
15 
1 

2 
1 
1 

102 
63 
39 

15 

8 
7 

65 
,*7 
18 

31 
31 

0 

56 
18 

38 

139 
30 
109 


471 

230 


MONTANA 


MT    MONTANA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 

MT    UNIVERSITY  OF  MONTANA 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 


MT          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL          .       0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


•  0 

•  0 

-0 


100.0 
10C.0 
100.0 

ICC.O 
100.0 
.0 


7  100.0 
6  100.0 
1  100.0 


NEBRASKA 

NE    KEARNEY  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE         |       0  .0 


ERIC 


Uul) 


1340 


15  93.8 
15  93.8 
0  .0 


6.3 
6.3 
•  0 


16 
16 
0 


TMCE  7*    TOTAl  MASTER'S    DECREES  R)A  MAJOR  FIELD  CONFERRED  6Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  6Y  RACE* 
ETHNICITY*  AND  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  1971-1979 


0  AMERICAN  INOIAN  . 
x  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

HEALTH  PROFESSIONS  (1200) 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC-PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


*  WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN  - 


NUMBER 


NEBRASKA 

NE    U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 

NE     J  NEBRASKA  MEDICAL  CTR 


TOTAL 
FEMALE 
>  MLC 


•  0 
.0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

2*6 
3*1 

•  0 


NE  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

NEVADA 

U  OF  NEVADA  RENO 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  *  0 


3  INSTITUTIONS) 


♦  0 

♦  a 

♦  o 


1.4 

us 

•  0 


NV 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL 

0  .0 

0 

FEMALE 

o  .oN 

0 

MALE 

0  .0 

0 

NtW  JERSEY 

NJ    FARLGH  DCKSN  U  RUTHERFO 

TOTAL 

0  *0 

0 

FEMALE 

0  *0 

0 

MALE 

0  .0 

0 

NJ    FAKLGM  DCKSN  TEANECK  CAM 

•TOTAL 

0  *0 

0 

FEMALE 

■0  *0 

0 

MALE 

0  *0 

0 

NJ    MONT  CLAIR 

STATE  COLLEGE 

TOTAL 

C  .0 

1 

FEMALE 

0  *0 

0 

MALE 

0  .0 

1 

NJ,    RUTGERS  U 

NEWARK  CAMPUS 

TOTAL 

0  *0 

0 

FEMALE 

0  -0 

0 

MALE 

0        •  0 

0 

NJ    RUTGERS  U 

NEM  BRUNSWICK 

TOTAL 

0        ♦  0 

3 

FEMALE 

0   *  *0 

3 

MALE 

0  .0 

0 

NJ    SETON  HALL  UNIVERSITY 

T0T  AL 

0  *0 

1 

FEMALE 

0  *0 

1 

MALfc 

0  *0 

0 

NJ         STATE  TOTALS  ( 

1  TOTAL                 0  *0 

FEMALE                0  .0, 

MALE.                0  .0 


INSTITUTIONS) 
0 
0 
0 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

xU 

•  0. 
t.5 

♦0 

•  0 

.0 

6*0 
6*7 

•  0 

2*6 

•  0 


6  INSTITUTIONS) 
5  2*5 


NEW  MEXICO 

,NM    U  OF  KM  MAIN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CAMPUS 
0  #0 
0  *0 
0  *0 


nm        sta::  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

"  FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

NEW  YORK 

NY    A3  EL  PHI  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 
.0 


NY    CUNY  BERNARD  BARUCH  C 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY    CUNY  BROOKLYN  CCLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY    CUNY  CITY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NUMBER 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


2*4 
2*9 


♦  0 

•  0 
•0 


1  INSTITUTIONS) 


3*3 
3*4 

•  0 

5*3 
6*3 

7.4 
8*3 

•  0 

25*0 
28*6 
♦0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0  ' 

♦  0 
.0 


♦  0 
.0 

•  0 


•  0 

•  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

9*1 
9*1 

♦  0 

♦  0 

•  0 

♦  0 

•  0 

•  0 

•  0 


I  .5 
I  .6 
0  .0 


•  0 

•  0 

•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

5*3 
6*3 
4*5 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 


NUMBER 

x 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

I 

5.3 

I 

5.3 

18 

94*7 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

9 

100*0 

0 

•  0 

1 

10*0 

.  I 

10*0 

9 

90*0 

0 

.0 

1 

2*6 

2 

5*1 

v  34 

87*2 

3 

"  7*7 

1 

3*1 

2 

6*3 

29 

90*6 

1 

3.1 

0 

♦  G 

0 

♦  0 

5 

71.4 

2 

2  8.6 

2 

?.V 

3 

4*1 

67 

90*5 

4 

5.4 

1 

1*8 

2 

3*5 

53 

$3.0 

2 

3*5 

I 

5*9 

i 

5.9 

14 

'82*4 

2 

11.8 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

2 

1CC.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o  • 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦•0 

1 

1  00*  0 

Q 

* 

.0 

o 

•0 

0 

•  0 

10C.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

•0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

4 

100.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

1 

1C0.0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

1.  1 

93 

98.9 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

72 

100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

4*5 

21 

95.5 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

9*1  ' 

10 

90.9 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

9*1 

10 

90.9 

0 

.c 

0 

♦0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

6*0 

47 

94.0 

0 

.0 

k0 

♦  0 

3 

6*7 

42 

93.3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

5 

100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

i\ 

2*6 

37 

97.4 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

\  2.7 

36 

97.3 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


2  10.0 
2  10.0 
0  *0 


2  10*0 
2  10*0 
0  *0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

.  *° 

25*0 
28.6 

•  0 


1  100*0 


7.4 
8.3 
.0 

50.0 
57*1 
♦  C 


25 
22 
3 

4 
3 
I 


92*6 
91*7 
10C*0 

50*0 
42*9 
1C0.0 


•  0 

•  0 

♦o. 

•  0 

•  0 

•  0 


19 
9 
10 

39 
32 
7 


74 
57 
17 


5 
2 
3 

4 
1 

3 

94 
72 
22 

11 
11 

0 

50 
45 
5 

38 
37 
1 


27 
24 
3 

8. 
7 
1 


:Rjt 


\ 


1341 


TA*LE  7,     TOTAL  MASTER'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CCNFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 
r     ,  ETHNICITY*  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  1NQIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NONtHlSPANIC  PACIFI C* INLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MUTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES  I OE NT 
*  ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
*  "  NUMBER 


HEALTH  PROFESSIONS  (12001 
NEW  YORK 


»x  NY    CONY  HUNTER  COLLEGE 


•TOTAL                 0  .0 

14 

12.6 

FEMALE                 0  «.0 

12  . 

1  ■>  K 
lc  •  3 

MILE                .0  .0 

2 

13.3 

NY    CJNY  LEHMAN  COLLEGE 

.TOTAL                 0  .0 

3 

10.7 

FEH»LE                 0  .0 

3 

11.5 

MALE                 0  »0 

■0 

•  0 

NY    CUNY  QUEENS  COLLEGE 

TOTAL                 1      3.  3 

z 

6.1 

FEMALE                 1  3*6 

2 

7.1 

MALE                 0  -0 

0 

•  0 

NY    COLUMBIA  U  RAIN  DIVISION 

TOTAL                 0  .0 

13 

7.6 

FEMALE                  0  .0 

1 0 

7.5 

HALE                 0  »0 

3 

8. 1 

NY    COLUMBIA  U  TChRS  COLLEGE 

TOTAL                 1  .3 

46 

15.3 

FEMALE                 1  »3 

46 

15.8 

HALE                 0  .0 

o 

.0 

NY    CORNEL  U  ENOOwEO  COLLEGES 

TOTAL        *•       0.   y  .0 

1 

3.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•U 

MALE                  0%  .Or 
NY    CORNELL  U  STATUTORY  C 

1 

3.7 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

>     MALE                 0i     •  0 

«  0 

•  0 

NY    HOFSTRA  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

RE  HALE                 0  .U 

0 

•  0 

„      MA  Lb                 0  .0 

0 

0 

NY     ITHACA  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  9 

MALE                 0  .0 

0 

.  0 

NY    LONG  IS  U  SCHWARTZ  C  PHAR 

,  TOTAL                0  .0 

1 

3. 1 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MfcL£                0  .0 

1 

3.7 

NY    LONG  IS  U  BROOKLYN  CENTER* 

TOTAL                 0  *0 

3 1 

31.3 

FEMALE                 0  .0 

16 

31.4 

HALE                 C  .0 

15 

31.3 

NY    LONG  I  S  U  C  >»  PCST  CENTER 

•  TOTAL                 2  .8 

37 

14.  7 

FEMALE                 0  .0 

26 

MALE                2  1.5 

1 1 

8.3 

NY    Ncm  SCH  FOK  SOC  RESEARCH 

TOTAL                 0  .0 

2 

22.2 

FEMALE                  0  .0 

0 

.0 

HALc                   0  .0 

2 

66.  7 

NY    NEW  YORK  UNIVERSITY 

TOTAL                  0  .0 

30 

9.  1 

FEMALE             ,    0  .0 

29 

10.0 

MALE                  C  .0 

1 

J  .6 

j  NY    PACE  U  PLSNTVL-BRCLF  CAM 

TOTAL                 0  .0 

9 

11.5 

FCMALC                 0  .0 

8 

11.8 

HALE                 0  .0 

1 

10.0 

NY    RUSSELL  SAGE  C  KALN  CAM 

TOTAL                 0  «0 

1 

•♦•2 

FEMALE                 0  .0 

1 

4.2* 

MALE        *         0  .0 

0 

•  0 

NY    SAINT  JOHIJ#S  UNIVERSITY 

TOTAL                  0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

HALE                 0  .0 

0 

•  0 

NY     SU  JY  AT  ALBANY 

TOTAL                   0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MULE                 0  .0 

0 

.0 

NY    SUMY  AT  31 NCHAMTON 

TOTAL                  0  .0 

0 

.0 

FCMALc                c  .0 

0 

.0 

HALE                 0  .0 

0 

.0 

NY     SJNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 

TOTAL                  0  .0 

4 

11.4 

F6HALC                 0  .0 

4 

12.1 

MILE                C  .0 

0 

.0 

NY    SJNY  HEALTH  SCI  CTk  EFL0 

TOTAL                  0  .0 

1 

1.1 

FEMALE                0  .0 

I 

1.3 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

NY     SJNY  HLTH  SCI.CTR  ST  NY  BK 

,  2.6 

TOTAL                  0  «0 

1 

FEMALi                 0  «3 

1 

3.0 

MALE                 0  .0 

0 

.9 

9 

ERJC 


2 

1.6 

7 

6.3  . 

23 

20.7 

2 

C  «  1 

b 

6.3 

20 

20.8 

0 

•  0 

I 

6.7 

3 

20.0 

0 

.0 

3 

10.7 

*  6 

21.4 

0 

A 
•  U 

3 

1 1.5 

6 

23.1 

*  0 

o 

•0 

0 

•0 

1 

.3.0 

0 

.0 

4 

12.1 

3.  6 

o 

.0 

4 

14.3 

0 

•  0 

o 

.0 

c 

•  0 

5 

2.9 

3 

1.6 

21 

12.3 

4 

3.0  K. 

2 

1.5 

16 

11.9 

1 

2.7 

2.7 

5 

13.5 
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TABLE  7,     TOTAL  MsWs    OEOREES  FOR  MAJOR  ME10  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  BY  RACE, 
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4 


5.2 
8.3 


0 

♦  c 

6 

75.  J 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

43.3 

•  0 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

14.7 

2B 

82. A 

0 

.0 

0 

•  0 

H 

10C.0 

0 

.0 

5 

23*6 

15 

71.4 

0 

.0 

<*,  3  ■ 

6*  1 

3* 

91.9 

0 

♦0 

3 

8.8 

31 

91*2 

0 

.0 

0 

.3 

3 

100.0 

0 

♦k0 

0 

.0 

33 

10C*0 

0 

.0  » 

0 

.0 

25 

10O*iO 

0 

•0 

0 

.0 

8 

100*0 

0 

.0 

4 

5.ti 

,  65 

94*  2^ 

0 

.0 

4 

6.3 

60 

93*8 

0* 

.0 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

77 

100*0 

0 

.0 

c 

.0 

1  6B 

100*0 

0 

♦  0 

c 

t!0 

9 

100*0 

i 

0 

.0 

18 

7.C 

237 

91*9 

0 

.0 

12 

5*7  * 

197 

93*8 

0 

.0 

6 

12*5 

40 

83*3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  3 
•0 
.9 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

2 

25.0 

1 

16.7 

\ 

50.0 

1 

2.9 

0 

♦0 

1 

4.3 

0 

.0 

♦  0. 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

♦0 

c 

.0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

•  0 

TOTAL  1 
NUMBER 


3  1.2 
1  -5 

1  2  4.2 


1 
1 

0 

11 

10 

1 

83 
67 
16 

14 
13 
1 


114 

96 
18 


32 
28 
4 


32 
28 


6 
2 

34 
13 

37 

3<» 

33; 
25 
8 

"69 
6<» 
5' 

77 

68 
9 


258 
210 
48 


TEXAS 

TX    BAYLOR  COLLEGE  OENT ISTRY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ..0 

TX    BAYLOR  COLLEGE  HEOICINE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

ALE  0  .0 

TX    BAYLOR  UNIVERSITY 
TOTAL  I  1*1 

FEMALE  1  4.2 

MALE  0  .0 

TX    LAMAR  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX    OJR  LAQY  OF  LAKE  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


C  , 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


♦0 

•  0 

•  0 

.  .0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

6.7 
6.7 
.0 


1 

0 

lo 

0 
0 
0 

0 
0 
oo  ' 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


7.1 

♦c 

7.  I 

•0 

•  0 

•  0 

.0 

v\o 

.0 
.0 
.  .0 

.0 

♦a 

.0 


0 

.0 

1 

7.1 

0 

.0 

0 

•  0 

,o  t 

•  0 

1 

7.1 

0 

.0 

0 

♦  0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  c 

1 

1.1 

2 

2.2 

0 

.0 

1 

4.2 

1 

1.4 

1 

1.4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

13.3 

3 

20.0 

2 

13*3 

3 

20.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

I? 

92.9 

0 

.0 

14 

0 

•  0 

D 

.0 

0 

13 

92.9 

0 

•  0 

14 

$ 

1C0.0 

•  0 

5 

5 

,100.0 

\ 

•  0 

5 

0 

.0 

.0 

0 

91 

97*8 

0 

•0 

93 

23 

95.8 

0 

.0 

24 

68 

98.6 

0  , 

•  0 

69 

b 

100.C 

0 

•  0 

6 

6 

100*0 

0 

•  0 

6 

0 

*0 

0 

.0 

C 

12 

60*0 

c 

I 

!  .o 

15 

12 

6C.C 

0 

15 

0 

*0 

0 

0 

1406 


1346 


ETHNICITY*  A HO  SEX.     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


ahea i can  indian 
Alaskan  native 

UMBER*  f 


BLACK  ASIAN  OA 

NOH-HISPAN1C  PACIFIC  ISLANOf*  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


HEALTH  PROFESSIONS  (1200) 
TEXAS 

TX    SOUTHERN  METH  UNIVERSITY  

TOTAL  ~~0        70  0 

.    FEMALE  0        .0  0 

MALE  C        .0  0 

TX    5TMWST  TEX  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  '  0        .0  3 

FEMALE  0        .0  3 

MALE  0       .0  0 

TX     PhAIRIE  VIEW  ACM  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX     TEXAS  AtM  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  1      5.6  •  0 

FEMALE  1     20,0  0 

MALE  -  0*0  ,0 

TX    TEXAS  CHRISTIAN  \)t 

TOTAL  0*0  0 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0        *0  0 

*X     TEXAS  TECH  UNIVERSITY 

TOTAL  1       7.7  0 

FEKAL*:  1       7*7  0 

MALE  0*0  0 

TX     TEXAS  WOMAN* S  UNIVERSITY 
>       TOTAL  1  20 

FEMALE  1    '    .4  18 

MALE  0        .0  2 

TX     TRINITY  UNIVERSITY 

TOTAL  0*0  1 

FEMALE  0    •  *0  0 

MALE  0        .0  1 

TX     U  GF  HOUSTON  CEN  CAMPUS 

TOTAL  0        ♦o0  0  , 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0        *0  0 

TX    U  HOUSTON  CLEAR  LAKE  CITY 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0        .0  0 

TX    U  OF  TEXAS  AT  AUSTIN 

TOTAL  0        .0  1 

FEMALE  0        .0  1 

MALE  0        *0  0 

TX    U  OF  TEXAS  AT  ARLINGTON 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  ,      0        .0  0 

KALE  0        .0  0 

TX    IK  OF  TEXAS  AT  OAL LAS 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0*0  0 

!       MALE  0.0  0 

TX    U  Of    TEXAS  AT  EL  PASO 
.   TOTAL  *     0        .0  0 

FEMALE  0        *0  0 

MALE  C        .0  0 

IX    V  TEX  MLTH  SCi  CTR  HOUSTN 

TOTAL  0        .0  * 

FEMALE  0.       .0      A  1 

*    KALE  0        .0  3 

TX    U  TEX  HLTH  SCI   SN  AHTO 

TOTAL  0        .0  2 

FEMALE  0        .C  2 

MALE  C        .0  0 

-  IX    U  TEX  MEOL  BR  GALVESTON 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0        *0  0 

KALE  0        .0  0 


~~  .0- 

•  0 
.0 

6*8 
1U1 

•  0 


4  100.0 
2  100*0 
2  100.0 


.0 
.0 
♦  0 

.0 

.0, 


•  0 
.0 

:o 

8.0 
i.7.6 
IS.* 

1.9 

•  0 
2.1 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 


2.0 
2.2 
•0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
■  .0 

•  0 
•0 

•  of 

2.6 
1.5 
3.4 

3.6 
4.2 
.0 


•  0 

♦  0 
.0 


TX  STATE  TOTALS  t 

TOTAL  * 
FEMALE*  * 

'kale  0 

UT  AM 


UT     83  laHAM  YCLNG  U  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 


22  INSTITUTIONS) 

.5  36  4.1 

.7  28  4.7 

.0  "8  2-7 


TOTAL 
FEMALe 
KALE 
UT  UTAH 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  -0 
STATE  UNIVERSITY 

0  .0 

e0  .0 

0  .0 


•  0. 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

5.6 
8.3 

•  0 


0~ 
0 
0 

2 
0 

0 
0 
0 

o 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

7 
7 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•c 

.0 

4.3 

7.4 

•  0 

.U 
♦0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

c.0 

.0 

•°, 

.0 
.0 
.0 

2.8 
2.9 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.C 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

,0 


C  <  .0 
0  .0 
0  .0 


•  0 
2.2 

1.8 
2.1 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


NUMBER, 


0 
0 
0 

1 

0 
1 

b 
o 
o 

o 
o 

0 

0 
0 
0 

1 

1 

0 

8 
8 
0 


TOTAL  . 
MINORITY 


NUMBER 


KHITE 
NON-HI SPAN1C 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


13  1.5 
10  1.7 
3  1*0 


3.2 
4.3 

♦  0 

1.8 
2.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 


♦  0 
.0, 

♦  0 

2.3 

♦  0 
5.9 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 

7*7 
7*7 
.0 

3.2 
3.4 

♦  0 


7  13.2 
I  20.0 
6    U  *S 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 

0 

1 
1 

0 

i 

0 

1 

0 
0 
0 


24 
15 
9 


4*0 
4*82 

♦  0 

•  0 
*0 
*0 

2*U 
2*2 
*0 

*0 
,0 
.0 

•  0 
♦0 
*0 

*0 

♦  0 

♦  0 

•  6 
'  1  *5 

*0 

1*8 
.0 
14.3 

.0 
*0 
*0 


2.7 
2*5 
3*1 


*0 
*0 
♦0 

1*8 
2*0 
*0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

6 
5 
1 

4 

2 
2 

1 

c 
o 

0 

2 
2 
0 

36 
34 
2 


.0 
*0 

f  *0 

13*6 
18.5 
5*9 

100*  C 
190.0 
100.0 

5*6 
20.0 
*0 


15.4 
15*4 
•  0 

14*3 
14.3 
15.4 


8  15.1 
1  2C.0 
7  14*6 


I 
1 

0 

0 

0 

2 
2 
0 


4.0 
4.6 
.0 

*0 
.0 
.0 

4.0 
.4.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.5 
3.1 
5.6 


4  7*3 
3  6.3 
1  14*3 


77 
57 

20 


8.7 
9.6 
6.8 


3.2 
4.3 
.0 

3.5 
A.I 
•  0 

5.6 
8.3 
*0 


Pi  PQ  X 

NUMBER 

t 

e 

? i  i  fin  n 

0 

•  0 

•>\  inn~n 

C I    a uv*  v 

0 

•  0 

*  0  *0 

0  - 

•  0 

38  86.4 

o 

tf.o 

22^"  81*5 

0 

.0 

16  94*1 

C 

.0 

r  0  .0 

0 

•0 

o  *o 

o 

•  0 

0  .,o 

0 

.0 

17  94*4 

0 

•  0 

4  60*0 

0 

•0 

13  10C*0 

c 

•  0 

5  1 00*  0 

o 

♦  0 

2  100.0 

0' 

♦  0  • 

3  100*0 

0 

.0 

1 1  84.6 

0 

.0 

11  84.6 

o 

•0 

0  *0 

0 

.0 

o 

•  0 

204  85.7 

o 

•  0 

11  84.6 

0 

•0 

44  83*0 

1 

1.9 

4     80. 0 

Q 

•0 

40     83.3  , 

1 

2.1 

23  92*0 

1 

4.0 

20  95.2 

o 

♦  0 

3  75*0 

1 

25.0 

a  i  no  n 

o 

.0 

2  1 00.0 

o 

.0 
I 

6  100.0 

0 

*0 

44  88.0 

8*0 

41  89.1 

3 

6.5 

3  75.0 

1 

25.0 

17  100*C 

A  f     A  Vv ♦ V 

o 

*0 

#  17  1 nn~n 

*  At     1  W  V  *  V 

o 

•0 

0  *0 

0 

.0 

1  A    1  flfl^ft 

lO    A  UU«  \f 

o 

.0 

ia  inn  n 

o 

.0 

2  100.0 

0 

*0 

9  100.0 

o 

.0 

7  100*0 

o 

.0 

2  100*0 

c 

.0 

138  e9*6 

9 

1  5.8 

OC  T>3**» 

1 

1.5 

76  65.4 

6 

9  .0 

50  90.9 

1 

1.8 

45  93.8 

o 

*0 

5  71.4 

1 

14.3 

8  10C.C 

o 

.0 

a  i  nn  n 

o 

♦  0 

0  *0 

0 

.0 

79*  89*5 

16 

1 .8 

5i2  89.7 

4 

♦  7 

261  89*1 

12 

4.1 

30  96*8 

0 

•  0 

22  95*7 

0 

•0 

8  100.0 

0 

.0 

55  96.5 

0 

.0 

47  95*9 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

17  94.4 

0 

.0 

11  91.7 

0 

.0 

6  100.0 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


21 
21 
0 

A4 

27 
17 

4 

2 
2 

16 

5 
13 

5 

2, 
3 

13 
13 

0 

251 
238 

1? 

53 
5 
48 

25 
'21 
4 


2 

.  6 

50 
S6 
4 

17 

^  C 

18 
16 

2 

9 
7 

2 

154 
65' 
89 

55 
48 
7 


886 
593 
293 


31 
23 
8 

57 
49 


18 
12 

6 


:RLC 


T407 


TAICE  7.    TOTAL  MASTER*  $    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  gWCAT  ION  BY  RACEt 
|5  k  ETHNICITY «  AND  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  UTt-»lfT9 


AMERICAN  INDI 
ALASKAN  NATIVE. 


In. 


SLACK  ASIAN  OR 

»NOM-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANOER      Hi  SPAN IC 


3   INST  HUT  IONS) 


NUMBER  S  NUMBER 

HEAL tH^PROFESS IONS  (12001 

UT         STATE  TOTALS .( 

TOTAL  0  . 0 

FEMALE  0  .0 

— flUF  0  .0 

VERMONT 

VT    GO0DAJ&D  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VT    U  VT  C  STATE  AGRL  COLLIE 

TOTAL  0  .0 

FEmLE  0  .0 

MALE  0  .0 


.9 
U2 
'.0 


.0 
•  0 
.0 

.0 
k  .0 
.0 


VT         STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


2  INST  HUT  IONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


VIRGIMIA  • 

VA  HAMPTON 
TOTAL. 
FEMALE,  - 
MALE 


INSTITUTE 
0 
0 
0 


VA    JAMES  MADISON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    Ota  OOMINICN  UNIVERSITY 


0  .0 
0        .0  o 
0  .0 
VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 
0,  .0 
0  .0 
0        .0  " 
VA    VIRGINIA  COMMONWEALTH  U 
TOTAL  >0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
'  MALE 
VA    U  OF 
TOTAL 
FEmLE 
KUE 


100. 
100. 


VA         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEmLE  gflfcO  .0 

HALE  .0 

WASHINGTON 

UA    EASTERN  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ^  0  .0 
-    KALE  0  .0 

WA    UNIVERSITY  OF  PUGET  SOUND 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE*  0  .0 

MALE  0  .0 

WA*  DIVERSITY  OF  WASHINGTON 
TOTAL  1  ♦* 

FEMALE  1  »5 

MALE  0  .0 

WA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0-  .0 

FEMLE  0  .0 

MALE  0  .0 

WA    WH I  T WORTH  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  '        0  «0 

WA         STATE  TOTALS  I 

TOTAL                 1  .3 

FEMALE                 I  ** 

HALE                  0  .0 

WEST  VIRGINIA 


5  INSTITUTIONS}* 


12 
9 
3 


7 
1 

i 
1 

0 

o-; 

o 

o 


5.0 
5.1 
4.5 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 

3.0 
3.6 
1.2 

10.0 
2  5.0 
.0 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
C 

2 
2 
0 


0 
0 

0- 

0 
0 
0 

5 
3 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


5k  INST  ITUT'ONS) 
9  i.O 
8  3*9 
1  1*1 


WV    MARSHALL  UNIVERSITY  % 

TOTAL  '            0       .0  1  5.0 

FEmLE  0        .0  1  5.9 

MALE  0        .0  0  .0 

WV    WEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  3  3.9 

FEmLE  0       .0  1  1.7 

HALE  0        .0  %            2  12.5 


WV 


TOTAL 
FEHAL6 
HALE 


STATE  TOTALS  i 


•  0 

•  0 

•  0 


INST  ITUT  IONS) 
4  4.2 
2  *  2.6 
2  10.5 


1.9 
2.4 
♦0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0  . 
.0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

1*3 

JT.3 

,0 


•  8 
1.1 
.0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

1.9 
1.6 
2.4 

.0 

-.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


5  •l.t 
3  1*5 
2  2*2 


.0 
.0 
.0 

1.3 
1.7 
.0 


1  1.0 
'  1  1.3 
0  .0 


N'JHBER 

X 

NUMBER 

X  >^ 

NUMBER  X 

NUMBER 

X 

1 

♦  9 

< 

3.S 

Vbt  96*2 

* 

0 

.0 

1 

1.2 

4.8 

80  9S«2 

0 

.0 

o- 

.0 

0 

.0 

22  1C0.0 

0 

•  0 

0 

•0 

»  0 

.0 

- 

14  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

11  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  0 

3  100*0 

0  - 

*u 

0 

♦  0 

0 

.0 

15  100*0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0  , 

15  10C*0 

0 

♦  0  v", 

0 

.0 

0 

•0 

0  *0 

0 

.  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

29  100*0 

0 

.  0 

-0 

V  .0 

0 

•  0 

26  100*0 

0 

A 

♦  u 

A  0 

i 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

100.0 

0  *0 

o 

< 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0  *0 

0 

.  0 

o... 

•  0 

0 

J  *° 

0  *u 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

17  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

17  1CC*0 

0 

0 

.0 

J 

•  0 

0  *0 

0 

A 

.  u 

0, 

0 

•  0 

6  1CC*C 

0 

.  0 

0 

/) 

0 

.0 

6  100*0 

0 

40 

0 

.6 

0 

•  C 

0  *0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

1.5 

66  98.5 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1.6 

62  98*4 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

♦  0 

1 

♦1 

12 

8*0 

136  90*7 

2 

1.3 

1 

1.1 

9 

10*2 

78  88.6 

1 

1.1 

A  0 

.0 

3 

4*8 

58  93*5 

1 

1.6 

1 

♦  4 

15 

6.2 

225  93*0 

2 

- 

.  8 

1 

♦6 

12 

6.8 

163  92*6 

1 

.6 

o 

♦  0 

'3 

4.5 

62  93*9 

1 

1.5 

0 

.0 

0 

'  .0 

14  100*0 

o 

.0 

0  * 

.0 

0 

•  0 

'       13  100*0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

9       1  100.0 

0  - 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

1  10C.0 

0 

♦  0 

<J*  0 

<8 

P 

•  0 

1  10l>.0 

0 

.  0 

0 

0 

'  .0 

0  .0 

0 

.0 

2 

.7 

16 

5.9 

238  88*5 

15 

5*6 

1 

.5  v 

12 

6.5 

162  88*0 

10 

s5.4 

1 

1.2 

4 

76  89*4 

5 

5*  9 

0 

♦  0 

1 

.  10*0 

7  7C*0 

- 

2 

20*0 

0 

.0 

11  25.0 

«    2  50.*0 

1  ' 

25*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5  83*3 

i  1 

16  ♦  # 

0 

.0 

'  c0 

.0 

2  100*0 

'  o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

A 

.  u 

2 

♦  7 

<*  17 

5.7 

262  88*5 

17 

5.  7 

1 

*5 

13 

6.4. 

179  88*2 

'  11 

5.4 

1 

1.1 

4 

4.3 

83  89*2 

6 

6.5  ' 

0 

.0 

1 

5.0 

■f 

19  95*0 

0 

♦  0^ 

0 

iO 

1 

5.9 

*      16  *94*1 

0 

.0** 

0 

.0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

.0 

1 

1.3 

•  5 

.  6*6 

.  69  90*8 

2 

2.6 

1 

1.7 

3 

'  '5*0 

55  91*7 

2 

3.3 

0 

\ 

•  0 

2 

\12*5 

M4  87*5 

0 

•  0 

1 

1.0 

6 

6.3 

88  91.7 

2 

2.1 

1 

1.3 

4 

5*2 

71  92.2 

2 

.2.6 

0 

•  0 

2 

10*5 

17  89.5 

*  0 

•  0 

TOTAL 
NUM8ER 


106 
64 

22 


!4 
11 

3 

15 
15 

0 


29 
26 
3 


2 
2 
0 

17 
17 

0 

6 
6 
0 

67 
63 
4 

150 
88 
62 


242 
176 

66 


14 
13 
1 

1 

'1 
0 

269 
184 

85 

10 
4 
6 

2 
1 
1 


2  96 
203 
93 


#0 
17 
3 

76 
60 
16 


96 
77 
19 


ERLC 


134B 


'14.08 


"  V 


TABLE' 7.  TOTAL  MASTER'S  OEGREES  PtiR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  8V  INSTITUTIONS  OF  RICHER  EOUCATICN  6V  RACE* 
imli        juiai  ETHNlCITVt  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  IKOIAN  -  BLACK 

ALASKAN  NATIVE  NON-HI  SPA 

NONA Eft         X  NUMBER 

i 

HEALTH  PROFESSIONS  (UOO) 
WISCONSIN* 


NI 


MARQUETTE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  I  1 

FEMALE  0"  "  .0  1  *•£ 

MALE  0  .0  0  .0, 
Hi     U  OF  WISCONSIN  EAU  CLAIRE 

TOTAL                0-0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE  0.0  0  .0 
HI    U  OF  WISCONSIN  NA0I50N 

TOTAL                0       .0  2  1.4 

FEMALE                0  <  .0  2  2.0 

.  MALE  0  .0  •  0  .  .0 
HI     U  OF  WISCONSIN  MILWAUKEE 

TOTAL       /         0        *0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE                0       .0  0  .0 

Ml    U  CF  WISCONSIN  CSHKOSH  * 

TOTAL                 0.0  1  14.3 

FEMALE                0        .0  I  16.7 

MALE  0  .0  0  .0 
Ml     U  OF  WISCONSIN  STEVNS  PNT 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                  0        .0  0  .0 

MALE                  0        .0  0  .0 


Ml 


STATE  TOTALS 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


WYOMING 


6  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


t 

MV    UNIVERSITY  OF  WYOMING 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0"  /?0 

MALE  0  ..0 


1.3 
1.6 
.0 


.0 
.0 
.0 


MY         STATE  T0TAL5  I 

TOfAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

HALE                 0  .0 

THE. STATES  ANO  O.C.  I 

TOTAL"              59  -4 

FEMALE                AO  .4 

MALE               19  .A 


ASIAN  OR 


NUMBER 


0 
0 
0 

1 
0 
1 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


N0N-RESI0EN7 
ALIEN 


TOTAL 


1    IN5T I  TUT ICN5 ) 
0  .0 
0  .0 

4    0     .  .0 

316  INSTITUTIONS) 


601 
564 
217 


5.2 
5.3 
4.8 


,373 
258 
115 


X. 

NUMBER 

X 

NUMBER 

> 

t 

NUMBER 

X 

NUM8ER 

*  X 

NUMQER 

\  : 

.0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 

.  .0 
.0 

1 
1 

o ; 

1.4 
1.7 
.0 

66 
1 55  v 
11 

95  •  7 
94^8 
100.0 

2 
2 
0 

2.9 
3.4 
.0 

69  * 
56  1 
11  ™T 

3.4 
.0 
25.0 

0  ' 

0 

0 

•  0 
.0 
.C 

i 

3 
1 

3.4 
•  0 
25.0 

27 
25 
2 

93.  1 

ico'o 

.50.0 

0 

1 

3.4 
•0 
25.0 

29  I 
.25  * 

4  : 

.7 

.0 
2.3 

1 
1 

0 

.7 
1.0  . 

..0  " 

4 

3 
1 

2.8 
3.0 
2.3 

132 
94 

s38 

91.0 
93ll 
86.4 

9 
4 

5 

6.2 
4.0 
11.4 

145 
101 
^44 

.0 
.0 
.0 

^0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

38 
36 
2 

100.0 

lOO.Ov 

100.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

38 
2 

.0 

.0  ' 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

- 1 
1 

0 

14*3 
16.7 
.0 

6 
5 
1 

85.7 
83.3 
100.0 

0 
0 
0 

.  .0 
.0 
.0 

5  7 
6 

1  H 

o  o  o 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

27 
24 

96.4 
96.0 
100.0 

1 
1 

0 

3.6 
4.0 
.0 

28  *7« 
"25 

'   3  i 

i 

.6 
.0 
3.  1 

1 
1 

0 

.3 
•4 
.0 

7 
5 
2 

r 

2.2 
2.0 
3.1 

296 
239 
57 

93.7 
95.2 
87.7 

13 
7 
6 

4.1 
2.8 
9.2 

1     3 16 

251  i 

65        '  ; 

\ 

6.7 
10.6 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

1 
1 

0 

6.7 
10.0 
.  0 

14 

9 
5 

93.3 
90.0 
100.0 

0 
0 

0 

.0 
.0 
.0 

\  ,5 
10 
5  ' 

6.7 
10.0 
.0 

0 
0 
0 

•0 
.0 
•0 

1 
1 

0 

6.7 
10.0 
.0 

14 
9 
5 

93.3 
90.0 
100.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

15           *  - 
10 
S 

■n  s 

2.4 
'2.3 
2.6 

187 
117 
70 

1.2 
1.1 
1.6 

1  «420 
999 
421 

9.2 
9.1 
9.4 

.  13 
9 
3 

•  431 
i717 
i714 

84.7 

88.4 
82.6 

634 
275 
359 

4.1 
2.5 
6.0 

15.485' 
10.991 
4,494 

PUERTO  RICO 

PR    CATHOLIC  U  PUERTO  RICO 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PR    U  OF  PR  ME 01 CAL  SCIENCES 
v  TOTAL.                0  .0 

FEMALE  0  .  .0 

'  MALE  0  .0 

PR    W3RL0  UNIVEA5ITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,  0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


PR  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS  ( 

'<      0  .0 

;      0  .0 

0  .0 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


( 


.0 
.0 
.0 


IN5TITUTION5) 

0,  .0 
0'  .0 
0  .0 

3  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


0 

.0 

8" 

100.0 

8 

100.0 

0 

.0 

8 

100.0 

8 

1Q0.C 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

141 

100.0  • 

141 

100.0 

0 

.0 

118 

100.0 

118 

10C.0 

0 

.0 

23 

100.0 

23 

100.0 

0 

.0 

3 

100.0 

3 

10C.0 

\* 

.0 

2 

100.0 

2 

100.0 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

:  00.0 

MAJOR  FIELO  AGGREGATE  120O  i 

TOTAL"  59  .4 

FEMALE  *0  .4 

MALE  19  -4 

HCME  ECONOMICS  (1300) 


ALABAMA 

AL    ALABAMA  A 

TOTAL 
FEMME 
MALE 
AL  AUBURN 
TOTAL 
M  FEMALE 
*  MALE 


t  M  UNIVERSITY 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
MAIN  CAMPUS 
0  .0 
3  .0 

0  :o 


319  INSTITUTIONS) 


601 
564 
217 


4 
4 
0 

— 0- 
0 
0 


5.1 
5.3 
4.8 


80.0 
80.0 
•  0 

 ,o_ 

.0 
.0 


3  73 
258 
115 


.0 
.0 
.0 


2.4 
2.3 
2.5 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


152  100.0 
128  100.0 
24  100.0 


152  100.0 
128  lOO-o 
24  100.0 


339  2.2 
245  2.2 
94  2.1 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


152  100.0 
128  10C.C 
24  100.0 


152  1C0.0 
128  100.0 
24  100.0 


1.572  10.1 
1*127  1C.1 
445  9.6 


80.0 
60.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


13.431  85.9 
9.717  87.4 
3.714  82.2 


20.0 
20.0 
.0 

1CC.0 
100.0 
100.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


634  4.1 
275  2.5 
359  7.9 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


141 

119 

23 

3 
2 
1 


152 
128 
24 


152 
128 
24 


15.637 
11* 119 
4.518 


5 
5 
0 

13 
12 
I 


iERLC 


13*9 


-1409 


TABLE  7.  ,  TOTAL  HASTENS 


OEaREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  6Y  RACE. 
ETHNICITY*  AND  SEX*     INSTITUTION  ANC  STATE  1978-197* 


AMERICAN  1NOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


HCME  ECONOMICS  113001 


CLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACJFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES ICENT* 
ALIEN 


NUMBER 


TCTAL 

I  NUMBER 


ALABAMA^ 

AL    UNIVERSITY  OF  ALABAMA 
TOTAL\  0  .o- 

 FEMALE  \  0  *0 

MALE  \  0.0 


AL 


TOTAL 
FEMALE 
MALE  ^ 

ARIZONA 


STATE  JOTALS  ( 


.0 

<0 
.0 


AZ    ARIZONA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  ♦O 

MALE  0  .0 

AZ    NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AZ    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0  ' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0, 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

ITUTICNS) 

4 

12*9 

0 

.0 

0 

.0 

4 

4  * 

13.6 

0 

.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

•9 

0 

.0 

0 

c 

0 

«o 

I 

7.7 

0 

.0 

I 

0 

.0 

I 

9.1 

0 

.0 

I 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

0 

*  .0 

0 

♦  6 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

♦  o 

0 

•  0 

0 

/O 

.0 

6.7 

0 

•0 

I 

0 

•  0 

I 

7.1 

0 

.0 

I 

0 

.0  * 

0 

.C 

0 

.0 

0 

AZ  STATE  TCTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  \  .0 


3  INSTITUTIONS) 

0  .0 
Q  .0 


5.71 
6.3 
♦  0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


12.9 
13.8 
.0 


7.7 
9.1 
.  0 

.0 

;o 

•  0 
6.7 

7o 


5.  7 
6.3 
.  0 


13  100.0 
12  100. 0 
I   100. 0 


27  87.1. 
25  86.2 
2  ICC'O 


12 
10 
2 

7 
7 
0 

14 

13 
I 


92.3 
90*9 
I  00.0 

100. 0 
10C.0 
*0 

93.3 
92*9 
100.0 


33  94.3 
30  93*8 
3  100.0 


13 
12 
I 


31 
29 
2 


13 
II 
2 

7 
7 

0 

15 
I 


35 
32 
3 


ARKANSAS 

Aft    U  OF  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                  0  •      .0  0-  .0 

FEMALE                  0        .0   0  .0 

MALE  0  *0  0  .0 
AR     0*  CF  CENTRAL  ARKANSAS  / 

TOTAL                  0        .0  2  28.6 

FEMALE                0        .0  2  23.6 

MALE                  0        .0  0  .0 


AR  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  Cr 
FEMALE      *  0 


MALE  0  ».0 

CALIFORNIA 

CA    CAL*P0LY  ST  U-SN  LUIS  OB 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »0 

CA    CAL  STATE  1/-FRESN0 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

CA  »CAL  STATE  U-LONG  BEACH 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  SO 

CA    CAL 'STATE  U-LOS  ANGELES 
TOTAL  O1  -0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

CA    CAI.  STATE  U-NORTKUOGE 
TOTAL  0  *0» 

.     FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

CA     SAN  OIEGO  STATE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE*  0  *0 

MALE  0  .0 

~CA    SAN  FRANCISCO  STATE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  '  .0 

MALE  0  .0 

CA     SAN  JOSE  STATE  L 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0, 

MALE  0  .0 

CA    PACIFIC  UNION  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

CA    O  CF  CAL-OAVIS  ' 

TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 
2  10.0 
2  10.5 
7  .0 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

q 

i 
i 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

6.3 
6.3 

vO 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

18.2 
20.0 
.0 

.0 

)  .o 

.0 

.0 
.0 
.0 

.  0 
.0 
.0 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


•  0 

•  0 

.0 

28*6  , 
28.6 
.0 


12  92.3 


2  10.  C 
2  10.5 
0  .0 


0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0- 

0 

.0 

} 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.: 

0 

.0 

I 

i.Z 

1 

3.2 

0 

.0 

I 

i.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

12*5 

0 

♦0 

3 

16. 8 

2 

12*5 

0 

.0 

3 

18.6 

0 

.0 

0 

.0 

2 

11*8  » 

3 

17.6 

5 

29.4 

2 

11 .8 

3 

17.  b 

5 

29.4 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

10. 0 

0 

.0 

I 

10*0 

1 

11.  1 

0 

.0 

i 

11.  1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

iew 

0 

.0 

0 

.0 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

-0 

•0 

0 

r> 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

\o 

0 

'.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0  . 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

*o  J 

0 

.0 

0 

.0 

I 

9.1 

0 

.0 

I 

9.1 

I 

9.  1 

0 

.0 

I 

9.1 

0 

.0 

0 

.0 

c 

<  c 

12 

100. 0 

0 

•  0 

5 

71.4 

5 

71.4 

r\ 

.0 

17 

65.0 

17 

89.5 

0 

.0 

7 

100. 0 

7 

10C.0 

0 

.0 

3 

75.0 

3 

75.0 

0 

.0 

27 

67.1 

27 

B7.  1 

>0 

.0 

12 

75.0 

12 

75.0 

0 

.0 

12 

7C.6 

12 

70.6 

0 

.0 

9 

9C.0 

8 

86.9 

I 

ICC.C 

8 

72.7 

7 

7C.0 

I 

100.0 

15 

ICC.O 

12 

I  00.0 

3 

ICC.O 

I 

IOC.0 

I 

1C0.0 

0 

.0 

10 

90.9 

10 

90.9 

0 

.0 

7.7 
.  0 
100. 0 

.0 
♦0 
.0 


5.0 
.0 


13 
12 
I 

7 
7 

0 


20 
-  19 
I 


0 

.0 

7 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

1 

25.0 

4 

1 

25.0 

4 

0 

-.0 

0 

3 

9.7 

31 

3 

9.7 

31 

0 

•  0 

0 

6.3 

16 

! 

6.3 

16 

c 

.0 

0 

0 

.0 

17 

0 

.0 

17 

0 

•  0 

0 

c 

.0 

10 

0 

.0 

9 

0 

.0 

I 

9.1 

U 

I 

10. 0 

10 

0 

.0 

I 

c 

.0 

'  15 

0 

.0 

12 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

I 

0 

.0 

I 

0 

.0 

'0 

0 

.0 

11 

0 

.0 

U 

D 

.0 

0 

.ERIC 
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TABLE  T.    TOTAL  HASTENS    OEGAEE  S  FOR  HAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  ECU  CAT  ION  BY  RACE, 
ETHNICITY,  AND  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1*79 


AMERICAN  IMOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUN6ER 
HCNE  ECONCNICS  (1300) 


BLACK  ASIAN  Cft 

NCN-HJSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


kHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RE  SI  DENT 
ALIEN 


NUMBER 


.TOTAL 
NUMBER 


CALIFORNIA 


TOTAL 

.0' 

1 

1.5 

0 

•  0 

1 

1.5 

FEMALE 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

i 

2.0 

MALE 

0 

.0 

I 

%.* 

0 

.0 

\) 

.0 

CA  WH1TTIER 

COLLEGE 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

CA  STATE 

TOTALS  ( 

12  INSTITUTIONS) 

TCTAL 

0 

.0 

4 

2.1 

7 

3.6 

4 

2.1 

FEMALE 

0 

.0 

3 

1.0 

7 

4.1 

4 

2.4 

MALE 

0 

.0 

I 

4.5 

0 

.0 

0 

.0 

CCLORADO 

CO  COLORAOO 

STATE  UNIVERSITY 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

FEMALF 

0 

.0 

0 

.0 

'  0 

.0- 

0 

.c 

MALE 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

CO    U  OF  NORTHERN  COLORAOO 

TOTAL 

0 

.0 

1 

12  #5 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

.0 

1 

12.5 

o 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

CO  STATE 

TOTALS  ( 

2  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

0 

.0 

1 

2.8 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

1 

3.2 

0 

-  .0 

0 

.0 

MALE 

0 

,.0 

0' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

CONNECTICUT 

CT    UNIVERSITY  OF  CONNECTICUT 

8.3 

TOT  AL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

MALE 

0 

•  o" 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

CT  STATE 

TOTALS  ( 

1  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

✓  .0 

1 

8.3 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

HALF 

0 

>o 

0 

.  .0 

0 

.0 

0 

.0 

2.9 
2.0 
5.9 

.0 
.0 
.0 


15  7.8 
14  8.2 
1  4.5 


.0 
.0 
.0 

12.5 
12.5 
.0 


1  2.8 
1  3.2 
0  .0 


8.3 
20.0 
.0 


8.3 
20.0 
.0 


64  94. 1 
48  94. 1 
16  94.1 

1  too.o 

1  100.0 
C  .0 


169  88.0 
148  87.1 
21  95.5 


23 
21 
2 

6 

6, 
0. 


10 


82.1 
91.3 
40.0 

75.0 
75.0 
.0 


29  80.6 
27  87.1 
2  40.0 


10  63.3 
4  80.0 
6  85.7 


83.3 
4  80.0 
6  85.7 


2.9 
3.9 
.0 

.0 
.0 
.0 


4.2 
4.7 
.0 


17.9 
8.7 
60.0 

12.5 
12.5 
.0 


6  16.7. 
3  9.7 
3  60.0 


>8.3 
•  0 
14.3 


8.3 
.0 
14.3 


66 
51 
17 

1 
1 

0 


192 
170 
22 


26 

23 
5 


36 

31- 
5 


12 
5 
7 


5 
7 


CELAWARE 


OE    UNIVERSITY  OF  DELAWARE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OE          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE   V  0  .0 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
•  0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


100.0 
100,0 
.0 


100.0 
100.0 
•  0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


5 

5. 
0 


OISTRIOT  OF  COLUMBIA 


OC     HOWARD  UNIVERSITY 

TOTAL  °0    ,  .0 

.FEMALE  0  .Q 

HALE  0    y  .0 

OC          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .D 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .3 


12  41.4 
9  50.0 
3  27.3 


1  INSTITUTIONS) 
12  41.4 
9 

3 


50.0 
27.3 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

*jO 


0 
0 


.0 
.0 
.0 


•  0 
,0 
.0 


12  41.4 
9  .50.0 
3  27.3 


12  41.4 
'  9  50.0 
3  27.3 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


17 

9 


17 

9 


58.6 
50.0 
72.7 


58.6 
5C.0 
72.7 


29 
'  16 
11 


29 
18 
11 


1 


FLORIDA 

FL    FLORIDA  INTERNATIONAL  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALF  0  .0 

HALE  0  .0 

FL    FLORIOA  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMAie 
MALE 
L    <J  OF 
TOT  \l 
FEMALE 


0  »0 
0  *0 
0  .0 
SOUTH  FLORIDA 

0  .0 
0  .0 


MALc  V 


FL 


TOTAL 

FEMALE 
MALs 

GEORGIA 


GA    E/IOKY  UNIVERSITY 
TOTAL  ^ 
FEMALE  0 
MALE  0 


STATE  TOTALS  ( 


.0 
.0 
.0 


•  0 
.0 

•  0 


5.0 
5.0 
.0 

.0 
•  0 
♦0 


7, 
5. 
10. 


1<4ST  ITUT  IONS  J 
.9 


3. 
3.2 
6.7 


•  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


.0 
.0 
.0 


10.0 
10.0 
•0 

.0 
,0 
.0 

••o 

.0 
.0 


2.6 
3*2 
-0 


.0 
.0 
.0 


15.0 
15.0 
.0 

.0 
•0 

.C 

7.4 
5.9 
10.0 


6.5 
6.5 
6.7 


.0- 
•  0 
.0 


17  85.0 
17  85.0 
0  .0 

30  100.0 
25  100.0 
5  100.0 


25 
16 

9 


72 
56 
14 


92.6 
94*1 
90.0 


93*5 
93*5 
93*3 


10  100.0 
10  100*0 
0  .0 


20* 
20 
0 

30 
25 
5 

27 
17 
10 


77 
62 
15 


10 
10 

0 


ERIC 
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TOT  At*  MASTER*  S    Of  GHEES  *9*  HAJOR  FIELO  CONFERRED  iY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER'  EOXATlON  BY  RACE  • 
ETHNICtTYi  ANO  SEXt    INSTITUTION  A«0  STATE 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 

if  ONE  ECONCNtCS  (1300)/ 
GEORGIA 

CA    GEORGIA  COLLEGE 
TOTAL    •  0 
FEMALE  -         ■  0 
HALE  0. 
GA-  UNIVERSITY  OF > 
TOTAL 
FEMALE  /*1 
MALE      /  0 

fATE  TOTALS  ( 
TprfL?*  1  1*0 

EMALE  1   *  1*0 

HALE  0  *0 

IOAHO  9 

tO    UNIVERSITY  OF  IOAHO 


,  BLACK     ;         ASIAN  OR 
NOrt-Hl  SPANlC  PACIFIC  3SLAN0ER 


NUMBER 


Dumber 


20*0 
20*0 
t  •<> 

2*3 
2,4 
.0 


INSTITUTIONS) 

3  '2*9 
3  3.0 


TOTAL 
FEMALE 
4ULE 


0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 


If)  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

ILLINOIS 


IL    EASTERN  ILL  UNIVERSITY 
TOTAL  0        *0  . 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL     ILLINOIS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

IL     NORTHERN  ILL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  .0         .0  c 

HALE  0  .0 

|L    RUSH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0.  .0 

HALE  0  .0 

IL     SANGAMON  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  ,  .0 

FEMALE.  0  ,  .0 

MALE  0  i  .0 

IL     STHN  ILLINOIS  U  CAA30NDL 
TOTAL  0  .0 

FEMALF  0  .0 

MALE  0  .0 

IL     U  Of-  til  URBANA  CAMPUS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE         \       0        .0  , 


1  INSTITUTIONS) 


0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0- 

<° 

6*3 

6*7 

•  0 

4*3 

5*0 

.0 

14.3" 

14.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

13*3 

2 

13.3 

0 

.0 

2 

I 

0 

.0 

IL       '  STA.E  TOTALS  ( 

TOTAL  Ox  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  . 0 

I  NO  UN  A 

IN     BALL  STATE  UNIVERSITY 


INST ITUTIONS) 
7  8*0 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

IN     INDIANA  STATE  U 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


•  0 

•  0 

•  0 

MAIN  CAM 
•0 

•  0 

•  0 


IN     I  NO  I A  N  A  U  BLOOM  INGTQN 


TOTAL 
/  FEMALE 
MALE 
IN  PUROUE 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0  *0 

0  *0 

0  .0 
U  MAIN  CAMPUS 

0  #0 

0  *0 

T            0  .0 


a.3 
♦o 


•o 

•  o 
•o 

•o 
•o 

.0 

•o 

•  o 

•0 

2*0 
2*2 

•  0 


IN         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

IOWA 


INST  ITUTIONS) 
1  1*1 


1.2 
•  0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


•  NUftBER 


kHITE  J 
NOtf-HISPANIC 

•  ji 

NUMBER 


NON-RES ICENT 
ALUN 

NUMBER 


IA    IOMA  SJATE  U  SCI  C  TEr.HN 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  /      0  *0 

HALE  0  .0 


2  6.1 
1  3*6 
1  2~0.0 


1 

20.0 

0 

.0 

2 

40*0 

3 

6C.0 

20*  0 

A 

♦0 

2 

40.0 

3 

60*0 

0 

♦  0 

*     >o  t 

♦  0 

0 

♦  0 

:  0 

•0 

_ 
0 

o 

o 

♦  0 

3 

3*4 

83 

94.3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

3*6 

CO 

95*2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

3 

75.0 

1 

1.0 

0 

.0 

1  5 

4*9 

96 

93*2 

1 

1.0 

o 

.0 

5 

5.1 

93 

93*9 

o 

•  0 

0  ' 

.0 

o 

♦  0 

3 

75*0 

0 

r 

♦  0 

0 

*  • 

♦  0 

0 

0 

♦  0  ' 

7 

100*0 

0 

♦  0 

o  m 

•  0 

0 

♦  0 

7 

190*0, 

0 

A 

♦  u 

Q 

.  0 

o 

♦  0 

o 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

7 

10C*0 

0 

A 

*u 

o 

.0 

o 

♦  0 

7 

100*0 

o 

• 

♦  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

o 

*0 

0 

•  0 

0 

.os 

.0 

11 

91*7 

*0 

•  0 

0 

.0 

o- 

.0 

11 

91-7 

0 

♦  0 

0 

.0 

q 

.0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

6.3 

15 

93*8 

0 

-0 

0 

.0 

6.7 

14 

S3*  3 

0 

♦  0 

0 

.0 

.0 

1 

1  nrt  o 

0 

.0 

o  . 

•0 

4.3 

21 

91*3 

0 

♦  0 

0 

A 

5.0 

1  8 

90  *0 

0 

.0 

0 

.0 

!o 

3 

100.0 

1 

1 4*  3 

0 

♦  0 

28*6 

5 

71*4 

1 

14*3 

0 

♦0 

28*6 

5 

71*4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0  _ 

2 

1C0.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

2 

100.0 

0 

•0 

o 

♦  0 

0 

•  C 

o 

*0 

0 

•  0 

0 

.0  ( 

2 

13*3 

12 

80*0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

13*5 

12 

80.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•r.o 

2 

15*4 

1  1 

84*6 

0 

.0 

0 

♦0 

2 

15*4 

11 

64*6 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

1 

1.1 

0 

'♦0 

8 

9.1 

77 

87. S 

1 

1.2 

Q 

♦  0 

g 

9.5 

73 

86  .9 

0 

AN* 

u 

♦  0 

0 

.  0 

100.  0 

0 

.0 

0  v 

♦0 

0 

♦  0 

24 

1  CO.O 

0 

•  0 

0 

♦o 

0 

•0 

24 

100. 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

vo 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

11 

9:*7 

0 

•0 

0 

♦  0 

'  0 

•  G 

10 

V0*9 

0 

.  0 

0 

♦0 

0 

.0 

I 

109*0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

75*0 

0 

•  0 

0 

♦0  / 

,  0 

.0 

3 

75*0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

"  2.0 

46 

90*2 

0 

•  *0 

o 

.0 

1 

2.2 

41 

89*  1 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

0 

•0 

I 

1.1 

84 

92.3 

0 

•  0 

.0 

•0 

1 

1.2 

78 

91*8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

1  CO.O 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

6.1 

28 

84*8 

0 

.0 

0 

.0 

I 

3*6 

2S 

89*3 

0 

.0 

0 

♦  0 

I 

20*0 

3 

60*0 

TOTAL 
X  NUMBER 


.0 
.9 
•  0 

2.3 
1*2 
25*0 


2  1*9 
1  1*0 
1  25.0 


•0 
.0 
.0 


♦  9 
♦0 
.0 


8.3 
8.3 
.0 

•0 

♦  0 
.0 

4.3 
5.0 
•  .0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

6.7 
6.7 
.0 

.0 
.0 

,.0 


3.4 
3.6 
•  0 


.0 
♦0 
.0 

8.3 
9.1 
.0 

2  5.0 
25.0 
•0 

7.8 
8.7 
•  C 


6.6 
7.1 
•0 


5 
5 
0 

68, 
84 

4  • 


103 
99 
4 


3  9*1 
2  c  7.1 
I  20*0 


12 
\Z 
.0 

16 
15 
1 

23 
20 
3 

7 
7 

0 

2 
7 
C 

'  15 
i5 
0 

13 
13 

0 


64 

4 


24 
24 
0 

12 
11 
1 

4 
4 
0 

51 
46 

5 


9» 
85 

6 


33 
28 
5 


ERLC 
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TABLE  7.  TOTAL  MASTER'S  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CCNFERREO  8Y  INST ITUT IONS.  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
imlc  iuihi.  ETHNICITY*  ANO  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INO.AN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  < 


BLACK  ASIAN  OR 

•NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUfBER 


hHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBcR 


NCK-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
.NUMBER 


HOME  ECONOMICS  (  130C) 
IOWA 


I A    UNIVERSITY  OF  ICMA 
TOTAL  0  *3 

„F  EMALE  0    *  .0 

MALE  C  .0 

IA    U  OF  NORTHERN  IOMA 
TCT  ALr  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  .3 


I A  STATt 
TOTAL 
FEMALE 
MALE  • 


TOTALS  ( 

0 
0 

o 


•  0 
.0 
.3 


•0 
.0 
.3 

•0 
•  0 
.0 


INST ITUT IONS) 
2  4,1 


2.3 
20.0 


a. 3 

8.3 

.0 


2.0 
2.3 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


8.3 
8.3 
.0 

.0 
.0 
.0 


3  6.1 
2  4.5 
1  2C.0 


10 
10 

0 

4 
4 
0 


83*3 
83.3 
•  0 

100*0 
100.0 
.0 


42  85*7 
39  88.6 
3  60.0 


1  8.3 
1  8*3 
0  .0 


.0 

•  0 

•  0 


4  8*2 
3  6.8 
1  20.0 


12 

12 
0 

4 
4 

0 


49 
44 
5 


KANSAS 

KS°  KANSAS  STTJ  AGR  t  APP  SCI 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  t3 

MALE                0  »0 


K*  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  *0 


.3 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS)  ' 

o  .0/ 

0  .0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
♦  0 


.0 
•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


51  94** 
42  93.3 
9  100.0 


51  94.4 
42    S3* 3 
9  100.0 


5.6 
6.7 
.0 


5.6 
6.7 
.0 


54 


54 

45 
9 


KENTUCKY 


KY    MURhAY  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  3  -0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  3  -0 

MALE  0  .0 

KY    UNIVERSITY  OF  LOUISVILLE 
TOTAL*  0  *0 

FEMALE  3  -3 

KALE  0  .0 

KY    WESTERN  KY  UNIVERSITY, 
TCT  AL  0 
FEMALE  0  *0 

KALE  0  .0 

KY          STATE  TOTALS  (  4 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .5 

KALE  0  -0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•o 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

1 

20.0 

0 

.0 

1 

20.0 

1 

20*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

12.5 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

INSTITUTIONS) 

2 

3.9 

1 

2.0 

0 

*0 

2 

4.3 

1 

2.1 

3 

.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

0 

*0 

6 

100.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

24 

82.8 

5 

0 

*0 

23 

82.1 

5 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

2 

40.0 

3 

6G.0 

0 

2 

40.0 

3 

60.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

9.1 

10 

90*9 

0 

1 

12.5 

7 

87*5 

0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

5.9 
6.4 
.0 


43  84.3 
39  83.0 
4  100.0 


.0 
.0 
.0 

17.2 
17.9 
«0 

.0 
.0 
.0 

.0 
*0 
.0 


9*8 
10.6 
.0 


29 
28 
1 

5 
5 

0 

11 

8 
3 


51 
^7 
4 


LQUI  SI  ANA 


LA    LA  STATE  U  ANO 

ACM  C 

TOTAL  0 

.3 

0 

•0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

3 

•  0 

LA    LOUISIANA  TcCH 

UNIVERSITY 

12*5 

TOTAL  0 

.3 

1 

FEMALE  0 

.0 

1 

12.5 

HALE            •>  0 

".3 

0 

*0 

LA    NTH* STN  ST  U  OF 

LA 

30.8 

•      TOTAL  0 

•0 

4 

FEMALE  0 

.0 

4 

30*8 

MALE  3 

.3 

3 

.0 

LA    U  OF  STHWSTN  LOUISIANA 

.0 

TOTAL  0 

.3 

3 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

.0 

*tt  IE  3 

.0 

LA          STATE  TOTALS 

(          4  INSTITUTIONS) 

TOT  A*.  0 

.0 

5 

13.9 

FEMALE  0 

.3 

5 

13.9 

MALE  0 

.0 

0 

*3 

•  0 

•  0 
.0 

.3 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

*0 

•  0 
.0 


.0 
*0 
.0 


.0 

0 

.0 

12 

85*7 

2 

14.3 

♦0 

0 

.0 

12 

85.7 

2 

14.3 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

.0 

1 

12.5 

7 

87.5 

0 

.0 

.0 

1 

12.5 

7 

87.5 

0 

*0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

15.4 

6 

46.2 

5 

36.5 

2 

15.4 

15*4 

6 

46.2 

5 

38*5 

2 

15.4 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

*0 

0 

.0 

1 

100.0 

•  0 

.0 

*0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  5.6 

2  5*6 

3  .0 


19.  H 
19.4 
.0 


25 
25 
0 


69.4 
69*4 
*0 


4  11.1 
4  11.1 
0  .0 


14 
14 

0 

6 
6 

0 

13 
13 

0 

1 
1 

0 


36 
36 
0 


MAINE 

ME    U  OF  MAINE  AT  OrSn*3 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  «J  -0 

SALE  *3 


STATE  TOTALS  < 

3 
0 

MALE  0 


TOTAL 
FEKA\E 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
•  0 


1  14.3 

0  «0 

1  50*0 


1  14.3 

0  .0 

1  53.3 


*0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1  14.3 

0  .0 

1  50.0 


1  14.3 
0  .0 

:  so*o 


6  85.7 
5  103.0 
1  50*0 


6  85.7 
5  100.0 
1  50.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.3 


MARYLAND 


M4    riOOO  COLLEGE 

TOT Ac  3  .3 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


.3 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


2  10C.0 
2  100*0 
0  .0 


.0 
.3 
•  0 
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TABLE  7*     TOTAL  HASTER'S 


DEGREES  FOR' MAJOR  FIELD  CONFERREO  SY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 
ETHNIC ITYt  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVc 

NUMBER  I 

HOME  ECONOMICS  <  13  3C) 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


MARYLAND 

MO    J  CF  MD  COLLEGE  PARK  CAM 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 


\ 

33*3 


MD         STATE  TOTALS  < 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

MASSACHUSETTS 


INSTITUTIONS) 
3  7.7 


MA    BOSTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

o  HALE  0  .3 

MA    FRAMlNOHAM  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    U  OF  MASS  AMHERST  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE|0fr  C  .3 


5.6 
33*3 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

Jo 


MA  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
HA  L  t  C 

MICHIGAN 


3  INSTITUTIONS) 


MI     ANDREWS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .3 

Si    CENTRAL  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  G  .0 

MALE  0  .0 

Ml     EASTERN  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HAL-  0  .0 

Hi    MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALI: 
MI  WAYNE 
TOTAL 
FEMALE 
Mi  L  £ 


1  Ui 
C        ♦  3 

1  25*3 
STATE  UNIVEkSITY 
0  .0 
3  .3 
0       •  3 


mi  Western  mich  university 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  0 
►  J 
.3 


JO 

IS 


.0 
.0 

♦  3 

La 

.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


17.* 
19*0 

•  3 

.0 

•  0 

•  3 


/ 


MI          STATE  TOTALS  ( 

TCTAL                 1  .7 

FEMALE        \  '      C  .3 

MALE         |         t  12.5 

MINNESOTA  I 

MS    <4A KKA TO  SjTATc  UNIVERSITY 
TCTAL  0  .3 

CCMA^C  4  0  .0 

"male  0      • 0 

HH    U  JF  mini  ,'<NPLS  SNT  PAUL 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  *3 

MAlE  0  .0 


INST ITUTICNS) 
<♦  2*8 


3.0 
♦  0 


.0 

•  0 

♦  3 


NN         state  TOTALS  ( 

TCTAL  3  .3 

FcMAtS  0  .3 

MALE  0  .3 


2  INSTITUTIONS) 


MISSISSIPPI 

MS    "I  SS  UNI  VERS  1 1  i 

TOTAL  "G-" 

FEMALE  0 

.MALE  0 


FOR  WOMEN 
.3 
•  3 
0 


MS    U  CF  MISSISSIPPI  MAIN  CAM 
TCTAL  0  .3 

FEMALE  C  .3 

*  MALE  0  .3 


23.1 
25.0 
.0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


.0 
.0 

.0  . 

2. A 
2.6 

•  0 

20.0 
20.0 

•  0 


3.0 
3.  1 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

1.8 
1.9 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


•  0 
.0 
.0 


♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 


2.7 
2.9 
.0 


2.6 
2.6 

•  0  I 

I 


5.0 
5.0 
.0 

•0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

'  .0 


1  1.5 
lk  .1.6 
0  .0 


•  0 
.3 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.8 
1.9 
.0 

4*3 

\  4.8 

\  '° 
\.o 

\  .0 

\.o 


2 
2 

3  .0, 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE S'OE NT 
ALIEN 


TOTAL 


ER 

X 

NUMBER  t 

NUMBER 

X 

NUM8ER 

4 

10*6 

30  61.1 

3 

6.  1 

37 

3 

8.6 

26     82. A 

3 

8  .8 

34 

I 

33.3 

2  66.7 

0 

•  0 

3 

4 

1C.  3 

32  62.1 

v  3 

7  .7 

39 

3 

8.3 

30  63.3 

'  3 

8.3 

36 

i 

33*3 

2  66<7 

'  0 

•  0 

3 

1 

5.0 

19  95.0 

0 

•  0 

20 

1 

5.0 

19  95.0 

0 

.0 

20 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

1 

2.4 

41  97*6 

0 

•  0 

42 

1 

2*6 

36  97*4 

0 

.0 

39 

0 

.0 

3  1C0.0 

0 

•  0 

3 

1 

20.0 

4  80*0 

0 

.0 

5 

1 

20.0 

4  6C*0 

0 

•  0 

5 

o 

.0 

0  *o 

0 

•  0 

0 

3 

4.5 

64  95*5 

0 

•  0 

67 

3 

4.7  - 

61  95*3 

0 

•  0 

64 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

4  1CC.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

o 

.  0 

0  *0 

0 

•0 

0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

.0 

7 

0 

•  c 

7  10C.0 

0 

♦  0 

7 

o 

♦  0 

0  «o 

0 

.0 

'  0 

0 

.0 

34;  89*5 

A 

1  0.5% 

38 

0 

.0 

32  88.9 

4 

11.1 

36 

0 

.0 

2  10C.0 

3 

.0 

2 

3 

5.3 

52  91*2 

2 

3.5 

57 

2 

3*8 

49  92*5 

2 

3.8 

53 

1 

25.0 

3  75*0 

0 

.0 

4 

b 

21*7 

17  73*9 

1 

4.3 

23 

5 

23*8 

15  71*4 

1 

4  .8 

2 1 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

,13  92*9 

1 

7.1 

14 

3 

.0 

13  92*9 

1 

7.1 

14 

o 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

8 

5.6 

127  88*6 

8 

5.6 

143 

7 

5.2 

,  120  86*9 

8 

5.9 

135 

1 

12.5 

7  87*5 



0 

.  0 

8 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

0 

♦  U 

2  1C0.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

12  10C.0 

0 

.0 

12 

0 

.0 

12  100*0 

0 

.0 

12 

o 

.0 

0  .0 

0 

•0 

0 

0 

.0 

14  100*0 

0 

.0 

14 

0 

.  0 

14  100*0 

o 

•0 

14 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

\ 

V 

.0 

1  50*0 

1 

50.0 

2 

•  0 

>  50*0 

1 

50.0 

2 

\s 

.0 

*o  .0 

0 

.0 

0 

3 

23.1 

10  76.9 

0 

.0 

13 

25.0 

9  75.0 

0 

.0 

12 

0< 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

9 
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TABLE  7*     TOTAL  MASTER'S  \OEGRCCS  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
\ ETHNICITY,  AND  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


-AMERiCANHNDIAN- 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  AStAN-CR  

NON-HiSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


HCNE  ECONCNICS  (1300) 
MISSISSIPPI 

MS    U  OF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


6.9 
7.4 
♦  0 


MS  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS 
0 

0 
0 


3  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
♦  0 


NUMBER 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


HISPANIC 
NUMBER 


♦  0 
.0 

♦  0 


♦0 
•  0 
♦0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


hHlTE 
NON-HISPANIC 

NJMBER 


6.9 
7.4 
.0 


11*4 
12.2 
♦  0 


NCh-RES I  CENT 
ALIEN 


NUMBER 


27  93.1 
25  92*6 
2  100.0 


3d  86.4 
3S  8S.4 
3  100.0 


•  0 
.0 
.0 


2.3 
2.4 
.0 


TOTAL 
NUMBER 


29 
27 
2 


44 
41 

3 


MISSOURI 

NO    SAINT  LOUIS  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE  C        .0  0.0 

MO    U  OF  MiSSOURI-COLlHdIA 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE                 0        .0  0  .0 


MO          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
♦  0 


.0 

•  0 

•  0 

3.4 
3.8 

•  0 


1  3.3 
1  3.7 
0  .0 


•  0 
.0 

♦  0 

3.4 
3.8 
.0 


1  3.3 
1  3.7 
0  .0 


•  0 
•0 
.0 

6.9 
7.7 
.0 


6,7 
7.4 
.0 


1 
1 

0 

25 
22 
3 


100.0 
100.0 
.0 

86.2 
84.6 
100.0 


26  86*7 
23  85.2 
3  1CC.0 


.0 
.0 

.0 

6.9 
7.7 
.0 


6.7, 
7.4 
.0 


1 
I 

0 

29 
26 
3 


30 
27 
3 


MONTANA 

NT    MONTANA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0  0  .0 

FEMALE  0  .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 

NT          STATE  TOTALS  (  1  INSTITUTIONS! 

TOTAL  0  *0  0  *0 

FEMALE  0  .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
♦  0 


.0 
♦  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1  100.0 
1  100.0 
0  .0 


1  100.0 
1  10C.0 
0  .0 


.3 

.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


NEBRASKA 

NE    U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


NE         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ♦<> 

MALE  0  .0 


1.7 
1.5 
.0 


1  INSTITUTIONS) 
1  1.7 
1 

0 


1.? 
.0 


3.3 
3.  6 
♦  0 


3.3 
3.8 
•  0 


♦0 
.0 
•  0 


.0 
.0 
.0 


3  S.O 
3  S.7 
0  .0 


S.O 
5.7 
.0 


S6  93.3 
49  92.5 
7  1CC.C 


So  93.3 
49  92.5 
7  100.0 


1.7 
1.9 
.0 


1.7 
1.9 
.0 


60 
53 
7 


60 
53 
7 


NEVAOA 


NV    U  OF  NEVAOA  RENO 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NV          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *  0  .0 


.0 

•  0 

•  0 


I  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  »0 


•  0 

•  C 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


3  100.0 
3  100.0 
0  .0 


3  IOC. 0 
3  100.0 
0  .0 


.0 
.0 

.0 


NEW  HAMPSHIRE 
NH    U  OF  NEW  HAMPSHIRE 


TOTAL  0 

FEMALE  .  0 

^MACE'  /  0 

NH/'     STATE  TOTALS  I 

/TOTAL  /  0 

'FEMALE/  0 

v     *MAfcf  0 


.0 

►  0 
,0 


•0 
.0 
.0 


•  0 
.0 

•  0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 


.0 
♦  0 
.0 


I  100.0 
I  100.0 
0  .0 


1  100.0 
1  10C.0 
0  .0 


.0 
.0 
•  0 


NEW  JERSEY 


NJ  NONTCLAIR 

STATE  COLLEGE 

TOT  AL 

1  5.6 

2 

11.1 

FEmLE 

1  5.6 

2 

11.1 

MAL  E 

0  .0 

0 

.0 

NJ    R'JTGERS  U 

NEW  BRUNSWICK 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

3.3 
4.2 
•  0 


.0 
.0 


.0 
.0 
♦  0 


16.7 
16.7 
.0 

3.b 
4.2 
.0 


15 
15 
0 

2S 
23 
2 


83.3 
83.3 
•  0 

96*2 
95.8 
100.0 


.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


le 

18 

6 

26 
24 
2 


NJ          STATE  fOTALS  t 

TOTAL  1  2*3 

FEMALE  1  2.4 

MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 
2  4.5 
2  4*8 

9  .0. 


1  2.3 
1  2.4 
0  .0 


.0 
.0 
.0 


9.1 
9.5 
.0 


40  90.9 
38  9C.S 
2  100.0 


.0 
.0 
.0 


44 
42 
2 


ERLC 


1J55 


14  ir 


TAKE  7*  TOTAL  MASTER'S  OEGREES  FOR  MAJOR  F IELO  CONfERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOOCATION  BY  RACE* 
^  ETHNICITYt  AND.  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE.    197^1979  .„_. 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  Z 

HOME  ECONOMICS  I130C) 

HEM  xe*ico 

NM    Ki  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 

STATE  TOTALS  C 


SLACK  \  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIfIC  ISLANDER  JilSPANIC 

NUMBER         X  NUMBER 


NUMBER 


\ 


•  0 
.0 
.0 


I  INSTITUTIONS) 


*  TOTAL  1 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE  , 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

NEW  Y3RK 

NY    CUNY  BROOKLYN  COLLEGE 

1 0 

TOTAL 

0  .0 

A 

u 

FEMALE 

0  *0 

0 

ft 

MALE 

o  *o 

0 

♦  0 

NY    CUNY  HUNTER 

COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

2 

1  4.  3 

FEMALE 

o  *o 

2 

Jt4*3 

MA  LE 

0  *0 

o 

♦  0 

NY    CUNY  LEHMAN 

COLLEGE 

•  0 

TOTAL 

0  *0 

0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

o 

♦  0 

NY    CUNY  QUEENS 

COLLEGE 

TOTAL 

0  *0 

10.0 

FEMALE 

0  .0 

10*0 

MALE 

0  .0 

•  0 

NY    COLUMBIA  U  TChRS  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

6*3 

FEMALE 

C  .0 

8.3 

MALE  ' 

0  *0 

.0 

NY    CORNELL  U  STATUTORY  C 

TOTAL 

0  .0 

5*3 

FEMALE 

0  .0 

.0 

MALE 

0  .0 

50*0 

NY     NEW  YORK  UNIVERSITY 

TOTAL 

1  .8 

11*5 

FEMALE 

1  *9 

12 

10.8 

MALE 

0  *0 

2 

18.2 

NY     SARAH  LAURENCE  COLLEGE 

TOTAL 

0  *0 

0 

♦  0 

FcHALE 

0  .0 

0 

•0 

MALE 

0  .0 

0 

♦  0 

NY     SYRACUSE  0  MAIN  CAHPUS 

.0 

TOTAL 

0  *0 

0 

FCMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

NY  SUfE  T0TAL5  (  9  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 1        ■*  21  8.4 

FEMALG                 1  18  7.9 

HVLY                0        .0  3  13*6 

north  Carolina 

NC     EAST  CAROLINA  UNIVcRSiTY 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
NC    NC  A5RL  £  TECH  STATE  U 

TOTAL                 0*0  2  100*0 

FEMALE                  0        .0  2  100.0 

HALE  0  .0  0  .0 
NC    NC  CENTRAL  UNIVERSITY 

TOTAL                  0        .0  1  100.0 

FEMALE                 0.      *0  1  100.0 

MALE  0  .0  0  .0 
NC    U  OF  NC  AT  GREENSBORO 

TOTAL                 0*0  *  9*1 

FEMALE                 0        .0  *  10.5 

'    MALE                 0        .0  0  '.0 


NC          STATE  TOTALS  C 

TOTA*.                 0  . 0 

FEMALE             4   0  .0 

MALE                 0N  .0 

NORTH  OAKOTA 

NO    NO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0'  .0 

MALE                 0  fc.O 


4  INSTITUTIONS) 
7  8*6 
7 
0 


9W 
•0 


.0 
.0 
•  0 


NO 


!> »ATE  TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0' 
0 
0 


.0 
♦  0 
•0 


.0 
.0 
.0 


12*5 
12.5 
♦0 


12*5 
12*5 
♦  0 


•  0 
.0 


0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

o 

♦0 

0 

♦  0 

o 

o 

0 

■  0 

i 

7.1 

0 

.0 

7*1 

0 

■  0 

Q 

.  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

o 

■  0 

o 

♦  0 

0 

♦0 

0 

,  .0 

o 

■  0 

o 

•  0 

o 

♦  0  * 

o 

♦  0 

2 

5.6 

1 

2.8 

2 

I 

2*8 

0 

■  0 

Q 

♦  0 

1 

5,3 

0 

♦  0 

1 

5.9 

o 

♦  0 

0 

^  -o 

o 

♦  0 

19 

15.6 

1 

.8 

I  9 

17*1 

I 

,9 

0  \ 

•  0 

o 

.  0 

9 

.0 

o 

♦C 

0 

.  0 

♦  0 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

o 

♦  0 

o 

.0 

22 

8*8 

3 

1*2 

22 

9*6 

3 

1 . 3 

0 

.0 

0 

.0 

o 

■  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

*o 

.0 

0 

..0 

0 

.0 

Q 

0* 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o  t 

.0 

■e. 

T 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


MIITE 
NON-HISPANIC 


f  NUMBER 


NON-RE  SI OENT 
ALIEN 


12*5 
12.  5 
.0 


12.5 
12*5 
.0 


.0 

♦  0 
.0 

21.4 
21.4 

♦  0 

.0 
.0 
.0 


1  10*0 

1  10.0 
C  .0 

6  16. 7 

6  16*7 

0  *0 

2  10.5 

1  5.9 
1  5C.C 


35 
33 
2 

0 
0 

0 

0 
0 

0 


47 
44 

3 


28.7 
29.7 
L8.2 

•  0 

♦  0 

.  c 

.0 
.0 

.0 


18.7 
19.2 
13.6 


.0 
•  0 

.  0, 


2  100.0 
2  100*0 

0  *0 

1  130.0 
1  100*0 

"  0  .0 


9*1 
1C*5 
*0 


8*6 
9*7 
.0 


.0 
.0 
.  0 


*0 

*c 

.0 


7  87.5 
7  87*$ 
0  *0 


2 
2 
0 

11 
11 

0 

2 
2 
0 

9 
9 
0 

23 
23 
0 

12 
1? 
0 

77 
68 

9 

2 
2 
0 


100*0 
100.0 
.0 

o 

78*6 
78.6 
*0 

100*0 
IOC.  0 
.0 

90*0 
90*0 
*0 

63.9 
63.9 
•0 

63*2 
70.6 
•  0 

63*1 
61.  3 
81*8 

100.0 
100.0 
*0 


41  93.2 
34  97.1 
7  77.8 


179  71.3 
163  71.2 

16  ??.'/ 


34 

100.0 

31 

100.0 

3 

100*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

*(f 

40 

90.9 

34 

69*5 

6 

100*0 

74 

91.4 

65 

90*3 

9 

100*0 

3 

75.0 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

75*0 

*  3 

1C0*0 

0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3 

0 
0 
0 


10 
10 

0 

0 
0 
0 

3 
1 

2 


25 


TOTAL 
NUMBER 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


7  1**4 

7  19.4 

0  *0 

5  26.3 

4  23.5 

1  50.0 


8.2 
9.0 
.0 

.0 
♦  0 
.3 

6.6 
2.9 
22.2 


ICO 
?  9.6 
3  13.6 


.0 

♦  0 
*0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0* 

.0 
.0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


1  25.0 

0  *0 

1  100.0 


1  25.0 
0  .0 
L  100*0 


2 
2 
0 

14 
14 

0 

2 
2 
0 

10 
10 

0 

36 
36 
0 

19 
17 

2 

122 
111 

*  U 

2 
2 
0 

44 
35 
9 


251 
2*9 
"»2 


34 
31 
3 

2 
2 
0 

*  1 
1 

0 

44 
38 
6 


81 
72 
9 


9 

ERLC 


141$ 
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'.TASLE  7.  T0T>U«Um»^OE<»CCS-m-TAJ0rM  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  ECUCAT1GN  BY  RACE, 
— — — ~   ^  ETHNICITY*  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


'HCHS  ECONOMICS  (13001 
»  OHIO 

OH    CASE  WESTERN  RESERVE  U 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
OH    KENT  STATE 
*OTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
I  MAIN  CAMPUS 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


OH    MIAMI  UNIVERSITY  MAIN  CAM 
TCT  AL  0  .0 

FEMALE     °  0  .0 

KALE     ^>        0  .0 
CH  -Of D  STATE  I  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

K     FEHAL  c  0  .0 

MALE  0  .3 

01-    OHIO  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  <0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  «0»> 

CH    U  OF  AKRON  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  .3 

j  FEMALE  0  .3 

MALE  0  ^0 

OH    U  OF  CINCINNAT'  MAIN  CAM 

TCT  AL  3  .0 

'    FEMALE  C  .0 

MALE  3  >0 

OH          STATE  TCT ALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MA  Lt  0  .0 


2 
2 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

4 
4 

0 

2 
•  2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


5.* 
5*6 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.3 

6.8 
6.9 
.0 

16.2 
18.2 
.0 

.0 
.0 

<  .0 

.0 
.0 
•  0 


INSTITUTIONS) 
8  4.7 
8  4.6 
0  .0 


OKLAHOMA 

CK     CKLA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0  2  4.3 

.FEMALE                 0  .0  2  4.7 

MALE                -0  .0  0  .0 

OK    U  OF  OKLAHOMA  NCRMAN  CAM 

TOTAL                  0  .0  0  .0 

FEMALE                 0  .0  0  .0 

MALE                 0  .0  0  .0 


CK          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                  0  -0 

MALE                 0  .0 

OREGON 


2  INSTITUTIONS) 
2  3.0 
2 
0 


3.1 
.0 


OR    OREGON  STATE  UNIVEkSITY 

°TOTAL  0        .0  0,  .0 

FEMALE  0*0  0  .0 

MALE  0        .3  0  .0 


OR          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PENNSYLVANIA 


1  INST  IT  UT  IC'-S  ) 
3  .0 
0  .0 
0  .0 


PA    OREXEL  UNIVERSITY 

TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    MARYWOOD  COLLEGE 

TOTAL  0  -0 

FEMALE  3  .3 

MALE  3  .0 

PA    PA   STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,0  .0 

MALE  '0  .3 


PA          STATE  TOTALS  ( 

*     TOTAL  0  .0 

FEMALE  3  .3 

MALE  0  .0 

RKJOE  ISLAND 

RI    U  OF  RHODE  ISLAND 

TOTAL  0  .0 

FEMA*Lc  0  .0 

MALE  0  .0 


3 

6.6 

3 

7.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

1 

3.3 

1 

4.3 

0 

.0 

ITUT 

ICNS) 

4 

4.7 

4 

5.3 

0 

.  .3 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

NUMBER 

X 

NUMBER 

s 

NUMBER 

* 

X 

NUMBER  X 

1 

2.7 

0 

.0 

3 

8.1 

34  91*9 

1 

2.8 

3 

.0 

3 

6.3 

33  91.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

«0 

1  100.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

27  10C.0 

„  0 

♦  0 

c 

.0 

0 

.0 

27  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  c 

0  .0 

V 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  c 

1  1CC.0 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

3 

.0 

4 

6.8 

54  91*5 

0 

.0 

0 

.0 

4 

6.9 

53  91*4 

c 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

*°  / 

0 

.0 

2 

18.2 

8  72.7 

0 

•0/ 

0 

.0 

2 

18.2 

8  72*7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

4 

.0 

.0 

0 

.0 

11  91.7 

0 

c  .0/ 

0 

.0 

0 

.0 

10  90.9 

0 

.of 

0 

•  0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

</ 

.0 

0 

.0 

21  95.5 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.  0 

21  95.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0     1  *0 

1 

.6 

0 

•o< 

9 

5.3 

156  92.3 

1 

".6 

0 

.0 

9 

5.4 

1*3  92.2 

0 

.0 

0 

.0 

c 

:o 

3  10C.0 

«* 

1 

2.2 

0 

.0 

3 

6.5 

42  91.3 

1 

2.3 

0 

.0 

3 

7.0 

39  90.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦c 

3  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

15  71.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

15  71.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0        •  0 

I 

1.5 

3 

.0 

3 

4.5 

57  85.1 

1 

1.6 

0 

.0 

3 

4.7 

54  64.4 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

22  95.7 

0 

.0 

0 

.0* 

0 

.0 

20  95.2 

c 

.0 

0 

.0 

a 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.C 

22  95.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

20  95.2 

0 

\ 

.  0 

o 

♦  0 

c 

•  0 

2  10C.0 

\ 

0 

.0 

0 

.0 

3 

6.6 

41  93.2 

0 

.0 

0 

.0 

3 

7.5 

37  92.5 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

12  100.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

12  100.0 

0 

.0 

.0 

0 

.  C 

0  .0 

0 

.0 

1 

3.3 

2 

6.7 

27  90.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

4.3 

21  91.3 

NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 


14*3 


1  1.2 

0  .0 

1  9*1 


2  U.8 
0  .0 
2  28.6 


.0 
.0 
.0 


1  14.3 


5  5.8 
4  5.3 
1  9*1 


2  11.6 
0  *0 
2  28.6 


80  93.0 
70  93.3 
1C  90.9 


13  76.5 
9  90.0 
4  57*1 


TOTAL 
NUMBER 


0 

.0 

37 

0 

.0 

36 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

27 

0 

.0 

27 

0 

.0 

o 

o 

♦  0 

1 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

1.7 

59 

1.7 

58 

.0 

1 

9.1 

11 

9.1 

11 

.0 

0 

8.3 

12 

9.1* 

11 

.0 

i 

4.5 

22 

4.5 

22 

0 

.a 

0 

2.4 
?.4 
.0 


2.2 
2.3 
.0 

26.6 
28.6 
•  0 


7  10.4 
7  1C.9 
0  .0 


1  4.3 
1  4.8 
0  .0 


1  n.3 
1  4.8 
0  .0 


.0 
•0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

3.3 
4.3 
.0 


1.2 
1.3 
.0 


2  11.8 
1  10.0 
1  14.3 


169 
166 
3 


46 
43 
3 

21 
21 

0 


67 
64 
3 


23 
21 

2 


23 
21 
2 


44 
40 
4 

12 
12 
0 

30 
23 
7 


86 
75 
11 


17 
10  ■ 
7 


EOUCATION  BY  PACE. 


AMERI  CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

«ft  NJMBER  X 

HOME  ECONOMICS  U30C) 

AI  STATE  TOTALS  i 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                C  .0 

MALE                0  .0 

SOUTH  CAROLINA 

SC    WINTHROP  COLLEGE 

TOTAL  1  4*0 

FEMALE  1  4*0 

MALE  0  .0 

/SC          STATE  TOTAL S  < 

TOTAL  1*  4*0 

FEMALE  1  4*0 

MALE  0  .0 


BLACK  ASIAN  OP. 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HI SPANiC 


NON-RES  1 OENT 
ALIEN 


NUMBER 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 

♦p 


3  12*0 

3  12*0 

0  *0 

INSTITUTIONS) 

3  12*0 

3  12*0 

0  *0 


TENNESSEE 
• 

TN    U  OF  TENNESSEE  KNQXV ILLE 
TOTAL  1  1*3 

FEMALE  I  1*4 

MALE  0  .0 

TN    U  OF  TENNESSEE  AT  MARTIN 


TOTAL 
FEMALE 
MAiE 


•  0 
.0 

♦  0 


1.1 

1.3 
•  0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


TN         STATE  TCTALi 
TOTAL  1 
FEMALE  I 
HALE  0 

TEXAS  „ 


TX    EAST  TEXAt  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

TX    LAMAR  UT1I  VARSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0*0 

TX    NORTH  TEXAS  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0  ,  *0 

FEMALE  0  »9 

PALE  0  .0 
TX    STEPHEN  F  AUSTIN  STATE 

TOT  AL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

TX    TEXAS  CHRISTIAN 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

TX     TEXAS  SOUTHERN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 
TX    TEXAS  TECH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 
TX    TEXAS  WOMAN' S  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

TX    U  OF  TEXAS  AT  AUSTIN 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  *0 

MU£  0*0 


INST  ITUTIONS) 
0    ,  .0 
0  *0 
0  *0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

10 

9 


•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
-.0 

6.7 
6.7 
.0 

6*3 
6*3 
.0 

.0 

•  0 
.0 

66*7 
64*3 


1  100*0 


.0 

•  0 

•  0 

4.2 
4.2 

•  0 

•  0 

•  0 


NUMBER 


TX          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UTAH 


9  INSTITUTIONS) 
14  9*3 
13  9*0 
1  16*7 


UT     BAIGHAM  YOUNG  U  MAIN  CAN 

TOTAL  0        .0  0  *0 

FEMALE  0        .0  0  *0 

MALE  0        .0  0  .0 

UT    UTAH  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0        ,0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

.    MALE  «   0        .0  0  .0 


11.8 
♦  U 
26*6 


2  8.  0 
2  8*0 
0  *0 


U> 


STATE  TOTALS  < 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  0 

.0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  *0 
0  #0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 


8.0 
6.0 
.0 


.0 

•  0 

♦  0 


•  0 

•  0 

•  0 


•  0 
.0 

•  0 


.6 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

4.2 
4.2 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


I.J 
1.4 
.0 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

0 

♦  0 

2 

1  1*8 

13 

76*5 

2 

11*6 

0 

♦0 

o 

♦  0 

9 

90*0 

1 

19*0 

0 

♦  0 

2 

28.6 

57*  1 

1 

14*3 

0 

.0 

6 

24.0 

19 

76*0 

0 

.9 

0 

.0 

*  6 

24.0 

1 9 

76*0 

o 

♦  9 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•0 

o 

♦  9 

0 

.0 

0 

24.0 

1  Q 

76*0 

c 

.  0 

0 

.0 

6 

24.0 

19 

76  *0 

9 

♦  0 

0 

■ 

.0 

0 

.0 

0 

♦  o  t 

C 

.0 

0 

.0 

1 

1.3 

73 

92*4 

5 

6.3 

0 

♦  0 

1 

1.4 

66 

93*0 

4 

5*6 

0 

.0 

0 

.  0 

7 

67*5 

I 

12*5 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

I  OC*  0 

o 

♦  9 

0 

•  0 

0 

'  .0 

0 

•  0 

o 

.9 

0 

.0 

1 

1.1 

5 

5.  7 

0 

.  0 

1 

1  .3 

75 

93.8 

5.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

7 

67*5 

1 

6 

12*5 

0 

♦  0 

0 

16 

10C.0 

0 

•  9 

0 

.0 

0 

.0 

1  *i 

100*0 

o 

♦  9 

0 

.0 

0 

.  0 

| 

1  00*0 

o 

♦9 

0 

♦  0 

0 

♦0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

2 

1  00*0 

9 

♦  9 

0 

♦0 

0 

♦  0 

9 

♦  0 

o 

♦  0 

I 

6.7 

2 

13*3 

13 

66*7 

c 

♦  0 

1 

6*7 

2 

13*3 

1 3 

66*  7 

o 

♦  9 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

♦9 

0 

.0 

1 

0 

6.3 

15 

93*6 

9 

♦  9 

0 

♦0 

1 

6*3 

1 5 

93*6 

**  9 

*  0 

0 

♦  0 

0 

*  *0 

o 

♦0 

o 

♦  9 

0 

.0 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

109*0 

o 

♦0 

0 

.0 

0 

.  0 

o 

•  0 

9 

.9 

p 

.0 

10 

'  66*7 

0 

♦  0 

5 

33.3 

b 

.0 

9 

64*3 

Q 

•  0 

5 

35*7 

0 

.0 

100*0 

o 

•  0 

0 

♦9 

0 

.0 

.  0 

I  7 

77*3 

5 

22*  7 

0 

.0 

0 

•0 

15 

76*9 

4 

21*1 

0 

.0 

0 

.  0 

2 

66*  7 

1 

33*3 

2 

4.2 

6 

12*5 

42 

67*5 

9 

*  *0 

2 

4*2 

6 

12*5 

42 

67*5 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*,P 

0 

•0 

o 

♦  9 

1 

6.3 

1 

8*3 

10 

63*3 

1 

6.3 

1 

9.1 

*  1 

9*1 

9 

61*6 

1 

9.1 

0 

.0 

0 

*  0 

I 

ICO*  0 

o 

♦  0 

4 

2.6 

20 

i3*2 

120 

79*5 

1 1 

7  .3 

4 

2.8 

19 

13*  1 

116 

60*  0 

19 

6.  9 

0 

.0 

- 

1 

16*7 

4 

66*7 

1 

16.7 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

13 

100*0 

9 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

5 

1CC.0 

a 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

e 

100*0 

9 

.9 

0 

•  0 

0 

•  0 

14 

93*3 

1 

6.7 

0 

.0 

0 

•  0 

13 

92*9 

1 

7.1 

0 

•0 

0 

.0 

1 

ICO.O 

9 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

27 

96*4 

1 

3.0 

0 

.0 

0 

*0 

Id 

94*7 

1 

5.3 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100*0 

9 

♦  9 

NUMBER 


17 
19 
7 


25 
25 
9 


25 
25 
0 


4  79 
71 


ee 

69 

e 


16 
15 
1 

2 
2 
0 

15 
15 
9 

16 

16 

0 

5 
5 

0 

15 
14 
1 

22 
19 

3 

46 
43 

0 

12 
U 
1 


151 
145 

6 


13 

5 


15 
14 
1 


28 
19 
9 


ERLC 
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fASLE  7.     TOTAL  HASTENS,  OEGAEES  FO*  MA  J  OA  FiELO  CONFERRED  »Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 
JTHNlCITY*  ANO  SEX.     W$TlTUTtt»l  ANO  STATE  197B-1979 


AMER I CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  I 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


kHl  TE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


HCM£  ECONOMICS  113CC) 
VERMONT 

VT    U  VT  C  STATE  AGRL  COLLEGE 
TOTAL  0  U 

FEMALE     '°  0  .0 

MALE  .0  .0 


VT         STATE  TCTALS  ( 
TOTAL  '  0 

FEMALE  3 
MALE  0 

V  IRS  IN  I A 


1  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *  .0 
0  .0 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
•  0 


1  50.0 
1  50.0, 
0  *0 


1  5C.0 
1  50.0 
0  .0 


1  50*0 
1  50.0 
0  .0 


1  50.0 
1  50.0 
0  *0 


VA  HAMPTON 

INSTITUTE 

TOTAL  ' 

0 

♦  0 

•1 

1J3.0 

FEMALE 

0 

♦  0 

1 

100*0 

MALE 

<>  0 

•  0 

0 

•  0 

VA  RAOFORO 

COLLEGE 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

•  0 

HALE 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

VA    VA  POLY 

INST  ANO 

STATE  U 

TOTAL 

0 

.  3 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

**3 

0 

•  0 

MALE 

0 

♦o4 

0 

♦  0 

VA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

WASHINGTON  # 


3  INSTITUTIONS) 
1  2*1 
1  2*3 
3  *0 


HA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

WA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  '  0 

FEMALE-  0 
MACE'  0 


•  0 

•J 


.0 

♦  0 

♦  9 

.6 

♦  0 
.0 


WA          STATE  TOTALS 

TOTAL  3 

FEMALE  0 

MALE  0 

WEST  VIRGINIA 


.0 
♦  0 
.0 


2  INSTITUTIONS* 


WV    MARSHALL  UNIVERSITY 

TOTAL  3        . 3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
WV    WEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  3  .3 

MALE  0  .0 


.3 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


WV          STATE  TCTALS  < 

<  TOTAL  3  .0 

FEMALE  0  .0 

PALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


WISCONSIN 

Wl    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
WI     U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


WISCONSIN  MADISON 
0  .3 
tO  .3 
0  .3 

WISCONSIN  STOUT 
3  .3 
3  .0 
0  .0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


Wl          STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 3  .0 

FEMALE                3  .0 

MALE                3  .0 

THE  STATES  AND  O.C.  < 

TOTAL                  6  .2 

FEMALE                5  .2 

MALE                 1  *5 


PUERTO  RICO 

PR    J  Of  PR  ME 01 CAL  SCIENCES 


2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  *3 
0  *0 

133  INSTITUTIONS) 
121  4*8 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


110 
11 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.3 

•  0 

•  0 


.0 
•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 
.0 

•  0 


•  3 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


•  0 
.0 
.0 


51  2.0 
4A  2.1 
3  1.4 


w  o 

.0 

1 

10C.0 

0        . 0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

-.0 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

o 

.0 

a 

.0 

42  10C.0 

0 

.0 

0  -o 

♦0 

0 

.0 

37  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  3 

-    5  1C0.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

2.1 

47  ,97.9 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2.3 

42  S7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

5  100*0 

0 

?  0 

0 

.0 

0 

.3 

7  100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

7  10C.0 

0' 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  *0 

3 

•  3 

o 

♦  0 

o 

.0 

16  94.1 

1 

5.9 

0 

♦3 

0 

.0 

16  94.1 

1 

5*9 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

23  95*8 

1 

4.2 

0 

.0 

0 

.0 

23  95.8 

1 

4*2 

0^ 

.0 

3 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

5  100*0  . 

0 

.0 

0 

.0 

3 

•  c 

0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

21  100*0 

0 

*0 

3/ 

.0 

0 

.0 

19  10C.0 

0 

♦  0 

3 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.3 

26  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

24  100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

15  93.8 

1 

6.3 

0 

.3 

3 

.0 

15  93*8 

1 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

0    '  *0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

23  85*2 

4 

14*8 

0 

.0 

0 

.0 

18  81.8 

4 

18.2 

3 

.0 

0 

.0 

5  1CC.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

38  88*4 

5 

11.6 

0 

.0 

0 

.0 

33  86.8 

5 

13.2 

0 

•  0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

*0 

23 
22 
I 


201 
185 
16 


8.0 

e.i 

7.2 


2,169  86.4 
1.985  86*8 
184  82*9 


10  100*0 
10  100.0 
0  *0 


10  100.0 
10  100.0 
0  *0 


.0 
•  0 
.0 


143 
118 

22 


5.6 
5.2 
S.9 


.0 

•0  « 
•  0 


1 
1 

0 

5 

5 
0 

42 
37 
5 


48 
43 

5 


7 
7 
0 

17 
17 

0 


24 
24 
0 


5 
5 
0 

21 
19 

2 


26 
24 
2 


16 
16 

0 

27 
22 
5 


43 
38 
5 


2t510 
2.288  ' 

222 

i  , 


10 
10 
0 


ERLC 


1359 


J4i 
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r||i  e  7.    TOTAL  MASTERS    DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE.. 
ETHNIC ITYt  AND  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


.  kHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


hCK-fiESIOENT 
»  ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


HOME  ECONOMICS  (13CC) 


PR 


'AREA    TOTALS  I 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 


1  INSTITUTIONS) 
0  -0 
0  .0 
0  .0 


.0 
*0 
.0 


10  100.0 
10  100.0 
0  .0 


10  IOC.  0 
10  100.0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


10 
10 

0 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 

0        .0  0*0 

0        .0  0  .0 

0        .0  0  .0 

MAJOR  F1EL0  AGGREGATE  130U  (        13*  INSTITUTIONS) 

TOTAL                6        .2             121  4.8*  51  2.0 

FEMALE                 5        .2              HO  4.9  48  2.1 

MALE                1        -5               11  5.0  3  1.4 


10  100.0 
10  100.0 
0  .0 


10  130.0 
10  10C.0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 


33 

1.3 

211 

8.4 

2 

169 

8t>.  1 

UO 

32 

1.4 

195 

8.5 

1 

985 

86.4 

118 

1 

.5 

16 

7.2 

18* 

82.9 

22 

.0 
.0 
.0 


5.6 
5.1 
9.9 


10 
10 

0 


2*520 
2.298 
222 


LAW  (1400) 
ALABAMA 


AL    UNIVERSITY  Of  ALABAMA 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  ■  .0 

MALE                 0  .0 

AL          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

HALE                 0  .0 


•  0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


•  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1  100.0 
1  100.0 
0  .0 


1  100.0 
1  100.0 
0  .0 


CALIFORNIA 


CA     STANFORD  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 
CA    U  OF  CAL-8ERKEL  EV* 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 
CA    U  OF  CAL-DAVIS 

TOTAL                 0  .0  * 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

CA         STATE  TCTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

HALE                 0.  .0 

COLORADO 

CO    UNIVERSITY  OF  OENVER 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  ,0 

CO          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

CONNECTICUT 

CT    YALE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

CT          STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

HALE                 0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
♦  0 
.0 

100.0 
100.0 
.0 


INST  ITUT  IONS) 
1  4.3 
1  14.3 
0  .0 


o . 

0 

0 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.  .0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


9.5 
9.1 
10.0 


9.5 
9.1 
10.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

100.0 
10C.0 
.0 


4.3 
U.3 
.0 


9.5 
9.1 
10.0 


9.5 
9.1 
10.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


3  100.0 

0 

.0 

3 

2  1C0.0 

0 

.0 

2 

1  100.0 

0 

.0 

1 

4  21.1 

15 

78.9 

19 

0  .0 

4 

100.0 

4 

4  26.7 

,  II 

73.3 

15 

0  .0 

0 

,  -o 

1 

0    '  .0 

0 

.0 

1 

0  .0 

0 

.0 

0 

7  30.4 

15 

65.2 

23 

2  28.6 

4 

57.1 

7 

5  31.3 

11 

68.8 

16 

19*  90.5 

0 

.0 

21 

10  90.9 

0 

.0 

11 

9  90.0 

0 

.0 

10 

19  90.5 

0 

.0 

21 

10  9C.9 

0 

.0 

11 

9  90.0 

.0 

.0 

10 

23  92.0 

2 

e.o 

25 

4  80.0 

1 

20.0 

5 

19  95.0 

1 

5.0 

20 

23  92.0 

2 

8.0 

25 

4  80.0 

1 

20.0 

5 

19  95.0 

1 

5,0 

20 

DISTRICT  OF  COLUMBIA 

DC     GEORGETOWN  UN  I VERSiTY 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
DC  GEORGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


2  1.2 
0  .0 
2  1.4 
WASH  UNIVERSITY 


OC    HOWARD  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 


.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 

.0 


OC          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  2  .7 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  -9 


4.2 
4.5 
4.  1 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3  INSTITUTIONS) 


2.5 
2.7 
2.4 


.6 
.0 
.7 

6.3 
14.3 
5.2 

.0 
.0 
.0 


2.8 
5.4 
2.4 


2.4 
.0 
2.8 

1.8 
.0 
2.1 

.0 
.0 
.0 


14 

1 

13 

i 
2 
7 

0 
0 
0 


8.4 
4.5 
9.0 

8.1 
14." 
7.2 

.0 
.0 
.0 


145 

86.8 

8 

,4.8 

167 

20 

90.9 

1 

4.5 

22 

125 

86.2 

7 

4.8 

145 

87 

78.4 

15 

13.5 

111 

11 

78.6 

1 

'  7.1 

14 

76 

73.4 

14 

14.4 

97 

i 

25.0 

3 

75.0 

4 

0 

•  0 

1 

100.0 

1 

l 

33.3 

2 

66.7 

3 

6 

2.) 

23 

8.2 

233 

62.6 

26 

0 

.0 

3 

8.  1 

31 

J3.9 

3 

6 

2.4  * 

20 

8.2 

2C2 

82.4 

23 

9.2 
8.1 
9.4 


2  82 
37 
245 


9 


U20- 


1360 


TA6LE  7*     TOTAL  MASTER9 S     0 SCREES  FOR  MAJOR  FiELO  COffFtNTCO  BY  INSTITUTIONS  OF  TUCHE1C  EDUCATtONBY-RRCEr 
ETHNICITY*  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE    197B-1979  <* 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  IS LANOER 


HISPANIC 


TOTAL  » 
MINORITY 


MUTE 
NON-HISPANIC 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


NUMBER 


LAW  (1400) 


FLORIOA 

r  - 

FL    UNIVERSITY  OF  FLORIDA 

TOTAL  0 

.3 

0 

.0 

FEMALE  0 

.3 

0 

.3 

MALE  0 

•  0 

0 

.0 

FL    UNIVERSITY  OF  MIAMI 

1 OT  AL  0 

.3 

1 

uz 

FEMALE  0 

.0 

1 

3.3 

MALE  0 

.0 

0 

•  3 

FL         STATE  TOTALS  ( 

2 

INST  IT JT IONS) 

TOTAL  0 

♦  0 

1 

.3 

FEMALE  3 

.3 

1 

5.3 

MALE  0 

•  3 

3 

.0 

GfcORGI A 

GA     EH  CRY  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  3 

0 

•  0 

FEMALE  3 

•  0 

0 

•  3 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

GA          STATE  TCTALS  ( 

1 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  3 

.3 

0 

.0 

FEMALE  0 

,0 

.0 

.0 

MALE  0 

.  3 

0 

•  0 

ILLINOIS 

IL     06 PaUL  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

♦  0 

MALE  0 

.  3 

3 

.0 

IL     JOHN  MARSHALL  LAM 

SCHOOL 

TOTAL  0 

.3 

1 

25*0 

FEMALE  0 

.3 

0 

.0 

MALE  3 

.0 

1 

25.0 

IL     NORTHmESTcRN  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

♦  0 

3 

•  0 

FEMALE  3 

.3 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.3 

IL     SANGAMON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.3 

0 

*  .0 

-    MALE  0 

.3 

0 

.0 

IL    UNIVERSITY  OF  CHICAGO 

TOTAL  *X) 

.0 

3 

♦  0 

FEMALE  a 

.0 

0 

.3 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

IL     U  CF    ILL  JRBAN A  CANPUS 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

*    FEMALE  0 

.0 

3 

.3 

<4ALE  0 

.0 

0 

.0 

IL          STATE  TOTALS  ( 

6 

INST  ITUTIONS) 

TOTAL  0 

.0 

1 

2.4 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

Ml  LE  0 

.  3 

1 

2.7 

LOUISIANA 

LA    TULANE  U  OF  LOUISIANA 

TUTAL  3 

.0 

J) 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

.3 

3 

.0 

LA         STATE  TOTALS  < 

1 

INSTITUTIONS) 

TGTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEKALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

MASSACHUSETTS 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.3 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

KALE  3 

.3 

0 

•  0 

MA    HARVARO  UNIVERSITY 

3.7 

TOTAL  3 

.0 

3 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                 3  ' 

.0 

3 

4.9 

MA    TUFTS  UNIVERSITY 

TCTAL  0 

.0' 

2 

2.5 

FEMALC  c 

.0 

1 

4.8 

•4ALE  3 

.3 

•  1 

1.7 

STATE  TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 
.3 


INSTITUTIONS) 
5  1.8 
1  1.9 
4  1*8 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUM8ER 

X 

NUMBER 

* 

* 

Ml  IttAPfi 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

41 

100.0 

0 

•  0 

41 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

10C.0 

0 

♦  0  „ 

7 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

-  34 

100.0 

0 

.0 

34 

2 

2.4 

2 

2  .4 

* 

6*0 

5  5 

65  ■  5 

24 

2  8*6 

84 

0 

.0 

1 

8*  3 

2 

16.  7 

.  7 

58*3 

3 

2  5  .0 

2 

2.8 

1 

1.4 

3 

4*2 

'48 

66.7 

21 

29.2 

72 

2 

1.6 

2 

1.  6 

• 

5 

4.0 

96 

76.  8 

24 

1  9*2 

125 

0 

w  .0 

1 

5*3 

2 

10*  5 

1  4 

73.7 

15*8 

1 9 

2 

1.9 

1 

♦  9 

3 

2.8 

82 

77*4 

21 

19*8 

106 

1 

3*6 

0 

.0 

1 

3.  6 

2$ 

89*3 

* 

2 

7  1 

4.1 

29 

1 

25.0 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75*0  ' 

0 

.  0 

4. 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

22 

91*7 

2 

8.3 

24 

1 

3.6 

0 

.0 

1 

3.6 

2? 

89*3 

2 

7  1 

4.0 

1 

25.0 

0 

•  0 

1 

25.0 

\  3 

75*0 

0 

•0 

4 

0 

.0 

« 

0 

♦  3 

0 

-0. 

\" 

91*7 

2 

8.3 

»24 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.  0 

4 

100. 0 

0 

■  0 

3 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

4 

0 

l.  0 

0 

•  0 

1 

25.  0 

3 

75*0 

0 

.0 

4 

3 

.0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

o 

.  0 

o 

.0 

1 

25.0 

3 

75*0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

33*3 

2 

66.  7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100*0 

Ov 

♦  0 

1 

0 

•  3 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

3 

♦0 

0 

.0 

2 

100*  0 

0 

.  0 

2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

.  0 

2 

0 

.0 

0 

*  *0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

9 

0 

.  0 

0 

♦  0 

V 

•  3 

1 

100  .0 

fj 

0 

.0 

0 

.0 

x0 

.0 

8 

100.0 

0 

!o 

8 

2 

11. 1 

1 

5.6 

3 

16.7 

1 5 

83.3 

•  0 

18 

0 

.0 

0 

.0 

3 

•  0 

1 

100.  0 

0 

.  0 

1 

2 

11.8 

1 

5.9 

3 

17.6 

ft 

14 

82.4 

0 

.0 

17 

2 

4.8 

1 

2.4 

4 

9.  5 

36 

85*7 

4.  8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

100  .0 

0 

■  0 

'2 

5.4 

1 

2.7 

4 

1C.8 

31 

83.  8 

2 

5.4 

37 

0 

•  0 

3 

.0 

3 

•  0 

2 

25.0 

6 

o 

75.0 

,  8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

1 

50.0' 

1 

SO.O 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

5 

83.3 

V 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

25.0 

6 

7  5.0 

Q 

o 

.  0 

0 

♦0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

2 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

v  16.7 

5 

83*3 

6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

114 

100.0 

0 

.0 

114 

0 

.0 

0 

.0 

0 

■  0 

12 

100.  0 

0 

■  0 

12 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

102 

100.0  M 

0 

.  0 

1 02 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

3.7 

17 

2C.7 

62 

75.6 

82 

,  o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

38*1 

13 

61.9 

21 

0 

.0 

0 

.0 

3 

4.9 

9 

14*8 

49 

80*3 

61 

u  2 

2.5 

1 

1.3 

5 

6.3 

46 

58*2 

28 

35.4 

79 

0 

.0 

1 

4.8 

2 

9.5 

14 

66*7 

23.8 

21 

2 

3.4 

0 

.0 

3 

5.2 

32 

53.2 

23 

39.7 

58 

2 

.7 

1 

♦  4 

3 

2.9 

177 

64.4 

90 

32.7 

275 

0 

.0 

1 

1.9 

2 

3.7 

34 

63.0 

18 

33.3 

54 

2 

.9 

0 

.0 

6 

2.7 

143 

64.7 

72 

32.6 

221 

me, 


142.1 


»tTI«$fWS-OE<»€ES-FOR^AJ0R-FI6L0  CWFEAKEO-SY-1NSWTUT10HS  O^HlGHEiL.6OXATI0N_J.Y  JUCE..  _ 
AXTKKXIZK  ETHNICITY,  AND  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


s NUMBER 


LAW  (1400) 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HI  SPAMC  PACL/IC  ISLANDER 

NUMBER  *        NUMBER  « 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


Ml  T  E  ' 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCN-AES1CCNT 
<LIEN 

NJMBER 


TOTAL 
NUMBER 


MICHIGAN 

MI    U  MICHIGAN-ANN  ARBOR 

TOTAL  0        ♦<>  0  .0 

FEMALE  0        .0  ?  *X 

MALE  0        .3  0*0 

MI    WAYNE  STATE  UNIVERSITY 

.TOTAL  0-3  *  I** 

FEMALE*  0*0  0  .0 

MALE  0         -0  1  7.7 


MI 


STATE  TOTALS  t 


2  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
•  0 


2*4 
•  0 
2.5 


.0 
.0 
.0 

7.7 
.0 
7.7 


2.4 
.0 
2*5 


7 
0 
-  7 

12 
0 
12 


19 
0 
19 


24*1 
•  0 
25.9 

92*3 
•0 
9  2.3 


45.2 
•  0 
47*5 


22 
2 
20 

0 
0 
0 


75.9 
10C.0 
74*1 

•  0 
.0 
.0 


22  52.4 
2  100*0 
2C  50.0 


29 
2 

V 

13 
0 
13 


42 
2 
40 


MISSISSIPPI 

MS    U  OF  MISSISSIPPI  "AIN  CAM 

TOTAL  0  *0 

.  FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


MS         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


.0 

•  0 

•  0 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0 
0 


.0 
.0 


.0 
.0 
*0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


*0 
*0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1  100*0 

0  .0 

1  100.0 


1  100.0 

0  .0 

1  100.0 


MISSOURI 

MO    U  0F?MISS0URI-KANSAS  tlTY 

TOTAL  1     .4-8  2  9.5 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  1-  2  9.5 

MC    WASHINGTON  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 


MO  STATE  TOTALS  I? 

TOTAL  1  2.9 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2.9 

NEW  YORK 

NY    COLUMBIA  U  MAIN  DIVISION 


2  INSTITUTIONS) 
2  5.7 
0 
2 


.0 
5.9 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


■0 
0 
0 


.0 


NY    CORNEL  U  ENDQrfEC  COLLEGES 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
NY    NEW  YORK  UNIVERSITY 

TOTAL                 1  -2 

FEMALE                 0  *0 

MALE                 1  -2 

NY          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 1  »2 

fcMALE           »      0  .0 

MALE                  1  '  «2 


PENNSYLVANIA 

PA    OICKINSON  SCHOOL  OF  £aw 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  •? 

MALE  0  .0 

PA    TEMPLE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  *0 

PA    U  OF  PENNSYLVANIA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 


.0 

•  0 
.0 

.2 
•0 

•  2 


3   INST  ITUTIONS) 


•  2 
.0 

•  2 


.0 
♦  0 
.0 

11.4 
.0 
12.2 

5.7 
.0 
6.9 


PA  STATE  TOTALS  I 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE                 0  •° 

MALE                  0  .0 

» 

TEXAS 

TX    SOUTHERN  METH  UNIVERSITY 

TOTAL    "             0  .0 

FE[MALE                 0  .0 

MALE                0  .0 


3  INSTITUTICNS) 
7  8.6 
0 
7 


.0 
9.7 


.0 
.0 
.0 


ERLC 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

10 

1 

9 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

1.9 
1.4 
2.0 


10  1.8 
1  1.3 
9  1.9 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


•p 

.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.7 

,  *0 
2*0 


1.6 
.0 
1.9 


.0 
.0 
.0 

4.5 
.0 
4.9 

2.9 
.0 
3.4 


3  3.7 
0  .0 
3  4.2 


3  6.5 

1  11.1 

2  5.4 


1362 


3 
0 
3 

0 
0 
0 


14.3 
.0 
14.3 

.0 
"  .0 
.0 


a. 6 

.0 


10 

c 

10 


.0 
.0 

♦  0 

15.9 
.0 
17.1 

e.6 

♦  0 
10.3 


12.3 
.0 
13.9 


3  6.5 

1  11.1 

2  5.4 


17 
0 
17 


81 


92« 


13 

0 

13  100. 


30 
0 
30 


85. 


0 

.0 

13 

'<8.2 

0 

*0 

1 

ICO 

0 

.0 

12 

♦  1.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

,  o 

.0 

21 

4.0 

449 

85.7 

1 

1.4 

57 

80.3 

20 

4.4 

392 

86.5 

21 

3.6 

462 

82.5 

1 

1.3 

58 

75.3 

20 

4.  1 

404 

82.6 

0 
0 
0 

37 
3 
34 

15 
4 
11 


.0 
.0 
.0 

84*1 
100.0 
82.9 

42.9 
66.7 
37.9 


52  64.2 
7  77*8 
45  62*5 


26 
5 
21 


56*5 
55*6 
56.6 


1  4.8 

21 

0  .0 

0 

1  4.8 

21 

1  7.1 

14, 

1  100.0 

1 

0  .0 

13 

2  5.7 

35 

1  100.0 

1 

1  2.9 

34 

21  61.8 

34 

4  60*0 

5 

1  7     5  6*  6 

c  — 

c  iOO.O 

2 

1  10C.0 

.  1 

1  100.0 

1 

54  10.3 

524 

13  18.3 

71 

41  9.1 

453 

77  13.8 

560 

18  23.4 

J  .77 

59  12.2 

483 

0 

2  100.0 

2 

0  .0 

0 

2  100*0 

-  0  .0 

44 

0  .0 

3 

0  .0 

41 

17  48.6 

i  35 

2  33.3 

6 

15  51.7 

29 

19  23.5 

ei 

2  22.2 

9 

17  23.6 

72 

17  37*0 

46 

3  33.3 

9 

14  37.8 

37 

c  « 

'} 

1422 


TABLE  7*    TOTAL  MASTER'S 


DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  0Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER^  EDUCAT ICN  BY  RACE, 
.ETHNIC  ITY». AND,  SEX:  .  JN5T ITUT IGN-ANC-STAT £ — 1 976*  1979  


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NJK6ER 


BLACK  ASIAN  CR  ' 

NGN-HtSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  t 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


LAk  (1400)  t 
TEXAS 

TX    J  OF  TEXAS  AT  AUSTIN 


TOTAL 

.0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

40.0 

FEMALE 

9 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALC 

0 

- 

.0 

1  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

50.0 

TX  STATE 

TCTALS 

c 

2  INST  ITUT 

IONS) 

i  o 

TOTAL 

C 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

3 

5.4 

3 

5.4 

30 

53.6 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

l  2 

.0 

1 

9.1 

1 

9.1 

5 

45.5 

MALE 

0 

.3 

0 

•o  , 

1  o 

.0 

2 

2 

4.4 

25 

55.6 

VERMONT 

VT    GOOD ARC  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  ,  0      •  .0 


.0 
.0 
.0 


1  50.0 

0  .0 

1  100.0 


.0 
.0 
.0 


SCO 
.0 
100.0 


1  50.0 
1  100.0 
0  .0 


6  60.0 
2  100.0 
4  50.0 


23 
5 
18 


41.1 

45.5 
40.0 


'.0 

.0 
.0 


10 
2 
8 


56 
It 
45 


VT          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0   '  .0 

MALE  0  .0 

VIRGINIA 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


1  50.0 

0  .0 

1  100.0 


.0 
.0 
.0 


50.0 
.0 
130.0 


1  50.0 
1  100.0 
0  .0 


•  0 

•  0 
.0 


VA    C  OF  WILLIAM  ANC  MARY 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .  C 
VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 

___-TQ*A*L                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


VA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL*  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE        to        0  .  .3 

k ashIngt on 

WA    UNIVERSITY  OF  *ASHl rtGTQN 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .3/ 

MALE  0  .3 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 

.3 


.0 
.3 
.0 


MA          STA*E  TCTALS 

TOTAL  3 

FEMALE   #  3 

KALE  0 

Ml  SCIWSIN 


.0 
.3 
.0 


INST  ITUT IONS) 
0  .0 
0  .3 
3  .3 


MI     U  CF  WISCONSIN  MADISON 
TCTAL  0  .3 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .3 


I  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
KALE 


uTALS 
0 
3 
0 


THE  STATES  AND  O.C. 
TOTAL  4 
FEMALE  0 
MALE  t 


.0 
.0 
.0 


.2 

13 


1  25.0 
.1  50.3 

0  .9 

1   INST ITUT IC£S) 

1  25.3 
1  50.0 
0  .0 

40  INSTITUTIONS) 
27  J.6 
5  2.0 
22  1.6 


26 
4 

22 


MAJOR  FIELD  AGGREGATE  1400  ( 

TOTAL  „    4  .2 

.     FEMALE  0  .0 

MALE  4  .3 


40  INSTITUTIONS) 
27       1.6  26 

5  2.%  4 
22       1.6  22 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.3 


1.6 
1.6 
1.6 


1.6 
1.6 
1.6 


28 
2* 


24 


.0 
.0 

tO 

V5.9 
.0 
9.1 


1  3.6 

0  .0 

1  4.8 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1.7 
1.6 
1.7 


1.7 
1.6 
1.7 


0 

;o 

11 

100*0 

0 

•  0 

11 

0 

•  0 

1 

1  00.0 

0 

•0 

1 

oO 

.0 

10 

1C0.0 

0 

•  0 

10  ' 

1 

5.9 

6 

10 

58.8 

17  . 

0 

.0 

'  2 

33.3 

4 

66.7 

6 

1 

9.1 

4 

36.4  s 

6 

54.5 

'  11 

1 

3.6 

17 

60.7 

13 

35.7 

2B 

0 

.0 

3 

42.9 

4 

57.1 

7 

1 

4.8 

14 

66.7 

6 

28.6 

21 

3 

.0 

6 

*  75.0 

2 

25.0 

8  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  > 

0 

.0 

6 

75.0 

2 

25.0 

8 

0 

.0 

6 

75.0 

2 

25.0 

8 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

6 

75.0 

2 

25.0 

•  8 

1 

25.0 

1 

25.0 

2 

53.0 

4 

1 

50.0 

1 

50.0 

3 

.3 

2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.3 

2 

1 

25.0 

1 

25.0 

2 

50.0 

'4 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

2 

3 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

2 

85 

5.2 

1  .236 

75.0 

*26 

19.8 

1,647 

13 

5.1 

17) 

70.2 

63 

24.7 

,255  . 

72 

5.2 

1  f057 

75.9 

263 

18.9 

1,392 

85 

5.2 

1.236 

75.0 

326 

19.8 

1.647 

13 

5.  1 

179 

70.2 

63 

24.7 

255  6 

72 

5.2 

1.057 

75.9 

263 

18.9 

1.392 

LETTERS  (1503) 
ALABAMA 


AL     ALABAMA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

AL     AJgURN  u  .IAIN  CAMPJS 


-  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


AL    JACKSONVL  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
KALE 


.3 
.0 
.0 


IOC 

100. 

100.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

0.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0. 
.0 

.0 
.0 
.0 


7 
6 

1 

0  ' 
0 
0 

'  0 
0 


130.0 
133.0 
130.  C 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


22  100.0 
13  100.0 
9  100*0 

\l  100.0 
16  100.0 
1  100.0 


0 
0 

0 

0 

o. 

0 
0 

0  ' 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.3 


7 
6 
1 

22 
13 
9 

17 
16 
1 


1   o  ■«  1423 

•ERIC  v 


\  AMERICAN  INDIAN 
\  <      ALASKAN  NATIVE 

"\  NUMBER  * 

LETTE*s\<l500) 

auiahaT* 

AL    SANFORD  UNIVERSITY 
TOTAL  \  0  .0 

FEMALE  \  0  v-0 

HALE   \  0^  -0 

AL  UNIVERSITY  OF  ALABAMA 
0  .0 
6  *0 
"0  *0 
IN  5IRMIHGH 
-0"  •  3 
0  *0 
0  *0 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


MITE  ' 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-  RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AL    U  ALABA* 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

AL    U  ALABAMAWN  HUNTSV ILLE 
TOTAL  \      0  *0 

FEMALE  \     0  .0 

MALE  \    0  -0 

AL    UNIVERSITY\OF  MwNTEVALLO 
TOTAL  \   0  *0 

 TtMALE  *  \  0  .0 

MALE  \  0  *0 

AL    U  OF  SOUTH  ALABAMA 
TOTAL  \0  «0 

FEMALE  \0  ♦<> 

HALE  0  .0 


1 

o>. 
l 

o 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


20*0 
♦0 
33*3 

.0 
.0 
.0 

e 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


AL          STATE  TOTALS 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

HALE  0 

ALASKA 

AK    U  ALASKA  FAIRBANKS  CAMPUS 

TOTAL  0    1  -0 

FEMALE  0  .0 

NA\E     v  0  .0 


I  50*0 

0  .0 

1  100.0 


9  INSTITUTIONS) 
9  11.5 
6  10.3 
3  15.0 


.0 
.0 
.0 


AK  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  9 


1  INSTITUTIONS) 


.3 

\ 


ARIZONA 

A2     ARIZONA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .3. 

FEMALE  0  .CT 

MALE  0  .01 
AZ     NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 

TOTAL  I  3.6 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  7*7 
AZ    UNIVERSITY  OF  ARIZONA , 

TOTAL  0  m  .0 

FEMALE  0       -3  \ 

MALE  0        .0  \ 


.0 
.3 
.0 


.0 
.0 
.0 

\o 

.3 
.0 

4.1 

5.0 


AZ          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  I- 1 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2.7 


ARKANSAS 

AR**A**ANSAS  STATE  U  MAIN  CAM 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AR    HENOE  RSON 
TOTAL 
FEMALE 
.MALE 
AR     U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MILE 

Aft     U  OF  CENTRAL  ARKANSAS 


3  INSTITUTIONS) 
2  2.2 
1  1.8 
1  2.7 

\ 


0  .0 

0-  .3 
0  *o 

ST  UNIVERSITY 
0  *0 
0  .0 
0  "  .0 
ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 
0  .3 
0  .0 
0  4.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.3 
.0 


2 
2 
0 

0° 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 


18.2 
22.2 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 


AR          STATE  TOTALS  t 

TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  #0 

CALIFORNIA  • 

CA    CAL  ST  COLLEaE-EAKERSFLO 


4  INSTITUTIONS) 
2  4.0 
2  7.7 
0  *0 


u 

vl 

20.0 

0 

.0 

2 

40*0 

1 

5U*0 

0 

♦  0 

1 

50.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

33.  3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

A 

.0 

0 

.0 

0 

'  .0 

0 

•  C 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  * 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.  0 

.0 

0 

.0 

*0 

.0 

0 

.0 

1  1 

50.0 

3 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

.  0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

1.3 

0 

.0 

10 

12.8 

1 

1.7 

0 

♦  0 

7 

12.1 

0 

.0 

0 

.0 

3 

15.C 

.0 
.0 
•  0 


.0 
.0 
.0 


6.3 
8.3 
.0 

.0 
•  0 
.0 

2.0 
.0 
5.0 


2  2.2 
1  1.8 
1  2.7 


TOTAL 
FENALS 
,  MALE 


.0 
.3 
•  0 


0 
O 
0 

0 
0 
0 

1 

1 
0 

0 
0 
0 


.0 
-  *0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.0 
9.1 
.0 

.0 
.0 
.0 


2.0 
3.8 
.0 


•  0 
.0 
.0 


•  0 
.0 
.0 


6.3 
8.3 
•0 

3.6 
6.7 
.0 

4.1 
3.4 
5.0 


4  4.3 
3  5.4 
1  2.7 


0 
0 

,0 

0 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

,0 

3.0 
.0 
4.5 

.0 
.0 
.0 


2.0 
.0 
4.2 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 

.0  * 
.0 


12.5 
16.7 
.0 

7.  1 
6.7 
7.7 

1C.2 
6.9 
15.0 


9  9.7 
5  8.9 
4  10.8 


2  18.2 
2  22.2 
0  .0 


.0 
.0 
.0 

6.1 
9.1 
4.5 

.0 
.0 
.0 


8.C 
11.5 
4.2 


.3 
.0 
.0 


3  6C.0 

1  5C.0 

2  66.7 


1C0.O 
100.0 
100.0 

100*0 

10c. 0 
100.0 

10c. 0 

100.0 
.0 

100*0 
100.0 
*0 

5C.0 
1CC.0 
.0 


68 
51 
17 


87.2 
87.9 
83.0 


10C.0 
.0 
100.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
0 

0 
0 
0 


1  100.0 

0  .0 

1  100.0 


14  87.5 
10  83.3 
4  10C.0 


26 
14 
12 

40 
24 
16 


80 
48 
32 


9 
7 
2 

4 
4 
0 

29 
10 
19 

2 
2 
0 


92*9 
93.3 

X 

81Y6- 

82.8 
80.0 


86.0 
85.7 
66.5 


81*8 
77.8 
10C.0 

100.0 
I0C.0 
.0 

87.9 
90.9 
86.4 

100.0 
1CC.0 
•  0 


TOTAL 
I  NUMBEK 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
3 
,1 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  3 

.0 
.0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

8.2 
10.3 
5.0 


4.3 
5.4 
2.7 


88.0 

23^-88.5 
21'  87.5 


2  100.0 
2  100.0 
0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 

2 

0 
0 
0 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

6.1 
.0 
9.1 

.0 

•  0 
.0 


4.0 
.0 
8.3 


20 


1* 
0 
1 


16 
12 
4 

28 
15 
13  i 

49 
29 
20 


93 
56 
37 


11 

9 
2 

4 
4 
0 

33  ' 

22' 

2 

a 

;0- 

50 
26 
24 


1424- 
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TAiLk  7*     TOTAL  MASTER'S    DEGREES  FOR  MAJOR  HELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  E  DUCAT ICh  BY  RACE, 
^jETHNICITYi  ANO  SEXt     INSTITUTION  AfD  »*TI  1971-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  1 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCN-RESlOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


LETTERS  (15001 
CALIFORNIA 


CA    CAL  ST  COLLEGE- STANISLAUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

CA    CAL  POLY  ST  U-SN  L Jl  S  OB 


TOTAL 
FtHALE 
MALE 


CA    CAL  STATE  POLY  U-PO^ONA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA    CAL  STATE  U-CHICO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA    C*L  STATE  U-DCMINCJEZ  MLS 


TOTAL 
FEHALE 
MALE 


1  12*5 

0  *0 

1  23.3 


CA    CAL   STATE  U-FRESNO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA    CAL  STATE  U-FULLERTON 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA    CAL  STATE  U-HAYhARO 


TOTAL 
t-EMALE 
MALE 


•0 
.0 
.0 


CA    CAL  STATE  U-LONG  BEACH 


TOTAL 
FEMALE 
H4LE 


♦  3 

•  3 
.3 


CA    CAL  STATE  U-LOS  ANGELES 


TCT  AL 
FEMALE 
MALE 


CA    CAL  STATE  L-NORTHRIOGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


6*7 
12*5 
♦  0 


CA    CAL  STATE  U-SACRAMENTO 


TOTAL  0 

Ft:  HALE  0 

MALE  0 

CA    HJM80L0T  STATE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
CA    SAN  OIEGO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

STATE 
2 
1 
1 


♦  3 

♦  3 

♦  3 

♦  3 
.3 

♦  0 

\ 

6.5 
5,3 
9*1 


CA     SAN  FRANC  I  SCO  STATE  U 
TOTAL  1  »7 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  1*6 

CA    SAN  JOSE  STATE  U 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0     '  .0 

CA    SONOMA  STATE  UNIVERSITY 
*    TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  «0 

MALE  0  *0 

ca  Chapman  college 

TCT AL  0  .3 

FEMALE  Q       0  *0 

HALE  0  .0 

CA    CLAREMONT  GRADUATE  SCHOOL 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

CA    COLLEGE  0?  NOTRE  GAME 
TOTAL  0  .3 

'FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  , 

*    MO L Y  NAMES  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *3 

MA  Lc  0  .3 

CA     IMMACULATE  HEART  COLLEGE 
TOT  AL  0  .0 

FEMALE  .0  '  .3 

MALE  0  .0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.3 

♦  0 
.3 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  3 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

9*1 
14.3 

♦  0 

♦  3 

♦  0 
.0 

5*6 
9*5 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

1*3 

1*1 

1*6 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  3 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  3 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
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FEMALE  0  .0 
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FEMALE  0  .0 
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FABLE  7*    TOTAL  MASTER'S 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFER*.      BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  ECUCATIGN  BY  RACE, 
ETHNIC ITYt  ANO  SEXJ     INSTIfUT.OK  ,%*0  STATE  197B-I979 


AMERICAS  INOlAN 
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0 

•  0 

HALE                 0  .0 

0 

♦  0 

f.T    EASTERN  CONN  ST  COLLEGE 

TOTAL                0  .3 

0 

♦  3 

FEMALE                0        *0  ^ 

3 

♦  3 

MALE                0  ,3. 

3 

♦  3 

'CT    SAINT  JOSEPH  COLLEGE 

TOTAL                0  *3 

0 

.  *3 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

MALE                 Ot***"  *3 

0 

w3 

CT    SOUTHERN  CCNN  !>T  COLLEGE 

TOT  A  L                0        ♦  3 

0 

♦  3 

FEMALE                0  .3 

0 

•  0 

MALE                0  .3 

0 

♦  3 

CT    TUMI  TV  COLLEGE 

TOTAL                0  *C 

3 

•  0 

FEMALE                3  *0 

0 

•0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

,  CT    UNIVERSITY  OF  BRIDGEPORT 

TOTAL                 0  .0 

0( 

•  0 

FEMALE                0  .3 

0 

•  0 

M*L£                0  .0 

0 

,0 

ct  university  of  Connecticut 

„  TOTAL                 0  *  .0 

0  ** 

.3 

fEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE         '       0  .3 

c 

•  0 

CT    tMVj-RSITY  OF  HARTF0R0 

TOML                0-  .0 

3 

•0 

FEMALE                0  .3 
MA\E                0  *3 

0 

•  0 

0 

.0 

NUMBER 

x 

NUMBER 

x 

NUMBER 

I 

NUMBER  % 

NUMBER 

I 

DUMBER 

1 

1 

1*9 

0 

•0 

2 

3.8 

47  86*7 

4 

7.5 

53 

1* 

4*3 

o 

•0 

2 

6*7 

19  v  82*6 

2 

8*7 

23 

0 

*0 

0 

•0 

0 

•  0 

28  93*3 

2 

6.7 

30 

o 

♦  0 

o 

♦0 

0 

•  0 

1  10C.0 

0 

•  0 

1 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

I  100*0 

0 

.0 

1 

■5 

♦  0 

0 

•0 

3 

•  0 

0  *0 

0 

•0 

0 

29 

3*  3 

26 

3*0 

71 

8*1 

740  84*7 

63 

7.2 

874 

22 

4*5 

16 

3*3 

48 

9.9 

404  83*1 

34 

7.0 

436 

7 

IrS 

10 

2*6 

23 

5*9 

336  86*6 

29 

7*  5 

368 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

1  100*0 

C 

•  0 

1 

o 

♦  0 

o 

•0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•0 

1 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  3 

0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

2  7  93*1 

2 

6.9 

29  ' 

o 

♦  0 

o 

•0 

•  3 

10  90*9 

1 

9.1 

11 

0 

•  0 

0 

♦  3 

0 

♦  3 

17  94*4 

1 

5*6 

18 

o 

♦  0 

1 

4*2 

1 

4*2 

22  91*7 

I 

4.2 

24 

o 

.0 

o 

•  0 

0 

•  3 

10  100*0 

0 

.0 

10 

0 

1 

7*1 

1 

7.1 

12  85*7 

1 

7.1 

14  , 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  3 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

Q 

Q 

o 

♦  0 

o 

•  3 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

0 

•  3 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100. C 

0 

•0 

1 

1 

4*3 

0 

♦  0 

1 

4*3 

22  95*7 

0 

•  0 

23 

I 

5*9 

o 

♦  0 

1 

5*9 

16  94*1 

0 

.0 

17 

o 

♦0 

o 

♦0 

o 

•  3 

6  100*0 

0 

.0 

6 

0 

•  3 

0 

•  0 

1 

20*0 

4  80*0 

0 

*0 

5 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

33*3 

2  66*7 

•  0 

3  4 

0 

,0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2  100*0 

.0 

2 

o 

♦  3 

o 

•  0  • 

o 

♦  0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1  100*0 

0 

♦  0 

1 

0 

♦  0 

3 

♦0 

0 

•0 

0  *0 

0 

.0 

0 

I 

1*2 

1 

1*2 

3 

3*5 

79  92*9 

3 

3.5 

85 

1 

2*3 

3 

♦  0 

2 

4*5 

41  93*2 

1 

2.3 

44 

0 

•  3 

2*4 

1 

2.4 

38  92*7 

2 

4.9 

41 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  3 

9  90*0 

1 

10*0 

10 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

7  87*5 

1 

12*5 

8 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

•  3 

2  100*0 

0 

♦  0 

2 

Q 

.  3 

o 

♦  0 

o 

•0 

1  100*0 

0 

♦  0 

I 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

.  3 

1  100*0 

0 

*'j 

1 

0 

•  0 

3 

♦0 

3 

•0  , 

3  *0 

0 

♦  0 

0 

o 

#  f% 

o 

♦  0 

0 

•  0 

25  100*0 

0 

•  0 

23 

o 

♦0 

o 

♦3 

o 

♦  3 

20  100*0 

0 

•  0 

20 

0 

♦  3 

3 

•0 

0 

•  3 

5  130*0 

0 

.0 

5 

o 

.  0 

o 

oO 

o 

♦3 

C  100*0 

0 

.0 

6 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

3  100*0 

3 

•0 

3 

0 

•  3 

0 

♦0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

•  0 

3 

o 

.  3 

o 

.  0 

•  0 

IS  100*0 

0 

♦  0 

18 

o 

o 

♦  0 

o 

♦  3 

13  100*0 

0 

*0 

13 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5  100*0 

0 

♦0 

5 

o 

.  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

13  100*0 

0 

•  0 

13 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

9  100*0 

0 

*0 

9 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•0 

4  100*0 

0 

•  0 

4 

3 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

.0 

2 

0 

♦  3 

0 

•0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0  ,0 

0 

•0 

0 

0 

♦  0 

2 

5*3 

2 

5.3 

35  92*1 

1 

2.6 

38 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

23  95*8 

1 

4.2 

24 

0 

♦  0 

2 

14*3 

2 

14*3 

12  85*7 

0 

•  0 

14 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

•  0 

6 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

3  av3*0 

0 

•  0 

3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

•0 

3 
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TABLE 


TOTAL  MICH'S  OECIrtES  FOR  MAJOR  FIELO  CCNFERREO  ^  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  >Y  RACE, 
TOTAL  H*5ItR       uc^Jc,TYt  AN0  SEXJ     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


LETTS*  S  (  15001 


BLACK  ASIAN  OR 

NOW-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


ItHlTft 
NON-HISPANIC 

NUMBER  ^ 


NCN- RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


CONNECTICUT 

CT    UESLEYAN  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


CT    WESTERN  CONN  ST  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

CT    YALE  UNIVERSITY 

TOTAL  C 

FEMALE  0 

NILE  0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.9 
.0 
7.1 


CT 


STATE  TOTALS 

TCTAL  0 

FEMAtE  0 

HALE  0 


12  INSTITUTIONS) 
.0  I  1.2 

.0  0  .0 

•0  2  3.1 


DELAWARE 

OE    UNIVERSITY  OF  OELaWARE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

,  MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 


OE  STATE  TOTALS  t 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  *> 

DISTRICT  OF  COLUMBIA 


DC  AHER 
TOTAL 
FEMALE 
MAI  I 


CAN  UNIVERSITY 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


OC    CATHOLIC  U  OF  AMERICA 


T0TAL4 
-  FEMALE 
MALE 
OC  CEORGET 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


qJn 


o  .0 

0  .0 

0  .0 
UNIVERSITY 

1  1.2 

0  .0 

1  3.6 


DC    GEORGE  NASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

DC    HOMARO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  -0 


INSTITUTIONS) 
0 

0 

0 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

21 


DC          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  I  1 

FEMALE  0  .0 

ftALE  1  I-7 

FLORIDA 

FL    BARRY  COLLEGE 

TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  «° 

FL    JACKSONVILLE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

?L    RCLLJfiS  COLLEGE 

TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  .0 

ft    FLA  ATLANTIC  UNIVERSWY 
T01AL  0  -0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  .0 

FL    Ft  OR  IDA  INTERNATIONAL  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALS  >  0  *° 

FL    FLORIDA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

^FEMALE  0  -J 

MALE  0  .0 

FL    FLORIDA  TECHNOLOGICAL  U 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *  -0 


5  INSTITUTIONS) 
22  15.3 
16  18.8 


0 
0 
0 

\J 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 

0 

.0 

N.o 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

\ 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

1.2 

2 

2.4 

.0 

2 

3.6 

3.6 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

87.5 

0 

.0 

100.0 

0 

.0 

62.5 

0 

.0 

1.4 

2.4 


6 

10.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

z 

4.4 

0 

.0 

2 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

0* 

'  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


2.4 
.0 
3.6 


3  1.8 
0  .0 
3  4.6 


0 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
3 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.8 
5.5 
3.6 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


2.8 
3.5 
1.7 


0 

.0 

1  100.0 

0 

0 

.0 

I  100.0 

0 

0 

.0, 

0  .0 

0 

0 

.q 

6  10  0.0'. 

0 

0 

.0 

5  10C.C 

0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

3 

7.3 

J7  90.2 

1 

0 

•  0 

U  100.0 

0 

3 

10.7 

24  85.7 

1 

5 

3.''0 

159  95.2 

3 

0 

.0 

100    98. C 

2 

5 

7*7 

59  90.8 

1 

0 

.0 

19  100.0 

0 

0 

.0 

17  100.0 

0 

0 

.0 

2  100.0 

\  0 

0 

.0 

19  10C.C 

0 

.0 

17  100.0 

0 

0 

•  c 

2  1  CO. 0 

.  0 

1 

0 

.0 

8  88.9 

1 

0 

.0 

2  66.7 

1 

0 

.0 

6  100.0 

0 

1 

0 

.0 

17  89.5 

z 

0 

.0 

6  85,7 

1 

0 

.0 

11  91.7 

1 

8 

9.6 

59  71.1 

16 

5 

9.1 

44  80.0 

6' 

3 

10.7 

15  53.6 

10 

0 

.0 

9  100.0 

0 

C 

.0 

4  100.0 

0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

21 

8  7.5 

0  .0 

3 

16 

10O.0 

0  .0 

0 

5 

62.5 

0  .0 

3 

29 

20.1 

93  64.6 

22 

21 

24.7 

56  65.9 

b 

8 

13.6 

37  62.7 

14 

9 

33.3 

9 

33.3 

8 

38.1 

8 

38.1 

1 

16.7 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

2 

28.6 

1 

14.3 

2 

28.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

z 

4.4 

0 

.0 

z 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.3 

1 

5.3 

1 

6-7 

1 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

16  66.7 
13  61.9 
5  83.3 


1C0.0 
100.0 
100.0 


11  91.7 
8  )  00.0 
3  75.0 

10  100.0 
7  100.0 
3  100.0 


5 
5 
0 

42 
22 
20 

18 
14 
4 


71.4 
71.4 
.0 

93.3 
91,' 
95.- 

94.7 
93.3 
100.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.4 
.0 
3.6 


1.8 
2.0 
1.5 


.0 
.0 

.0 


.0 
.0 
.0 


11.1 

33.3 
.C 

10.5 
U.3 
8.3 

19.3 

35.7 

.0 
,0 
.0 

12.5 
•0 
37.5 


15.3 
'  9.4 
23.7 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

0 


,0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.2 
.0 
,4.8 

.0 
.0 

.  .0 


1 
1 

0 

6 
5 
1 

41 

13 
28 


167 
102 
65 


19 
17 

2 


1? 
17 

2 


a 
3 
6 

19 
7 
1? 

83 
55 
28 

9 
4 
5 

24 
16 


.144 
85 
59 


27 
21 
6 

4 

2 
2 


10 
7 
3 

7 
7 
0 

45 
24 
21 

19 
15 
4 


0 

ERIC 

it:- :.  .... 


\ 
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TABLE  7. 


TOTAL  MASTER* S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  BY  RACE. 
ETHNICITY*  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANC  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR  ' 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEP 


HISPANIC 


NUMBER          <  NUMBER 

Ml  IMDCO 

NUMAFQ 
nunpcn 

x 

LETTERS  (1SOO) 

FLORIDA 

Ft    U41VERSITY  OF  f LOR  IDA 

3.8 

TOTAL                0  -0 

3 

5  .7 

I 

1.  9 

2 

FcMALc                 0        .  0 

3 

V.  1 

o 

.0 

1 

3.0 

'          MALE                 0  .Q 

0 

.  0 

I 

5.0 

1 

5.0 

FL    U  OF  SOUTH  FL3RI0A 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

3 

.0 

2 

6.9 

FEHALE                 0        .0  ' 

0 

•  0 

o 

•  0 

1 

6.7 

MALE                 0  .0 

0 

*  .0 

0 

.0 

1 

7.1 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

Q 

•  0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

•  0 

o 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

•  0 

o 

.0 

FL     STETSON  UNIVERSITY 

•0 

TOTAL                 0  .J 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE                  0  -0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

HALE                  0        .  J 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FL    UNIVERSITY  OF  MIAMI 

TCTAL                  0  .0 

i 

6.7 

.0 

3 

20.0 

FEMALE                 0        .  0 

1 

11.1 

o 

•  0 

3 

33  .3 

MALE                 0  .3 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

Afi           STATE  TCTALS  <  12 

INST ITUT I0NS1 

TOTAL                 0  .0 

? 

2.9 

2 

.3 

IS 

7.6 

FEMALE                  0  .0 

7 

4  •  5 

o 

.0 

15 

9.7 

'« Lc                   0        .  0 

0 

•  0 

2 

2«* 

3 

3.6 

GEORGI A 

GA    ARMSTRONG  STATE  COLLEGE 

TOTAl                 0  .0 

0 

.3 

.0 

o 

.0 

FEMALE                 0  .0 

c 

.0 

3 

•  0 

o 

.0 

MALE                  0        • 0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

GA    ATLANTA  UNIVERSITY 

•* 

TOTAL                 3  .0 

6 

85.7 

j 

1 4.  3 

,  o 

•  0 

* 

100.0 

.0 

o 

.0 

HALE                 0  .0 

50.0 

| 

50.  0 

o 

.0 

GA    COLUMBUS  COLLEGE 

.0 

TOTAL                 0        • 0 

•  6.7 

o 

•  0 

o 

F  EHA  L  E                 0        •  0 

.0 

o 

•  0 

o 

.0 

HALF                   0  .0 

.16.7 

o 

.0 

o 

.0 

GA     E^Lrt  1  UNIVERSITY 

11.1 

q 

•  0 

o 

.0 

FcMALc                  0        . 0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

«tt  L  E                  0        •  0 

20.0 

o 

.0 

o 

.0 

'      GA    GEORGIA  COLLEGE 

.0 

TOTAL                 0  i0 

12.5 

o 

•  0 

o 

FEHALE                  0  .0 

12.3 

o 

.  0 

o 

.0 

MULE                 0  .0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

^     ga   gecrgia  southern  college 

.0 

TCTAL                  0  0 

0 

I 

11.1 

o 

FEHALE                  0  .0 

0 

.0 

I 

20  .0 

o 

.0 

HALE                  3  »0 

0 

.0 

3 

.0 

o 

GA    GA  SDUT«u£ ST  ERN  COLLEGE 

TOTAL                  0  .0 

3 

30.0 

o 

.3 

o 

.0 

F£MA*  E  0.0 

3 

30.0 

3 

.  0 

o 

.0 

MALE                  0  .0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0' 

GA    GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 

.0 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

o 

•  Or 

o 

FEMALE                 C        .  0 

0 

«*0 

o 

-.0 

o 

.0 

HAL  E                 0        •  0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

GA  .NORTH  GEORGIA  CCLLE3E 

.0 

TOTAL                 0  -0 

1 

.0 

3 

.0 

o 

FEMALE                 0  .0 

0 

.c 

o 

.0 

o 

.0 

HALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

!o 

0 

.0 

GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

.0 

TOTAL                 0  .0 

-> 

4.3 

0 

.0 

0 

FEMALE                >  .0 

2 

7.4' 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

GA    VALOOSTA  STATE  COLLEGE 

.0 

TOTAL                 0        . 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEflALE                  0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                  0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

GA    fc&ST  GEORGIA  COLLEGE 

.0 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

»  .0 

0 

FEMALE                 0  .J 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 
NUMBER 


6  11.3 
4  12.1 
2  10.0 


6.9 
6.7 
7.1 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


4  26.7 
4  44.4 
0  .0 


27  11.3 
22  U.3 
5  6,3 


.0 
.0 

.0 

100.0 
100.0 
100.0 

6.  t 
.0 
16.7 

11.1 
.0 
20.0 

12.5 
12.5 
.0 

ii.l 
20.0 
.0 


3  30.0 
3  30.0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.3 
7.4 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


43 
27 
16 

27 
14 
13 


81.1 
81.3 
80.0 

93.1 
93.3 
92.9 


14  100.0 

11  100.0 

3  100.0 

3  10C.0 

2  100.0 

x^  100.0 

11  73.3 

5  55.6 

6  100.0 


206  86.6 
130  84.4 
76    90. 5 


100.0 
100.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


14  93.3 
9  100.0 

5  83.3 

6  88.9 
4  100.0 
4  80.0 

7  87*5 

7  87.5 
0  .0 

8  88.9 
4  80.0 
4  100.0 

7  7C.0 
7  70.0 
0  .0 

21  100.0 

15  10C.0 

6  100.0 

7  1C0.0 
7  100.0 
0  .0 

42  91.3 
23  35.2 
19  100.0 


100.0 
.0 
10C.0 

100.0 
100.0 
100.0 


7.5 
o.l 
10.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


5  2.1 

2  1.3 

3  3.6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.3 
7.4 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


53 
33 
20 

29 
15 
14 

14 
U 

3 

3 
2 
1 

15 
9 
6 


238 
154 
84 


9 
5 
4 

10 
10 
0 

21 
15 
6 

7 

7 
0 

46 
27 
19 

1 
0 
1 


GA         STATE  TCTALS  ( 

TOfAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 

HAWAII 

HI    U  CF  HAWAII  AT  HANOA 


12  INSTITUTIONS) 
14  10.0 
11  11.6 
3  6.7 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


1.4 

1.1 

2.2 


29  44.6 
22  57.? 
7  25.9 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


16  11.4 
12  12.6 
4  8.9 


29  44.6 
22  57.9 
7  25.9 


122*  67*1 
81  85.3 
41  91.1 


3: 

16 
19 


53.8 
42.1 
70.4 


1.4 
2.1 
.0 


1  1.5 

0  .0 

1  3.7 


140 
95 
45 


65 
38 
27 


\ 


AMERICAN  INOlA* 
ALASKAN  NATIVE; 

NUMBER  S 


BUCK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBfcR 


NON-HI SPANIC 
NUMBER 


NON-RES  I  DENT 
ALIEN 


TOTAL 
NUMBER 


LETTERS  (15001 

HI  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0  / 

MALE  0  /' 


INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


29  44.6 
2*  57.9 
7  25.9 


29  44.6 
22  57.9 
7  25.9 


35  53.8 
16  42. 1 
19  70.4 


1.5 
.0 
3.7 


65 
38 
27 


IOAHC  ! 

10    BOISE  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

-  FEMALE  0  .0 

MA1E  vO     1  -0 

IC     IDAHO  STATE  UNIVE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
10     UNIVERSITY  OF  ICAH 
TOTAL        •         0  VO 
FEMALE  0  10 

MALE  0 

IC         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

„  FEMALE                0  ;.0 

MALE                  0  .0 

ILLINOIS 

U     BRADLEY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  •0> 

MALE  0  .0 

IL    CHICAGO  STATS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ,  .0 

MALE  0  -0 

IL     OEPAUL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FsMALE  0  .0 

MALE  0  -0 

IL     EASTERN  ILL  UNIVERSITY 
TOTiLt*  0     •  .0 

FtHALfc  0  -° 

MAtE  0  .0 

IL    GOVERNS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IL     ILLINCIS  INST  TECHNOLOGY 
I  isl  AL  0  .0 

FiHALE  0  ,0 

HALE  0  .0 

IL     ILLINOIS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

fEHALE  3  -0 

'    MALE  0  .0 

I  L«  LOYOLA  U  OF  CHICAGO 
TOTAL  1 
FEMALE  0  »0 

KALE  1  7.7 

IL    MJ NOEL E In  COLLEGE 


0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


INST  ITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 


IL     MTHESTNHLL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  A      0  .0 

HALE  0  .0 

IL    NORTHERN  JLL  UNIVERSITY 
TOTAL  *        0  .0 

FEHALE  ,  '  0    „  .0 

HALc  0  .0 

U    .CRTHWESTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  "  -0 

IL    ROC\FCRO  CCLl|G£ 
TOTAL 
fitolc  . 
HALE 
IL  WOSEVELT 

TJTAt  0 
FEMALE  0 
*  MALE  0 
f L    kQSARY  COLLEGE 
TOTAL  0 
Fe*LE  0 
HALE  0 


6  .0 
0  .0 
<J  .0 
UNIVERSITY 
.0 
.0 
.  0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

46.2 
66.7 
.0 

.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

.-o 

.0 
.0 
.0 

3.8 
b.9 


IL    SANGAMON  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FCNAM.E 
HALc 


0 

.0 

0 

.0 

0 

» 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

15.4 

0 

.0 

3 

15.8 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

v  0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

G 

.0 

0 

.0 

0  ' 

.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.3 

0 

.6 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

z 

4.3 

o" 

.0 

2 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4.8 

.0 

2 

7.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.6 

0 

.0 

1 

4.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

42.9 

0 

.0 

3 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

O' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

Gv 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•Q 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0  , 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o. 

.0 

0 

.0 

6 

46.2 

0 

.0 

6 

66.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.8 

0  ' 

.0 

1 

5.9 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.3 

5 

19.2 

1 

5.3 

4 

21.1 

.  0 

.0 

1 

14.3 

0 

.0 

I 

100.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0  £ 

.0 

0 

.0" 

1  „ 

3.6 

1 

3.8 

1 

6.7 

1 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

15.4 

1 

2.6 

: 

2.6 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

20.0 

1 

20.0 

0 

.0 

2 

4.3 

0 

.0 

2 

6.  7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.4 

3 

7.1 

0 

•0 

7.4  ^ 

1 

6.7, 

1 

6.7 

0 

.0 

1 

2.6 

.0 

1 

4.8 

vO 

0 

•  U 

0  *  .0 

0 

.0 

0 

vO 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.  42.9 

0 

.0 

3 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

r  0 

.0 

100.0 
100.0 
.0 

1C0.0 
1G0.0 
100.0 

100.0 
100.0 
1C0.0 


12  100.D 
«  6  100.0 
6  100.0 


3  100.0 

0 

.0 

3  100.0 

7 

53.8 

3 

33.3 

4 

,C0.0 

23 

88.5 

14 

82.4 

9 

.00.0 

12 

92.3 

3 

I  00.0 

9 

SCO 

21 

80.8 

15 

78.9 

6 

85.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

25 

96.2 

14 

94.3 

11 

'.CO.O 

21 

91.3 

10 

100.0 

11 

84.6 

?7 

94.9 

34 

KO.O 

3 

6J.0 

42 

91.3 

27 

90.0 

15 

93.8 

39 

92.9 

25 

92.6 

14 

<93.  3 

35 

*9.7 

19 

90.5 

16 

88.9 

2 

100.0 

I 

100.  C 

0 

.0 

4 

57.1 

3 

50.0 

1 

1C0.0 

2 

100.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


12 

6 

6- 


15  100.0 
13  100.0 
2  100.0 


0 

.0 

3 

0 

.  0 

0 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

13 

0 

.0 

9 

0 

.0 

4 

1 

7.7 

26 

2 

1 1.8 

17 

0 

•  0 

9 

1 

7.7 

IS 

0 

•0 

3 

1 

10.0 

10 

0 

*0 

26 

0 

•  0 

IC 

0 

.0 

7 

0 

.0 

1 

0 

.0 

I 

0 

.0 

0 

Q 

0 

.0 

26 

0 

.0 

15 

0 

.0 

U 

*o 

.0 

23 

.0 

10 

0 

.0 

13 

1 

2.6 

39 

0 

•  0 

34 

1 

20.0 

5 

2 

4.3 

46 

i 

3.3 

30 

1 

6.3 

16 

0 

.0 

42 

0 

.0 

27 

0 

.0 

15 

3 

7.7 

39 

1 

4.8 

21 

2 

11.1 

18 

0 

.C  ** 

2 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

0 

.0 

7 

0 

.  .0 

6 

0 

.0 

1 

0 

.0 

2 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

0 

.0 

15 

0 

.0 

13 

0 

.0 

2 

EMC 


mo 


1370 


TABLE  7. 


TOTAL  HASTENS     OECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCAT*CN  faY  RALfct 
ETHNICITY.  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


VHITE  9 
HC'<~HlSPANlC 


NLM8ER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMOCR 


TOTAL 
NUMBER 


LETTERS  (1500) 
ILLINOIS 

IL     STHN  ILLINOIS  U  CAR BONO L 
TOTAL s  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    STHN  ILLINOIS  U  EOWAROSVL 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IL     TRINITY  cVANGELCL  JIV  SCH 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -0 

IL    UNIVERSITY  OF  CHICAGO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


IL    U  OF  ILL  CrilCAGC  CIRCLE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IL    U  OF 
4'TOTAU 
'FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

ILL  URBANA  CAMPUS 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


IL     WESTERN  ILL  UNIVERSITY 


TOTAL 
FJEHALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


i 

0 

1 

3 

0 
3 

^0 
0 


1.9 

'.0 
5.3 

15*3 
•  0 
27.3 


.0 
.0 
.0 

1.3 
.0 

2.3 

5.9 
4.0 
11.1 

1.3 
.0 
3.3 

.0 
.0 
.0 


IL  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  -2 

FEMALE  0  .0 

MALE  1 

INOIAMA 

IN    BALL  STATE  UNIVERSITY 


23  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN  BUTLER 
TCAL 
FEMALE 
MALE 

IN 


UNI VERSITY 

0  . 
0 

  0 

DEPAUW  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


1. 

2.5 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


I.      INDIANA  CEN  UNIVERSITY 
TOTAL       •         0  .0 
FEK*LE  0    #  .0 

*>.LE  0  •° 

IK    INOIANA  STATE  U  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  *  •<> 

MALE  0  .0 

IN    INDIANA  U  BLOOMINGTON 
TOTAL  0  .0 

CEMALE  0  .0 

*<4l  E  0.0 
IN    IND-PURDUE  U  FORT  rfAYNE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE"  0  .0 

IN    MANCHESTER  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    PUROUE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  -0  »0 

FEMALE  0  «0t 

MALE  0  .0 

IN    PUROUE  U  CALUMET  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    SA.NT  FRANCIS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

f  EHA'.E  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    UNIVERSITY  OF  E VANS ^1  LLE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.  MALE  0  .0 

IN    UNIVERSITY  OF  NOT Rt:  OAM E 


28 
19 


4.6 
5.1 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


9 

3.9 

2 

3.6 

1 

2.5 

1 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

.0 

0 

.0 

0' 

.0 

0 

0 

.0 

0 

J>  -° 

1 

5.9 

0 

.0 

1 

20.0 

2 

1.8 

2 

'3.8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4.5 

0 

.0 

1 

20.0 

1 

6.7 

1 

7.1 

0 

•  0 

n 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

~p 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

3.8 

0 

.0 

3 

D.8 

40 

2 

6.  1 

0 

.0 

2 

0.1 

24 

0 

.0 

o 

.0 

1 

5.3 

16 

0 

.0 

0 

.0 

3 

15*8 

15 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

o 

o 

27.  3 

8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

10 

0 

•  0 

.0 

o 

.0 

8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1 

1.3 

2*  7 

4 
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0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

2 

1.9 

8 

7.5 

o 

♦  0 

2 

2*5 

8 

9.9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

o 

♦  0 

0 

.0 

/'  0 

.0 

o 

«0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

#o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*o 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

3.1 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

6.7 

0 

,.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

75*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

75*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0' 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

WHITE 
NON-HISPANIC 


.NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


23  92*0 

0 

.0 

25 

9  90.0 

0 

•  0 

10 

14  <43*3 

0 

•  0 

15 

9    81*  8 

o 

.  0 

7  77*8 

0 

•0 

9 

2  100*0 

0 

.0 

2 

25  92.6 

o 

•  0 

27 

19  95*0 

0 

!o 

20 

6  dS.7 

0 

.0 

7 

83  92*2 

0 

•  0 

90 

54.  93.1 

0 

.0 

58 

29  90*6 

0 

.0  1 

32 

37  97*4 

1 

2.  6 

38 

29  96*7 

1 

3.3 

30 

8  100*0 

0 

.0 

8 

4  80*0 

C 

.0  ■ 

\  5 

1  *>0.0 

0 

.0 

v 

3  100.3 

0 

.0 

12  85*7 

0 

•  0 

14 

10  P3.3 

0 

•0 

12 

2  10C.0 

0 

.0 

2 

6  85*7 

0 

.0 

.f> 

5  83.3 

0 

.0 

6 

1  100.0 

0 

.0 

1 

12  85.7 

0 

.0 

14 

9  81.8 

0 

*o 

11 

3  10G.0 

0 

.0 

3 

8  80.0 

0 

.0 

10 

8  80.0 

0 

.0 

10 

0  .0 

0 

.0 

0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

1  100.0 

0 

.0 

1 

p  .0 

0 

.0 

0 

<)  100.0  ' 

0 

.0 

8 

.  1GC.0 

0 

.0 

2 

6  100.0 

0 

.0 

6 

10  100.0 

0 

•  <k„ 

10 

7  100.0 

0 

.0  ^ — 

3  100.0 

0 

.0 

~i 

98  w91.6 

, 

.9 

107v 

72  88.9 

1 

1.2 

81/ 

26  100.0 

0 

.0 

26 

0 

** 

19  100.0 

0 

.0 

19 

7  10C.0 

0 

.0 

7 

12  100.0 

o 

♦  C 

12 

19  100.0 

0 

.0  > 

19 

7  100.0 

0 

.0 

7 

12  100.0 

0 

•  0 

12 

c 

31  96*9 

0 

•  0 

32 

14  93*3 

0 

,.0 

15 

17  »0C*0 

0 

•  0 

17 

H  25*0 

0 

•  0 

4 

1  25*0 

0 

•  0 

4 

0  .0 

0 

.3 

0. 

4  100*0 

0 

.0 

4 

4  100*0 

0 

•  0 

4 

0  .0 

0 

•  0 

0 

ERIC 


1373 


1433 


.  9 


TABLC  7.    TOTAL  MASTER'S     DECREES  FOR  MAJOR  FIGLO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 

ETHNICITY,  AND  SEX:     INST  It  U7  ION  AND  S7AU  197,8-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ,  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 
LETTERS  USOOl 


NUMBER 


MARYLAND 

MO    U  OF  MD  COLLEGE  PARK  CAM 


TOTAL 

0  .C 

1 

2.1 

FEMtLS 

0  .o 

1 

3.7 

MAL  E 

0  .0 

0 

<  3 

MO  WASHINGTON 

CGLLEGE 

TGTA& 

0  .0 

0 

.0 

FC'AAL  E 

o  *o 

0 

.0 

-ALE 

0     v  .0 

0 

.0 

MD          STATE  TOTALS  I 

TOTAL                 1  1-1 

F£M4L6                 1  1-9 

HA  I  E                    0  .0 

MASSACHUSETTS 

MA    AMERICAN   I.NTRNATL  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  »0 

MA    ANOOVER  NEMTCN  THEOL  SCH 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA     ASSUMPTION  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .3 

MA    30STCN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEJfcLE  0-  .0 

HALE  a  .0 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 

7GTAL  0  -3 

FEMALE  0  .0 

MALE  '<       0  .0 

HA     SRANOEIS  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NA    CLARK  UNI  VERM  TY 

TOTAL  C  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  a  0  .0 

HA     EH ERSCN  CCLLEGE 

TOTAL  G  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HA    nARVARO  UNIVERSITY 


5. INSTITUTIONS) 
4  4.5 
4  7.7 
0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MA    BOSTON  STATE 

\total 

FEMALE 


MA    kiWlOGEWATER  STATE  COLLEGE 
TQTAL\  0  .3 

FSMALc  N  0  «0 

MALE       x  3        •  3 

HA    FRAHINGHAH  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  3  «0 

MALE  0  .0 

HA     SALE*  STATE  COLLEGE 
TOT  XL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

KALE  0  .0 

MA    WESTFIELO  STATE  CCLLEGE 
TCTAL    ,  0  .0 

FcMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
„N  TOT  At  0  .0 

FcMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

HA    SIHHONS  CCLLEGE 

TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  .0 

„     '    n.\LE,  0        .0  . 

KA     TUFTS  UNIVERSITY 

TOT'AL  s    ~0\  -0 

FEMALE  3    \  .0  0 

HALE  0  \.3 

HA    U  OF  HASS   AMHERST ^AHPUS 


LE 


0 
.3 
.3 
LLSffE 
.0 
.3 
,0 


.0 


TOTAL 
FEMALE 
MA  L£ 


J3 
.0 
.0 


0 
0 

c 
c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0" 
0 

0 
0 
0 

0 
3 
0 

0 
0 
0 

3 
0 

0 

0 
0 

3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
*.0 

?  .o  " 

.0 
.0 

.c 

.0 
.3 

.0 
.0 
.0 

.3 
.0 
.0 

1  .0 
.3 
.0 

.0 

.3 

.3 
.0 

oO 

.0 

.0 
t3 
.0 

6.7 
6.  7 
.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 


6.4 


0 

.0 

0 

•  0 

3^ 

3*4 

3 

5.8 

C 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

1 

7.1 

0 

.0 

1 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

Jl 

25.0 

0 

,  -° 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

1 

6.7 

0 

*  -° 

a 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.0 

0 

.0 

1 

3.7 

HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

C 
0 

C 
0 
0 

C 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 


0 

0J 
0 

0 
0 
0 

0 

0. 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0. 

0 
0 
0 

0 
0 

0  * 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 

:«jMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


'NON-RFSJDENT 
ALIEN 


NUMBER, 


TOTAL 

NUMBER 


.0 

4 

8.5 

40  60.1 

3 

6.4 

.0 

4 

14.8 

20  74.1 

11.1 

•  0 

0 

•  0 

^  A     1  A  A  A 

20  100.0 

o 

•  0 

.0 

0 

.0 

D 

2  100.0 

0 

•  0 

.0 

0 

2  1C0.0 

0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

o  .o 

o 

.0 

.0 

8 

9.0 

78     8  7.6 

3.4 

.0 

8 

15.4 

41     78. 6 

5.8 

.0 

0 

.0 

37  1CC.0 

0 

!o 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

.0 

0 

.  0 

5  100.0 

0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

0  «0 

o 

•  0 

.0 

0 

.0 

1  1C0.0  * 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

.0 

'  0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

13  1,00.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

8  1)30.0 

0 

•0 

.0 

0 

.0 

5  l'CC.O 

0 

.0 

.0 

5  0 

.0 

28  40C.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

IV  100.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

9  100.0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

49  96.1 

2 

3.9 

0' 

.0 

41  97.6 

1 

2.4 

0 

.0 

8  88.9 

1 

11.1 

.C 

c 

.0 

6  75.0 

2 

25.0 

.0 

0 

.0 

2  66.7 

1 

33.3 

.0 

0 

.0 

h  BO.O 

1 

20.0 

.0 

0 

.0  * 

8  53.3 

7 

46.7 

•  0 

0 

.0 

6  60.0 

4 

40.0> 

.3 

0 

.0 

2     40. 0 

3 

6C.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•o  , 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
'  .0 

♦  Q 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

0< 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

z 
z 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

7.1 
.  0 

11.1 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

25.0 
25.0 
.0 

.0 
,.  0 
.0 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

13.3 
13.3 
.0 

.0 
.0 
.0 


7 
6 
) 

11 
4 
7 


10G.0 
100.0 
100.0 

78.6 
80.0 
77.8 


7  87.5 

5  100.0 
' 2  66.7 

10  100.0 

6  100.0 
4  100.0 


75.0 
75.0 
.0 


17  100.0 
12  100.0 
5  100.0 

2  10C.0 
2  100.0 
^  0  .0 

12  100.0 
10  100.0 
2  100.0 


.  86.7 
86.7 
.0 


12  100.0 
9  100.0 
3  10C.0 


1  2.0 

0  .0 

1  3.7 


42 
18 
24 


8  5.7 
81.8 
88.9 


.3 
.0 
.0 

14.3 
20.0 
11.1 


1  12.5 

0  .0 

1  33.3 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

0* 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
4 
2 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

12.2 
18.2 
7.4 


47 

27 
20 

2 
2 
0 


89 
52 
37 


5 
5 
0 

1 
1 

0 

13 


28 
19 
9 

51 
42 
9 


3 
5 

15 
10 

5 

7 
6 
1 

14 

5 
9 

8 
5 
3 

10 
6 
4 

4 
4 

0  x 

17 
12 

5 

2 
2 
0 

12 
10 

2 

15 
15 
0 

12 
9 
3 

49 

22 
27 


9 


1434 


1374 


TABLE  7.     TOTAL  MASTER'S 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  *CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
ETHNICIT Yt  AND  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


LETTERS  (15001 
MASSACHUSETTS 

MA    U  OF  MASS  BOSTON  CAMPUS 
TOTAL''  0  .0 

FEMALE  0       .0  ' 

MALE  0*       .  0 


.0 

•  0 

♦  0 


NUMBER 


MA          STATE  TOTALS  t 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  \    0  .0 

MICHIGAN  \^ 

MI    ANDREWS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *9 

MALE  0  .0 

"MI     CENTRAL  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI  '  EASTERN  MlCH  UNIVERSITY 


19  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
Ml  MARYGROVE 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
Ml  MICHIGAN 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0 
0 
0 

COLLEGE 
0 
0 
0 

STATE  UNIVERSITY 
0  .0 
0  *0 
0  *0 


♦  0 
.0 

•  0 


4 
1 

3  6 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 


6*5 

•  0 

•  0 
•0 

•  0  ■ 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


MI     NORTHERN  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0        . 3 

FEKALE  0.  .0 

MALE  0  .0 

Ml     OAKLANO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

KALE  0  .0 

MI     SAGINAW  VLY  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    UNIVERSITY  OF  OETRUIT 
TOTAL  t.0  .0 

FEMALE  0        .0  " 

MALE  0  .0 

MI     U  MICHIGAN-ANN  ARBOR 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    WAYNE~STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0; 

FEMALE  0.0 
MALE  0  .0 

Mi     WESTERN  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0,  .0 

FEMALE  0        .0  v 

MALE  0  .0 


1  2*0 

0  .0 

1  5*0 


•  0 
.0 
.0 

4.2 
5*0 

•  0 

.0 
.0 

,♦0 

10.7 

•  0 
13.6 

5.3 
9.0 
.0 

10.0 
U6.3 
2*7 

6.7 
9.1 

•  0 


MI  STATE  TOTALS  t         12  INSTITUTIONS) 

TOTAL    '       *    0        *0  26  5.4 

FEMALE                 0        .0  18  6.8 

MALE                0        *0  8  3.7' 

MINNESOTA 

MN     SAINT  MARY'S  COLLEGE  , 

TOTAL                 0        *0     ,  0  '  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE                 0        .0  0  .0 

MN   bem:dji  state  u 

TOTAL                 0,       .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0*0 

MALE  0  .0  0  v  .0 
MN    MANKATO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                0        .0  0  .0 

'  FEMALE  -             0  .     .0  0  *"  .0 

MALE                 0        .0  0  *0 

MN  '  moqrheao  state  university 

TOTAL                 0  *•    .0  0  *0 

FEMALE                0        .0  .  0    •  f,.0 

MALE  0  .0  0  .0 
MN     SAINT  CLOUD  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        *0  0  .0 

FEMALE      "          0       .0  0  .0 

MALE                 0        .0  0  .0 


1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

3 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


4  1.4 

2  1*1 

2  2*2 


1.6 
,  .0 
2*3 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

-.0 

•  0 
.0 

6.1 
10.3 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

c  -0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.7 

1. 1 

.0 

».o 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


5  1.0 
4 ' '  1.5 
1        .5  . 


.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
»  J 

.0 
.0 
.0 


X  NUMBER 

X 

0 

.0 

0 

1 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

1.8 

0 

3 

1.6 

0 

.0 

2 

2.2 

■c 

4 

6.5 

9 

14*5 

a  2 

11*1 

3 

1*6.7 

2 

4.5 

6 

13*6 

0 

.*0  • 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

50 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

.0 

'0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2*0 

5 

10.2 

0 

o  -04 

3 

10.3 

1 

5.0 

2 

10*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•a, 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.2 

0 

.0 

1 

!>*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0* 

0 

,  .0 

0 

.0 

0 

..0 

0 

'.0 

0 

.0 

1 

3.6 

4 

14.3 

0 

.3 

0 

.0 

1 

4*5 

4 

18*2 

3 

2.0 

12 

8.0 

1 

1.1 

10 

11*2 

2 

3.3 

2 

3.3 

1. 

*  1.3 

9 

11.3 

1 

2.3 

8 

18.6 

0 

.0 

1. 

2.7 

0 

.0 

1 

6.7 

0 

.0 

1 

9.1 

0 

♦  0 

0 

o  -0 

WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT  . 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 

NUMBER 


10 
4 
6 


2.1 
1.5 
2.8 


41 
26 
15 


,8*5 
9*9 
6.9 


6  100*0 
4  1C0.0 
2  10C.0 


252  91*0 
174  S2.6 
78  67*6 


30  48.4 

8  44.4 
22  50*0 

29  1C0.0 
17  100.0 
12  100.0 

25  86*2 
16  94*1 

9  75.0 

10  100.0 
8  100.0 
2  100.0 


14 

3 

3 
0 

23 
19 
4 

2 

2 
0 

23 
6 
17 


75.5 
'79.3 
70.0 

100.0 
100.0 
.0 

95.8 
95.0 
100.0 

100.0 
100*0 
.0 

82.1 
LOO.  0 
77.3 


124  82.7 
72  80.9 
52  35.2 


71 
35 
36 

14 
10 
4 


61. 4 
97.3 

93*3 
90.9 
1CC*C 


391  81.3 
219  83*3 
172  78.9 


0 

.0 

'  0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

0 

*0 

4 

i:c*c 

0 

.0 

0 

*0 

4 

100.0 

0 

iO 

0 

.0 

2 

10C*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

c 

.0 

1 

100.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

8 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

»  .o 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

♦  0 

0 

.  c 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

85.7 

0 

.0 

0 

.0 

4 

6C.C 

0 

*0 

0 

.0 

2 

100*0 

20 
11 


7.2 
5.9 


9 

10.1 

' 

— > 

23 

37.1 

7 

'38.9 

16 

36.4 

0 

.0 

o 

■  0 

0 

!o 

4 

13.8 

5.9 

3 

25.0 

0 

.0 

o 

■  0 

0 

.0 

7 

l'-.3 

10. 3 

,4 

20.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.6 

.0 

1 

4.5 

14 

S.3 

7 

7.9 

7 

11.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

49 

V 

10.2 

Id 

6.6 

31 

14.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

J  0 

.0 

f 


.0 

50.0 
50.0 
.0 

14.3 
20.0 
.0 


277 
189 
69 


62 
18 
44 

29 
17 
12 

29 
17 
12 

10 

8 


49 
29 
20 

3 

3 
0 

24 

20 
4 

2 
? 
0 

23 
6 
22 

150 
89 
61 

80 
43 

if 

15 
11 
4 


481 
263 
218 


13?5 


1435 


TABLE  7. 


TOTAL  MASTER'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFCRREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  BY  RACE, 
ETHNICITY t  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HI SPANIC 

NUMBER 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


LETTERS  (1500) 
MINNESOTA 

NN    WKJ3MA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0     *  .0 

MALE  0  .0 

NN    UNITEO  THEOLOGICAL  SEN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0      •  .0 

MALE  0  .0 

MN    U  OF  MINNESOTA  CULUTH 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MN    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MINN  MNPLS  SNT  PAUL 


.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

1 

20.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

.0 

1 

c 

.0 

0 

•0 

0 

'.0 

0 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

c  .0 

c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

0 

•  0  - 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MN         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  *0 

MALE                 0  .0 

MISSISSIPPI 

MS    DELTA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0    v  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MS    JACKSON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

*    FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MS    MISSISSIPPI  COLLEGE 


INSTITUTIONS) 
1  1.0 
1  1.7 
0  .0 


0 
0 
0 

21 

<20 
1 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MS  MISSISSIPPI 
'TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

ST  UNIVERSITY 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


MS    MISS  UNIVERSITY  FOR  WOMEN 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
MS    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MLE 
MS    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MISSISSIPPI 
0 

0 
0 

SOUTHERN  MISSISSIPPI 
0  .0 
0  .0/ 
C  *0 


.0 
.0 
.0 

MAIN  CAM 
.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

87.5 
90.9 
50.0 

.0 
.C 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

6.3 
10.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


MS          STATE  TOTALS  I      1  •?  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0  .0.  22  31.9 

FEMALE                 0  .0  21  37.5 

MALE                 0  .0  1  7.7 

MISSOURI  <- 

MG    CENTRAL  MO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MO    NTHEST  MO  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


MO    NTHWST  MO  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MO     SAINT  LPJIS 
TOTAL 
FEMALE  •* 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
U  MAIN  CAMPUS 

0  .0 

0  *G 

0  *0 


NO    STHEST  MO  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


NO     STHWST  MO  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
'MO    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0        . 0 
0  .0 
0  .0 
MISSOURI-COLUMBIA 


0 
0 

0 

0^ 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

c 

0 
0 


1.0 
.0 
2.5 


.0 
.0 

.0 

•o 

.0 
.0 

♦o 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•c 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

12.5 

0 

.0 

1 

8.3 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

,0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

8.3 

0 

.0 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0' 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*.0 

0 

•  0 

,  0 

.0 

0 

.0 

1 

3.0 

0 

.0 

1 

6.7 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 
.0 

•  0 

20.0 
50.0 
.0 

20.0 

•  0 
33.3 

.0 
.0 
.0 


3  1 00.0 
2  100.0 
I  100.0 


3 
1 

2 

4 

2 
2 

59 
37 


60.0 
50.0 
66*7 

80.0 
100.0 
66.7 

98.3 
97.4 


22  1C0.C 


0 

.0 

2 

2.0 

94  94,0 

c 

.0 

1 

1.7 

56  93.3 

0 

.0 

1 

2.5 

38  95*0 

0 

.0 

0 

.0 

1  10C.0 

c 

.c 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0  ■ 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

21 

87.5 

2*  8*3 

0 

.0 

20 

90.9 

1  4.5 

0 

.0 

1 

50.0 

1     50.  C 

0 

.0 

0 

.0 

8  lOC.p 

0 

.c 

0 

.0 

6  100. C 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

o       3  100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1  10G.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

•0 

0 

•  0 

3  1CC.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

1 

6.3 

15  93.8 

0 

•  0 

1 

10.0 

9  90.0 

0 

.0 

0 

•  C 

6  100.0  j 

0 

.0 

0 

.0 

13  1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

11  1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

22 

31.9 

46  66.7 

0 

.0 

21 

37.5 

34  60.7 

0^ 

.0 

1 

7.7 

12  92.3 

0 

.0 

0 

.0 

17  65.0 

0 

.0 

0 

.0 

11  78.6 

0 

.0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

2 

12.5 

14  87.5 

0 

,0 

1 

8.3 

11  91.7 

0 

.0 

1 

25.0 

3  75.0 

0 

.0 

0 

.  C 

10  100.0 

0 

/° 

0 

.0 

7  100.0 

0 

/: 

0 

.0 

3  100.0 

0 

1 

8.3 

11  91.7 

0 

.0 

1 

16.7 

5  83.3 

0 

.0 

0 

.0 

6  1CC.C 

0 

♦  u 

0 

.0 

4  1C0.0 

0 

.0 

•  0  - 

2  100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2  100.0 

0 

♦  G 

0 

♦  0 

17  94.4 

0 

.0 

0 

.0 

9  100.0  N 

0 

.0 

0 

.0 

8  8849 

0 

•  0 

1 

3.0 

32  97.0 

0 

.0 

1 

6.7 

14  93.: 

0 

.0 

c 

.0 

18  100.0 

.0 
.0 
.0 


1  20.0 

0  .0 

1  33*3 


.0 
.0 
.0 

1.7 

2.o 
.0 


4.0 
5.0 

*2.5 


0 
0 
0 

1 
1 

c 

u 

c 

0 

c 

0 

c 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 


3 
0 

0 

0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 


.0 
.0 
.0 

4.2 

<,4.5 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1.4 
1.8 
.0 


1*>.0 
21.4 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

5*6 
.0 

11.1 

.0 
.0 
.0 


2 
3 

60 
36 
22 


100 
60 
40 


1 
1 

0* 

24 

22 


6 
2 

4 
3 
1 

3 
3 
C 

16 
10 

6 

!3 
11 
2 


69 
56 
13 


20 
1* 

6 

16 
12 
4 

10 
7 
3 

12 

t 
6 

4 

2 
2 

18 
9 
9 

33 
15 
18 


ERLC 


M3C  ' 


TABLE  7*     TOTAL  MASTER* S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BV  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  60UCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  ANO  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INOIAN 
'ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


LETTERS  (15001 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER  v 


HHITE 
NON-441  SPANIC 


NUMBER. 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


MISSOURI 

MO    U  OF  M?SS0URI-M*SAS  CITY 

TOTAL                 0        *3  1  11.1 

FEMALE                0       *3  0*0 

MALE  ,  0  .0  1  25.0 
MC    U  OF  HISS0'JR!~SAIN7  LOUIS 

TOTAL                A     ,  *3  0  •<> 

FEMALE                0        .0  0*0 

WLE  *  0  .0  .0  *0 
NC    WASHINGTON  UNIVEPSITY 

TOTAL      *          0*0  2  10.5 

FEMALE                0        .3  0  *0 

HALE                0        .0  2  22.2 

NO  STATE  TOTALS  <         10  INSTITUTIONS* 

TOTAL                 0        .3  *  2*6 

FEMALE                C       .0  1  1.2 

MA'E                 0        .0  3  4.5 

MCNTANA 

MT    UNIVERSITY  OF  MCNTANA  \ 

TOTAL                 3        *&  0  .0 

FEMALE                 0*3  0  ,  .0 

MALE                  0        .0  0  .0 


MI  STATE  TCTALSt  « 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MA  Lt  0 

NEBRASKA 


X  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


NE    CftEIGHTOM  UNIVERSITY 

TOTAL                 Ov        .0  0  .0 

FEMALE           '      0        .0  0  .0 

MALE                 0        .0  0  .0 
NE     *f ASNEY  STATE  COLLEGE 

TOTAL  5       0        vO  9      0  .0 

FEP4LE                 0        .3  0  .0 
^          M4Lc                  C  ,     .0            -     0  •  .0 
NE    U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .3  0  .0 

HALE                 0        .0  0  .0 

NE    U  GF  NEBRASKA  AT  O^AHA  ^ 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 C        .0  0  .0 

MALE                 0        .0  0  .0 
NE    WAYNE  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE                 0.       .0    4  0  .3 


NE  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0 
FEMALE  C 
,  .   MALE  3 

NEVAOA  i 


NV    U  OF  NEVAOA  LAS  VEGAS 


5  INSTITUTIONS) 
,0  0  .0 

♦  0  0  .3 

♦  0  0  .0 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

» HA-cE  0 
NV    U  CF  NEVACA  RENC 

TOUT  0 

FEMALE  0 

MALE  -0 

NV  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 


♦0 
.0 

♦  3 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


•  0 

•  0 

♦  0 

lo 

♦  0 

10*5 
10*0 

11*1 


5  3.3 
3  3T*5 
2  3.0 


2  INSTITUTIONS) 

•  2  0  .0 
.0  0  .0 

♦  0  0  .0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
'  .0 
.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


^  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 

•  0 
.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

5°*3 
10*0 
.0 


1  *7 

i    :  .2 

0  *0 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


♦  0 
.3 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

4*8 
.0 
16*7 


1.7 

'4*8 


50*0 
*0 
50*0 

♦  9 

♦  0 
*0 


1  20*0 

0  *0 

1  33*3 


1 

11*1 

7  77*8, 

1 

11*1 

0 

*0 

4  80*0 

1 

20*0 

1 

25*  C 

3  75*0 

0 

•0 

0 

♦  0 

*>   11  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5  100*0 

0 

•  0 

0 

*o  , 

6  100*0 

0 

•  0 

5 

26*3 

14  73*7 

0 

♦  0 

2 

20*0 

8  80*0 

0 

•  0 

3 

33*3 

6  66*7 

0 

•  0 

10 

6*6 

*    137  **0*1 

5 

3*3 

5 

5*5 

76  8*5*4, 

4 

4*7 

5 

7*5 

61  91*03 

1 

1*5' 

• 

o 

♦  0 

«        27  96*4 

1 

3*6 

0 

*0 

15  93*8 

\1 

6*3 

0 

•  0 

12  100*C 

* 

\ 

•  0 

0 

♦  0 

27  96*4 

i 

3*6 

0 

*0 

15  93*8 

i 

6*3 

0 

*0 

12  100*0 

0 

•  0 

4  % 

I 

0* 

♦  0 

9  100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

7  IOO«C 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

9  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

♦  0- 

0 

.0 

5  ioc*q 

0 

.0 

0 

.0 

17.  100*0 

.  0 

.0 

0 

.0 

11  100*0 

0 

♦  0 

0 

.3 

6  100*0 

0 

•0 

I 

4*  8  * 

20  95*2 

0 

.0 

0 

•  0 

15  10C.C 

0 

.0 

1 

16*7 

5  83*3 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

0  *0 

0 

.0 

-  o- 

•  0 

- 

2  100*0 

0 

.0 

* 

1 

1*  7 

>  .J 

o 

♦0 

0 

*0 

37        .0  «• 

0 

.0 

1 

4*8 

23  j*2 

0 

.3 

\ 

1 

50*0 

1  ~50*0 

0 

■  .0 

0 

*0 

0  .0 

'*>  0 

♦  0 

1 

S0*0 

1  50.0 

0 

•  0 

0 

*0 

5  10C.0 

0 

•  0 

0 

*0 

2  100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

I  100*Q 

0 

•  0 

1 

20*0 

4  80*0 

0 

*0 

0 

*0 

2  10C.0 

0 

*0 

1 

53*3 

2  66*7 

0 

,  .0 

9 
5 

<i 

w 

10 
9 


152 
85 
67 


28 
16 
12 


28 
16 
12 


9 
7 
2 

9 
4 
S 

*17 
11 

6 

21 
15 

6 

2 
•0 
2 


58 
37 
^l 


A- 


NEW  HAMPSHIRE 

NH    RIVIER  COLLEGE 

TOTAL                 0  .3 

FEMALE*                3  .3 

MAt'E  0  .3 
NH     U  OF  NEW-HAMPSHIRE 

TOTAL                 0  .9 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .3 

NH         STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 0  .3 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 


•  3 

♦  0 

♦  0 

.3 

rO 

•  0 


2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


♦  0 

♦  0 

♦  0  . 

.9 

♦  0 

♦  3 


♦  0 
.3 

♦  9 


•  0 
*0 
*0 

5.0 
7*1 
*0 


1  4*3 
1  '6*3 
0  *3 


*0 
*3 

5*0 
7.1' 
'  *0 


4/3 
6*3 
.0 


3 
2 
1 

19 
13 

6 


100*0 
100*0 
100..0 

55*0 
92*9 
100*0 


/ 


22    95*7  / 
i5  93*8/ 
7  100*0 


3 
2 
1 

20 
14 

6 


23 
16 
7 


1377 


1437 


TABLE  f.  TOTAL  hVsTER*S  OECRK*  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  * "STITUf IONS  Of  JJICHER 
TABLE  7.     iuial  n«  «t  ETHNICITY*  AND  SEX.     INSTITUTION  ;ANC  STATE  197B-1979 


/ 

r 


/ 


AMERICAN  INDIAN 
*  ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  CR 

NGN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOE* 


NUMBER 


%  .     NUMBER  >  ot 


DREW  UNIVERSITY 

'total  •  o 
F  Emu  o 

0 


EMLJ 
MAZ/I 
FAftt 


NJ    FAft'-GH  OCKSN  MACISON  CAM 
TOT At      •  0  .0 

FEMALE  t      0  .3 

NALF.  0  .0 

NJ     FARLGH  OCKSN  U  RUTHERFD  - 
TOTAL  0  .0 

•  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    FARLSH  OCKSN  TEX  .ECK  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

CmLE  0  .0 

NJ    GLASSBORO  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

Verncr  c  .o 

HALE  f<J  -0 

NJ    JERSEY  CITY  STATE  COLLEGE 

TOTAL        '        0  .0 
•  FEMALE  0  .0 

m.E  0  .0 

'  NJ    MONMOUTH  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE      "  0  .0 

NJ    MONT  CLAIR  STATE  COLLEGE 
TOTAL*  0        ♦  0 

FEMALE  0  .3 

MALE  .  0  .0 

NJ    PRI-NCETQN  UNIVERSITY 


>OTAL 
FEMALE • 
MALE 
NJ  RUTGERS 
*  TOTAL 
FEMALE 
HAL. 
NJ  RUTGERS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NJ  RUTGERS 
TOTAL 
FEMALE  " 
MALE 
NJ    SE  TON  HALL 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NJ    TRENTON  ST  AT  J:  CCLLBGE 
TOTAL  O  .0 

FEMALE  0  .0 

e      MALE  0  .0 

NJ    WI  Li  I  AM  PATERSON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ♦<> 

MALi        -         0  *0 


1  3* 

0  .0 

1  0.3 
CAMOEN  CAMPUS 

0  .3 
0  *3 
0  *0 
I  NEWARK  CAMPUS 
0  *0 
0  .0 
0    0  .0 
NEW  BRUNSWICK 
0  >  .0 
0  *0 
0  *3 
UNIVERSITY 
0  .9 
0  *3 
0     *  *0 


NJ 


STATE  TCTALS  < 


TOTAL  1  ♦* 

FEMALE  0  .3 

MALE  1  1*2 

NEW  MEXICO 

NM    EASTERN  NM  U  MAIN  CAMPUS 
TOT*AL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

•      MALE  0,  .0 

NM    NEW  MEXICO  HIGHLANOS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NM    NM  STATE  U 
TOTAL  . 
FEMALE 
KALE 
NM    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALC 


0 
0 
0 

MAIN 
0 
0 
0 

NM  MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  *0 
0  *.0 


0 
0 
.0 
CAMPUS 
•  0 
.0 
0 


-NM    WESTERN  NM  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  0 
.0 


«■  1 

*• 

o" 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.6 

0 

♦  0  * 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

A 

*  u 

0 

•  0 

0. 

.0 

0 

•  0  „ 

0  : 

.0 

0 

•  0 

.0 

.  0 

o  I 

.0 

.0. 

♦b 

0 

♦  0 

-0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0  " 

•  0 

..0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

:o 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

'.0 

0 

.  0 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  3 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.a 

0 

•  0 

1 

5.0 

0 

.3 

1 

A,  7 

0 

.0 

0 

.0 

0* 

& .  o 

.0 

0 

.0 

Q 

•  0 

'  0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  3 

Q 

•  9 

0 

.o  • 

0 

.3 

0 

.0 

0' 

.0 

0  . 

•  0 

Q 

♦  0 

0 

•p 

v  o 

.0  ; 

A 

5.3 

0 

2 

A. 8 

0 

.0 

2 

5.9 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  3 

0 

.0 

0* 

•  0 

1 

8.3 

0. 

•  0 

I 

10.0 

0' 

•  0 

0 

*° 

0 

!o 

0 

.0 

0 

•J 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

INSTITUTIONS) 

5 

2.5 

>  1 

♦  5 

3 

2.  A  s-,y: 

J  1 

.  .  .8 

2 

2.5       i  \ 

.0 

1 

7.7 

0 

.0 

.0 

0 

•  9 

1 

1^.3 

-  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  9 

0 

•  0 

0 

♦  3 

0 

.o'w  s 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0^ 

.3 

o. 

.0 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0, 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

*0 

.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

HISPANIC 
' NUMBER 


it 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


ECUCATICN  BY  RACE, 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


16.7 
12.5 
25*9 

11.5 
9*1 
13*3 


.0 
•0 
.3 


0 

♦  0 

0 

•  0 

A  80**0 

1 

20*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  1C0.0 

0 

0 

.0 

0 

.3 

2  66.7 

I 

33*3 

0 

•0  " 

Q 

o 

6  10C.0 

0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

5  100.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0, 

♦  0 

3  1C0.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3  103*0 

0 

•  * 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  1C3.C 

0 

•  0 

0 

.0,  , 

0  • 

.0 

2  100*0 

o 

♦  3 

3 

•  0 

0 

•  0 

/      16  100*0 

0 

.3 

0 

.3 

3 

.3 

9  100.3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7  1 C0*0 

o 

♦  3 

o 

•  0 

0 

♦  3 

3  100*9 

3 

.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

U           ♦  U 

0 

.3 

0 

iO 

0 

•  0 

1  loco 

0 

.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

C  .0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.3 

1  100*0 

0 

.3 

0 

.0 

3 

♦  •i 

o  i  ico.o 

.0 

0 

.3 

0 

•  3 

0  °     *  3 

0 

.3 

o 

.0 

1 

5.C 

19  95.0 

0 

.0 

0 

.3 

1 

6.7 

1A  93.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

5  1 00*0 

/  0 

•0 

0 

.3 

1 

3*8 

23  88*5 

2 

7.7 

3- 

-  .jJU  

c 

.  0 

i  a  i  rto  f\ 

1  *♦    |  uu«v 

0 

.0  / 

0 

.0  y 

1 

8.  3 

— 9  ^7570" 

*-.6y 

0 

.3 

c 

.0 

5  100*0 

3 

3 

•  3 

0 

.0 

'»  1CC.0 

•  3 

0 

•0  ^ 

0 

•  0 

1  1 00*0 

0 

.0 

0 

♦  3 

0 

♦  3 

A  100.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

♦  3 

3  1*00.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  130.3 

0 

.  3 

1 

1.3 

5 

6.6 

71     9  3.  A 

0 

*~0 

1 

2. A 

3 

7.1 

39  92.9 

0 

'  0 

.0 

2 

5.9 

32  9A.1 

0 

♦3 

/ 

0 

.3 

0 

.0 

18  9A.7 

1 

5.3-  ' 

0 

♦  9 

0 

.3 

10  100.9 

0 

0 

♦  3 

0 

♦0 

9  88.9 

1 

i  1. 1  *'J* 

0 

•  0 

1 

8.3 

11  91.7 

0 

0 

.0 

1 

10.0 

9  99.C 

0 

.3 

0 

.0 

2  1^00.9 

.o  • 

Q 

♦  0 

o 

c3 

S  100.0 

/  0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

:? 

3*  130.0 

0 

.0 

^3 

♦  3 

0 

.0 

2  100.3 

o 

.'3 

1 

.5 

8 

3.9 

192  9A*1 

A 

2.0 

1 

.8 

5 

A.* 

*-118  95*9 

0 

.3 

0 

.0 

3 

3.7 

7A    91. A 

A 

A.V 

,0 

.3  » 

1 

7.7 

6        10  76*9 

2 

15.; 

0 

•0 

0 

•  9 

5  83*3 

I 

U.7 

0 

.0 

I 

IA.3 

5     71. A 

1 

1A.3 

9 

♦  9 

0 

♦  9 

3  100*9 

0 

.0 

*  3 

.0 

0 

.0 

3  1CC.C 

0 

.3 

0 

•0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.3 

16*7 
12.5 
2*. 3 

11.5 
9.1 
13*3 


10  83.3 
7  #7.5 
3  75.0 


23 
1C 
13 


88*5 
9C.9 
66*7 


.0 
.3 
.3 


3  1  CO.  3 
3  100.0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.3 

•  3 

.3 

.0~ 

•  3 


5 

x 

!i 
!\ 

16 

3 
3 

1  . 

1  ' 
0 

1 
1 

'  0 

23 
15 
5 

26 
1A 

\2 


A 
3 
1 

76 

%2 
3A  ' 

19 
13 

9 

12 
10 

2 

5 
3 
2 


20  A 
123 
81 


13 
6 
7 

3 

3  , 


12 
8 
A 

26 
11 
15 

% 
3 
0 


TABLE  7*     TOTAL  MASTER' S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CCNFERRECfcBY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE t 
ETHNIC  I TYt  ANO  SEX*     INSTITUTION  AND  -STATE  1978-19/9 


AMERICAN  INDUS 
ALASKAN  NAT IV; 

NJMBER  X. 

LETTERS  U500)  k 

NM      .  STATE  TOTALS  (  ' 

,     TOTAL                  0  .3 

4  FEM\LE                0  .0 

.   '     lULc                 0  -  *0 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


INSTITUTIONS) 
1'  1*8 


3*6 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


5  848 
2  6*5 
'3  11.5 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


fcHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


6  10*5 
2  6*5 
4  15*4 


NCS-tfESIOENT 
AC  I  EN 


NUMBER 


49  86.0 
28  SC. 3 
21  80.8 


TOTAL 
X  NUMBER 


3.5 
3.2 
3.8 


57 
31 
26 


NEW  YORK 


NY    AOELPHl  UNIVERSITY 
TCTAL  0  .3 

Fc*Atc  £  0  .3 

MALE  C  .3 

NY    ALFRED  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  C      .  .0 

NY    CaNISIUS  COLLEGE 
"TCT  AL  0  *3 

FEMALE  0  .0 

'  MALE  0  .0 

NY     CUNY  BROOKLYN  CCLLcwc 
,3 
.0 
►  0 

.3 
.0 
.3 


TCTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

NY    CJNY  CITY  .COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
KALE 


NY    CJNY  C  OF  STATEK  ISLANO 


id  AL 
FE*4LC 
MtLe 


0' 


NY    CJHr  GRAO  $CH  C'U  t ENTER 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    CUNY  HUNTER  COLLEGE 
TCTAL  0        *3  w 

FEMALE  0  .0 

MALE  '  0  .0 

NY    CJNY  LEHMAi  COL LESS 
TOTAL  0  *J 

FEMALc  -    0  *0 

MALE  0  .9 

NY    CU'JY  QUEENS  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  "0  .0 

NY    CJLG  ROCri-eEXLcY-CROZER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY    CUL5ATE  UNIVERSITY 


FEMALE 
V.  MALE 


.0  % 
0  .0 
0  .0 
NY-  COLLEGE  OF  SAINT  ROSE 
.  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

NY    CJLJMBIA  J  MAI\0IVISION 
♦  0' 
.0 


TCTAL 
FEMALE 
♦MALE 
NY    COLUMBIA  U 
TCTAL , 
FEMALE 
MALE 
NY  CORNEL 
TCTAL 
FEMALE  0 
KALE         .  0 
NY     ELMIRA  COLLEGE 
*      TOTAL  0 
F/HALE  C 
MAI  E  •  0 

NY    FOROHAM  UNIVERSITY 


RS  CCLLEGE 
.0 
•  0  s 
0  .0 
U  ENOOKcC  COLLEGE'S 
0  .0 


•  0 

•  0 


TOTAL 

FEMALE 
MALE 


.0 
•  0 
.0 


NY    GENERAL   THEGLCGICAL  SEM 


^TOTAL 
FEMALE 
HAL  c 


NY    HOFSTRA  JNIVeRSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 

NY    COM4  COLLEGE 
TCTAL 
FEMAL-c- 
MALE 


♦  0* 
.0 
.0 

•  o, 

.0 
.3 


0 

c 

0 

3 
2 
1 

7 
7 
0 

2 
b 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
3 

') 

0 
0 

c 


•  0 

•  0 

•  0  t 

.0 

•  0 

•  0 

.3 
•0 

•  3 

r 

5.9 
7-.  7 
1.0 

30.8 
3i.3  « 
27.3 

U.3  < 

33*3 


♦  3 

♦  3 
.0 


•0 
♦  J 
.0 

11.9 
•  13*8 
7*7 


5.6 
7.7 
.0 

.3 

•  3 

.3  . 

.3 
.0 
♦3 

t 

.9 
.0 

j  -3 
;  2.3 

1  1.8 

5.7 
f  7.7 
.0* 

5.6  ' 
.0 
10.5 

♦0 

•  0 

•  0 
•0 

.0 

.0 

•  0 

.3 

♦c 

•  0 
.0 

.0  ' 

•  0/ 


0 

.3 

o 

* « 0 

0 

.0 

3 

♦  0J 

"♦0 

3 

•  .0 

0  . 

♦  0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

.  0 

0 

•  0 

0 

Q 

* 

1 

7.7 

1 

10*3 

0 

.  0 

1 

2.4 

1 

3.4 

Q 

.0* 

0 

.0 

0 

♦0 

*0 

♦  c 

0 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

V5* 

0 

•  0 

0 

.0 

" 

.  0 

.0 

0 

.0 

Q 

.0* 

0 

•  0 

0 

•  0 

c  - 

.  c 

o 

.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

b 

.0 

0' 

0 

0 

•  c 

0 

.  .0 

0 

.0 

'  0 

.0 

0 

♦c 

0 

•  0 

c 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'  0 

«0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0* 

0 

.♦° 

0 

♦  0 

0 

♦c 

0 

.0 

0 

,0 

0 

.9 

i      2  1C9.0 

.3 

2 

0 

.0 

0 

.9 

2  100.  C 

9 

♦  3 

.  2 

0 

♦  0 

0 

.0 

jO  *0 

0 

•  0 

9 

0 

♦  3 

0 

.9 

'a 

1  100*0 

0 

•  0 

\  i 

0 

0 

.9, 

1  109.0 

0 

•  3 

*  i 

0 

.0 

,  0 

c 

0        *  0 

0 

•0 

9 

c 

♦  0 

0 

♦  0 

11  100*0 

0 

<*0 

11 

0 

♦0 

0 

.3 

9  1C0.0 

0 

•  3 

9 

0 

tfO 

0 

A 
♦  U 

2  ioo.o 

.0 

2 

0 

.0 

1 

5.9 

16  94.1 

0 

•  0 

17 

0 

.0 

•  1 

7.7 

12  92*3 

0 

♦  3 

13 

0 

.0 

0 

.  9 

4  1C0*0 

o 

♦  0 

4 

5 

19.2 

13 

59.  9 

13  50*0 

0 

•  3 

26 

3 

20.0 

8 

53.3 

7  46*7 

0 

•  0 

15 

2 

18.2 

5 

H  3  •  3 

# 

6  54.5 

o 

♦  0 

11 

0 

.1 

14.3 

6  65.7 

0 

•o. 

7 

0 

9 

•  9 

4  100.0 

9  *. 

.0 

4 

0 

.0 

1 

33.3 

2     66. 7 

o 

.9 

3 

1 

7.7 

2 

15.4 

-      *9  9.2 

2 

15.4 

13 

1 

10*0 

2 

29.9 

7  /C*0 

1 

10*9 

19 

0 

.  0 

0 

2     66 .7 

I 

33*  3J 

3 

3 

7*1 

9 

21.4 

3?  76.2 

1 

2*.4 

42 

2 

6*9 

7 

24*  1 

22  75*9 

0 

.9 

29- 

1 

7*7 

2 

rs«  4 

✓  10  76*9 

1 

7*  7 

13 

1 

U*3 

1 

14*3 

*  fl5*7 

9 

.9 

7 

1 

20*0 

1 

29*9 

4  80*0 

0 

♦  9 

5 

0 

•  0 

0 

*  3 

2  100.0 

o 

♦  9 

2 

0 

.0 

1 

5*6' 

17  94.4 

9 

♦  9 

'  18 

0 

.0  •« 

1 

7*7 

12    92.3  ' 

9 

.9 

13 

0 

.0. 

0 

.9 

5  100*0 

o 

.9 

5 

0 

.0 

9 

♦  9  ' 

2  100.0. 

9 

.9 

2 

0 

.0 

0 

.9 

2  1CC.0 

— '0 

.9 

2 

0 

*  0 

9 

♦  <j 

0  .0 

o 

♦  3 

9 

0 

«*•  .0 

0 

•  9 

5  100*0 

0 

.9 

5 

9 

i*0 

9 

*9 

2  100.0 

0 

«0 

2 

0 

4 

.3 

9 

r  ♦  0 

3  ICC.C 

o 

.9 

3 

0 

.0 

9 

•  0 

11  1C0.0 

0 

.9 

11 

0 

.0 

9 

•  9 

19  100.0 

0 

.9 

19 

9 

•  0 

9. 

•  9 

1  100*0 

o 

♦  9 

1 

0 

.0 

3 

'  2*3 

120  92.3 

7 

5*4 

0 

2 

2.7 

67  9C.5 

5 

6*8 

74 

c 

.0 

1 

1.8 

2 

3.6 

56 

6 

4.9  J 

13 

1C*7 

\ 

89  73.0 

20 

16. 4 

122 

4 

11 

12*1 

67;  73*6 

13 

14.3 

91 

2 

6.  5 

Z 

A  4 

O  ♦  3  , 

22  71.0 

7 

t 

22*6 

31 

"> 

5.6 

4 

11*1 

29  v  60*6 

3 

8*3 

36 

1 

5.9 

1 

5.9 

14\  82*4 

2 

11.8 

17 

I 

5.3 

3 

15*6 

15v  78*9 

i 

*1 

5.3 

19 

0 

♦  0 

C 

.o\ 

9  1*99.9 

0 

.9 

9 

0 

.9 

0 

*9 

7  100*0 

0 

♦  9' 

7 

0 

.0 

9 

*9 

Z  100*0 

0 

♦A 

,2 

0 

♦0 

9 

.9 

53  96.4 

2 

h 

55 

0 

.0 

9 

*9 

23  95*6 

1 

24 

0 

♦o' 

9 

.9 

30  96*8 

1 

,/3.2 

31 

0 

.0 

9 

♦  9 

2  1C0.C 

0 

/  . 
J  *w 

*  2 

0 

.0 

0 

•  9 

I  100.0 

/ 

1 

0 

.0 

9 

•  9 

1  100*0 

*9  ' 

1 

0 

♦0 

9 

.9 

c        20  199.C 

^0 

♦  9  ' 

23 

0 

.0 

9 

•  9 

13  100*9 

0 

•  9 

13 

0 

♦o  — 

9 

.9 

7  10C*0 

0 

•  9 

7 

0 

♦  0 

9 

.0 

23  100*0 

0 

*  *9 

23 

0 

•0 

9 

•  9 

16  100.0 

0 

•  9 

16 

0 

.  -P 

9 

•  9 

7  100*0 

0 

.0 

7 

/ 


1379 


1435) 


TULT7.    TOTAL*  HAST  EMS    OEOREES  FOR  MAJOR  MUD  CONFERKSC I  »V  1 NJ  J 1  JUT  I  O^SO^  HIGHER  EDUCATION  BY  MCE, 
|V  ,    ETHNICITY.  AND  S*X*  *  INSTITUTICS  AND  STATE  197B-1979 

j'  NUMBER         X        NUMBER         X        NUMBER         *       HUHBER         X     v  NUMBER         *       NUHB6R  t        NUK8ER         *  NUMBER 

LETTERS^  (1500) 
NEW  |  YORK 

NY  ^NC  ISO  BROOKLYN  CENTER        ^    ^  ^   *  ^  ,     ,A  ,  7    ^  5    „#I  0        ,0  12 

FE^LE                0       .0  1  25*0  .           1  25*0 

MLE                6        .0  *  37*5  0  %0 

NY    LONG  I S"^  C  N  PCST  CENTER  -  •  21     95*5                0        .0  22 

TOTAL                0       .0  0  .0  0                          1                          {      *•»              \\     «*|              -Q        #0  2l 

FEMALE                 0        .0     ,  0  '  .0  .            ?                           1      **!                 i        .8                    .0    0                 0        .0  1 


MILE 


0        .0  0      *  .0  '  0  *0 


MALE  0        .0"  ft 


i 


NY    *tU  YORK  UNIVERSITY  |     I,  •  ,14  a      5.6  125     87.*  10      7.0  1*3 

TOTAL  0        .0    |  J     i  6      *.2  0        .0        .        2       M  0      5.6  U5     .7.^  &      ^  .  ^ 


■  "KS   -  o  5  Jl  *:»      :  o  .o      2  °*:0(     a  a:.-  •  » 

NY    NIAGARA  UNIVERSITY  £3    _  „  0        .0  '      *  5    62.5  i     12*5  F 


TOTAL  I    25.0  {'.? 


"^tl  &    l  50:2   ^  S  :°o      °o  :°o      °o  :°0      5  50:s      ;  \  ^     .  < 

NY    MIHdu  »OLY  INSTITUTE       p  0       .0*  1 

FEMALE  ,  0        .0  0        .0  *C        .0  0        .0  0        .0  0  ^0  0    "    .0  I 


MALE  0  .0 


NY    SAiNT  BONAVENTURE  U    .  0  .0  0  .0  14     62*4    '  3  17.6  .  17 

TOTAL                 0  .0  0  .0  0  .0  0  .0  «  ,  q  .0  i' 

FEMALE         <       0  .0  .      0  *C  0.0  0  .0  P  .0  3  jq.O  6 

MALE                 0  .p  0-0  0  .0  u  ■  #u 


MALE     /  0  *9 

NY    S&  INT' JOHN* S  UNIVERSITY 


2 

9.1  - 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

13.3  . 

0 

•  0 

6 

4*2 

0  * 

.0 

A 

4*3 

0 

.0 

2 

4,0 

0 

.♦o 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

'♦0 

0 

.0 

o 

♦  0 

.0 

o 

•  0 

0 

,0 

0 

•0 

0 

.0 

o 

♦  C 

c 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

2 

6.7 

0 

.0 

1 

6.3 

o 

•  0 

1 

7.1 

'  0 

•  0 

0 

'  .0  . 

0 

..0 

o 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

o 

:°o  V 

♦  3 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

o 

.  0 

o 

•  0 

A 

9.3 

0 

•  0 

A 

19.0 

0  > 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0_  

•  0 

0 

.0  > 

•  0 

0 

.0  / 

0 

.0- 

3 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

'  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦c 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0  v 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

.  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.# 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

-.o 

0 

•  0 

0 

♦  0 

■  0 

.0 

0 

♦o' 

NY    MANHATTAN  COLLEGE          '  •  ft  l      7  7  12    92.3  0  .0  13 

'  T0TAL                ©        -0  1  7.7  0  .0  0       .0                1      7.7               I*    92  3  0  ^     ,  $ 

FEMALE                 0        .0    1  1^.20.0  0  .0 

MALE                -0        .0     i  0  .0  0  .0 

ny  ^.uj  college,  o  .  X  f     o  „  o 

"SLJ      o°  :S  o  :o°  -   o  :S  l".°o  »  °«  :••      "*>.0  »^  .o 

"NY    NEW  SCH  FOR  SOC  RESEARci*  -  66  .    .  6  .0  '  22 

TOTAL           -     0        .0      1  2  9.1  .             0.0          .  *-5   ^     3     13.0  W    66.*  C  .       .  ? 

.  FEMALE    "             0-     .0        ,  /?  _.0  0  .0  1     1*.3      W      1      *  3                      86<7  c  <0  ,j 


7 

5 

41.7 

0 

.0 

2 

5"0.0 

2 

50.  C 

0 

.0 

5 

62.5  v 

3 

37.5 

0 

•  0 

1 

'  A.5 

21 

95.5 

0 

.0 

1 

4.8 

20 

95.2 

'  0 

.0 

0 

♦  0 

1 

1  00.  0 

0 

•  0 

1 

7.7 

12 

92.3 

0 

.0 

1 

2C.0 

A 

8C.C 

0 

•  c 

0 

tO 

6 

100.  0 

0 

•  0 

0 

•0 

9 

ICO.O 

0 

♦  0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0  . 

1 

1  CO  •  0 

0 

.0 

3 

1 3.6 

19 

66  *4 

c 

.0 

1 

14.3 

6 

85*7- 

0 

•  0 

2 

13.3 

13 

86*7 

c 

•  c 

3 

5.6 

125 

87*4 

10 

7*0 

6 

6.S 

81 

87*1 

6 

t*5 

2 

4.0 

AA 

88*0  * 

A 

'  8*0 

2 

2  5.C 

5 

62*5 

i 

12*5 

0 

;o 

A 

100*0. 

0 

.0 

2 

50*0 

1 

25*0 

1 

^5.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

*t> 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

t 

ioc;o 

0 

•  *0 

0 

14 

82*4  "  ' 

3 

17*6 

0 

♦o  • 

11 

100*0 

0 

*0 

0 

.0 

I3 

50*0 

3 

50.0 

^  .3  •        «       „  "7. 

ERIC      ,  . 


4 


"jBiC:  " '"o""--  2      6.7                 0  .0  0  .0  2  6.7  27    ,0^0    ..     .        I  3.3    .  30 

%  :°o         ?:?     -S  :S  I  5..  l.  "3.  -  ^  •  •»    •  l* 

NY    URAH  LAHRWCE  COLLEGE          .                                                                      .  0  ,    ofco  „"  3 

FEMALE                 0        *0  J                           0  .0  0  .0  0  ^  0  *0  '  I 

MALE                 0        .0  0        .0                 0  .0          ^      0  *0       <     .    «  *v 

NY     SUNY  AT  ALBANY  ,  6  l2#2  39     79.6  4  8.2  49< 

TOTAL                 0        .0  0        .0    f  y       2^5              '  5  5  6  23     71.9  4  12.5      ,  V 

FEMALE    *             0         .0  0         *0    V        J  *J  J  lrJ  ?  16     94.1  '0  .0  17 

HALE                  0        *0  0        *0                ,0  *0  1  1 

NY    SJNY  AT  BINGHAH TON                                _                  1  n  0  0         "      '0  *0  29  100.0  0  .0  29 

TOTAL                 0        *0  0        *0           .0  -0  0  .0  U  *u  0  *0     '  17 

FEMALE.              '0        .0  0        *0                0  *0          :       0                  c         J  •«  0  *0         '  U 

MALE                  0         *0  0         *0^                 0  *0  0  *U  v  -.v 

NY     SUNt  AT  BUFFALO  HAH  CAM  -  -  3<.     79#l  ^9*3  43 

TOTAL                  1       2*3  4       9*3                 0  *0           -     0  .0  5  11*6  J  . 

FEMALE                  1       4*8  4     19*0                 0     .  .0  0  .0  J  23.8  I       66.7    ,  ^  _  ^ 

MALE                 0        *0  0        *0                0  *0  0  #  *u 

FE^i      0°  -.s  S   :°o    rt  °.  :°o  o°  :S  .  oo.o  2  20.0   ••  10 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  BROCKPORT                                    A„  no  3.0*   15  100.0  0  .0  .15 

TOTAL        ,0*0  3        .0                0     .  .0  0  *0  o  %  10  100*0                 0  *0  10 

FEMALE.      \     0        .0  0        *0                0  .0  0  ^.0  0  .0  l5i00.0                0  .0  5 
MALE                 0  .0 

NY    SJNY  C0LLE6E  AT  BUFFALO                                                               ^  0  *0     *  0  .0  26  100*0  0  *0  26 

TOTAL        <        0        .0  0        .0                 0  .0  0  *0  0  *u  q  .0  13 

FEMALE                 0        .0         -  0        .0                0  .0  0  *0  0  .u  ^  im  Q                 o  .0  13 
MALE                 0  .0 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  CORTLANO                .  no  u  «  —  - 

TOTAL                 0^       .3            .    0        .0                0  .0  0  .0  «  ,    «  7  lbQ#0  0  #0  .  * 

FEMALE                 0         .0  0        .0                 0  .0      s  0  .U  u  t   ^  q  q  #0  j 
MALE                 0        .0  t 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  FREOONIA                                      no  0  .0           *     0  .0  U  100.0  0  .0  il 

TOT  AL                 0        .0  0        .0                0  .0  n  o  0  .0  9  100.0                 0  .0    •  9 

FEMALE               .0        .0  0        .0                 0  .0  0  .0  0  .0  Q  Q  2 

j^Lg                 0        .0  0                           0   v  *0           Jt.    u  u  *v  „  . 

HY'  SUNY  COLLEGE  AT  GENESEQ                     —                no  3  *     .3  3  .0  J  8  100.0  -  0  .3        •  8 

jJOTAL                0        .3  0        .0                0  .0  n  o  C  !o  5  100.0                0  .0  .5 

*EM*E                0        .0  0.0                Ofc  .0  0  ,   .0  C  O  5                           ^  Q  3 

^/             mL£                 0        .0  0  .     .0                 0  *0            <     0  .u  u  ♦ 

„Y  tgNY  COLLEGE  AT  NE^FALTZ                 •  -  / ^  „  ;0  JJ 

«~LL1  ,   o°  :S    '  °o  :S      °o  :°o  S  :°o  .•  o  .»  {yn»,.o.  o  .« 

NY    SUNY  COLLECT  AT  CNEONTA                      _                 n  •  o  0  .0  0  .0  2  100.0  0  *0     „      .  2 

TOTAL         '       0        .0  *  0        *0                0  *0  0  *0  u  *o  q  *0  2 

FEMALE                 0        *0  0        *0                0  .0^          .     0  *0  u  *q  9        #0  0  .0  3 
MALE                 0  .0 


TABLE  7.    TOTAL  MASTER'S    OEGAEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  QF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
w  -  cTuitrtrw     iun  cev»     imctitiitidm  and  STATF  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NAT  WE 


NUMbER 


BLACK  ASIAN  CR 

NCN-HIffANIC  "PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


LETTERS  (1500) 
NEW  YORK 

NY    SONY  COLLEGE  AT  OSrfsGC 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .3 

NY    SJNY  COLLEGE  PLATTSdURGH 


TOTAL 
FEMALE 
KALE 


.3 
.0 
.3 


NY     SJNY  COLLEGE  AT  POTSOAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY    SYRACUSE  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .3 

0  .0 

0  .3 
MAIN  CAMPUS 

0  .3 

0  .3 

0  .0 


NY    UNfVERSITT  OF  ROCHESTER 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
NY  WAGNER 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
3 
0 

COLLEGE 
0 
0 
0 


.  3 
.0 
.0 

.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.3 
.0 
.3 

.0 
.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NTY  STYYE~TGTATS  (  49"  INST  ITUT  IONS  I- 

TOTAL  3        .3  47  4.1 

FEMALE  1        .1  31  4.4 

MALE  2        .5  16  3.7 

NCPTH  CAROLINA 


NC    DUKE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE    _           0  .3 

MALE                  0  .3 


NC  ,  APPALACHIAN  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.3 
.  0 
.0 


NC     EAST  CAROLINA  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NC    NC  AGRL 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

TECH  STATE 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


NC  NC  CENTRAL  UNIVERSITY 

TOTAL    '  0  .'0 

FEMALE  C  -0 

MALE  0  .0 
NC    NC  STATE  U  RALEIGH 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    U  OF  NC  AT  CHAPEL  H ILL 

TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

rt&ft  0  .3 

NC    U  OF  NC  AT  CHARLOTTE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


NC    U  OF  NC  AT  GREEKSBURO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


NC     WSTN  CAROLINA  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


NC    WAXE  FOREST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.  3 
.0 
.0 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0  _ 

0 
0 
0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NORTH  DAKOTA 

NO    NO  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


STATE  TOTALS  (  11  XNST ITUT  I CNSI 
L  0        .0       w     21  10.6 


.0 
.0 


U  MAIN  CAHPU5 
0  .0 
0  .9 
0  .0 


18 

3  • 


14.1 
4.2 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.o  : 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.  3 
.4 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


MITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SI OENT 
ALIEN 


TOTAL"" 


.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
3 

0 
0 
0 


X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

.0 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

.0 

10 

.0 

0 

.c 

7 

1CC.0 

0 

.0 

7 

.0 

0 

.0 

3 

1C0.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

2 

66.7 

3 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

2 

66.7 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

s 

100.0 

0 

.0 

5 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•0 

2 

.0 

0 

.0 

3 

10C.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

30 

93.8 

2 

6.3 

32 

.0 

0 

.0 

17 

94.4 

1 

5.6 

18 

.0 

0 

.0 

13 

9Z.9 

1 

7.1 

14 

.3 

o  0 

.0 

*  14 

77.8 

4 

22.2 

18 

.0 

0 

.0 

6 

83.3 

-  1 

16.7 

6 

.0 

0 

.0 

9 

75.0 

3 

25.0 

12 

.0 

0 

To 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

.0 

0 

.0 

<  0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

30  2.6 
21  3.0 
9  2.1 


1 

4.2 

0 

.3 

0 

.0 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

a' 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9.1 

c 

.0 

0 

.0 

1 

12.5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

11 

91.7 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

90.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

V 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.'0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.6 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.6 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.7 

0 

.0 

0 

.0 

5 

15.6 

0 

.0 

.0 

5 

17.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


83  7.3 
56  7.9 
27  6.3 


21  10.6 
18  14.1 
3  h.2 


987  «  86.* 
612  K  86.3 
375  87.0 


t7*  87.4 
108  84.4 
66  93.0 


6  100.0 
4  100.0 
2  1CC.0 


70  6.1 
41  5.8 
29  6.7 


1 

4.2 

23 

95.8 

0 

.0 

1 

10.0 

9 

90.0 

0 

.0 

c 

.0 

14 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

10C.O 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

1 

9. 1 

10 

9C.9 

0 

.0 

1 

12.5 

7 

87.5 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

11 

91.7 

1 

8.3 

0 

.0 

9 

90.0 

1 

10.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

1 

5a.  o 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

11 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

lodVo 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1CC.0 

0 

.0 

2 

3.6 

51 

92.7 

2 

3.6 

1 

3.6 

26 

92.9 

1 

3.6 

1 

3.7 

25 

92.6 

1 

3.7 

5 

15.6 

27 

84.4 

0 

.0 

5 

17.9 

23 

82.1 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

C 

.0 

26 

1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

21 

LOO.O 

0 

.0 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

'~0 

.0 

0 

.  .0 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

15 

93.8 

1 

6.3 

0 

.0 

9 

90.0 

v  1 

10.0 

0 

.0 

6 

1C0.0 

0 

•0 

4  2.0 
2  1.6 
2  2.8 


.0 
.0 
.0 


1*140 
709 
431 


24 
10 
14 

4 
2 
2 

11 

8 
3 

12 
10 

2 

2 
I 

,  1 


55 
28 
27 

32 
28 
4 

26 
2L 
5 

6 
2 
4 

16 
10 

6 


199 
128 
71 


1381 


TABLE  7      TOTAL  MASTER'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  E0UCAT1CN  BY  FACE. 

ETHNIC  IT Yirt  AND  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
AlASKAN  NATIVE 

NUMBER  % 

LETTERS'  U500)  • 

%  * 
NORTH  DAKOTA 

NO    U  OF"  ND  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALc  0  .9 

MALE  0     -  .0 

ND         STATE -.TOTALS  < 
TOTAL  *0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OHIO 


OH     ANTIOCH  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE     *  0 
HALE  0* 
DH    ATHENAEUM  OF  OHIO 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
OH     BOWLING  GRN.  ST 
TOTAL         *  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
OH    CASE  WESTERN- *E  SERVE  U 
'  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  :0 

MALE  0  .0 

OH    CLEVELAND  C  JEWISH  ST  DIES 
TOTAL  .0  .0 

FEMALE  0  .9 

HALE  0  .0 

OH    CLEVELAND  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    JOHN  CARROLL  UNIVERSITY 
TOTAL ^ 
FEMALE 
HALE 
DH    KENT  STALE 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


BLACK  ASIAN  OR 

NCN-HISWANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


I  5.9 

0  »0 

1  9*1 

2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 

U  MAIN  CAM 
.0 
.0 
.0 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
MA  IN  CAMPUS 
0  .0  V 
0  .0 
0  .0 

OH     MIAMI  UNIVERSITY  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  «0 

OH    OHIO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

OH    OHIO  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  C  .00 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .V> 

OH     U  OF  AKRON  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    U  CF  CINCINNATI  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    UNIVERSITY  OF  DAYTON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .9 

OH    UNIVERSITY  OF  TCLEDD 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OH  WRIGHT 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


ST  U 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

MAIN  CAMPUS 

0  .0 

0  •  *0 

0  .0 


OH    XAVIER  UNIVERSITY** 

TOTAL                0  JO 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 
OH    VOUNGSTOWN  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                0  .0 

% 

OH         STATE  TOTALS  < 
TOTAL  0.0 

FEMALE                0  .0 

HALE                 0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

1 
1 

0 
0 
0 


4.3 
.0 
7»7 


.0 
.  .0 
.0 

.0 
.0 
.9 

.0 
.9 
.0 

.0 

.<r 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.  0 

.0 
.0 
.0 

4.0 
2.9 
6.7 

.0 
.0 
.0 

8.9 
12*1 
.0 


A 
1 

3 

0 
0 
0 

3 
3 
0 

1 

0 
I 

0 
0 
0 

c 

0 
0 


a. 7 

A.  2 
3.6 

.0 
.0 
.0 

3.0 
3.1 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 


14  7.1 
1  12.5 
0  *0 


.0 
.0 
.0 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0  , 
0 

0 
0 
0 


.0  e 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0" 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

.c 

.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 
.0 

♦  Q 

♦  0 

•.0 

♦  0 

♦  0 
.0 


18  INSTITUTIONS) 
19  A»* 
1A      5. A 
5  3.3 


.0 

♦  0 

•  0 


* 

TUTAL 

WHITE 

NON-RESIDENT 

>ANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

BER 

X 

NUMBER 

I 

NUMBER  * 

NUMBER 

I 

0 

.0 

1 

5.9 

1A  e2.A 

c 
i 

2 

11.8 

0 

♦0 

0  * 

.0 

6  10C.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

9.1 

8  72*7 

2 

18*2  A 

0 

.0 

1 

A. 3 

20  87.0 

2 

e.7 

0 

♦  0 

0 

.0 

10  1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.7 

10  76.9 

* 

2 

IS. A  * 

0 

.0 

0 

.0 

7    67 .5 

1 2.  5 

0 

♦  9 

0 

.0 

<5  10C.0 

0 

0 

.  0 

0 

.0 

2     6b. 7 

t 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

<0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

.  .0 

5A  1CC.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

•  0 

33  100.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

21  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

?  100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

9 

,c 

2  1CC.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

♦  c 

0 

*Q 

1  1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  f\      1  AA  A 

10  1 00 ■ 0 

0 

.0 

Oft 

.0 

0 

.0 

6  ioo.o 

0 

.0 

A 

.0 

0 

.0' 

A  ICC.O 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

17  1CC.0 

Q 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12  1 00 . 0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

*    ■  U 

5  10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

A.O 

A8  96.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.9 

3A  97.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

1A  93.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

20  1CC.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

12  10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8  100.0 

0. 

.  0 

0 

.0 

8 

b.9 

82     9l  •  I 

0 

.0 

0 

.0 

8 

1  2. 1 

58  87.9 

0 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

2A  1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

A 

ft.  7 

36  75.3 

13.9 

0 

.0 

1 

A. 2 

21  87.5 

2 

£.3 

0 

.0 

3 

13.6 

15  6B-2 

c* 

is.: 

-  9 

♦  0 

9 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

0 

0 

.  0 

A  100*0 

0 

.0 

0 

«:0° 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

13.0 

20     87. C 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

23. 1 

10  76.9 

0 

.9 

.0 

0 

■  C 

10  1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.  8 

25  96.2 

0 

.0 

n 

.0 

0 

■  C 

13  100.0 

*» 

.0 

0 

.  0 

1 

7.7 

12  92.3 

0 

.0 

.  0 

0 

.0 

20  95.2 

I 

A.  8 

0 

.0 

0 

.0 

9    90 .0 

1 

10.9 

0 

.0 

0 

.  0 

11  10C.0 

0 

.9 

0 

.0 

0 

.  0 

13  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10  1CC.0 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.9 

0 

♦  0 

1 

7. 1 

13  92*9 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

12.5 

7    9  ; .  5 

0 

■  0 

0 

•  0 

0 

.0 

6  1CO.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

7  87.5 

I 

12.5 

0 

♦  0 

0 

.0 

3  75.0 

1 

25.0 

0 

•  0 

0 

.0 

A  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

19 

A. 6 

382  93*2 

9 

2.2 

0 

.o>. 

1A 

5. A 

239  93.0 

A 

1.6 

0 

.0 

5 

3.3 

1A3  93.5 

5 

3.3 

TOTAL 
NUMBER 


17 
6 
11 


23 
10 
13 


5 

3 

2 
0 
2 

!>A 
33 
21 

2 
2 
0 

1 

0 

1 

10 

6 
A 

17 
12 

5 

50 
35 
15 

20 
*  12 


SO 
66 
2A 

A6 
2A 
22 

5 
A 
1 

23 
13 
10 

26 
13 
13 

21 
10 
11 

13 
10 

3 


410 
2:57 
153 


1382 


~-  


TABLE  7.     TOTAL  MASTER»S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CCNf ERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE » 

ETHNICITY*  AND  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER^  I 

LFTTERS  11500) 

OKLAHOMA 

OK  BETHANY  NA2ARENE  COLLEGE 
.  TOTAL  0  *0^ 

FEMALE  0  .J 

MALE  0  .0 

OK    CENTRAL  STATE  UNIVERSITY 
0  .0 
0  *0 

0  .0 
MAIN  CAMPUS 

1  5.0 

0  .3 

1  25.0 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HI SP/NIC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OK    {XL A  STATE 
TOTAL  , 
FEMALE 
MALE  • 

OK    U  OF  OKLAHOMA  NORMAN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MA  I E  *„-  0  .0 

OK    UNIVERSITY  OF  TULSA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C        -0  ^ 


.0 
.0 
.0 

10.0 
12.5 
.0 

5.0 
6.3 

•  0 

•  3 

•  0 

•  0 

•  0 
.3 
.0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  X  r, 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


KHl  TE 
NUN-HISPANIC 


NUMBER 


0 

*  0 

A 

u 

.9 

o 

.0 

0 

.0 

0 

!o  * 

0 

.0 

0  . 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10.0 

0 

ro 

0 

.0 

1 

12.5 

*0 

.0 

,  o 

.3 

0 

*.o 

0*  ' 

.0 

0 

.0 

2 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.3 

3 

.0 

0 

.3 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

NCN-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


8  100.0 
1  100.0 
7  ICC. 0 


9 
7 
2 

18 
15 

3 

12 

6 
6 


9C.0 
87.5 
100.0 

90.0 
93.8 
75*0 

92.3 
85.7 
100*0 


14  100.0 
11  100.0 
3  1CC.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

7.7 
14.3 
.0 

.0 
.0 
.0 


TOTAL 

NUMBER 


8 
1 

7 

10 
6 

2 

20 
16 
4 

13 
7 
6 

14 
11 

3 


OK  STATE  TOTALS  < 

1  1.5 

0  .0 

1  4.5 


TOTAL 
FEMALE 
MALE, 


OREGON 


INSTITUTIONS) 
2  3*1 
2  4.7 
0  .0 


.0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


.0 
*0 


4.6 
4.7 
4.5 


61  93.3 
40  93*0 
21  95*5 


1.5 
2.3 
•  0 


65 
43 
22 


OR    LEw IS  ANO  CLARK 

COLLEGE 

TOTAL  0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE  0 

0 

.3 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

OR    PORTLANO  STATE 

UN1VERS IT Y 

TOTAL  0 

.0 

o' 

•  0 

1 

2.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

1 

3.2 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

•  0 

OR    -J  OF  ORbGON  MAIN  CAMPUS 

.0 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

VALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

X)R   -REEO  COLLEGE 

.0 

TCT  AL  0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.  0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

♦  0 

0 

«0 

c  « 

100.0 

0 

.0 

28 

0 

.0 

0 

.0 

IS 

10C.0 

0 

•  0 

18 

0 

.0 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

•  0 

10 

.0 

1 

2.0 

47 

94.0 

2 

50 

0 

•o 

1 

3.2 

30 

96.8 

0 

•0 

31 

0 

.0 

0 

.0 

17 

89.5 

2 

10.5 

>  19 

0 

.0 

0 

.0 

44 

95.7 

2 

4.3 

46  * 

0 

.0 

0 

.0 

24 

96*0 

1 

4.0 

25 

0 

.0 

0 

.0 

20 

05.2 

1 

4.8 

21 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0  , 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

OR          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'.A  Lb  0  .0 


4  INSTITUTIONS) 


1.3 
.0 


.0 
.0 

.0 


124  96.1 
76  97.4 
48  94.1 


4  3.1 
1  1.3 
3  5.9 


129 
78 
51 


PENNSYLVANIA 

PA    SLOOMSBURG  STATE  COLLEGE 


TOTAL                 0    -  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

PA    84 YN  MAWR  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

3 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

.HALE                 0  .0 

0 

.0 

,  o 

.0 

PA    BJCKNELL  UNIVERSIT* 

TOTAL      *    *     0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

vO 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

PA    CALIFORNIA  STATE  COLLbGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALF                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

PA    CARNEGIE -MELLON  U 

TOTAL                0  *0 

0 

,0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE          *      0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

PA    C-lcYNEY  STATE  CCLLcGE 

JOTAL                 0  .0 

4 

100.0 

0 

.0 

FEM4LE                0  .0 

2 

100.0 

0 

.0 

M  lc                 C  .0 

2 

100.0 

0 

.0 

PA    CLARION  STATE  C  MAIN  CAM 

c 

TOTAL                0  *0 

0 

.0 

D 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

c 

.0 

c 

.0 

PA    O'OUESNE  UNIVERSITY 

.0 

TOTAL                 0  *0 

0 

.0 

0 

FEMALE                0  *0 

0 

.0 

•> 

0 

.0 

MALE                 0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

PA    EOINBORO  STATE  COLLEGE 

TOTAL          c       0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

f LMALC                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MAL£                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

5 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

* 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

2 

28.6 

2 

28-6 

5 

71.4 

2 

33.3 

2 

33.3 

4 

66.7 

0 

.0 

0__  .0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

•0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

•  0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

.0 

0 

»0 

2 

100.0 

§ 

.0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

?  0 

.0 

13 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

83.3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

66.7 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

*0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
♦0 
.0 

.0 

.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 


1  16.7 
1  33*3 
0  .0 


5 
4 
1 

7 
6 
1 

9 
6 
3 

7 
6 
1 

7 
3 
4 

4 
2 
2 


13 
7 
6 

6 

3 


TABLE  7*    TOTAL  MASTER'S    OECREES  FOR  MAJOR  ^IELO  CONFfcRREO  BY  INSTITUTIONS  "OF  HlWtER  EUJJCATION  BY  T.ACEt  \ 
ETHNICITYt  ANO  SEK*.    INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN-NATIVE 


NUMBER 

LETTERS  (1500) 

PENNSYLVANIA 

PA    GANNON  COLLEGE 
TOTAL  .  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
PA    GRATZ  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PA    INDIANA  U 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
PA  KUTZTOWN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

OF 

0 
0 
0 

STATE 
0 
0 
0 


.0 

•  0 

PENNSYLVANIA 
.0 

•  0 
♦0 

COLLEGE 

•  0 

•  0 
0 


BLACK 


NUMBER 


NUMBER 


PA    LEHIGH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MA*  LE  0  .0 

PA    MANSFI ELO   STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

i  MALE  0  .0 

PA     MARYMOOO  CCLLEGE  . 
TOTAL  ^  U  •N0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    MILLERSVILLE  ST  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PA    PA  STATE  U 
.  TOTAL 
FEMALE 
*  MALE 


0  .0 

0  .0 

o  .0 

MAIN  "CAMPUS 

.  0  »0 

0  .0 

0  »0 


PA     SNT  CHARLES  BCRROMEC  SEM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

«    MALE  0  .0 

PA    SHIPPENSBURS  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEjHALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA     SLIPPERY  ROCK  ST  CQLLEGE 
TOTAL  0      *  .0 

FEfeLE  0  .0 

.  MALE  0  *0 

PA    TEMPLE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    U  OF  PENNSYLVANIA 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE     ,  0  .0 

PA    U  OF  PITTS  EG  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    UNIVERSITY  OF  SC.->.ANTON 
TOTAL  0  »0 

FEH4LE  C  .0 

MALE  C  .0 

PA     VlCLANCVA  UNIVERSITY 


TOTAL 
FfcMALt 
MALE 

PA    WEST  CHESTER 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  ♦<> 

0  .0 

ST  COLLEGE 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


PA    WESTMINSTER  COLLEGE 

TOTAL  C  . 0 

FEMALE  0  .0 

M4-LE  0  .0 

PA    WILKES  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMtLE  0  .0 

MALE  0  .0 


PA 


STATE  TOTALS  < 


TOTAL 

FEMALE 
MILE 

RHODE  ISLAND 


.0 
.0 

.0 


R2     ERCWN  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  0 
.0 


ERLC 


g 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

7.1 

0 

•  0 

1 

11.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

c 

.0 

.  0 

0 

•  0 

o  • 

.0 

o 

•  0 

c 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0* 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0_ 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

!o 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  c 

0 
0 

•  On 

2 

C4.7 

1 

4.5 

1 

4.8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

riTUTIONSI 

7 

1.8 

3 

1.3 

4 

2*6 

I 

1.8 

1 

3.0 

0 

.0 

o. 

OR 

TOTAL 

WHITE 

ISLANOER* 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

% 

NUMBER' 

s 

NUMBER 

• 

* 

MIIUPPO  Z 

0 

♦  c 

0 

•  0 

*  C 

7  1  CCO 

o 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

<t     1  OQm  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

c 

.0 

0 

•0 

c 

2     66. 7 

•  0 

0 

•  0 

A 

o 

1  50.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100.0 

1 

7.1 

0 

•  0 

2 

14.3 

11  78.6 

o 

.  0 

0 

•0 

0 

4          4  60.0 

I 

11.1 

0 

.0 

2 

zzlz 

7  77.8 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

7  100.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2    |  Q(j.  Q 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

5  lOolo 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5  83.3 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

4  100.0 

Q 

•  0 

0 

♦  0 

0° 

lo 

1  50.0 

0 

.0 

0 

•C 

0 

♦  0 

1  100*0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

o 

o 

0  .c 

o 

.0 

0 

:o 

0 

.0 

1  10C.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

o 

o 

7  10^.0 

o 

.  0 

e  0 

•  0 

0 

o 

7  100.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

J 

.0 

0    f  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4) 

♦  0  V 

i  *  i oo  n 

13  1UU.U 

o 

0 

•  0 

0 

♦  0 

7  100.0 

0 

„  it 

0 

.0 

0 

.0 

6  100.C 

0 

1 

3.1 

1 

3.  1 

29  9C.6 

0 

.0 

1 

5  .0 

I 

5.0 

jq  95.0 

0 

.0 

0 

•  0 

c  c 

.0 

10  63.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

i  or  o 

CO     L        •  \f 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

o 

•  0 

0 

•0 

4  ioo.o 

0 

.0 

0 

-0 

0 

♦  0 

9  1 C  0.  0 

Co  *0 

0 

•  0 

0 

4  0 

5  100.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

4  1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

o 

8  lOOvO 

0 

.0 

0 

•  0 

Q 

o 

4  ICC.  0 

0 

•  0 

°0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

2 

8.3 

0 

•0 

2 

8.3 

22  91.7 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

17  100  0 

2 

16.7 

0 

.0 

2 

16*7 

10  83.3 

0 

•  .0 

2 

6.9 

2 

6.9 

* 

26  89.7 

0 

.0 

2 

9.5 

2 

9.5 

18  85.7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

•  0 

0 

•0 

2 

4.  7 

■3 

31     72. 1 

0 

•  0 

0 

•  0 

4.  5 

16  72.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.  e 

15     7)  .4 

0 

.0 

t  0 

•  0 

0 

»  0 

7  87.5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2     66. 7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

O  1       1U  U.  Vr 

c 

•  0 

0 

•  C 

0 

A 

♦  u 

38  1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

23  100.0 

0 

.0 

n  0 

•  0 

0 

•  0 

ii  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

*To  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

.0 

3  lCC.O 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

3  100.0 

0 

.0 

0 

.  0 

r  0 

♦  0 

«»       0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

♦0 

0 

c 

A 

♦  u 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

3 

♦  8 

5 

1.3 

1 5 

34  7  91.3 

0 

.0 

5 

2.2 

8 

3.5 

211  92.1 

3 

2.0 

0 

.0 

7 

4.6 

136  90.1 
♦ 

2 

3.6 

0 

.0 

3 

5.5 

50  9C.9 

2 

6.1 

0 

.0 

3 

9*4 

29  87.9 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

21  95.5 

NON-RES IOENT 
ALIEN 


T4UHBCR 


TOTAL 
NUMBER 


0 

.0 

7 

0 

.0 

o 

.0 

3 

I 

32.3 

3 

1 

50.0 

2 

o 

.0 

1 

1 

7.) 

14 

1 

20.0 

5 

o 

.0 

9 

0 

.0 

7 

0 

.0 

2 

o 

.  0 

5 

1 

16.7 

6 

0 

•  0 

1 

50.0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

c 

.0 

o 

.0 

7 

0 

•  0 

7 

*  • 

o 

.0 

0 

0 

.0 

13 

0 

.0 

7 

•  0 

6 

2 

6.3 

32 

0 

•  0 

20 

2 

16.7 

12 

0 

.0 

26 

0 

.0 

t  22 

o 

♦  0 

4 

0 

.°c 

9 

0 

.0 

5 

o 

.0 

4 

0 

.0 

8 

0 

.0 

4 

o 

.0 

4 

0 

.0 

24 

0 

.0 

12 

o 

.0 

12 

% 

3.4 

29 

1 

4.8 

21 

c 

.0 

p 

10 

23.3 

43 

5 

22.7 

22 

23.8 

21 

1 

12.5 

8 

1 

33.3 

3 

0 

.0 

,  5 

o 

.0 

61 

0 

.0 

38 

0 

.0 

23 

0 

•o  . 

18 

0 

10 

o 

.0 

e 

0 

3 

3 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

0 

•  J 

1 

18 

4.7 

380 

10 

4.4 

229 

f 

5.3 

151 

2 

3.6 

55 

1 

3.0 

33 

1 

4.5 

22 

1384 


1444 


TABLE  7.  TOTAL  MASTER\S  DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CCNFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
TABLE  7.     TU  JAL  CTHNIC  ITYt  A  NO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  19J8-1979 


LETTERS 


AMERICAN  I  KOI AN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMB  Eft  « 

i  1500) 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACrfIC  ISLANDER 


RHODE  ISLAND 
Rl    PROVIDENCE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MILE 
RI  RHoO? 
TCTAL 
FEMALE  . 
MALE  / 
RI     U  GF  ^riOGE 
TO^L    .  / 
FEKALfc 

male 


0  .0 
0  .0 
0  .3 
ISLANO  CCLLEGE 


0  ' 
0  < 
0  . 
I SLAKO 
0  *' 
0  . 
0 


fcl  STATE  IOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  C 

SOUTH  CAROLINA. 


SC  CITADEL 

MILITARY  C  OF 

TOTAL 

0  *0 

FEMALE 

0  .o 

MALE 

0  .3 

SC  CLCMSQN 

UNIVERSITY 

TOTAL 

0      ♦  o 

FEMALE 

0  .3 

MALE 

C  .0 

SC    0  CF  SC 

AT  COLUMBIA  . 

TOTAL 

0  .0 

FcttLC 

0  .0 

MALE 

0  .'J 

SC    rflNTHROP  CCLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

0  .G 

MALE 

0  \u 

SC  STATE  IOTALS  ( 

TOTAL  0- 
FEMALE  0 
HALE  0 

SCUTM  DAKOTA  * 


SO         STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALI:  0 

TENNESSEE 

TN    F1SK  JNIVER^ITY 

TCTAL  C 

FEMAL6  0 

KALE  0 

TN        ORGE  PEABOOY 

TOT  A*.  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


NUMBER 

I, 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


*  NUMBER 


4  INSTITUTIONS) 


SC 


J 


.7 
1*0 
•  0 


28*6 
33*3 

•  3 

.0 
.0 
.3 

3.4 

•  0 
11.1 

7*1 
9*1 
•0 


4  INSTITUTIONS) 
4  6*7 
3 
1 


7*1 

5.6 


SO    AUGUST ANA  COLLEGE 
•    T2T  At       »         0  .0 
FEMALE  ^  *0 

MALE  0  *0 

SO    SO  STATE  UNIVcRSITY 
-    TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .3 

*     MALE  "       0  *0 

SO    J  OF  SO  MAIN  CAMPUS 
TCT  AL  0        ♦  3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


.0 
.0 

•  0 

♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


.0 
.0 
.0 

TEACHERS 


•  0 

TN    AJSTIN  PEAY  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

TN    t\ ST  TENN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    MEMPHIS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

TN    MIDDLE  TENN  ST  LNIVERSITV 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 


100.0 
100. 0 
♦  0 

20*0 
20*0 
.0 


•0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


IX 


3  INSTITUTIONS) 
0  .0 

0  *3 
0  /.0 


C 
0 
C 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 


.0 
.0 

•% 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


1.4 
2*0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

*ol 


.0 
.0 
.0 

•  3 
.3 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦  3 

.0 

♦  0 
.0 

♦  c 

♦  0 

♦  0 


TOTAL 

WHITE 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

NUMBER 

NUMBER 

*  X 

NUMBER  t 

- 

- 

t 

♦0 

0 

.0 

'39  100.0 

♦  3 

0 

.0 

•  29  100.0 
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35  INSTITUTIONS) 
5  1*3 
H  1*6 


0 

♦  J* 

0 

.0 

9  100*0 

0 

♦  0' 

o 

♦0 

0 

•  0 

3  10C«0 

0 

•  0 

3 

A 

*  u 

0 

.0 

6  100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

25*0 

3  75*0 

0 

•  0 

o 

A 
♦  U 

1 

50*0 

1  50*0 

0 

.0* 

0 

♦0 

0 

*0 

2  1C0*0  * 

0 

•  0 

0 

*0 

1  10C.C 

0  *0 

0 

•  0 

0 

♦0 

1  100*0 

0  «0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0  ,0 

0 

•  0 

0 

*o  p 

0 

•0 

5  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

5  10C*0 

o 

"V*0 

0 

♦0 

0 

*0 

0        *  0 

o 

'  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

10  90*9 

1 

9.1 

0 

♦  0 

A 

♦  0 

10  90*9 

1 

9*  1 

0 

♦  0 

0 

.0 

*  0  .0 

o 

♦  0 

c 

♦  0 

c 

•  0 

10  10C*0 

0  * 

•  0 

*  £ 

*u 

o 

.  o 

9  1C0*0 

o 

♦  0 

0 

<v»0 

D 

*3 

1  100*0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

5*6 

17  94*4*' 

0 

•  0 

9 

♦0 

o 

.  0 

1 3  IOC* 9 

o 

.  0 

0 

•  0 

'  1 

20*0 

4  80*0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

'        3  100*0 

c 

.0 

0 

•  0 

•  o 

♦  0 

3  100*0 

o 

♦0 

0 

♦0 

0 

*0 

0        ♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

#  _ 

0  • 

•  0 

2  100*0 

0 

•  0 

0 

♦0 

o 

♦  0 

1  100*0 

3 

•  0 

0 

♦  0 

0  0 

t 

*0 

l  ioo«6 

*     <*  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

13  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

5  100*0 

o 

♦0 

0 

♦0 

0 

*0 

9     A  VV*  V 

o 

♦  0 

1 

5*9 

1 

5*9 

16  94*1 

0 

•0 

1 

8*3 

1 

9.  3 

1 1 j  91*7 

o 

♦  0 

0 

A 

♦  u 

0 

♦  0 

5  100*0 

o 

so 

0 

*0 

0 

♦  0 

16  100*0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

13  100*0 

o 

.0 

0 

♦0 

0# 

*0 

3  10C«0 

o 

♦  0 

2 

40*3 

2 

4C*0 

3  60*0 

0 

♦0 

I 

33*3 

1 

33*3 

2  66*7 

0 

»0 

1 

50*  3 

1 

50*0 

1  50*0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

• 

0 

*0 

48  90*6 

5 

9*4 

0 

♦  0 

0 

*0 

31  88*6 

4 

1 1  *4 

0 

♦  0 

0 

.0 

17  94*4 

1 

5*6 

0 

♦  0 

0 

*0 

42  85.7 

7 

14*3 

0 

♦0 

0 

*0 

26  66*7 

4 

13*3 

0 

♦  0 

0 

*0 

*   16  84*2 

3 

15*8 

*  * 

7*1 

1 

7.: 

13  92*9 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*o 

6  100*0  * 

0 

•  0 

12*5 

1 

12*5 

7  87*5 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

2  100*0 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

*0 

1  10C*0 

0 

•0 

0 

♦  0 

#  0 

*0 

1  100*0 

0 

•  0 

4 

23*5 

6 

35*3 

11  64*7' 

'  .0 

•  0 

2 

25*0  * 

3 

37*5 

5  62*5 

0 

•0 

2 

22*2 

»  3 

33*3 

6  66*7 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

12  92*3 

1 

7*7 

0 

*3 

0 

*0 

6  85*7 

1 

14*3 

0 

*0 

0 

*0 

6  100*0 

0 

«0 

J.  6 

16 

4*7 

26 

342  89*3*' 

15 

3.9 

lfc^ 

4*4 

17 

6*8 

223  86.8 

11 

4*4 

9 

6*8 

119  99*2 

4 

3.0 

9 

I 
6 

4 

2 
2 

1 
1 

0 

5 
5 
0 

11 
11 

0 

10 
9 
I 

16 
13 
5 

3 

3  , 
0 

2 
1 

1  . 

13 
'5 
8 

17 
12 
5 

16  . 
13 

3 

5 
3 
2 

53 
35 
16 

49 
30 
19 

14 

6 
8 

2 
1 
1 

17  r 

6 

9 

13 
6 


3  63 
251 
132 


UTAH 

UT    cH  IGHAH  YOUNG  U  MAIN  CAM* 

TOTAL    *  '0        *3                0  *0 

FEMAt.E  0        *0                 3  *0 

HALS  0        *0  0.0 


1  2*6 
1  3*6 
0  *0 


.0 
.0 
.0 


2*6 
3*6 
.0 


30 
21 


78*9 
75*0 
90.0 


7  18*4 
6  21*4 
1  10*0 


36 
28 
10 


|ER?C 


I 


1387 


1447 


T»i/uE  7.    TOTAL  MAHER'S 


OEGftEES  WtfAJOA  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HlGHEK  EOUCATlON  BY  RACE» 
e    ETHNICITY,  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  197W979 


AMERICAN  INDIAN  BLACK*  ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE     «  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLAN 


NUMBER  * 
LETTEtS^USOO)  % 
UTAH 

UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 
•  TOTAL  0*  .0' 

FEMALE  0 

MALE  ,  0.0 

"3t  utahsjate  university 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE    .  0  *0 


NUMBER 


t0 
0 
0 

0 
0 

0, 


•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


NUMBER 


UT        "STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE*  0 
MALE  0 

VERMONT 


3  INSTITUTIONS) 
Oj  .0 
0  *0 
0  *0 


VT    GOODARO  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *3 

VT    MI ODLEBURY  COLLEGE 
TOTAL  '     0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0"  .0 

VT    NORWICH  U  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    t  ,         0  .0 
mLE  0  .0 

VT     SAINT  MICHAEL* S  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FcMALE  0        .0  ; 

MALE  0  .0 

VT     SCH  FOP  INTRNATL  TRAINING 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


VT    U  VT  £  STATE  AGRL  COLLEGE 


TOT%L 
FEMALE 
MLE 


6  INSTITUTIONS) 
4  2*6 
0  .0 
4  7*7 


VT  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VIRGINIA 

VA    C  VJF  WILLI  AM' ANO  MARY 

TOTAL0                0        .0  0 

FEMALE                0        *0  0 

MALE  0  *0  0 
VA    GEORGE  MASON  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        *0  0 

fEMALE                 0        .0  0 
MALE                 0.0          "  0 
VA    HOLLINS  COLLEGE  ' 

TOTAL                         *0  0 

FCMALE                *        »0  0 

,1ALE  0*0  0 
VA    «4MES  MAOISON  UNIVERSITY 

TOfAL                 0        *0  0 

FEMALE                0*0  0 

Mi  LE  0*0  0 
VA    LONGHOOO  CCLLEGE 

TOTAL               »0        *0  2 

FEM/.LE                 0        *0  a  1 

MALE  0  #0  1 
VA    OLD  OOMINICN  UNIVERSITY 

TOTAL             *    0        *0  I 

FEMALE                 0        *0  1 

MALE  0  *0  s  0 
VA    RAOFORO  COLLEGE 

TOTAL  0        *0        .  0 

•  FEMALE                0        .0  0 

MALE  0*0  0 
VA    UNIVERSITY  OF  RICHMONO 

TOTAL                 0        *0  0 

FEMALE                0        .0  0 

MALE  0  .0  0 
VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0        .0         -  0 

FEMILE                 0        .0  0 

*  9  MALE  0  .0  0 
'„VA    VIRGINIA  COMMONWEALTH  U 

*-f     TOTAL                0       .0  1 

'    FEMALE                0        *0   o  1 

„   MALE                0;       .0  0 


•  0 

•  0 

•  0 

♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•0 

•  0 

•  0 

50*0 
50*0 
50*3 

8*3 
11.1 
♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

6*7 
10*0 

•  0 


♦  0 

♦  0  1 

•  3 

* 

•  0 

♦  3 

•  0 


HISPANIC 
NUMBER 


*  TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


NHITE 
NON-HISPANIC 


NLM8ER  • 


NON-RE  S10E  NT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


I  1.2 
1  1.8 
0  *0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0^ 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
*  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

♦•o 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

o" 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

3 

0 
0 
0 

0 
0 

>  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1 

**3 

0 

'.0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

16*7, 

•  0 

-  .0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

ds, 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

U.l 

3 

•  0 

4 

k  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

S  0 

♦  0 

3 

30*0 

0 

•  0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
♦K> 
.0 

.0 
.0 

r  .0 

.0 
•0 
.0 

O.o 

♦  0 


.0 
.0 
.0 

.0* 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


J 

♦  0 

• 

39  1C0.0 

0 

♦c 

0 

•  0 

22  100*0 

*  0 

•  0 

0 

.0 

17  10C.0 

0 

.0 

n 

o 

5  83*3 

*  1 

10*7 

.0 

4  §0*0 

1 

2C.0 

0 

•  0 

l  foo.o 

0 

•  0 

1 

1*2 

74  89*2 

a 

9.6 

ua 

47  85*5 

7*  ,12*7 

0 

27  90*4 

I 

3*6 

•°  ^ 
/ 

1 

4*  J 

• 

22    95*7  * 

0 

•  0 

0 

•  0 

17  100.0 

•0 

1 

16*7 

5  83*3 

♦  0 

0 

.0 

32  ICO.O 

0 

•0 

0 

♦  0 

19  10C.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

13  100*0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

0 

♦c 

I.  1C0*C 

(J 

♦0 

0 

•  0 

61  100*0 

0 

♦0* 

0 

.0 

44  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

17  100*0 

o 

♦0 

3 

11*1 

21  77*8 

3 

1 1*1 

0 

•  0 

17  ICO.O 

o 

•0 

3 

30,0*  • 

*4  4C*C 

3 

30*0 

0 

p 

♦  0 

10  1  co.o 

0 

.0 

0 

♦  0 

s  ioo.o 

0 

♦  0 

0 

*0 

5  100*0 

Q 

♦  0 

* 

2*6 

149  95*5 

3 

1*9 

0 

♦  0 

104  1CC.0 

Q 

♦0 

4 

7*7 

45  80** 

5*8 

0 

•  0 

13  92*9 

1 

7*1 

0 

•o  T 

9  100*0 

D 

♦0 

0 

*0  \ 

! 

4  eo.c 

| 

2  0*0 

0 

♦  0  ^ 

iq  ioo.o 

It  1W*V 

0 

.0 

0 

16  ICO.O 

0 

*0 

0 

*0 

3  100.0 

Q 

♦0 

0 

•  0 

16  100.0  * 

0 

•  0 

0 

*0 

13  100.0  * 

0 

♦0 

0 

*0 

3  10C.0 

0 

.0 

Q 

♦ 

•  0 

2  10C.0 

0 

•0 

0 

*0 

1  10C.0 

0 

*0 

0 

*0 

1  100-0 

0 

*0 

2 

53*3 

2  0.0 

•0 

1 

5C.0 

1  50.0 

0 

•0 

1 

50*0 

1  59.0 

0 

•  0 

1 

8*3 

11    *U  i 

0 

.0 

1 

111 

8  88*9 

0 

*0 

0 

♦  0 

3  100*3 

0 

•0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

-  *0 

0 

♦  0 

5  tOC.O 

0 

•0 

0 

.0 

2  ICO.O 

0 

•  0 

0 

.0 

6  1CC.0 

0 

.0 

0 

•0 

5  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

.  0 

•0 

0 

.0 

88  <>5*7 

«« 

4*3 

0 

.0 

45  95*7 

2 

0 

.0 

43  95*6 

2 

4*4 

1 

U7 

14  93*3 

r 

♦  0 

1 

10*0 

9  90*0 

0 

.0 

0 

jo 

5  100*0 

0 

.0 

39 
22 
17 

6 
5 
1 


83 

55- 

28 


23 
17 
6 

32 
19 
13 

3 

s  2 
1 

61 
44 
17 

27 
17 
10 

10 

5 
5 


156 
104 

t>2 


14 

9 

5 

19 
16 

3 

16 
13 

3 

1 
1 

4 

2 
2 

•  12 
9 
3 

7 

5 
2 

6 
5 
1 

92 
47 
45 

15 
10 

5 


iERJC 


lite 


138S 


1448 


TABLE  7*  TOUL  MASTER'S  OECRCES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
'  0  ETHNICITY*  AIJO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 
LFTTERS  (15001 
VIRGINIA 


v/ 


*     SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


kHl  7E  " 
NON-HISPANIC 


NUjjtfh 


N0N-R6SMENT 
AL.IEN* 

NUMBER* 


TOTAL 
NUMBER 


VA    VA4POLY  INST  ANC  STATE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  O 

.MALE  0  .0 
VA    VIRGINIA  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0 

PALE  0  *0 


.0 
.0 
.0 

83.3 
83*3 
♦0 


.0 
♦0 
♦  0 


•0 
*  .0 

16*7 
16*7 
♦  0 


.0 
.0 
.0 

100*0 
100*0 

►  0 


10  100*0 
4  100*0 
6  100*0 


.0 

•  0 

.0- 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


10 
4 

6 

6 
6 
0 


VA 


TSTATE  TCTALS  ( 


TUT  AL 
FEMALE 
MA  L-E 


.0 
♦  J 
.0 


12  INSTITUTIONS) 
9  4.4 
8  6*3 
1  '1*3 


WASHINGTON 

'  Ma    CENTRAL  NASH  UNIVERSITY 
TOTAL     .  0  *0 

FEMALE     7*         0  »° 
MALE  0  *0 

MA     EASTERN  NASH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

'  FEMALE  0  *0 

MALE  0        *0  • 

VA    FORT  MMGHT  C  HCLY  NAMES 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  *0 

MA    CONZAGA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

•    MALE  0  *0 

MA     SEATTLE  UNIVERSITY 
TOTAL ,  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HUE  0  .0 

MA    UNIVERSITY  OF  PUGET  SOUNO 
TOTAL         *       C  .0 
FEMALE  0  *0 

%  HAL  E  0  .0 

MA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    WASHINGTON  ST  UMIVERSf.Y 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

MA    '<€  STERN  MASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *d 

MA    MHITMORTH  COLLEGE 
TOTAL     *  0*0 
FEHUE  0  *0 

a     MALE  0    ,  .0 

MA  STATE  TOTALS  (         10  II 

TOTAL  0  .0 

female\         0  .0 

MA  Lc  0       *  0 

M EST  VIRGINIA  * 

MV    MARSHALL  UNIVERSITY 

10TAL  G  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 
bV    HE  ST  VIRGINIA  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


4*0 
5.9 
•0 

.0* 

♦  0 

♦  0 


MV  STAT'c  TCTALS  ( 

.   TOTAL  «  0 
FEMALE  •  0 

MALE  0 

WISCONSIN 

MI     BcLGIT  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
KALE      „  0 
III    CARTHAGE  COLLEGE 


INST  ITUT  IONS) 
1  1*2 
1  1*9 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.  0 
.0 


0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

■  *0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

* 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•°» 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

6 

•  0 

0 

.0 

.0'  * 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

I 

1*7 

2 

3.4 

1 

3.8 

0 

♦  0 

0 

2 

6*3 

1 

2.5 

1 

2.  5 

1 

3*6 

1 

3.6 

q 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•0 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  * 

♦0  *~ 

0 

.0 

0 

♦  0  " 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

ITUT  ICNS) 

2 

1*3 

3 

2*0 

2 

2-3 

I 

1*1 

0 

♦0 

2 

3*0 

♦  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
*0 


♦  0 
.0 
,*0 


♦  0 
.0 

*c 

.0 

♦  0 


.5 


10 
9 
1 


1.3 


188  92*6 
116  91*3 
72  94.7 


l.<! 
1*9 

«0 


.0 
.0 

♦  c 


82  97.6 
52  '98*1 
30  96*8 


100*0 
100*0 
*0 

100*0 
1CC*0 
*0 


5  2*5 

2  1*6 

3  3.9 


203 
127 
76 


0 

.0 

0 

♦  0 

-6  100*0 

0 

•  .0 

0 

0 

.0 

.    5  100.0 

0 

0 

.0 

0 

♦  c 

1  1C0.0 

0 

0 

,  *o 

0 

*  *o 

6  1C0.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

4  1CC.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2^00.0 

0 

.0 

1 

9*1 

1 

9*1 

9  81*8 

9.  1 

1 

9*1 

1 

9*1 

9  81*8 

1 

9.1 

0 

.0  , 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

9  90*0 

1 

10.0  J 

0 

*0 

0 

.0 

5     83*3  * 

1 

16.7 

0 

0  .0 

0 

.*0 

4  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

2    6<  *7 

1 

33.3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0  .0' 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2  66*7 

1 

33*3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3  1 00*0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

*0  » 

3  1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0  *0 

0 

.0 

0 

♦0 

3 

5.2 

51  87*9 

4 

6.9 

0 

.0 

3*8 

23  88*5 

2 

7.7 

0 

.0* 

2 

6.3 

28  87*5 

2 

6.3 

0 

.0 

2 

5.0 

34  85*0 

4 

10. 0 

0 

♦0 

2 

7.1 

24  85*7 

2 

7.1 

0 

♦  0 

0 

.0 

10  83.3 

2 

16.7 

0 

"  .0 

0 

♦  0 

<  12  80.0 

3 

2CrO 

0 

'.0 

0 

.0 

3  aoo.o 

0 

.0. 

0 

»  .0 

*0 

.0 

9  75.0 

3 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

1 

.7 

6 

3.9 

133  86.9 

14 

9.2 

1 

1.1 

4 

c4.6 

77  88*5 

6 

6.9 

0 

•0 

*>  2 

3.0 

56    84*  8 

^8 

12.1 

0 

♦0 

1 

1 

4.0 

24  96*C 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

5.9 

16  94.1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

8  10C.0 

0 

♦0  • 

0 

**o 

0 

.0 

*8.  98*3 

1 

1.7 

0 

•  0 

0 

.0 

36  fc£0*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

22  95.^7 

1 

4.3 

1.2 
.0 
3.2 


.0 
.0 
•  0 


6 
K 
2 

11 
11 

0 

10 
.6 
4 

3 
0 
3 

3 
3 
0 

58 
26 
32 

40* 

26 

12 

15 
3 
12 

1 
1 

0 


153 
87 
66 


25 
17 

8 

^59 
36 
23 


.64 

-.53 

iv 


0  * 
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AMERICAN  INDIAN* 
ALASKAN  NATIVE 


.SLACK  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         t  NUMBER 
LETTERS  (15001  i 
WISCONSIN  v 


-MI  .MARQUETTE  UNIVERSITY 
TOTAL         ~      ?  .0- 
FEMiLE  0      '  .0 

mIle  -0  *.o 

HI    tfOF  WISCONSIN  EAU  CLAIRE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  *      0  .0 

MALE^  *  #       0  .0 
Wt    U  OF  WISCONSIN  MAOISON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

"Ml    U  Cft  WISCONSIN  MILWAUKEE 
TOTAL  *  0  \ 

FEMALE    ,  0  .0 

MALE  ,       0  .0* 

WI    U  OF  WISCONSIN  CSHKOSH 
TOTAL   *  O1       #0*  c 

FEMALE     *  0  .0 

MALE  *d  .0 

Wt    U  Of  WISCONSIN  PLAfTEVL 
TOTAL       •»         0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WI    U  OF  WISCONSIN  RIVER  FLS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  "  0    t  .0 

MALE  0     p  .0 

WI    U  OF  WISCONSIN  <*JEVNS  PNT 
TOTAL'  0        .0  - 

FEMALE  0 

MALE  0  .0A 

WI  ■  U  OF  WISCONSIN  SUPERIOR  . 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WI     U  0^  WISCONSIN  WHITEWATER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
'FEMALE 
MALE 


2 
2 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 

0 

I 

0 
0 
0 


WI 


STATE  TOTALS 
TOTAL  0 
FEMALE  ■»  0 

MALE  0 


12  INSTITUTIONS) 
5  2*6 

3  lit 

2„ 


6  WYOMING 


/ 


WY    UNIVERSITY  OF  WYOMING 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 


.0 

•  0 

♦  0 


NY          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  %  0 

FEMALE  0  • 

MALE  0 


/ 


*  -0 

♦  0 

♦  0 


THE  STATES  ANO 
TOTAL 
FEMALE 
*  MALE 

PUERTO  RICO 


O.C. 
16 
6 
10 


1  INSTITUTIONS) 

»  /         o  .0 
*0  tO 
*     0-  .0 

494  INSTITUTIONS) 


INTER  AMER  U/HATO  KEY  CAM 
TOTAL  /  0  *0 

FEMALE  /    0  *0 

MALE        /      0  .0 
PR    U  OF  PR/RIO  PIEORAS 
♦0 

•  o  „ 

•  0 


327 
237 
90 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

•  0 

•  0 

•  0 


OUTLYING  AREAS 
*  TOTAL 
FEMALE 
^MALE 


.0 

•  0 

•  0 


♦  0 
.0 

•  0 


120  1*4 
85  1*6 
35  1*0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 

<f 


149 
94 
55 


.0 
.0 
♦  0 


♦  0 
♦0 

♦  0 


1.7 
1.7 
1.6 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES 10ENT 
ALIEN 


V 


TOTAL 


INST  ITUTICNS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

2  Institutions) 
o  .o 
o  .o 
o  .o 


•  0 
.0 

♦9 

.0 

.o  O 
«o 


•♦o 

.0 
.0 


MAJOR  FIELO  AGGREGATE  1500  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


16 
6 
10 


496  INSTITUTIONS) 
327      3.7  120 
237      4.3  *  85 

90      2.6  35 


c5> 


.0 
♦  0 
.0 


1.3 
1.6 
1.0 


162  2.0 
122  2.2 
60  1.7 


1 

0 
1 

0 
0 
0 

4 
3 
1 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 


5.*9 
1  CO 

•  0 

•  0 
.0 

o*3 
10.3 
2.9 

5.4 
11.1 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


612 
422 
190 


7.7 
.0 
14*3  ' 

*° 
.0 

.c 


4.1 
4.3 
3.6 


♦0 
.0 
.0 


♦  0, 
.0 
.0 


6.9 
7.8 
5.5 


2*100.0 

2 

100*0 

1 

100*0 

1 

100.0 

1 

100.0 

1 

100.  C 

31 

100.0 

31 

100*0 

27 

100.0 

27 

10C.O 

4 

100.0 

4 

100*0 

33 

100.0* 

33 

130*0 

26 

100*0 

*8 

100.0 

4 

100*0  % 

.  5 

loco 

33 

100*0 

33 

130*0 

28 

100*0 

28 

100.0 

5 

100*0 

5 

100*0 

645  7*2 
'450  6*2 
195  5*7 


NUMBER  t 

NUMBER 
• 

S 

NUMBER 

16  94*1 

0 

•  0 

1  7 

T  ICO*0 

0 

.0 

7 

9  90*0 

0 

.0 

.10 

2  1C0*0 

3 

•  0 

2 

i  ipo.o 

0 

.0 

1 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

b\  8170 

6 

17.7 

63 

23  79*3 

3 

10.3 

29 

28  62*4 

5 

14.7 

34 

35  94*6 

0 

.  0 

37 

1A  88*9 

0 

•  0 

)  i  100.0 

0 

•  0 

19 

s  A 

0 

•  0 

m 

0 

5  10C.0 

0 

.0 

5 

3  100.0 

a 

•  0 

3 

1  100.0 

0 

rC 

1 

0  .0 

0 

.0 

0 

1  1C0.0 

«c 

•  0 

1 

16  100.0 

•  0 

•  0 

16 

16  100.0 

0 

.3 

16 

7  100.0 

o 

♦  C 

2 

4  1C0.0 

0 

.0 

4 

2  100.0 

0 

•  0 

2 

2  100.0 

0 

•  0 

2 

9  69.2 

3 

23.1 

13 

5  63.3 

1 

16.7 

6 

4    57. 1 

28.6 

7 

23  100.0 

0 

.0 

23 

*  0 

•  0 

22 

1  1CC.0  ' 

0* 

.0 

-    .  1 

\ 

176  90.3 

•  11 

5.6 

195 

106  92.2 

r  * 

3.5 

*  115 

•  70  87.5 

7 

8*8 

eo 

7  10C.0 

?0% 

•  0 

7 

4  ltJO.O 

0 

.0 

4 

3  1CC.C 

0 

.0 

3 

7  1CP.0 

0 

.0 

7 

4  100. 0 

o 

.0 

4 

3  100.0 

0 

.0 

3 

7,637  68.2 

43* 

4.9 

6,663 

4.764    88".  0 

231 

4.2 

5,437 

3,053  ee.6 

203 

5.9 

3  #446 

0       *C  ' 

t 

0 

♦  0 

2 

o  *o 

0 

v  .0 

1 

0  *o 

0 

•0 

I 

0  *o 

o 

•0 

31 

0  *oN 

0 

.0 

21 

.           0  *0 

o 

.0 

4 

• 

0  *o 

o 

•  0 

33 

0  *o 

0 

•  0 

*  28 

0  *o 

?  0 

5 

0  *o 

0 

.0 

33 

0  *o 

•  0 

26 

0  *o 

.0 

5 

7,837*  87*9 

434 

4.9 

8t9l6 

4.764  67*5 

231 

4.2 

5t465 

v     3t053  88*5 

203 

5.9 

3,451 

ERIC  ' 
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TAtLE  7*     TOTAL  MASTER'S    OECAEtS  FOR  MAJOR  fteUJ  CONH ERREDtlY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOLATION  BY  8A(Et 
ETNNiyTY.  AND  SEX*   VjNSTITUTION  AND  STATE  WWW 

0UCK         \   ASlAM^CR  \ 
-HISJANIC.JACIFIC  ISLANDd      HISPANIC  % 

NUMBER         .t  NUMBER 


AMERICAN  IHOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NO*-H 


TOTAL 
X9IH0KITY 


kHlTE 
(  ,<-HIS*ANIC 


NUMBER 


NUMBER 


\ 


ilMMY  SCIENCE*  « 14X0) 

AL  ALABAMA  ACM  UNIVERSITY* 
'    TOTAL  0    ^  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

■  AL    ALABAMA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  ^0 

FEMALE  .0  .0 

MILE  0  .0 

AL    JACKSCKVL  ST  UNIVERSITY 
TCTAL  ^ 
FEMALE  ^ 
HALE 

AC    UNIVERSITY  OF  ALABAMA 
*       TOTAL       ,         0  .0 
FcMALE  0  .-0 

MALE  *  0  *0 


.0 
.0 
.0 


5 
3 
2 

15* 

1 

0 
0 
0 

\ 

2 
0 


55*6 
100.0 

100*0 
ico«o 
ico*o 

•  0 

•  0 

•  0 

3.0 
3.7 
.0 


AL     •    STATE  TOTALS  <■ 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE      1  Q>  A 


NUMBER 


v  0  t 
0 
0 

c 
o 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


INST  ITUTIONS) 
22  23.2 


24.1. 

16*6 


♦  0 
.0 

;o 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

aO 
.0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 


NUMBER      /  t 


NON-RE  SIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

2 

0 
-0  . 
0 


.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
♦  0 


5  55*6 
3  42*9 
2  100*0 

*15  100*0 
14  10C*0 
1  100*0 


♦  c 
*.o 

*0 
3*0* 

3*7 
*o 


22-  23*2 
19  24*1 
3  16*6 


44*4 
57*1 

«0 

•0 
•  0 
.0 


4  1C0*0 
V*  100*0 
0  *0 

63  94*0 
50  92,6 
13  100*0 


-71 
«8 
13 


74*7 
73*4 
61*3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
>0 

2 
2 

9 


TOTAL 
NUMBER 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

3*0 
"4.7 

•  o 


2*1 
2.5 
•  0 


9 
7 
2 

15 
14 

I 

4 
4 

0 

67 
54 
13 


95 
79  « 
16 


ARIZONA 


AZ    ARIZONA  STATE  UNIVERSITY 

TCTAL                 0        *0  %  C  .0 

FEMALE                0       *0  0  *0 

<"*  KALE  0  *0  0  *0 
AZ    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 

TOTAL                 0        .0  0  *0 

FEMALE  -j            0       *0  .  0  *0 

HALE   *             0        *0  0  *0 

AZ         STATE  TCTALS  ( 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE                  0        .0  0 

MALE      «          0        *0  0 


2  INSTITUTIONS) 
*0 

♦  0<f> 


1 

5*6 

0 

\  .0- 

%i 

5.6 

17 

1 

8.3 

0 

•  0 

1 

8.3 

11 

0 

•  0 

0 

;  *o 

C 

.0 

6 

0 

•  0 

10 

13*3 

10 

13.3  * 

*  65 

0 

.0 

7 

'  11*3 

7 

11*3 

55 

0 

\  *0 

3 

23*1 

23*1 

10 

1*1 

1*4 

•  0 


10  10*6 
7      9*5  ' 
3  15*6 


15.  8» 


94*4 
*  91*7 
100.0 

66*7- 

86*7 

76*9 


62  66*2 
66  69*2 
16  64*2 


16 

12 
6 

75 

62- 

13 


93 
74 
19 


CALIFORNIA 

CA    CAL  STATE  U-FULLERTON 


TCTAL*                0  *0 

0 

♦  0 

.    FEMALE             *    0  •  *X> 

ft 

•  *0 

HALE                 0  *0 

u 

*.0' 

CA    SAN  JOSE  STATE  L 

fCTAL                 0  *0 

1 

1*6 

FEMALE                 0        ,0  • 

1 

2*0 

MALE               •  0        *  0 
CA    U  OF*  CAL- BERKELEY 

0 

.0 

TCTAL                 0  *0 

3 

3.7 

-   FEHALE                  0  0 

2 

3*5 

MALE                 0  *0 

1 

4.0 

CA    U  OF  CAL-LOS  ANGELES 

TCTAL                 0        .0  . 

2 

3.4 

FEMALE                 0  .0 

4.1 

MALE           *    C  *0 

\-i 

•  0 

CA    U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 

TOTAL                  1        ♦  * 

'  7 

6.3 

FEMALE                 1  1*2 

7 

6.5 

MALE                0  *0 

0 

•  0 

CA          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  »3 

FEMALE  1 

IULE  9        ♦  9 

CCLCRAOO 

CO    U  Of  COLCRAOC  Al  BOULOER 


5  INSTITUTIChS) 


TCTAL 
FEMALE  . 
MALE 

co  u  cf  cao  At 

TCTAL 
FcHALE 
MALE 


0  *0 

0  *9 

0  .0 
OENVER 

0  *9 

C  .9 

9  *9 


CO    DIVERSITY  OF  DENVER 


TOTAL- 
FEMALE 
KAL£ 


6.3 
7*7 
.0 


ic  STATE  TCTALS  I 

TOTAL  " 0 

FEMALE  0 
MALE  0 


3  INSTITUTIONS) 


•  0 

•  0 


CONNECTICUT 

CT     SOUTHERN  CONN  ST  COLLEGE 
TOTAL                 0  .9 
FEHALE                 P  .0 
MA  Li                 0  .0 


.7 

•  d 

•  9 


.0 
.0 
.0 


4  6*3 

3  5*9 

1  6*3 

6  7*3 

4  7*0 

2  6*0 


10*2 
10*2 
10*0 

4.5 
4*9 
3.4 


4.2 
5.1 
*0 


.0 
.0 
♦  0 


.9 
1.1 
.0 


3*2 
3*9 
0 

3*7 
1.8 
6.0 

.0 
.0 
.0 

2.7 
2.4 
3.4 


13 

3*6 

24 

6.6 

'  10* 

2,8 

12 

4.3 

19 

6*6 

7 

2*5 

1 

1.2 

5 

5.9 

3 

3.5 

0 

.0 

e 

•  0 

1 

6.3 

0 

•0 

o, 

.0 

1 

6.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.8 

0 

.0 

1 

4.8 

1 

5.3 

0 

•  9 

1 

5.3 

0 

•0 

0 

•  0 

»  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

u 

1.0 

0 

•  0 

c 

♦  0 

1 

1.2 

0 

•  0 

0 

.0  . 

0 

.0 

2.1 
2.5 
*  *0 


5 

1C*4 

89.6 

5  • 

12*6 

87*2 

0 

♦  o. 

9 

100*0  c 

7 

11.1 

51 

61.0 

6 

11*8 

40 

76*4 

1 

6*3 

11 

91*7 

12 

14*6 

.69 

64.1 

7 

12*3 

86*0 

5 

2  0.0 

20 

80*0 

8 

13*6 

•  51 

86*4 

7 

14.3^ 

42- 

65*7 

1 

10*0 

9 

.  SCO 

16 

14*4 

91 

82.0 

14 

17*1 

65 

79*3 

2 

i 

t6*9 

26 

89*7 

46 

13.2 

305 

64*0 

39- 

14*0 

230 

82*7 

9 

1C*6 

75 

66*2 

1 

6.3 

15 

93*6* 

1 

6.3 

15 

93.8 

0 

♦  0  # 

0 

•  0 

N 

2 

9*5  ' 

19 

90*5 

2 

10*5 

69*5 

0_ 

*0 

2 

140*0 

1 

1.0 

100 

97.1 

1 

1.2 

•83 

97*6 

0 

.0 

17 

94*4 

4 

2.9 

134 

95.7 

V 

3.3 

115 

95*6 

0 

.0 

19 

95*0 

1 

•s 

110 

99*1 

1 

1.1 

66 

96*9 

0 

.0 

24 

100*0 

■  .0 

o  -so' 

7.9 
9.8 
•  0  • 

1.2 
1.8 
.  .0 

.0 
.0 
.0 

'  3*6 

V 

3.4 


10  ^*8 
1  1*2 


\° 

•  0 
.0 

♦  G 


1.9 
1.2 
5.6 


1.4 
-•.6 
5*C  ■ 


46 

»  39 
9 

6* 

••K 

«  4 

82 
,57 
25 

i  59 
49 

k 10 

111 

B2. 
29 


363 
276 
65 


16 
16 
•*0 

21 
19 
2 

103 
65 
16 


140 
120 
20 


111 
87 
24 


ERIC 


1391 


1451 


TABLE  7.    TOTAL  HASTENS    OEGREES  FOR  NA40R  FIELO  CCNFEMEO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
"  ETMNICITf,  AND  SEX.     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AHER  I  CAN  IfcOIAS 
ALA^fAN  NATIVE 

NUMBEA  X 

LIMMY  SCIENCE*tl6C0) 

CT*  V  STATE  •TCTALS  I  « 
T07AL                 0  -0 
FEKUE                 0  .0 
MALE                0  .0 

OISTRICT  OF  COLUMBIA 

OC*  CATHOLIC  U  OF  AMERICA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


BLACK  *  ASIAN  C* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


I  INSTITUTIONS) 


.0 


2.9 
2.* 
5.6 


1  INSTITUTIONS) 
3  2.9 
2 
1 


2.4 
5.6 


OC         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .0  .0 

FLORIDA 


FL    FLOA ICA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0*       .0  4 

FEMALE                C       .0  •         4  5.5 

HAUE                 0        .0  0  *  .0 

FL    FLCRIOA  TECHNOLOGICAL  U 

TOTAL                 0        .0  1  8.3 

_    FEMALE                0-       .0  1  10.O 

MALE  6  .  .0  0  .0 
FL    U  OF  SOUTH  FLORIDA 

TOTAL                 1       i-3  *  **1 

FEMALE*                1      US  * 

HALE             10        .0  0  •  .0 

FL           STATE* TOT ALS  (  3  INSTITUTIONS) 

TOTAL                  1  9,  5.1 

'    FEMALE                 1        -7  9  -6.0 

MALE                 0        .0  %            0  .0 

GEORGIA 


NUMBER 


3- 
3 
0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


<7A    ATLANTA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,,0  .0 

HALE  0  .0 

GA    EMORY  UNIVERSITY 
4     TOTAL  0  *0 

FEmLE     •  0  *0 

MALE  0  .0 

GA    GEORGIA  SI  ATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  »j 

MALE         <•    o  *.a 
GA    DIVERSITY  OF  GEORGIA 


41 
31 
10 


TOTAL 
FEMALE 
MAI  E 


.0 


.0 


85.4 
86.1 
83.3 

'  4.1 
•0 
22.2 

9a 

8.0 
20.0 


,GA     *    STATE  TOTALS 

TOTAL  0 

-FEMALE  0 

MALE  0 

HAWAII 


Hi    U  OF  HAWAII  AT  (UNO A 


INST  ITUTIONS) 
46  27.9 
.    35  24.0 
*«     13  50.0 


6 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
•0 


HI  STATE  TOTALS  ( 

-    TOTAL  '  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

ILLINOIS 


:8 


1  INSTITUTIONS) 
0  »0 
0  .0 
0  *0 


IL    CHICAGO  STATE  UNIVERSITY 

—•TOTAL                 0  ,0 

0 

•  0 

FEMALE                0*  .0 

0 

.0 

HALE           ,      0      -.0  ^ 

0 

•  0 

It    EASTERN  ILL  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

0* 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

»  HALE                 0  .0 

0 

.0 

IL    MATL  COLLEGE  EO  MAIN  CAM 

TOTAL                0  -  .0 

0  * 

.0* 

FEMALE     *          0  .0. 

~0 

•  0 

mLE             .    0  .  .0 

^0 

•0 

IL    NORTHERN  ILL  UNIVERSITY 
*    TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALf                0  .0 

0 

.0 

*  MALE            .    0  .0 

o. 

.0 

c 


.9 
1.1 
.0 


2.9 
3.6  , 
.0 


2.9 
3.6 
.0 


.cx 
.6 
.0 

.0 
*0 
.0 

1.3 
1*5 
.0 


1  .  *6 
1  .7 

0    '  »o% 


c 

0 
0 


20- 
17 
3 


2.1 
2*8 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


•  6 
.7 
.0 


34.5 
37.0 
25.0 


20 
17 
3 


34.5 
37.0 
25.0 


P 
0 
0 

0* 

0 

0 

0 
.0 
0 

0 
0 

p. 


♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0  . 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
fO 
.0 


ER 

t 

NUM8ER 

o 

.0 

1 

•.9 

o 

.0 

1 

1.1 

0 

.0 

0 

t  .0 

o 

.0 

6 

5.9 

c 

.0 

5 

6.  0 

0 

it 

^  1 

5.6 

o 

.0  ' 

6 

5.9 

0 

.0 

5 

6.0 

0 

.o  ; 

1 

5.6 

• 

>.7 

1 

1.1 

5 

1.4 

5 

6.6 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.3 

•0 

1 

10.0 

0 

»:: 

c 

.0 

2 

2. 6 

8 

10.3 

2 

8 

12.1 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1*7 

14 

7.9 

3 

2.0 

14 

9.4 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

42 

87.5 

o 

♦  0 

32 

88*9 

0 

.0 

.  10 

63.3 

0 

♦  0 

2 

4.1 

o 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

*2 

22.2 

o 

♦  0 

5 

9.b 

0 

'♦0 

4 

8*0 

0 

♦  0 

1 

20.0 

o 

♦  0 

0 

*0 

o 

.0 

o 

*0 

0 

♦  0' 

0 

*0 

.  9 

.0 

49 

2*;  5 

o 

♦  0 

36* 

24*7 

0 

•  .0 

13 

50.0  . 

•A 

2 

3.4 

22 

37*9 

4.3 

19 

41.3 

0 

.0 

3 

25.0 

2 

3*4 

22 

37.9' 

2 

4.3 

19 

41.3 

0  . 

,0 

3 

*  25.0 

0 

.0 

\0 

.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

c 

.0 

0 

0- 

.0 

0 

:?> 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

«0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

HHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT  ■ 
Al  IEN 

NUH8ES 


a 

0 
0 


♦0' 
.0 


.0^ 

♦  c 

.0 


110  99*1 
86  98.9 
24  100. 0 


^92  90.2 
75  69.3 
17  $4.4 


92  90.2 
75  89.3 
17  94.4 


61  93. * 
67  91.6 
14  100.0 

10  03.3 
6  80.0 
2  1CC.0 

•70  89. .7 
53  67.9 
12  100. C 


161  91.0 
133  69.3 
26  10C.0 


12.5 
11. 1 
16.7 


47  9*.9 
40  100.0 
7  77.8 


50 
46 
4 


90.9 
92.0 
80.0 


20  100.0 
20  1CC.0 
0  «0 


123  71.5 
110  75.3 
13  50.0 


32  55.2 
24  52.2 
6  66.7 


32 
24 


11 

9 

2c 


TOTaI 
NUHBER 


55.2 
52.2, 
66*7 


34.4 
31.0 
66*7 


16  1C0.0 
'12  100.0 

4  100.0  • 

7  10C.0 

5  100.0 
2  ICOiO 

20  95.2 
20  95.2 
0  *0 


0 

.0 

111  „ 

0 

.0  ✓ 

87 

0 

.0 

2* 

4 

3.9 

102 

4 

4.6 

84 

0 

•  0  • 

4 

3.9 

102 

4 

4.6 

6- 

0 

.0 

16 

m 

1 

1.1 

67 

1, 

1.4 

73 

0 

.0 

14 

1 

- 

6.3 

^2 

1 

19.0 

10 

0 

.0 

2 

0 

♦0  * 

78       •  • 

0 

•0 

66 

0 

.0 

12 

\ 

2 

l.I 

177 

2 

1.3 

149  , 

0 

.0  " 

28 

0 

♦  0 

46 

JO* 

.0 

3o- 

0 

.0 

12 

0 

.0 

49 

0 

♦  0 

'  40 

0 

A 

♦  u 

e 

vJ 

0 

.0 

55, 

0 

50*  . 

0 

.0 

20 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

o 

•  0 

172 

0 

.0 

146 

0 

.0 

?6 

4 

t.9 

58 

3* 

6.5 

Ah 

1 

•  8*3 

4 

- 

6.9 

58 

3 

6.5 

46 

1 

8.3 

12 

, 

21 

65.6  » 

32 

20 

69.0 

4  ■ 

I, 

33.3 

0 

.0 

16 

0 

•  0 

12 

0 

.0 

4 

0 

.0 

7 

0 

.0 

5 

0 

•0 

2 

1 

4.8 

21 

1 

4.8 

21 

0 

•  0 

0 

0 

ERIC 


TABLE  7.    TOTAL  MASTER'S    OEGftEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY*  ANO  SEX.     INSTITUTION  ANC  STATE  197B-1979 


AMERICAN  1NOIAN  BLACK  AM  AN  OR 

ALASKAN  NATIVE        NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
N'  NOR1TY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES  10ENT 
AL  I  EN 


TOTAL 


LIBRARY  SCIENCE  (1600) 


IL    ROSARY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  A     C  .0 

MALE  0  ,0 

IL    UNIVERSITY  OF  CHICAGO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

M4LE  0  .0 

IL     U  OP  ILL ' URBAN A  CAMPUS 
TOTAL  0  .C 

*     FEmLC  0  .0 

HALE  0  .0 


IL         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  U 
FEMALE  0 
MALE  0 

INDIANA 


IK    BALL  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


IN    INDIANA  STATE  U  MAIN  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALt 


•  0 
•0 

♦  0 


-IN     INDIANA  U  8LP0MINGT0N 


TOTAL 
FE^Lc 
MALE 


•  0 
.  D 
,♦0 


IN          STATE  TOTALS  ( 

.TOTAL  *0*  *0 

.  f'emale  o  *0 

MALE  0  .0 


0 

0  1 
0 

0 

I 

0 

I 


•  0 

•  0 

•  0 

1*0 
.0 
3*7 


3  INSTITUTIONS) 
2  1.5 
1  1*0 
1  2*9 


NUMBER 

• 

* 

»Jt  tM  ft  CD 

nun dc k 

• 

* 

NUMBER 

,9 
>.* 

NUMBER' 

% 

NUMBER 

x 

NUMBER 

x 

NUMBER 

* 

I 

.9 

3 

2.7 

o 

♦  0 

4 

3.5 

108 

95*6 

i 

♦9 

113 

I 

1.0 

•>  o 

**T 

o 

♦  0 

4 

3.  8 

100 

95.2 

i 

1.0 

105 

0 

•  0 

A 

V 

♦  u 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

8- 

100*0 

0 

0 

ft 

0 

•  0 

1 

r. 

0 

.0 

1 

.  4*5 

21 

95*5 

0 

•  0 

22 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

17 

100.0 

0 

•  0 

17 

0 

•  0 

1 

20*0 

u 

.0 

1 

2C.G 

4 

ttU.O 

0 

.0 

5 

3 

2.3 

2 

1.6 

♦  8 

4.7 

121 

94.5 

1 

•  8 

128 

I 

1.0 

2 

2*0 

1 

1  .0 

4.  1 

93 

94*  9 

1 

1  .0 

98 

2 

6.7 

,.0 

•  0 

0 

.0 

2 

6.7 

\ 

28 

93.3 

0 

.0 

30 

IN>T  ITUTIONS) 

\ 

4 

uz 

6 

1 

•  3 

11 

3.2\ 

v  J04 

bS.  7 

24 

7.1 

339 

2 

.7 

5 

a. 7 

1 

•3 

8 

2*8 

\  256 

89*2 

23 

8.0 

287 

2 

3.8 

I 

1.9 

0 

•  0 

3 

5.8 

\  *8 

92.3 

1 

1.9 

52 

I 

4.3 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

4.3 

22 

95*7 

0 

•  0 

23 

1 

'6.3 

0 

.0 

0 

♦c 

1 

6.3 

15 

93*8 

0 

•  0 

16 

0 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

*  0 

.0 

7 

100*0 

0 

.0 

7 

0 
0 

0 

\l 

\ 

2, 
0 


.0 
♦  0 
.0 

3.0 
2.8 
3.7 


4 

3  - 
1 


3.1 
3.  1 
2.9 


9  100*0 
S  100*0 
1  100.0 


90 
66 
24 


90*9 
91*7 
80*9 


121  92*4 
69  92*7 
32  91*4 


•  0 
•0 

•  0 

6.1 
5.6 
7.4 


4.6 
4.2 
5.7 


9 
6 
1 

99 
72 
27 


^31 
96 
35 


IOWA 

I A    UNIVERSITY  OF  1CMA 

TOTAL  •  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 
IA    U  OF  NORTHERN  IOWA 

'  TOTAL  .  0  .0 

*  FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

I A          STATE  TOTALS ' I 

TOTAL  C  .0 

FEMALE   *  0*6 

MALE  0  *0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 


2  INSTITUTIONS) 
*  0    v  «0 
0  *0 
0  *0 


.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


42 
34 


11 

9 

2 


95*5 
94*4 


1CC.0 
100*0 
100*0 


53  96*4 
43  95*6 
10  100*0 


4.5 
5.6 
.0 

.0 

-  .0 
•  .0 


3.6 
4.4 

r.O 


44 

36 
8 

11 

9 
2 


55 
45 
10 


KANSAS 

KS    EMPORIA  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALc 
MALE 


KS  STATE  TOTALS  ( 

"   -TOTAL      ^  0 
FEMALE  0 
.  MALE  0 


^5.1 
6.0 
•  0 


INSTITUTIONS) 
V  5.1 


6.0 
.0 


3.8 
4.5 
•  0 


3.8 
4.5 
.0 


2.6 
3.0 
.0 


2.6 
3.0 
♦  0 


11*5 
13*4 
•  0 


11*5 
13*4 
•  0 


68 
57 
11 


87*2 
85.1 
100*0 


68  87.2 
57  85*1 
11  100.0 


1.3 
1.5 
.0 


1.3 
1.5 
•  0 


7« 
67 
11 


78 
67 
11 


KENTUCKY 

KY     EASTERN  KY  UNIVERSITY 
TOTAL  '0  *0 

FEMALE  0.  .0 

-MALE  00  .0 

*  KY  -MOREHEAO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  v  0  *0 

FEMALC  0  .0 

MALE  0  *0 

KY    HALOING  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .Oc 

KY  -  UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 
TOTAL  3  3.1 

FEMALt'  2  2*7 

MALE  1  4*5 

KY    hE STERN  KY  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1. 

1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

0 

•  0 

0 

♦u 

0 

•  u 

10'  100.0 

0 

.0 

10 

0 

>  .0* 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

8 

0 

*0 

u 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

0" 

♦  0' 

0 

•  0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

•  0 

7 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

7 

ICC.  0 

0 

,0 

7 

0 

.0 

0 

-  .0 

0 

♦  0  Y 

13 

luu.o 

0 

•  0 

13 

0 

♦c 

0 

.0 

0 

•  G 

12 

10C.0  / 

0 

•  0 

12 

c 

.0 

0 

.0 

0 

'  *0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4 

4.2 

91 

94*8 

1 

1.0 

96 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

V 

70 

94.6 

1 

1.4 

74 

0 

♦  0 

0 

♦0 

1 

475 

21 

95*$ 

0 

•  0 

22 

0 

♦<? 

0 

.0 

0 

.0 

11 

78.6 

3 

21*4  ' 

14 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

84.6 

2 

15.4 

13 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100*0 

1 

MC 


1393 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATNc 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
%  NUMBER 


LIBRARY  SCIENCE  (I6COI 

KY         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  3  2.1 

FEMALE  2  l«* 

MALE  I  3*0 


5  INSTITUTIONS) 


.7 
.9 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


4 
3 


2.9 
2.d 
3.0 


132  94.3 
101  94.4 
31  93.9 


2.9 
2.8 
3.0 


140 
107 

33 


LOUISIANA 

LA    LA  STATE  U  ANO  ACM  C 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
LA    NTHWSTN  ST 
TOTAL 
FEMALE 

mLE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

U  OF  LA 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


3.9 
5.1 
.0 


4  , 23.5 
4  23.5 
0  .0 


LA  '      STATE  TOTALS  U 

TOTAL                 0  *.0 

FEMALE                0  .0 

•  MALE                 0  .0 

MARYLANO 

MO    U  OF  MO  COLLEGE  PARK  CAM 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 


2  INSTITUTIONS) 
7  7.4 
7 
0 


9.2 
.0 


13 
11 

2 


8.9 
9.1 
8.0 


MO         STATE  TOTALS  C 

TOTAL                 0  . 0 

FEMALE                 0  .0 

HALE                 0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


MASSACHUSETTS 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 

TOTAL          m  o  0,£ 

.0 

FEMALE  0 

.0 

HALE  0 

.0 

MA    BR  10 GE WATER  STATE 

COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

FEMALE*  0 

.0 

MALE  0 

.0 

MA    SALEM  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

HALE  0 

.0 

MA     SIMMONS  COLLEGE' 

TOTAL  0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

MALE  0 

.0 

13 
11 

2 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

24 
19 

5 


8.9 
9.1 
8.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

10.7 
10.6 
11.1 


MA          STATE  TOTALS  I 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

MICHIGAN 

MI    CENTRAL  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0    *  .0 

FEMALE  0  -° 

HALE  0  .0 

MI     U  MICHIGAN- ANN  ARBOR 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  «° 

MI     WAYNE  STATE  UNIVERSITY 


4  INSTITUTIONS) 
24  10.2 
19  10.0 
5  10.9 


TOTAL  % 
'  -FEMALE 
MA  L£ 

MI     WESTERN  MICH 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  '.0 

0  .0 
UNIVERSITY 

1  1.4 
1  1.7 
0  .0 


.0 
.0 
.0 

5.0 
5.4 
3.2 

11.3 
12.9 
6.3 

.0 
.0 
.0 


MI          STATE  TOTALS  I 

TOTAL  1  -3 

FEMALE  1  *3 

MALE  ,    0  .0 

M  INNESOTA 

„  HN    MANKATO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  «° 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *° 

HN    SAINT  CLOUO  ST  UNIVERSITY 


4  INSTITUTIONS) 
18  5.2 
16 

<2 


5.6 
3.2 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.c 

.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.7 
.8 
.0 


.7 
.8 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

i.8 

1.7 

2.2 


4  1.7 
3  1.6 
1  2.2 


0 
0 
0 

4 
3 
1 

1 

I 
0 

1 

0 

1 


.0 
.0 
.0 

2.2 
2.0 
3.2 

1.3 
1.6 
.0 

1.4 
.0 
6.7 


6  1.7 
4  1.4 

2  3.2 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

11.8 
11. A 
.0 


2  2.1 
2  2-6 
0  .0 


.7 
.8 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0. 

1.8 
1.1 
4.4 


4  1.7 
2  1.1 
2  4.3 


0 
0 
0 

6 
4 
2 

0 

c 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


3.3 
2.7 
6.5 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


6  „  1.7 
4  1.4 
2  3.2 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3.9 
5.1 
.0 

35.3 
35.3 
.0 


72 
55 
17 

11 
U 

0 


93.5 
93.2 
94.4 

64.  / 
64.7 
•  0 


9 

9.6 

83    88.3  , 

9 

11.8 

'66     £6. 8 

0 

.0 

1?  94.4 

1 5 

L  O.J 

108  74.0 

13 

1C.7 

91  75.2 

2 

8.0 

17  68.0 

15 

IC.3 

108  74.0 

13 

10.7 

91  75.2 

2 

8.  0 

17  68.0 

C 

«  0 

2  100.0 

0 

*.o 

2  10C.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

9  100.0 

0 

.0 

8  1CC.0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.  0 

1  10C.0 

0 

•  0 

1  100.0 

.0 

.0 

0  .0 

32 

14.3 

186  A3.& 

24 
8 

13^4 

149  83.2' 

17.8 

37  82.2 

32 

13.6 

198  83.9 

2  V 

12.6 

160  04.2 

8 

17.4 

38     82  •  6 

0 

.0 

16  100.0 

0 

.0 

15  10C.0 

0 

.0 

1  100.0 

19 

10.  * 

154  65.6 

15 

10.  1 

129  86.6 

4 

12.9 

25  80.6 

10 

12.5 

67  83.8 

9 

14.1 

52  81.3 

1 

6.3 

15  93.8 

2 

2.7 

69  94.5 

.  1 

1.  7 

55  94.8 

1 

6.7 

14  93.3 

31 

8.9 

306  87.7 

25 

8.7 

251  87.8 

6 

9.  5 

55  67.3 

0 

.0 

24  100.0 

0 

.0 

18  100. 0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

22  95.7 

0 

.0 

13  10C.0 

0 

.0 

9  9C.0 

2.6 
1.7 
5.6 

.0 
.0 
.0 


2.1 
1.3 
5.6 


23  15.6 
IT  14.0 
6  24.0 


23  15.6 
17  14.0 
6  24.0 


<4 


0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

6 
6 

0 


0 
0 
0 

7 
5 
2 

3 
3 

0 

2 
2 
0 


.0 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.7 
3.4 
.0 


2.5 
3.2 
.0 


.0 
.0 
.0 

3.9 
3.4 
£.5 

3.d 
t.7 
.0 

2.7 
3>4 
#0 


12  3.4 
10  3.5 
2  3.2 


.0 
.0 
.0 

4.3 
•0 
10.0 


77 
59 
18 

17 
17 

C 


94 
76 
18 


146 
121. 
25 


146 
121 

25 


1 
1 

0 

22* 
179 
45 


236 
190 
46 


16 
15 
1 

180 
149 
31 

80 
64 
16 

73 
53 
15 


349 

286 
63 


24 
18 

6 

23 
13 
10 


^ERJC 


'TABLE  7.     TOTAL  MASTER'S    DEGREES  FOroHA  JOR  FIELO  CGNFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 

ETHNICITY.  ANO  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


LIBRARY  SCIENCE  (16C0) 

MINNESOTA  o 

MN    U  Of  MINN  MNPcS  SNT  PAUL 
TOTAL                 1  1.6. 
FEMALE                 1  1.3 
HALE  *  0^.0 

MN"        STATE  TCTALS  { 
"TOTAL  1 

FEMALE  .,1  l.l 

MALE  .0 

MISSISSIPPI 


INST  ITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


MS    OELTA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEXAL6  0  .3 

MALE  0  .0 

MS    JACK SON  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MS    U  OF  MISSISSIPPI  MAIN  CAM 
TOTAL  U  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

MS    U  OF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 


TCT'AL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


0 

0 

0 

11 
7 


.0 
.0 
.0 

100.0 
100.0 
100.0 

6.3 
6.7 
.0 

5.9 
7.1 
.0 


MS  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  3  .0 

HA  t  E  0  .0 

MISSOURI 


4  INSTITUTIONS) 
13  26.5 
9  22.5 
4  44.4 


MC    CENTRAL  MO  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MO    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .  3 

0  .0 
MISSOURI-COLUMBIA 

9  .3 

0  .0 

0  .0 


.0 
.3 
.0 

1.6 
2.0 
.0 


MC       o  STATE  TOTALS  ( 
T0TAL  0 
'FEMALE  0 
MALE  0 

NEW  JCRSEY 


.0 
•  D 
.0. 


INST  ITUTIONS) 
1  1.2 


1.4 

.0 


NJ  GLASS80R0 

STATE  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

1 

5.0 

FEMALE 

0  .0 

1 

&.  7 

MAI  E 

C  .0 

0 

.0 

NJ    RUTGERS  U 

NEk  BRUNSWICK 

0 

TOTAL 

C  .0 

4 

2.3 

•  FEMALEO 

0  .0 

4 

2.8 

MALE 

3  .0 

0 

.0 

NJ  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

-  fem\l:  o  .o 

MALE  0  .0 

NEW  YJKK 

NY    CJNY  QUtjttS  COLL  EG t 


2  INSTITUTIONS) 
5  2.6 
5  3.1 
0  .0 


TCT  AL 
FEMALE 
HALE 
NY    C0LJM9  J A 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
NY  L0N3 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


2  4.9 

1  2.6 

I  6..< 

MAIN  OIVISION 

0  .0 

O  .0 

0  .0 
IS  U  C  W  POST  CENTER 


•  0 
.0 
.0 


NY    PRATT  TN&TITUTE 

TOTAL  0  .3 

■    FEMALE  9  .0 

HALE  0  .0 

NY     SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 


6.0 
7.9 
.9 

2.7 
2.2 

5,0 

5.3 
5.4 
4.5 

6.0 
8.2 
.0 

5.9 
6.7 
.9 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MUTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE  SI 0EN1 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


1 

1.6 

0 

.0 

2 

3.1 

57 

93.4 

2 

3.3 

1 

1.6 

0 

•  0 

2 

3.  6 

52 

92.9 

2 

3.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

1CO.0 

0 

.0 

1 

.9 

0 

•  0 

2 

1.9 

103 

95.  4 

3 

2.8 

1 

1.1 

0 

.0 

2 

2.3 

83 

95.4 

2 

2.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

20* 

95.2 

1 

4.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

N  5 

1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.3  , 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100,9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

1G".0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.3 

14 

87.5 

1 

6.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

6.7 

1 3 

86.  7 , 

1 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

5.9 

0 

.0 

2 

11.6 

15 

68.2 

0 

.0 

1 

7.1 

_  0 

.0 

2 

14.3 

12 

85.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

•  0 

1 

2.0 

0 

.0 

14 

i 

26.6 

34 

69.4 

1 

2.0 

1 

2.5 

0 

.0 

10 

25.0 

•  29 

72.5 

1 

2.5 

0 

.0 

0 

.0 

4 

44.4 

5 

55.6 

0 

.0 

0 

■  .0 

0 

'.0 

0 

.0 

22 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

20 

103.0 

0 

•  0 

0 

.0 

9 

•  0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

3.1 

1 

i.6 

4 

6.3 

59, 

92.2 

1 

1.6 

2 

4.1 

0 

.0 

*  3 

6.1 

46 

93.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

1 

6.7 

13 

86.7 

1 

6.7 

<; 

2 

2.3 

1 

1.2 

4 

4.  7 

61 

94.2 

1 

1.2 

2 

2.0 

0 

.0 

3 

4.3 

66 

95.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.9 

I 

5.9 

15 

66.2 

1 

5.9 

• 

0 

.0 

1 

5.0 

2 

1C.0 

18 

90.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

2 

13.3 

1  3 

66.7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

1 

.6 

0 

.0 

5 

2.9 

168 

97.1 

0 

.0 

1 

.  7 

0 

•  0 

5 

3.  b 

139 

96.5 

0 

•0 

0 

.0 

0 

,.o 

0 

.0 

29 

100.0 

3 

.0 

I 

•  5 

1 

.5 

7 

3.  6 

1  66 

96.4 

c 

•  0 

1 

•  6 

l.« 

.6 

7 

4.4 

152 

93.6 

0 

c  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

34 

100.0 

0 

.0 

1 

2.0 

1 

2.0 

7 

14.0 

43 

66.0 

0 

.0 

1 

2.6 

0 

.0 

5 

13.2 

33 

€6.8 

0 

.0 

0 

.0 

1— 

8.3 

2 

16.7 

10 

63.3 

0 

.0 

1 

.9 

2 

1.6 

6 

5.4 

95 

84.6 

11 

9.^ 

1 

1.1 

2 

2.2 

5 

5.4 

77 

83.7 

10 

10.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.0 

16 

9C.C 

1 

5.0 

1 

.9 

3 

2.6 

10 

6.8 

104 

91.2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.2 

7 

7.6 

65 

92.4 

0 

.0 

1 

4.5 

1 

4.5 

3 

13.6 

19 

66.4 

0 

.0 

2 

3.0 

2 

3.0 

6 

1 1.9 

53 

79.1 

6 

9.0 

2 

'4.1 

2 

4.1 

6 

16.3 

37 

75.5 

4 

6.2 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.0 

16 

88.9  o 

2 

11.1 

3 

17.6 

1 

5.9. 

5 

29.4 

12 

70.6 

0 

.0 

2 

13.3 

1 

6*7 

4 

26.7 

11 

73.3 

0 

.0 

1 

50.0 

9 

.0 

1 

50.0 

1 

53.0 

0 

,0 

61 

56 
5 


106 
87 
21 


5 
4 
1 

11 
7 
4 

16 
15 
1 

17 
14 

3 


49 
40 

9 


22 
20 
2 

64 

15 


86 
69 
17 


20 
15 
5 

173 
144 

29 


193 
159 
34 


50 
38 
12 

112 

92 
20 

114 

92 
22 

67 
49 
16 

17 

15 
2 


1395 


1455 


TABLE  .7. 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUK6EP         <  NUMBER 

LIBRARY  SCIENCE  «16C0) 

NEW  YORK 


NY    SUNY  AT  ALBANY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0- 

N*cE  0  .0 

KY    SUNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAN 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
,  MALE  0 
NY    SUNY  COLLEGE  AT 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LE  < 
NY    SYRACUSE  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


N.0 
.0 
.0 
GENES EO 
•  0 
.0 
•0 

MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 

0  *  .0 


0 
0 

0  m 

I 
I 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


.0 
.0 
.0 

1.5 
2.0 
.0 

.0 
."0 
.0 

1.2 
1.5 
.0 


NY         STATE  TOfULS  I 

TOTAL                 2  .3 

FEMALE                 1  •« 

NILE                 I  *7 

NORTH  CAROLINA 

NC    APPALACHIAN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  -J 

MALE  0  -° 

NC    EAST  CAROLINA  UNIVERSITY 

TOTAL  0 
FEMALE  0  .0 

MALE    „  0  .0 

NC    NC  CENTRAL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    U  OF  NC  AT  CHAPEL  HILL 


9  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


NC    U  OF  NC  AT  GREENSBORO 


TOTAL 
FEMALfc 
MALE 


.0 


19 
17 

2 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

2* 
23 
1 

1 
1 

0 

4 
4 
0 


2.7 
3.1 
1.4 


.0 
.0 
.0 

3.6 
4.2 
.0 

80.0 
92.0 
20.0 


NUMBER 


2  * 

2 

0 

1 

1 

2 
2 
0 

0 
0 
0 


13 
10 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


•  WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NOh-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUM8ER 


10 
12 


NC             ATE  TOTALS  C  . 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  .0 


5  INSTITUTIONS) 
30  15.6 
29  19.0 
1 


2.6 


OHIO 

OH    BOWLING  GRN  ST  L  MAIN  CAM 
TOTAL  0  •? 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  •<> 

OH    CASE  WESTERN  RESERVE  ' 


0  .0 
0 

0  .0 
MAIN  CAMPUS 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


TOTAC 
'EMALE 
MALE 
OH    KENT  STATE 
*  TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OH    UNIVERSITY  OF  TOLEDO 
TOTAL  0  .0 

FEMALC  0  .0 

MALE  0  -° 

OH         STATE  TOTALS* I 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


OKLAHOMA 

OK    U  Of  OKLAHOMA  NCRMAN  CAM 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

OK         STATE  TOTALS  1 

TOTAL                 0  -° 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 


0 
0 
0 

12 

8 


.0 
.0 
.0 

14.0 

.3 
.0 


12. 
19. 


4.0 
5.0 
.0 


4  INSTITUTIONS) 


21 
16 

5 


4.0 
4.5 
.0 


INSTITUTIONS) 
1  4.0 


1.8 

2.2 
.0 

o 

1.5 
.0 
5.9 

2.5 
3.2 
.0 

.0 
.0 
.0 


1.9 
1.8 


4.t> 
.0 


3 

2.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

.0 

0  * 

.0 

0 

•  0 

1 

2.7 

1 

3.  1 

0 

.0 

1 

.5 

1 

.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

~o 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

«.o 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

o 

0 

.0 
.0 
.0 

0 

1.8 
2.2 
.0 

107 
85 
22 

95.5 
9*. 4 
100.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

2 
1 
1 

3.0 
2.0 
5.9 

56 
45 
11 

84.8 
91.8 
64.7 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

2 
2 
0 

2.5 
3.2 
.0 

78 
61 
17 

97.5 
96.8 
100.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

1 
1 

0 

1.2 
1.5 
.0 

78 
62 
16 

92.9 
92.5 
94.1 

9 
7 
2 

,,i 

1.3 
1.4 

43 

35 
6 

6.1 
6.3 
5.4 

626 
496 
130 

89.2 
69.4 
68.4 

1 
1 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

:> 

0 
0 

0 


6.7 
7.7 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

;o 

.0 
.0 
.0 


0  .0 
0  .0 

?8  •? 


1 

6.7 

14 

93.3 

1 

7.7 

12 

92.3 

0 

.0 

2 

100.0 

1 

3.o 

27 

96.4 

1 

4.2 

23 

95.8 

0 

.0 

4 

100.0 

24 

80.0 

5 

16.T 

23 

92.0 

2 

8.0 

1 

20.0 

60.0 

1 

1.2 

80 

97.6 

1 

1.7 

58 

98.3' 

0 

•Q 

22 

95.7 

5 

13.5 

32 

86.5 

5 

15.6 

27 

84.4 

0 

.0 

5 

100.0 

1 

»5 

32 

16.7 

1 

.7 

31 

2C.3 

0 

.0 

1 

2.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.2  ' 

.  13 

15.1 

1 

9 

13.8 

0 

.0 

4 

19.0 

0 

.0 

8 

5.9 

0 

.0 

7 

6.7> 

0 

.0 

1 

3.  1 

0 

.0 

1 

4.0 

0 

.0 

1 

5.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.4 

22 

8.6 

1 

.5 

8.7 

0 

.0 

8.5 

0 

0 

1 

4.0 

0 

.0 

1 

4.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.0 

0 

.0 

1 

*4.5 

0 

.0 

0 

.0 

158  82.3 
122  79.7 
36  92.3 


7 
1 

59 
50 
9 

J27 
96 
31 

24 
19 


100.0 
100.0 
100.0 

68.6 
76.9 
42.9 

93.4 
92.3 
96.9 

96.0 
95.0 
10C.0 


'218 
46 


85.5 
8/.  B 
78.0 


23  92.0 
20  90.9 
^  100.0 


23  92.0 
20  90.9 
3  100.0 


3 
3 
0 

0 
3 
5 

0 

0 
0 

5 
4 
1 


2.7 
3.3 
.0 

12.1 

6.1, 
29.4 

.0 
.0 
.0 

6.0 
6.0 
S.v 


33 
24 


4.7 
4.3 


9 

6.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

tf 

.0 

0 

.0 

1 

3.3 

0 

.0 

1 

20.0 

1 

1.2 

0 

.0 

1 

4.3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•» 

1.0 

0 

.0 

2 

5.1 

0 
0 
0 

14 

6 


15 
7 


.0 
.0 
.0 

16.3 
9.2 
3.8.1 

.7 
1.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


5.9 
3.6 
13.6 


4.0 
4.5 
.0 


4.0 
4.5 
.0 


112 

90 
22 

66 
49 
17 

60 
63 
17 

84 
67 
17 


702 
555 
147 


15 
13 
2 

28 
24 
4 

5 

62 

59 
23 

37 

3? 
5 


192 
153 
39 


7 
1 

86 
65 
21 

136 
104 

32 

25 
20 

5 


255 
196 
59 


25 
22 
3 


25 
22 
3 


OREGON 

QR    U  OF  OREGON  MAIN  CAMPUS 

A       TOTAL  0  •<>« 

FEMALE  0  .0  4 

MALE  0  *0 


-\  ^  


•0 
.0 
.0 


1.6 
2.2 
.0 


1396 


1.6 
2.2 
.0 


58 
42 
16 


90.6 
93.3 
84.2 


7.3 
4.4 
15.8 


64 
45 
19 


TABLE  7.    TOTAL  MASTER'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  <¥  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  AND  SEXS     INSTITUTION  AND  STATS  1*7«-1979 


AMERICAN  INCIAN 
ALASKAN  NATIVE 


9LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


IiHITE 
HON-HI  SPANIC 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


NUMBER 

1 

NUMBER 

tf  X 

NUMBER 

t 

NUMBER 

X 

NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

NUMtttR 

X 

NUMBER 

LIBRARY  SCIENCE  (1600) 

\ 

OR          STATE.  TOTALS  ( 

4  INSTITUTIONS) 

• 

• 

TCTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1.6 

1 

l.o 

58 

90*6 

5 

7.8 

66 

.  FEMALE  0 

•  0 

0 

*  *0 

0 

•  0 

1 

2.2 

1 

2.2 

42 

93*  3 

2 

4.4 

45 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

3 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

16 

84*2. 

3 

15. a 

19 

PENNSYLVANIA 

0 

PA    CLARION  STATE  C  MAIN 

CAM 

TCTAL  0 

.0 

3.7 

0 

.0 

0 

•  0 

m  1 

3.7 

24 

88*9 

2 

7.4 

27 

FEMALE  0 

•  0 

1 

•  4.8 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

4.  8 

1  8 

85.7 

2 

<9.5 

21 

MALE  0 

.3 

0 

•  3 

v  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

100.0 

0 

•  0 

*  6 

PA    DREXEL  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

11 

9:.  1 

I 

.8 

0 

.0 

12 

S.9 

109 

90.  1 

0 

.0 

121 

FEMALE  0 

•  0 

9 

9.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

9.0 

91 

91.0 

0 

.0 

100 

MALE  0 

♦  0 

2 

9.5 

1 

4.  8 

0 

.0 

3 

14.  3 

18 

05.7 

0 

.0 

21 

PA    DJQUESNE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  3 

0 

.0 

0 

.0 

I 

100.0 

0 

.0 

1 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1  00.0 

0 

.0 

1 

MALE  0 

♦  0 

3 

.0 

0 

•0 

3 

•0 

9 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

PA    KUTZTCWN  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

U 

•  0 

0 

♦  0 

•0 

.0 

0 

.  0 

1 1 

100*  0 

0 

.0 

11 

FEMALE  0 

.0 

3 

•  3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

100*0 

0 

>0 

10 

MALE  0 

.0 

0 

•0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

1 

1 00*  0 

0 

.0 

I 

PA    SHIPPENSBURG  ST  COLLEGE 

TOTAL  0 

.♦o 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

20 

100.0 

0 

.0 

20 

FEmj.£              .  0 

^0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

19 

100*0 

0 

.0 

19 

MALE  0 

•  0 

0 

0 

•0 

-0 

.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.  0 

1 

PA    0  OF  PITTS6G  MAIN 

CAMPUS 

TOTAL '  0 

•  3 

10 

6.4 

0 

•  0 

0 

.0 

10 

6.4 

135 

€6*0 

12 

7.6 

*  157 

FEMALE  0 

•  0 

10 

8.4 

0 

..0 

0 

•0 

10 

6.4 

99 

83*2 

10 

8.4 

119 

MALE  0 

.0 

0 

•  3 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

•  0 

36 

94.7 

2 

5.3 

38 

PA     VILLANOVA  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

34 

97*1 

1 

2.9 

35 

FEMALE  0' 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

33 

>  r*  1 

1 

2.9 

34 

HALE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100.  0 

c 

.  0 

1 

PA          STATE  TOTALS  ( 

7  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

♦  3 

22 

5.9 

1 

.3 

0 

.0 

23 

6.  2 

334 

85.  8 

1 5 

4-0 

372 

FEMALE  0 

♦  0 

20 

6.6 

vO 

.0 

0 

.0 

20 

6.6 

271 

89.  1 

4.3 

304° 

HALE  0 

•0 

2 

2.9 

1 

1.  5 

0 

♦  0 

3 

4.4 

63 

92.6 

2 

2.9 

RHOOfc  ISLANO 

* 

RI    U  OF  RHODE  ISLAND 

TOTAL  0 

♦  3 

0 

•  0 

1 

2.2 

0 

♦  0 

1 

2.2 

45 

97.  8 

0 

.0 

46 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

•  3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

34 

100.0 

0 

.0 

34 

MALE  0 

.0 

0 

♦0 

1 

8.  3 

0 

"    •  0 

1 

8.4 

1 1 

91.7 

c 

.0 

12" 

RI          STATE  TOTALS  ( 

1  INSTITUTIONS) 

TOT  AL  0 

•  3 

0 

•  0 

1 

2.  2 

3 

♦D 

1 

2.2 

45 

97.8 

0 

.0 

46 

FEMALE  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

•  0 

34 

1  00.0 

0 

.0 

34 

MALc  0 

♦  3 

0 

.3 

1 

0.3 

G 

.0 

1 

f 

8.3 

\l 

91*7 

0 

•  0 

12 

SOUTH  CAROLINA 

SC    U  OF  SC  AT  COLUMBIA 

• 

*0T  AL  0 

.3 

7 

10.4 

3 

4.5 

0 

.0 

10 

14.9 

57 

85*1 

0 

.0 

67 

FEMALE          i  0 

♦  0 

7 

13.7 

2 

3.9 

0 

.0 

9 

17.6 

42 

82*4 

0 

.0 

51 

HALE    *  0 

•  0 

0 

.9 

1 

6.3 

0 

.0 

I 

6.3 

15 

93.8 

0 

.3 

16 

SC    hlSTHHOP  COLLEGE 

TOTAL          0  0" 

•  0 

1 

7.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

7.  7 

12 

92.3 

0 

.0 

13 

FcMALc  0 

♦  3 

1 

7.7 

0 

•  0 

0 

•0 

*  1 

7.7 

12 

92*3 

0 

.  0 

13 

MALE  0 

♦  0 

0 

•  3 

"0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

SC          STATE  TOTALS  ( 

2  INSTITUTIONS) 

1 1 

'TOTAL  0 

•  0 

8 

10.0 

3 

3.8 

0 

.0 

13.8 

69 

06.3 

0 

*0 

80 

FEMALE  0 

♦  0 

8 

12.5 

2 

3.  1 

0 

•  0 

10 

15.6 

54 

84*4 

0 

iO 

64 

♦         MALE  0 

•  0 

0 

.0 

1 

6.3 

0 

.0 

1 

6.3 

15 

93.  8 

0 

.0 

16 

SCUTH  DAKOTA 

SO    J  OF  SO  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.  0 

7 

100*0 

0 

.  0 

%  7 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

100*0 

0 

•  0 

7 

0  MALE  0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

SO          STATE  TOTALS  ( 

1  INSTITUTIONS) 

TCTAL  0 

.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

1  00.0 

0 

•  0 

•  7 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

7 

IOC.  0 

0 

.0 

7 

MALE  0 

♦  0 

0 

•  3 

0 

•  0 

'  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0  * 

0 

TENNESSEE 

?*- 

TN    GEORGE  PEABGOY  C 

TEACHERS 

TCTAL  0 

•  0 

3 

4.2 

1 

1.4 

0 

•  0 

4 

5.6 

64 

90*1 

3 

4.2 

71 

FEMALE  0 

•  0 

3 

5.9 

J 

2.0 

0 

.0 

4 

7.8 

45 

88*2 

2 

3.9 

51 

MALE  0 

.0 

3 

-  .3 

0 

•  0 

0 

•0 

a  o 

•  0 

19 

95.0 

1 

^  5.0 

20 

'TN    EAST  TENN  ST  UNIVERSITY 

1 

TOTAL  0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

•  0 

4 

FEMALE  0 

•  0 

6 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

MALE  ^ 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

1397 


MA7 


t„v.  Ton,  «.,«..  «««««  ^r.8S!?S58- MSffWWr" £0OCAT,0N  BY 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HI  SPAN IC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


.  WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NGN-RES  IOC NT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


LIBRARY  SCIENCE  U6C0) 
TENNESSEE 

TN    MEMPHIS  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0       .0  1  10.0 

FEMALE  0        .0  1  10.0 

HALE  0.0  0  .0 

TN    U  OF  TENNESSEE  KNOXVILLE 

TOTAL  0        .0  0  *0 

FEMALE  0       .0  0  *0 

MALE  0        .0  0*0 


»1  N         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  "*0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *Q 

TEXAS 


4  INSTITUTIONS) 
4  2*8 

0 


3*6 
•  0 


6  INSTITUTIONS) 
8  2.8 
8  3*3 
0  .0 


TX  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  3  1»0 

FEMALE  3  1.2 

MALE  0  .0 

UTAH 


UT     MIGKAM  YOUNG  U  MAIN  <'.AM 

TOTAL  0        .0  0  .3 

FEMALE  0     „  *0  0*0 

MALE  0        .0  0*0 


UT         STATE  TCTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE          ,      0  *0 

MALE    •             0  .0 

VIRGINIA 

VA    JANES  HA9IS0N  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  -0 

MALE                 0  .0  , 


1  INSTITUTIONS) 


.0 

♦  0 

♦  0 


VA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

WASHINGTON  c 

t 

If  A    CENTRAL  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WA    EASTERN  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       . 0 

MALE  0  .0 

WA    WH  JTWORTH  COLLEGE 


1  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

1.6 
2.2 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


10.0 
10.0 
.0 

•  0 

♦  0 
.3 


1.4 

1.8 
♦  0 


TX     EAST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 

» 

TOTAL  . 

0  .0 

1 

5.6 

0 

.0 

.  FEMALE 

0  .0 

1 

6.3 

0 

.0 

MALE 

TX    N3RTH  TEXAS 

0  .0 
ST  UNIVERSITY 

0 

♦0 

0 

•  0 

TOTAL 

0  .0 

2 

3.1 

2 

3.1 

FEMALE 

0  *o 

2 

3.9 

1 

2.0 

»„ 

MALE 

0  *o 

0 

•  0 

*  1 

7.  7 

TX    OUR  LAOY  OF 

LAKE  U 

t 

.0  * 

TOTAL 

0  .3 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

TX     SAM  HOUSTON 

ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

1  3.1 

1 

3.1 

0 

•  0 

FEMALE 

1  '3.2 

1 

3.2 

0 

.0 

MALE 

0  .3 

0 

•  0 

3 

.0 

TX    TEXAS  WOMAN'S  UNIVERSITY 
TOTAL                 1  U7 

4 

to. 7 

2  ' 

3.3 
3.3 

*  FEMALE 

1  U7 

4 

6.7 

2 

MALE 

0  .0 

0 

*d 

0 

*3 

TX    U  OF  TEXAS  AT  AUSTIN 

.9 

TOTAL 

1  *9 

0 

•  0 

1 

FEMALE  4 

1  1.3 

0 

•  0 

1 

1.3 

HALE 

0  .3 

0 

.0  v 

0 

♦  3 

1.7 
1.6 
2*2 


•  0 
.0 
.0 


♦  0 
.0 

•  0 


.0 

•  0 
.0 

•  0 
.3 
.0 

2.2 
3.0 

.0 

•  0 
•  .U 


0 
0 
0 

2 
1 
1 

4 

4 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

7 
3 
4 


.0 
.0 
.0 

.0 
♦  0 
.0 


.3 
♦  0 
♦0 


♦  0 
•0 

♦  0 

3.1 
2.0 
7.7 

44.4 
44.4 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

J.3 
3.3 

♦  0 

3.8 
13*8 


\5  5*2 
10  4.1 
5  11*1 


0 
0 

t  0 

0 
0 
0 

I 

I 

0 

0 
0 
0 


♦0 
♦  0 
*0 


.0 
•0 

•  0 

.0 

♦  0 
*0 

 »tf  . 

1*1 

*0 

.0 
*0 
*0 


2 

20*0 

8 

80.0 

2 

20*0 

8 

80.0 

3 

♦  0 

0 

.0 

3 

.3 

55 

96.5 

0 

•  0 

47 

95.° 

3 

.0 

8  100.0 

**> 

4.  7 

131 

*2.3 

6 

5.4 

102 

91*1 

0 

.0 

29 

96.7 

1 

5.6 

17 

94*4 

1 

6.3 

15 

'5*8 

0 

.0 

■> 

iOO.O 

6 

9.4 

58 

90*6 

4 

7*8 

47 

92*2 

2 

15.4 

\l 

\ 

84*6 

4f 

44*4 

\5 

55*6 

4 

44*4 

! 

55*6 

0 

•  0 

•  0 

2 

6*3 

30 

93*8 

2 

6*5 

29 

93*5 

0 

♦  3 

1 

100*0 

9 

15.0 

49 

81*7 

9 

15*0 

49 

81*7 

0 

♦  0 

0 

.0 

9 

94 

87*V 

'5 

6*4 

69 

88*5 

4 

13*8 

25 

86*2 

31 

1C.7 

253 

67*2 

25 

10*2 

214 

87*3 

6 

13.3 

39 

86*7 

0 

♦  0 

42 

100*0 

0 

•  0 

29 

103*0 

0 

*0 

13 

100*0 

3 

.0 

42 

100*0 

0 

.0 

»  29 

100*0 

3 

.0 

13 

IOC*  3 

3  * 

0 

0 


31  100*0 
31  100*0 
0  *0 


0  *c 

31  lCC.t) 

0  *o 

31  100*0 

3  *0 

^0  .0 

0  *3 

2  100*0 

0  *0 

2  100*0 

0  *0 

o  »o 

Q 

0  *0 

4  1C0.0 

0  *0 

4  100*0 

0  *0 

L   

0  .0 
 114 — 93.4 

5  5*6 

83  93.3 

1  3*0 

31  93.9 

0  *0 

1  1C0.O 

0  *0 

1  100*0 

0  *0 

0  .U 

0 

.0 

10 

0 

•  0 

10 

o 

.0 

o 

2 

3.5 

57 

2 

49 

0 

.0 

9 

5 

3.5 

142 

4 

3.6 

112 

1 

3.3 

,30 

s 

0 

•  0 

18 

0 

•  0 

16 

h 

0 

•  0 

2 

0 

•  3 

64 

0 

•  0 

51 

o 

•  0 

13 

♦  0 

9 

o 

♦  C 

9 

0 

.3 

0 

5 

0 

.0 

32 

•3 

•  0 

o  31 

0 

.0. 

,  1 

2 

3.3 

60 

2 

3.3 

60 

n 

♦  0 

0 

3*7 

107 

4 

5*1 

78 

0 

*0 

29 

6 

2*1 

29D 

6 

2*4 

245 

o 

*3 

45 

o 

♦  0 

42 

0 

*0 

29 

0 

*0 

13 

0 

♦  0 

42 

0 

♦0 

29 

o 

♦  D 

13 

: 

o 

•  0 

31 

: 

0 

•0 

0 

*3 

; 

f 

0 

•  0 

31 

*o 

♦  0* 

31 

% 

o 

•  0 

3 

0 

♦  0 

2 

0 

♦  3 

2 

0 

•  0 

0 

0 

*0 

*  4 

0 

•  0 

4 

0 

•  0 

0 

— r 

— r.6 

 V22 

1 

i*i 

89 

1 

3*0 

33 

3 

.0 

1 

0 

•  0 

1 

3 

.0 

0 

0 


1398 


TABLE  7*     TOTAL  MASTER'S    DECREES  FOR  hAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF)  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 

t>       ETHNICITY.  ?ANO  SEX;     INSTITUTION  AND  STATE    197B-1979        ,  ~ 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


LIBRARY  SCIENCE  C16C0) 

HA         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0  *0 

FEMALE    •  0  *0 

HALE  0  .0 

exeat 

WEST  VIRGINIA 

WV    MARSHALL  UNIVERSITY 
TOTAL'  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


BLACK  'ASIAN  OR 

NCM-HI SPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER  < 


A  INSTITUTIONS) 
2  1*6 
2  2«t 
0  *0 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WUTE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


WV         STATE  TOTALS  ( 
TCT  AL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

WISCONSIN 


I  INSTITUTIONS) 


WI     U  OF 

WISCONSIN 

KADI  SON 

TOTAL 

0 

♦  3 

I 

•  8 

FEMALE 

0 

.3 

0 

•  0 

MALE 

0 

♦  0 

I 

3*0 

WI    U  OF 

WISCONSIN 

MILWAUKEE 

TOTAL 

0 

•0 

I 

LA 

FEMALE 

0 

?0 

I 

1.8 

MALE 

0 

•0 

3 

•  0 

WI    U  CF 

WISCONSIN 

CSHK3SH 

TOTAL 

0 

•  3 

0  , 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

•  0 

MALC 

0 

•  3 

0 

♦  0 

WI         STATE  TOTALS  ( 

TCT  AL  0  .0 

FEMALE  C  *0 

MALE  0  .0 

THE  STATES  AND  O.C.  ( 

TOTAL  12  • 2 

FEMALE  10  .2 

M4LE  2  .2 


3  INSTITUTIONS) 
2  1*3 
1  *6 
1  1*9 

115  INSTITUTIONS) 
305  5*2 


260 
A5 


5*5 
3.9 


IBER 

< 

NUMBER 

X 

NUMBER 

• 

* 

NUMBER 

* 

• 

NUMBER 

I 

- 
3 

2*3 

1 

*B 

6 

A*  7 

121 

93*  8 

9 

&  *o 

2 

2*  1 

1 

1  *0 

5 

5*  2 

90 

93*8 

1 
1 

1*0 

1 

3*0 

0 

♦  0 

1 

■  3*0 

31 

93*9 

1 

3*0 

0 

* 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

•j 

1  ut«  u 

o 

n 
•  u 

0 

•0 

ft  * 

0 

♦  0 

3 

1  ft 

7 

100*0 

0 

n 
•  u 

0 

•  0 

o  • 

•  0 

0 

•♦0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

7 

100*0 

* 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

7 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

1) 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

/ 

1 

.8  • 

3 

•  0 

2 

1*6 

118 

96*7 

2 

a*6 

1 

1*1 

0 

•  0 

1 

1*1 

66 

96*6 

9 

9  9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

3*C 

"\  9 

97*  0 

o 

♦  0 

1 

LA 

0 

•0 

2 

2*6 

69 

97*2 

0 

•  0 

1 

1.8 

0 

•0 

2 

3*6 

53 

96.4 

0 

•  0 

(0 

•  6 

^  ft 

♦  0 

0 

•  0 

16 

100*0 

Q 

•  0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

14 

100*0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

10 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

A 

10C.0 

0 

•  0 

2 

1.0 

0 

•  0 

A 

1*9 

201 

97*1 

2 

1*U 

2 

1.3 

0 

•0 

3 

1*9 

1A9 

96*  8 

2 

1*3 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1*9 

52 

98*1 

0 

*0 

107 

1*8 

76 

1*3 

500 

6*5 

5.211 

88*2 

195 

3*3 

87 

1*6 

58 

1*2 

A15 

8*7 

A, 161 

68*1 

151 

3*2 

20 

1*7 

18 

1*6 

85 

7*3 

1,030 

88*9 

AA 

3*8 

TOTAL 
NUMBER 


129 
96 
33 


122 
8V 

.33 


71 
55 
16 

1A 
10 
A 


2C7 
15* 
53 


5.9C6 
Ai7A7 
1*159 


PUERTO  RICO 


PR    U  CF  PR  RlC  PIECRAS 

TOTAL  0  ,*0 

FEMALE  3  .*3 

MALE  0  *0 


«0 
«3 


2A  100*0 
22  100*0 
*>*2  100*0 


2A  130*0 
22  130*0 
2  1UU*C 


*0 
*0 
*0 


2A 
22 
2 


PR  AREA 
TOTAL 
FEMALc 
HALE 


TOTALS  ( 

0 
0 

0 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL  • 
FEMALE 
MALE 


< 


INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
6  *3 

1  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  .0 


•  0 

•  0 

•  0 


2A  100*0 
22  100*0 
2  100*0 


2A  100*0 
22  100*0 
2  100*0 


2A  100*0 
22  100*0 
2  130*0 


2A  100*0 
22  100*0 
2  1U0*U 


*0 
*0 
*0 


2A 

22 
2 


2A 

22 
2 


MAJOR  FICLO  AGGREGATE  1600  ( 
TOTAL  12  *2 

FEHVLE  10  *2 

MALE  2.  *2 


116  INSTITUTIONS) 


305 
260 
45 


5*1 
5*5 
3*9 


107 
87 

20 


1*8 
1*8 
1*7 


100  1*7 
80  1*7* 
20  1*7 


52A  8*8 

A37  9*2 
87  7*5 


5.21T  87*9 
A. 181  87*7 
1,030  6A*7 


195  3*3 
151  3*2 
AA  3*8 


5,930 
A, 769 
1.161 


MATHEMATICS  (1700) 
ALABAMA 


AL     At.  Ad  AM  A  A 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
AL    AUBJRN  U 
TOTAL 
FEMALE 
MAtc 
AL  JACKSONVL 
TOTAL 
FEMALE 
•ALE 

AL    SAMFORO  .UNIVERSITY 
TOTAL  3  *0 

FEMALE  0  *'Q 

MALE  0  *0 

AL    UNIVERSITY  OF  ALABAMA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

"ALE  0  *0 


£  M  UNIVERSITY 
0  .0 
0  *0 
0  *0 
MAIN  CAMPUS 
3  #3 
0  *0 
0  *0 
ST  UNIVERSITY 
0  .0 
3  *3 
0  *0 


1  100*3 

0  *0 

1  IU0.0 


*0 
*0 
*0 

*0 

no 

*3 

*0 
*0 
.0 

*0 
*0 
*0 

.0 
•0 
*0 


10C*0 
0 

130*0 

*0 

♦  0 

♦  0 

*0 
*0 
.0 

*o 

*0 
*0 

*0 
*0 
*0 


*0 

♦  0 
♦0 

50*0 

♦  0 
£C*0 

100*0 

♦  3 
100*0 

100*0 
*0 
1C0.0 

100*0 
100*0 
•0 


*0 
*0 
*0 

50*0 
*0 
50*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


TAKE  7,    TOTAL  rfASIEMS    OEGAKS  FOR  MAJOR  FI6L0  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HtGHEA  EDUCATION  BV  RACE*. 
,w    «■  ETHN JC.JTYt  AND  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-UT9 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUIHER  %  t 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


MATHEMATICS  11700) 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

'  NUMBER 


taHlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE  SI  OF  NT 
ALIEN 

NUMBER 

r 


TOTAL 
I  NUMBER 


A  US  AMA- 


IN HU 


AL    U  ALABAMA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AL    U  ALABAMA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

AL    U  OF  SOUTH  ALABAMA 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  .    0  .0 

MALE  0  .0 


IN  BIRMINGHAM 

0  .0 
0  *0 
'  0  .0 
HUKTSVILLE 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


AL   ESTATE  TOTALS  ( 

TOTAL                0  *0 

FEMALE                0  .0 

HALE                 0  .0 

ALASKA^ 

AK    U  ALASKA  FAIRBANKS  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

*  MALE                0  .0 


6  INSTITUTIONS) 


6.3 
•  0 
9*1 


AK         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FE^LE  0  .0 

^    MALE  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
♦  0 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 


♦  0 

♦  0 

"  *0 


0 

•0 

5  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

2  100*0 

'  0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

c  0 

•  0 

0 

•0 

1  100.0 

c 

•  0 

0 

♦  0 

1  100*0 

0 

*0  o 

0 

•  0 

1  100*0 

v  0 

•  0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

♦  o  ■ 

I 

6*3 

13  81*3 

I 

0 

•  0 

5  100*0 

0 

•  0 

I 

9*1 

8  72*7 

2 

18*2 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

.  0  *0 

0 

cO 

0 

♦  0 

i  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o  J  *0 

0 

.0 

ARIZONA^\ 

AZ    ARIZONA  STATE-UNIVERSITY 
TOTAL  *     0     '  ^0^ 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        . 0 

AZ    NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0'  *0 

AZ    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE       •  0  *0 

MALE  40  *0. 


AZ         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                0  *0 

MALE                0  *0 


0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

0 

o 

.0 

0 

*0 

^0  _ 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦Or 

0 

♦0 

3  INSTITUTIONS) 


♦  0 
•0 

•  0 


1 

14*3 

I 

14*3 

6 

85.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

10C.0 

1 

16*7 

1 

16*7 

5 

83*3 

0 

•  0 

0 

*0 

6 

100*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

*0 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

•0 

0 

*0 

6 

85*7 

0 

♦  0 

•  0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

t  0 

~SrO  — ■ 

5 

83*3 

1 

5*0 

l 

5*0 

id 

90*0 

0 

♦0 

0 

*0 

3 

100*0 

I 

5*9 

1 

5*9 

15 

88*2 

1 

:0 
1 


.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

14*3 
♦0 
10*7 


5*0 
•  0 
5*9 


ARKANSAS 

AR    ARKANSAS  STATE  U  MAIN  CAM 

TOTAL  0        *0  0  .0 

FEMALE  0       *0  0  *0 

MALE  0        .0  0  *0 

AR    HENOERSON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0        *0  0  *0 

FEMALE  0        *0  0  *0 

MALE  0       .0  0  *0 

AR    U  OF  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0        *0  0  *0 

FEMALE  0       *0  0  *0 

MALE  0        .0  0  *0 

AR    U  OF  CENTRAL  ARKANSAS 

TOTAL  G        *0  0*0, 

FEMALE  0        *0  0  .0 

MALE  0        *0  0  *0 


AR         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  %  0  *0 

MALE  0  *0 


4  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


•  0 
.0 

•  0 

•0 
.0 
•0 

13*3 
9*1 
25*0 

*0 
*0 
*0 


2  8*0 
1  5*6 
1  14*3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

*0 
0 


.0 
*0 
*0 

♦0 
*0 
*0 

♦  0 
*0 

♦  0 

*0 
*0 
*0 


♦  0 
*0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

1 

i 

0 
0 
0 


♦  0 
.0 
*0 

*0 
*0 
*0 

13*3 
9*1 
25*0 

*0 

•  0 
.0 


2  8*0 
1  5*6 
1  14*3 


3  10C*0 
2  100*0 
1*100*0 

1  100*0 

1  100*0 
0  *0 

12S  80*0 
10  9C*9 

2  50*0 

o      6  100*0 

4  100*0 
2  100*0 


22  68*0 
17  94*4 
5  71*4 


♦  0 
.0 
«0 

♦  0 
.0 
.3 

6.7 

♦  0 
25*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


4*0 
*0 
14*3 


CALIFORNIA 


-CA    CAT"  rNST~0 F~TE C HNOL OG Y 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

CA  CAI/  POLY  ST  U-Sh  LUIS  OB 
.    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

CA    CAL  STATE  POLY  U-POMONA 


TOTAL 
FEMLE 
MALE 


33*3 
*0 
50*0 

•0 
*0 

♦  0 

♦  0 
*0 

♦  0 


.0 
*0 
*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
*0 
♦0 


33*3 
*0 
50*0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


66*7 
100*0 
50*0 

100*0 
100*0 
100*0 

50*0 
*0 
50*0 


.0 

♦  ) 

•  0 

.0 
.0 
.0 

50*0 
.0 
50*0 


■  IKJC 


1400  - 


"  TA4LE  7.    TOTAL  .HASTENS 


OECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFSKKEO  »Y  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATIGN  BY  RACE* 
ETHNICITY*  ANO  SEX*     INS-V  ITUT  ION  ANC  STATE    1978-1979  . 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BUCK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         X      •  NUMBER 

4 

MATHEMATICS  (17001 
CALIFORNIA 

CA    CAL  St ATE  U-FRESNO 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

*      HALE         *      0     k  *0 
CA    CAL  STATE  U-FULLERTON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  STATE  U-HAVkARU 
TCTAL  0  .0 

FE-Ht£  0  .0 

.HALS  .  0.0 
CA    CAL  STATE  U-LLNG  SeACH 
TOTAL      '         0  .0 
FEMALE  0  -0 

ALc  C  .0 

CA    CAL  STATE  U-LOS  ANGELES 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORI TY 


NUMBER 


C^KITE  . 
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TAILS  7      TOTAL  MASTER'S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED^  INSTITUTIONS  OF  HICHER  EDUCATION  BY  RACE. 
7*    T0TAL  *        ETJwiCITY,  AND  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 
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TAiLE  7.    TOTAL  JUSTUS    DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CCNFERREO.tV  INSTITUTIONS  OF  HICHER  EOUCATION  BV  RACE* 
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TOTAL  0 

FEKuLE*     j  0 
MALE  0 


CT\  STJ 
TC*AL 
FEmLEv 
MALE. 


OELAWRt 


STATE 


TOTALS  i 
0 
0 

0" 


1  12,5 
1  25*0 

0  *0 

INSTITUTIONS! 

1  2*6 
1  .  6*3 
0  *0 


OE    UUVERSITY  OF  OkLA^ARE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE         "      0  *3 


OE  STATE  TOTALS  C 

TOT*L  0^  *0 

FEMALE  0  »0 

MALE  (  0  *0 

DISTRICT  OF  COLUMBIA  " 

OC    AMERICAN  UNIVERSITY 
TOTAL  •    0  *0 

,     FEMALE  r-  *0 

HALE  0  .0 

OC    CATHOLIC  U  OF  AMERICA 
*i  CT  AL  0  *0 

*PEHAL£  0  *0 

4ALE  0  .0 

CC    GEtRGETOWN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .(J 

MALE  0  «0 

GC     &ORGE  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  ♦0*7) 

"    MALE  0  *0U- 


*0» 
.0 
•  0 


1  INSTITUTIONS) 


•0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

*0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


OC         STATE  TCT.ALS  ( 

TOTAL     t  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


4  INSTITUTIONS) 


1 

12*5t 

0 

•0 

2 

25*0 

0 

♦  0 

9 

•0 

1 

25*0 

I 

25*0 

•  0 

1 

25*0 

a 

I 

2*6 

0 

♦  0 

2 

5*3 

o 

♦  0 

-  0 

•0 

1 

6*3 

1 

4.5 

0 

•  0 

1 

«■  4*5 

■ 

( 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0. 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

o 

.  0 

o 

•0 

0 

•  0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

*  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0' 

o 

♦  0 

o 

•0 

c 

♦  0 

I 

4.S 

0 

•0 

1 

4*5 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*  *  *o 

1 

5.6t 

0 

•  0 

1 

'  5*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  u 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

«  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

% 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

1 

1*3 

0 

♦  0 

1 

1*3 

0 

♦c 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1*8 

0 

'  *0 

1 

ud 

3  37*5 
1  25*0 
-  2  50*0 


31 
11 

20 


81*6 
68*8 
90*9 


5  83*3 

2  $6.7 

3  100*0 


b  «3.3 

2  66*7 

3  100*0 


U  54*  5 
4  100*0 
8  44*4 


2 

*  1 
1 

3 
1 

2 

14 
4 
10 


33*3 
33*3 
33*3 

10C.0 
100*0 
100*0 

31*8 
33*3 
31*3 


31 
10 
21 


41*3 
50*0 
38*2 


3  37*5 
2  50*0 
1  25*0 


5  13*2 
4  25*0 
1  4*5 


16*7 
33*3 
•  3 


16*7 
33*3 
•0 


40*9 
*0 
$0.0 


4  66*7 

1  66*7 

2  66*7 


30  68*2 
6  66*7 
22    6  6*8 


43  57*3 
1C  50*0 
33  60*0 


38 
16 
22 


22 
4 
16 

6 
3 
3 

3 
1 
2 

44 

12 

32/ 


75 
20 
55 


FLOP  IDA 

FL*  FLORIOA  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  *0 

FOUlt  0  *0 

:ULE  0  *0 

FL    R3LLINS  COLLEGE  « 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

.    MALE  0  .0 

FL    FLA  ATLANTIC  UNIVERSITY 
TOTAL  0  0  .0 

FEMALE  •    0  *0 

*AL*E  0  .0 

CL     RORIOA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .3 

FE.HALl  0  *0 

HkLE  0  *0 

FL    FtORIOA  TECHNOLOGICAL .U 
TuTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

FL    UNIVERSITY  OF  FLORIOA 
TOTAL  0  »0 

f  Efttl  E  0  »0 

MALE  0  .0 

FL    U  CF  SOUTH  FLORIOA 
A  TOTAL  0  .0 

«     FEMALE  0 

MALE  0  .0 

.£J  M  OF,  J<EST_FLOftljDA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALfc  ,      0  *0 

f L    STETSON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  3  »0 

MALE  0  *0 

FL    UNIVERSITY  OF  MIAMI 


TOTAL 
FCMALC 
H»LE« 


0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

c 

•  0 

.  0 

*  **T> 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

33*3 

c , 

*0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

♦  0 

1 

33*3 

0 

•  0 

C 

♦o 

0 

'  *P 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

c 

•  0 

0 

*0 

u 

•0 

"  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

G 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0  ' 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

*  -° 

0 

•0 

0 

•  0 

^1 

5*9 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

16*7  / 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

16*7 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

50*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

u 

♦  0 

0 

-*0  — 

.-.0 

„0*  

.  _  0 

-  *0 

0 

•  0 

0 

♦c 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦0 

0 

•  *0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

*0 

0 

♦0 

0 

0 

*0 

.  0 

♦o. 

2 

20*0 

2 

20*0 

0 

•  0 

1 

20. C 

I 

20*0 

0 

♦  0 

1 

20*0 

1 

20*0 

0 


0 

♦  0* 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

0 

*0 

2 

100*0 

of 

.0 

2 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

♦0 

1 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

•0  4 

3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

1 

33*3 

2 

66*7 

* 

0 

.0 

3 

d 

•  0 

1 

100*0 

0 

.0 

»  1 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

*  u 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

12 

63*2 

36*8 

19 

0 

.0 

4 

80*0 

20*0 

0 

.0 

8 

57*1 

6 

42*9 

14 

0 

.0 

2 

1C0.C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

1 

5*9 

15 

88*2 

¥ 

5.9 

17 

1 

16*7 

5 

83*3 

0 

♦0  - 

0 

•  0 

10 

90*9  ^ 

1 

9.1 

11 

1 

16*7 

'5 

83*3 

0 

♦  0 

1 

50*0 

1 

50*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4 

130*0 

0 

♦0 

0 

\*0 

-5 

-100*0    -  ,  . 

0 

•  0 

0 

•>o 

0 

♦  0' 

0 

;0  

0 

♦°\ 

5 

100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0  \ 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

  1 

100*0 

0 

_;o  

4 

40*0 

6 

60*0 

u 

•0 

10 

2 

40*0 

3 

60*0 

0 

•  0 

2 

40*0 

3 

£0.0 

0 

•  0 

,mLEv.  »ut  «s«».s  ^^^^/^^if-^sirnKfgH^'a^iT^'^sf.^i0"" £0UCAT,0N  BY 


AHCKlCAN  IKOIW 
v  ALASKAN  NATIVE* 


HACK  ASIAN  0* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


,                  NUMBER         t  NUMBER 

t 

NUMBER 

t 

MATHEMATICS  11700) 

Ft      *  STATE  TOTALS  I        10  INSTITUTIONS) 

^- 

TOTAL                 0  .0 

1 

1.5 

6*  0 

FEMALE                0  .3 

0 

•  0 

3 

14*3 

MALE                0       .0  ( 

1 

2.2 

2*2 

i  t 
GEORGI A  * 

• 

GA    ATLANTA  UNIVERSITY 

V 

,    TOTAL.                0  .0 

5 

100*0 

*  0 

.  FEMALE                0  *0 

1 

100*0 

o 

♦  0 

MALE                0  .0 

4 

100*0 

0* 

,0 

CA    EMORY  UNIVERSITY 

TOTAL                0'  »0 

0 

•0 

o 

♦  0 

FEMALE"             .0  .0 

0 

♦  0 

o 

♦  C 

HALE                0  .0 

0 

•0 

o 

♦  0 

CA    GEORGIA  COLLEGE  / 

TOTAL                0  ^*0 

0 

*o 

o 

♦  0 

FEMALE                 O        ♦  <> 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

A 

GA.  GA  INST  OF  TECHK  MAIN  CAM 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

•  0 

FCMALE                 0  .0 

0 

s  o 

.  *0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

*o 

♦  0 

CA    GA  SOUTHWESTERN  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

2 

18*2 

o 

♦  0 

FEMALE     .            0  .0 

1 

14*3 

o 

♦  0 

MALE                 0  <*0 

1 

25*0 

o 

♦  0 

GA    GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

o 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

o 
o" 

♦  0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

♦  0 

CA    LA  GRANGC  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

CA    NORTH  GEORGIA  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                 0  *0 

0 

0 

.0 

CA    UNIVERSITY  Uf  GEOKCIA 

.0  ' 

TOTAL                 0  »0 

>  o 

0 

•  0 

'    FEMALE                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

MAL^                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

CA  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0 
FEMALE  «  0 

MALE  0 

HAWAII 


9  INSTITUTIONS! 


13*7 
7.4 
20*8 


HI    U  OF  HAWAII  AT  MA  NO  A 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  ,*0 

HI  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0\ 
FEMALE  0: 
MALE  0 

10AH0 


.0 

♦  0 

•  0 


1  INSTITUTIONS! 


•  0 
.0 
.0 


ID    IOAHO  STATE  UNIVERSITY. 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
10    UNIVERSITY  OF  ICAHO 

TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

10         STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  .0 

FEMALE^  ,0  .0 

MALE  -  0  .0 

ILLINOIS 


•  0 
.0 
.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  *0 

0  *o 


_JL    MIC  AGO  STATE  UNIVERSITY 

— ^TorAL-"  ^  v  "  o    ~*o  o* 

FEMALE  0        *0  0 

MALE  0        .0  0 

IL    06FAUL  UNIVERSITY 

  TOT  AL  UL  .  __?0  9_ 

FEMALE  0*0  0 

MALE  0        .0  0. 

IL    EASTERN  ILL  UNIVERSITY 

TOTAL  0*0  0 

FEMALE  0.0  0 

MALE  0       *0  0 


.0 
•0 
•  0 


♦  0 
.0 
.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


.0 
.0 
.0 

.0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


* NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER  * 


TOTAL 
NOMBER 


J.U 

7 

1 0*4 

52  77*6 

4*d 

4 

1S.0 

16  76*2 

2*2 

6*5 

36  73*3 

- 

♦  0 

^ 

LOO.O 

0  *0 

♦  0  « 

1 

IOC.  0 

,  0  .0 

♦0 

4 

100*0 

0  *0 

o 

•  0 

4  1C0.0 

♦0 

o 

♦  0 

2  100.C 

0 

.0 

Z  100. C 

♦  0 

0 

.0 

3  100*0 

/  ft 
'    *U  , 

0 

.  0 

8  100*0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

•  0 

Q 

.  c 

?     ft  CO 

.0 

1  100.0 

•  0 

0 

•  0 

2     50.  C 

♦  0 

2 

18.2 

9  81*8 

.0 

^ 

14*  3 

6  85*7 

•0 

25.0 

3  75*0 

•  0 

0 

.0 

5  1CC.0 

.0 

.0 

2  100.0 

.0 

o 

.0 

3  10C*0 

.  .0 

0 

•  0 

1  100,0 

•  0 

0 

»  0 

1  100*0 

•0 

0 

•  0 

0  *0 

*     •  U 

o 

♦  0 

5  100*0 

•  0 

♦  0 

'        2  100*0 

/° 

0 

.<K 

?  100*0 

♦  0 

0 

.0 

a*  57*1 

♦  0 

o 

♦  U 

2  66*7 

♦0 

o 

•  0 

2  50*0 

♦c 

7 

13*7 

3V  76*5 

.0 

2 

7.4 

2«*  88*9 

.0 

5 

# 

20*8 

15  62*5 

.0 

—  0 

.0 

2.  100*0 

.0 

0 

•0 

1  100*0 

♦  0 

0 

•  0 

1  100*0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

.0 

0 

•  0 

1  100*0 

.0 

0 

1  1CC.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
♦  0 
.0 


.0 
.0 

.a 


100.0 
100*0 
•  0 

100*0 
100*0 
100*0 


4  100*0 
2  10C.0 
2  1C0.0 


"0 
0 

0 
0 

-0' 


*0 

~;er 

.0 

♦°, 
♦  o 

.0 


-  JO 

♦  0 

„  4  .100*0- 

0 

•0 

3  100*0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

4  60*0 

0 

— TO 

~2  ICOirO 

0 

•  0 

2  66*7 

0 

•  0 

9  100*0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

.0 

5  100*0 

\ 

8 

11*9 

4*8 

15*2 

o 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

o 

0 

.0 

0 

•0 

o 

*rt 

0 

♦0 

0 

•  0 

2 

40*0 

0 

.9 

2 

50*0 

o 

♦0 

0  * 

.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

D 

•  0 

o 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

^ 

42*9 

1 

33*3 

2 

5C«0 

5 

9.d 

1 

3.7 

4 

16*7 

o 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

1 

0 

.0 

0 

•  U 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

r 

♦  0 

♦  0" 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20*0 

— 0 

1 

33*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

67 
21 
46 


5 
1 
4 

4 

2 
2 

8 
0 

5 
1 
4 
• 

11 

7 

4 

5 
2 
3 

1 
1 

0 

** 

2 


51 
27 
24 


4 
3 
1 

»  5 
— 2- 


1464' 


1404  <- 


TAILS  ?.     TOTAL  IUS7EMS    OEGREES  FCR  MAJOR  FIEIO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1*78-1979 


American" Indian 

ALASKAN  NtfTIVE 
NUMBER  X 


SLACK  ASIAN  Cft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


UNITE 
NON-HISPANIC 


NtNIER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
*  NUMBER 


MATHEMATICS  I I70O) 


ILLINOIS 

2L    ILLINOIS  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FcMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IL    JLUNOIS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

F E.HALE  0     _  .3 

MALE  0  *  .3 

id    LOYOLA  U  OF  CHICAGO 
x  TOTAL  0     ,  .3 

FEMALE  *  *♦  ,»3  . 

HALE  0  .0 

IL    NT H£STN  ILL  UNIVERSITY 
TOTAL  0    1  .3 

F  c.HALE  0        .0  ; 

HALE  0  .0 

IL    NOf  THERN  ILL  UNIVERSITY 
TOTAC     0  3  .3 

FEMALE  0  ^    .3  * 

HALE  .  0  ,0 

IL*  NORTHWESTERN  UNIVERSITY 
"     TOTAL  0  .0 

FEMALE  \0  .  .3 

MALE      „         0  .0 
IL    ROOSEVELT  folVERSITV 
TOTAL    '  0   •  .3 

FEMALE  *  0^  .3 

.HALE*  0  .3 

IL     SANiANON  STATt  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *.3 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  »0 

IL    ST  KM  ILLINOIS  U  CAR30N0L 
•t    TOTAL  ,  0  .3 

FEMALE  0  .0 

HALE         *       0  .0 
IL  .STHN ILLINOIS  U  EOWAROSVL 
TOf  AL '  0  .3 

FErttLE  .  3  .3 

*AL£  0.0 
IL    UNIVERSITY  OF  CHICAGO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        . 0 

MALE  3  .3 

IL    U  OF  ILL  CHICAGC  CIRCLE 
TCTA*.  0  .0 

FEMALE  0  .9 

MA  Lc  0  »0 

IL    U  Of  ILL  URBAN A  CAMPUS 


TOTAL 
Ft  .HALE 
HALE 


I  2*3 

0  .0 

  1  3.1 

IL    W£STtRN  ILL  UNIVERSITY 

TOTAL             °  0  .3 

FEMALE                 3  .3 

H*t  Lc                  C  .0 


IL    •      STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  1 
FEMALE  0 
<AL£  1 


INOU'JA 


IN    BALL  ST  ATE 'UNI  VERS  IT  Y 
TOTAL         fc       0     „  .3 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .j> 

IN    BUTLER  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE      *         0  .0 
nALc  3       • 3 

in-  Indiana  .state  u  main  cam 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
IN  INDIANA 
TOf  AL 
-  _FEM\LE-   -  * 
MALE 
IN  IHO-^UROUE 
f  T3TAL 
FEMALE 
HALE 


•  0 

c 

o  io 

BLOCNINGTON 

o  .o 

3  .0~ 
U  •  J 
fORT  WAYNE 
0  .0 
0  .9 
C  .0 


"ur~ninimt^t>-MAift-<;AM>J5 


FEMALE 
MALE 


.0 
♦  0 


0 

.0 

»  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

.0 

I 

'9.1 

0 

.3 

1 

16.7 

0 

•  0 

o 

o 

3 

•  3 

1 

so.o 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

ft 
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0 

•0 

1 
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0 

•  3 

1 

8,3 

0 
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•  0 

3 

.3 

0 

.0 

0 

♦  3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

♦  3 

0 

•0 

0 

•  0 

o- 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

♦  0 
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f 

.  0 

4 

57.1 

0 

.0 

I 
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*—  0 

♦  0 

3 

60*0 

0 

•  0 

3 

•  3 

I 

16*7 

0/ 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

I 

16*7 

0 

.0 

>  I 

33*3 

0 

♦  0 

*  0 

0 

**  ♦  0 

a 

33*  3 

0' 

•0 

i 

25*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

^ 

50  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

,0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

4,  3 

<0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

6*3 

♦  3 

0 

♦0 

3 

6*6 

0 

«  .0 

8*3 

0 

•  0 

« 

6*  3 

0 

•  3 

3 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

•  0 
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TICKS? 

«5 

2*7 

9 

1 

1*5 

3 

4 

3.  4 

5*  1 

o 

o 

♦  0 

0 

♦  3 

0 

•  0 

•  3 

0 

•  0 

•  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

\  .0 

0 

•  0 

0 

♦  3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  3 

0 

•  3 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

*  0 

♦  0 

.v 

0 

♦0 

  -o 

CT 

♦  0 

0 

.u 

0 

.0 

♦  0 

♦  0 
*G 

♦  0 
♦0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
♦0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


0 
0 
3 

0 
0 
0 

o. 

0 
0 

1 
1 

0 

.  0 
9 
0 


•0 

•  0 

♦  0 


•  0 

•  0 
•0 

♦  0 
•0 
.0 

25*0, 
50*0 

•  3 

♦  0 
♦0 

♦  0 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

X 
0 

1 

1  . 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 

1 

3 

1 

0 

1 
1 

0 

1 

2 
1 
1 

0 
0 
0 


♦  0 
.0 
.0 

9*1 
16*7 

♦  0 

50*0 

♦  0 
50.0 

•  7*1 
'  8.3 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

5  7Vi 
50.0 
6C.0 

16*7 

i6>; 

33*3 

♦  0 
33*3 

50*0 
50*0 
5C*0 

*0 

♦  0 

♦  0 


1  100*0 

0  ♦  «0 

1  10C.0 


re 


9C*9 
83*3 
5  J  00*0 


1  50*0 

0  **0 
-U«53*0 

13  92*9 
11  91*7 

2  100*0 

11  84*6 

3  75*0 
8  88*9 

2  IOC*0 

1  103*0 
1  100*0 

3  42*9 

1  ,  50*0 

2  4C*0 

3  50*0 
0*       .0  , 
3  50.0 


2 
0 
2 

I 
1 

0 

23 
5 
18 


66*7 
«0 
66*7 

$5*0 
^50*0 


100*0 
1C0*0 
100*0 


.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 


3 

.0 

1  " 

4*0 

20 

80.0 

4 

1610 

0 

.0 

3 

*0 

12 

92.3 

1 

7*7 

3 

*0 

1 

8*3 

6 

66.7 

i 

25*0 

0 

♦  0 

4 

'9.1, 

40 

90.9 

0  * 

«0 

0 

.0 

1 

8*3 

11 

91.7  » 

0 

.3 

0 

♦  9 

3 

9*4 

29 

90.6 

s  0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

7 

53.6 

6 

46*2 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

,50.0 

,1 

50*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

6 

54.5 

5 

45*5 

1 

.5 

16- 

6*6 

154 

82*8 

16 

6*6 

1 

1*5 

5 

7.4 

60 

68.2 

3 

0 

*0 

11 

9*3 

94 

79*7 

13 

11*0 

0 

•  0 

0 

.0  * 

26 

\ 

96*6 

'l 

3.4 

3 

•0 

0 

.0 

16 

100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

10 

90.9 

1 

9.1 

0 

*0 

0 

*  .0 

1 

100*0 

9 

♦  0 

0 

.  *0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

%  0 

.0 

1 

33*3 

2 

66.7 

0 

♦  3 

9 

♦  0 

9 

*0 

•0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•*o 

1 

33.3  * 

2 

66-7 

1 

3.4 

•  -r 

3*4  ' 

65.5 

9 

31.0 

0 

•  0 

0 

.0 

66*9 

1 

11.1 

1 

5*0 

1 

5.0 

11 

*5«0 

6 

40.0 

0 

•  6 

0 

.0 

1 

1C0*0, 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

1J30*0 

0 

•  0 

XI 

*0 

0 

.0 

*0 

♦0 

0 

•  0 

0 

*  0 

0 

.0 

28 

67*5 

4 

12.5 

0 

*0 

0 

.0 

12 

100*0 

/  0 

.0 

0 

♦0 

3 

.0 

16 

80*0 

4 

2  0.0 

V 


1 

0 
1 

11 
6 

.  5 

2 
0 
2 

14 

12 
2 

13 
4 
9 

2 
1 
l 

7 
2 
5 

6 

0 

►  6 

3 
0 
3 
< 
4 
'  2 
2 

23 
5. 
16 

25 
13 
12 

44 
12 
32 

13 
2 
11 


186 
68. 
118* 

\ 


29 
16 
11 

1 
1 

0 

<-  3 
0 
5 

29 
.  9 

20 

1 
1 

0 

32 
12 
20 


TABLE  7.  T0TAL*NASTER»S  'oECAEES  FOR  MAJOR  *IEL0  CCNTERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATtON  8Y  RACE, 
TA6LE  7.  "Ai,t*  ETHNICITY,  ANO'SEX*  ,  INSTITUTION  AND  STATE  ^78-1979' 


■/ 

HATHE4AT 


AMER ICAN  INDIAN 
^  ALASKAN  NATJVE 

NUMBER  %*  t 

^EUTICS  (17031  , 

JNOJAMA 

IN    PJ^DUE,  U  CALUMET  CAMPUS 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .3 

,ULT     '  0  ,0 

IN    UNIVERSITY  OF  NCTkt  DANE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  «3 

MALE  0  .0 

+■  a 

IN  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  \  0  .0 

FEMALE   >  0.0 

MALE  ,»  0  .  ? 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


d  INSTITUTIONS)* 


NUMBER 


.0 
.0 
♦  0 


♦  0 

♦  0 
♦0 

.0 

♦  0 

.0, 


•  3 


HISPANIC 
NUMBER  t 


.0 

♦  0 
♦0 
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~  .0 

•  0 


♦9 
♦  0 
1.3 


TOTAL 
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NUMBER 
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3 
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0 
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NON-HISPANIC 
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*    X  0 
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x 

c 
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7 

100*0 

0 

.0 

♦  0  ? 

4 
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0 

.0 

•  0 

3 

10C.0 

0 
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.0 

7 

7C.0 

3 
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.0 

1 
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♦  0 

6 
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2 
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.V 

92 
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*9 
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47 
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2 

17 
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24*2 
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NUMBER 
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STATE  U  SCI  4  TECHN 

0  ,3 

5  0  .0 
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I A  13  MA 
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.3 
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0 
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.0 
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♦0 
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MALE 
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MALE 


3 

0  19  .0 
C  .  .3 
U  AGR  £  APP  SC I 
0  .0 
0  .3 
3  .3 
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0  .0 
0  .0 
0  .0 


KS  -U  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 

tot  a%  *    .  ,  c  ;;.3  _ 

FEMALE  '  U  V#0 

MALE  0  .3 

KS    WICHITA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  .      5  .0 

FEMALE  0  .3 

MLt  0  .3 
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.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦o 

0 

.0 

/ 

0 

.0 

0 
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0 

.0 

0 
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0 

.0 

0 
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0 

.0 

0 
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0 

.0 

0 
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0 

.0 
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.0 
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•  0 

0 
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0 
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♦c 
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0 
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33*3 
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MALE  0 

KENTUCKY 
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0  .0 


.3 
.3 
♦  0 


KY    EASTERN  KY  UNIVERSITY 
TJTAL*  •  0  .3 
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A  <«CS  0  .3 

KY    MCRFHEAO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  *0  ..0 

FEMAJLE  0  .0 

^   -MALE"  "0  iO 

KY    'URRAY  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .3 

KY    UNIVERSITY  OF  KENT JC*Y 
T&TAL  0  .0 

F£MA*L£  3  .0 

Mil  0  .0 

KY    UNIVERSITY 'OF  LOUISVILLE  . 
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0 
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0 

0 
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0 

0 
0 
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o 
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0 
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0 
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.0 
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.0 
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.3 
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.0 
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.0 
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.0 


TOTAL 
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0 
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0 

.3 
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.0 
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0 
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0 
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0 
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.0 
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.0 
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0 
0 
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.0 
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0 
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.0 

.0 
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0 
0 

.3 
•  0 
.3 

1 

0 

1 

5.6 
♦  0 
9.1 

0 
0 
0 

•0 
.0 
.0 
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3 
0 

.0 
.3 

>0  1 

0 
0 

0» 

♦  0 

♦  0 
.3 

0 
0 
0 

.0 

2 

6.1 

12  3A.4 

2 

23.0 

3  37.5 

3 

"  «  .0 

9  36r0 

5 

16.7 

17  56.7 

2 

3 

ir.o 

13  56.5 

0 

i0 

0 

♦  o~ 

*I  100  c» 

#r 

.0 

.1  10C.0 

7 

10*6 

31  47.7 

25>0 

6  $0*0 
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23  46*9 

0 
0 
0 

0 
0 
*0 

3 
t  0 
0  ' 

1  0 

0 
3 
0 

1 

I 
0 


*.0  ' 

.0 
-  .0 

♦  0 

♦  0 

•  0 
.0 

«0 
•  .0 

♦c 

%0 
.3 

•  0  • 

14*3 
33*3 

0  \ 


3.7 
20.3 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0. 
0 


.0 

\c 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 

!>.6* 

•0 
9.1 

.0 
.0 
.0 


66.7 
.0 
66**7 


1  100.0 

0  .0  " 

1  100.0 

6  1CC.0 
.  1  *00.C 
5  100.0 

4  60.0 
0.  .0 

4  103.0 

5  IOC.0. 
0  .0 
5  100.0 

6t  85.7 

2  66.7 
4  1CC.0 


24  66.9 
3  6C*0 
21  95.5 


4  80.0 
2  100.0 
l4  66.7 

1  1CC.C 
0  «  .3 
1.  100.0 


5 
3 
2 

13 
6 
7 


100.0 
1C0.0 
100.0 

72.2 
65.7 
63*6 


4  66.7 
*3  1CC.0 
3  30.t> 


19 

37.6 

3 

37  .5 

16 

•4.0^ 

6 

til 

1 

14.3 

V 

30*4 

0 

.0 

o. 

.0 

0 

•  0 

27 

41.5 

4 

25.0 

23 

46.9 

1 

&.3 

0 

•  .0 

'  i 

33.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

•  0 

0 

.0 

0 

.  .0 

0 

.0 

t 

2*0.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,  .0 

v  0 

♦0 

0 

♦0 

f  0 

♦0 

0 

.0 

2 

7.4 

1 

20.0 

4.5 

% 

1 

20.0 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

«o 

0 

.0 

0 

.0 

4 

22*2 

1 

^14.3 

3 

^27,3 

33.3 
•  0 
50.0 


65 
16 
49 


3^ 
0N 
3 

1 

'0 
1 

6 

3 

'  5 
-  1 
4 

5 

0  - 
5 

7 
3 
4 


27 
5 
22 


5 

2 

3 

1 

0 
1* 

5 
3 
2 

18 

7 

U  ' 

9 

3 
6 


1406 


TABLE  T.  TOTAL  MASTER* S  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATlON  BY  fiACE. 
iwx  ,    ETHNICiTY*  AND* SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE 


AMERICAN  INOUN 
'    ALA  SKA  (4  NATIVE 

NUMBER  X 

MATHEMATICS  U700I 

K&TUCKY, 

KY    WESTERN  KY'  UNIVERS ITY 
.0 

•  0 

•  0 


TOTAL'  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

KY  *  .STATE  TOTALS 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  '  0 


.0 
•  0 
-.0 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  JSLANOER 


NUMBER 

At 


.0 

♦  0 

•  0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 

0  .o 


NUMBER 


1  2.4 

0  .0 

1  4*0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
WON -HISPANIC 


NUMBER 


2.4 
4.0 


NCN-RES ICENT 
ALIEN  9 


NUMBER 


3  100*0 

1  100*0 

2  100*0 


32  78*0 
15  93*8 
17  68.0 


8  19.  !> 
I  6.*3. 
7  28.0 


TOTAL 
NUMBER 


41 
16 
25 


h 


LOUISIANA 

LA    U  STATE  U  A  NO  A&M  C 

,      TOTAL    *            0    .    .0  0  .0 

„    FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
LA v  UNIVEP-ITY  OF  NEW  ORLEANS 

TOTAL              ""0.0  1  50.0 

FEMALE                0       .0  0  .0 

HALE  ,  0  #.0  1  50.0 
LA  .LOUISIANA  TECH  UNIVERSITY 

TOTAL,                0        .0,  0  <  e  .0 

FEMALE                0        .0     ,  0  .0 

MALEl-  0  .0  0  .0 
LA    NICHOLLS  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL             .    0  -    .0  0  .0 

'    FEMLE —            0       .0^  .  0  *  .0 

MALE  ^0  .0  •  0  .0 
LA,   NORTHEAST -tpUlSUNA  U 

"    TOTAL                0        .0           ^    0  .0 

FEMALE  *               0        .0.  0  .0 

/    MALE                 0        .0             °  0  .0 

LA    NTHWSTN  ST  U  OF  LA  o 

TOTAL                0    '  .0  0  .0 

■    FEMALE                0       .0  0  .0 

MALE  0  ..0  0  .0 
LA     STHESTN  LA  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE  "0  .0  0  .0 
LA    SOUTHERN  U  ACM  C  MAIN  CAM 

TOTAL    t            0      -.0  1  100.0 

FEMALE                0        >j  0  .0 

MALE  0  .0  1  100.0 
LA    TULANE  U  OF  LOUISIANA 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0           '     0  .0 

'MALE  0  .0  0  .0 
,  *  LA    U  OF  STHWSTN  LOUISIANA 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0       .0  «<  0  .0 

MALE                0        .0  0  .0 


LA          STATE  TOTALS 

TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


10  INSTITUTIONS) 


MAINE 


ME 


U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MAINE  AT  OfiONO 


♦0 

•  0 

•  0 


6.3 
.0 
14.3 


♦  3 

♦  0 

♦  0 


>?  - 


ME  STATE  TOTALS 

'    TOTAL  0 
FEMALE  0 
.MALE  0 

MARY  LA  NO 


MO  JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 
.      TOTAL'  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NO    MORGAN  STATE  UNIVERSITY  4 
TOTAL  0  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    U  OF  MO  COLLEGE  PARK  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    U  OF  HO  BALTIMORE  CO  CAM 

TOTAL  0        ♦  0 

*    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


1  INSTITUT/ONS) 


♦0 

•  0 

♦  0 


3.2 

•  0 
3.7 

16.7 
50.0 
.0 

»o. 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


ERJC 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

50.0 

•  0 
50.0 

'  .0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
'  .0 

so 

•  0 
■  .0 

•  0 

•  0 

>ta  ♦  0 


3.1 

.0,. 
7.1 


.0 
••0 
.0 


•  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

•  0 

5.6 
.0 
10.0 

♦  0 
.0 

"  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

Oo 

0 

*  0 
0 
0 

V 

'♦0 
0 
*0 

0 
0 
0 


0 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
♦0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

••♦0 

•  0 

•  0* 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 


.0 
.0 
.0 

•0 
.0 
.0 

♦  D 
.0 
♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 


1407 


0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

c 

0 

0  ' 

0* 
0 
0 

'  0 
0 

0^ 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 
.0 

100.0 
.0 
100.0 

•0 

♦  0 
.0 


.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 

,  .0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

100.0 
.0 
130.0 

.0 
♦0 
.0 


.0 
.0 


9.4 
.0 
21.4 


♦  0 
.0 


.0 
.0 

.0  . 


3.2 
.0 
3.7 


16.7 
50.0 
.0 


1  5.6 

0  .0 

1  10.0 


.0 
.0 
.0 


7  77.8 
5*83.3 
2  66.7 


.0 
.0 

♦o 

100.0 
100.0 
10C.0 

100*0 
1C0.0 
100.0 


1  100.0 
1  100.0 
0  .0 


&C0.0 
0 

100.0 

100.0 
100.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

10C.0 
100.0 
1CC.0 

100.0 
10C.0 
»0 


27 
17 
10 


84.4 
94.4 
71.4 


3  1CC.0 
0  .0 
3  1CC.0 


3  100.0 
0  .0 
3  100.0 


66*7 
100.0 
5C.0 


2  22.2 
1  16.7 
1  33.3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 

'     .0  * 

1 

0 

♦  0 

4 

0 

.0 

2 

0 

.0 

2 

0 

♦  0  ! 

t 

0 

2 

1 

6.3 

32 

1 

5.6 

18 

I 

7.1  v 

14 

* 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

0 

♦0 

3 

0 

.0  s 

,  -3 

0 

.0 

i  ° 

0 

.0 

3 

5 

16.1 

31 

0 

*  .0 

4 

18.5  r 

27 

2 

33.3 

,  6 

0 

2 

2 

50.0  , 

4 

'  x 

0 

.0  • 

18 

0 

•0 

3 

0 

•  0 

10 

1 

33.3' 

s 

0 

1 

50.0 

2 

..  L 


TABLE  7.  TOTAL  MASTER'S  DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
*  "     .  ETHNICITY*  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  I  NOUN 
ALASKAN  NATIVE 

«         NUMBER  X 

MATHEMATICS  1 170CI 

HO         STATE  TOTALS  ( 

'  TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .3 

MALE        ,      0  *0 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER 


INSTITUTIONS! 

,        2  3*4 


NUMBER 


6*7 

2,3 


MASSACHUSETTS 

MA    BOSTON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  -0  .0 

MILE  0  .0 

MA    BRANOEIS  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

*    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

MA    CLARK  UNIVERSITY 

'     TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  .0 

miE  o  .o 

MA    HARVARO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

MA"  MASS  INST  GF  TECHNOLOGY 
TOTAL  0        *0  " 

FEMALE  .0  .0 

~M»LE  0  *0 

MA    BR IOGEMATER  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

MA    SALEM  STATE  COW.EGE 

TOTAL  0  \*0 

j-  FEMALE  0  V) 

*     MALE  0  .0 

MA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    TUFTS  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMA4.E  0  .0 

MLc  0  .0 

MA    U  OF  NA.!>S  AMHERST  CAMPUS  N 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0       *0  ' 

MALE    '  0  »0 

HA    U  OF  MASS  BOSTON  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  O  .3 

MALE  0  *0 


MA  STATE  TOTALS  < 

v    TOTAL  0 
'  FEMALE  0 
MALE  0 

MICHIGAN 


12  INSTITUTIONS! 


•  0 

•  0 

•  0 


♦  0 
.0 

♦  0 


MI    ANOREWS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

HI    CENTRAL  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  .  0  .0 

MALE  0  *0 

MI     EASTERN  MICH  UNIVEkSITY 

TOTAL  0  .0 

.    FEMALE  0  -  .0 

MALE  0  .0 

'MI    MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

'MI     MICHIGAN  TECHNOLOGfCAL  U 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  3  *0 

MALE  0  .0 

MI    OAKLAND  UNIVERSITY 
.TOTAL  '   0  *3 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

NI  .  UNIVERSITY  OF  0ETR3IT 


1  1.7 

0  *0 

1  2.3 


0 

•  0 

0 

.0 

u 

•  0 

0 

*  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

20*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

33*3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0  * 

0 

♦  0 

0 

•Q 

0 

«  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

(  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

u 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  1.0 

0  *0 

1  1*6 


'fuTAL 
_  FEMALE 
MALE" 


♦  0 

•  0 
.0 


0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0,- 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  3 

0 

♦  c 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

u 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

9 

25*0 

0 

♦  0  , 

4 

33.3 

0 

*  .0 

5 

20*8 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

u 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

.0 

0 

to 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0  - 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
3 
0 


TOTAL 
MINORITY 


Mil  TE 
NON-HISPANIC 


NCK-RESIOENT 
ALIEN 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


X 

NUMBER 

t 

NUMBER  X 

• 

NUM8ER 

X 

♦  0 

3 

5*2 

47  81*0 

8 

13*8 

.0 

1 

6.7 

14  93*3 

Or 

*0 

♦  0 

2 

4.7 

33  76.7 

- 

8 

18*6 

.0 

0 

.0 

4  1  CO. 0 

§■ 

♦  0 

.0 

0 

•  3 

3  10C.C 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

U 

.0 

.0 

*  0 

.0 

1         \  f»t\  A 

0 

.0 

♦  0 

0 

•  0 

i  100*0 

0 

•  0 

.0 

0 

♦  c 

9  100.0 

0 

•  0 

•  0 

1 

20.  U 

3     6C*  0 

1 

20*0 

.0 

0 

.0 

2  10C.0 

0 

•  0 

.0 

1 

33*3 

1  33*3 

1 

33*3 

•0 

0 

.0 

2     66*  7 

1 

33*3 

.0 

0 

♦  0 

0  *0 

,   1  100*0 

.0 

0 

.0 

2  10C.0 

0 

•  0 

•  0 

0 

i 

.  0 

9  60*0 

40*0 

.0 

0 

•  0 

1  50*0 

1 

50*0 

.0 

0 

.0 

8  61.5 

5 

38*5  " 

.0 

0 

.  0 

5 

55*6 

♦  0 

0 

.0  • 

1  100*0 

U 

.0 

♦  0 

0 

•  0 

3  37*5 

5 

62*5 

•  0  . 

3 

•  0 

l  A    1  An  A 

19  1UU.U 

o 

♦  0 

•  0 

0 

•  0 

14  1CC.C 

0 

•  0 

♦  0 

0 

•  U 

5  100*0 

0 

♦  U 

•  0 

0 

.0 

3  100*0 

o 

.  0 

♦  0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

.0 

0 

•  4 

2  100*0 

0 

.0 

♦  0 

0 

♦  0 

17  100*0 

o 

♦  0' 

♦0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

12  100*0 

0 

♦  0 

♦  0 

0 

.0 

3  100*0 

o 

♦  0 

♦  0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

*  *0 

♦  0 

3 

.0 

1  1UU.0 

A 

♦  0 

.0 

3 

♦  0 

3  60*0 

2 

40*0 

%0 

0 

.0 

0  *0 

0 

♦  0 

♦  0 

3 

.0 

3  60*0 

t 

40*0 

.0 

0 

.0 

3<N».0 

o 

.  0 

♦  0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

3  10C.0 

0 

.0 

♦  0 

1 

1.0 

84  84*0 

15 

15*0 

♦  0 

0 

.0 

34  94*4 

2  . 

5*6 

.0 

1 

1.6 

50  78*1 

13 

0 

20*3 

*° 

0 

.0 

2     66*  7 

1 

33*3 

♦  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

♦u 

♦  0 

0 

.  0 

2  66*7 

1 

33*3 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

,  0 

•  0 

•0 

u 

.  0 

2  100*0 

p 

•  0 

♦  0 

o 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

12  10C.0 

0 

*0 

.0 

0 

.0 

S  100.0 

0 

.3 

♦  0 

0 

.  0 

7  100*0 

0 

•  0 

5.6 

11 

30.6 

11  30.6 

14 

38*9 

♦  0 

4 

33.3 

5  41.7 

3 

25*3 

8 .3 

7 

29*2 

6  25*0 

11 

4f?*8 

.0 

3 

.0 

4  80*0 

1 

20*0 

♦  0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

♦0 

.0 

0 

.  3 

2  66*7 

1 

33*3 

♦  0 

u 

♦  0 

1     4  ioo.q 

0 

•  0 

♦  0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

.0 

0 

.  .0 

2  100*0 

0 

~  .0 

♦  0 

0 

.0 

1  10C*0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

.3 

1  100*0 

0 

•  0 

.0 

3 

.0 

0  .0 

3 

.0 

/OTAL 
NUMBER 


56 
15 
43 


4 
3 
1 

14 

5 
9 

5 
2 
3 

3 
1 

2 

15 
2 
13 

9 
1 
8 

19 
14 

5 

3 
1 

2 

17 

5 
12 

3 

—  2 
1 

5 
0 
5 


100 
36 
64 


.1 
0 
3 

3 
2 
1 

12 
5 
7 

36 
U 

2* 

5 
2 
3 

4 

2 
2 

1 
1 

0 


AMERICAN  INCIAN 
ALASKAN  NATIVE 

SOMBER  "*  t 


HACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  t 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES  I OE NT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


MATHEMATICS  (17001 
«ICHIGAN 

MI     U  MICHIGAN-ANN  ARBOR 


TOTAL 
FEMALE 
MALI: 


MI    WAYNE  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FcttALE  0  .0 

HALE  0  .0 

.11        STERN  MICH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE     .  0.0 

MALE  3  .0 


5.4 
8*3 
4.5 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


Ml 


STATE  TOTALS  I 
TOTAL  «0 
FEMALE  0 
MALE  0 


MINNESOTA 


10  INSTITUTIONS) 


NN    MANKATD  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  3  »3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

HN    SAINT  CLOUO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  "  0  •  .3 

MALc  0  «0 

HH    U  OF  MINN  KNPLS  SNf  PAUL 
TOTAL  0        .0  o 

FEMALE  0  .0 

MALE        «        0  .0 


2.2 
2.6 
2.1 


♦  0* 

•  0 
.0 

♦0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

•  0 


HN         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0   ■  ♦ J 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

MISSISSIPPI 

MS    MISSISSIPPI  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,        3  *0 

MALE  0  *0 

HS    0  OF  MISSISSIPPI* MAIN  CAM 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  J  «J 

MS    tl  OF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  3       •  * 

HALE  0  .J 


3  INSTITUTIONS) 


1 
0 
1 

-3 

'  0 
0 

3 
0 

3 


33.3 

•  0 
50.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


MS         STATc  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

MISSOURI 

MC    CENTRAL  MO  ST  UNIVERSITY 


3  INSTITUTIONS) 
1  10.0 

0  #0 

1  14.3 


TOTAL 
FEMALE 

MALfc* 


.0 
♦  0 
.0 


.10.  NT  HE  ST  MO  ST  UNIVrRSITY 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0    -  .0 

*HALE  0  .  .0 

KC    NTHWST  MO  ST  UNIVERSITY 
TO    1  0  *0 

FEMALE    '  3  .0 

MILE  *     0  .0 
MO    *A INT  LOUIS  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    STHHST  MO  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


HQ    U  OF  MISSOURI-COLUMBIA 
TOTAL  3  »0 

FEMALE  0  AO 

MALE  0  /  .0 

HO    U  OF  MISSOURI-RCLLA 

TOTAL  '  0  **0 

.    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


7.1 
8.3 
6.8 

'  *0 

•  0 

.0 

•  0 
.3 


13  9.7 
S  13.2 
3  8.3 


.0 
.♦0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.-cr 

.0 
.0 


0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  3 

0 

.0 

'0 

♦  0 

0 

•  0 

*  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

"  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


us 

•  0 
2*1 


.0 

♦  0 
♦0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

.0 
.0 
•0 


.0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 
♦0 

♦  0 


IB 
6 
12 


12*5 
16*7 
1 1*  A 

•  0 

•  0 

•  0 

«0 

•  0 

•  0 


13.4 
IS. 8 

iz.  s 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


33;  J 

•  0 
S0*0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


1  10*0 

0  *0 

1  14.^ 


0 

.0 

0 

.0 

0 

♦c 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0  . 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  C 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•0 

Of 

.0 

0 

•0 

•    o  . 

38  67*9 

11 

19*6 

54 

8  66*7 

2 

14*7 

12 

30  6B.2 

9 

)A  C 

IU*2  • 

Ai 
"I* 

2  66.7- 

1 

33*3 

3 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

1  50*0 

^ 

50*  0 

2 

6    5  A*  5 

5 

A5*5 

11 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

S     SO  ♦  0 

j 

SO  .0 

I 

10 

83  61*9 

^33 

2  A*6 

134 

27  71*1 

S 

13*2 

38 

56  58*3 

2  8 

29*  2 

96 

A  AA*A 

5 

55*6 

9 

0  .0 

0 

•0 

0 

A  AA*A 

5 

55*6 

Q 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

Z  100.0 

0 

♦  0- 

2 

0  *0 

0 

.0 

o 

8  100*0 

0 

.0 

8 

1  100*0 

0 

.0 

1 

7  100*0 

0 

.0 

"j 

1A  73*7 

5 

26*3 

19 

3  100*0 

0 

♦  0 

3 

11  6B*8 

s 

31  .3 

1  33*3 

1 

33*3 

3 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

0  .0 

1 

50  .0 

2 

A  100*0  ~ 

0 

•  0 

4 

2  100*0 

0 

♦0 

2 

2  130*0 

0 

♦  0 

2 

3  100*0 

0 

♦  0 

3 

0  *0 

0 

.0 

•  0 

3  100*0 

0 

A 

•  u 

3 

8  BO.O 

1 

10*0 

10 

3  100*0 

0 

A 

•u 

3 

3      f  1*  % 

I 

1 4*3 

7 

2  1C0.0 

0 

.0 

2 

0  .0 

0 

•  0 

0 

2  100*0 

0 

.0 

2 

A  66*7 

2 

33*3 

6 

1  100*0 

0 

♦  0 

1 

3  60*0 

2 

40*0 

5 

6  100*0 

0 

.0 

6 

2  100*0 

0 

♦  0 

2 

A  100*0 

0 

.0 

4 

A  100.0 

0 

.0 

4 

3  100*0  • 

0 

♦  0' 

3 

1  100*0 


100.0 
100*0 
1CC.0 

66*7 
20*0 
100*0 

100*0 
*0 
100*0 


;o 
•o 

•  0 

33*3 
80*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


5 
3 
2 

12 
5 
7 

2 
0 
2 


7  't 


1409 


\ 


TAf LE  7.»  TOTAL  HAS 


OEGREEScfOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  It  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 
ETHNICITYf  ANO  SEX*    INSTITUTION  ANO  STATE  1*18-1979 


AMERICAN  1N0IAN 
'ALASKAN/NATIVE 


■LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


•  NUMBER  X  NUMBER 

/  ' 

MATHEMATICS  (1700) 
MISSOURI 

V 

MO    U  Of  MISSOURI-SAINT  LOUIS 

TOTAL                 0*0  0 

FEMALE                 0  .0  J 

MALE  0  .0  0 
MO    WASHINGTON  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0  0 

FEMALE                0  .0  0 

MALE                0  .0  ,0 


MO         STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .  0 

MALE  0  .0 


9-INSTITUTIONS) 


•  0 

•  0 

•  0 


NUMBER 


•  0 

•  0 

•  0 

3*6 

•  0 
3.8 


I  1.5 

0  *0 

1  2*tf 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


•  0 
.0 

•  0 

3.6 

•  0 
3.8 


I  1*5 

0  .0 

1  2.0 


NON-RE  SI OENT 
AL IEN  ' 


NUMBER 


2 
2 
0 

14 
2 
12 


100*0 
100.0 
•  0 

SCO 
100.0 
46*2 


47  70.1 
14  77*3 
31  67*3 


0 
0 
D 

13 
0 
13 


19 
*» 
15 


•  0 
.0 

•  0 

46.4 
*0 
50*0 


28*4 
22.2 
30.6 


TOTAL 
*  NUMBER 


2 
2 
0 

28 
2 
26 


67 
18 
49 


MONTANA 

NT    MONTANA  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 

0  .O 

0 

•  0 

J. 

FEMALE^ 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

,  o  *o 

0 

•  0 

MT  university 

OF  MONTANA 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  *0 

0 

.0 

\ 

MALE 

6  *o 

0 

•  0 

NT         STATE  TOTALS  I 

TOTALx.         '0  .0 

FEMAXE  \         0.'  .0 

MALE      ^       0  *0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 

•  0 

♦  0 


•  0 

•  0 
.0 


<0 
♦  0 
•0 


0 
0 
-0 


•  0 

♦  0 
*0 

•  0 

♦  0 
*0 


100*0 
100*0 
100*0 

100*0 
*0 
100*0 


4  100*0 
1  100*0 
3  1C0.0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

.0- 

•  3 


•  0 
•0 
.0 


NEBRASKA 


NE 


U  Of 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NEBRASKA-LINCOLN 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


NE    U  OF  NEBRASKA  AT  OMAHA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0.0 

N£         STATE  TOTALS  C 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


•  0 
♦0 

•  0 

♦0 

•  0 
.0 


2  INSTITUTIONS.) 


.0 
♦  0 
.0 


15*4 
*0 

u;7 


3  *0 
0  *0 
0      ;  *0 

2Vi0.5 
0  .0 
2  11*8 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 
*0 


15*4 

♦  0 
16*7 

♦  0 
*0 

♦  0. 


2  10*£> 
0  *0 
2  11*8 


11  84*6 

1  100*0 

10  83*3 

5  83*4 

1  10C0 

4  30*0 


16  84*2 
2  100*0 
14  82*4 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

16*7 
«0 
20*0 


5*3 
.0 
5*9 


13 
1 
12 

6 
1 

5 


19 
2 
17 


NEVADA 

NV    U  OF  NEVAOA  RENC 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

NV         STATE  TOTALS  X 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  . 0 

MALE  0  *0 

NEW  HAMPSHIRE 

NH    OAR T MOUTH  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0     <  *0 

NH    U  OF  NEW  HAMPSHIRE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


1  INSTITUTIONS) 


•  0 

•  0 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


NH         STATE  TOTALS  I 
TOTAL  0  1*0 

FEMALE  0  |*0 

*  MALE  *  0  *0 

NEW  JERSEY 

NJ    FARLGH  DCKSN  TEANECK  CAM 


2  INSTITUTIONS) 


TOTAL  0 

FEMALE  0  1.0 

MALE  0  UO 
NJ    MONMOUTH  COLLEGE 

TOTAL  0  10 

FEMALE  0  10 

MALE     A  0  iO 

NJ    MONTCLAIR  STATE  COLLEGE 

TOTAL        *  0  iO 

FEMALE  0  iO 

MALE  0  .0 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


ERIC 


^  S.  _jb_ 


 I 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


.0 

•  0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 
*0 

4**2 
6*3 

♦  0 


*0 
*0 
*0 

*0 
*9 
*0 


.0 

•  0 

*0 

•  0 

•  0 

«0 

•  0 

•  0 
*0 


1410 


*0 
*0 

.0 


♦  0 
.0 
.0 


♦  0 
*0 
*0 

.3 

♦  0 
.0 


*0 

♦  0 

♦  0 

*0 
*0 

♦  0 

4.2 
6*3 
.0 


1  100.0 

0  *0 

1  100.0 


1.  10Q.0 
3  .3 
1  100.0 


3  100.0 

*  0  *0 

3  100.0 

1.1  1CC.0 

8  100.0 

5  10C.0 


16  100.0 
8  10C.0 

a  loo.o 


3  75.0 
2  6,6*7 
1  100*0 

1  'lOC.O 

0  *0 

1  lpo.o 

23  05*8 
IS  93*8 
8  100*0 


♦  0 

♦  0 
.0 


.3 

♦  0 

♦  0 


•  0 
.0 

cO 

•  0 
.0 

•  0 


25.0 
33.3 
.0 

•  0 

•  0 
•0 


.3 
•  0 


3 

o- 

3 

13 

8 

<  5 


16 
6 
8 


1  3 

1 
1 

0 

i' 

16 


TABLE  7<T    TOTAL  HASTENS 


OECREES  Km  MAJOR  FIELD  CONF  ERRED  "tY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
ETHNICITY •  AIIO  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLfiNDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


•NUMBER         4  NUMBER 

o 

MATHEMATICS  11700) 
NEW  JERSEY 

NJ    Ni   INSTITUTE  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    PRINCETON  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NJ    RJTGERS  U  NEW  BRUNSWICK 


TOTAL 
FEHUE 
MALE 


.0 
•  0 
.0 


NJ    Sc  TON  HALL  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 
.0 


NJ    STEVENS  INST  TECHNOLOGY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NJ          STATE  TOTALS 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


•  0 
.0 

♦  0 


u 

0 
0 

0 
0 
0 

< 

'  0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

« *° 

-0 
.0 

•  0 

•  0 

•  3 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


8  INSTITUTIONS) 


NEW  MEXICO 


NM 


U  MAIN  CAMPUS 

0  *U 
0  *0 

0        *0  x 


NM  EASTERN 
TGT  AL 
FEMALE  . 
HALE 

NM    NEW  MEXICO  HIGHLANDS 
TOTAL  9 
FEMAlc  0 
MALE  0 
NM    NH  INST  OF  MINING 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NM    M  STATE  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NM    *J  0*- 
TCTAL 
FEMAL  fc 
HALE 


0 

♦  0 

♦  0 

L  TECHN 

♦  J 

♦  0 

♦  0 


MAIN  CAHPUS 

0  »o 

Z  *0 

-y  *o 

NM  MAIN  CAPPUS 
0  *0 
0  .0 

0  *o 


.0 
•0 
•  0 


NM          STATE  TOTALS  ( 

TCT  »L  0  *0 

FEMALE  0  *9 

MALE  0  *0 

NEW  YORK 

NY    AJELPHI  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEKALc  9  .0 

HALE  3  »0 

.NY    ALFRED  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *C 

Ft HALS  0  .0 

fULE  0  *0 

NY    CUNY  BROOKLYN  COLLEGE 
TCTAL  D  *»0 

FEMALc  >  »0 

MALE  0  »0 

NY    CUNY  CITY  COLLEGE 
TCTAL  0        ♦ 0 

FEMALE         6       0  .0 
MALE  0  .0 

NY    CUNY  C  OF  STATE*  ISLAND 
TOTAL  0  *9 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

NY    CUNY  HUNTER  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

NY    CUNY  LEHMAN  COLLEGE 


•  0 

♦  0 


TuTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  CJhY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

o  *o 

o  *o 

gUEENS  COLLEGE 

Z  *0 

3  *0 

0  *0 


0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  ? 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

40.0 

I 

50*0 

I 

$3*3 

0 

•  0 

0 

•0 

^0 

•  0 

1' 

25*0 

I 

*3.3 

c 

♦0 

I 

12*5 

I 

16.7 

0- 

*0 

0 

•  0 

3 

•  0 

0 

•  0 

NUMBER 


INSTITUTIONS) 
0  *0 


.R 

X 

NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER  ? 

1 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

5  100*0 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

(y 

•  0 

4  100*0 

D 

♦  0 

0 

♦0 

0 

*0 

7  63«6 

0 

*o 

0 

♦  0 

0 

*0 

2  66*7 

0 

•0 

0 

*0 

0 

*0 

5  62.5 

3 

11*9 

1 

3*8  • 

A 

15*A 

22  84*6 

2 

U«7 

1 

8*3 

3 

25*0 

9  75*0 

I 

7*1 

0 

*0 

1 

7*1 

H  92*9 

0 

*0 

0 

♦0 

0 

•  0 

7  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

•  0 

c 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

y  100*0 

4 

«*v 

1 

1*2 

5 

6*2 

71  87*7 

3 

t*3 

1 

2*  8 

30  83*3 

1 

2*2 

0 

♦  0 

1 

2*2 

41  51*1 

o 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

5  83*3 

0 

•  0 

0 

.0  " 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

•  c 

2  66*7 

0 

•  0 

.  0 

.0 

0 

*0 

I  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0  *0 

o 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

2  100. 0 

c 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0  .0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

2  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

5  100*0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0  *0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

5  100.0 

0 

♦  0 

1 

14*3 

1 

14.3 

6  85*7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

4  100*0 

0 

♦  C 

1 

33*3 

33*3 

2  66*7 

0 

•  0 

1 

A*  8 

1 

4.8 

19  90*5 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

7  10C*0 

0 

•  0 

1 

7*i 

I 

T*l 

12  85*7 

1 

20*0 

0 

*0 

1 

20*0 

4  80*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

'  *0 

I  100*0 

I 

25*0 

0 

♦  0 

1 

25*0 

3  75*0 

0 

•c 

0 

*0 

0 

*0 

2  100.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

2  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

^ 

»  0 

0        •  9 

o 

*0 

0 

*0 

0 

0 

7  100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

3  1CC.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

4  100.0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

•* 

4C*C 

*  60*0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

50*0 

1  50*0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

33*3 

2  66*7 

0 

•  0 

0* 

.0 

0 

*0 

4  100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

3  100.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

25*0 

3  75*0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

33*3 

2  66*7 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1  10C.0 

0 

♦  0 

1 

12*5 

2 

2**0 

6  75.0 

0 

•  0 

1 

16*7 

2 

33*3 

4  66*7 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

2  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*c 

5  10C.0 

0 

.0 

0 

*0 

.  0 

*0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

4  100*0 

NON-RES I0ENT 
ALIEN 


NUMBER 


0 
0 
0 

4 
1 

3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
NUMBER 


•u 
.0 

.  *o 

36*4 
33*3 
37*5 

•0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
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TA»LE  7. 


TOTAL  HASTENS    OCGftEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
;  ETHNIC  I  TY»*  ANO  SMt     INSTITUTION  ANO  STATE  It78-lt79 


AMERICAN  XNOUN 

alaskan  native 
nuhb'er  % 


•LACK  "  ASIAN  OR  . 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC  • 
NUMBER 


TUTAL 
MINORITY 


NUMBER 


M4ITC, 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESI OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
I  NUMBER 


MATHEMATICS  C  170CI 
•NEW  YORK 
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TOTAL  0        •  0 

' ,  FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 
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FEMALE  0  *0* 

MALE  0  .0 

NY'  COLUMBIA  U  MAIN  OIVISION 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    CORNEL  U  ENDOWED  COLLEGES 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    ELHIRA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

-  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    FORD  HAM  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  <\0 

NY    HOFSTRA  UNIVERSITY 
"TOTAL  0  .0 

.FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    LONG ,  IS  U  C  H  POST  CENTER 
•  TOTAL  .      0  *0 

FEMALE  •  0  .0 

M*LE    -  0        .0  o 
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U12 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

*    -  NUMBER  < 


•LACK  _    .        ASIAN  OR 
NCN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


MATHEMATICS  I17O0J 
Ji&i  V3RR.'  . 

NY    S'JNV  COLLEGE  AT  GENES  EO 

"  _TQTAL~  0        .0  0 

FEMALE  0  ,     .0  0 

HALE  0.0  0 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  NEti  PALT2 

*  TOTAL                0.0  1 
FEMALE                 0.0  1 

HALE  0        .0  0 

NY    SOW  COLLEGE  AT  ONE  Q  NT  A 

TOTAL/  0        .0  0 

■  FEMALE  0        .0  0 

HALE  0.0  0 

NY  ■  SUNY  COLLEGE  AT  OSWEGO 

'  TOTAL  0'       .0  0 

FEMALE  0       .0  0 

"HALE  0,      .0  0 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  POTSOAN 

"    TOTAL  1  6*3  0 

. FEMALE  0.0  0 

MALE  1  12.5  0 

NY    SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 

*  "TOTAL                 0        .0  0 
FEMALE                 0.0  0 

,       HALE  0        .0  0 

NY    UNICN  COLLEGE 

TOTAL  0.0  0 

FEMALE  0.0  0 

HALE  0  ,   .0  0 

NY    UNIVERSITY  OF  ROCHESTER 

TOTAL  0.0  0 

FEMALE  0.0  0 

/       MALE  0        .0  0 
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TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    APPALACHIAN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0    *  .0 

NC    EAST  CAROLINA  UNIVERSITY 
TOTAL  1  1UI 

FEMALE  1  16*7 

MALE  0  .0 

NC    NC  CENTRAL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALt  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    NC  STATE  U.RALEIGH 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NC    U  OF  NC  AT  CHAPEL  HILL 
TOTAL  '*  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    U  OF  NC  AT  CHARLOTTE 
TOTAL  0    •  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
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*  TOTAL  0  .0 
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1 

0 

1 

9.1 
.0 

11.1 

11 

2 
9 

0 
0 

o 

.0 
.0 
.  0 

3  75*0 
1  100*0 
Y    2  66*7 

1 

0^ 

1 

25.0 
.0 
33.3 

%  4 
1 

3 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

5  50*0 
0  .0 
5  50.0 

,  5 
0 
5 

50.0 
•  0 
50.0 

10 
0 
10 

25 
13 
12 

5.9 
*7.8 
^4.7 

343  81.3 
140  84.3 
203  79.3 

54 
13 
41 

12.8 
7.8 
16.0 

• 

422 
166 
256 

0 
0 

0 

.0 
.0 
.0 

5  10C.0 
1  100.0 
4  1CC.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

1 
4 

.0 
.0 
.0 

8  100.0 
7  100.0 
1  100.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

8 
7 
1 

i 
i 

0 

11.1 

16.7 
•  0 

8  88*9 
5  83*3 
3  1CC.0 

0 
0 
0 

.  0 
.0 
.0 

9 
6 
3 

1 
1 

0 

100.0 
100.0 
•  0 

0  *0 
0  *0 
0  *0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

1 
1 

0 

1 

0 

1 

5.3 
•  0 
12.5 

14  73*7 
10  90*9 
4  50*0 

4 

1 

3 

21.  1 
9.1 
37.5 

19 
11 

8 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

9  100*0 

4  1C0.0 

5  100*0 

0 

'  0 
0 

.0 
•  0 
.0 

9 
4 
5 

2 
1 
1 

28.6 
25.0 
'33.3  | 

4  57.1 
3  75.0 
f             1  33.3 

1 

0 

1 

14.3 
.0 
33.3 

7 
4 

3 

1 
1 

0 

12.5 
20.0 
•  0 

*             7  87.5 
4  80.0 
3  100.0 

0 
0 
0 

.0 

• 

.0 

6 

5 
3 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

9  2  100.0 
0  .0 
2  100.0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

2 

^  0 
2 

6  8.8 
4  10.3 
2  6*9 


.0 
♦  0 
.0 


57  83*8 
34  87*2 
23  79*3 


2  100*0 
0  *0 
2  100*0 


5  7*4 
1  2*6 
4  13*8 


68 
39 
2? 


1413 
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TABLE  T.    TOTAL  MASTER'S    OECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BVINSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  BY  SACEt 

ETHN I ClTYt-ANO-SEXl*  'INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 

HATH EM AT ICS  (1700) 
NORTH  DAKOTA  • 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER  J 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NCN-RES IOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NO    U  OF.  NO  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

FEMALE    .            0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

NO         STATE  TCTALS  <         2  INSTITUTIONS) 

TOTAL                0  .0 

0 

•  .0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

OHIO 

"ON  ' BOWLING  CRN  ST  U  MAIN  CAN 

TOTAL       <       0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

MALE                0  .0 

0 

'  .0 

OH    CASE  WESTERN  RESERVE  U 

TOTAL                0  *0 

0 

.0  ' 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

' MALE                 0  .0 

0 

.0 

OH    CLEVELAND  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

MALE                0  *0 

0 

«  .0 

OH    JOHN  CARROLL  UNIVERSITY 

TOTAL                0        *0~  * 

0 

•  0 

FEMALE                0  *0 

0 

♦  0 

MALE     *          0  *0 

0 

•  o-' 

OK    KENT  STATE  U  NAIN  CAMPUS 

* 

TOTAL                0  *3 

0 

•  0 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

OH    MIAMI  UNIVERSITY  NAIN  CAM 

TOTAL                0  *0 

I 

10*0 

FEMALE                0  .0 

1 

16.7 

MALE          '      0  *0 

0 

.0 

OH    O1I0  STATE  U  MAJN  CAMPUS 

TOTAL           v      0  *0 

0 

•  0 

FEMALE                0  *0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

•0 

OH    OHIO  U  MAIN  CAMPUS 

*     TOTAL                 0  *0 

2 

11 .1 

FEMALb                0      ,  *0 

I 

10.0 

MALE                0      '  .0 

1 

12.5 

OH    U  OF  AKRON  NAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

-     MALE                 0  .0 

0 

•  0 

OH    U  OF  CINCINNATI  NAIN  CAN 

^TOTAL  '              0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

'    MALE                 0  .0 

0 

.0 

OH    UNIVERSITY  OF  OAYTUN 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                 0        . 0 

0 

.0 

OK    UNIVERSITY  OF  TOLEDO 

TOTAL                0  .0 

0 

•0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

OH    WRIGHT  ST  U'  MAIN  CAMPUS 

TOTAL              t  0        . 0 

0 

♦  3 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

ON    XAVIER  UNIVERSITY 

TOTAL              «0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

.   MALE                 0  .0 

0 

.0 

OH-   YOUNCSTOWN  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

ON         STATE  TOTALS  (        19  INSTITUTIONS) 

TOTAL                0  .0 

3 

2.3 

*  FEMALE                0  .0 

2 

4.7 

*     MALE                 0  *6 

1 

1.1 

OKLAHOMA 

OK    OKL A  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

"*     WAL                0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

OK    U  OF  OKLAHOMA  NCRMAN  CAM 

•  TOTAL                0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

NUMBcR 

% 

NUMBER 

X 

NUMBER 

1 

'  NUMBER 

% 

NUMBER 

X 

NUMBER  ; 

0 

•  .0 

0 

.0 

-  o 

•  0 

1 

1  00*0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

*rt 

0 

•  0 

0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

1 

100. c 

0 

•c 

1 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

100*0 

C 

•  0 

3 

o 

.0 

o 

•♦0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

0 

.  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

1CC.0 

0 

V* 

♦  0 

3 

1 

6.7 

0 

•0 

* 

1 

6.7 

14 

• 

93*3 

0 

•  0 

r  * 

.15 

0 

•o- 

0 

♦c 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2" 

1 

7.7 

o 

.0 

1 

7.7 

12 

92*3 

0 

.0 

W 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

.0 

1 

100*0 

0 

•0 

1 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

c 

.  0 

*  0 

.0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

6 

1C0.0 

0 

•  0 

.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

#♦0 

0 

o 

.0 

o 

♦  0 

o 

♦  C 

1G0*0 

0 

•  0  , 

r  '  • 

0 

.0 

0 

tO 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1CC.0  * 

0 

•  0 

i 

o 

0 

.0 

o 

♦  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1CC.0 

0 

♦  0 

3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

1 

o 

.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

2 

1CC.C 

0 

♦  0 

2 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

10*0 

9 

90*0 

0 

•  0 

10 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

16*7 

5 

63*3 

0 

♦0 

6 

o 

.  0 

o 

♦0 

o 

•  0 

100*0 

c 

•  0 

4 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

38 

E2«6 

b 

17*4 

1  46 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

12 

75*0 

4 

25*0 

16 

♦  0 

c 

♦0 

o 

.0 

26 

86*7 

4 

13*3 

30 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

11*  1 

1 1 

61*1 

5 

27*8 

18 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

10*0 

6 

60*0 

3 

30*0 

10 

o 

.0 

o 

♦  0 

1 

12*5 

5 

62*5 

2 

25*0 

8 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

4 

100*0 

0 

♦  0 

4 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  c 

1 

1  00*0 

0 

♦0 

1 

o 

.0 

o 

♦0 

0 

•  0  v* 

3 

1CC*0 

0 

♦  0 

3 

1  0 

;o 

0 

•  0 

0 

•  0 

7 

♦  CO 

3 

30*0 

10 

0 

0 

.0 

0 

•u 

1 

33.3 

2 

66*  7 

3 

o 

.0 

A 

♦  0 

o 

♦  C 

6 

C5*7 

1 

14*3 

7 

0 

.0  - 

0 

.0 

c 

.0 

2 

100.  0 

0 

♦  0 

2 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

o 

.0 

o 

♦0 

o 

♦C 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

.  0 

•  0 

0 

*0 

3 

75*0 

1 

25*0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

*0 

r 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

2: 

66*7 

1 

33*3 

3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

4 

100*0 

0 

♦  0 

4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

*  0 

.0 

3 

ICO.  0 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

/ 

*0 

1 

1C0.C 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

I 

10C.0 

0 

♦  0 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

•  0 

5 

C 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

5 

1CC.0 

0 

♦  0 

5 

1 

.8 

0 

.0 

4 

3*  0 

11? 

84*2 

17 

12*8 

133 

0 

♦0 

0 

♦C 

2 

32 

7  4*  4 

2C«9 

43 

1 

1.1 

0 

.0 

2 

2.2 

80 

*&< 

e 

•  8*9 

*  90 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

7 

87*5 

I . 

12*$ 

8 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

1C0.0 

0 

•0 

3 

c 

.0 

0 

♦o. 

0 

*0 

4 

80.0 

1 

2C*0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

2 

66*7 

1 

33*3 

3 

0 

.0 

0 

♦o  t 

0 

♦  0 

1 

100.0 

0 

*0 

1 

0 

•♦o 

0  , 

♦  0 

c 

*0 

1 

5C*0 

1 

50*0 

■» 

lEBJC 


1414 


TABLE  7.,   TOTAL  MASTERS    DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  IHSTUUTIOHS  Of  HIGHER  ^EOUCAT  ION  BY  RAt 
-  ETHNICITY.  ANO' SEX*    INSTITimON  AND  STATE  WB-1979 


AMERICAN  SNdtAM 
ALASKAN  NATIVE 


,   HACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


NUMBER 


'  NUMBER 

MATHEMATICS  (17901  .  / 

OKLAHOMA  / 

OK    UNIVERSITY  OF  TULSA 

TOT.AL  O       .0  0 


NUMBER 


OK 


STATE  TOTALS 

TOTAL  0 

FEMALc  .  0 

MALC  0 


I* 


.0 
.0  ' 
•  0 


OREGON 


3  INSTITUTIONS) 


OR 


JLEkIS  4N0  CLARK  COLLEGE 
TOTAL 


FEMALc 
MALE 

OP.    OREGON  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OR 


0  .0 

0  .0 

G  .0 
UNIVEkSITY 

0  *0 

0  .0 

0  .0 


PORTLAND  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL-  0  .0 

r  FtHALE  0  .0 

KALE  0  .0 
Ok    U  Of-  OREGON  MA  IK  CAMPUS 

TOTAL  1  C  *0 

FEHALE  0        .0  " 

*  WLc  0  *0 

OR  STATE  .TOTALS  C  *  IN 

TCTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0  k 

PENNSYLVANIA 

PA    BJCKNELL  UNIVERSITY 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0 

HALE  0  .0 

*  PA    CALIFORNIA  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0    .  *3 

FCMALE  0  .0 

MILE  0  *0 

PA*  C4RNEG It-rtELLON  U 
7  OTA  J/?  0* 
FE^ALt  0  . 

male  ■  o 

^^pT*clakion  state  c 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

HALE  0 
PA    OR cXEL  UNIVERSITY 

TOTAL  0  ' 

FE*L£  0 

MALE  3 

PA    OJOJESNE  UNIVERSITY 

TCTAL  0  *0 

Ft-fULE  *  0  *0 

iMALc  0  *0 

PA   l£'JU480AO  STATE  COCLEGE 

*              TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.  mte  o  .o 

PA    INDIANA  U  OF  PENNSYLVANIA 
TOTAL  0        *0  . 

FEHALt  0  .0 

J*aL£  0  -0 

PA    KJTZTOkN  STATc  COLLcGE  - 


0 
0 

0 

MAIN  CAM 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.3 


TCT  AL  0 
FEMALE  >  0 

HAL  c  0 
PA    LEHIGH  UNIVERSITY 


TCTAL 
FEXALh 
MALE 
PA  MANSFIELD 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


STATE  COLLEGE 
0  .0 
0  .0 
0  «0 


PA    HI LLERSVI LLE  ST  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PA    PA  STATE 
*     .  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


G  .0 

0  -0 

0  -0 

MAIN  CAMPUS 

0  *0V 

■   0  .0 

0  .3 


NUMBER 


0 

.0 

I 

25*0 

0 

.3 

0 

•0 

0 

.0 

1 

33*3 

0 

•c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

vO 

0 

.0 

0* 

•0 

0 

.0 

I 

7.7 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

I 

14*3 

0 

♦  0 

1 

11*1 

c 

.3 

0 

\ 

0 

.0 

1 

11.1 

I  TUT IONS) 

0 

•0 

3 

'6.7 

c 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

3 

6.6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

.0 

2 

8*3 

0 

•  0 

1 

12*5 

0 

♦  0 

1 

o*3 

o 

.c 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

•8 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

20*0 

0 

•0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.  -o 

0 

•o  , 

0 

.0 

0 

.a 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

u 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

r 

•  0 

•3 

.0 

0 

•  0 

0 

•♦o 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

.  10 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


hHtTE 
NON-K'SPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER- 


TOTAL 
NUMBER 


.0 
,0 

•  0 

% 

•  0 


11 

7 


100- 
ICC 


84. 
100. 
77, 


25.  C 
.0 
3,3.3 

•  0 
.0 

•  0 

7.Y 

•  0 
1A.3 

21.1 
.0 
11.1 


75.0 
100*0 
66.7 

73.7 
100*0 
66*8 


6*7' 
♦  0 
8*6 


12  92*3 
6  100. C 

6  85*7 

7  77*8 
0  .0 
7  77.8 


36  80*0 
10  IOC. C 
25  74.3 


.0 

•  0 
.0 

26.3 
.0 
31.3 

.0 

•  0 
.0 

11. 1 

•0 

11.1 


13.3 
.0 
17*1 


0 

*0 

\  0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

\o 

.0 

0  *0 

0 

*0 

0 

*0 

0  V 

*0 

2  100*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

2  10C.C 

0 

*0 

0 

.0 

0 

0  *0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0Sj 

2  100.0 

0 

*  *0 

0 

*0 

2 

8.3 

IS  62.5 

7 

29.2 

0 

♦  0 

1 

12.i» 

%  i>0.0 

3 

37.5 

0 

*0 

1 

6*3 

ii   6e«e  s 

4 

25*0 

0 

.0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

5  100*0 

0 

*0 

0 
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•  0 

1  50*0 

1 

50*0  • 

♦  0 

o 

♦  0 

5  100*0 

0 

«0 

0 

♦  0 

CO 

•  0 

1  100*0 

0 

♦  0 

o 

♦0 

o 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

,3 

♦0 

I 

16*7 

5  83*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

20*0 

4  80*0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

I  100*0, 

V 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

v    16  85*7 

3 

14*3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

N      8  100*0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

*0 

10  76*9 

3 

23*1 

1 

14*3 

1 

14*3 

t       6  8S*T 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

2  100*0 

0 

•  0 

1  - 

20*0 

1 

20*0 

4  80*0 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


3 
3 
0 

3 
2 
1 

16 
7 
9 

9 
2 
7 

1 
1 

0 

1V5 

*  6 
9 


47 

21 
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1 

0 
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6 
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3 

3 

0 

.  3 

,« 
4 

5 

2 
0 
2 

7 
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5 
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TABLE  T. 


TOTAL  fUSWS^OCCAEES  FOR  HAJOR  FICLO  CONFERRED  0T  INSTITUTIONS  OF  HIGH  Ell  EDUCATION  8Y  RACE, 
TOTAL  HASTE*  S    ^*«c™t         $eXT  INSTITUTION  ANO  STATE  IfTi-ltTt 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

*    HUM?*    .  I 


^    SLACK  ASIAN  0*, 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


-HISPANIC 
NUMBER 


MATHEMATICS  1.1100) 
TEXAS 

TX    STEPHEN"  F  AUSTIN  STATE  U 
*      TOTAL  0.0 
FEMALE  0  .0 

MLE         — o-  yo 

TX    PRAIRIE  VI6I  ACN  U 
TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  .0 

HAL€  0  .0 

TX    TA RLE TON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

»    FEMALE  0  .9 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  ACN  "J  MAIN  CAMPUS 
*     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE         ..      0  .0 
»TX    TEXAS  CHRISTIAN  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

»     '   MALE"  0  ♦<> 

*  TX    TEXAS  SOUTHERN  UNIVERSITY 
*    TOTAL  0  .0- 

FEMALE  0        .0  v 

MALE  0  *0 

TX    TEXAS  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  WOMAN'S  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    U  OF  HOUSTON  CE*  CAMPUS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *° 

TX    U 'HOUSTON  CLEAR  LAKE  CITY 
TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

TX    U  OF  TEXAS  AT  AUSTIN 
0  *0 
0  .0 
C  0  .0 

TEXAS  AT  ARLINGTON 
0  »0 
0  *0 
0  *0 
AT  OALLAS 
3  *0 
0  *0 
0  .0 
TSXAS  AT  EL  PASO 
0  *0 
0  *0 

o  *o 

TX    U  OF  TEXAS  S AS  ANTONIO 

TOTAL  0  *0 

FENUE  0       .0  . 

MALE  0  .0 

T*    WEST  TEXAS  ST  UNrVcRSITY 

TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *3 
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FEMALE 
MALE 
TX    U  OF 
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TX-  U  OF  TEXAS 
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FEMALE 
MALE 
TX    U  OF 
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FEMALE 
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TX 


TOTAL 
FEMALE 
-  MALE 


UTAH 
UT 


0RIGHAN  YOLNG  U  MAIN 
TOTAL  0  *9 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .9 

UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 
TOTAL  0  .0 

FENALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UT.    UTAH  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        •<>  . 

MALE  9  *°V 

UT         STATE  TCT ALS  ( 

TOTAL  0  .0 

.    FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 
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*0 
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♦0 
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0 

3 
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•0 
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3 
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♦0 
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*0 
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.0 
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0 

.0 

0 

.3 

0 
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.0 

0 
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3 
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1 
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.0 
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0 
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0 
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0 
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•0 
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.0 
*0 

*0 
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*0 
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25*0 
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*0 
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*0 
3*6 


•  0 
*0 
*3 

.0 
*0 

♦  0 

•  0 
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NON-HISPANIC 

NUMBER  • 


NGN-RES I OE NT 
ALIEN 
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o 
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0 

♦  0  " 

4  100*0  ■ 

0 

•  0 

4  100*9 

£ 
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0  *o 

4 

100.0 
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2 

100*0 

0  *0 

o 

♦  0 

1  100*0* 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

3  *0 

o 

.  0 

14  07*5 

0 

.0 

4  100*0 

Q 

.0 

19  ,63.3 

o 

•  0 

2  100*0 

0 

lo 

0  *o 

0 

*0 

2  130*0 

3 

50*  0 

0  *0 

3 

130*0 

0<  *0 

0 

.0 

0  *o 

0 

•  0 

6  80*0 

3 

.3 

3  100*0 

0 

.0 

.    5  71*4 

1 

33*3 

2  66*7 

1 

33*3 

2  66*7 

0 

*0 

3  *0 

0 

*  *0 

5  71*4 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

3  60*0 

1 

33*3 

2  66*7 

0 

*0 

9  *0 

1 

33*3 

2  66*7 

0 

'♦0 

18  61*8 

0 

*0 

5  83-3 

0 

*0 

13  81*3 

1 

14*3 

6  65*7 

c 

•  0 

1  100*0 

1 

16*7  • 

J  83*3 

1 

0 

1 

1 
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1 

3 
0 
»3 

3 
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3 


*0 
.3 


25*0 
•  0 
25*9 

25*0 
*0 
30*0 

*0 
*0 
.0 


23  10*7 
10  10*0 
13  9*4 


*0 
*0 
•  0 

*3 
.0 
*0 

L6.7 
50*0 
*9 


4*2 
33*3 
•  0 
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61 


TOTAL  s-i 
NUMBER 


19  41.3 

it  73*3 

8  50*0 

1  25*0 

0  .9 

1  25*0 


75*0 
100*0 
70*0 


4  100*0 
0  *0 
4  10C*0 


74*0 
79*2 
71*0 


t 


9  i  01*6 
0}  *0 
9  90*0 


42*9 
♦  0 
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5C*C 


15  62*5 
1  31.3 
14  66*7 


-3 
.0 
•  0 


o  *  *p  — 

* 

o  *o 

0  .0 

2 

0     '  *0 

i 

0   *  .0 

0  .0 

2  12.5 

0        ♦  0 

2  16*7 

3  *0 

0  *0 

3        ♦  0  v. 

2 

3  50*0 

4 

0  *0 

3 

3  100*0 

3 

2  %<J.O 

£ 

7 

0  *0 

3 

0  *0 

3 

0  .0 

2  26*6 

3  *9 

2  40*0 

5 

0  *0 

3 

0  *0 

0 

<L       *9  « 

3 

4  16*2 

22 

1  16*7 

0 

3  16*0 

16 

0      "  .0  * 

7 

0  *0 

1 

0  .3 

4 

11  35*5 

31 

4    26*7  . 

15 

7  43*0 

14 

% 

2  50.0 

4 

0  *0 

3 

2  5C*3 

0        .3  7 

*-» 
'  12 

0  .0 

2 

'  0  *3 

>  10 

9        *0  . 

4 

3  *3 

3. 

0  .0 

33  15*3 

215 

^  7*8 

77 

27  19.© 

138 

2  10*2 

11 

1  100*3 

1 

1  1C*0 

W 

4  57*1 

7 

•  0  .3 

0 

*  57*1^ 

7 

2    33.3  „ 

to  *o 

c 

2  50*0 

8  33*3 

24 

1  33*3 

3 

7  33*3 

21 

1418 
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TABLE  7>    TOTAL  MASTER'S    OCCAEES  FOA^AJOA  FIELD  CONFMMO'tY  INSTITUTIONS  Ct  VlSHtA  lEDUCATIC*,  BY  RACE* 
(ETHNICITY*  AMD  SIX*     INSTITUTION  ANO  STAT  I    1971-197*         .  , 


AMERICAN  1*014-1 
ALASKAN  NATIVE 


NUA8CA 
MATHEMATICS  UTOOI 


HACK      *  .     ASIA*  OA 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEA 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 

5 


WHIT5 
NOH-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES  tCENT 
ALIEN 


NUMBER 


VERMONT- 

VT    U  Vr  C  STATE  AGAL  COLLfcCE' 


TCTAL 
F&ULC 
MALE* 


.3 
.9 

*3 


5*  63*3 

2  100*0 

3  7*5.0 


16.? 

•  0 
25.0 


VT         STATE  TOTALS  I 
TOTAL  3 
FEMALE  0 
MALE  0 

VIRGINIA  _ 


1  INSTITUTIONS) 


•  0 

.9_ 

.3 


♦  0 

♦  0 
*.0 


VA 


C'Of  WILL  I  At  AhC  MARY 

Tot  al 


3    '  .3 
..FEPALE   .  0  .0 

MALE  0  .0 

VA,  GEORGE  MAS CN  UNIVERSITY 

*  TOTAL  0  .0 
FEMAwc  0  .3 

MALc  0  *0 

VA    JtMeS  MADISON  UNl VtKSITY 

TOTAL  0  .0 

>  FEMALE  0  *3 

HALE  0  *3 

VA    OLD  OONINICN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *3 

FEMALE  i   0  .0 

MALE  -         „  0  .0 

*  VA    RAOFORO  COLLEGE 

TOTAL  Q  »3 

FEMALE  0  •0" 

'MALE  0  .0 

VA   A)  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
VA    VA  POLY  IN 

TCTAL  9 
FEMALE  0 
HALE  0 
VA    VIRGINIA  STATE 
TOTAL  0 
FEMALE  3 
MALc  -  0 


0  -  .3 
0  ~  .3 
3  .0 
ANO  STATE 


'  *3 

•  J 

•  0 
COLLEGE 

•  3 

•  3 

•  ) 


VA          STATE  TOTALS  ( 

TCTAL  0  .0 

FEMALc  0  .3 

*4L.E  „    3  ♦) 

i 

WASHINGTON 

WA    CENTRAL  WASH  UNIVERSITY 
TCTAL  0  *9 

Ft>Atc  0  .0 

'MALE     ,  0  *0 

WA    EASTERN  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL   •  3  *3 

FEMALE  J        • ) 

MALE  3  *3 

WA/  PACIFIC  LUlH  UNIVERSITY 
J     TCTAL  3  .3 

*  FEMALE  0  .3 

MALE  3  *3 

WA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 
TOTAL  3  .3 

FEMALE  3  *3 

*  MAtE  3  .0 

WA  WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 
,      TCTAL  0  ♦> 

■ FEMALE  3  *3 

'    MALc  '0  .3 

WA    WESTERN  HASH  UNIVERSITY 


6  INSTITUTIONS! 
5  6*2 
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3        ♦  ) 


2  3*3, 

3  *0v 
2  7.1 


fOTAL 
FEMALE 
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0 
3 
0 

3 
3 
0 

3 
0 
0 

3 
0 
0 
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31 
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3 
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.3 
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♦0 
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♦0 

\3 
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♦  0 

♦3 
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•0 
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.0 
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0 

0 
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3 
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0 
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0 
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0 
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0 
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•0 
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♦0 
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♦  0  * 
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0 

♦  0  * 
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0 

♦  3 
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o 
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1 
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0 
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3 

.0 

3 

•0 
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1 
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0 
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0 
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0 

:o 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 

.0 
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.0 

0 
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.  o 
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0 
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0 

.0 

9* 
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0 

.0 

3 
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.0 

.0 

9 

.0 
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L  « 
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0 

.0 
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.0 

0 
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'  0 

.0 

0 

.0 

0        .9  "* 

 I 
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0 
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0 

♦  0 

0 
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0.  .3 

/~  1 

6*J 

0 

♦0 
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0 

♦  0 

0 

♦  0 
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.0 

0 

♦  0 

0  *3 

<°0 

\0 

0 

♦  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
.0 
0 

0 
0 
0 
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0 
0 
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0 
0 


~0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 
♦9 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.9 

♦  0 
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♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 


•  0 

•  0 

•  0 


5  63*3 

2  100*0 

3  75*0 


16*7 
•0 
25*0 


1  50*0 

0  ,0 

1  130*0 


0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
9 

I 
1 

•o 
1 

0 

1 

2 
2 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  3 

U.3 
14*3 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

9*1 
14*3 

♦  0 

5*9 

♦  0 
6*7 

100*0 
139*9 
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*0 
*0 
*0 
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.3 
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*0 
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.0 
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.0 
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♦0 
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o 
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> 
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o 
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0  *0 
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0 

.0 
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o 

♦0 
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11  73*3 
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0  *0 

o 

*  0 
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♦0 
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o 
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o 
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o 

.0 
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0 
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1  icq.o 

3 

•  9 

8  80*0 

2 

'20.0 

2  10C*0 

0 

*0 

6  75*0 

2 

25.0 

3  *2*9 

4 

57*1 

0  *0 

0 

♦0 

3  42*9 

*  4 

57U 

Q 

2  100*0 

0 

•  0 

3  *0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

•  0 

19  76*0 

6 

24*0 

3  100*0 

0, 

*0 

16  72*7 

6 

27*3 

2  66*7 

t 

1 

33*3 

0     •  *0 

0 

*0 

2  66*7 

1 

33.3 

1419 


1473 


mien 


TOTAL  -NASTtk#t  DEGREES  FOR  MAJOR  rtfiLO  CONFEMEO  »V  INSTITUTIONS  Of  MI6HH  EDUCATION  SY  RACEt 
f  TOT**.  W*W  -       nKlC  W»  A  NO  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  1978-19T9 


AFRICA*  INOIAH 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR  ' 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


KIN 


TOTAL 
NCftlTV 


NON-HISPANIC 


NON-RE  StOENI 
#  ALIEN 


NUNiER 

NAThtHjTICS  U7O01 


NUHIER 


NUMBER 


M€$T  VIRGINIA  ** 

MV  *eST  VIRGINIA  UNIVERSITY 
-*  .TOTAL  *   0  .0 

female  0  .0 

HALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 
0  «p 

0  .0 
0  *0 


.MV,        STATfTOTALS  I 
TOTAL  0  *0 

*  FEMALE     -  C  .0 

' "HALE  0  .0 

MISCONSIN 

Ml  ?HARQUETTE  UNIVERSITY  •  « 

TOTAL                0        .0  0 

FEMALE                0       .0  0 

..-  MALE  0  .0  .  0 
i  .HI  .  U  OF  MISCONSIN  EMU  Ct AIRE 

L       TOTAL                 0    \  .0  0 

&  -FEMALE.               0-       .0  0 

MALE        .        0       *0  0 
'MtSfctfiOF, WISCONSIN  MADISON  * 

TOTAL  V          0       .0  0 

.      FEMALE                 0        .0  0 

,  MALE  0  %.p  •  0 
MI    U  OF  MISC0N5 IN  MILWAUKEE 

t  .TOTAL     '           0        .0  '      •  0 

•FEMALE              .0       •  O  0 

*    MALE                0        .,0  0 
.MI-  U  OF  MISCONSIN  OSHKOSH 

i        TOTAL                0.0  0 

FEMALE               *0\    .0  3 

MALE                0        ♦<>  0 
MI    U  OF  MISCONSIN  RIVER  FLSr 

a        TOTAL                0.0  0 

ff      FEMALE               .Q  *    »0  > 

MALE               .0        .3  0 
MI    U  OF  MISCONSIN  SUPERIOR 

■  TOTAL                0        .0  0 

FEMALE/              0        *0  0 

MALE/               3        .0  0 
MI    U  OF  MISCONSIN  WMlTcMATEA 

, TOTAL                0        *0  0 

FEMALE                0        .0     *  0 

.         MALE                0        .3  0 


•0 
«0 

•  0 

•  0 
♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

o 

•  0 

•  0 

&  .0 

•  0 

•  J 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


Ml          STATE  TOTALS  t 

TOTAL  *    "  0  .3 

FEMALE  0  .0 

mic  o  .3 

MYOMING 

MY    UNIVERSITY  Of  MYOMING 

TOTAL  0  .3 

\     FEMALE  <0  .0 

I,  0  •? 

'MY    *  .STATE  TOTALS  < 

<t-      TOTAL  0  *0 

*    FEMALE  0  .0 

MALE    f  0  "  .3 

'THE*  STATES  AND  D.C. 

•-TOTAL  8  .3 

FEMALE  2  ..2 

'  MALE  •  6  .3 


6  INSTITUTIONS) 


**0 
0 
0 


♦  0 

•  0 
•0 


INSTITUTIONS) 
,  0  .0 
0  «9 
0  .3 


C        342  INSTITUTIONS) 


PUERTO  RICO  . 
.PR  -U  OF  PR  RIO  PI  Ely  AS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PR    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
.0 
0 

PR  MAYACUEZ 

0- 
0 
3 


;pr 


AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS 

0 
3 
0 


.3  ■ 

:o 
•o 

'•o 

•0 
•  0 


36 
35 


2*3 
3.4 
hi 


♦0 
•  3 
•0 


0 
0 


♦  OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

'«il3R  FIELD*  AGGREGATE  1700 
*~    TOTAL  $        ♦  * 

FEMALE  2  *2 

k  *      MALE;.  6  -3 


INSTITUTIONS) 
0'  .0 
0  .3 
0  .3 

2  INSTITUTIONS) 

3  fc*0 
0  .0 

0      »o  • 


•  0 

♦  3 


♦  0 

♦  0 
.0 


•  0 
♦0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


l  2*6 

0  .0 

1  2*9 

i  *i*i 

0  .0 

1  12*3 


^"2 
0 
2 


.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 


♦  0 
.0 

♦  3 

♦  0 
.0 
.0 


♦  V 
3*4 


i'. 


♦  0 


•  0 

•  0 

•  0 


104  3*4 
37  3*5 
67  3.4 


?ERIC 


364  .INSTITUTIONS) 
71   $1.3  104 
>3A      3.4  37 

'35      1.3   i  67- 


♦  0 

♦  0 
.0-' 

•  0 
.0 

•  0 

*<% 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


3.> 
3.5 
3.4 


NUMBER 

1 

4 

o 

♦0 

0 

.0 

o 

♦  0 

.0 

0 

o 

• 

0 

♦  3 

o 

.0 

k. 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

.0  - 

0 

,  *3 

.0 

.  0 

.3 

0 

•J? 

0 

♦  3 

o 

.0 

3 

•0 

0 

,0 

0 

♦  0 

0 

.0 

c 

.3 

3 

.0 

1 

2.6 

o 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

•  t 

2.9 

o 

.0 

1  '11.1 

o 

.0  * 

o 

o 

0  , 

iO 

1 

o 

♦0 

.*  0 

.0 

o 

0 

3 
0 

A 

.  u 

ft 

• 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

♦V 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

3 

♦  3 

♦  0 

0 

♦  3 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

»0 

o 

♦  0 

0 

.0 

♦  0 

o 

♦0 

2 

Q 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

3.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

♦  0 

0 

.0? 

o 

•     *  0 

0 

..0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

• 

.0 

0 

26 

#9 

«  209 

'  6.9 

B3 

7.*9 

1* 

■  .9 

6*4 

r 

c 

100.  0 

.  %5 

10C.0 

3 

100.0 

3 

130.0 

2 

lOC.O 

2 

100*0 

5 

100*0 

5 

100*3 

3 

100.0 

3 

IOC.  o 

2 

100.0 

-  2 

100.3 

10 

I  oo.'o 

1C 

10C.0 

6 

100.0 

6 

100.0  * 

4 

100.0 

4 

100.0 

10 

100*0  s 

13 

100.0 

6 

100*0  . 

•  6 

ico.o 

'  4 

lo'd.o 

4 

100.0 

\s 

1.2 

219 

7.2 

14 

f.3 

89*  8.4 

*  22 

4.1 

130 

6.5 

a 

ij 

1*20 


£R  t 

NUMBER 

t 

13    83.3  V 

2 

14.7 

3  100.0 

0 

*0  • 

,7  ?7.8 

2 

22.2 

12  8C.0 

i 

20*0 

3  100*0 

* 

0 

♦  0  * 

9  75*0 

3 

25*0 

* 

9  ioo;o 

0 

.0 

3  103.0 

0 

.•0  « 

6  lOp.O 

0 

<• 

.0 

f 

4  103*0 

3 

•  0 

3  .0 

0 

-  .0  » 

4  ICO.O  1 

0- 

•  0 

34  87*2 

4 

10.3  • 

3  63*0 

2 

40.0 

31  91*2 

2 

5.9 

7  T7.8 

1 1 

11.1 

1  103*0 

3 

♦  3 

,6  7S.0 

•  1 

12*5  ' 

6^1  CC.  0 

0 

•  0 

4  100*0 

•9 

.  *0 

2  1CC.0 

3* 

.  .0 

1  100.0 

*  0 

♦  3 

0  '  *0 

0 

.3 

1  100*0 

- 

3 

.0 

0  *3 

■ 

1 

103.3 

0  ;o 

0 

.0 

0  *0 

1 

100.3 

2  100.0, 

0 

♦  0 

0        •  0 

3 

♦  0 

2  100*0 

0 

.0 

* 

64  86.7 

6 

-8.5  ' 

11  84*6 

2 

15.4 

i2  89.7 

• 

4 

6.9 

2  50.0 

2 

30.0 

2  66.7 

1 

33.3 

0  ♦  .0 

1 

100.0 

2  50.3 

2 

•  50.3. 

2  66.7 

•  1 

33.3* 

.     0  .0 

1 

100.3 

352  " 77.5 

472 

15.6 

473  83.1 

95 

9.0 

i479  74.6 

377 

19.0 

1 

* 

0  .0 

ll 

.3 

3  .0 

1 J 

.3 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

'0 

•  0 

0  .0 

.  0 

•  0 

3  .0 

0 

•  3 

0 

3        .0  , 

3 

♦  3 

3     .  .0 

.  0 

.0  * 

0     .  .0 

0 

.0 

*'-0-  .0 

0 

.0 

0  «o 

0 

•0 

3  .0 

0 

0  .0 

TOTAL 
NUMBER 


12 

9 


15* 
3 
"12 


9 
3 

6* 

4 

0" 
4 

.39 
5 
34 

1 

•  8 

*  6 
*  4 

2 

I- 
0 
1 

0 

1 

2 

.  0 
2 


71 
13 

58 


\ 


4  3 

3 

4 


3t033 
ltO^l 
U982 


2.352 
873 
1*479 


77.3 
82*6 
74*5 


472 
*  95 
377 


15.5 
9.0 
19.0 


13. 
*6 
•  4 


10 
6 
4 


3,043 
1»0S7 
U986 


TABLc 


7.    TO»*L  MASTER'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FJELO  C0NFERRE0  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 

^  fiLHiiMTu.    tun   ecv.      rucTf  TiinnM   tun  t  TATF  IQ7A-1Q7Q 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 

MILITARY  SCIENCES  (1803) 

THE  STATES  AMD  O.C.  ( 

TOTAL  *              0'  «3 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  !  SUNDER 


NUMBER 


NUMBER 


0  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 

,0  ♦<> 


PHYSICAL  SCIENCES  (1903) 
ALABAMA 

AL    ALABAMA  STATE  UNIVEKSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MA  Li 
AL    AUBURN  0 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AL  TJSKEGEE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  .3 
3  .0 
MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  ..0 
3  .3 
INSTITUTE 
0  .3 
0  .0 
0  .0 


I  100*0 

0  .3 

1  100*3 


AL    UNIVERSITY  OF  AJ.A8A  « 


TOTAL 

F5K^L£ 
«AL 


AL    U  ALABAMA   IN  BIRMINGHAM  x 


TOTAL 

FEMALE 
MALE 


.  J 
.3 
.0 


AL     U  ALABAMA*  IN  HLNTSVI  LLc, 

TOTAL  3  .0 

FEMALE  0  .0 

.HALE  3  .3 


♦  0 
.0 

.♦J 

50*0 
130*0 

♦  3 

♦  D 
.3 

♦  0 

.0 

.  J 

.0 

.0 
.3 

♦  0 


AL 


STATE  TOTALS  C 


•TOIAl 
FEMALE 
MALE 

ALASKA  ° 


.0 

.3  ' 
•  J 


INSTITUTIONS) 
2  7.1 
1  12.5 
1  5.0 


AK    U  ALASKA  FAIRBANKS  CAM»JS 

TOTAL                 0        .0  3  .0 

FEMALE                 0        .3  0*  .0 

H4Lc                  3         .3         e  0  .0 


AK  STATE  TOTALS  1 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  3  .0 

MALE  3  -3 


i  institutions; 


3 
0 
3 

0 
0 

3 

3 
0 
0 

0 

3 
3 

3 
0 
3 

3 
3 
0 


.0 
♦*0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.3 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•0 

•  0 
.3 

.0 
.0 

•  0 


.0 

•  3 

•  0 


8.3 
♦  0 
9.  1 


I  t.3 

0  .3 

1  9.  J 


HISPANIC 
NUMBER 


3 
0 
0 

0 

0 
3 

0 
0 
0 

0 
3 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER* 


.0 
.0 
.3 


WUTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 


1  8.3 
C  .0 
1  9.1 


91.7 
1C0.0 
90.9 


.0 
.0 
•  0 


1 

130.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

.3 

1 

130/0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

♦  0 

12 

100*0 

0 

.0 

.0 

0 

♦  0 

A 

100.0 

0 

•  3 

.0 

o 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

•3 

1 

50.0 

0 

,0 

1 

50.3 

.3 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

•0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

.0 

0 

♦  0 

5 

55.6 

A 

A*. A 

•  0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

.3 

0 

•  3  5 

A 

57.1 

3 

A2.9 

.0 

0 

.0 

2 

100.3 

0 

.0 

.0 

0 

♦  0. 

1 

100.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

.0 

0 

.3 

1 

50.0 

1 

50.0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

.0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

SCO 

.3 

2 

7.1 

23 

71.  A 

6 

21.* 

.3 

12.5 

75.0 

1 

12.5 

.3 

I 

5.0 

LA 

70.0 

5 

25.0 

.3' 

1 

8.3 

11 

91.7 

,  3 

.3 

.0 

0 

.0 

I 

100.0 

3 

.3 

.0 

1 

9.  1 

10 

90.9 

1 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


.0 
.0 
.0 


0 
0 

-  0 


1 
0 
1 

12# 
A 

8 

2 
1 
1 

9 
2 
7 

2 
1 
1 

2 
0 
2 


x23 
8 
20 


12 
1 

11 


12 
1 

11 


ARIZONA 

AZ    A*  I  ZONA 
-  TOf  AL 
FEMALE 
MALE  • 

AZ    NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 
TOTAL  1  5.9 

FEMALE         *       3  -3 
KALE      v  16./ 
AZ     UNIVERSITY  OF  API  ZONA 


STATE  UNIVERSITY 
0  .3- 
0  .0 
0  .3 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.3 
•  J 
.0 


.0 
.3 

.3 

.0 

-.0 

.3r 

♦  0 

♦  3 

♦  0 


AZ 


STATE  TOTALS  I 


3  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.9 
.3 
1.3 


ARKANSAS 

AR  ARKANSAS 
TCTAL 
FEMALE 
HALE 


STATE  U  MAIN  CAM 
1  12.? 

0  .3 

1  1A.3 

AR     U  Of  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 
TCTAL  0  .3 

FEMALE  3  .J 

*  HALE    *  3        .  ) 

AR    U  3F  ARK  AT  LITTLE  ROCK 
TOTAL  3  .3 

FEMALE  3  .3 

MALE  0  .0 

AR    U  OF  CENTRAL  ARKANSAS 
TOTAL  ft  3  .3 


FEMALE 
MA  Li 


.3 
•  3 


♦  3 
.3 
.0* 


12.5 
.0 
1A*3» 

•  3 
.U 

•  3 

•0 
.3 
.0 

.3 
.0 
.0 


AR 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


STATE  TOTALS  ( 


3.6 
.3 
A.O 


INST  ITUTIONS) 

1  -V 

0  ».o 

1  A.O 


C 


17.6 
.0 
23.1 

.0 
•0 
•  3 

1.3 
.0 
1 .5 


♦  3 
.0 
.0 

5.6 

♦  3 
6.3 

.0 
.0 
.0 

.3 

♦  3 
.0 


1  3.6 

0  .0 

1  •  A.O 


.3 
.0 
.0 

5.9 
.0 
6.7 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

♦O' 

♦  3 

.jO 

.0 
.0 

*.o 

♦  0 

.u 

.  .0 


.0 
.0 
.3 


3  1/.6 
0  /  .0 
3  43.1 


2/ll.8 
0/  .0 
2/    13. 3 


& 


U21 


1 


1.3 
.0 


5. A 
.0 
6.3 


2  5. 


.0 
.0 
28.6 


5.6 

♦  0 
6.3 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 


0  .0 
3.  12.3 


82.A 
100.0 
76.9 

88.2 
103.0 
36.7 

90.9 
100.0 
89.7 


99  89.2 
15  100.0 
8A  87*5 


6  75.0 

1  100*0 

5  71  .A 

13  72.2 

.2  100.3 

11  68*8 


100.0 
.0 
100.0 

too.o 

.0 
103.0 


21  75.0 
3  100.0 
18  72.t) 


.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.3 

7.8 
.0 
6.8 


5.* 
.0 
6.3 


.0* 
.0 
♦3 


A  22.2 
0  .0 
A  25.0 


A  1A.3 
0  .0 
A  16.0 


17 
A 

n 

17 

2 

15 

77 
9 
68 


1 11 
15 
96 


8 
I 
7 

18 
2 
16 

1 
0 
1 

1 

0 

1 


28 
3 
25* 


fciiilrn  *  TOTAL*  MISTER'S  DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  IY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER -EDUCATION  BY  RACE? 
t  V      •  •  °      E7NNlCITYt  A  NO  SEXS    INSTITUTION  AND  STATE  1976-1979 

to: 


american  i  noun 
Ialaskam  native 

NUMBER  t 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISUNOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


fVf^'PHYSICAL  SCIENCES  { 19031 

^California 

ca  cal  inst  of  technology 

TOTAL'  0  »0 


:  FEMALE 

0  *o 

MALE 

0  .0 

C*    CAL  POLY  ST  0-S*  L Jl  S  OB 

TOTAL 

3  *0 

FEMALE 

0  *0 

MALE 

0  .0 

*  "* 

CA    CAL  STATE 

POLY  U-P3HCNA 

X,  „• 

TOTAL 

3  .0 

FEHALE 

3  *0 

«  MALE 

0  *0 

i 

.  CA    CAL  STATE 

U- FRESNO 

4  TOTAL 

3  -  .0 

j  I 

FEM4LE 

3  *3 

t" 

MALE 

0  *0 

CA    CAL  STATE 

U-FULLERTQN 

i  t 

TOTAL 

0  .3 

fEMALC 

0    '  *o 

MALE 

9  *G 

CA    CAL  STATE 

U-HAYWAR3 

TOTAL 

o  »o 

FEMALE 

0  *o 

MALE 

0  *0 

f 

CA    CAL  STATE 

U-LDNG  BEACH 

TOTAL 

3  .0 

FEMALE  " 

0  *0 

<»  MALE 

0        ♦  ') 

CA    CAL  STATE 

U-LOS  AN5ELES 

TOTAL* 

3  »0. 

FcMALe 

0  *3 

MALE 

0  .3 

CA    CAt  STATE 

U-NORTHRI JG& 

V 

TCTAt 
FEMALE 

^3  ^0 

; 

HALS 

3  *3 

CA    CAL  STATE 

U- SACRAMENTO 

TOTAL 

,     3  *0 

FEMALE 

0  *o 

MALE 

0  *3 

CA     SAN  OICGO 

STATE  U 

TOTAL 

-  \  :l 

FEHALE 

MALE 

0  .0 

CA    SAN  FUNCISCO  STATc  U 

TOTAL 

0  *3 

FEMAiE 

3  *3 

KALs 

0  *3 

' 

CA     S\N  JOSE 

STATE  L 

TOTAL 

3  *3 

FEMALE 

-  O  *J 

MALE 

,3  *3 

CA    PACIFIC  UNION  COLLEGE 

TOTAL 

0  .3 

FcKALE 

3  *3 

MALfc 

0  .0 

• 

n   CA  STANFORD 

UM  VeftSlT' 

TOTAL 

0     "  *0 

i  ' 

FEMALE 

0  *3 

f. 

:- 

MALE 

0        *3  , 

CA    U  OF  CAL- 

•6ERKEL  EY 

TOTAL 

0  .3 

** 

FEMALE 

0  *0 

wi 

,0  *3 
CA    0  OF  CAL-DAVIS 

» * 

TOTAL 

0  *3 

FEMALE 

0    •  *3 

* 

{         HALE  * 

0  *3 

„  CA    U  3F  CAL -IRVINE 

»  TOTAL 

0  ♦& 

FcMAwc 

J  #0 

J?* 

MALE 

0  *o 

CA    U  Of  CAL-LCS  ANGELES 

TOTAL 

3  *3 

FEHUE  ^ 

0  *3 

M&L5 

>       •  J 

CA    U  OF  CAL 

-RIVERSIDE 

TOTAL 

0   *  t  *0 

FEMALE 

0  *o 

A4Le 

0  .0 

CA    U  DF  CAL 

-SAN  01  EGO 

TOTAL 

1  U3 

FEHALE 

3   -  .3 

MALE 

I  1.6 

CA-  U  OF  CAL 

-SAN  FRANCISCO 

TOTAL 

0  ♦) 

FEMAbS 

0  *3 

HA„E 

n      *0  % 

0 

♦  3  * 

1 

3*8 

1 

0 

•  3 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

1 

1 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

0 

♦0  . 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

*0 

♦  0 

0 

3 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

•  3 

•  0 

♦0 

0 

■J 

•0 

3 

2UA 

3 

3 

•  0 

3 

•0 

0 

0  , 

♦  0 

3 

2U* 

0 

Q 

♦  3 

0 

•0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0  • 

0 

'♦0 

0 

o 

♦3 

1 

25*0 

5  0' 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

1 

33*3 

0 

♦  3 

3  1 

♦  0 

3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

i 

10*3 

o 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

I 

12.5 

0 

•  0 

0 

^ 
V 

♦  0 

1 

16  *7 

*  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

.3 

1 

16*7 

0 

o 

♦0 

o 

•  0 

0 

0 

0 

.0 

3 

0 

.3 

0 

♦  0 

0 

♦  3 

2 

6*9 

0 

3 

♦0 

1 

25*0 

0 

a 

.3 

1 

%»0 

0 

♦0 

2 

25*0 

0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

0 

♦0 

2 

33*  3 

0 

Q 

1 

5*6 

1 

3 

•0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  3 

1 

7*1 

«  1 

o 

♦0 

o 

♦  0 

0 

0 

•  3 

0 

♦  0 

0 

0 

•  3 

0 

•  0 

0 

5»2 

2 

3 

1 

3 

.3 

1 

10*0 

1 

3 

6*3 

1 

2*1 

0 

o 

l  *3 

3 

5*2 

0 

0 

'  .0 

2 

16. 2 

3 

3 

♦  3 

1 

2*  1 

0 

^ 

♦  0 

v  0 

♦  0 

3 

3 

•  3 

0 

•  0 

'0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

♦3 

1 

V»  1 

'  0 

3 

•  0 

0 

!o 

0 

0 

♦  3 

1 

12*5 

0 

J 

.3 

"*  2 

3*6 

0 

0 

•  0 

2 

16*7 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

•0 

I 

7*1 

2 

0 

.0. 

2 

40.0 

0 

0 

•  0 

0 

'  *0 

2 

3 

♦  3  .* 

3 

3*9 

0 

3 

♦  0 

I 

7*1 

0 

0 

.0 

2 

3*2 

0 

3 

.3 

1 

50*0 

0 

3 

•  0 

3 

»>  ^0 

0 

0 

.0 

I 

50*3 

0 

X 

Ml  11*  •  CD 

* 

* 

NUMBER  S 

* 

3*8 

2 

7.'7 

2A  92*3 

♦  0 

e  0 

A 

♦  u 

5  100*0 

A*  8" 

z 

9»  5 

19  90*5 

•  0 

0 

♦  0 

2'100.0 

♦  0 

0 

A 

»  u 

o  *o 

•0 

0 

A 

♦  u 

2  100*0 

♦  0 

0 

•  0 

.     3  75*0 

•  0 

0 

♦  0 

£     66  *7 

•  0 

0 

•  0  ' 

1  103*0 

♦  0 

3 

2UA 

a  57*i 

•0 

0 

•  3 

0      ♦  o 

•  0 

°  3 

21 

6  57*1 

♦0 

0 

•0 

0  *0 

•0 

0 

•  0 

0  *0 

•  0 

0 

•  0 

0        ♦  0 

♦  0 

1 

25*0 

3  75*0 

•0 

0 

♦  0 

1  1 00*  0 

•0 

1 

33*3 

2  66*7 

♦  0 

3 

.3 

6  60*0 

♦  0 

0 

i  *^ 

0  *o 

•0 

0 

•  0 

6     60*  0 

♦  0 

1 

10*3 

8  80*0 

;0 

0 

♦  0 

2  100*0 

•0 

1 

12>*  5 

6  75*0 

.0 

,1 

16*7 

A  66*7 

•0 

0 

*o 

0  *0 

•0 

1 

16*7 

♦  0 

0 

*0 

A  100*0 

♦0 

0 

♦  0 

A  A 

9         ♦  w 

♦  0 

0 

♦  3 

A  100*0 

♦  0 

2 

6*9 

2A  82*8 

♦  0 

1 

25*  0 

3  75*0 

1 

A*  0 

21  84*0 

^ 

♦  0 

2 

25*0 

5  62*5 

♦0 

0 

A 
*U 

1  50*3 

♦  0 

2 

33  *3 

A     66  *7 

5*6 

2 

11*1 

16  88," 

•0 

0 

•  0 

**  100*0 

7*1 

2 

1  A*3 

l  ->  7 
1  C       OP*  f 

♦  0 

0 

*0 

1  100*0 

•0 

0 

•  0 

0  -*0 

•0 

0 

•  0  4 

1  100*0 

U7 

6 

13*3 

A5  77*6 

10*0 

2 

20*0 

8  80*0 

•0 

A 

8*  3 

37    77*  1 

♦  0 

3 

5*2 

52  89*7 

♦0 

2 

18*^ 

9  61*8 

*o 

1 

2*1 

A3  91*5 

•0 

0 

*0 

18  90*0 

♦  0 

0 

*  0 

2  100*0 

•0 

0 

•  0 

16  86*9 

•  0 

1 

9*1 

7  63*6 

♦  0  r 

0 

*0 

.0 

1 

12*5 

5  62*5 

♦  0 

2 

3*6 

Al  74*5 

•  0 

2 

16*7 

8  66*7 

•0 

0 

♦  0 

3^  76*7 

7*1 

A 

1**3 

21  75*0 

♦0 

2 

A0*0 

2  40*0 

8*7 

2 

8*7 

1°  82*6 

♦  0 

A 

5*3 

62  81*6 

♦  0 

1 

7*1 

12  85*7 

•  0 

3 

A*b 

$G  80*6 

♦  0 

1 

"  50*0 

1  50*0 

•0 

3 

*0 

0  *0 

♦  0 

1 

50*0 

1  50*0 

NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER* 


TOTAL 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

X 
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0 

3 
0 
3 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

4 
0 
4 

1 

0 

K 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

7 
0 
7 

3 
0 
3 

2 
0 
2 

3 

2 

12 

2 

10. 

3 
1 

2 

:o 
i 

Q 


•  0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 
.0 

25*0 
33*3 
*0 

21*4 
•0 
21*4, 

100*0 
100*0 

•  3 

.0 

•  0 

•  0 


40* 


.0 
*0 
40*tf 

10*0 

•  0 
12*5 

16*7 
*0 
16*7 

*0 

•  0 

•  0 

10*3 
«0 
12*0 

12*5 
50*0 
«0 

*0 

•  0 
*0 

*0 
*0 

•  0 

12*1 
*0 
14*6 

5.2 

•  0 
6*4 

10*0 
*0 

11*1 

27*3 
33*3 
25*0 

21*8 
*6*7 
23*3 

10*7 
20*0 
8*7 

13*2 
7*1 
14*5  . 

•  0 

•  0 

•  0 


26 

21 

2 
0 
2 

4 

3 
1 

14 

0 

14 

1 
1 

0 

4' 
1 
3 

to 

0 
10 

10 
2 
8 

6 
0 
6 

4 
0 
4 

29 
4 
25 

8 

2 
6 

16 

4 
14 

1 

0 
*  1 

58 
10 
48 

56 
11 
47 

20 
2 
16 

11 
3 
6 

55 
12 
43 

28 

23 

76 
14 
6? 

2 
0 
2 


fEr|c 


1 4  99 


1422 


Mi 


TABLE  7.    TOTAL  NASTM'S 


DEGREES' FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  »V  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  AND  SEXi*  .IHSTITUTIONvANO  STATE  IB7B-I9W 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

>  NUMBER         S  WMIW 

PHYSICAL  SCI ENCE$  U900) 
CALIFORNIA  , 

CA    U  OF  CAL- SANTA  BARBARA 
TOTAL  0*0 
FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

CA    U  OF  CAL- SANTA  CRUZ 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

CA    UNIVERSITY  OF  THE  PACIFIC 
TOTAL        7       0       »0  " 
FEMALE  0  ,0 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  SAN  FRANCISCO 
TOTAL  0  .0 

x     FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA  -  U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 
TOTAL  0  ..0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0*  *0 

CA    WEST  COAST  U  MAIN  C  Aft  PUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


RACK  ASIAN  OR  . 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

I       NUMBER  1 


0 

♦0 

I 

2*6 

0 

•  0 

0 

t  *0 

0 

•0 

.  1 

3*1 

0 
0 

•  0 
.0 

0 
0 

.0 

-;<> 

0 

♦  0 

0 

•0, 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

33*3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

50*0 

0 

•0 

2 

4*8 

0 

•  0 

1 

5.9 

0 

♦0 

I 

4*0 

I 

B*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

I 

11*1 

0 

-  .0 

CA         STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 1  ♦ 2 

FEMALE                0  .0 

HALE                 I  *2 

COLORADO 

CO    COLORADO  SCHOOL  OF  MINES 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CO    COLORAOO  STATE  LNI VERSIT Y 
TOTAL  0    „  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CO    U  OF  COLORADO  AT  BOULCE* 
TOTAL  1      2*2  , 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  3*0 

CO    U  OF  COLC  AT  OENVEft 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CO  ^UNIVERSITY  OF  OENVHA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

CO    U  OF  NORTHERN  COL  OK  A  DO 
*     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


2B  INSTITUTIONS) 


.9 
•  0 
1*1 


CO         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 1  ♦ 7 

FEMALE                 0  .0 

MILE                 I  »* 

CCNNECTICUT 

CT    CENTRAL  CONN  ST  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FFHALE                0  .0 

HALE  0  .0 
.  CT    SAINT  JOSEPH  COLLECT 

TOTAL*                0  *0 

FEMLE                 0  .0 

HALE                 0  .0 
CT    SOUTHERN  CONN  ST  COLLEGE 

TOTAL                 0  ♦ 0 

FEMALE                0  .Qu 

MALE                 0  .0 
CT    TUNITY  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

FEHtLE                 0  .0 

MALE                0  .0 
CT    UNIVERSITY  OF  BAIOGEPORT 

TOTAL                 0-  •<> 

FEMALE                0  .0 

HALE                P  •<> 
XT    UNIVERSITY  OF  CCNNECTICUT 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE-               0  *0 


6  INSTITUTIONS) 


•  0 

•  0 

•  0 


29  ,  5.2 
10  9*1 
19      A.  3 


0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

2*1 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦G 

1 

2*3 

0 

♦  0 

I 

2*2 

0  - 

-  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3*0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•0 
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♦  0 
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♦  o  „ 

c 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

1  *0 

^,0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

-    "  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

I 

6,7 

0 

0 

•  0 

0 

I 

9.1 

0 

1*3 
♦  0 
1*5 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦0 

.0 
•0 

•  0 
.0 

•  0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


tiHUE 
NON-HISPANIC  * 

NUMBER  X 


N0N-RE5 IOENT 
Al  I  EN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 

♦  0  ' 

1 

2.6 

'22 

36*4 

16 

41*0 

39 

a 

r° 

0 

0 

♦  0 

7 

100*0 

7 

0 

•  0 

I 

3*1 

2? 

6R*A 

Q 

28*1 

32 

0 

•0 

0 

•  0 

11 

91*7 

1 

8*3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

1  00*0 

0 

♦C 

3 

a 

•0 

0 

•  0 

8 

88*9 

1 

11*1  - 

9 

0 

♦0 

0 

A 

♦  u 

4 

1  CO*  0 

0 

•  0 

.  4 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

•c 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

0 

♦  0 

1 

33.3 

2 

66*7 

0 

•  0 

3 

0 

♦  0 

o  4 

♦  0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

0 

•0 

1 

SO  .0 

50*0 

0 

•  0 

2 

0 

•0 

2 

'4.3 

33 

78*6 

7 

16*7 

42 

0 

•0 

1 

5.9 

12 

70*6 

4 

23.5 

17 

0 

•0 

1 

4.  0 

21 

84*0 

3 

12  *G 

25 

0 

♦0 

1 

8.3 

7 

56.3 

4 

33*3 

12 

0 

•0 

0 

♦  0. 

2 

66*7 

1 

33*3 

3 

0 

•0 

I 

11*1 

55*6 

33*3 

9 

5 

♦  9 

7*2 

434 

77*9 

83 

14*9 

557 

1 

♦9 

f  11 

10*0 

79 

71*8 

'20 

18*2 

110 

4 

♦  9 

1  29 

6*5 

3i>5 

79*4 

63 

14*1 

447 

0 

•  0 

0 

•  0 

39 

88*6 

5 

11*4 

44 

0 

♦  0 

0 

•0 

5 

100*0 

0 

«0 

5 

0 

♦  0 

0 

•  0 

34 

87*2 

5 

12. e 

39 

0 

♦  0 

1 

2*1 

39 

63*0 

7 

14*9 

47 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

♦  0 

*  3 

0 

♦0 

1 

2*3 

36 

81*8 

7 

15*9 

44 

0 

♦  0 

2 

4*4 

37 

62*2 

6 

13*3 

45 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

ft 

66*7 

4 

33*3 

12 

A 

♦0 

2 

6*1 

29 

b7** 

2 

6*1 

33  * 

1CC.C 

100*0 

60*0 
•  0 
60.  0 


\ 


*0 
*0 
*0 

40*3 


1 

10*0 

1 

10*0 

'  8 

80*0  ' 

*  1 

10*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  C 

♦  0 

1 

10*0 

1 

10*0 

8 

80*0  ' 

i 

10*0 

1 

♦  7 

*t 

2*6 

127 

83*6 

21 

13*8 

0 

*0 

0 

*0 

16 

80*0 

h 

20*0 

1 

*8 

4 

3.0 

111 

64.1 

17 

12*9 

0 

*0 

0 

\ 

•  0 

5 

10C.0 

0 

♦  C 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

*c 

0 

.0 

5 

1GC*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

7 

100.0 

c 

> 

0 

*0 

0 

.0 

4 

10c*  0 

0 

So 

0 

•  0 

0 

.0 

3 
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0 

•  0 

0 

•0 

0 
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1C0.C 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

6 
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0 

•0 

0 

*0 

0 
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4 
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0 
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0 
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0 

.0 

1 
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0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

0 
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0 

*0 

0 

♦  0 

1 
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0 

.0 

0 

.$ 

0 
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1 
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0 
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0 

*0 

0 

.0 

0 

♦C 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.s  *0 

1 
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0 

•0 

0 

*0 

1 

6*7 

12 
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z 

13*3 

0 

*0 

0 

.0 

3 
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1 
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0 

♦0 

I 

9*1 

9 

81*8 
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fi 
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5 

10 

0 
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5 

7 

10 
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0 

"1 
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11 


ERLC 


1423 


TARLE  7*  TOTAL  NASTER-S  DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  COHFERHEO  if  INSTXTUTIONS  OF^HXUHEH  EDUCATION  BY  RACE, 
5T  ETHNtClTYt  ANO  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  X97B-I979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  % 

PHYSICAL  SCIENCES  C 19001  » 
CONNECTICUT 

CT    WESLEY  AN  UNIVERSITY 
TOTAL  0   "  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0"  .0 

CT    WESTERN  CONN  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE   -  0-  .0 

K  HALE  0  .0 

CT    YALE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*    MALE  0  .0 


•LACK      x       ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  tSLANOER 


NUMBER 


.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

2.6 
,0 
3.7 


NUMBER 


CT         STATE  TCTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0   °  .0 

OELAWARE 

OE    UNIVERSITY  OF  OELAWARE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


9  INSTITUTIONS) 
2  2.5 
0 
2 


.0 
3.6 


.0 
•  0 
.0 


OE         STATE  TOTALS  C 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

01  STRICT  OF  COLUMBIA 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
•  0 


♦0 

♦  0 

•  0 


JPOC    AMERICAN  UNIVERSITY 
TOTAL  -   0  .0 

FEMALE  0        .0  * 

MALE  0  .0 

DC    CATHOLIC  U  OF  AMERICA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OC    GEORGETOWN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

DC    GEORGE  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  .2  33.3 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  40.0 

OC    tOWARO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OC         STATE  TOTALS  C  5 
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FEMALE  0  .0 

MALE  2  6.5 


0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

*•  .0 
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.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,  ,.0 

0 
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0 

.0 
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.0 
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1 

50.0 
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40.0 

INST  HUT  IONS) 
3    '  7.5 
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FLORIDA 

FL    EMBRY-R100LE  AERON  U 

TOTAL  0  .0 
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MALE  0  .0 

FL    RORIOA  INST  TECHNOLOGY 

TOTAL  I  5.9 

FEMALE'  0  .0 
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FL  ; FLA  ATLANTIC  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 
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MALE  0     ,  .0 
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TOTAL  0  .0 

PENILE  C  .0 

MALE  0  *0 

FL    FLORIOA  TECHNOLCGICAL  U 

TOTAL  0  .0 
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MALE  0  .0 
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.0 
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0 
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0 
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o/ 
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0 
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•  0 

•  0 
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50.0 
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.0 
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.0 
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.0 

♦c 

.0 
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.0 
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0 

o. 
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♦  0 
.0 


♦  0 
.0 
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o 

.  0 
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1 
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3  1C0.0 
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3 
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.0 
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•0 
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.0 

22  84*6 

4 

15*4 

26 

0 

.0 

6  1C0.C 

c 

•  0 

6 

On 

.0 

16  90.O 

4 

20*0 

20 

1 

14*3 

6  85*7 

0 

.0 

7 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•  0 

2 

1 

20*0 

4  8C*C 

0 

•0 

5 

TABLE  7*    TOTAL  MASTER'S    OECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CCMFERREO  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE t 
*  ETHNICITY*  AND  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  19TB-1979 


v 


AMERICAN  IfcOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


MITE 
NON-HISPANIC 


NONRESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


PHYSICAL  SCIENCES  (19001 
FLORIDA 

FL    U  UF  WEST  FLCRICA 
TOTAL  C      \  0 

FEMALE  0  .0 

HAlE  0  ,0 

FL    UNIVERSITY  OF  MIAMI 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*LE  0  .0 

FL     '    STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1        ♦ 9 

FEMALE  0  .0 

MALE  I  1*0 

CEORCIA 

CA    ATLANTA  UNIVERSITY 


•  0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 


INST 1TUTIGNS) 
1        *9  * 

0  .9 

1  1*0 


TOTAL                 0  *0 

9 

100.0 

FEUALc                 0  .0 

3 

100.0 

MALE                 0  .0 

6 

100.0 

GA    EMORY  UNIVERSITY 

TCTAL            •    0  ,0 

0 

.0 

FEMALE    *             0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

£  A    GA  INST  OF  TECHK  HaIN  CAM 

TOTAL                 C      '  ♦  0 

0 

♦  G 

FEMALE                 0  .0 

0 

,G 

MALE                 0  *0 

0 

.0 

CA    GA  SOUTHWESTERN  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                0  '.3 

c 

.0 

CA    GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

c 

.0 

FEMALE                 C  .0 

0 

♦  0 

.MALE                C  *0 

0 

•G 

GA    KOKTH  GEORGIA  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

■  FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 
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*  0 

•  0 

GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

TCTAL         -       0  *0 

c 

.0 
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0 

♦  0 

M*Lfc                 0  .0 

0 

.0 

GA  STATE' TOTALS  ( 

-  TOTAL  0 
FEMALE  0 

MA  I  £  0 

HAWAII 


INSTITUTIONS) 
9  10.8 


Hi    U  OF  HAWAII  AT  MANOA 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HI          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE                0  .0 

-     MALE                  0  .0 

I  OA  HO 

ID    IDAHO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MLE  0  .0 

10    UNIVERSITY  OF  IDAHO 
TOTAL  0   *  «0 
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MLE  0  .0 


17.6 
9. 1 


I  INSTITUTIONS) 


0 
0 

0 
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0 
0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

.0.. 

•0 
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.0 
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ILLINOIS 
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TCTAL  0 
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2  INSTITUTIONS) 
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FEMALE 
MALE 


NUMBER 

X 
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X 
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X 
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X 
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X 

NUMBER 

0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 
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jy 

.0 

1 

0 
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0 
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0 
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0 

.0 

0 

•0 

0 

0 
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0 
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c 

.0 

I 
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0 

.0 

1 

0 
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1 
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1 
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0 
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o 

c 

.0 

I 

50 .0 

1 
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1 
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0 
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C 

0 

.0 

0 

•  0 

0 
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7 
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0 

.0 

T 

0 
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3 

2.6 

5 

4.3 

95 
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1  0.  3 
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0 
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I 
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1 
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13 
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0 

•0 

14 

0 
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2t 
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4 
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86 
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0 

.0 
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0 
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0 
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2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 
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1 
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12 

0 

•0 

I 
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1 
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2 
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0 
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0 

•C 

c 
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3 
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9 

0 

.0 

I 
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1 
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2 
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24 

0 

.0 

0 
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0 
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0 
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.0 

2 

10C.0 

0 

.  0 
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0 
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0 

.0 

3 

100.0 

0 

•  0 

3 

I 

11*1 

0 

"  .0 
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.0 

0 
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0 

.0 

1 
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.0 
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.0 

0 
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1  7 
1  f 

0 

.0 

0 
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0 
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60.0 
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5 
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0 

.0 

0 

.0 

11 

91*7 

1 
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I 
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63 

0 
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0 

.0 

3 

17.6 
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3 

17.6 

17 

1 

;.5 

I 

1.5 

8 
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53 
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5 

7*6 

66 

8 
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0 
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8 

28.6 

20 
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0 

.0 
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60.0 

0 
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c 
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21.7 
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ILLINOIS 

IL    EASTERN  ILL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    ILLINOIS  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  .0 

IL    ILLINOIS-STATE  UNIVERSITY 
TOTAL        '        0  *0 
FEMALE  '  0  .0 

.MALE  0  .0 

IL    LOYOLA  U  OF  CHIC^O 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0*  .0 

MALE  Ox  .0 

'  IL    NTHESTN  ILL  UNIVERSITY 
TOTAL  0       ♦ 0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

U    NORTHERN  ILL  UNIVERSITY 
TOTAL       '>         0  *0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  .  0*0 
"    FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

IL    ROOSEVELT  UNIVERSITY 


TOTAL 
r  FEMALE 


HALE 

IL1    ST  HN 
TOTAL 
FENfcLE 
HALE 


Hingis  u 
o 
o 
o 

IL    STHN  ILLINOI.S  U 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IL    UNIVERSITY  OF  CHICAGO 
TOTAL'  0        ♦  0 

FEMALE  0  .0 

HALE  v      0  .0 

IL    U  OF  ILL  CH1CAGC  CIRCLE 
TOTAL  C  .0 

FEMALE,  0  .0 

MALE  \  0  .0 

IL    U  OF  ILL  MEOL  CTR  CHGO 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
IL    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

I 
I 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

°* 

I 

0 

I 


•  0 

•  0 
.0 

20*0 
100*0 
•0 


♦  0 
.0 

♦  0 

CARBONDL 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

EOWAROSVL 

♦  0 
♦0 

♦  0 


0 

0  . 
0 

4 

0 

4 


.0 
.0 
♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
•0 

4.0 

•  0 
4.2 

•  0 

•  0 
•0 

33*3 

•  0 


0 

o; 

O1 

t  0 
\  0 
VP 


0  ♦  o 
0  .o 
0  .o 

ILL  URBANA  CAMPUS/ 
0  .0 
0        .0  / 
_  .    0  .0/ 

IL    WESTERN  ILL  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

*  FEMALE  0  *0 

HALE     -  0  *0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

C 
0 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  G 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

2*0 
.0 
2,4 

♦0 

♦  0 

♦  0 


IL         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                0  *0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  *0 


17  INSTITUTIONS! 

0  2*3 

1  1.8 
7  2** 


0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

0  * 

;o 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

2 

46*7 

0 

0 

•  0 

0 

2 

66*7 

0 

1 

10*0 

0 

0 

•  0 

0 

1 

14  ri 

0 

0 

*  *0 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0" 

0 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

c 

♦C 

0 

6 

11. s 

0 

3 

33.3 

0 

3 

f  •  U 

o 

1 

3.1 

1 

0 

.0  v 

1 

1 

4.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

9 

9.2 

0 

2 

13.3 

0 

7 

B.4 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

*  .0 

0 

IS 

S.4 

2 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
♦0 


•  0 

•  0 
.0 


1  20.0 
1  10C.G 

0  *c 


♦  0 

c 

♦c 

♦  0 

0 

•  0 

A 

•  u 

0  .0 

♦0 

2  66.7 

♦  U 

c » 

♦  0 

.0 

2 

6**7 

♦  0 

1 

10. c 

.0 

0 

ft 

«  0 

1 

14.3 

♦  0 

1 

4.0 

.0 

0 

•  C 

.0  i 

1 

4.2 

2.0 

1 

t    t  ♦  v 

.0 

0 

.0 

2.S 

1 

2.  S 

•  0 

4 

33.3 

.0 

0 

.0 

.0 

>  4 

33*3 

•  0 

0 

.C 

♦0 

t 

*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

0 

*0 

.0 

0 

♦  c 

.0 

0 

*c 

,\-.o 

*  6 

11.5 

♦0 

3 

33*3 

.0  - 

3 

7.C 

3*1 

2 

6*3 

14*3 

1 

14.3 

*0 

'  \ 

4*0 

t. 

*c 

0 

•  C 

♦0 

'  0 

.0 

.0 

0 

.0 

♦  0 

*  11 

11.2 

.0 

13.3 

♦0 

•  s 

10.8 

♦  0 

0 

.0 

.0 

0 

•0 

.0  . 

0 

.0 

6  88.9 

2  100.0 
6  85.7 


4 

0 
4 

5 
1 
4 

1 
0 
1 

8 

3 
5 

24 
1 

23 

39 
8 
31 

6 
0 
6 


80.0 

.0 
1C0.C 

71.4  1 
1C0.C 
66*7 

33.3 
.0 
33.3 

6C.0 
100*0 
71.4 

96.0 
10C.0 
95*8 

78*0 
B0*C 
77*5 

so.o 

*0 
50*0 


17  89«S 

2  100*0 

13  88*2 

7  77*6 

1  1CC.0 

6  75*0 

3«  75.0 

6  66.7 

33  76.7 

16  50.0 

4  57.1 

12  48.0 

1  1CC.G 

1  1C0.C 
0  .0 


86 
13 
73 

0 
0 
0 


87  ♦* 
86*7 
88*0 

♦  0 
.0 
.0 


5 
14 


9.1 
4.7 


.6 
1.6 
.3 


29 

7, 
2* 


8.3 
12.7 
7.4 


273  77.8 
44  80.0 
229    77.  ** 


1  11.1 

0  .0 

1  14.3 


0 
0 

c 

2 
0 
2 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 

28.6 
.0 
33.3 

.0 
.0 
.0 


1  io.o- 

0  .0 

1  1 4.3 


0 
0 
0 

10 
2 
8 


0 

I 

2 
0 
2 

2 
0 
2 

7 

C 
.  7 

14 

2 

\l 

0 
C 
0 

1 

0 

1 


.0 
.0 
.0 

20.0 
20. C 
20.0 

t 

16.7 
.0 
16.7 

10.S 
♦  0 
11.8 

22.2 
.0 
25.0 

13.5 
.0 
16.3 

43.8 
28.6 
4J.0 

♦  0 
*C 
♦0 

1.0 
.0 
1.2 


5  100*0 
0  *0 
5  100*0 


49 
4 
45 


14*0. 
7*3 
1S*2 


9 
2 
7 

5 
1 
4 

7 
1 

6 

3  ' 

0 

3 

10 

,3 
7 

2S 
1 

24 

50 
10 
40 

12 
0 
12 

19 
2 

17 

<) 
1 

•  8 

52 
9 
43 

32 
7 
2S 

1 
1 

0 


IS 

83 


351 
55 
296 


INDIANA 

IN    BALL  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

IN    BUTLER  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

>       FEMALE  0  .0 

HALE  0  *° 

*  IN  .INDIANA  STATE  U  HAIN  CAM 

*  TOTAL  0  »0 
FEMALE  0  *0 

MALE  0 
IK    INOIANA  U  ELOOMINGTON 
TOTAL  0        *0  c„ 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

•  IN    PUROUE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL 


1  50*0 

0  .0 

1  50.0 


FEMALE 
HALE 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

1.6 

•  0 
1.6 


0 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

i 
o 

0 
0 


.0 
-  .0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

2S.0 
.0 
33.3 

•  0 
.0 
.0 


1  1.6 

0  .0 

1  1.8 


0 
0 

0  ' 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 

.  0 

1 

0 

1 


.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.6 

♦  0 
1.6 


0 

.0 

•  13 

76.S 

4 

23*5 

0 

♦P 

1 

50.0 

1 

50*0 

0 

.0 

12 

6C.C 

3 

20*0 

1 

sc.  o 5 

1 

50.0 

0 

•0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

50.0  ^ 

1 

SO.O 

0 

•0 

1 

25.0  ' 

2 

SO.O' 

1 

25*0 

G 

.0 

1 

100.0 

0 

•0 

1 

33.3 

1 

33*3 

1 

33*3 

0 

.0 

29 

78*4 

21*6 

0 

.0 

6 

8d*9 

11.1 

0 

.0 

21 

75*0 

7 

2S.0 

3 

4.8 

52 

63*? 

7 

11*3 

0 

•  0 

6 

6S*7 

1 

14*3 

3 

5.S 

46 

63.6 

6 

1C*9 

17 
2 
15 

2 
0 
2 

4 
1 

3 

37 
9 
28 

62 
7 
55 
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t^%Tmt1?;    TOTAL HttTOI»5    DECREES  MR  NAJO*,FI*LO  C(*CRRE0  AY  iNSTITUTIONS.OF  HIGHER-  EDUCATION  BY  RACE. 

ETHNICtTYV  ANO  SEX*    INSWUTiOH  ANO  STATE  lf?»-,i§?9 


'  AFRICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 

';  ^Vw  PHYSICAL  SCtSHCES  C19O0) 


BUCK  ASIAN  OR 

MH?HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


UNO!  AHA  ^ 

IN    UNIVERSITY  OF  NOTRE  DAME 
TOTAL  0      v  .0 

.FEMALE  0  .0 

•     MALE  0  '  *0 


NUMBER 


IN         STATE  TOTALS  < 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IOWA 

I A  .CRAKE  UNIVERSITY 

TOTAL  &  »0 

■  FEMALE  0  .  .0 

MLE  0  .0 

iA  IOWA  STATE  U  SCI  t  TECHN 
'     TOTAL  0     -  .0" 

FEMALE  0  .0 

HALc  0  .0 

iV  UNIVERSITY  OF  ICWA 

■  TOTAL  0  .0 
.    FEMALE               0  .0 

■  Mllf  0  .0 

IA    U  OF  NORTHERN  IOWA 

TOTAL  0        *0  , 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

i A"        STATE  TOTALS  (. 

TOTAL  0  *0 

FEMALE'  0  *0 

MALE  C  .0 


6  INSTITUTIONS) 


1*6 
•  0 
1.9 


•  0 
♦0 
•0 

•0 
•0 

•  0 

3*4 
25*0 
•0 

•0 

•  G 

•  0 


INST  IT UTICHS) 
1  lt* 


KANSAS 

KS    EMPORIA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  ..0 

FEMALE  0.  *0 


KS 


MALE  0 
FORT  HAYS  KANS 


TOTAL 
FEMALE 
MAL  E 
KS    KANSAS  ST 
TOTAL 
FEMALE 
...MALE 
XS^PI  TTS81RG 

""CT  *L 
'  fcEMLE 


ST  COLLEGE 

♦  0 

♦  0 

♦  ? 

APP  SCI 

♦  0 

♦o 


0 
0 
0 

U  AGR 
0 
0 
0 

ST  UNIVERSITY 

o  *o 
o  *o 

0  .3 


KS    U  OF  KANSAS  HA  IK  CAMPUS 


TOTAL 
r«:<ALE 
MALE 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

~0 
0 
0 

1 

0 

I 

0 
0 

.  o 


7.7 

.0 


•0 
*  .0 
•0 

••2 

♦'0 

.0 
.0 
.0 

14.3 

•o. 

20*0 

•  0 

•  0 
•0 


KS    WICHITA  STATE  UNIVERSITY 

TCTAL                0  *0 

0 

-  .0 

FEMALE                5  .0 

0 

•0 

MALE             .0  .0 

0 

•  0 

KS          STATE  TOTALS  (  6 

INST  ITUTICNS) 

TOTAL                 0  .0 

X 

1.3 

FEMALE                0  *0 

C 

♦  0 

MALE                 0  .0 

1 

1.7 

•  "t 

> KENTUCKY 

KY    EASTERN  KY  UNIVERSITY 

0 

TOTAL                0  .0 

•0 

FEMALE                0  «0 

0 

•  0 

1  HALE                 0  .0 

0 

♦0 

KY    HJ  ft  ft  AY  STATE  UNIVERSITY 

TCTAL                0  .0 

0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

•  MALE                 0  40 

0 

.0 

KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 

TOTAL  0^.0 

0 

•0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE               >0  *0 

0 

•0 

KY    tfllVERSfTY.OF  LOUISVILLE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

*  FEMALE                0  .0 

0 

•0 

MALE                0  *tt 

0 

'  .0 

>  KV    WESTERN  KY  UNIVERSITY 

.0 

'  TOTAL                0  .0 

0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

"    MALE               0  .0 

0 

•  0 

1.6 
.0 
1.9 


.0 
.0 

•  0 

2.8 
14.3 

•  0 

3.4 

•  0 
4*0 

•  0 
.0 

•  0 


2  2.9 
1  7.7 
1  1.8 


.'0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0' 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

'.0 

•  0 
.0 


♦c 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 
.0 

» .8 
.0 
5.6 

8.3 
-  .0 
14.3 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER  X 

NUMBER 

X 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4  80.0 

1 

20*0 

5 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•Q 

D 

0 

.0 

0 

.0 

4  80.0 

1 

20.0 

1 

.8 

5 

3.9 

10JI  79.5 

21 

16*5 

127 

0 

.0 

0 

.0 

46  64.2 

3 

45*8 

10 

1 

♦  9 

* 

4.6 

85,  78.7 

i  8 

16*7 

1  ft  I 

0 

.0 

0 

♦  0  ' 

s\  1CC.0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

♦  0  - 

0  .0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

c 

.0 

1  100*0 

0 

•  u 

I 

0 

.0 

1 

2.8 

32  88*9 

3 

8*3 

36 

0 

.  .0 

1 

14.3 

6    85*  7 

0 

.  0 

0 

♦0 

.  0 

.0 

26  89*7 

3 

10.3 

29 

0 

.0 

2 

6.9 

mm 

25  66*2 

2 

6.  9 

29 

0 

•  0 

1 

25.0 

2  50*0 

1 

25.0 

4 

0 

•  0 

1 

4.C 

23  92*0 

1 

4.0 

25* 

0 

•  0 

0 

.0 

3  1C0.0 

0' 

•  0 

3 

0 

•0 

.  0 

.0 

2  a  oo.o 

0 

.0 

2. 

0 

.0 

0 

•  0 

V  100*0 

0 

.0 

1 ' 

0 

.0 

3 

4*3 

v61  88.4 

5 

7.2 

69 

0 

.0 

2 

1  5.4 

10  76.9 

1 

7.7 

1^ 

13 

0 

.0 

1 

1.6 

51  91*1 

7.1 

3© 

o 

♦0 

0 

.0 

9  81*8 

2 

16.2 

11 

1  0 

•  0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

0 

1 

0 

.0 

0 

.  0 

8  80*0 

2 

20.0 

10 

o 

♦  0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

♦  0 

5" 

0 

♦0 

0 

.0 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

0 

•c 

0 

.0 

5  10C.0 

0 

♦  0 

c 

o 

♦0 

0 

♦  0 

10  100*0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

♦0 

4 

0 

♦  c 

0 

4  0 

6  100*0 

0 

.0 

A 

1 

.14.3 

2 

2d.fc 

1  14*3 

4 

57.1 

7 

1 

50 

1 

50.0 

1     SC.  c 

0 

.0 

2 

0 

•0 

1 

20.0 

0  *0 

4 

80.0 

5 

0 

.0 

0 

•  0 

20  76*9v*' 

6 

23*  1 

26 

0 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

17  73*9 

6 

26*1 

23 

0 

.0 

0 

.0 

11  68*8 

5 

31*3 

16 

o 

.0 

0 

.0 

3  6C*0 

2 

40*0 

5 

0 

.0  > 

0 

•  0 

i     8  72*7 

3 

27*3 

1 

1.3 

2 

2.7 

56  74.7 

17 

22*7 

75 

1 ' 

6.7 

1 

6.7v 

12    80..  0 

2 

*  *  *P 

0 

•0 

1 

1.7 

44  73.3 

*  13 

25*0 

60 

I 

0 

♦0 

0 

f  0 

10  1C0.0 

0 

♦  0 

10 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

♦  0 

1 

0 

•  0 

c 

.0 

9  "ICO.  0 

0 

.0 

9 

o 

♦  0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

♦o. 

7 

0 

.0 

0 

•c 

2  10C.0 

0 

.0 

2 

0° 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.  0 

■ 

0 

.0 

1 

4.8 

13  61.9 

7 

33*3 

21 

0 

.0 

0 

•  0 

1  33.3 

2 

66*7 

3 

0 

.0 

1 

5.6 

12  66.7 

5 

27*8 

16 

0 

.0 

1 

8.3  ' 

7  58.3 

4 

33/3 

•  12 

0 

.0 

0 

.0 

5  100. 0 

0 

.0 

*  5 

0 

.0 

1 

14.3 

2  28*6 

4 

C7.1 

7 

0 

t 

.0 

0 

.""0 

5  62*5 

3 

37.5 

6 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

,0 

.0 

1 

0 

♦  0 

•  0 

.0 

4    57*  1 

3 

42*9 

7 

a 

TV.'. 

S 
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AMERICAN  SNOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NURftER  « 

PHYSICAL  SCIENCES  C 1900) 

KV         ST ATC  TOTALS  C 

TOTAL               0'  .  •<> 

•  FEMALE,               0  .0 

MALE                0  *0 


ft LACK  ASIAN  Oft 

HO*- Hi  SPAN I C  PACIFIC  ISLANOER 


NUMftER 


INSTITUTIONS) 
0  »0 
0  *0 

0    .  *o 


NUMBER 


3*4 
•  0 
4*3 


HISPANIC 
NUHftER 


TOTAL 
MINORITY 

NUHftER 


M'*TE 
NON-HISPANIC 

Z    *  NUMBER 


3.4 
•  0 
4.3 


42 
10 
3? 


HON-  RESIDENT' 
AL  I  EN 

NUMBER 


72*4^ 

83*3 

69*6 


14 

2 
I? 


24*1 
16*7 
26*1 


TOTAL 
NUMBER 


58 
12 
46 


LOUISIANA 

LA  LA  STATE  U  AND  AIM  C 
'      TOTAL  0  .0 

FEMALE  0.  .0 

MALE  *  ,0  *0 

viA  '-"UNIVERSITY  OF  NEW  UR LEANS 

TOTAL  0  *0 

»    FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

LA    LOUISIANA  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

LA    NORTHEAST  LOUISIANA  U 


TOTAL 
7  FEMALE 
MALE 


.0 

♦0  , 
•  0 


LA    SOUTHERN  U  ACM  C  MAIN  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 
♦0 


LA  -TULANE  U  OF  LOUISIANA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE     *  0  *0 

MALE  0  .0 

LA    U  OF  STHNSTN  LOUISIANA 
TOTAL  ,0  .0 

FEMALE  0  •<> 

MALE  .  0  *° 

LA  STATE  TOTALS  t  7 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0  ^ 

MALE  0  *° 

MAINE 

HE    U  Of  MAINE  AT  ORONU 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »° 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


•0 

•  0 
•0 

•  0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


100. 
100 


•  0 


INSTITUTIONS) 
2  3.2 
1  14*3 
1  1*8 


.0 
.0 
.0 


ME  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  *    0  *0 

.MALE  p        •°     .  ' 

HARYLAND 

HO    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0"  *0 

MALE  0  *0 

NO    U  OF  MO  COLLEGE  PARK  CAM 

'    TOTAL  I  2*6 

FEMALE  0  .0 

i  HALE  1  3»° 

HO    U  OF  MO  BALTIMORE  CO  CAM 

TOTAL    '  0  ♦O 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  *0 


1  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  .0 


MO         STATE  TCTALS  ( 

TOTAL  1  1*3 

FEMALE  0  *0 

MALE  1  I*6 

MASSACHUSETTS  - 

MA    BOSTON  COLLEGE 

TOTAL    .  0*0 

FEMALE  0  *0 

MCLE  0  *0 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

HA    BRANDE IS  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

— M4LE  ♦<> 
MA    CLARK  UNIVERSITY 

>    TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


3  INSTITUTIONS) 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

♦  0 

♦  0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0* 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
•0 

♦  0 

10  »0 

♦  0 
12*5 

♦  0 

♦  0 
.0 


1  1*6 

0  *0 

1  1*8 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 
.0 

♦  0 


0 

-0 

c 

•  0 

20  63*3 

4 

16*7 

0 

•0 

!  0 

•  0 

3  75*0 

1 

25*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 (     o?  *v 

3 

15*0 

1 

9*1 

1 

9*1 

10  9C*9 

p 

♦  0 

0 

♦  0 

c 

.     .  0 

1  1CC.0 

0 

.0 

1 

10*0 

1 

10*0  4 

9    9C*  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

»    3  10C.0 

'  0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0  *c 

0 

A 

•  u 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

•  0 

0 

/  .0 

0 

•  0 

11  84*6* 

2 

15*4 

0 

•  0 

.  0 

•  0 

0      ♦  c 

0 

•0 

0 

•0 

c 

•  0 

11  84*6 

^ 

15*4 

,0 

•  0 

1 

100*0  ' 

,  ,0  *o 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

10C.C 

0  "  *o 

0 

•0 

0 

•  0 

2 

20*0 

6    60*0  k 

2 

20*0 

0 

-.0* 

1 

50*0 

1  50*Q 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

12*5 

5  62*5 

2 

25*0 

0 

,0 

c 

.0 

1  1C0.0 

C 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1  100*0 

0 

•0 

1 

1*6 

4 

6*3 

5*1  81*0 

8 

12*7 

0 

♦  0 

1 

14*3 

5  71*4 

1 

14*3 

1 

1*8 

3 

5*4 

46  82*1 

7 

12.5. 

1'  J" 

0 

♦  0 

0 

*0 

*9  100*0 

0 

-7  *o 

0 

♦  0 

0 

.0 

5  10C*0  n 

'  *o 

0 

♦0 

0 

*0 

14  .100*0 

o 

*0 

♦  0 
*0 

♦  0 


19  100*0 
5  100*0 
14  100*0 


0 
0 

-0 


♦  0 

AO 
♦0 


24 
4 

20 

11 
1 
10 

3 
0 
3 

13 
0 
13 

1 

0 
•  1 

10 
2 
8 


0 
0 
0 

0 

0  ' 
0 

3 
1 

2 

0 
0 
0 


♦  0 

;o 
♦o 


•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
*0 
*0 

30*0 
25*0 
33*3 


♦  0 
*0 
*0 


10*0 
•  0 
12.5 


1  10*0 

0  *o 

1  12*5 


♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
*0 
*0 


.0 

•  0 

•  0 

30*0 
25*0 
33*3 

.0 

*c 

•  0 


71  92*2 
13  100*0 
58  9C*6 


J, 

9  90*0 

2  100*0 
7  87*5 

20  100*0 

3  1CC*0 
17  100*0 


6*5 
•0 
7*8 


♦  0 

•  0 


6c  *0 
7*5.0 
!>C*C 

100*0 
100*0 
100*0 


1  10*0 

0  *0 

1  16*7 


-.0s 


•  0 

•  0 

•  0 


63 

r 

- 

14. 


19 
5 
14 


0 

0  • 
0 

•0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

♦  0" 

•  0 
♦0 

0 
l> 
0 

*0 

♦  0 

♦  o. 

0 
0 
0 

*G 

*c 

*0 

34 

0 

28 

94*4 
100*0 
93*3 

2 

'5,6 
•  0 
6*7 

S6 
6 
30 

0 
0 
0 

*0  • 

♦  0 

♦  0 

0 
0 

■  0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 

0, 
0 

*0 
♦  0 
*0 

1 

0 

1 

2*6  ** 
*0 

J*C  - 

35 
6 
29 

89*7 
100*0 
87*9 

3 
0 

3 

7*7 
*0 
9*1 

39  ' 
33 

0 
0 
0 

,0 

♦  0  • 

♦  0 

0 
0 
0 

>o 

'  .0 
♦  0 

0 
0 
0 

*d 

*0 
•  0 

0 
,0 
0 

.0  * 
*0 
♦  0 

2 
1 
1 

1C0«0 
100*0 
100*0 

0 
0 
0 

•  J 
*0 
*0 

?  * 
1 

1  7 

77 
13 
64 


10 

2 


20 
3 
17 

10 
4 
6 

3 
1 

2 


vTAILE  7r  TOTAL  MASTER'S  OEGAEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  ^INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  IV  RACE, 
'  .      ETHNICITY,  ANO  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  197t-l979 


"American  Indian 
alaskan  native 


SLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOE*  HISMNIC 


NUMBER         X  NUMBER 
PHYSICAL  SCIENCES  (1900) 
MASSACHUSETTS 


NA    COLLEGE  OF  THE  HOLv  CROSS 
TOTAL  0  .D 

FEMALE  <0  .0 

HALE  0  -*0 

MA    HARVARD  UNIVERSITY 


TLTAL 
FEMALE 
.MALI 
MA    MASS  INST 
TOTAL 
FEMALE 
4ALE 


•  0 
0  .0 
0  .0 
TECHNOLOGY 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


MA    &UOGEMATER  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0        •  D 

FEMALE  0  .0' 

,MAL6  0  iO, 

MA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NA    SIMMONS  COLLEGE 

TOTAL  3  .0 

FEN4LS  C        • D 

-    MALE  0  .0 

MA    SMITH.  COLLEGE 

.TOTAL  0  .0 

FEMALt  0  .0 

HALE  )  .5 

NA    STHESTN  MASS  UNIVERSITY 
TCTAl  0        .0  i 

FEHALfc  0  .0 

MALE  0  .0 

NA    TJFTS  UNIVERSITY 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NA    DIVERSITY  OF  LCHELL 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

i4ALE  3  .0 

NA    U  OF  MASS  AMHERST  CANPUS 


0  .0 
0  .0* 
0  .0 
MASS  BOSTON  CAMPUS 


TOT  M 
FE^ALt 

NA    J  Of 

TCTAL  0. 

FEMALE  0 

MALE  t  C 
MA    WORCESTER  POLY 

/TOTAL  0 

FtMALE  0 

MALE  0 


♦  0 
.0 

.  .0 
INSTITUTE 
♦0 

•  0 
•0 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE   *  NON-RES I 0£ NT 

NON-HISPANIC  ALIEN 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAA. 
NUMBER  # 


0 

•  0  , 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

1C0.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0' 

o 

:  tA 

1 

3.7 

1 

3»7 

2 

7,4 

1 5 

.  55,6 

r  10 

37.  0 

•V 

27 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

66*7 

1 

33.3 

-3'  *\ 

I 

4.2 

1 

4.2 

2 

6.3 

13 

54.2 

9 

37.5 

*'  .1 

1 

2*0 

0 

•  0 

1 

2*0 

40 

78.4 

10 

19.6 

.51  ?v  i 

0 

-.0 

0 

•0 

0 

•  0 

6 

65.7 

1 

14.3 

K  \ 

1 

2.* 

0 

•0 

1 

2.3 

34 

77.3 

9 

20.5 

0 

•  C 

0 

•  0 

0 

•  0 

10 

100.0 

\ 
0 

*  .J 
10  >  ,< 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

100.0 

0 

•  0 

*     V  t 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

100.0 

0 

6  -  ! 

6 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

12 

100.0  . 

0 

•0 

12;  i 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

.  0 

.0 

2-  '  f. 

0 

,  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

10 

100.0 

.       v  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

G 

•  0 

1 

10C.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

f  0 

.0 

?0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

"°4 

0^ 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

• l; *  \ 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•0 

t 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

1 

100.C 

0 

.0 

1  1 

0 

•  I 

0 

•o 

,  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0  . 

0  ; 

0 

.0 

0 

>  .0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•  0. 

2    . ; 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0  ] 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  2 

100.0 

0 

.0 

2 

I 

16.7 

0 

•  0 

1 

16.7 

1 

16.7 

66.7 

6 

o 

•  0 

o 

•0 

o 

•  0 

0 

•  0 

3 

1 00.0 

3     •  » 

1 

33.3 

0 

•  0 

1 

33.3 

1 

33.3 

1 

33.3  * 

^    3  1 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

Q 

75.0 

3 

25.0 

12  i 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

•0 

3  /  - 

0 

*0 
I 

0 

•0 

0 

•  0 

6 

66.7 

3 

33.3 

9  i 

I 

1 

2.6 

0 

•  0 

I 

2.0 

*  33 

91.7 

2 

5.6 

36  ►  f 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0  * 

A 

66.7 

33.3 

6  > 

1 

3.3 

0 

•  0 

1 

3. 'J 

29 

**96./ 

0 

•  0 

so  ; 

i        -~.  > 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

c 

.0 

i 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

100.0 

0 

.0 

i  « 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

♦  0 

0  > 

0 

.0 

c 

•  0 

0 

•  0 

6 

ICO'.C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .* 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

1C0.0 

0 

♦  0 

MA         STATE  TCYALS  (        17  INSTITUTIONS) 

TCTAL                 C  .0     '            0        .0  7  3.3 

FEMALE                 0  .  .0                 0        .0  1  2.4 

4\LE  0  .J  0        .0  6-3.6 


1.0 
.0 
1.2 


4.* 
2.4 
4.d 


170  61*3 
33  80.5 
137  61.5 


30 
7 


14.4 
17.1 


23  .a 3.  7 


209 
41 
166 


MICHIGAN 

MI     ANDREWS  UNIVERSITY 

TuTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE'              0       .0  C  -.o 

MALE  0  *0  .0  .0 
MI    CENTRAL  MICH  UNIVERSITY 

TOTAL'               0        .0  0  .0 

F£MALc                 0        »U  0  .0 

MALE                 0     j.  .0  0.0 

ni   eastern  mich  University 

TCTAL                 0        • D  1  6.3 

FEMALE         '       0        *0  0  .0 

MALE  0  .0  1  7.7 
HI    MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 C        .0  0  .0 

FEMALE                0       .0     ,  0  .0 

M*tkC  C  .0  0  .0 
NI    MICHIGAN  TECHNOLOGICAL  U 

TOTAL                 C        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
MI    iORTHERN  .UCH  UNIVERSITY 

TOTAL                0        .0"  0  .0 

FEMALE                0       .3  0  .0 

MALfc}  0  .  .0  0  .0 
NI    OAKLAND  UNIVERSITY 

TOTAL  '              0        .0  0.3 

FEMALE           .     0        .0  0  .0 

MALE                 0        .0  0  .0 


0  .0 

0 

•0 

0 

♦  0. 

2 

66.7 

1 

33.3 

3 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

'♦0 

0 

0  .0 

0 

•  0 

•  0 

•  0 

2 

66.7 

1 

33.3 

3 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

♦  0* 

6 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

10C.0 

0 

'.C 

1 

0  .0 

0 

.0 

0, 

.0 

7 

100.0 

0 

•  0 

7 

0  .0 

0 

•0 

r 

^6.3 

10 

62.5 

5 

31.3 

16 

0  .0 

0 

.0 

0 

**  .0 

3 

100.O 

0 

.0 

3 

0  .0 

0 

•0 

I 

7.7 

7 

53.6- 

5 

38.5 

13 

5  10.0 

0 

•  0 

ICO 

39 

78.0 

6 

12.0 

50 

3  «•  37.5 

0 

•0 

3 

37.5 

2 

25.0 

3 

37.5 

B 

2  4*8 

0, 

.0 

2 

4.8 

37 

68.1 

3 

42 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

61.8 

2 

16.2 

U 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

8 

60.0 

2 

20.0 

10 

1  50.0 

0 

•  0 

1 

5C.0 

I 

50.0 

0 

•  0 

2 

0  .0 

0 

•0 

«  0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0  * 

1 

1  100.0 

0 

•  0 

I 

100*0 

0 

.0  t 

0 

•  0 

1 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

♦o 

*3 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

2 

100.Q 

0 

.0  ' 

7 

(erJc 


1425 


148^ 


s&s-oecm^  »AC6' 

-  -  •    •  EIHMICITY,  AW'SEXt:   |NSTITUT.10NI«N0  STATE.  JtM-ttTt 


irtSSfiS-" 


^  ^    .v      Dumber      *-  number, 
:^wsical^scieSce^  C  WOO) 
-  Michigan*  . 


*ttS    SACINAH  VLV  STATE  COLLEGE 
'    TOTAL  0,  .0 

•     FEMALE  «.  0/  #0 

:~hale    77—0*  ~yO~ 
^Nl~  UNIVERSITY  0F  OETROIT 
TOTAL  *    0  .0 

FEMALE  '   0  .0 

;  "  MALE .    _  ,      0,  .0 
U  HICHlCAN-ANN  ARBOR 
'  ~  '  TOTAL  "  i»3  • 

FEMALE  *     ,         0'  -.*0 
MALE.  1  1-6 

t  Ml  WAYNE  STATE  UNIVERSITY 
u     -TOTAL  0        ,0  , 

FEMALE  0"  ..0 

?    .     MALE  0  .0 

Ml    WESTERN  MICH  UNIVERSITY 


.TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0  . 

0 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

.  .o  . 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

'  x.o 

4.0 
33.3 
.0 

.0 

•0 

•  0 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
-  0 
.  2 

0 
0 
0 

c 

0 
0 


HISPANIC 
NUMBER 


-MI'        STATE  TOTALS 

'  TOTAL  1 

FEMALE  0 

MALE  1 

MINNESOTA 


12  INSTITUTIONS) 

'    2  .9 


MM    BEH1WI  STATE  U 

TOTAL  0      '  .0 

•  FEMALE  "    0  ♦<> 

MALE  0  .0 

MN    HANKATO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  .0, 

MAL'E  0  .0 

MN    U  OF  MINNESOTA  CULUTH 
TOTAL    .  0        .0  * 

FEMALE  w  0  .0 

MALC.  0 


0. 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


2.* 


♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 
,0 
.0 

;o  • 
♦0. 

.0 

,0 

♦  0 


4  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  .0 
0  *0 


MN    U  OF'MINN  NNPLS  SNT  PAUL 

TOTAL  0  .0 

FEMALE      -  0  .0 

MALE  0  .0 

MN         STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0  #0 

FEMALE  0  .0 

HALF.  0  .0 

.MISSISSIPPI 

MS    JACKSON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL              .  0  ,      .0  J  30. 

FEMALE            ♦    0        .0  .1  <30< 

MALE                 0        .0  0 
MS    Ml  SSISSIPP1  COLLEGE 

TOTAL                0.0  0 

FEMALE                0        .0,  0 

MALE                0        .0  0 
MS    MISSISSIPPI  ST  UNIVERSITY 

'     TOTAL          -      0        .0  0 

FEMALE           . "  0       .0  0 

*'    MALE-.            ,0*       .0  0 

MS    U  OF  MISSISSIPPI  MAIN  CAM 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE                0.0  0 

HALE                 0.0  0 
•MS    U  OF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 

TOTAL                0        .0  0 

»     FEMALE               .0        .0  0 

MALE                0        .0  0 


0 
0 
0 

.0 

•  0 
•0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0  1 
.0$ 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 


MS  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  '0 
FEMALE  "  0  . 

v      MALE  0 


5  INSTITUTIONS) 
.1  5*9 
1 

0 


11*1 
•  0 


M1SS0JRI 

*/ei 


MO  '  CENTRAL  MO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0 

MALI:  0  .0 

MO    THE  LINOENMOOO  COLLEGES 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•0 

•  0 

•  0 


.0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

.0 

0 

1 

0 

1 


,♦0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

2.5 

•  0 
3.1 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 


3.7 
8.3 
2.7 


.0 
•0 
.0 

.0 
.'0 
.0 

".0 
.0 
•  0 

2.7 
.0 

3.e 


i«6 

•c 

2.2 


0 
>  0 
0 

0* 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.c 

.0* 
.0 

.0 

•  0 

•c 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

1 
1 

0 


.0 
.0 

•c 

•  0 
.0 

'♦0' 

♦  0 
.0 

.0. 

4.0 
.0 
4.5 

5.9 
33.3 

•c 


2  .9 
1  2.8 
1  .5 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

.  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

P 
0 
0 


^TOTAL 
MINORITY 

NUMBER  t 


0 
0 
0 

a 

0 
0 

3 
0 
3 

2 
1 
1 

1 
1 

0 


WMTf 
NON-HISPANIC, 

NUMBER 


HON- RE  SI  DENT 
ALIEN 

■  NUMBER 


TOTAL 
T  HUMBER 


.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 


.0 
♦  0 
.0 


1  100.0 

0  .0 

1  1C0.O 


13 
5 
6 


3.6 
•  0 
»  4.7 

8.0 
33.3 
4.5 

5.9 
33.3 
.0 


5.9 
13*9 
4.4 


69 
13 
56 

22 
1 
21 

10 
1 

9 


50.0 
•0 

so.o 

87.3 
86*7 
87.5 

88.0 
33.3 
95.5 

58*8 
33.3 
64.3 


176- 
2* 
152 


-B0r4- 
66*7 
83*1 


C 
0 
0 

0. 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


.0 
*0 

•c 

.0 

♦  0 

.0 

*  V 

*0 

.c 

**7 

•  0 
3*4 


9  100. 0 

4  100*0 

5  100*0 

4  100.0 
0  .0 

h  100.0 

13  1C0.0 
2  10C.0 

11  100.0 


2B 
8 
20 


7**7 
.72.7 
76.9 


1  1.6 

0  *0 

1  2*2 


54  e;*7 

14  82*4 
40  87*0 


.0 
.0 
.0 


2  50. C 
0"  .0 
2  50.0 


8*9 
13*3 
7.6 

4.0 
33.3 
♦0 

35.3 
33.3 
35.7 


"  19. 
2,  *..6 


G 

0  * 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


21.6 
27.3 
19.2 


6  12.7 
3  17.6 
5  10.9 


♦  0 
♦0 

.0 

1 
1 

0 

50*0 

90*0 

•  0 

1  50*0 
1  50*0 

0  .0 

c 

0 
0 

*0 
.0 
•0 

♦0 
.0 
♦  0 

0 
0 
0 

*0 
.0 
•  t 

4  100. C 
3  100.0 
1  1CC.0 

0 
0 
0 

♦  0 
.  .0 

•  0 

♦  0 
♦0 
.0 

c 

0 
0 

;  .  0 

•  0 

♦  0 

0  .0 

0  .0 

0  .0 

1 

0 

1 

100.0 
.0 
100.0 

0 

.0 

♦0 

♦  0 

3  103.0 

1  100.0 

2  1CC.0 

0 
0 
0 

*0 
•0 

.0 

.0 
♦0 

•0  . 

0 
0 

0 

.0 

♦  0 

♦  0 

,7  100.0 
3  100.0 
v       4  100.0* 

0 
3 
0 

<^> 

♦0 
.0 
.0 

.0 
*0 
*0 

•  I 
1 

0 

5.9 
41.1 

•  c 

15  88.2 

 3--88-9  

7  e7.5 

1 

-0 
1 

5.v 

-.0- 

12*5 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

2  100.0 

0  .0 
2  icc.e 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

•  0 

♦  0 
*0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

i°  100*0 

1  1CC*C 

0  .0 

0 

c 

0 

•0 

•  0 

•  0 

1 . 

0 

1 

4 

0 
4 

7<; 

15 
64 

25 
3 
22 

17 
3 
14 


219 


36 
1«3 


0 
4 

13 
2 

11 

37 
11 

26 


63 
^17 
46 


3 
1 

1 
0 
1 

3 
1 
2 

7 

3 
4 


17 
9 

8 


gERJC 


1*30 


T&LE         TOTAL  MASTER'S 

^     •   AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


DECREES  FO*  MAJOR  flELO  CONK         *f  INSTITUTIONS  Of- HIGH 6*  EDUCATION  RY  MC£, 
ETHNICITY,  AND  SEX.    INSTITUTION  ANO  STATE    t«7trl97«  ' 


RACK  ASIAN  OA 

NOM-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER '       Z  NUNBEfc 
PHYSICAL  SCIENCES  C190O) 
MISSOURI 

MC    NTHEST  NO  ST  UNIVERSITY 


NUMBEl 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
FEMALE  * 
MALE  *si 
MO    SAINT'  LOUIS 
•  TOTAL 
FEMALE 
HUE 


0  *0 

0  .0 

0  .0  , 
U  MAIN  CAMPJS 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


-NO-U-OF  NISSOURI-COLUMDIA- 
TOTAL  0  .0 

FEMLE  0  .0 

MALE  0  *0 

NO    J  CF  HI SSOURI -KANSAS  CITY 
rOTAL  0  *0 

Female  o  .0 

MALE    .  0  *0 

NO    U  OF  NISSOURI>ROLLA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

.  ,  MALE  0  *0 

^MO    J  CF  MISSOURI-SAINT  LOUIS 

TOTAL  0  *3 

v    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    WASHINGTON  UNIVERSITY 
TOTAL  1  3«* 

FEMALE  3  .0 

MALE  1  * 


0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

12*5 

0 

♦  0 

0 

.3 

<) 

♦  0 

0 

.0 

0 

.  0 

2 

12*5 

0 

.0 

0 

♦  3 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

r  .0 

Q 

.0 

0 

•0 

0 

,  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.3 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

*> 

0 

•0 

0 

.0 

•  0 

.0 

1 

5*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

5*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

2 

7.7 

2 

7.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

9*1 

9.1 

0 

•  0 

STATE  TOTALS  t 

TCTAL  1  UO 

F&MALE  0  ♦<> 

ALE  I  L2 

MONTANA 

MT    MONTANA  C  MINAL  SCi-TECHN 


9  INSTITUTIONS) 
2  2*0 
0 
2 


.0 
2*3 


0        *3  0.0 

0        .0  0  *3 

0        *3  0*0 
ATE  UNIVERSITY 

0        .0  0  .0 

0        *0  0  *0 

3        *3  3  *3 
DIVERSITY  OFXNCNTANA, 

TOTAL                 0\      -0  3  »3 

FEMALE            •    0\    .0  0  *0 

NALc                 0  \  .3  0  *0 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
MT    MONTANA  SN 
TCTAL 
FEMALE 
MALE 

MT 


HT  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

NEBRASKA 


•  0 

♦  0  \ 


3  INSTITUTIONS) 
0  *3 
0  *0 
3  *3 


NE    CREIGHTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  3  *0 

NE    KEARNEY  STATE  CCLLESE 
TCTAL  0 
FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

NE    U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 


0 
3 

x  0 

3 

0\ 
3 


TCTAL 
FEMALE 
HALE 


•  0 
.3 

•  0 


•  0 

•  0 

•  3 

•  0  * 

•  3 

•  0 

M 

\ 


NE          STATE  TOTALS  ( 

TCTAL  0  *3 

FEMALE  3  *0 

.44  Lc  3  »0 


3  INSTITUTIONS^ 


4.2 
•  0 
4.5 


4.3 
♦  0 
4.7 


♦  3 
.3 

♦  3 

♦  3 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  3 

♦  3 


•  0 

•  3 

•  3 


2  6*3 
1  50*0 
1  4.5 


1*0 
•  0 
1*2 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

Q 

.3 

3 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.  ,3 

0 

•0 

0 

♦  3 

0 

♦  0 

3 

•  0 

0 

.0 

2 

11. 1  ' 

1 

5*6 

1 

130*0 

0 

♦3 

i 

5*9 

1 

5.V 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


0 
0 
3 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
3 
1 

0 
0 
0 

5 
0 
5 


1  4.2 

0  .0 

1  4*5 


MUTE 
NON-HI  SPANIC 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


TOTAL 


X 

NUMBER  t 

NUMBER 

X 

NUMBER 

.0 

3  100.0 

3 

•  3  , 

3 

•3 

1  100.0 

3 

1 

•  3 

2  100.0 

3 

♦  0 

*  2 

12*5 

13  81.3 

1 

6.3 

16 

♦  0 

0  .0 

0 

.3 

3 

12.* 

,13  81.3 

1 

6.3 

16 

•  3 

20  63.3 

«t 

16*7 

24 

•  3 

5  100*0 

3 

•  0 

5 

•  3 

15  78.9 

4 

21*1 

19 

.3 

2  *66.7 

1 

33*3 

3 

•  3 

0  .0 

3 

•0 

0 

•  0 

2  66.7 

1 

33*3 

3 

5.0 

18  90*0 

1 

5.3 

23 

,3 

1  100*0 

3 

•  3 

1 
19 

5.3 

17  89*5 

1 

5.3 

•  3 

4  66*7 

2 

33*3 

6 

•  3 

2  66*7 

1 

33*3 

3 

.3 

2  66*7 

1 

33*3 

3 

19*2 

11  42*3 

10 

38*5 

26 

•  0  , 

3  75*0 

1 

25*3 

4 

22*7 

8  36*4 

•9 

43*9 

•  22 

7.9 

74  73*3 

19 

18.8 

101 

.0 

13  86*7 

2 

13*3 

15 

61  70*9 

17 

19.  B 

66 

.3 

2  100*0 

3 

.3 

2 

.3 

0  *0 

3 

.3 

3 

.3 

2  1C0.0 

3 

•  3 

2 

.3 

6  100*0 

3 

♦0 

6 

.3 

0  *0 

3 

.  3 

3 

.0 

6  100*3 

3 

.3 

*  6 

.0 

8  88*9 

1 

9 

•  3 

1  1 00. 0 

Q 

♦  3 

1 

♦  3 

7  87*5 

1 

12*5 

6 

•  0 

16  '4.1 

1 

5.9 

17 

.0 

1  100*3 

3 

.3 

1 

.3 

15  93*8 

1 

6.3 

16 

.3 

5  130*3 

3 

•  3 

*  5 

.0 

.0 

.3 
.3 
.0 

22*2 
130*0 
17*6 


4  16*/ 
li  50.0 
3  13*6 


103*0 
100.3 


1  100-0 

0  .0 

1  100.0 


13 
0 
13 


19 
1 

18 


72.2 
.0 
76.5 


79.2 
5o. 0 
61.8 


.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

•  0 

5.6 

•  0 
5.9 


4.2 
•  0 
4.5 


1 

0 

I  - 

18 
1 
17 


24 

2 
22 


■/ 


NEVADA 

NV    U  OF  NEVADA  LAS  VEGAS 

TCTAL                 0  .0 

FFM6L6                0  -.3 

MALc  0  .3 
MY    U  OF  NEVADA  RENO 

TCTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                C  .3 

NV         .STATE  TCTALS  ( 

TOTAL.                0  .0 

FEMALE                 0  .0 

M*LS                 0  .0 


•  0 
.3 
.3 

8.3 
.0 
11.1 


IKST ITUT IONS) 
1  7.7 
3  .0 
1  10.0 


\o 

0 

u\ 

1 
0 
1 


-0 
.0 
♦u 

8.3 

K  .0 

1U1 


1  7.7 

0  .0 

1  10.0 


X 


♦  0  , 

.0 
.  0 

16*7 
.0 
22*2 


2  15*4 
0  *0 
2  20*0 


1 

0 
1 

10 
3 
7 


103.3 
*3 

130*3 

83*3 
133*3 
77*8 


11  84*6 
3  133*3 
8  63*3 

/ 


.0 
.0 
.0 

•  3 

•  3 

•  3 


,1 
0 
1 

12 
3 
9 


13* 
3 
13 


ERIC 


\  1431 


•V- 


1  A  n" 


TABLE  7.    TOTAL  MASTER'S" 


dccaees  for  major  field  confeaaeo  by /institutions  Of  MIGHEA  tiUUCATION  BY  RACE,* 

CwlilCm.  ANO  SEit    INSTITUTION  ANO  STATE    l*76-l*7t  * 


A  MCA  1  CAN  *!N0!AN ' 
,  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  < 

PHYSICAL  SCIENCES  C  if 00 1 

NEW  HAMPSHIRE 

.  m    DAATNOUTH  COLLEGE 

TOTAL  0*0 
FEMALE  0  .0 

NALE  0  .0 

•  NH    U  OF  NEW. HAMPSHIRE 
TOTAL  O  .0 

.  FEMALE        •       0  .0 
NALE  0  *0 


HACK  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


.0 
.0  i 

•  0 

•  0 

•  0 

.0  : 


NUMBER 


NH         STATE  TOTALS  I 
TOTAL  0  .0 

*  FEMALE  '  0     '  .0 

NALE  0  .0 

( 

NEW  JERSEY 

NJ  -  FARLGH  OCKSN  NACISON  CAN 


2  INSTITUTIONS) 


70TAL 
FEMALE 
"  MALE 
NJ  oFARLCH  OCKSN 

TOTAL 
«~  FEMALE 
MALE 


0 

•  0 

♦  0 

RUTHERFO 

♦  0 

•  0 
0 


NJ    FARLGH  OCKSN  TEANECK  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
NALE 


.0 
•  0 
0, 


.NJ    M3N7CLAIN  STATE  CUUUECE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0' 
0 
0 


NJ    NJ  INSTITUTE  TECHNOLOGY 
TOTAL        -        0   t  °.0 
FEMALE  0  .0 

•     MALE  0  .0 

NJ    PAINCETON  DIVERSITY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NJ  RUTGERS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

0 
0 

p 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

'.0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0' 

•  0 

•  0 

•  0 


1  14,5 

0  .0 

1  14*3 


0      ■  .0 
\       0  .0 
•  \  ,    0  .0 
U  NEWARK  CAMPUS 
0  .0 
0        .0  ' 
0  .0 

NJ    RUTGERS  U  NEW  BRUNSWICK 
TOTAL  0  «0 

jFEMALE  0  *0 

NALE  0    .  .0 

NJ    SETON  WALL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALfc  0  %0 

MALE  0  .0 

NJ    STEVENS  INST  TECHNOLOGY. 


TOTAL 
FEMALE 
NALE 


0 
0 
0 

I 

I 

I 
I 

0 

0 

0 
0 


•  0 
.0  ' 

•  0 

5.0 
1  .0 
5.6 

3.4 
11*1 

•  0 

•  0 
,  *0 

•  0 

•  .0 

•  0 

•  0 


NJ         STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  .0 

6  FEMALE  0  .0 

MALE  0     0  .0 

NEW  MEXICO 


NN    EASTERN  NM  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  „  0  *0 
,  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NN    NEW  MEXICO  HIGHLANDS  U 
TOTAL  0  ;0S 

FEMALE  0  .0 

NALE  0  .0 

NN    NM  INST  OF  MINING  C  TECHN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NALE  0  .0 

NM    NN  STATE  U  NAIN  CAMPUS 
TOTAL  I      *»3  1 

FEMALE  0  .0 

MALE  I  5.3 

NN    U  m  NN  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0        .0  • 

FEMALE  '0        *0  ■ 

MALE  0  *0 


10  INSTITUTIONS) 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1.9 
3*3 
1*6 


♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

JO 

•  0 
.0 

•  0 


TOTAL 
FfMALE 
MALE 


STATE  TOTALS  « 


5  INSTITUTIONS) 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

b 
0 
0 

1 

0 

1 

.  0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 


16 
2 
14 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 
.0 


•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

To 

.0 
.0 

25*0 

•  0 
25*9 

.0 
.0 

•  0 

.0 

-.0 

•  0 

15.0 

•  0 
.t>.7 

24*1 
22*2 
25*0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


♦  0 
.0 

♦  0 

16*7 

♦  0* 
20.0 

10*3 
6*7 
11.1 


1.3 
•  0 
1.5 


.0 
.0 
•  0 


0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

D 
0 

0, 


*  0 
0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

o' 

0 
0 

0 
0 
0 

*1 

0 

1 

0 
0 
0 

: 

0 
0 
0 

3 

1 

2 


•5.0 
*  .0 
5.6 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

10.0 
20.0 
B.O 


2.6 
3.3 
2.* 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  ' 


NON-RES I OENT 
ALIEN 

NUMBER 


.0 

0 

.0 

6  100.0 

.0 

•  0 

•  0 

2  100*0 

.0 

0 

.0 

4  "100*0 

1 

.  0 

0 

.  0 

11  100*0 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0  100*0 

.0 

0  . 

.0 

17  1CC.0 

•  0 

0 

•  0 

5  100*0 

.0 

0 

.0 

12  1C0.O 

_ 

.0 

0 

.  0 

3.  100*0 

•  0 

0 

•  0 

0   •  *0 

.0 

0 

.0 

*  10C*0 

•  0 

0 

•u 

8  100*0 

•  0 

0 

♦  0 

2  1C0.0 

♦  0 

0 

.0 

6  100*0 

•  0 

0 

.c 

5  62*5 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

.0 

0 

.0 

3  50*0* 

♦  0 

1 

25*0 

3  75*0 

•  0 

0 

.0 

0  *o 

•  0 

1 

25*0 

3  75*0 

•0 

1 

14*3 

6  85*7 

.0 

0 

.0 

0  '*0 

.0 

1 

14*3 

6  85*7 

♦  0 

0 

*0 

3?  84*2 

.0 

0 

*0 

8  100*0 

.0 

0 

*0 

24  80*0 

5  25*0 

0  *0 

5  27.8 

8  27.6 

3  33.3 

5  25.0 


8  26.7 
1  20.0 
7  28.0 


23 
4 
19 


.4.7 
13.3 
15.1 


15 
2 
13 

21 
6 
15 


75-0 
100.0 
72.2 

72.4 
66.7 
75.0 


7  77.8 
2  100.0 
5  71.4 

22  73.3 
4  80.0 
iB  72.0 


122 
26 
96 


78.2 
86.7 
76.2 


TOTAL 
*  NUMBER 


*  0 
0 

"PO 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 
•0 

.0 
.0 

•  0 

37.5 
.0 
50.0 

.0 
•0 

•  0 

•  0 
♦0 


6  15*8 
0  w 
6  20*0 


0 
0 
0 

0 
0 

'  0 

z 

0 
2 

0 
0 
0 


11 

0 

u 


♦  0 
♦0 
.0 

.5 

♦  0 

♦o 

22*2 

♦  0' 
28*6 

.0 

.0 


7.1 
.0 
8.7 


0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  • 

.0 

0 

.0 

0 

♦  U 

0 

.0 

0 

1  .0 

1 

100.0 

0 

.0 

X 

66.7 

66.7 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

•0 

•  0 

0 

.0  . 

0 

•  0 

2 

66*7 

'2 

66*7 

0 

.0 

i  i 

33.3 

1 

3.4 

1 

3.4 

23 

79.3  ' 

5 

17.2 

0 

0 

*0 

10C.0 

0 

.0 

1 

4.5 

1 

4.5 

I." 

72.7 

5 

22.7 

0 

.0 

1 

5.3 

16; 

94.7 

0  ■ 

.0 

0 

♦  0 

0 

•a 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 . 

5.3 

9 

18 

9W 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

25 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

20 

100*0 

0 

.0 

3 

3.9 

4 

5.2 

67 

87*0 

6 

7.6 

0 

.0 

0 

.0 

12 

100*0 

0 

•  0 

3 

4.6 

4 

6.2 

55 

84*6 

6 

9.2 

6 
2 
4 

U 

3 
8 


17  * 

5 
12 


3 

0- 
3 

S 

2 
6 

8 
2 
6 

4  , 
0 
% 

7 
0 
7 

38 

8 
30 

20 
2 

16 

29 
9 

20 

9 
2 
7 

30 
5 
25 


156 
30 
126 


1 
0 
1 

3 
0 
3 

29 
7 

22 

19 
0 
19 

25 
5 
20 


77 
IZ 
65 


1432 


*"ta*LE  7#  tot*L  MASTER'S  OECREES^  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BT  INSTITUTIONS  QFNfliGHEA  EOUCATICN  BY  RACE. 
T  •  -  ETHNIC  IT  Yt  A  HO  SEX:     INST  ITUT  ION  ANO  STATE  W8-tt79 


MY 


AMEA  I  CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMKR    "  X~ 

PHYSICAL  SCIENCES  (19001 

N€M  \l*K 

NY    AO EL PHI  UNIVERSITY 
'    TCTAL  0.  *0 

FEMALE  C  .0 

HALS  0  .0 

NY    UfkCO  UNI  VERSI TY  , 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    *  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    CJW  BROOKLYN  COLLEGE 
TCTAL  0  .0 

.FEMALE  0  *0 

MLt  0  .0 

NY'  CUNY  CITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE   >  0  .0 

<ULc  0  *0 

NY    CJNY  C  Of 
TCTAL 
FEMALE 
MALE 

NY    CJNY  HUNTER  CCilEf E 
TOTAL  O'W3 
FEMALE  K>  *>**0 

MLE  0  .0 

NY    CJNY  QUEENS  COLLEGE 

TOTAL  0        »a  , 

FEMALE  0  .0 

MALE  .    0  *0 

NY    CLARK  SON  COLLEGE  OF  TECHN 
TOTAL     '  0  «0 

FE'AALE  0  *0 

*4LE  0  .0 

NY    COLUMBIA  U  MAIN  DIVISION 


) 

NO 

NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDS* 

I       NUMBER  S 


STATEN  ISLAND 
0  .0 
0    I  .0 
0  /    *0  - 


TOTAL 
FE44Lt 
MALE 
NY  <ORHEL 
TOTAL 
FE!*U 
4ALE 


0  *0 

0  *0 

o  *a 

U  EN0OWE0  COLL EGES <- 

0  .0 

0  *0 

0  -  *0 


NY    FJROHAN  UNIVERSITY 
TCT.AL  0  *0 

FEMALfc  0  .0 

MALE  0  *0 

NY    LUNG  IS  U  BROOKLYN  CENTER 
TCTAL  .  0  *0 

FEMALE  0  »0 

MALc  3.  .0 

\y    LONG  IS  I^CK  ROST  CENTER 

TOTAL'  p  »0 

x     FEMALE  0  *0 

■  MALE  0  .0 

,  NY    N£M  YORK  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FErULE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    NIAGARA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

"     FEMALE  0  .0 

MALE  vO  .0 

NY  POLYTECHNIC  INST  NEW  YORK 
/     TOTAL  0*  .0 

FEMALE  0  .0 

MLE  0  ^0 

NY    RENSSELAER  POLY  INSTITUTE 
TOTAL  •  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NY    A3CHESTER  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  >  .0 

FEMALE  0  >  #0 

'      -MALE  0  -0 

NY    $4 1  NT  BONAVENTURE  U 
T2IAL  0  .0 

FcHACc  0  .0 

MALc  0  .0 

NY    SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY 
TUtiAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SJMY  AT  At  CANY 

TOTAL         4       J  »0 
FEMALE      •  -       0  *0 
MALE  0  .0 

NY    SONY  AT  8INGHAMT0N 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0        ♦ 0 

mu  0  *U 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
I 

2 

0 
0 
0 

I 

0 

I 

0 
0 
0 

I 

0 

I 
1 

0 

1 

'0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

23*1 
25.0 
Z2.Z 

.0 

•  0 


33* 


,3 
»0 
33*3 

•0 

•  0 

•  0 

6.7 
♦0 
7*7 

1*4 

•  0 
1.6 

.0 

•  0 

•  0 


3  23*1 

1  2  5.0 

2  22.21 

3  33*3 
1  33*3 

*Z  33*3 


.0 

•  0 

♦  0  . 
f 

3.3 

•  0 
5.0 

•0 

♦  0 
.0 


1  6*3 
U  '  .0 
1  8.3 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
3 
0 

0 
0 
0 


•0 

•  0 

•  0 

•  3 
♦0 
.0 

•'J 
.0 

•  0 

.0 
•0 
•0 

•0 

•  0 

•  0 

.3 
.0 
.0 


0 
0 

■o 

0 
0 
0 

1  * 

0 

1 

0 
0 
0 

.0 
0 
0 

0 
0 
0 

-  0 
0 
0 

1 

0 

1 
1 

0 

$ 


♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

6.7 

♦  0 
9.1 

✓  »o 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 


•  o  . 

.0 
.0 

6.7 

•  0 
7.7 

1.4 
.0 
I.o, 

3*2 

•  0 
J.!> 

15*4 

•  0 
22*2 

.0 

•  0 
"  .0 

•  0 
.0 

•  0 


2  6.7 
0  .0 
2  10.0 


0 
0 
0 

3 
1 
2 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

•  b 

0 
0 
0 


.0 

,.0 

♦  0 

18.3 
25.0 
16.7 

.0 
.0 
.0 

.0 
.6 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


TOTAL  ' 

WHITE 

HI  SPAN  IC 

NON-HISPANIC 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER  X 

u 

♦  0"' 

. 

*  0 

.0 

t 

11  100.0 

0 

♦0 

.  0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

11  100.0 

ft 
u 

♦0 

o 

•  0 

1  100.0 

0 

-0 

0 

.0 

t    0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.C 

1 

•  6.7 

2 

13*3 

13  86.7 

0 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

1 

t 

9*1 

2 

16.2 

9  81.8 

2 

1 5.4 

5 

36*5 

8  61.5 

1 

25.0 

2  • 

50.0 

2  50.0 

1 

11.1 

3 

33*3 

6  66*7 

0 

.0 

n 

.  w 

.0 

1  100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0  .0. 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

I 

33.3* 

2  66*7 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

v  0 

v.0 

*  *  1 

33.3 

2  66.7 

0 

.  0 

o 

.0 

8  100*0 

,  0 

♦0 

0 

•  0 

'  2  100*0 

0 

•  0 

0 

.0  . 

*6  100*0 

0 

.0 

2 

13.3 

12  80*0 

0 

.  D 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

15.* 

10  76*9 

0 

.0 

2 

2.9 

47  67.1 

.  o 

.0  • 

0 

.0 

5  71*4 

0 

•  0 

2 

3.2 

42  66*7 

0 

.0 

2 

3.2 

*5l  62.3 

0 

.0 

0 

.0 

S  100*0 

0 

.0 

2 

3.5 

46  80*7 

1 

7*  7 

£ 

46.2 

7  53*8 

1 

25.0 

2 

50*0 

2  50*0 

0 

.0 

4 

44*4 

5  55.6 

c 

22*2 

5 

55*6 

4  44*4 

0 

.0' 

1 

33*3 

2  66*7 

2 

33*3 

4 

66.7 

2  33*3 

0 

♦  0 

o 

•  0 

1  100*0 

0 

♦0 

0 

^  *0 

0  *0 

o 

.0 

0 

*0 

1  100.0 

1 

3.3 

A 

13*3 

18  60*0 

0 

.0 

-  0 

•0 

6  60*0 

1 

5.0 

A 

20*0 

12  60*0 

0  -  *0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

♦0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

*  1  100.0 

0 

.0 

A 

25.0 

11  66*8 

0 

.0 

1  -,*5.0 

3  75*0 

0 

.0 

3  ?5.0 

8    66*.  7 

0 

.0 

0 

.0 

27  93*1 

'  0 

.0 

0 

.0 

8  10C.O 

0 

.0 

0 

.0 

19  90.5 

*0 

.0 

0 

.0 

12  loC.O 

0 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

♦0 

D 

.0 

9  1QC.0 

s.  0 

.0 

C 

.0 

*     '     1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

8  88.9 

0 

.0 

0 

♦  0 

2  66*7 

0 

.0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

15  .68*2 

0 

.0 

0 

•  0 

2  66*7 

0 

.0 

0 

.0 

^    13  68*4 

■   '  0 

.0 

0 

.c 

16/ LOO*  0 

0 

.0 

0 

.0 

10  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

6  100.0 

NON-RES  I SENT 
ALIEN 

NUMBER 


TCTAL 
NUMBER 


11. 1 

33.3 
.0 

31*6 
33.3 
31*6 

.0 
•  0 
.0 


0 

♦  0 

11 

0 

.0 

0 

.0 

u 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

I 

0 

•  0  • 

15 

0 

•  0 

0 

•  0 

U 

r 

0 

.0 

13 

0 

i.O 

0 

•  0 

9 

0 

•  0 

I 

0 

♦a 

0 

•0 

I 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

3 

0 

♦0  * 

8 

0 

.0  ! 

0 

.0 

6 

1 

6.7 

15 

0  » 

.0 

2 

1 

7.7 

13 

21 

30.0 

70 

2 

28.6 

7 

19 

30.2 

63 

9 

14.5 

62 

0 

;0 

5 

9 

15*8 

57 

0 

.0 

13 

0 

♦  0 

4' 

0 

.0 

,  9 

0 

.0 

9 

0 

.0 

3 

0 

.0 

6 

0 

•0 

1 

0 

.0 

.  0 

0 

.0 

i 

0 

26.7 

*  30 

4 

40.0 

10 

20.0 

20 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

1 

6.3 

,  16 

0 

.0 

4 

1 

8.3 

12 

2 

6.9 

0 

.0 

8 

2 

*  9.S 

21 

0 

•  0 

12 

0 

♦0 

3 

0 

•  0 

9 

0 

.0 

,  1 

.0 

•  0 

0 

0 

•0 

1 

9 
3 

6 

22 
3 
19- 

16 
10 

6 


9 

ERIC 


1433 


1493 


A  HER I CAN  INDIAN 
^  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  •* 

PHYSICAL  SCUNCfS  1 1900 > 

N€M  YOU 


BUCK     "      ■  ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ^SLANDER 


NUMBER 


NUMBER, 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


MH17F  t  NON-RKSlOENT 
.#  NON-HISPANIC*     .     ALIEN  ' 


NUMBER 


fcUNBER  , 


TOTAL 
NUMBER 


NV    SUNY  A?  BUFFALO  MAIN  CAM 
^TOTAL                I  3*4 

0 

» 

♦  0 

0 

.0 

0 
0 

♦o 

♦  0 

1 

0 

3.4 
•  0 

25  96*2 
6  75.0 

3 

*  2 

IC** 
^25*0 

29 
*  B 

•  MACE  1 

0 

co 

•  0 

•  0 

0, 
0 

.0 

♦o  • 

1 

4.B 

19    90*  * 

1 

4*  8 

21 

NY    SUNY  AT  STONY  8K  MAIN  CAM 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

> 

♦  0 

♦  0 

*.o 

0 

♦o  . 

c 

,0 

/    ?y  ?«*i 

7  *7** 

7 

21  *V 

32 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

0 

0 

♦0 

.0 

1 

12*5 

a 

FEMALE  0.0' 
MALE                0      .  .0 
NY    SUNY  COLLEGE  AT  BROCK  PORT 
TOTAL                0  .0 
FEMALE                0        .0  ' 
HALE                0  .0 

0 
0 

0 

0" 
0 

♦  0 

•3  ■  f 

.0 

♦  0  * 

♦  0 

0 
0 

0 
0 

A 

■'o 

0 
0 

•  0 

•  0 
•0 
.0 

0 

c 
0 

•  0 

•  0 

•  0' 

IS  75*0 

5  100*0 
2  10G.0 

6 

o 

0 
0 

25.0 

♦  0 
•0 
.  u 

24* 

2 
j 

NY    SUNY  COLLcGE  AT  BUFFALO 

0 
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OH         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  *  0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 

OKLAHOMA 

OK    CK L A  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALf  0  .0 

MALE  *  0  .0 

OK    U  OF  OKLAHOMA  NCR  MAN  CAM 

,     TOTAL  0  *0 

forte  -o  x  .o 


MAL  E 
OK  UNlVERStTY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
OF  TULSA 
0  .0 

0.  *  *0 
0  .0 


1.6 
2.0 
1.6 


4.8 

•  0 

,  .0 
2.7 

•  0 

•  3 

•  0 


OK          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OREGON-  j 

OR    URCGON  GRAOUATE  CENTER 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CR    OREGON  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .Q 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0\ 

OR    PORTLAND  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

Oft    U  Cf  OREGON  MaIN  CAMPUS 
TOTAL  0        .0  \ 

FEMALE  0        .0  \ 

MALE  0  .0 


3  INSTITUTIONS) 


OR         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  *  0 
FEMALE  0 
HALE  0 

PENNSYLVANIA- 


2.4 

90 
2.8 


INSTITUTIONS) 


I 


.0 
•  0 
.0 


PA    BLOOMSBURG  STATE  COLLEGE  \ 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

female            o      *o  ,i 

0 

♦  0 

MALE                 0        .0  1 

\  3 

♦  o 

PA    BRYN  MAWR  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

MALE                0  .0 

0 

♦0 

PA    BJCKNELL  JNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

lo 

MALE                 0  .0 

0 

PA    CALIFORNIA  STATE  COLLEGE 

I 

25.0 

TOTAL                 0  .0 

FEHALE                 0  *0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

I 

33.3 

PA    CARNEGIE-MELLON  U 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEHALE                 0  *0 

0 

.0 

HALC                C  .0 

0 

•  0 

PA    OREXEL  UNIVERSITY 

.0 

TOTAL                 0        *0  1 

0 

FEHALE                0  *° 

0 

.0 

HALE                0  .0 

0 

.0 

3.1 
.0 
4.3 

♦  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

>  .0 


7  2.3 
1  2.0 
6  2.4 


0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

Is 

0 

1 


.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
6.7 


'HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
A  IEN 


TOTAL 


1.2 
•  0 
1.4 


.0 
.0 
.0 

4.2 
•  0 
4.8 

.0 
.0 
.0 

4.2 
.0 
5.3 


3.5 
•  0 
4.3 


•  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


.3 
.0 
.4 


.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

2.1 

♦  0 
2.4 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1.2 
.0 

1.4 


.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0- 

♦  0 
.0 


.0 
.0 
•  0 


1 

3*1 

0 

.0 

I 

4.3 

1 

20.0 

0 

•  0 

I 

25.  C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

4.3 

2 

4.0 

11 

4.3 

1 

4.6 

0 

.0 

1 

5.C 

1 

2.1 

0 

.0 

2.7 

6.7 
.0 
6.  7 


3.6 
.0 
A. 2 


.0 
.C 
.0 

6.3 
.0 
7.1 

.0 
.0 
.0 

4.2 
.0 
5.3 


A. 7 
.C 
5.7 


0 
0 
0 

C 
0 
0 

0 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

0 

c 

0 

0 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

25. C 
•0 
33.3 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


I8ER  I. 

NUMBER 

1 

NUMBER 

30  93.8 

1 

3.1 

32 

9  1CC.0 

0 

.0 

9 

21  ' 91.3 

1 

A.i 

23 

3  6C.0 

1 

2C.0 

5 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

2     50. C  " 

1 

25.0 

,4 

4  100.0 

0 

*  .0 

A 

1  10C.0 

0 

•  0 

1 

3  100.0,. 

0 

.0 

3 

256  84.2 

35 

11.5 

304 

43  86*0 

5 

10.0 

50 

213  83.9 

30 

11.6 

25A 

16  76.2 

A 

19.0 

21 

1  100*0 

0 

1 

15  75.0 

A 

20.0 

20 

38  80.9 

8 

17.0 

A7 

6  60.0 

A 

40.0 

10 

32  86*5 

A 

10.8 

37 

6  4C.0 

8 

53.3 

15 

0  .0- 

o. 

•0 

0 

"   6  40.0 

8 

53*3 

15 

60  72*3 

20 

24.1 

83 

7  63*6 

A 

36.4 

11 

53  73.6 

f  16 

22.2> 

72 

1  5C.0 

1 

50.0 

2 

0  .0 

0 

.0 

0 

1  50*0 

1 

50.0 

2 

40  83*3 

5 

1C.4 

48 

6  100.0 

0 

•  0 

6 

34  81.0 

5 

11.9 

A2 

10'  83*3 

2 

16*7 

X  12 

4  80.0 

1 

20*0 

5 

14 
3 
1) 


65 
13 

52 


85.7 

58*3 
60*0 
57*9 


75*6 
81*3 
74*3\ 


1  14.3 


37.5 
40.0 
36.8 


17  19*8 
3  18.8 
14  20.0 


3 

100*0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

s:°o 

1 

100*0 

c 

A 

10C.C 

0 

•  0 

1 

100*0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

4 

.0^9 

0 

.0 

100*0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

75*0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

2 

66.7 

0 

.0 

13 

76.5 

A 

23.5 

1 

33.3 

7 

66.7 

1^ 

85.  t 

14.3 

12 

100.0 

0 

•  0 

3 

10C.0 

0 

•  0 

9 

100*0 

0 

.0 

19 


86 
16 
70 


3 
'2 
1 

A 
1 

3 

4 

\  I 

\3 

i 

3 


17 

3 

)A 

'  12 
3 
9 


ItERJC 


U86 


1436 


TABLE  7      TOTAL  MASIER'S    OECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  R^E, 
7*    TOT*L  MA516R  ETHNICITY.  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1*79 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  ti, 

PHTSICAL  SCIENCES  t  S^OOlf 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL  ' 
MINORITY 

NUMBER 


MITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NGN-RESlOEhT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


PENNSYLVANIA 


PA    OJOUESNE  UM  VF RSI  TY  1 

0 

•  0 

TCTAL                 0        • 3 

0 

.0 

FEMALE                 0  »3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

mle             0  »o 

0 

♦  0 

0 

.0 

PA    ED'lNBORO  STATE  COLLEGE 

TOTU                0  «C 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MUST                0  «0 

0 

♦  0 

0 

♦  3 

PA     INDIANA  J  OF  PENNSYLVANIA 

TOTAL                  0        • 3 

0 

.0 

0 

♦  3 

FEMALc                 0  »0 

3 

.0 

0 

♦  0 

MALE                 0  »0 

0 

♦  0 

•  0 

•  0 

PA    CfcHlGH  UNIVERSITY 

TOTAL                  J  »D 

■  0 

.0 

0 

♦  3 

FEMALE                  0  »0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE                 0  «3 

0 

.0 

0 

•  V 

PA    MUlFRSVILlE  ST  COLLEGE 

TOTAL                  C  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FE  HA  Lt                  0  »3 

0 

.0 

0 

♦  0 

MALE        '«         0  «0 

0 

♦  0 

c 

♦  0 

PA'   PA  STATE  U  MAiN  CAMPUS 

TOTAL                  2  2*4 

l 

I.2 

3 

2*6 

FEMALE                 0  *° 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

MALE                 2  2*7 

I 

l»4 

3 

4*1 

PA    PHILA  COLLEGE  PHAP.  C  SCI 

TOTAL                  C  »0 

•  3 

0 

.  0 

Ffc«VLfc  f**^           0  *° 

0 

♦  0 

0 

.0 

MALE                  D  »0 

♦  0 

c 

♦  3 

PA    SAINT  JOSEPHS  UNIVERSITY 

- 

TOTAL                11  73*3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FCHAlE                  3  50*0 

0 

♦  0 

♦  0 

MALE             *    b  86.9 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

PA     SMIPPENS8URG* ST  CGLLtGE 

TJTAL                  D  «3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FE.+VLE                  C  *0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

MA  4.  z                   0  «9 

3 

♦  0 

0 

•  3 

PA    StIPPERY  RCCK  ST  COLLEGE 

TOTAL                   0  *C 

s  v3 

♦  0 

0 

♦  0 

FEMA I  f               c        •  o 

c 

.3 

0 

♦  0 

•«ALC                 3  »3 

3 

♦  0 

0 

♦  o 

PA     SWAfc  THHORfc  CGLLfcGfc 

TOTAL                  0  »3 

0 

♦  0 

c 

♦  0 

F£««L€                  0  «0 

♦  0 

»  0 

•  0 

MA  L  E                   G         ♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

PA    TEMPLE  UNIVERSITY 

TOTAL                   0  *0 

0 

.0 

0 

♦  0 

f  CiAl  C                  0  *3 

0 

♦  3 

3 

♦  0 

KALE                   D  *° 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

PA     J  OF  PENNSYLVANIA  ' 

•  0 

T  'J{  AL                   0         •  ^ 

0 

0 

♦  3 

FF>A<.E  ' 
^  **AL  C                   «  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

♦  0 

0 

♦  3 

PA    U  OF  PITTS BC  HA  IN  CAhPUS 

TOTAi.                  0  *3 

0 

-  ♦<> 

0 

•  0 

Fe  41LE  -              C  *3 

0 

♦  0 

3 

♦  0 

MALE                  0  .0 

0 

♦0 

3 

♦  0 

PA    DIVERSITY  Oh  SCRANTON 

T'.TAt                   3  *3 

r 

♦  0 

0 

FcMUt  ^ 

0 

•  3 

0 

♦  0 

MAtE                  G  .3 

0 

♦  0 

3 

•  0 

PA    VULmNCVA  university 

0 

TOTAL                  0  »° 

♦  0 

0 

•  0 

FE  4ALt                  0  *3 

0 

♦  0 

c 

♦  3 

MALE                   0  -0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

PA    mC:t.  CHESTER  ST  COLLEGE 

TOTAL                  C  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

FEMALE                  0  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MAlE                   0  *0 

0 

♦  0 

3 

♦0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

3 
0 
0 

0 
0 


3 
0 
0 

0 

c 

3 
0 

u 
c 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

3 

0 
0 

0 

0 

3 


♦  3 

♦  0 

♦  0 

♦6 
♦o 
♦o 

♦3 

<S 

♦  0 
♦0 

♦o 

♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  3 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 
•0 

♦  0 

♦  0 
♦0 


.0 
.0 
•0 

*0 
♦0 
♦  0 


PA  STATE  TCTALS  <        23  INSTITUTIONS) 


T  HAL 
FEMALE 
MALE 


4»3 
4.2 
A. 4 


3  I.O 
0  *0 
3  1*3 


.0 
.0 

.0 
.0 

♦  3 

•  0 
.0 
♦0 


•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


1  4*8 

0  #0 

1  5*0 


.0 
.0 
.0 

7.1 
♦  0 


1  50*0 

0  »0 

1  50*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

3 
0 
0 

4 

? 
I 

11 

2 

'  9 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

21.1 

PS.O 
U.2 

33*3 
16.2 
40.9 

.3 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 


0 

.0 

14X100.0 

0 

.0 

0 

,0 

2  roo.o 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

12  100"V0^ 

0 

•  0 

18 

6.0 

254  64.9 

\  27 

9.0 

3 

62  67.3 

6.5 

15 

192  84.2 

21 

9.2 

\ 

9 
3 
6 

5 
1 
4 

4 
1 

3 

21 
1 

20 

1 

0 
1 

64 
10 
74 

2 
3 
2 

15 

6 
9 

6 
0 
6 


0 
Z 

1 

0 

1 

23 

7' 
16 

19 
H 
11 

33 
11 
22 

10 
4 

6 

6 
6 
0 

14 
2 
12 


299 
71 

226 


RHODE  ISLANO 

RI     3RG««M  UNIVERSITY 

TOUt  0  .3 

FEMALE  0  »° 

MALE  0  .0 

Rl     PROVIDENCE  CCLLESE 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  »0 

R|     AHJOE   ISLANO  COLLEGE 


F5MUE 
«*AL£ 


C  .3 
0  .3 
0  .0 


♦  3 

•  0 
.3 

•  0 

♦  0 

•  0 

•  0 

♦  3 

♦  0 


♦  0 

,0 

♦  0 

.0 

♦  0 
,3 

♦  3 
♦3 

♦  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.  0 
.0 
.0 


2 


78*6 
66*7 
8U8 

100*0 

♦  0 
1CC.0 

1  cc*o 

♦  0 
100*0 


21*4 
33*3 
16*2 

.0 

.0 
.0 


14 
3 
11 

1 

0 
1 

2 
0 
2 


ERLC 


1437 


1497 


*  TOTAL  MASTER'S 


DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOLATION  6Y  RACt't 
ETHNIC ITYt  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  1970-1979 


AMERICAN  INDIAN 
"ALASKAN  NATIVE 


NUR8ER 


BLACK      »        ASIAN  Oft 

non-Hispanic  Pacific  islander 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


'  WHITE 
NON-HI  SO AN I C 


NCN-'RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


PHYSICAL  SCIENCES  (1900) 
RHODE  ISLANO 


HI     U  OF  RHODE  ISLANO 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

RI  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0 
FEMALE      •  0 
HALE  0 


4  INSTITUTIONS) 


SOUTH  CAROLINA 

SC    CL  EM  SON  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
hEMALE  0 
V        MALEU  *  0 

SC    FURNAN  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
SC    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 

0  .0 
0  .0 
0  .0 
SC  AT  COLUMBIA 
0  .0 
0  .0 
v  0  .0 


SC         STATE  TOTALS  < 
TOTAL  0' 
FEMALE  0 
MALE  0 

SOUTH  DAKOTA 


3  INSTITUTIONS) 


SO    SO  SCH  MINES   C  TECHNOLOGY 


TOTAL                 0  .0 

0 

♦0 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  3 

RALE                 0"  ,0 

0 

.0 

SO     SO  STATE  UNIVERSITY 

TCTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

FEULE                 0  .0 

3 

♦  0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

SO    J  OF  SO  MAIN  CAMPUS 

TOT  At                  0  *0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

3 

♦  0 

MALE                 0  *3 

0 

♦  0 

SO          STATE  TOTALS  (          3  INST  I  TUT  I CMS) 

TCTAL                  0  *3 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

MALE       v         0  .0 

0 

♦  0 

TENNESSEE 

TN    FISK  UNIVERSITY 

TOTAL                  0  *3 

3 

100*0 

FEMALE                  0  *0 

1 

100*0 

MALE                  0  .0 

2 

100*0 

TN    EAST  TENN  ST  UNIVERSITY 

Total            o  *o 

0 

♦0 

FEMALE                 0  .0 

o. 

♦  o 

MALE  '              0  .0 

0 

*0 

TN    MEMPHIS  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                  0  .0 

0 

♦  3 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

KALE                 0  .0 

0 

•  0 

TN    TENNESSEE  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

1 

100*0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

1 

100*3 

TN    TENNESSEE  TECHNCLOOl CAL  U 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦X) 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

TN    U  Of  TENN  CTR  HEALTH  SCI 

TOTAL                  0  .0 

0 

•  3 

FEMALE                0  .0 

0 

.3 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

TN     U  OF   TENNESSEE  KNOXVILLE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  3 

FEMALE                 0  .0 

0 

.3 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

TN    VAN0ER8ILT  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.3 

MALE                 0  *0 

0 

•3 

STATE  TOTALS  ( 


8' INSTITUTIONS) 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 


.3 
•  0 

r 


8*9 
12*5 
8*1 


ERLC 


NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

*  * 

NUMBER  X 

NUM8ER 

X 

NUMBER 

0 

*0 

3 

♦3 

0 

•  0 

24  1CC.0 

0 

.3 

28 

0 

•  3 

0° 

.3 

3 

.3 

8  1CO.0 

0 

•  0 

8 

3 

*0 

A 

♦  0 

Q 

•  <J 
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.0 


VT     '    STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

-FEMALE  0  .0 

MALE   .  0  .0 

.VIRGINIA 

,VA    C  OF  WILLIAM  AND  MARY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  v  0  .0 

s      MALE  0  .0 

VA    JAMES  MAOISON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

MALE   ■  0  .0 

VA*  LYNCHBURG  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    OLO  OOMINICN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    VIRGINIA  COMMONWEALTH  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    VA  POLY  INST  ANC  STATE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    VIRGINIA  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


0 
0 

a 


•  o 
•u 

•  o 

•  0 

;o 

•  0 

.0 

.0 
.0 


VA 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


8  INSTITUTIONS) 
6  6.5 
1 
5 


17.4 
33.3 
15.0 

♦  0 
.0 
.0 

9.1 

♦  0 
10.0 


*12  3.0 
3  3.8 
9  2.9 


,*.0 
•  0 
.0 


0 

.o  r 

0 

.ov 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

,0 

*0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦u 

0  v 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

\    .0  , 

0 

.0 

0 

♦  0  < 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

,0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

Qi 

•  0 

0 

•0> 

1 

3.7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

1 

5.6 

0 

.0 

0  1 

,0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

•  0 

1 

33.3 

0 

.0 

1 

3.6 

2 

7.V 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'  .0 

1 

4.2 

2 

8.3 

0 

*c 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

5.6 
6.8 


3.3 
♦  C 


NUMBEk 

% 

e 

NUMBER  * 

NUMBER 

I 

4 

17*4 

t 

9  3S«1 

10 

43*5 

1 

33*3 

1     33.3  - 

1 

33*3 

3 

15.0  ,\ 

8  4C*0 

9 

45*0 

.0 

•0 

.0 

1  100*0* 

0 

0 

.0 

1  130. C 

C 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

4 

36*4 

7    63.6  ' 

0 

*D 

1  100.0  . 

0  .0 

0 

,0 

"3 

30.0 

7  7C.0 

c 

•0 

» 24 

6.  1 

"  31 4  79.7 

56 

14*2 

'  6 

7.5 

68  85*0 

6 

7*5 

13 

5.7 

246  78*3 

50 

15*9 

0 

.0 

♦ 

11  100*0 

»• 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

.0 

11  100*0 

o 

♦0 

0 

«0 

2  7  77*1 

8 

22.9 

0 

.0 

C       2  '66*7 

1 

33.3 

c 

•  c 

?5  78*1 

7 

21.9 

0 

.0 

?  75*0 

1 

25.0  ' 

0 

.  .0 

0  *0 

1 

100.0  * 

"  0 

•  0 

3  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

41  82*0 

9 

18.0  / 

n* 

.0 

I 

50.0  ' 

0' 

♦  c 

39  64.6 

7 

15*2^* 

J 

0 

.  0 

*     7  10C*0 

0 

i 

■  Jo 

0 

.0 

0  *0 

o 

♦  0 

o 

.0  - 

7  100*0 

o 

♦  0 

0 

.o,< 

7  100*0 

o 

♦  0 

c 

.c* 

0        . 0 

♦0 

0 

fc  .0 

7  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

■ 

5  41*7 

7 

58.3 

•  c 

0        .0  ' 

1 

100. C 

0 

.0 

5  45*5 

6 

54.5 

0 

1  100*0 

0 

0 

k.  .0 

0    '    •  0 

o 

*t  .  0 

0 

.0 

1  ltfO.O 

o 

.0 

{0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0  .0 

o 

♦0- 

0 

1  100*0 

o 

♦  0 

1 

3.7 

26  96*3 

0 

♦c 

0 

.0 

9  100*0  / 

o 

♦  0 

1 

5.6 

17  94*4 

o 

•0 

0 

:..0 

11  78*6 

3 

21.4 

c 

.0 

1  100*0 

o 

.0 

0 

♦  0 

10  76*9 

3 

23.1 

1 

20.0 

3  60*0 

1 

20.0 

c 

.0 

2  100*0 

0 

•  C 

1 

33.3 

1  33*3 

1 

33.3 

3 

i0.7 

25  89*3 

0 

•  0 

0 

.0 

4  )00*0 

c 

•0 

3 

12*5 

21  87*5 

0 

•  0 

4 

100.0 

0  *0 

0 

•0 

1 

100.0 

0  *o 

_-0--^  .0 

3 

100.0 

^o 

c 

.0 

-    "  '  9 

9.8 

72  78*3 

11 

12.0 

1 

5.6 

16  88*9 

1 

5*6 

8 

10.8 

56  75.7 

10 

13.5 

TOTAL 
NUMBER 


20 
1 

I 

fl 
10 


394 
80 

;  314 


u 

0 

n 

3*5 
3 
32 

*  4 
1 
3 


50 
4 
•♦6 


1 

0 
1 

1 

-  0 

1 

27 
9 
18 

14 
1 

13 

5 
2 
3 


92 
18 
74 


ERIC 


1440 


TABLE  7*    TOTAL  MASTCft*S 


AMERICAN-  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

*      "  NUMBER         t  NUMBER 

PHYSICAL  SCIENCES  11903) 

WASHINGTON 

WA    CENTRAL  MASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0       .0  » 

FEMALE  0  .0 

KALc  0       . 0 

tiA    EASTERN  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  a  .0 

•  f  EMALC  ,    C  #3 

MALE  0  .0 

MA    UNIVERSITY  OF  PtGET  SCUNO 
TOT A^L  0     .  *0  ,  - 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

WA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALt  0  *0 

WA    WASHINGTON  ST  UMVeRSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  'C  •*0 

MALE  0  .0 

MA    WESTERN  MASH  UNIVERSITY. 


•LACK     '         ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


HISPANIC 
X  NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE> 


0 

♦  *l 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

c 

-  *0 

0 

♦  0 

0 

•0 

J 

10*0 

0 

A 

♦  u 

0 

•  0 

0 

♦c 

0 

.0 

0 

•0 

I 

10*0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

♦  0 

%-  0 

.0 

,  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

^0 

♦° 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

z 

3*0 

c 

.0 

0 

.0 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

3*  A 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 ' 

8*3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  C 

0 

.0 

0 

♦  0 

.  2 

9*5 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0^ 

.0 

0 

•  0 

0 

♦c 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦c 

kA  STATE  TOTALS 

TOTAL  0  ' 

FEMALE  0 
MALE  0 

-  WEST  VIRGINIA 


WV     MARSHALL  UNIVERSITY 


6  INSTITUTIONS) 


TUT  AL 
FEMALE 
MALc 


MV    WEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 


TOT  if  I 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
♦  C 


♦  0 

•  0 

•  0 

2*9 

♦  0 
3*7 


WV  STATE  TOTALS 

TOTAL  0 
*  FEMALE  0 
MALE  0 

WISCONSIN  ' 


WI     KARQUETTE  UNIVERSITY 


2  INSTITUTICKS) 
1  2*2 
0 
1 


♦  0 
2*6 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MI    U  OF 
TOfAL 
FEMALE 
HALfc 


3 

0  *;0 
0  .0 
WISCONSIN  MAOISON 
0  .0 
c  *0 
(>  *0* 


Ml     U  OF   MISCOKS IN  HI  LKAUKEE 
TC*AL  0  *9 

FEMALE"  *     0  .0 

MALE  0  .0 

MX    U  OF  WISCONSIN  SUPERIOR 

TOTAL  0  .0 

*  F l: MALE  0    <    *0  - 

MALE  0  *0 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  9 

•  0' 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


MI          STATE  TOTALS 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

HALE  0 

WYOMING 


A  INSTITUTIONS) 


•  0 

•  0 
.0 


MY    UNIVERSITY  OF  hYOMING 
TOT  AL  0 
FEMALE 

C 


MY         STATE  TOTALS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  »0 

MALE  0  ♦<> 

THE  STATES  ANO  O.C.  ( 

TOTAL  29  *5 

FEMALE  3 

HALE  26  *6 


INSTITUT IONS) 

0  '  »o 
o  »o 

,364  INSTITUTIONS) 
06  1*6 
•    19       1-9  • 
t       67  1*5 


160 
31 
129 


4.  3 
,0 
4.9 


•  0 

•  0 

•  0 

40 

•  0 

•  0 

3*6 

•  0 
4*2 

•  0 

•  0 

•  0 


i*o 

•  0 
1*3 


;o 
•o 
♦o 


♦o 
•o 
♦  o 


3*0 
3*1 
2,9 


0 

0 

.  0 


52 
11 
Al 


♦  0 
.0 

'♦0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RE  SIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


0 

♦  0 

3  100*0 

0 

0 

♦  0 

1  100*0 

-  0 

0 

•  0 

2  100*0 

o 

1 

10.0 

9  90*0 

c 

0 

•  0 

u  *u 

o 

1 

10*0 

9  90*0 

0 

0 

•  0 

2  100*0 

o 

0 

♦  0 

0  *0 

0 

0 

•  0 

2  1C0*0 

0 

2 

3*0 

54  81*6 

10 

0 

.0 

8  100*0 

0 

2 

3*4 

46  79*3 

i  n 

2 

8*3 

17  7C*8 

5 

0 

•0 

2  66*7 

1 

2 

9.5/* 

15  71*4 

0 

♦  0 

7  58*3 

5 

0 

•  0 

3  100*0 

o 

0 

♦  0 

4  44*4 

5 

5 

4*3 

92  78*6 

20 

0 

♦  0 

14  93*3 

1 

5 

4.9 

78  76*5 

19 

c 

♦  0 

10  90*9 

f 

0 

♦  0 

0  *0 

0 

0 

•0 

1 

10  9C«9 

1 

1 

2*  9 

31  88*6 

i 

3 

0 

.0 

7  87*5 

1 

1 

3*7  * 

24  88*9 

2 

1 

2.2 

41  89*1 

4 

•0 

♦  0 

7  87*5 

1 

1 

2.6 

34  8S*5 

3 

0 

.0 

2  66*7 

1 

0 

.0 

1  100*0 

0 

0 

.0" 

1  5C.C 

1 

c 

«o 

62  92*5 

5 

0 

.0 

15  88*2 

2 

0 

.0 

47  94*0 

3 

TOTAL 
NUMBER 


*0 
•  0 

♦0  ^ 


♦  0 

*c  ■ 

.0 


.0 
•0 
.0 


85*2 
1C0.0 
o82.6 


85*2 
109*0 
82*6 


1.0 
1*1 

♦9 


327  6*0* 
64  6*5 
263  6*0 


4,373  60<9 
>81?  82-0 
3,561  8C*6 


♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

15.2 

♦  0 
17*2 

£0.8 
33*3 
19*0 

41*7 

♦  0 
55*6 


17*1 
6*7 
10*6 


9*J 
•0 
9*1 

.  8*6 
12*5 
7*4 


8*7 
12*5 
7*9 


33.3 
♦0 
50*0 

7*5 
11*3 
6*0 


14*8 
♦0 
17*4 


14*8 
♦  0 
17*4 


706  13*1 
114  11*5 
592  13*4 


10 
0 
10 

2 
0 

2 

66 
A 
58 

24 
3 
21 

IJ 
3. 
9 


11T 
15 

102 


11 
0 
11 

35 
8 

27 


46 
6 

38 


3 
1 
2 

67 
17  * 
50 

28,1 

A 
24 

4 

0 


102 
22 
80 


27, 
4 
23 


27 
4 
23 


5.406 
990 
4,416 


150 


»  TAIL  6  7.    TOTAL  HASTER*S"  OECREES  FOR  MAJOR  MELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HI  CHER  EOUCATICN  BY  RACE, 

ETHNIC  I  TYt  A  NO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE    1971-1979      \  *  v 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEft  HISPANIC 


TOTAL  \ 
MINORITY*  \ 


>  NUMBER 

X 

NUMBER 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

s 

\* 

\ 

i,"  * 

PHYSICAL  SCIENCES  C1900) 

14  - 

"■ 

PUERTO  RICO 

■ 

i 

PR    U  OF  PR  RID  PIEORAS  • 

TOTAL  0 

•  0 

0' 

•  0 

0 

.0 

7 

100*0 

7 

100,0 

FEMALE             '  0 

•  0 

*  0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

MME  0 

.0 

0 

•  0 

~,0 

•0 

7 

100*0 

7 

IOC*  c. 

PR    U  OF  PR  HAVAGUEZ 

> 

TOTAL             *  0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

6 

100*0 

6 

100*0. 

«     FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

N  »0 

2 

100*0 

2 

100*0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

c 

.0 

4 

100*0 

4 

130*0 

f 

PR         AREA    TOTALS  C 

2 

INSTITUTIONS)  ' 

'f 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•C 

13 

100*0 

13 

103*0* 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

oO 

•  0 

2 

100*0 

2 

100*0 

MALE      '  C 

•  0 

0 

♦  0 

0 

11 

100*0 

11 

10C*0 

>^ 

OUTLYING  AREAS 

{ 

2  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

♦0  » 

0 

•0 

0 

♦  0 

13 

100*0 

13 

IOC*  0 

'    FEMALE  .0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

2 

100*0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

c 

.0 

11 

100*0 

11 

100*0, 

MAJOR  FIELO  AGGREGATE  1900 

(      .  3*6  INSTITUTIONS) 

e 

TOTAL  -29 

.5 

86 

L6 

160 

3*0 

65 

1*2  ! 

340 

6*3 

FEMALE  3 

•  3 

19 

1*9 

31 

3.  1 

13 

1*3 

66 

6*7 

< 

MALE  ,  26 

♦  6 

67 

1*5 

129 

2*9 

52 

1*2 

274 

6*£ 

PSYCHOLOGY  (2000). 

t  * 

ALABAMA 

*HITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


AL    ALABAMA  ACM  UNIVERSITY 
TOTAL  C  *0 

FEMALE  0  *0. 

MALE    /"  0  .0 

AL    ALABAMA  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
■  MALE 


AL    AUBURN  U  MAIN  CAMPUS 


TOTAL. 
FEMALE 
MALE 


AL.  AUBURN  U  AT  MONTGOMERY 
K     TOTAL  0*  *0 

FEMALE  '  0  *0 

MALE.  0  *0 

AL    JACKSDNVL  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

%      MALE  0  *0 

AL    'NIVERSITYDF  ALABAMA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

AL    U  ALABAMA- IN  BIRMINGHAM 
TOTAL  0   '  *0 

FEMALE  0  *0 

mIle  o,  *o 

>l  u  of'  south  alabama 

TOTAL  0. 
FEMALE^— r- — ~0  *0 
IT  0  *0 


AL          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

F/EMALE                 0  .0 

•     MALE                 0  *0 

ALASKA 


8  INSTITUTIONS) 
35  39*8 
25 
10  j 


a 


55.6 
23:3 


Aft    U  ALAS  ANCHORAGE  CAMPUS 

TOTAL  0.0  0.0 

FEMALE  0.0  0.0 

MALE  0.0  0.0 


1  INSTITUTIONS) 


AK         STATE  TCTAL3  ( 

TDTAL  0  *0  0  *0 

FEMALE  0.0  0.0 

MALE  0.0  0.0 

^ARIZONA 

AZ    ARIZONA  STATE  UNIVERSITY  • 

TDTAL  0  .0  0  *0 

FEMALE  0.0  0.0 

MALt  0  .0  0.0 

AZ    NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 

•    TOTAL  0  *0  0  *0 

FEMALE  0  .0  0,0 

MALE  0  *0  0  .0 


8*3 

25*0 
.0 

.0 
♦  0 
♦0 


35  39*8 
25  55*6 
10  23*3 


8*3 

25*0 
*C 

♦  0 
.0 

♦  0 


4,373  60*7 
\  812  81*9 
3,561  8C*4 


0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

11 

100.0 

0 

•0 

0 

•  0 

K  0 

.0 

0 

♦  c 

6 

1C3*C 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

5 

10c. 0 

35 

100:0 

0 

•  0 

0 

•  0 

35 

ioc*o 

3 

.0 

25 

100*0 

.  0 

•  0 

u 

•  0 

25 

100*0 

•0 

10" 

100*0 

0 

.a 

0 

•  0 

10 

100*  c 

0 

*c 

•0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

8 

100*0 

0 

•  0 

"  0 

**0  0 

,  0 

♦0 

0 

♦  0 

2 

1CC.C 

0 

*c 

c 

.0 

0 

*0 

c 

*0 

100*0 

:'o 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

9>  IOC. C 

0 

•u 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

2 

JCC.C 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦c 

c 

*0 

7  .1CC.C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  - 

c 

.c 

1 

1  OL.O 

c 

-  *0 

0 

•c 

0 

♦0 

0 

*0 

1 

10C*0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

c 

.0 

3 

.  *0 

0 

.0  « 

0 

•  0 

*  c 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  0 

♦  0 

0 

-- — ~T 

1  cc.c 

0 

•°*  ft. 

*  0 

*♦<>  c 

.0 

.0 

4 

1C;C*C 

0 

•  0 

0 

♦0  — 

•  0 

0 

.0 

1C 

1C0.0 

0 

♦0 

0 

♦0 

0 

*0 

6 

1CC.C 

0 

'  "  1 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

4 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

c 

*c 

1CC*C  ' 

0 

•or 

o- 

♦  0 

0 

*0  * 

0 

»  .0 

2 

100.C 

0 

♦  0 

0 

.  *0 

0 

•  0 

0 

•  c 

7 

icc.o 

53 
20 
33 


6C*2 
44*  4 
76*7 


6  103*0  . 
6  1C0.O 
0  .0 


6  1CC.C 
6  100.0 
0  *0 


11  91.7 

3  75*0 
8  1C0.0 

6  100*0 

2  ICC. C 

4  100*0 


TOTAL 
X  NUMBER 


706 
114 
591 


.0 
.0 
.3 

•  0 
.0 
*C 


.0 
.0 

\0 


.c 

.0 
•  0 


13*0 
11.5 
13*4 


c  1 

.0 

c 

^> 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

• 

c 

.0 

c 

.  «o 

0 

c 

.0 

0* 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  • 

.3 

0 

.0 

c 

.  .0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.3 

c 

.c 

c 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

lb 
2 

11^ 


13 
2 
11 


5.41V 
99? 
4f*27 


11 

6 


35 
25 
10 

8 
2 

e 

«j 
2 

7 
1 

C 

5 
1 
4 

10 
6 
4 

<; 

.  1 
7 


66 
45 
43 


12 
4 

8 

6 
2 
4 


9 

ERLC 


1442 


TABU  7*    TOTAL  MASTER'S    DEGREES  FOR  MAJOR  MELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATICN  BY  RACE, 
1  r  ETHNICITY,  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  VTATE  19TB-1979 


AMERICAN  IKOIA.M- 
ALASKAN  NATIVE  • 

NUMBER  i 

PSYCHOLOGY  12000) 

ARIZONA 

AZ    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 

TOTAL  0        ♦  <> 

FEMALE  '  C  .0 

W LE  0  *G 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUHBEk 


♦  0 

•  0 
.0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
■  MINORITY 

NUMBER 


KHITE 
NUN-HI  SPA NIC 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN  y 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


AZ         STATE  TOTALS  I 

'    loTAL  0 
FErfALE  0 
HA  L  t  C 

ARKANSAS 


3  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 


AR    ARKANSAS  STATE  U  MAIN  CAM 
TOTAL     *  0  »C 

FEMALE  >    0  .0 

MALE  C  *0 

^UK-.U  OF*  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  ,  0  *0 

-   FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

AR*~U  OF  CENTRAL  ARKANSAS 
TCT  AL  0-       ♦  * 

FEMALE  0  *0 

:ULE  0  *0 


6*3 

20*0 

•  0 

.0* 
.0 

•  0 

12*8 
20*8 

•  0 


AR          STATE  TOTALS  I 

TOTAL       ^         <j  *0 

FEMALE                 0  *C 

HALF                 C  *0 

CAL  I  FJhH  IA 

CA    AZUSA  PACIFIC  COLLEGE 
TOTAL 

FEMALE  0 
MALE  0 
CA    BfilA  COLLEGE 
TJTAL        *  C 
.     FErfAlE  _ 

H\  Ls^  —     "  0 

INST  OF  ASIAN  STUOIES 
TCT  AL  0*  *0 

FEMALE  0  *0 

rt    MALE  C  ♦& 

CA    CAL  SCH  PSYC  BERKELEY 
TOTAL         *         0  «0 
FEHALE  0  »0 

H4LE  C  «0 

CA    CAL  SCH  PROF  PSYC  FRESNO 
TCT4L  0  »0 

FEMALE    >       «    ,J0  *0 
HAL  fc  0  .0 

CA    CAL  SCH  PRCF  P.SYC  LUS  ANG 
TaAl,  C  .0 

FeMALE  0  *0 

MALi  0  ♦<> 

CA    CAL  SCH  PROF  PSYC  SN  OEGO 
TOTAL  C  *0 

FEMALc  0  .0 

CA    CAL  ST  COLLEGE -BAKtRSFLO 

TOTAL  1  7.7 

FEMALE  1  20^0 

HALL  0  .0 

CA    CAl  STATE  C-SN  BERNARDINO 

TOTAL  0  .0 

FEXALl  0  *0 

HAL:  0  -0 
CA    CAL  ST  COLLEGE-STANISLAUS 

TCT  AL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

AMt  0   .  »0 

CA    CAL  STATE  U-CnlCO 

7CT  AL  0  *0 

FfcrfALC  C  *0 

H4L  C  0°  .0 

CA    CAL  STATE  U-OGMINGJEZ  HLS 

TPTAL  0  *0 

FF/ALc  0  *0 

H4..E  C  ♦ 

CA    CAL  STATE  U-FPESHO 

TO*  Al  0  ♦*> 

FEMALE  0-  *0 

<ALc  0  .0 

CA    CAL  STATE  U-FULLcRT ON 

TtT«u  3  »0 

F§ValE  0  *0 

*ALE  0  *0 


3  INSTITUTIONS! 
6  10.7 
6     IS.  4 


15.6 

15.8 
15.4 

.0 
•  G 
.0 

.0 
.0 


.0 
♦  0 
.0 


I  6*7 

0  .0 

1  10.0 


c 

.0 

2 

6.1 

0 

♦  0 

1 

9.1 

0 

*0 

1 

•  4.5 

A 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

<-0 

0 

.0 

c 

♦0 

0 

.0 

0'. 

•0 

0 

.0 

*  0 

•  Q 

0 

.0 

0 

♦  0 

c 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

V 

0 

•0 

0 

•0 

•  0 

1 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦q 

1 

8.3 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0  • 

♦C 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

1.9 

z 

3.8 

1 

4.5 

1 

A.  5 

0 

♦  0 

I 

3.2 

0 

•  0 

G 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.c 

0 

0> 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

<   ♦  J 

.0 

2 

1 

2*.6 

1 

12.5^ 

12.5 

1 

3.3 

0 

'.0 

* 

0 

.0 

1 

7.7 

0 

•0 

0 

•  0 

c 

♦  0 

I 

U.5 

0 

♦o  > 

1 

7.7 

0 

.0 

v    •  0 

.C 

0 

•  0 

1 

20.0 

0 

♦  3 1 

c 

♦  0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

.  o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  D 

0 

•  0 

.c 

.0 
.0 

I 

.0 
.0 
.0 

5.0 
♦  0 
14*3 


I    .  6.7 

0  *0 

1  10.0 


13  86.7 
5  l'OO.O 
8  80.0 


I  6.7 

0  .0 

1  10. 0, 


V 

17 

7.3 

211 

90.2 

3*0 

13 

9.6 

117 

86.7 

i 

1.0 

4 

4.0 

94 

94.9 

0 

•0 

1 

6.7 

14 

93.3 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

♦  0 

1 

8.3 

11 

9U7 

0 

♦  0 

0 

4  .0 

12 

100*0 

c 

♦0 

0 

.0 

7 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

z 

3.8 

•5 

9.4 

t6 

86.8 

0 

•  0 

2 

9.1 

20 

90.9 

2 

6.5 

3 

V.7 

,26 

,83.9 

0 

.0 

0 

-  .0 

8 

100.0 

c 

.0 

0 

.0 

3 

1CC.0 

0 

r  .0 

0 

•  0 

5 

100.0 

1 

2.1 

1 

2.1 

45 

95.7 

0 

.0 

0 

.0 

35 

1  CC.O 

1 

8.3 

1 

8.3 

10 

83.3 

? 

0 

t 

•  0 

3 

7.9 

35 

92.1 

♦  0 

I 

25.0 

6 

75.0 

I 

.0 

1 

3.3 

2<5 

96.7 

0 

♦  0 

2 

15.4 

.11 

84.6 

0 

.0 

1 

20.0 

4 

80.0 

♦  0 

•I 

12.5 

7 

87.5 

0 

♦  0  ' 

1 

7.7 

12 

92.3 

0 

.0 

0 

•  0 

8 

10C.0 

^  0 

.0 

1 

20.0  - 

4 

80.0 

0 

.0 

.  0 

.0 

I? 

100.0 

0 

•  0 

0 

♦  0  , 

7 

10C.C 

0 

-  .0 

0 

.0 

6 

100.0 

.2 

4.8 

2 

4.  o 

38 

90*5 

I 

4.2 

1 

4.2 

22 

91.7 

I 

5.6 

1 

5.6 

16 

88.9 

I 

3.1 

6 

18*8 

26 

81*3 

I 

5.3 

4 

21*1 

15 

78.9 

0 

.0 

2 

15.4- 

11 

84*6 

0 

.0 

0 

.0 

13 

92.9 

0 

.0 

0 

.0 

6 

85*7 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100.0 

2 

10.0 

3 

15.0 

16 

8p.O 

I 

7./ 

1 

7.7 

11 

84.6 

I 

14.3 

2 

28.6 

5 

71.4 

6 

2.6 

5 

3.7 

1 

1.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

0 

0 

.0 

2 

3.8' 

.0 
6.5 

0 

♦0 

0 

♦o. 

0 

.0 

1 

2.1 

0 

*  .0 

1 

8.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0  „ 

.0 

c 

.0 

G 

•0 

0 

•  0 

0  * 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

2 

4.6 

1 

4.2 

I 

5.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

7*1 

1 

14.3 

0 

♦  0 

1 

5.0 

1 

7.7 

0 

.0 

15 
5 
10 


2  6.1 
1  9.1 
1  4.5 

30 
10 

20. 

9C.9 
90*9 
9C.9 

1 
0 
1 

3*0 
.0 
4.5 

33 
11 

22 

1  8*3 
1     2  0.  0 
0  .0 

11 

4 
7 

91*7 
80*0 
10C.0 

CL 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

12 
5 
T 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

5 
2 

1CC.Q> 
100*0 
100*0 

0 

1  0 
0 

.0 
.0 

v*0 

% 

5 
2 
3 

5  12*6 
5  2C.6 
0  .0 

34 
19 
15 

87*2 
79*2 
100*0 

0 
0 
0 

♦0 
.0 
•  0 

•39* 
24 
15 

6   MO. 7 
6     19.  h 

0„  .0 

50 
25 
25 

89*3 
80*6 
100*0 

0 
0 
0 

> 

.0 
.0 
•0 

56 
3) 
25 

234 
135 
99 

15 
3 
12 

12 
7 

5 

>  53 
22 
31 


3 
5 

47 

35 
12- 

38 
8 
30 

13 
5 


13 

8 
5 

13 

7 
6 

42 
24 
18 

32 
19 
13 

14 
T 
7 

20 
13 
T 


1443 

1503 


^tmle  r.  total  iusitt»s  secaees  for  major  fielo  conferred  »y  ikstitutiiwsof  higher  education  by  race* 

IF  ■  ETKMCITV.  AND  SEXi     INSTl TUYION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


•LACK  •  ASIAN  OK 

NON-JUSPANIC  PACIFIC. ISLANDER 


NUMBER 


'PSYCHOLOGY  12000)  ' 
.CALIFORNIA' 

CA  CAL  STATE  U-LONG  BtACH 
.    TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

*    MALE         ,      0  .0 
CA    CAL  STATE  U-LOS'  ANGELES 
,  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

*  CA    CAt  STATE  U-NQRTHRIDGE 

TOTAL  0  *0 

*  FEMALE  0  .0 

MALE  *  *  0  .0 

CA    CAL' STATE  U-SAtRAMENTO 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE    ,  0» 

CA    HUMBOLDT  ST/TE  b 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA    SAN  OlCGu  STATE  U 


TOTAL 
FEMAL% 
MALE 


CA    SAN  FRANCISCO  STATE  U 
*  TOTAL  1  1*6 

FEMALE  I  2*9 

MALE^  0  .0 

CA    SAN  JOSE  STATE  U 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE   •  0  .0 

:CA    SONOMA  STATE 
TOTAL 
FEMALE  0 
MALE     „  1 
CA:  CENTER  FOR  EARLY 
TOTAL  0 
FEMALE   .  0 
MALE  0 
CA    CHAPMAN  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  3 


UNIVERSITY 
1  2*3 

0  *0 

1  4*5 
EO 

♦  0 

♦  0 
.0 

•0 

♦  0 

♦  3 


CA    CLARENONT  GRJDUAT E  SQHOOL 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  v      0  .0 

•  CA    DOMINICAN  C  Of  SAN  RAfAEL 

TOTAL  0  *0 

'    FEMALE  0        .0  ' 

'     MALE  0  «0 

CA  flELOING  INSTITUTE 
TOTAL  0        *0 ' 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    IMMACULATE  HEART  COLLEGE 
TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

CA »  INTERNATIONAL  CCLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    JOHN  F  KENNEDY  UNIVERSITY 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CA    LOYOLA  MARYMOUNT 


TOT  A  6 
FEMALE 
MALE 


CA    OCCIOENTAL  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 


CA 


PEP?ERDINE  UNIVERSITY 
3  .0 


JOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA    SNT  MARY' S  COLLEGE  OF  CAL 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    ST ANFORO  UNIVERSITY 

TOTAL  '0*  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


LERJC 


1 

2.9 

1 

10*0 

0 

•  0 

7 

7*0 

c 
? 

10*6 

2  r 

3*6 

0 

.0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

I 

10  .0 

Q 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

5 

7,8 

0 

o 

5 

16*  7 

0 

♦  0 

0 

♦  U 

o 

♦  0 

i 

2.3  ~ 

0 

♦  0 

I 

0 

•  0 

0 

0 

♦0 

1 1 

9.2 

4 

7*8 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

♦0 

1 

16*7 

0 

•  0 

1 

50*0 

0 

♦  0 

0 

.a 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

I 

1.9 

1 

2*4 

0 

•  0 

I*  3*4 

0 

•  0 

I 

5.9 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

7 

9,2 

8*3 

4 

10*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

3 

•  3 

0 

NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL- 
MINORITY 


NUMBER 


fcHITE 

NON-HISPANIC 


NON-RE  SI  DENT 
AL  I  FN 


TOTAL 


7 
4 

3 

0 
0 
0 

0 
0 

d 
l 

0 

1 

2 
I 
I 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

I, 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
'0 

0 
0 
0 

5 
3 
2 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 
♦0 

<7.0 
8*5 
5.7 


•  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


6*7 

7*1 
6*3 
0*3 

3*1 

2.9  * 
>  3.3 

•  0 

•  0 

•  0 

2.3 

•  0 
4.5 

.0.. 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
„0 

'  .0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0  4 

•  0 

•  0 

•  0 

6*6 
8*3 

5*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 


o  \ 
0 

0  T 


5*9 
♦  0 
6*3 


9  9*0 
3  6*4 
6  11*) 


1 

0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

0,' 
I 

0 
0 

a 

4 

o 

4 

0 
0 
*0 

9 
4 

5 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

•o 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
0 

0 
0 
0 


4*0 

♦  0 
12*5 

*  *c 

•0 
*0 

♦  0 

♦  0 
•0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

}.l 

;o 

6.7 

♦  0 

♦  0 
.0 


lo*2 

*rf 
*0 
.0 

7*6 
7*3 
7*4 

,0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 


♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

«*  c 

♦  o' 

♦0 
*.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0  * 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 


3 

1 

2 

23 
12 
11 

1 

0 
1 

c 

0 
0 


8.d 
10.0 
8*3 

23*0 
25*5 
20*8 

t.O 

♦  0 
12.5 

•  0 

♦  0 

•  0 


2  8*0 

1  10*0 

1  6*7 

2  7.1 
1  6*3 
1  8*3 


10 

2 


0 
0 
0 

7 

0 
7 

0 
0 

0 

20 
3 
12 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

.  1 

0 

1. 

0 

1 

0 
0 
0 

12 
6 
6 

3 
0 
0 

0 
0 

0 


)  5.6 
5*9 
26?7 

.0 
.0 
.0 

16.3 

♦  0  „ 
31*6 

♦  0 
.0 
.0 

16*8 
15*7 
17*6 

.0 
.0 
.0 

16*7 

♦  0 
50*0 

\0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.9 

2*4* 
.0 

3.4 

♦  0  . 
5.95 

♦  0 
.0 
.0 

liid 
16*7 
15*0 

*0 
.0 
.  *0 

*0 
.0 

♦  0 


NUMBER 

NUMBER 

NUMBER 

28 

82*4 

3 

1 

8.8 

34 

6 

80*0 

1 

10.0 

10 

20 

63*3 

2 

8.3 

24 

 74 

71*0 — 

a. a 

100 

34 

72*3 

1 

2.1 

47 

37 

69*8 

5 

9.4 

24 

96.0 

0 

.0 

25 

17 

1  CC.O 

0 

•0 

17 

7 

87.5 

0 

.0 

a 

27 

96*4 

1 

3.6 

28 

17 

100*0 

0 

.0 

17 

10 

90*9 

1 

9.1 

11 

21 

84*0 

2 

8.3 

25 

9 

90*0 

*  0 

♦0 

10 

12 

SCO 

2 

13.3 

\i> 

26 

92*9 

0 

.0 

26 

15 

'93*8 

0 

♦  0 

11 

91*7 

0 

,  -D 

12 

5c 

84*4 

0 

.0 

64 

>  32 

94*1 

0 

.0 

34 

22 

73*3 

0 

.0 

30 

19 

fc.O 

1 

5.0 

20 

14 

93*3 

1 

6.7 

15 

5 

10Q.0 

*  0 

.0 

5 

35 

81*4 

1 

2.3 

43 

21 

100*0 

.0 

21 

14 

63*6 

1 

4.5 

22 

1 

100*3 

0 

.0 

1 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

99 

83*2 

0 

.0 

119 

43 

34*3 

0 

.0 

51 

56 

82*4 

0' 

.0 

68 

9 

90*0 

1 

10*0 

10 

83*3 
IOOn.0 

83*3- 
100*0 
50*0 


16  100*0 
11  100*0 
5  100*0 

25  100*0 

24  ico.g 

1  100.0 


9 
6 
2 

53 
40 


88.9 
85%7 
100*0 

$8.1 
S7*6 


13  100*0 


25 
11 
14 

1 

0 
1 

64 
30 
34 


86*2 
91*7 
~£2*4 

100*0 
♦  0 
100*0 

84*2 
83*3 
85*0 

100*0 
10C.O 

•  -° 

100*0 
100*0 
"100.0 


16*7 
.0 

.  J 
.0 
.0 

.0 
.0 

'.0  1 

'.0 
.0 
.0 

11.1 

14.3 
.0 

.0 
.0 

40 


3  10.3 

1  d.3 

2  ,11.3 


O 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0 

.0 

.  .0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


16 

11 


25 
24 
1 

9 
7 

2 

54 
41 
13 

29 
12 
17 

K 

0 

1 

76 
36 
40 


4 

li 
3 


,1444  f  »l 


004 
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TOTAL  MASTER*  S  Old  EES*  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  cWCATIQVBY  RACE, 
IUIAL  >        ETHNICITY*  ANO' SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


JO 
.0 
.0 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 

PSYCHOLOGY  C20COI 

CALIFS  SI  A 

\ 

CA    US  INTERNATIONAL  U 
TOT  AL 
FEMALE 
.  MALE 
CA    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CA    U  OF 
T3TAL 
FEMALE 

mg 

CA     J  OF 

*  TOTAL 
FEMALE 

MALE 
CA    U  OF 

*  TOTAL 
FEMALE 

HAlE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HI SPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


HISPANIC 


C  AL-3ERKEL  EY 

0  .0 

o  *o 

0  '  .0 
CAL  -OAVIS 

0  .0 

0  *0 

,  C.       o     .o  ■ 
:al-lcs  angelcS 
0  *o 

0  *3 

0  *o 

CAL-RIVERSIDC  y 
0  *0 
0  .9 
.„„  0  *3 

CA    U  OF  CAL-SAN  01 ECO 
TCTAL*  0  *0 

FEMALE  0  *0 

*     HUc  0  -0 

CA'  J  OF  CAL- SANTA  CRUZ 
%    TOTAL  0        *0  ' 

FcMALE  0        *0  > 

M\LE  0  *9 

CA    UNIVERSITY,  OF  LA  VcRNE 

TOTAL  0  .0 

.     FEMALE  \      0  *0 

HUE  1     0  *0 

ca  Diversity  of  the  pacific 

TOTAL  0  .0 

FemLE  o  .o 

'HALE  0  .3 

CA     UNIVERSITY  OF  REDLANDS 
>  TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

HALE  '  9  «0 

CA'  UNIVERSITY  OF  SANTA  CLARA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CA    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CA     THE, -WEIGHT 
TOTAL 
FcN4Lc 
.HALE 


0  .3 
0  ^.0 
0  .0 
SOUTHERN  CALIFORNIA 
0  .0 
0  *9 
0  ♦  J 
INSTIJUTc 

0     '  *o 

0  .0 
0  .0 


R 

X 

NUMBER 

NUMBER 

% 

4 

4.4 

2 

£  * 

1 2 

13*2 

1 

2  .4 

0 

.  O 

4 

9*8 

3 

6.  9 

2 

4*9< 

8 

16*0 

0 

.0 

1 

9  •  1 

0 

♦  0 

9 

•  3 

1 

16*7 

o 

♦0 

0 

.9 

ov 

♦  0 

0 

.0 

J' 

♦  0 

3 

•  0 

Q 

♦  0 

0 

•  0 

0 

'  o 

♦  0 

9 

•  3 

0 

♦  3 

0 

.0 

1 

5  .0 

2 

10*0 

o 

♦  0 

I 

14.3 

2 

26*6 

3 

.9 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  3 

o 

•  9 

1 

33*3 

9 

.  3 

Q 

«  3 

1 

100*0 

9 

♦P 

3 

•  0 

0 

•9 

0 

♦  3  , 

9 

♦0 

o 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

.3 

s  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

A 

♦  u 

o 

.0 

0 

.9 

9 

-  .0 

0 

♦0 

1 

3*3 

0 

♦  0 

o 

.0 

I 

14*3 

•  0 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.9 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  9 

0 

•  0 

3 

•3 

0 

•  3 

0 

'j     •  3 

.0 

o 

♦  3 

o 

»  .0 

0 

.0 

1 

2*2 

t 

.9 

0 

.0 

0 

.3 

"  .0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

.9 

.3 

14.3 

/  o 

.0 

0 

.3 

i 

33.3 

/  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.  9 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.3 

3 

•  0 

0 

.0 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


CA     "    STATE  TCTALS  < 

TOTAL  3  *2 

FcMALE  2  .3 

MILE  .     1  .1 

COLORADO  , 

CC    A3AMS  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

.   FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CO    C3 LOR ADC  STATE  UNIVERSITY 


49  INSTITUTIONS) 


61 
31 

30 


4.1 

3.9 
4.2 


TOTAL 
FEHtLE 
HAL 


•  3 
.9 
.3 


CO    U  CF  COLORAOO  AT  BQULOER 
TOTAL  9  .9 

FEMALE  9  .0 

HUE  0  .0 

CO    U  OF  COLO  AT  DENVER 
TOTAL  9  .0 

FEMALE  0  *5 

HALE  3  *3 

CO    UNIVERSITY  OF  CENVEK 
TOTAL  0  .0 

■FEKAL  E  0  .0 

HUE     *  9  ,0 

CO     U  OF'  NORTHERN  COLORAOO 
TOTAL  0  *9 

FEmLE  0  «3 

MALE  0  .9 

CC         STATE  TOTALS  £  6 
TGT  Ac  3  .'3 

FcMALE  0  .0 

WLc  0  .9 


33  2.2. 

16  2.0 

17  2.4 


53  3.6 
19  2.4 
34  4.3 


0 

♦  9 

1 

2.9 

7  . 

20*6 

3 

.9 

1 

5.6 

4 

22.2 

0 

♦9 

9 

.0 

3 

18.8 

0 

.9 

9 

.0 

9 

.0 

9 

.9 

9 

.3 

0 

.0 

0 

.9 

9 

.0 

0 

.0 

1 

4.6 

I 

4.8 

1 

4*.  8 

9 

•  9 

9 

.0 

1 

9.1 

1 

10.0 

1 

10.0 

0 

.0 

9 

#0 

9 

.0 

0 

.9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

11 .8 

0 

.9 

0 

.0 

2 

33.3 

*0 

.( 

9 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.5 

1 

♦  5 

10 

4.7 

9 

•9 

0 

.0 

7 

6,9 

1 

.9 

1 

.9 

3 

2.7 

1TUT IONS) 

2- 

.7 

5 

1.6 

16 

5.9 

Q 

.9 

3 

2.1 

12 

8.2 

2 

1.2 

2 

1.2 

6 

3.7 

HHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


AL\E 


NOi.'dESIOENT 
ALJEN 

NUMBER 


<* 

16 

19*8 

65  71*4 

5 

12*  2 

31  75.6 

13 

26.0 

34  66.C 

1 

9.1 

10  90*9 

1 

16*7  • 

5  83.3 

0 

*0 

5  100.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

3  100*0 

3 

15.0 

16  80*0 

3 

42.9 

4  57*1 

0 

•  0 

12  Q?*3 

1 

33*3 

2  66*7 

1  100.0 

0  *0 

3 

.3 

2  10C*C 

0 

.  0 

7  100.0 

9 

.0 

0  .0 

3 

.0 

7  100.0 

0 

■  •  0 

5  100.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

2  100*0 

1. 

8.3 

11    SI. 7 

1 

14.3 

6  85.7 

0 

.0 

*S  |  qo.  0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•  0 

8  100.0 

3 

.0 

5  190.0 

0 

.0 

<r     3  100.0 

1 

2.Z 

42  93.3 

9 

.9 

29  96*7 

1 

6.7 

13  86*7 

1 

14*3 

6  85.7 

1 

33.3 

2  66.7 

9 

.0 

4  100.0 

9 

.0 

3  100.0 

0 

.9 

1  103.3 

9 

.0 

Z  100*0 

159 

10.1 

/ 

1,299  87.1 

68 

3*7 

Oil  gOtO 

32 

U.o 

602  33.1 

8 

23.5 

25  73.5 

5 

27*8 

13  72*2 

3 

18.8 

12  75.0 

0 

.0 

12  92.3 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

9  90.0 

3 

14*3 

18  85.7 

1 

9*1 

10  93.9 

2 

20.0 

8  80.0 

0 

.0 

10  100.0 

0 

.3 

7  IOC. 9 

0 

.0 

3  100.0 

2 

11.8 

15  88.2 

2 

33.3 

4  66.7 

0 

*0 

11  100.0 

12 

5.7 

200  94*3 

7 

6.9 

94  93.1 

5 

4.5 

106  95.5 

TOTAL 
X  NUMBER 


b 

6*8 

5 

12.2 

3 

6.0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.0 

9 

.0 

1 

7.7 

9  • 

•  0 

0 

.0 

3 

.0 

9 

.0 

0 

.0 

0 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  \ 

*0 

0 

.3 

X  .0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4.4 

1 

3.3 

1 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

9 

0 

*0 

43 

2.9 

20 

2.5 

23 

3. J 

1 

2.9 

0 

.0 

!• 

6.3 

1  7.7 

0  .0 

1  10.0 


25 
15 
10 


8.1 
10.3 
6.2 


2e0  91.2 
131  89.7 
149  92.5 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
0 

0 

0 
0 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.9 

.9 
.0 
.9 

•  9 
.0 
.0 


.7 
•  9 
1.2 


91 
41 

59 

11 

6 
5 

5 
2 
3 

23 
7 
13 

3 
1 

2 

7 
9 
7 

5 
3 
2 

12 
7 

5 


8 
5 
3 

45 
39 
15 

7 
3 
4 

3 
1 

2 


1,492" 
785 


34 
18 
16 

13 
3 
19 

21 
11 

13 

19 
7 
3 

17 
6 
11 

212 
191 
111 


397 
146 
161 


ERIC 


1445 


1505 


TABLE  7.    TOTAL  MA?TEA*S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 
i  THNICITY«  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE     197B-I979  > 


AMERICAN  I  KOI  AN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  1  SLANDER 


NUMB Eft 
PSYCHOLOGY  C 20 CO 
CONNECTICUT 

CT    CcNTRAL  CCKN  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  9  .0 

\CT    CONNECTICUT  'COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    SAINT  JOSEPH  COLLEGE 
TOTAL  0        . 0 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 


HISPANIC 
I        NUMB  EP 


TOTAL 
MINORITY 


MI  TE 
NON-HISPANIC 


KCK-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


FEMALE                0  .0 

0 

.3 

0 

.0 

.0 

mi.E            o  «o 

0 

.3 

0 

.0 

3 

•  0 

CT    SOUTHERN  CONN  ST  COLLEGE 

TOTAL  %            0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

F-EMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

3 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

CT    UNIVERSITY  OF  6RI0GEP0RT 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

'  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

•  0 

MALE                  0  .3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,0 

CT    UNIVERSITY  OF  CONNECTICUT 

1 

0 

.0 

!  o 

.0 

0 

•u 

"FEMALE                     0  .0 

0 

.0 

I 

0 

.0 

HAL  E                 0        •  0 

0 

.3 

i  0 

•  0 

0 

.0 

T  fJT  At                        0  .0 

■0 

.0 

0 

.0  « 

0 

.0 

CCyl  i  C                         ft  -\ 

rcML  t  U.J 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MA  LE'                 0        •  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

CT      ttMTUPQCTTV   DC    MPu  t-tAVPN 

i 

T  fiT  » 1       ^                   ft  ft 
1  Ul  AL                        U  .V 

2 

5.1 

0 

.a 

0 

.0 

rcyi | C                           ft  ft 

rem  lc                u       •  u 

0 

.0 

,  3 

•  0 

0 

•  0 

2 

8.7 

0 

.0 

0 

.0 

LI       MCaLCTAN  UMVtKolIf 

TftTAI                           n  ft 
IU 1  AL                         U           •  U 

0 

.0 

0 

.  .0 

3 

.3 

C  C  Ml  IP                       .ft  ft 

0 

.3 

4  0- 

.0 

0 

.0 

HALE                 0        •  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

n    vii r  university 

L  1       TA  LC    UIU  VCK31  1  T 

t  rrf  41                         A  ft 

i 

6.3 

0 

.0 

0 

.3 

« e  pm4  ip           'ft  ft 

0 

.  .0 

3 

.0  • 

0 

.0 

**        ^  g                 0   I    •  0 

1 

9.1 

0# 

.  3 

0 

.3 

/*  T                  CTATCT  AT  A 1  C     f  1ft 

INSTITUTIONS) 

T0TA*L                 0  .3 

3 

1.5  „ 

0 

.0 

0 

.3 

€■    CLU1  IP                                 ft  ft 

-  J  0 

.3 

0 

.0 

3 

.3 

kit  i  P     *              ft  ft 
nH  LC                      U          •  w 

3 

3.2 

0 

.3 

0 

.0 

UtL AWA  H  C 

Ofc\    UNIVERSITY  OF  DELAWARE 

11.  i 

TOTAL                  0  .0 

1 

0 

,  '0 

0 

.3 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

MALE                 0  .0 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

OE          STATE  TOTALS  (  1 

INSTITUTIONS) 

-\ 

TOTAL                 0  .0 

i 

11.1 

0 

.3 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.3 

0 

.3 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

1 

16.7 

3 

.0  0 

0 

.0 

c 

DISTRICT  OF  COLUMBIA 

f 

OC    AMERICAN  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.3 

0 

.  0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

i  3 

.3  o 

0 

.3 

3 

.0 

OC    CAMPUS-FREE  COLLEGE 

*  '     TOTAL                 0  .0 

0 

.3 

w 

.3 

3 

.0 

FEMALE                 0  .3 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

MALE               '  0  .0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

'  OC     CATHOLIC  U  OF  AMERICA 

TuTAL                  0  .0 

I 

1.6 

1 

1.6 

2 

3.2 

c     FEMALE                  0  ,  '  .  0 

4  0 

.0 

3 

.3 

2 

6.5 

HALE                 0  .3 

1 

3.1 

1 

3. 1 

3 

.3 

OC    GALLAUOET  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 
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2 

8.3 

0 

.0 

0 

^.0 

2 

8V7 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

HISPANIC  ' 
NUMBER'  •  X 


♦0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•0 


0 

0/ 
0 

0 
0 
0 

2' 
3 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


♦•) 
.0 
.0 

.3 
.0 
.0 

6.7 

•  0 
11.1 

•  0 
•  .0 

.0 

.0 
.0 
.0 

2.4 

r.3 

4.0 

'  .0 
.0 
.0 


WHITE 
•  NON-HISPANIC 

NUMBER 


1  NQN^RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


.0 


4.3 
.0 
8.7 

.0 
.0 
♦  0 


3 

.3 

41 

97.A 

I 

2.4 

42 

♦  0  - 

22 

V5.7  * 

1 

-•.3 

23  r  • 

0 

:  .0 

19 

3C.0 

0 

.  3 

"19 

1 

9*1 

*3.6 

3 

27.3  , 

1 

33.3 

z 

£6.  7 

3 

.3 

3 

0 

.0 

s  ■ 

62.5 

3 

37.5  • 

;  « 

4 

4.8 

80 

95.2 

3 

.3 

84, 

4 

12.9 

27 

37.1 

'  0 

•J 

31 

0 

.0 

53 

i::.o 

*) 

•  0 

53  * 

8 

4*  1 

182 

93.9"  ■ 

4 

2.1 

19.4 

7 

8.4 

.  '  75 

90.4  A 

1 

1.? 

83 

1 

♦  9 
* 

107 

• 

96.4 

3 

2»> 

111 

6 

35.3 

11 

64*7 

J 

•3 

17 

4 

36*4 

7 

63.6 

3 

.  3 

1 X 

2 

>33.3 

4 

66*7 

3 

.  .3 

6 

6 

35.3 

11 

64.7 

0 

.0 

17 

S 

36.4 

7 

63.6 

0 

'  ,3 

e  U 

2 

33.3 

4 

66*7 

0 

•  3* 

6 

3 

>  .0 

4 

10C.3 

3 

♦ 

.3 

0 

.3 

1 

130.0 

0 

.3 

l 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

.3 

i 

o 

♦  0 

3 

100.0 

3 

.3 

*  8 

0 

.0 

4 

UC..0  - 

3 

.3 

4- 

0 

.0 

4 

f$3.*3 

3 

.3 

4 

0 

♦  0 

12 

1C0.O 

3 

.3 

"  12  % 

0 

♦  0 

*> 

lOOvO 

0 

«0 

3 

♦  0 

7 

1CC.0 

3 

.  3 

/ 

0 

o 

♦  0 

6 

100.3  f 

3 

.3 

8 

3 

.0 

7 

100.0  ■ 

0 

♦3 

7 

0 

.0 

1C0.0 

0 

♦  3 

1  * 

2 

18.  2 

9 

81  .8 

3 

.3 

11 

1 

14*3 

6 

85.  7 

3 

.3 

7 

1 

25.0 

3 

75.0  * 

3 

.3 

2 

13.3 

13 

86.7 

0 

•  3 

15 

1 

16.7 

5 

83.3 

3 

.3 

I 

11.1 

8 

68.  9 

3 

.3 

9 

I 

2.  7 

36 

97.3 

0 

.3 

37 

1 

5.9 

16 

94*1 

3 

.3 

17 

0 

.0 

20 

100.0 

3 

.3 

20 

-» 

2.9 

68 

97. 1  , 

3 

•  3 

70 

I 

4.3 

45 

95.7 

3 

•  3 

47 

0 

.0 

23 

1C3.3 

G 

.3 

23 

54 

42.  9 

68 

54*  0 

3  .2 

1 26 

34 

44.7 

40 

52.6 

2 

2.6 

76 

20 

40.0 

28 

56.0 

2 

4.3 

50 

■j 

V.l 

23 

93.9 

3 

♦  3 

22 

t 

12 

92.3 

0 

.0 

13  * 

1 

u. r 

8 

88*9  ' 

3 

.0 

9 

2 

6.5 

29 

93.5 

3 

•3 

♦  31 

i 

5.3 

19 

95.3 

0 

.3 

20 

1 

9.1 

10 

90*9 

*  0 

•3 

11 

6 

12*8 

i 

41 

87*2 

0 

•  3 

47 

2 

8.3 

22 

9i  7 

0 

•  3 

24 

*• 

*7.*» 

19 

82.6 

3 

•  0 

23 

0 

.0 

14 

103.0 

3 

.3 

14 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

•  3 

5 

0 

•  3 

0 

130.0 

0 

.0 

9 

9 

ERIC 


V608 


1448 


TABLE  7*  TOTAL  MASTER'S  OEGAEES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  "  INSTITUT ION*  0*  HIGHER  EOOCATION  BY  RACE. 
,**Lt  ETHNIC  ITYt  A  NO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE    197B-1979  o 


AMERICAN  INJUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDED 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


kHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER  ; 


TOTAL 
NUMBER 


11 


"TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  & 

U    $1*1  ILLINOIS  U 

.T'JTAL  0 

FE*.Lc  0 

MALE  0 

IL    STHN  ILLINOIS  U 

v  TOTAL  3 

FEMALE  .  3 

M4  Lc  0- 


29.7 
31.6 
5  27.9 

4  6,3 
4  11.8 
0  .0 


PSYCHOLOGY  I23C0I 
ILLINOIS 

U    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 

TOT  Aw  3       .3  0  .0 

FEMALE  3        .3  .  3  .0 

HALS  0        .0  0  .0 

IL  *JOSEVELT  UNIVERSITY 
r      TOTAL  #      0  -0 

FE^4Lc  0  »0 

MALE  0  .0 

IL    SAN3AMCN  STATE  UNWERSITY 
.0 
.0 
•  0 

6AA30N0L 

.0  0  .0 

.0  0*0 
.3  0  .0 

EOWAROSVL 

.3  2  11.1 

.0  2  33.3 

.  _  .0  0  .0 

IL     TRINITY  EVANGcLCt  OIV  SCH 

TUAL  0         .0  1  8*3 

FEMALE  0        .0  0.0 

mi_E  o      »°  1  u*1 

il  university  of  Chicago 

TOTAL  0        .0  0  .) 

FEMALE"  0        .0  3  .) 

KALE  0        .3  0  .0 

IL    U  OF  ILL  CHICAGO  CIRCLE 

TOT  Al  0         .0  1  10.0 

FEMALE*  J        .0  1  20.0 

HAL  E  0         .0  0  .0 
IL    U  OF  ILL  URBAN A  CAMPUS 

TCTAL  0        .Of  3  12.5 

FEMALE  0        .0  3  I9»8 

M4LC  0        .0  0  .0* 

IL    bE STERN  ILL  UNIVERSITY 

TOTAL  0.       .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  3  -0 

IL  STATE  ATALS  ( 

TCTAL  0 
FEMALE  0 
M\LS  0 


20  INSTITUTIONS) 
3  83  13.9 

0  57 

0     ,  26 


17.2 
9.* 


INDIANA 

IN    BALL  STATE  UNIVERSITY 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  3  »3 

KALE  3  -0 

IN     INDIANA  STATE  U  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  3  «3 

HALF  0  .0 

IN     INDIANA  U  BLOOMING  TUN 


5.6 
6.9 
5.0 


.0 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
IN  PJftiXJE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  .0 

o  *o 

MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
IN    SA!HT  FRANCIS  COLLEGE 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  3  .0 

MALE  3  .0 

IN    UNIVERSITY  OF  EVANSV ILLE 

TOTAL  3  .3 

'  FEMALE  0  .0 

MIL*  0  .0 

IN    .NlrfERSITV  OF  NCTRC  OAME 
TOTAL  3  .3 

FEMALE  0  .3 

•    **ALc  3  .3 

VALPARAISO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

F&flfcle  3  .3 

MALE  3 


1  16.7 

0  -  .0 

1  33.3 


IN 


•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•.o 

16.7 
20.0 
.0 


IN  STATE  TOTALS  I 

TCTAL  - 

FEMALE  3 

H4L=  3 

ICrfA 

IA    DRAKE  UNIVERSITY 

TOTAL  C 

FEHALe  0 

MALE  0 


8  INSTITUTIONS* 
7  4.1 
**  4.5 
i  3.6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
0 

0 

0 

6 

3 
3 
0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

1.6 

•  0 
3.4 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.3 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

12.5 
18*8 
.0 


•  0 
.0 

.a 


.0 
.0 
.0 


0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

d 

1.3 

4 

1.2 

4 

l.S 

0 

.0 

3 

.3 

3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

a 

.0 

i 

7.1 

l 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  Z 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

.6 

1 

1.1 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

3 
0 
0 

1 
1 

t  o 

3 
0 
0 

"0 
0 
0 

3 
0 
0 

i 
1 
0 

3 
0 
0 

0 
0 

0 


.0 
.0 
.0 

2.7 

•  3 
5.6 

•3 

.0 

7.7 
11.1 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  3 

.0 
.0 
.0 

10.0 
20.0 
.0 

\  .3 
\  .0 
.0 

.3 
.3 
.0 


1.5 
.9 
2.3 


•6 
.0 
1.2 


.0 
♦  0 

.c 


3 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

•  0 

4 

1  00.  0 

12 

32.4 

19 

51.4 

6 

31.6 

10 

52.6 

6 

33.  3 

9 

50.0 

5 

7.9 

53 

92*1 

4 

11.8 

30 

88.2 

1 

3.  4 

-  " 

96.6 

1 

7.7 

11 

84.6 

1 

11.1 

7 

77.8 

0 

•  0 

4 

1 00  •  0 

1 1 . 1 

16 

85,9 

2 

33^3 

4 

66.7 

0 

.0 

12 

100*0 

1 

8.3 

11 

91.7 

0 

.3 

3 

100.3 

1 

11.1 

ft 

««.<> 

0 

21 

100. 0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

13 

100.0 

20.0 

ft 

ftO.O 

2 

40.0 

i 

60.  0 

0 

•  0 

5 

100.0 

o 

25.0 

18 

75.0 

6 

37.5 

10 

62.5 

0 

.0 

8 

100.0 

.G 
.9 
.0 


100  16.8 
64  19.3 
36  13.6 


0  5.2 
5  5.7 
4  4.6 


9  100.0 
5  130.0 
4  100.0 


485  81.4 
261  78.9 
224  84.5 


0 

.3 

4 

5.3 

65 

94.2 

0 

.0 

2 

6.9 

27 

93.1 

0 

.0 

2 

5.0 

38 

95.0 

0 

.0 

0 

.0 

20 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

1 

16.7 

5 

83*3 

0 

.3 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

.0 

0 

.0 

22 

91.7 

3 

.0 

0 

.0 

12 

100.0 

3 

.0 

0 

.3 

10 

83.3 

1 

7.1 

1**3 

12 

85.7 

0 

.3 

I 

12.5 

7 

87.5 

1 

16.7 

1 

16.7 

p 

5 

83.3 

0 

.0 

3 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

n 

.0 

6 

fco.o 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

3 

.0 

0 

.0 

18 

100.0 

3 

.0 

0 

.0 

9 

130.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

2 

16.7 

10 

83.3 

0 

.0 

2 

20.0 

8 

80.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

.0 
.0 
.0 


161  93.6 
83  94.3 
78  92.9 


12  130.0 
?  I  00.0 
9  100.0 


0 
0 
0 

6 
3 
3 

0 

0 
3 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

•0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

.0 

16.2 
\15.8 
16.7 

.0 
.0 
.0 

7.7 
11.1 
.0 


.0 

.3  , 

•°\ 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


4 
4 

37 
19 
18 

63 
34 
29 

13 
9 
4 

IB 
6 
12 

12 
3 
9 

21 
B 

13 

10 
5 
5 


0 

.0 

24 

0 

.0 

16 

0 

.c 

6 

0 

.0 

9 

.0 

5 

Q 

.0 

4 

11 

1.8 

596 

6 

1.8 

331 

5 

1.9 

26* 

0 

.0 

69 

0 

.0 

29 

0 

.0 

40 

G 

.3 

20 

0 

.0 

11 

0 

.0 

9 

0 

.0 

6 

0 

.0 

3 

0 

.0 

3 

2 

6.3 

24 

0 

•  0 

12 

? 

16.7 

I? 

0 

.0 

14 

0 

.0 

6 

0 

.3 

6 

0 

.0 

9 

0 

.0 

6 

0 

.0 

3 

,  0 

.0 

IB 

G 

.0 

9 

0 

.0 

9 

0 

.3 

12 

0 
0 

*  10 

2 

2 

1.2 

172 

0 

.0 

2.4 

4 

c 

.0 

12 

0 

.0 

3 

0 

.0 

9 

mc 


/ 


TABLE  7*    TOTAL  HASTENS     OEGAEES  fOft  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  hICHe/eWCATICM  BY  {ACS, 
'        W  ETHNKlTY*  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AM Eft  I  CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 
PSYCHOLOGY  120001 


•  LACK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
jfKJMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITF 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NU4-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


IOWA 

IA    I3W4  STaCE  U  SCI  t  TECHN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IA    UNIVERSITY  OF  IGwA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ."0 

I A  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

c       MALE  0  .0 

KANSAS 

KS    EMPORIA  STATE  UNIVERSITY 


.0 


•  0 
.0 
.0 


3  INSTITUTIONS* 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 


KS    FORT  HAYS  KANS  ST  COLLECE 


TOTAL 
FEMALE 

KS    KANSAS  ST 
TOTAL 
FEMALE 
'MALE 


0 
0 

i  AGft 
0 
0 

u 


.0 
.0 
•  0 
t  APP 
.0 
.0 
.0 


SCI 


KS    PITTSBURG  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'     MALE  0  *0 

KS    U  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

KS    WICHITA  STATE  UNIVERSITY 
♦  TOTAL  1  7*7 

FEMALE  0  .0 

K        MALE  1  U.3 


.0 
.0 
•  0 


.0 
.0 

♦  0 

•  0 

•  3 
*  .0 

.0 

•  0 

♦  0 

3*7 
.0 
9*1 

2.4 

♦  0 
3.6 

7.7 
16.7 
.0 


KS          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  •« 

FEMALE  0  .0 

HALE  I  L* 

KGNTUCJCY 

KY     EASTERN  KY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

KY*  MOftEHEAD  STATE  UNIVERSITY 


6  INSTITUTIONS) 
3  2.4 

1  I.tf 

2  2.9 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

KY    MURRAY  STATE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
OH^L'E  0 
KY     SPALDING  CCLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE 


0  .0 
0  .3 
0  .0 
UNIVERSITY 


.0 

♦  0 
.0. 

.0 

•  0 

.0 


KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

•    MALE  0  .0 

KY    UNIVERSITY  OF  LCUISVI1LE 
TOTAL       .         0  .0 
FEMALE  0  .Ot 

MALE  0  .0 

KY    WESTERN  KY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  _  _  0  .0 


INSTITUTIONS) 
2  2.7 


LOUISIANA 

tA    LA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


AND  AtM  C 

1  0  .0 
0      '  .0 
%  0  .0 


6.5 
.3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

3 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 

.0 
•0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 

♦c 

.0 


0 

.3 

3 

♦  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.vo 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

i 

3.7 

0 

.0 

i 

5.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

J 

.0 

0 

•  0 

Q 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o\ 

.0* 

0 

„0 

♦  0 

0 

.0 

•! 

.3 

0 

•  C 

ii 

8.3 

•  C 

i 

25.0 

0 

.0 

.0 
.0 
♦  0 


,0 
.0 

♦  0 

.0 

•  0 
.0 


♦  0 
.0 

♦  0 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

-.0 


♦  0 
,0 
.0 


.0 
♦  G 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

h    .0  * 

J.  7 
.0 
9.  1 

2.4 
.0 
3.6 

15.4 
L6.7 
14.3 


1.8 

H.3 


.0 
.0 
.0 

•  0, 
.0 
.0 

.0 
.0 

*0 

3.7 
5.6 
.C 

.0 
.0 
.0 

.0 
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3.2 
3.2 


.0 
.0 
.0 


0 

.0 

55 

1  CO.O 

0 

.0 

55 

0 

.0 

17 

10C.0 

0 

.0 

17 

c 

■c  , 

38 

100.0 

0 

.0 

36 

c 

.0 

»2 

1CC.C 

0 

.0 

33 

0 

.0 

14 

10C.C 

0 

.0 

14 

0 

,c 

19 

10C.0 

0 

■  c 

19 

5 

2C.8 

18 

75.0 

I 

4.2 

24 

1 

11.1 

e 

66.9 

0 

.  0 

9 

4, 

26.7 

10 

66.7 

1 

6.7 

15 

1 

4.3 

21 

91.3 

1 

4.3 

?3 

1 

5.6 

17 

94.4 

0 

18 

0 

.0 

4 

6C.C  * 

1 

20.0 

5 

4 

26.7 

11 

73.3 

0 

•0  » 

15 

3 

30.0 

7 

7C.0 

0 

.0 

10 

1 

20.0 

80.0 

0 

.0 

5 

9 

19.1 

36 

76.6 

2 

4.  ? 

47 

6 

22.  2 

19 

70. 4 

2 

7.4 

27 

3 

15.0 

17 

65.0 

0 

.0 

20 

3 

11.  5 

23* 

88.5 

0 

.0 

26 

2 

13.3 

13 

66.7 

0 

.0 

15 

1 

9.1 

10 

90.9 

0 

.0 

U 

5 

9.1 

49 

69*1 

I 

1.6 

55 

1 

7.  1  * 

11 

92.9 

0 

.0 

14 

4 

9.6 

3b 

87.8 

i 

2.4 

41 

27 
1* 
13 


ERIC 


1512 


1452 


9.  7 
11.3 
6.4 


.0 
.0 
.0 

r 


246  86.5 
10P  67.1 
13*  69.6 


8  10C.0 
2  10C.0 
6  100.0 


1.3 
1.6 
1.9 


.0 
.0 

.0 


278 
124 
154 


«*.  »•  *»*      -^^cfj^roS^^.^fru?!^6^^^^"^.^^"" t0UCAT,CN  BY  RAC£l 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  DR  — 

ALASKAN  NATIVE    *  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TDTAL 
MINORITY 


NUMBER  I  NUMBER 

PSYCHDLCCV  120001 
MINNESOTA 


NUMBER 


MN    HANKATD  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALe  0  .0 

MALE  0  .0 

MN    MO  CRM  E  AD  STATE  LNIVERSITY 
TCTAL  „      0  .0 

FEMALE  0  .0 

MhLC  3  -C 

MN    U  OP  MINN  MNPLS  SNT  PAUL 

Tl,TAL  C  .0 

*  FEMALE  0  .0 

fciLE  0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 


MN          STATE  TOTALS  I 

TD1AL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MALC  0  .0 

MISSISSIPPI 

MS    MISSISSIPPI  SI  LNlVfcRSITY 
TOTAL  0    -  .3 

FEMALE  O  .0 

HALt  0        .0  v 

MS     U  Cf  MISSISSIPPI  MAIN  CAM 


4  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


MS    U  OF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 


TlTAL 
f EMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

9.1 
20.0 
.0 


MS       State  totals  ( 

total            o  .o 

FEMAlE               o  .o 

MALE                 0  .0 

MISSOURI 

MC    CENTRAL  MO  ST  UNlVtRSlTY 
TOTAL  0  .0 

FcMALc  C  .C 

rfALc  0  .0 

MO     THS  LINOENKOCO  COLLEGES 


3  INSTITUTIONS! 

1  4.0 
1 
0 


11.1 

.0 


TCTAL 
FEMALE 
*  MALL 
MC     NT  H#*  Si 
TOTAL 
FEMALL 
MALE 


C  .0 

C  .0 

0  .  D 
HO  ST  UNIVERSITY 

0  .0 

0  .3 

0  .o 


MO     SAINT   LOUIS  U  MAIN  CAMPUS 
TCTaL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MC    U  CF  MISSOURI-COLUMBIA 
TOTAL  C  .0 

FcMALt  0  .0 

MALE  0  .0 

MO     J  CP  MISSOURI-KANSAS  CITY 
TOTAL  1  7.7 

FEMALE  0  .0 

MALC  1  16.7 

MC    U  Of  MlSSOURI-SAirU  LOUIS 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .'J 

MALC  0  -3 

MO     WASHINGTON  UNIVERSITY 
TCTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
-  .0 
.0 

U.3 
33.3 
.0 

.0 
.0 
.0 


16.7 
25.0 


20.0 
.0 
50.0 


MC  STATE  TOTALS  ( 

,     TOTAL  1  1-3 

F6M4LE  0  .0 

MALE  1  2-5 

MONTANA 

NT     MONTANA  STATE  UMVCkSIJY 

TDTAL  0  .0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  .0 
MT     DIVERSITY  DF  MONTANA 

TOTAL  0  .0 

femal:  0  -° 

MALE  * 


3  INSTITUTIONS) 
8  10.0 
7  17.5 
1  2.5 


.0 
.0 
.0 


R 

I 

NUMBER 

* 

x 

NUMBER 

X 

Q 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

c 

.c 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

.0 

c 

.0 

c 

•  c 

o 

o 

.0 

0 

.0 

0 

«  c 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0  . 

.0 

0 

.0 

. 

** 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

*.o 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

•  0 

o 

rO 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9.1 

0 

.  0 

o 

.0 

1 

20.0 

0 

.0 

*  c 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

I 

4.C 

c 

o 

,0 

1 

11. 1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

.0 

0 

.0 

0 

Q 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o  —  .0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

c 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

U.J 

0 

•  c 

»  0 

.  0 

3 

33.3 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

{ 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

.0 

4 

30.8 

0 

.0 

0 

.0 

3 

*2.9 

0 

•  0 

o 

.0 

1 

16.7 

0 

<  0 

0 

.0 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

A 

o 

•  0 

1 

30.0 

0 

o 

.0 

9 

i  r.s 

0 

•  0 

.0 

7 

17.5 

o 

.0 

0 

.0 

2 

5.0 

0 

.0 

a 

.0 

0 

.0 

G 

.0 

o" 

.0 

0 

.0 

0 

"  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,D 

0 

.0 

0 

.0 

WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TDTAL  t 
X  NUMBER 


100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
1CC.C 
100.0 

100.0 
100.0 
1  00.0 


37  100.0 
16  100.0 
21  100.0 


24  96.0 
8  88.9 
16  100.0 


68  85.0 
31  77.5 
37  92.5 


100.0 
100.0 
100.0 

100. 0« 
100.0 
1C0.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.  0 


.0 
.0 
.0 


3  3.8 
2  5.0 
1  2.5 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0' 


8 

2 
6 

9 
6 

3 

12 
6 
6 


37 
16 
21 


100.0 

0 

:K 

1  00.0 

0 

s,  I 

ICO.O 

0 

10C.0 

0 

.0 

10 

10C.0 

0 

.0 

3 

ICO.O 

• 

0 

.0 

7 

90.9 

0 

.0 

11 

80.0 

0 

.0 

5 

10C.C 

0 

.0 

6 

25 
9 


14  93.3 

I 

6.7 

15 

1  50.0 

1 

50.0 

2 

13  100.0 

0 

.0 

13 

5  10C.0 

0 

.  0 

5 

5  100.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

4  100.0 

0 

.0 

c  4 

4  1CC.0 

0 

.0 

4 

0  .0 

0 

.0 

0 

18  85.7 

0 

.0 

21 

6  66.7 

0 

.0 

9 

12  100.0 

0 

.0 

12 

U  100.0 

0 

.0 

11 

6  ICO.O 

0 

.0 

6 

5  100.0 

0 

.0 

5 

8  61.5 

1 

7.7 

13 

4  57.1 

0 

.0 

7 

4     66.7  < 

1 

16.7 

6 

5  83.3 

0 

.0 

6 

3     75. 0 

0 

.0 

4 

2  100.0 

0 

.0 

2 

3  60.0 

1 

20.0 

5 

2  66.7 

1 

33.3 

3 

1  50.0 

0 

•0 

2 

80 
40 
40 


ERLC 


145] 


151 


n 


TABLE  7*    TOTAL  MASTER'S    DEGREES  FOR  MAJOR  MELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  BY  RACE, 
'  ETHNICITY*  AND  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  197B-19T9 


AMERICAN  INQIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR- 

NCN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NJttER 
PSYCHOLOGY  120001 

NT         STATE  TCTALS  I         Z  INSTITUTIONS! 

*-. — TOTAL  0  .0  0  .0 

FEMALE  0'  *  .0  0  .0 

MALE  3  .0  0.0 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
N0N-HIJ.PAN1C 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


12  100.0 
6  100*0 
6  100,0 


TOTAL 
X  NUMBER 


12 

6 
6 


NEBRASKA 

NE-    U  OF  NEBRASKA- LINCOLN 


♦TOTAL 
FEMALE 
HALE 
NE    U  OF 
TQT  AL 
FEH*  LE 
HALS 


0  .0 
0  .0 

0  '  .0 

NEBRASKA  AT  04AHA 
0  .0 
0  .0 
*      0  .0 


NE 


STATE*  TCTALS 

TOTAL  0 
FEKALE    '  0 
HALE  0 


.0 
.0 


C  •  J 

0  .0 

0  .0 

0  .u 

0  .3 

INST  ITUT  IONS ) 

.  0  .0 

0  *0 

0  .0 


NEVADA 


NV    J  OF 
TOTAL 


NEVAOA  LAS 
0 


VcJAS 
•  0 


FEMALE 

0 

•  0 

0  HALE 

0 

.3 

NV  STATE. 

TOT.S  1 

TOTAL 

.3 

FEMALE 

0  • 

.0 

HALE 

0 

. 3 

NEW  HAMPSHIRE 

6 

NH  D^IHOOTri 

COLLEuc 

TOT  AL 

3 

• ) 

FEMALE 

; 

.0 

HALE 

0 

.3 

NH    U  OF  NEW 

HAMPSHIRE 

TOTAL 

0 

.0 

FEMALE 

: 

.3 

MALE 

0 

.0 

NH  STATE 

TCTALS  ( 

TOTAL  • 

x  0 

.3 

FEMALE 

0 

.0 

MAI  c 

0 

.3 

.0 
•  .0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


2    INST  ITUT ICNS  J 


NEW  JERSEY 

NJ    FARLGH  OCKSN  MAOISJN  CAM 
TOT At  0  .3 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

NJ     FARLGH  OCKSN  TEANECK  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
NJ    Kc AN 
TOTAL 
FEMALE 
M*L£ 


C  OF 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
N£h  JERScV 

0  .0 

o  -  .0 

0  .0 


NJ    MONT CLAIR  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
FEHAt  E 
PAlE 
NJ  RJT^ERS 
TOTAL 
FtrtALE 
MALE 
NJ  RJTGERS 
TOTAL 
FEHALE 
MALE 


1  2.6 
1  3.  d 
0  .0 

newark  Campus 

3  .0 

0  .0 

0  .0 
NEW  BRUNSn 1CK 

0  .0 

3  .C 

0  .0 


5*1 
5.6 
4.tt 

♦  0 
.0 
.0 

14.3 
22.2 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

5.6 
14.3 

♦  0 


NJ    STEVENS  INST  TECHNOLOGY 

TOTAL  0  •'O 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  .3 

NJ          STATE  TOTALS  <  7  INSTITUTIONS) 

TOTAL  I  .6  6  3.4 

FE«AL£  1  1.0  5 

MALE  0  .0  1  l.H 

NEW  MEXICO  » 

NH     EASTERN0  NH  J  MAIN  CAMPUS 


T0T  AL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


3  15.8 
2  25*0 
1  9.1 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


•  0 
.0 

•  0 


100.0 
100  .0 
100*0 


.0 
.0 
.0 


0 

•  0 

0 

.0 

19  100.0 

o 

•  0 

19 

0 

.0 

0 

♦  0  " 

7  100*0 

0 

.0 

7 

0 

♦0 

0 

.0 

'  12  100*0 

0 

.0 

12 

0 

•a 

0 

.0 

t 

24  10C.0 

0 

.0 

24 

0 

*0 

0 

.0 

9  100*0 

.0 

.0 

9 

0 

*0 

0 

.0 

V 

15  10C.0 

0 

.0 

15 

0 

•  0 

c 

♦  0 

1  100*0 

0 

•a" 

1 

0 

•  0 

0 

•0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0 

*0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•0 

1 

0 

♦0 

0 

*0 

3  *0 

0 

0 

•  0 

0  > 

" 
0 

•  0 

0 

.0 

1  100*0 

(> 

.  0 

I 

0 

.0 

0 

.c 

0  .0 

0 

•0 

0 

0 

.0; 

0 

k0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

.  0 

6  1 OU. U 

Q 

•  0 

6  ■ 

o 

.0 

0 

*0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

o 

•0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

.0 

7 

o 

.0 

0 

*0 

2  1C0*0 

0 

.0 

2 

0 

•0 

0 

0 

.0 

5  10C.0 

0 

.0 

5 

0 

•0 

2 

5.1 

36  92*3 

1 

2.6 

* 

39 

0 

•  0 

1 

5.6 

17  94.4 

0 

.0 

18 

o 

*0 

1 

4.8 

19  90.5 

1 

4.8 

21 

c 

♦  0 

•  0 

•  0 

46  100*0 

0 

.0 

,  46 

0 

.0 

0 

•  0 

36  10C*0 

0 

.0 

36 

o 

.0 

0 

.0 

10  100*0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

2 

14*3 

12  85*7 

0 

.0 

14 

0 

.0 

2 

2*»*2 

7  77.8 

0 

.0 

9 

0 

.0 

0 

•  0 

5  1C0.C 

0 

.0 

5 

I 

2.6 

2 

5.3 

36  94*7 

0 

.  0 

3  8 

1 

3.8 

2 

7.7 

2*  92*3 

0 

♦  0 

26 

0 

.0 

0 

.0 

12  100.0 

0 

.0 

12 

0 

.0  ,J 

0 

.0 

1  100*0 

0  ' 

.0 

f 

0 

♦  Q 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

•0 

0 

.0 

1  1C0.0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

1 

5.6 

17  94.4 

0 

.0 

18 

0 

.0 

I 

14.3 

A  85.7 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

•  0 

11  100.0 

0 

•  0 

11 

0 

•  0 

1 

5.6 

17  94*4 

0 

•  0 

18 

0 

•  0 

1 

14.3 

6  85.7 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

•  C 

11  100*0 

0 

.0 

11 

1 

•  6 

8 

4.6 

165  94.8 

1 

.6 

174 

1 

l.C 

7 

6.8 

96  93*2 

0 

.0 

103 

0 

.0 

1 

1.4 

69  97.2 

I 

1.4 

71 

1 

5.3 

4 

21.1 

14  73.7 

1 

5.3  * 

19 

0 

.0 

2 

25.0 

6  75.0 

0 

.0 

8 

1 

9.1 

2 

18.2 

8  72.7 

1 

9*1 

11 

;rlc 


IS  14 


1454 


TABLE  7.    TOTAL  HA5TE*»5 


OEGAEE5  FOM  MAJOR  FIELD  CCNfERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  ANO  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMEA  ICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


BLACK  ASIAN  OR 

NOM-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 
NUMBER 


PSYCHOLOGY  12000) 
NEW  MEXICO 

NN    NEW  MEXICO  HIGHLANDS  U 
t         1  U.3 
1  33.3 
0  -0 
MAIM  CAMPUS 
0  JO 
0  .0 
0  .Oc 
NM  MAIN  CAMPUS 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NM    NM  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NN    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


>NM          STATE  TOTALS  <  . 

TOTAL  1  2.4 

FEMALE  1  5.6 

NfcL&iv  0  .0 


NEW  YDRK 


.0. 

•P, 

•\ 

•0 

•  0 

.0 

.0 
.0 
.0 


4  INSTITUTIONS) 
3  7.1 
2 
1 


11.1 
4.2 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 


r 


.0 

< 

.0 


26.6 
.0 
50.0 

.0 
.0 
.0 

16.2 
16.7 
20.0 


11.9 
S.6 
16.7 


42*9 
33.3 
SO.O 


.C 

13.2 
16.7 
£0.0 


21.  «♦ 
22.2 
2C.8 


32 

14 
18 


S7.1 
66.7 
SO.O 

1CC.0 
100.0 
1C0.0 

61.8 

60.  0 


76.2 
77.6 
75.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2.4 
4.2 


7 
3 
4 

5 
I 
4 

11 

6 
5 


42 
18 
24 


NY    AOELPHI  UNIVERSITY 


TOTAL 

3  10.0 

4 

13.3 

FEMALE 

2  9.1 

3 

13.6 

MALE 

*      1  12.5 

1 

12. 5V 

NY  CUNY 

BERNARD  6ARUCH  C 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

NY  CUNY 

BROOKLYN  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

NY  CUNY 

CITY  COLLEGE 

28.  6 

TOTAL 

0  .0 

2 

FEMALE 

0  .0 

1 

2S.0 

MALS 

0  .0 

1 

33.3 

NY  CUNY 

HUNTER  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

2 

12.5 

FEMALE 

0  .0 

1 

11.1 

MALE 

0  .0 

1 

14.3 

NY  CJNY 

JOHN  JAY  C  CRIH  JUST 

IB. 5 

TOTAL 

0  .0 

5 

FEMALE 

0  .0 

2 

16.7 

MALE 

0  .0 

3 

20.0 

NY  CUNY 

QUEENS  COLLEGE 

I 

12.5 

TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

0  .0 

1 

20.0 

mLt 

0  .0 

0 

.0 

NY    COLUMBIA  U  MAIN  OIVISION 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .o 

0 

.0 

NY    COLUMBIA  U  TCHRS  COLLEGE 

TOT  AL 

0  .0 

14.3 

FEMALE 

C  .0 

24 

17.8 

MALE 

C  .0 

1 

2.5 

NY    FO ROHAN  UNIVERSITY 

.0 

TOTAL 

0  .0 

0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

NY    HOFSTRA  UNIVERSITY 

.0 

TOTAL 

0  o.O 

0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

*  o.o 

0 

.0 

NY     10  NA 

COLLEGE 

.0 

TOTAL 

0  .0 

0 

FEMALE 

0  «3 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

NY  L3N<? 

IS  U  BROOKLYN  CENTER 

TOTAL 

0  -0 

15 

36.6 

FEMALE 

0  .0 

6 

40.0 

MALE 

0  .0 

7 

33.3 

NY  LCNG 

IS  U  C  W  POST  CENTER 

.  *  .0 

TOTAL 

0  .0 

0' 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

NY    MARIST  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

NY  NEW 

SCH  FOR  SOC  RESEARCH 

TOTAL 

0  .0 

4 

3.1 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  .0 

MALE 

0  .0 

4 

6.6 

NY  NEW 

YORK  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

1 

3.3 

I 

3.3 

9 

3C.0 

1 

4.5  < 

0 

!o 

6 

27.3 

0 

.0 

1 

12.5 

3 

37.5 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

14.3 

3 

42.9 

0 

.0 

1 

25*0 

2 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

•0 

1 

6.3 

>*•  3 

lb.  8 

0 

.0 

1 

llll 

2 

22.2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

.•° 

2 

7 

25.9 

0 

.0 

1 

a*3 

3 

25.0 

c 

.0 

1 

6.7 

4 

26.7 

0 

.0 

.0 

1 

12.5 

0 

.0 

0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  C 

0 

•  0 

0 

•  0 

J 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

6 

3.4 

32 

16.3 

I 

2 

1.5 

27 

20.  0 

0 

•  C 

4 

10.0 

5 

12.5 

0 

.0 

1 

3.7 

1 

3.7 

0 

.0 

I 

10.0 

1 

10.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,  .c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

2 

4.9 

4 

< 

9.8 

21 

51.2 

1 

5.0 

2 

ICO 

11 

55.0 

1 

4.8 

2 

9.5 

10 

47.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.C 

0 

.0 

0 

.0  i 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.f 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

3 

.0 

2 

1.5 

4 

3.1 

10 

7.7 

1 

U4 

2 

2.9 

3 

4.3 

1 

1.6 

2 

3.3 

7 

11. S 

1 

2.6 

0 

.0 

1 

2.o 

1 

4.5 

0 

.0 

1 

4.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

21     70.  C 

C 

.0 

30 

16  72.7 

0- 

.0 

22 

5  62.5 

0 

.0 

8 

9  100.0 

0 

.0 

9 

2  1C0.0 

0 

.0 

2 

7  100.0 

0 

.  0 

7 

1  100.0 

0 

.0  ' 

1 

0  .0 

0 

•So 

0 

1  100.0 

0 

•Oy 

1 

4  57.1 

0 

.0 

7 

2  5C.0 

c 

.0 

4 

2  66.7 

0 

•0 

3 

13  61.3 

0 

.0 

16 

7  77.8 

0 

.0 

9 

6     85.  7 

0 

.0 

7 

20  74.1 

0 

*  .0 

27 

<i  75.0 

0 

.0 

12 

11  73.3 

0 

•0 

1  5 

7  87.5 

0 

.0 

6 

4     80. 0 

0 

.0 

5 

i  1CC.0 

0 

■0 

3 

*>  1 00  0 

0 

.0 

0 

4  1CC.0 

0 

.3 

f 

'2  100.0 

c 

.0 

2 

130  74.3 

13 

7.4 

175 

100  74.1 

d 

5.9 

135 

30  75.0 

5 

40 

26  96.3 

0 

.0 

27 

9  9C.C 

r  0 

.0 

10 

17  100.0 

0 

.0 

17 

4V  100.0 

0 

.0 

40 

17  100.0 

0 

.0 

17 

23  100.C 

0 

.0 

23 

24  96.0 

1 

4.0 

25 

10  1C0.C 

0 

.0 

10 

14  93.3 

1 

6.7 

15 

16  39.0 

4 

9.8 

41 

7  35.0 

10.0 

20 

9  42.9 

1' 

9.5 

21 

11  10C.0 

0 

11 

4  100.0 

.0 

4 

7  100.0  , 

0 

.0 

7 

11  100.0 

0 

.0 

11 

6  ICO.O 

0 

.0 

6 

5  1CC.0 

0 

.0 

5 

118  9C.8 

2 

1.5 

133 

65  94.2 

1 

1*4 

69 

53  86.9 

1 

1.6 

61 

3<»  94.4 

1 

2. a 

36 

2C  9C.9 

1 

4.5  , 

22 

14  10C.0 

,  0 

•0 

14 

\ 


U55 


1515 


TABLE  7*    TOTAL  MASTER'S 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER 
ETHNICITY,  ANfrSEX*     INSTITUTION  A NO  STATE  1978-1979 


E0UCA7ICN  BY  KACS, 


AMERICAN  INDIA*! 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


BLACK        '      ASIAN  CR  , 
NON-HISPANIC  PACIFIC  tSLANOER 

NUMBER  J 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


PSYCHOLOGY  12000) 
NEW  YORK 

NY    RENSSELAER  POLY  INSTITUTE 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
NY    SAINT  BONA  VENTURE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY    SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY    SUNY  AT  ALBANY 


TOTAL 

female' 

MALE 


NY    SUNY  AT  BINGHAM TON 


TOT  AL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

I 

.0 
.0 

•  0 


NY    SUNY  AT  BUFFALO  MAIN' CAN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


NY     SUNY  AT  STONY  BK  MAIN  CAN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SUN/  COLLEGE  AT  6R0CKP0RT 
TOTAL,,  0  .0 

FEMALE   '  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SJNY  COLLEGE  AT  CORTLANQ 
TOT  AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  GENESEO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  NEW  PALTZ 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  OSWEGO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NY    SUNY  COLLEGE  PLATTSBURGH 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        -0  • 

MALE  0  .0 

NY    SYRACUSE  U  MAI N  CAMPUS 
TOTAL  0  .0^ 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    UNIVERSI1 Y  OF  ROCHESTER 
TOTAL  0  .  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

. NY    YE  SHI VA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

°< 

I 
I 

.  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.3 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

5-6 
10*0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

•0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

7,7 
.0 
16.7 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


NY         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  3  .4 

FEMALE  2  •* 

MALE  I  «3 

NORTH  CAROLINA 


33  INST-<mONS> 


19 


►3 
10*0 
6.1 


NUMBER 

X 

bill  PC 

nun o 

g 

NUMBER 

1 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

.CP 

*j 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

C 

•u 

0 

•  0 

o 

♦  0 

c 

♦  0 

0 

•  0 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

14*3 

1 

1 4.  3 

2 

26.  6 

0 

•  0 

1 

25*0 

1 

25.0 

1 

33.3 

0 

.0 

1 

33*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

•0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

.0 

0 

•C 

0 

•  0 

o" 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

5.6 

2 

11.1 

0 

♦  0 

0 

•0 

1 

10.0 

0 

♦  0 

1 

12.5 

1 

12.5 

0 

♦  0 

Q 

•  0 

o 

.0 

0 

« 0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

c 

.0 

0 

•  0 

0 

A 

♦  u 

0 

.  o 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

lo 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

.c 

0 

•  0 

q 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

.  0 

0 

♦0 

0 

•0  * 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

!  o 

.D 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  o. 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

lo 

q. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

7.7 

0 

♦c 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

16.7 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

1*1 

22 

3.1 

93 

12.9 

b 

11 

2.7 

59 

14.5 

3 

1.0 

11 

3.5 

34 

1C.9 

WH/TE 
NOK-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
t  NUMBER 


7  100.0 

Q 

•  0 

7 

2  1CC.0 

c 

lo 

2 

5  100.0 

0 

.0 

5 

1  100.0 

0 

•  c 

1 

0  .0 

0 

.0 

0 

I  10C.C 

*  0 

.0 

I 

5    71 .4 

\D 

7 

3  75.0 

0 

.0 

t 

2  66.7 

0 

.0 

3 

I  100.0 

0 

•  0 

1 

I  100.0 

0 

.0 

1 

0  .0 

0 

.0 

D 

8  100*0 

0 

l> 
♦  u 

g 

2  100.0 

0 

.0 

2 

6  100.0 

0 

.0 

6 

9  100.0 

0 

•  0 

<5 

S  100.0 

0 

"o 

5 

4  100.0 

0  ' 

.0 

4 

15  63.3 

1 

5  .6 

19 

4  8C.0 

1 

10.0 

10 

7  37.5 

0 

.0 

8 

1  106. o 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

1  1C0.0 

0 

.0 

I 

3  100.0 

0 

3 

0  *0 

c 

.*0 

0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

s 

6  100.C 

0 

♦  0 

1  10C.0  . 

0 

.0 

1 

5  10C.C 

0 

.0 

5 

7  1C0.0 

0 

♦  0 

7 

4  100.0 

0 

.0 

4 

3  100.0 

0 

.0 

3 

6  100.0 

0 

.0 

6 

0  .0 

0 

.0 

0 

6  1C0.0 

0 

.0 

6 

I 

5  1CC.0 

0 

.0 

5 

1  100.0 

0 

.0 

1 

4  1P0.0 

0 

.0 

4 

17  100.0 

0 

.0 

17 

12  10C.0 

0 

.0 

12 

5  10C.0 

0 

.0  < 

5 

12  92.3 

0 

.0 

13 

7  1CC.0 

0 

.0 

7 

*>  83.3 

0 

.0 

6 

11  100.0 

c 

.0 

11 

8  100.0 

0 

.0 

8 

3  10C.0 

0 

.3 

3 

605  84.0 
336  62*4 
269  86.2 


22  3.1 
13  3.2 
9  2.9 


720 
4C€ 
312 


NC    DUKE  UNIVERSITY  * 
TOTAL  0  .0 

FEMALE        *        0  .0 
MALE  0  .0 

NC    APPALACHIAN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    EAST  CAROLINA  UNIVERSITY 
TOTAL  •  0.0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  *° 

NC    NC  CENTRAL  UNIVERSITY 


TOTAL 
FSMALE 
MALE 


.0 
.0 

A? 


•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.b 

•  0 
.0 

100.0 
100*0 
100.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

3 

1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

V 

100.  C 

0 

.0 

0 

.0 

56 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

26 

100.0 

0 

.0 

.0 

30 

1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

t  v  U 

10C.0 

0 

.0 

6  0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

♦  0 

e 

100.  0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

10C.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3 
2 
1 

56 
26 
20 

11 

7 
4 

5 
4 


ERIC 


1516. 


1456 


TABLE  7*    TOTAL  MASTER'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  *C'JCATICN  BY  ftACEt 
ETHNIC  ITY t  ANO  SEXl     INSTITUTION  ANC  STATE    1978-1979.  <• 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


kiHlT  E 
NON-HISPANIC 


NQN-RESICSNT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 
PSYCHOLOGY  (2000) 


NORTH  CAROLINA 
NC  ?»C  STATE  U  RALEIGH 


NUMBER 


TOTAL 

9  .0 

0 

.0 

FEMALE 

C  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

NC    U  CF 

NC  AT  CHAPEL  MILL 

TOTAL 

0  .0 

0 

FEMALE 

0  .0 

*  0 

.0 

MILE 

0  .0 

0 

.0 

NC    U  OF 

NC  AT  GREENSBORO 

TOTAL 

0  .0 

I 

4  5.9 

.FEMALE 

0  .0 

I 

10.0 

HALF 

0  .9 

0 

.0  * 

NC  *STN 

CAROLINA  UNIVERSITY 

,  TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

mtE 

0  .0 

0 

.0 

NC  KAKc 

FOREST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

NC          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE      .          0  .0 

MALE                 0  .0 

NORTH  OAKDTA 

NO    NO.  STATE  NJ  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0 

•  FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 
ND    U  CF  NO  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                 0  .0 

HALE                 0  .0 


9  INSTITUTIONS) 
6  4.5 
5 
1 


7.6 
1.5 


.0 
.0 
,0 

.0 
.0 
.0 


NO  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 

OHIO 


2  INSTITUTIONS) 


.9 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


CH    ANTIOCH  UNIVERSITY 

TQ$AL 

1  .3 

8 

2.6 

FEMALE 

1  .5 

4 

1.3 

MALE 

0  .0 

4 

4.7 

OH    &3WLING  GRN  ST  U  MAIN  CAM 

TOTAL 

0  .0 

0 

'  .0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

OH  CASE 

WESTERN  RESERVE  U 

TOTAL 

0  .0 

2 

9.5 

FEMALE 

0  .0 

1 

14.3 

HUE 

0  .9 

1 

7.1 

OH    CLEVELAND  ST  UNIVERSITY 

TCTAL 

0  .9 

2 

8.7 

FEHkLE 

0  .0 

2 

1 1.8 

HALE 

0  lo 

0  1 

.0 

OH    KE  NT 

STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

o  O.o 

1 

5.3 

FEHALE 

0  .0 

0 

.0 

HA  L  E 

0  .0 

1 

10.0 

OH  MIAMI 

UNIVERSITY  MAIN  CAM 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

C  .9 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

•  9 

CH  OHIO 

STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

0      a  .0 

1 

2.5 

FEHALE 

0  .0 

1 

4.0 

MALE 

0  .0 

9 

.0 

OH  OrilO 

U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEWLE 

0  .0 

0 

.0 

HALE 

0  .0 

0 

.0 

OH    U  OF 

AKRON  MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

0  .0 

1 

7.1 

FEHALE 

0  .0 

0 

.0 

HUE 

0  .0 

1 

8.3 

OH    U  OF 

CINCINNATI  MAIN  CAM 

TOTAL 

0  .0 

4  0 

28.6 

FEMALE 

0  .0 

4 

44.4 

HALE 

0  .  .0 

0 

•  0 

OH    DIVERSITY  OF  OAYTON 

TOTAL 

0  .0 

2 

9.5 

FEKAtE 

0  .9 

0 

•  9 

MALE 

0  .0 

2 

13.3 

NUMBER 

NUMBER 

% 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•o. 

10 

100.0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0. 

6 

0 

.0 

0 

.0 

a 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

o 

.0' 

0 

.0 

o 

.0 

9' 

75.0 

3 

25.0 

12 

o 

.0 

o 

.0 

o 

•0 

4 

100.0 

0 

•0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'  .0 

5 

62.5 

3 

37.5 

8 

0 

.0 

0 

-0 

l 

5.9 

16 

94.1 

0 

.0 

17 

o 

.0 

o 

.0 

i 

10.0 

9 

90.0 

0 

.0 

10 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

•  0 

7 

100.0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

•  0.. 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

9 

o 

.  0 

o 

•  0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0  / 

0 

.0 

7 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

J 

0 

.0 

10 

1C0.0 

0 

.0 

10 

o 

.0 

o 

/.o 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

/  #0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

5 

o 

.0 

A 

.0 

6 

4.5 

124 

93.1 

3 

2.3 

133 

0 

.0 

/  0 

.0 

5 

7.6 

61 

92.4 

0 

.9 

66 

o 

.0 

/  o 

.0 

1 

1.  5 

63 

94.0 

3 

4.5 

67 

.0 

1 

50.9 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

2 

•  0 

I 

100.0 

I 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

s  ^  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

\  0 

•  0 

o 

.0 

o 

\0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

.0 

0 

.0 

0 

o 

•  0 

1 

33.3 

1 

33.3 

2 

66. > 

0 

.0. 

3 

0 

.9 

1 

50.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10C.0 

0 

•0 

1 

I 

•  3  " 

,  1 

.3 

1 1 

3.6 

2  89 

95.4 

3 

1.0 

303 

I 

.  5 

o 

•  0 

o  6 

2.6 

209 

95.9 

3 

1.4 

lie 

0 

.0 

1 

H.2 

b 

5.9 

80 

94.1 

0 

.0 

85 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

11 

91.7 

1 

8.3 

12 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

6 

1C0.C 

0 

•Q 

6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

83.3 

1 

16.7 

6 

9.5 

o 

.0  * 

4 

19.0 

17. 

81.0 

0 

.0 

21* 

I 

14.? 

o 

.0 

2 

28.6 

5 

71.4 

0 

.0 

7 

1 

7.1 

0 

.9 

>  2 

14.3 

12 

85.7 

0 

.0 

14 

0 

.0 

o 

.0 

2 

8.7 

2  1 

91.3 

0 

.0 

23 

.0 

o 

.0 

2 

11.6 

15 

88.2 

0 

.0 

17 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

o 

.0 

o 

.0 

1 

5.3 

18 

94.7 

.0 

.0 

19 

o 

.  0 

o 

.0 

o 

•  0 

9 

100.0 

0 

.0 

9, 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10.0 

9 

90.0 

0 

.0 

10 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

7 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

3 

10C.C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

I 

2.5 

I) 

•0 

z 

5.0 

38 

95.0 

0 

.0 

40 

I 

4.  0 

o 

.0 

2 

8.0 

23 

92.0 

0 

.0 

25 

0 

'.0 

0 

.0 

c 

.0 

15 

100.0 

0 

.0 

15 

o 

.6 

o 

.  0 

o 

,0 

17 

94.4 

1 

5.6 

18 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

„  12 

92.3 

1 

7.7 

13 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.1 

13 

92.9 

0 

.0 

14 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

9 

.0 

1 

8.3 

1 1 

91.7 

0 

.0 

12 

0 

.0 

0 

.0 

4 

28.6 

9 

64.3 

1 

7.1 

14 

0 

.0 

0 

.0 

4 

44.4 

5 

55.6 

0 

.0 

9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

80.0 

1 

20.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

2 

9.5 

19 

90.5 

0 

.0 

21 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

100.0 

•  0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

.0 

2 

13.3 

13 

86.7 

0 

.0 

15 

1457 


1517 


TABLE  T.    TOTAL  RASTER1 S 


DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUT IONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY,  AND  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  tNOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  « 

PSYCHOLOGY  C20C0)  > 

OHIO 

OH    UNIVERSITY  OF  TOLEDO 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


•  WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


0  »0 
0  .0 
0  .0 
MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OH    MIGHT  ST 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0  , 
OH    XAVIER  UNIVERSITY 

TOT £l  0  . 

FEMALE  0 

MALE  0 

o 

OH         STATE  TOTALS  < 

TOTAL  I 

FEMALE  I 

HfcLE  0 


►  0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

4.5 

8*3 
.0 


NUMBER 


14  INSTITUTIONS) 
22  4.2 
13 
9 


4.3 
4*6 


OKLAHOMA 

OK    EAST  CENTRAL  CKLA  STATE  U 

*      TOTAL                2     18.2  0 

FEMALE                 0        .0  0 

MALE  2  28.6  0' 
OK    NORTHEASTERN  OKLA  STATE  U 

TOTAL                 0        *0  0 

FEMALE                 0       .0  0 

MALE  0  .0  9 
OK    OKLA  ST     E  U-  MAIN  CAMPUS 

6       TOTAL                  0        .0  6 

FEMALE                 0        .0  3 

MALE  0  tfO  3 
OK    U  OF  OKLAHOMA  NORMAN  CAM 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE                 0        .0  0 

MALE  0  .0  0 
OK    UNIVERSITY  OF  TULSA 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE                 0        .0         •  0 

MALE                 0        «0  0 


•  0 
.0 

•  .0 

•  0 
.0 

•  0 

17.6 
18.8 
16.7 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
♦0 


OK  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  2  3.5 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  6.7 

OREGON  r> 

OR    PORTLANO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

OR    U  OF  OREGON  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

OR    U  OF* OREGON  HLTH  SCI  CTR 


5  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 


OR    WESTERN  CONS  BAPTIST  SEN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

0 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


10.  5 

11.1 

10.0 


•  0 

•  0 

•  0 

w 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  3 


OR  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0^  ' 

PENNSYLVANIA 


PA    BR YN  NAUR  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    BJCKNELL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  -u 

PA    CARNEGIE-MELLON  U 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *3 

*    MALE  0  *0 

PA     OJQUESNE  UNIVERSITY 


4  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
'.0 
•  0 


0 
0 

Q 

6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 


•  0 
•0 

•  3 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.3 
.0 


4 

3 


♦  0 

*o 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


.3 
♦  9 
.5 


-.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


0 
0 
0 

1 

0 

1  , 

0 
0 

v  0 

0 
0 
0 


2.9 
6.3 
>  .0 

•  0 

•  0 
.0 


1.8 
3.7 
•  0 


•  0 

•  0 
•0 

7.1 

.0 
.  12.5 

#0 

.0 
.0 

.0^ 

•  0 
.0 


1  2.9 

0  *o 

1  5.6 


♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


:R 

NUMBER  . 

1 

NUMBER  * 

/ 

- 

0 

.0 

*  0 

~~.o 

*  2vlO0.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1  1 00.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  1CG.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

4  1C0.0 

o 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

0 

♦  0  - 

1  100.0 

o 

.0 

*  1 

*.5 

21  95.5 

o 

.0 

1  « 

8.3 

11  91*7 

0 

.0 

0 

.0 

10  100*0 

1 

♦  2 

28 

5.4 

486  93** 

0 

♦  0 

17 

5.3 

303  93*8 

1 

.5 

1 1 

183  92*9 

o 

•  0 

2 

18*2 

9  81*8 

0 

•  0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

•  0 

2 

28.6 

5  71*4 

o 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

o 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

7 

20*6 

27  79*4 

o 

.0 

<» 

25.0 

12  7^.0 

o 

.0 

3 

16*7 

15  83*3 

0 

.0 

0 

.0 

5  83*3 

o 

.0 

<,  0 

*0 

3  75*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

2  10C*0 

o 

♦  0 

0 

*0 

4  l'Jv.O 

o 

.0 

0 

*0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

♦  3 

2  1CC.C 

o 

♦  0 

9 

15*8 

47  b:«5 

0 

♦  0 

4 

14.3 

?2  81*5 

0 

♦0 

5 

16*  7 

25  83*3 

* 

o 

♦0 

0 

*0 

9  100*0 

o 

•  0 

p 

♦  0 

8  100*0 

0* 

♦0 

0 

*0 

f 

1  100*0 

3 

21.4 

4 

28*6 

10  71*4 

1 

16.7 

1 

lo*7 

5  83*3 

2 

25.0 

3 

37.5 

5  62*5 

0 

.0 

0 

.  0 

3  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0  *o 

0 

♦  3 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

'  0 

.0 

9  100*0 

0. 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

6  1C0*0 

3 

8.6 

4 

11.4 

31  88*6 

1 

5.9 

1 

5.9 

16  94*1 

2 

11.1 

3 

16.7 

15  83*3 

NON-RE  SI OENT 
ALIEN 

NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
♦0 

.0 
♦0 

♦  0 

.0 
.0 
♦3 

.0 
.0 
,0 


0 
0 

0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

•  .0 


1  33*3 
1  50*0 
0  *0 


100*0 
*0 
100*0 

10C*0 
iOC*0 
10C*0 


35  100*0 

17  100*0 

18  100*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


TOTAL 

\ 

NUMBER 


.0 
.0 
,♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 
.0 


1.2 
.9 
1.5 


•  0 
.0 
.0 

.0 
*  *0 

•  0 

•  3 

•  0 
.0 

16.7 
25.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1.8 

-.3.7 
.0 


.0 
♦0 
.0 

.0 
-0 
.0 

.0 

.0 

•  o. 

•  0 

.0  - 

•  0 


.0 

•  0 

♦  0 


2 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


66.7 
50.0 
100.0 


•  0 

•  0 
.0 

.0 
.3 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


2 
1 
1 

4 
3 
1 

22 
12 
10 


520 
323 
197 


11 

4 
7 

2 
1 
1 

34 
16 
18 

6 
4 

2 

4 

2 
2 


57 
27 
30 


9 
8 
1 

14 

e> 
3 

3 
0 
3 

9 

6 


35 
17 
18 


35 
17 
13 


iERJC 


1518 


1458 


%  TA4LE  7.  TOTAL  MASTER*  S  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CCNFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
v  ETHNICITY*  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-»1%79 


AMERICAN  I  KOI  AN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER         I , 


SLACK 
NON-HI  SPANK 


ASIAN  OR 
PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


PSYCHOLOGY  (2GC91 

c 

PENNSYLVANIA 

PA    EDINbQRQ  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .9 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,  0  U> 

PA    HAHNEMANN  MEOL  C  A.ND  HOSP 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PA  INDIANA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


<J  CF 


1  .1.7 

0  .0 

1  7."7 
PENNSYLVANIA 
C  .0 


•  0 
.0 


PA    KJTZTOWN  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

-        MALE  0  .0 

PA    LEHIGH  UNIVEFSITY 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    MANSFIELD  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

PA    MARYMOCD  COLLEGE 

TOTAL  3  .0 

\       FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

PA  MILLERSVILLE 
"  TOTAL 
FEMALE 
MAL  E 
PA    PA  STATE 
TOTAL 
te  FEMALE 
<,  MALE 
PA    PA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PA     $4  VtTHWRE  COLLEGE 
TOT  A*.  0  .0 

FEMALE  0  .3 

HALE  '    0  -0 

PA TEMPLE  UNIVERSUY 
TCTAL  1  2.1 

FEMALE  C  .0 

.       MAL  c  I  4.3 

PA    U  OF  PENNSYLVANIA 
TOTAL  C        . 3 

FEMALE  0  .0 

MA  Lc  C  .3 

PA    U  OF  PITTS8G  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .3 

MALE  3  .0 

*   PA     VILLANOVA  UNlVbRSlfY 
T^TAL  0  *9 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    «EST  CHESTER  ST  COLLEGE 


ST  COLLEGE 
0  .0 
0  .0. 
0  .0 
MAI N  CA4PUS 
0  .3 
0  .9 
0  .0 
CAPITOL  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  .9 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1 

0 
1 

3 
3 
0 

0/ 

6 

9" 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
3 
G 

0 
0 
0 

4 
2 
2 

1 

0 
1" 

0 
0 
0 

2 
2 
0 


X 

* 

NUM8ER 

1 

NUMBER 

t 

NUM8ER 

< 

7.  1 

*  o 

c 

j> 

♦9 

1 

7 . 1 

♦0 

9 

\o 

0 

.9 

9 

•  0 

12.5 

9 

.9 

'  0 

.9 

1  0 

12.5 

I 

5.2 

9 

.9 

0 

.9 

A 

6.  "i 

6.7 

9 

.9 

0 

.9 

3 

6.  7 

|.0 

9 

.9 

0 

.9 

1 

7.7 

• 

t  ^ 

A 

.9 

tt  0 

♦  3 

3 

.0 

r  * 

.0 

0 

Io 

0 

.9 

9 

•° 

9 

.0 

c 

.9 

9 

•  0 

to 

o 

•  9 

o 

.9 

9 

.0 

i° 

9 

.3 

0 

.9 

9 

.0 

Io 

9 

.9 

3 

•  0 

9 

.9 

0 

.3 

3 

•  .0 

9 

.0  . 

9 

.9 

.0 

9 

.0 

9 

.0 

9 

-.9 

.3- 

9 

.0 

9 

.9 

9 

•  0 

< 

.0 

o 

V  0 

o 

.0 

9 

.9 

.0 

9 

.0 

9 

.0 

9 

.3 

.3  . 

9 

.0 

9 

.9 

9 

.9 

•  9 

o 

.9 

o 

.0 

3 

.9 

•  3 

3 

.9 

9 

.0 

9 

.9 

.0 

9 

.9 

0 

9 

.9 

1 

c  • 

•  D 

o 

Q 

.  0 

o 

.0 

•  G 

9 

*9 

0 

•9 

9 

.0 

.9 

.9 

0 

.9 

9 

;9 

26.  7 

1 

6.7 

o 

■  9 

5 

33.3 

22.2 

I 

11.  1 

9 

.9 

3 

33.3' 

33.3 

9 

.0 

9 

.9 

2 

33.3 

19.0 

9 

A 

.  u 

o 

■  9 

I 

1  0.  0 

.9 

9 

.C 

0 

.0 

9 

.0 

33.3 

9 

.0 

9 

.9 

I 

33.3 

•  9 

•  C 

A 

.9 

0 

.0 

.9 

0 

^9 

9 

.9 

9 

.9 

.0 

9 

.9 

9 

.9 

9 

•  C 

A  •  3 

o 

•  0 

o 

.0 

3 

6.A 

8.3 

3 

•  c 

0 

.3 

i 

8.  3 

.9 

C 

.  0 

9 

.9 

1 

A. 3 

•  0 

1 

12.5 

o 

1 

12.5 

.0 

1 

33.  3 

9 

.3 

1 

.9 

9 

.0 

9 

.0 

9 

•  C 

18.2 

0 

.9 

9 

.9 

A 

18.2 

25.0 

9 

.9 

9 

.3 

3 

25.3 

10.9 

j\ 

.9 

0 

.9 

1 

10.0 

.  3 

9 

.9 

9 

.9 

3 

.0 

.3 

9 

■  C 

9 

.3 

9 

.0 

.9 

0 

.9 

3 

.9 

3 

.0 

.3 

0 

.C 

9 

.9 

e 

•  c 

.  ) 

0 

.9 

9 

.0 

9 

.9 

.3 

9 

.0 

9 

.9 

9 

.9 

fcHITE 
NON-HISPANIC 

i 

NUMBER 


M3K-RESI0ENT 
ALIEN 


NUM8ER 


TOTAL 
NUMBER 


STATE  TCTALS  I 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.6 
.9 
1.5 


20  INSTITUTIONS) 
15      A. 7 
10  5.5 
5  3.6 


53 
Al 
12 


92,9 
100.0 
87.5 

91.  A 
Si.  1 
92.3 


12  100.0 
6  109.9 
6  109.9 

3  199.9 
3  100.0 
9  .9 

1  100.0 

1  100.0 
0  .0 

9  100.0 
3  10C.C 
6  100.0 

17  100.0 

6  100.0 
\    11  100. 0 

O  3A  100.0 

^^  icc.o 

11  190.0 

10  66.7 
^6  6A.7 

A    66. 7 

«  90.0 

7  100.0 

2  66.7 

2  100.0 
2  100.0 
0  .0 


AA 

22 
22 

7 
2 
5 

17 
9 


93.6 
91.7 
95.7 

66.7 
10C.0 

77.3 
75.9 
80.0 


.6 
1.  1 
.0 


.0 
.9 
.3 


19  6.0 
12  6.6 
7  5.1 


2  100.0 
1  100.0 
1  1C0.0 

2A  1C0.0 
11  100.0 
13  100.0 


296  92.8 
168  92.3 
128    93. A 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.7 

1 

2.2 

0 

•  0 

0 

.  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.3 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

,.3 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.•° 

0 

.0 

o 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

9 

.0 

o  ■» 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.9 

0 

.0 

0 

.3 

1 

<».5 

3 

.0 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

,  -o 

0 

.0 

A 

1.3 

2 

1.1 

2 

1.5 

I* 
6 


58 
'45 
13 

12 
6 
6 

o  3  < 
3 
0 

1 

r 
o 

9 
3 
6 

17 
6 
11 

3A 
23 
11 

15 
9 
6 

10 

7* 
3 

2 
2 
0 

A7 

2A 
23 


3 
5 

22 
12 
10 

2 
1 
1 

2A 
11 
13 


319 
1A2 
137 


RHOOE  ISLAND 

RI     B<TOWN  UNIVERSITY 


TOIAL 
FEMALE 
MALE 
R!  RHOOE 
TOTAL 
FEMALE 
MAL? 


0  .0 

0  .9 

0  .9 
ISLAND  COLL  E  JE 

0  .0 

*         0  .9 

0  .3 


RI     SALVE  REGlKA«>NCliPORT  C 


TOIAL 
FEH^LE 
MALE 
RI    U  OF  RHODE 
•     TCTAL  * 
FEMALE 
.  MALE  * 


0 
0 
0 

ISLAND 

C 
0 
9 


0 
3 
.  3 

.C 
.  3 
.3 


16.7 
.0 
33.  3 


.0 
.0 

.3 


0 

c 

9 

9 

C 
C 

9 
9 
9 

0 
9 
C 


.9 
.C 
.C 

.9 
•  0 
•I 

.9 
.9 
.9 

.9 
.9 
.0 


.9 

9 

*  .0 

2 

100.0 

9 

.9 

2 

.9 

9 

.0 

1 

100.0 

c 

.9 

1 

.9 

9 

.0 

1 

100. 0 

9 

.9 

I 

a 

12 

.9 

2 

16.7 

9 

.  75.0 

1 

8.3 

.9 

9 

.0 

5 

83.3 

I 

16.7 

6 

.9 

33.3 

A 

,66.7  , 

9 

.9 

6 

.9 

9 

.0 

.  31 

100.0 

9 

.9 

31 

.0  { 

.0 

22 

100.0 

9 

.9 

22 

.9 

9 

.c 

9 

1CC.C 

9 

.9 

9 

♦  9 

9 

2 

ICC.O 

9 

.9 

2 

.9 

■>  3 

2 

IOC.  9 

0 

•  9 

2 

•  9% 

9 

.0 

0 

.9 

9 

.9 

9 

9 

ERIC 
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TA§\e  7.     TOTAL  MASTER* S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EUUtATlON  BY  RACEt 

ETHNICITY,  AnAeX!     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 

PSYCHOLOGY  (2000) 

RI  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 


BLACK  '  ASIAN  OR 

NCN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


SOUTH  CAROL  IN*. 


SC  AT  COLUMBIA 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


-STATE  TCTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

f  EMALE  0    '  .0 

H4LE  0  .0 


NUMBER 


INSTITUTIONS^ 
2  4.3 


.0 
12.5 


.0 
.0 
.0 


INST  ITOTIONS) 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  '.0 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

TN    EAST  TENN  ST  UNIVERSITY 
T01AL       \        0  .0 
FEMALE        \        0  .0 
MALE         i       0  .0 


HA  L  t  I  u 

TN    MEMPHIS  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 

MALE  \ 
TN    MIOOLE  TENN 

TOT  AL 
..  FEMALE 
MALE 
TN  TENNESSEE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  -0 

ST  UNIVERSITY 

0  .0 

0  .0 

0  .0 
ST  UNIVERSITY 

0  .0 

\  0  .0 

\  0  .0 


TN    U  OF  TENN  AT  CHATTANOOGA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TN    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NUMBER 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
TENNESSEE  KNOXVILLE 

0  .0 

d  .o 

0  .0 
TN    VANDERBILT  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE'  0     -  .0 

MALE  ,  0'  .0 

TN  STATE  TOTALS'  (       °10  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0  .0  14  7.8 

FEMALE  0  .0  8  8.0 

MALE  0  .0  6  7.6 


TEXAS 

TX  AB I lene*chrstn  university 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    ANCELO  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

TX/  BAYLOR  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
.0 
.0 

.0 
.3 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0  * 


.0 
.0 
.0 


.c 

.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


1  .6 
1  1.0 

0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


5 

71.4 

0 

.0 

0 

5 

71.4 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

'  0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

5.3 

1 

5.3 

0 

0 

.0 

1 

5.6 

0 

1 

100.0 

0* 

.0 

0 

0 

.0, 

0 

•°y 

0 

0 

.0 

0 

.o7 

■  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

4.  a 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

2 

3.8 

0 

.0 

2 

1 

4.3 

0 

.0 

1 

1 

3.4 

0 

.0 

1 

4 

57.1 

0 

.0 

0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

2 

40.0 

0 

.0 

0 

1 

5.3 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

9.  I 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0  ~ 

0 

.0 

0 

0 

•  Q 

0 

.0 

0 

TOTA  L 

UH 1 T  E 

u  i4irTo  i  tv 

MHM_U 1  CP AMI r 

X 

NUMBER 

< 

NUMBER  X 

•  0 

t, 

4.3 

44  93.C 

.0 

0 

•  0 

30  $6.8 

•0 

2 

12.5 

14  87.5 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

2  100.0 

•  0 

c 

•  0 

7  icc.c 

.0 

0 

.0 

0  .0 

•  0 

o 

•  0 

2  100.0 

.0 

0 

.0 

7  100.0 

•0 

0 

A 
•  U 

3  100.0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

•  0 

0 

•  0 

7  100*0 

.0 

0 

lo 

3  10C.0 

.0 

0 

.0 

4  1CC.0 

•  3 

5 

71.4 

1  14.3 

■»  0 

5 

71.4 

1  14.3 

.0 

c 

lo 

0  .0 

•  c 

c 

n 
.  \f 

£.  J     1  Vv  .  V 

°  .0 

0 

.  0 

.0 

0 

.0 

10  100.0 

•  0 

2 

10.5 

1 7     89. 5 

•  0 

1 

5.6 

1 7    94 .4 

.0 

1 

100.0 

0  .0 

.  0 

c 

.  0 

9  100.0 

.0 

.  0 

5  1C0.0 

•  0 

0 

*.o 

4  100.0 

•  0 

1 

4.8 

20  '$5*2 

•  0 

o 

Q 

14  100.0 

.0 

1 

14.3 

'6     85. 7 

3.  8 

4 

7.  7 

48    92.  * 

4.3 

2 

8.  7 

21  91.3 

3.4 

2 

6.9 

27  93.1 

.0 

4 

5  7.1 

3  42.9 

•  0 

2 

1 00.  0 

0  .0 

.0 

2 

40.0 

3  60.0 

•  0 

1 

5.  3 

18    94 • 7 

•0 

0 

.  0 

8  1 C  3.  0 

.0 

1 

9.1 

10  90.9 

.0 

0 

.0 

11  100.0 

•  0 

0 

•  0 

3  100.0 

•  0 

0 

•  0' 

D    IAA  A 

.0 

0 

.0 

9  10C.C 

•  0 

0 

•0 

5  lOC.O 

.0 

c 

.0 

.      4  lOolo 

1.1 

1  » 

9.5 

161  89.9 

1.0 

10 

10.  c 

89  89lo 

1.3 

'  7 

8.9 

72  91.1 

t 

•  0 

0 

•0 

3  100*0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

.0 

o 

.0 

3  100.0 

.0 

c 

.0 

4  100.0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

.0 

0 

.0 

2  100. 0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TCTAL 
NUMBER 


1 
1 

0 

0 
0 

0' 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 


2.1 
3.2 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


14.3 
14.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0  " 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.6 
1.0 
.0 


•  o  , 

.0, 


.0 

.0  / 
.0  7 


.0 

.0. 

.0 


47 
31" 
It 


7 
7 
0 

25 
15 
10 

19 
18 
1 

9 
5 
4 

21 
14 
7 

52 
23 
29 

7 
2 
5 

19 
8 
11 

11 

3 
8 

9 
5 
4 


179 
100 
79 
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TA1LE  7      TOTAL  MASTER*  S    OCCAKS  FOR  MAJOR  ««LD  CONFlRRlD  IV  INSTCTUTtONS  Of  HICHM  EOUCATION  BY  RACEU 
7*     T0UL  "*5™  5       ETHNIC  I  TYt  A  NO  SEXt    INSTITlfliON  AN©  STATE  l»7B-i979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NO  Ml EH  S 


•LACK  *$*AN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUNICR 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER  ; 


MITE 
NON-HlSPANIC 

NUMBER 


NGN-RES  I OENT 
ALIEN 

NUMBER 


/ 

TOTAL 
NUMBER 


PSYCHOLOGY  C20C0J 
TEXAS 

TX    EAST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MtLE  0  .0 

TX    LAMAR  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

.    MALE  0  *3 

TX    NtONESTEftN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

T-EHALE  0  .0 

MALE  0     •  .0 

TX    NORTH  TEXAS  ST  UNIVERSITY 


TOTAL  *  0 

FEMALE  0 
MALE  0 
TX    UCE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
TX    SNT  MARY'S 
TCTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

SAN  ANTONIO 
0  .3 

0  *o 
o  *o 


TX    SOUTHERN  METH  UNIVERSITY 


0  .3 

0  *3 

0  .0 

AUSTIN  STATE  U 

0  .0  , 

0  .0 

0  .0 

MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MA  Lc 
TX    STEPHEN  F 
TCTAL  • 
FEMALE 
HALE 
TX    TEXAS  ACM 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .3 

TX     TEXAS  CHRISTIAN  U 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  tO 

*         MALE  0  .3 

TX    TEXAS  EASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

TX    TEXAS  SOUTHERN  UNl.cRSlTY 
TOT  AL  0  .0 

FEMALE.  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TE  XAS  TECH  UNIVERSITY 
\    TOTAL       /        0  .3 
SFEMALE  0  .0 

|    MALE  0  .0 

T;|    TEXAS  WOMAN'  S  UNIVERSITY 
.  JOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TRINITY  UNIVERSITY  . 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  ,0 

TX    UNIVERSITY  OF  OALLAS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

TX    U  CF  HOUSTON  CEN*  CAMPUS 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .3 

MALE  C  .0 

TX    U  HOUSTON  CEAA  LAKE  CITY 
TOTAL  2  2*2 

FEMALE  2  3*2 

HALE  0  *0 

TX    U  HOUSTON  VICTORIA  CAMPUS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .3 

HALE  0  »° 

TX  TEXAS  ACI  UNIVERSITY 
0  .0 
0  *0 
0  .3 
TEXAS  AT  AUSTIN 
0  .0 
0  .3 
0  *0 
TEXAS  AT  ARLINGTON 
0  .*3 
0  .0 

o  *o 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX    U  CF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1 

5*3 

w 

♦0 

y1  o 

♦0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

6*3 

0. 

•0 

0 

•  0 

I 

50*0 

0 

*  0 

o 

♦  0 

0 

♦  3 

0 

♦  0 

0 

♦0 

I 

50*3 

0 

♦  3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

Q 

o 

I 

20*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

25*0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

I 

8*3 

o 

o 

o 

•0 

I 

20*3 

0 

♦  3 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  3 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

>3 

& 

9*  5 

b 

39*1 

0 

.0 

1 

12*5 

z 

23*3 

0 

♦o 

1 

7.7 

6 

4**2 

I 

7*  7 

o 

0 

I 

7*7 

I 

12*5 

0 

.0 

1 

12*5 

0 

•  3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  J 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

♦  0 

0 

.0 

0 

•3 

0 

:o 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  3 

3 

.0 

0 

♦3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

!o 

•  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•Q 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

16 

94*7 

0 

♦  0 

0 

♦  3 

II 

100. 0 

0 

♦  0 

0 

.0 

A 

7  B7.5 


0 
0 
0 

0 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 


•0 

•  0 

•  0 

•b 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  3 

♦0 

•  3 

•  0 

•  3 
9*1 

•  0 

•  0 

•  3 

•  0 

•  0 
•0 

•3 
.3 

.0 

•  0 
.0 

•  0 


0 

•♦o 

1 

6*7 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

33*3 

0 

.ox 

4 

13*3 

0 

♦  0  - 

11*6 

0 

•  0 

\  1 

15*4 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

»  2 

8.3 

0 

♦  0 

1 

7*7 

0 

•  0 

I 

9*1 

0 

♦  0 

3 

3*2 

0 

♦  0 

'  1 

1*6 

0 

♦  0 

2 

6*7 

0 

♦  0 

1 

12*5 

0 

•  0 

o- 

•  0 

0 

•  3 

1 

33*3 

0 

33.3 

0 

*\ 

40*0 

0 

25*0 

0 

♦  0 

•0 

0 

♦  0 

♦  3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

1 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

5.0 

•  0 
it  3 

50*0 
♦0 
50*0 

23*0 
25*0 

♦  0 

_8*3 
20*0 
>  *0 


16 
4 
14 

1 
0 
1 


90.0 
100*0 
67*5 

50*0 
*0 
50*0 


4  60.0 

3  7**0 
1  100*0 

11_  91*7 

4  60*0 
7  100*0 


0 

•  0 

3  100*0 

o 

•0 

2  100*0 

o 

•  0 

.     1  100*0 

10 

47*6 

11  52*4 

3 

37*5 

5  62.5 

7 

53*6 

6  46*2 

2 

15*4' 

11  84*6 

2 

25*0 

6  75*0 

o 

•  0 

5  100*0 

0 

.0 

20  100*0 

o 

♦  0 

7  1CC.0 

o 

♦  0 

13  100.0 

0 

•  0 

1  100*0 

o 

♦  0 

0  »0 

c 

♦  0 

1  103*0 

0 

.0 

11  100*0 

o 

♦  0 

.    7  100*0 

o 

♦  0 

-    .4  100*0 

0 

*0 

5  100*0 

o 

♦  0 

3  1O0.0 

o 

♦  0 

2  100/0 

16 

94*7  . 

0  *0 

11 

100. 0 

0  *o 

7 

87*  5 

0  *0 

0 

.0 

9  100.0 

o 

♦  0 

3  100*0 

o 

♦  0 

6  100*0 

6*  7 

14  93*3 

0 

•  0 

12  100*0 

1 

33*3 

2  66.7 

4 

13*3 

26  86*7 

2 

11*8 

15  68*2 

2 

15*\ 

11  64*6 

.0 

*0 

3  75*0 

'0 

.0 

,0  *.0 

0 

*0 

3  100.0 

3 

12*5 

21  67.5 

1 

7*7 

V   11  92.3 

2 

16.2 

9  81.8 

5 

5*4 

82  88*2 

3 

4*8 

56  88*9 

2 

6*7 

26  66*7 

1 

12*5 

7  87*5 

0 

♦0 

5  100*0 

1 

33*3 

2  66.7 

3 

33*3 

6  66*7 

Z 

40*0 

3  60*0 

1 

25*3 

3  75.0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

.0 

?  100*0 

0 

.0 

1  103*0 

0 

♦  0 

5  100*3 

0 

.0 

2  1C0.0 

0 

.0 

3  100*0 

1  / 

5*0  / 

20 

0 

4 

1 

6.J 

16 

o 

/•O 

2 

0 

/.I 

0 

0 

/ 

1  *0 

2 

0  / 

♦  0 

.  5 

y 

4 

0 

•0 

1 

7o 

•0 

12 

0 

.0 

5 

0 

•  0 

7 

o 

•  0 

3 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

o 

♦0 

21 

0 

.0 

8 

0 

•  0 

13 

o 

•  0 

13 

0 

.0 

8 

0 

.0  • 

5 

0 

.0 

20 

0 

.0 

7 

0 

.0 

13 

o 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

o 

♦0 

11 

0 

♦  0 

7 

0 

♦  0 

4 

o 

*  0 

5 

0 

♦  0 

3 

0 

♦  3 

2 

I 

5  *3 

19 

0 

.0 

11 

1 

12*5 

6 

o 

9 

0 

*0 

3 

0 

*0 

t 

6 

o 

♦0 

15 

0 

♦  0 

\Z 

0 

.0 

o 

•  0 

t  30 

0 

•  0 

17 

0 

*0 

13 

I 

25*0 

4 

1 

100*0 

1 

0 

♦  0 

3 

o 

•  0 

24 

0 

♦  0 

13 

o 

•  0 

11 

6 

6*5 

93 

4 

6*3 

63 

2 

6*7 

30 

0 

•  0 

8 

0 

•  0 

5 

0 

•  0 

3 

0 

♦0 

9 

0 

♦  0 

5 

0 

•  0 

4 

0 

•  0 

4 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

1 

0 

•0 

5 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

3 

0 

ERIC 


14*1 


•*'"f«LE»7.    TOTAL  NASTWS    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  »V  INSTITUTIONS  »  HIGHER  EOUCATION  tY  RACEt* 

ETHNIC  I TY»  A  HO  SEX.    INSTITUTION  ANO  STATC  '  l*7i*l»T» 


1       AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

ttM3£R  I 

PSYCHOLOGY  12*100) 

TEXAS 

TX    U  CF  TEXAS  AT  DALLAS 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISIANOER 


NUM8Ek 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


fcHlU 
NO*  HISPANIC 


NOH-RESIOENT 
ALIEN 


tGTAL 
FE>5*L£ 
MALE 
TX    U  Cf 
TOTAL 
FEMALE 
**LE 


0  *0 

0  ^3 

0  .0 

TEXAS  AT  EL  PASO 

3  .0 

0  *3 

0  *3 


TX    U  CF  TEXAS  PERMIAN  dAS  IN 


TOTAL 

FEM4Lc 
PALE 


.3 

«3 
.0 


.0 

•  3 
.0 

.0 
.0 
.3 

•  0 
.3 
.0 


TX          STATE  TOTALS  I 

TOTAL  2  \. 

FEMALE  2  1< 

KALE  0 

UTAH 


26  INSTITUTIONS) 


'  Ul    IMI VERS!  T Y  Of  UTAH 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  *3 

MALfc  0  *3 

UT    UTAH  STAT  t."  UNXVEKSITY 


23 

:  3 


0 

\ 

0 


6.3 
6*2 


•  0 

•  3 

•  3 


TCTAL 

FEMALE 
VLE 


UT         STATE  TCT*LS  I 
TOTAL  3 
FEMALE  0 
MALE  .0 

VERMONT 

VT    GOOOARO  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
VT    U  VT  i  SI 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 

VT  STATE  TOTALS  < 

TCTAL  3 
FEHALE  0 
MALE  C 

VIRGINIA 


0  *0 
0  .3 

>\  ,3 

2  INSTITUTIONS) 


0 

♦  0 

12 

9*i 

0 

♦  0 

2.2 

0 

♦  0 

10 

2.0.3 

AGRL 

COLl EGE 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

INST  ITJTI0N5) 
12  9*1 
2  2*2 
10  25*0 


VA    C  Of  fclLLI AM  ANO  MARY 
TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .3 

VA  GEORGE  MASON  UNIVERSITY 
.    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0* 

VA    H3LLINS  COLLEGE 

TOTAL  .0  .3 

FEMALE  0        .0  * 

MLE  C  .0 

VA    JAMES  MA0I50N  UNIVERSITY 
TCTAL  0  .3 

FEMALE  0  *3 

HALc  0  .3 

VA    NORFOLK  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .3 

«*L£  C  .3 

VA    CLO  DOMINION  UNIVERSITY 
4  TOTAL  0  .0 

"FEMUE  0  *0 

MLt  0  .3 

VA    RAOFORO  COLLEGE 

TOTAL  9  .3 

FEMALE  0  .0 

MLE  0  .3 

VA    UNIVERSITY  OF  RICHMOND 
TOTAL/  C  .0 


1  100*3 
1  100*0 
0  #0 


1.8 
2*6 

•  0 

"  .3 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


1  100.3* 
1  100*0 
0  .0 


FEMALE 
MALE 
VA    U  OF 
TCTAL 
FEMALE 
MALE 


3  .3 
0  .3 
VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  ?0 


•  0 
.0 
.3 

7*1 
11*1 

•  0 

.0 

•  3 

•  0 


1  10*0 
1  20*0 


fILWO  t  K 

X 

- 

NUMBER 

x 

ifJMlEft 

x 

i  NUMBER  X 

NUMBEM 

x 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

12  35.7 

2 

14.3 

3 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

11  64*6 

2 

15.4 

o 

*  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

1  100*0 

o 

♦  0 

0 

*0 

1 

14.3 

1 

14*3 

6  85*7 

0 

.0 

3 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

•0 

0 

A 

♦  u 

I 

33*3 

1 

33*  3 

2  66*7 

o 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

•  0 

0 

*  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

1  100*0 

o 

.0 

0 

i% 

o 

.  3 

o 

.0 

3  100*0 

o 

.0 

c 

25 

4.6 

52 

14. 1 

305  82*9 

1 1 

3,0 

5 

10 

4.9 

26 

12.  6 

173  84*0 

7 

3*4 

1 

•  6 

15 

9.3 

26 

1**0 

132  81*5 

4 

2.5 

0 

•  3 

0. 

♦0 

0 

•  0 

7  100*0 

'  0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

.0 

o 

.0 

4  100*0 

o 

♦  0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

.0 

10  100*0 

0 

.0 

o 

« 0 

o 

.0 

o 

.0 

4  100*0 

o 

.0' 

o 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

6  100*0 

o 

?o 

0 

•  3 

o 

.0 

0 

.0 

17  lon.n 

o 

.0 

•  V* 

A 

.0 

o 

.0 

7  10C.0 

o 

♦0 

0 

'  .3 

0 

♦0 

• 

0 

.0 

""19  100.0 

0 

.0 

»  2 

1.6 

0 

♦0 

14 

10*9 

VS  89*1 

0 

.0 

1 

1.1 

0 

♦  0 

3 

3.3 

d8  96*7 

0 

.0 

1 

9  A 
<I.  O 

o 

♦  0 

20*9 

27  71,1 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  66*7 

1 

33*3 

A 

♦  0 

♦C 

o 

♦  0 

1  100*0 

o 

•0 

n  o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1  50*0 

1 

50*0 

c 

1  c 
1.3 

o 

.0' 

10*  6 

117  88.6 

1 

♦  d' 

1.  1 

o 

.3 

3*  3 

89  96*7 

o 

.0 

1 

2.5 

0 

.0 

• 

27*5 

28  7C*0 

1 

0 

•  0 

0 

♦0 

1 

100.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

A 

♦  u 

Q 

♦  0 

100*0 

0  *0 

o 

♦0 

0 

•  0 

0 

A 

•  w 

o 

•  0 

ON     * 0 
0  \  *° 

o 

.0 

1 

1.9 

0 

♦  0 

2 

3.5 

55  96*5 

0 

.0 

1 

2.6 

Q 

♦0 

2 

5.  1 

37  94*9 

o 

.03 

0 

.  3 

A 
V 

♦  0 

q 

.0 

18  100*0 

o 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

.0 

o 

.0 

0  *0 

o 

.0 

0 

.0 

iy 

♦  0 

o 

.  0 

1  100*0 

o 

.0 

0 

•  3 

L 

.0 

0 

.0 

1 

4  100*0 

J 

.0 

u 

.0 

A 

♦0 

Q 

♦  0 

2  100.  0 

o 

.0 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0 

«0 

2  100*0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

1 

100*3 

0  *0 

0 

.0 

0 

A 

.  V 

o 

♦  0 

I 

100*0 

0  *0 

o 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

A 

u 

*  0 

0        •  0 

J 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

12  100*0 

0 

♦0 

0 

.  0 

o 

.0 

o 

•  0 

10  100*0 

o 

.0 

C 

.  0 

o 

♦  0 

o 

o 

2  100*0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

7*1 

26  92*9 

v 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

11*1 

'    16  68*9 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

10  100*0 

0 

•  0 

0 

..0 

0 

.0 

0 

.3 

11  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.3 

4  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

♦°. 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

10*0 

9  90*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20*0 

4  80.0 

0 

•0 

0 

•  0 

3 

.0 

0 

*0 

5  10C.0 

*  0 

.0 

TOTAL 
NUMRER 


14 

13 
1 

7 
4 

3 

4 

1 
3 


366 
206 
162 


7 
3 
4 

10 
4 
6 


17 
7 
10 

\ 

N 

129 
91. 
36 

3 
1 

2 


132 
92 
40 


1 
1 

0 

57 
39 
16 

1 

'  0 
1 


2 
2 

1 
1 

0 

12 
10 
2 

26 
16 
10 

11 
4 

7 

10 
5 
5 


r 


eric: 


1462 


TABLE  7*    TOTAL  MASTER*  $    OEGREES  FOR  MAJDR  fit,  >  "CNFCRREO  BY  INSTITUTION  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
.  ETHNICITY,  A NO  SEXt    > Ih.  1TUTION  AND  STATE  19/B-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


'  NUMBER 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUHBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


hHlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE  SI  DENT 
ALIEN 


NUMBER 


TO  Til 
NUMBER 


PSYCHOLOGY  (2000) 


VIRGINIA 

VA    VIRGINIA  COnUNHEALTH  U 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0       ,0       *  0 

VA    VA  POLY  INST  ANO  STATE  U 

TOTAL'  0        .0  0 

FEMALE  0,0  0 

HALE  0.0  0 
VA    VIRGINIA  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  4 

FEMALE  0        .0  I 

MALE  0  ^     .0  3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

100*0 
100*0 
100*0 


VA         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                 0  *0 

MALE                0  *0 

WASHINGTON 

UA    CENTRAL  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE        &fc     0  *0 
MALE  0  .0 

UA    EASTERN  HASH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

'    FEmLE  0  .0 

MALE  0  *3 

UA    GONZAGA  UN1VERS  ITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

UA    PACIFIC  LUTH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEmTE*  0  *0 

mLE  0  *C 

UA    SEATTLE  PACIFIC  U 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

UA     LNI VERSITf  OF  UASHlNOTON 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

WA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  "     0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

UA    WE  STERN  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

UA     WH  IT  WORTH  COLLEGE 
TOTAL  0        ♦ 0 

FJMALE    x  0  *° 

^M*L£  t*^  0  *0 


12  INSTITUTIONS) 
10  6*5 


7 

7*9 

3 

4  *7 

I 

5*6 

0 

•  0 

I 

9*1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

:l 

0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

2 

8,3 

2 

15*4 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MA         STATE  TOTALS '( 

TOTAL  0  *0 

FtMALfc  0  *0 

MALE  0  *0 

WEST  VIRGINIA 

UV    MARSHALL  UNIVERSITY 


9  INSTITUTIONS) 
3  2*2 
2 
1 


2*8 
1*5 


TOTAL 
FEmLE 
MALE" 


UV    *  VA  COLLEGE  GRAO  STUOIES 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.3 


UV    WEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEmLE 
MALE 


UV         STATE  TOTALS 

TDTAL  0 

Ff  MALE  0 

ALE  0 


•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

6.7 

♦  0 
12*5 


INST  ITUTIDNS) 
1  2.8 


*0 
-0 
*0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


1  *7 
1  1*1 
0  *0 


♦  7 
1*4 

♦  0 


•  0 

•  0 
*0 

.0 

•  0 
.0 


.0 
♦  0 
.0 


0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

♦  0 
•0 

*0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


•  0 
.0 

♦  0 


3  2*2 

1  1*4 

2  3.1 


.0 
.0 
.0 

*0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

•  0 


.0 
.0 
♦  0 


.0 
*Q 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

100.0 
100.  0 
100*0 


1«  100*0 


11 


7*2 
8  9.0 
3  4*7 


0 

.0 

1 

5*6 

2 

11*  1 

0 

♦  0 

1 

14*3 

1 

14.3 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

9*  1 

0 

•  0 

0 

♦  o. 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•9 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0*  " 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

6.3 

0 

♦  0 

1 

6*3 

1 

11.1 

0 

.0 

1 

11*  1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

Q 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

•  0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*c 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

2 

8*3 

4 

U.7 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

15*4 

0 

0 

2 

18*2 

2 

i8*2 

0 

.0 

c 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*C 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

7  5.1 
4  5.6 
3  4.6 


.J 
♦  0 
.0 

.0 
.0 

.0 

6.7 
.0 
12*5 


6 

1 10.0 

8 

100*0 

10 

1  00.0 

2 

100*0 

fl 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

147 

92*0 

?A 

91*0 

61 

95*3 

16 

88*9 

6 

85.7 

10 

90*9 

13 

100*0 

10 

100.0 

8 

100*0 

o 

♦  o 

o 

♦  0 

0 

•  0 

IS 

93  .b 

e 

68*9 

7 

100*0 

6 

ICO.  r 

5 

100 

I 

1C1". 

6 

8*. 7 

2 

o6.7 

4 

100*0 

19 

79.2' 

10 

76.9 

9 

81.8 

2^ 

96.7 

14 

100.0 

15 

93.3 

17 

10C.0 

11 

100.0 

6 

1C0.0 

126  92.0 
66  91.7 
60  92.3 


2 
0 
2 

14 
7 
7 


100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
.0 
100.0 

93.3 
100.0 
87.5 


0 

.  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

109.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

I 

14.3 

1 

33.3 

c 

.0 

I 

o«2 

1 

7.7 

0 

.0 

I 

3.3 

0 

.0 

I 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

4 

2.9 

2 

2.8 

7 

3.1 

0 

.0 

0 

0 

Yo 

0 

•  0 

1       J. 3 

0  .0 

1  5.6 


25  96*2 
8  100.0 
17  94*4 


14 

6 


10 

2 


153 
89 
64 


18 
7 
11 

13 
10 

e 

i 
o 
i 

16 

9 
7 

6 
5 
1 

7 

3 
4 

24 
13 
11 

30 

16 

17 
11 

6 


137 
72 
65 


2 
0 
2 

15 
7 


26 
8 
18 


WISCONSIN 

iil  MARQUETTE  UNIVERSITY 
'     TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *9 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


7.1 
.0 
12.5 


7.  1 

.0 
12.* 


13 


92.9 

6  100.0 

7  87.5 


14 

6 
8 


1523 


TABLE  7.     TOTAL  MASTER*  S     OEGREE  S  FOR  J4AJQR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  k*CEt 
ETHNICITY.  A NO  SEX*     INSTITUTION  A NO  STATE    1978-1979  \ 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


dLACK  AS  I AK  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC^  SLANOER 


NUMBER 


PSYCH3L0QY  I20C0) 
WISCONSIN 

WI     U  OF  WISCONSIN  MADISON 

TOTAL  0       .0  0 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0       .0  0 

WI    U  OF  WISCONSIN  MILWAUKEE 

TOTAL  0        .0  si 

FEMALE  0       .0  (I 

MALE  0.0  0 

W!     U  OF  WlSCOhSW;CSHKCSH 

TOTAL  0       .0  0 

FEMALE  0  '      .0  0 

MILE  0       .0  0 


14.3 

•  0 


.0 
.0 
.0 


NUMBER 


WI         STATE  TOTALS  ( 

*    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WYOMING 

„Y    UNIVERSITY  OF  WYOMING 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


4  INSTITUTIONS) 
1  2.0 
1  5.0 
C-  .0 


2.C 
5.0 
•  •J 


.0 

•  0 

♦  0 


2  28.6 
1  16*7 
1  100.0 


WY  ST 
TOTAL 

FEMALE 
MALE 

THE  STATES  AND  D.C.  I 


1  INSTITUTIONS) 


0 

.0 

0 

•  0 

2 

28.6 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

16.7 

0 

.0 

N  o 

.0 

1 

100.0 

TOTAL 

20  .3 

FEM»  L6 

10  .2 

MALE 

10  .3 

PUERTO  RICO 

PR    U  OF  PR 

ft  10  PIECRAS 

TCT4L 

0  .0 

'  femaIe 

0  .0 

MAj.E 

0  .0 

PR        ' AREA 

TOTALS  ( 

TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

0  .0 

MA*LE 

0  .0 

391  INSTITUTIONS) 
476      6.0  , 


301 
175 


7.0 
4.8 


.0 
.0 
♦  0 


87 

49 
38 


1.1 
1.1 
l.C 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEmLE 
HALE 


TOTAL 
FEMALE 
WLc 


.0 
.0 
.0 


INST  ITUT  IONS) 
0  *0 
0  .0 
0  .0 

1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


392  INSTITUTIONS) 


20 

476 

5.9 

87 

10 

301 

6.9 

49 

10 

•  3 

175 

4.8 

38 

1.1 
1.1 

1.0 


PUBLIC  AFFAIRS  AND  SERVICES  12100) 


ALABAMA 

AL    ALABAMA  ACM  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL     AJ8URN  U  AT  MONTGOMERY 
TOTAL  2  3.9 

FcMALE  v      1  9*1 

MALE  I  2.5 

AL     JACKSONVL  ST  UNIVERSITY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AL     TROY  STATE 
TOTAL 
FEMALE  * 
HALE 
AL     TROY  ST 
TOTAL 
FEMLE 
y  MALE 
AL    TROY  STATE  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

AL     UNIVERSITY  OF  ALADAMA 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
DOTHN-FT  RUCKER 
0  .0 
0  *0 
0  .0 
MONTGOMERY 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
•  0 


4 

66.7 

2 

50.0 

t 

100.0 

6 

11.8 

1 

9.1 

5 

12.5 

4 

11.4 

0 

•0 

4 

12*1 

12 

7.9 

2 

7.1 

10 

8.1 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

15 

11.4 

4 

12*9 

11 

10.9 

6 

6.2 

5 

7.4 

1 

3.4 

HISPANIC 
NUMBER 


ERIC 


TOTAl 
MINORITY 


NUMBER 


\  MUTE 
NON-HISPANIC 

\ 

\NUMOER 

V 


NON-RESICENT 
ALIEN 


TOTAL 
X  NUMBER 


5.^ 

0 

.0 

1 

5.0 

20  3 

0 

.0 

1 

20.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

-0  ' 

1 

14*3 

.0 

0 

.0 

(1 

14.3 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

o 

0 


2.0 
.0 
3.4 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


176  2.2 
76  1-8 
100  2.7 


15  100.0 
6  100.0 
9  100.9 


15  100.0 
6  100.0 

9  ioo:o 


15  100.0 
6  100.0 
9  100.0 


&91  2.4 
82  1.9 
1 09  3.0 


3  6*  1 
2  10.0 
I  3*4 


2  28.6 
1  16.7 
1  130.0 


2  28.6 
1  16.7 
1  IOO..C 


759  9.5 
436  10.1 
322  8.6 


15  100*0 
6  1CC.C 
9  100.0 


15  100.0 
6  100.0 
9  10C.C 


15  130. 0 
6  100.0 
9  100.0 


774  9.7 
**2  10.2 
332  9.0 


1464 


17 

85.0 

2 

ICC 

20 

\  3 

60.0 

I 

20.0 

5 

14 

/3.  3 

1 

6*7 

15 

71.4 

I 

14.3 

7 

\l 

71.  4 

I 

14.3 

7 

\ 

.0 

.3 

0 

9 

100.0 

>  0 

.0 

6 

2 

100.0 

0 

-  .0 

2 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

43 

3 

6*1 

49 

16 

.6 

2 

10.0 

20 

27 

93.1 

I 

3*4 

29 

5 

i 

71.4 

0 

•  0 

7 

5 

83*3 

0 

.0 

6 

C\ 

•  0 

o 

.0 

I 

5 

71.4 

o 

.0 

7 

5 

83.3 

0 

.0 

6 

o 

•  C 

o 

.0 

I 

(i 

7«078 

88.5  1 

163 

2*0 

8  ♦  000 

3*813 

66.1 

80 

1.6 

4t329 

3*265 

66  .9 

83 

2.3 

3*671 

0 

.0 

0 

.0 

15 

0 

.0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

.3 

9 

0 

.0 

0 

♦  0 

15 

3 

.0 

0 

♦  0 

6 

0 

.0 

0 

.0 

9 

0 

.0 

0 

*0 

15 

0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

♦  0 

9 

7,078 

88.3 

163 

2.0 

8*015 

2,81? 

A  A  .0 

eo 

1.8 

4.335 

3*265 

68.7 

83 

2.3 

3*680 

0 

.0 

0 

.0 

4 

66.7 

2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

50.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

0 

.0- 

0 

.0 

8 

15.7 

43 

0 

.0 

3 

♦0 

2 

18.2 

9 

0 

.0 

0 

.0 

6 

15.0 

34 

0 

.0 

5.7 

6 

17.1 

29 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

2 

6.1 

6 

ie*2 

27 

2 

1.3 

0 

.0 

14 

9.2 

138 

0 

.0 

0 

.0 

2 

7.1 

26 

2 

1.6 

0 

♦  0 

12 

9.7 

112 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

52 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

41 

0 

.0 

0 

.0 

15 

11.4 

117 

0 

.0 

0 

.0 

4 

12*9 

27 

0 

.0 

0 

♦  0 

11 

10.9 

90 

0 

.0 

'  0 

.0 

6 

6.2 

89 

0 

.0 

0 

.0 

5 

7.4 

61 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

.3.4 

?e 

33.3 

0 

.0 

6 

5C*0 

0 

.0 

4 

.0 

0 

.0 

2 

84.3 

»  0 

.0 

51 

81.8 

0 

.0 

11 

85.0 

0 

.0 

40 

82*9 

0 

.0 

35 

ICC.O 

0 

♦0 

2 

81.8 

0 

33 

9C.8 

0 

.0  * 

152 

92.9 

0 

.0 

28 

90*3 

0 

.0 

124 

100*0 

0 

.0 

52 

100.0 

0 

.0 

11 

1CC*C 

c 

.0 

41 

88.0 

0 

.0 

132 

87.1 

c 

.0 

31 

69.1 

'  0 

•  0 

101 

91.8 

2 

2.1 

97 

69*7 

2 

2.9 

68 

96.6 

1  0 

.0 

29 

TABLE  7* 


TOTAL  HAfTER*  5    DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
FTHNICITY.  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDMN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER  I  NUMBER 

PUBLIC  AFFAIRS  AND  SERVICES  121001 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


hHI  TE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

tJUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


A LA BAH  A 

AL    0  ALABAMA  IN  BIRMINGHAM 


TOTAi. 
FEMALE 
MALE 


AL    U  OF   SOUTH  ALABAMA 


TOTAL 
FEMALE 
KALE 


.0 
.0 
.0 

.0  , 
.  0 
.3 


AL          STATE  TCiALS  (  9 

TOTAL                 2  ■* 

FEMALE                 1  -° 

HALE                  1  -3 

ALASKA 

AK    U  ALAS  ANCHORAGE  CAMPUS 

IDT  AL                 0  .3 

FEMALE     •            3  -° 

MALE                 0  -0 

AK    U  ALAS  STHESTN  SENIOR  C 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE              ..0  .0 


0 

■  0 

.0 

o 

0 

.c 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

<0 

0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

3 

. : 

0 

.0 

0 

T  HUT 

IONS  1 

47 

8.8 

2 

.4 

2 

1* 

9.0 

0 

.0 

0 

33 

8.6 

2 

.5 

2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.  0 

C 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

AK          STATE  TCTALS  C 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE         *        0  .0 

MALE                 0  -3 

ARIZONA 

A7    ARIZONA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  2  1.5 

FEMALE  2  2.t> 

MALE  0  .0 

AZ    NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 
At    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 

TOTAL  I  3.0 

FEMALE  I  «-i 

MALE  0  .0 

AZ           STATE  T01ALS  < 

TOT»*L  3  I-* 

FEMAL  3  3.2 

MALE  0  .3 


2  INSTITUTIONS! 


.0 
.  0 
.0 


2.4 
1.3 
3.7 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


INST ITUT1CNSI 
*      1.  J 


ARKANSAS 

AR    0  OF  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HA  L  c  0  .3 

AR    U  OF  ARK  AT  LITTLE  ACCK 

TOTAL  0  .0 

FESA  LE  0  .0 

MALE  0  .0 


1.1 

2.4 


21.4 
.0 
30.0 

9.3 
8.8 
10.0 


AR           STATE  TOTALS  I          2  INSTITUTIONS) 

TCTAL  0  .0  8  11.8 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

CALIFORNIA 

CA    CAL  LLTMERAN  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  ? 

FEXALE  0  .0 

MALE  0  *° 

CA    CAu  ST  COL»£GE-BAK£r.SFLO 


TOT  AL 
FEMALE 
MALE 
CA    CAL  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

-SN 

0 
0 
0 


0 
.0 
.0 

EERNARDINC 
.0 
.0 
.0 


CA    Cal  ST  COLLEGE-STANISLAUS 
7CT  AL  '3         ■  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -° 

CA    CAL  STATE  U-CHICO 


TOTAL 
FErULE 
MALE 


.  3 
.0 

.0 


3 

7.9 

5 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

vO 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0< 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 
.0 
.0 


3.0 
2.5 
3.7 


14 

6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.4 
.0 
.5 


6.7 
.0 
7.7 

.0 
.0 
.0 


5.6 
.0 
6.3 


10.5 
7.6 
14.  6 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.0 

2 

6.  1 

1 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

9.5 

5 

2.8 

*16 

9.C 

3 

3.2 

6 

6.5 

2 

2.4 

10 

11.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.  0 

.0 

I 

1.9 

0 

.0 

1 

2.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

1 .5 

0 

.0 

1 

2.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.  J 

0 

.0 

0 

.0 

1 

11.1 

0 

■  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

11.1 

1 

5.3 

1 

5.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

1 

6.7 

.0 
.0 
.  0 

.0 
.0 
.0 


53  9.9 
15  9.7 
38  9.9 


4  ICO. 
0 

4  100. 


8  100.0 
0  .0 
8  1CC.0 


482  89.8 
138  89.0 
344  90.1 


1 

6.7  - 

14 

93.3 

0 

•  0 

2 

10O.O 

1 

7.  7 

\2 

92.3 

o 

.0 

3 

100. 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

1 

5.6 

1  7 

94.4 

0 

.0 

2 

100.0 

1 

6.3 

1  5 

93.8 

23 

17.3 

110 

82./ 

11 

13.9 

68 

86.1 

12 

22.2 

42 

77.8 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.  C 

•> 

10C.O 

0 

•  0 

<i 

1Q0.0 

4 

12.1 

28 

84.8 

2 

16.7 

10 

83.3 

.2 

9.5 

18 

85.7 

27 

15.3 

149 

84.2 

13 

14.  C 

80 

86.0 

14 

16.  1 

69 

82.1 

3 

21.4 

11 

78,6 

0 

.0 

4 

100.0 

3 

30.'. 

7 

7C.0 

6 

11  1 

48 

88.9 

4 

11.8 

30 

88/2 

2 

10.0 

"  18 

90.0 

9 

13.2 

59 

86.8 

4 

10.  5  . 

34 

5 

16.7 

25 

83.3 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

t-8 

100.0 

1 

11.1 

6 

88.9 

0 

.0 

1 

100.0 

i 

12.5 

7 

87.5 

0 

.0 

1 

100-  0 

0 

•  U 

C 

•0 

0 

.0  ~ 

1 

100.0 

11.) 

8 

88.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

11.1 

8 

83.9 

"l 

IC.5 

13 

66.4 

0 

.0 

4 

10C»0 

2 

13.3 

9 

60.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 

c 

0 

4 
0 
4 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.c 


.4 
1.3 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.C 
.0 
4.8 


.6 
.0 
1.2 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

21.1 

26.7 


537 
155 

382 


15 
2 
13 

t 

3 
0 
3 


18 
2 
16 


133 
79 
54 


11 

2 
9 

33 
12 
21 


177 
93 
84 


14 
4 
10 

54 
34 
iO 


68 
36 
30 


1 

0 
1 

9 
0 
9 

19 
4 
15 


ERJC 


1465 


152; 


TABLE  7.     TOTAL  MASTER'S    OECAEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERftEO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACCt 
ETHNlCITYi  A NO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  I  NOUN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER  HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE5I OENT 
ALIEN 


NUMBER  *  NUMBER 

PUBLIC  AFFAIRS  ANO  SERVICES  (2100) 
CALIFORNIA  " 

CA    CAL  STATE  U-OQMINGUEZ  HLS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  STATE  U-FRESNO 
TOT  AL  11  «6 

FEMALE  1  3.4 

MALE  0      .,0  *  • 

CA    CAL  STATE  U-FULLERTON 


TOTAL  0  '.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.0 

CA    CAL    STATJE  U-HAYkARD 
•    TOT  At  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CAL  STATE  U-LONG  BiACH 
TOTAL  1  «7 

FEMALE  1  2.4 

MALE  0  .0 

CA    CAL  STATE  U-LOS  ANGELES 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


CA    CAL   S  J  ATE  U-NORTHRIDGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
♦  0 


CA    CAL  STATE  U- SACRAMENTO 
TOTAL  0  .0 

FcMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    SAN  OIEGO  STATE  U 
TOTAL  3  1.8 

FEMALE  2  2*0 

MALE  1  1.5 

CA    SAN  FRANCISCO  STATc  U 


TOTAL 
p.  FEMALE 
MAL  E 
CA     SAN  JOSE 
TOTAL 
FEMALE  * 
MALE. 


0 

°  0 
0 

STATE 
1 
1 

0 


.0 
.0 

•  0 

2.1 
3.2 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
♦  0 
.0 


TOTAL  »"  0 
FEMALE  0 
MALE  *> 
CA    U  OF  CAL-8ERK6LEY 


TUT  AL 
FEMALE 
MALE 
CA    U  Of 
.  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


C AL-LPS  ANGELES 


3  27*3 
2  50*0 
1  14.3 


1 
1 

0 

2 
0 
I 

10 
A 
6 


1.6 
3.4 
•  0 

3.2 
.0 
4.4 

18.2 
20.0 
17.1 


14  9.6 
5  12.2 
9  8.6 


CA    CHAPMAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CLAREMONT  GRADUATE  SCHOOL 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    COLLEGE  OF  NOTRE  OAhE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE'  0  .0 

CA    GOLOEN  GATc  UNIVERSITY 


9 
3 
6 

0 
0 
0 

7' 
2 
5 

0 
0 
0 

19 
12 
7 

1 
1 

0 

I' 
0 

1 

0 
0 


CA-   JOHN  F  KENNEOY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  Q  .0 

MALE  0  .0 

CA    LINCOLN  UNIVERSITY 
TOIAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .U 

CA    LOMA  LINO  A  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    NAT  104* L  UNIVERSITY 
TOTAL  2.  3.3 

FEMALE  1  4.8 

MALE  1  2.3 

CA    PEPPEROINE  UNIVERSITY 


0 

28 
7 
21 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


20.5 
17.6 
22.2 

.0 
.0 

♦  0 

5.0 
2.9 
6.9 

.0 
.0 
.0 

22.1 
21.4 
23.3 

2.1 
3.2 
.0 

8.3 
.0 
10.0 

.0 
.0 

,0 

.0 
.0 
.0 

6.2 
10.3 
5.4 

9.1 
16.7 
.0 

.0 
.0 

•  0 

3.8 
6.3 

,  .0 


7  11.5 
2  9*5 
5  12.5 


25 
13 
12 


11 


21.0 
40.6 
13.8 

5.8 
5.3 
6.9 

16*9 
16.6 
13.6 


NUMBER 


NUMBER 


0 

•  0 

1 

9.1 

0 

♦  0 

1 

25*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

11.5 

0 

.0 

1 

3.v 

0 

•  0 

6 

18*8 

1 

1.6 

9 

4.8 

0 

1 

5.6 

1 

2.2 

2 

4.4 

3 

5.  5 

2 

3.6 

3 

15.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.7 

6 

4.1 

4 

2.7 

1 

2.4 

0 

.0 

5 

4.8  ■ 

4 

3.8 

3 

6.8 

4 

9. 1 

3 

17.6 

1 

5.9 

0 

•  0 

3 

11.1 

0 

.0 

0 

•  0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

1  0 

7.1 

8 

5.7 

5 

7 «  2 

3 

4.3 

5 

6*  9 

5 

6.9 

8 

4.8 

10 

6.0 

6 

6.  1 

7 

7.1 

2 

2.9 

J 

4.4 

1 1 

12.8 

7 

8.  1 

8 

14.3 

3 

5.4 

3 

10.0 

4 

13.3 

3 

6.  3 

8 

16.7 

2 

6.5 

4 

12.9 

j 

5  .9 

4 

23.5 

0 

*  lo 

1 

8.3 

o 

.0 

0 

'  .0 

o 

.0 

1 

10.0 

0 

.0  * 

0 

•0 

o 

.0 

0 

*  .0 

Q 

.0 

rt 

•  C 

1 

12.  5 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

.0 

I 

20*  0 

o 

.0 

12 

2.6 

3 

.7 

3 

4.4 

0 

.0 

9 

2.3 

3 

.8 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

'  2 

7.7 

0 

.0 

1 

6.3 

0 

•°« 

1 

10.0 

2 

3.3  ; 

2 

3.  3 

I 

4.8  * 

0 

.0 

I 

2.5 

2 

5.0 

12 

10.1 

1 

.8 

5 

15.6 

0 

.0 

7 

8.0 

1 

1.1 

9 

10*5 

10 

11*6 

4 

7.0 

7 

12.3 

5 

17.2 

3 

10*3 

10 

15*4 

6 

*  9.2 

7 

•  16.3 

1 

2.3 

3 

13.6 

5 

22*7 

CR 

t 

NUMBER 

Z 

NUMBER 

< 

NUMBFR 

S 

4 

36.4 

7 

63.6 

0 

.0 

11 

3 

75.0 

1 

25*0 

0 

.0 

4 

1 

14*3 

6 

85*7 

0 

.0 

7 

9 

14.8 

52 

85.2 

0 

.0 

61 

J 

10*3 

26 

89.7 

0 

•  0 

29 

6 

18.8 

26 

81.3 

0 

.0 

32 

6 

9.5 

55 

87.3 

•  2 

3.3 

63 

4 

5.6 

16 

88.9 

1 

5.6 

1« 

5 

11*  1 

39 

86*7 

1 

1. 1 

4i> 

15 

27.3 

36 

65.5 

4 

7.3 

55 

7 

35.0 

12 

60*  C 

1 

5.0 

20 

8 

22.9 

24 

68.6 

3 

8.6 

35 

25 

17.1 

117 

8C.1 

A 

2.7 

146 

7 

17.1 

34 

82*9 

0 

.0 

41 

18 

17.1 

83 

79*0 

4 

3.8 

105 

16 

36.4 

23 

63.6 

0, 

44 

7 

41.2 

10 

58*8 

•  0 

17 

9 

33.3 

18 

66.7 

0 

.0 

27 

0 

.0 

11 

100*0 

0 

•  0 

11 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

.0 

5 

25 

17.7 

107 

75.9 

9 

6\4 

141 

P 

14.5 

55 

79.7 

4 

5.9 

69 

15 

20.8 

52 

^72.2 

5 

6.9 

72 

21 

12.6 

145 

86.  o 

1 

•  0 

167 

15 

15*2 

8^ 

Ot.O 

0 

.0 

99 

6 

8.8 

61 

89.  7 

1 

L.j 

68 

37 

43.  0' 

47 

t  *7 

2 

2.3 

86 

23 

41.1 

31 

55.4 

2 

3.6 

56 

14 

46.7 

16 

53.3 

0 

♦  0 

30 

13 

27.1 

33 

68.  3 

•  2 

4.2 

49 

8 

25.8 

22 

71.0 

I 

3.2 

31 

5 

29.4 

11 

64.7 

1 

5*9 

17 

2 

16.7 

9 

75.0 

1 

8.3 

12 

0 

*0 

1 

50.0 

1 

50.  0 

2 

2 

20.0 

8 

80.0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

P  2 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

•  G 

i 

10^.0 

0 

.0 

1 

1 

12.5 

6 

75*0^ 

1 

12.5 

9 

0 

.0 

3 

100*0* 

0 

.0 

3 

1 

20*0 

3 

60.0 

>  1 

20.0 

5 

43 

9.5 

411 

90.3 

1 

.2 

455 

10 

14.7 

53 

85.3 

0 

.0 

68 

33 

8.5 

353 

91.2 

1 

.3 

367 

1 

9.1 

9 

81.^ 

1 

9.1 

11 

1 

16.7 

5 

83.3 

0 

•0 

6 

C 

•  0 

4 

80.0 

1 

20.0 

5 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

4 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100*0 

1 

0 

.0 

- 

33.3 

I 

o6.7 

3 

3 

11.5 

23 

86.5 

0 

.0 

26 

2 

12.5 

14 

87.5 

0 

.0 

16, 

1 

ICO 

9 

90.0 

0 

.0 

10! 

13 

21*3 

43 

70.5 

5. 

8.2 

61 

19.0 

17 

81.0 

0 

.0 

21 

9 

22*5 

^6 

65.0 

5 

12.5 

40 

38 

31*9 

81 

63. 1 

0 

.0 

119 

18 

56.3 

i4 

43*8 

0 

.0 

32 

20 

2  3.0 

67 

77.0 

0 

.0 

87 

24 

2  7.9 

62 

72.1 

0 

.0 

36 

14 

2i.  o 

43 

7  5.4 

0 

.0 

57 

10 

34.5 

19 

6  5.5 

0 

.0 

29 

27 

41.5 

38 

58.5 

0 

.0 

65 

16 

37.2 

27 

62.8 

0 

.0 

43 

11 

5C*0 

U 

50.0 

0 

.0 

22 

0 


1466 

-1 520', 


f«u  i«  total  -«..,  •^»(«^s"lss5»"jrs5r ■sat*  £0UC:T,0N  6Y  R4CE* 


AMERICAN  IKDIAH 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


PUBLIC  AFFAIRS  AND  SERVICES  (2100) 

CALIFORNIA 

^CA    U  OF  CAL-SANTA  BARBARA 

TOTAL                 0       .0  0 

FEMALE                0        .0  0 

MALE  0  .0  0 
CA    UNIVERSITY  OF  LA  VEANE 

TOTAL                0   %    .0  0 

FEMALE                0^.3  0 

MALE  0  .0  0 
CA    U  OF  SAN  FRANCISCO 

TOTAL                 0        .0  4 

FEMALE                 0        .0  2 

MALE  0*0  2 
CA    U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 

TOTAL                 3         .6  «6 

FEMALE                 1  26 

MALE                  2        .6  2* 


.0 
.0 
.3 

.0 
.0 
*  .0 

7.7 
10.5 
6.1 

9.5 
14.9 
6.6 


CA  STATE  TOTALS  (        31  INSTITUTIONS) 

TOTAL                11        •*  197  8-6 

FEHALE                  7        .8  93  11.1 

HA  LE                  *        *3  104  7.2 

Jt  - 

K<  COLORADO 

CC    COLORADO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEHALE                 0        .3  0  .0 

MALE                  0        .3  *  .0 
CO    U  OF  COLORADO  AT  BOOLOER 

TOTAL                 0        .0  J  2.7 

FEMALE                 0        .0  1 

HALE                 0        .3  3  .3 
CO    U  CF'CCLO  COLO  SPRINGS 

TOTAL                 0        .0  4  9.8 

FEMALE                 0        .0  0  -J 

mLE                0        .0'  4  11.1 
CO    U  OF  COLO  AT  DENVER 

TOTAL               10|      .3  7  8.1 

FEMALE                  0        .0  2  6.3 

HALE                 0.0  5  9»3 
CC    UNIVERSITY  OF  CfNVER 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .3  ?  *X 

MALE                  3        .3  3-3 
CO    U  OF  NORTHERN  CCLORADO 

TOTAL                 0        .0  2  6.7 

FCMALE                0       .0  0  .u 

MALE                  0        .0  2  12.5 


6  INSTITUTIONS) 
14  3.9 
3  1.8 
11  5.8 


CL          STATE  TLTALS  ( 

TOTAL     ♦            0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

CONNECTICUT 

CT     SOUTHERN  CCNN  ST  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0  1  5.6 

FEHALE                 0  .3  0  -° 

MALE  0  .0  1  9.1 
CT     n  INI  TY  COLLEGE 

TOTAL                 0        .3  3 

FEMALE                 0  .3  0  *? 

MALE  C  .3  0  *0 
CT    UNIVERSITY  OF  CONNECTICUT 

TOTAL                 0        .0  17  11.4 

FEMALE                 0        .3  12  12.2 

HALE  0  .0  5  9.8 
CT    UNIVERSITY  OF  HARTFORD 

TOTAL                 0        ?0  '2a 

TEHALE             .    0        .0  0  .0, 

KALE  0  .3  C  f-° 
CT    UNIVERSITY  OF  NEW  HAVEN 

TOTAL                  0        .3  3  5.4 

FEHALE                 0        .0  0  .0 

MA  Lc                 0        .0  3.  7.9 


CT  STATfc  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  *3 

OELAHARE  „  . 

DE    UNIVERSITY  OF  DELAWARE 


NUMBER 


5  INSTITUTIONS) 
21  8.8 
12  9.3 
9  8.3 


TOTAL 
FEMALE 
•  HALE 


1  14.3 
1  50.0 

3  .0. 


0 

.0 

a 

.0 

0 

.0 

0, 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

a 

•  3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

5.8 

6 

11.5 

3 

15.8 

2 

10.5 

3 

4 

12.1 

13 

2.6 

36 

7.1 

8 

4.6 

14 

8.0 

5 

1.5k 

22 

6.6 

108  4.7 
59  7.0 
49  3.4 


0 
0 
0 

c 

0 
3 

0 
0 

0 

0 

3 
0 


3 
0 

0 

0 
0 
0 

3 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


1  2.7 

0  .0 

1  4.5 


.0 
.3 
.0 

.3 
*0 
.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.3 
.0 


.3 
.  3 
.5 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.3 

.3 
.0 
.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


3 
0 
0 

•  0^ 
3 
0 

13 
7 
6 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


124 
46 
78 


5.4 
5.5 
5.4 


.3 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


?5.0 
36.8 
U.2 


103  19.6 

49  za:z 

51  15.4 


440  19.2 
205  24.4 
235  16.2 


1 

8.3 

1 

8.3 

0 

.0 

3 

.0 

1 

11.1 

I 

11.1 

1 

2.7 

3 

8.1 

0 

.0 

1 

6.7 

1 

*»  .3 

2 

9.1 

2 

4.9 

6 

14.6 

1 

2  0.3 

1 

20.0  - 

1 

2.8 

5 

13.  S 

8 

9.3 

15 

17.4 

3 

9.4 

5 

15.6 

5 

9.3 

10 

18.5 

2 

1.3 

2 

1.3 

0 

.3 

o 

•  0 

2 

3.7 

2 

3.  7 

o 

.0 

2 

6.7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.3 

2 

12.5 

14 

3.9 

29 

8.1 

4 

2.4 

7 

4.2 

10 

5.2 

22 

11.5 

0 

.0 

1 

5.6 

3 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9.  1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

4.0 

23 

15.4 

3 

3.1 

15 

15.3 

3 

5.9 

8 

15.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

3 

5.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

7.9 

6 

2.5 

27 

11.3 

3 

2.3 

15 

11.6 

3 

2.8 

12 

11.0 

4 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

.0 

1 

50.C 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 
t  NUMBER 


3  100.0 
3  *30.0 
0  .0 


3 
0 
3 

39 
•  12 
27 

348 
121 

227 


100.0 
•  0 
»0C,0 

75.0 
63.2; 
81.8 

68.9 
69.5 
66.6 


1  It  754  76.6 
621  73.8 
ltl33  78.1 


17 
7 
10 

1 
1 

0 

126 
83 
43 


94.4 
1CC.0 
9C.9 

50.3 
100.0 
.0 

84*6 
84.7 
84.3 


13  100.0 
5  10C.0 
8  100.0 

53  94.6 
18  100.0 
92.1 


35 


210 
114 

96 


9.2 
8.4 
8.1 


6  85.7 
1  5C.  0 
5  100.0 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

57 
4 
53 


.0 
.0 
.0 

.0 
.3 
.0 

.0 
.0 

11.3 
2.3 
U.3 


97  4.2 
15  1.8 
82  5.7 


.0 
.0 
.0 


3 
3 
0 

3 
0 
3 

52 
19 
33 

505 
174 
331 


2*291 
841 
lt450 


11 

91.7 

3 

-0 

12 

3 

100.0 

3 

.3 

3 

8 

88.9 

-  0 

.0 

9 

34 

91.9 

0 

.0 

37 

14 

53i  3 

3 

.0 

15 

20 

90.9 

0 

*  .0 

22 

33 

80.5 

2 

4.9 

41 

4 

80.0 

0 

.3 

5 

29 

80.6 

2 

5.6 

36 

70 

81.4 

1 

1.2 

86 

26 

81.3 

1 

3.1 

,  *32 

44 

81.5 

0 

.0 

54 

150 

98.7 

0 

.0 

152* 

98 

1U0.0 

0 

.0 

98 

52 

96.3 

3 

.3 

54 

28 

<?3.3 

0 

.0 

30 

14 

10C.0 

0 

.0 

14 

14 

87.5 

0 

.0 

16 

326 

;i.i 

3 

.8 

,  358 

159 

95.2 

1 

.6 

167 

167 

87.4 

2 

1.0 

191 

0 

.0 

18 

3 

.0 

7 

0 

.0 

11 

1 

50.0 

2 

0 

.0 

1 

1 

10C.0  1 

r 

0 

.3 

149 

0 

.0 

98 

0 

.0 

51 

0 

.0 

13 

0 

.0 

5 

0 

.0  " 

8 

0 

.0 

56 

0 

.0 

18 

0 

.0  • 

38 

1 

.4 

238 

0 

.0 

129 

1 

.9 

109 

1467 


TABLE  TV    TOTAL  NAST£ft*$    t,EGRF,ES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE, 
ETHNICITY*  ANO  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE  1978*1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NCN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER         t  NUMBER 
PUBLIC  AFFAIRS  ANO  SEHVICES  (2100) 


NUMBER 


DE  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE      *  0 
MALE  0 

DISTRICT  OF  COLUMBIA 


1  INSTITUTIONS) 


DC    AMERICAN  UNIVERSITY 

TOTAL  0-  .0 

»  FEMALE        ,        0  .0 
MALE  0  .0 

DC    CAMPUS-FREE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .-0 

MALE  0  .0 

0C'  CATHOLIC  U  OF  AMERICA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE      „  0-9 
OC    GALLAUOET  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OC    GEORGE  WAS::  UNIVERSITY 
TOTAL  0        .0  ' 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

DC    HOkARO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .-0 

MALE  0  .0 

DC  STATE  TOTALS  (  6  I 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

•  » 

FLORIDA 

FL    BARRY  COLLEGE 

TOTAL  2  1.9 

FEMALE  2  2.2 

MALE  0  .0 

FL    BISCAYNE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

FL    NOVA  UNIVERSITY 

TOTAL  1  .6 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  .8 

FL    ROLLINS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    FLA  ATLANTIC  UNIVERSITY 
TOTAL    ,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  _aJpL 

FL    FLORIOA  INTERNATIONAL  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

FL    FLORIDA  STATE  UNIVcRSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  &  •<> 

FL    FLORIDA  TECHNOLOGICAL  U 
TOTAL  0  •  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    0  OF  NORTH  FLORIDA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MAUE  0  .0 

FL    U  OF  SOUTH  FLORIOA 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
FL    U  OF 
TOTAL 
FEMALE* 
MALE 


.0 
.0 
.0 


WEST  FLORIDA 

0  .0 
0  -0 

  •     0  .0 

FL    UNIVERSITY  OF  MIAMI  ' 
TOTAL  .  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

FL      *   STATE  TOTALS  < 

TOTAL                3  -3 

FEMALE                2  -5 

MALE                 1  .2 


12 


1 

14.3 

0 

.0 

1 

50.0 

I 

.0 

o 

.0 

.0 

19 

4 

2 

1.2 

6 

10.3 

2 

3:t 

13  ' 

12.0 

0 

1 

100.0 

O-r-rO- 

0 

•0  ' 

0 

•0 

1 

100.0 

0 

.0 

4 

3.0 

o 

.0 

3 

2.7 

0 

.0 

1 

4.2 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1.5 

I 

.5 

9 

.0 

0 

.0 

3 

2.1 

» 

.7 

62 

78.5 

.0 

51 

82.3 

0 

.0 

11 

64. T 

°( 

.0 

r  ITUTIONS) 

89 

15.1  . 

-3 

.5 

60 

20.2 

.2. 

.7 

29 

9  .9 

•  3 

5 

i 

H.8 

I 

1.0 

5 

5.4 

1 

1.1 

0 

.0  o 

0 

.0 

30 

26.8 

o 

•  0 

18 

32. T 

0 

•  0 

12 

21.1 

0 

.0 

8 

4.9 

2 

1.2 

2 

6.3 

0 

.0 

6 

4.6. 

2 

1.5 

13 

10.7 

o 

.0 

4 

15.4 

0 

.0 

9 

9.4 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

11.9 

o 

.  0 

2 

10.5 

o 

.0 

3 

13.0 

o 

.0 

26 

10.0 

1 

.4 

14 

9.3 

1 

12 

10.9 

0 

16 

0 

.0 

0  . 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

c 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0  *• 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  4 

.0 

0, 

.0 

0 

.0 

1 

5.0 

0 

.0 

1 

20.0  » 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

T  ITUTIONS) 

86 

9.8 

4 

.4 

46 

11*3 

2 

.5 

42 

6.6 

2 

.4 

t  *  NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

4 
3 
1 

1 
1 
0 


1 

'  NUMBER 

% 

*■ 

NUMBER 

t 

NUMBER 

I 

NUM8ER 

-0 

1 

14.3 

6 

85.7 

0 

.0 

7 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

2 

•  0 

0 

.  0 

5 

1 CC.  0 

o 

5 

.0 

21 

12.7 

141 

84.9 

4 

2.4 

166 

.0 

8 

13.8 

49 

84.5 

1 

1.7 

58 

.0 

13 

12.  C 

92 

85.2 

* 

2.3 

ICQ 

.0 

1 

100.0 

6 

.0 

.0 

1 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.5 

6 

4.5 

125 

97,3 

3 

2.2 

134 

.9 

4 

3.6 

104 

94.5 

2 

1.8 

no 

4.2 

2 

8.3 

21 

67.5 

1 

4.2 

•24 

.0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

11 

.0 

0 

.0 

8 

1CC.0 

0 

.0 

8 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

2.0 

8 

4.0 

189 

94.5 

3 

1.5 

200 

5.1 

3 

5*1 

54 

91.5 

2n 

3.4 

59 

.7 

5 

3.5 

135 

95.7 

1 

.7 

141 

1.3 

63 

79.  7 

5 

6.3 

1  1 

1?S9 

79 

1.6 

83.9 

6.5 

6 

9.7 

.0 

'  n 

64.7 

1 

5.9 

5 

29.4 

17 

7  JLmZ 

5  1.7 
2  .7 


3 

7.6 

7 

7.6 

1 

7-7 

18 

16.1 

13 

23.6 

5 

8.8 

2 

1.2 

0 

.0 

2 

1.5 

1 

.8 

.) 

.0 

1 

1.0 

2 

7.7 

1 

14.3 

I 

5.3 

6 

14.3 

2 

10.5 

4 

17.4 

4 

1.5 

2 

1.3 

2 

1.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

•JO 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

25.0 

4 

36*4 

0 

45 

5.0 

29 

.  1 

16 

3.3 

99  16.8 
67  22.6 
32  10.9 


471  79.7 
219  73.7 
232  85.7 


21 
11 
10 


3.6 
3.7 
3.4 


16 

15.2 

89 

€4.8 

0 

.0 

15 

16.3 

77 

83.7 

C 

■  .0 

1 

7.7 

12 

92.3 

0 

.0 

•♦8 

42.9 

64 

57.1 

0 

.0 

31 

56.4 

24 

43.6 

0 

.0 

17 

29.8 

40 

70.2 

0 

.0 

13 

8.0 

148 

90.8 

2 

1.2 

2 

6.3 

29 

90.6 

1 

3,1 

11 

8.4 

119 

90.8 

1 

.8 

14 

11.5 

108 

88.5 

0 

.0 

4 

15.4 

22 

'84.6 

0 

.0 

10 

10.4 

86 

89.6 

0  ' 

.0 

2 

7.7 

22 

84.6 

2 

7.7 

1 

14.3 

6 

85.7 

0 

.0  * 

1 

5.3 

16 

84.2 

2 

10.5 

11 

26.2 

31 

73.8 

0 

.0 

4 

21.1 

15 

78.9 

0 

.0 

7 

30*4 

16 

69.6 

0 

.0 

31 

11.9 

227 

87.0 

3 

1.  1 

17 

11.3 

133 

83.1 

1 

7 

14 

12.7 

94 

85.5 

2 

1.8 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0" 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

c 

rO 

4 

100.0 

0 

•o , 

0 

.0 

7 

10G.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

1CC.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

8 

1U0.0 

0 

.0 

1 

5.0 

19 

95.0 

0 

.0 

1 

?0.0 

4 

60.0 

0 

.0 

0 

.0 

15 

100.0 

0 

.0 

«. 

2  5.0 

12 

75.0 

0 

'.0 

4 

36.4 

7 

63.6 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

100.0 

0 

.0 

140  1.*.6 
79  19.4 
61  12.5 


746  83.6 
326  80.1 
422  86.5 


7  .8 
2  .5 
5  1.0 


591 
297 

294 


105 
92 
13 

112 

55 
>7 

163 
3? 
131 

122 

26 
9£ 

26 
7 
19 

42 
19 
23 

261 
151 
110 

4 
0 
4 

11 

4 
7 

13 

5 


20 
5 
15 

16 
11 

5 


895 
407 
468 


1466 


t TABLE  7* 


TOU.  MASTER'S    DECREES  FOR?  HAJOR  FIELD  V '  «N|TITUTI  ONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE," 
ETHNICITYt  AND  SEX.     INSTITUTION  AND  STATE  19T8-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  OR 

NOH-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUHB6R         t  NUMBER 
PUBLIC  AFFAIRS  AND  SERVICES  (2100) 


GEORGIA 

GA    ATLANTA  UNIVERSITY 
TOTAL  ^  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

GA    GEORGIA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    GEORGIA  SOUTHERN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

GA~  GEOkGIA  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMA  LE 
MALE 
GA  UNIVERSITY 
•  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
0  .3 
C.  ♦  0 
OF  GEORGIA 
0  .0 
0  *0 
0  *0 


86 
55 
31 

0 
5 

0 
0 
0 

12 
7 
5 

8 
5 
3 


81*1 
80*9 
"81*6 

15*2 
♦  0 
1J*5 


•  .0 
.0 
.0 

16*2 
28*0 
10*2 

9.2 
9.3 
9.1 


GA 


5  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

.0 

111 

35.7 

0 

•  0 

67 

42.1 

0 

.0 

44 

28.9 

NUMBER 


0 
0 
0 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

3.0 

♦  0 
3*7 

•0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


.3 
•  0 
.7 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


R 

t 

NUMBER 

v  X 

1 

♦  9 

87 

.82.1 

0 

♦0 

55 

80.9 

1 

2.6 

32 

84.2 

0 

♦  0 

6 

18*2 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

6 

22*2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

12 

16*2 

0 

♦  0 

7 

28.0 

0 

♦  0 

5 

1G.2 

0 

♦  0 

8 

9.2 

0 

•  0 

5 

9.3 

0 

.0 

.  3 

9.  1 

1 

•  3 

113 

36*3 

0 

♦  0 

67 

42.1 

1 

♦  7 

46 

30.3 

kHlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


ncn-reSident 

AI'EN 


19  17*9 
\3  19*1 
6  15*8 


27 
6 
21 

11 

6 
5 

62 
18 
44 

79 
49 
30 


81.8 
100*0 
77.8 

100.  D 
100.0 
100*0 

83*8 
72*0 
89*8 

90*8 
90*7 
90*9 


198  63*7 
92  57*9 
106  69*7 


0 
0 
0 

0 
0 

G 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
NUMBER 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0 
.0 
•0 


.0 

♦0> 
•  0 


106 
68 
~-  38 

33 
6 
27 

U 

6 
5 

74 

25 
49 

87 
54 
33 


311 
159 
152 


HAWAII 

HI     U  OF  HAWAII  AT  MANUA 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  »0 

MALE  0  .0 

HI          STATE  TCT&.S  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


2  1*8 
2  2.5 
0  *0 


1  INSTITUTIONS) 
2  U8 
2 
0 


2*5 
.0 


64  57.1 
48  60.8 
16  48.5 


64  57.1 
4*  8  60.8 
16  48*5 


3*6 
2*5 
6*1 


3*6 
2.5" 
6*1 


70 
52 
18 


70 
52 
18* 


62*5 
65*8 
54*5 


62*5 
65*8 
54*5 


39 
25 
14 


39 
25 
14 


34*8 
31*6 
42*4 


34*8 
31*6 
42*4 


2*7 
2.5 
3*0 


3  2*7 
2  2*5 
1  3*0 


\ 


IDAHC 

ID    eOISE  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  »° 

FEMALE  0  »° 

MALE  0  *0 
ID    UNIVERSITY  OF  IDAHO 

TOTAL  0  *0 

FCHALE  0  *0 

MAlc  0  *0 


♦  0 
• ") 
.0 

•  0 
.0 
.0 


^0         STATE  TOTALS  ( 

TOT AL             n    0  %  »0 

FEMALE                 0  *3 

MALE                 0  *0 

ILL IN3  IS  j 

IL    CHICAGO  STATE  UNIVERSITY  „ 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

IL    OEPAUL  UNIVERSITY 
TOTAL  "  0  *0 

CEMALE  0  .0 

MALE  0        *0  { 

IL    GEORGE  WILLIAMS  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

IL    GOVERNORS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

IL    ILLINOIS   INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

IL    LtblS  UNIVERSITY 


INST  ITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
XL  vOYOLA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  3 

•  0 


OF  CHICAGO 
0  .0 
C  *0 
0  .0 


n»  l  t  »  — 

IL    NORTHERN  ILL  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMie 
MALE 


2*0 
.0 
3.2 


58 
28 
30 


71.6 
82.4 
63.8 


10  13.9 
7  23.3 
3  7.1 


3 
2 
1 

8 
1 
7 

0 

0 
0 

1 

0 

1 

3 
3 
0 

7 
3 
4 


2.5 
2.9 
1.9 

42.1 
33.3 
43.8 


.0 

♦  0 
.0 

4.5 

•  0 
5.3 

5.5 
6.1 
.0 

13.7 
15.0 
12.9 


0 
0 
0 

i 
1 

0 

0 
0 

0 

G 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0  . 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


.0 
.0 

•  0 

U43 
3.3 
.0 

.0 
.0 
.  G 

.0 
.0 

•  0 


,♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 


.0 
.0 
♦  0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦  0 


8  100.0  . 


100.0 
100.0 

10C.0 
100.0 
100.0 


13  10C.0 
5  100.0 
8  10G.0 


3 

3.7 

61 

75.3 

20 

24*7 

1 

2*9  , 

29 

85*3 

5 

14*7 

2 

4*3 

32 

68*1 

tf  15 

31*9 

0 

.0 

11 

15*3 

61 

84*7 

0 

.0 

8 

26*7 

22 

73*3 

0 

.0 

3 

7*1 

39 

92*9 

1 

.8 

4 

3.3 

112 

93*3 

0 

.  .0 

2 

2.9 

63 

92*6 

1 

1.9 

2 

3.8 

49 

94*2 

0 

.0 

8 

42.1 

10 

52*6 

0 

♦  0 

1 

33.3 

2 

66*7 

0 

♦0 

7 

43.8 

8 

5C*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

*  8 

100*0 

0 

•c 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

7 

100*0 

0 

♦0 

1 

4.5 

19 

86*4 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33*3 

0 

.0 

1 

5.3 

18 

94*7 

1 

1.8 

4 

7.3 

51 

92*7 

1 

2.0 

*4 

8.2 

45 

91*8 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

.0 

8 

15.7 

43 

84*3 

0  * 

.0 

3 

15*0 

i ; 

85*0 

0 

.0 

5 

16*1 

26 

83*9 

0 

.0 

8 

0 

.0 

1 

0 

.0 

7 

0 

.0 

5 

0 

.0 

4 

0 

.0 

1 

0 

.0 

13 

0 

♦  0 

5 

0 

.0 

8 

0 

.0 

81 

0 

'♦0 

*  34 

0 

.0 

-  47 

0 

.0  0 

72 

0 

.0 

30 

0 

.0 

42 

4 

3.3 

120 

3 

4.4 

68 

1 

1.9 

52 

1 

5.3 

19 

0 

•0 

3 

1 

6.3 

16 

0 

*  .0 

8 

"  0 

•  0 

1 

0 

•0 

7 

2 

9.1 

22 

2 

66.7 

3 

0 

•  0 

19 

0 

•0 

55 

0 

49 

0 

.0 

6 

0 

•0 

SL 

0 

•0 

20 

0 

•  0 

31 

5 

0 

ERJC 
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TABLE  7*     TOTAL  MASTER'S    06&R66S  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  8V  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  ECUCAT1CN  8Y  RACE, 
*  ETHNICITY t  ANO  S&X:     INSTITUTION  ANC  STATUE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
,    ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  CR 

\N0N-MISPANIC  PACIFIC  15LAN0EH 


NU1BER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


PUBLIC  A5FAIRS  ANO  SERVICES  (2130) 
ILLINOIS 


IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .D 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *3 

IL    ROOSEVELT  UNIVERSITY 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .V 

MALE      ,  0  *0 

IL     SAN3AM0N  STATE  UNIVERSITY 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 
IL    ST  HN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


ILLINOIS  U 
0 
0 
0 


.0 
.3 

•  0 

CA<UONCL 

•  0 

•  0 
.0 


IL     DIVERSITY  OF  CHICAGO 


TCTAL 
FEMUE 
MALE 
IL    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MlLfi 
IL     U  OF 
TCT  AL 
FEMALE 
HALE 
IL    WESTERN  ILL 
TOTAL 
FEMALE 
MALE  " 


0  .0 
0  .0 

0  -.o 

ILL  CMCA6C  CIRCLE 

1  .7 

1  1*1 
0  .0 

ILL  URBANA  CAMPJS 

2  1*2 


0  Jo 

1  4.3 
UNIVERSITY 

0  .0 

0  .0  , 
0        .0  ' 


0 
0 
0 

42 
25 
17 

3 
2 
1 

3 
1 

2 

7 

5 
2 

30 
15 
15 

17 
11 

6 

0 

0 
0 


* 

NUMBER 

* 

_ 

NUMBER 

I 

NUMBER 

x 

NUMBER 

NUMBER 

x 

NUMBER 

.0 

A 

u 

A 

*  u 

o 

♦  0 

0 

•  0 

7 

\00.0 

o 

♦  0 

7 

•  0 

U 

♦  0 

A 
U 

A 

♦  u 

0 

.  0 

100*  0 

o 

♦  0 

4 

•  0 

c  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

49*3 

r~  0 

♦  0 

2 

2*3 

50.  6 

4  0 

17*2 

97 

62*  S 

0 

♦  0 

2 

5  7 
*  * 

67.  5** 

13 

o 

•0 

40 

36*2 

0 

♦  0 

0 

♦0 

17 

36*2 

15 

31*9 

15 

31*9 

47 

7*1 

o 

A 

*  u 

o 

•   ♦  0 

3 

7.1 

39 

92*9 

o 

♦  0 

42 

22*2  ** 

♦  0 

o 

♦  0 

2 

22*2 

7 

77*  3 

o 

♦  0 

9 

3.  J 

0 

♦  0 

0 

•0 

1 

3*0 

32 

97*0 

0 

•  0 

33 

6  ♦  7 

0 

♦  0 

o 

.0 

3 

6.  7 

39 

96*7 

3 

6*7 

45 

6.  7 

0 

A 

*  u 

o 

♦  0 

1 

6.7 

12 

90*0 

2 

13*3 

15 

6,7 

0 

♦  0 

0 

•0 

2 

6.7 

27 

90*0 

1 

3*3 

30 

3*7 

1 

♦  5 

10 

5*3 

1  9 

9.  5 

171 

90*  S 

g 

♦0 

199 

3*6 

1 

♦  7 

Q 

5  ♦  3 

14 

1C.  2 

123 

o 

♦  0 

137 

3.  8 

o 

•  0 

2 

3  .8 

4 

7.7 

49 

92*3 

0 

♦  0 

52 

22*2 

1 

♦  7 

5 

3*7 

37 

27.4 

97 

71*9 

1 

♦  7 

135 

16*0 

0 

•  0 

5 

5*3 

21 

22*3 

73 

77*7 

0 

•0 

94 

36*6 

1 

0 

♦  0 

16 

39*0 

24 

56*5 

1 

2.4 

41 

10*5 

0 

♦  0 

2 

1*2 

21 

13*0 

141 

97*0 

0 

.0 

162 

9*2 

0 

•  0 

2 

1*7 

13 

10*9 

B  107 

99*2 

0 

•  0 

120 

14.3 

0 

•  0 

0 

♦0 

9 

19*0 

34 

91*0 

0 

.0 

<  42 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

12 

100*0 

0 

•  0 

12 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

-  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

6 

100*0 

0 

.0 

e 

IL          STATE  TOTALS.  ( 

'   TOTAL  4  * 

FEMALE  1 

MALE  3 


INSTITUTIONS) 
-      192  17.3 


103 
99 


16.3 
19.7 


2.2 
3.0 
1.1 


223  20*1 
125  19*6 
99  20.6. 


858  77*5 
499  79*1 
359  75*4 


26 
7 
19 


2.3 
1.1 
4.0 


1*107 
631 
476 


INDIANA 


IN    9ALL   STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  »0* 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

IN     INDIANA  Cfe..  UNIVERSITY 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

IN     INDIANA  STATE  J 


TCTAL 

FEMAL : 
HALE 


0 

♦  0 
*0 

MAIN  CAM 

♦  0 


HO  I  ANA  'J  BLOOM  IN iT  ON 


TOTAL 
FEMALE 
MILE 
IN     INDIANA  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1  1*1 

3  *0 

1  1*9 
NORTHtEST 

0  *0 

0  *0 

3  .3 


slW-PUROUE  U  1NCIAW0LIS 


TJTAL 
FEMALE 
MALE 
IN     INDIANA  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
AT  SOUTH  6EN0 


IN    INO-PUROUE  U  FORT  WAYNE 


TOTAL 
*  FEMALE 
MALE 


IN    DIVERSITY  OF.  EVANSVI LLE 


TOTAL 
FEMALE 
MALfc 


.3 
•  0 
.3 


4 

8.0 

0 

•  0 

1 

2.0 

10.0 

42 

84.0 

3 

6*0 

2 

22.2 

0 

.0 

0 

,  .0 

2 

22.2 

6 

66.7 

1 

11*1 

2 

4.9 

0 

♦  0 

1 

2.4 

3 

7.3 

36 

87.8 

2 

4*9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

100.0 

0 

-0 

c 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

.0 

c 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

.0 

4 

4  .4 

1 

1.1 

0 

.0 

6 

6.6 

84 

92*3 

1 

I  .1 

I 

2.6 

I 

2*6  * 

0 

♦  0 

2 

5.1 

36 

92*3  ' 

1 

2.6 

3 

5.8 

0 

*  *o 

o- 

♦  0 

4 

7.7 

43 

92*3 

0 

.0 

3 

50.0 

0 

•  0 

0 

5  .0 

3 

50*0 

3 

50*0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

-  .0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

40.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

40*0 

3 

60.0 

0 

.0 

9 

8.5 

0 

2 

2.1 

10 

10*6 

94 

89.4 

0 

•  0 

7 

10.1 

0 

•2  • 

2 

2.9  * 

9 

13*0 

60 

87.0 

0 

•  0 

1 

4.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

4*0 

24 

96.0 

0 

•0 

I 

5.9 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

5*q 

16 

94.1 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

-  13 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100*0  ' 

0 

•  0 

0 

♦  0, 

c  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1?0.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

8 

100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

7 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

-  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

•  0 

50 
9 
41 

2 
0 
2 

5 
2 
3 

91 
39 
52 

6 
1 

5 

94 
69 
25 

17 
4 
13 

11 

3 


IN  STATE  TCTALS  I 

TOTAL  *  1 

FEMALE  *  0 
MALE  1 


9  INSTITUTIONS) 


20 
12 


T.l 
S.4 
5.2 


3  1*1 
2  1*6 
1  *6 


25 
15 
10 


8*3 
11*7 
6*5 


254  89*8 
111  8o*7 
143  92*3 


4  1*4 
2  1*6 
2  1*3 


283 
128 
155 


ICWA 


IA    ORAKE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEHAI  E 
MALE 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


35  94*6 
16  100*0 
19  90*5' 


2 
0 

2  " 


5.> 
•  0 
9.5 


37 
16 
21 


15  jo' 
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TABLE  7. 


TOTAL  HASTES  - -^"-^NoTtI^  £0U£An°N  " 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  A51AN  0* 

NONtHISPANIC  PACIFIC  I SLANUbR  HISPANIC 


NUMBER  I  NUMBER 

PUBLIC  AFFAIRS  AND  SERVICES  UlOO) 


NUMBER 


IOMA, 

U    UNIVERSITY  OF  ICWA 

'TOfAL  0  .0 

^  FEMALE  0  .0 

HALE  C  .0 

U         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  \  0„  .0 


.9 
1.4 
.0 


2  INSTITUTIONS) 
1  -7 
1  1.1 

o.  .o 


U  ACR  L  APP  SCI 

0  *0 

0  .0 

0  .0 


KANSAS  y 

KS    KANSAS  ST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

KS    U  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KS    WICHITA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  /"O  .0 

*  o 


2* 


MALE 


.0 


.0 
.0 
.0 

4.0 
2.8 
5.8 

6.7 
.0 
8.1 


KS          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MACS                 0  .0 

KENTUCKY 

KY    EASTERN  KY  UNIVERSITY 
'    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  ^ 

KY    KENTUCKY  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    MURRAY  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 
*  TOTAL  <.  3  3*6 

FEMALE  I  1*9 

MALE  2  6.7 

KY    UNIVERSITY  OF  LOUISVILLE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

HALF  0  .0 

KY    WESTERN  KY  UNIVERSITY 
TOTAL  $0  -° 

FEMALE  0  .0 

MCLE  0  .0 


3  INST  ITUTIONS) 


10 

3 


4.4 
2.6 
6.5 


7.8 
5.6 

9a 


9 
4 
5 

3 
1 

2 

1 
0 
1 

6 
5 
1 

4 

3 
1 


20. 
26. 
16. 

13. 
12. 
14 


1. 


12. 
16. 
5 


4.3 
14.3 
1.4 


KY          STATUE  TOTALS  < 

TOTAL                 3  .9 

FEMALE                1  -7 

MA  Lt                  2  1.0 


6  INSTITUTIONS) 
27  7.9 
14  9*6 

13      C  .6 


LOUISIANA 

LA    LA  STATE  U 
TOTAL 
FEMALE  . 
MALE 


ANO  ACM  C 

0  ♦  0 
0  .0 
0  .0 


LA    UNIVERSITY  OF  NEW  ORLEANS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
LA  NORTHEAST 
TOTAL 
FEMALE 
NAAE 
LA    NTHWSTN  ST 

TOTAL 
'    FEMALE  4 

MA  L  E 
LA  SOUTHERN 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
LA  TULANE 
TOTAL 
FEMALE- 
HALE 


0  *0 
0  .0 
0  .0 
LOUISIANA  U 


2 

2.2 

2 

3.2 

0 

.0 

2 

66.7 

1 

100.0 

1 

50.0 

15.4 

2 

50.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6. 

100.0 

5 

100.0 

1 

100.' 

12 

9.8 

9 

9*3 

3 

12.9 

2  1*6 
1  U4 
1  2.6 


2  1.3 
1  1.1 
1  1.7 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.4- 
.9 
.0 


.0 
.0 
.0 

0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


NUMBER 


1*6 
1.4 

2.6 


1.3 
1.1 
1.7 


.0 
.0 
.0 

•6 
♦9 
.0 
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>170 

1 

•  6 

41 

25.8 

116 

0 

•  0 

6 

9.8 

54 

2 

1.5 

15 

11.0 

r  117 

1 

1.6 

.  4 

6.3 

59 

-1" 

r.4 

11 

15.3  4 

58 

16 
8 

1.4 

♦It,  7 

957 

1.3 

93 

li. 

^09 

8 

1  >t> 

.  5\ 

10. 

448 

87.4 
83.0 


89.  5N 
93.5 
87.3 


1C0.0 


64.3 
66.7 
62.5 

86.8 
87.0 
86.4 

100.0 
100.0 
.0 

77.3 
73.0 
88.5 

86.0 
92.2 
80.6 


85.1 
83.4 
87.0 


2 
1 
1 

3 
0 
3 

0 


21 
8 
13 


1.1 
.6 

3.5 
.0 
5.5 

"  .0 
.0 
.3 

7.1 
•  0 
12.5 

2.0 
A.6 
2.9 

.0 
.0 
.0 

l.t 
1.3 
1.6 

2.9 
1.6 
4.2 


1.9 
1.3 
2.5 


261 
94 
167 

86 
31 
55 

14 
2 
12 

14 

6 
8 

393 
253 
140 


1 
1 

0  ■ 


220 
159 
61 

136 
64 
1Z 


It  125, 
610 
515 


MINNESOTA 

MN    HANKATO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  1  ,3*1 

FEMALE  0*  .0 

KALE  1  4.5  • 
HN    U  OF  MINNESOTA  CULOTH 

/      TOTAL        /  0  *-0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

MN    U  OF  MINN  WPLS  SNT  PAUL 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0 

.0  * 

I 

3.1 

0 

.0 

1 

10.0 

0^ 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

4.8 

,  I 

.8 

4 

5.0 

0 

.0 

2 

4.3 

1 

2.2 

m          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  .6 

FEMALE  0  e.O 

MALT.  1  1-3 

MISSISSIPPI 

'HS    JACKSON  STATlE  UNIVERSITY 


3  INSTITUTIONS) 
6  3.4 
4 
2 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MS  MISSISSIPPI 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  .0 
0  ..0 

ST  UNIVERSITY 


10 
7 
3 

1 
0 
I 


4.1 

2.6 


62.5 
87.'5 
37.f 

9.1 
•0 
Jl.l 


2  1.1 
1  1.0 
1  1.3 


i 


0  *.o 

0  .0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.3 
.0 
.0 

1.6 
2.5 
.0 


1.1 

2.0 
.0 


.0 
.0 
.6 

.0 
.0 


2 

6.3 

27 

84. < 

3 

1 

10.0 

9 

90.0 

0 

1 

4.S 

18 

81.8 

3 

C 

•  C 

15 

93.8 

1 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

0 

.0  o 

7 

87.5 

1 

9 

7.1 

113 

89.7 

4 

6 

7.5 

72 

90.0 

2 

3 

6.5 

41 

69.1 

2 

11 

6.3 

155 

89.1 

8 

7 

7.1 

89 

90.8 

2 

4 

5.3 

66 

86.8 

6 

s 

10 

62.5 

3 

18.8 

3 

7 

37.  !> 

1 

12.5 

0 

3 

37.5 

25.0 

3 

1 

9.1* 

9C.9 

0 

0 

100.0 

0 

I 

11.1  / 

B 

88.9  *' 

0 

9.4 
•0 
1<3-6 

6.3 
•  0 
12.5 

3.2 
2.5 
4.3 


/  4.6 

S.o 

7.9 


18.8 
•  0 
37.5 

.0 
.0 
.0 


10 
22 

16 
8 
8 

126 


174 

98 
76 


16 
8 
8 

11 

2 
9 


ERiC 


•v 


1473 


1533  - 


7 


TABLE  7.    TOTM.  MASUR'S 


'/ 


/ 

AMERICAN  I  NO  UN 
ALASKAN*  NATIVE 


OEttlEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  8Y  RACE, 
ETHNIC ITYt  ANO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATC  1978-1979 


'  SLACK  ASIAN  CR  , 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


/ 


NUMB Eft 


NUMBER 

PUBLIC  AFFAIRS  ANO  SERVICES  UlOOl 

^MISSISSIPPI      „       ~  % 

MS    U  OF  MISSISSIPPI  MAIN  CAN 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MS    U  Of  SOUTHERN  MISSISSIPPI 

TOTAL  1  4,3 

FEmLE  1  1  33.3 

mil  c            0  .0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
.  MINORITY 


NUMBER 


,  hHlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT' 
ALIEN 


TOTAL 


N,8.5 
*  ,0 
14,8 

♦o- 

.0 
•  0 


MS  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  1.0 

*  FEMALE  1  3,0 

HALE  0  .0 

MISSOURI 

NO    CENTRAL  MO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ,0 

MALE     ^  0  ,0 

MO    THE  LINOENWOOO  CCLLEGES 
TOTAL.  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NO     SAINT  LOUIS  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  ,0 

NO    U  OF  MISSCURI-CCLUMBIA 
TOTAL  1  *,Z 

FEMALE  0  .0 

MALE  >     1-  1.8 

NO   4J\0f  NIS SOUR I-K ANSA  S  CITY 
TOT  Ab  0  .0 

FEMALE  °        .0     -  • 

HALE    v        f  0.,  .,0 
NC    U  OF  NISSOURI-SAINT  LOUIS 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE,  0  .0 

MALE  -      0  .0 

NO    -   KINGTON  UNIVERSITY 


INSTITUTIONS! 
IS  15,5 

7  21 -.2 

8  12.5 


2.1 
.0 
3.7 

.0 
.0 
•  0 


1.0 
.0 

I.* 


.0 
.0 

^o 

.0 
♦  0 


.0 
.0 
.0 


5 
0 

1 
I 

c 


10.6 
.0 
18,5 

4.3 
33.3 
.0 


17.5 
24.2 
14.1 


NUMBER 

1 

NUM8ER 

I 

NUMBER 

■** 

41 

67*2 

.2.1 

19 

95.0 

1 

5.0 

20 

22 

81.5 

0 

.0* 

27 

22 

95.  1 

0 

.0 

23 

2 

66. > 

0 

•  0 

3 

.  20 

100.0 

0 

.0 

20 

76 

78. i 

4 

4.1  * 

97 

24 

72.7 

1 

3.0 

33 

52 

81.3 

3 

4.7 

TOTAL  0 

FEMLE  0 

fttLE  »0 
MOT  WEBSTER  COLLEGE 

TOTAL  1 

FEMALE    .  1 

HALT  0 


NO      *  STATE 
,  TOTAL 
FEMALE 
KALE 

MONTANA  a 


TOTAL  S 
2 
1 
1 


.0 
.0 
.0 

.5 
3.1 


.2 
.3 
.2 


12 
7 
5 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

2 
0 
2 

4 

*2 
* 

1 
0 
1 

9 
7 

•  2 

27 
9 
18 


*  6.0 
21.2 
3.0 

•  0 
.0 
.0^ 

1.2 
.0 
3.7 

2.4 
.0 
3.6 

6.8 
*9.1 
5.4 

16.7 
.0 
20.0 

4.2 
4.4 

3".  6 

14.2*' 

28.1 

11.4 


0 

.0 

1 

.5 

13 

6.5« 

171 

85*5 

16 

8.C 

0  • 

.0 

0 

.0 

7 

21.2 

20 

60*6 

6 

18.2 

0 

.0 

1 

.6 

6 

3.6 

151 

90*4 

10, 

6.0 

•  0 

6 

.0 

0 

.0 

3 

lpo.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  C 

0 

•  0 

'  4 

4. "8 

1 

1*2 

b 

6 

7.2 

77 

92.8 

0 

•0 

4 

7.1 

0 

.0 

4 

7.1 

52 

92.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.7 

2 

7.4 

25 

92.6 

7  0 

•  0 

z 

2-* 

0 

.0 

*  5 

5.9 

74 

87.  1 

J  6 

7.1 

0 

•  0 

0 

.C 

6 

.0 

28 

96.6 

/  l 

3.4 

2 

3.6 

0 

.0 

5 

8.9 

46 

82.1  J 

if 

'  5 

8.9 

1 

1.7 

1 

1.7 

6 

10*2 

?3 

89>e^ 

0 

•  0 

1 

4.5 

0 

.0 

3 

13.6 

19 

86^4 

0 

•V 

0 

.0 

-  -r- zrr 

3 

8*1 

-     -  3V 

—91.9  

 o 

.0X 

c 

•  .0 

0 

•0 

1 

16*7 

5 

83.3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

•  0 

.0 

0 

*0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

20*  C 

4 

80. C 

„0 

♦0 

.  3 

1.4 

1 

■I  * 

^  * 

13 

6*C 

194 

89. e 

9 

4*2 

2 

1.3 

1 

•  6 

10 

6.3 

142 

88.8 

8 

5*0 

1 

1*8 

0 

.0 

3 

•5.4 

52 

92.9 

1 

1*8 

0 

.0 

0 

.0 

28 

14.7 

161 

84.7 

1 

.5 

•  0 

.0 

a 

-0 

10 

31.3 

22 

68.8 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

.0 

18 

11.4 

139 

86.0 

1 

•6 

8  INSTITUTIONS! 


56 
25 


6.7 
7.4 
6.1 


10 
7 


1.2 
2.1 
•6 


NT    COLLEGE  OF  GREAT  FALLS  ^ 
TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

V 

•  0 

HALE           '      0  .0 

0 

.0 

•  0 

NT    uA STERN  HGNT'NA  COLLEGE 

.0 

TOTAL        *         0  .0 

0 

o 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.oc 

MALE                 0  ,0 

0 

.0 

0 

.0 

NT    MONTANA  STATE  UNIVERSITY 
*     TOTAL                 0  .0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 
.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

V  0 

NT    UNIVERSITY,  0£  NONTANA 

.0 

TOTAL                 0  .0 

0 

0 

.0 

,    FEMALE                 0  .0 

.0 

0 

.0 

HALE                 0  .0 

0 

.a— 

0 

.0 

NT          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  ,.0 

FEMALE  '  0  .0 

MALE  0  .0 

NEBRASKA 


ME    U  OF  NEBRASKA  AT  OMAHA 


4  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

0  , 


.0 
.0 
.0 


3.9 
3.8 
4.0 


•  NE  ' 


STATE  TOTALS  I 


TjfJT  AL 
.FENILE 
MALE 


.0 

•  0 

•  0 


INSTITUTIONS! 
4  3.9 
2  3.8 
2  4.0 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0  . 


.5 
.3 
.6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

.c 

.0 


1.0 
.0 
2.0 


.1.0 
•0 
2.0 


72 

8.6 

738 

87.6 

3.8 

34 

1C.1 

287 

85.4 

15 

38 

7.5 

451 

89.1 

17 

3.'4 

/ 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

0 

i  .0 

1 

1C0.0  - 

0 

0 

.0 

S> 

icc?o 

0 

*  .0 

0 

.0 

15 

1CC.0 

0 

•0 

0 

.0 

7 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100.0 

,  0 

.0 

-     •  1 

100.0 

0 

.0 

0 

.c 

'  1 

10C.C 

D 

.0 

0 

.0 

> 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

26 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

15 

10C.0 

0 

.0 

\ 

*  t> 

5 

4.9 

92 

9C.2 

5 

4.9 

2 

3*6 

50 

96.2 

0 

•0 

3 

6.C  * 

42 

64.0 

5 

10.0 

5 

4*9 

92 

90.2  — * 

5 

4*9- 

2 

3.8 

50 

96.2 

0 

.0 

3 

6.0 

42 

84.0 

5 

,  ICO 

0 

* 

200 
33 
167 

3 

;  3 

0 

83 
56 
27 

85 
29 
56 

59 
22 
37 

6 
1 

5 

216 
160 
56 

190 

158 


842 
336 
506 


Sr. 


S 


fERJC 


1474 


.) 


i 
i 

5 

15 

7* 
8 

4 
2 
2 

1 
1 

0 


26 
11 
15 


102 
52 
50 


-102 
52 
50 


\ 


'table  7. 


AMERICAN  1N3US 
ALASKAN  NATIVE 

NJHBER  * 


•LACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


*>  TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


PUK.IC  AFFAIRS  AND  SFRVICES  C2100I 
NCVAOA  ' 

NV    U  CF  NEVADA  LAS  VEGAS 

TOTAL    *  0  .0  0 

FEMALE  0  .0  0 

MALE  0  .0  0 

NV    O  OF  NEVAOA  RFNC  # 

TOTAL  0  .0  0 

FEMALE  0-3  J 

,*ALE  0  .0  o 

NV  STATE  TOTAL S*i 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0        .0  0 

MALE         '0^.0  0 

NEW  JERSEY 

NJ    FARLGH  OCKSN  tf  RUTHERFD 

TOTAL  0        .0  \ 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0        .0-    *  1 

NJ    FARLCH  OCKSN  TEANECK  CAN 

, TOTAL  0        .0     .  0 

FEMALE  0        .0.  0 

'   MALE  0       ,.0  0 

NJ    PRINCETON  DIVERSITY 

TOTAL"  0        *0  1 

FEMALE  0        .0  0 

,         MALE  0        • 0  i  1 

j  NJ    RIOEA  COLLEGE 

TOTAL  0.0  3 

FEMALE  0        .0  1 

MALE  0        .3  2 

NJ    RUTGERS  U  NEWARK  CAiPJS 

TOTAL  0        .0  14 

FEMALE  *     0        •Oj  5 

-   MA  It  0        .0  9 

NS    RUTGERS  U^NEW  BRUNSWICK 
TOTAL         -  -    1  •*! 
FEMALE  1  •* 

MALE  0  .0 

NJ    WILLIAM  PATERSCK  COLLEGE 
TOT  AL  0  • 

FEMALE  0  -°' 

MILE  G  .0 


.0 
•  0 

.0 

.0 
*.0 


2  INSTITUTIONS! 

•  0 
.0 
♦0  . 


3.7 

♦  0 
4.8 

.0  ■ 

.0 

♦0 

2.U 

•  0 
3.3 

4.1 

4.4 
4.0 

23.0 
25.0 
22.0 


NUMBER 


0 
4 
0 

0 
0 

,0 

0 

J  o 

0 
0 

.  0 

2 
2 
0 


.0 
.0 
.0 


\ 

NJ  STATE  TOTALS  \  \ 

TCTAL  1  »2 

FEMALE  .    1  •* 

XAlc  C    0  .0; 


32  13.4 

24  13*7 

8\  12.5 

i  50.3 

1  50.0 

0  .0 

INSTITUTIONS) 

52  11.4 

31'  12.6 

21  10.1 


NEW  MEXICO  ' 
NM    NEW  MFXICO  HIGHLANDS!  U 


>0| 

:? 

CAMPUS 

.0£ 

0  -0. 
0  .0: 
NN  MAIN  CAMPUS  1 
*  .3 
G 
0 


TOTAL  0 
P'EMALc  0 
HALE  0 
NM    NM  STATE  U  MAIN 
TOTAL     "  C 
FEMALE  0 
MALE 
NM     U  3F 
TOTAL 
F  E Mil  £ 
MALE 


.0 


STATE  TCTAL\  ( 
TOTAL  0 
E.HALE       4  0 
MAuc  0 


.0: 


-J 


NEW  Y3RK 

NY    AOELPHI  UNIVERSITY 
TCTAL  6  1-3 

FEKAL3  *  4  1.5 

MALE  2 
NY    AlFREO  UNIVERSITY 
TDT  \L  0 
FEM4LE  0  .C 

MALE  3  •<? 

NY    CUW  JERMARO  eARUCHtC 
TCTAL  *  0.0 
FEMALE  0       ♦  * 

MALE  *  0  .* 

NY  '  OW  HUNTER  COLLEGE 


187 
179 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


2 

I 

;i 

2.* 
8 


54.4 
68.6 
9.6 


•  0 

5.7 
11.  L 
3.8* 

12*7  4 

13*1 

U.6 


ERIC 


.0 

•  o 

.0 

.0 

•  0  . 
.0 

.0 

.0  ' 
.0 

.0 
.0 
.0 

f 

3.3 
10.  0 
.0 


1.1 

.0 
.0 

♦  a 

♦  0 


.9 
1.6 
.0 


NUMBER 

X 

hi  lua  CD 

x 

i 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  G 

0 

.0 

o 

.'0 

0 

> 

.0 

0 

.  0 

.0 

0 

•  0 

•0 

.0 

0  l* 

•°v 

0 

•  0 

'if 
u 

•  0 

o 

.0 

0 

*.0 

0 

.0 

*  0 

.0 

1 

3.7 

2 

7.4 

0 

.0 

*  0 

•  0 

1 

4.6 

2 

9.5 

*  0 

.0 

0 

•  C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  U 

1 

2.0 

9  If 

3  .9 

>o 

0 

A 
•  U 

3.3 

2 

V7 

1 

0*' 

.0 

3 

4.  1 

•0 

1 

0  ? 

.0 

2 

4.0 

.0 

16 

26.2 

0 

.0 

7 

35.0 

0  . 

.0 

9f 

22.0 

7 

2.9 

42  ' 

17*6 

2 

1.1 

29 

16*6 

5 

7.8 

13 

20.3 

0 

.0 

1 

50. 0 

0 

•  0 

1 

50.0 

.  0 

.0 

0 

.0 

2.0 

66 

14.5 

2 

.6 

36 

15.4 

7 

3.4 

28 

13.5 

ifHITE  x  NON-RESIDENT 
NON-HISPANIC  \  ALIEN, 

NUMBER  %  NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 

•  0 

0 

'1 

0 

.0 

0 

.0 

^0 

.0 

0 

.0 

•* 

0 

.0 

0 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

8.1 

0 

♦  0 

1 

3.4 

0 

.0 

1> 

11.1 

,  o* 

.0 

c 

INST  ITUT  IONS) 

/    -  6 

7.2 

0 

♦  0 

1 

2.9 

?  0 

.0 

<.  5 

13.2 

0 

.0 

85.7* 
100.U 
66.7 

50.0 
.0  1 
100.0 

27.0 
10.3 
37.8 


27  32.5 
7  20.6 
20  40.8 


2.0 

8 

2.3 

203 

.3 

5 

1.9 

190 

6.0 

3 

3.6 

18 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

2.9 

1 

2.9 

4 

.0 

■o 

.0 

1 

3.8 

1 

3.8 

*  3 

2*0 

13 

i 

5.3 

*50 

v2.3 

10 

5.7 

33 

1.4 

3 

4.3 

12* 

33  39.8 
8  23.45 
25  51.0 


6C.5 
72.6 
21.7 

♦  0 
.0 
.0 

11.4 


1475 


■j 


100.0 
100.0 
109.0 

toco 

100.0 
100.0 


11  100.0 
4  1CC.0 
7  100.0 


-24  68*9 
6  100.0 

18  85.7 

2  10U.0 

2  \OOVP 

45  68.2 

19  90.5 
26  86.?. 

70  95.9 

22  95.7 

48  96.0 

45  73.8 

13  65.0 
32  78.0 

197  82.4 
146  83*t 
51  79.7 

1  50.0 
1  50.0 
0  .0 


384  84.4 
207  83.6 
177  85.1 


6 

85.7 

1 

14.3 

4 

100.0 

0 

.0 

66.7 

1 

33.3 

1°:o° 

1 

50.  G 

0 

1 

100.0 

1 

IOO.C 

0 

.0 

26 

35.1 

46 

64.9 

4 

13.8 

25 

86.2 

22 

46.9  « 

23 

51.1 

50  60. t 
26  76.5 
24  49.0 


136 
7t 

65 


39.5  I 

27.2  ' 

78.3  / 


3  100.0/ 
2*1 00.  0' 
1  lOOi-yO 

30  85;  7 
8  8tf.9 

?2  -84.6 

190  77.6 
136  77*3 
54  78.3 


.0 

.0' 

.0 

.0 
•  .0 
.0 


.0 
.0 
•  0 


3.7 
.0 
4.8 

.0 
.0 
•0, 


4  7.6 
2  9.5 
2  *  6.7 


0 
0 
0 

i 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 

'  :o 


1.1 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

I 

5 
2 
3 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


.0 
.0 
.0 


.9 
►  0 
.0 

♦  0 
.3 

•  0 

2.9 
.0 
3.8 

2.0 
1.1 
4.3 


11 
4 

7 


21 

2 
0" 
2 

51 
21 
30 

73 

23  , 
50 

20 
41 

239 

Si  64 

2 
2 

0  - 


455 
247 
206 


1 
1 

74 

29 
45 


83 
34 
49 


344 

261 
63 

3 
2 
1 

35 
9 
26 

245 
176 
69 


TABLE  7. 


TOTAL  KAST£X«S'  Ct«t.S  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGH  Eft  EDUCATION  BY  RACEr  * 
ETHNIC  IT, S  AND  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  HTHfH 


/ 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


fcUCK  A  St  AN  OH 

NON-HI SF AN 2 C  FACIFIC  iJLANOER 


NUMBER  X  NUMBER 

PUBLIC  AFFAIRS  ANO  SERVICES  C2100I 
NCU  YdRR* 


CRIN  JUST 
2  1*2 

0  ♦<> 
2  1*5 

U  NAIN  OIVISION 

1  .3 

0  .0 

1  .9 

U  TCHRS  college 

0  .0 
0  .3 
0  .0 
ENDQfcEC  COLLEGES 
0  .3 
0  *0 
0  *0 
STATUTORtf  C 


NY    CJNV  JOHN  JAY  C 
TOTAL 
FEMALE 
HAL  E 
NV  COLUMBIA 
TOTiL 
FEMALE 
NILE 
NY  COLUMBIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY    CORNEL  U 
•  TOTAL 
FEMALE 
HA  LE 
NY    CORNELL  l 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NY    FOROHAN  UNIVERSIT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY    LONG  IS  U 
TOTAL 
FEMALE 

MY    NErf  SCH  FOR  SOC  RESEARCH 
TOTAL        i         0  .0 
FEMALE      J        0  .0 
NILE     '  0  *3 

NY    NF.M  YORK  UNIVERSITY 
TOVAL  1  .2 

fEMALE  1  .3 

MALE  0  .0 

NY  ,  RUSSELL  SAGE  C  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .3 

FEMALE .  0  .0 

MALE  0  .0 

NY     5UNY  AT  ALBANY 

TOTAL  2  .9 

FEMALE  2  1*8 

MALE  0  .0 

NY    SUNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
MILE 
NY     SJNY  HLTH 
'  TOTAL 
f-EHALE 
MALE 


1  l.'j 

0  *0 

1  .  5*6 

SCI  CTR  STNY  BK 

I  .8 

1  1*2 

0  *0 


NY     SUNY  COLLEGE  AT  BROCKPORT 
TOTXL                 G  .0 
FEMALE                 0  .0 
MALE                 0  .0 

NY    SJNY  COLLEGE  AT  CORTLAND 

TC?  AL  0  .0 

—  FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  ONEONTA 
TOTAL                 0  *0 
FEMALE                 0  .0 
MALE                 0  .0 

NY     SYRACUSE  'J  NAIN  CAMPUS 
TOTAL"               0  .0 
FEMALE                 0  .0 
MALE                0  .0 
NY    UNIVERSITY  OF  ROCHESTER 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                0  *0* 
MALE                 0  .0 
NY    YE  SHIVA  UNIVERSITY 
TOTAL                 0  .0 

•FEMALE  0  '  .0 

MALE  i  0  .0 


31 

6 

25 


U.6 
20*3 
18*2 


4j  11*0 
34*  12*0 
9  6*5 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0. 
0 
0 

30 
19 
II 

24 
7 
17 


'  .0 

•  0 

•  3 

•  0 

•  0 

•  3 

•0 

•  0 

•  0 

11*2 
10*3 
13*9 

14*2 
25*9 
12*0 


9  26*5 
5  26*3 
4  26*7 


41 
30 
11 


8*4 
9.6 
6*3 


1  1*4 

0  *0 

1  2*9 


7 
4 
3 

5 
4 
1 

18 
13 
5 

0 
0 
0 

0 

0" 
0 

0 
0 
0 

14 

t 


3*0 
3*5 
2*6 

9*6 

5*6 

15*1 
15*5 
14,3 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

5,9 
4*9 
6*8 

-0 

•  0 

•  0 

1*3 
1.9 

— *0 


NY      '    STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  16 
FEMALE  9 
MALE  7 

NORTH  CAROLINA 

NC    0J*£  UNIVERSITY 


23  INSTITUTIONS) 
445  14.2 
333  17*8 
l\2  8*9 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1  8.3 

0  #0 

1  9*1 


NUMBER 


HISFA5IC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-MIS PANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


3.3 
US 

.8 

1.1 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


6  3*6 
1  3.3 

5  3*6 

13  3*3 

7  2*5 

6  5*7 


6*3 

•  0 
25*0 

6*5 

•  0 
7*7 


4; 

6 
34 

(  ) 
4* 
16 

1 
0 
1 

2 
0 
2 


25*1 
26*7 
24*8 

15*4 
15*5 
IS.  1 

6*3 

25*3 

6*5 
♦  0 
7*7 


124 
22 
102 

313 
227 
66 


74*3 
73*3 
74*5 

8C.3 
79*9 
81*1 


IS  93*8 
12  100.C 
3  75*0 


26 
5 
21 


83*9 
100*0 
8C*8 


0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

10 

90*9 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

8 

88*  9 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

2 

100*0 

4 

1*5 

34 

12*6 

66 

25*3 

196 

*73*6 

4 

2*  1 

21 

11*1 

44 

2?*2 

o 

•  0 

13 

16*5 

24 

3C.  4 

54 

66*4 

1 

•  6 

1 

•  6 

27 

16*0 

142 

84*0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

7 

25*9 

20 

74*  1 

1 

.7 

20 

14*  1 

122 

65*9 

1 

2*9 

3 

6*8 

13 

38.2 

20 

58*8 

Q 

•  0 

2 

10*5 

7 

36*  8 

12 

63*2 

1 

6*7 

1 

6*7 

40*  0 

g 

53*3 

3 

19 

3*9 

64 

13*2 

416 

85*6 

c 

* * 

4*5 

47 

15*  1 

262 

84*  0 

1 

5 

2*9 

17 

9*  8 

154 

68  .5 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

1*4 

97*3 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

/38 

97*4 

o 

.  0 

o 

♦  0 

1 

2*  9 

34 

i  97.  i 

2 

#  9 

2 

#  9 

13 

5*  7  * 

207 

9C.0 

1 

♦  9 

2 

1*8 

9 

7*9 

102 

89*5 

I 

#  9 

o 

.0 

4 

3*  4 

105 

90*5 

0 

•V 

1 

1*9 

7 

13*5 

44 

64*6 

0 

•  0 

1 

2*9 

5 

14*7 

28 

82*4 

o 

•  0 

0 

♦  0 

2 

11*1 

16 

AS*  9 

1 

•  6 

10 

8*4 

30 

25*2 

88 

73*9 

o 

♦  0 

7*1 

20 

23*8 

63 

75*0 

1 

4 

1 1*4 

10 

26*6 

25 

71*4 

0 

.0 

0 

*3 

0 

*0 

14 

93*3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.3 

6 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

8 

88*9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

17 

lOtf.0 

0 

•  0 

0 

♦3 

0 

*3 

9 

10C.C 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

6 

100*0 

0 

.0 

0 

♦</ 

0 

•9 

6 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  3 

3 

•d 

6 

100*0 

0 

cO 

0 

.0 

0 

.0 

100*  C 

0 

•  0 

I 

*6 

6.7 

212 

68*7 

0 

•  0 

1 

*6 

5.7 

113 

92*6 

0 

*0 

1 fr 

.9 

9 

7.7 

99 

84*6 

A 

0 

♦  0 

'  0 

♦  0 

0 

.0 

18 

100 

0 

•  0 

0 

♦  0 

'  0 

.0 

100 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

103*0 

0 

•  0 

1 

•  6 

3 

1*9 

151 

98*1 

0 

*0 

1 

♦9 

3 

2*6 

105 

97.2 

0 

*0 

0 

.0 

/  0 

*0 

^  46 

100*0 

31 

1*0 

117 

3*7 

609 

19*5 

2*454 

78*'5 

17 

♦  9 

71 

3*6 

430 

23*0 

1*411 

75.5 

14 

1*1 

46 

,3*7 

179 

14^ 

If  043 

83*0 

f£ 

0 

•  0 

0 

«0 

1 

6.3 

1*1 

91*7 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

*  1 

9.1 

10 

90*9 

TOTAL 
NUKSER 


\ 


1 

•6 

167 

0 

•  3 

30 

1 

*7 

137 

17 

4*4 

390 

13 

4*6 

264 

4 

3*6 

106 

0 

*0 

16 

3 

♦  0 

12 

0 

♦  0 

4 

3 

9*7 

31 

0 

•  3 

5 

3 

11*5 

26 

i 

1 

9*1 

.  11 

1 

11*1 

J  9 

0 

•0 

2 

3 

1*1 

269 

2 

1*1 

190 

» 

0 

♦0 

i  169 

o 

♦  0 

27 

0 

*0 

142  ' 

1 

2*9 

34 

o 

♦  3 

19 

1 

6*  7 

15 

6 

1*2  • 

466 

3 

1*0 

312 

3 

1*7 

174  . 

1 

1.4 

74 

| 

2*6 

39 

»  0 

*0 

35 

10 

4*3 

230 

3 

2/6 

'  114 

7 

6.0 

116 

1 

1*9- 

52 

1 

2*9 

34 

0 

♦  3 

16 

*  9 

1 

♦  8 

119 

1 

.  1*2 

-  84 

o 

♦  0 

35f 

1 

6.7 

*  1! 

o 

*  *0 

A 

1 

11*1 

<_  | 

o 

17 

c 

♦  0 

9 

o 

lo 

\8 

0 

.0 

8 

0 

♦0 

6 

o 

♦  3 

2 

11 

4*6 

2X9. 

2 

*  r*6 

1*2 

9 

7*7 

117 

0 

♦  0 

18 

0 

*0 

12 

0 

6 

o' 

*3 

154 

0 

•  *0 

*  108 

0 

.0 

.46 

63 

2*0  . 

3ili6 

29 

1.6 

1,870 

34 

2.7 

lt256 

-♦0  . 

12 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

11 

c 


9 

ERIC 


1476' 


^536 


* e  T  TOTAL  MASTER'S  0 EGRESS  FOR, MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 
TABLE  T.     TOTAL  IW5T6R  5    u^mb^^j,  ^q  ^     INSTITUTION  AND  STATE  19T8-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PALIFIC  I  SLANDER 


NUMBER  *  NUMBER 

"TTJBLIC  AFFAIRS  AND  SERVICES  <2100) 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


NORTH  CAROLINA  f 

NC    EAST  CAROLINA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE      *  0  .0 

NC    «C  STATE  U  RALEIGH 
TUT  AL  *  0  .3 

FEMALE  .      C  .3 

MALE  0        .0  • 

NC    U  OF  NC  AT  CHAPEL  HILL 
TOTAL  I  -7 

FEMALE  L 

MALE   „  0  .0 

N~    U  TF  fa  AT  CHARLOTTE 
TOTAL  0^  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -3 


0 

.0 

1 

4.8 

Jo 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

8.3 

0 

.0 

2 

L0.5 

0 

.0  . 

0 

.0 

L 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9.1 

c 

.0 

0 

.0 

L4 

9.3 

1 

.7 

1 

.7 

U 

11.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

5.9 

1 

2.0_ 

1 

2.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

NC         STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 1  -5 

FEMALE                 1  •* 

KALE                 0  .0 

NORTH  OAKOTA 

NO    U  CF  NO  MAIN  CAMPJS 

TOT.AL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

NO  STAtr  TOTALS  < 

TOTAL  0  .3 

r-HALc  0  .0 

MALE  0 

OHIO 

OH    AMTIOCH  UNIVERSITY 
TOfAL  0  .0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  .0 

OH    CASE  WESTERN  RESERVE  U 


5  INSTITUTIONS) 


17 
12 
5 


.0 
9.9 
5.5 


ST 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OH  CLcVELANO 
TOTAL 
FEMALE 
MALc 

OH    HEBREW  UNION 
TOTAL 
FEMALE 
KALE 

OH    JOHN  CARROLL 
TOTAL 
FEMALE 
KALE 


0  .0" 
0  .3 
0  .0 
UNI  VER  SI  TY 


.0 
.0 

CAL  BRANCH 
.0 
.0 
.0 

UNIVERSITY 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


OH 


KENT  STATE  U  MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
OH  OHIO 
TOTAL 
FEMALE 
KALE 
OH    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


C  .0 

0  .0 
STATE  U  MAIN  CAMPUS 
0  -0 
C  .0 

M  •      0  -° 

CINCINNATI  MAIN  CAM 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

OH    UNIVERSITY.  OF  OAYTON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *J 

MALE  0  .0 

OH    UNIVERSITY  OF  TCLEOO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -° 

KALE  0  -0 

OH    XAVIER  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  .0 

OH    YOUNGS  TOW  ff  ST  UNIVERSITY 
TOTAL     *  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

OH         STATE  TOTALS  I  12  INSTITUTIONS! 

TOTAL                 0  .0  51  9.7 

FEMALE                0  .0  33  11.1 

KALE                  0  *°  18  7*S 


0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

riTUTIONS) 

0 

•0 

0 

0 

lo 

0 

0 

.0 

0 

10 

29.4 

0 

5 

26.3 

0 

5 

33.3 

0 

21 

13.5 

1 

17 

15.7 

1 

4 

8.5 

0 

0* 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

5  .0 

0 

0 

•  D 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

7 

3.5 

c 

5 

0 

2 

2.2 

0 

2 

22.2 

0 

2 

33.3 

c 

0 

.0 

0 

6 

24.0 

0 

2 

28.6 

0 

4 

22.2 

0 

2 

20.0 

0 

1 

33.3 

0 

1 

14.3 

0 

2 

6.1  »• 

0 

1 

9.1 

0 

1 

4.5 

0 

1 

14.3 

0 

0 

.0 

0 

1 

L6.7 

0 

.9 

.0 
2.2 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.2 
.3 
.0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


1 

0 
1 

2 
1 
1 

17 
12 

5 

0 
0 
0 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NCN-RES IOENT 
ALIEN 


1  .5 

0  .0 

1  1.1 


0 
0 
0 

z 

2 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

/ 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

^  0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

1.3 
1.9 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
'  .0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

o 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.4 
.T 

.0 


21 
13 
8 


»0 

5 
5 

24 
20 
4 

0 
0 

0 

c 

0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 

c 

7 
5 
2 

2 

>  2 
0 

6 
2 
4 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

1 
0 
1 


*        NUMBER  * 

NUMBER 

x 

4.8 

20  95.2 

0 

.0 

.0 

9  100.0 

0 

.0 

8.3 

11  91.7 

0 

.0 

10.5 

17  89.5 

0 

•0 

12.5 

*  7  87.5 

0 

.0 

9.1 

10  90.9 

0 

.0 

11.3 

L34  88.7 

0 

.0 

12.0 

88  88.0 

0 

.0 

9.8 

46  90.2 

0 

.0 

.0 

9  100.0 

0 

.0 

:o 

3  10C.0 

o 

.0 

.0 

6  100.0 

o 

.0 

0 

9.9 

191  90.1 

0 

.0 

10.7 

108  89.3 

o 

.0 

8.3 

83  91.2 

o 

.0 

.0 

7  10C.O 

0 

.0 

.0 

2  100.0 

o 

.0 

.C 

5  10C.0 

o 

.0 

.0 

7  100.0 

o 

.0 

.0 

2  ICO.O 

o 

.0 

.  0 

5  100.0 

0 

.0 

29.4 

24  70.6 

0 

.0 

26.3 

14  73.7 

0 

.0 

33.3 

10  66.7 

o 

.0 

15.5 

131  84.5 

0 

.0 

18.5 

88  81*5 

o 

.0 

8.5 

43  91.5 

o 

.0 

.0 

9  100.0 

0 

.0 

.  0 

2  ICO.O 

o 

.0 

*0 

7  100.0 

o 

.  0 

.0 

11  100.0 

0 

•  3 

.0 

9  100.0 

o 

.0 

.0 

2  100.0 

o 

.0 

.0 

8  100.0 

0 

•  0 

.0 

6  100.0 

0 

*  .0 

.0 

2  100.0 

o 

.0 

.0 

27  10C.0 

0 

.3 

.0 

16  100.0 

o 

.3 

.0 

11  iCO.O 

o 

.3 

3.5 

191  95.5 

2 

1.0 

4.5 

104  94.5 

1 

.9 

2.2 

87  96.7 

1 

1.1 

22.2 

7  77.8 

0 

.0 

33. .s 

4  66.7 

o 

.0 

.0 

\  100.0 

o 

.0 

24.0  • 

17  68.0 

2 

8.0 

28.6 

5     71. 4 

o 

•0 

22.2 

12  66.7 

2 

11.1 

20.0 

8    80. 0 

o 

.0 

33.3 

2  66.7 

0 

.0 

14.3 

6  85.7 

o 

.0 

6.1 

31  93.9 

0 

.0 

9.1 

10  90.9 

0 

.0 

4.5 

21  95.5 

0 

.0 

L4.3 

6  85.7 

0 

.0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

16.7 

5  83.3 

0 

.0 

10.2 

470  89.0 

4 

*jB 
."3 

12.  1 

261  87.6 

1 

7.8 

209  90.9 

3 

1.3 

TOTAL 
NUMBER 


21 
9 
12 

19 
8 
11 

151 
100 
51 

9 
3 
6 


212 
121 
91 


34 
19 
15 

155 
108 
47 

9 
2 
7 

11 

9 
2 


6 
2 

27 
16 
11 

200 
110 
90 

9 

6 
3 

25 
7 
18 

10 

3 
7 

33 
11 

22 

T 

1 

6 


528 
298 
230 


ERLC 


14T7 


1537 


TABLE  7*    TOTAL  MASTER'S 


OEGAEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY,  ANO  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
,  ALAS44N  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMfiER 


TOTAL 
NUMBER 


PUBLIC  AFFAIRS  ANO-SERVICES  (2100) 
OKLAHOMA 


OK    OKLAHOMA  CITY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  *  0  .0 

OK    OK LA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .a, 

FEMALE  0  .0 

MAIE  0  .0 

OK    U  OF  OKLAHOMA  NORMAN  CAM 
TOTAL  6  3.7 

FEMALE  3  4.5 

MALE  3  3.1 

OK         STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 6  3*2 

FEMALE                3  4.2 

HALE                 3  (Z  .6. 


19.0 
33.3 
16.7 

.0 
.0 
•P 

3.1 
3.0 
3.1 


INST  ITUTIONS) 
9      4.8  ' 


OREGON 

OR**  LEWIS  AND  CLARK  COLLEGE 
TOTAL  2  33.3. 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  33.3 

OR    OREGON  COLLEGE  CF  EO 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OR    PORTLANO  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


2.0 
3.3 
.0 


OR    U  OF  OREGON  MAIN  CAMPUS 
TOT'.t  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OR    UNIVERSITY  OF  PORTLAND 
TOTAL  0    4*  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE     «  0  .0 

OR         STATE  TOTALS  (  * 

TOTAL  4  1.8 

FEMALE  2  2.2 

MALE  2  1.6 


4.2 
5.2 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.0 
1.6 
2.6 

l.S 
.0 
2.3 

5.1 
16.7 
3.0 


INST  ITUTIONS) 
5  2.3 

2  2.2 

3  2.3 


PENNSYLVANIA 

PA     8ft YN  MAWR  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEKAJ.C  0 
MALE  0 
PA    CARNEG IE-MELLON  U 
,    TOTAL  0 
FEMA1E  0 
MALE  0 
PA    OREXEL  UNIVERSITY 
TOTAL  C 
FEMALE  0 
MALE  0 
PA    LINCOLN  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HUE  0 
PA    MARYWOOO  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
PA    PA  STATE  U 
TOT  At 
FEMALE 
MALE 
PA    PA  STATE  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PA  SH1PPENSBURG 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 

;o 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


10 

9 

1 

7 
4 
3« 

1 
1 

0 

Id 
8 
10 

1 

0 

1 


12.9 
15.3 
4.2 

15. 6 
26.7 
10.0 

16,7 
25.0 
.0 

52.9 
50.0 
55.6 

1.3 

.0 
'  2.6 


MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
CAPITOL  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
ST  COLLEGE 


1  1.1 

0  .  .0 

1  1.5 


.0 
.0 
.0 


PA    SLIPPERY  RCCK  ST  COLLEGE 
TOTAL  0        . 3 

■»     FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

PA    TcMPLE  UNIVERSITY 


3 
2 

1 

0 
0 
0 


7.1 
16.7 
3.3 

1.9 
.0 
2.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

10.0 
*  .0 

11.1 

2.0 
3.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3  1.4 
2  2.2 
1  .8 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.5 
1.5 
3.1 


4 

1  1.4 

3  2.6 


1.4 
.0 

2.3 


.  4 
1 

3 

0 
0 
0 

15 

6 

9 


19 
7 
12 


19.0 
33.3 
16.7 

•  0 

•  0 
.0 

9.3 
9.1 
9.4 


1C.2 
9.9 
10.3 


4 

.0 

2 

33.3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

33.3 

0 

.0 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

11.1 

1 

1.0 

7 

7.1 

0 

.0 

5 

8.2 

1 

2.6 

Z 

5.3 

1 

1.5 

2 

3.0 

0 

.0 

*  o 

.0 

1 

2.3 

2 

4.  7 

1 

2.6 

3 

7.7 

0 

.0 

1 

16.7 

1 

3.0 

2 

6.1 

15  6.8 

6  6.5 
9  7.0 


17 

"  Z 
15 

4 

2 
2 

144 

6C 
84 


ei.o 

66.7 
.  83.3 

ICO.C 
100.0 
100.0 

88.9 
90.9 
87.5 


165  89.2 
64  90.1 
101  87.1 


66.7 
.0 
66.7 

90.0 
100.0 
88.9 


39  89.9 
56  91.8 
86.8 


33 


52  77.6 

22  9  P.  7 

30  65.8 

34  87.2 

5  83.3 

*29  87.9 


188  85.1 
34  91.3 
134  60.6 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


2.1 
1.1 
4.0 


33  23.1 
26  28.0 


0 

.0 

1 

1.2 

11 

13.3 

70 

84.3 

0 

.0 

0 

.0 

9 

15.3 

43 

81.4 

0 

.0 

1 

4.2 

2 

8.3 

22 

91.7 

0 

.0 

0 

.0 

7 

15.6 

25 

55.6 

0 

.0 

0 

.0 

4 

26.7 

10 

66.  7 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10.0 

15 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

5 

83.3 

0 

.0 

0 

.0 

•\> 

2S.0 

3 

75.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

2 

100.0 

c 

.0 

0 

.0 

18 

52.9 

16 

47.1 

0 

.0 

0 

.0 

8 

50.0 

8 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

55.6 

8 

44.4 

0 

0 

.0 

1 

1.3 

74 

S8.7 

0 

0 

.0 

0 

.0 

37 

100.0 

0 

<0 

0 

.0 

1 

2.6 

37 

97.4 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.1 

86 

93.6 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

28 

ICO.O 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.5 

60 

9C.9 

0 

.0 

0 

.0 

3 

7.  1 

38 

9C.5 

0 

.0 

0 

.0 

2 

16.7 

10 

83.3 

0 

.0 

T> 

.0 

1 

3.3 

28 

93.3 

3 

5.7 

1 

1.9 

5 

9.4 

49 

90.6 

0 

.0 

0 

.0 

C 

•  6 

3 

1CC.0 

3 

6.0 

1 

2.0 

5 

10.0 

45 

90.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

I 

.7 

0 

.0 

37 

25.9 

106 

74.1 

0 

.0 

0 

.0 

27 

29.0 

66 

71.0 

1 

2*0 

0 

.0 

10 

1,0.0 

40 

80.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

1& 

0 

.0 

4  • 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

2 

3 

1.9 

162 

c 

.0 

<66 

3 

3.  1 

96 

3 

1 .6 

1Q£ 

0 

.0 

71 

3 

2.6 

1 16 

o 

.0 

6 

0 

.0 

0 

0 

•0 

6 

0 

.0 

10 

0 

.0 

1 

0 

.0 

o  9 

3 

3.0 

99 

0 

.C 

61 

3 

7.9 

38 

13 

19.4 

67 

2 

8.3 

24 

11 

25.6 

43 

2 

5.1 

39 

•  0 

6 

*■ 

6.  1 

33 

6 

18 

8.  1 

221 

2 

2.2 

92 

16 

12.4 

129 

2 

2.4 

t 

83 

2 

3.4 

11 

0 

.0 

24 

13 

29.9 

45 

1 

6.7 

15 

12 

4C.0 

33 

0 

.0 

6 

0 

•0 

4 

0 

.0 

2  f 

0 

.0 

34 

0 

.0 

16 

0 

•  0 

19 

0 

.0 

75 

0 

.0 

37 

0 

.0 

38 

5 

5.3 

94 

Q 

.0 

28 

5 

7.6 

66 

1 

2.4 

42 

0 

.0 

12 

1 

,3.3 

30 

0 

.0 

53 

0 

.0 

3 

0 

.0 

50 

0 

.0 

4 

0 

.0 

2 

0 

.0 

2 

0 

.0 

s 

143 

0 

.0 

93 

0 

.0 

50 

RIC 


-log  8 


1476 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK        '      *«AN  CR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER         *  NUMBEfc 
'  PUBLIC  AFFAIRS  ANO  SERVICES  (2100) 
PENNSYLVANIA  k 
PA'  U  OF  PENNSYLVANIA 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 


PA     U  OF  PITTSBG  MAIN  CAMPUS 


. TOTAL 
FEMALE 
HALE 


PA    WEST  CHEST  BR  ST  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0  ' 
.0 
♦  6 


12 
10 

2 

2* 
13 
11 

0 
0 
0 


11*1 

12.7 

8.6 
9.2 
8.0 

.0 
.0 
•  0 


PA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  4  ••* 

FEMALE  2  ♦« 

MALE  2  *4 

"  RHGOE'TSLAND 

RJ     SALVE  REGINA-NI^PORT  C 


13  INSTITUTIONS) 
111  11.4 
73  14.9 
38 


7.8 


TOTAL 
FEMALE 
Hfc  LE 
RI    U  OF  RHOOE 
TOTAL 
FEmLE 
MALE 


0 
0 
0 

ISLANO 
0 
0 

0  * 


•  o& 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


.0 
•  0 
•0 

•3 

.3 


RI  STATE  TQTALS  ( 

TOTAL  0  *° 

FEMALE  0 

MALE*  0  .0 

SOUTH  CAROLINA 

SC    CLEMSQN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  •° 

FEHALc  0  •? 

MALE  .      0  .3 

SC    U  OF  SC  AT  CODJHBlA 
TOTAL  0  .0 

FEM4L?  0  .0 

KALfc  0  •<> 

SC  STATE  TCTALS  ( 

TOTAL  0  »° 

FEMALE  0  »° 

MAu£  0  .3 

SOUTH  OAKOTA 

so  u  of  so  main  campus 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0 

HALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


0 

0 

-0 

18 
14 
4 


12.6 
17.1 
6.6 

INSTITUTIONS) 
18  11.5 
14  16.5 
4  5.6 


•0 
•  0 
•0 


SO         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  •? 

FEMALE  0  »° 

HALE  0  .0o  . 

TENNESSEE 

TN    MEMPHIS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  •; 

FEMALE   '  0  »° 

HALE  0  •° 

TN    MIOOLE  TENN  ST.,  UN  IV ERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        *0  , 

MALE  0  »0 

TN    U,OF  TENN  AT  CHATTANOOGA 
TCTAL  "0  »3 

FEHALE  0  .3 

KALE  C  .0 

T      U  OF  TENNESSEE  KNOXV ILLE 


1  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEHALc 
MALE 
Iri    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MA  L  £ 


TENNESSEE  KASHVILLE 


.3 
.3 
.3 


6 

37.5 

3 

50.0 

3 

30.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  3 

1 

8.3 

0 

♦a 

1 

12.5 

26 

14.9 

19 

15*6 

r 

is.: 

17 

,7C*8 

9 

100.0 

8 

53.3 

IN  STATE  TCTALS  ( 

TOTAL  1 
FEMALE  *  * 

MALE  .0  •<> 


*5  INSTITUTIONS) 
50  21.2 
31  21.5 
19  20*7 


ERIC 


l 

♦  9 

2 

1.9 

1 

1.3 

1 

1*3 

0 

.0 

1  - 

3.7 

o 

♦  0 

1 

.4 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

©  o 

.0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

-0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

5 

c 
.3 

5 

.5 

I 

•  2 

2 

♦  4 

<* 

•  8 

3 

.6 

0 

.3 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦o" 

0 

.0 

3 

♦  0 

0 

•  ft 

0 

.0 

0 

.3 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 
0 

»  \ 

0 
0 
0 


.0 

.o^ 

•  0 


1  6.3 
I  •  16.7 
0  .0 


0  t> 
0 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0  • 

0 

0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

4 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0> 
.0 


1 

1  ♦? 

3  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


\o 


.0 
.0 

.0, 

To 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1479. 


15 

14.2 

87 

82.1 

12 

15.2' 

67 

84*8 

3 

11.1 

20 

74.1 

26 

9.3 

217 

77.5 

15 

10.6 

118 

83.1 

11 

8.C 

99 

71.7 

0 

•  0 

12 

100.0 

0 

•  0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

11 

103*0 

125  12.8 
78  15*9 
47  9.7 


♦0 

♦  0 

.0 

o 

.3 

•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


793 
431 
389 


80*9 
81*7 
8C*0 


8  100*0 
1  100*0 
7  100*0 

20-103*3 
4  K^.O 
16  130.0 


28  1CC.0 
5  100.0 
23  100*0 


13  1CC.0 
3  100*0 
10  1C0.0 


TQTAL 
f  NUMBER 


4 
0 
4 

37 
9 
28 

0 
0 
0 


62 
12 
50 


18 

12*6 

125 

87*4 

14 

17*  1 

68 

4 

6*6 

57 

93*.4* 

18 

11*5 

138 

88.5 

14 

16*5 

83.5 

4 

5*6 

94*4 

0 

.0 

4  1 

80*0 

0 

.C 

1 

5C*C 

0 

.0 

3 

1,00*0 

0 

.0 

4 

80*0 

0 

.0 

1 

50*0 

3 

.0 

,3 

100*0 

7 

43.8 

*~  9 

56*3 

4 

66*  7 

2 

33*3 

3 

33,0 

7 

7C.0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

6 

100*0 

1 

8.3 

11 

91*7 

0 

•  0 

4 

100*0 

1 

12.5 

7 

87*5 

27 

15.4 

148 

.  84*6 

20 

16.4  . 

102 

83*6 

7 

13.2 

46 

86*8 

17 

70*8  , 

5 

20*8 

9 

10C.0 

0 

•  0 

8 

53*3 

5 

33*3 

52 

22*0 

182 

77*1 

33 

22*9 

111 

77*1 

19 

20*7 

71 

77*2 

1 

>  • 

3.8 
.0 
14.8 

13.2 
6.3 
23.3 

•0 
.0 
.0 


6.3 
2.4 
10*3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
•0 

.0 
.3 
•  3 


.3 
.3 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 


1  20.0 
1  5C.0 
0  .0 


1  20.0 
1  50.0 
0  *0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
•0 

•  0 

.3 
;0 
.3 

.3 
♦3 

•  3 

•  3 
>3 
•3 


136 
79 
27 

2  83 
142 
138 

12 
1 
11 


977 
491 
486 


1 

7 

23 
4 

16 


28 
5 
23 


13 
3 
13 

U3 
82 
61 


156 
85 
71 


16 
6 
10 

9 
3 
6 

12 

.4 

e 

175 
122 
53 


2 

8.3 

24 

0 

•  0 

9 

2 

13*3 

15 

\ 

2 

•  8 

236 

0 

•  0 

144 

2 

2*2  * 

o92 

I 


TABLE  7*  *  TOTAL  MASTER'S*    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRgp  bV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  *kACE» 
E  THNICI TYt  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO*ST  AT  E  1976-1979 


AMERICAN  IKOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


.    BLACK  ASIAN  OR  U 

NON-HISPA0IC  PACIFIC  IS  LANDfcR   t  HISPANIC 


t  NUMBER 
PUBLIC  AFFAIRS  ANO  SERVICE*  (2100) 


NUMBER 


TEXAS 

• 

TX    AMERICAN  TECHNOLOGICAL  U 

* 

.    TOTAL    *            0    "  .0 

7 

14  .0 

0 

♦  u 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

c      MALE                0     •  .0 

& 

16*3 

0 

*  0 

TX    ANGELO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

**     ♦  0 

0 

*  0 

MALE                 0        .0  . 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

TX    EAST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

1 

11*1 

0 

.0 

FEMALE                0  *0 

1 

5C*0 

0 

♦  0 

MALE                0  *0 

0 

•  0  ' 

0 

•  0 

TX    INCARNATE  WORO  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

*  0 

FEMALE*               0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

TX    (.ANAR  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

FEMALE               oO  .0 

0 

•  0 

0 

•  c 

MALE                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

TX    N3RTH  TEXAS  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

3 

11*1 

2 

7.4 

FEMALE                 0  .0 

1 

12*5 

1 

12*5 

MALE,,          1     0  *0 

2 

10*5. 

1 

5*3 

TX    OUR  LADY  Of  LAKE  U  x 

•  8 

TQTAL                 0  *0 

9 

6*9 

1 

FEMALE     -  0.0 

5#4 

1 

1*4 

MALE                 0  .0 

5 

8*9 

0 

•  0 

TX    SNT  MARY'1  S  U  SAN  ANTONIO 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

1 

16*7 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.  .0 

MALE                 0  .3 

.  0 

•  0 

1 

20*0 

TX    SOUTHERN  MET H  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

2 

13*3 

0 

♦  0 

FEMALE       f       .0  .0 

i 

18*2 

0 

♦  0 

MALE                 0  *0^ 

0 

♦  0 

0—  .0 

T ^    STHHST  TEX  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

c 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦0 

0 

.0 

MALE                 0    ■  *0 

0 

♦  0 

0 

.0 

TX    TEXAS  CHRISTIAN  U 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

0 

♦  0 

FEMALE             •    0  .0 

0 

•0 

0 

♦  0 

MALE                 0  *0 

0 

•0 

c 

♦  0 

TX    TEXAS  SOUTHERN  UNIVERSITY 

•  * 

TOTAL                 0  .0 

22 

62*9 

0 

♦  0 

FENAT.E    X           0  .0 

1 1 

91*7 

0 

40 

HA  If      j        .0  .0 

11 

47*8 

0 

f 

,  .0 

TX    TEXAS  TECH  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        ♦ 0 

0 

•0 

1 

ll.i 

FEMALE                0        .0  & 

0 

•0 

c 

♦  0 

MALE                 0  .0 

0 

•0 

1 

14.3 

TX    U  OF  HOUSTON  CEN  CAMPUS 

TOTAL                 0  *0 

13 

16*5 

•  0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

9 

15*5 

0 

MALE                 0  -.0 

A 

19*0 

0 

*0 

TX     U  HOUSTON  CLEAR  LAKE  CITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦0 

*  3 

17*6 

FEMALE                 C  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

•0 

3 

20*0 

TX    U  OF  TEXAS  AT  ALSTIN 

TOTAL                 0  .0 

A 

3*1 

1 

•  8 

FEMALE    ,             0  .0 

A 

6*0 

0 

•  0 

MALE                 0.  .0 

0 

•  0 

1 

U7 

TX    U  OF  TEXAS  AT  ARLINGTON 

TOTAL                 0        ♦ 0 

3 

3*8 

0 

•  0 

FEMALE                  0  .0 

2 

3*8 

0 

•  0 

HALE                 0  .0 

1 

0 

3*8 

0 

•  0 

TX  STATE  TOTALS  C 

TOfAl  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


17  INSTITUTIONS)* 

•0  '    6A  10*2 

•0  34  11.2 

♦0  30  9*2 


J NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


NUMBER 


V 


4 

8*0 

1  1 

22*  0 

39 

78*  0 

.0 

2 

2  8.6 

2 

28*6 

5 

71*4 

"o 

•  0 

2 

4.  7 

9 

20*9 

3* 

79*1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦0 

0 

.0 

6 

1CC.0 

0 

.0 

\ 

0 

.0 

1 

11.1 

8 

68*^ 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50*0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

♦0 

7 

1C0.O 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

•  0 

1 

10C.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

100.  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

100*0 

0 

*c 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

3 

11.1 

8 

29.6 

1  9 

70*4 

0 

.0 

1 

12*5 

3 

37.  5 

5 

62*5 

0 

•0 

2 

10  #5 

5 

26.3 

14 

73*7 

0 

•  0 

43 

33*1 

c 

53 

4C.e 

77 

59*2 

0 

.0 

23 

31  .1 

28 

37.8 

46 

62*2 

1  0 

.0 

20 

35*  7 

25 

44.  6 

31 

55*4 

0 

•  0 

4 

66*7 

5 

83*3 

1 

*16*7 

0 

•  0 

I 

1  CO.  0 

I 

IOC.  c 

G 

♦  0 

0 

.0 

"  3 

*60*0 

,  4 

oG.  0 

1 

2C.C 

0 

.0 

0 

*  *0 

2 

13*3 

13 

86*7 

0 

.0 

o 

.0 

2 

18*2 

9 

81. * 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

4 

100.0 

0 

♦0 

4 

18*2 

4 

18*2 

1  8 

81.8 

0 

♦  0 

I 

25*0 

1 

25*  0 

3 

75.0 

0  0 

♦  0 

3 

16  *  7 

3 

16*7 

15 

83.3 

*  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

15 

1CC.0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

*0 

13 

100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

22 

t>2*9 

0 

.0 

1 3 

37*1 

o 

♦  0 

11 

n*7 

0 

•  0 

1 

8.3 

o 

♦  0 

1 1 

47*8 

•0 

12 

52.2 

0 

•  0 

1 

11*1 

6 

66.J 

2 

22*2 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

100*0 

3 

♦  0 

1 

14*3 

6 

65^7 

0 

♦0 

*  7 

8.9 

20 

25*3 

59 

74*7 

0 

.0 

4 

6*9 

13 

22*4 

45 

77*6 

0 

.0 

3 

14*3 

7 

33*3 

14 

66*7 

,° 

•♦0 

1 

5.9 

4 

23*5  5 

13 

76*5 

0 

/ 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

10C.0 

0 

.0 

1 

6.7 

4 

26*7 

11 

73*3 

0 

♦  0 

8 

6*3  1 

13 

10*2 

114 

89*8 

0 

.0 

3 

4.5 

7 

1C.4 

60 

89*6 

0 

.0 

5 

8.3 

t 

6 

10*0 

54 

9C.0 

0 

.0 

5 

6.3 

8 

1C.1 

70 

88*6 

1 

1.3 

3 

5.7 

5 

9*4 

47 

88*7 

1 

1.9 

2 

7.7 

3 

11.5 

23 

88.5 

0 

•0 

J 


1*4 
.7 
2.1 


79 
38 
41 


12*5 
12*5 
12*6 


152  24*1 
74  24*3 
78  23*9 


462  73*3 
226  74*3 
236  72*4 


16 
4 
12 


2*5 
1.3 

3.7 


TOTAL 
NUMBER 


50 
7 
43 

6 
0 
6 

9 
2 
7 

1 
0 
1 

3 
1 

2 

tl 
8 
19 

130 
74 
56 

6 
1 

5 

15 
11 

4 

22 
4 
18 

15 

2 

13 

35 
12 
23 

9 
2 
7 

79 
58 
21 

17 

2 

15 

127 
67 
60 

79 
53 
26 


630 
304 
326 


UTAH 


JT    8RIGHAM  YOLNG  U  MAIN  CAM 

TOTAL  0.0  0.0 

FEMALE  ^  0        .0  0  *0 

TMALE  0        .0  0  *0 

UT    UNIVERSITY  DF  UTAH  c 

»    TOTAL    *  •  9      7.8  1  .9 

FEMALE  6      8.7  1  1.4 

MALE  3      6.5  0  .0 


'UT 


STATE  TOTALS  C 


TOTAL 
FSKAiE 
MALE 


4.2 
7.7 
2.2 


2  INSTITUTIONS) 
1  .5 
1  1.3 
0  .3 


1.0 
.0 
1.1 

.0 

•  0 

♦  0 


.0 
.0 

♦  0 

4.3 
4.3 
4.3 


5  2*3 
3  3*8 
2  1*5 


1 

0  ' 
1 

15 
10 

5 


16 
10 

6 


UO 
.0 
1.  1 

13.0 
14*5 
1C.9 


7*5 
12*8 
4*4 


94  95*9 
9  100.C 
85  95*5 

97  84*3 
58  84*1 
39  84*8 


191  89*7 
67  85*9 
124  91*9 


3.1 
•0 
3.4 

2*6 
1.4 
4.3 


2*8 
1*3 
3.7 


98 
9 
89 

115 

69 
46 


213 
78 
135 


9 


*Y. 


1460 


TABLE  7*    TOTAL  MASTER* S    OESREcS  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACEr 

ETHNICITY,  AN3  SEX;.    INSTITUTION  AND  STATE    1978-1979  d 


AMERICAN  IKOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  *X 


BLACK  ASIAN  OR  * 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER 


NUMBER 

PUBLIC  AF/AIRS  ANO  SERVICES  (2100) 
VERMONT 


VT    GOCOARO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

^  FEMALE  0  *0 

^     MALE  0  .0 

VT     SCH  FOR  INTRNATL  TRAINING 

TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

PALE  0  .3 


.0 
.0 

♦  0 

17,0 

•  0 
30*3 


NUMBER 


VT          STATE  TCTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VIRGINIA 


2  INSTITUTIONS! 
8  15*1 
0 
8 


♦  0 

;a*6 


.0 
$♦0 

•<o 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


.0 
♦  0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
J) 
>0 


VA    GsCRGE  MASCN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *t9 

FEKALE  0  .9 

MALE  C  .0 

VA    NORFOLK  STATE  COLLEGE 
TOTAL  O  .0 

FEMALE  0  »0 

44LE  0  .3 

VA    OLD  OOMINICN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

«t    FEMALE  9  »0 

MALE  0  .0 

VA    0  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

VA  WRGINiA  CCMMONHEALTH  U 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


VA  STATE  TOTALS  I 

TCTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

WASHINGTON 


5  INSTITUTIONS) 
37  14.6 
24 
13 


14.5 
14*8 


MA    CI  TV  COLLEGE 

20*0 

TOT  M 

0    9  .0 

3 

FEMALc 

0  .0 

0 

•0 

MALE 

0  .0 

3 

23*1 

MA  EASTERN 

MASH  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  ,0 

0 

•  0 

MALE 

0        . 0 

0 

•  0 

MA  PACIFIC 

LUTK  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

MA  SEATTLE 

UNIVERSITY 

TOTAL 

1  2*6 

0 

♦  9 

FEMALE. 

1  6*3 

0 

♦  0 

MALE 

9  .0 

0 

•  0 

MA    UNIVERSITY  Or  PUGET  SOUND 

TOTAL 

0  .0 

2 

6*1 

FEMALE* 

C  .0 

0 

•  0 

MALE 

G  .0 

2 

7,4 

MA     UNIVERSITY  OF  MASHINGTON 

TOTAL 

3  1*3 

9 

4*0 

FEMALE 

1  .7 

3 

2.0 

MALE 

2  2*5 

6 

7.6 

MA     WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  *0 

or 

♦  0 

FEKALE 

0  *0 

•  0 

MALE 

0  .o 

0 

•  0 

WA  STATE  TOTALS  i 

TOTAL         %*       *  1*1 
FEMALE  2  ,  1.0 

MALE  2  1.2 

WEST  VIRGINIA 

WV    MARSHALL  UNI  VERSITY 


7  INSTITUTIONS) 
14  3*9 

3 
U 


1.5 
6.7 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MV     M  VA  CULL  EG^ 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

C  .9 

GRAO  STUOIES 

0  *C 

0  #0 

0  .0 


14 

20 


0 
0 
C 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

1 

0 

1 

11 


.6 
1.1 


.9 
.0 
.0 

•0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

5.6 
12.5 

•  9 

3.0 
.0 
3.7 

4.8 
5.4 
3.8 

.0 
.0 

•  0 


14  3.9 
10  5.2 
4  2.4 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MHI  TE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RE  SI  OE  NT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


9 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

C 

.0 

0 

♦  0 

13 

28  .3^ 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

10 

29.4* 

0 

♦o 

0 

,0 

3 

25.0 

0 

.0 

0 

•  0 

*> 

0 

.  3 

1 

7.7 

0 

•  0 

9 

.9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

12.? 

0 

♦  9 

1 

9*.l 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  9 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

io.p 

0 

•  0 

0 

♦  0 

23 

12.6 

1 

.5 

9 

•  0 

vu 

11.1 

1 

•  8 

0 

•  0 

\9 

15.6 

0 

•  0 

9 

•0 

.0 
.0 
.0 


♦  0 

♦  0 
.9 

.0 

♦  0 

♦  0 


<) 

♦  0 

6  100.0 

0 

0 

♦  0  ' 

4  100.6 

*0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

g 

17*0 

30    63*8  , 

9 

0 

♦0 

21  100*0 

0 

6 

30*8 

9    34*6  w 

9 

8 

15*1. 

^36  67*9 

9 

0 

SO 

25  10C.0 

0 

8 

28*6 

11^  39.3 

9 

0 

•0 

•     1  100*0 

0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

13 

28*3 

33  71*7 

0 

10 

29*4 

24  70*6 

0 

3 

25*0 

9  75*0 

o 

1 

7  ♦  1 

o 

0 

•  0  . 

5  100*0 

9 

1 

12*5 

•     7  87*5 

0 

1 

9.1  * 

f    9  81*8 

1 

0 

.0 

1  100*0 

0 

1 

10*0  v 

'   8  80*0 

1 

24 

13*i 

lt<k  86*9 

0 

15 

11*9  ' 

111  88*1 

0 

9 

15*8 

.   48  84*2 

0 

39 

15.4 

214  84*3 

1 

25 

15*L 

141  84*9 

0 

14 

15.  9 

73^83*0  • 

1 

o 

0 

•  9  - 

3 

20.0 

12 

80*0 

0 

.0 

3 

•  0 

2 

1C0.0 

0 

*0 

3 

23.1 

10 

7(.*9 

1 

3*0 

1 

3.0 

32 

'97*0 

0 

.0 

0 

.0 

IV 

100*0 

1 

7.1 

1 

7.1 

13 

92*9 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

100.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

3 

8*3 

28 

77*8 

0 

♦  0 

3 

18*8 

13 

81*3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

15 

75*U 

0 

.0 

3 

9.1 

30 

*  90. 9 

0 

.0 

0 

♦  0 

6 

100*0 

0 

.0 

3 

11*1 

24 

88*9 

4 

1.8 

27 

11*9 

195 

85*9 

0 

.0 

12 

8.1 

134 

90*5 

4 

5.1 

15 

19.0 

61 

77*2 

0 

.0 

C 

.0 

13 

100*0 

0 

.*o 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

«,0 

0 

.0 

10 

100*0 

5 

1.4 

37 

10.3 

312 

86*9 

0 

♦  0 

15 

7*7 

177 

91.2 

5 

3.0 

22 

13*3 

135, 

81*6 

•0 
.0 
•  0 

14*3 


100*0 
100*0 
100*0 

85*7 
100*0 
80*0 


•  0 
.0 

•  0 

19*1 

•  0 
34*6 


17*0 
♦0 
32*1 


»«0 
•0 

•  0 

.0 

•  c 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

9.1 
.0 
10*0 

1 

•  0 
.0 
.0 


.4 
.0 
1.1 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
0 
5 

°0 
0 
0 

5 
2 
3 

0 
0 
0 


19 
2 
9 


.0 
.0 
♦0 

.0 
.0 
.0 

.0 
°  .0 
.0 

13.9 
*0 
25*0 

*0 

•  0 
♦0 

2.2 
1.4 
3.8 

•  0 

•  0 
.♦0 


2.8 
1.0 
4.3 


•  0 
•0 
.9 

•0 
.0 

•  0 


6 
4 

2 

47 
21 
26 


53 
25 
28 


1 
0 
1 

46 
34 
12 

"13 
5 
8 

11 
1 
10 

163 

126 
57 


254 
166 
66 


15 
2 

13 

B' 

14 

2 
0 
2 

36 
16 

20 

33 
6 
27 

227 
148 
79 

13 
3 

10 


359 
f94 
165 


ERLC 


1541 


TA3LE  7*     TOTAL  MASTER'S    CECUMS  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY,  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE    1*78-1979  • 


AMERICAN  INDIAN 
*  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HlSPAKkC  PACIFIC*  ISLANOER 


.NUMBER 


PUBLIC  AFFAIRS  AND  SERVICES  (2100) 
WEST  VIRGINIA 

WV    He  ST  VIRGINIA  UNIVERSITY 

TOTAL  0.0  5 

FEMALE  0.0  3 

HALE  0        ♦»>  2 


3.2 
3.3 


INSTITUTIONS) 
6  3*6 


UV         STATE  TOTALS  ( 

TCTAL                O-  «0 

FEm'.E                0  .0                3  3*1 

HALE                 0.0  3  4*1 

UlkCMSIN 

UI    U  OF  WISCONSIN  PAOISON  v 

*    TOTAL                0*3*  3  1.5 

FEM4LE                 0*0  1 

HALE  0  .0  2  2.* 
UI     U  Of  WISCONSIN  HlLrfAUKFE v 

TOTAL              .1        »B  4  >*4 

FEMALE                1      1*2  3  3*5 

MALE                 0.0  '1  3*0 

WI     U  OF  WISCONSIN  STOJT  , 

^OTAL                 0*0  1  3*2 

FEMALE            '    0        *0  0*0 

MALE                 0        .0  1  5*6 


NUMBER 


.0 
♦  0 
.0 


r.9 

.8 
3.6 


1.2 
•  0 

3.2 
7.7 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


5  .  ?*2 
3  3*3 
2  3.1 


6  3*6 
3  3*1 
3  4*1 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


NUMBER 


148  4 
88 
60 


160 
92 
68 


S4*9 
95.7 
93*8 


94.7 
95.  8 
93*2 


CTAL 
X  NUMBER 


3  1.9 

1  1.1 

2  3.1 


^  1.8 

A  i*o 

2  2.7 


3 

1.5 

10 

4.9 

167 

81*1 

29 

14*1 

2 

1.6 

3.3 

116 

95.9 

1 

«8 

1 

1.2 

6 

7.2 

49 

59*0 

28 

33*7 

3 

2.5 

9 

7.6 

109 

92*4  *' 

0 

•  0 

3 

3.5 

8 

9.4 

77 

90*6 

0 

•  0 

0 

•  0 

»1 

3.0 

32 

97*0 

0 

•0 

0 

•  0 

2 

6.5 

29 

9-1*5 

0 

-  .0 

0 

1 

7.  7 

12 

92*3 

0 

•0 

0 

♦  0 

1 

5.6 

17 

94*4 

0 

.0 

f 

156 

92 
64 


169 
96 
73 


206 
123 
63 

.U8  . 
85 
33 

31 
13 
18 


UI          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 1  .3 

FEMAiE                1  «5 

MALE  .             0  .0 


3  INSTITUTIONS) 
'      8  2*3 
4 
4 


1.6 
3.0 


1.7 
1.4 

2.2 


6 
5 

t  1 


1.7 
2.3 
♦  7 


21  5.9 
13  5,9 
8  6.0 


305  85.9 
207  93.7 
98  73*1 


29 
1 
28 


8.2 
♦  5 
20.9 


355 
221 
134 


WYOMING 

UY    WIVERSITY-OF  WYOMING 

TOTAL      >          0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE         \V°  *° 

WY          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                  0  *3 

FEMALE                 0  .0 

HUE                 0  .0 


THE  STATES  ANO  O.C. 

TOTAL  81 

FEHALE  47 

MALE  34 

GUAM  ~ 


♦  4 
.5 
.3 


GU    UNIVERSITY  OF  GUAM 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GU         AREA  TOTAL"  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'  MALE  0  .0 

PUERTO  RICO  * 

PR     U  OF  PR  RIC  PIECRAS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PR  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

TOTALS  ( 
0 
0 
0 


OUTLYING  AREAS 
TDTAL 
FS.HUE 
MALE 


0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

-  0 

•0 

} 

.0 

*  0 

V 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0  . 

0 

•  0 

0 

.0 

1  INSTITUTIONS) 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0. 

0 

<* 

.0 

0 

.0 

299  INSTITUTIONS) 

2.8 

,972 

14.9 

2  ,039 

10.2 

303 

U5 

549 

2 

1,219 

12.1 

178 

1*8 

?t>b 

&  2  .A 

1 

,710 

16.9 

820 

8.3 

125 

1.3 

-283 

2.9 

1 

,262 

12.8 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦t> 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

,° 

♦  0 

0 

.0 

1  INSTITUTION^ 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

0 

0 

<- 

♦  0 

0 

.0 

152 

99.3  * 

152 

99.3 

*  0 

♦  0 

0 

.0 

110 

99.1 

no 

99.1 

0 

♦  0 

0 

.0 

42 

100.0 

<2  100*0 

1  INSTITUTIONS) 

99.3 

99.3 

0 

.0 

0 

.0 

152 

152 

0 

•  0 

*  0 

♦  0 

110 

99*1 

110 

99.1 

0* 

.0 

0 

.9 

42 

100.0 

c 

42 

100.0 

2  INSTITUTIONS) 

152 

0 

.0 

*  0 

•  0 

152 

98*1 

98.1* 

i* 

•  0 

0 

.0 

4  110 

99*t 

110 

99.1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

42 

95*5 

42 

S5.5 

MAJOR  FIELO  AGGREGATE  2100  ( 
TOTAL  81  .4 

FEMALE  47  .5 

MALE  '34  .3 

SOCIAL  SCIENCES  (22C0) 

o 

ALABAMA 


301  INSTITUTIONS) 


2,039 
1,219 
820 


10.1 
li:9 
8*3 


AL 


ALABAMA  A 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


M  UNIVERSITY 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


5  62*0 
3  75*0 
t  50*0 


303 
178 
125 


701  3*5 
376  3*7 
325  3*3 


3,124  15*5 
1,820  *17.8 
1,304  1J.2 


£2*5 
75.0 


5 
3 

2  50.0 


13  100.0 
5  100.0 
8  100.0 


13  100.0 
5  1CC.0 
8  100.0 


16,407  82.3 
8,230  61.5 
8,177  63.0 


2  100.0 
0  **0 
2  100*0  ' 


16,410 
8*231 
8tl79 


♦  7 
.9 

♦  0 


♦  7 
-9 
.0 


1.9 
♦  9 
4.5 


61*6 
80*7 
62*6 


3  37*5 

1  25-0 

2  50*0 


567  2*8 
153  1*5 
4x4  4*2 


♦0 
.0 
.0 


567  2.8 
153  1.5 
414  -  4.2 


•  0 

•  0 

*0 


13 
5 
6 


13 
5 
8 


19.946 
10,093 
9,653 


\ 


153 
111 
42 


153 
111 
42 


155 
111 
44 


20,101 
10,204 
9,897 


:ERIC 


154 


2' 


1462 


tm6  tot^      o-^»;{R.^r.ss5Kr«5W r^r" eouCAT,ON  BY'RACE*' 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


BLACK  ASIAN  OH 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


.NUMBER 


NUHBCR 


HISPANIC 
*   s  NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


•white 
non-hispanic 

NUMBER 


NON-RE  5 1  OEM 
v  ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


SOCIAL  SCIENCES  I22C0) 

ALABAMA 

i  v 
AL    ALABAMA  STtATE  UNIVERSITY 
.TOTAL  ^8  »0 

FEMALE  ~0        *0  < 

NILE  0        .0  V 

AL    AUBURN  U  MAIN  CA*PUS 
TOTAL  0  «0 

FE  MALE  0  .0 

MALE  '  0  .0 

AL    AUBURN  U  AT  MONTGOMERY 
TOTAL*  2  16*7 

FEMALE     •  0  *0 

HALE  ,    2  16*7 

AL    JACKSONVL  ST  UNIVERSITY 

.TOTAL  0  .0 

'    FEMALE   <  0  .0 

MILE      '  0  *0 

AL    SANFORO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -.0 

MILE  0  .0 

AL    TROY  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  »° 

MALE  0  .0 

At    TUSKEGEE  INSTITUTE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE        *        0  »0 
AL    UNIVERSITY  OF  ALABAMA 


TOTAL 
•FEMALE 
MALE 


AL    U  ALABAMA   IN  BIRMINGHAM 


aTOT  AL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0, 
.0 


AL    U  ALABAMA  IN  HUNTSVI LLE 
TOTAL  0  *0 

.  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    UNIVERSITY  OF  MCNTEVALLO 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  «0 

*     MALE  0 
AL    U  OF  SOUTH  ALABAMA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    H  0  .0 

MALE  0  .0 


9 

100*0 

0 

.0  ' 

2 

100*0 

0 

A 

.  u 

7 

100*0 

0 

♦  0 

I 

3.6 

0 

♦  0 

0 

■  .0 

-  0 

*0 

I 

7.7 

0 

A 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0 1 

A 

•  u 

0 

,0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

«  #q 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

,0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

4.2 

0 

.0 

I 

11*1 

0 

•  0 

2 

3*2 

0 

•  0 

I 

50*0 

1 

50*0 

0'  *o 

1 

100*0 

I 

100*0 

0 

.0 

0 

•0 

c 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

»  .0 

0 

♦  0 

2 

14*3 

0 

.0 

I 

25.0 

0 

♦  0 

I 

10*0 

0 

•  0 

*0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 


13  INST  ITUTIONS) 
12*0 
14.0 

2 


AL          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  2  1.1  21 

FEMALE  0  *0  7 

MALE  2  l* 

ALASKA 

AK    U  ALASKA  FAIRBANKS  CAMPUS 

TOTU  »p  -0  '0 

FEMALE  0  .0  0 

MALE  0  .0  0 


11 


.0 

•  0 

•  0 


AK    .     STATE  TOTALS  I  1  INSTITUTIONS) 

^TOTAL  0  .0  0  .0 

^FEMALE  0  *0  0 

MALE  0  .0* 


*  0 


•  0 

♦  0 


ARIZONA 

AZ  ARIZONA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AZ  NORTHERN 
TOTAL 
FEMALE 
*  MALE 
AZ  UNIVlRSI 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 

AZ  STATE  TOTALS  «  J 

TOTAL  1 
FEMALE  t  K7 

MALE  0  *0 

'  ARKANSAS 


o  *o 

1 

1.0 

0  *o 

0 

*0 

0  .0 

1 

1.5 

.  UNIVERSITY 

0  -0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

*0 

0  .0 

0 

•  0 

:  AM  ZONA 

1      i.f  , 

0 

.0 

1  5*3 

0 

*0 

o  *o 

0 

*  *0 

3  INSTITUTIONS) 
1  *5 
.0  *0 
1  *6 


ERLC 


R  ARKANSAS 

STATE 

U  MAIN 

TOTAL 

0 

•0 

F5MALE 

0 

.0 

MALE 

V  0 

.0 

? 

6*7 

22*2 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
U 


♦  0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 


.6 

2*0 
•  0 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1*0 
.0 
1*5 

*0 

♦  0 
*0 

*0 

♦  0 
*0 


.5 
♦  0 
.8 


1  4*3 

0  .0 

1  „7*1 


0 
0 
0 

0 

0  , 
0 

0 
0 
0 

0 

0  4. 

0  , 

0 
0 
0 

1 

0 

I 

0 
«  0 
0 

0 

0 


0 

,  0 

0 


*0 

♦  0 

♦  0 

*0 
.0 
♦0 

*0 
.0 

♦  0 

.0 
*0 
*0 

.0 
*0 
*0 

1*4 
•0 
1*6 

*0 
*0 
.0 

♦  0 
"  .0 

♦  0 

♦0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

-*o 

I 

•0 

♦  0 
♦0 

.0 
.0 

♦  0- 


.6 
.0 
*6 


♦0 
♦  0 
*0 


4*0 
.0 
6*0 

4.0 
*0 
5*6 

1*7 
5*3 
*0 


6  3*3 
1  1.7 
5  4.0 


9  MP«0 

2  100*0 
7  100. C 


0 

*5  0 


1 
0 
1 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 

1 

.  3 


3.6 
.0 
7.7 

16*7 
*0 
16*7 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

5.6 
11*1 
4*8 


2  100*0 
1  100*0 
1  10C.0 


0 
0 

0 

2 
1 
1 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


17 


*0 
*0 
.0 

14*3 
25*0 
1 0.  Ct» 

c 

.0 
.0 

♦  0 

*0 

♦  0 
*0 

♦  0 
.0 
*0 


14*3 
16*0 
13*6 


.0. 
*0 
.0 


6*1 
*0 
9.0 


0 
0 
0 

24 
14 
10 


.0 
•0 
.0 

85.7 
93.3 
76*9 


.0 
.0 
.0 

10*7 
6.7 
15.4 


1  4*0 

0  *o 

1  5*6 


3*3 
10*5 
*0 


57 


95.0 
89*5 
4'0  $7.6 


9 

4.  9 

174 

94.6 

2 

3*4 

56 

96.6 

Q 

7 

5.6 

118 

93*7 

1.7 

.0 
2.4 


.5 
.0 
.8 


3 

13.0 

19 

82*6 

2 

22.2, 

7 

77*8 

1 

-  7*1 

12 

85.7 

1  4.3 

0  *0 

1  7il 


UBS 


15,4 


9 
2 
7 

28 
15 
13* 


1U  Dili 

o 

♦  0 

12 

0  *0 

0 

•  0 

0 

10  '83*3  . 

0 

.0 

12 

12  100  0 

o 

♦  0 

12 

4  100*0 

0 

•  0 

4 

8  100*0 

0 

.0 

>'  6 

2  100*0 

JJ 

♦  0 

2 

1  100*0 

0 

.0 

1 

1  100*0 

«.  o 

•  0 

1 

67  94*4 

'  0 

.0 

71 

8     88. 9 

0 

.0 

9 

59  95*2 

0 

•  0 

62 

0  *0 

0 

*0 

2 

0  *0 

0 

*0 

1 

0  *0 

0 

.0 

1 

9  90.0, 

1 

10*0 

10 

2  66.7 

1 

33.3 

3 

7  100*0 

0 

♦  0 

7 

12  85*7 

0 

.0 

14 

3  75*0 

0 

♦o  • 

4 

9  9C*0 

•°-  * 

10 

1  100.0 

0 

.0 

1 

1  10C.O 

0 

♦  0 

1 

0  *o 

A. 

*c 

0 

1  100.0 

0 

*0 

1 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0  #0 

*  0 

.0 

0 

V 

5  10C.C 

0 

•0 

5 

5  10C.0 

0 

.  0 

5 

0  «o 

o  ■ 

.0 

•0 

146  83.4 

*4 

2.3 

175 

40  6C.C 

4*0 

»5C 

106  84.8 

1*6 

125 

4*:ce.o 

0 

.0 

4 

1  100*0 

0 

♦  0 

1 

3  100.0 

0 

1 

•0 

3 

4  100.0 

^ 

♦0 

4 

1  1C0.0 

0 

'♦0 

1 

3  100*0 

0 

.0 

3 

93  93*9 

0 

.0  t 

99 

32  10C*0 

0 

.0 

32 

61  91*0 

0 

•  0 

67 

24  96*0 

*  0 

.0 

25 

7  100*0 

c 

.0 

7 

17  94*4 

*0 

.0 

16 

4$ 


164 

58 
126 


23 
9 
14 


TABLE  7*     TOTAL  MASTER* S    OEGREES^FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNIC  I TYf  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER         X  NUMBER 

SOCIAL  SCIENCES  I22C0I 

ARKANSAS 

AR    HENOERSON  ST  UNIVERSITY 


BLACK  ASIAN  QR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

AR    U  CF  CENTRAL 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0  .0 
"0  .0 
0    *  .0 
ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 
0  *0» 
0  .0 
0  .0 
ARKANSAS 
0  *0 
0  .0 
0  *0 


27*3 
3i,3 
20*0 

•  0 

•  0 
.0 

16*7 
25*0 

•  0 


NUMBER 


.0 
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*  TAB IE  7.    TOTAL  MASTER'S    OEGREES  FOA  MAJOR  *IELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
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1 

0 

1 

c 

0 
0 

25 
7 
18 


.0 
*0 

♦  0 

7*7 

•  0 
12*5 

*0 
*0 
*0 

27*2 
22*6 
29*5 


3  100*0 
2  100*0 
1  100*0 


13 
0 
13 


11. A 
.0 
19.  A 


5  11.6 

2  10.5 

3  12.5 

A  AO.O 

1  *33.3 

3  A2.9 

11  11.3' 

A  9.3 

v7  13.0 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

37 
8 
29 


A3.0 
36  .* 
A5.3 


\ 

0 

18 
A 
1A 

2 
2 
0 

13 

5 
8 

36 
12 
2A 

92 
31 
'61 

3 

2, 


11 A 
A7 

67 

A3 

•  19 
2A 

10 

3 
J 

97 
A3 
5A 

25 
10 
15 

IB 
10 


3 
2 
1 

86 
22 
6A 


1A85 


TABLE  ?i    TOTAL  HASTENS    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  CWCATlON  M  RACE, 
,  *  -  ETWIICITY,  AND  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE    1*78-1*79  \ 

*   ■  -  •  %  '  •  i 

NON-RE  SI  DENT 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 
•  * 
NUMBER         X  NUMBER 

SOCIAL  SCIENCES  (2200) 


CALIFORNIA 

CA    U  OF  CAL- SANTA  CRU2 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  (f  »0 

MALE  4  .0 

CA    UNIVERSITY  OFJJUOAISM 
TOTAL  0       ♦  0 

FEMALE  0°     .0  . 

MALE.  0  *    .0.  » 

CA    UNIVERSITY  OF,  SAN-OIEGO 
TOTAL 
FEMALi: 
MALV' 


BLACK  ASIAN  CA  TOTAL  *  KHlTE 

NON-HISPANIC  FACIFIC  ISLANDER      HISPANIC  MINORITY       ,  NON-HISPANIC  ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


*b  *0 
0  *0 
0  .0 
CA    U  OF  SAN  FRANCISCO 
a     T07  AL  *  0  •*> 

FEMALE  0-  .0 

MALE  0        » 0 

CA    UNIVERSITY  OF  SANTA  CLARA 
TOTAL  *  0        ♦  & 

FEMALE  0  .0 


CA 


MALE  0  .0 

U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 


TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE  0  .0 
CA    WITTIER  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE  JD  .0 

MALE  a0  *0 


CA         STATE  TOTALS  I        46  itteWTUTIONS) 
:  TOTAL  14      1*2  *8  \4»<> 

FEMALE  6      1.4  23  3*4 

25  3*2 


(J 

♦0 

o 

•  0 

1 

11*1 

1 

11.1 

0 

•  0 

0 

A 

*  u 

1 

•2  0.0 

1 

20*0 

•  0 

0 

o 

♦0 

o 

:0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  3 

0 

t  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

/  • 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

1 

,  10*0 

1 

10*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

_  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

14*3 

1 

14*3 

V, 

0 

*c°.  ' 

0 

•0 

0 

•0 

0 

»tO 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

^  0 

•0 

c 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

<* 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

« 

0 

♦  0 

6 

5*0 

5 

4*2 

11 

0 

.3 

1 

6,7 

1 

6*7 

2 

13*3 

0 

•  0 

5 

4*8 

3*6 

9 

6*7 

1 

100*0 

*  0 

♦  0 

0 

•  .0 

1 

100*0 

"1 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

%  I 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

r  0 

Jo 

1*0 


MALE 
COLORADO 

CO    ADAMS  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE..       *>    0  *0 
MALE1"  0  *0 

CO,  COLORADO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0.  *0 

MALE  0  *0 

CO    U  OF  COLORAOO  AT  BOULOER 


43 
10 

33 


3*6 
2*3 
4*2 


43 
14 

29 


3*6 
3*3 
3*7 

-9 


148  12*2 
53  12*4 
95     12*  1 


*0 
*0 
SPRINGS 
*0 
♦0 

vO 


TOTAL  0 
FEMALE  \    ^  0 
MALE  0 
£0x0  OF  COLO  COLC 
*V  TOTAL-  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CO    U  OF  .COLO  AT  DENVER 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

CO    UNIVERSITY  OF  DENVER 
TOTAL  0  *0 

f.       FEMALE  0  *0 

MALE  0  *4 

CO    U  OF  NORTHERN  COLORAOO 
TOTAL  *     0  *0 

FEMALE  0,  ,  *0 

MA1E  0  *Q 

CO    WESTERN  ST  COLLEGE  CCLO 
TOTAL  i  0  *0 

FEMCLE  0  *0 

MALE  0  *0 

CO         STATE  TOTALS  (  8 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0  . 

■     MALE  t    0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

f 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

c5 
3 
t  2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
*0 

•  0 

*0 
*0 
*0 

*0 
«9 
«0 

6*7 

•  9 
9*1* 

12*6 
13*6 
11*8 

•  0 
•0 

•  0 

♦0 


INSTITUTIONS) 
6  *1*7 
3  3*3 
^        3  \2\ 


CONNEC  TICUT 

CT    CENTRAL  CONN  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  ,  *0 

MALE'  0  ".0 

CT    EASTERN  CONN  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  <>0  *0 

CT    SOUTHERN  CONN,  ST  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
*  *0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

8*5 
10*5 
7*5 


0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0  „ 

0 

'  .0 

0 

*0 

0 

♦  0 

<  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

•  *- 

♦  0 

0 

«0 

♦9 

V  0 

♦  0 

0 

*0 

0. 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

JO 

0 
X 

*0  « 
*0 

0 
0 

\Xr 

0 

•  9 

0 

*0 

2 

5*1 

r 

2*6 

0 

♦c 

1 

4*5 

2 

11*6 

*o 

*0 

'  2 

5*3 

0 

.0 

2 

ir*6 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*9 

1 

•  6 

0 

♦  0 

*  I 

5*0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*  *0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

t 

*  0 

♦? 

5 

1*4 

1 

•  3 

3 

3*3 

1 

$ 

2 

,  *7 

0 

0 

♦  0 

.  0 

*0 

0 

♦  Ot 

0 

*9 

0^*  *0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

•  0 

*0 

0 

.  0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

c 

9 


0  *9 
0?*  *0 
0  *0 


*0 

♦  0  ' 

♦  0^ 

6*7 
*0 
9*1 

2C*5 
16*2 
23*5 

5*3 
11*8 

•  *0 

•  6 
5.0 

•  0 

.9 
.0 
*0 


12  3*3 
7  7*7 
5  1.9 


\ 


o 
o 

0 

9 
0 
*  0 

5 
2 
3 


»0 

.0 

.9 
.0 
♦  C 

6.5 
10*5 
7.5 


BER         f  , 

NUMBER 

X 

NUMBER 

7  77*6 

1 

11.1 

• 

9 

3^6C*0 

4  i^g.o 

1 

0  . 

20.0 
.0 

5 
4 

l  100*0 

0 

.  0 

1 

0  *o 

0 

.0 

0 

1  1CC.0 

'o 

•  0 

• 

I 

6.  00*0 

3 

30.0 

19 

3  1CC.0 

0 

♦  0 

3 

3  42*9 

3 

42*9 

7 

6  60*0 

4 

49*  3 

10  * 

0  *0 

0 

♦  0 

9 

6  60.0 

4 

40.0 

16 

5  71*4 

2 

26*6 

7 

1  100*0 

0 

♦  0 

1 

4  66*7 

2 

33*3 

*         6  • 

* 

76  63*9 

32 

26*9 

lV? 

6  53*3 

5 

33*3 

15 

68  65*4 

27 

26*0 

104 

0  *o 

0 

.0 

"l 

0  *0 

o 

•0 

1 

0  *0 

0 

•  0 

0 

656  7C*9 

204 

16.9 

I  #210 

327  76*8 

46 

ice 

426 

531  67*7 

156 

20.2  • 

764 

*   1  100*0 

c 

♦  0 

o\  *0, 

0 

0 

1  100*0 

0 

.0  . 

N 

31  93*9 

2 

.  6*1 

33 

11  100*0 

0 

♦  9  • 

11 

20    SC.  9 

2 

M 
i 

22 

V 

46  71*9 

* 

U 

28*  1 

64 

12  7C.6 

5 

29-4 

17 

34  72.3 

13 

27*7 

47 

■ 

V 

14  93.3 

0 

•  0 

*   «  15 

4  100.0 

♦  9 

4 

10  90.9 

0 

♦  5 

•    11  ' 

31  "  T9.5 

0 

•tf 

39 

16  61.8 

0 

.9 

22 

13  76.5 

0 

♦  0 

17 

39  78.9 

6 

15.8 

38  • 

13  76.5 

2 

1 1.3 

17 

17  81.0 

4 

19.0 

.<21  . 

165  98*2 

2 

1.2 

168 

16  90*0 

1 

5*9 

20  \ 

147  -  99*3 

1 

♦  7 

146  T 

*2  100*0 

0 

.9 

«  2 

0  *0 

9 

0 

2  100*0 

0 

♦  9 

,  2 

.320  66*9 

2d 

*  7.3 

360 

76  83*5 

6 

8:9 

91 

244  90*7 

20 

T.4 

269 

10  1*00.0 

0 

.9 

10  i* 

4  10C.0 

0 

•  3 

4 

6  100*9 

0 

;9 

6 

193.9 
100.0 
.0 

91.5 
89.5 
92*5 


1 
1 

0 

59 
19 
40 


ERIC 


1546 


I486 


t  *  . 

TABLE  7.     TOTAL  'NASTWS    0 EGA EES  FOR  NAJOR  FIELD*  CONFERREc/  8Y  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 
ETHNIC IT Yt  AND  *EXl     INSTITUTION "AND- STATe  1978-1979 


AMERICAN  IKDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

SOCIAL  SCIENCES  (2200! 


HACK  ASIAN  OA 

NGN-H)SPANlOt*AXlMC  ISLANOER 


NUMBER 


CONNECTICUT 

*CT    TRINITY  COLLEGE 

TOTAL  0       .0  ^,0 

FEMALE                 0        .0  P 
HALE  '         •    0  *     .0        *  0 
CT    UNIVERSITY  OF  BRIDGEPORT 

TOTAL                0        .0  0 

FEMALE                 0.0  0 

MALE                 0.0  0 
CT    UNIVERSITY  OF  CONNECTICUT 

TOTAL        y        0        .0  0 

FEMALE                 0        .5  0 

HALE.              0        .0  0 
CT    UNIVERSITY  OF  HARTFORD 

TOTAL                 0        .3  ♦  1  33. 

FEMALE                 0        .0  0 

MALE                 0        .0  1  100. 
CT    ME S LEY AN  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE                  0        .0    .  0 
MALE                 0        .0       *  T> 
CT    WESTERN  CONN  ST  COLLEGE 

TOTAL                 1    20.0  0 

FEMALE                 1  iPO.O  0 

MALE                 0.0  0 
CT    YALE  UNIVERSITY 

TOTAL    r          0        *0  4 

FEMALE                0        *0  3 

MALE                 0        .3  1 


Cf         STATE  TOTAL S^t 

'TOTAL  1 

-FEMALE  1  1*3 

MALE  0  .0 

OELAMAlRE  * 


D£    UNIVERSITY  OE  OELAWARE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HAL  t  0  .0 


10  INSTITUTIONS)* 


0£         STATE  TOTALS  I 
TOTAL  0 
FEMALE    '     *  0 
MALE  0 

OISTRICT  OF  COLUMBIA 


10 
5 
5 


4*0 
6.3 
3.0 


2*2 
3.4 


INSTITUTIONS! 
1  2*2 

0  .3 

1  3.4 


NUMBE/ 


.0 
.0 

•  0  . 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

3 
0 
0 

.0  • 

•  3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  8 

•  1 

•  5 


a 
o 

t° 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

*o 
o- 

0 

0 
0 

0. 

0 
0 
0 


HlSPANjC 
NUMBER 


/"•'TOTAL 
MINORITY 

Number 


V  TE^ 
N0N-U1SPANIC 

NUMBER  X 


NOH-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER  ' 


.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

'♦p 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


♦  0 

♦  0 
.0 


o 

♦  0 

0 

.0 

*  14 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

5 

100.0 

0" 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0  » 

9 

100.0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

11 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0  * 

0 

•  0 

0 

.0 

*0 

•  0 

9 

100*0 

0 

•  0 

-1 

2*6 

1 

2.6 

"  34 

87*2 

10*3 

0 

'  .0 

0 

•  0 

6 

88*9 

1 

11.1 

A 

3.3' 
* 

1 

3.3 

2  6 A- 86.7 

3 

10*0 

0 

.0 

,  1 

33*3 

2 

66*7 

•  0 

•  0 

0—^ 

.0 

A 
.  V 

2 

1  ?0.0 

6 

'♦0 

0^ 

.0 

1 

130.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.c 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

.  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  3 

0 

.3 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

4 

80*0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

IOC.  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0  * 

•*0 

0 

•  0  . 

4 

100*0 

0 

~  .0 

2 

1.9 

6 

5.7 

62 

59*0 

.37 

tL5.2 

1 

2.7 

3  4 

10*8 

10 

51.4 

14 

37*6 

1 

1.5 

2 

2.9 

43 

$3.2  . 

23_ 

33*8 

3 

1.2 

14 

5.6 

193 

77*8* 

41 

16. * 

1 

i.; 

7 

6.8 

58 

72*5 

15 

18*8 

2 

1.2 

7 

4.2 

135 

1  8C*4 

*26 

15*5 

*&1 


2*2 
♦  0 
3*4 


2*2 
*0 
3*4 


43  95*6. 
16  100*0 
-  27    93*1  . 


43*  95*6 
16  100*0 
27  93*1 


2*2 
♦0 
3.4 


1  c  2.2 

0  *0 

1  3*4 


14 
5 

9 

11 

.  2 
9 

39 
9 
30 

3 
2' 
1  ■ 

1 
0 
1 

5 
I 
.  4 

105  . 
37 
6B 


24B 
BO 
166 


45 
16 

29 


45 
16 
29 


OC    AMERICAN  UNIVERSITY 
TOV^L    *        -^1    •  *7 
FEHALt  1  1.9 

MALE  0  .0 

DC    CAMP  US-FREE  COLLEGE 


0  *3y, 

0  .0 

0  .3 
OF  AMERICA 

0  .0 

\0  .0 

0  .3 


^FEMALE 
fA  HALE 
DC    CATHOLIC  U 
TOTAL 
FEHALt 
MA  LE 

DC    GEORGETOWN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

^  MALE  0  .3 
OC    GEORGE  WAS H  UNIVERSITY 

TOT>L  0  .0 

FEMALE  0  .0 

fULc  3  »0 
OC    HOWARD  UNIVERSITY 

TOTAL  ^S0  .9 

FEMALE  0  *3 

MALE  0  .0 

DC          STATE  TOTALS  t  6 

TOTAL    ,  1  .2 

FEMALE  1  .5 

MALE  0"  »3 

FLORIDA 

*FL    JACKSONVILLE  UNIVERSITY 


TOTAL  0 
FEMALE  3 
MALE  0 
FL    ROLLINS  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MA  Lc 


1 

»7 

1 

.7 

3 

2.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.9 

1 

1.0 

1 

1.0 

2 

2.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0  * 

0 

.0 

0 

•.0 

0 

•  3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.1 

1 

2.6* 

*  1 

2.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

5.9 

2 

9.1 

1 

4.5 

0 

.0 

2 

1.5 

1 

.7 

2 

1.5 

0 

♦  0 

1 

2.4 

0 

.0 

2 

2.1 

0 

•  0 

2 

2.1 

15 

7.6 

3 

1.6 

3 

1.6 

11 

13.9 

0 

•  0 

0 

.0 

^4 

3.5  * 

3 

2,7 

3 

2.7 

22 

46.6 

0 

.0 

0 

.0 

14 

77.8 

0 

♦  0 

0 

.0 

8 

27.6 

0 

w  *° 

0 

.0 

TITUTIONS) 

42 

7.4 

6 

1.1 

9 

1.6 

25 

11.9 

1 

♦  5 

2 

1.0 

'7 

4.7 

5 

1.4 

7 

1.9 

« 

/ 

• 

1 

0 

.0 

0 

.0  - 

0 

•  0 

0 

♦  0  * 

0 

.0 

0 

.t 

0 

•  0  * 

.  o 

.0 

0 

1 

20.0 

0 

.0 

'  °o 

.0 

0 

.3 

0 

.3 

.0 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

_  6 
2 
4 

0 
0 
0 

4 
1 

*  3 

»5 
1 
4 

21 
11 
10 

22 
14 
6 


.3.9 
3*6 
4.3 

*-o 

*0 
.0 

10.3 
5.9 
13.6 

3.6 
2.4 
4.2 

1C.9 
-13.9 


46.6 
77.  B 
27.6 


56  10.2 
29  13.6 
29  8.1 


1  20.0 

0  .0 

1  33.3 


92  60.1 
41  76.8 
51  50.5 

2  LOO.O 
2  100.0 
0  .0 


16 

122 
37 
8* 

16* 
66 
95 


414 
164 

250 


70.5 
66.2 
72.7 

69.1 
66.1 
69.5 

84*9 
66.1 
64*1 


4  6.5 
1  .  5*6 
3     ft. 3 


72*6 
76*1 
69*4 


10*0.0 
.0 
100.0 

eo.D 

100.0 
66.7 


55 
9 
46 

3^*9 
17.3 
45.5 

153 
52 
101 

0 

,  0 
0 

♦  0 
.0 
.0. 

2 
2 

,  V-  ° 

4 
1 

3 

10.3 
5.9 
13.6 

17 
22 

10 
4 
6 

7.3 
9.5 
6.3 

<•£  137 
>  -42 

'8 

*l 

4.2 
•  0 
7.1 

192 
<  79 
11* 

21 
3 
16 

44.7 
16*.7 
62.1 

T29 

96 

17.2 

570 

210 
360 


14$7  .  ^ 


"    TOTU  «*T«.*  •  «  ~,S85—  -  S'SSTW^'"  £a,CAT,°.N  " 


*AWER ICAH  INDIAN 
*  ALASKAN  KATIVE 

*         NUMBER         «  NUMBER 

.  SOCIAL  'SCIENCES  I22COI  # 

F  LOR  1*0  A     k  ■  ^ 

FL    FLA  AGRICULTURAL  C  HECh  U 
TOTAL  0  .0% 

FSNALE  0  .0 

MALE     .  0  .0 

FL    FLA  ATLANTIC  UNIVERSITY 
TOTAL      e         0  *0 
FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

FL    FLORIDA  INTERNATIONAL  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    FLORIDA*  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *3 

FEMALG&  0  .0 

—  MAtEA  0  .0 

•FL    FLORIDA  TECHNOLOGICAL  U 
TOTAL  0        *9  . 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    UNIVERSITY  OF  FLORI OA 
TOTAL  1  1.8 

FEMALE  0  .0 

MALE     •  1  3*1 

FL    a  OF  SOUTH  F LOR 10 A 
TOTAL  0  „  ..0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0*  *0 

FL    U  OF  WCST  FLORIDA  •» 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

FL    STETSON  UNIVERSITY 
TOTAL  '0  .3 

FEMALE   .  0  .0 

MALE  0  *0 

FL    UNIVERSITY  OF  MIAMI  a 
TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  1     ■  •* 

J£NALE  o    .  *o 

^  MALE  *  1 


BLACK  ASIAN  CR* 

NON-Hl^ANIC  FACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


HISFXNIC 
NUMBER 


6 

75*0 

0 

♦  0 

4 

100. 0 

0 

*  .0 

2 

50.0 

0 

.0  ' 

0 

•0 

0 

"  '.0 

o 

.  0 

0 

•  *0 

o 

#0 

0 

o 

.  ♦  o 

0 

•  0 

o 

"  .0 

0 

.0 

o 

♦  0 

%  0 

0 

3 

3«9 

0 

•  *0 

2 

7.  7 

0 

»  *D 

i 

2.N) 

0 

«0 

0 

*  0 

o 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

*o 

•  0 

d 

.3 

I 

l.a 

1 

U8 

0 

•  0 

0 

-   .0  • 

I 

3.1 

1 

3*1  ■ 

2 

8.7 

0 

.0 

0' 

♦  0 

0 

.0 

2 

12.5 

*  0 

..0 

0 

•0  . 

0 

•  3 

0 

.0  * 

v  0 

•  0 

0 

•  3 

0' 

.0 

0 

.3 

*  o.-. 

•  3 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

13*3 

0 

•  0 

I 

16.7  * 

0 

•  0 

2 

11.8 

0 

•  3 

12  INSTITUTIONS) 
16  7.3 
7 
9 


8.6 
6.2 


1 

<  1 


♦  0 
.7 


GEORGI A 

"  GA    ARMSTRONG  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ft    0  .0 

MALE  0    '  *3 

GA    ATLANTA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

GA    COLUMBUS  COLLEGE 

TOTAL*  .0  *0 

FEMALE  -     0  cO 

MA'  E  0        »0  . 

GA    EHURY  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE'  0  .0 

.  MALE  .      0  .0 

GA    GEORGIA  COLLEGE         '    •  < 
TGTAL    4  0  *0 

FEMALE  .  0  *0 

MALE  0  .3 

GA    GEORGIA  SOUTHERN  COLLEGE 

•  TOTAL  0  .0 
FEMALE                0  ■  *0 

MALE     .         '0  *0 
GA    GA  SOUTHWESTERN  COLLEGE 

•  TOTAL  0  *P 
FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

GA    GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 

•  TOTAL  0  »0 
FEMALE                0  .0 

MALE  0  .0 

G*.    *  A  GRANGE  COLLEGE 

.    N  0  »0 

FEmuE  0  .0 

MALE  0  ..0 

GA    NORTH  GEORGIA  CCLLEGfr 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT  . 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


TOTAL 
FEMALE  ' 
MALE 


4 

28.6 

0 

•  0 

3 

33.3 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

•  0 

26 

96.3 

1 

3.7 

16  100.0 

0 

10 

90.9 

1 

9.  1 

1 

0. 

•  0 

0 

-,♦0  '  \ 

0 

•  0  . 

1 

10.0  " 

0 

•  0 

0 

♦  0  . 

0 

.0 

0 

•  9 

0 

•  0 

0 

\0 

0 

•  3 

1 

10.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

33. \ 

0 

.o  ; 

0 

'♦0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

4. 

1?*4 

3 

0 

•  0 

3 

2/. 3 

0 

♦  0 

1 

8.3 

0 

.•a. 

* 

5 

.11*4 

0 

.o- 

4 

17.4 

0 

.0 

1 

4.8 

•0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0' 

.0 

o. 

♦o 

0 

♦  0 

V 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•* 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

4 

5*2 

3 

11.5 

1 

2*0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

2 

3*6 

1 

4.2 

3.1 

•  0 

•  0 

3 

\ 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•  3 

0 

•  .0 

3  ' 

.0 

0 

♦P 

0 

.0 

2 

6*7 

2 

33*3 

0 

•  0 

8 

3*5 

6 

7*4 

2 

1.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6  75*0 
4  100*0 
2  50.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

7 
5 
2 

0 

at 

9 

5 
1 
4 


.0 

♦0 

-  *0 
.0 
.0 

9.  1 
1>*2- 
3*9 

.0* 
.0 
.3 

8*9 
4*2 
12*5 


2  *  8*7 
0  *0 
2  12.5 


.0 
*0 
♦  0 

*o 

*3 
*0 

21*7. 
53*0 
11*8 


26 

n 

13 


11*5 
16*  3 
8.4 


*  28.6 
3  3  **3 
1  20*9 


27  130*0 

V16  10C.0 
l\  100*0 


2  2^*0 

0 

.0 

6 

0(  *0 

0 

•u 

4 

2  5C*0 

3 

•  0 

** 

13  92.V 

1 

7*1 

14 

4  80*0 

1 

20*0  - 

-5 

9  100*3 

0  • 

♦  0 

3  100.0 

0 

•  0 

3 

1  100*0 

0 

•0 

1 

2  100*0 

0 

•  0 

62  80*5 

6 

10.4 

77 

17  65*4 

4 

15.  4 

26 

45  88.2 

4 

7*8 

4  100*0 

0 

•  0 

"  4 

2  100*0 

'0 

•  0 

2 

2  100.0 

0 

•  3  * 

*2 

48  85*7 

3 

5*4 

'  56 

21  87*5.. 

2 

8*3 

27  84*4^ 

1 

3*1 

32 

21  9i*3 

0- 

•  0* 

CO 

7  100*0 

v     4  3 

7 

14  $7.5 

,  0 

♦  3 

16 

9  90.0 

1 

13*3  v 

10 

1  50.0 

1 

5C.0> 

•  2 

8  100.0- 

0 

.0 

8 

2  100*0 

0 

♦  0 

2 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0  .0 

0 

♦  0  * 

0 

15  65*2 

3 

13*3 

23 

3  50«'O, 

n 

•0 

6 

12  70.6 

5 

17.6 

17 

185  81.5 

16 

7*0  * 

227 

60    7*. 1 

8 

9*9 

81 

125  85.6 

8 

5.5 

1*6 

« 

10 
6 
4 

0 
0 
0 


71*4 

66*7 
8C*0 

.0 
*0 

"So 


ERIC 


0 

.0 

1 

5.0 

19 

95*0 

0 

♦  0 

0  . 

•  0 

10 

100*0 

0 

.9 

1  " 

10*0 

9 

9C.3 

1 

4.8 

*  1 

4*8 

20 

95.2 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

.1 

6.7 

^ 

1 

6.7 

It 

93*3 

0 

.9 

I 

10.0 

9 

90*0 

0 

.0 

«  0 

•  0 

7 

1C0.C 

0 

.3 

1 

33*3 

2 

6o*7 

0 

.0 

0 

.0 

10 

1CC.0 

0 

.0 

.0 

P 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

♦  0 

^4 

17*4 

19 

.82*6 

0 

.0 

3 

27.3 

8 

72,7 

0 

.0 

1 

8*3 

91.7 

0 

.0 

5* 

11*4 

39 

88*6 

0 

.0 

4 

17.4 

19 

82.6 

*° 

.0 

I  ' 

4*8 

23 

95.2 

0 

0 

.X) 

"  I 

100*0 

0 

"  .0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

9 

.0 

*0 

•  0 

.0 

0 

.0 

3 

1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

2- 

:oo*o 

0 

i  *0 

.  0 

.0 

1 

5 

100*<A 

148S 

t 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

*0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
♦0 
.9 

•  0 
.0 
♦0 

•  0 
.0 
.9 

.3 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
".0 
•0 

•  0 

-♦o 

.9 

.0 
.0 

•  0 

♦p 

•0, 

.a 

•  o 

*0 


14 

) 

5 

27 
16 

11 

20 
10- 
10 

21 
6 
15 

10 
7 
3 

10 
6 
4, 

23 
11 
12 

44 

23 
21 

1 
1 

0 

*  ' 
.  2 
1 


"Tabu  r.  total  hastens  oecrees  for  major  field  conferreKby  institutions  of  higher  eoucation  by  race, 

ETHNICITY,  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

StiCTAW  SCIENCES  I22C0I 

CEORGI A 

GA    Mil  yrERSI  TY  Of  GtORiU 

TOTAL"  0  .0 

.  ♦  FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0* 

GA    VALDOSTA  STATE  COLLEGE 
*  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

VS.  ST  GEORGIA  XCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

_ «      FEMALE  fc  0   *  #0 

HALO  C  .0 


BLACK?        «   ASIAN  OR 
NOM-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


N&M8ER 


GA         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  '  0  .0 

FEMALc  0  .0 

#    MALE  "    0  .0 


•  0 

•  0 

•  0 

$ 

.0 

."o 


14. J 

25*0. 
•  0 


13  INSTITUTIONS) 
42  IB  .3 
27  23*5 
15  13*2 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL  • 
MINORITY 


NUMBER 


44 
27 
17 


WHITE 
NON-hlSPANIC 


NUMBER 


.29  96*7 
12  10C.0 
17  94*4 

19  10C.0 
8  100*0 
100*0 


14*3 
25*0 
*0 


19*2 
23*5 
14*9 


11 

6 
3 
3 


\ 


164 

83 
96 


NON- RESIDENT 
ALIEN 


' NUMBER 


85*7 
75*0 
1CC*0 


\80*3 
76.5 
8^*2 


TOTAL 
X  NUMBER 


3*3 
•0 
5*6 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 


.4 
•  0 
.9 


30 
12 
IB 

19 
6 
11 

7 
4 
3 


2  29 
114 


HAWAII  ^  # 

HI    U"OF  HAWAII'  AT'HANO; 


TOTAL 
FEMAcE 


HI  STATE  TOTALS  t 

TOTAL  0 
tFEHALE  0 

KALE  *  0 


1  INSTITUTIONS) 


0 
0 


•  0 
.0 

♦  3 


45 
13 
32 


56*4 
50*0 
62*7 


45  58*4 
13  50*0 
32  62*7 


26  33*8 
11  42*3 
15  29*4 


26  33*8 
11  42*3 
15  29*4 


6  7*8 
2  7*7 
4  7*8 


6  7*8 
2  7*7 
4  7*8 


77 
26 
51 


77 
26 
51 


I  WHO   o  •* 

10    BOISE  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                0        .3  0  *0 

FEMALE         ,  °    0        .0  0  ,0 

MALE  0  *0  0  *0 
13    IDAHO  SI  sTE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        *0  0  *0 

FEMALE                 0        *0  0  .0 

MALE  0  .3  •  0  *0 
ID    WIVERSITYoOF  ICAHO 

TOTAL                 0  .     *0  0  *0 

FEMALE               '0        *0  0  *0 

*                           0*0  0  *0 


10  STATE  TOTALS  .< 

.TCTAL       c  0 
'    FEMALc  C 
MALE  0 

'  ILLINOIS 


3  INSTITUTIONS) 


IL    CHICAG0-STATE  UNIVERSITY 
f  TOT  AL  0  ,  *0 

FEMAl  E  0  '  *0 

„    MALE  0  .3 

IL    OEPAUL  UNIVERSITY 
TOTAl  0  *0 

FEMALE  0  *0 

'    MALE  0  *0 

IL    EASTERN  ILL  UNIVERSITY 

TCTAL  0        *0  c 

•\  FEMALE  0  *0 

"  .MALE  0  *0 

IL    GOVERNORS  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
IL  ILLINOIS 
TCTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

STATE 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 
*0 

UNIVERSITY 
*0  c 
*0 
0 


IL    LOYOL<A>U  0~F  CHICAGO 
TOTAL  0'  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

IL    NTHESTN  ILL  UNIVERSITY 
TOTAL  %  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

IL    NORTHERN  ILL  UNIVERSITY 

TOTAL —   0--  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  C  .0 

IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


27 
16 
11 

1 
0 
1 

3 
2 
1 

4 
1 

3. 

0 
0 
0 

2 
2 
0 


.0 

•  0 

♦  0 


10*5 
28*6 
*0 

7*7 

♦  0 
14*3 

2*6 

rO 

J.3 

51*9 
66*7 
39*3  „ 

4*2 

•  0 
7*7 

7**7 
12*5 
4*3 

5*6 
3*7 
6*7 

".0 

•  0 
.0 

3*5 
>.7 

♦  0 


0 

•0 

0 

•0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

*0 

1 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

-  9 

«0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

11 

104.0 

0 

*0 

11 

0 

*  •« 

0 

•s 

0 

*0 

1 

100*0 

<  0 

♦  0 

1 

0 

•  c 

0 

0 

*0 

10 

100*0 

0 

*0 

10 

1 

5*6 

0 

*  *0 

1 

5*6 

13 

72*2 

4 

22*2 

18 

1 

20*0 

0 

•  0 

1 

20*0 

4 

80*0 

0 

♦0 

5 

0 

\0 

0 

•  0  4* 

0 

*0 

9 

69*2 

4 

30*8 

13 

1 

3*3 

0 

*0 

1 

3*3 

25 

83*3 

4 

13*3 

,  30 

1 

14*3 

3 

♦0 

1 

1'4*3 

6 

85*7 

0 

•  0 

7 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

19 

82*6 

4 

17*4 

23 

c 

•  0 

0 

*0 

2 

10*5 

17 

89*5 

0 

*0 

0 

19 

0 

•  0 

0 

♦0 

2 

28*6 

5 

71*4 

0 

♦  0 

7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

12 

100*0 

0 

*0 

12 

0 

•  0 

1 

7*7 

2 

15*4 

10 

76*9 

1 

7«7 

13 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

5, 

83*3 

1 

16*7 

6 

0 

•  0 

1 

14*3 

2 

2d*  6 

5 

71*4 

0 

♦  0< 

7 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

2*6 

*  35 

89*7 

3 

7*7 

39 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

13 

100*0 

0 

*0 

13 

c 

•  0 

0 

♦0 

1 

3*8 

22 

84*6 

3 

11*5 

26 

1 

1*9 

1 

1*9 

29 

55*8 

to 

38*3 

3 

5*8 

52 

0 

♦  0 

0 

*0 

16 

66*7 

8 

33*3 

0 

*0 

24 

1 

3*6 

1 

3*6 

13 

46*4 

12 

42*9 

3 

10*7 

28 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

4*2 

*20 

83*3 

3 

12*5 

24 

0 

•  0 

*.  o 

*0 

0 

*0 

9 

81*8 

2 

ld«2 

11 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

7*7 

11 

84*6 

1 

7*7 

13 

1  2*6 

0  *0 

1  4*3 


5*6 
*0 
8*9 

♦  0 
*0 
*0 

♦  0 
*0 

♦  0 


2 
1 
1 

6 
1 
5 

0 
0 
0 

I 
o' 
1 


5*1 
6*3 
4*3 

8*3 
3*7 
11*1 

•0 
♦  0 
*0 

1*8 
*0 
3*2 


6  15*4 
3  18*8 
3  13*0 


14 

-2 
12 

0 
0 
0 

3 
2 
1 


19*4 
7*4 
26*7 

•  0 

•  0 

•  0 

5*3 
7*7 
3*2 


33 
13 

20 

55 
24 
31 

46 

X 

43 
22 
21 


84*6 
81*3 
87*0 

76*4 
88*9 
68*9 


82*  1 
70*6 
8  7*2 

75*4 
84*6 
67*7 


0 
0 
0 

3 
1 

2 

10 

5 
5 

£ 

11 

2 
9 


•  0 

•  0 
*0 

4*2 
3.7 
4*4 

17.9 
29.4 
12.  6 

19.3 
7.7 
29.0 


39 
16 
23 

72 
27 
45 

56 
17 
39 

57 
26 
31 


ERJC 


1489 


1549 


TABLE  7.     TOTAL  MASTER' S 


DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS-OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
ETHNICITY.  AND  SEX: c  INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
(  ,         ALASKAN  NATIVE^ 

-     NUMBER  S  NUMBER 

SOCIAL  SCIENCES  (2200) 

ILLINOIS 

IL    ROOSEVELT  UNIVERSITY 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL  JIOSARY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

U    SANGAMON  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE*  0  .0 

MALE  0  .0 

IL     STHN  ILLINOIS  U  CAR8CN0L 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    STHN  ILLINOIS  U  EDWAROSVL 
TOTAL  '       0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL     TRINITY  EVANGELCL  OIV  SCH 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    UNIVERSITY  OF  CHICAGO 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


14 

2 
12 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


33.3 
18.2 
38,7 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


5  11. 1 
\Z  11.1 
*3  11.1 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IL     U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IL    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IL    WESTERN  ILL 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
ILL  CHICAGO  CIRCLE 
0  .0 
0  .0 

0  .0 
Uc  URBAN  A-  CAMPUS 

1  1.6 

0  .0„  • 

1  2.4 
UNIVERSITY 

0  .0 
0  .0 
0  *  .0 


20.7 
.0" 
23.1 

.0 
.0 
.0 

3.2 
5.7 
2.3 

4.6 

8.6 

1.6 
.0 
2.4 

3.6 
.0 
5.3 


IL         STATE  TOrALS  ( 

TOTAL                 1  •  1 

FEMALE                 *V  *3 

MALE                 1  .2 

INOIANA 

IN    BALL   STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    BUTLER  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .9 

MALE  0  .0 

IN    INDIANA  CEN  UNIVERSITY 


19  INSTITUTIONS) 
79»  8.7 
31  9.9 
48  6.1 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IN    INOIANA  STATE  U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN     INOIANA  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN  INO-PURDUE 
TOTAL 
FEMALE 
MAL  E 
IN  INO-PURDUE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

IN    PURDUE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    PURDUE  U  CALUMET  CAMPUS 
TOTAL     -  0  .0 

FEMALE  0     .  .0 

KALE  0,  .0 

IN    SAINT  FRANCIS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

.    FEMALE  0  .0 

MALE  0  #0 


0 
.0 
.0 

MAIN  CAM 

.0 

0  .0 
0  .0 
BLOOM  INGTON 
0  .0 
0  wO 

o  .a 

INOIANAPOLIS 

0  .0 

0  .0 

0  .0 

FORT  WAYNE 

0  .0 

0  .0 

O  .0 


7 
3[ 
4 

0 
0 
0 

•  0 
0 
0 

2 
1 
1 

1 
0 

1 


NUMBER 


0 
0 

b 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

7 

1 

6 

2 
2 
0 

7 
2 
5 

0 
0 
0 


22 
5 
Z7 


2  66. 
1  50, 
1  100. 


.1 

.5 
.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.7 
.7 

.2V 

.0 

.0 

7 
0 
0 

.0  * 

.0 

.0 

.  7 
.0 
.3 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


.0 
.0 
.0 

.0 

:o 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
»0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

Z** 
1.4 
3.4 

3.  1 
6.7 
.0 

11.1 
9.  5 
11.9 

.0 
.0 
•  0 


2.4 
1.6 
2.9 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0  ' 
0 

0  ' 

'0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


HISPANIC 
NUMBER 


.0 
.0 
.0 

•.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
*.0 

.0 
.0 

.ov 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 


2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

12 
4 


4.8 
18.2 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.4 
11.1 

.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.9 
5.7 
4.5 

.0 
.0 
.0 

3.2 
.0 
4.8 

.0 
.0 
.0 


29  3.2 
10  3.2 
19  3.2 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  1.2 

0  .0 

1  2.0 


KHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 

s 

NUMBER  t 

NUMBER 

X 

16 

38.  1 

?         14  33.3 

12 

28.6 

4 

36*4 

5  45.5 

2 

18.2 

12 

3d.  7 

9  29.0 

10 

32.3 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.  .0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

14  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

10  100.0 

0 

.0 

7 

15*6 

31  68.9 

7 

15.6 

4 

22.2 

14  77.8 

0 

.0 

3 

11.  1 

17    63.0  , 

7 

25.9 

6 

20.7 

22  75.9 

1 

3.4 

0 

.0 

"     3  100.0 

0 

.0 

6 

23.1 

19  73.1 

1 

3.8 

0 

.0 

2100.0 

0 

.0 

.  0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  10G.0 

0 

.0 

27 

1C.9 

191  77.3 

29 

11.7 

9 

12.9 

57  81.4 

4 

5.7 

18 

10.2 

134  75.7 

25 

14. 1 

5 

7.7 

52  80.0 

8 

12.3 

2 

6.  7 

24  80.0 

4 

13.3 

3 

e  a 

28  80.0 

4 

11.4 

11 

17.5 

5?  e2.5 

0 

.0 

2 

9.5 

19  90.5 

0 

.0 

9 

21.4 

33  78.6 

0 

.0 

1 

3.6 

24  85.7 

3 

10.7 

0 

.0 

8  88.9 

1 

11.1 

I- 

5.3 

16  84.2 

2 

10.5 

131 

14.4 

682  75*2 

94 

10.4 

46 

14.6 

246  78.3 

22 

7.0 

85 

"  14.3 

43b  73.5 

12.1 

7 

11.1 

54  85.7 

2 

3.2 

3 

21  87.5 

0 

.0 

4 

10.3 

33  84.6 

2 

5.1 

0 

.0 

7  100.0 

0 

0 

.0 

3  10C.0 

0 

0 

.0 

4  1CC.0 

0 

0 

»  .0 

2  10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  10C.0 

0 

.0 

o 

*  .0 

1  100.0 

0 

.0 

t4  2 

4.0, 

33  66.0 

15 

3C.0 

1 

7*7 

9  69.2 

3 

23.1 

1 

2.7 

24  64.9 

12 

32.4 

TOTAL  > 
NUMBER 


2.5 
.0 
4.1  A 


64  79.0 
27,,  84-4 
37  75.5 


15 

5 


16.5 
15.6 


0 

.0 

2 

66.7 

1 

33.3 

0 

0 

.0 

1 

5C.  0 

1 

50.0 

c 

0 

.» 

1 

130.0 

3 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

1 

1 

2.7 

2 

5.4 

33 

89.2 

2 

0 

.0 

0 

.0 

6 

85.7 

1 

1 

3.3 

2 

6.7 

27 

9C.C 

1 

0 

.0 

C 

.0 

6 

1C0.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

.  0 

c 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

0 

.0 

c 

.c 

1 

1CC.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1C0.0 

0 

10  20.4 


;o 

.0 

.0 
.0 
.0 

5.4 
14.3 
3.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


42 
11 
31 

1 
0 
1 

14 
4 
10 

45 
Id 
27 

29 
3 

f  26 

2 
1 
1 

247 
70 
177 

65 
30 
35 

63 
21 
42 

26 
9 
19 


997 
314 

593 


63 
24 
39 

7 
3 
4 

2 
1 

1' 

50 
13 
37 

81 

32 
49 

3 
2 
.  1 

1 
0 
1 

37 
.7 

30 

6 
? 
4 

4 
1 

3 


ERIC 


1490 


TABLE  7.    TOTAL  MASTER*  S     DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HlGHE*  ECUCAT ICN  8Y  RACE. 

ETHNICITY*  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 


ft  LACK  ASIAN  CR 

NCN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER         t        NUMBER  t 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
Ml NORI rY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 
X  NUMBER 


.SCCUL  SCIENCES  (2200)  g 

-  INDIANA 

IN    WlVEP.SITY  OF  E VANSVILLE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

Ih    UNIVERSITY  OF  NCTRE  DAME 
TO.AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

IN    VALPARAISO  UNIVERSITY  * 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 

0" 

2 
0 
2 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

4*8 

•  0 
6*9 


IN  STATE  TOTALS 

TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

JQfA 

U    DRAKE  UNIVERSITY  * 

TOTAL  0        .0  * 

-  FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

IA     IDfcA  STATE  U  SCI  t  TfcCHN 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0 
MALE  0 
IA    LORAS  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IA    UNIVERSITY  OF  ICWA 
TOTAL  0  *0 

r-EMALE  0  .0 

MALE  0  #0 

I A     U  CF  NORTHERN  JCHA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  tO 

MACE  .  0  *0 


13  INSTITUTIONS) 


15 
5 
10 


4*6 
4.7 
4*6 


I A          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  Oo  *0 

KANSAS  1 

KS    EMPORIA  STATE  UNIVERSITY 


5  INSTITUTIONS) 
6  4*3 
4 
2 


10*8 
1.9 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
KS    FORT  HAYS  KAN5 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
KS    KANSAS  ST  U  AGR 
TOTAL        ,  0 
FEMA1E  0 
MAv£  C 


0 
•0 
.0 

ST  COLLEGE 

♦  0 

•  0 
.0 

€  APP 
c  .0 
♦0 
0 


SCI 


KS     PITTSBURG  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

KS    U  CF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

KS    WICHITA  SWE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  rO 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

•0 
.0 
.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 
.0 


KS         STATE  TOTALS  <  6  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0.0  0.0 

FEMALE  0  .0  0.0 

MALE  0  .0  0  .0 

KENTUCKY 

KY    EASTERN  KY  UNIVERSITY 

TCT*L  0  .0  0  .0 

FEMALE  0  .0  0.0 

MALE  0  .0  0  .0 

KY     MOREHEAD  STATE.  UNIVERSITY 

TOTAL      •  0*-  .0  0  .0 

FEMALE  0  .0  0  .0 

MALE  0.0  0.0 


♦  0 

♦  0 

•  0 

2.4 
7*7 
.0 

•  0 

♦  0 

•  0 


♦  3 

♦  9 

♦  0 


0 
0 

0' 

0 
0 
0 

0 
0 

<y 

c 
o 
o 

o 
o 
o 


.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

,0 

♦  0 

♦  0 


.0 

♦  0 

♦  0 


.0 

♦  0„ 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


5.9 
14*3 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


0 

♦  0 

0 

♦  0 

6 

100*0 

0 

,0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

10C.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

7*1 

6 

14*3 

33 

78*6 

3 

7.1 

0 

♦  0 

1 

7*7 

12 

92*3 

0 

.0 

3 

10*3 

5 

17.2 

21 

72*4 

3 

? 

10*3 

0 

♦  0 

0 

.0 

21 

1C0.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

6 

ICO,  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

15 

100*0 

0 

.0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 


1*5 
♦  0 
2*3 


♦c 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 
•0 

♦  0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

2*0 
♦0 
3*3 


♦  6 
.0 
♦9 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 


21 
6 
15 


£♦5 
5*6 
6.9 


265 
92 
173 


62*0 
86*0 
80*1 


37 
9 
28 


11*5 
8*4 
13*0 


0 

.0 

6  1CG.0 

0 

.0 

0 

•0 

2  1 00  *  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

♦  0 

3 

5.0 

38  63*3 

6  19 

31.7 

2 

1 4.  3 

7    5C*  0 

5 

35.7 

1 

2.2 

31  67*4 

•14 

30.4 

0 

.0 

:4  1C0*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

u  *u 

o 

.0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

.0 

3 

4*8 

56  88*9 

4 

6.3 

2 

11*1 

14  77*8 

2 

11.1 

1 

2*2 

42  93*3 

2 

4*4 

0 

*0 

8  10C.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

3  100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

^5  100.0 

0 

♦  0 

6 

4*3 

112  79.4 

5  23 

16.3 

4 

10*8 

26     7C. 3 

7 

16.9 

2 

1*9 

^86  62.7 

16 

15.4 

0 

*0 

U  100.0 

0 

0 

*0 

4  100.0 

0 

.0 

0 

*c 

7  1CC.0 

0 

♦  0 

c 

.0 

9  100.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0  .0 

0 

.0 

0 

*0 

9  100.0 

0 

.0 

0 

*0 

20  90.9 

2 

9.1 

0 

.0 

6  85.7 

1 

14.3 

0. 

*0 

14  93.3 

1 

6.7 

0 

*0 

6  46.2 

7 

53.8 

0 

.0 

2  40.0 

3 

6C.0 

0 

♦  0 

4  50.0 

4 

50.0 

0 

♦  0 

45  70.3 

19 

29.7 

0 

.0 

15  78.9 

4 

21.1 

0 

*0 

30  66.7 

15 

33.3 

1 

*  2*0 

43  87*8 

5 

10.2 

0 

*0 

18  94.7 

1 

5.3 

1 

3.3 

25  83.3 

4 

13.3 

1 

♦  6  • 

134  79*8 

33 

19.6 

0 

.0 

45  83*3 

9 

16.7 

1 

♦  9 

89  78.1 

24 

21.1 

1 

5.9 

16  94.1 

0 

♦  0 

1 

14*3 

6  65*7 

0 

•0 

0 

.0 

10  100.0 

0 

©  .0 

0 

.  *0 

4  66*7 

2 

33*3 

0 

*0 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

*0 

4  66.7 

2 

33*3 

6 
3 
3 

42 
13 
29 

21 
6 
15 


323 
107 
216 


6 
2 
4 

60 
14 
46 

4 
0 
4 

63 
18 
45 


141 

37 
^  04 


11 

V 
7 

9 
0 
9 

22 
7 

15 

13 

5 


64 
19 
45 

49 
19 
30 


168  * 

54 
114' 


17 
7 
10 

6 
0 
6 


TABLE  y.  TOTAL  MASTER'S  DEGREES.  FOR  MAJOR  FlELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RAXE, 
TABLB  iuiAL.n**.wi  ETHNIC  IT  Yt  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMER I CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE  * 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


SOCIAL  SCIENCES  (22C0I 


KENTUCKY 

KY    MURRAY  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

KY    UNIVERSITY  OF  LCUISVILLE 
TOTAL  0£  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *    0  .0 

KY    NESTERN  KY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  »0 

HALE  0  .3 

KY          STATE  TOTALS  I         °6  IN! 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

LOUISIANA  ,  , 

LA    GRUMBLING  STATE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

LA  .LA  STATE  U  AND  ACM  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LA    UNIVERSITY  OF  NEW  ORLEANS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE'  0  .0 

MALE  0  -0 

LA    LOUISIANA  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALt  0  .0 

HAcE  0  .0 

LA    MCNEESE  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LA    NORTHS' T  LOUISIANA  U 
0  .0 


TOT  AL 
FEMALE 
MAL*E 
LA    NTHUSTN  ST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0        ♦  0  t 
0  .0 
OF  LA 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


♦        MALE  0  .U 

\k    STHESTN  LA  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 

SOUTHERN 
TOTAL 
FEMA.E 
MALE 
LA'  TULANE  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


LA 


LA 


0 

•  0 
.0 

MAIN  CAM 
.0 

•  0 
0 


0 
0 
0 

U  ACM  C 

0> 
0 
0 

OF  LOUISIANA 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
STHHSTN  LOUISIANA 
0  .0 
0  .0 
0  '  .0 


0 

•  0 

0 

.0 

0- 

.0 

0 

♦  0 

0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

11*3 

0 

.0 

4 

13*8 

**0 

.0 

3 

9*1 

0 

•  0 

1 

9.1 

0 

.0 

I 

50.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

ITUTIONS) 

8 

6.3 

I 

•  8 

5 

10.2 

1 

2.0 

3 

3.9 

0 

.0 

3 

"  75.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

2 

66.7 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

6 

20.7 

1 

3.4 

3 

25.0 

0 

•  0 

3 

17.6 

I 

5.9 

1 

7.7 

0 

•  0 

1 

20.0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

1  .0 

o 

.0 

.0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

.0 

1 

100. Q 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•fi 

5 

100.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•0 

3 

100.0 

0 

•  0 

1 

4.2 

0 

..o 

0 

.0 

0 

.0 

1 

'  7.1 

0 

•  0 

I 

14.3 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 
0 
0 

< 

1 

0 

I 
1 

0 

1 

0 
0 
0 


♦0 
.0 
.0 

4.0 
♦0 
6.3 

1.6 
.0 
3.0 

♦  0 

•  0 
.0 


1.6 
.0 
2.6 


41 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

e  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

16.7 

•  0 
50.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


75.0 
100.0 


5  100. 0 

0 

♦  0 

2  100.0 

0 

•  0 

3  10C.0 

0 

!o 

24  96.0 

0 

•  0 

9  100.0 

0 

•  0 

15  93.8 

0 

•  0 

4.8 

51  82*3 

3 

25  86*2 

0 

•  0 

26  78*8 

3 

9.1 

8  72*7 

2 

18.2 

1  50*0 

0 

•0 

~i  77.8 

2 

22*2 

108  85.7 

7 

5.6 

43  87*8 

0 

•0 

65  84*4 

7 

9.1 

•  0 

♦  0 


LA         STATE  TCTALS  <        11  INSTITUTIONS! 

TOTAL  0  *0  18  13*5 

FEMALE  0  *0  9  17*6 

HALE  0  *0  9  11.0 


.0 
1*2 


2 

66*7 

0 

♦  0 

0 

*0 

24 

85*7 

0 

*0 

7 

77.8 

0 

*0 

17 

69*5 

7 

24*1 

22 

75*9 

3 

25*0 

9 

75*0 

4 

23*5 

13 

76*5 

1 

7.7 

12 

92*3 

1 

20*0 

4 

8b. 0 

0 

•  0 

8 

100*0 

1 

16.7 

5 

83.3 

0 

.0 

4 

100*0 

I 

5C.0 

1 

50*0 

0 

♦  0 

6 

100*0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

.0 

4 

100*0 

I 

20*0 

4 

80.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100*0 

5 

100*0  • 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

,0 

3 

130*0 

0 

♦  0  ^ 

1 

4*2 

22 

91.7 

0 

4  .0 

1<* 

100.0 

i 

7.  1 

12 

85.7 

f. 

1 

14.3 

5 

71.4 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

83.3 

20 

15.0 

106 

79.7 

9 

17.6 

78.4 

11 

13.4 

66 

80.5 

1  125.0 

0  .  .0 

1  33.3 

4  14.3 

2  22.2 
2  10.5 


0 
0 
0 

p 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 
.0 
*0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

4.2. 

.0 
7.1 

14.3 
.0 
16.7 


5.3 
3.9 
6.1 


5 
2 
3 

25 
..9 
16 

62 
29 
33 

11 

2 
9 


126 
49 
77 


4 
1 

3 

28 
9' 
19 

29 
12 
17 

13 
5 


6 
4 

2 

6 
4 

2 

6 
2 
4 

5 
1 
4 

5 
2 
3 

24 
10 
14 

7 
i 

6 


133 

.  51 
82 


MAINE 

HE    U  OF  MAINE  AT  ORONO 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .C 

ME  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 
*     0  .0 
0  .0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 


9  90.0 
2  100.0 
7  87.3 


9  93.0 
2  100.0 
7  87.5 


1  10.0 

0  .0 

1  12.5 


1  10.0 

0  .0 

1  12.5 


13 
2 
8 


10 

2 
8 


MARYLANO 

MO    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 
TOTAL  A  1  .5 

FEMALE  1  »  1*2 

MALE  0  .0 


*ERIC 


7{ 
6 


3.2 
7^3 
.7 


3  1.4 
2  2.4 
1  .7 


lo52 


.9 
1.2 
.7 


1492 


13 

5.9 

161 

73*5 

10 

12*2 

65 

79*3 

3 

2.2 

96 

70*1 

45 
7 

33 


2C*5 
-  8*5 
27*7 


219 
82 
137 


TABLE  7*    TOTAL  MASTER'S     OECkEES  FOK  MAJOR  FiELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 

ETHNIC ITY»  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER         X  NUMBER 

SCCtAL  SCIENCES  (2200) 

MARYLAND  '  ' 

MO    MORGAN  STATE  UNIVERSITY 


4 LACK  ASIAN  OR 

NQN-HtSPANlC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


■  WHITE 
NON-HISPANIC 


TOTAL                0  .0 

2 

28*6 

FEMALE                 C  .0 

I 

33*2 

MALE                0  .3 

I 

25*0 

.MO    SALISBURY  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                9  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•0 

MO    TOmON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                9  *0 

0 

.0 

MALE                 0        ♦  O 

0 

♦  0 

MD    U  OF  NO  COLLEGE  PAKK  CAM  . 

TOTAL                 0  .0 

13 

11*4 

FEMALE                0  .0 

a 

21.1 

MALE                 0  ,0 

5 

6*6 

MD    J  OF  MO  BALTIMORE  CO  CAM 

TOTAL                 0  .0 

1 

33*3 

FEMALE                 0  .0 

I 

33*3 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

MO    WASHINGTON  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

FEMALE                 0  *0 

feO 

♦  0 

MALE                t)  *0 

0 

♦0 

MO  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  1  »3 

FEMALE  1  *a 

MALE  0  •*> 

MASSACHUSETTS 

MA    ANNA  MARIA  COLLEGE 
TOTAL  0  *9 

FEMALE  0  *9 

MALE  0  *0 

MA    ASSUMPTION  COLLEGE 
-TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    BOSTON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    BRANDS  IS  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MILE  0 
MA    CLARK  UNIVERSITY 
TOT  AL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MA    HARVARO  UNIVERSITY 


7  INSTITUTIONS) 
23  6*5 
16  12*4 
7  3*1 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MA    MASS  INST  OF  TECHNOLOGY 
TOTAL  9 
FEMALE        *         0  .0 
MALE  0  .0 

MA    BOSTON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  *  0  •O 

FEMALE  0  .0 

Ml  LE  0  .0 

MA    BR I0GEWATER  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *9 

FEMALE  0  *9 

.MALE        5        0  .0 
MA    FRAMl NGHAM  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .9 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *3 

MA    S4LEM  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *9 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

MA    WESTF IELO  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *9 

FEMALE  9  .0 

MLE  C  .0 

MA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMXLE  C  .0 

MALE  0  *9 


0 
0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
9 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

v  6 

1 

'  5 


♦  0 
•0 

♦  0 

♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

1.2 
1.3 

I.  2 

♦  0 
•0 
•0 

♦0 

•  0 

•  0 

2*6 

•  0 
3*4 

5*6 
•0 
6*7 

•  0 

•  0 
•0 

♦0 

♦  0 

♦  9 

♦  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
•0 

1Q«0 
5*9 

II.  6 


NOMftER 
\ 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

p 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


x 

NUMBER  * 

I 

NUMBER 

1 

NUMBER 

X 

.0 

0 

.0 

2 

28.6 

5 

71.4 

.0 

0 

•  0 

1 

33*3 

.2 

66.7 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

ico.  3 

.0 

.  0 

.0 

0 

*0 

3 

100.0 

♦  0 

0 

♦c 

c 

.0 

2 

100.0 

♦  0 

9 

.0 

0 

•  0 

3 

100*0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

♦  0 

9 

.0 

0 

♦0 

3 

100*0 

♦  0 

1 

♦9 

14 

12*3 

92 

80*7 

•  0 

1 

2*6 

9 

23.7 

27 

71*1 

.0 

0 

.0 

5 

6*6 

65 

85.5 

♦  0 

0 

.0 

1 

33.3 

2 

66.7 

♦  0 

0 

•  0 

1 

33.3 

2 

66*7 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

i 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

109*0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

•  8 

3 

♦  8' 

30 

8.5 

271 

,76.6 

1.6 

2 

1.6 

21 

16.3 

99 

76.7 

.4 

1 

♦4 

9 

4.0 

172 

76.4 

NON-RES IQENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 

•  0 

0 

•  0 

0- 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.6 

0 

.0 

1 

4.3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.6 

0 

•0 

0 

.0 

0  * 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.9 

0 

.9 

0 

•  9 

0 

♦9 

0 

.9 

0 

.9 

0 

♦  9 

o  • 

.9 

0 

.9 

0 

.9 

0 

♦  9 

0 

.9 

0 

.9 

n 

♦  9 

0 

.9 

o  * 

.9 

5 

6.3 

0 

.0 

5 

11.6 

.0 
.0 
.0 

."o 

.0 
.0 

.0 

•  0 

•  9 

7.9 
5.3 
7.9 

.9 

•  9 

•  9 

.9 

•  9 
.9 


53  15.9 
9  7.9 
44  Ifet 


9 

.9 

0 

.9 

10  100*0 

0 

♦  Q— 

9 

.9 

o 

.  9 

0  .0 

o 

•  0 

♦9 

o 

.9 

10  1C0.0  • 

0 

•  0 

9 

.9 

0 

.9 

4  80*0 

1 

20.0 

0 

.9 

0 

.9 

*  2  100*0 

0 

•  0 

9 

.9 

9' 

.0 

2     66.7  o 

1 

33.3 

9 

♦  9 

1 

2.6 

36  92.3 

2 

5.1 

9 

♦  9 

9 

.9 

16  100.0 

0 

.0 

9 

♦  9 

%  1 

4.3 

29  87.9 

2 

8.7 

4 

1.6 

7 

2.8 

223  89.6 

19 

7.6 

0 

.9 

1 

1.3 

73  S6.1 

2 

2.6 

4 

2.3 

6 

3.5 

159  86*7 

17 

S.8 

9 

♦  9 

9 

.9 

7  70*9 

3 

3C.0 

0 

.9 

9 

3  75*0 

1 

25.0 

9 

.9 

9 

♦  9 

4    66* 7 

2 

33.3 

9 

.9 

9 

♦  9 

7  50*0 

7 

50.0 

9 

.9 

9 

.9 

5  83*3 

1 

16.7 

9 

♦  9 

9 

.9 

2  25.0 

6 

75.0 

9 

.9 

1 

2.6 

39  78.9 

7 

18.4 

9 

♦  0 

0 

•  9 

9  100.0 

0 

.0 

9 

.9 

1 

3.4* 

21  72.4 

7 

24.1 

9 

.9 

1 

5.6 

16  88.9 

1 

5.6 

9 

.9 

9 

•  9 

3  100.0 

0 

•  9 

9 

.9 

1 

6.7  * 

13  86.7 

1 

6.7 

1 

8.3 

1 

8.3 

"  10  83.3 

1 

8.3 

9 

•  9 

9 

•  9 

5  100.0 

0 

.0 

1 

14.3 

1 

14.3 

5  71.4 

1 

14.3 

9 

.9 

9 

♦  9 

15  3  o'o.O 

0 

•  0 

9 

•  9 

9 

.9 

3  1C0.0 

0 

♦  9 

9 

•  9 

9 

.9 

12  100.0 

0 

•  9 

0 

♦  9 

9 

.9 

2  100.0 

0 

•  9 

0 

.9 

9 

.9 

1  100.0 

0 

•9 

9 

.9 

9 

♦  C 

1  100.0 

*  0 

•  9 

9 

♦  9 

9 

♦  9 

20  100.0 

0 

•  9 

9 

.9 

9 

.9 

7  10C.0 

0 

•  9 

9 

.9 

9 

.0 

13  100.0 

0 

•  9 

9 

.9 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

•  9 

9 

.9 

9 

•  0 

0  .0 

0 

•  9 

9 

.9 

9 

.  »c 

1  100.0 

0 

.9 

9 

♦  9 

7  11 

18*3 

44  7**3 

5 

8.3 

9 

.9 

1 

5.9 

15  8'J*2 

1 

5.9 

9 

.9 

19 

23*3 

29  67*4 

4 

9.3 

7 
3 
4 

5 
3 
2 

3 
9 
3 

114 

38 
76 

3 

3- 
9 

3 
9 
3* 


354 

129 
225 


19 
9 
19 

5 
2 
3 

39 
16 
23 

249 
76 
173 

19 
4 

"6 

14 
6 
B 

38 
9 
29 

18 

3 

*  15 

12 
5 
7 

15 
3 

12 
2 

n 
i 

20 
7 
13 

1 
9 
1 

60 
17 
43 


DO* 


TABLE  7»  TOTAL  MASTER4 S  OECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  0V  .INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 
'  ETHNICITY t  AND  SEX?     INSTITUTION  AND  STATUE  197D-1979 


AHER I CAN  INDIAN 
ALASKAN  NAT  IV t 

NUMBER  X 


BUCK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  FAC  IFIC . ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NOV-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUM&Ek 


SOCIAL  SCI01CES  (22001 

MASSACHUSETTS 

MA    TUFTS  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0  " 

FEMALE  0  .0 

MALE  .    0  .0 

MA    U  OF  MASS  AMHERST  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    U  Of  MASS  BOSTON  CAMFUS 


2  6*5 
1  8*3 
1  5*3 


TOTAL 
FEMALE 

«  HA  LE 
IA  WILLIAMS 

TOTAL 
FEMALE 

.MALE 


0 
0 
0 

COLLEGE 
0 
0 
0 


.0 

•  0 
.0 

.0 

•  3 
•0 


MA         STATE  TOTALS 

TOTAL  0 

FEMALE  •  0 

MALE  0 


18  INSTITUTIONS) 
13  2*2 
3 

10 


1*6 
2.5 


MICHIGAN 

•MI    ANDREWS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

Ml    CENTRAL  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  .0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

Ml    EASTERN  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  .0  *0 

FEMALE  *     0  *0 

MALE  0  .0 

Ml    MERRILL- PALMER  INSTITUTE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

Ml    MICHIGAN  STATE  LNI VFRSITY 
TOTAL  #     0  *0 

F.EHALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MI     NORTHERN  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI     OAKLANO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FENALc  0  .0 

HALE  0  .0 

MI    UNIVERSITY  OF  OETROIT 
*  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

MI     U  MICHIGAN-ANN  ARBOR 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    WAYNE  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  U9 
FEMALE  i  4*8 

MALE  -0  .0 

MI    WESTERN  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


1  11*1 
1  25*0 
0  *0 


0 
0' 
0 

0 
0 
0 

2 
2 

3 
1 
2 

0 
0 
0 

0 

0^ 
0 

9 
3 
6 

10 


40*0 
50*0 
♦0 

3*9 
4*2 
3.8 

.0 
.0 
.0 

<5 

•  0 
.0 

•  0 

12*3 
20*0 
10*3 

•6.5 
13*6 
2*1 

15*1 
14*3 
15*6 

3*0 
11*1 

•  0 


0 
0 
0 

I 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

>  »o 

2*3 

•  0 
4.2 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

5 
2 
3 

1 

0 

1 

1 
1 

0 


2 
0 

1.7 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

5.1 
10.2 

•  0 

•  0 

5S 
.0 

3*9 
6.3 
1.9 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

1.4 

•  0 
1.7 

3.2 
3.4 
3.1 

1.9 

•  0 
'3.  1 

1.5 
5.6 
»0 


1  3.2 

0  .0 

1  5.3 


2.3 
.0 
4.2 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


7  1.2 
0  .0 
7  1.7 


3  9.7 

1  .  d.3 

2  10.5 


27 
3 
24 


4.5 

•  0 
8.3 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


4.6 
1.6 
6.0 


1 

1U1 

2 

22.2 

0 

•  0 

1 

25*0 

1 

20.0 

1 

20.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

5*1 

0 

•  0 

2 

16*2 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

2 

40*0 

0 

.0 

2 

50*0 

0 

.0 

0 

*0 

3 

3.9 

9 

11*8 

I 

4.2 

4 

le*7 

2 

3.8 

5 

9*6 

0 

.0 

0 

*C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0. 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

1.4 

1 1 

15*1 

0 

.0 

3 

20*0 

1 

1.7 

8 

13*6 

5 

3.2 

20 

12*9 

2 

3.4 

12 

2C*3 

3 

3.1 

8 

6*3 

Z 

3.6 

12 

22*6 

0 

.0 

4 

19*0 

2 

6.3 

6 

25*0 

1 

1.5 

4 

6*1 

0 

.0 

3 

16*7 

1 

2.1 

1 

2*1 

•MI          STATE  TOTALS  <  11  INSTITUTIONS) 

TOTAL,                1  »2  *  35  7*0 

FEMALE                1  »6  2ff  12*1 

MALE                0  *0  15  4*5 


13  2.6 
'  4V2 
6  1*6 


13 
3 

10 


2.6 
1*6 
3*0 


62 
31 
31 


12*4 
18*6 

0*2 


24  77*4 

4 

12*9 

3 1 

10  83*3 

1 

8*3 

12 

14  .73*7 

3 

15.8 

19 

40  9C*9 

2 

4*5 

44 

16  90*0 

2 

10*0 

20 

22  91*7 

0 

•  0 

24 

2  100*0 

.0 

■7 
«£ 

1  1C0.0 

0 

.  3 

1 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

9  *0 

1 9 

LOO.O 

19 

'0  *0 

6 

100.0 

6 

0  *0 

13 

100*0 

13 

491  83*4 

71 

12*1 

589 

171  91*0 

14 

7*4 

186 

320  79*6 

• 

\  57 

\ 

14.2 

401  v 

- 

\ 
\ 

«-4  44*4 

\  I 

33*3 

9 

3  75*0 

\  ? 

.0 

1  20*0 

3 

6  0.0 

5 

\  < 

'10  10C.0 

0 

.0 

1  A 
1  0 

2  100*0 

0 

.  0 

2 

8  100*0 

0 

.0 

8 

25  64.1 

12 

30.8 

39 

5  45*5 

4 

36*4 

11 

20  ,  71*4 

8 

28*6 

28 

3  60.0 

D 

\  a 

\:°o 

5 

2  50*0 

0 

4 

1  100*0 

0 

\o 

1 

'♦7  61*8 

20 

26.3 

76 

15  62*5 

5 

20.8 

24 

32  61*5 

15 

26.8 

52 

♦  0 

6  100*  D 

0 

6 

0  .0 

0 

.0 

0 

6  100*0 

0 

.0 

"6 

10  100*0 

0 

.0 

1 0 

7  100*0 

0 

.0 

7 

3  100*0 

0 

.0 

3 

45  61*6 

17. 

23*3 

73 

7  46*7 

5 

33*3 

JO 

*  12 

20*7 

56 

ill  71*6 

24 

15*5 

155 

40  67.C 

7 

11*9 

59 

71  74*0 

17 

17*7 

96 

3?     6**  6 

4 

7.5 

53 

16  76*2 

1 

4.6 

21 

2:  65*6 

3 

9.4 

32 

39  59*1 

23 

34.8 

66 

12  66*7 

3 

16.7 

18  • 

27  56*3 

20 

41.7 

*  48 

337.  67*1 

103 

2C.5 

5*2 

109  66*1 

25 

15.2 

*>  165 

228  67*7 

78 

23.1 

337 

MINNESOTA 

MN    HANK  AT  0  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
N    M3  OA  HE  AO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1 
0 
1 

STATE 

0 
0 
0 


3.3 
•  0 
4*0 
UNIVERSITY 
♦0 
*0 
0 


MN    SAINT  CLOUD  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


i 

0 


6.7 

,.0 
.,8.0 

•  0 

•  0 
.0 


•  0 

•  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1C.0 

12*0 

.0 
♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


25 
5 
20 

1 

0 

1 

6 
2 
4 


63*3 
100.0 
6C.0 

100*0 
*0 
100*0 

1C0.0 
100*0 
100*0 


6.7 

•  0 
8.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 


30 
5 
25 

1 

0 
1 

6 
2 
4 


ERIC 


1494 


TABLE  7* 


TOTAL  MASTERS 


OECREES  FOR  MAJOR  F1ELO  CCNFERREO  SY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 
ETHNICITY*  A NO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN ~I KOI  AN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

.NON-HlSPANtC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


SOCIAfi  SCIENCES  (22C0I o 
MINNESOTA 

MN    hi  NONA  STATE  CNIVCRSITY 

TOTAL  0        .0  0*0 

*"FEmL  E  0        .0  0  .0 

mLE  0       *0  0*0 

HH    U  OF  MINN  MNPLS  SNT  PAUL 

TOTAL  0        .0  2  3*A 

FEMALE  0       .0  0  .0 

.SALE  0        .0  2  A*9 


MN         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  UO 

FEMALE  0  .0 

MLE  1  U* 

MISSISSIPPI 

MS    t)ELTA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE'  0  .0 

mLE  0  .0 
MS    JACKSON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 
FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

MS    MISSISSIPPI  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

mLE  0  .0 

MS    MISSISSIPPI  ST  UNIVERSITY 


5  INSTITUTIONS! 
A  A.l 
0  *0 
A  5*6 


3 
2 
I 

II 

5 

'6 


A2.9 
33*3 
100*0 

91*7 
100*0 
65*7 


1  1A.3 

0  *0 

1  20*0 


TOTAL 
FcNALE 

mLE 


MS    MISS  UNIVERSITY  FOR  WOMEN 
TOTAL  .  0  "  *0 

FEHALt  0  .0 

mLE  0  .0 

MS    U  OF  MISSISSIPPI  MAIN  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

mLE  0  .0 

MS  U  CF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 
~    TOTAL  0  .0 

F  SHALE  0  *0 

mLE  0  *o 


9,1 

•  0 

11*1 

♦0 

♦  0 


♦0 
.0 
.0 

.0 
♦  0 
.0 


MS          STATE  TOTALS  ( 

TCTAL  0  *0 

FsMALc  0  . 0 

HALE  0  .0 


7  INSTITUTIONS) 
16  2A*6 
7  29*2 
9  22*0 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

a 
o 

0 
0 
0 

0 
0 

u 

0 
0 

Of 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


KHUE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

-o 

0 
0 


* 

NUMBER 

NUMBER 

NUMBER 

X 

» 

- 

.0 

0 

.0 

*  2 

100*0 

0 

•  0 

•  0 

o 

♦  0 

1 

100*0 

0 

•0 

♦  0 

•  0 

•  0 

1 

130.0 

0 

"  .0 

♦  0 

2 

3*  A 

53 

91*A 

3 

5*2 

•0 

o 

•  0 

'  17 

100*0 

0 

•  0 

♦  0 

*  2 

A. 9 

\36 

67.6 

3 

7.3 

♦  0 

5 

5*2 

67 

69*7 

5 

5*2 

♦  0 

o 

♦  0 

25 

100*0 

0 

•0 

♦  0 

5 

6*  9 

* 

62 

86*  1 

5 

6.9 

♦  0 

3 

A2.9 

57*1 

0 

♦  0 

♦  0 

c 

a  3*  3 

66  *7 

0 

•  0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

*0 

0 

.0 

♦  0 

1 1 

I 

6*3 

0 

•  0 

♦  0 

5 

IOC*  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

♦0 

6 

65*7 

1 

1A*3 

0 

•  0 

♦  0 

1 

1  A*  3 

g 

85*  7 

o 

♦  0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

o 

•  0 

♦  0 

1 

20*0 

A 

60*0 

0 

•  0 

♦  0 

1 

9*1 

1 0 

90*9 

o 

♦  0 

♦  0 

0 

*  0 

\. 

1 OC*  0 

o 

.0 

1 

11*1 

8* 

88*9 

0 

♦  0 

♦  0 

0 

•  0 

100*0 

o 

♦  0 

♦  0 

0 

♦  0 

4 

100*0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

A 

♦  u 

o 

•0 

o 

1  *0 

♦  0 

0 

♦  0 

9 

100*0 

0 

♦  0 

♦  0 

0 

•0 

2 

100*0 

0 

.0 

♦  0 

0 

•0 

7 

100*0 

0 

♦  0 

♦0 

0 

•0 

15 

10C.0 

0 

♦  0 

♦  0 

0 

•0 

3 

100*0 

0 

*0 

♦  0 

0 

•  0 

12 

100*0 

0 

♦  0 

♦  0 

16 

2A*6 

A9 

*  75.A 

0 

♦  0 

♦  0 

7 

29*2 

17 

7C*6 

0 

.0 

•  0 

9 

22*0 

32 

76*0 

0 

*0 

TOTAL, 
NUMBER 


2 

1 

58 
17 
Al 


97 
25 
72 


7 

6 

12 
5 
7 

7  ' 
2 


11 

2 
9 

*> 
A 
0 

9 
2 
7 


MISSOURI 

MO    CENTRAL  MO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0    '  *0 

FEMALE  0  *0 

mLE  0  *0 

MO     Li  NCCLN  UNIVERSITY 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

mLE  0  *0 

HO    THE  LlNOENkQOO  COLLEGES 


T3TAL 
FEMALE 
MALE 


MC    NT HE ST  MO  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 

mLE 

MO    SAIN1  LOUIS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

0  *o 

0  *o 

U  MAIN  CAMPUS 

0  .0 

0  .0 

0  *0 


MC    STHEST  MO  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEHALE^ 
mLE 


MO    STHMST  MC  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

*  FcttlLE  0  *0 

mLE  0  -0 

MC    u  Cf  MISS0URI-CCLUM8IA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

mLE  0  .0 

MO    U  OF  MISSOURI-KANSAS  CITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


3 

6*1 

0 

•  0 

1 

5.3 

& 

•  0 

2 

6.? 

0 

•  0 

2 

11*1 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

2 

12*5 

0 

.0 

6 

•  0 

0 

*c 

0 

*0 

0 

.0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

12*5 

0 

*0 

2 

16*2 

0 

*0 

1 

7*7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.♦o 

0 

•  0 

0 

"•0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

•0 

0  " 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

6 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

♦o. 

♦  0 
*0 

*0 
*0 
*0 


3  6*1 

1  5*3 

2  6*7 

2  11*1 

0  *o 

2  9  12*5 


35 

n 

11 

10 
2 
6 


71*A 
68*4 
73*3 

55*6 
100*0 
50*0 


11  22«A 

5  26*3 

6  20*0 


0 

♦  0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

0 

•  0 

0 

*0 

1  1C0*0 

0 

0 

♦0 

0 

*0 

0  *0 

0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1A  100*0 

0 

0 

*0 

0 

•0 

6  100*0 

0 

0 

*0 

0 

*0 

8  100*0 

0 

1 

A*2 

A 

16*7 

20  83*3 

0 

1 

9*1 

3 

27.3 

8  72*7 

0 

0 

*0 

1 

7*7 

12  92*3 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

■  3  100*0 

0 

0 

*0 

0 

*0 

0     ♦  so 

0 

^0 

*0 

c 

*0 

3  100*0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

9  100*0 

0 

0 

*0 

0 

.0 

5  10C*0 

0 

0 

•0 

0 

*0 

A  100*0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

51  89*5 

6 

0 

*0 

0 

*0 

13  92*9 

1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

36  68*A 

5 

0 

♦  0 

0 

.0 

22  95*7 

1 

0 

♦  0 

0 

•  0 

6  88*9 

1 

"  0 

*0 

0 

.0 

1A  100*0 

0 

33*3 

•  0 
37*5 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

10*5 
7*1 
11.6 

A*3 
11*1 
.0 


A9 
19 
30 

18 
2 

16 

1 
1 

0 

1A 

6 
8 

2A 
11 
13 

3 
0 
3 

9 
5 
4 

57 
1A 
A3 

23 
9 
1A 


lERiC 


1A95 


~f  »•* 


TABLE  ?**  TOTAL  NA$T»*S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  I NSTITU7I0NS  CF  HIGHER  EOUCATICN  BY  RACE. 
<$  ETHNIC tTYt  ANO  SEX.  ^INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  < 

SOCIAL  SCIENCES  (2200) 


bLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


,  WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-AES IDENT 
ALIEN 


iijIBER^  X 


NUMBER 


MlStOUR! 

NO    U  OF  MISSOURI-SAINT  LOUIS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

MO    WASHINGTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ♦<> 

MO    WEBSTER  COLLEGE 

TOTAL  0  .0^ 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

* 

NO         STATE  TOTALS*!*    12  » 
.  fOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

MONTANA  v 

MT    MONTANA^STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  1  20*0 

FEMALE  0  .0 

MALE  '  I  20*0 

MT    UNIVERSITY  Of  MONTANA 
TOTAL  0      >  *9 

£NALE  0  .0 

M*te_  0  *0 


0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

4 

10*3 

0 

•  0 

1 

6*3 

0 

.0 

3 

13*0 

0 

.0 

16 

12*6 

1 

•  8 

11 

15.1 

0 

♦  0 

5 

9*3 

1 

1*9 

f  ITUT  IONS) 

28 

r.3 

1 

♦  3 

15 

9,3 

0 

♦  0 

13 

5*9 

1 

.5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

NT         STATE  TCTALS^  C 
TOTAL  1  8*3 

FEMALE  0  .0^ 

•  MALE  1  8*3 


2  INSTITUTIONS) 


NEB*  AS 

NE    CUE IOHTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  ♦(> 

'FEMALE  0  .0 

MALE  0  *C 

NE    KEARNEY  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0     *  .0  , 

MALE  0  .0 

NE    U  OF  NE6AASKA-LINC0LN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

(MALE  .  0  .0 

ME    U  OF  NEBRASKA  AT  OMAHA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE    WAYNE  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
•  0 
•0 

.0 
.0 

.0  , 


1  3*7 

0  .0 

1  5*3 

3  11*1 

2  25*0 
1  5*3 


NE 


STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS  ( 

.,0 
0 
0 


5  INSTITUTIONS) 


NEVADA 

*NV    U  OF  NEVA  OA  LAS  VEGAS 

TOTAL                 1  6.3 

FEMALE'               0  .0 

MALE  1  11*1* 
NV    U  OF  NEVACA  RENC 

TOTAL                 0  .  .0 

■FEMALE               .0  .0 

MALE  (             0  .0 

NV          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL          K     1  5*0 

FEHM-E                0  .0. 

MALE  . '            1  9a 

NEW  HAMPSHIRE 

NH    DARTMOUTH  COLLEGE* 

TOTAL                0  ,0 

FEMALE                0  .0 

MALE  0  .0 
NH    RIVIER  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE         «      -0  .0 


5*3 
10*5 
3*6 


12*5 
♦  0 
22*2 


INSTITUTIONS) 
2     10. 0^ 
0  tO 
2  18*2 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

^♦0 

1 

3*7 

1 

12*5 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1*3 

1 

5.3 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 


•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


ER 

X 

NUMBER 

- 

t  ' 

NUMBER 

t 

0 

♦  0 

0 

.0 

IB 

\00.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

5 

10C.O 

0 

♦  0 

0 

•  0 

li 

100.0 

1 

2.6 

5 

12*8 

31 

79.5 

o 

.0 

I 

6,3 

15 

93*8 

1 

4.3 

4 

17*4 

16 

69.6 

0 

.0 

'  17 

13*4 

110 

86*6 

0 

♦0 

11 

15*1 

62 

84.9 

0 

.0 

6 

11. 1 

48 

88*9 

£  ' 

♦ 

2 

♦  5 

31 

8*1 

324 

84*6 

1 

.6 

16 

9.9 

138 

85*7 

1 

♦  5 

15 

6*8 

186 

84*2 

0 

•0 

1 

20*0 

4 

80*0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

♦  0 

1 

20.0 

4 

80*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

•  0 

1 

8.3 

11 

91*7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

1 

*.3 

11 

91*7 

1 

5*9 

y 

1 

5.9 

15 

88*2 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

100.  o' 

1 

6.7 

1 

6.7 

13 

86*7 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 


*0 
.0 
.0 

io 

*0 

♦  0 

.0 
♦0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 


1.3 
.0 
1.8 


6.3 
*0 
11*1 

.0 
*  *0 
*0 


1  5*0 

0  *0 

1  9*1 


•  0 
.0 
.0 

„0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

2 
1 
1 

3 
2 
1 

0 
0 
0 


.  .0 
.0 
*0 

12*5 
5*3 

11*1 
25*0 
5*3 

.0 
.0 
.0 


3  100*0 

1  100*0 

2  100.0 


6  8*0 
3  15*8 
3  5.4 


25 
7 
18 

24 
6 
18 

0 

1 

0 
1 


68 
16 
52 


25*0 
•  0 
44*4 

.0 
.0 
.C 


NUMBER 


92*6 
87*5 
94*7 

88*9 
75.0 
94*7 

100*0 
♦  0 
100.0 


90*7 
84*2 
92*9 


4  20*0 
0  '*0 
4  36** 


12  75*0 
7  100*0 
5  55*. 

4  100*0 
2  100*0 
2  100*0 


16  80*0 
9  1C0.0 
7  63*6 


15  100*0 
10  100*0 

5  100*0 

6  100*0 
1  100*0 
5  100*0 


TOTAL 
X  NUMBER 

r 


0 

.0 

18 

0 

•  0 

.5 

0 

♦a 

13 

3 

7*  7 

39 

0 

•  0 

16 

3 

13*0 

23 

0 

•0 

127 

o 

•  0 

0 

.0 

v  54 

27 

7.1 

382 

7 

4.3 

161 

20 

9.0 

221 

0 

♦  0 

5 

0 

.0 

0 

0 

•0 

5 

o 

♦  0 

7 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

7 

■f 

0 

•  0 

12  . 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

12 

-1  < 

5.9 

1  7 
1  / 

0 

.0 

2 

1 

6.7 

15 

0 

.0 

3 

0 

.0 

1 

0 

.0 

2 

0 

.0 

27 

0 

♦  0 

-  ...  8 

0 

.0 

"  -19- 

0 

♦0 

27 

0 

.0 

8 

0 

♦0 

19 

0 

.3 

1 

0 

♦  0 

0 

•  0 

.a 

1 

1.8 


75 
19 
56 


16 
7 
9 


20 
9 
11 


15 
10 

5 

6 
1 
5 


TABLE  U    TOTAL  MASTER*  S 


DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACPt 
-  CTHNIClTYt  ANDSEXt  ^INSTITUTlON'ANDTSTATr    1WB-197*  " 


AMERICAN  I HOI AN  . 
ALASKAN  NATIVE 

•        NUMBER  I 

$DCIAL  SCIENCES  C22C0)  * 

NEN  HAMPSHIRE 

HH    U  OF  NEW  HAMPSHIRE  » 
TOTAL  I  3*6 

A    FEMALE  0  .0 

°        MALE        *        1      4.8  * 

NH         STATE  TOTALS  I 
TOTAL  1  2.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  I  3*2 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


.0 
•0 
♦  G 


3  INSTITUTIONS) 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


MITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NGN- RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


3.6 
14*3 
•  0 


2*0 
5*6 
•  0 


NEW  JERSEY 

/> 

f 

NJ    DREW  UNIVERSITY  c 

TOTAL                C  *0 

0 

•0 

0 

•  0 

FcMLE                0  *0 

0 

•  0 

0 

•  *0 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

KJ    FARLGH  DCKSN  MACISUN  CAM 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

FcMALE                0   .  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

*0 

NJ    FARLGH  DCKSN  TEANECK  CAM 

TOTAL                0  *0* 

0 

*0 

0 

•  0 

FEMALE                0       *C  t 

0 

♦  0  ' 

0 

•  0 

MALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

NJ    JERSEY  CITY  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 C  *0 

7 

30*4 

0 

•  0 

FEPALE                Q,  -0 

5 

45*5 

0 

•  0 

KALE         *       0  *0 

2 

16*7 

♦  0 

•  0 

NJ    MGNMCUTH  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

0 

•0 

0 

.0 

Ft MALE                  0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                0  *0 

0 

•  0 

Q 

♦  0 

NJ    M3MCLAIR  STATE  COLLEGE 

«.«% 

TOTAL                 0  *0 

6 

18*2 

3 

6*8 

FEMALE                0  iO 

3 

16*7 

0 

*0 

MALE                 0  *0 

5 

19*2 

3 

li.5 

NJ    PRINCETON  UNIVERSITY 

TOTAL                 1  1*5* 

2 

3*1 

0 

•  0 

FEMALE                I  8*3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

MALE                 0  *0 

2 

3*8 

0 

*0 

•NJ    RUTGERS  U  NEHARK  CAMPUS 

TOTAL                 0  *0 

2 

11*8 

0 

♦  0 

FEMALE                0  *0 

0 

.0 

0 

♦  0 

MALE                 0  *0 

2 

15*4 

0 

•<r 

NJ    RJTGERS  U  NEM  8RUNSMICK 

TOTAL                0  *0 

5 

6*5 

1 

1*3 

FEMALE                C  *0 

2 

6*1 

0 

•  0 

MALE     •            0  *0 

3 

6*8 

1 

2*3 

NJ    SETON  HALL  UNIVERSITY 

TOTAL            *    0  *0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

FE     .E                0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                 0        *0  t 

0 

•  0 

0 

•  0 

NJ    TRENTON  STATE  COLLEGE 

TOTAL*               0  *0 

1 

11*1 

0 

♦  0 

FcMALE                0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE                0  *Q 

1 

16*7 

0 

•  0 

NJ    klLLIAM  PA TEftSCN  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

1 

5*9 

1 

5*9 

v   FEMALE  *'            0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

>v    MALE                 0  *,0 

I 

6*3 

1 

6*3 

NJ     V  STATE  TDTALS  <         12  INSTITUTIONS) 

TOTALS               1  *4 

26 

9*? 

5 

1*8 

FEMALE   X-          1  1*1 

10 

11*2 

■'8 

♦  0 

MALE      X       0        *0  ^ 

16 

6*6 

2*7 

TOTAL 
X  NUM8ER 

c 


NEN  MEXICO 


0 

♦  0 

2 

7*1 

24 

85*7 

2 

0 

•  0 

1 

85*7 

o 

0 

•0 

1 

^*  0 

lb 

85*  7 

2 

0 

- 

•  o 

& 

4*  1 

45 

91*8 

2 

0 

•0 

I 

5*6 

17 

94*4 

0 

0 

.0 

* 

3*2  ' 

28 

90*3 

2 

Q 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

75*0 

> 

1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

100*  0 

o 

0 

•  0 

0 

•  0 

I 

50*0 

1 

0 

*0 

.  0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 r 

100*0 

y 

0 

♦  0 

0 

A 

»  u 

o 

♦  0 

o  ' 

0 

♦  0 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

0 

•  0 

o 

•  0 

2 

100*  0 

o 

0' 

•  0 

0 

5 

100*0 

o 

0 

.0 

7- 

30*4 

16 

69*6 

0 

0 

•  0 

5 

45*3 

6 

C  i  c 

5^*5 

o 

0 

•0 

2 

16*  7 

1 0 

0  J*  J 

o 

0 

.0 

0 

•  0  ° 

2 

1C0.0 

0 

0* 

•0 

0 

•  0 

1 

100*0 

o 

,  0 

*  *° 

1 

100  *0 

Q 

2 

4*5 

29*5 

31 

70*5 

0 

2 

LI*  1 

p 

2  7*8 

13 

72*2 

o 

0 

♦  0 

8 

3C*  6 

69*  2 

o 

0 

♦  0 

3 

4*6 

43 

66*2 

19 

0 

« 0 

8*3 

7 

5  8*  3 

4 

0 

•o 

2 

3*8 

36 

67.9 

1 5 

0 

♦  0 

2 

11*8 

88*2 

o 

0 

♦  0 

0 

u  *° 

4 

100*0 

0 

0 

•  0 

2 

15*4 

1 1 

84*  6 

o 

0 

*0 

6 

7*8 

71 

92*2 

0 

0 

♦0 

2 

6*  1 

3 1 

93*9»  ' 

o 

c 

*0 

4 

9.1 

40 

90*9 

t  0 

0 

*0 

0 

*0 

8 

100*0 

0 

0 

•  0 

0 

i  00*0 

o 

0 

•  .0 

0 

*  « 

» o 

7 

1 OC*  0 

o 

0 

•  0 

1 

11*1 

8 

88*9 

0 

0 

•0 

'0 

A 

1(30.  0 

o 

0 

♦  0 

1 

16*  7 

5 

83*3 

o 

2 

11.8 

4 

23.5 

13 

76*5 

0 

0 

A 

*  u 

o 

•  0 

I 

100*0  * 

o 

2 

12*5 

4 

9C  a 

1 2 

75*  0 

o 

4 

1*5 

36 

1 3*  1 

21  8 

79*6 

20 

2 

2*2 

13 

14*  6 

72 

80*9 

2 

1*1 

23 

12*4 

146 

78.9 

16 

c 

•  0 

0 

*0 

9 

52*9 

8 

0 

*0 

0 

.0 

A 

80.0 

1 

*0 

0 

.0 

5 

41*7 

7 

5 

71*4 

5 

71.4 

2 

28.6 

0 

0 

*0 

0 

'  .0 

0 

•0 

0 

5 

71*4 

5 

71*4 

2 

28*6 

0 

2 

22*2 

2 

22*2 

I 

77*8 

0 

0 

*0 

*  0 

*0 

5 

1CC*0 

0 

2 

50*0 

'  2 

50.0 

«  2 

50*0 

0 

I 

3*4 

1 

3.4 

28 

46*6 

0 

1 

7.7 

1 

7.7 

12 

92*3 

0 

0 

*0 

0 

.0 

16 

loo.p 

0 

46 

•21 
25 


74*2  , 

91*3 

64,1 


7.1 
.0 
9.5 


4*1 

.0 
6.5 


25*0 
.0 
30*0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

.0 

*c 

.0 

.1' 

•0. 

.0 

*0 

*0 

•  0 
.0 


33*1 


♦  0 
*0 

♦  5 

*0 
*0 
*0 

*0 
*0 
*0 

*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


7*3 
4  5 
8*6 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 


12*9 
4.3 
17*9 


2B 
7 
21 


49 
18 
31 


4 

2 
2 

1 

.1 
0 

7 
2 
5 

23 
11 
12 

2 
1 
1 

M 
IB 
26 

65 
12 
53 

17 
A 
13 

77 
33 
44 

B 

1 

*7 

9 
3 
6 

17 
1 
16 


7 
0 
7 

'  9 
5 
4 

29 
13 
16 


62t 
23V 
39 


~TA*LM*-  -TOTAL-NASTEA-S-  OECMESFO*  MJOR-FIELO  CONfERAEO  »V1NSTI TUTIOWS^OF  HtOHEA  EDUCATION  BY  MCE, 
JLSfr"*  ETHNICITY,  ANO  SEX.     INSTITUTION  AND  STATE  19TB-1979 


AHER I CAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  ,  I 

SOCIAL  SCIENCES  12200} 

NEW  YORK 

NY    AD EL PHI  UNIVERSITY 
TOTAL         °      0  .0 
FEHALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NY    CUNY  BROOKLYN  CCLLEGE 


BLACK  ASIAN  CR  „ 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLfv'fiER 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
*  HALE        .  C 
NY    CUNY  CITY  COLLEGE 


>TOTAL 
FEHALE 
HALE 


•  0 

•  J 
.0 

.0 
.0 

•  0 


NUMBER 


NY    CUNY*C,Of-  STATEN  ISLAND 


•  0 

•  0 

•  0 

U  CENTER 
♦0 
.0 
.0 


TOTAL  0 
FEHALE  0 
NILE  0 
NY  "CUNY  GRAO  SCH  C 
TOTAL  0 
FEMALEw         *  0 
HALf  0 
NY    CUNY  HUNTER  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  »0 

NILE  .0  .0 

NY    CUNY  LEHMAN  COLLEGE 
.    TOTAL  0        *0  . 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    CUNY  QUEENS  COLLEGE 
TOTAL  1  4.2 

FEMALE  0  .0 

HALE  1  6*3 

NY    COLGATE*  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0      .  .0 

HALE  0  .0 

NY    COLLEGE  OF  SAINT  ROSE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    COLUMBIA  U  HAIN  DIVISION 
TOTAL  '   1  «3 

FEMALE  0        *0  • 

MALE  \  .5 

NY  COLUMBIA  U  TCHRS  COLLEGE 
C  .0 
0  .0 
0  .0 
ENDOW  EC  COLLEGES 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
I  STATUTORY  C 


TOTAL 
"FEMALE 
MALE 
NY    CORNEL  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  CORNELL 

oTOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NY    aMIRA  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEHALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    FOrOHAH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  *      0  *0 

,        MALE  0  .0 

•NY    HOFSTRA  UNIVERSITY 


TOTAL 
.  FEMALE 
HALE 

NY    IONA  CCLLEGE 

TOTAL 
*  FEHALE 
MALE 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


NY    JEWISH  THEOL  SEM  AMERICA 


TOTAL 
FEMALE' 
HALE 
NY    LONG  IS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY    LONG  IS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY    MANHATTAN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
,0 

•  0 


:RLC 


.0 
.0 
•  0 

6.9 
14*3 
4.5 


2  20*0 


0  *0 
0  .0 
0  .0 
BROOKLYN  CENTER 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
C  W  POST  CENTER 


NUMBER 


1 

25*0 

1 

16;  7 

0  " 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

11*5 
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TABLE  7.  TOTAL  HASTENS  06GREES  FCR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTlTUTIONSlOF  HIGHER  EWCATICN  »Y  RACE, 
,       •   _  tTHNICITY.  AMP  SEXf     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  JHOiXn  ' 
ALASKAN  NATIVE 

NUN0ER  X 

SOCIAL  SCIENCES  i2200J 


8 lack  "       asian  cr 
non-Hispanic  pacific  islander 


NUM8ER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
AL  IEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


NEW  YORK 

NY    MANHATTAN. LLC  COLLEGE 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0     •  .0 

HALE  0  .0 

NY    NEW  SCM  FOR  SOC  RESEARCH 
TOTAL      \       0  .0 
FEMALE  \0  .0 

MALE  <>  »o 

MY    NY  INST  TECHN , MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  6  .0 

MALE  0  .0 

NY    NY  INST  TECHN  NY  CTY  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .'0 

HY    NEW  YORK  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMLE  0       .0  ^ 

MALE  0  .0 

NY    NIAGARA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FENAVE  0        .0  t 

MALE  0  .0 

NY    PACE  UNIVERSITY  NEW  YORK 
♦  0        .0  * 
0  .0 
0  *0 
POLYTECHNIC  INST  NEW  YORK 


TOTAL 
FENALfc* 
«*  MALE 


NY 


TOTAL                  0  .0 

FEHAlc    •             0  .0 

MALE                 0  .0 

NY    RENSSELAER  POLY  INSTITUTE 

ur*L  0*  .0 

FEMALE  0    ,  .0 

MALE  ^     0  .0 

NY    SAINT  BONA\ENTURE  U 
TOTAL  0  .0% 

FEMALE  0  .0 

MALE      *  0  .0 

NY    SAINT  JOaN»S  UNIVERSITY 
TOTAL  1  2.7 

FEMALE  C  t  .C 

MALE  1  5.0 

NY    SARAH  LAWRENCE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .     ,  0  .0 

•NY    SUNXH*f  ALBANY 

TOT  All**  »  0  .0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

NY    SJNY*  AT  BINGHAMTON 
TOT'AL 1  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SJNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 
T01AL  0  .0 

fiMALe  __0  .0 

HALE  ,  0  .0 

NY    SJNY  AT  STONY  BK  MAIN  CAM 
TOTAL  '0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SJNY  COLLEGE  AT  8R0CKP0RT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HAlc  0  .0 

N*    SUNY  COLLEGE  'AT  BUFFALO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0.  *0 

/MALE  0  .0 

NY    SJNY  COLLEGE  AT  COR TLANO 
TOTAL    d  0  .0 

FEMALE*  0  .0 

.     XMALE  0  .0 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  FREOONI A 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SJNY  COLLEGE  AT  GENESEO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  NEW  PALTZ 
TOTAL  -  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  »    *        »0  . 
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*TABLE  7*    TOTAL  NA$T£A9S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HISHEA  EDUCATION  BY  RACE. 
•  •■*>  ETHNICITY,  AND  SEX!    INSTITUTION  AND  STATE  197B-1179 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

c 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  CA 

NON-HISRAMIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


SOCIAL  ^SCIENCES  -.C22C0) 

NEW  YORK  % 

NY    SUNY  COLLEGE  AT  ONE  0  NT  A 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY    SUNY  COLLEGE  AT  OSMioO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  0 

"  .0 


NY    SUNY  COLLEGE  PLAUSBURGH 


TOTAL 
FEhA  LE 
MALE  ** 


NY    SUNY  COLLEGE  AT  PDTSDAM 
TOTAL  0  .0 
 FEMALE  /    *        0  .0 

maT^J  o  .o 

NY    SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    UNIVERSITY  OF  ROCHESTER 
TOTAL  0       ♦ 0 

.     FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0' 

.0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

.0.** 

•  0 

•  0 
•0 

1*3 
4,0 

•  0 

.0 

•  0 
,0 


NV         STATE  TOTALS  ( 
„      TOTAL  3 
FEMALE  0 
MALE  3  ' 

NORTH  CAROLINA 


50  INSTITUTIONS! 

♦  2  103  5*5 
♦0  31  4*8 

♦  3  72  6,6 


NUMBER 


24 
6 
18 


NC    CAMPBELL  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

.FEMALE 

*    0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0     ♦  .0 

0 

•  0 

NC    DUKE  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  *0 

0 

•0 

FEMALE 

0  *0 

0 

.0 

-MALE 

0  .0 

0 

•0 

NC    APPALACHIAN  ST*  UNIVERSITY 

11*5 

TOTAL 

1  1.9 

6 

FEMALE 

1  11.1 

2 

22*2 

MALE  * 

0  .0 

4 

9*3 

NC    EAST  CAROLINA  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0        .0  - 

0 

•  0 

MALE 

0                    *0  N 

0 

•0 

NC    *C  A  GAL  C  TECH  STATE  U 

66*7 

JjTAL 

0  *0 

4 

FEMALE 

0  *0 

1 

100*0 

MALE  t 
NC    NC  CENTRAL 

0  .0 

3 

60*0 

UNIVERSITY 

TOTAL 

0  *0 

6' 

85*7 

FEMALE 

0  «0 

3 

100*0 

MALE'-" 

0  .0 

c\  3 

75*0 

NC    NC  STATE  U 

RALEIGH 

TOTAL 

0  .0 

$  0 

•  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

NC    U  OF  NC  AT 

CHAPEL  HILL 

TOTAL 

0        . 0 

1 

2.8, 

FEMALE  <" 

0  *0 

1 

7*1 

MALE 

o    ■  .0 

0 

•0 

NC    U  OF  NC  AT 

CHARLOTTE 

TOTAL  „ 

0     ,  .0 

0 

•0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

u  .0 

0 

♦  0 

NC    U  OF  NC  AT 

GREENSBORO 

TOTAL 

0  .0 

0 

*0 

FEMALE 

0  *0 

0 

'  *0 

MALE 

0  .0 

0 

•0 

NC    WSTN  CAROLINA  UNIVERSITY 

*  TOTAL 

9     .-*0  ' 

0 

•0 

FEMALE 

D~     .0  ~ 

0 

•0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

NC    WAKE  FOREST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

1 

11*1 

FEMALE 

0  *0 

0 

*0 

'MALE 

0  .0 

1 

25*0 

NC         STATE  TOTALS  <         12  INSTITUTIONS) 

TOTAL                1        .4  I«  7*3* 

FEMALE                 1      1.2-  7  8*3 

MALE                0       *0  11  6*7 

NORTH  DAKOTA 

NO    NO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

'  .TOTAL*                I    20«0  0  *0 

FEMALE                 1    33*3  0  .0 . 

MALE                0       *0  0  *0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

.0 
*0 
.0 

.0 
.0 
.0 

?  *0 
.0 
.0 


I.* 

.9 
1*6 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 

0  1 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0~ 
0 

o* 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


MITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NOK-RESIOENT* 
ALIEN 


NUM8ER 


TOTAL 
X  NUM8ER 


♦  0 

♦  0 
♦0 

o 

*0 
*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


46  2*6 
17  2*6 
31  2*8 


0 
0 
0 

.0- 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 


176 

54 
124 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
*Q 

•  0 

•  0 
.0 

.0* 

•  0 

/° 

1*3 
4*0 
*0 

•  0 

•  0 
.0 


10*2 
8*3 
11*3 


0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

40 

.0 

0 

-  .0 

0 

.0 

0 

.0 

' 

4*2  * 

0 

♦  0 

1 

4*2 

*  0 

Q 

.0 

o 

♦  0 

1 

7*7 

0 

♦  0 

7*  7 

1 

1.9 

0 

♦  0 

8 

15*4 

♦  0 

q 

♦  0 

3 

33*  3 

1 

2.3  ^ 

0 

.0 

5 

11*6 

l 

6*3 

0 

.0 

1 

6*3 

I 

16.7 

0 

.0 

1 

16*7 

0 

.0 

A 

V 

.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

66*7 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100*0 

c 

.0 

0 

•0 

3 

60*0 

0 

*  .0 

0 

♦  0 

6 

85*7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

75*0 

1 

2.7  . 

1 

3.7 

2 

5.4 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.0 

V 

3.3 

1  r 

3.3 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

V 

2.8 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

7.1 

0 

•  0 

0 

♦o 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

*  0 

.c 

0 

o- 

.0 

0 

«..o 

0 

0 

-0 

0 

«o' 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o  * 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

11.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

4 

1.6 

1 

.4 

24 

9.7 

1 

1.2 

'  0 

.0 

9 

1C.  7 

3 

1.8. 

1 

•fe 

15 

9.1 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

33*3 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

150 

) 

0 

? 

*N 

^  2  100*0 
1  1C0.0 
,  1  100*0 

0 
0 

c 

.0 
.0 
.0 

<*  2 
1 

9  1CC.0 
3  100*0 
6  1C0.0 

0 

-  c 

0 

•  0 

•  0 
♦0 

9 
3 
6 

4  60.0 

;  loo.o 

1  50.0 

1 

c 

'  I 

t 

20.0 
.0 
5C.0 

5  c 

3 

*t 

2  100*0 
1  100*0 
1  100*0 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

•«• 

2 
1 

1" 

63  79*7 

19  76*0 
4%  *i*5 

20  74*  1 
7  77*8 

13    72*2  v 

15 
5 

10 

7 
2 
5 

19.0 
20.0 
18.5 

25.9 

22.2  , 
27.8 

79 
25 

*  * 

27 
9 

*  18 

1  •3**2  77*1 
/     529  61*6 
813  74*4 

22  1 
65 
156 

1-5  7 

12*  • 
10*0 
14*3 

1*  741 

646  - 
1*093 

3  100*0  * 
3  100*0 
0      ^.0  ' 

20    83*3  . 
10  90*9 
10  76*9 

0 
0 
0 

3 

o  1 
2 

♦  0 
.0  ' 
.0 

12.5  v 

CI  * 

15.4 

3 
3 
0 

24 

13 

44  64*6 
6  66.7 
38  66*4 

0 
0 
0 

♦0 
•  '  *0 
.0 

*  52 

Q 

43 

.5    S3. 8  ' 
5  83.3 
,     10  100.0 

0 

Q 

0 

.0 
♦  0 
.0 

16 
10 

1  16.7 

0  .0 

1  20.0 

1 

Q 

1 

16*7 
♦  0 
20*0 

6 
I 

*> 

0  ,.0 
0  .0 
0  .0 

1 

0 

1 

£4*3  ° 

.0 
25*0 

7 
j 

4 

26  ,  70.3 
tr  85.7 
20  66.7 

9 
1 

6 

24*3 

1  4 

26*7 

37 

•j 

30 

c  - 

34  94.4 
12  65.7 
22  1C0.0 

I 

1 
0 

2.8 
7.  1 
•  0 

6  100.0 
2  1C0.0 
4  100.0 

0 
0 

c 

.0 
.0 
.0 

6 
2 

*  4 

46-100*  0  v 
20  100.0 
26  100.0 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

46 

20  . 
26 

6  100.0 
3  100.0 
3  100.0 

0 

0 
0 

.0 
.0 
•  0 

6 

3 
3 

7  77.6 
5  100.0 
2  50.0 

1 

0 

1 

11.1 

25..0 

9 

J'.* 

206  83*9 
72  85*7 
136  62*9 

16 
3 
13 

6.5 
3.6 
7.9 

248 
ft* 

164 

2  40.0 
1  33*3 
1  50*0 

2 
1 
1 

40.0 
.•33.3 
50.0 

5 
*  3 

2 

««'*••  ™-  —  «rr»^r,s»" EWCAT,CN  6Y 


'AMERICAN  INOIAN 
MA  SKA  H  NATIVE 

NUMBER  t 

£CCIAL  SCIENCES  12209) 

NORTH  OAKOTm 

NO    U  OF  NO  HA  IN  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALc  C  .0 

MALE  0  »3 

NO          STATE  TCTAIS  ( 

T-M«t  1  5*V 

FIAAIE  I  9*1 

HALS  0,  .0 

OHIO 


OH    ANTIOCH  JNIVER51TY 
TOTAL  C 
FERULE  0  .0 

v       MALE'  0  ,0 

OA    ?3NC  IN\j  GRN  ST  U  HA? N  CAM 
TOTAL  c  Q,  A*0 

FEmiE  o  v*0 

MALE  0  *3 

OH    CASE  NESTcRN  RESERVE  "J  . 


•LACK         •    A  SI  AN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLAMOE* 


NUMBER 


2  INSTITUTIONS) 


.9 
.0 
.0 


1  10*0 

0  *o 

1  25*0 

0  *0 

*>  .0 

9  .  .0^ 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

♦  0 


OH    CLEVELANO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  1  .2** 


FEMALE 
MALE 


J>*9 
•  0 


OH    JOHN  CARROLL  UNIVERSITY 


II* 


.1 

♦  0 
23*1 

11.9 
11*8 
12.0 


NUMBER 


0 
Q 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 


HISPANIC 
NUMBER 


.0 
.0 


.0 

♦  0 

;o 

.0 
•0 

♦  0 

♦  0- 
.0 
.0 

4.8 

5*9 
4.0~ 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
OH    KcNT  STATE 
TOTAL 
F£M\Lc 
ML  E 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
MAIN  CAMPUS 

0  *0 

0  *0 

0  ^ 


OH    MIAMI  UNIVERSITY  MAIN  CAM 


TOT  AL  '  0 

FEMALE  0 
HALE  0 
OH    04ERLIN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE  * 
CH    »I0  STATE 
TOTAL 
FcMALE 
MALL 
Oh    CH  10 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•9 

.0 

.0 
.0 
.0 


I  MAIN  CAMPUS 
9  .0 
0  .0 
0  .0 
I  MAIN  CAMPUS 

0  .0 
0  *0 
fWLC  ^0  *0 

OH    U  OF  AKRON  MAI  N  CAMPUS 
TOTAL  Q        «0  <> 

FEMAL6  0  *0 

MALE  0  .0 

OK    «J  OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  *     0  *0 

MALE  0  '.0 

OH    UNIVERSITY  OF  OAYTON 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  *9 

MAL6  0  .0 

Oh    UNIVERSITY  OF  T0LE90 


0  *0' 
0  ."0 
0  .0 
MAI K  CAMPUS 


TOTAL  \ 
FEMALE 
MALE 
OH    WIGHT  ST  - 

TOTAL          «  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  **0 
OH    XAV I ER  UNIVERSITY 

TOTAL  0  **0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
OH    YOUNGSTOXN  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

OH  .       STATE  TOTACS  C        17  H 

TOTAL                1  *2 

FEMALE                1  »5 

MALE                0  *0 

OKLAHOMA 

*  OK*.  CENTRAL  STATE  UNIVERSITY 


TCTAL 
FEMALE 
.MALE 


«0 

.0 
•  0 


er|c 


0 

•  0 

0 

.3 

o 

♦  3 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0 

9 

♦  0 

0 

.0 

3 

e.i 

0 

.0° 

3 

21*4 

0 

•  0 

3 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  3 

0 

♦  3 

0 

.3 

0 

.0 

*  A 

6  - 

3.8 

0 

♦  u 

2 

8.0 

0 

.0  - 

A 

9*3 

0 

.  u 

20 

14*8 

1 

.7 

6 

16*7 

1 

2*8  r 

14 

14*1 

0 

,  -°  \ 

5 

12.2 

1 

2.4 

1 

9*1 

0 

*o 

4 

13*3 

1 

3.3 

1 

1*6  b 

0 

*2 

0 

0' 

•  0 

1 

2*6  » 

0 

.0 

0 

♦  3 

0 

*  .0 

0 

\3 

0 

.  3^5 

0 

♦  3 

3 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

"3 

♦  0  - 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  c 

0 

♦  3 

-0 

.0 

1 

8*3 

3 

.0 

1 

14*3 

3 

♦  0 

\° 

♦  0 

0 

•  0 

3 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

♦p  * 

TITUTIONS) 

45 

8*0  < 

.  4 

-  *v 

15 

7*3 

2 

8.3 

2 

0 

.0 

0 

.0 

9 

•  0 

0 

♦  0 

D 

•  0 

9 

* 

0 
0 
0 

0 
3 
0 

0 

0  ■ 
0 


0 
0 
3 

0 
0 
0 

3 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

9 
0 

.  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 
♦0 


♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦0 

♦  0 

•0 

♦  0 

♦  0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


*  0 
0 
0 


1  2.4 
1  5.9 
0  .9 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RfcSIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


.0 


♦  0 

.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
♦0 
*0 

♦0 

♦  0 
.0 

.0 
♦0 
.0 

.0  * 

.0 

.0 

1.6 
.0 
2.6 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.9 
.0 

.0 

♦  0 
.9 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 


1501 


1 

5.9 

1 

9.  1 

0 

.0 

1 

10*0 

0 

*o 

1 

25*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

11*1 

0 

♦  0 

3 

23*1 

9 

21*4 

5 

29*4 

A 

16.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0* 

0 

.0 

0 

.0 

3 

8*1 

3, 

21*4 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

8.8 

8.0 

9.3 

21 

15*6 

19*4 

14 

14.1 

44*6 

9.1 

16.7 

0 
0 
0 

0 
3 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 


52 
19 
33 


3.2 

.0- 
5.1 

.0 
-.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

8.3 
14.  * 
.3 

*.o 

•  0 


9.2 
9.3 
9.2 


12  100.0 
8  100.0 
*  100.0 


14  C..4 
9  81.8 
5  83.3 


*  9  90.0 
6  100*0 
3  75*0 

36  100*0 
13  100*0 

23  100*0 

24  88*9 
IV  1:0.0 
10  76*9 

33    78*6  . 
12  70*6 
21-  84*0 

5  10C.0 
3  100*0 
100*0 


♦  0 

•0* 
.0 


.0 
.0 
.0 


2  11*8 
1  9*1 
1  16*7 


39  95*1 
14  100*0 
25  92*6 


0 
0 

0  , 

2 
0 
2 


•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

,0 

•  0. 
.0 

•0 

•  0 
•0 

.0 

ro 
.0 

4.9 

•  0 
7.4 


12 
8 
4 


17 
11 

6 


19 
6 
4 

36 
13 
23 

27 
14 
13 

42 
17 

25 

5 
3 
2 

4f 
14 

21 


15*61 


34  91*9 
11  78*6 
23  100*9 

•  s 

0  0 

•  0* 
♦0 

♦  0 

37 
14 

23 

1  100*0 
1  100*0 
0  .0 

0 
0 
0 

.0 
♦  0 
.0 

0 

58  85.3 
22  88.0 
36  83.7 

4 
1 

3 

5*9  , 

4*0 

7.0 

6.8 
»  25 
43 

37  27.4 
9  25*0 
28  28*3 

77 
20 
57 

57*0 
55.6 
557*6 

135 

36 
99 

25  61.0 
6  54*5 
19  63*3 

10 

'  4 
,  6 

24*4  * 
36*4 
20*0  „ 

41 
U 
30 

51  81*0 
19  79*2 
32  82*1 

10 
5 
5 

ir*9 

2  0*8 
12*8 

ft 

39 

3  100*0 

1  100*0 

2  100*0  * 

0 
0 
0 

.0- 

•  0 

•  0 

3 

1  * 
2 

16  84*2 
\  71*4 
11  91*7 

_  1 

3 
2 

r 

15*8  ' 
28*6  ' 
8*3 

19 
7 
12 

10  100*0 

8  10C.O 
2  100*0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.3 

10 
8 

2 

11  91*7 
6  85*7 
5  100*0 

15  100*0 
4  4  00.4 
11  10C.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.0 
'  .0 
♦0 

•  0 
•0 

•  0 

12 
7 
5 

<~  15 
4 
11 

407  72*0 
154    75*1  m 
253  70*3 

106 
32 
**  74 

18.8 
15.6 
20,6 

565 
205 
360  , 

/ 

4  66*7 
3  10C.0 
1  33*3 

1 

2 

■  -0 
2 

33.3 
•0 
66*7 

6 
3 

TABLE  7*    TOTAL  MASTERS 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER .fcOUCATICN  BY  RACE* 
ETHNICITY*  AND  SEX*     INSTITUTION  AND  STAT E    It76-I07t  . 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  4S|AN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  IS1ANDER. 


H,!?PAiIC 


.  TOTAL 
•  MINOR  I TY 


k^ITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 

SOCIAL  SCIENCE*  122*0) 

OKLAHOMA         %    "  V 

CK    OKLA  STATE  U  MA* N  CAMPUS 
TOTAL      *  2 
FEMALE  0  .0 

KALE  2  7*1 

OK    U  OF  OKLAHOMA  N  CRM  AN  CAN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  #  0  .0 

HAL  c  0  O 

,  OK    UNIVERSITY  OF  TULSA 


t      *  NUMBER  f  X 


TCIAL 
FEMALE  . 
MALE 

OK  STATE 

.  JCJAL 
•  FEMALE  » 
MALE 


0 
0 
„  0 

TOTALS 
2 
0 
2 


.0 

i 


i.O 

•  0 

♦o 

.0 
.0 

.0 

•  0 


2*0 
0 

*3*2 


4  INSTITUTIONS) 


OREGON 

*  i  A 

**OR  /LEWIS  AND  CLARK  COLLEGE  & 

'       ioyAL  o  A.o 

%•  FEMALE  t)  $.0 

*  'MALE     *     *      C  *0 
'OR    OREGON  STATE  UNIVERSITY 

•     *   TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

•  «Ml£  0  *  .0 

*    OaVPOR'TLANO  STATE  LNIVER5UY 

.     ^OTAL  1  1*5 

FEMALE  0  .0 

'   MALE  I  '£•4 
<yi  OR    U  OF  OREGON  MAIN  CAMPUS 

«  TOTAL  0  .0 

♦  FEMALE*  0  *3 

MALE  0^        .0  ~~ 

OR*  RE 60  COLLEGE  . 

TOTAL  0  .0 

TEHALE  ^  1  0  .0 
*HAi.E  0  .*0 

OR    UNIVERSITY  OF  PORTLAND 
TOTAL'  0   *  *3 

FEMALE  0  .0 

HALc  0  .0 


•  0 

•  0 

•  0 

.3 

•  0 
.0 

•3.1 
.0 
%i9 

1.8 
«*.8 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


NUMBER 

•« 

NUMBER 

I  * 

NUMBER 

-  X 

NUMBER 

i  " 

*> 

*•  ' V 

1 

■ 

* 

0 

•  0 

0 

♦  0 

.  2 

t  4*9 

35 

85.4 

0 

♦  0 

0 

.0 

•  0 

'  *o  . 

-13 

100*0 

0 

♦  0 

3 

.0 

2 

7.1 

22 

78*6 

"0 

ro 

0 

♦  0 

0  , 

.0 

28 

71.8 

0 

♦  o. 

0 

.0 

10 

76*9 

..o 

0 

.0 

'  o. 

-  .0 

16 

69*2 

0 

•  0 

0 

t  >. 
♦  0 

0 

<0> 

12 

92*3 

0 

•  0 

'  0 

•  0 

0 

>  .0* 

7 

100*0 

•  0 

♦  3» 

0 

.0 

a  m* 

0 

• 

•  0 

*5 

83*3 

o 

♦  0 

'  - 

3 

♦b 

2 

*%0 

79 

i  ( 
79*8 

0 

•  0 

0 

.0 

*  0 

.0 

'  33 

91*7 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

3.2 

73*0 

0 

•  0 

1 

0 

♦0 

0 

.0 

14 

J 
100*0 

0 

♦  o  • 

0 

♦  0 

0 

♦  c 

•     *  2 

100*0 

0 

♦o. 

?" 

♦0 

0 

•  .0 

12 

10C.0 

1 

7.7* 

0 

♦  0 

1 

7.7 

11 

84*6 

0 

.0 

0 

•3 

.0 

3 

:od.o 

I 

10.  0 

*> 

•  0 

I 

10*0 

6 

80.0 

1.5 
•»0 
2.4 

.0 
.0 
4  .0 


.0 

*0* 

.0 


Oft^*      $TATE  TOTALS  ( 
TOTAL        ,         1  «o 
FEMALE,       .    *  0  *0 
o  MALE   -  1  1.0 

V 

PENNSYLVANIA 

PA    BL CONS BURG  STATE  COLLEGE 
•TOTAL  0-  .0 

FEMA*L£       *       0  .3 
HAL?    or         fc^  »3 
PA    BRYN\SA«R*  COLLEGE 
TOTAL       •  0  *3 

FEMALE*  *     .      0  .3 
HALS         *      0  .0 
PA    CALIFORNIA  STATE  COLLEGE 


6  INSTITUTIONS) 


1.9 
1*9 
1.9 


2  1*3 
0  *0 
2  1*9 


0 
0 

2 
1 
1 

0' 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 
•0 

3*5 
4*8 
2*6 

♦0 

♦  0 

♦  0 

*0 

♦  0 

♦  0 


1*3 
1*9 
1*C 


.0 
•0 

•  0 

40 

•  0 

•  3. 


Tl*TAL  - 
FEMALE"     *  0 
■MALE  0 
PA  CARNEGIE-MELLON 
TOTAL  0  . 

L     FEMALE  •  Q 

MALE  T  . 

PA     OUQUESNE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  *b« 

MALE  0  «0 

PA    EAST  STR0UQS65  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  *     *0  t 

v  FEMALE  ^3  ^.3 

■  MALE  CT  .0 

PA    EOfNBQRO  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0'  .0 

FEMALE  3  .0 

MALE  0  *  *0 

PA    GANNCN  COLLEGE 

TOTAL  *0 
FEMALE  -  3  O 

HALE  0  .0 

PA     INDIANA  U  OF  PENNSYLVANIA 


T0T4L 
FEMALE 
*  HALE 


♦  At 


6*2 
♦  0 
9*8 

5*1 
9*5 
2*8 

*0 
*0 
*0 

*0 
*0 
*0 


5*1 
3*8 
5*8 


75*4 
87*5 
68**3 

70*2 
81*0 
4?.9 

100*0 

roq.o 

^lCC^C 

1  100*0 
0  *0 
1*100.*0 


49 
21 
2d 

40 
*  17 
23 

6 
3 
3 


121 
'  46 


77*6. 
66*6 


0 

*3 

0 

*3 

0 

♦0 

0 

♦  0  * 

0 

*  .0 

0 

♦  0* 

0  . 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

c 

♦0 

0 

•  6 

0 

.0 

3 

.0 

0 

♦  0 

c 

•  0 

*3 

.0 

0  ' 

•  0 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

■  .0 

2 

13*3 

d 

♦  0 

2 

13*3 

0 

*3 

I 

16*7 

0 

♦  0 

1 

16*7  % 

.  0 

*  *0 

1 

11*1 

0 

*0 

1 

11*1 

2 

0 

.3 

0 

*o' 

2 

14*3 

1 

0 

*0 

0 

*3 

1 

25*0 

1 

10. 0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

10*0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

*  *o 

0 

*0 

0 

•  3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0  » 

0 

•  0 

0 

'  .0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.3 

c 

*0 

*  0 

.0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

♦  3 

0 

i  *o 

•  0 

*0 

0 

*0 

•  0 

0 

4*0 

0 

*Q 

0 

•0 

Ox. 

♦  0 

'  0 

»0 

0 

*0 

3 

.0 

<rv 

♦  0 

0 

.0 

3 

*3 

2 

20*0 

0 

*0 

o' 

*0 

2 

20*0 

1 

20*0 

0 

*0 

0 

*0 

1 

20*0 

-  1 

20*0 

.0 

♦  0 

0 

*0 

1 

20*0 

1 

3.3 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

♦  0  . 

1 

4*5 

0 

*0 

0 

*0 

4*5 

75 

72.6 

12 

100*0 

1 

100*0 

11 

130*0 

10 

83*3 

10 

83*3 

0 

'  -°1 

13 

86*7 

5 

83.3 

8 

66*9 

10 

71*4 

3 

75*0 

7 

70*0. 

16 

100*0 

5" 

icp*o 

11 

100.0 

9  400*0 

2 

100.0 

7 

100*0 

11 

91*7 

0 

*0 

11 

91*7 

8C.Q 

80*0; 

80*0' 


26  86*7 
8  100*0 
U  81.6 


7A1LE  7. 


*M  *™-^c^^  EDUCATION  BY  MC£. 


AMERICAN  INDIAN 
«,     ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  % 

SOCIAL  SCIENCES  (22001 

Pennsylvania  t^ 

PA    KJUTOIM  STATE  COLLEGE 


•LACK  ASIAN  OK 

NON-HISPWIIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


TOTAL      «  0 
FEMALE  v  0 
NILE  0 
PA    LEHICH  UNI*€RSITY 


TOTAL, 
FEMALE 
NILE 


3hT 


PA    MANSFIELD  STATE  COLLEGE 
"  TOTAL  0  .0 

FEMME  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    MARWOOD  CCLLEGE . 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE*  0  .0 

PA    NILLERSV.LE  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NAL£W  0  *0 

>A  >A  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

'    MILE  •  0  .0 

PA    SHIP PENS BURG  ST  COLLEGE 

TOTAL    •     *       0   .0 

FEMALE     ■  0  *0 

MAL  E  -0  * 

PA    SLIPPERY'  ROCK  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  *0* 

FEMALE  »0 
NILE       '     t.  0  .0 
PA    TEMPLE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    U  OF  PENNSYLVANIA 

TOTAL  0  .0 

•    FEMALE  0        »0  „ 

■  .NILE  0*0 
PA    U  OF  PITTSBC  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  I  »2*B 

FEMALE  0  .0 

-MALE  1 
PA    UNIVERSITY  OF  SCRANTON 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  »*0  .0 

MALE  0  .0 

PA    VILL'ANOVA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

i     FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    ME  ST  CHESTER  ST  COLLEGE 
TOTAL  0 ,  *0 

FEMALE  *  0  *0 

NILE  0  .0 

PA    WILKES  COLLEGE 
*  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


NUMBER 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

•  0 

5 
3 

0 

o  - 

0 
0 

0  • 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

I 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0  ' 

♦0 
•0 

•  0 

*.i 

15*0 
4.8 

•  0 
-  .0 

♦  »0 

•  0  * 
•     *0  i 

•0 

.0 

•  0 

•  0 

I.I 

2.9 
.0 

5.*6 

•  0 
8.3 

•  0 
.0 
.0 

.0 

*  .0 

•  0 

10. 0 
.0 
14.3 

.0 
.0 
.0 


PA         STATE  TOTALS.-  t"      24  INSTITUTIONS* 


IB- 


|£V 


TOTAL                 1  »2 

FEMALE  4  »0 

MALE                1  »3 

> RHODE  ISLAND 

RI    BROUN  UNIVERSITY 

'  TOTAL                2  4.3 

FEMALE               0  *0 

MILE                2  5*<> 

Rt    PROVIDENCE  COLLEGE 

'     TOTAL  •             0  .  *0 

FEMALE                0  .0 

*  MALE  0  *0 
RI    RHOOE  ISLAM)  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

*  FEMALE                0  *0 

MILE                0  *0 

RI    U  OF  RHOOE  ISLAND 

TOTAL               0  .0 

FEMACE                0  *0 

HALE                0  *0 


14 
6 
8 


I 
0 
I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


3.0 
3.8 
2.6 


2.1 

•  0 
2.7 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

.0' 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
.0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0  " 

0 

0 

0 
0 
0 

I 
I 

0 

2 
2 
0 

0 
0 
Q 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

« 

0 
0 
0 

'  0 
0 
0 


•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

2.6 
7.7 
.0 

2.2 
5.7 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

'  .0 

•  0 

•  0 


I.I 

2.5 
.3 


I  2.1 

0  *0 

1  2*7 


RI      .  STATE 
'  .TOTAL 
0F«MALC 
'MILE 


TOTALS 
2 
0 
2 


< 

2.6 
•  0 
3.6 


INST  ITUTIONS) 
1  **3 
0 
I 


.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


1.3 
■  .0 
1.8 


ER 

X 

NUMBER 

I 

I 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

A 

♦  u 

0 

.0 

?  0 

A 

«u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0  * 

.0 

0 

.0 

0 

A 

«  u 

0  * 

.0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

>\0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

lit 

6 

9.7 

I 

5.0 

4  20.0 

0 

.0 

2 

4.B 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

♦0 

A 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

,  0 

0 

.0 

I 

2.6 

0 

.0 

I 

7.7 

0 

.0 

o 

♦  0 

0  . 

•0 

3 

3.4 

0 

.0 

3 

B.6 

0 

♦0 

o 

.  0 

0 

.0 

3 

6.3 

D 

♦0 

0 

.0 

0 

♦0 

3 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

o  • 

.0 

I 

14.3 

0'  ' 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

Q 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

.2 

21 

4.5 

I 

.6 

II 

6.9 

0 

.0 

10 

3.3 

I 

2.1 

5 

10.6 

0 

.0 

0 

•  0 

I 

2.7 

5 

13.5 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

•  .0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMPER 


TCTAL 
X  NUMBER 


B  100.0 
.1  100.0 
7'  100.0 

B  100*0 


100*0 
100*0 

100*0 
.0 
100*0" 

100*0 
.0 
100*0 


7  100*0 

3  100*0 

4  100*0 

50  80*6 
15  75*0 
35  83*3 

14  100*0 
3  1C0.0 

11  100*0 

2  100*0 
0  .0 
.  2  10C.0 

37  97*4 

12  92*3 
25  100*0 


62 
25 
37 

22 
1& 
12 

9 
1 

e 


69*7 
71*4 
6B*5 

61*1 
B3.3 
50*0 

100*0 
100*0 
10C.0 


45  100*0 
24  100*0 
21  100*0 


90*0 
100*0 
B5*7 

100*0 
•  0 
100*0 


393  B4«9 
136  85*5 
257  84*5 


35  74*5 
8  80*0 
27  73*0 

10  100*0 
3  100*0 
7  100*0 


10C.0 
100*0 
100*0 

100*0 
100*0 
100*0 


1.3 
.0 
1.8 


6.6 
.0 
9.1 


64  84*2 
19  90*5 
45  61*8 


0 

•0 

B 

0 

•  0 

i 

0 

•  0 

7 

0 

.0 

B 

0 

♦Q, 

1 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

A 
U 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

1 

0 

<0 

0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

4 

6 

9.7 

62 

1 

5*0 

9ft 

5 

11*9 

42 

0 

•0 

14  • 

0 

♦  0° 

3 

0 

•0 

11 

0 

♦  0 

2 

0 

•  0 

0 

o 

♦0 

2 

o- 

.  .0 

3B 

0 

.0 

13 

0 

•  0 

25 

24 

27*0 

B9 

7 

20*0 

35 

17 

31*5 

54 

11 

30*6 

36 

2 

16*7 

12 

9 

37*5 

24 

0 

.0 

9 

0 

♦0 

1 

0 

$ 

0 

.0 

45 

0 

♦  0 

24 

o 

.0 

21 

0 

*  .0 

10 

0 

•0 

3 

o 

♦0  j 

7 

0 

.0 

1 

0 

♦  0 

D 

o 

.0 

1 

9 

49 

1C.6 

4e>3 

12 

7.5 

159 

37 

12.2 

304 

7 

14.9 

47 

2 

20.0 

10 

5 

13.5 

37  / 

0 

•  0 

10 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

7 

*  0 

•  0 

4 

c 

•  0 

2 

0 

•  0 

2 

0 

•0 

15 

0 

.0 

6 

0 

•  0 

9 

7 

9*2 

76 

2 

9.5 

21 

5 

9.1 

55 

ERIC 


1503 
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17 

0 

.0 

0 

♦  0 

41 

100*0 

0 

•  0 

11 

0 

.0 

0 

*0 

■  3 

100*0 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

0 

*0 

e 

100*0 

0 

•  0 

6 

.0 
.0 
.0 

5.3 
12.5 
.0 


60.0 
75.0 
50.0 


I.  12. 
0 


5.3 
5 
0 


0 

.  0 
0 

18 
7 
11 


♦  0. 

♦  0 
.  *0 

94.7 
87.5 
10C.0 


'«  40.0 
1  25.0 
3  50.0 


0  .0 

0 

♦  0 

7 

100*0 

0  .0 

♦  0 

7 

100*D 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•0 

4  13.3 

5 

16.7* 

25 

83*3  ~ 

1  7.7 

2 

15.4 

*  11 

84*6 

3  17.6 

>  * 

3 

17*6 

14 

82*4 

19^5.. 

156? 

* 

• 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

.0 

•  0 
.0 


10 
4 
6 

"  19 
8 
11 

7 
T 

0 

30 
13 
17 


5 


:**iiT.  totu .  Mt4>  "^^^^"rs'af^.^^^^^^'s^ur6"  "JCAT,0N  aY 


AMER I CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE, 

NUMBER  *  I1 

SOCIAL  SCIENCES  122001 

TEXAS 

tx    UNIVERSITY  OF  OALLAS 
i   '.TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0.0  0 

HALE  0        .0  0 

'     *-TX    U  CF  HOUSTON  CEN  CAN  PUS 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0.0  0 

MALE  0        .0  0 

TX    U  HOUSTON  CLEAR  LAKE  CITY 

TOTAL  1      *.l  0 

FEMALE  1    20.0,  0 

MALE  0.0  0 

L    *  TX    TEXAS  MI  UNIVERSITY 
~~  TOTAL  0*0  1 

FEMALE  0.0  0 

MALE  0        .0  1 

TX    U  OF  TEXAS  AT  AUSTIN 

TOTAL  0        *p  1 

FEMALE  0       .0  1 

~  ,    -  MALE  0.0  0 

TX    U  OF  TEXAS  AT  ARLINGTON 

TOTAL-  —  1"  v  1 

"  FEMALE  0        .0  0 

MALE  1      3.1  1 

.TX    U  OF  TEXAS  AT  OALLAS 

TOTAL  0.0  0 

FEMALE  0      N.0  0 

MALE  0  *  .  0 

TX    U  OF  TEXAS  AT  EL  PASO^ 
1  TOTAL  0.0  -  0 

FEMALE  0.0  0 

MALE  0        .0  •  0 

TX    U  OF  TEXAS  PERMIAN  BASIN 

TOTAL  0        #0  0 

FEMALE  0.0  0 

MALE  0*0  0 

TX    0  OF  TEXAS  SAN  ANTONIO 

TOTAL  0        *0  0 

FEMALE  0        .0  0 

f  MALE  0        *0  C 

.   IX I  NEST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

•     FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
HI NOR I TY 


'WHITE  * 
NON-HlSPANIC 


NON-RES 10ENT 
ALIEN 


TOTAL 


TX         STATE  TOTALS  f 

TOTAL  2  «3 

FEMALE  1  ♦* 

MALE  I  »3 


33 


0 
0 

•  j°, 

INSTITUTIONS) 

2i7  4.3 

13  3.0 

I*  3.3 


s 

NUMBER 

X. 

NUMBER 

f 

NUMBER 

I 

NUMBER  X 

e 

NUMBER 

I 

NUMBER  * 

r 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

A 

•  u 
0 
0 

J 

♦  0 

•  0 
•0 

3  100*0 

'0  *o 

3  100.0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

3 
0 
3 

.0 
.0 
.0 

2 
1 
1 

4.4 

5.9 
3.6 

2 
0 
2 

4.4 
.0 
7.1 

v  4 
1 
3 

*  o 

5.9 
1C.7 

25  55*6 
10  58*8 
15  53*6 

16 
6 
10 

35.6 
35.3 
35.7 

45 
17 

o  28 

•  0 

.0  t 

•  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

2 
1 
1 

lt.2 

20.0 
.16.7 

3 
2 
1 

27.3 
40.0 
16.7 

8  72*7 
3  60*0 
5  83.3 

o 

0 
0 

♦  0 
.0 

•  0 

11 

5 

6 

12.5 
.0 
16.7 

0 

o 

0 

.0 
♦  0 
.0 

3 
•  1 
2 

37.5 
50.0 
33.3 

4 
1 

3 

50.0 
50.0 
50.0 

2  25.0 
1  50*0 
1*  16*7 

o 

2 
0 

,  2 

25.0 
.0 
33.3 

8* 

2 

6 

*1*3 
3.6 
♦  0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 

•  0 

5 
0 
5 

6.7 
10.6 

» 
5 

8.0 
3.6 
10*6 

62  82*7 
23  82*1 
39  83*0 

7 
4 
3 

9*3 
14.3 
6*4 

75 
28  " 
47 

1.9 
•  0 
3.1 

i 
l 

0 

1.9 
4.8 
•  0 

2 
2 
0 

3.8 
9.5 

■  .0 

c 
9 

3 
2 

9.4 
14.3 
6*3 

48  9C.6 
18  85*7 
30  93*8 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

•  0 

53 

21  ' 
'32 

•0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

C 

.  0 

10  83*3 

2 

16.7 

12. 

—  5  

0 
0 

.0 
•  0 

0 
0 

.0 
♦  0 

0 
0 

e"  .0 
.0 

_.  ^5-100.0'— 
5  71*4 

 0 

2 

 i-0~ 

28.6 

7  ' 

•  0 
•0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

♦  0 

1 

0 

1 

7.1 
.0 
14.3 

1 

0 

1 

7.1 

•  0 
14*3 

13  92*9 
7  10C.0 
6  85.7 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

•  0 

1* 
7 

:  7 

^0" 
.0 
-0 

1 
1 

0 

0 

25.0 
33.3 
•  0 

2 
2 
0 

50.0 
66.7 

'  .0 

3 
3 
0 

f  C  ft 

100*0 
.0 

1    25*  0 
3  .0 
1  100*0 

0 
0 
0 

•  .0 
.0 
•  0 

c 

4 
3 
1 

.0 

•0 
•  0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

*0 
♦  0 
*0 

2  100*0 
1  1C0.0 
1  100*0 

0 
0 
0 

♦  0 
.  .0* 
.0 

2 
1 
1 

.0 

,  .0 
•0 

1 

0 

1 

•  0 
14.3 

!$ 

0 

•  0 

•  0 

•  0 

1 

0 

1 

7*7 
•  0 
14*3 

11  84*6 
6  100*0 
5  71.4 

1 

0 

1 

7.7 
.0 
14.3 

13 
6 
7 

16 
5 
11 


2.6 
1.9 
3.0 


34 
11 
23 


5.4 
4.3 
6.2 


79 
30 
49 


12.6 
11.6 
13.3 


505  80.5. 
214  82*9 
291  78*9 


43 
14 
29 


6.9 
5*4 
7.9 


627 
258 
369 


UTAH 

-UT    BR1GHAM  YOUNG  U  MAIN  CAM 

TOTAL  0        .0  i 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

""""  MALE  0  .0 

UT    UTAH  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .C 

UT         STATE  TOTALS  C         3   INST  1 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0*  .0 

MALE                0  .0 


•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  * 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

3.1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

4.8 

0 

.0 

0 

•0 

,2 

8.7 

1 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

11.1 

1 

IONS) 

1.3 

2 

2.5 

1 

•  0 

0 

.0 

0 

1.7 

2 

3.3* 

1 

.0 
.0 
♦  D 

.0 
.0 
.0 

4.3 
.0 
5.6 


1.3 
.0 
1.7 


0 

.0 

24 

96.0 

1 

4.0 

0 

.0 

4 

100.0  - 

0 

.0 

0 

.0 

20 

95.2 

4  1 

*  4.3 

1 

3.  1 

30 

93.8 

1 

3.1 

0 

.0 

10 

90.9 

1 

9.  1 

1 

4.6 

20 

95.2 

0 

.0 

3 

13.0 

10 

43.5 

10 

43.5 

0 

.0 

2 

40.0 

3 

60.0 

3 

16.7 

8 

44.4 

7 

38.9 

4 

5.0 

64 

8C.0 

12 

15.0 

0 

.0 

16 

80.0 

4 

20.0 

4 

6.7 

48 

80.0 

8 

13.3 

25 
4 
21 

32 
11 
21 

23 
5 

18 


80 
20 
60 


VERMONT 

VT     GOOOARO  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
VT     U  VT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 


STATE  AGRL  "COLLEGE 
0  .0 
0  #0 
0  .0 


6.5 
4.2 
14.3 

•  0 
.0 
.0 


VT         STATE  TOTALS  C 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 


2  INSTITUTIONS) 
4*3 
3.1 
7*1 


VIRGINIA 

VA    C  OF  WILL  1AM  ANO  MARY 


TOTAL 
MALE 


•0 
-0 
•  0 


.0 


.0 

♦  o 

♦  o 

♦  o 

.0 
.0 


.0 
.0 


1 

3*2 

3 

9.7 

28 

90*3 

0 

♦0 

1 

4.2 

23 

95*8 

1 

14*3 

2 

28.6 

5 

71*4 

0 

.0 

*  0 

.0 

14 

93*3 

0 

*  *o 

0 

•  0 

7 

87*5 

0 

*0 

0 

.0 

7 

10C.0 

1 

2.2 

3 

6.5 

42 

91.3 

0 

.0 

1 

3.1 

30 

93*8 

1 

7.1 

•  2 

14.3 

12 

85*7 

0 

♦  0 

0 

.0 

20 

100*0 

0 

•0 

0 

.0 

14 

100*0 

0 

♦  0 

■  ■  0" 

•0 

  6 

too.o- 

15.6G 


1506 


•  0 

•  0 

•  0 

6.7 
12.5 

•  0 


2.2 
3.1 
.0 


•0 
♦  T 

-70- 


31 

24 
7 

15 

8 
7 


46 
32 
14 


20 
14 

—tr 


? 

TABLE 


7,  TOTAL  HASTENS  olOREK  FOR  MAJOR  FIRO  COHFfcMEo'iY  IMS TIJUTIOHS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
1%  ETHNICITY,  A  NO  StXI     INSTITUTION  ANO  STATE  H78-W79 


AMERICAN  INCIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HlSPANlC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES 10ENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


SCClAi    SCIENCES  (2200) 


VIRGINIA 

VA    GEORGE  MASCN  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
VA  HAMPTON 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

INSTITUTE 
0 
0 
0 


VA    MO LL INS  COLLEGE 

TOTAL  Q  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    JANES  MAOISON  UNIVERSITY 
.*    TOTAL  0  *0 

 FEMALE- —  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    NORFOLK  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0. 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    OLO  OOMINION  UNIVERSITY 
TOTAL  Ox  *0 

FEMALE  Ox  *0 

MALE  0  .0 

VA    RADFORD  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    UNIVERSITY  OF  RICHMONO 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

VA.  U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  o  ;o 

FEMALE  0 

MALE  0  .0 

VA    VIRGINIA  COMMONWEALTH  U 


TOTAL 
•  FEMALfi 
MA  LE 
VA    VA  POLY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
VA  VIRGINIA 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


INST 

0 
0 
0 

STATE 
0 
0 
0 


0  *o 

G  *0 

o  *o 

ANC  STATE 

♦  0 
•0 

♦  0 
CJLlEGE 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


I 

3.7 

1 

3*7 

0 

•  0 

0 

*0 

I 

5*3 

I 

5*3 

2 

100*0 

0 

*0 

I 

100*0 

0 

*<i 

I 

100*0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

f8 

0 

•  0 

0 

wo 

6 

75*0 

0 

•  0 

5 

71** 

0 

*o 

1 

100*0 

0 

♦  0 

2 

.  7*1 

1 

3*6 

v  1 

9.1  e 

0 

♦  0 

1 

5*9 

1 

5*9 

0 

•Q 

0 

•  0 

0 

•o  ; 

0 

.  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

'  0 

•  0 

3 

16*7 

1 

5*6 

2 

28*6 

1 

1**3 

I 

9*1 

0 

•  0 

I 

•  2*9 

0 

.0 

I 

5*3 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

II 

91*7 

1 

8*3 

5 

100*0 

0 

•  0 

6 

85*7 

1 

1**3 

VA          STATE  TCTALS  ( 

TOTAL                 0  *0 

.FEMALE                 0  *0 

MALE                 0  *0 

WASHINGTON 

MA    CENTRAL  WASH  UNIVERSITY 

-   ~T07AL  0*0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0        »0  - 

WA    EASTERN  WASH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 
WA    FORT  WRIGHT  C  HOLY  NAMES 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

WA    CONZAGA  UNIVERSITY 

•TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

WA    PACIFIC  LUTH  UNIVERSITY  , 

TOTAL  2  3*1 

FEMALE  1  6*3 

,     MALE  1  2*1 

WA    SEATTLE  PACIFIC  U 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

WA  -SEATTLE  UM IVtRSITY 

TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0        *0  , 

MALE  0  *0 
WA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


13  INSTITUTIONS) 


26 
15* 
11 


11*5 
15*6 
6** 


6  1*8 

1  UO 
3  2*3 


0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

3 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0  . 

•  0 

0 

♦  0 

'  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.  *0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

*0 

5* 

7*8 

0 

*0 

0 

;o 

0 

*0 

5 

10*6 

0 

•  0 

/ 

0 

•  0 

0 

•  0  ' 

0 

.0 

0 

*0  , 

0 

•  0 

0 

*o  ■ 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

0 

:°o< 

0 

•0 

0 

0 

.0 

4 

5.3' 

0 

2 

7*1  1 

0 

•  *0 

2 

4*3^ 

1 

3*7 

3 

11*1 

0 

A 

♦u 

o 

♦  0 

1 

3*  J 

3 

15*  6 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

I 

100*  0 

0 

A 

♦u 

I 

[00*0 

0 

♦  0 

0 

.  *o 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

0 

♦0 

o 

♦  0 

o" 

♦  0 

6 

75*0 

0 

•0 

5 

71** 

0 

♦  0 

100*  0 

0 

•  0 

3 

10*7 

0 

♦  0 

9*  1 

0 

♦  0 

2 

11*8 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

.  0 

*0 

0 

♦  0 

4 

22*2 

0 

♦  0 

3 

42*9 

0 

*0 

1 

9*1 

0 

.0 

1 

2*9 

0 

♦0 

1 

5.3 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

12 

100*0 

0 

♦  0 

5 

10C.C 

0 

♦0 

7 

100*0 

1 
1 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  4 
*0 
.8 


31 
16 
15 


13*7 
16*7 
11**5 


26  88*9 
8  100*0 
16  84*2 


.0 
.0 
•  0 


4  100*0 

2  100*0 
,2  100*0 

6  100*6 

3  1C0.0 
1  100*0 


2 
2 
0 

25 
10 
15 

7 
6 

3 


25*0 
28*6 
*0 

89*3 
90*9 
88*2 

10C.0 
100*0 
100.0 


5  100*0 
1  100*0 
4  100*0 

52  91*2 
1*  100*0 
38  88.4 


14 

4 
10 

34 
18 


77*8 
57*1 
90*9 

97*1 
94*7 


16  100*0 


191  84*1 
80  83*3 
111  64*7 


.0 

c 

.0 

4  100.0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

,0 

0 

.0 

3  100*0 

.0 

0 

.0 

5  100*0 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

.0 

0 

.0 

5  100*0 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

♦  0 

0 

♦u 

5  100*0 

.0 

0 

♦  0 

1  100*0 

♦  0 

0 

.0 

4  100*0 

.0 

7 

10*9 

57  89*1 

.0 

1 

6*3 

15  93*8 

.0 

6 

12*5 

42  87*5 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

.0 

0 

0  *0 

.0 

0 

•0 

0  *0 

♦  0 

0 

•  0 

0  *0 

.0 

4 

5.3 

62  82*7 

♦  0 

2 

7.1 

24  85*7 

♦  0 

2 

4.3 

38  80*9 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
0 
5 

0 
0 
0 

0 
0 

-0 

0 
0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

8*8 

*o 
IV*6 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
*0 

•  0 

•0 

•  0 


0 

♦  0N 

5 

2*2 

0 

♦  0 

5 

3*8 

0 

♦o„ 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

**t) 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0  * 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

100*0 

9 

12*0 

2 

7*1 

7 

14*9 

27 
B 
19 

2 
1 
1 

4 

2 
2 


4 

3 
1 

B 

7. 
1 

28 
11 
17 

7 
4 
3 

5 
1 
4 

57 
14 
43 

18 

7 
11 

35 
.9 
16 

12 
5 
7 


227 
96 
131 


ERIC 


1507 


1567 


;TABLE  f;:  TOTAL  NA$TER*S 


DECREES  FOR  JNAJOR  FIELD  COWFERREO  »V  INSTITUTIONS  OF  HIGHE*  EDUCATION  8Y  RACE, 
'  ETHNICITY.  AND  SEX*    INSTITUTION  AND  STATE  .  197B-1979  * 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


•LACK  ASIAN  OR* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MI NOR I TY" 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


«  -SCCIAL  SCIENCES  12200) 

-     «»  * 

viASHlNfTON  /" 

-AM A  WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

rT*    FEMALE  0  .0 

V'NAL*  0-  .0 

\-  ' NA    WESTERN  MASH  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


2.9 
8*3 
•° 

•  0 
•  *0 

•  0 


NUMBER 


;WA         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  "  2 
FEMALE             "  1 
 HALE  '  I"~ 


>9 
1*5 


10  INSTITUTIONS) 
6  2.8 

  1  _1.5  _ 

 ~ 5  3*4 


WEST  VIRGINIA 
:WV    MARSHALL  UNIVERSITY 

*    "TOTAL                 0        *0  0  *0 

FEMALE                 0*0.  0.0 

MALE  0  *0  0  *0 
,WV    WEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 

*  TOTAL                0*0  1  4.5 

-    FEMALE                0        *0  0  .0 

*  MALE                 0      *.0  1  6.7 


\WV         STATE  TOTALS  f 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

*      MALE                 0  .0 

(WISCONSIN 


-WI    BELCIT  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
-WI    CARTHAGE  COLLEGE 


2  INSTITUTIONS) 
1  2*2 
0 
I 


•  0 
3.2 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
Wl  MARQUETTE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦  0 


UNIVERSITY 

0    ,  *o- 

0  .0 
"  0  *9 
WI    U  OF  WISCONSIN  EAU  CLAIRE 
TOTAL  0       »0  ' 

FEMALE  0  .0 

.    MALE  0  .0 

WI    U  OF  WISCONSIN  MAOISON 
TOTAL  1 
FEMALE  0  .0 

MALE  1  1*0 

WI    U  OF  WISCONSIN  PILWAUKEE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WI    U  OF  WISCONSIN  OSHKOSH 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WI.  U  OF  WISCONSIN  PLATTEVL 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WI    U  OF  WISCONSIN  RIVER  FLS 


3  2*0 

0  *0 
3  3*1 

3  3*5 

1  3*8 

2  3*3 


TOTAL 
FEMkLE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


WI  U  OF  WISCONSIN  STEVNS  PNT 
"    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

JKLE  0  *0 

WI  '  U  OF  WISCONSIN  WHITEWATER 
-  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

♦0 

•  0 
.0 

.3 

•  0 

•  0 

.3 

•  0 

•  0 


-  WI  STATE  TOTALS  (. 

TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALE  I 

C*j  WYOMING0" 


11  INSTITUTIONS) 


Mf    UNIVERSITY  OF  WYOMING 


TOTAL 
FEMALE 
-  MALE 


I.* 
2.4 


^ERJC 


2.9 
.0 
4.3 

•  0 

•  0 

*  .0 


CiO 

•  0 
.0* 

.0 

•  0 
.0 


1  100*0 

0  *0 

1  100*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

1 
1 

2 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
*0  i 
*0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

1.3 
1.8 
1.0 

2*3 
3*6 
1*7 

♦  0- 

•  0 

•  0 

♦  0 

•  0 

•  0 

♦  0 

♦  0 

•  0 

•  0 

♦  0 

♦  0 

•  0 
*0 

•  0 


5  1*6 

2  2*0 

3  1*4 


BER 

NUMBER 

t 

NUMBER 

-  X 

NUMBER 

t 

NUH8ER 

1 

2*9 

3 

8.6 

27 

77*1 

5 

14*3 

35 

0 

*0 

1 

8*3 

10 

83*3 

1 

8*3 

12 

^ 

4*3 

2 

8*7 

17 

i  3.9 

4 

17*4 

23 

1 

*  5*3 

1 

.  5*3 

12 

63*2 

6 

31*6 

19 

Q 

0 

o 

•  0 

3 

100*9 

0 

•  0 

~"  3 

| 

6*3 

I 

6*3 

9 

5.6*3 

6 

37*5 

16 

2 

^9 

15 

7*  0 

178 

'83.2 

21 

9*8 

 0_ 

 #Q_  

— £*"0~ 

-    -  ~60~ 

8976 

3 

4.5" 

67 

2 

1*4 

11 

7*5 

118 

80*3 

18 

12*2 

)47 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

20 

83*3 

4 

16*7 

24 

0 

♦0 

0 

•  0 

7 

87*5 

1 

12*5 

8 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

13 

81*3 

3 

18*8 

16 

vO 

*0 

1 

4*5 

19 

86*4 

2 

9*1 

22 

o 

♦  0 

♦  0 

7. 

100*0 

0 

♦o  • 

7 

o 

♦0 

1 

6*7 

12 

80*0 

2 

13*3 

15 

o 

♦  0 

1 

2*  2 

39 

84*8 

6 

•13*C 

46 

Q 

♦0 

o 

*  ♦0" 

14 

93*  3 

1 

6*7 

15 

0 

•  0 

1 

3*2 

25 

60*6 

5 

16.1 

31 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

o 

♦0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

Q 

♦  0 

1 

100*0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

1 

0 

*0 

0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

2 

♦  0 

o 

1 

100*0 

o 

*0 

I 

So 
u 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

1  co.o 

o 

*0 

1 

0 

♦  0 

0 

*0 

25 

89*3 

3 

10*7 

28 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

e 

83*9 

1 

11*1 

9 

Q 

♦  0 

0 

♦  0 

17 

89*5 

*  2 

1C*5 

19 

0 

*0 

c 

•  0 

6 

100.0 

0 

•  0 

6 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

Q 

♦  0 

o 

*0 

tf 

100*0 

0 

.0 

4 

1 

#  7 

7 

4*  6 

127 

83*0 

19 

12*4 

153 

1*8 

2 

3*6 

46 

82*1 

8 

14*3 

56 

Q 

♦  0 

5 

5*2 

81 

83*5 

-11 

11*3 

97 

3 

3*5 

8 

9*3 

68 

79*1 

10 

11*6 

86 

2 

7*7 

4. 

15*4 

17 

65*4 

5 

19*2 

26 

I 

1*  7 

4. 

6*7 

5i 

85*0 

5 

8*3 

60 

0 

*0 

•  0 

.0 

11 

91*7 

1 

8  .3 

12 

Q 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

100*  0 

0 

.0 

1 

r 

V 

A 

♦  u 

o 

•0 

10 

90*9 

i 

9*  i 

11 

0 

*0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

♦  0 

4 

Q 

•  0 

o 

♦  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

Q 

♦  0 

o 

♦  0 

5 

83*3 

1 

16*7 

6 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

.0 

»  1 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

4 

80*0 

1 

20*0 

5 

0 

*0 

0 

*0 

5 

83*3 

1 

16*7. 

6 

0 

.0 

0 

♦  0 

I 

50*0 

1 

50*0 

2 

o 

♦  0 

c 

•  0 

100*0 

o 

♦0 

4 

0 

*0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

*0 

8-> 

Q 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

1 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

7 

100*0 

o 

•  0 

7 

4 

1*3 

16 

5*1 

261 

83*7 

35 

11*2  . 

.  312 

3 

3*0 

6 

5*9 

80 

79*2 

15 

14*9 

101 

1 

♦  5 

10 

4*7 

181 

85*8 

20 

9*5 

211 

0 

♦0 

0 

*0 

10 

71*4 

4 

28*6 

14 

0 

♦  0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

♦  0 

3 

0 

*0 

0 

*0 

7 

63*6 

4 

*6*4 

11 

\ 
i 

1508 

I1|1C  .  total  MASTER'S  0€CR*ES*f6a  MAJOR  FIELD  COMERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EWCATiON  BY  RACE, 
TABLE  T«     TOTAL  MASTER'S    *£^f  ^"^i,     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

*       NUMBER  < 

SOCIAL  SCIENCES  C22C0) 

MY         STATE  TCTALS  (  ~ 
TOTAL  *  0*0 

FEMAlE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

THE  STATES  ANO  O.C.  ( 

TOTAL              45  .3 

FcMALE               17  ♦* 

HALE    «           28  .3 


•LACK  ASIAN  OR 

KON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


1  INSTITUTIONS) 

*  0  .0 
0  .0 
0  .0 

411  INSTITUTIONS! 
741  5*6 

333  7*3 
415  5*0 


GUAM 

-GU— »WIVE*$HY-0F-GLAM— 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        . 0 


.0 
.0 


GU 


AREA 
TOTAL 
PENILE 
MALc 


oTCTALS  ( 

0 
0 
0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
♦  0 


PUERTO  RICO 

PR    INTER  AMER  U 
TOTAL 
"FEMALE 
MALc 

,PR 


HATO  REY  CAM 
0        ♦  0 
0  .0 

o  .0 

U  OF  PR'RIO  PIECRA5 
TOTAL  0  .0 

-  FEM4LE  0  .0 

*    MALE  0  *° 

PR    U  OF  PR  ME 01 CAL  SCIENCES 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
PA    H3HL0  UNIVEftSITt 
0 
0 


TOTAL 
FEMALE 


MALE 

PR  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
*  MALE 


►  3 
•0 
♦0 

♦  0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


TCTALS  ( 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


0UTLYIM3  ARtAS 
TOTAL 
FEmLE 
.  MALE 


< 


•  0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

5  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


234 
70 
164 


MAJOR  FIELD  AGGREGATE  2200  ( 
TOTAL  45  *3 

FEMALE  17  .4 

MALE  26  .3 


466  INSTITUTIONS) 


748 
333 
415 


5.8 
7.3 
5.0 


1.8 
1*5 
2*0 


2  26.6 
1  50.0 
1  20.0 


2  26.6 
1  50.0 
1  20.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


236 
71 
165 


.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


6.3 
6.3 
6.3 


1.8 
1.6 
2.0 


NUMBER 


251  1.9 
79  1.7 
172  2.1 


4  100.0 

1  100.0 

3  100.0 

6  100.0 

2  100.0 

4  100.0 

14  100.0 
10  100.0 
4  100*0 


100*0 

;oo.o 
•o 


25  100*0 
14  100*0 
11  100*0 


25 
14 
11 


78*1 
87*5 
68*8 


276  2*1 
93  2*0 
183  2*2 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER  " 


MUTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


.0 
.0 
.0 


,278  9*9 
499  11*0 
779  9*3 


2  28*6 
1  50*0 
1  20*0 


2  28*6 
1  50*0 
1     2  CO 


100*0 
100*0 
10C.0 

100*0 
100*0 
100*0 


14  100*0 

10  130*0 

4  100*0 

1  100*0 

1  100*0 

0  .0 


25  100*0 
14  100*0 
U  100*0 


27  64*4 
15  93*8 
12  75*0 


,305  10*1 
S14  11*3 
791  9*5 


10  71*4 
3  100*0 
7  63*6 


10,113  78*5 
3,671  80*8 
6,442  77*2 


5  71*4 
1  50*0 
4  80*0 


5  71*4 
1  50*0 
4  80*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 
*0 

♦  0 

•0 

♦  0 
*0 

♦  0 
*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


•  0 
.0 

♦  0 


4  15.6 
1  6.3 
4  25.0 


10,118  78.3 
3,672  80.5 
6,446  77.1 


•«•«>  '* 

NON-RE  SI  OENT 

ALIEN 

TOTAL 

NUMBER 

X 

NUMBER' 

-  < 

J  ,1 

4 

28.6 

14 

■si 

0 

•  0 

3 

*  '  '** 

4 

36.4 

11 

*.  * 

1,496 

11.6 

12,887 

* 

374 

8.2 

4,544 

1,122 

13.4 

8,343 

'  I 

0 

.0 

7 

i 

•0 

2 

■-i 

0 

•  0 

5 

0 

•  0 

1 

o 

♦  0 

2 

0 

•  0 

0 

•0 

4 

0 

*0 

1 

0 

•0 

3 

*  j 

o 

•  0 

*  .* 

0 

.0 

2  < 

0 

•  0 

4 

0 

.o' 

14 

0 

•  0 

10 

0 

•0 

4 

„ 

0 

.0 

1 

j 

0 

♦0 

1 

0 

♦  0 

0 

.0 
♦  0 
.0 


1,496  U.6 
374  8.2 
1,122  13.4 


25 
14 
11 


32 
16 
16 


12,919 
4,560 
6,359 


THE0L3GY  (2300) 


ALABA1A 

AL    STHESTN  BIBLE  CCLLE5E 
TOTAL  0       ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MALc  >0*       •  * 


AL         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


1  INSTITUTIONS) 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


*0 
♦  0 
*0 


*0 
*0 
.0 


Z  100*0 
0  .0 
2  100*0 


2  100*0 
0  .0 
2  100*0 


ARKANSAS 

AR    HAkOING  GRAO  SCH  RELIGION 

0        .0  ° 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  0 
.0 
*0 


AR  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALc  0 

CALIFORNIA 


CA.  A2USA  PACIFIC  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

,     FEMALE  0  .0 

MALE  0  *J 


2.8 
♦  0 
3.0 


1  INSTITUTIONS) 


2.8 
,*0 
3.0 


23.1 
50.0 
18.2 


♦  0 

♦  0 
*0 


•  0 
,0 
*0 


7*7 
♦  0 
9.1 


♦  G 

♦  0 
*0 


•  0 
*0 
*0 


♦0 

♦  0 

♦  0 


2*8 
*0 
3*0 


2*8 
•  0 
3*0 


30*8 
50*0 
27*3 


34 
3 
31 


94*4 
100*0 
93*9 


94*4 
100*0 
93*9 


8  61*5 
1  50*0 
7  63*6 


1  2*8 

0  .0 

1  3.0  . 


1  2.8 

0  *0 

1  3.0 


1  7.7 

0  .0 

1  9.1 


36 
3 
33 


36 
3 
33 


13 
2 
U 


ierJc 


1509 


,.  ■  1569 


TABLE/7.    TOTAL  MASTER'S    OECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
/  ETHNICITY*  ANO  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE    1976-1979  " 


A  NCR  I  CAN  I  NO  I  AH 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


HACK  ASIAN  OR 

NGN-HISPANIC  PACIFIC  1SLANOEA 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RfcSIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


THEOLOGY  12300} 

CALIFORNIA 

CA    BIOLA  COLLEGE 
f        TOTAL'  0  .0 

V   FEMALE  "  0  *0 

„  "  MALE  0  ,,.0 

th    COLLEGE  Of*  NOTRE  ,OAME 
"\. TOT  AX.     •  0  *0 

-FEMALE  0  .0 

HALE  '  0  .0 

^CA_;fAANCISCAN_SCH_THEOLCGY 
-     TOTAL  0,  .0 

FEMALE  t>  .3 

*    HALE  /O  *0 

tCA    FULLER  THEOLOGICAL  SEN 


/TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
•  0 


.CA    GRADUATE  THEOL  UNION 


~  /OTAL- 
,  FEMALE 
MALE: 


3.7 
9*1 
♦0 


,CA    'JESUIT  SCHOOL  OF  THEOLOGY 


TOT  AL 
FEMALE 
MALE 
.'CA  MENMONITE 
'  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•0 
.0 
•  0 


BRTHftEN  8lB  SEN 

0  „  .0 
0  »0 
0      .  .0 

CA    PACIFIC  CHRISTIAN  COLLEGE 

TOTAL  0  »0 

'    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    PACIFIC  LUTH  THEOL  SEN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA    PACIFIC  SCH  OF 


Tuf  AL 
FEMALE 
MALE 


0 
.0 

•o 

RELIGION 
♦9 
0 
0 


CA    PEPPEROINE  UNIVERSITY 
TOTAL  „    0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    POINT  LOMA  COLLEGE 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  B  0  *3 

MALE'-*    '    «    0  »0 
CA  "SAINT  PATRICK'S  SEMINARY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

.CA    SAN  FRANCISCO  THEOL  SEN 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CA    SCH  OF  THEC  AT 

TOTAL    .  0     .  . 

FEMALE  0 
MALE  0 
CA    U  OF  SAN  FRANCISCO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


•0 

♦  0 

CLAREMONT 
.  .0 

•  3 
♦G 


1 
0 
1 

0 
0 

o 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

1  . 
0 

1 

t> 

0 

1 

1  - 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


1.2 

•  0 

1*4 

•  0 

•  0 

•  0 


•0 
.0 
•0 

.0 
.0 

•  0 

7.* 
16*2 
♦0 

7.7  ' 

•  0 
9.1 

6*7 

•  0 
6.7 

7.1 
.0 
6.3 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
..0 

•  0 
.0 
.0 

2.2 
2.6 

•  0 


CA         STATE  TOTALS 
.  TOTAL  1 
FEMALE  1 
MALE         '  0 

COLORADO 


17  INSTITUTIONS) 


co  cons  baptist  theol  sen 

TOTAL                0  .0 

FEMALE               0  .0 

MALE            .   0  .0 

CO    IL IFF  SCHOOL  OF  THEOLOGY 

TOTAL                0  .0 

FEMALE               0  .0 

MALE               0  .0 
CO    SAINT  THOMAS  SEMINARY 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 


10 
4 
6 


2.3 
3.4 
1.9 


CO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


STATE  TOTALS  i 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
•  0  .0 


NUMBER 

x 

NUMBER 

1 

NUMBER 

X 

» 

NUMBER  t 

NUMBER 

t 

NUMBER 

I 

1.2 

o 

• 

♦  0 

2 

2.5 

77  95*1 

2 

2.5 

61  • 

I 

lO.f* 

o 

♦0 

1 

'10.0 

8  80.0 

1 

10.3 

10 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

1.4 

69  97.2 

1 

1.* 

71 

o 

*  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

♦0 

1 

o 

•  0 

o 

.  .0 

o 

•  0 

1  100.0 

0 

•0 

1 

0 

.0 

3 

♦0 

0 

♦° 

0  .0 

0 

.0 

0, 

o 

•  0 

(I  * 

♦  0 

o 

.0 

5  55.6 

4 

44.* 

9 

0 

•  0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

1  100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

4  50*0 

4 

50.0 

8 

2.  2 

6 

4.3 

9 

6.5* 

130  93.5 

0 

•  0 

139 

3.4 

I 

3.4 

2 

6.  9 

27  93*1 

0 

•0 

29 

2 

1.8 

5 

4.5 

7 

6.4 

103  93*6 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

.0 

3 

11.1 

16  66*7 

6 

22.2 

27 

o 

-0 

•X 

o 

♦  0 

3 

27.3 

6  54*5 

2 

18.2 

11 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

12  75.0 

4 

25.0 

16 

o 

«  0 

o 

♦  0 

1 

7.7 

6  46.2 

6 

46.2 

13 

o 

.0 

o 

.0 

0 

•  C 

1  5G*0 

1 

-50.0 

2 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

9.1 

5  45*5 

5 

m45.5 

11 

o 

•  0 

o 

♦  0 

1 

6.7 

6  40*0 

8 

53.3 

15 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0  *0 

0 

•a 

0 

0 

*o 

0  - 

•  0 

1 

6.7 

6  40*0 

8 

53.3 

15 

0 

o 

o 

♦0 

I 

7. 1 

13  92.9 

0 

•  0 

14 

Q 

•  0 

o 

♦  0 

o 

.  0 

2  1C0.0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

8.3 

il  91*7 

0 

♦  0 

12 

0 

.  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

o 

♦  0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

S  100*0 

0 

.0 

6 

♦  0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

6  1C0.0 

0 

♦  0 

6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

2 

o 

♦  0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

27  ICC. 9 

0 

♦  0 

'  27 

o 

♦  0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

5  100.0 

0 

•  0 

5 

0 

.0 

0 

0 

.0 

22  1C0.0 

0 

.0 

22 

o 

.  0 

o 

♦  0 

0 

♦0 

4  100.0 

0 

♦0 

4 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0' 

♦0 

0 

.0 

'    k    4  10C0 

c 

♦  0 

4 

o 

•  0 

1  0 

♦  0 

o 

•  0 

4  100*0 

0 

♦  0 

4 

"0 

♦  0 

o 

'♦3 

o 

♦o 

3  .3 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

\0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

♦0 

4 

2 

20.0 

0 

.0 

2 

20.0 

7  70.0 

1 

10.3 

10 

I 

20  .0 

o 

♦  0 

1 

20.  0 

3  60.0 

.  1 

20.0 

5 

1 

20.0 

o 

♦0 

1 

20.0 

t  83*0 

0 

.0 

5 

0 

.0- 

0 

.0 

0 

.0 

17  10C.0 

0 

.0 

17 

o 

.  0 

o 

♦0 

o 

♦  J 

5  100.0 

0 

.0 

■5 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

12  100.0 

0 

♦0 

12 

*  0 

•  0 

I 

2.2 

2 

4.3 

44  95*7 

0 

.0 

46 

Q 

.  0 

I 

2.6 

2 

5.  3 

36  94*7 

0 

•  0 

36 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.  »o 

j          8  100*0 

0 

♦  3 

8 

7 

1.6 

7 

1.6 

25 

5.8 

376  87*6 

28 

6.5 

429 

3 

2.6 

2 

1.7 

10 

8*5 

102  87*2 

5 

4.3 

117 

4 

1.3 

5 

r.6 

15 

4.8 

274  87*8 

23 

7.4 

312 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

41  10C*C 

c 

0 

.0 

41 

0 

.  0 

o 

♦  0 

4  0 

♦  0 

9  130*0 

0 

•  0 

9 

Q 

.3 

0 

♦  0 

c 

♦  0 

32  100*0 

0 

•  0 

32 

0 

.0 

0 

•  0 

^  o 

.0 

10  90*9 

1 

9.1 

11 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  c 

6  1C3*C 

0 

.0 

6 

0 

.Ot 

0 

.0 

0 

.0 

4  80*0 

1 

20.0 

5 

0 

.0 

0 

♦0 

c 

.0 

2  1C3.C 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

•  0 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

2  100  0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

c 

♦  0 

0 

.0 

53  98*1 

1 

1.9 

54 

0 

♦  0 

0- 

♦0 

0 

;c 

15  10C.0 

0 

•  0 

15 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

38  97*4 

1 

2.6 

39 

er|c 


1570 


1510 


TABLE  7.  -JQTAL.  MASTER'S 


DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  'RACE* 
CTHNlCITVt  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  l»Tt-WT9 


-ANER  ICAN  INDIAN 
-    "At  AS  KAN  NATIVE 

^    "  \*      N'JHBER  :« 

p.         THEOLOGY  (23001 

CONNECTICUT 

CT    FAIRFIELD.  UNIVERSITY 

»  HALE  0   '*  .0 

CT    SuINT  JOSEPH  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0 
MALE  0 
CT    VALE  UNIVERSITY 
TOTAL  0 

T  FEMALE  0- 

*    MALE  "  3 


| LACK  ASIAN  CR 

HON- HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


KHITE 
NON-HISPANIC 

*  NUMBER 


NON-RE  SIOENT 
*  ALIEN 


NUMBER 


\TOTAL 
X  NUMBER 


|t*/ 

Is*; 


CT       'state  tctals  c 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

OISTRICT «0F  COLUMBIA 


INSTITUTIONS) 
2  3.2 
1  2*6 
1  4*0 


OC  CATHOLIC 
.TOTAL 
FEMALE 
MALE 


U  PF  AMERICA 

0  .0 

o  ;  j 

G  .0 


OC    DOMINICAN  HOUSE  STUOIES 
.TOTAL.  .0  .0 

FEMALE  0  .0 

HAL  t  0  .0 

DC    HOWARD  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       ♦  0 

MALE  0  .0 

DC    WESLEY  THECLCS1CAL  SEN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0    ,  .0 

MALE  0  .0 


1*0 
.0 
1*3 

•  3 

•  0 

•  0 


4  100*0 

2  ioo;o 

2  100*0 


9*1 
16*7 
♦  0 


OC         STATE  TOTALS'  C 
TOTAL  .  >    0,'  .0 

FEMALE  Oi  A.0 

MALE  0/  .0 


4  INSTITUTIONS) 
6  5*0 
3 
3 


6*6 
3*5 


FLORIDA 


J 


FL    BARRY  COLLEGE) 
-      TOTAL  0  $ 

FEMALE  ;0.#  »0  ^ 

MALE  »0 
FL    FLORIOA.BtACON  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


FL  .LUTHER  RICE  SEMINARY 


|0  .0 

|0'  #0 

0  .0 
VINCENT  DE  PAUL 

1 0  .0 

jO  '.0 

G  .0 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
FL    SEM  SAINT 
TOTAL  „ 
FEMALE 
HALE 

ft    STETSOS  UNIVERSITY 
TOTAL  |0  *0 

FEMALE  6  •O 

HAL^  |0  .0 

FL         STATE  TOTALS  i 

TOTAL  0  .0 

.FEMALE  \0  »0 

MALE  0  .3 


0 
0 

0 

1 

0 

1 

2 
0 
2 

0 
0 
0 
* 

0 
0 
0 


♦0 

•  0 

•  0 

50*0 

•  0 
50*0 

2.4 

•  0 
2.5 

•  0 

•  0 
•0 

•0 

•  0 

•  0 


5  INST  ITLTIQNS) 
3  2*9 
0 
3 


♦  0 
3*0 


GEORSI  A 

GA    COLJMBIA  THEOLOGICAL  SEM 
TOTAL     '         10  •0,> 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    ENORY  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  ;0  .0 

HAL  6        *       0  *0 
GA    INTRDENOMI NATL  THEOL  CTR 


TOT  AL 
FEMALE 
MALE 


GA  STATE  TOTALS 

TOTAL  *  0 

<     FEMALE  0 
MALE  0 


•  0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0  * 
0  • 

o- 

0 
0 
0 

0 


,♦0 
.0 
♦  0 


♦  0 

•  0 

♦  0 

•  0 

•  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


.0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

-  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.6 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦t 

0 

•  0 

0 

•  0 

CTR 

.J* 

2 

66*7 

«  o 

.0 

1 

50*0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

2  INSTITUTIONS) 

2 

13*3 

0 

♦  0 

1 

20.0 

0 

♦  0 

1 

10*0 

o  0 

♦  0 

0 
0 
0 

0 

0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
0 
5 

0 
0 
0 


♦  0 
•0 

♦  0 

♦  0 
•0 

*  .0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 


vo 

♦  0 

♦  0 

•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
27*8 

♦  0 
♦0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


4*6 
♦  0 

5;o 


.0 
.0- 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

4.7 
5.6 
4.0 


'  3.2 
2.6 
4.0 


1.0 
.0 
1.3 

.0 
♦  0 
.0 


13  100.0 
13  100*0 
0  •  .0* 


7 
7 

0 

35 
16 
19 


LfO.O 
PBO.O 

81*4 
68*9 
76*0 


'4/10,0*0 
2^100* 0 

z  Yoo.o 


9*1 

16:<7 
♦  Or> 


55 
36 


102 
26 
76 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

10 
5 
5 


87*3  * 

94*7 

76*0 


98*1 
96*3 
98*7 

100*0 

•  0 
100*0 

♦  0 
.0 
.0 

90.9 
83*3 
100*0 


•  0 
.0 
.0 

„r 

•  0 
.0 

14*9 
5*6 
2C.0 


\ 


13 
13 
.  0 

7 

7 
0 

43 
18 

25 


6  9*5 
1  2*6 
5  20*0 


6 

5*0 

114  94*2 

1 

3 

8*6 

<     31  88*6 

1 

3 

3*5 

'*63  96*5 

0 

\ 

\ 

AN 

0 

♦  0 

*  io<fao. 

0 

0  ■* 

♦  0 

2  100*0 

0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

1 

50.0 

1  50*0 

0 

0 

•  0 

0  *o 

0 

1 

50*0 

1  5C.0 

0 

2 

2.4 

72  95*1 

2 

0 

*0 

3  100*0. 

0 

z 

2.5 

75  94*9 

2 

5 

27*8 

13  72.2 

6 

0 

*0 

0  *0 

0 

5 

27*8 

13  72.2 

0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

0 

♦  0 

1  100*0 

0 

6 

7.6 

95  90*5 

2 

0 

.0 

5  100*0 

0 

6 

8.0 

90  90*0 

\2 

0 

.0 

1  33.3 

2 

0 

.0 

0     *  *o 

0 

0 

.0 

1  33*3 

2 

0 

.0 

->7  77*8 

2 

0 

•  0 

2  66*7 

1 

0 

.0 

5  83*3 

1 

2 

66*7 

0  .0 

1 

1 

50.0 

0       .0  , 

1 

1 

100^0 

0  .0 

0 

2 

13*3 

8  53.3 

5 

1 

20*0 

2  40.0 

2 

1 

10*0 

6  60.0 

3 

1.0' 
3.7 
.0 

•  0 
•0 
.0 

"  .0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


.6 

2.9 
.0 


♦0 
.0 

•  0 

.0 
♦0 
.0 

2.4 
.0 
2.5 

.0 
♦0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


1.9 
♦0 
2.0 


66.7 
.0 
66.7 

22.2 
33.3 
16.7 

33*3 
50.0, 
.0 


33*3 
40*0 
30*0 


63 
38 

25 


104 
27 
77 

2 
0 
2 

4 

2 
2 

11 
6 
5 


121 
35 
86 


2 

2* 
0 

2 
0 
2 

62 

•3 
79 

16 

0 
18 


105 
5 

100 


15 
5 

10 


Mr 


IERJC 
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i/.AWL«*7i/TOTilVHA$m*S  OEOAEESJ^HAjOR  FIEL0  CONFERRED,  lYMHSTlf  UTIOMS  OF  HI  CHER  EDUCATION  BY  RACE. 
Vy;-"*    W'-WW.  »■      gTHNlCITV.  AND  SOU    INST ifUT ION; AN0>STATE  * 197B-1979  . 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NAT  1 VI 


•LACK  ASIAN  0*  .  . 

NOK-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDS 


p  '  NUMiER'        X  NUMBER 

k*r*>.-       -      **  * 

>K  *  UTHOLIC  THEOL  WION 
V;WW"  '  0       .0  e. 

FEMALE-  .  0  .0 

>v  ^NALE  0-  .0 

>ll.  CAMETTrEVANCELCL"  THEOL 
w'    JOTAC  ,0  '.0 

FEMALE  ft  -0 

MALE  0  .0 

.  IL    HESREM  THEOL  COLLEGE 
r   *  TOTAL'  0        .0  » 

'  > FEMALE  0  ♦<> 

:/<:nale'.  -  .,    o     .o  * 

^U^tUCIM.CHJMAnAN  COLLEGE  * 
'.TOTAL  0       VO  ~ 

FEMALE"   ~0  ..0 

~kNALE  ,0-  .    #0  - 

At'   LOYOLA  U.OF  CHICAGO 
V<X. TOTAL  *'  0  .0 

FEMALE   0^  .0 

;  •'MALE  0  .0 

♦  Ifc  . LUTH'SCH  THEOLOGY  CHICAGO 
:  v  iTOTAlX  0  .0 
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1     TOTAL  \    0\    -  .0 
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;MtLE  >\  .0 
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*  Ifemale  *         0  ..o 

*  'MALE  0  .3. 
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MALE-  0  .0 
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MALE  .0 
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TOTAL  ,        0  .0 
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MALE  °  0.0 

IL         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                0  .0 
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•0 
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0 
0 

c 
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0 
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0 

0/ 

0 

0 


HISPANIC 
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NON-HISPANIC 

NUMBER 
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NUMBER 


TOTAL 
i  NUMBER 


14  INSTITUTIONS) 
6  2*2 
4  3.5 
2      1.3  . 


INDIAN 


THEOLOGICAL  SEM 
0  .0 
0  .0 
0  .3 
THEOLOGICAL  SEM 


W  > 


IN  CHRISTIAN 
\  TOTAL 
t  'FEMALE 
MALE 
IN  CONCORDIA 
'*     TOTAL       •  0 
FEMALE  0 
^        MALE  0- 
IN    EARLHAH  COLLEGE 
TOTAL       %^  0 
'FEMALE  0 
MALE  0 
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^    TOTAL'  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.r     MALE  0  .0 

IN    HUNTINGTON  COLLEGE  ' 
T    TOTAL  0  .0 

.    FEMALE  0  -0 

~y     MALE  0  .0 
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.0 

.0 


.0 
.0 
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.0 
.0 
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.0 
•0 
.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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,0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0  , 

0 

.3 

0 

•  0 
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0 
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0 
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0 
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0' 
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0 
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0 
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1 
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0 
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o 

u. 

0 
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§ 

.0 

4  60.0 

1 

2C.0 

0 

.0 

4 

43.9 
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0 
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0 

.0 

4 
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0 

0 

.0 

c 

0 

.0 
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0 

•3 

0 

.0 

0 

f 

♦  0 

1  100.0 

♦  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

'  1  100.0 

0 

.0 

1 

16.7 

2 

33*3 

0 

•  3 

0 

.0 

0 

.0. 

0  »0 

0 

.0 

1 

16.7 

2 

33*3 

4  "66. T 

0 

1 

1.6 

2 

3.2 

61  96.8 

0  .3 

1 

1.2 

1 

2.2 

44  97»B 

.0 

0 

•  0 

1 

.  5.6 
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0 

.0 

0 

♦0  s 

0 

•  0 

3  42.9 

4 

57.1 

0 

.0 

0 

.0 
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s  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1,  20.0 
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•  0 

0 

•  0 
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3 

42.9 

0 

•  0 

0 

.  0 
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0 

.3 

0 

•  0 

0 

♦o. 

2  40.0 

3 

OO.O 

3 

♦0 

0 

•  0 

10  83.3 

2 

16.7 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3  100.0 

0 

•0 

o 

•  0 

0 

•  0 

7    77.8  x 

2 

22.2 

0 

•  0 

0 
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1 
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0 

•  0 

0 

.  0 

0        •  0 

0 

.0 

o 

♦3 

o 

3 

»  .0 
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1 

16.7 

3 

♦  0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
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0 

.0 

0 
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0 

•  0 
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0 

.0 

o 
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0 
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0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 
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0 
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o 
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0 

.0 
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6 

20.0 

0 

•  0 

0 

•c 
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1 

20.0 

0 
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0 

♦  0 

.  20  83.3 

~  5 

20.0 

0 

•  0 

.  0 

.0 

45  139.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.3 
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0 

♦0 

o 
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o 

.0 
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1 
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0 

.0 

0 
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2 

8.7 

I 
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4 
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31  72.1 

8 

18.6 

3 

1.1 

12 

4.5 

228  85*4 

27 

10.1 
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5 

4.4 

105  92.9 

2.7 
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7 

4.5 

123  79.9 

24 
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0 
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1 

7.7 
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2 
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0 
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.0 
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2 
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.0 

1  1C0.0 

0 

.0 

0 

•  0 
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5 
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1 
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25 
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43 


267 
113 
154 


13 
9 
4 

1 

0 
1 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

19 
0 
19 

2 
'  0 
2 


Ierjk: 


is.  r  ni2 


W22 


TABLE  7.   'TOTAL, MA S TEH* S    DECREES  FOR  MAJOA  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  E  DUCAT  ION  BY  MCE, 
'     '  -        A.  1  ETHNICITY*  AND  SEX*     INSTITUTION  AMD  STATE    1978-1979  •  » 


AMERICAN  IttUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  ' ,  t 


•  LACK 


NUMBER 


ASIAN  0* 


NUMBER 


THEOLOGY  1 2300 1 
INDIANA 

IN  „  SAINT  JOSEPH'S  COLLEGE 
TOTAL  0    F  .0 

FEMALE  *     %  *0 

MALE  0,  .0 

SNT  MEINRAD  5CH  THEOLOGY 
TOTAL  '  0      :  .0 

FEM4LF  0  .0 

HALE         N       0  .0 


c 

♦o  . 

.1 

9.1 

0 

•0 

1  • 

10*0 

0 

♦  0 

3 

•  .0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

IN         STATE  TOTALS  ( 
,     ,  TOTAL  0 
FEMALE?"  0 
MALE  0*  " 

tew  a  *** 


8  INSTITUTIONS! 


I A    AQUINAS  INST  OF  THEOLOGY 

—  TOTAL     r  0*3 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 
IA    MART BURtf  THEOLOGICAL  SEM 

.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    .  0  .0  * 


1.7 
.0 
3.* 


•  0 
.0 

♦  0 


•  0 

•  0 

•  0 


IA          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KENTUCKY 

KY    AS BURY  THEOLOGICAL  SEM 


2  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

1  3*0 

0  .0 

FEMALE  > 

0       .0  - 

0  **o 

MALE 

1  7*1 

o  .0 

KY  SOUTHERN 

3 APT  THEOL  SEM 

TOTAL 

0  .0 

2  1*0 

FEMALE 

.  6  .  *o 

1  1.2 

MALE 

0  .0 

i  ♦a 

KY  STATE 

TOTALS  (  2 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

1  *4 

2  .6 

FEMALE 

0  *0 

1  1.0 

HALE 

1  .7 

1  .7 

LOUISIANA 

\ 

LA    NOTRE  DAME  SEM  SCH  THEO 


TOTAL 
FEMALE 
HUE 


.2 
.  .0 
.0 


20.0 
.0 
25.0 


LA         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .3 

MARYLAND 

MD    06  SALES  HALL  *SCH  THEO 


1  INSTITUTIONS) 
1  20.0 

0  .3 

1  25.0 


TOTAL  0 

.3 

0 

FENUE  *  0 

♦  0 

0 

NILE  0 

♦  3 

0 

MO    MOUNT  SNT  MAKY* 

S  COLLEGE 

°  TOTAL  0 

.0 

0 

FEMALE.  0 

•  0 

0 

NILE  0 

♦  0 

3 

MD    NER  ISRAEL  MB 

COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

FEMALE  C 

•  0 

0 

MALE            *  0 

.9 

0 

c  u 


MD    SAINT  MARY'S*  SEMINARY 
_    TOTAL  0  .0 

.  FEMALE  *    0  ,3 

*      MILE  0,  .0 

MD    WASHINGTON t BIBLE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .3 

MD    WASHINGTON  THEOL  UNION 


TOTAL 
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MO         STAYE  TOTALS  I 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
 MALE  0  
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c  0  .0 

0  .0 

 0 — -~o- 


0 

JO 
0 

0 
0 
0 


1.7 
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.0 


.0 
.0 
♦  0 


•  0 

•  0 
•0 

•  0 
.0 
.0 


.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0 
.0 

.0 
.0 
♦0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 
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HISPANIC 
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B 
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% 
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— 

0 

•  0 

I* 

9.1  ' 

10  90.9 

0 

•  0 

1 
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0 

.0 

0 

•  0 

1  1C0.0 

0 

♦  0 

0 

.0 
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0 

.0  o 

0 

•  0 
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0 

.0 

0 

-  .0 

0  .0 

0 

•  0 

2 

3.4 

52  89.7 

0 

.0 

1 

3.4 
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0 

.0 

1 

3.  A 
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•  0 

0 

.0 

21  100*0 

.0 

*    0  0 

•  0 
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0 

.3 

0 

.0 

10  10C*0 

0 

•  0 

c 

.0 
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0 

♦0- 

0 

.0 
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0 

•  0 

0 

.0 
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vO 

.0 

0 
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0 

J 

.0 

0 

.0 
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0 

♦0 

0 

* 

•  0 

17  10C.0 

»  0 

•  0 

1 

3.0 

*24  72.7 

0 

.0 

0 

.0 

16  84.2 

0 

.0 

1 

7.1 

8<-  57.1 

0 

.0 

2 

1.  0 

200  98.5 

0 

.0 

1 

1.2 

81  97.6 

0 

♦  0 

1 

.6 

119  99.2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

'  0 
Q 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦0' 
.'0 
.0 

.0  s 

.0 

.0 

.0 
.0 
♦  0 


1.3 
1.  0 
1.5 


1  20.0 

0  .0 

1  25.0 


1  2C.0 

0  .0 

1  25.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
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.0 

♦  0 

.0 
.0 
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.0 
.0 

;o 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
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.0 

♦  0 

♦  0 
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127  94*8. 
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3  75*0 


4  80*0 
1  100*0 
3  75.0 
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0  .0 
3  10CU0 

18  1CC.0 
0  .0 
18  10C.C 

3  100.0 
0  .0 
3  100.0 
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7  100.0 
51  1C0.0 

12  1C0.0 

0  .0 
12  100*0 

, 36  100.0 

1  100.0 
35  10C.0 
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8  100.0 
-122-1 OO.O- 


•  0 
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.0 

.0 

I 

.0 

B 

:o  - 

B 

.0 

0 

6.9 

58 

6.9 

29 

6.9 

»  29 

* 

•  0 

21 

.0 

♦  0* 

•  0 

B 

♦  0 

7 

.0 

29 

♦  0  * 

12 
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17 

24.2 

33 

15.8 

19 

35*7  ■ 

14 

♦  5 

'  203 

1.2 

83 

♦  0 

120 

234* 

3*9 

102 

3*7 

.0 

• 

5 

.0 

1 

.0 

4 

•0 

5 

♦  0 

1 

.0 

4 

-\ 

.0 

.3 

.0 

0 

•  0 

3 

•  0 

,  IB 

♦  0 

0 
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IB 
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3 
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0 
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3 
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7 

.0 

51 

.0 

12 
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0 

•  0 

12 

♦o  „ 

38 

♦° 

1 

•  0 

35 

•0 
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•  0 
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 *0  

 *22- 

tiERJC 


1513 


1573 


■  •  -'"4 


.ALASKAN  NATIVE 
^     -  /  'NUMBER  t 

THEOLOGY;;  12300) 


NUMBER 


NUMBER 


'  TOTAL 

.female 


^MASSACHUSETTS 
*A\  BOSTON  COLLEGE 

o  .0 

0,  .0 

-MAL2  .  0  .3 

*NA,«BOSTON  UNIVERSITY 

.'TOTAL  0  .0 

v     FEMALE  0      .  .0 

*.t.    MALE  0  .0 

-MA  .EASTERN  NAZAAENE  COLLEGE 
*  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

,  .      MALE      •        0  .0 
MA    EMMANUEL  COLLEGE 
„  ^JOTAL     *  M       0_  .0 
7  T%MALC*      "       0"  .0 
.    MALE  0  .0 

■MA  ^.EF  IS CORAL  OIVIMITY  SCHOOL 
/TbTAL  0  .0 

'FEMALE  \0  .0 

MALE  0  .0 

MA  / GO A0OH*CONh£LL  THEOL  SEM 
TOTAL.  '0  .0 

.FEMALE  0  .0 

.MA  *HARVAAOTmiV«S!TYl.  

TOT  AL  0  ♦O 

FEMALE  '0  .0 

MALE  0  .0 

MA    SAINT  J0MN»S  -SEMINARY  . 
TOTAL  *  "  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0 

0 

0  < 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0* 

0 

0 

5 
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4 

0 
0 

o  , 
.  o 

0 


.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

♦0 

•  0  * 

•  0 

.0 
.0 
.0 

■iO 
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•  0 

•  0 
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1 
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i 
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0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0* 
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NON-RES I OENT 
ALIEN 

NUMBER 


7 

TCTAl 
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8  INSTITUTIONS! 

i  .V 

4  4.2 


MA         STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MICH 13  AN 


MI    AQUINAS  COLLEGE 

*     TOTAL  0        .0  0^ 

FEMALE'  0        .0  0 

MALE  0        ♦O  0 

MI     CALVIN  THECLCGICAL  SEM 

f 01 AL  0       .3  3 

FEMALE  0.0  0 

MALE  0.0  0 
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TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0.0  o 

MALE  0.0  0 
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MALE  0        *0  0 
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.0 
.0 

.0 
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.3 
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12  INSTITUTIONS) 


0    '  *0 
0        ♦  J 
0  .0 
ANO  SENINARY 
0  »0 
0  *3 
0        *9  ' 
LUTHERAN  THEOL  STHN  SEN 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
'SC    E^SKINE  C 
.TOTAL 
FEMALE 
HALE 

<SC 


1.3 

1.6 

.3 


•0 

♦  0 

♦  0 

♦  3 

♦  0 

♦  0 
'♦0 
♦0 


0 

o 

&  0 

0 

0' 

o 

.0 

♦  0 

♦  Q 

i 

.0 

♦  0 

♦  0 

0 
0 
0 

0 
0 
'0 

•  0 

•  0 

•  0 

.•<f 

'.0 

0 
0 
0 
* 
0 
0 

'6 

o 

♦  0 

so 

♦  0 

♦  0 
♦0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

s  *0 

0 

♦0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  3 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

1 

6*3 

0 

♦0* 

o 

♦  0 

0 

'  *0 

0 

.0 

o 

♦0 

1 

14*3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  3 

3 

0 

•  3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

•  3 

0 

♦  0 

0 

*  .0 

0 

•  3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

J 

.0 

0 

-.0 

0 

♦0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

•0 

.0 

•  3 

0 

♦  3 

t 

1 

10*9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

33*3 

0 

-.0 

0 

.0 

0 

•  3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

,  0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

1.9 

0 

.3 

0 

•0 

s 


♦o 

♦  o 

♦  o 

♦o 

♦  0 

♦  0 


SI  100*0 

25  100*0 

26  100*0 

1  100*0 
1  100*0 

o  *o 


SC         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL       .         0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

SCUTH  DAKOTA 

SO    NORTH  ANERICAN  BAPT  SEM 
TOTAL  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -0 


3  INSTITUTIONS). 


•  0 
•0 

•  0 


1  7*1 

0  *0 

1  10*0 


SO         STATE  TOTALS  (  1  INSTITUTIONS) 

-     TOTAL     *  0  ,  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

TENNESSEE  % 

TN    EMMANUEL  SCH  OF'RELIGICN 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

'E,  .  0  .0 


7*1 
*0 
10*0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


•o 

•  o 

•  o 

•  o 

•  3 
•0 

•  3 

•  0 

•  0 


.0 
.0 
♦  0 


♦  3 
*9 
*3 

*0 
*0 
♦0 


.0 
*0 
•  0 


,3 
♦0 
*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

o' 
1 

0 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0  * 
0 

c 


— z<r~ 

♦  0 

♦  0 

*0 

♦  3 

♦  0 

6*3 

♦  0 
14*3 

♦  0 

♦  0 

♦  3 

♦  0.. 
♦0 

♦  3 

*0 
*0 
*3 

♦  0 

♦  0 
.0 


o  :  *o 
*  ico.o 


7  100*0 
6  100*0 
1  100*0 

15  93*6 
9  100*0 
6  85*7 

9  100*0 
9  100*3 
0  *3 

3  100*0 
0  *0 
3  1C0*0 

5  100*0 
0  *0 

5  100*0 

6  100*0 
3  100*0 
5  1CC*0 


1 

13.0 

9  90*0 

1 

33*3 

2  66*7 

0 

•  0 

7  100*0 

0 

♦  0 

6  ICO.O 

0 

.0 

1  100*0 

c 

*  3 

5  10C*0 

1 

UA 

63  08*7 

3 

*3 

'    4  100*0 

1 

1.5 

59  80*1 

3 

1*6 

181  94*8 

1 

l*o 

60  98*4 

2 

1*  5 

121"  93*1 

0 

.0 

2  100*3 

0 

*3 

2  100*0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.3 

7  100.0 

c 

.0 

2  1CC*C 

0^ 

*0 

5  100*3 

0 

.0 

5  1CC.3 

0 

.3 

2  103*3 

3 

.0 

3  100*0 

0 

*0 

1*  100*0 

3 

♦  0 

6  100*0 

3 

♦  0 

d  100*0 

1 

7*1 

11  78*6 

0 

*0 

4  100*0 

1 

10*0 

7  7C.L 

1 

It  78*f 

0 

*0 

4  100*0 

1 

10*0 

7  70*0 

0 

♦  3 

5  1CC*0 

0 

*0 

1  109*0 

0 

♦  3 

4  100*0 

•0 
.0 
.0 

.0 
•0 
•  0 


0 
0 

0 
0 

0  ' 

9 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

.0 
.0 
.9 

.0 
.0 
.3 

♦  0 

♦  0 


.0 

♦  D 
♦0 

♦  0 
.0 
*0 

♦  0 
*3 

♦  0 

.0 
*0 
.0 

♦  0 

♦  0 
♦0 


7  9*9 
0  .0 
7  10*4 


7  3.7 

o  .c 

7  5*h 


♦  0 
*3 

♦  J 

.3 

♦  J 

*3 
*0 

♦0^ 


51 

25 
26 

1 
1 

0 


0  *3 
3  *3 
0   ,  *0 


14*3 
*0 
20*0 


Z  14*3 
0  *0 
2  20*0 


•0 
•  0 
.3 


—*r~ 
n 

4 

7 
6 

1 

16 

9 
7 

9 
9 

e.  0 

3 
0 

3 

5 
0 
5 


3 

•  5 

10 

3 
7 

6 
1 

5  * 

71 
4 

67 


191 
61 

130 


14 


14 
4 

19 


14 
4 

10 
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TAILS  7.    TOTAL  MASTER*  S 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


OECftEES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  »Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RAC£f 
ETHNICITVt  A  NO  SEXl     INSTITUTION- ANO  STATE  197B-H79 


/•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUM6ER 


THEOLOGY  (2300) 
TfiNNES$» 

TN    MEMPHIS  THEOLOGICAL  SEN 
TOTAL  1  33.3 

FEMALE 

MALE  T 
TN    SCARRITT  CCLLEGE 
TOTAL  1 
FEMALE  1 
HALE  0 
-IN -VANOERBILT  UNIVERSITY 


.0 
.3 
•3 

1.7 
.0 
3.1 


NUMBER 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES*OcNT 
•  ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
"  NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.3 
.0 


.0 
♦0 


TN         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  2'  2*6 

FEMALE  1  2.9 

MALE  1  2.3 

TEXAS 

JX  ABILENE  CHRSTN  LNI VERSITY 
*    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    BAYLOR  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *  .0 

FEMALE  0  .9 

.  MALE  r  0  .0 

TX    OALLAS  THECL  SEPINARY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    EPIS  THEOL  SEN  SOUTHWEST 


4  INSTITUTIONS) 
1  1.3 
0 
I 


•  0 
2.3 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TX    OBLATE  COLLEGE  CF  STHkST 

-  TOTAL  0  .0 

"  FEMALE  J>  .0 

MALE  0  .0 

TX    SNT  MARY'S  U  SAN  ANTONIO 
TOTAL  0  "  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    SOUTHERN  METH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    UNIVERSITY  OF  OALLAS 
TOTAL  0  .0 

female'  o  '.0 

MALE  0  .0 

TX    UMIVERSITY  OF  SNT  THOMAS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX       \  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .3 

MALE'-  0  .0 


0 
0 
0 

0 

,  0 
0 

A 

0 

4 

0 

10 
0 

-  0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
•0 

•  0 

•0 

•  0 
.0 

•  3 
.0 
•3 

•0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•0 
.0 

•  0 

•  3 
.3 

•  0 

•  0 

•  0 


INSTITUTIONS) 
h  1*4 
0  .0 
A  1.6 


VIRGIN  1A 


VA    PRESB  SCH 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
VA    PftOT  EPIS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

VA    UNION  THEOL  SEN 
TOTAL  0 
FEMALE  C 
MALE  0 


0- 
0 
0 

THEOL 

0 

0  . 
0 


CHRISTIAN  EO 
.3 

•  0 
.0 

SEM  IN  VA 
.0 

•  0 
7  .0 
IN  VA 

.0 

•  0 
.0 


♦0 

♦  0 
•0 

•  0 
•0 

♦  0 

•0 

•  3 
•0 


VA          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 


3  INSTITUTIONS) 


WASHINGTON 

NA    SEATTLE  PACIFIC 
TOT  AL  0 
FEMALE  C 
MALE  0 


.0 
.0 
♦  0 


.0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 


33*3 
.0 
50.0 

3.4 
3.7 
3.1 


.0 
.0 
♦  0 


.0 

•  0 

♦  0 


3*8 

1  2*9 

2  4*5 


^2 
1 
1 

55 

31 


66*7 
100*0 
50*0 

93*2 
88*9 


11  100*0 
5  100*0 
,  6  100*0 


73  93.6 
31  91*2 
,42  95*5 


o 

•  0 

o 

♦0  • 

0  *0 

'22 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

C  *0 

0 

♦  o* 

0 

.0 

0 

•0 

0  *0 

22 

100*0 

0 

*0 

0 

*0  j 

0  *0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

0 

♦0  { 

0  *c 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

•0 

0  *0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

A  2*0 

169 

92*2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  *0 

5 

100*0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

A  2*0 

164 

92*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0  *0 

2 

66*7 

0 

.3 

0 

♦0 

0  *0 

1 

100*0 

c 

♦  0 

o 

♦  0  * 

0  *0 

1 

50*0 

0 

♦  0 

0 

0  *3 

1 

100*0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

0  *0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

*0  j 

0  *0 

0 

,  .0 

14*3 

I 

26*6 

3  A2*9 

4 

57*1 

0 

0 

2 

33*3 

2  33*3 

4 

66*7 

1 

100*0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

♦  0  . 

0 

♦  0 

3 

*0 

0        «0  . 

10 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0  *0 

j 

100*0 

3 

«0 

0 

*0 

0  .0 

7 

100.0 

3 

♦  0 

0 

♦  0 

0  *0 

6 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

0" 

•  0 

0 

.0' 

0  *0 

6 

100*0 

0 

•  0 

"5 

U*3 

5  14*3 

33 

85*7 

0 

♦  0 

1 

5*0 

1  5*0 

19 

95*0 

0 

*0 

A 

26*7 

A  26*7 

11 

73*3 

1 

•  3 

7 

2.4 

12  4*1 

265 

Sl*4 

0 

•  0 

3 

6*3 

3  8*3 

33 

91*7 

1 

♦  4 

4 

1*6 

9  3*5 

232 

91*3 

1 

2*1 

1 

2*1 

£  4*3 

39 

63*0 

1 

3*1 

0 

*D 

1  3*1 

29 

00*6 

0 

♦  0 

1 

6*7 

1  6*7 

10 

66*7 

0 

•  0 

0 

*0 

0  *0 

8 

72*7 

0 

*0 

0 

*0 

0  *0 

4 

100*0 

0 

*0 

0 

.0 

0  *0 

%  4 

57*1 

1 

12*5 

0 

•0 

1  12*5 

5 

62*5 

0 

•  0 

0 

*0 

3  *0 

0 

*0 

1 

12*5 

0 

•  0 

1  12*5 

5 

62*5 

2 

3*a 

1 

1*5 

3  4*5 

52 

76*6 

1 

2*6 

0 

♦  Q 

1  2.« 

33 

91*7 

1 

3*3 

1 

3*3 

2  6*7 

19 

63*3 

2  100*0 
2  100*0 
0  .0 


0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

3*4 

2 

7.4 

0, 

•  0 

0 

•0 

0 

0 

•0  - 

2 

2.6 

2 

5*9 

0 

•  0 

t 

0 

•  0 

o 

> 

o 

,  ) 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

5.  9 

o 

♦0 

12 

6*0 

1 

33*3 

o 

•  0 

1 

50*0 

o 

♦  0 

0 

*0 

o 

♦  3 

0 

♦o> 

0 

*0 

0 

♦  3 

0 

♦  0 

0 

►  *0 

o 

\  *0 

V 

0 

1 

0 

o 

*0  v 

0 

•0 

o 

♦b 

o 

•  0 

13 

4*5 

o 

•  0 

13 

5*1 

6 

12*8 

2 

6*3 

26*7 

3 

27*3 

0 

*0 

3 

42*9 

2 

25*0 

0 

*0 

2 

25*0 

11 

16*7 

2 

5*6 

9 

30*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 
1 

2 

59 
27 
3Z 


11 
5 

6- 


78 
34 


2Z 
0 
22 

.  1 
0 
1 

205 
5 

200 

3 
1 

2 

1 

•  I 
0, 

7 
6 
1 

10 
3 
7 


0 

6 

35 
20 
15 


290 
36 
254 


47 
32 
15 

11 
4 
7 

8 
0 
6 


66 
36 
30 


ERLC 
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;tu«-».  total  ms™  ~g^^&«g^J*g®r^^  £0U"TI°N8Y  "* 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


I  LACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  . 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

-  NUMBER 


NON-RE SIOENT 
ALIEN 


NUMBER. 


TOTAL 
NUMBER 


THEOLOGY  I2300J 
WASHINGTON 

WA    SEATTLE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MAtE  0  •  .0 

MA         STATE  TOTALS  I 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 


•0 
.0 
•  0 


2  INSTITUTIONS) 

-"0  *0 
0  *0 


HALE  0 
WISCONSIN 

WI   'CARTHAGE 'COLLEGE 


,T0T7L 
FEMA»  « 
MALE 


0 

o- 

0 


wr   MARQUETTE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

WI  t  NASHOT AH  HOUSE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  «3 

MALE  0  *0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


WI 


STATE. TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 


ft 


THE  STATES  ANO 
TOTAL  & 
FEMALE  n* 
MALE 

OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

o.c. 

2 
2 


3  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 

175  INSTITUTIONS) 
72  2*1 
23  2*1 
49  2*1 

0  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  .0 
0  *0 


25 
7 
.18 


MAJOR  FIELO  AGGREGATE  2300~i' 
TOTAL  ♦! 
FEMALE  2  .2 

MALE    .  2  .1 

INTERDISCIPLINARY  STUOIES  i 4900) 

ALABAMA  , 

V  AL    JACICSONVL  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

1       FEMALE     -  0  .0 

.  HALE  0  .0 

AL     U  ALABAMA  IN  HUNTSV ILL  E 

"  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  „  .0 


175  INSTITUTIONS) 


23 
49 


2*1 
2*1 
2*1 


50*0 
♦0 
100*0 

'♦0 
•  0 
,0 


AL  STATE  TOTALS  < 

TOTAL                0  *0 

FEMALE                0  '.0 

MALE    *             0  *0 


2  INSTITUTIONS) 
-1  1.4 

0" 
1 


25 
7 
16 


0 
0 

0^ 


♦  0 
2.4 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 


.7 
♦  6 
.8 


♦  0 

♦  0 
.0 


•  0 

•  0 

♦  0 

1*4 

♦  0 
2*4 


1*4 
♦  0 
?*4 


0 
0 
0 

0 

o. 

0 

0 
0 
0 


4*7 
5*9 
♦  0 


4*4 
5*6 


41 
14 

27 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
♦u 

•  0 
•0 

•  0 


41  1*2 
14  1*3 
27  1*2 


1*2 
1*3 
1*2 


♦0 
♦  0 
♦0 

so 

*0 
*0 


*0 
♦  0 

0*0 


4*7 
5*9 
•  0 


4*4 

5*f> 


142 
46 

96. 


142 
46 
96 


♦  0 

♦  0 
*0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  c 

♦  0 

♦  0 


♦  0 

♦  c 

♦  0 


4*2 
4*2 
*.2 


4*2 
4^ 
4*2 


1  50*0 

0  *0 

1  100*0 


I.* 
♦U 
2,4' 


2  2*8 
0  *0 
2  4*8 


38  66*4 
31  91*2 
7  77*8 


40  88*9 
33  91.7 
— 7 — 77.6- 


1  li  %0 

1  100*0 

0  *0 

3  75*0 

2  100*0 

1  50*0 

8  1CC*0 
0  *0 
8  1CC*0 


12  92*3 
3  1C0*0 
9  90*0 


3f057 
1*025 
2,032 


9C.0 
92*9 
88*5 


♦  0 
*0 

♦  0 


3,057  9C*0 
1,025  92*9 
2,032  88.5 


1  50*0 
1  100.C 
0  *0 

65  94*2 
2ft  100*0 
37  90*2 


)   66  93*0 
-29  1 CO.O  ' 
37  88*1 


7.0 
2*9 
22*2 


6.7 

2*8 

-22*2- 


.3 
.0 
•  0 

25.0 
♦0 
50.0 

.0 
.0 
.0 


7.7 
*0 
10.0 


199  5*9 
32  2*9 
167  7*3 


.99 
32 
167 


5.9 
2*9 
7*3 


♦  0 
*0 
*0 

<t*3 

♦  0 
7*3 


4*2 
♦  0 
7.1 


43 
34 
9 


45 

36 
—9 


13 

3 

10 


3,398 
1,  103 
2,295 


3,39e 
1,103 
2,295 


2 
1 
1 

69 
.  28 
*  *1 


71 

29 


ALASKA 

A*      U  ALAS  ANCHORAGE  CAMPUS 

TOTAL  1    25*0  0  .0 

FEMALE  1     50.0  0  .0 

MALE  *  0        .0  0  .C 


AK         STATE  TOTALS  < 
TOTAL  1  25*0 

FEMALE        *        1  50*0 
MALE  0  *0 


1  INSTITUTIONS) 


•  0 

•  0 
.0 


0 
0 


25.0 
5C.0 
.0 


1  25.0 
1  50.0 
0  *0 


3  -75*0 
)  50*0 
-2  100*0 


3  75*0 

1  50*0 

2  100*0 


ARIZONA 

AZ    ARIZONA  STATE  UNIVERSITY 

TOTU  0       .0                0  *0 

FEMALE  '0       •<>  ° 

HALE  *  0     -  .0  0*0 


AZ 


STATE  TOTALS  < 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1  /INSTITUTIONS) 

0'  .0 
0  .0 
0  .0 


5.6 
*0 
14*3 


5*6 
*0 
14*3 


5*6 
*0 
14*3 


1  5*6 

0  *0 

1  14*3 


17  94*4 
11  100*0 
6  85*7 


17  94*4 
11  100*0 
6  85*7 


13 
11 
7 


18 
11 
7 


IERJC 


'■I  Wo 

1520  ^M 


3f>V    /  - 


J5.»  '  - 


MWLt  7. 


\ 


TOTAt  HASTENS    OEGAEES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  A NO  SEX*    INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


*     NUMBER         X  NUMBER 
1NTEROI SCI PL! NARY  STUOIES  (4900) 
ARKANSAS 

AR    ARKANSAS  STATE  U  MAIN  CAM 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMB^R^T" 


kHITE 
NON-HISPANIC 

'  '  NUMBER 


NON-RESICENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


.TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

J>t 

FEMALE 

0        .0  \ 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

AR    U  OF  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

.  3  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0" 

0 

•  0 

8 

88*9 

-1 

11*1 

9 

1 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

1  00*0 

0 

•  0 

2 

~  MALfi 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

6 

85*7 

1 

1A«3 

7 

•  -  I 

AR  STATE 

FOTALS  (          2  INSTITUTIONS) 

* 

-  *l 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

3 

♦0 

0 

♦0 

3 

♦  0 

9 

90*0 

1 

10*  0 

10 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

•0 

2 

N  MALE 

0  *0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

Q 

•  0 

7 

87*  5 

1 

12*5 

8 

CALIFORNIA 

1/ 

3 

e 

\ 

CA    CAL  STATE 

C-SN  EERNAROING 

-  1 

TOTAL 

0  .3 

0 

•  0 

3 

♦0  ' 

0 

•0 

3 

•  0 

A 

ICO*  0 

*0 

♦  o  : 

.  4 

t< 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0  , 

,  3 

.♦0  * 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

-  .'V 

MALE 

0.  .3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

1  00*  0 

0^ 

•0 

3 

CA    CAL  ST  COL  LEGE- STANISLAUS 

o 

TOT  AL 

0  *3 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

75*0 

1 

25*0 

4 

FE*lE 

0  .0_ 

0 

•  0 

w  0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

50*  C 

1 

53*0 

2 

HALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

«  0 

0 

•0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

*  *  * 

CA    CAL  ST*TE 

J-CHICO 

TOTAL 

I  4*3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

1 

A*  3 

;o 

43*5 

12 

52*2 

23 

FEMALE 

I  14*3 

0 

.0 

0 

•  0  " 

0 

•0 

1 

14*3 

A 

57*  1 

2 

28*6 

7 

*  'J 

MA  LE 

0  ,0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

,  0 

•  0 

6 

37*5 

10 

62*5 

16 

7  *yT 

CA    CAL  STATE 

U-00MINGUE2  HLS 

- 

-  ^} 

TOTAL 

2  3*3 

2 

3*3 

1*6 

1 

U6 

6 

9*8 

50 

82*0 

5 

8*2 

61 

•J^ 

FEMALE 

<w  o  *3 

0 

•0 

4.5 

0 

•  0 

1 

4*  5 

21 

95*5 

-  0 

•0 

22 

>  J 

MAL  £ 

^  5.1 

z 

5*1 

•  0 

1 

2*6 

5 

12*8 

29 

74*4 

5 

12*8 

39 

CA    CAL  STATE 

J-FRESNO 

-» 

TOTAL 

0-  .3 

0 

•  0 

33*3 

0 

♦  0 

1 

33*3 

1 

33*  3 

1 

33*3 

3 

I 

FEMALE 

0  *3 

0 

♦  0 

100*3 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

MA  L€ 

0  .0 

0 

•0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

50*0 

1 

50*0 

2 

CA    CAL  $TATE 

U-FULLERTON 

; 

TOTAL 

0  *0 

0 

•  0 

14*  3 

0 

•0 

1 

14*3 

6 

85*7 

0 

,  *0 

7 

J, 

-  FEMALE* 

0  *0 

0 

♦  0 

50*0 

0 

♦  0 

1 

5C*  0 

1 

50*0 

0 

♦  0 

2 

MALE 

0  *3 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦0 

0 

•  0 

5 

100*0 

0 

*  0 

5. 

CA    CAL  STATE 

J-HAYWARO 

TOTAL  ~ 

0  .0 

0 

.0  . 

0 

•  0 

^  0 

♦  0 

0 

*0 

7 

100*0 

0 

*0 

7 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

MA  LE 

0  .0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

5 

100*0 

0 

♦  0 

5 

CA    CAL  STATE 

U-LONG  BEACH  * 

* 

- 

TOTAL 

0        .0  " 

2 

7*7 

0 

♦  0 

1 

3*8 

3 

11*5 

23 

88*5 

0 

♦  0 

"  26 

FEMALE 

0  *0 

2 

13*3 

0 

•  0 

I 

6*7 

3 

2C*  0 

12 

80*0 

0 

♦  0 

15 

MALE 

0  *3 

3 

•  0 

0 

0 

♦  3 

0 

•0 

11 

100*0 

0 

*  0 

11 

CA    CAL  STATE 

U-LOS  ANGELES  . 

TOTAL 

0  .0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

L* 

1 

FEMALE 

0  *3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

1 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

*J  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

CA    CAL  STATE 

U-NOR THRIOGE 

- 

TOTAL 

0  *0 

0  4 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0/ 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

MALE 

0  .0 

0 

♦  0 

3 

•  0 

0 

♦3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

CA    CAL  STATE 

U-SACRAMENTO 

\ 

v  1 

TOTAL 

1  33*3 

<  o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

•  0 

3 

FEMALE 

1  33*3 

0 

•  0 

0 

•  3 

0 

♦  0 

1 

33*3 

2*  66*7 

0 

•  0 

3 

MALE 

0  .0 

Q 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

,i  #o 

0 

*0 

0 

.  -0 

i 

CA     SAN  OIEGO 

STATE  U 

TOTAL 

0  .3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

- ; 

FEMALE  . 

0*  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0  ■ 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

MALE 

3  *0 

0 

♦  3  ' 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

1 

1CC*0 

0 

♦  0 

I 

CA  ,  SAN  FRANCISCO  STATE  U 

>f 

TOTAL 

0  *0 

0 

•0 

2 

10.5 

3 

15*8 

5 

26*3 

14 

73*7 

0 

•  0 

19 

'' 

FeMAl  E 

0  SO 

0 

•  0 

2 

16*  7 

0 

•0 

2 

16*7 

10 

83*3 

0 

•  0 

12 

KALE 

0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

42*9 

3 

42*  9 

4 

57*1 

0 

•0 

7 

CA    SAN  JOSE   STATE  L 

*  I 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0  . 

0 

•  0  . 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

«0 

3 

FEMALE 

0  *o 

0 

.0 

-0 

r  .0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

100*0 

«0 

1 

KALE 

0  *0 

0 

♦  0 

3 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

CA    SONOMA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL 

3  *0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

-  *0 

I 

100*0 

0 

«0 

1 

FEMALE 

0    v  »o 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

«0 

0 

♦  0  ' 

0 

HALE 

0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

*  1 

100*0 

0 

•  0 

1 

CA    C3LLEGE  OF  NOTRE  OA  ME 

f 

TOTAL 

0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

4 

80*0 

1 

20*0 

5 

FEMALE 

0  *0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

'i 

HALE 

0  *3 

.0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

2 

66*7 

1 

33*3 

3 

CA    KMT  REY  INST  IORGN  STUOIES 

TOTAL 

3  .0 

0 

•  0 

0 

*  *0 

1 

7*7 

I 

7*7 

12 

92*3 

0 

*0 

13 

FEMALE 

)  .3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

i 

8*3 

1 

6*3 

11 

91*7 

0 

•  0 

12 

MALE 

0  .3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

CA    PACIFIC  JAKS":OLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

2 

4.9 

1 

2*4 

1 

2*4 

4 

9*8 

37 

90*2 

0 

•  0 

41 

F£MAL£ 

0  #0 

2 

5.4 

0 

♦  0 

1 

2*T 

3 

6*1 

34 

91*9 

0 

•  0 

37 

MALE 

0  *0 

0 

.0 

1 

25*0 

0 

*  *0 

1 

25*0  " 

3 

75*0 

0 

•  0 

4 

1521 


TABLE  7. 


TOTAL  1AST£MS  OECAEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  CCt'CAUON  BY  RACE, 
TOTAL  *A*Itn        -ETHNICITY,  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INOlAN 
"ALASKAN  WAflVE 

NUMBER  S 


BLACK  ,  ASIAN  C* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


'30 


NUMBER 

INTERDISCIPLINARY  STUDIES  (4900) 
•'CALIFORNIA 


NUMBER 


CA    PEPPEROINE  UNIVERSITY 


TOTAL  1  *3 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  *3 

CA    U  OF^AL- BERKELEY 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  ♦<> 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  CAL-OAVIS 

TOTAL  0  *0 

.FEMALE  0  *0 

HALE .  0  O 

CA    U  OF  CAL-IRVINE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

CA    U  OF  CAL-LOS  ANGELES 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    ,  0  »° 

^  MALE    <       «    0  .0 
"  CA»  <U*Of  CAL-RIVERSIOE 
TOT  At  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  ♦<> 

CA    U  OF  CAL-SAN  01  EGO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  CAL-SANTA  BARBARA 
TOTAL  0*  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE     T  0*0 
CA  -U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 
TOTAL  Z  .2 

FEMALE  *  1  2*0 

MALE  1        • r 

CA          STATE  TOTALS  (  27' INST  ITUT IONS) 

TOTAL  7  .4  104  6.2 

FEMALE  3-9  .     33  9.9 

MALE  «  .3  71  5.3 


66 

17*6 

3 

.8 

20 

24*4 

0 

♦  0 

48 

15.8 

3 

1.0 

4 

8*9 

2 

4.4 

4 

20.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

r8.0 

o 

•0 

1 

2.2 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

2.6 

1 

7.7 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

.0 

2 

2.6 

4 

5.1 

1 

2.5 

1 

2.5 

1 

2.6 

3 

7.9 

0 

."o 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

v  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

23 

2.7 

16 

1.9 

4 

8.0 

0 

•  0 

19 

2.3 

16 

2.0 

COLORADO 

CO    U  Of  COLORADO  AT  60UL0ER 
TOTAL  0  v0 

FEMALE  ON  '.0 

MALE  0  .0 

CO    U  OF  COLO  COLO  SPRINGS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CO    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
COLO  AT  OENVER 
0  .0 
0  .0 

o     .o  - 

CO    UNIVERSITY  OF  OENVER 
TOTAL  0  .0 

FEMALE        *        0  *0 
MALE  0  .0 

CO    U  OF  NORTHERN  CCL01A00 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CO    WESTERN  ST  COLLEGE  COLO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0. 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  b 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


CO         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE    ■  0  .0 

MALE  0  .0 

CONNECTICUT 


6  INSTITUTIONS) 


CI  UNIVERSITY 

OF  CONNECTICUT 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MA  LE 

0  .0 

0 

•  0 

5 

CT  UNIVERSITY 

OF  NEW  HAVEN 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

"  .0 

MALE 

'0  .0 

0 

.0 

CT         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 


FEMALE 
MALE 


INST  ITUT IONS) 
0  .0 
0  .0 

0      ,  »0 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

13 

1 

12 


32 
6 
26 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

o; 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1.° 

Iv8 
1.9 


•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.♦o 

.0 
.0 

•  0 
.0 

.0- 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


21 
5 
16 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
'  .0 
.0 

♦6 

•  0 

•  0 

■  .0 

•  0 

•  0 

1.3 
2.5 
.0 

•0 
.0 
.0 

•  3 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
1  .0 

1.5 
2.0 
1.5 


1.3 
1.5 
1.2 


3 
0 
0 

0  : 

C 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


¥.0 

>0 


VHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


♦  U 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


♦0 


.0 

♦o 


♦o, 

♦  0 
.0 


72 

16.7 

314 

61.3 

0 

.0 

20 

24*4 

62 

75.6 

0 

.0 

52 

17.1 

252 

62.9 

0 

.0 

6 

13Jfir 

36 

6C.0 

3 

6.7 

4 

20.0 

75.0 

1 

5.0 

2 

8.0 

w 

84.0 

2 

8.0 

1 

2.2 

24 

53.3 

20 

44*4 

0 

.0 

5 

63.3 

1 

16.7 

1 

2.6 

19 

46.7 

19 

46*7 

1 

7.7 

11 

84*6 

1 

7.7 

0 

♦  Ox 

7 

87*5 

1 

12*5 

1 

20.  0 

4 

60*  C 

0 

•  0 

'7  9*0 

3  7*5 

4  10*5 


76*9  . 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

54 
6 
48 


164 
47 
117 


•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

6*3 
12*0 
5*9 


9*0 
14*0 
8*6 


0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 

0  . 

0 

c 

0 

0 
U 

6 

0 
0 


.0 

.c 

.0" 

.0 

.6 

.0 
.0 
.0 

Co 

.0 

•o, 

.0 
.0 

♦  c* 

.0 
.0 
.0 


68*9 
87.5 
90*0 


2  100*0 
0  *0 
2  100*0 


0^     *0  -» 
0  "*0 
Oji  .0 


29 
11 
16 


93*5 
91.7 
94*7 


B7.5 
75*0 
100*0 

100*0 
*0 
100*0 


8  88*9 
3  75*0 
5  1CC*0 


11  14.1 


11.1 
12.5 
10.0 

.0 
.0 
♦  0 


6.5 
8.3 
5.3 


42.5 
25.0 
.0 

•<\ 
.3 
.0 


3  66 
62 
30* 

45 
20 
25 

45 
6 
39  < 

13 

8 
5 

78 


33     82.5  ' 
27  71*1 

4 
7 

10.0 
18.4 

40 
36 

5  100*0 
1  100*0 
4  100*0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

♦  0 

5 
1 
4 

1 1  84.£ 
6  65*7 
5  63*3 

2 
1 
1 

15.4 
14.3 
16.7 

13 
7 
6 

1  100*0 

0  *o 

1  10C.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

1 
0 
1 

791  92*0 
44  96*0 
747  92*2 

15 
0 
15 

1.7 
•  0 
1.9 

860 
50 
810 

1,433  85.9 

277  82*7- 
1,156  86.7 

72 
11 
61 

4.3 
3.3 
4.6 

1,669 
335 
1,334 

1  10C.0 
1  100*0 

0  *0 

1  100*0 

0  *0 

1  100*0 

0 
0 
0 

.0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

.0 
♦  0 
.0 

'  v  i 
1 

0 

;> 

I 

0 

1 

1  100*0 
1  100*0 

.  o  *o 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

1 
1 

0 

3  1CC*0 
2  100*0 
6  100*0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

e 

2 
6 

31  < 

12 

19 


11. 1 
25.0 
•  0 


9 
4 
5 


1522 


1582. 


TAM.E  7.    TOTAL  MAS?ER»S    DEGREES  FOR  MAJOK»FIELD. CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF' HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
.1  ETtfJICITY*  AND  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979" 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC -PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE SIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER         X  NUMBER 
INTERDISCIPLINARY  STUDIES  14900) 
0ELA4ARE 


.D£    UNIVERSITY  OF  OELAWARE 
TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OE         STATE  , TOTALS  I 

TOTAL                9  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE   .            0  .0 

.tilSTRI  CT  OF  COLUMBIA 

OC    AMERICAN-  UNIVERSITY 
TOTAL  1  2*0 

FEMALE  0  .0 

7*LE  I  2*6 

OC    CATHOLIC  U  Of  AMERICA 
TOTAL  0.  .0 

FEMALE  0  .0 

MALI;  0  .0 

CC     GEORGETOWN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

^FEMALE  -  C  .0 

/4ALE  0  .0 

DC    GEORGE  WASH  UNIVERSITY 
'  TOTAL  1  1*4 

FEMALE  I  2*0 

MALE  •    C  .0 

OC         Sf ATE  TOTALS  C 
TOTAL  2  1.5 

FEMALE  1  1.4 

MALE  I  1.5 


I  INSTITUTIONS) 


1 

0 
1 

0 

0. 

0 
0 
0 

4 
1 

3 


•0 

•  0 

♦  0 


2.0 

•  0 
2.6" 

•  0 
.0 
.0" 

•0 
.0 

•  0 

'  5.7 
2.0 
15.8 


4  INSTITUTIONS) 
5  3.7 
I  1.4. 
4  6.2 


FLORIDA 

FL     FLOMOA  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL                0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0.x 

0 

•  0 

MALE                0  '  .0 

•  0 

FL     U  OF  SOUTH  FLORIOA 

b 

i 

TOTAL                 C  .0 

•  0 

FEMALE           *  «0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

X) 

*FL    STETSON  UNIVERSITY  - 

TOTAL  .              0  .0 

,  0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

MALE        «        0  .0 

0 

.'0 

FL          STATE  TOTALS  (  3  INSTITUTIONS) 

TOTAL                0*3  0  .0 

FEMALE                 0  .0  -            £0  .0 

ym                MALE                0  .0  -0  .0 

GEORGIA 

•» 

GA    COLUMBUS  CCLLEuE  *' 

TOTAL  y              0.0  0  .0 

FEMALE                 0  .0  0  .0 

MALE                 0  .0  0"  .0 
$  GA    E*ORY  UNIVERSITY 

TCTAL                 0  .0  0  .0 

FEMALE  ✓              0  .0  0  .0 

PALE                 0  .0  0  .0 

,  GA          STATE  TOTALS  (  2  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0  .0  0  .0 

FEMALE                 0  .0  0,0 

MALE                 0  .3  0  .0 


NUMBER 

X 

NUMBER* 

a. 

I 

NUMBER 

I 

NUMBER  % 

^NUMBER 

° 

NUMBER 

0 

• 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

X  100.0 

0 

•  0 

1 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

'O  .0 

0 

•0 

1  0 

•0- 

♦  0 

o  • 

•0 

0 

.0' 

1  100.0 

0 

.0 

.  1 

0 

.0 

0 

•0 

• 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

♦  0  * 

0  .0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

♦  0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

- 

- 

0 

•  0 

c 

♦  0 

2 

3*9 

47    92. 2 

2 

- 

3*9 

51 

•0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

11  91.7 

1 

8*3 

12 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

5*1 

36  92*3 

1 

2.6 

39 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

•  0 

2 

o 

70 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

-0 

•  0 

0 

♦«0 

0 

♦  0 

13  100*4 

0 

•  0 

13 

.0 

.0 

•  0 

•0 

*  c 

•  0 

6  1C0.0 

0 

.0 

6 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

7  100*0 

0 

•  0 

7 

1 

1.4 

,  0 

•  0 

6 

8*6 

59  84*3 

5 

7.1 

70 

o 

•  0 

o 

'♦0 

2 

3.9 

45  88*2 

4 

7.8 

51 

1 

5.3 

o 

♦  0 

4 

2  I*  I 

.14  73*7 

1 

5.3 

19 

1 

.7 

o 

♦  0 

8 

5*9 

121  89*0- 

7 

1 5*1 

136 

o 

.0 

o 

♦  0 

2 

2*8 

64     90* 1 

5 

7.0 

71 

1 

1.5 

0 

.0 

6 

9.2 

57  87*7 

2 

3.1 

o 

♦  0 

o 

•0 

0 

•  0 

10  100*0 

0 

,0 

10 

*  0 

.0 

0 

♦0 

0 

•0 

7  10C.0 

0 

.0 

7  . 

*.  0 

.  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

3  100. 0 

0 

♦  0 

3 

*  0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

8  10C.0 

0" 

.0 

i  8 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

.0  , 

3 

o 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

c 

♦  0 

•\ 
0* 

♦  0 

1  100*0 

■c 

.0 

1 

o 

'  .0 

0 

♦0 

0 

♦  c 

1  10C*0 

0 

.0 

1 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

♦  0 

i  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

0 

t 

♦  0 

19  100*0 

0 

.0 

19 

o 

.0 

-  0 

♦  0 

o 

•  0 

11  100*0 

0 

.0 

11 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  o. 

8  100.0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

4 

2  ioc.o 

0 

.0 

Zr 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

•o 

\o 

0 

♦  c 

2  100*0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

6  -  75.0 

2 

"2  5.0 

8 

A  0* 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1  100. 0 

0' 

♦  0 

1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

5  71*4 

2 

28.6 

7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

8  80*0 

2 

20.0 

10 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

♦  0 

I 

0 

♦  G 

c 

.♦o 

0 

•  0 

7  77*8 

22.2' 

'  9 

'>4 
■  .'4 


10    UNIVERSITY  OF  IDAHO 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

*  10         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                0  .3 

FEMALE                0  ,*0 

PALE                0  >".0 


•1  INSTITUTIONS) 


i  0 
0 
0 


7  100.0 
4  100.0 
3  1C0.0 


7  1CC.0 
4  100*0 
3  100*0 


•  0 
•0 
.0 


%  * 


ILLINOIS 

IL  GOVERNORS 
TOTAL 
TEKALE 
MALE 


ST  UNIVERSITY 


2  8.7 
1  20.0 
1  5*6 


2  8*7 
1  20*0. 
1  5*6 


19  82*6 
3  6C*0 
16  88*9 


2  8*7 
1  20*0 
1  5*6 


23 
5 
18 


IERJC 


1523 


^*  •  ...  _a         i  rn.  yum  ctci  n  rfttl»l»  IV  INSTITUTIONS  0 


AMERICAN  "INDIAN  BLACK  ASIAN  OH 

1  NGN-HISPANIC  PACIHC  ISLANOER 


id*--: 


? ALASKAN  NATIVE 
NUMBER      .  X 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


MITE 
NON-HISPANIC 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


NUMBER 


;4NTSWisciPiiN  moo  I 

-ill wLAKE.FOREST  COLLEGE 


.TOTAL 
FEMALE 
MALE 


IL    SANGAMON  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 

MALE. 


11'.  UNIVERSITY  OF  CHICAGO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

'tL  STATE 
'  TOTAL 
FEMALE 
MALE 

1  KOI ANA 


0 
0 
0 

TOTALS  C 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
•0 


•0  . 

•  0 

•  0 

1.4 

3*3 
.0 

.0 
■  .0 
•0 


4  INSTITUTIONS!  \ 
31  2.9 
2  *  4*9 
1  1*6 


IN    BALL  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL-  •  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IN    OEPAUW  UNIVERSITY 

TOTAL  0 
;  .FEMALE  0 
HALE  0 
IN    INOIANA  STATE  U 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE         '    -  0 
JN    INOIANA  U 


0 

.0 

•p 

MAIN  CAM 

•  0 

•  0 

•  0 

BLOOM  INGTQN 
I  2*3 
1  9*3 
0  *0 
U  FORT  WAYNE 
t>  *0 
0  '  *0 
0   *  *0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN'  INO-PUROUE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

IN    WROUE  U  CALUMET  CAMPUS 
TOTAl  *  0*0* 
FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

IN    UNIVERSITY  OF  EVAKSVIL^ 
TOTAL     •  0  .0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 

of N    UNIVERSITY  OF  NOTRE  OAME 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


0 
0 
0 

w0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 

0 

I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0  , 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 
.0  • 

♦0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

2*3 

♦  0 

3*2 

•> 

♦  0 
.0 

♦  0 

9  .0 
.3 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

•0 
.0 

♦  0 


IN  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  W3 

FEMALE  1  3*6 

MALE  0  .0 


8  INSTITUTIONS) 
I  1.3 

0  '  .0 

1  2*0 


0 
0 

0  . 

0 
0 
0 

0 

p 

0 

0 
0 
0 

0 
40 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

*  0 


X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER  X 

NUMBER 

4 

NUMBER 
• 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

0 
0 
0 

• 

•  0 
•0 

♦  0 

0 
0 
0 

•  0 
•0 
.0 

1  100.0 

0  .0 

1  100.0 

/ 

A 

'  0 
0 

.0 
.0 
•0 

1 

0 

1 

2*9 
♦  0 
5*1 

0 
0 
0 

♦0 
♦  0 
•0 

3 

1 

2 

i> 

4*3 
3*3 
5.1 

65  94.2 
29  96.7 
36  92.3 

I 

0 
1 

1.4 

•0 

2.6 

69 
30 
39 

*  .0 

•  0 

♦  0 

0 
0 
0 

•0 

♦a- 

♦  0 

0 
0 
0 

♦  C 
•0 

11  100.0 
6  100.0 
^5  100*0 

0 
0 
0 

•0  « 
•  0 
.3 

11 

-  r 

1.9 
•  0 
3  .2 

0 
0 

0 

•  0 

♦  0 
♦0 

5 
2 
3 

4.9 
4*8 

96  92*3 
38  92.7 
ft  58  92.1 

\ 

'  3 
1 
2 

2.9 
2.4 
3.2 

104 

<  41 
63 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

•0 
.0 

.♦0 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

'  .0 

2  100*0 
0  *0 
2  100*0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

2 
0 
2 

♦*0 
♦  0 
.0 

0 
0 

•  0 

•  0 
r  .0 

•  0 

C 
0 
0 

•  0 

.♦0 

"  .3 

3  1C0.0 
1  100.0 
,  2  100.0 

0 
0 
0 

.0 

40 

♦  0 

3 

•  1 
'  2 

•  0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 

♦  0 
.0 

0 
0 

J 

♦  0 

•  0 

•a 

1  100.0 
^1  100.0 
0  .0 

0 
0 
0 

.0> 
♦0 

.0 

1 

1  • 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

♦  3 
♦0 

v'O  . 

2 
41 
I 

4.7 

'8.3 
3.2 

39  90.7 
11  91.7 
28  90.3 

•     2  „ 

*  <r 
2 

4.7 
•  .0 
6.5 

Si 

31 

.0 
♦  0 
.0 

0 
0 
.  0 

.0 
♦  0 

♦3 

0 

^  0 
0 

.0 

♦  0 

♦  3 

1  100.0 

0  .0 

1  lCv'.O 

0 
0 

"0 

♦  0 
.0 
.0 

1 

.     -  0 
1 

♦  0 
.0 
.0 

I 

<  0 

1 

16*7 
♦0 
16*7 

1 

0 

1 

16*7 
.0 
16.  7 

5  83.3 

a  :o 

b  83*3 

0 
0 
0 

♦  u 

♦  0 
♦0 

0 
6 

•  0 

♦  0 
•0 

0 

0 
0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

0 

0 
0 

.0 
.0 
.0 

•18  100*0 
12  100*0 
6  100*0 

0 
0 
0 

.0 

.0 

.0 

18 

12 
6 

.0 

•  0 

♦  0* 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 

•  0 
0 

.0 
.0 
.0 

1  1C0*0 
*         0  *o 

1  100*0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 
♦0 

1 

,  0 
1 

•  0 

•  0 

•  0 

1 

0 

1 

1*3 
.0 
2*0 

3 

1 

2 

4.0 
3.  b 
4.1 

70  93*3 
25  96.2 
45  91.8 

*  2 
0 
2 

2.7 

.0 
4.1 

75 

f  26 
49 

IOWA 

IA    DRAKE  UNIVERSITY* 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
I A    IOWA  STATE 
TOTAL 
FCMALE 
HALE 


0 
0 
0* 
SCI 
0 
0 
0 


.0 

•  0 
.0 

£  TECHN 

♦  0 
.0 
.3 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


11 


1 

.0 
20.0 


I A    •     STATE- TOTALS  ( 
TOTAL     '  0 
FEMALE  0 
HALE  0 

t 

KANSAS 


N  2  ;nstituticns» 


KS    BAKER  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

«  MALE  0  .0 

KS  '  WICHITA  STATE  UNIVERSITY 

TOT  AL  0  *0 

FEMALE  0  '  .0 
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TOTAL  '  0  .0 

FE.AALE  0  .0 

.    MALE  0  .0 

TX     STHWST  TEX  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE       *        0  .0 
<»  *TX    STtPHEM  F  AUSTIN  SIAT€  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALc  0  .0 

MALE  C  .0 

,    TX    TEXAS  CHRISTIAN  U 
TOI AL  *  0 

FEMALE  0        .0  v 

MALE  0  .0 


7  10.1 

3  17.6 

4  7.7 


.9 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


4  5.6 
3  '  5.6 
1  5.9 


MALE  0         .V  v 

TX  .TEXAS  EAJSTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0'       .0  s 

FJ5MALE  0        .3  * 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL  0-  .0 

FEMALE  0  .0 

HUE  C        .0  . 

TX  UNIVERSITY  OF  DALLAS 
>«,  TOTAL  *  C  .0 
*   FEMAL£  0  .0 

MAtfE  0  .0 

TX    h  r{OUSTON*CLEAR  LAKE  CITY 
TCTA\      *  0  v.O 

FEMAL&  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    XDRPUS  CHRIST  I   STATE  U 


TCTAL 
FcMALc 
*  MALE 
TX    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
OF 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
U  OF 
TOTAL 
•  F  SHALE 
MALE 


.9 
.0 
.0 


TX 


iX 


TEXAS  AT  ARLINGTON 
0        .0  c 
0  .0 
,    •  0  ,0 

TEXAS  AT  DALLAS 

•0  .fc 

0  .0 
0  *  .0 
UXAS  SAN  ANTONIO 
0  .9 
0  -0 
0  .0 


0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

0  ' 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0  . 

.0 
*  .0 
.0 

6.7 
7.4 
5.6 

.0 
.9 
.0 

.0 

:o 

«0 

5.7 
7.7 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.8 

.0 


TX          STATE  TOT *LS  C  15  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0  .0  17  4.3 

FEMALE  0  .0  U  5.0 

KALE  0  .0  *  3.t 


0 
0 
0 

.0 

♦  0 

•  0 

0 
0 
0 

•o  \ 

.0 

0 
0 
0 

.9 
.0 
.0 

0* 
0 
0 

.9 
.0 
•0 

.  0 
0 
0 

.  .0 

•  0 

•  0 

0 
0 

o 

.0 
.0 
•  0 

0 
0 

0  J, 

.0 
.0 
•  0 

0 
0 

Q 

.0 
.0 
•0 

0 
0 
0 

.0 
•9 
.0 

0 

o 

0 

.0 
•0 

!o 

0 

P  9 
0 

.0 
.0 
.0 

2 
0 
2 

2.9 
.0 
3.8 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 

A 
•  U 

0 
0 
0 

.0 
.9 
•  0 

0 
0 
0 

.0 
.9 
•  0 

„1 
1 

'  0 

1.4 
1.9 

*0 

2 
1 
1 

2.8 
1.9 

0 
0 
0 

.0 
.0  . 
•  0 

1 

0 
1 

25.0 
.0 
33.3 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•0 

0 
0 
0 

.9 
.0 
•  0 

0 
0 

r-  0 

.9 
.0 
•  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

Q. 
0 
0 

.0 
•  0 

1 

0 
1 

2.2 
.0 
5.6 

0 
0 
0 

.0 
•  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•0 

0 

o 

0 

.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 

.0 
.9 
.  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

2 

z 

0 

5.7 
7.7 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

7 
4 
3 

21.9 
>  21.1 
23.1 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

1 

c 
1 

2.7 
.0 
-11.1 

I 

0 

1 

2.8 
.0 
4.2 

8 
2 
6 

16.7 
25.0 

2 

I 

I 

.5 
.5 
.6 

24 
9 

15 

6.1 
4.1 
8.5 

.0 
.0 
.0 


WHITE 
NON-HlSrANIC 

„  NUMBER 


11  91.7 
7  100.0 
4  80.0 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


T0T/L 
NUMBER 


8.3 
•0 
2  9.9 


3 

14.3 

16  x65.7 

0 

.0 

1 

7.7 

12  92.3 

0 

•  0 

2 

25.0 

6  75.0 

0 

•0 

1  . 

12.5 

7  87.5 

0 

.o. 

1 

25.0 

3    75  0 

0 

•  0 

0 

4  100.1 

0 

•  0 

0' 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

4 

I2.p 

28  87.5 

0 

.0 

2 

11.6 

15  88.2 

0 

.0 

C 

• 

13  86.7 

0 

.0  * 

9 

13.0 

93  76.8 

7 

10.1 

3 

17.6 

14  82.4 

0 

•  0 

6 

11.5 

39  75.0 

7 

13.5 

0 

.1 

6  109.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

0 

.0  * 

3  1C0.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•  0 

7 

9.9 

64  90.1 

0 

.0 

5 

9.3 

49  90.7 

0 

•  0 

2 

11.8 

15  88.2 

0 

•  0 

1 

25.0 

3  75.0 

A 
*"0 

.0 

9 

.0 

1  100.0 

0 

-  .0 

1 

33.3 

2  66*i7 

0 

•  0 

9 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

9 

.9 

5  100.0 

0 

9 

.0 

2  100.0 

0 

•0 

9 

.9 

24  U.  9 

0 

.9 

9 

.9 

.    8  100.0 

0 

.9 

9 

.9 

16  1CC.0 

0 

.9 

4 

•  8.9 

39  86.7 

2 

4.4 

2 

7.4 

25  9,2.6 

0 

•  0 

2 

11.1 

14,  -77.8 

2 

11.1 

9 

.9 

14  100.0 

0 

Jo 

9 

.9 

8  tOO.O 

0 

.9 

9 

.9 

6  1C0.0 

9 

•  9 

9 

.0 

5  100.0 

0 

.9 

0 

.0 

4  10C.0 

9 

.9 

0 

.0 

1  100.0 

9 

•  9 

•<*o 

Q 

4 

11.4 

31  88.6 

4 

15.4 

22  84.6 

9 

"o 

0 

.0 

9  100.0 

9 

.0 

7 

21.9 

2  5  76.1 

9 

.0 

4 

21.1 

15  78.9 

9 

.0 

i 

23.1 

10  76.9 

0 

.0 

0 

.0 

9  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  10C.C 

0 

.0 

1 

2.7 

35  94.6 

1 

2.7 

0 

•  0 

27  96.4 

1 

3.6 

1 

11.1 

8  88.9 

0 

.0 

19 

27.8 

26  72.2 

0 

.0 

3 

2  5.0 

9  75.0 

0 

.0 

7 

29.2 

17  7C.8 

0 

.0 

43 

1C.9 

343  86.6 

10 

2.5 

2a 

9.6 

197  90.0 

1 

.5 

22 

12.4 

.  146  82.5 

9 

5.1 

12 
7 
5 


21 
13 
8 


32 
17 
15 


69 
17 
52 

6 
3 
3 

2 
0 
2 

71/ 
.54 
17 

4 
1 

3 

7 
5 

-  2 

24 
8 
16 

< 

45 
27 
18 


5 
4 
1 

35 
26 
9 

32 
19 
13 

9 
7 
2 

37 
28 
9 

36 
12 
24 


396 
219 
177 


9 

ERLC 


1531. 


TABLE  7. 


TOTAL  MASTER'S     OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER ' EOUCAT  ION  BY  RACE, 
ETHNICITY*  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  -J NOUN  BLACK  ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE    ^  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


INTERDISCIPLINARY  STUOIES  (49001 
UTAH 

UT.M1CHAN  YOUNG  U  MAIN  CAM 

TOTAL  0  .     -0  0 

FEMALE  0       .0*  0 

,    ,     MALE  0        .0  0 


•  0 
.0 
.0 


UT         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  vo 

VIRGINIA 


I  INSTITUTIONS) 


VA  «C  OF  WILLIAM  ANC  NARY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    HDLLINS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

VA    OLO  OOHINICN  UNIVERSITY 
V    TOTAL  r°  *° 

FEMALE  " —        0  .0 
mt€_  "  0  .0 

#XVA    UNIVERSITY  J)F  RICHMOND 

TOTAL  "0  rO  - 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  -  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    VIRGINIA  COMMONWEALTH  U 
TOTAL  »0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


.0 
•  0 
-  .0 


.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
*0 

.0 

•  0 

•  0 

•0 

.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


VA         STATE  TOTALS  ( 
:    -TOT*!  0 
FEMALE  0 
HALE  0 

WASHINGTON 


'6  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


WA    CENTRAL  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  1  5.0 

FEMALE  I     II.  I 

MALE  0  .0 

WA     DIVERSITY  OF  WASHINGTON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE—  0  .0 

HALE  0  .0 


1.0 
.0 
•  0 


•0 

*fl 

.6 

.0 
•  0 
.0 


M|*A      ^  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  1  3.0 

FEMALE    %  1  9.1 

HALE  0  .0 

WISCONSIN 


2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0 
0 


WI     INSTITUTE  PAPER  CHEMISTRY 

TOTAL  0        .0       •     <  0 

FEMALE                 0        .0  0 

•  MALE-  0  .0  0 
WI     U  OF  WISCONSIN  GREEN  BAY 

TOTAL                 0      ..0  0 

FEMALE                0        .0  0 

MALE  .  0  .0  0 
WI    U  OF  WISCONSIN  MADISON 

TOTAL                0        .0  0 

FEMALE                0       .0  0 

HALE  0  .0  0 
WI     U  OF  WISCONSIN  CSHKOSH 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE                0        .0  0 

MALEX            o.o"  o 

WI     U  OF  \f  ISCCNS  IN  PIVER  FLS 

TOTAL    *            0        .0  0 

FEMALE                0       .0  0 

HALE                0        .0  0 


WI  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE     t  0  .0 

WYOMING 

MY    UNIVERSITY  OF  WYOMING 

TOTAL.  0  .0 

FEMALE-  0  .0 

"       MALE  0  .0 

9 


5  INSTITUTIONS) 


•  0 
.0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


ERIC- 


0 

•  0 

0 

.0 

0 

#0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

a/ 

0 

•  0 

0 

•p 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

s.O 

0 

i    •  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0  • 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

1 

4.5 

1 

33.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'  Q 

•  0 

c 

lo 

0 

•  0 

1 

1.9 

1 

5.9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

V 

HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 

NUMBER 


0 

.0  " 

0 

•  0 

4  100. 0 

0, 

•  0  - 

Q 

•0 

o 

.0 

3  1CC.0 

0 

.0 

o 

•0 

o 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

o 

•0 

o 

•  0 

4  100.0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

3  100*0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1  1CC0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3    SO.  0 

3 

5  CO 

Q 

•0 

o 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

•  0 

o 

.  0 

3  50.0 

3 

50.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

7  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

s*<i  oc.  0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

•  0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

?  ico.o 

,  0 

.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

.  0 

1  100.0  - 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

'  0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12  92.3 

1 

7.  7 

0 

ft 

ft 

•  0 

4  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

8  88.9 

1 

1 1.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

•  0 

3  100.0 

0 

•  3 

o 

•  0 

o 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

tO 

30  68.2 

4 

11.8 

0 

.0 

o 

•  0 

13  100.0 

0 

.0 

0 

!o 

0 

•  0 

17  81.0 

4 

19.0 

0 

• 

.0 

1 

5.0 

19  95.0 

0 

•  .3 

o 

.0 

•'1 

11.1 

8     8  8'.  9 

0 

.0 

0 

.  0 

o 

,  #o 

11  ico.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11  84.6 

2 

15.4 

Q 

.0 

o 

•  0 

2>  100.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

o 

.  0 

9  81.8 

2 

18.2 

\ 

0 

.0 

1 

0 

30    9C. 9 

2 

0.1 

0 

.0 

I 

9  •  I 

10  90.9 

0 

.0 

0 

!o 

0 

.0 

20  9C.9 

> 

2 

'S.l 

0 

•  0 

4.5 

21  95.5 

0 

.0 

0 

.0 

I 

33.3 

2  66.7 

0 

.0 

0 

ft 

o 

•  0 

19  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

20  90.9 

2 

9.1 

0 

;o 

0 

.0 

11  91.7 

1 

8.3 

ft 

Q 

•  0 

9  9C.0 

1 

ICO 

0 

.0 

0 

•  c 

3  100.0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  ICO.O 

0 

.0 

0 

.0 

c 

•  c 

5  ICO.O 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

i 

1.9 

51  9^.4 

2 

3.7 

0 

.0 

1 

5.9 

15  88.2 

1 

5.9 

0 

.0 

c 

.0 

36  97.3 

1 

2.7 

0 

•  0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

.C 

0 

•  0 

0 

•  0 

b  ICO.O 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  10C.0 

0 

.0 

1532 


15 


6 
0 
6 

7 

5 

2 

2 
1 
1 

v  2 
0' 
2 

*3. 

4 
9 

4 
3 
1 


34 
15 
21 


20 
9 
11 

13 

2 
U 


33 
,  11 
22 


22 
3 
19 

22n 
12  * 
10 


17 

37 


TABLE  7*    TOTAL  MASTER* S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CCNFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGH?R«  EOUCATIGN  BY  RACE, 

ETHNICITY,  ANO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMFRICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE  ^    NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NJMBfcK 

1 


NUMBER  X 
1ST  EPO  IS  CI  PL  IN  ARY  STUOI&S  (4900); 


MY          STATE  TOTALS  J 

TOTAL  .    C  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.  .0 


NUMBER 


THE  STATES  ~iO  0*C* 

TOTAL  24 

FEMALE  U 

'    MALE  13 


( 


OUTLYING  AREAS 
TCTAL 
FEMALE 
MALE 


1  INSTITUTIONS) 
;o  *0 
{0  ,  *0 
0  *0 

196  INSTITUTIONS) 
166  4*1 

•  6  71  4*0 
•5             115  4*1 

f  0  INSTITUTIONS) 

•  D  0  -0 
.0'  o  .0 

•  0  0  .0 


54 
18 

36 


MAJOR  FIELO  AGGREGATE  4900  ( 
TOTAL  24  »5 

FcMALE  11  •* 

MALE  13  «5 


196  INSTITUTIONS) 
186      4,1  54 

71  4.0  18 
115      4.1  *  36 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


1*2 
1*0 
1.3 


♦  0 
.0 

♦  0 


1.2 

1* 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


-NUMBER . 


.0 

♦  0 

♦  0 


57  1*3 
18  1*0 
39  1*4 


57  1*3 
18  1*0 
39  1*4 


x  WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RE  SI OENT 
ALIEN 


NUMBER 


321  7*1 
118  6*6 
203  7*3 


7  100*0 

3  100*0 

4  100*0 


4,037  88*7 
1,617  9C*9 
2,420  87*2 


195  4*3 
>*4  2*5 
151  -5,4 


.0 

♦  0 

♦  0 


321  7*1 
118  6*6 
203  7*3 


4,037 
1,617 
2,420 


.0 
.0 
.0 


88*7 
90*9 
87*2 


195 
44 
151 


4*3 
2.5 
5.4 


OTAL 
NUMBER 


4,553 
1,779 
2,774 


4,553 
1,779 
2,774 


1533 


1593 


.  TABLE  8f 


TOTAL  OOCTOR'S    OEGREES  FW  MAJOR  FIELO.  CONFERREO  BY 

'     *  CTltUCITYt  ANO  SEXI     INSTITUTION  ANO 


INSTITUTIONS  0^  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
STATE  1978-1979 


AMERICAN  I  NO I AN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER  X  NUMBER  t 
AGRICULTURE  ANO  NAT  UAL  RESOURCES  (0100) 
ALABAMA 


BLACK  ASIAN  DR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISCANOER 

X 


AL    AUBURN  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  *0  . 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL         STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

ARIZONA 

AZ    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 

TOTAL  0  .0 

FEftix  0  .0 

HALE  0  .0 


.0 
.0 
•  0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
♦  0 


AZ  '       STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MILE  0 

ARKANSAS 


I  INSTITUTIONS) 


AR    U  Of  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 
TOTAL    -  0  ,*0 

FEMALE  ,  0  .0 

MALE  0  .0 


•  0 

•  0 

•  0 


•  0 
.0 
.0 


AR 


STATE  TDTALS  ( 


TOTAL 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

'  0 

;o 

0 

♦  0. 

CALIFORNIA 

CA  SMNFORO 

UNIVERSITY 

TOTAL 

,  0 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

.6 

0 

•  0 

MALE 

0 

.0 

0 

♦  0 

CA    U  Of  CAL- 

•BERKELEY 

TDTAL 

0 

♦  0 

1 

6*3 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

1 

7*1 

CA    U  OF  CAL-OAVIS 

TOTAL 

0 

.Q 

0 

♦  0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.  .0 

'MA  LE 

0 

.0 

0 

.0 

CA    U  OF  CAL 

-RIVERS IOE 

TDTAL 

0 

.0 

0 

.0 

-  FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

HALE 

0 

.0 

0 

.0 

NUMBER 


1  INSTITUTIONS) 


CA  STATE  TOTALS,-* 

TOTAL •  0  .0 

F£»«ALE  0  .0 

MALE  '0  .0 


4  INSTITUTIONS) 
1  3*3 
0 
1 


•  0 
.0 
.0 


•  0 
.0 
.0 


.0 
,0 
•  0 


2  28*6 
0  *0 
2  28*6 


2  28*6 
0  *0 
.2  28*6 


♦  0 

♦  0 
.0 

6*3 

♦  0 
7.1 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

;o 


.0 
3.7 


1  3*3 

0  *0 

1  3.7 


HISP  INIC 
NUMBER 


0 
'0 
0 


TDTAL 
MINORITY 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 


.0 
♦0 
♦  0 


•  0 

•  0 

•  0 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


WHITE 
NON-HISPANIC 


X  NUMB 


•  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
•  0 


2  2  8*4 
0  .0 
2  28*6 


2  28*6 
0  .0 
2  28*6 


*0 

♦  0 
*0 

12.5 
•0 
14*3 

.0 

♦  0 

-  *0 

*0 
*0 
.0 


6.7 
.0 
7*4 


il 

'  0 
11 


11 

c 
11 


NDN-tfE  SI  DENT 
AL  I  EN 


NUMBER 


8*. 6 
•  0 
3**6 


84.6 
•  0 
84.6 


5  41.7 
0  .0 
5  41.7 


5  41*7 
0  ,0 
5  41*7 


4  57*1 
0  .0 
4  57.1 


0 
0 
0 

12 
2 
10 

3 
1 
2 

i 
0 
2 


57*1 
.0 
57.1 


.0 
♦  0 
*0 

75*0 
100.0 
71*4 

"27  *3  ' 
100*0 
20*0 

100.0 


IOC 


17  56*7 
3  100*0 
14  51.9 


TDTAL  - 
I  NUMBER 


2  15.4 
0  .0 
2  15.4 


2  15.4 
0  .0 
2  15.4 


58*3 
•  0 
58*3 


7  *  58.  3 
0  *0 
7  58*3 


14*3 
•  *0 
14*3 


14*3 
•  0 
J4.3 


1  100. O 

0  '  .0 

1  100*0 


11 

0 

11 


12*5 
♦  0 
14*3 

72*7 
.0 
80.0 

.0 
.0 
.0 


36.7 
•0 
40.7 


13 
0 
13 


13 
0 
1? 


12 
0 
12 


12 
0 
12 


1 

0 
1 

•16 
2 

14 

11 
1 

10 

2 
0 
2 


30 
3 
27 


COLORAOO 

CD  /COLORAOO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  '  0  .0  0 

FEMALE  D  .0  0 

MALE  0  .0  0* 


•  0 
.0 
.0 


CD         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

.  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


1'  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0 
0 


.0 
.0 


CONNECTICUT 

CT    UNIVERSITY  OF  CONNECTICUT 

TOTAL                 0  .0  0  .0 

FEMALE                 0     ,  .0  0  .0 

MALE                0     J  .0  0  .0 
^.CT    YALE  UNIVERSITY 

4T       TOTAL                 0  .0  0  .0 

FEMALE                 0  .0  0  .0 

MALE                  0  .0  0  .0 


CT  STATE  TOTALS  ( 

TDTAL  0  .0 

FEtULE  0  .0 

MALE  0  .0 

F LOR  10  A 

FL    UNIVERSITY  DF  FLORIOA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

q     MALE  «>    0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
•  0 


*.o 

•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  2.9 

0  .0 

1  3.2 


4.0 
♦  0 
4~.0 


4.0 
.0 
4.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦0 


♦  0 
.0 
.0 


-\. 


1534 


4.0 
.0 
4.0 


4.U 
.0 
4.0 


.0 
.0 
♦0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


2.9 
.0 
3.2 


19 

,0 
19 


19 
0 
19 


76.0 
.0 
76.0 


76.0 
•  0 
76.0 


33.3 
.0 
33.3 


KB  88.9 
1  130.0 
7  J7.t> 


9  75.0 
1  100.0 
8  72.7 


9  26.5 
2  66.7 
7  22.6 


5  20.0 
0  .0 
5  20.0 


5  20.0 
0  .0 
5  20.0 


66.7 
.0 
66.7 

11.1 
•0 
12.5 


25.0 
•  0 
27.3 


24  70.6 
1  33.3 
23  74*2 


-25 
0 
25 


25 
0 
25 


12 
1 

H 


34 
3 
31 


TiBLE  •♦     TOTAL  OOCTOft'S 


DECREES. FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  B\*  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EWCATION  BY  RACE. 
ETHNIC ITYt  AND  SEXt     INSTITUTION  *MD  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INOUN 
"ALASKAN  NATIVE 


HACK  ASIAN  CR 

NON-HISFANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


^         *  NUMBER 
AGRI^GLJURE  AND  NATURAL  RESOURCES  (0100) 


FL         STATE  TOTALS  I 
TpTAL *  •  0 
FEMALE    .  D 
MALE  0 

GEORGIA 


1   INST4TUT  IONS) 


GA  UNIVERSITY  OF  GEORGIA 
,    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 

•  0 

♦  0 


.0 

•  0 

♦  0 


NUMBER 


GA  STATE  TOTALS 

TOTAL  0 
,  FEMALE  "  o 
MALE  0 

HAWAII 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
•  0 
.0 


HI     U  OF  HAWAII  AT  MANOA 

TOTAL  0        .0  ' 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HI          STATE  TOTALS  (  1 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE                 0  .0 

i       MALE                 0  .0 

IDAHO 

ID    UNIVERSITY  OF  IOAHO 
TDTAL  0  .0 

FbHALE  0 

MALE-  0  .0 

ID          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LLINOIS  — 

U  DF  ILL  UR9ANA  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IL  STATE  TOTALS  (  1 

TOTAL  0  .0 

FEMALE        )        0  .0 

MALE  0  .0 

INDIANA 

IN    PJRDUE  U  MAIN  CAMPUS  * 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


•  0 
.0 

♦  0 


.0 
.0 
♦  0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 


.0 
♦0 


1  INSTITUTIONS) 
0  '  .0 
0  .0 
0  .0 


5  14*3 
0  .0 

5  16.1 

INSTITUTIONS) 

5  14.3 

0  .  .0 

5  16*1 


IN      .  STATE  TOTALS  (  1  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0  .0  0  .0 

FEMALE    x             0  *0  0.0 

,  .     hale                 0  .0  0.0 

IOWA 

IA     IOWA  STATE  U  SCI  6  TECHN 

TOTAL                 0*0  0  .0 

FEMALE                 G  .0  0  .0 

HALE                 0.0  0  .0 

IA          STATE  TOTALS  (  1  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0  »a  0.0 

FEMALE                 0  *0  0  .0 

HAL*                 0*0  0  *0 

KANSAS 

KS    KANSAS  ST  U  AGft  C  APP  SCI 

TOTAL                 0  *0  0*0 

FcHALE                  0  *0  0*0 

HALE                  0,  .0  0  *0 


KS          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                 0  *0 

MALE                 0  .0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  *0 
0  *0 


2*9 
.0 
3*2 


4  50*0 
0  *0 
4  50*0 


4  50*0 
0  *0 
4  5C.0 


7.1 
•  0 
7.7 


7.1 
•  0 
7.7 


d.6 
.0 
9.7 


3  ,  6.6 
0  .0 
3  9.7 


1  2.0 

0  .0 

1  2.1 


HISFANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITF 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


1  2.5 

0  .0 

1  2.7 


1  2.5 

0  .0 

1  2.7 


ER 

X  NUMBER 

X 

/•NUMBER 

X 

S 

0 

.0 

1 

2.9 

9 

26.5 

o 

♦  0 

0 

•  0 

2 

66*7 

o 

1 

3.2 

7 

22.6 

0 

.0 

0 

.0 

9 

75.0 

o 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

o 

.0 

0 

.0 

6 

72.7 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

75*0 

o 

0 

•  0 

1 

100*0 

o 

.0 

0 

.0 

B 

72*7 

0 

•  0  > 

4 

$0.0 

4 

50*0 

o 

'  .0 

0 

*0 

"  0 

♦  0 

o 

.0 

4 

50.0 

4 

50*0 

-  0 

.0 

4 

50.0 

4 

50*0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

4 

50.0 

4 

5U*0 

0 

.0 

1 

7.  1 

B 

57*1 

o 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

.0 

1 

7.7 

0 

61*5 

0 

.0 

1 

,♦1 

6 

57*  I 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

♦0 

1 

7.7 

B 

61.5 

3 

6.6 

11 

31.4 

24 

6B.6 

o 

•  0 

0 

.0 

4 

100.0 

3 

9.7 

11 

35*5 

20 

64*5 

3 

0.6 

11 

31.4 

24 

6B.6 

o 

.0 

0 

•  0 

4 

100*0 

3 

9*7 

11 

35*5 

20 

64*5 

• 

0 

.0 

1 

2.0 

34 

66*7 

0 

0 

.0 

2 

66*7 

0 

.0 

1 

2.  1 

32 

66*7 

0 

.0 

1 

2.0 

34 

66*7 

0 

.0 

0 

t.O 

2 

66*7 

0 

'  .0 

1 

2.1 

32 

66*7 

.0 
.0 
.0 


•  0 
.0 
.0 


,2.5 

A:? 


♦  0 
2.7 


.0 

♦  0 

♦  0 


12 
1 
11 


'  30.0 
33.3 
29.7 


12  30.0 
1  33*3 
11  29*7 


23  95*6 
2  100*0 
21  95*5 


23    95* B 
2  100*0 
21  95*5 


TOTAL 
NUMBER 


24 
1 

23 


70*6 
33*3 
74*2 


25*0 
♦  0 
27*3 


25*0 
*0 
27*3 


.0 
•0 
.0 


.0 
.0 
•  0 


5  35.7 
1  1'jO.O 
4  30.8 


5  35.7 
1  100.0 
4  30.B 


16 
1 

15 


16 
1 

15 


♦0 
.0 
♦  0 


31.4 
33.3 
31.3 


31.4 
33.3 
31.3 


27  67.5 
2  66.7 
25  67.6 


27 
2 
25 


67.5 
66.7 
67.6 


4.2 
•  0 
4.!> 


4.2 
•0 
4.5 


34 

3 
31 


12 
1 
11 


12 
1 

11 


14 
1 
13 


14 
1 

13 


35 
4 
31 


35 
4 
31 


51 
3 
4Q 


51 
3 
4B 


40 
3 
37 


40 
3 
37 


24 

2 
22 


24 

2 
22 


1535 


1535 


TASLC  •«  .  TOTAL  OOCTOft'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIUO  CONFEMEO  .BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
*        '  ETHNICITY*  A  NO  SlXt     INSTITUTION  ANC  STATE    l*7B~l*7t     .  r 


ah  en  i  can  .Indian' 

ALASKAN  NATIVE. 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUNBER         I  NUMBER  f> 
AGRICULTURE  ANO  NATURAL  RESOURCES  C0100> 
KENTUCKY 

KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 

TOTAL     -           0.0  0.0- 

FEMALE.               0        .0  *    0  .0 

NILE                0.0  0.0 


NUNBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY  ' 

NUNBER  , 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


12  85*7 
I,  100*0 
11  84*6 


NON-RESIQENT 
ALIEN 


NUMBER 


14*3 
♦  0 
11). 4 


TOTAL 
NUMBER 


14 
1 

13 


KY          STATE  TOTALS  C 

TOTAL                0  *0 

FEMALE?               0  .0 

'        MALE                 0  *0 

LOUISIANA 


1  INSTITUTIONS! 


.0 
.0 
•  0 


12 
1 

11 


85*7 
100*0 
84*6 


14.3 
•  0 
15*4 


14 
1 

13 


LA    LA  STATE  U  ANO  ACM  C 

\TOTAL  0  .0 

FEMALE  *  0  *0 

•"   MALE  0  .0 

\ 

LA         STATE  TOTALS  C 

TOTAL     s  0.0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


6.3 
.0 
6.7 


INSTITUTIONS) 
1  6*3 

0  .0 

1  6*7 


.0 
♦  0 
.0 


6*3 
100*0 
♦0 


6*3 
100*0 
♦  0 


12*5 
1C0.0 
6*7* 


12*5 
100*0 
6*7 


37*5 
♦  0 
40*0 


37*5 
*0 
40*0 


50*0 
♦0 
53*3 


50*0 
.0 
53*3 


16 
1 

15 


16 
1 

15 


MAINE 

ME    U  OF  MAINE  AT  OkONO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


66*7 
•  0 
66*7 


33*3 
♦  0 
33.3 


ME  STATE  TOTALS  I 

•*OTAL  0 
FEMALE  0 
KALE  0 

MARYLANO 


1  INSTITUTIONS) 


♦  0 

•  0 
•0 


.0 
.0 
.0 


66*7 
♦  0 
66.7 


1  33*3 

0  *0 

1  33*3 


MO    U  OF  NO  COLLEGE  PARK  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


HO    ,      STATE  TOTALS 

TOTAL  0 

.     FEMALE  ,  0 

MALE  ^  0 

MASSACHUSETTS 


1  8.3 

0  *0 

1  10*0 

1  INSTITUTIONS) 


8.3 
•  0 
10*0 


♦  0  vv 
.0  r 

♦  0 


ft.  3 
.0 
10*0 


1  8*3 

0  *0 

1  10*0 


.6  30*0 
2  100*0 
'4  40<0 


6  50*0 
2~  1C0.0 
4  40*0 


41*7 
♦0 
50*0 


"5  41*7 
0  *0 
5  50*0 


] 

12 


MA    HARVARO  UNIVERSITY 
TOTAL  .0*  *0 

FEMALE  0  *d 

MALE  0  *0 

MA    U  OF  MASS  AMHERST  CAMPUS 


P 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


MA 


STATE  TOTALS  I 


2  INSTITUTIONS) 


J  Of  AL 


FEMALE  0 

*0  0 

•  0 

MALE  0 

♦  0          '  0 

•  0 

•  MICHIGAN 

MI    MICHIGAN  STATE 

UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0  2 

3.0 

FEMALE          *  0 

*0-  0 

•  0 

MALE  0 

♦  0  '  '  2 

3.4 

Ml  .  U  MICHIGAN-ANN 

AR80R 

TOTAL  0 

.0  2 

40*0 

FEMALE  0 

•  0  0 

•  0 

MALE  0 

*0  2 

40.0 

MI          STATE  TOTALS 

I          2  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

*0  4 

5.6 

FEMALE  0 

.0  0 

.0 

MALE  0 

.0    '  4 

6.3 

MINNESOTA 

HN    U  OF  MINN  MNPLS 

SNT  PAUL 

TOTAL  0 

.0  0 

•  0 

FEMALE  a 

.0  0 

•  0 

i    o            «*LE  0 

*0  0 

.0 

'     NN         STATE  TOTALS 

(          1  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

.0  0 

.0 

FEMALE  0 

*0  0 

.0 

HALE  0 

*0  0 

.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


13*4 
37*5 
10*2 

♦  0 
.0 
.0 


9  12^5 
3  37*5 
6  9*4 


2  9*1 
0  *0 
2  9*1 


2  9*1 
0  *0 
2  9*1 


.0 
.0 


0'.. 

0 

0 


♦0 
.0 
.0 


12  75*0 
3  100*0 
"  9  69.2 


12*  70*6 
3  100.0 
9  '  64*3 


1 

1.5 

12 

17*9  c 

31 

46*3 

0 

.0 

3 

37*5 

3 

37*5 

1 

1.7 

*  9 

15*3 

28 

47*5 

0 

.0 

■2 

40*0 

3 

60*0 

0 

.0 

0 

"*0 

0 

*0 

0 

.0 

2 

40*0 

3 

60*0 

1 

1.4 

14 

19*4 

34 

47*2 

0 

.0 

3 

37*5 

3 

37*5 

1 

1*6 

11 

17*2 

31 

48*4 

0 

.0 

2 

9.1 

s 

11 

50*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

2 

9.1 

11 

50*0 

0 

.0 

2 

0.1 

» 1 

50*0 

0 

.0 

0 

.0 

*0 

*0 

0 

♦  0 

2 

9.  1 

11 

50*0 

100*0 
.,0 
100*0 

25*0 
♦  0 
30. B 


29*4 
♦  0 
35.7 


24  35*8 
2  25*0 
22  37*3 


♦  0 
.0 
.0 


24  33*3 
2  25.0 
22  34.4 


40*9 
♦0 
40*9 


40.9 
♦  0 
40*9 


1 
0 
1 

16 
3 
13 


17 

3 

14' 


67 
8 

59 

5 
0 
5 


72 
8 
64 


22 
0 
22 


22 
0 
22 


I;  ERJC 


1536 


1596* 


V 


TABLE         TOTAL  0OCTOMS  '  DEGREES  FOr'nJUOR  FIttO  CONFERRED  IY  INSTITUTIONS  OF  "hIGHER"  EOUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY t  ANO  SEX.    INSTITUTIONS)  STATE  1971-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK     *         ASIAN  OK 
NON-HISPANIC  PACIFIC .ISLAN0ER 


NUMBER  ,  X  NUMBER  1 
AGRICULTURE  ANO  NATURAL  RESOURCES  (OIOO) 
MISSISSIPPI  * 

MS  .MISSISSIPPI  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                0       .0   '             0  .0 
FEMALE                0.0  0.0 

HALE                 0        .0                 0  .0 


NS  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  a 
FEMALE  0 
MALE  0 

MISS3JRI 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


MO    U  OF  MI SS0URI-CCLUM6I A 

,     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE     s  0  ,0 

HO       '  STATE  TOTALS  I  I 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 

,.0 
•  0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


NUMBER 


•0 
.0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


•  0 
.0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


.  0 
*  0 
0 


WHITE 
NON-HI SPANIC 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 


17 
0 
17 


17 
0 
17 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


71.* 

100,0 
66*7 


71.* 
100*0 
66.7 


63.0 
.0 
68.0 


63*0 
*0 
68.0 


26.6 
*0 
33*3 


2  26.6 
0  .0 
2  33.3 


10  37.0 
2  100*0 
8  32.0 


10  37*0 
2  100.0 
8  32*0 


TOTAL 
NUMBER 


27 
2 
25 


27 
.2 
25 


MONTANA 


0 

•0 

0 

.0 

*  0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

TOTALS 

1 

1  INSTITUT 

IONS) 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

*  TOTAL 
FEMALS  » 

NT  STA1 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NEBRASKA 

NE    U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


.0 
•  0 
.0 


NE          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


1  INSTITUTIONS) 


NEW  JERSEY 

NJ    WJTGERS  J 
TOT  AL 
FEMALE 
MALE 


NEW  BRUNSWICK 
0  .0" 
0  .0 
0  .0 


7*7 

•  Or 

7*7' 


NJ          STATE  TOTALS  I  1  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0  .0  1  7.7 

FEMALE  0  *0  0  .0 

MALE      »  0  .0  1  «.  7.7 

NEW  MEXICO 

KM    NM  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

i*%        J  TOTAL  0  .0  0  .0 

.     *  FEMALE  0  •    .0  0  .0 

MALE  0  *0  0  |  .0 


NM          STATE  TOTALS  I  1  INSTITUTIONS)' 

TOTAL             ..   0  .0  0  *0 

'     FEMALE                 0   '  *0  0%*0 

MALE                0  .0  0  .0 


NEW- YOKK 


NY 


CORNELL  U 
TOT  AL 
FEMALE 
HAL  E 
NY  SUNY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


STATUTORY  C 
0  .0 
0  *0 
0  *0 
ENVRNMTL  SCI-FQRS 


NY  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0 
FEMtLE  0 
HALE  0 

NORTH  CAROLINA 

NC    OUKE  UNIVERSITY 


2  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  0 
.0 


ERIC 


2  d.7 
1  100*0 
i  4.5 


8*7 
100.0 
4.5 


2  15.4 
0  *0 
2  15*4 


15*4 
.0 
15*4 


1  I 

0 

1  2 


C 


1.9 
.0 
2*2 


1  20*0 

0  ♦  *0 

1  25.0 


.0 
♦0 
•  0 


8*7 

.0 


1537 


17.4 
100*0 


2 

9*1 

3 

13.6 

2 

8.7 

4 

17.4 

0 

♦0 

1 

100.0 

2 

9.1 

3 

13.6 

0 

.0 

3 

23*1 

0 

.0  '  . 

0 

.0 

0 

•0 

3 

23.1 

0 

*0 

3 

23.1 

0 

.a 

0 

*  .0 

0 

*o 

3 

23*1 

0 

*6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*o 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

1*9 

2 

3.8 

1 

16*7 

1 

16.7 

0 

•  0 

1 

^2*2 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1*8 

2 

3.5 

1 

16.7 

1 

16.7- 

0 

♦  0 

1 

2.0 

ti 

0 

♦  0  • 

1 

20.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

25*0 

3  100*0 

o 

*o 

3 

0  .0 

0 

.0 

0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

3  100.0 

0 

A 

.  u 

3 

0  *0 

o 

-  .0 

0 

3  100*0 

o 

18  78*3 

1 

4-3/ 

23 

0  .0 

0 

♦  0 

18  81.8 

1 

4*5 

i 

22 

18  78.3 

1 

4.3 

23 

0  .0 

0 

.0 

1 

18  81.8 

4*5 

22 

10  76*9 

0 

• 

.0 

'  13 

0  .0 

'  0 

.0 

0 

10  76.9 

0 

13 

10  76.9 

0 

V 

*  .0 

13 

0  .0 

0 

.0 

0 

10  76.9 

0 

.0  . 

13 

4  100.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

,  .0 

0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

4  100.0 

0 

.0 

4 

0  .4 

.0 

0 

4  100.0 

•  0 

4 

29  5J.8 

21 

40.4 

52 

4  66.7 

1 

16.7 

6 

25  54.3 

20 

43.5 

46 

5  100.0 

0 

•  0 

5 

0  .0 

0 

•  0 

0 

5  100.0 

0 

.0 

5 

34  59.6 

21 

36.8 

57 

-4     66 rl  

1 

16.7 

 6 

30  58.8 

20 

39.2 

51 

4  80.0 

0 

•  0 

5 

1  100.0 

0 

.0 

1 

3  75.0 

0 

.0 

4 

1597 


TASLE         TOTAL  DOCTOR'S    OEGREES  FOR  HA  JO*  HELD  CONFERRED  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATIONS  RACEl 
ETHNIC  IT Vt  AND  SIXl     INSTITUTION*  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  0* 

NON-HjSPANiC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NU>«ER  t 

AGRICULTURE  AND  NATURAL  RESOURCES  1 01001 

NORTH  CAROLINA  '* 

NC    NC  STATE  U  RALEIGH 

TOTAL                 0        .0  0  '*0 

FEMALE                 0,0  0.0 

HALE  „            >0        .'0  0  .0 


NC         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  "  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE        •  0  (0 

NORTH  DAKOTA 

NC    NO  STATUE  U  MAIN  CAHPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0-  .0 

S 

ND          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  \0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.-0 


INST  HIT  IONS  I 
.0 


•  0 
.0 


•  0 
.0 
♦0 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  *0 
0  .0 


OHIO 

OH    0*10  STATE  U  MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
A  FEMALE 

MALE  - 


♦  0 

♦  0 

♦  o. 


I 

0- 

I 


3.1 
•0 
3.4 


•OH        *  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  ! 

FEMALE  0 

MALE  •  0 

OKLAHOMA 


INSTITUTIUNS) 
1  3.1 


OK    CK L A  STATE  U  MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  0 
.0 


.0 
3.4 


.0 
.0 


OK          STATE  TOTALS  t 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0. 

MALE  "  0  *ft 


t  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


OREGON 

v 

Oft     GftEGOM  STATE  UNIVERSITY 
, TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  ' 

.HALE  0  .0 


Oft          STATE  TOTALS 

TOTAL  .  0 

FEM4LE  *  0 

MALE  t  '0 

PENNSYLVANIA 


1*  INSTITUTIONS* 


PA    PA  STATE  J  HA  IN  CAM  ft  US 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  -  0  .0 

,    MALE  0  .0 


.0 
.0 
•  0 


•  0 
.0 
.0 


PA  «       STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

SOUTH  CAROLINA 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


SC    CLEMSON  UNIVERSITY 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

SC          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL       *         0  *0 

FEMALE                 0  ,  .0* 

MALE                 0  .0 

SOUTH  QAKQTA 

SO    SO  STATE  UNIVERSITY 


1  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 


NUMBER 


3.2 
♦  0 
3.4 


♦0, 

•  0 

•  0 


.0 
.0 
.0 


•  0 

♦  0 
.0 


0 
0 

0  o 


•  0 
.0 


.0 

♦  0 

♦  0 


.  HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY, 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE  31QENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


1 

3.S 

.1 

3«i 

/ 

16 

61.5 

9 

34*6 

26 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

♦  0 

1  . 

1 

4.0 

1 

4.0 

15 

60.0 

9 

36*0 

25 

1 

3.2 

2 

6*5 

20 

\ 

6,4*  5 

,9 

9  0  ft 
£  7  *Vl 

31 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100*0, 

0 

•  0 

2 

1 

3.4 

2 

6.9 

IB 

62.1 

V 

9 

31*0 

29 

- 

0 

,0 

0 

•  0 

4 

44*4 

5 

55*6 

1 

9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

0 

.  .0 

0 

.0 

4 

"  5 

55*6 

9 

0 

•0 

0 

•  0 

4 

5 

55*6 

9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*o\ 

0 

•0 

%  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

4 

44.4  l 

\ 

5 

55*6 

9 

i 

\ 
\ 

0 

•  0 

1 

3.1 

26 

87^5  \ 

3 

9.4 

32 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

•0 

3 

o 

.0 

I 

3*4 

-  25 

86*2 

3 

10*3 

29' 

0 

♦  0 

1 

3*1 

*  28 

87*5 

3 

9.4 

32 

0  . 

•  0 

0 

♦  0  * 

"  3 

100*0 

0 

*0 

3 

0 

•  0 

% 

1 

3.4 

25 

86*2 

3 

10*3 

29 

2 

13*3 

f 

2 

1  .3 

9 

60*0 

4 

26*7 

,  15 

0 

•  0 

0' 

.0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

1 

2 

14*3 

2 

14*3 

9 

64*3 

\ 

3 

21*4 

14 

2 

13*3 

2 

1J*J 

9 

60*0 

4 

26*7 

15 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

I 

2 

14*3 

2 

14*3 

9 

64*3 

\  3 

1 

21*4 

14 

- 

Q 

.0 

0 

i 

♦  0 

24 

80*0 

6 

20*0 

30 

0 

•0  , 

0 

.0 

0 

*0 

<  0 

•0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

*  24 

80*0 

6 

20*0 

30 

0 

.0 

0 

.0 

24 

80*0 

6 

Z0*0 

30 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

.0, 

24 

80*0 

6 

20*0 

i  30 

0 

.  *0 

c 

.0 

13 

\ 

72*2 

' 

5 

27.8 

0 

•  0 

0 

•  0  J 

2 

50*0 

2 

50*0 

,4 

0 

•  0 

0  . 

.0 

1 1 

78*  6 

3 

21*4 

0 

•0 

-  0 

.0 

13 

72*2 

5 

27*8 

16 

0 

.0 

0 

.0 

2 

50*0 

2 

50*0 

4 

0 

•0 

0 

.0 

11 

78*6 

r 

3 

21,4 

14 

0 

♦0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

IS 

0 

0 

♦  0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

\ 

2 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

;o 

0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

.0 
.0 
.0 


1  33,3 

0  .0 

1  33*3 


feRJC 


,mi-k.  Tor*t  coo*.*  ^^r^vx&sr1  £0u"i,ok  8Y  MCEt 


AMERICAN, INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


.    BLACK         ,     ASIAN  OA 
NON-HISPANIC ,  PACIFIC  ISLANDER 


NUWER  -     *  I       NUMBER      '  % 
AGRICULTURE  ANO  NATURAL  .RESOURCES  (OIOOI 


$0     -    STATE  TOTALS 
TOTAL        *  0 
FEMALE  0 

m£E^  o 

TENNESSEE 


1 

♦  0 

•  0 
.0 


INSTITUT IONSI 


TN    U  OF  TENNESSEE  KNOXVILLE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -.0 


•o 

0 
0 


.0 
.0 
♦  0 


TN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


STATE  TOTALS  f 


1  INSTITUTIONS! 


h  TEXAS 

.  v  ;-x 

*     TX    TEXAS  AXH-4JLMAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  TECHUNlVERSITY 
•»     TOTAL  0  *0 

FEMALE  .0  *0 

MALE  0.0 


0 
0 
|0 


•0 
.0 
•  0 


•0 
.0 
♦  Q 


.  TX.      .  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0 
*    FEMALE  0 
MALE  0 

UTAH 


2  INSTITUTIONS) 


UT    8RICHAM  YOUNG  U  MAIN  CAM 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
UT    UTAH  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0. 

FEMALE  0  .0 

MALE    *  0  '.0 


♦0 

♦  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

♦0 
.0 
.0 


UT  STATE;  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  *      0  *0 

MALE  0  .0 

.VIRGIN IA 

VA    VA  POLY  INST  ANO  STATE  U 

TOTAL  0  \0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS! 


VA 


STATE  TOTALS  C 


tOTAL 
FEMALE 
MALE 

WASHINGTON 


•  0  * 

•  0 

•  0 


WA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 

TOTAL"  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
WA    WASHINGTON  Sf  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


WA 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE  • 
MALE 

WEST  VIRGINIA 


•  0 

•  0 

•  0 


NUMBER 


1   INST  ITUT  IONS! 


2  INSTITUTIONS! 


WV    WEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0  0  *0 

FEMALE                0  .0  0  .0 

MALE            *    0  *0  m            0  *0 

WV          STATE  TOTALS  I  I  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0*0  0  *0 

.    FEMALE                0  *0  0  #0 

MALE                0*0  0  *0  * 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 


2  25.0 
1  50*0 
1  16*7 


2  25*0 
1  50*0 
1  14.7 


•0 
CO 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 


♦  0 

♦o 

.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.6" 

.0 
•0 


.0 
.0 
.0 


«0 
.0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


•  0 
.0 

•  0 


2  25*0 
1  50*0 
1  16*7 


2  25*0 
1  50*0 
1  16*7 


•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
♦  0 

.0 
.0 
.0 


♦  0 

♦  0 
.0 


♦  0 

♦  0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


NON-RCSIOENT 
'  ALIEN 

NUMBER 


33*3 
.0 
33*3 


2  25*0 
1  50*0 
I  16*7 


2  25*0 
1  50*0 
I  16*7 


52 
3 
49 

5 
1 
4 


92*9' 
75*0 
94*2 

83*3 
109*0 
80*0 


57  91*9 
4  80*0 
53  93*0 


1 

0 
1 

11 

0 

11 


100*0 
.0 
100*0 

61.1 

s„"  *0 
64*7 


12 
0 
12 


63*2 
.0 
66.7 


26  92.9 
1  100*0 
25  92.6 


26  92.9 
1  100*0 
25  92*6 


22 
2 
20 

11 
1 

10 


88*0 
66*7 
90*9 

55*0 
100*0 
5^*6 


33 
3 
30 


73*3 
75*0 
73*2 


75. 
-75* 


3  75.0 
0  *0 
3  75.0 


TOTAL 
NUMBER 


66*7 
*0 
66*7 


50.0 
*0 
6^.7 


4  50*0 
0  *Q' 
4  66*7 


4 
1 

3 

1 

0 


m 

25,0 
5*8 

16*7 

:«  *o 

20.0- 


5  8*1 
1  20*0 
4  7*0 


♦  0 
♦0 
*0 

38*9 
100*0 
35*3 


7  36*8 
1  100*0 
6  33.3 


12 
1 
11 


7.1 
*0 
7.4 


7*1 
*0 
7*4 


12*0 
33*3 
9*1 

45,0 
♦  0 
47*4 


26*7 

25.0. 

26*8 


i  25*0 

0  *0 

1  25*0 


1  25*0 

0  *0 

1  25.0 


56 
4 

52 

6 
1 
5 


62 
5' 
57 


1 

0 
1 

"it 
17 


19 
1 

16 


28 

I  - 
27.. 


25 
3 
22 

20 
1 

19 


4S 
4 
41 


:RLC 


1539 


TA1LE  I.  TOTAL  DOCTORS  CEf.EES  FOR  MAJOR  FiaD  CONFERRED  0Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  »Y  RACEt 
At       7        '    *  •     Ithnicitv*  ANO  SEX*    INSTITUTION  ANP  STATE,  1971-19*9 


AMR  t  CAN  J  NO  IAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


•LACK         -     ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


AGRICULTURE  AND  NATURAL  RESOURCES  (0100) 


NUMBER 


HI5PANIC 
NUMBE4 


TOfAL 
MINORITY 


NUNICR 


MHlTE 
NON-HISPANIC 

*  NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TCTAL 
NUMBER 


WISCONSIN 

VI    U  Of  WISCONSIN  MADISON 
TOTAL    *  0  .0 

FEMALE  0      '  .0 

NILE  %  0  .0 


Hi  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  .  0 
FEMUE  0 
.  MILE  0 


.0 
•  0 
•0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
•  0 
.0 


1  2*9 

0  *0 

1  9.3 


2f9  ; 
3.3 


1^2*9 
0  *0 
)  3*3 


2.9 
•  0 
3*3 


23  67*6 
4  100.0 
19  63*3 


67.6 

i  oo.  o 

63*3 


10 

0 
ft 


29.* 
.0 
33.3 


10 

0 

10 


29.* 
.0 
33.3 


3* 
4 

30 


34 

k 
30 


UYU1ING 


NY    UNIVERSITY  0*  WYODING 

s 

TOTAL  0 

•  0 

A  .0 

0 

1 .0 

•    FEMALE  0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

MALE  '0 

.0  ' 

0     '.0  s 

0 

.0 

MY         STATE  TOTALS  ( 

1 

INSTITUTIONS) 

701 M  0 

.0 

0  .0 

0 

•  C 

? 

FEMILE  0 

•  0 

0  .0 

*  0 

.0 

.    MILE  p 

.0 

,  '  -0  .0 

0 

.0 

J'V. 

-THE  STATES  AND  O.C*  \ 

55  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

•  0 

14  U5 

34 

3*6 

FEMILE  0 

.0 

'  0  .0 

5 

'6.6 

MALE  0 

♦  0 

14  1/6 

29 

3.3 

OUTLYING  AREAS 

1 

0  INSTITUTIONS) 

TOTAL  "  0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

y 

FEMILE  0 

♦  0 

0  .0 

0 

.0 

MILE           ^  .  0 

♦0 

0  .0 

0 

.0 

MAJOR  FIEfcO  AGGREGATE 

0100 

(          55  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

.o' 

14  1*5 

34 

3.6 

FEMILE  0 

♦  0 

0  .0 

'5 

6.6 

MALE  0 

.0 

14  1.6 

29 

3.3 

ARCHITECTURE  ANO  ENVIROMENTAL  DESIGN  (0200) 


12 
2 
10 


12 
2 
10 


2.7 
1*1 


1.3 
'2.7 
1.1 


J.  0 
0 
0 


60 
7 
53 


.60 
7 
53 


•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

♦  0 
.0 


6.3 
9.6 
6.0 


6.3 
9.6 
6.0 


3  100.0 

0  .0. 
3  100*0 


3  100*0 
0  *0 
3  100*0 


6?.  2  65*5 
*0  63*5 
57^  »  63*2  j 


.0 
.0 
.0 


622  65.5 
50  68.5 
572  65.2 


268 
16 

252 


268  28.2 
16    2 1 .9 
252  28.7 


28*2 
21.9 
28*7 


950 
73 
877 


950 
73 
877 


CALIFORNIA 


CA     INTERNATIONAL  COLLEGE, 

TOTAL                 0        *0  0  *0 

FEMALE                 0       ,*0           5     0  *0 

*  MALE  0  *0  0<  *0 
CA    U  OF  CAL-8ERKELEY 

TOTAL                 0        *0  0  *0 

FEMALE                 0        *0  0  *0 

MALE  0  *0  0  *0 
CA    d  OF  CAL-LOS  ANGELES 

TOTAL                 0        *0  0  *0 

FEMALE  0.0  0.0 

MALE  0  *0  0  *0 
CA    U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 

TOTAL                 0        *0  0  *0 

.     FEMALE     C          0        *0  0  *0 

MALE  0.0  0.0 


CA         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMILE  0  *0 

MALE  0  *0 

FLORIOA 

FL    RORIOA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


4  INSTITUTIONS) 

>    0  *o. 

0  *0 

b  ,o 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


FL  STATE  TOTAlS  < 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  >  0 

ILLINOIS 


1  INSTITUTIONS) 


IL    ILLINOIS  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL        v        0  »° 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


•  0 

•  0 

•  0 


•  0 
•0 

•  0 


IL 


STATE  TOTALS  < 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  *0 


•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 


•  0 
^0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 

♦  0 

♦  0 


1  100.0 

0  .0 

1  100*0 


V1 

%0 


.0^ 

*0 

.0 

♦p 

♦  0 

♦  0 


2  10.0 
0  *0 
2  13*3 


*0 
*0 
♦  0 


.0 
.0 

.0  . 


.0 
♦  0 
♦0 


♦  0 
.0 

♦  0 


100.0 
0 

100.0 

7.1, 
•  0 
10*0 

*0 
*.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2  10.0 
0  .0 
2  13.3 


.0 
.0 
.0 


.0 

♦  ff 

.0 


♦  0 
.0 
.0 


♦  0 
'.0 
.0 


0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10 

7f.4 

3 

21.4 

14 

4 

100.0 

0 

•0 

'  4 

6 

60.0 

3 

30*0 

10 

2 

66*7  * 

.  1 

33*3 

3 

0 

100*0 

1 

2 

100*0 

0 

♦  0 

2 

1 

50*0 

1 

50*0 

2 

0 

♦  0 

'  0 

*0 

0 

1 

50.0 

1 

50*0 

2 

13 

65.0 

5 

25*0 

20 

4 

60.0 

1 

20.0 

5 

9 

60.0 

s 

4 

26*7 

15 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

•0 

0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

1 

b 

* 

1 

lOO.p 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

1 

100.0 

^  0 

•  0 

1 

1 

100.0 

0 

•0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

100.0 

*  0 

•0 

1 

ERIC 


1540 


■I  GOO 


v 


AMERICAN  INOtAN  .BLACK  *5J*NtS*  ft„ 

ALASKAN  NATIVE  p     NON-H.SPANIC  PACIf IC  ISLANOER 

NUMBER  NUMBER         %       NUMBER  « 

ARCHITECTURE  AMD  ENVlROHENTAL  OESIGN  C0200) 

•  MASS  AC K>  JETTS 


HA    HARVARO  UNIVERSITY 


TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

0  .0 

MALE 

0  .0 

HA    MASS  INST 

Of  TECHNOLOGY 

TOTAL 

.   0  .0 

FEMALE 

'*  0  *o 

MALE 

0  .0 

MA  '    -  STATE 

TOTALS  (  2 

TOTAL 

0  .o 

FEMALE 

0  .0 

MALE  - 

0  .0 

•  0 
.Ot 

•  0 

15.4 
.0 
20*0 


INSTITUTIONS) 
2  43*3 
0  *  .0 
2  18*2 


♦  0 
•0 

♦  0 

♦  0 
10*0 


6*7 
♦  0 
9*1 


HISPANIC 
NUMBER 


♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


.0 
♦  0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


White 
non-hispanic 

NUMBER 


•  0 

•  0 

•  0 


23 


1 

.0 
30*0 


20, 
27! 


NON-.^ESIOENT 
'     ALIEN  „ 

NUMBER 


2  100.0 
1  100.0 
1  400.0 

7/    53.  B 

3  100.0 

A  ^0.0 


9  60.0 

4  100*0 

5  45.5 


.0 

•  0 

•  0 

23.1 
.0 
30.0 


3  20.0 
0  .0 
3  27.3 


TOTAL 
NUMBER 


2 
1 
1 

13 
3 
10 


is. 
4 
11 


MICHIGAN 

>M1     U  MICHIGAN-ANN  ARBUR 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HI          STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0"  .0 

HALE  0  .0 

NEW  JERSEY 

NJ    PRINCETON  UNIVERSITY 


1  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

•  0 


NJ    RUTGERS  U  NEW  BRUNSWICK 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


NJ  STATE  TOTALS 

TOTAL  0 
FEMALE  '  0 

HALE  0 

•NEW  YORK 


.'0 
.0 
.0 


33.3 
50.0 

'vO 


2  INSTITUTIONS) 
1  16.7 
1 

0 


33.3 
•  0 


NY     COLUMBIA  U  HAIN 
TOTAL 
FEMALE 
MA  L  E 
NVr  CORNEL 
TOTAL 
FEMALE. 
*  MALE 


01 VI  SI  ON 

0-  .0  0  .0 

0  .0  0  .0 

0  .0  0  .0 

U  ENOOMEC  COLLEGES 

0  .0  1  6.7 

0  .0  1  50.0 

0  -#0  0  .0 


NY  STATE  TOTALS  I  2 

'TOTAL  &  .0 

FEMALE  j  0     '  .0 

MALE    -  0  .0 

NORTH  CAROLINA' 

NC    U  OF  NC.AT  CHAPEL  HILL 


INSTITUTIONS) 
1  5.6 
1  33.3 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
HA!  € 


NC          STATE  TOTALS 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


1  INSTITUTIONS) 


0 


.0 

♦  0 

♦  0 


.0 

•  0 

•  0 


.0 
♦  0 
.0 


•  0 

•  0 
.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


.0 
.0 
♦  0 

.0 
.Q 
.0 


♦  0 
.0 

♦  0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 

33.3 
50.0 
•  C 


16*7 
33.3 
*0 


♦  0 
-  *0 
.0 

■  6*7 
50.0 
.0 


5*6 
33.3 
•  0 


75.0 
.0 
75.0 


75.0 
.0 
75.0 


33.3 
100.0 
•0 

66.7 
50.0 
100.0 


3  50.0 
2  66.7 
1  33.3 


66.7 
100.0 
50.0 

33.3 
50.0 
30.8 


7  38.9 
2  66.7 
5  33.3 


100.0 
•  0 

100.0 


10C.0 
.0 
100.0 


1  25.0 

0  .0 

1  25.0, 


1    25. 0 

0  .0 

1  25.0 


2  66.7 
0  .0 
2  100.0  \ 


10 
0 
10 


♦  0 
•0 

•  0 


33.3 
.0 
66.7 


33.3 
.0 
50.0 

60.0 
.0 
69.2 


55.6 
.0 
66.7 


3 
1 
2 

3 
2 
I 


3 
1 

2 

15 
2 
13 


via 

3 

15 


OHIO 

OH    UNION  EXPERIMENTING  C  tU 

TOTAL  0        .0  1  5Q.0 

fehaU  0       .0  0  .0 

Nfc  LE  0        .0  1  100.0 


OH         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 
1  50.0 

0  .0 

1  100.0 


I  50 
0 

1  100. 


1  50*0 

0  .0 

1  100.0 


1  .50.0 
1  100.0 

0  .0/ 


1  50.0 
1  100.0 
0  .0 


•  0 

•  0 

•  0 


PENNSYLVANIA        n  s 

PA    CARNEG IE-HELLON  U 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALEo              0  .0 


0 
0 

0~ 


.0 
.0 
♦  0 


•  0 

♦  G 
.0 


1  100.0 

0  .0 

1  100.0 

c 


ERLC 


1541 


1GQ1 


TUlt.t.    TOTAL  OOCTOHtS    DEGREES  FOR  MAJOR  F1EL0  CONFEAREO  BY  INSTITUTIONS  *  HIGHER  EOuCATlCN  BY  RACE, 

tTHNlCH      ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  WI-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


•LACK  ,    ASIAN  CA 

NON-HIS PANIC  PACIFIC  I_SL,ANOEA 


NUMBER 


NUMBER 


ARCHITECTURE  ANO  ENVIR OMENTAL  OESIGN  10200) 
PENNSYLVANIA 


PA    U  OF  PENNSYLVANIA 

TOTAL     \  0  .0 

FEMALE      \  0  .0 

MALE*     \         0  .0 


.0 
.0 
•  0 


PA  STATEXTOT ALS  I 

;  TOTAL.       \  0 
FEMALE         \  0 
MALE  \  0 

TEXAS 


2  INSTITUTIONS) 


TX    RICE  UNIVERSITY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX     TEXAS  ACM 
TOTAL  , 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

0  .0 

0  .0 

MAIN  CAMPUS 

0  *0  . 

0  .0 

0  *0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


TX          STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  *0 

9  FEMALE  0  .0 

MALE  'v  0  .0 


INSTITUTIONS) 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 


HISPANIC 
NUMBER 


33*3 

•  0 
33*3 

•  0 
•0 

"  .0 


TOTAL 
MI NORITY 

NUMBER 


I  25*0 

0  *0 

1  25*0 


MHlT-E, 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


.0 
•  0 
.0 


33*3 

♦  0 
3J*3 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


25*0 
25.0  / 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


42*9 
60*0 
33.3 


6  40*0 
3  60*0 
3  30*0 


33*3 

•  0 
33*3 

♦  0 
*0 
*0 


I  25*0 

0  *0 

1  25*0 


8  57*1 
2-  40*0 
6  66*7 


9  60*0. 
2  40*0 
7  70*0 


33*3 
*0 
33*3 

100*0 
.0 
100*0 


50*0 
50*0 


TOTAL 
NUMBER 


14. 
.5 
9 


15 
5 
10 


WASHINGTON 

WA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 
TOTAL  0  10 

FEMALE  0  *'0 

MALE  0  *0 


•  0 

•  0 

•  0 


MA 


STATE  TOTALS  ( 


1  INSTITUTIONS) 


TOTAL  0 

*0 

•0 

FEMALE  0 

*0 

0 

•  0 

MALE  0 

♦  0  ^ 

0 

*0 

WISCONSIN 

NI     U  OF  WISCONSIN  MAOISON 

TCTAl  0 

•0 

0 

•  0 

FEMALE                  0  r 

♦  0 

0 

•  0 

MALE                 0  « 

*  c 

.0 

0 

*0 

NI          STATE  TOTALS  I 

1 

INST  ITUT  iW)  * 

TOTAL  0 

*0 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

*0 

MALE    ,  0 

*cr- 

0 

♦  0 

THE  STATES  ANO  O.C.^ 

21 

INSTITUTIONS) 

,    TOTAL  0 

•  0 

5 

5*2 

FEMALE  0 

•  0 

2 

9*1 

.    MALE  v  0 

v'  < 

♦o. 

3 

4*1 

OUTLYING  AREAS 

0 

INST ITUT IONS) 

TOTAL  0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

Ml  LE  0 

•  0 

<  0 

•0 

MAJOR  FIELO  AGGREGATE 

0200 

t 

21 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

•  0 

5 

5*2, 

FEMALE  -  0 

•  0 

2 

9*1 

MALE  0 

.0 

3 

4*1 

AREA  ST.UOIES  10300) 

i 

CALIFORNIA 

CA    U  OF  CAL- BERKELEY 

TOTAL  0 

•  0 

1 

20*0 

FEMALE              *  0 

•  0 

,  0 

*0 

^  MALE  0 

•  0 

1 

25*0 

CA    U  OF  CAL-IRVINE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE  0 

0 

•  0 

MALE                0  " 

•  0 

0 

•  0 

CA          STA^TE  TOTALS  C 

2 

INST  ITUT IONS) 

TOTAL  0 

*0 

1 

11  *U 

FEMALE  0 

•  0 

0 

*0 

MALE  0 

.0 

<i 

20*0' 

CONNECTICUT 

CT    YALE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

3 

42*9  . 

•    FEMALE  0 

•  0 

0 

♦  Or 

MALE  0 

•  0 

a 

42*9.  * 

/ 

1  25?0 
1  100*0 
0  .0 


1  25*0 
1  100*0 
0  *0 


9 


.  *o 

«0 


2*1 
4*5 
LA 


•  0 

•  0  < 

•  0 


2*1 
4*5 
1*4 


20*0 

•  0 
25*0 

•  0 

•  0- 
.0 


1  11*1 

0  *0 

1  20*0 


.0 
*0 
.0 


0 
0 
0 

z 

0 
0 

0 


0 
0 
.0 

0 
0 
0 


3  3a 
0  *0 
3  4*1 


3*1 
*0 
4.1 


*0 
*0 
.0 

.0 
*0 
.0 


*0 
*0 
♦  0 


1542 


1602 


1  25*0 
1  100*0 
0  *0 


i  r  .0 

1  IOC* 

o  *o 


*o 
*c 

♦  0 


10  10*4 
3  13*6 
7  9.5 


*0 
*0 
♦  0 


10*4 
13*6 
9*5 


40*0 
*0 
5C*0 


22* 


2 
.0 
40*0 


42*9 
*0 
42.9* 


2  50.0 
0  .0 
2  66.7 


2  50.0 
0'  .0 
2  66*7 


2  100.0 
C  *0 
2  100*0 


2  100*0 
0  *0 
2  100*0 


53  55*2 
16  72*7 
37.  50*0 


53 
16 
37 


55*2 
72*7 
50*0 


40*0 
100*0 
25*0 

100*0 
100*0 
100*0 


6  66*7 
4  100*0 
2  40*0 


4  57*1 
0  *0 
4  57*1* 


25*0 
♦  0 
33*3 


1  25*0 

0  *0 

1  13*3 


33 
3 
30 


3  3 
3 
30 


34*4 
13*6 
40*5 


.  0 

•  0 

♦  0 


34  *4 
13.6 
40.5 


20*0 
**0 
25*0 

•  0 

•  0 

•  0 


1  11*1 

0  .0 

1  20.0 


•  0 

•  0 

•  0 


96 
22 
74 


96 
22 
74 


TABLE  B.  TOTAt  OOCTOVS  DE«EES  FOR  MAiOR  FIELD  CONFEAAEO  BY  IM$f ITUTIONS  OF  MI6H6H  EDUCATION  BY  RACE. 
1         •    '  •  ETHNICITY*  A  HO  SE*l     INSTITUTION  AND  STATE  19TB-1B7* 


AMEA I CAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


HACK  ASIAN  OH 

N0N~HISP ANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


*  TOTAL 
^ MINORITY 

NUMBER 


WHIT  E 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-AESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL, 
NUMBER 


AREA  STUOIES  (03  00) 

CT         STATE  TOTALS*  I 

TOTAL  0  *0 

PENILE  0  »0 

MALE  ,  0  .0 

D!STR!CT*OF  COLUMBIA 


1  INSTITUTIONS) 
3  42*9 
0 
3 


OC    GEORGETOWN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

-OC    GEORGE  MASH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *Q 

-  'FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

DC    HOWARD  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

DC         STATE  TOTALS  C  3 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE       *'        0  .0 

MALE                 0  .0 


•  0 
42*9 


•  0 

•  0 

♦  0 

26*7 
40*0 
♦C 

100.0 

♦  0 
100*0 


INSTITUTIONS) 
5  29*4 


♦  0 

♦  0 

♦  0, 


40*0 
14*3 


0 

•  0 

,  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

J 

1 

6*7 

0 

♦  0 

1 

viO.O 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  o  , 

0 

•0 

0 

•  .0 

0 

•a 

0 

.0  \ 

0 

1 

.  5.9 

0 

*  .0 

1 

10*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

42.9 
♦  0 
42*9 


•  0 

•  0 

•  0 

33*3 
50*4 

•  0 


1.100*0 

0  *  *0 

1  100*0 


6  35*3 
5  50*0 
1  14*3 


/ 

4 

57.1 

0 

4 

57.1 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

100*0 

10 

66*7 

5» 

50*0 

5 

100*0 

0. 

*0 

.0 

♦  o- 


11  64*7 

5  50*0 

6  85*7 


-.0 

•  0 

•  0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


4 

0  *o 

o  *o 

o  *o 


1 

0 

1 

>  15 
10 
5 

1 

0 

1 


17 
10 
7 


HAWA I I 


HI    U  OF  HAM A 1 1  AT  MANOA 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

HI          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

*  ILLINOIS 

IL    UNIVERSITY  OF  CHICAGO 

TOTAL  a  *  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


0  *0 
0  *0 

.  0  .  *o 
1  INSTITUTIONS) 


IL          STATE  TOT  ILS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


•  0 
•0 

♦  0 


♦  0 
.0 
«0 


1  INSTITUTIONS)' 


.0 
*0 
.0 


1  50*0 

0  *0 

1  50*0 


1  50.0 

0  *0 

1  50.0 


*0 
.0 
♦  0 


.0 
*0 
*0 


1  SCO 

0  *0 

1  50*0 


1  50*0 

0  *a 

1  '  50*0 


0. 
0 
0 


.♦o 

*0 
*0 


50iO 
*0 
50*0 


1  50*0 

a  .o 

1  20*0 


5  100*0 
1  100*0 
4  100*0 


%  100*0 
1  100*0 
4  100*0 


~  .0 

0 
0 


V 


INOIAMA 


IN    INDIANA  U  BLOOM INGTON. 

TOTAL                0     .  /O  0  *0 

FEfliLE  *     0        *0  0*0 

MALE  .0        *0  '  .       0  .0- 


IN          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEKALE  0  *0 

MALE  0  *0 


i  Institutions) 


o 

.  0 
0 


♦a* 
♦a  - 

.0 


2  100*0 
1  100*0 
1  100*0 


2  100*0 
1  ^100*0 
1  1C0*0 


ICMA 


IA    UNIVERSITY  OF  ICMA 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

IA          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


•  0 

•  0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 
0  *0 
"  0 
0 


.0 
.0 


1  100*0 

0  .0 

1  100*0 


1  100*0 

0  *0 

1  100*0 


1  100*0 

0  *0 

1  100. Q 


1  100*0 

0  *0 

1  100*0 


♦  0* 

♦  0 

♦  0 


LOUISIANA 


LA    LA  STATE  U  AND  A£M  C 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

LA         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  ,      0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
*0 


1  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


♦  0 
*0 

•  0 


.0 
.0 
♦  0 


1  100.0 

0  **0 

1  100.0 


1  100.0 

0  *0 

1  100*0 


.0 

•  0 

•  0  / 


MARYLAND 


MO    U  OF  MO  COLLEGE  PARK  CAM 

TOTAL  %     0        .0  0  *0 

FEMALE  0        *0    *  0  *0 

MALE  0     .  *0  0 


.0 

♦  0 

♦  0 


♦  9 
.0 

♦  0 


2  100.0 
1  100*0 
1  100*0 


ERLC 
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TABLE  t*    TOTAL  OOCTJ»»S 


DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER,  EDUCATION  BY  RACEt 
ETHNICITY*  ANO  SEX*    INSTITUTION  ANO  STATE  1971-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


*    HACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEA 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


hHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 

ALIEN        0     -»  TOTAL 


1 

NUMBER  S 

NUMBER 

I 

NUMBER 

*v 

I 

NUMBER 

I 

NUMBER 

* 

NUMBER 

NUMBER 

I 

*  NUMBER 

AREA  STUOIES  10300) 

- 

* 

y  NO         STATE  TOTALS  (  . 

1  INSTITUTIONS) 

2' 

• 

*■  > 

TOTAL                0  .0 

'  o 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

•c 

100*0  * 

0 

.0 

2 

FENUfc                0  *0 

0 

:o 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

-.0 

1 

100*0 

0 

♦0 

1 

* ' 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

*  .0 

0 

•  0 

1 

100*0  * 

0 

•  0 

1           *  < 

'  MASSACHUSETTS 

% 

« 

* 

*  M 

I 

NA  *  BOSTON  UNI  VERS!  TY 

- 

o 

= 

i 

TOTAL                 0        ♦  o 

0 

.0 

Q 

.0 

o 

.0 

.0 

1 

1 00.0 

■0 

.0 

i 

\ 

FENILE            *  0   _  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

> 

N4LE*  0*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

Q 

*0 

' 0 

•  0 

0 

NA  ,MANOEIS  UNIVERSITY 

'    TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

•  0 

3 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

o 

.  0 

o 

.0 

0  - 

.0 

o 

♦  0 

A 

•  0 

0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

i  o 

.0 

3 

100*0 

,0 

3  A 

NA   'HAJtVAftO  UNIVERSITY 

TOTAL          •    '  0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

fcO 

12 

'  66*T 

6 

33*3 

18 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

2 

50*0 

2 

50*0 

4 

I 

MALE                0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

*  0 

•  0 

10 

71*4* 

4 

28*6 

14 

I 

NA  7       STATE  TOTALS  C 

3  INSTITUTIONS) 

* 

TOTAL                0  *0 

0 

.0 

0 

,.o 

0 

.0 

0 

.0  . 

16 

T2.T 

6 

2T.3 

FEMALE                 0V  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

3 

60*0 

r  2 

40*0 

I  « 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

13 

76*5 

r  4 

23*5 

17 

l>- 

t 

MICHIGAN 

c  ' 

* 

• 

). 

Ml      U  Ml  CHI  CAM' AIM  ARBOR 

♦b 

? 

V 

TOTAL'               0  .0 

I 

20.0 

0 

•  0 

c 

I 

20.0 

3 

60*0 

"    i  1 

20*0 

5  rfl 

4  FEMALE                0  .0 

1 

50.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

55.0 

1 

50*0 

0 

♦  0 

2  .  .3 

MALE                 0  .0 

c  o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  2 

66*7 

1 

33*3 

MI          STATE  TOTALS  C 

I  INSTITUTIONS) 

* 

TOTAL                 0  ,0 

1 

2O.J0 

0  ' 

••0 

0 

•  0 

1 

20.0 

3 

60*0 

1 

20*0 

5 

FEMALE                0  .0 

I 

50.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

50.0 

1 

50*0 

0 

*0 

2  . 

MALE                 0  ,0 

0- 

•o  • 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

2 

66*7 

1 

33*3 

3 

MINNESOTA 

t  ♦ 

MN    U  OF  MINN  MNPLS  SNT  PAUL  * 

V 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

16 

94*1 

1 

5*9 

17 

FEMALE                 0  ,0 

0 

,  .0 

0 

♦  0 

X>' 

•  0 

0 

•  0 

5 

100*0 

-  *0 

5 

MALE                 C  .0 

0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

J 

11 

iUT 

-  r 

'8*3 

12 

NN         STATE  TOTALS  ( 

1  INSTITUTIONS! 

* 

- 

* 

TOTAL                0  .0 

0 

.0  . 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

16 

94*1 

i 

5*9 

IT 

FErtALE                 0'  .0 

•  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

5 

100.0 

0 

•  0 

"  5 

✓ 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

11 

91*7 

1 

6*3 

12           t  , 

MISSOURI 

* 

*■ 

NO    SAINT  LOUIS  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0 

1 

16*7 

0 

•  0 

0 

•  0 

*l 

16.  T 

83.3 

0 

•  0 

6 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

MALE                 0     .  .0 

1* 

25.0 

0 

•  0 

'  0 

•  0 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

*  '\ 

NO          STATE  TOTALS  ( 

I  INSTITUTIONS) 

r 

TOTAL       -          0  .0 

I 

16. T 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

16*7 

5 

63.3 

0 

•  0 

6 

FEMALE                 0  t.O 

0 

•  0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100*0  , 

0 

•  0 

2 

MALE                 0  .0 

1 

25.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

I 

25.0 

3 

75*0 

0 

•  0 

f  4 

NEW  JERSEY 

1 

< 

4 

NJ    PRINCETON  UNIVERSITY* 

- 

\* 

TOTAL              /  0  .0 

I 

25*0 

0  ' 

•a 

0 

♦0 

I 

25*0 

3 

T5.0 

0 

•  0 

4 

FEMALE    l  0.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.o  - 

0 

•0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

1 

MALE     '            0  .0 

I 

33*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

I 

33*3 

2 

66.T 

0 

♦  0  • 

3 

NJ          STATE  TOTALS  ( 

I  INSTITUTIONS) 

< 

.0  \ 

TOTAL                0  .0 

I 

25*0 

0 

•  0 

0 

.0 

I 

25*0  • 

3 

75*0 

0 

i  4 

F£MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o' 

•  0 

0 

#0 

1 

10C*0 

0 

•  0 

.  1 

<*      MALE                 0  .0 

i 

I 

33*3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

I 

33*3 

2 

66  .7 

0  • 

♦  0 

3 

NEW  MEXICO 

* 

NN    U  OF  NN  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0  ' 

*0 

6 

100*0 

0 

•  0 

6 

FEMALE<\              0  .0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

•  0 

f> 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0  * 

•  0 

0 

•0 

0 

♦0  . 

4 

100*0 

0 

♦  0  * 

4 

NN*     .  STATE  TOTALS  ( 

I  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0  < 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

100*0 

0 

♦  0 

6 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

c  0 

•0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

MALE                0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

100*0 

*  0 

♦o  . 

4 

NEW  YORK 

NY    COLUMBIA  U  MAIN  DIVISION 

TOTAL                0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

ier£c 

*^JL.«  
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Hi  t  I A 


\ 


TAiLE>^  TOTAL  OOCTOR'S    OECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
1  ctuuiriTu.    a iin  cev«      TWCTTTHTinu  AND  STATF     1Q71-1979  0 


ETHNIC! TY«  A  NO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1971-1979 


AMERICAN  INCUN 
ALASKAN  NATIVE 

NU18ER  X 

AREA  STUOIES  (0300) 

NEW  YORK 

NY    NEW  YORK  UNIVERSITY 


*  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 


.   BLACK  ASIAN  OR 

NQN-XI SPAN I C  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


.0 

•  0 

•  0 


NUMBER 


•  0 

•  0 

•  0 


MSPANIC 
NUMBER 


.0 

♦0. 
♦  0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NOP  'HISPANIC 


NUMBER 


•  0 

•  0 
.0 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


2  100*0 
0  *0 
2  100*0 


TOTAL 
%  NUMBER 


.0 

•  0 

•  0 


NY  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE         -       0  .0 


2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  *0 
0  *0 


•  0 


3  100.0 

1  100*0 

2  100*0 


•  0 
.0 

•  0 


OHIO  j 

OH    CASE  WESTERN  RESERVE  U 


0 
.0 
*0 

MAIN  CAM 
♦0 
.0* 
•  0 


TOTAL  0 

.FEMALE  0 

fc»LE  *  -  0 
OH    HE33EW  UNION  C 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

»      MALE  0 

OH,  UNION  EXPERIMENTING  C 

TOTAL  0  ^  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

OH        '-STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

c  -. 

PENNSYLVANIA 

"pA    U  OF  PENNSYLVANIA 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0      ,  *0 


3  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


*0 

•  0 
*d 

♦  0 
*0 
*0 

66*7 
66*7 
*0 


2  25*0 
2  40*0 
0  *0 


•  0 

•  0 
*0 

*0 
*0 
*0 

66*7 
66*7 

•  0 


2  5*0 
40*0 
•  0 


100*0 
100*0 
100*0 

100*0 
0 

100*0 

33*3 
33*3 
•  0 


6  75*0 
3  60.0 
3  100*0 


8  100*0 
4  1C0*0 
4  100*0 


•  0 

•  0 
.0 


•  0 
.0 

•  0 


3 
3 
0 


PA  STATE  TOTALS  t 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MILE  0 

RMOOE  ISLAND 

RI     BROWN  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 


.0 
,0^ 

,0^  1 


1  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


RI  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0      <  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

TEXAS 

TX     U  OF  TEXAS  AT  ACS  TIN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0. 
-,0% 
0 


TX       *  STATE  TOTALS 
TOTAL  0 
*-      FEMALE  0 
«  MALE     *  0 

WASHINGTON 


1  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


•  0 

•  0 

•  0 


1  INSTITUTIONS) 


.0^ 

•  0 

•  0 


o  ^ 
0 


*0 
*0 
.0 


*0 
*0 
*0 


8  100*0 
A  100*0 
A  100*0 


5  100*0 
3  100*0 
2  100*0 


5  100*0 
3  100*0 
2  100*0 


50*0 
*0 
50*0 


50*0 
*0 
50*0 


*0 
♦  0 
*0 


50*0 
•  0 
50*0 


50, 
5o! 


WA     WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL       •  0  *0 

..  FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

WA  STATE  TOTALS, C 

TOTAL  ^0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  .0 


THE  STATES  ANO  0*C*  ( 


29  INSTITUTIONS) 
12  9*0 
5  10*4 
7      6*2  , 


0  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

OUTLYING  AREAS  < 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

-MAJOR  FIELO  AGGREGATE  0300  C  29  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0  *0  12      9*0  3 

FEMALE  0  *0  5     10*4  1 

MALE  0  X.0  7      8*2  2 


ERIC 


2*3 
2*1 
2*4 


2*3 
2*1 
2** 


•  0 
*0 
*0 


2*3 
4*2 
1*2 


•  0 
*0 
♦0 


3  2*3 
2  4.2 
1  1*2 


1545 


1^ 


18 

8 
10 


*0 
.0 
♦  0 


13*5 
16*7 
1U8 


13*5 
16*7 
11*8 


1  100*0 
1  100*0 
0  *0 


1  100*0 
1  100*0 
0  *0 


105  78*9 
38  79.2 
67  78*8 


1605   


*o 
♦o 

•  0 


105  78*9 
38  79*2 
67  78*8 


10 

2 

a 


10 

2 


7.5 
4*2 
9*4 


.0 

•  0 

•  0 


7*5 
4*2 
9.4 


13> 
48 
85 


133 
48 

85 


TABLE  U    TOTAL  OOCTOR*  S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONf ERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATI()N/BV  RACE* 
ETHNICITY*  ANO:SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK      /        ASIAN  OR 
NGN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


mi  TE 

NON-HISPANIC 


NON-RFM  DENT 
ALIEN1  ■ 


TOTAL 


NUMBER 


BIOIOGICAL  SCIENCES  (0*00) 

AL    AUBURN  0  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    UNIVERSITY  OF  ALABAMA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    U  ALABAMA  IN  BIRMINGHAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0     •  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 


AL         STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE'  0  .0 

ALASKA 

AK    U  ALASKA  FAIRBANKS  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


3  INSTITUTIONS) 


.0 


AK  STATE  TOTALS  < 

TOTAL      ^Pt*  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

ARIZONA 


1  INSTITUTIONS) 


.0 

•  0 

•  0 


AZ    ARIZONA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE       '  0  .0 

MALE  0  .0 

AZ    NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AZ    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    s  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 

•  0 

•  0 


•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
•0 

2.9 
14.3 

•  0 


AZ 


STATE  TOTALS  ( 


3  INSTITUTIONS) 


TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

ARKANSAS 

AR    U  OF  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 


2.5 
12.5 
•  0 


CALIFORNIA        '  { 

I 

_XA    CAL  INST  OF  TECHNOLOGY 

TOTAL                 1      7.1  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

HALE  1  11.1  0  .0 
CA    SAN  OIEGO  STATE  U 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
CA    INTERNATIONAL  CCLLEGE 

TOTAL                 0        *0  0  .0 

FEMALE                 U        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
CA    LONA  LINOA  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE  0  .  _.0  0  .0 
CA    STANFORD  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE                 0        .0  0  .0 


.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

5.9 

•  0 
6.7 


1  3.6 

0  .0 

1  4.0 


.0 

•  0 

•  0 


TOTAL 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

•  0 

FEMALE 
MA  Lc 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

AR     U  OF  ARK 

MEDL  SCI 

CAMPUS 

TOTAL 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0' 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

AR  STATE 

TOTALS  ( 

2 

INSTITUTIONS) 

AO 

TOTAL 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

FEMALE 

i° 

•  0 

0 

•°  1 

0 

•  0 

MALE 

o 

.0 

0 

.0  1 

0 

•  0 

7.1 
.0 
11.1 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

5.3 
15*4 
.0 


ERLC 


1606 

f 


NUMBER 

t  NUMBER 

#* 

NUM3ER  S 

NUMBER 

X 

NUMBER 

0 
0 
0 

.0 
.0 
♦  0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

6  88*9 
1  100.0 

7  87.5 

1 
0 
1 

U.l 
♦  0 
12.5 

9 
1 
6 

0 
0 
0 

.0 
♦  0 
.0 

0 
0 
0 

♦  0 
•  «0 
.0 

1  50.0 

0  «0 

1  50.0 

1 

0 

1 

50.0 
♦0 
50.0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

•  0  / 

1 

1 

0 

1 

5.9 
•  0 
6.7 

15    68. 2, 
2  100.0 
13    86.7  ^ 

s  « 

5.9 
•  0 
6.7 

17 

2 

15 

0 
0 
0 

.0 
♦  0 
.0 

1 

0 

1 

3.6 
.0 
4.0 

24  85*7 
3  100*0 
21  84.0 

3 
0 
3 

10.7 
•  0 
12.0 

28 
3 
25 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
•0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

2  100.0 
0  *0 
2  100.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

2  100.0 
0  .0 
2  100.0 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

.0 

♦o 

0 
0 

*  0 

.0 
.0 
•  0 

4  100.0 
S   0  .0 
4  100.0 

0 
0 
0 

•0 
.0 
.0 

4 
0 
4 

1 
1 

o 

50.0 

ido.o 

.0 

1 
1 

0 

»o*u 

100.0 
.0 

1  50.0 

0  *0 

1  100.0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

•  0 

!  .o 

1 

1 

1 

0 

2.9 
14.3 
.0 

28  82.4 
5  71*4 
23  85.2 

5 
1 
4 

14.7 
14.3 
14.8 

34 
7 
27 

1 
1 

0 

1 

l2.5 
12.5 

\.o 

2 
2 
0 

5*0 
25.0 
•  0 

33  82.5 
5  62.5 
2  9  87.5 

5 
1 
4 

12.5 
U.5 
12.5 

40 
8 
32 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

1  50.0 

0  .0 

1  50.0 

1 
0 
1 

50.0 
.0 
50.0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

A 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

4  1U0.0 
2  1C0.0 
Z  100.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 

►  0 

4 

2 
2 

0 
0 
0 

.0  0 

•  0       i  0 

♦  0       \  0 

.0 
.0 
.0 

5  83.3 

2  100.0 

3  75.0 

1 

0 

1 

16.7 
•0 
25.0 

6 
2 
4 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

\  2 

\  0 

\  2 

14.3 
.0 
22.2 

12  85.7 
5  100.0 
7  77*8 

0 
0 
0 

•0 
♦  0 
.0 

14 
5 
9 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

\  o 
\o 

•  0 
.0 
.0 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

2 
1 
1 

100.0 
100.0 
100.0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

.0 
.0 
♦  0 

0 

I 

.0 
.0 
.0 

3  100.0 

1  100.0 

2  100.0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

3 
1 

2 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

\  -o 
\  ♦o 

\  -° 

1  100.0 

0  »0 

1  100.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

»  0 

1 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

2 
2 
0 

u. 

15.4 

\ 

35  92.1 
10  76.9 
25  100.0 

1 
1 

0 

2.6 
7.7 
.0 

38 
13 
25 

lf46 


TABLE  8* 


TOTAL  OOCTOR'S  NJEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE t 
\eTHNICITY.  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1979*1979 


AMERICAN  I  NOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NU«ER  I 

BIOLOGICAL  SCIENCES  (0400) 


*  BLACK  ASIAN  CR 

N0N-HI5PAN.C  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER.  t 


TOTAL 
MI  NOR I TY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  S IOENT 
ALIEN 


CALIFORNIA 


CA    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CA    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CA    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MAI  E 
CA    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CA    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CA    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CA    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
CA     U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
CA    U  OF 
TOTAL 
FSMALE 
HALF 
CA     U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CAL-BERKELEY 
0 
0 
0 

CAL-OAVIS 
0 
0 
0 

CAL-IRVINE 
0 
0 
0 

CAL-LCS  ANGELES 
0  *0 
0  *0 
0  .0 

CAL-RIVERSIOE 

0  *0 
0  .0 
0  *0 

CAL-SAN  OIEGO 

0  .0 
0  *0 
0  *0 

CAL-SAN  FRANCISCO 


CAL-SANTA  BARBARA 


•  0 

•  0 

•  0 


CAL-SANTA  CRUZ 
0  *0 
0  *0 
0  .0 

SOUTHERN  CALIFORNIA 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0  - 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.9 
2.9 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

7.1 

•  0 
9*1 

•  0 

•  0 

•  0 

,0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


CA  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALE  1 

COLOtUOO  . 


15  INSTITUTIONS) 


CO    CDLORAOO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CO    U  OF  COLORADO  AT  80UL0ER 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

CO  J  OF  COLO  HEOICAL  CENTER 
%     TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CO    U  OF  NORTHERN  COLORADO 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


CO  STATE  TOTALS  (  *NST ITUT IONS) 

TOTAL  0*0  0*0 

FEMALE  0  *0  0  *0 

HALE  0  .0  0  *0 

CONNECTICUT 

CT     UNIVERSITY  OF  CONNECTICUT 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT     WESLEY  AN  UNIVERSITY 

TOJAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT     YALE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *C 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

2*8 

•  0 
3*3 


3 

2*6 

1 

♦  9 

I 

2*9 

1 

2*9 

2 

2*8 

0 

*0 

2 

2.7 

0 

•0 

I 

10*0 

0 

•0 

I 

1*6 

0 

•0 

0 

•  0 

c 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•0 

o 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

'0 

♦  0* 

4 

12*9 

0 

♦  0 

o 

•  0 

0 

•0 

4 

17*4 

0 

•0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

c 

♦  0 

o 

•0 

0 

•  0 

0 

♦0 

o 

•  0 

*  0 

•  0 

Q 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

Q 

♦  0 

o 

♦0 

Q 

♦  0 

o 

•0 

4 

13*3 

0 

.0 

16*  7 

o 

♦  0 

3 

12*  5 

o 

•0 

16 

3*  9 

1 

*2 

5 

4*4 

1 

♦9 

11 

3*7 

0 

*0 

■ 

0 

•  0 

1 

3*3 

0 

0 

.0 

o 

♦  0 

1 

4*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

•  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

2 

28*6 

1 

14*3 

o 

♦  0 

o 

•  0 

2 

40*0 

1 

20*jO 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

c 

2 

3*8 

2 

3*8 

0 

*0 

0 

*0 

2 

4*7 

2 

4*7 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

CT          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  '  *0 

MALE  0  *0 


3  INST  ITUT  IONS) 
1  1*6 

0  *0 

1  2*4 


6*  3 
*0 
10*0 


4*9 
♦  0 
/♦I 


2*8 
16*7 
*0 

t 


ER 

X 

NUMBER  S 

NUMBER 

X 

5- 

4.7 

■> 

92  86*8 

9 

8.5 

3 

8*8 

28  82*4 

3 

8.8 

2 

2*8 

64  88*9 

6 

8.3 

2 

2*7 

58  79*5 

13 

17*8 

1 

10*0 

9  90*0 

0 

•  0 

1 

1*6 

49  77*8 

13 

20*6 

0 

*0 

16  100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

4  100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

12  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

52  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

17  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

35  100*0 

0 

.0 

4 

1Z.9 

22  71*0 

5 

16*1  ' 

0 

♦  0 

6  75*0 

2 

25*0 

4 

17*4 

16  69*6 

3 

13*0 

0 

.0 

14  87*5 

2 

12*5 

0 

•  0 

4  66*7 

2 

33*3 

0 

*0 

10  100*0 

0 

♦  0 

1 

7.1 

12  ^85*7 

t 

7*1 

0 

*0 

2  66*7 

1 

33*3 

1 

9.1 

10  90*9 

0 

.0 

0 

.0 

6    5*. 5 

5 

45*5 

0 

.0 

1  25*0 

3 

75*0 

0 

.0 

5  71*4 

2 

28*6 

0 

.0 

6  160*0 

0 

•  0 

o 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

-  *0 

4 

13*3 

25  83*3 

1 

3*3 

I 

16*7 

5  83*3 

0 

♦  0 

3 

12*5 

20  82*3 

1 

4.2 

20 

4*8 

354  85*7 

39 

9.4 

7 

6*2 

93  82*3 

13 

11.5 

1 3 

4*  3 

261  87*0 

9 

26 

8.7 

1 

3*3 

29  96*7 

0 

♦  0 

0 

*0 

5  1C0,0 

0 

•  0 

I 

4*0 

24  96*0 

0 

.0 

0 

*0 

13  92*9 

1 

7.  1 

0 

w 

3  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

10  90*9 

1 

9.1 

3 

42*9 

4  57*1 

0 

.0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

.0 

3 

60*0 

*             2  40*0 

0 

•  0 

0 

*0 

1  50*0 

1 

50.0 

0 

*0 

0  *0 

0 

.0 

0 

*0 

1  50*0 

1 

50.0 

4 

7*5 

h7  88*7 

2 

3.8 

0 

.0 

10  100*0 

0 

•  0 

4 

9.3 

m  37  86*0 

2 

4.7 

0 

.0 

22  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

13  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

9  100*0 

0 

♦  0 

TOTAL 


NUMBER 


1  1*6 
1  5*3 
0  *0 


.0 
.0 
.0 

13*9 
16*7 
13*3 


8.2 
5.3 
S.5 


3 

*  0 
3 

28 
5 
23 


100.0 
.0 
100.0 

77.8 
83*3 
76.7 


53  66*9 
18  94*7 
35  83.*3 


.0 

•  0 
•0 

3.3 

♦  0 
10*0 


4.9 
•  0 
7.1 


106 
'34 
72 

73 
10 

63 

16 
4 
12 

52 
17 

35 


23 

16 
6 
10 

o 

14 
3 
11 

11 
4 
7 

6 
It 

5 

30 
6 
24 


413 
113 

300 


30 
5 
25 

14 
3 
11 


53 
'10 
43 


22 
13 
9 

3 
0 
3 

36 
6 
30 


41 

19 
42 


ERLC 


1547 


1607 


r A§i  £  8.    TOTAL  OOCTOR'S    OEjGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACEt 

ETHNIC! /Yt  A NO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AM Eft  I  CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUK6EK 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 
NUMBER 


0I0LO5ICAL  SCIENCES  (04001 


DELAWARE 

OE    UNIVERSITY  OF  OELAWARE 


TOTAL 

0 

.0 

0  .0 

FEMALE 

0 

.0 

0  .0 

MALE 

0 

.0 

0  .0 

OE  STATE 

TOTALS 

t 

1  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

0 

•  0 

0  n  .0 

FEMALE 

0 

.0 

0  p  .0 

MALE 

0 

.0 

0^  .0 

"OISTRK  *  OF 

COLUMBIA 

.0 

•  0 

♦  0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
♦  0 


.0 
♦  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
♦  0 
.0 


6  100.0 
0  .0 
6  100.0 


6  100.0 
0  .0 
6  100.0 


.0 
.0 
.0 


OC    CATHOLIC  U  OF  AMERICA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

OC    GEORGETOWN  UNIVERSPY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -0 

OC    GEORGE  HASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

■    MALE  0  .0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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0 
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0 

.0 
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25.0 
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.0 

0 

.0 
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.0 

0 
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0 
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0 

.0 

0 

.0 

2 
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0 

.0 

0. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

25.0 

0 

.0 
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2 
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0 

.0 

0 
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1 
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0 
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1 
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I 
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2  2.2 
2  10.5 
0  .0 


.0 
.0 
.0 

7.1 
12.5 
.0 

4.8 
9.  1 
.0 

41.2 
75.0 
3C»  8 


1  100.0 

0  .0 

1  100.0 


10  14.9 
6  19.4 
4  11.1 


.0 
♦  0 
.0 

4.1 
25.0 
.0 

20.0 
.0 

25.0 

15.0 
16.7 
14.3 


21 
12 

9 

1* 
10 

9 

1 
0 
1 


42 
22 
20 


75.0 
75.0 
75.0 

90.5 
90.9 
90.0 

5.9 
.0 
7.7 


62.7 
71.0 
55.6 
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3  100.0 
9  10C.0 
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5 
33 
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6 

17 

5 
12 
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62.5 
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80.0 
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75.0 

85.0 
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1.1 
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4.4 
5.3 
4.2 


7  7.7 
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4  5.6 
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16 

60 
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15 
3 
12 


•  0 
.0 
.0 
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12.5 
25.0 
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.0 
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.0 
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.0 
.0 

.0 
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.0 
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1 
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12 
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10 
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.0 
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85*7 

80.0 
100.0 
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AMERICAN  INDIAN 
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NUMBER  * 
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NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 
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NUMBER  I 
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MINORITY 
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NON-HISPANIC 


NUMBcR 


NON-RE  SI OENT 
ALIEN 
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BIOLOGICAL  SCIENCES  (0*00) 
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'IOAHO 
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..0 
.0 
.0 
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TOTAL  0  .0 
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TOTAL  0  .0 

FfcMALE  0  .0 

,  MALE  0  .0 
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TOTAL  0  .0 
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IL    U  HLTH  SCI-CMGO  MEOL  SCh 
TOTAL  0  .0 
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TABLE  $.     TOTAL  OOCTOR' S    OECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 

ETHNICITY,  AND  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE  W7B-1979 


AMERICAN  I NOIAN  BLACK 

ALASKAN  NATIVE  NON-HISPA 

NUMBER         X    •  NUMBER 

BIOLOGICAL  SCIENCES  10+00) 

IOWA>  — 


tA    IOWA  STATE  U  SCI  C  TECHN 

TOTAL  0  .0 
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TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KS    U  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  •  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 


.Q 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


Ka          STATE  TOTALS 

TOTAL  0 

*     FEMALE  0 

MALE  -  0 

~< 

KENTUCKY 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY     UNIVERSITY  OF  LCUISVlLLE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

.0. 

.0 
.0 
.0 


KY          STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0    .  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LOUISIANA 

LA*    LA  STATE  U  ANO  ACM  C 


2  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
LA    LA  ST 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
LA  TULANE 
•  TOTAL 
FEMALE 
MALE 

LA 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
U  MEDICAL  CENTER 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
U  OF  LOUISIANA 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
U  OF  STHWSTN  LOUISIANA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LA          STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0, 

MALE  0  .0 

MAINE 

ME    U  OF  HAINE  AT  OftONO 
TOOL  0  .0 

FEmLE  0  .0 

HALE  0  .0 


.0 

\o 

.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


4  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


HE          STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HI  LE  0  .0 

HARYLANO 

.HO    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 


1  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEHALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


OR 

TOTAL 

ISLANOER 

HISPANIC 

MINORITY 

R 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.o  • 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  » 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  -o 

0 

.0 

c 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  .0 

0 

.0 

1 

1.9 

1 

1  .9 

2 

3.7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

2.2 

1 

2.2 

2 

4.<» 

1 

1.3 

I 

1.3 

2 

2.7 

0 

.0 

0 

•0 

o 

.0 

I 

1.5 

1 

1.5 

2 

3.1 

I 

9.1 

0 

.0 

1 

9.1 

0 

.0 

'  0 

.0 

0 

.0 

I 

11.1 

0 

.0 

1 

11.1 

1 

6.3 

0* 

.0 

1  4 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

6.7 

0 

.0 

1 

6.7 

2 

7.4 

0 

.0 

2 

7.4 

0 

.0 

.0 

q 

•  0 

2 

ft  "X 

0 

n.o 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

12.5 

0 

.0 

1 

12.5  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

0 

.0 

I 

16.7 

1 

7.1 

2 

14.3 

3 

21.4 

'  0 

.0 

1 

33.3 

1 

33.3 

I 

9.  1 

1 

9.1 

2 

18.2 

0 

.0 

0 

-  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4.0 

2 

4.0 

4 

8.0 

0 

.0 

1 

12.5 

1 

12.  b 

2 

4.8 

1 

2.+ 

3 

7.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*  0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.a 

0 

.0 

0 

.0 

MUTE. 
NON-HtSPANIC 

NUMBER 


NON-RES  I  DENT 
ALIEN 

NUHBER 


TOTAL 
NUHBER 


29 
2 
*7 

26 
5 
21 


96.7 
100.0 
96.4 

96.3 
100.0 
95.5 


55  96.5 

7  10C.0  ' 
+8  96.0 


21  100.0 
1  100.0 
20  100.0 

51  94.4 
9  10Q.0 
42  93.3 


3.3 
.0 
3.6 

3.7 
.0 
4.5 


3.5 
.0 
4.0 


.0 
*0 
.0 

1.9 
.0 
2.2 


1 

7 

11 
0 
11 


72.* 
50.0 
77.8 

68.8 
•  0 
73.3 


70.4 
33.3 

75. 0  ^n, 


16.2 
50.0 
11.1 

25.0 
100.0 
2.0-0 


6  22.2 
2  66.7 
4  16.7 


40  80.0 
6  75.0 
34  81.0 


2  66.7 
1  100.0 
1  50*0 


2  66.7 
1  100.0 
1  50.0 


20  95.2 
4  100.0 
1-6  94.1 


6  12.0 
1  12.5 
5  11.9 


1  33.3 

0  .0 

1  50.0 


1  33.3 

0  .0 

1  50.0 


1  4.8 

0  .0 

1  5.9 


30 
Z 
28 

27 
5 
22 


57 
7 
50 


21 
I 

20 

5+ 
9 
45 


T2 

96. Q 

1 

1.3 

75 

10 

100.0 

0 

.0 

10 

62 

95.4 

1 

1.5 

65 

0 

u 

2 

16 
1 

15 


27 
3 
24 


22 

84.6 

4 

15.4 

26 

2 

10C.0 

0 

.0 

2 

20 

83.3 

4 

16.7 

24 

7 

87.5 

0 

,  .0 

8 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

5 

1)3.3 

0 

.0 

6 

11 

78.6 

0 

.0 

14 

2 

66.7 

0 

.0 

'  3 

9 

81.8 

0 

.0 

11 

0 

.0 

2 

100.Q 

2 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

50 
6 
42 


2L 
4 
17 


0 


TABLE  TOTAL  OOCTO*«S    OECAEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 

ETHNICITY,  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


VHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-R&SIO€NT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


BIOLOGICAL  SCIENCES  ((HOO) 
NARY LA NO 


NO    U  OF  NO  COLLEGE  PARK  CAM 


TOTAL 

0 

♦  0 

2 

6*3 

1 

3*  1 

FEMALE 

o, 

•  0 

2 

16*7 

1 

8*3 

MALE 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

MO    U  OF  NO  BALT 

PROF 

SCHOOLS 

9*1 

TOTAL 

0 

•  0 

1 

9*1 

1 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

t  .0 

0 

*0 

MALE 

0 

.0 

1 

11.1 

1 

11*  1 

Ml)         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

/     FEMALE  0  .0 

MALE      '  0  *0 

MASSACHUSETTS 

.   MA    BOSTON  COLLEGE 


INSTITUTION?* 
3  4*7 
2  11*1 
1  2*2 


TOTAL                 0  *0 

0 

.0 

0 

*     FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

MALE                 0  *0 

0 

.0 

0 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        *0  # 

0 

.0 

0 

FEMALE                 0  *0 

0 

.0 

0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

MA    6RAN0EIS  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  * 

0 

•  0 

0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

MALE                 0  *0 

0 

.0 

0 

MA    CLARK  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

MA    HARVARO  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

1 

2.0 

-2 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

MALE                 0  *0 

1 

2.6 

2 

MA    MASS  INST  OF  TECHNOLOGY 

TOTAL                 0  *0 

1 

2.3 

0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

MALE                 0  .0 

1 

3.2 

0 

MA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

FERALf                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

MA    TUFTS  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

.  0 

.0 

0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

KALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

MA    U  OF  MASS  AMHERST  CAMPUS 

*    TOTAL                 0  *0 

0 

.0 

0 

FEMALE  0 

0 

•  0 

0 

HALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

MA          STATE  TOTALS  (  9  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0        .0  2  1*2 

FEMALE                 0        .0  0  c*0 

MALE                 0        .0  2  1.7 

MICHIGAN 

HI    MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL'                1       l.B  0  *0 

FEMALE                 0   *    *0  0  .0 

MALE                 1      2*1  0  •<> 

MI    MICHIGAN  TECHNOLOGICAL  U 

TOTAL                 0        .0  0  *0 

FEMALE                 0        .0  0  *0 

MALE  0  .0  C  .0 
MI    U  HICHIGAN-ANN  ARBOR 

TOTAL                 1      I.*  0  .0 

FEMALE                 0  *     *0  0  *0 

MALE  1  2*1  0  *0 
MI    WAYNF  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  1  4*0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

'  MALE                 0        .0  1  4*8 


2  3*1 
1  5.6 
1  2*2 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

3*9 
.0 
5.3 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2  1.2 
0  .0 
2  1.7 


A  7*1 
1  12.5 
3  6.3 


.0 

•  0 
.0 

1.4 
3.8 

•  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


MI          STATE  TOTALS  C 

TOTAL  2  1.3 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  1.7 


4  INSTITUTIONS) 


5  3*2 

2  5.3 

3  2*6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
.  0 
0 


♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 
♦0 
.0 


.0 
.0 
.0 


•0 
.0 
.0 

I  *0 
•0 

♦  0 

.0 
.0 
•0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
*0 
•0 

,  *0 
.0 
.0 

♦  0 

.c 

.0 


us 

.0 
2.1 

.0 
*0 
.0 

*0 
*0 
.0 

.0 
.0 
.0 


9*4 
2  5*0 
.0 

18.2 
.0 
22.2 


5  7*8 
3  16.7 
2  4*3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


-p 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

5.9 
.0 
7.9 

2.3 
.0 
4.2 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2.4 
*0 
3*4 


6  10*7 
1  12*5 
5  10.4 


.0 
.0 

<  .0 

2.7 
3*8 
2.1 

•4.0 
•  0 
4*8 


25 

78*1 

4 

12.5 

32 

7 

58*3 

2 

16.7 

12 

18 

9C.0 

2 

10.0 

20 

9 

8U8' 

a 

.0 

11 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

7 

77*8 

0 

•  0 

9 

54 

84*4 

5 

7.8 

64 

13 

72*2 

2 

11*1 

16 

41 

89.  1 

3 

6.5 

46 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0, 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

20 

100*0 

0 

.0 

20 

8 

100*0 

0 

♦c 

8 

12 

100.0 

0 

•  0 

12 

13 

86.7 

2 

13.3 

15 

4 

80.0 

1 

20*0 

5 

9 

90.0 

1 

10.0 

10 

1 

50.0 

1 

50.0 

'  0 

•  0 

0 

•  0 

1 

50.0 

1 

50. a 

2 

40 

78*4 

8  0 

15.7 

51 

9 

69*2 

4 

30.8 

13 

31 

81*6 

4 

10.5 

38 

31 

72*1 

11 

25.6 

43 

8 

66*7 

4 

•43*3 

12 

23 

74.2 

7 

22*6 

31 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

2 

loo.p 

0 

.0 

2 

'  8 

100.0  < 

0 

.0 

8 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

4 

100.0 

t  o 

*0 

4 

19 

95*0 

1 

5.0 

20 

5 

100*0 

0 

5 

14 

93.3 

1 

6.7 

15 

137 

83*5 

23 

14.0 

164 

38 

80*9  1 

9 

19.1 

47 

99 

84*6 

14 

12*0 

117 

41 

73*2 

9 

16.1 

56 

5 
36 

1 

0 
1 

65 
25 
40 

24 
4 

20 


100*0 
*0 
100.0 

89.0 
96.2 
85.1 

96.0 
100.0 
95.2 


9  5*8 
2  5*3 
7  6.0 


131  64.5 
34  89*5 
97  02.9 


15 
2 
13 


25.0 
14.6 

•  .0 
.0 
.0 

6.2 
•  0 
12.8 

.0 
.0 
.0 


9.7 
5.3 
ll.lr 


8 
48 

1 

0 
1 

73 
26 
47 

25 
4 
21 


155 
38 
117 


MINNESOTA 

MN    U  MINN  MAYC  GRAC  SCH  MEO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 


♦  0 

♦  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 

.0 

*0 


Z  100*0 
0  .0 
2  100*0 


.0 
.0 


2. 
0 
2 


ERLC 


1551 


1611 


TUU  TOTAL  00C  TOR'S  OECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRCO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
J  ETHNIC  IT Y»  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  I  NOUN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK      *        ASIAN  OR 
NON-HlSPANlC  PACIFIC  ISLANDlR 


HISPANIC 


-  TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NCN-ftESlOENT 
ALIEN 


NUMBER 


•10 LOGICAL  SCIENCES  (04001 
MINNESOTA 

MN    U  OF  MINN  MNPLS  SNT  PAUL 
TOTAL  0°  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


2  3.0 
0  .0 
2  3*8 


MM         STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MISSISSIPPI 


2  INSTITUTIONS! 
2  2*9 
0 
2 


.0 
3.7 


MS    MISSISSIPPI  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                0        .0  0 

FEMALE                0     •  .0  0 

MALE                0        .0  *  0 

MS    U  OF  MISSISSIPPI  MAlfi  CAM 

TOTAL                0        .0  0 

FEMALE                0        .0  *  0 

MALE                 0*0  0 

MS    U  OF  MISSISSIPPI  NEOL  CTR 

TOTAL                0        .0  I 

FEMALE                0       .0  1 

MALE  0  .0  0 
MS    U  OF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE*              0        .0  0 

MALE                 0        .0  0 


.0 
.0 

rfO 

.0 
.0 

•  0 

U.3 
33>3 

•  0 

.0 
.0 
.0 


4  INSTITUTIONS) 
1  4.3 
1  14.3 
0  .0 


MS          STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  -  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MISSOURI 


MO    SAINT  LOUIS  U  MAIN  CAM/US 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
MO    U  Of  rflSSOUftl-CCLUMSIA 

TOTAL                 0        .0  1  2*9 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE  0'  .0  1  3.7 
MO    WASHINGTON  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  1  3.6 

FEMALE                 0        ,0  0  .0 

MALE                0        .0  1  4.0 


MO          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MONTANA 


INSTITUTIONS) 
2  2*6 
0  »0 
2  3.3 


MT    MONTANA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0       .0  '  0  .0 

MILE  0        .0  0  .0 

MT    UNIVERSITY  OF  MONTANA 

'    TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0      •  .0 

MALE  0        .0  0  .0 


NUMBER 


MT  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

x » 

NEBRASKA 


2   INSTITUTION  t 


.  ) 
.0 

♦  0- 


NE    CR EIGHT ON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  mO 

'         MALE  0  .0 

NE     U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE    U  NEBRASKA  MEDICAL  CTR 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


3  4.5 
2  13.3 
I  1.9 


3  4.3 
2  13.3 
1  1.9 


.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 
.0 

14.3 
33.3 
.0 

.0 
.0 
.0 


4.3 
14.3 
.0 


.0 
.0 
.0 

2.9 
.0 
3.7 

3.6 
.0 
4,0 


2  2.L 
0  .0 
2  3.3 


.0 
.0 
.0 

.0 

,.o 

.0 


.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

0 

.0 

2 

28.  6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

23.6 

I 

12.  5 

1 

°12.5 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

14.3 

1 

14.3 

NUMBER 

x 

NUMBER 

NUMBER  Z 

NUMBER 

I 

i 

c 

1 

1 .5 

6 

9.0 

')6  66.7 

15 

22.4 

o 

•  0 

2 

13.3 

8  53.3 

5 

33.3 

I 

1.9 

4 

7.7 

3  8  73.1 

10 

19.2 

1 

1*4 

6 

8.  7 

48  69.6 

15 

21.7 

0 

.0 

2 

13.3 

6  53.3 

5 

33.3 

1 

1.9 

4 

7.4 

40  74*1 

10 

18.5 

o 

.  0 

0 

•  0 

8  80.0 

2 

20.0 

o 

•  0 

0 

.0 

2  66.7 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

6  85.7 

1 

14*3 

0 

.0  ' 

0 

.0 

3  75*0 

1 

25.0 

o 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

o 

.0 

c 

.  0 

2  66.7 

1 

33*3 

0 

.0 

2 

28.6 

5  71.4 

0 

.0 

o 

♦  0 

2 

66.7 

1  33.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

To 

2  100.C 

c 

.0 

o 

.0 

o 

♦  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

o 

.0 

2 

8.7 

18  78.3 

, 

3 

13.0 

0 

.0 

2 

28.6 

4  57.1 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

14  87.5 

z 

12.5 

0 

•  0 

0 

.0 

14  93.3 

%\ 

6.7 

o 

•  0 

o 

.  0 

6  I  00.0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

,0 

8  88.9 

1 

u;i 

0 

.0 

2 

5.9 

26  76.5 

6 

17.6 

o 

.0 

0 

♦.0 

4  57.1 

3 

42.9 

0 

•  0 

2 

7.4 

22  81.5 

3 

11.1 

I 

3.6 

3 

10.7 

25  89.'3 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0   3  100.0 

0 

.0 

1 

4.0 

3 

12.0 

22  88.X) 

0 

.0 

1 

1  .3 

5 

6.5 

65  84.4 

7 

9. 1 

0 

.0 

0 

.0 

13  81.3 

3 

18.8 

1 

1.6 

5 

8.2 

J  52  85.2 

4 

6.6 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.tf 

o 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

5  100.0 

0 

.0 

o 

•C 

o 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  -U 

0 

•P 

0 

.0 

-0 

.0 

3  100.0 

,  0 

.0 

0 

'.0 

2 

28.6 

5  71.4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

0  *0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5  71.4 

0 

'  .0 

.0 
.0 
.0 


c  25.0 
0  .0 
2  26.6 


75.0 
100.0 
71.4 


.0 
.0 
.0 


NUMBER 


67 
15 
52 


69 
15 
f4 


10 
3 
7 

4 
I 

3 

7 
3 
4 

2 
0 
2 


23 
7 

16 


15 

6 
9 

34 
7 
27 

28 
3 
25 


77 
16 
61 


NE 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


3,  INSTITUTIONS) 
1  5.6 

0  .0 

1  5.9 


16.7 
•  0 
17.6 


.0 
.0 
.0 


4  22.2 
0  .0 
4  23.5 


14  77.8 
1  100.0 
13  76.5 


.0 
.0 
.0 


18 
1 

17 


ERLC 


TABLE  8.    TOTAL  DOCTOA'S    0  IS  GHEES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFEftREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 
ETHNlCITYt  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 

NUMBER  NUMBER  X  NUMBER 


TOTAL  * 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL  , 
NUMBER 


BIOLOGICAL  SCIENCES  (0*00) 
NEVADA 

NV    U  OF  NEVAOA  RENC 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HAL  E  0  .9 

NV          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  *0 

NEW  HAMPSHIRE 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


3  100.0 
0  .0 
3  100.0 


3  10C.0 
0  .0 
3  100.0 


NH    DARTMOUTH  COLLEGE 


TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

HALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

NH    U  OF  NEW 

HAMPSHIRE 

TOTAL 

0  .0 

1 

7.  1 

0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

MALE 

0  .0 

1 

8.3 

0 

.0 
.0 
.0 

.0 
0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

7.1 
.  0 
8.3 


6 
2 
4 

12 
2 
10 


100.0 
100.0 
100.0 

85*7 
100*0 
S3. 3 


.0 
.0 
.0 

7.1 
.0 
8.3 


6 
2 
4 

14 

2  * 
12 


NH        'STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *.0 

MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 
1  5*0 
-  0 
1 


.0 

6*3 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


5.0 
.0 
6.3 


18  90*0 
4  100.0 
14  87.5> 


5.0 
.0 
6.3 


20 
4 
16 


NEW  JERSEY 


NJ    C  MED  £ 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


DENT 


OF  NJ  NEWARK 
0  .0 
0.0  , 
0  .0 


NJ     PRINCETON  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


NJ    RUTGERS  U  NEWARK  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NJ    RUTGERS  U 
TOT  AL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0" 

0  .0 
NEW  BRUNSWICK 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


NJ  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

"NEW  MEXICO 


NM    NH  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NM    U  Of  NM  MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


NM          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEM4L  0  .0 

HALE  0  .0 


.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.8 
.0 
2*8 


4  INSTITUTIONS) 
1  1*3 

0  .0 

1  2*0 


0 
0 
0 

0 

o 

0 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


1 

16*7 

0 

.0 

1 

16.7 

5 

1 

33.3 

0 

•  0 

1 

33.3 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

3 

0 

1  .0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

6 

10.  s 

0 

.0 

7 

12.7 

48 

2 

40.5 

0 

.0 

2 

10.5 

17 

4 

11.1 

0 

.0 

5 

13.9 

31 

7 

9.0 

0 

,0 

I 

1C.3 

69 

3 

10.7 

os 

.0 

10.7 

25 

4 

8*0 

0 

.0 

5 

10.0 

44 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  > 

2 

0 

.0 

1 

25.0 

1 

25.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

1 

0 

.0 

1 

33v3 

1 

33.3 

2 

0 

•  0 

1 

14.3 

1 

14.3 

6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

20*0 

1 

iO.O 

4 

83.3 
66.7 
100.0 

91.7 
100.0 
87.5 

100.0 
100.0 
100*0 

87*3 
89*5 
86*1 


88.5 
89.3 
88.0 


100.0 
100*0 
100.0 

75.0 
100*0 
66*7 


85. 

100, 
80. 


•  0 
.0 
•0 

8.3 
.0 
12.5 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1.3 
*0 
2.0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
*0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


6 
3 
3 

12 
4 
6 

5 

•2 
3 

55 
19 
36 


78 
28 
50 


NEW  YORK 


NY     ALBANY  MEDICAL  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
NY    CUNY  GRAD 
JOTAL  a 
*  FE.1ALE 
MALE 
NY     COLUMBIA  I 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
NY  COLUMBIA 
TOTAL 
FEMALF 
MALE 
NY  CORNEL 
TOTAL 
FEMALE 
WiE  ' 


0 
0 
0 

SCH  £ 
0 
0 
0 


.0 

•  0 
*0 

CENTER 
.0 

•  0 
.0 


U  MAIN  DIVISION 
0  .0 
0  *.0 
0  *0 
U  TCHRS  COLLEGE 
0  .0 
0  .0 
0  *0 
ENOOWEC  COLLEGES 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 

5*7 

9.1 


1  3.6 

0  .0 

1  5*9 


0 

.0 

0 

*0 

4 

80.0 

1 

20.0 

5 

0 

.0 

6 

.Q 

2 

100.0 

*  0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

66.7 

I 

33.3 

3 

0 

.0 

•2 

5.7 

31 

88*6 

2 

5.7 

35 

0 

.0 

0 

.0 

12 

92.3 

1 

7.7 

13 

0 

•  0 

z 

9*1  „ 

19 

86.4 

1 

-  4.5 

22 

0 

.0 

1 

3.6 

22 

78.6 

5 

17.9 

28 

0 

.0 

0 

.0  * 

9 

81.8 

2 

18.2 

11 

0 

*0 

1 

5.9 

13 

76.5 

3 

17.6 

17 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

,  0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0. 

0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

100.0 

0 

.0 

I 

0 

*0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

Z 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

1553  1  6  13 


7 


6 


TABLE  8.    TOTAL  OOCTOR'S    0 EGA EES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE. 

ETHNICITY.  AND  SEXI     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INCIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

BIOLOGICAL  SCIENCES  (0400) 

NEW  YORK 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPAN*IC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


IiHITE 
NON-HISPANIC 


NUM1ER 


NUMBER 


NY    CORNELL  U  MEDICAL  CENTER 

5.6 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

1 

FEMALE                0  .0 

0 

.  0 

0 

•  3 

NILE                0  .0 

0 

.0 

1 

11.1 

NY    CORNELL  U  STATUTORY  C 

•  0 

TOTAL                0  .0 

1 

.2*1 

0 

FEMALE                0  .0 

1 

~7*1 

0 

•  0 

HALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

NY     FQRDHAM  UNIVERSITY 

TOTAL                 0*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

NY    NEW  YORK  MEDICAL  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

NY    NEW  YORK  UNIVERSITY 

« 

•  0 

TOTAL                 0°  .0 

0 

3 

7.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

'male             0  .0 

Or 

•0 

3 

13.0 

NY    RENSSELAER  POLY  INSTITUTE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

HALE                 0  .0 

0 

•  0 

*  *0 

.0 

NY    ROCKEFELLER  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

0 

•0 

2 

8.3 

*    FEMALE                 0  *0 

0 

♦  0 

1 

33.3 

HALE                 0  *0 
NY     SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY  * 

0 

•0 

1 

4.8 

12.5 

TOTAL       *         0  *0 

1 

12.5 

1 

FEMftLE                 0  *0 

1 

50.0 

0 

•  0 

MALE                 0  *0 

0  J 

.0 

1 

16.7 

NY     SUNY  AT  ALBANY 

TOTAL                  0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                 0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

NY     SJNY  AT  B INGHAM  TON 

TOTAL    '              0  *0 

0 

.0 

1 

20.0 

FEmLE                 0  *0 

0 

•  0  o 

1 

50.0 

HALE                 0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

NY     SUNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  *0 

0 

.0 

0 

♦  U 

MALE                 0  *0 

0 

.0 

0 

.0 

NY    SJNY  HEALTH  SCI  CTR  BFLO 

2.0 

.  TOTAL                 0  -0 

1 

2.0 

1 

FEMALE                 0  v.O 

0 

.0 

1 

9.1 

HALE                 0  .0 

.  1 

2*6 

0 

.0 

NY    SUNY  AT  STONY  BK  MAIN  CAM 

.0 

TOTAL                  0  -0 

0 

.0 

0 

FEMALE                 0  *0 

0 

r  .0 

0 

.0 

«      NILE                 0  -0 

0 

.0 

0 

.  .0 

NY    SUNY  OOWN STATE  MEOL  CTR 

V 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

1 

7.7 

FEMILE                  0  *0 

0 

.0 

1 

33.3 

HALE                 0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

NY    SUNY  UPSTATE  MECICAL  CTR 

TOTAL                 0        .0  v 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  »0 

.0 

0 

.0 

MILE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

NY    SUNY  C  EN VRNHTL  SCI-FORS 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

•  Of 

FEmLE                  0  .0 

6 

.0 

0 

.0 

HALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

ny  Syracuse  u  main  campus  r> 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MILE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

NY    UNION  COLLEGE 

.0 

TOTAL                 0  .0 

0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

HALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

NY    UNIVERSITY  OF  RCCriESTER 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

-  1 

1.6 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

1 

6.7 

MILE                  0  .0 

0 

♦  0 

x  0 

.0 

ny  ye  Shiva  university 

15*8 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

3 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

1 

20.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

2 

14.3 

NY          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  "'.0 

FEMALE  0  .0 

MILE  *  0  .0 

NORTH  CAROLINA 

f 

NC    DUKE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


25  INSTITUTIONS) 


.7 
1.5 
.3 


•  0 

•  0 
.0 


17 
6 
11 


4.0 
3.7 


2.3 
.0 
3.4 


BER 

X  NUMBER 

• 

* 

nUr\QCR  * 

Ov 

9 

.0 

1 

5.6 

* 

15  83*3 

0 

•0 

0 

♦  0 

ft      0  ft  o 

0  00*7 

0 

»o 

1 

11*1 

7  -77.8 

0"" 

.0 

1 

2.  1 

40  83*3 

0 

.0 

1 

7*  1 

9    64. 3 

0 

.0 

o 

♦  0 

31  91.2 

0 

.0 

0 

• 

•  0 

i &  l nn~  n 

_  1  ^    t  uu»  \t 

c 

•  0 

0 

.0 

O  1UU.U 

0 

♦  0 

o 

.0 

8  100.O 

0 

.0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

.0 

0 

.  0 

2  100.0 

„  0 

♦  0 

o 

.0 

3  100.0 

0 

•  0 

3 

7.  C 

37     86. 0 

0 

.0 

0 

A 

♦  u 

18  90*0 

0 

•  0 

3 

13.0 

19  82*6 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0  * 

.0 

0 

•  0 

0        *  0 

0 

.0 

o 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

2 

8*3 

20     83. 3 

0 

.0 

1 

33.3 

1    33*  3 

o 

«  0 

1 

4.8 

.  19  90*5 

0 

t*0 

2 

25.0 

6  75*0 

o  0 

♦  0 

50.  0 

i  50*0 

c0 

♦  0 

I 

a6.7 

5     A3*  3 

0 

•  0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1  100.0 

0 

♦  0 

Q 

•  0 

3  100*0 

0 

•  0 

1 

20.0 

3  60*0 

0 

.0 

1 

50.0 

1     50*  0 

0 

♦  0 

o 

.0 

2  66*7 

0 

.0 

0 

.0 

6  05*7 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  100  ti 

o 

♦  0 

o 

.0 

5 

0 

.0 

2 

4.  0 

43  86*0 

0 

.0 

.  1 

9.  1 

9  81*8 

o 

♦  0 

I 

2.6 

34  67*2 

0 

.0 

0 

•  0 

12  83*7 

0 

.0 

.  0 

.0 

*      5  71*4 

0 

•  0 

o 

.0 

I  100.0 

0 

.0 

1 

7.7 

10  76*9 

0 

♦°> 

1 

33.3 

1     33*  3 

o  0 

•  0* 

o 

•  0 

9  90*0 

0  P 

.0 

0 

•  0 

11  1 00.  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

I  100.0 

0 

A 

.  u 

o 

.0 

8  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

.0 

0 

.  0 

0        *  0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

♦0  0 

0 

.0 

1  100*  0 

0 

.0 

0 

#0 

o  *o 

0 

.0 

1 

1.8 

53  93*0 

0 

.0 

1 

6.7 

14  93.3 

0 

.0 

0 

.0. 

39  92*9 

0 

.0 

3 

15.  8 

13  68*4 

0 

.0 

1 

20.0 

3     60*  0 

0 

.0 

2 

14.3 

10  71*4 

0 

.0 

20 

4.7 

371  86*3 

0 

♦  0 

8 

5.9 

.111  82*2 

*  0 

.0 

12 

4.1 

260  68*1 

0 

♦  0 

1 

2.3 

43  97*7 

0 

.0 

0 

.0 

15  100*0 

0 

•  0  • 

1 

3.4 

28  96*6 

NON-RES  IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
RUMBfcR 


2 

11.1 

16 

I 

11*1 

9 

I 

11*1 

9 

7 

14*6 

48 

28  *6 

14 

8*  tf 

34 

0 

•  0 

14 

o 

*  0 

6 

o 

•  0 

Q 

0 

•  0 

5 

o 

.  0 

2 

0 

*  0 

3 

3 

-7.0 

43 

2 

1 0.  0 

2*) 

1 

4.3 

23 

0 

.0 

1 

0 

o 

0 

•  0 

2 

8.3 

24 

1 

33*3 

3 

1 

4.0 

4.1 

0 

.0 

8 

o 

.0 

2 

0 

•  0 

£ 

0 

•  0 

4 

0 

*  0 

1 

0 

♦  0 

3 

1 

20.0 

5 

0 

.0 

2 

I 

33.3 

3 

1 

14.3 

7 

0 

.0 

1 

1 6  .7 

■»  6 

5 

10.0 

50 

1 

9.1 

1 1 

1  0.3 

39 

2 
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0 

♦  0 

3 

3 

23*1 

13 

AMERICAN  IKOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NJM8ER  X 


•LAlX  ASIAN  0* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


tC       ^  Mil 


TOTALX 
MINORITY 


NUMBER 


UNITE 
NO ^-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES IDENT 
ALIEN 

NUMBER 


\ 
\ 

TOTAL 
NUMBER 


BIOLOGICAL'  SCIENCES  C0400) 

PA  STATE  TOTALS  (        13  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMXE 
MALE 

RHODE  ISLANO 


.7 
•0 

i:o 


R!     8R0WN  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
-MAI  E 
RI    U  OF  RHOOE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

ISLANO 
0 
0 
0 


RI          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


2  institutions; 


4 

.  2 

I 


2.4 

3*6 
2*1 


0 
0 

Os 


•0 

•  0 
♦0 

♦  0 
♦0 
.0 


129'  85*4 
47  85.5 
82  85*4 


5 
2 
3 

17 
5 
12 


100*0 
100*0 
100*0 

•94*4 
100*0 
92*3 


22  95*7 
7  100*0 
IS  93*8 


17 
6 
11 


11*3 
10*9 
11*5 


.0 
.0 
.0 

5.6 
•  0 
7.7 


1  4*3 

0  *0 

n  6*3 


SOUTH  CAROLINA 
SC    CLEMSON  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
•0 

•  u 


SC    MEDICAL  UNIVERSITY  OF  SC 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
SC     U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

0  *0 

0  *0 
SC  AT  COLUMBIA 

0  *0 

0  *0 

0  *0 


SC 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  DAKOTA 


i 


♦  0 
.0 
.0 


SO    U  OF  SO  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  -  0  .0 

SO  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 


•  0 

•  0 

♦  0 

♦  0 

•  0 

♦  0 

♦  0 

•  0 
.0 


3  INSTITUTIONS) 


0 
0 


♦0 
*0 
.0 


INST  ITUT  IONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


6*3 

.0  ■ 
6*7 

.0 
.0 

•  0 

.0 

♦  0 
•  .0 


1  2*5 

0  *0  " 

1  3*1 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 
.0 

♦  0 


,6.3 

♦  0 
6*7 

*0 
•0 

♦  0 

•0 

♦  0 
*0 


1  2*5 

0  *0 

1  3*1 


♦  0. 
*0 

♦  0 


2  12*5 
0  *0 
2  13*3* 


.0 
*0 
*0 

♦  0 

♦o- 

♦  0 


5.0 
*0 
6*3 


0^ 

0 

0 


.4  87*5 
1  100*0 
13  86*7 

12  92*3 
3  75*0 
9  100*0 

i 1*100.0 
3  100*0 
8  100*0 


37 
•  7 
30 


92*5 
87*5 
93*8 


2  66*7 
1  lOOVp 
1  50TO 


2  66*7 
1  100*0 
1  50*0 


•  0 
♦-0 

•  *0 

7.7 
25*0 

•  0 

*0 
*0 

•  0 


2*5 
12*5 
♦  0 


1  33*3 

0  *0 

1  50*0 


1  33*3 

0  *o 

1  50*0 


16 
I 
15 

13 
4 

9 

11 
3 
8 


40 

8 
32 


TENNESSEE 

TN    ME HARRY  MEDICAL  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

TN    MEMPHIS  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TN    U  Cf 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TN    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 

TN 


0  .0 
^        0  *0 
-  0  .0 
TCNN  CTR  HEALTH  SCI 


TENNESSEE  KNOX VI LLE 
0  *0 
0  *0 
0  *0 
VANDERBILT  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

VMALE  0  *0 


3 

100*0 

0 

♦  0 

I 

100*0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

0 

„  *0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o»; 

'•  *o 

0 

•  *0 

0 

♦  0 

-0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

*  0 

*0 

0 

♦  0 

/  o 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

♦c 

0 

♦  0 

TN          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


5  INSTITUTIONS) 
■    3  6*7 
2  16*7 
1  3*0 


.0 
.0 
♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦0 
♦0 

♦  0 

\.o 

♦  0» 

.0 
.0 

♦  c 


0 
0 

0  "\ 

0 
0 
0 


.0 


3  100*0 
-2  100*0 
1  100*0 


0 
0 
0 

< 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


3  6*7 
2  10*7 
'  1  3*0 


.0 
.0 
♦  0 


1  100*0 

0  *0 

1  100*0 


5 
3 

2 

16 
3 
13 

^5 
3 
2 


83*3 
100*0 
66*7 

C4*2  . 
7  5*0 
86*7 

31*3 
100*0 
15*4 


60*0 
75.0 
54*5 


11 
0 
11 


15 
1 

14 


,  I  16*7 

0  .0 

1  33*3 

3  1-5*8 

1  25*0 

2  13*3 


68*8 
♦  0 
84*6 


33*3. 

a. 3 

42*4 


3 
2 
1 

1 
0 
1 

6 
"  3 
3 

19 
4 
15 

3 
13 


45 

12 
33 


TfXAS 

TX    BAYLOR  COLLEGE  MEOICINE 


TOTAL 
FCMALE 
MALE 


TX    NORTH  TEXAS  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
WHALE 


'2 

•  0 

•?• 

•  0 

•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
*0 

♦  0 


.0 
*0 
*0 

.0 
*0 
.0 


16  100*0 
5  100*0 
11  100*0 


100*0 
100*0 
100*0 


•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


16 
5 

5 
1 
4 


ERLC 


1557 


Lien 


TAKE  •♦ 


JTOTAL  DOCTOR'S  ^DEGREES  WR  *M0R  FIEL0  CQNFE£rCD  1Y  INSTITUTIONS  l#  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY,  A  NO  SEX:    INSTITUTION  ANO  STATE  lf»-WTf 


AMERI^CAN^  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

MOLQ51CAL  SCIENCES  10*001 

TEXAS 


BLACK  ASIAN  OR 

NO*-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOEMT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
DUMBER 


TX    RICE  UNIVERSITY 

• 

TOTAL 

0  .0 

.0 

FEMALE  ■ 

0  *0 

JO 

•  0 

MAlf 

0  *0 

0 

.0 

TX  -SOUTHERN  METH  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  *0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0   .  .0 

0 

'.0 

TX    TEXAS  ACM  U 

MAIN  CAMPU"' 

TOTAL 

1  3*8 

1 

3*6 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

MALE 

1  5*3 

1 

5.3 

TX    TEXAS  TECH 

UNIVERSITY 

TOTAL 

0        *0  - 

No 

0 

FEMALE 

0  .0 

0 

MALE 

0  *0 

0 

: 

TX    TEXAS  WOMAN'S  UNIVERSITY 

, TOTAL 

0  .0 

0 

•0 

FEMALE 

0  *0 

0 

.0 

MALE- 

0  .0 

0 

♦  0 

TX    U  Of  HOUSTON  CEN  CAMPUS  * 

TOT  Al 

0  *o 

0 

FEMALE 

0  .u 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

♦  0 

TX    U  OF  TEXAS 

AT  AUSTiN 

TOTAL 

0  .0 

0 

<0 

FEMALE 

0  *o 

0 

MALE 

0  *o 

0 

•  0 

TX    U  OF  TEXAS 

AT  DALLAS 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

♦  G 

MALE 

0  *0 

0 

•  0 

TX    U  TEX  HLTH 

SCI  CTR  DALLAS 

TOTAL 

0  *o 

0 

♦  0 

FEMALE 

o  »o 

0 

•  0 

MA  LE 

0  *o 

0 

-0 

TX    U  TEX  HLTH 

SCI   SN  ANTO 

TOTAL 

0  .0 

1 

6*7 

FEMtLE 

0  *0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

9.1 

TX    U  TEX  MEDL 

BR  GALVESTON 

TOTAL 

0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

0 

♦  0 

"TX          STATE  TOTALS  I 

TOTAL                 1  .7 

FEMALE                 C  .0 

*£       MALE                  1  *9 


13  INSTITUTIONS) 


o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

o 

,0 

o 

•0 

c 

•  0 

0- 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•0 

2 

T.7 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

2 

10*5 

o 

♦  0 

o 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o  - 

•0 

0 

•  0 

I 

33*3 

o 

•0 

1 

f 

33*3 

1 

33*3 

0 

•0 

1 

33*3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

1 4.  3 

o 

♦  0 

1 

14*3 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

1 

'0*0 

0 

♦0 

1 

20*0 

0 

♦  0 

1 

3*1 

1 

3*1 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

4.3 

1 

4.3 

t» 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

,  0 

.0 

0 

•  0 

5.9 

0 

•0 

1 

5.9 

G 

.0 

0 

•  .0 

0 

•  0 

1 

T.l 

0 

.0 

1 

T.  1 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

6.T 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0  v- 

0 

♦  0 

1 

9.1 

G 

.0 

0 

♦0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

•  A 
.0 
1.9 


3  2.0 

1  2. A 

2  1.9 


2v 
5.7 


12  100.0 

0 

.0 

12 

2  100.0 

0 

.0, 

2 

i n  i  nn  n 

o 

♦0 

10 

1-100.0 

0 

•  0 

1 

0  .0 

0 

.0 

0 

1  100.0 

o 

.  0 

1 

2A  92.3 

.0 

Zh 

7  100.0 

0 

•  0 

T 

1  7       AO  * 

1 #  St.? 

o 

.0 

19 

6  100*0 

0 

.0 

6 

0  .0 

0 

.0 

0 

4  100.0 

o 

.  0 

6 

2  44.7 

0 

.0 

3 

2    44.  T 

0 

.0 

3 

«0 

o 

.0 

0 

5  n.4 

1 

14.3 

7 

?  1C0.0 

0 

•  0 

2 

3  60*0 

1 

20*  0 

5 

28  87*5 

3 

9.4 

iz 

8  0B*9 

1 

11*1 

9 

20  87*0 

2 

8*7 

23 

1  100*0 

0 

.0 

1 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

15  88.2 

1 

5.9 

IT 

3  100.0 

0 

.0 

3 

12  <r>T 

1 

T.l 

14 

13     86. T 

1 

6.T 

15 

4  100*0 

0 

♦  0 

4 

9  81*8 

1 

9.1 

il 

6  100*0 

0 

♦  0 

6 

4  100*0 

0 

♦  0 

4 

2  100*0 

0 

.0 

2 

134  91.2 
39  9*.l 
95  89*6 


6  4*1 
1  2*4 
5  4.T 


14T 
41 
106 


UTAH 


UT     M  IGHAM  VOUNG  U  MAIN  CAM 

TOTAL 

0  .0 

0 

FEMALE 

0  .0 

0 

MA  LE 

0  .0 

* 0 

UT  UNIVERSITY 

OF  UTAH 

TOTAL 

0   •  .0 

0 

FtMALE 

0      ..o  - 

0 

MALE 

0  .0 

0 

UT    UTAH  STATE 

UNIVERSITY 

„ TOTAL 

0  .0 

0 

FEMLt 

0  .0 

0 

MALE 

0  .9 

.0 

UT     '     STATE  TOTALS 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

VERMONT 


•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


3  INSTITUTIONS) 


VT  'U  VT  C  STATE  AGRL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE     >  0  .0 

MALE**  0  .0 


♦  0 
.0 
.0 


VT 


STATE  TOTALS  < 


I  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

VIRGINIA 


\  VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


*0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

10.0 

•  0 

11.1 


2.5 
•  0 
2.8 


•  0 
.0 

♦  0 


•  0 

♦  0 
.0 


.0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 
.0 
♦0 

.0 
.0 
.0 

.0 

,.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

10.0 
.0 

11. 1 


2.5 
.0  • 
2.6 


.0 
.0 
.0 


3 
0 
3 

21 
1 

20 

6 
1 
T 


32 
2 
30 


T5.0 
•  0 
T5.0 

80.6 
33.3 
87.0 

80.0 
100.0 
TT.8 


80.  C 
50.0 
63.3 


12  100.0 
2  100.0 
10  100.0 


12 
2 
10 


100.0 
100.0 
100.0 


IV  95.0 
4  100.0 
15  93.6 


25.0 
♦0 
25.0 

19.*? 
66.7 
13.0 

10.0 
•  0 
11.1 


T  17*5 
2  50*0 
5  13*9 


♦  0 
.0 

♦  0 


•  0 

•  0 

•  0 


1  5.0 

0  .0 

1  6.3 


4 

0 
4 

26 
3 
23 

10 
1 

9 


40 
4 
36 


12 

2 

10 


12 
2 
10 


20 
4 
16 


9 

ERIC 


£618 


1558 


TAILS  •♦    TOTAL  DOCTORS 


OEGAEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONfC**^  \  IHsrfTUTIOHS  OF  HICMEA  EDUCATION  BY  ft  ACE  t 
ETHNICITY.  A  NO  SEX.     INSTITUTION  AMO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER         %  NUN8ER 
•  lOLOCICAjj  SCIENCES  10400) 
VIRGINIA 


VA    VIRGINIA  CONNQNhEALTM  U 

TOI/V  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MAI  £  0  .0 
VA    VA  POLY  INST  ANO  STATE  U 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


4.6 
16*7 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


VA          STATE  TOTALS  C 

TOTAL  ,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WASHINGTON 


3  INSTITUTIONS) 
1  1.7 
"1  7.7 
0  .0 


MA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 

TOTAL  0  "  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WA,    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       .0  4** 

MALE  0  .0 

WA          STATE  TOTALS  < 

TOTAL      •>          0  .0 

FEMALE                0  -0 ■ 

MALE                 0  .0 

WEST  VIRGINIA 

WV    WEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 
TOTAL  0^,.0 
FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


•  0 

•  0 
.0 


NUMBER 


0 
0 

*  0 


HISPANIC 
NUMBER 


WV 


STATE  TOTALS  < 


1  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

WISCONSIN 


.0 
•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
0 

•  0 


WI    MARQUETTE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WI     MEDICAL  COLLEGE  OF  WIS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WI    U  OF  WISCONSIN  MAO I  SON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  vOV  .0 

^MALE  .  .0 

wi   u  of  w*scnr<siN  Milwaukee 

TOTAL  0  #0 

FEMALE  OU  .0 

MALE  0  .0 

WI         "STATE  TOTALS  <  '  ~  4  INSTITUTIONS? 

TOTAL  0  .0  0  .0 

FEMA&£  0  .0  •  0.  .0 

malX  0    •  .0  0  ^.0 

WYOMING 


WY    UNIVERSITY  OF  WYOMING 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE      v  0  .0 

k.  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

*  FEMALE  0  .0 

MALE  0  -.0 


THE  STATES  ANO  O.C.  I 
TOTAL  *  »2 

FEMALE  0     *  .0 

HALE  6  .  .2 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  *0 
0  .0 

211  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


.0 

•  0 
.0 

11.1 

50.0 
.0 

3.5 
6.7 
2.4 

.0 

•  0 

•  0 


5  3.8 
3  8*6 

2  2.1 


♦  0 
.0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITF 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


-.0 
•  0 
.0 


.0 
♦  0 
.0 


47 

1.3 

127  » 

3.6 

22 

2.4 

39 

4.3 

23 

.9 

•  6 

3.3 

26 

.8 

206 

5.* 

9 

1.0 

70 

7.7 

19 

♦  7 

136 

5.2 

NON-RE  SI  OE  NT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 

NUMBER 


0 

.0 

I 

4.0 

19 

0 

.0 

1 

16*7 

5 

0 

.0 

0 

•  0 

14 

0 

♦  0 

0 

.0 

18 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

15 

0 

.0 

1 

1.7 

56 

0 

♦0 

1 

7.7 

12 

0 

•0 

'  0 

.0 

*4 

3 

5.7 

3 

5.7 

46 

1 

7.1 

1 

7.1 

13 

2 

5.1 

2 

5.1 

35 

0 

•  0 

0 

.0 

20 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

0 

♦  0 

0 

.0 

16 

3 

3.6 

3 

3.8 

66 

1 

5.6 

1 

5.6 

17 

2 

3.2 

3.2 

-  - 

51 

0 

.0 

.0 

16 

0 

.0 

0 

.0 

3 

0 

♦  0 

0 

.0 

13 

0 

♦  0 

0 

.0 

16 

0 

.0 

0 

.0 

3 

0 

♦0 

0 

.0 

13 

c 

♦  o  , 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

11.1 

8 

0 

.0 

1 

50.0  • 

i 

0 

♦  0 

0 

•  0 

.7 

0 

.0 

4 

3.S 

92 

0 

.0 

2 

o.7 

23 

0 

.0 

2 

2.4 

69 

0 

•0 

0 

.0 

2 

0 

..0 

0. 

•  0 

0 

0 

♦  o 

0 

•  0 

2 

0 

♦  0 

5 

3.8 

106 

0 

.0 

3 

8.8 

26 

0 

.0 

2 

2.1 

60 

90*5 
83.3 
93.3 

94.7 
100.0 
93*8 


93.3 
92.3 
93.6 


90*6 
92*9 
89.7 

74*1 
100*0 
69*6 


85*0 
94.4 
82.3 


94« 
100. 
92 « 


94*1 
100*0 
92*9 


100*0 
100*0 
100*0 

66*9 
50*0 
100*0 

90*7 
7c.  7 
62*1 

66*7 
♦  0 
66*7 


81.5 
76*5 
.63*3 


7  100*0 
0  .0 
7  100*0 


7  10C.0 
0  *0 
7  100*0 


\ 


2*991 
750 
2t241 


64*4 
62*6 
85*0 


1 

4*6 

21 

0 

.0 

6 

1 

6*  7 

IS 

1 

5.3 

19 

0 

.  0 

1 

6.3 

16 

3 

5.0* 

60 

0 

•  0 

13 

3 

6.4 

47 

2 

3.8 

53 

0 

•  0 

14 

2 

5.1 

39 

7 

25.9 

27 

0 

♦  0 

4 

7 

30.4 

23 

9 

11.3 

80 

0 

♦  0 

18 

9 

14.5 

Oc 

1 

5.9 

17 

0 

.0 

3 

1 

7.1 

*  14 

1 

5.9 

17 

0 

♦  0 

3 

1 

7.1 

1 4 

0 

.0 

0 

.0 

Z 

0 

.0 

2 

0 

.0 

9 

0 

♦  0 

2 

0 

.0 

•j 

18 

15.8 

114 

5 

16*  7 

J  J 

13 

15.5 

84 

1 

'3.3 

3 

0 

♦  0 

0 

1 

33*3 

3 

19 

14*6 

130 

5 

•  34 

14 

14*6 

i»  96 

0 

•  0 

7 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

7 

0 

•  0 

7 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

7 

343 

9.7 

3,542 

66 

9.5 

906 

257 

9.7 

2*636 

-PUERTO  RICO 

PJt    U  Or  PR  MAYAGUE2 

*  TOTAL  0  .C 

FEMALE       ,  0  .0 

MALE  0  .0. 


•  0 

•  0 

•  0 


3  100.0 

o  *; 

3  100*0 


3  100.O' 
0  *0 
3  100*0 


•  0 

•  0 

-0 


t  Ami  c  t;    TOTAL  OOCTOR'S    OEGREES  *OR  MAJOR  FIELO  CCNFERAEO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 
CTuuirtTv.    tun  cevt      TMCTlTilTtnM  AMO  STATE  N 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATSVt 


NUMBER 


I LACK  ASIAN  OR 

NON-HiSPArtIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


^BIOLOGICAL  SCIENCES  C0400) 
PUERTO  RiCO 

PR    U  Of  PR  HEOtCAL  SCIENCES 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


•  0 

•  0 
.0 


NUMBER 


PR  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


TOTALS  ( 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
•0 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  *0 
'     0  .0 

2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  *0 
0  .0 


MAJOR  MELC  AGGREGATE  0400  ( 
TOTAL  6  *2 

FEMALE  0  .0 

MALE  6  *2 

BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  C050C) 


2.3  INSTITUTIONS) 

47  1.3  127 

22  2.4  39 

25  .9  68 


3.0 
4.3 
3*3 


HISPANIC 
NUMBER 


3  100*0 
2  100*0 
I  100*0 


6  100,0 
2  100*0 
4  100*0 


6  100*0 
2  100*0 
4  100*0 


34 
II 

23 


1*0 
1*2 
•  9 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


*HI TE  \ 
N0N-HISPANIC\^ 

NUMBER  X 


100*0 
100*0 
100*0 

; 

100*0 
100*0 
1C0.0 


6  100*0 
2  100*0 
4  130*0 


214 
72 
142 


6*0 
7*9 
5.4 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


.0 
.0 
♦  0 


2.991  84.3 
750  82*6 
2«241  84*9 


TOTAL 
t  NUMBER 


.0 
.0 
•  0 


343      9. 7 
86  9*5 
257  9*7 


3.548 
908 
2,640 


ALABAMA 

AL   'UNIVERSITY  OP  ALABAMA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

^  MALE  0  *0 


0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

AL  STATE  TOTALS 

TOTAL  0 , 

FEMALE  0 
MALE*'  0 

ARIZONA 


\  INSTITUTIONS*) 
0  .0 
0        *0  . 
0  ,*0 


'         AZ    ARIZONA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  Q        .0  0  *0 

FEMALE  0       .0  0  *0 

MALE  d        .0  0  *0 

AZ    UNIVERSITY  OF  {ARIZONA 

/TOTAL  0        .0  0  *0 

FEMALE  0        #0  0.0 

,ULE  0        *0  0  *0 


AZ  STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
^*        MALE  0 

ARKANSAS  * 


2  INSTITUTIONS) 


AR    U  OF  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  '  0  *0 

FEMALE  }       0  .0 

MALE  0  *0 


•0 
.0 
.0 


AR          STATE  TOTALS  C  1  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0  *0  0  *0 

FEMALE  0  *0  0  *0 

MALE  0  .0  0.0 

CALIFORNIA 

CA    CLARE MONT  GRAOUATE  SCHOOL 


CA 


CA 


CA 


TOTAL  0 

.0 

0 

-0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

♦  0 

i    GOLOEN  GATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

♦  0 

HUE  0 

•  0 

0 

♦  0 

k    INTERNATIONAL  CCLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

HALE              "  0 

•  0 

0 

•  0 

»    STANFORD  UNIVF* 

SITY 

TOTAL  I 

3*7 

0 

•0 

FEMALE  1 

50*0 

0 

.0 

MALE             ,  0 

•  0 

0 

•  0 

t    U  OF  CAL-BEAKELEY 

.0 

TOTAL,  -  0 

.0 

0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  3 

HALE  0 

.0 

"0 

•  0 

I    U  OF  CAL-IRVINE 

TOTAL  0 

.0 

0 

•0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

HALE  0 

.0. 

0 

•  0 

.0 

♦  0 

'.0 

.0 

♦  0 

♦  0 


.0 
.0 
•  0 


•  0 
.0 
.0 


.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
*0 

•  0 
*0 
*0 

•  0 
*0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


*0 
*0 
•  0 


♦  0 
♦0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 
♦0 


♦0 
.0 
*0 

♦  0 
.0 
*0 

.0 
.0 
*0 

.0 
*0 
*0 

.0 

♦  0 
*0 

♦  0 
♦0 
*0 


0 

•  0 

6  85*7 

1 

1  *t*  3 

7 

0 

*0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0 

*0 

5.  83*3 

1 

16.7 

6 

0 

*0 

6  85*7 

1 

14.3 

7 

0 

*0 

1  100*0 

0 

.0 

X 

0 

*0 

5  63*3 

1 

16.7 

t> 

0 

•  0 

15  100*0 

♦  0 

15 

0 

*0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0 

*0 

14  100*0 

0 

♦  0 

1 '. 

0 

•  0 

0  *0 

2 

1 00.0 

2 

0 

*0 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

0 

*0 

0  *0 

2 

100.0 

2 

0 

»0 

15  88*2 

2 

11.6 

17 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0 

*0 

14  67.5 

2 

12.5 

16 

0 

.0 

18  100.0 

"o 

.0 

-  18 

0 

*0 

3  100.0 

0 

•  0 

3 

0 

*0 

15  100.0 

0 

.0 

15 

0 

*0 

18  100.0 

0 

•  0 

ie 

0 

•  0 

3  100.0 

0 

♦0 

3 

0 

*0 

15  100.0 

0 

.0  \ 

15 

\ 

0 

3  100.0 

0 

*  3° 

u 

0  *0 

0 

.0 

0 

0 

3  100*0 

0 

.0 

} 

0 

•0 

6  100*0 

0 

.0 

6 

0 

*0 

1  100*0 

0 

:o 

1 

0 

.0 

5  100.0 

0 

♦  0 

5 

0 

*0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

*0 

9  *0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

2  1C0.0 

0 

•  0 

2 

1 

3*7 

19  70*4 

7 

25.9 

27 

1 

50*0 

1  50*0 

0 

♦  0 

2 

0 

*0 

18  72*0 

7 

28.0 

25 

0 

♦  0 

5  50*0 

5 

5C.0  , 

10 

0 

*0 

0  *0 

0 

*0  1 

0 

0 

•  0 

5  5C*0 

5 

50*0  ' 

10 

0 

*0 

3  75*0 

1 

25*0 

0 

*0 

0  *0 

0 

♦0 

0 

0 

*0 

3  70*0 

1 

25.0  • 

4 

AMERICAN  INDIAN 
.  ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER '        *  NUMBER 
BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  (0500) 
CALIFORNIA 

CA    U  OF  CAL-LCS  ANGELES 

TOTAL                0        .0  0 

IFEMALE                 0        .0  0 

MALE  0  .0  0 
CA    UNIVERSITY  OF  SANTA  CLARA 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE                 0        .0  0 

MALE  0  .0  0 
CA    U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 

TOTAL                 I     11. I  U 

FEMALE                 0.0  0 

MALE                 1     12.5  0 


.0 

:0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


CA          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  2  3.1 

FEMALE  I  25.0 

MALE  I  1*6 

CCL0RA0O 

C    fOLGRAOO  SCHOOL  OF  NINES 


9  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


CO    U  CF  COLORADO  AT  BOULOER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

.c 

.0 
.0 
.0 


CO          STATE  TOTALS  t 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CONNECTICUT 

CT    YALE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEM-  E  0  .0 

>.*LE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


NUMBER 


CT  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEfeALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OISTftlCT  OF  •  0LUN8U 

CC    GEORGE  HASH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE      ?  0 

KALE  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


5*3 
.0 
5.9 


OC          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 
1  5.3 

0  .0 

1  5.9 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

II. 1 

.0 
12.5 


1  1.5 

0  .0 

1  1.6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 

<0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


/TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 

i 

W 

I 
i 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0  ' 
•  0 
.0 


.0 

.oj 


.0 
.0 
.0 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

22.2 
.0 
25.0 


3  4.6 

1  25. C 

2  3,3 


0 

.0 

I 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.6 

0 

-  .0 

0 

.0 

0 

.0 

i 

0 

.0  I 

0 

.0 

0 

•o  i 

0 

.0 

0 

.o  ; 

0 

.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


5.3 
.0 
.5.9 


5.3 
.0 
5.9 


NON-RES I0ENT 
ALIEH 

NUMBER 


100.0 

•  0 
100<0 

100.0 

•  C 
100.0 

66.7 
100.0 
62.5 


48  73.8 
3-  75.0 
45  73.8 


60.0 
100.0 
50.0 

87.5 
100.0 
85.7 


10  76.9 
2  100.0 
8  7i.7 


7  100  0 
2  100.0 
5  10C.0 


7  100.0 
2  100.0 
5  100. 0 


17  89,5 
2  100.0 
15  88.2 


17  89.5 
2  100.0 
15  88.2 


14 
0 
14 


.0 
.0 
.0 

,0 
.0 
.0 

11.1 

•  0 
12.5 


2L.5 
•0 
23.0 


TOTAL 
NUMBER 


40.0 
•0 
50.0 

12.5 
.0 
14.3 


3  23.1 
0  .0 
3  27.3 


'.0 
.0 
.0 


.c 

.0 
.0 


5.3 
.0 
5.9 


5.3 
.0 
5.9 


65 
4 
61 


13 
2 
11 


17 


19 
2 
17 


FLORIDA 

FL     HE EO  UNIVERSITY 

«?TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0     *   .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 

FL     FL OR  10 A  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0*0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
•FL    UNIVERSITY  OF  FLCRIOA 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 

FL  STATE  TOTALS  «  3  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE.  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 

GEORGI A 

GA    GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

TOTAL  0        .0  2  16.7 

•FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  2 

f 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1  8.3 

0  .0 

1  9.1 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

I 

.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
•  0 


:o 

»  .0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.c 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

"  -9 

25.0 
•0 
27.3 


1  100.0 

0  .0 

1  100.0 

7  100.0 
0  .0 
7  100.0 


10 

0 

10 


16 
0 
18 


83,3 
•0 
83.3 


90.0 
•  0 
90.0 


.14  100.0 
1  100.0 
13  100.0 

8  ,#V7 
1  pi 00.0 
1  A3.6 


.0 
.0 
.0 

.0 
,0 
.0 


2  I6s7 
0  .0 
2  16.7 


2  10.0 
0  .0 
2  10.0 


»2 
.0 

.0 

8.3 
.0 
9.1 


1 

0 

r 

7 
0 
7 

12 
0 
12 


20 
0 
20 


14 

1 
13 

12 
1 

11 


ERLC 


1561 


•1621 


TABLE  J. 


TOTAL  DOCTOR'S    OEGREES  FUR  MAJOR  P1ELO  CONFERRED  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCASICN  B<  RACE. 
ETHNICITY.  AND  SEXj     INSTITUTION  ANO  STATE e  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK    -         ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  (0500) 


GA         STATE  TOTALS 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 

ILLINOIS 


2  INSTITUTIONS) 
2  7.7 
0  .0 
2  8.3 


IL    ILLINOIS  INST  TECHNOLOGY 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0  .0  0 
IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0         '  0 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0  v.O  0 
IL    UNIVERSITY  OF  CHICAGO 

TOTAL  .  0        .0  0 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0        .0  0 

II?    U  Of  ILL  UR8ANA  CAMPUS 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  "0        .0  0 


.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


IL  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  *>  «0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

7 

I  NO  I  ANA 

IN  \INO  I  ANA  U  BLOOM  INGTON 


4  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


TOTAL 

0  .0 

1 

4.3 

FEHkLE  < 

0  .0 

0 

.0 

•  MALE 

0  .0 

1 

5.0 

,  IN  -PUROUE 

U  MAIN  CAMPUS 

*  TOTAL 

0  .0 

1 

7.7 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

1 

12.5 

IN  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

IOWA 


.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 
2  5.6 


IA    DIVERSITY  OF  IOWA 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

IA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE                 0  .0 

HALE                 0  .0 


7.1 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


KANSAS 

KS    U  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 
TQTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE'  *    0  .0 


.0 
.0 

vO 


KS  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
HAy  £  0 

KENTUCKY 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 
TOTAL  1  8.2 

FEMALE  0  .0 

MALE  *  9.1 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


KY 


TOTAL 
FFMALE 
MALE 

LOUISIANA 


STATE  TOTALS  < 


8.3 
.0 
9ll 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  *0 


LA  -  LA  STATE  U  ANO  ACM  C 
TOTAL*  0  .0 

r'EMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

*LA    LOUISIANA  TECH  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

16.7 
•0 
25.0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  S 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


\ 

3.8 

1 

3.  6 

0 

.0 

J 

11.5 

22  84.6 

I 

0 

.0 

0 

.0 

0 

lo 

2  100.0 

0 

.0 

1 

4.2  , 

.,0 
1 

.0 

3 

12.5 

20  83.3 

1 

4.2 

0 

.0 

1 

33.3 

1 

-33.3 

2  66.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

D  .0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

1 

33.3 

I 

33.3 

2  66.7 

o 

.0 

*0 

.0 

1 

5.9 

1 

5.9 

7  41.2 

9 

C2.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  66.7 

1 

33.3 

0 

.0 

1 

7.1N 

1 

7.1 

5  35.7 

8 

5/.1 

0 

.0 

0  ■ 

.0 

0 

.0 

14  100.0 

0 

.0 

D 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

13  100.0 

0 

.0 

3 

13.0 

0 

.0 

3 

13.0 

19  82*6 

1 

4.3 

0 

.0 

0 

.  0 

Q 

o 

2  100.0 

o 

.0 

3 

14.3 

* 

0 

.0 

3 

14.3 

17     81.0  . 

1 

4.8 
** 

#> 

1 

3 

5.3 

2 

3.5 

5 

8.  8 

42  73.7 

10 

17.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5  83.3 

1 

16.7 

3 

5.9 

2 

3.9 

5 

9.8 

37  72.5 

9 

* 

17.6 

i 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.3 

16  69.6 

6 

26.1 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.0 

13  65.0 

6 

30.0 

f 

:;° 

llo 

.0 

0 

.0 

1 

7.7 

10  76.9 

2 

15.4 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

'  0 

.0 

0 

.0 

1 

12.5 

5  62.5 

2 

25.0 

U 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.6 

26  72.2 

8 

22.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*8  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

7.1 

16  64.3 

8 

28.6 

0 

• 

.0 

,y 

0 

•  0 

i> 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

a 

.0 

0 

.0 

5  IOC.'' 

0 

.0 

0 

«■ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5  iOC.O 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5  10C.0 

0 

+ 

0 

.0 

0 

.D 

0 

.0 

4  '6.7 

2 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  o6.7 

2 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  66.7 

2 

33.2 

0 

.0 

0 

.0 

G 

.0 

0  .0 

0 

•0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  66.7 

2 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

8.3 

9  75.0 

2 

16.7 

Oj 

.  0 

0 

Q 

1  100.0 

o 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

9.1 

8  72.7 

2 

18.2 

0 

.0 

0 

* 
.0 

1 

8.3 

9  75.0 

2 

lO.f 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9.1 

8  72.7 

2 

16.2 

0 

.0 

0 

.0 

u 

.0 

7  53.8 

6 

46.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•c 

*o 

.0 

6  50.0 

6 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

5"  83.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

•  0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

3  75.0 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


26 
2 
24 


v3 
0 
3 

17 
3 
14 

14 
1 
13 

23 
2 
21 


57 
6 
51 


23 
3 

20 
13 
8 


36 
8 
28 


12 
1 
11 


12 
1 
11 


13 
1 
12 

6 
2 
4 


ERLC 


f 


TmE         TOU,  OOCTO..S  »-°,SiTl?S?SK8lHS1^T1?^^9rER-EWCATl0N  " 


AMERICAN  IHOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER     '  X 


BLACK  '  ASIAN  CR 

NOH-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


HISPANIC 


Business  ano  management  cosoo) 


INSTITUTIONS) 


LA         STATE  TOTALS  f 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE    %            0  .0 

MALE                0  .0 

MAR  VL  A  NO 


MO    U  OF  MO  COUCWE  PARK  CAM  tv 

~  0        .0  0 

o.o  o 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

1  , 


.0 


5.3 
.0 
6*3 


.0 
.0 
.0 


HO*      '  STATE  TOTALS  I 

/TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MASSACHUSETTS 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


MA    HARVARO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.<fcAXE  0  «0 

HA*  MfSS  INST  OF  TECHNOLOGY 
0.0 
0  .0 
0  .0 


TOtAL 
FEMALE 
MALE 

,    jj  OF  MASS  AMHERST  CAMPUS 


„ TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 


HA          STATE  TOTALS  I  3  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0.      .0  0  .0 

FEMALE  C        .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 

MICHIGAN 

HI     MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 

•TOTAL  0         .0  1  4-2 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  I  *•* 
MI     U  MICHIGAN-ANN  ARBOR 

TOTAL  0        .0  1  9.1 

FEMALE  0        .0  0  .0 

HALE  0        .0  1  9.1 

HI          STATE  TOTALS  C  2  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0        .0  2  5.7 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        -0  2  5.9 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

0 

.0 

C 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

k  0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

-.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

9.1 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

10.0 

o 

.0 

1 

1.6 

0 

.0 

0 

♦0 

o 

.0 

1 

1.8 

2 

8-3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

8.7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

5.7 

0 

♦  0 

••  0 

.0 

0 

.0 

2 

5.9 

0 

.0 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


kHlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


5.3 
.0 
6.3 


«.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

9.1 

•  0 
10.0 


1  1.6 

0  .0 

1  1.8 


12.5 
.0 
13.0 

9.1 
.0 
9.1 


4  U.4 
0  .0 
4     11.  C 


NON-RE  SIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


12  63.2 
3  100.0 
9  56.* 


100.0 
*00.  0 
100.0 


100.0 
100.0 
1C0.C 


16 
3 
13 

10 
0 
10 

9 
1 
8 


51.6 
7,5.0 
48.1 

52.6 
•  0 
52.6 

81.8 
100.0 
8C.0 


35  57.4 
/4  80.0 
/-31  55.4 


16 
1 
15 

6 
0 
6 


66.7 
100.0 
65.2 

54.5 
.0 
54.5 


22  62.9 

1  ioo;o 

21  61.8 


TOTAL 
NUH8ER 


6 

31.6 

0 

•  0 

6 

37.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

15 
1 
14 

9 
0 
9 

1 
0 
1 


48.4 
25.0 
51.9 

47.4 
.0 
47.4 

9.1 
.0 
10.0 


25  41.0 
1  20.0 
24  42.9 


20.8 
.0 
21.7 

36.4 
.0 
36.4 


25.7 
.0 
26.5 


19 
3 
16 


31 
4 

27 

19 
0 
19 

11 
1 
10 


61 
5 
56 


24 

•  1  * 
23 

U  , 
0* 

11 


35 
1 

34 


MINNESOTA 

HN    U  OF  MINN  MNPLS  SNT  PAUL 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

HA'  E  0  .0 


HN          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  ^  »0 

MISSISSIPPI 

HS    MISSISSIPPI  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  '0  .0 
HS    U  Or  HISSISSIPPI  MAIN  CAM  t 

TOTAL  "  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALfc  0  *0 


1  INSTITUTIONS) 
0  .Q 
0  .0 

0  .0" 


14.3 

•  0 
16.7 

•  0 

•  0 
.0 


MS  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


INSTITUTIONS) 
1     12. 5o 

0  »0 

1  14.3 


Hit 


MISSOURI 


HC    SAINT  LOUIS 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
HO    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


U  NAIN  CAHPUS 

0        .0  0  .£ 

0        .0  0  .0 

0        .0  0  .0 
HISSOUSI-CGLUHBIA 

0        .0  0  .0 

0        .0  0  .0 

0        .0  0  .0 


1 

6.7- 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

9.1 

0 

.0 

1 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0' 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

"o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o- 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

6.7 
.0 
9.1 


6.7 
.0 
9.1 


14.3 
.0 
16.7 

.0 
.0 
.0 


12.5 
•  0 
14.3 


10 


33*3 

\  *° 
33.3 

.0 
.0 
.0 


66.7 
100.0 
6  54.5 


10  66.7 
4  100.0 
6  54.5 


85.7 
100.0 
83.  * 

100.0 
»0 
100.0, 


7  87.5 
1  100.0 
6  85.7 


33.3 

•  0 
33.3 

66.7 

•  0 
66*7 


26.7 
•  0 
36.4 


26.7 
•0 
36.4 


•  0 
.0 

•  0 


33.3 
.0 
33.3 

33.3 
.0 
33.3 


15 
4 
11 


15 
4 
11 


9 

:RLC 


1563 


,,1623 


TABLE  t.     TOTAL  DOCTOR'S    QEGAEES  FOR  NAXR  FIELO  CONFEHREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
'  ETtalCITY.  ANO  SEXS     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HZSPANIC 


NON-RE SIOE NT 
ALIEN 


NUMBER 


BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  ^(05001 
MISSOURI 

NO    WASHINGTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMLE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 


MO         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE     »  0 
MALE  0 

NEBRASKA 


3  INSTITUTIONS) 


NE    U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE          STATE  TOTALS  (  ' 

TOTAL  0  .0 

,    FEMALE  0  .0 

MALE  '0  .0 

NEW  YORK 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


NY    CUNY  GRAO  SCH  6  U  CENTER 


TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

,0 

.0 

NX,    COLUMBIA  U  MAIN  OIVISION 

"  TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

NY    CORNEL  U  ENQOwEC  COLLEGES 

TOTAL                  0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

NY     CORNELL  U  STATUTORY  C 
TOTAL                "0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

NY  ■  NEW  YORK  UNIVERSITY 

TOTAL                  0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•Q 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

NY     PACE  UNIVERSITY  NEW  YORK 

TOTAL                 0        ♦ 0 

0 

♦  0 

FEMALE                0  .'0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

0 

♦0 

NY     SONY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                .0  .0 

0 

♦0 

MALE             .    0  ,0 

0 

.0 

NY    SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0        . 0 

0 

'  .0 

FEMALE  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

>.o 

NY    UNIVERSITY  OF  ROCHESTER 

TOTAL                  0  .0 

0 

.0 

t-'EMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                  0  .0 

0 

.0 

STATE  TOTALS  ( 


9  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NORTH  CAROLINA 


.0 
.0 
.0 


NC 


NC  ST  A 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NC     U  OF 
TOTAL 
FEMALE* 
MALE 


U  RALEIGH 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
NC  AT  CHAPEL  HILL 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


NC 


STATE  TOTALS 
TOTAL  0 
FEMALE  0°' 
MALE  0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 

,0 


OHIO 


OH    CASE  WESTERN  RESERVE  U 


TOTAL  ° 
FEMALE 
MALE 


•  0 

.a 
♦o 


16*7 
.0 
16*7 


NUMBER 


R 

1 

NUMBER  * 

I 

NUMBER 

'  1  . 

NUMBER 

I 

NUMBER 

I 

0 

„  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

\ 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

10*0 

0, 

•0 

1 

10*0 

6 

60.0 

3 

30*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

10*0 

0 

.0 

i 

10*0 

6 

60.0 

e 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

18 

94'.  7 

1 

5.3 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

i 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦"0 

17 

1 

5.6 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

18 

94.7 

1 

5.3 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

•0 

o 

•  0 

17 

94.4 

I 

5.6 

0 

,0 

0 

•0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•fc 

0 

.0 

0 

«6 

3 

10Q.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

50.0 

6 

50.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

50*0 

I 

50.0 

0 

.  .0 

0 

.0 

0 

o  *.o 

50*0 

5 

50.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

10 

90.9 

1 

9.  f 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

90*0 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

5 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

o.O 

1 

7.1 

1 

7.1 

10 

71*4 

3 

21.4 

0 

.0 

1 

33.3 

1 

33*3 

1 

33*3 

1 

33.3 

b 

.0 

0 

.0 

.0 

•  0 

9 

81.8 

2 

18.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

"  0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

100.0 

c 

.0 

b 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

9 

75*0 

3 

25.0 

0 

.0 

0 

c 

.0  • 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

61.8 

2 

18.2 

0 

.0 

0 

.'O 

c  0 

•  0 

10 

83.3 

2 

16.7 

o. 

0 

.0 

0 

.0 

2 

lOjO.O 

0 

0 

i 

0 

.0 

0 

.0 

.8 

80.0 

2 

20.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

,0 

.  0 

•  0 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

.0 

1 

1.3 

1 

1.3 

57 

76.0 

17 

22.7 

0 

•  0 

1 

15.0 

1 

10.0 

6 

60.0 

3 

30.0 

0 

.0 

0 

0 

t  .0 

51 

78.5 

U 

21.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

>.o 

2 

100.C 

0 

.0 

0 

•  0 

♦0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

.  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

b  0 

•  0 

0 

.0 

9 

81.8 

2 

,18.2 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

9 

81.8 

7 

'18.? 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

11 

84.6 

2 

15.4 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

11 

84.6 

2 

13.4 

'o 

♦  0 

p  0 

•0 

I 

16.7 

-  5 

83.3 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

16.7  ft 

5 

83*3 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


10 
0 
10 


19 
1 

18 


19 
1 

16 


3 
0 
3 

12 
2 
10 

11 
1 

10 

5 
1 
4 

14 
3 
11 

3 
0 
3 

12 
1 

11 

12 

I 
10 

3 
0 
3 


75 
10 
65 


0 
2 

11 

0 


13 
0 
13 


\ 


™*  OOCTCS    — R,^^^'!^  EDUCATION 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


NUMBER         *  NUMBER 
BUSINESS  A  NO  MANAGEMENT  lOSOO) 


OHIO 


STATE  U  MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
STATE  U  MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  *0 
0:  .0 
U  MAIN  CAMPUS 

0  .0 
0        .0  , 
0  .0 
OH    WION  EXPERIMENTING  C 
TOTAL  >     0  .0 

FEMALE  *  0-  .0 

MALE  0  .0 

OH    U  OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALC  0 

m  LE  0       ♦  0 


OH  KENT 
TOTAL 
v  FEMALE 
\  MILE 
OH  OHIO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OH  OHIO 
JCTAL 
FEMALE 
MALE 


L  U 


I 
0 
I 

0 
0 

9 

I 

0 

I 

2 
0 
2 

I 
0 
I 


12*5 

•  0 
16.7 

.0 
.0 
.0 

50.0 

•  0 
50.0 

12.5 

•  0 
13.3 

14.3 

•  0 
16.7 


6  INSTITUTIONS) 
6  11.1 
0 
6 


OH          STATE  TOTALS  ( 

C      TOTAL               '  0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                0  -0 

OKLAHOMA 

OK     OKLA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0  0 

FEMALE                 0  .0  0 

MALE                 0  .0  0 

OK    U  OF  OKLAHOMA  NCRMAN  CAM 

TOTAL"                 0  .0      °  0 

FEMALE  '                0,  •<>  ° 

HALE         4        ©  .0  0 


•  0 
13.0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

0 


OK          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

F  J  MALE  0  .0 

MALE    ■  0  *0 

OREGON 

OR     U  CF  OREGON  MAIN  CAMPUS 

T0T4L  0  -° 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


►  0 
.0 
.0 


OR  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FtHALE  0  .0 

HALE  0      -  -0 

PENNSYLVANIA 

PA    CARNEGIE- MELLON  U 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
PA    LEHIGH  UNIVERSITY 


1  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALc 
MALE 
,PA    PA  STATE  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

MAIN  CAMPUS 


PA    TEMPLE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PA    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
PA    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


*U 
.0 
.0 

.0 
•  0 
.0 


Pennsylvania 

o  *o 

o  *o 

o  *o 

PITTS3G  MAIN  CAMPUS 

,    0  .o 

'  0  .0 

0  .0 


0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

<° 

•  0 

•  0 

.6 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

,c 

•  0 


PA         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE          v      0  .0 

MALE           V     0  *0 

SOUTH  CAROLINA 

SC    M  UF  SC  AT  COLUMBIA 


6  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 
.0 


•  0 
.0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

6.3 
.0 
6.7 

.0 
.0 
.0 


1.9 
•  0 
2.2 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 


TQTAL 
MINORITY 


.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


♦  U 
.0 
.0 


•  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.6 
.0 
5.0 

.0 
.0 
.0 


1.5 
.0 
1.7 


ER 

NUMBER 

1 

0 

.0 

1 

12.5 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

A 

*  u 

1 

16.  7 

0 

.0 

0 

♦  0 

•  0 

A. 

.  0 

0 

•0 

o 

•  0 

0 

•0 

I 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

A 

*  1 

50.  0 

0 

.<f 

3 

18.8 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

3 

20.0 

0 

.0 

1 

14*3 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.  0 

1 

J6.  7 

0 

.0 

7 

13.  0 

c 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

7 

15.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  r 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

0 

♦0 

o 

♦  0 

B 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

♦0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

SKHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


non-resioent 
alien' 

NUMBER 


TOTAL 
{  NUMBER 


0 
0 
0 

1 
0 

1 

0 
0 
0 

0 

'o 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

4.5 
.0 
5.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

♦0 
.0 
♦0 


1  1.5 

0  .0 

1  1.7 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

4.5 
.0 
5.0 

.0 
.0 
.0 

3.8 
.0. 
5.0 

.0 
.0 
.0 


7  2.9 
0  «0 
2  3.3 


7  87.5 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

.0 

5    83.3  ... 

0 

.0 

15  100.0 

0 

•  0 

4  1C0.0  j 

0 

•  0 

11  100.0  \ 

0 

.0 

1  50.0 

0 

•  0 

o'  .0 

0 

•  0 

1  50.0 

0 

.0 

13  B1.3 

,  0 

.0 

" 1  100*0' 

0 

.0 

12  80*0 

0 

.  .0 

5  71.4 

1 

14*3 

1  100*0' 

0 

*0 

4  66.7 

1 

16.7 

46  85*2 

i 

1.9 

8  100*0 

0 

•  0 

38  82*6 

1 

2.2 

9  64*3 

5 

35*7 

2  100*0 

c 

«0 

7  58.3 

5 

41*7 

7  87*5 

1 

12*5 

0  .0 

0 

.0 

7  87*5 

1 

12*5 

72*7 
100*0 
70*0 


3  r100.0 

1  100.0 

2  100.0 


6  27*3 
0  «0 
6  30.0 


.0 
♦  0 
.0 


♦  0 

♦  0 

f  .0 


.0 
.0 
.0 


100*0 

0 

l  100.0 

0 

2  100*0 

0 

2  50*0 

1 

0  .0 

r 

2  50*0 

2 

2  50*0 

2 

0  *0 

0 

2  50.0 

2 

15  68*2 

6 

1  50*0 

1 

14  70*0 

5 

4  100.0 

0 

0  .0 

0 

4  100.0 

0 

16  61*5 

(, 

6  100*0 

0 

10  50.0 

9 

5  62*5 

3 

0  .0 

0 

S  62.5 

3 

44  64*7 

22 

7  87*5 

1 

37  61.7 

21 

10  100*0 

<>  0 

4  100.0 

0 

6  100.0 

0 

*0 
.0 
.0 


5J0.0 
*0 
50*0 

50*0 

•  0 
50.0 

27.3 
50.0 
25*0 

.0 

•  0 

•  0 

34*6 
*0 
45*0 

37.5 

•  0 
37*5 


32*4 
13.5 
35*0 


.0 
.0 
.0 


8 

2 

6, 

15 
4 
11 

2 
0 
2 

16 
1 
15 

7 
1 
6 


54 
8 
46 


14 
2 
12 

0 
0 
8 


22 
2 
20 


4 

0 
4 

4 
0 
4 

22 
2 
20 

4 
0 
4 

26 
6 
20 


68 

'  8 
60 


10 
4 

6 


ERJC 


1565 


1625 


TABLE?  6*     TOTAL  OOCTOR* S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
ETHNIC  IT Y*  AHO.£€X.    INSTITUTION  ANO  STATE    1978-1979  5 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN-  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HI SPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NOtt-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER         X  NUMBER 
BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  (0500) 


SC         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

JENNES  SEE  „ 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


TN    U  OF  TENNESSEE  XNOXVILLE 

TOTAL  *          0  v     .0  0  .0 

FEMALE  0.0  0.0 

MALE  0        .Ov  0  .0 


TN  STATE  TOTALS  (  1 

TOTAL  .0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TEXAS 


INST ITUT IONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


TX   'NORTH  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOfAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

TX    TEXAS  ACM  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX     TEXAS  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    U  QF  HOUSTON  CEN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  .0  TO 

TX    U  OF  TEXAS  AT  AUSflN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  9  .0 

TX    U  OF  TEXAS  AT  ARLINGTON 


8*3 
20*9 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


1  rU*3 


TOTAL 
FEM  LE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


TX    U  OF  TEXAS  AT  CA'.LAS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


,0 
14*3 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

*.0 
.0 
.0 


7  INSTITUTIONS) 
2  2.7 
1  10.0 
1  1.5. 


.0 
.0 
•  0 


1  INSTITUTIONS) 


TX  STATE. TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  %0 

MALE  3  .0 

\  ' 
UTAH 

UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 

TOtAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE\  0  .0 

UT  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0  0  .0 

FEMALE              \  0  .0  0  .0 

MALE                  0  .0  0  .0 

VIRGINIA 

VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 

x  TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0       .0  0  .0 

HALE  0  .0  0  .0 
VA    VA  POLY  INST  ANO  STATE  U 

TOTAL  0        .0             o    1  4.3 

FEMALE  G        .0  1  25.0 

HALE  0       .0  0  .0 


VA         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WASHINGTON 

o 

HA  •  UNIVERSITY  OF  WASHINGTON^ 


2  INSTITUTIONS) 
1  4.0 
1  20.0 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0^ 
0 

0  , 


.0 
.0 
•  0 


TOT  At 
FEMALE 
MALE 


STATE  TOTALS  ( 


.0 
•  0 
.0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


tERLC 


NUMBER 

X  NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

0 

NUMBER 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.'J 

•10 

100.0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

100.0' 

0 

.3 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

7 

100.0 

0 

.0 

6 

0 

c 

*  0* 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

n.4 

2 

28*6 

7 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.  0 

•0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

?I*4 

2 

28*6 

7 

0 

2o 

0 

.0 

0 

.0 

5 

71.4 

2 

- 

28.6 

7 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

o 

.0 

0 

♦  0 

o 

.0 

5 

71.4 

2 

28.6 

7 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

8*3 

11 

91*7 

0 

.0 

12 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

20.0 

4 

80*0 

0 

.0 

5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

•  0 

7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

11 

100*0 

0 

.0 

11 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

140*0 

0 

•  0 

3 

-  0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

8 

100.0  t 

0 

•  0 

8 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

14.3 

5 

71*4 

1 

14.3 

7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

*  o 

.0 

0 

s  0 

.0 

0 

.0 

«  1 

14.3  i. 

5 

71*4 

1 

14.3 

7 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

>  .0 

5 

55.6 

4 

44.4 

9 

0 

.0 

♦  0 

0 

.  .0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

"0 

.0  ' 

0 

.0 

•  0 

.0 

5 

55*6 

4 

44.4 

9 

1 

3.6 

0 

.0 

1 

3.6 

21 

75*0 

6 

21.4 

28 

0 

•  0 

0 

.0 

n  0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

1 

3.8 

0 

.0 

V  1 

3.8 

19 

73.1 

6 

23.1 

26 

0 

.0 

0 

.0 

*  0 

.0 

100*0 

0 

t  .0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

.0 

4 

100.0 

0 

•  0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

50.0 

2 

50.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

".0 

0 

•0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

50*0 

2 

50.0 

4 

1 

1.3 

0 

•  0 

3 

4.0 

59 

78.7 

13 

17.3 

»  75 

0 

.0 

.0 

1 

I0.C 

9 

90.0 

0 

.0 

10 

1 

1.5 

0 

.0 

2 

3.1 

50 

76.9 

13 

20.0 

65 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

.0 

f 

*  5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1C0*0 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

r-> 
0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0  ' 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

o 

.0 

0 

.  0 

o 

.  0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

0 
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25.0 

4 
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.0 
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4.0 

22 
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.0 
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.3 

1 

20.0 

3 
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20.0 
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0 

.0 
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U.U         TOT AL  DOCTOR    ^^^^^^J^VlTM^  tDUCATICN  BV  «C* 


ANEft I  CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK       **      ASIAN  Oft 
NON-HlSPANICk PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


NUMBER 


BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  (0500) 
WEST  VIRGINIA  . 

WV    WEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 
TOTAL  '0-0 
FEMALE    ^  0*0 
MALE  0  %0 


.0 
.0 
.0 


TOTALS  ( 

0  -0 

0  .0 

0  .0 


WV  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

WISCONSIN, 


Wl     U  OF  WISCONSIN  MAOISON 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE             -  0  .0' 

Wl  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                0  .0 

FEMALc                0  .0 

•MALE                0  .0 

WYOMING 

WY    UNIVERSITY  OF  WYOMING 

TOTAL                0  .0, 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  -0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
-0 


.0 
.0 
.0 


WY       „  STATE  TOTALS  I* 

TOTAL  0  -0  • 

frEMALE  0  .0 

MALE  ^0  .0 

THE  STATES  ANO  O.C.  ( 


TOTAL  3 
FEMALE              <  1 

Wl.E  2 

OUTLYI  NG  AREAS 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

1    MALE.  0 


1  INSTITUTIONS) 
0  -0 
0  »0 
0  .0 

88  INSTITUTIONS) 
18  '2.1 
2  '  2.0 
16  2.1 

0  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  '.0 
0  .0 


NUMBER 

I 

t NUMBER 

X 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*  o 

.0 

0 

.0 

%  o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

y 

*  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

*  0 

*.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

12 

1.4 

5 

.6 

0 

.0 

1 

1.0 

12 

1.6 

4 

.5 

COMMUNICATIONS  (060C) 


MAJOR  FIELO  AGGREGATE  0500  < 

TOTAL  3  o  *3 

FEMALE  1  1*0 

^\    MALE  2  .3 

COtfM 

CALIFORNIA 

CA     STA,NFORO  UNIVERSITY  9 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  • 

MALE  0  .0 
CA    U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


38  INSTITUTIONS) 
8  2.1  * 
2  2.0 

6      2.1  1 


.0 

* 
\ 
•  0 
.0 
.0 


CA          STATE  .TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

HALE                 0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


l°.4 
.0 
1.6 


•.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


5  .6 
1  1 .0 
4  .5 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


14*3 
•  0 
20.0 

.0 
.0 
.0 


1  4.2 

0  .0 

1  5.6 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


•TOTAL 
%  NUMBER 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


14.3 

2C.0 

.0 
.0 
.0 


1  4.2 

0  .0 

1  5*6 


0° 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

\ 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

88.9 
100.0 
85.7 


88.9 
100.0 
85.7 


4  57.1 
1  50.0 

3  60.0 

17  100.0 

4  100.0 
13  100.0 


21 
5 
16 


87.5 
83.3 
88.9 


2  100.0 
0  .0 
2  100.0 


2  100.0 
0  .0 
2  100.0 


1  11.1 

0  .0 

1  14.3 


11.1 
.0 
14.3 


0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

i  .0 

38 

4.4 

662 

76.7 

163 

18.9 

4 

4.0 

90 

89.1 

Q  7 

6.9 

3., 

4.5 

572 

75.1 

156 

20.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

38 

4.4 

662 

76.7 

163 

18.9 

4 

4.0 

90 

89.1 

7 

6.9 

34 

4o5 

572 

75.1 

156 

20.5 

28.6 
50.0 
20.0 

.0 
.0 
.0 


I  8.3 
1  16.7 
1  5.6 


863 
101 
762 


863 
101 
762 


7 
2 
5 

17 

4 

13 


24 
6 
18 


COLORADO 

CO    U  OF  COLORAOO  AT  80UL0ER 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


CO          STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 


1  14.3 

1  20.0 

0  .0 

1  INSTITUTIONS) 

)  14.3 
1 

0 


20.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1  14.3 
1  20.0 
0  .0 


14.3 
20.0 
.0 


95.  V 
80.0 
100.0 


85.7 
80.0 
100.0 


.0 
•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


FLOPIOA 

?L    FLORIDA  STATE  UNIVERSITY- 

TOTAL  0        #0  2  33.3 

FEMALE  0   v    .0  0  .0 

MALE  •     0        .0  2  40.0 


FL 


STATE  TOTALS  < 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


1  INSTIT'ITIONS) 
2  33.3 

0  .0 

2  40*0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


33.3 
.0 
40.0 


2  33.3 
U  .0 
2  40.0 


4  66.7 
1  100.0 
3  60*0 


4  66.7 
1  100.0 
3  60.0 


.0 
.0 
•  0 


,0 
.0 
.0 
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■TABLE  S. 


TOTAL  DOCTORS    OEGAECS  FOR  MAJOR  FIELO  CCNFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  * 
ETHNICITY*  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-197,9 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER  3 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


HHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


COMMUNICATIONS  C06O0) 
ILLINOIS 

IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 

TOTAL  -  0        .0  6  .0 

FEMALE  0,0  0-0 

HALE  x  0        .0  0  .0 

IL    STHN  ILLINOIS  U  CAR 8 ON 01 

TOTAL  0        .0  1  14.3 

FEMALE  0,0  0.0 

HALS  0        .0  1  16*7 

IL    L«  OF  ILL  URBAN  A  CAMPUS 

TOTAL  0        .0  2  22.2 

FEMA  Lt  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  2  28.6 


IL         STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

INDIANA 

IN    INOIANA  U  BLOOM  1NGT0N 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    PUROUE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

•  IOWA 

IA    UNIVERSITY  OF  1XWA 

TOTAL  0  « 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


3  INSTITUTIONS) 
3  14.3 
0 
3 


•  0 
16.7 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.c 


2  INSTITUTIONS) 


.C 
.0 
•0 


I A  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


•  KANSAS 

K^    M  OF  'KANSAS  MAIN  CAMPUS 
WAL  0  .0 

FEMALE  °  .0 

MALE  .0  '*i 


.0 
.0 
.0 


KS         STATE  TOTALS  t 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

MASSACHUSETTS 


.0 
•  0 
.0 


l\  INS'i  ITUT10NS) 


MA    U  OF  MASS  AMHERST  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
•  0 


.0 
.0 
.0 


MA          STATE  TOTALS  I 

TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MICHIGAN  t 

Ml    MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  ^      0  .0 

MALE  0  .0 

MI    U  MICHIGAN-ANN  ARBOR 

TOTAL  0*  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  *0 
C  .0 


.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


MI          STATE  TOTALS  <  2  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0  <  .0  '               0  .0  ' 

FEMALE  0  ,  #0  0  .0 

.  MAJLE     ^  0  .0  0  .0 
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MM    U  OF  MINN  MNPLS  SNT  PAUL  *' 

TOTAL  0  .0  0  .0 

FEMALE  C  *0  *  0  .0 

MILE  0*0  0  .0* 


NUMBER 

I 

UIUIBCO 
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% 
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2 

2  8*6 

1 

4.8 
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1 3 
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1 00.0 
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.0 
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.0 

0 

.0 
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.0 
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.0 
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0 
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•  0 

0 
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0 
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■> 
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-0 

.0 

0 
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.0 

0 

-0 
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0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

2 

1 00.  0 

.0 

0 
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0 

.0 

A 

0 
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I 
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o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 
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0 

•Q 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 00  .0 

o 

♦0 

v  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

3 

1  00*0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  „ 

5 

1C0.C 

°0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

"I 

1 00.  0 

Q 
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0 

•0 

0 

•  0 

0 

.  0 

9 
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o 

•0 

0 

.0 

0 

.0 
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.0 
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0 
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0 
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0 
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.0 
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o 

•  0 
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.0 
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0 

.0 
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0 

.0 

0 

.0 

0 
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0 
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A 
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.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 
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■J 
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.0 
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0 

.0 

0 

.0 

7 
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0 

.0 

0 
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0 

•0 

0 

.  c 

A 

•  0 
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0 

.0 

0 
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0 
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1 00.  0 

o 

.0 

0 

/ 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

1 00*  0 

o 

.0 

0 

.  0 

0 

♦  0 

V. 

•  0 

2 

1 00*0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

1 00*  0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1 00  •  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

2 

1C0.0 

0 

.0 

9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

90*9 

1 

9.1 

0 

•  0 

0 

♦c 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

g 

88»  9 

1 

1 1  *1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

ICO.O 

0 

•  0 

0 

•  0 

Q 

•  0 

o 

•  0 

o 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

I 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

10 

83*3 

2 

16.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

80*0 

2 

20*0 

/ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

\      "  7 

7C*0 

3 

30*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

66*7 

1 

33.3 

0 

•o 

0 

.0 

0 

.0 

5 

71*4 

2 

28*6 

TOTAL 
NUMBER 


21 
3 
18 


u 

2 
9 

1 

0 

: 


12 

2 

40 


10 

9  3 
7 


1568 


TA.LE         TOTAL  OOCTOA-S  ^*««^^WT!Wir  £tWWT'0N  "  RA"' 

'   /TOTAL  WHITE  NON-RE  SI  OE  NT 

AMERICAN  .tAOUN        ..BLACK  J""".,,      HISP1NIC  MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 


TaSKAn'naT.vE        NOM-HISPANIC  PACIPICISLAMOER      HISPANIC  "MINORITY 
NUMBER  «        NUMBER  X  NUMBER 


0        .0  0  .0 


COMMUNICATIONS  10600) 

MN          STATE  TOTALS  <  INSTITUTIONS)                                           0          0                 0        .0                 7    7&0       .         3    30-0  10 

TOTAL                 0        .0  0        .0                0        .0                 0        .0                 0                           ?     ^  ?  3 

FEMALE                0        .0  0        .0                 0        .0                 ^        lo                 0        .0                5    71.*                 2    2B.6  7 
MALE                0  .0 

MISSOURI 

MO    U  OF  MISSOURI-COLUMBIA  0            "    0       .0           "    2  100.0                0        -0  2 

TOTAL                 0        .0  0        .0                0        .0  .             0        •«                                             0        .0                 0        .0  0 

FEMALE        «         0        .0  0        -0                0        .0                 0        •«                 0        .0        t        2  100.0                0        .0  2 

HALE                 0        .0  0        .0                 0  .0 

MO       .  STATE  TOTALS  <  INSTITUTIONS)                                      .                                  0        .0                 2  100.0                0        .0  2 

TOTAL                 0        .0  0        .0                 0        .0                 0        .u                                             0        .0                0        .0  0 

FEMALE                0        .0  0        -0                0        .0                0        .0                jj       ^                2  l0(J<0                0        .0  2 

HALE                 0        .0  0         .0  C 

NEW  YORK 

NY    NEW  YORK  UNIVERSITY  .          .                                            0     "     0                 0         .0                16  1C0.0                 0        .0  16 

TOTAL                 0        .0  <         0        .0                0        .0                 S          0                 0        .0                 *  100.0           *     0        .0  J 

FE^LE                 0        .0  0        .0                0        .0              .  0        .0                 0          q                                            0  .0 

MALE                 0        .0  0        -0  0 

NY    RENSSELAER  PCLY   INSTITUTE  "                     a          a                 00                 0        .0      *2  100.0             v  0        .0              >  2 

TOTAL                 0        .0  0        .0                0        .0                 0        .u                                             f  iQQ  Q              ^         .  j 

FEMALE                 0        .0  0        .0                0        .0         (       J        .0                 0        .0                 1  100.0                V  -0 

MY     SUNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM                                       0        .0                 0        .0                 0         .0                 0        .0                 11^.0  I 


°  TOTAL  0^.0  0        .0  o  0         ^       0        .6  0        .0  0        .0  0        .0  - 

.VJACUSO  U  MAIN  CAMPUS  q        ^  ,  j  0  0        .0  2  -0.0  j 

o      .o  o.o  o      .o  o      ,0  a      .o  «      ^  f  l0Q>0  l 


FEMALE 
MALE 


0        .0  0        .0^  0  .0 


NY          STATE  TOTALS  <          *  INSTITUTIONS)  0        .0  0        -0  18     85.7  3    1A.3  21 

TOTAL                 0  .0                 0        .0  0        .0  0  J  0        .0    .  5     83.3  1     J6.7  6 

FEMALE                 0  .0                 0         .0  °        *0  o'       lo  0        .0  13     86.7  2     13.3  15 

MALE          •       0  .P          a      0        .0  0  .0 

NORTt*  CAROLINA  t 


MALE 


AT  CHAPEL 

Hi  LL 

.0 

0 

.0 

-  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

NC 


OH 

TOTAL 
FEMALE  0 


MALt  u         .v  ;     ----  n  fl 

H4LE  0        .0  2     2?.0  0  .0 


HALE  0  .0 


0        .0  0  .0 


MALE  0 
PENNSYLVANIA 


.0  0        .0  0  .0 


NUMBER 

I 

NUMBER 

: 

I 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

A 

•  U  o 

0 

•  0 

0 

'  .  0 

\ 

0 

.0 

"  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

« 0 

0 

.0 

0 

A 

•  U 

0 

•  0 

0 

A 

0 

.0 

0 

..0 

0 

.0 

0 

.0 

,  0 

•  0 

0 

•  0 

0' 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

,0 

c  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

S  0 

.0 

0 

.0 

0. 

.0 

0 

•  C 

0 

.0 

g 

.0 

0 

,0 

0 

•0 

0 

*  .0 

0 

*  0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

•  0 

0' 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

«0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

*  0 

'      —  - 

.0 

0 

.0 

0 

- 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•>  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

10.0 

3 

so;o 

0 

•0 

0 

.0 

1 

I  A. 3 

3 

42  .9 

1 

6.3 

A 

25.0 

0 

•  0 

1 

12.5 

1 

12.5 

3 

37.5 

'  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'0 

.0 

•NUMBER 


NUMBER       .  *  NUMBER 


no  u  l"  100.0  "  0        .0  1 

TOTAL  0        .0  -     o        -w  0.0  0        .0  ,    J  0        .0  0.0  J 

FEMALE  0        .0  0        .0  0        .0  o        •«  Q  Q  l  100.0  0        .0  1 


STATE  TOTALS  <  1   INSTITUTIONS)  0        .0  1  100.0  0         .0  1 


TOTAL  0        .0  u        .w  j        -j  o         .0  0         -0  0        -0  «  r 

FEMALE  0        .0  0        .0        '        0        .0  0        •«       f  0        .0  1  100.0  0        .0  1 


o  .o  o  .o  o  .o  o      .o  o  j  —  .o  o 

0  -°  a  *2  o  *2 

HALE                 0  .0  0  -0  0  .0 

OHIO 

OH    B3WLINC  CRN  ST  U  MAIN  CAM  X    n  a  0        .0  0        .0     •  0  100.0  0         .0  5 

TOTAL                 0  .0  0.0  ^    0  .0  0.0  Q      s  ^  l00#A  a         .q  ♦ 

FEMALE                  0  .0  0  .0  Jo  0     >    .0  0         .0  1  100.0  0        .0  1 


m  lc  v  \                                                       a  1 

Oh    OHIO  U  MAIN  CAMPUS  no  0  .0  1  100.0  %    0  .0  0        .0   #         ,  i 

*      TOTAL  0        .0                 1  100.0  0  -0  0  •«  00-Q  0  .0  0        ft  1 

FEMALE  0        .0                 1  100.0  0  .0  0  •«  0  .0  0         .0  0 

MALE  0        .0  ,           0        .0  0  ;.0  «  ^ 

OH    UNION  EXPERIMENTING  C  C  U                                         1  t  1Q  Q  3     30;0  7  70.0  9         -0  10 

TOTAL  0        .0                 2     20.0  0  .0  J  l0-°  Q        -0  31C0.0  0        .0  3 

"HALE  0        .0                0        .0  0  .0  0  ^    ^  ^  ^  <  7 

HALE  0         .0  2     ZB.6  o 


STATE7  TOTALS  <  3   INSTITUTIONS)  25#0  l2    75.0  0        .0  1* 

L  0        .0  3     18.8  0        .0  1      6.J  7    87  5  0        -ft  e 

•0  1  !        *  a  ?    1/5  3    37.5  5    62.5  0        .0  8 


OKLAHOMA 

OK     U  OF  OKLAHOMA  NCRMAN  CAM  a  0  '   0  .0  0  .0  5  100.0  0  .0  5 

TOTAL                 0        .0  0        .0                 0  .0  0  0  0  -  .0  2  100.0  0  -0  ^2 

FEMALE                 0        .0  *     0        .0                 2  a  I  !o  0  .0  3  100.0  O  .0  3 


OK^         STATE  TOTALS  (  1  INSTITUTIONS)  0  0  0        .0  5  100.0  0        .0  \ 

TOTAL  0        .0  .  0        .0  0        .0  0        .0  0        «0  2  100.0         •        0        .0  | 

FEMALE  0        .0        .0        .0  0        .0  o  0        .0  3  100.0  0        .0  3 


/ 


PA     TEMPLE  UNIVERSITY  a          0  0  .0  0       *.0  A  100,0/  0  .0  A 

TOTAL                 0  .0  0  .0  0  .0  q  .0                 0        .0  ,1  100. 07  0  ,0  1 

FEMALE                 0  .0  0  .0  0  .0  0  Q  3  ^  0  .0  3 

HALE  0  .0  0  .0  0  .0  . 
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f 


TAILS  6*     TOTAL  DOCTOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIE LO 'CCNF ERR60  |Y  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 

ETHNICITY*  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO,  STATE  1976-1979 


/  " 7 

AMERICAN'  INO I  An 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 

/ 

COMMUNICATIONS  1060C) 
PENNSYLVANIA 

7  * 

PA     U  OF  PENNSYLVANIA 


!>   BLACK  v  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HlSfANIC 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


TOTAL  0' 
FEMALE  0 
MALE  0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

.0 
w0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

•  0 

3 
2 
1 

TOO.O 
1C0.0 
100*0 

0 
0 
0 

•  0  •  . 

•  0 

•  0 

3 
2 

3  ) 

PA  9      STATE  TOTALS 
.    TOTAL  0 
FEMALE  0 
NILE  6 

•  0 

•  0 

2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  *  .0 
0  .0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

0 

♦  0 
.0 
.0 

7 
3 
4 

1C0.0 
100*0 
100*0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

7 
3 

'\  4 

TENNESSEE 

TN    U  OF  TENNESSEE 
TOTAL  0 
FEMALE       •    ♦  0 
MALE  0 

NOKVILLE  x 
.0  0 
♦  0  0 
.0  0 

•  0 

•  0 

4  *0 

0 
0 
0 

♦  0  * 
.0 

♦  0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

0 
-  0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

l\ 

65*7 
100*0 
83*3 

>  J 

1 

14.3 
.0 
16.7  - 

7 
I 

6 

.  i 

I           TN          STATE  TOTALS 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
x        %         MALE  0* 

1 

♦  0 
.0 
.0 

1  INSTITUTIONS) 
0        .0  • 
0  .0 
0  .0 

0 
0 
0 

•  0 
.0° 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

6 
1 
5 

85*7 
100*0 
83*3 

1 

0 

1 

14.3 
-  .0 
16.7 

7 

i 

6 

\  ,        TEXAS  ' 

i           TX    U  OF  TEXAS  AT  AUSTIN 
^.                TOTAL                 0  .0 
>        >.    FEMALE                 0  .0 
MALE                 0  *0 

0 
0 
0 

•  0 
•0 

•  0 

0 
0 
0 

♦  o  4 

.0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
•0 

0 
0 
0 

♦  0 
.  0 
.0 

7 
2 
5 

87*5 
100*0 
83*3 

1 

0 

.  It 

12.5 
.0 

16.7  , 

8 
2 
6 

TX          STATE  TOTALS 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

i 

•  0 
.0 
.0 

1  INSTITUTIONS)) 
0   4    *0  ^ 
0  .0 
0  *0 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

o- 

of 

0 

•  0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 

♦  c 

.0 
.0 

7 
2 
5 

87*5 
100*0  / 
83*3 

1 

0 

/I. 

12.5 
•  0 
16.7 

8, 
/6 

t 

UTAH 

0 

/ 

UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 
'           TOTAL                 0  *0 
F CHILE                 0  .0 
MA'                    0  *0 

1 
0 
1 

1 

16*7 
•  0 
20.0 

1 

0 

1 

cl6*7 
•  0 
20*0 

0 
0 

°, 

.0 
.0 
.0 

"     T .  +- 

2 
0 

33*3 
♦  0 
40*0 

4 
1 
3 

66*7 
10C.C 
60*0 

0 
0. 
0 

.0 
.  .0 
.0 

6 
V 
5 

UT'         STATE  TOTALS 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

1 

•  0 

'  .c 

1  INSTITUTIONS) 
1  16*7 

0  .0 

1  20*0 

1 

0 

1 

'  16.7 
*  .0 

<?°*° 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

2 
'  0 
2 

31*3 
*0 
40*0 

4 
t 
3 

66*7. 
100.0 
60.0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

6 
t 
5 

WASHINGTON 

HA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 

TOTAL             ,    0        *0  0 
FFMALE                 0.0  0 
HALE*                 0.0  0 

.0 

♦  0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 

♦  0 

.♦° 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

0 
0 

c 

♦  0 
.0 
.0 

2 
0 
2 

ioo7o\ 
•o\ 

100*0^ 

0 
0 
0 

0  , 
.0 

'     /  2 
'    •  0 
/  2 

/ 

y        HA          STATE  TOTALS 

TOTAL  ,0 
'  ,          FEMALE      v  0 
,  <      MALE  0 

I 

♦  0 
.0 

•  0 

1  INSTITUTIONS)* 
0  .0 
0  *0 
0        .0  o 

0 

o 

0 

•  0 

•  0 

••0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
♦  0 

/ 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.  .0 

2 
0 
2 

100*0 
•  0 
100*0 

0 
0 
0 

.0 
♦  0 
-  .0 

/  2 
0 
2 

WISCONSIN 

/ 

t 

•     HI    U  OF  WISCONSIN  MAOISON 

TOTAL                 0        .0             *  0 
FEMILE                 0.0  0 
MALE                 0.0  0 

•  0 

•  0 

•  0 

1 

0 

1 

6*7 
•  0 
9.1 

• 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

i 

0 

1 

6.7 
.0 
9.1 

13 
4 

9 

86*7 
100*0 
81*8 

1 

0 

I. 

6.7 
.0 
5.1 

15 
4 
11 

Wl          STATE  TOTALS 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

1 

•  0 

•  0 

•  0 

1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

t  1 

0 

1 

6*7 
9*1 

0 
0 
6 

X 

.0 
.0 
.0 

1 

0 

1 

6.7 
.0 
9.1 

13 
4 

9 

86.7 
100*0 
81*8 

_  i 

1 

0 
1 

6.7 

.0  '* 
9.1 

15 
4. 
11 

THE  STATES  ANQ  O.C. 
%<    '          TOTAL      ,  0 
FEW  LE  0 
-  *              MALE  0 

1 

•  0 

•  0 

•  0 

32  INSTITUTIONS) 
10  f*2 
2  3*7 
6  9*8 

_J 

0 
*  3 

1*6 
♦  0 
2.2 

*  2 
0 
2 

uo 

.0 
1*4 

15 
2 
13 

7.8 
Ul 
9.4 

160 
49 
111 

83*3 
90*7 
60*4 

17 
3 
14 

6.o 
5.6 
10.1 

192 
54 
138 

OUTLYING  AREAS 
/TOTAL  0 
KEMALE  0 
/     MILE              •  0 

1 

•  0 

•  0 

f  o 

0  'INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
«        0  .0 

0 
0 

.  *° 

•  0 
.0 

♦  0 

0 
0 

.0 
.0 

0 

-  0 
0 

.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
♦  0 

♦0  „ 

0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

MAJOR  FIELO  AGGREGATE  0600  1       v  32  INSTITUTIONS) 
TOTAL       *         0        .0               10      5*2  3 
FEMALE                0        *0                2      3*7  0 
*  -        MALE                 0        .0  ,%            8  9,  5*a  3 

lf6  S 

•  0 
2.2 

2 
0 

.  2, 

1.0 
.0 
1.4 

15 

2 
13 

V 

7*8* 
3*7 
9*4. 

i 

160 
'49 
111 

83*3 
90*7 
60*4 

17 

'  3 

8.9 
5*6 
10.  b 

192 
54 
138 

•A- 
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nue     Tom  «...  ^sS^^ffl^WSTW!^  E0U"TWN  8Y  "* 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  *f 


SLACK  ASIAN  OA 

NQN-HlSRANIC  RACtfIC  ISLANOER  HISPANIC 

NUMBER         t.'    'tUMi*         t  NUMBER 


TOTAL 
>  MINORITY 


NUMBER 


KHITE 
^NON -HISPANIC 

NUMBER 


COMPUTED  AM)  INFORMATICS  (0700) 


AL    U  ALABAMA  IN  BIRMINGHAM 
TOTAL  0        .0  t 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
.0- 


AL         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
\         ML*  0 

CALIFORNIA  * 


1  INSTITUTIONS) 


0 

-  0 

0 


CA    CAL  INST  CF  TECHNOLOGY 
TOTAL  0,  .0 

FEMALE  0  .0 

malg  o  .o 

CA    STANFORO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0   ,  .0 

CA    U  OF  CAL-BERKELEY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  CAL-IRVINE 

TOT  AC  0  .0 

FEMALE  /   0  .0 

MALE  •     0  .0 

CA    U  OF  CAL-LCS  ANGELES 
TOTAL  $>m&  *0 

FE'MLE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    i)  OF  CAL- SANTA  CRUZ 
TOTAL  '  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0~^  .0 

MALE  „  0  *0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
•0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0' 

•  0 

♦p 

.0 

vO 


;o 

<s 

♦  0 

'♦0 
"<  .0 

♦  0 

♦  0 

•  .0 
'  .0 


CA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

CONNECTICUT 


TOTALS  ( 

0 
0 
0 


7  INSTITUTIONS) 


CT    YALE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 

LI          STATE  TOTALS  (  1 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE      .           0  ,  *0 

MALE                0  *0 

OIS'YRICT  OF  COLUMBIA 

OC    GEORGE  WASH  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                0  .0 


.0 

Up 


.0 
.0 
.0 


INST ITUTlONS) 
0      I  .0 

V         0      l  .0 
o     I  .0 


OC 


STATE 
TOTAL 
'  FEMALE 
MALE 

GEORCI A 


TOTALS  ( 

0 
0 
0 


1  25*0 

0  I  .0 

1  25*0 

1  INSTITUTIONS) 


♦  0 
♦0 

♦  0 


1 


GV    GA~INST  OF  TECHK  MA  iN  CAM 

TOTAL  0        »0  0 

FEMALE  0*0  0 

MALE  0       .0  0 


25.0 
♦  0 
26.0 


GA         STATE  TOTALS  t 

TOTAL,              0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 

ILLINOIS 

IL    'iLLINdlS  INST  TECHNOLOGY 

TOTAL                 0  .0 

-    FEMALE                0  *0 

*AIE                0  *0 


.1  INSTITUTIONS) 


:  *o 

$  .0 

*o 


0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

'0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0  • 

•0 

0 

•  0 

0 

1 

o 

.0 

o 

••0 

0 

♦  0 

0 

*  .0 

0 

♦  0 

*0 

.0 

0 

♦a 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0  * 

0 

•  0 

0 

iO 

t) 

•A 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

14*3 

0 

".0 

1 

14.3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 ' 

20.0 

0 

.0 

I 

20*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0* 

♦  0 

o  - 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦a 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

•  0 

<r 

.-o 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0^ 

.0 

0 

.0 

*  0 

.0 

0^ 

•0' 

0 

4  .0 

0 

•  0 

0 

♦<r 

0 

0 

..0  - 

0 

*.0n 

0 

•  0 

,  1 

2.B 

0 

-  .6 

•  1 

2.8 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

I 

3.1 

0 

♦0 

•  1 

3.1 

•« 
a 

.0 

1 

14*3 

1 

f  0 

.0 

0 

.0  - 

0 

•  0 

c 

.0 

1 

14*3 

1 

14.3 

0 

.0 

1 

14.3 

14.3 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

14*3 

1 

a  4.3 

1  25.0 

0  *0 

1  25.0 


1  25.0 

a}  *o 

1    25 .0 


0 

/  ° 
/  0 


♦  0 

♦  0* 
.0 


/  .0 


50 


2  50.0 
0  .0 
2  bU*0 


.0 
.0 


♦  0 
.0 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 

NUMBER 


1  100.0 

0  .0 

1  100.0 


1  100.0 

0  .0 

1  100*0 


2  100*0 

0  .0 

2  100*0 

?  63*6 

1  100*0 
6  60*0 

3  42*9 

2  100*0 
1  20*0 


50*0 

•  0 

"  SO.'Q* 

42*9 

•  0 
42*9 

100*0 
100*0 

•  0 

33*3 
*0 
33*3 


4  100*0 
15  46*9 


2  50*0 
0  *0 
,2  50*0 


7  50*0 

►  0  '  *3c 

2  50.0 


1  100*0 
1  100*0 

0  *c 


1  100*0 
1  100*0 
0  *0 


1  100*0 

0  *0 

1  100*0 


TOTAL 
X  NUMBER 


0 

•  0 

1 

0 

.  »o. 

?l 

0 

• 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

\  0 

0 

.-o 

'  2 

4 

36.4 

0 

♦  0 

1 

4" 

40,0 

10 

3 

42.9 

7 
f 

0 

♦  0 

2 

3 

60*0 

5 

1 

50*0 

C 

0 

♦  0  N 

0 

1 

50*0 

2 

4 

57*1 

7 

0 

♦°  .  O 

0 

4 

57*1 

"7 

0 

♦  0 

1 

0 

♦0  v 

0 

♦o  • 

0 

4 

66.7 

0 

.  *0' 

0 

,4 

66.7* 

6 

< 

16 

44*4 

36 

0 

♦  0 

16 

50.0 

32 

1 

14.3 

7 

0 

♦0 

0 

i 

14.3 

7 

1 

1 4*3 

7 

0 

*0 

0 

1 

14*3 

7 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

4 

0 

.0 

-  0 

0 

♦  0 

4 

0 

♦  0 

1 

0 

1 

0 

.  •0/ 

0 

0 


•  0 

/.o 


TABLE        '  TOT  Al/ DOCTOR'S    0ECREES  FOR  MAJOtV  #IEL0  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  RICHER  ECU  CAT  ION  BY  RACE, 
"  /  ETHKtCITYt  AND  SEXi     iNSUTUTiON  ANO  STATE  117B-1179 


/  * 
AMERICA*  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  0* 

.  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER  %  NUMBER 

COMRVTift  ANQ  INFORMATION  10700) 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NOfr  HISPANIC 


NUMBER 


NON-RE  SI OENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


•UUNOIS 

IL  '  NORTHWESTERN  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0«  .0 

FEMALE  0*0  0  .0 

/HAL'S  0*0  0  *0 

tL  /  U  Of  ILL  URBANA  CAMPUS 

/TOTAL  -0        .0  0  .0 

/FEMALE  0  *     .0  0*0 

/     HALE  0.0  .0  .0' 


3  20*0 
0  *0 
3    23*  1 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


•  0 

•  0 

2C.0 
•0 

23a 


4 

1 

3 

11 

2 
9 


66*7 
100*0 
60.0 

73*3 
109.0 
69*2 


40*0 

6.7 
•  0 
7.7 


6 
1 
5 

15 
Z 
13 


/IL         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

c-w  4 
INDIANA 

IN    PUROUE  U  MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


^0 
0 
0 


IN 


STATE  TOTALS 

, TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


IOWA 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


•  0 
•0 
.0 


.0 

♦  0 

•  0 


1  INST 


.0 
.0 
.0 


IONS) 
.0 

•  0 

♦  0 


!A     IOWA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

I A     UNI  VERS2  TV  OF  IOWA 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 


U  set 

0 
0 
0 


C  TECKN 
.0 

•  0 

•  0 


I  A         STATE  .TOTALS  I 
TOTALS''  0 
JEHAI^  0 
HALE  0 


.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

INSTITUT 
0 
0 
0 


•  0 

♦  0 

•  0 

.0 

♦  0 


S) 
♦  0 
.0 
.0 


3  13*6 
0  *0 
3  15*6 


•  0 

•  0 

•  0 


.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.o  • 

♦  0 

♦  0 


0 
0 
.0 


.0 

,♦0 


•  0 

♦  0 
♦0 


.0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 
♦0 

♦  0 


♦  0 
♦0 
>0 


3  13*6 
0  *0 
3  15.8 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


16  72*7 
3  100*0 
13  66*4 


8  100*0 
1  100*0 
7  100*0 


8  100.0 
1  100.0 

»  ioo*o  T 


75*0 
100*0 
66*7 

100.0 
•  0 
100.0 


5  83*3  .  / 
1  100*0  *  / 
*4     60*0  I 


13*6 

•  0, 
15.8  . 


.0 
•  0 
.0 


.0 
♦  0 
.0 


25*0 

♦  0 
33.3 

.0 
.0 

♦  0 


1  16*7 

0  .0 

1  20*0 


22 
3 
19 


7  v 


KANSAS 

KS    KANSAS  ST    )  ACR  C  APP  SCI 


TOTAL 
FEMALE- 
.HALE 


wy'  TOTAL 
*  •  FEMALE 
v  MALE 


•0 
.0 
♦  0 


STATE   TOTALS  ( 


•  0 
.0 

♦  0 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0 
0 


•  0 
.0 


♦  0 

♦  0 
.0 


3  100*0 

1  100*0 

2  100*0 


3  100*0 

1  100*0 

2  100*0 


•  0 

•  0 
.0 


LOUISIANA 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


LA    U  OF  S'HWSTN  LOUISIANA 

TOTAL                 0.0  0 

 FEMALE  ^        0  *0  .0 

MILE                 0.0  0 

LA          STATE  TOTALS  C  1  INSTITUTIONS) 

.  'TOTAL                0  .0  0  .0 

FEMALE                0  *0  0  *0 

'MALE                0  *0  0  *0 


•  0 
-  .0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 


6  100*0 
0  *0 
6  100*0 


6  100*0 
0  *0 
6  100*0 


.0 
.0 
♦  0 


NARYLANO 


NO    U  OF  NO  COLLEGE  PARK  CAN  ; 

TOTAL                 0  *0  0  *0 

FEMtLE                0.0  0  ,  .0 

HALE  0.0  0.0 


NO          STATE  TOTALS  t 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


1  INSTITUTIONS) 


•  0 
.0 

.'0 


.0 
.0 
.0 


75*0 
.0 
85*7 


75*0 
•  0 
85.7 


2  25*0 
1  100*0 
1  *4*3 


2  2  5*0 
1  100*0 
1  14*3 


MASSACHUSETTS 


A    U  OF  MASS  AMHERST  CAMPUS 

TOTAL  0  *0  0  *0 

FEMALE  0  .0  0  *0 

.HALE  0  .0  0  *0 


MA 


.TOTAL 
FEMALE 
MALE 


STATE  TOTALS  i 


1  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


•  0 
.0 

♦  0 


.0 
.0 
♦  0 


♦  0 

♦  0 
.0 


4  100.0 
0  *0 
4  100*0 


4  100*0 
0  *0 
4  100*0 


.0 
•  0 
.0 


ERJC 


1572 


\ 


TABLE  8.     TOTAL  OOCTOft'S 


AMERICAN'  INDIAN 
ALASKAN- NATIVE 

'    NUMBER  X 


OEGREE.S  FOR  MAJOR  FIELO  CCNFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EWCATIONBY  RACE. 
E?WICI??/AN0  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


BLACK  ASIAN  OR 

NOU-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


COMPUTER  AND  INFORMATION  (0700) 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER* 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


'hON-RfcSIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
*  NUMBER 


MICHIGAN  ,  , 

MI     MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 

.  0 


•  0 
.0 
.0 


MI     L*  MICHIGAN-ANN  ARBOR 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MI  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  c  0 

MALE  0 


•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


2  INSTITUTIONS) 


MINNES  OTA 

MN    U  OF  MINN  WPLS  SNT  PAUL 

.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MN      *  STATE  TOTALS  ! 

TOTAL.  .  0  .0 

FEMALE    %  0  .0 

MALE  0  *0 


MISSOURI 

MO    U  OF  MISSOURI-ftOLLA 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE                  0  .0 

MALE  *  0  .0  m 
MO    WASHINGTON  UNIVERSITY 

TOTAL                  0  .0 

^    FEMALE                 0  .0 

MALL                  0  .0 

MO         St  ATE  TOTALS  ( 

TGTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  -0 


.0 
.0 
•  0 


1   INSTITUTIONS!  ^ 


.0 
♦  0 
.0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


2  INSTITUTIONS) 


NEW  JERSEY 

NJ    RUTGERS  U  NEW  BRUNSWICK 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


NJ         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

NEW  YORK 

NY    CORNEL  U  ENOOWED  COLLEGES 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ♦GO 

MALE  0  .0 

NY    NEW  YORK  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE         *  •  0  .•O 
NY    POLYTECHNIC  INST  «W  YORK 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

mLE  *0  .0 

NY    RENSSELAER  POLY  INSTITUTE 


INSTITUTIONS* 


TOT  AL 

FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 


NY    SUNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY    SUNY  AT  STONY  BK'MAIN  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY    SYRACUSE  U 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
MAIN  CAMPUS 

0  *0 

0  #0 

0  #0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


NY 


STATE  fGTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


7  INSTITUTIONS) 
1  3.6 

0  .0 

1  5.0 


20*0 
.0 
20*0 

•  0 

♦  0 
.0 


I  1U1 

0  .0 

1  11.1 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.  .0 
.0 
.0 


.0 

.0 

*0 


.0 

I 

25.0 

.0 

0 

•  0 

.0 

1 

33.3 

16.7 

1 

16.7 

.0 

0 

•0 

25.0 

1 

25.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

•  0 

'  0 

.0 

•  0 

0 

.0% 

•  0 

0 

.0 

.0 

P  0 

.0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

2  7.1 
0  .0 
2  10.0 


.0 
♦  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


20.0 
.0 
20.0 

.0 
.0 
»0 


11.1 
.0 
11.1 


9 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  > 

.0 

2^ 

.0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 
0  .0 

o  °*°  .  o 


0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

.0 

2 

33.  3 

0 

.0 

0 

.0 

0' 

.0 

2 

50.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

15*0 

40.0 
.0 
40.0 

50.0 
.0 
50*0 


44.4 
.0 
44.4 


2  50.0 
0  .0 
2  50.0 


?  50.0 
0  .0 
2  50.0 


100.0 
.0 
100.0 

100.0 
.0 
100.0 


4  100.0 
0  .0 
4  100.0 


I  100.0 

0  .0 

1  100.0 


I  100.0 

0  .0 

1  100.0 


3  75.0 

1  100.0 

2  66.7 

4  66.7 
2  100.0 

2  50.0 

3  100.0 
2  100.0 
I  100.0 

I  30.0 

0  .0 

1  50.0 


130.0 
100.0 
IOC.  0 

75.0 
.0 
75.0 

100.0 
100.0 
100.0 


23  62.1 
8  100. 0 
15  75.0 


40.0 
.0 
40.0 

50.0 
.0 
50.0 


44.4 
•  0 
44.4 


2  50.0 
0  .0 
2  50.0 


2  50.0 
0  .0 
2  50.0 


5 
0 
5 

4 
0 
4 


0 

.0 

•  0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

t 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

4 

0 

.0 

1 

0 

.0 

3 

0 

.0 

6 

0 

.0 

2 

0 

♦  0 

4 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

1 

50.0 

2 

0 

.0 

.  0 

1 

50.0 

2 

0 

.0 

4 

0 

.0 

1 

0 

.0 

*  3 

1 

25.0 

4 

0 

.0 

0 

1 

25.0 

4 

o 

0 

.0 

5 

0 

.0 

2 

0 

.0 

3 

2 

28 

0 

♦  0 

8 

2 

10. 0 

20 

ERIC 


1573 


1633 


,  t 


TABLE  8.     TOTAL  OOCTOA* S    OEGREfS  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  BY  RACE* 
ETHNICITY.  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANH  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK 


NUMBER 


COMPUTER  ANO  INFORMATION  (0700) 

NORTH  CAROLINA 

NC    OUKE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    U  OF  NC  AT  CHAPEL  Hi LL 

TOTAL  0  .0 

*EH4LE'  0  .0 

MALE  '»  0  .0 


.0 
.0 
.0' 

.0 
.0 
.0 


2  INSTITUTIONS) 


NC         STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0.0  0  .0 

FEMALE  0  .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 

OHIO 

OH    OHIO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  .0  0  .0 

FEMALE  0  .0  0*  .0 

MALE  0.0  0  .0 
OH    UNION  EXPERIMENTING  C  £  U 

TOT Al^  0  .0  2  100.0 

FEMALE  0  .0  1  100.0 

MALE  0  .0  1  100.0 


OH  STATE  TOTALS  <  2  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0  .0  2  22.2 

FEKCLE  0  .9 

MALE  0  .0 

OKLAHOMA 

OK    U  OF  OKLAHOMA  NORMAN  CAM 


50.0 
U.3 


TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*  MALE  0  .0 

6*          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*  MALE  *    0  .0 

OREGON 

OR    OREGON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *  0  .0 


.0 
.0 
.0 


^  1   INST  ITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


OR.         STATE  TOTALS  ( 
**TOTAL  0 
FEMALE    *  0 
HALE  0 

PENNSYLVANIA 

PA    CARNEGIE-MELLON  U 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
PA    LEHIGH  UNIVERSITY 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
PA    PA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


PA    U  OF  PENNSYLVANIA* 


TOTAL 
FEMALF 
MALE 

PA    U  OF  PITTSBG 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

MAIN  CAMPUS 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.6 

.0 
.0 
.0 


PA  STATE  TOTALS  I  5  INST  ITUT  l$h$  ) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

RHO0.E  ISLANO 


RI     BROWN  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


.0 
.0 

,0 


.-o 

.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


NUMBER 


1  OR 

TOTAL 

WHITE 

NON-RES IOENT 

ISLANOER 

nu  run  ii* 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALl  EN 

TOTAL 

R 

* 

NUMBER 

X 

NUMBER 

■ 

X 

NUMBER 

z 

NUMBER 

X 

NUM8ER 

: 

a 

w 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

o 

•0 

1 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0' 

•0 

0 

lo 

o 

0 

.0 

a 

.0 

0 

.0 

1 

100,0 

0 

.0 

«  I 

0 

.0 

A 

u 

•  0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

I 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1C0.0 

o 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

A 

1  co.'o 

0 

.0 

A 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

Q 

•  0 

1 

0** 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

3 

100.0 

o 

•  0 

3 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

3 

A2.9 

57.1 

7 

0 

.0 

o 

o 

0 

.0 

1 

ICO.O 

0 

!o 

1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

2 

33.3 

A 

66.7 

6 

0 

.0 

2 

100.0 

-o 

,  -0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

IP 

.0 

1 

100.0 

0 

•0 

0 

.0 

I 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10G.C 

D 

.0 

0 

•0 

1 

0 

.CK 

0 

.0 

2 

22.2 

3 

33.3 

**Io 

9 

0 

.0 

o 

•0 

1 

50.0 

1 

5C.0 

0 

©  2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

U.3 

2 

2B.6 

5  7.1 

7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

-v  1 

100.0 

I 

0 

.0 

0 

.0 

°4 

.0 

0 

•  .0 

^  0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

- 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

i  OC.O 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

IOC.  0 

1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

lo 

o 

0 

.0 

0 

!o 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1 00.0 

c  I 

0 

.0 

•  0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

lo 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.C 

Q 

•  0 

u  1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•J> 

0 

.0 

Q 

.0 

0 

0 

•  0 

Q 

.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

I 

0 

.0 

o 

.0 

~  0 

.0 

5 

83.3 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

!o 

0 

*  -o 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

A 

BO.O 

1 

2  0.  0 

5 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

•0 

1 

0 

.0 

^x'o 

0 

0 

.0 

66.7 

1 

S3.  S 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

66.7 

1 

33.3 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

66.7 

3 

33.3 

9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•0 

o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

66.7 

3 

33.3 

9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

60.0 

2 

'♦0.0 

5 

0 

.0 

0 

\o 

0 

.0 

1 

!00.0 

0 

•0 

1 

0 

.0 

0 

•.0 

0 

.0 

2 

50.0 

2 

50.0 

A 

0* 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

17 

7C.3 

7 

2  9.2 

2A 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

15 

68.2 

7 

31.6 

22 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0. 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

^ERJLC 


I57A 


TABLE  B.     TOTAL  0OCTU**S 


AMERICAN  I  NO  UN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


BLACK       '        ASIAN  OR 
NON-HI SPANIC  PACIFIC  I SLANOER  HISPANIC 


NoMBtft 


COMPUTER  ANO   INFORMATION  (07  001 


HI    .      STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  -0 

'FEMALE  0  -0 

HALE  *  0  -° 

TENNESSEE 

TN    VANOERBILT  UNIVERSITY 

TOTAL  0  -0 

F  I:  HALE  0  .0 

MALE       «•  1     0  .0^ 

TN          STATE  TOTALS  I  . 

TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  •<> 


1  *INSTITUT10NS>- 
0  .0 
0 
0 


io 


.0 
.0 
.0 


NUMBER 


1  .INSTITUTIONS! 
0  .0 
0 
0 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NQN-RESI OENT 
ALIEN 


TOTAL 


.0 
.0 
.0 


1  100.0 

0  .0 

1  100.^0 


2  100.0 

o  *  *o 

2  100.0 


2  100.0 
0  .0 
2  100.0 


NUMBER 


0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


NUMBER 


TEXAS 

TX    TEXAS  ACM  U  MAIN  CAMPUS 

TOT'AL  0  .0, 

FEMALE  0  .0 

MALE  0^  .0^ 

TX    O  OF  TEXAS  AT  AUSTIN^ 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .C 

MALE  0  '.0 


TX          STATE  TOTALS^  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .     0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2  INSTITUTIONS) 
0  .0 

-  0 
0 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.C 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 

•:°o 


.0 
.0 
.0 


7  77.8 
2  100.0 

5  71.4 

6  100.0 
0  .0 
6  100.0 

IS  86.7 
2  100.0 
11  84.6 


2  22.2 
0  .0 
2  ,28.6 


.0 
-0 
.0 


14.3 
•  0 
15.4 


9 
2 
7 

6 
0 
6 


15 
2 
13 


UTAH 

UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 

TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

MALE  ,  0  .0 

a  * 

UT          STATE  TOTALS  f 

TOTAL  »       0  .0 

FEMALC  0  *3 

MALE  0        -°  6 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS! 
.  0  .0 
0 
0 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
•  0 


5  100.0 
0  .0 
5  1-00.0 


5  100.0 
5  100.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


VIRGINIA 

VA     U  OF  VIRGINIA   MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
VA    VA  POLY 
TOTAL 
FEMALE 
MALC 


INST 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

ANC  STATE 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


yA          STATF  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2  INSTITUTIONS! 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 1\1 

5  ioo.o 

1  100.0 

o*  .o 

1  100.0 


4  100.0 
0  .0 
4  100.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


WASHINGTON 

o 

HA     UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 

TOTAL  0        .0  0 

FEHALC  0        .0  0 

MALE  .0        .0  0 

WA     WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  '  0.0  0 

FEMALE  0        .0  0 

HALE  0        .0  0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
,0 


HA           STATE  TOTAL S  I  ?  INSTITUTIONS! 

0  .0  0  .0 

0  .0  0  .0 

*  0  .0  0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


WISCONSIN 

HI     U  OF  WISCONSIN  MAOISON 

TOTAL  0  •£ 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -° 

Wl          STATE  TOTALS  (  1 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MA  Lt  0  .0 


.0 
.0 
.0 


THE  STATES  AND  O.C.*  i 

TOTAL              .  0  .0 

FEMALE                 0  -J 

MALE                Q>  •*> 


1  INSTITUTIONS! 
0  .0 
0  .0 

0  .0 

55  INSTITUTIONS! 
4  1.7 

1  3.3 
3  1.5 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

< 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

8 

3.4 

1 « 

0 

.0 

0 

8 

3.9 

I 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 


.0 
.0 

.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


•  4 
.0 
.5- 


0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

w       4  100.0 

0 

.0 

1  50.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

1  50.0 

0 

.0 

6  85.7 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

5  83.3 

0 

.0  • 

9  81.8 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

7  77.8 

1 

0 

.0 

9  81.8 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

7  77.8 

13 
1 
12 


3.3 
5.8 


175  74.2 
28    9?. 3 
147  71.4 


.0 
.0 
.0 

50.0 
•  0 
50.0 


1  14.3 

0  .0 

1  16.7 


2  18.2 
0  .0 
2J  22.2 


2  18.2 
0  .0 
2  22.2 


48 
1 
47 


20.3 
3.3 
22.8 


11 

2 
9 


11 

2 
9 


,236 
30 
206 


9 

ERIC 


1575 


1635 


•>  ( ■ 


TABL^E 


TOTAL  OCC TOR'S 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE i 
ETHNICITY.  A NO  SEX:     INSTITUTION  AND  6TATc«  1970-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN -NATIVE- 


NUMBER 


BLACK 


ASIAN  OR 


-NON-HI SPANIC-PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


>  NUMBER 


COMPUTER  AMO  INFORMATION  <OTOO"f 


OUTLYING  AREAS 


TOTAL 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

MALE 

0 

MAJOR  FIELO 

AGGREGATE 

0700 

TOTAL 

0 

•oi 

FEMALE 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


55  INSTITUTIONS! 
4  ^1.7  8 


EDUCATION  10600) 
ALABAMA 

At     AU8URN  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE       *  0.0 
MALE  0  .0 

*~Kl     UNIVERSITY  OF  ALA8AMA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0    p  .0 

HALE  .0  .0 

AL          STATE  TOTALS  t 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 &  .0 

MALE        *        0  .0 


3 
0 
3 

11 
7 
4 


3.3 
1*5 


7.9 
•0 
13.6 

10.8 
14.6 
7.4 


INSTITUTIONS) 
14  10.0 


*  ARIZONA 

AZ     ARIZONA  STAT,E  UNIVERSITY 

TOTAL  1  1.2 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2.3 
AZ     NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 

TCTAL  -0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *  0    '    .0  , 
AZ     UNIVERSITY  OF  ARIZONA 

TOfAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *0  .Q 


10.9 
9.2* 


3.7 
2.6 
4.7 

10.3 
16.7 
8.7 

.0 
.0 
.0 


AZ          STATE  TOTALS 

TOTAL  I  t 

FEMALE  0 

MALE  1 

ARKANSAS 


( 

.6 
.0 
1.2 


INSTITUTIONS*) 
6  3.8 


AR  U  OF  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 
)       TOTAL  0  .0 

s     FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


2. a 

,4.7 


10.3 
9.1 
11.1 


AR  STATE  TOTALS  f 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  • 

MALE  0  .0 

CALIFORNIA 

CA    SAN  FRANCISCO  STATE  U 


INSTITUTIONS) 
3  10.3 


9.1 
11.1 


TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

CA  CLARENONT 

GRADUATE  SCHOOL 

TOTAL 

1  2.7 

4 

10.6 

FEMALE 

0  .0 

3 

17.6 

MALE 

1  5.0 

1 

5.0 

CA  FIELDING 

INSTITUTE 

0 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

CA  STANFORD 

UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

7 

11.1 

FEMALE 

0  .0 

5 

25.0 

MALE 

o  x.o 

2 

4.7 

CA     U  OF 

CAL- 

BERKELEY 

TOTAL 

1  1.9 

8 

15.4 

FEMALE 

1  3.3 

4 

13.3 

MALE 

0  .0 

4 

18.2 

CA    U  OF 

CAL- 

LOS  ANGELES 

TOTAL 

1  2.3 

3 

6.8 

FEMALE 

1  4.3 

0 

•  0 

HALE 

0  .0 

3 

14.3 

CA    U  OF 

CAL- 

RIVERSIDE 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  #0 

0 

.0 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

*  X 

.0 

^0 

.0 

0 

.0 

.0 

"o 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3.4 

1 

•  4 

13 

S.5 

A 
•  U 

u 

A 

.  u 

I 

3.3 

3.9 

1 

.5 

\2 

sIb 

.0 

0 

.0 

; 
3 

7.V 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

3 

13.6 

.0 

0 

.0 

11 

10.8 

.0 

0 

.0 

7 

14.6 

.0 

b 

.0 

4 

7.4 

.0 

0 

.0 

14 

10.0 

.0 

0 

.0 

7 

1C.9 

.0 

0 

*  .0 

7 

9.2 

c 

2.5 

5 

6.2 

11 

13.6 

2.6- 

2 

5.3 

4 

10.  5 

2.3 

1  3 

-  7.0 

7 

16.3 

.0 

0 

.0 

3 

10.3 

•  0 

o 

.0 

1 

16.7 

0 

!o 

2 

8.7 

.0 

7 

15.2 

7 

15.2 

.0 

2 

7.4 

2 

7.4 

.0 

5 

26. 3o 

^  5 

26.3 

1.3 

12« 

7.7 

21 

13.  5 

1.4 

4 

5.6 

7 

9.9 

1.2 

8 

9.4 

14 

16.5 

3.4 

*  1 

3.4 

5 

17.2 

.0 

1 

9a 

2 

18.2 

5.6 

0 

.0 

3 

16.7 

3.4b 

1 

3.4 

5 

17.2 

.0 

1 

9.1 

2 

18.2 

5.6 

0 

.0 

3 

16.7 

•  0 

0 

.0 

1  0 

•0 

•  c 

0 

.0 

0 

*  "0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

.  0 

2 

5.  4 

7 

18.9 

.0 

0 

.0 

3 

17.6 

•  0 

2 

I  0.0 

4 

20.0 

•  0 

0 

♦  0 

•3  Q 

•  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

1.6 

3 

4.  8 

1 1 

1 7.  5 

•  0 

1 

5.0 

6 

30.0 

2.3 

• 

2 

4.7 

5 

11.6 

3.8 

1 

1*9 

12 

21.1 

3.3 

0 

.0 

6 

2  0.0 

4.5 

4.5 

6 

27.3 

.0 

6.  A 

7 

15.9 

•  0 

4.3 

2 

8.7 

•  0  \ 

2 

9.5 

5 

23.8 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0' 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

4  0 

.0 

WHITE 
NON-HI  SPANIC 


NUMBER 


NON-RES  I  CENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
*  NUMBER 


0 

.0 

0 

.0 

0 

D 

.0 

0 

'.0 

0 

0 

•  0 

0 

*  0 

0 

175 

7*. 2 

48 

20.  3 

236 

28 

93.3 

1 

3.3 

30 

14  7 

71.4 

47 

22.8 

206 

34 

89.5 

1 

2.6 

38 

1 5 

93.8 

I 

6.3 

16 

1<> 

86.4 

0 

.0 

22 

79 

77.  5 

11.8 

102 

7C.2 

3 

6.  3 

48 

41 

75.9 

9 

16.7 

54 

113 

80.  7 

13 

9*3 

140 

53 

82.  8 

6.3 

64 

60 

78.9 

9 

11.8 

76 

>70 

86.4* 

0 

.0 

81 

3  4 

89*5 

0 

.0 

36 

36 

63.7 

0 

lo 

43 

2  6 

69.7 

0 

•  0 

?9 

83.  3 

•  0 

21 

91.* 

0 

.  0 

23 

34 

73.9 

5 

10.9 

46 

24 

88.9 

1 

27 

10 

52.6 

C  I  •  1 

19 

1 30 

8.3.  3 

5 

3.2 

I  56 

63 

88.7 

1 

1.4 

71 

67 

78.8 

4 

^7 

85 

c  <? 

79.3 

I 

3.4 

2? 

81.8 

0 

•  0 

14 

77*8 

1 

5.6 

18 

\ 

2  3 

79.3 

I 

3.4 

*  29 

9 

8U8 

0 

.0 

II 

14 

77.8 

1 

'5.6 

18 

1 

100.  0 

A 

•  0 

I 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

To 

0 

.0 

0 

£V 

78  .4 

1 

2.7 

37 

1 4 

82.4 

0 

lo 

17 

15 

75.0 

1 

5.0 

20 

9 

10  c.  0 

Jo 

•  0 

9 

Q 

100.0 

0 

.0 

8 

1 

100I0 

0 

.0 

1 

43 

68.3 

9 

14.3 

63 

13 

65.0 

1 

5.0 

20 

30 

69.8 

8 

18.6 

43 

39 

75.0 

1 

1.9 

52 

23 

76.7 

1 

3.3 

30 

16 

72.7 

0 

•  0 

22 

34 

77.3 

3 

6.8 

44 

19 

82.6 

2 

8.7 

23 

15 

71.4 

1 

4.8 

21 

4 

100.0 

0- 

•  0. 

4 

1 

100.0 

0 

.0* 

1 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

EERJC 


1636 


1576 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER    ,  C 


BLACK,  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC,! SLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


EDUCATION  (0600) 
CALIFORNIA 

CA     U  OF  CAL-SANTA  BARBARA 
TOTAL  '0  *0 

FEMALE  iO  .0 

Shalf  o  .0 

CA    UNIVERSITY  OF  THE  PACIFIC 
TUT AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  SAN  FRANCISCO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA     U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 
TOTAL  1 
FEMALE  0    ,  .0 

MALE  1  •? 


0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

4 

15*4 

3 

20*0 

1 

9*1 

6 

""#♦4 

4 

2 

1.9 

iff 

I 


CA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  *  v' 

*    FEMALE  2  1*0 

MALE  2  .8 

COLORAOO 

CO    COLORAOO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  '  *0 

^MALE  0  *0 

CO    U  OF  COLORAOO  AT  BOULOFR 
TOTAL  <*  »0 

FEMALE  0  *0 

HALEjtf?  0  .0 

CO    UNIVERSITY  OF  OENVtR 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CO    U  OF  NORTHERN  CCLORAOO 
TOTAL  2  2*3 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  3*1 


II  INSTITUTIONS) 


32 
19 
13 


7.1 
9.5 
5.3 


1 

5.3 

0 

•  0 

1 

6.3 

4 

6.9 

1 

4.2 

3 

8.8 

0 

•0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

CO         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 2  1.1 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 2  1.6 

*           *  * 
CONNECTICUT 

CT    UNIVERSITY  OF  CONNECTICUT 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                C  .0 

MALE                 0  .0 


4  INSTITUTIONS) 
5  •  2.8 
1  1.8 
4  3.3 


3.3 
4*5 
2*6 


CT          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


INSTITUTIONS) 
2  3.3 
1  4.5 
1  2.6 


HISPANIC 

* 

NUMBER 


13. 
9. 

16.7  »V 


.0 

•IS. 


25.0 
20*0 
28.6 

11*5 
20*0 
*0 

2.8 
1*4 

3.7" 


17 
7 
10 


3.8 
3.5 
4.0 


.0 
.0 
.0 

1.7 
.0 
2.9 

•  0 
.0 
.0 


1  1*2 

r  1.6 


2 
2 


1*1 
.C 
1*6 


.0 
.0 
•  0 


2 
0 
2 

•1 
1 
0 

2 
1 


8.7 
.0 
}6«7 

8*3 
20*0 
*0 

7.7 
6.7 
9.1 


TOTAL 
MINORITY 


NUHBER 


MHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


5  21*7 

1  9*1 
4  <  33*3 

4  33*3 

2  40*0 
2  26*6 

9  34*6 

7  46*  T 

2  18*2  v 


2 

1*1 

14 

7.9 

0 

♦  0 

5 

7.1 

2 

1.9 

9 

8.4 

16 

3.6 

69 

15.4 

4 

2.0 

32 

15**9 

12 

4.9 

37 

1 5*0 

0 

♦  0 

1 

5.3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

6.3 

3 

5.2 

8 

13.8 

2 

8.3 

S 

12.5 

1 

2.9 

5 

•*  4.  7 

0 

♦  9 

0 

.0 

0 

0 

0 

1  .0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

3.5 

0 

♦  0 

0 

.0 

o. 

♦  0« 

3 

4.7 

3 

1.7 

12 

6.  t 

2 

3*6 

3 

5.4 

1 

.8 

9 

7.3 

0 

.0 

2 

3.3 

0 

.0 

1 

4.5 

0 

.0 

1 

2.6 

*ON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
f     .  NUMBER 


2  3.3 
V  4.5 
1  2.6 


15 

65.2 

3 

13*0 

10 

90*9 

0 

*0 

5 

41*7 

3 

25*0 

7,* 

56*3 

1 

8*3 

2 

40*0 

•  1 

20*0 

5 

71*<* 

0 

•0 

17 

65*4 

0 

.0 

6 

°53*3 

0 

.0 

9 

81*6 

0 

.0 

154 

.87*0 

9 

5.1 

63 

90*0 

2 

2.9 

91 

85*0 

7 

6.5 

352 

78*6 

27 

6.0 

162 

80*6 

7 

3.5 

190 

76*9 

20 

8.1 

18  94*7 
3  100*0 

15.  93*8 

43  74*1 

19  79*2 
24  70*6 

16  100*0 


147 
48 
99 


100*0 
100*0 

81*4 
86*4 
79*7 

9» 

82.1 
85*7 
80*5 


53  8C «9 
19  86*4 
3*.  87*2 


53  86*9 
19  86*4 
34  87*2 


0 
0 
0 

7 
2 
5 

0 
0 
0 

13 
3 
10 


•  0 
.0 

•  0 


12 


1 

8.3 
14.7 

•  0 

•  0 

•  0 

15.1 
13.6 
15.6 


20  11.2 
5  8.9 
15-  12.2 


6  9.8 
2  9.1 
4  10.3 


6  9.8 
2  9.1 
4  10.3 


23  * 

11 

12 

12 
5 
7 

26  « 

15 

11 

177 
70 
107 


446 

201 
247 


19 
3 
16 

58 
24 
34 

16 
7 
9 

66 

22 
64 


179 
56 
123 


61 
22 
39 


61 

22 
39 


OELAWARE 

OE    UNIVERSITY  OF  DELAWARE 

.TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  .0 

MALE  D  »0 


OE          STATfc  TOTALS  ( 

TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

OISTRICT  OF  COLUMBIA 

OC    AMERICAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  o°  •° 

MALE  0  *0 

OC    CATHOLIC  U  OF  AMERICA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

OC    CALLAUOET  COLLEGE 
fOTAL  0  .0 

FEMUe  0  .0 

HALE  0  .0 

DC    GEORGE  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


I  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


6  i  j. 8 
4  28.6 
2  11.1 


2 
1 

0 
0 
0 

13 
4 
9 


10.3 
22.2 
5.0 

•  0 
.0 

•  0 

41*9 
36.4 
45*0 


.0 
.0 
.0 


3.1 
.0 
5.6 

3.4 
.0 
5.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

♦  0  * 


2  100*0 
2  100.0 
0  .0 


2  100.0 
2  100.0 
0  *0 


7 

21.9 

25 

78*1 

4 

26*6 

10 

71*4 

3 

16.7 

15 

63*3 

4 

13*8 

20 

6*9*0 

2 

22*2 

6 

66*7 

2 

10*0 

14 

70*0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

100*0 

13 

41.9 

17 

54*6 

4 

3o*4 

7 

63*6 

9 

45.  ftp 

10 

50*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

5 

17.2 

1 

11*1 

4 

20*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

3.2 

0 

•  0 

1 

5.0 

32t 
16?» 


29 
9 
2C 


1 
1 

31 
11 

20 


ERLC 


1577 


1637 


TABLE  •♦ 


TOTAL  OOC TOR'S 


OEM liS  FOR  MAJOR  #IELO  CQNFERREQ  B>  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACO. 
ETHNICITYt  AND  SEX: 


INSTITUTION  ANO  STATE  H78-1979 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR 

^ALASKAN  NATIVE    ,  NQN-HI SPANI C  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER 

Ecucirio*  tosoo 

OISTRICT  OF  COLUMBIA 
OC    HOWARO  UNIVERSITY 


TOTAL  0 

♦  P 

FEMALE  0 

•  G  • 

MALE  0 

•  o 

OC         STATE  TOTALS 

<  5 

TOTAL  0> 

•0 

FEMALE  0 

.0 

MALE  0 

•  0 

F LOR  10 A 

FL    HEEO  UNIVERSITY 

p 

TOTAL            .  0 

•  0  • 

FEMALE  0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

FL    NOVA  UNIVERSITY 

TOTAL  I 

.» 

FEMALE  0 

•  0 

MALE  I 

.5 

FL    FLA  ATLANTIC  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•0 

FEMALE             1  0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

FL    FL  OR  I  OA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  2 

1.5 

FEMALE  0 

•  0 

MALE  2 

2.4 

FL    UNIVERSITY  OF  FLORIOA 

TOTAL  0 

♦0 

FEMALE      ,  0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

FL     U  OF  SOUTH 'FLORIOA 

TOTAL       >  0 

♦  0 

FEMALE  0 

A 

MALE  \<M 

•  0 

NUMBER 


NUMBER 


•  0 

•  0 
.0" 


INSTITUTIONS) 
22  22*9 


10 
12 


27*8 
20*0 


3  17*6 
2  33*3* 
1  9.1 


TOTAL  *  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 

FL    UNIVERSITY  OF  SARASOTA 

TOTAL  1  1*7 

FEMALE  0  *0 

MALE        \        1  2*6 

FL         STATE  TOTALS  C  8 
TOTAL                 4  *6 
FEMALE                0  *0 
MALE                 4  1*0 


65 
39 
26 

1 

0 
\ 

11 
5 

6 

6 
3 
.3 

0 
0 
0 

2 
0 
2 


19*5 
27.7 
13*5 

4*8 
.0 
6.7 

8.1 
9*4 
7.2 

7.3 
7.3 
7.3 

.0 

•  0 
.0 

8.7 

•  0 
25*0 


12  20*0 
«"7  31*8 
5  '13*2 

INSTITUTIONS) 
100  ,  14*8 
56  19*6 
44  11*2 


1  50.0 
1  100*0 
0  *0 


1 

0 

1 

2  • 

1 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1) 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


I  1.7 
1  4.3 
0  *0 


HISPANIC 
NUMBER 


3*1 
2*8 
3.3 


5.9 
.0 
9.1 

•  6 
.7 
.5 

\o 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

1*2 
.0 
2.4 

•  0  < 

.0  ■ 

.0 

.0 


.0 
•0 
.0 


TOTA*L 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT  « 
ALIEN  «  fjOTAL 


1  50*0 
1  100*0 
0  *0 


25  26*0 
11  30*6 
14  23*3 


64 
24 
40 


.0 
.0 
.0 


.66.7 
66*7 
66*7 


0 

.0 

4 

23.5 

13 

76*5 

0 

i.O 

<.  2 

33.3 

4 

66*  7 

o 

♦  0 

2 

18*2 

9 

61*8 

5 

,U5 

73 

21*9 

260 

77*8 

1 

•7 

41 

29*  1 

99 

70.2 

4 

2*1 

32 

16*6 

161 

83*4 

1 

4*8 

2 

9.5 

19 

90*5 

0 

0 

*0 

6 

100*0 

1 

6*7 

2 

13*3 

12 

86*7 

2 

1*?  . 

11.0- 

100 

73*5 

2 

3*8 

7 

13*2 

38 

71*7 

vV° 

.0 

ft 

9*A 

62 

74*7 

4 

4.9 

11 

13*4 

6* 

82*9 

3 

7.5 

6 

14*6 

33 

80*5 

1 

2*4 

5 

12*2 

35 

85*4 

0 

•0 

0 

.0- 

lCn.o 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

100*0 

4 

4*3 

3 

13*0 

20 

87*0 

1 

6*7 

1 

6*7 

14 

93*3 

0 

*0 

2 

25*0 

6 

75*0 

1 

1*7 

15 

2S.Q 

44 

73*3 

0 

'  *0 

8 

36*4 

14 

63.6 

1 

2*6 

7 

18*4 

30 

78*9 

«? 

14 

2*1 

123 

18.2 

528 

78.0 

7 

2.5 

65 

22.8 

209 

73*3 

7 

1.8 

58 

14*8 

319 

61*4 

NUMBER 


1  50.0 

0  *0 

1  100*0 


1 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

21 
8 
13 


7.3 
2*8 
10*0 


.0 

•  0 

•  0 

•  3 
.7 

•  0 

•0 
.0 
.0 

15*4 
15*1 
15*7 


3  3*7 
2  4*9 
1  -*2*4 


♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

1*7 
.0 
2.6 


NUMBER 


26  3.8 
11  3*9 
15  3*8 


96 
36 
60 


17 
6 
11 

334 
141 
193 

21 
6 
15 

136 
53 
83 

82 
41 
41 

4 
1 
3 

23 
15 
8 

60 
22 
38 


\  677 
^  285 
392' 


GEORGIA 

GA    ATLANTA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  ,*0 

MALE  0  *0 

GA  .GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1.0 
2.1 
•  0 


•  6 
1.2 

•  0 


GA          STATE  TOTALS 

TOTAL  1 

'   FEMALE  1 

MALE  0 

HAWAII 


HI     U  OF  HAWAII  AT  MANOA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


'  0 
0 


100.0, 

100.0 

100.0 

8.3 
9.4 
7.1 

6*2 
2*1 
10*0 


INSTITUTIONS) 
16  9*9 
7  8*5 
9  11.3 


HI         STATE  TOTALS  C 
TOTAL  .  0 

FEMALE 
MALE 

IOAHQ 


'10    IOAKO  STATE  UNIVERSITY 


1  INSTITUTIONS) 


•TOTAL 
FEHtLE 
MALE 


.0 
•  0 
.0 


25*0 
•  0 
33.3 


1  25*0 

0  *0 

1  33*3 


c 

.0 

5 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

130*0 

5L 

.0 

0 

.0 

5 

8.3 

~9U7 

0 

.0 

3 

9.4 

29 

90.6 

0 

.0 

2 

7.; 

26 

92.9 

0 

e.0 

7 

7.2 

84 

86.6 

0 

.0 

2 

4.3 

45 

95*7 

0 

.0 

5 

*10*0 

39 

76*0 

0 

.0 

'  17 

10.5 

139 

85*6 

0 

.0 

8 

9.  8 

74 

90*2 

0 

.0 

9 

11.3 

(f  65 

81*3 

25.0 
.0 
33*3 


25*0 
.0 
33.3 


.0 
.0 
.0 


3  75.0 

1  100.0 

2  66*7 


3  75*0 

1  100*0 

2  . 66*7 


3  100.0 

1  100*0 

2  100.0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

6.2 
.0 
12*0. 


3.7 
*0 
7.5 


.0 
•  0 
.0 


5 
3 
2 

60 
32 
28 

97 
47 
50 


162 
82 
80 


rERJC 


157B 


TABLE  8.     TOTAL  gOCTOt'S 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY t  AND  SEX:     INSTITUTION  *NO  STATE  1970-1979 


AMERICAN  JKCIA* 
ALASKAN  NATIVE 


NUMB  ER 

«> 

EDUCATION  (0600) 
I  OAK)  \ 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HiSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCN-RES IQENT 
\LIEN 

NUMBER 


5  \  TOTAL 
X  NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

V  o 

.0 

0 

10 


STAtl^YfiTALS  ( 


FEMALE      ^V*  '0 
MALE  0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 


.0 
.0 


.0 

.0 
.0 


.0 
.0 

.c 


.0 
.0 
.0 


1* 

.0 


.0 
.0 
.0 


\Z  92.3 
5  100.0 
7  67.5 


15  93.8 
6  100.0 
o  90.0 


7.7 

•  0 
12.5 


6.3 
•  0 
10.  0. 


13 
5 
6 


16 
6 
10 


ILLINOIS 

IL    ILLINOIS  STATE  LNI VERSITY 
TOTAL  0  .0 

•FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    LOYOLA  U  OF  CHICAGO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0^ 

MALE  0  .0 

IL    NORTHERN  ILL  UNIVERSITY 
TOTAL  •     0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  1  1*8 

FEMALE.  I  2.7 

MALE  0  .0 

IL    STHN  ILLINOIS  U  CARBONOL 


15.* 
•0 
2C.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 


  0  ^.o 

IL    UNIVERSITY  OF  CHICAGO 

TOT-AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    U  OF  ILL  UR8ANA  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


— v  MA 


FEMALE 
MALE 


INOIANA 


STATE  TOTALS 
AL 


7  INSTITUTIONS) 


1 

.2 

29 

7.1 

1 

.6  .*  ^ 

9 

5.5 

0 

.0  '  ' 

20 

8.2 

IN    BALL  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

0  .0 

MALE 

0  .0 

IN    INQUNA  STATE  U  MAIN 

TOTAL 

0  .CP 

FEMALE 

0  .0 

MALE 

0  .0 

IN  INDIANArU 

61  COM  INGTON 

TOTAL 

2  1.1 

FEMALE 

1  *»1.4 

MALE 

1  1.0 

IN    PUROUE  U 

main  Campus 

TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

0  .0 

MALE 

C 

o  *o 

IN  STATE 

TOTALS  ( 

TOTAL 

2  .8 

FtHALE 

1  1.0 

MALE 

1  .4 

CAM 


3 
2 
1 

0. 
0 
0 

7 

5  ' 
7 

0 
0 
0 


6.5 
14.3 
3.1 

.0 
.0 
.0 

4.0 
6.9 
1.9 

*  .0 
.0 
.0 


4  INSTITUTIONS) 


IP 
7 
3 


3.8 
6.7 
1.9 


1  3.6 

0  .0 

1  5*0 


2 

5.0 

4 

10.0 

0 

.0 

3 

16.7 

2 

9.1 

1 

*  4.5 

2 

2.7 

0 

.0 

1 

4.8 

0 

.0 

1 

1.9 

0 

.0 

4 

7.0 

0 

.0* 

2 

5.4 

0 

.0 

2 

10.0 

0 

.0 

< 

7 

"  6.6 

4 

4.9 

3 

9.4 

3.1 

4 

8.2v 

3 

6.1 

1 

4.8 

1 

4.8 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.1 

1 

7.1 

9 

8.0 

8 

7.1 

3 

6.8 

5 

11.4 

6 

8.8 

3 

4.4 

.0 

•2 

.0 

7.5 
16.7 
•  0 

.0 
.0 
.0 


0 

0  , 
0 

0 

0  * 

0 

0 

0 

3 
1 

2 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
,0 
.0 

2.7 
2.3 
2.9  . 


16 

4.4 

6 

1.5 

9 

5.5 

4 

2.4 

9 

3.7  e 

2 

•  8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

c 

.0 

1 

5.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.7 

0 

.0 

1 

•  6 

o- 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.0 

I 

4.3 

0 

•  0 

1 

7.1 

0 

.0 

0> 

.0 

0 

* 

.0 

1 

.4 

z 

.6 

1 

1.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.3 

5  19*2 

0  .0 

5  25.0 

9  22.5 

6  33.3 
3  13.6 


2 
1 
1 

5 
3 
2 

11 
4 
7 

2 
0 
2 

20 
9 
11 


2.7 
4.8 
1.9 


6.1 
10.0 

13.6 
12.5 
14.3 

9.5 
.0 
14.3 

17.9 
2C.5 
16.2 


54  L3.2 
23  13.9 
31  12.7 


20 

76.9 

1 

3.6 

26 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

14 

70.0 

1 

5.0 

2oy 

31 

77.5 

0^ 

.0 

40 

12 

66.7 

0 

.0 

18 

19 

86.4 

c  0 

.0 

22 

70 

9^.9 

1' 

1.* 

73 

?0 

95.2 

0 

.0 

°21 

60 

96.2 

1 

1.9 

52 

47 

82.5 

5 

8.8, 

57 

31 

83.  8 

3 

8.1 

37 

16 

80.0 

2 

10.0 

20 

61 

75.3 

9 

11.1 

81 

28 

87.5 

0 

•0 

32 

33 

67.3 

9 

IB. 4 

49 

•U 

76.2 

3 

14.3 

21 

6 

85.7 

1 

14.3 

7 

10 

71.4 

2 

1\.3 

92 

82.1 

0 

.0  " 

112 

35 

79.5 

0 

.0 

44 

57 

83.8 

0 

.0 

68 

337  82.2 
138  83.6 
199  81.2 


19 
4 

15 


4.6 
2.4 
6.1 


<* 

3 

6.5 

42 

91.3 

1 

c  Z.Z 

2 

14.3 

12 

85.7 

0 

•  *.o 

1 

3.1 

30 

93.8 

1 

3.1 

1 

5.6 

ti  15 

83.3 

2 

11.1 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

.0 

1 

7.7 

10 

76.9 

2 

15.4 

10 

5.7 

141 

8<f.6 

24 

13.7 

6 

8.3 

56 

77.8 

10 

13.9 

4 

3.9 

85 

82.5 

14 

i 

13.6 

1 

4.3 

16 

7b. 3 

4 

17.4 

1 

7.1 

10 

71.4 

3 

21.4 

0 

.0 

8 

88.9 

1 

» 

Il.l 

15 

5.7 

216 

82.4 

31 

9 

8.6 

83 

79.0 

13 

6 

3.8 

133 

84.7 

18 

U.3 
12.4 
11.5 


410 
165 
245 


46 

14  * 
32  < 

18 
5 
13 

175 
72 
103 

23 
14 
9 


262 
105 
157 


IOWA 

1A    OKAKE  UNIVERSITY 

TOTAL                C  .0  0  .0 

FEMALE                 0  .0  0  .0 

M\LE                 0  .0  0  .0 

IA    IOWA  STATE  U  SCI  L  TECMN 

TOTAL                 0  .C  ^       7  15.9 

FEMALE                0  .0  2  15.4 

MAlE                0  .0  5  16.1 

I A    UNIVfRSITY-OF  IOWA  * 

TOTAL                0  .0  *         2  2.5 

FEMALE                 0  .0  0  .0 

MALE                0  .0  2  m  4*3 


IA  ST  ME  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0\ 

FEMaLE  0  .0 

MALE  0  .0 


INSTITUTIONS) 
9  6.5 
2  4.7 
7      8.3  ° 


ERLC 


.0 
.0 
.0 

2.3 

*>.0 
3.2 

.0 
.0 
.0 


.7 
.0 
1.2 


0 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

•0 

0 

.0 

6 

100.0 

0, 

.0 

0 

.0 

7 

100.0 

•  0 

8 

lfc.2 

30 

68.2 

0 

.0 

2 

15.4 

9 

69.2 

0 

.0 

6 

19.4 

21 

67.7 

1 

1*2 

4  *  * 
3 

*  Al 

61 

75.3 

1 

2.9 

1 

2.9 

30 

85.7 

0 

.0 

2 

Q 

4.3 

31 

67.4 

1 

.7 

•  11 

8.0 

)04 

75.4 

1 

1.9 

3 

5.6 

45 

83.3 

0 

.0 

S 

9-5 

59 

7C.2 

w 

1579 


1:639 


6 
2 
4 

17 
4 

13 


s    0  .0 

C   'o  *  .o 


13.6 

lV 

21.0 
11.4 

28.3 


23  16.7 
6  II. 1 
17  20.2 


13 
6 
7 

A4 

13 
31 

81 
35 
46 


138 
54 
84 


\ 


tablI 


TOTAL  0 DC TOR'S 


DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CCNFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  8Y  RACEt 
ETHNlClfVt  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 
EOUCATION  (0800) 
KANSAS  * 

KS    KANSAS  S.-  U  AGR  L 
TOTAL  0 
FEMALE  0  ' 

MALE  0 
KS    U  OF  KANSAS  M*IN 
-TOTAL  0 
FEMALE  0  0 
MALE  0 

KS     '     STATE  TOTALS 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


BLACK  ASIAN  OR  , 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


*PP 

.0 
.0 

C&MPl>£ 
.0  *  * 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


SCi 


4.0  , 

5.9 

3.<T 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 


INST  ITUTIONS) 
2  1.7 
1  2.2 
1  1.3 


KENTUCKY 

KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY* 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


KY  STAT  -  TOTALS 

TOTAL  *  2 

FEMALE  1 
MA  L  E      -Ov  1 

"LOUISIANA 


6.5 
11.1 
4.5 

( 

6.5 
11.  1 
4.5 


3  9.7 
2  22.2 

1  4.5 

INSTITUTIONS) 
'    3  9.7 

2  ..22*2 
1  4.5 


LA    LA^  STATE  U  ANO  AGM  C 
TOTAL  0/-  .0 

FEMALE  •    0  ^0 

HALE  0  .0 

LA    UNIVERSITY  OF  NEW  ORLEANS 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LA    HCNEESE  STATE  UNIVERSITY 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

LA  NORTHEAST  LOUISIANA  U 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
OF  LA 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
LA    NTHHSTN  ST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


LA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

MAINE 


.0 
.0 
.0 


KE    U  OF  MAINE  AT  CRONO 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

ME          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1  4.0 

*  0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

1  9.1 

o 

.0 

1  16.7 

0 

.0 

1  25.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

1'  16.7 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

I  100.0 

0 

to 

U  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

1TUT  ICNS) 

3  6.8 

0 

.0 

1  3.8 

0 

.0 

2  11.1 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

o  ."o 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

HISPANIC 
H  UMBER 


.TOTAL 
%  MINORITY 


NUMBER 


KHITE  <» 
NCN-HISPANIC 


NUM8ER 


KCN-REStOENT 
ALI  fcN 


NUMBER 


0 

.0 

2  5 

4.0 

48 

0 

•o 

1 

5.9 

16 

0 

•  0 

1 

3.0 

32 

0 

».o  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

28 

0 

.0 

0 

.0 

40 

.0 
.0 
.0 


,0 


o 

.0 

-  -° 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.0 

1 

7.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

.0 

I 

33.3 

2 

U.5 

1 

3.8 

I 

5.6 

0 

.0 

0 

.0 

.0, 


.0 

•2' 

.0 


96.0 
94*1  " 
97.0 


1.7 

2.2 
1.3 


5  16.1 
3  33.3 
2  9.1 


5  16.1 
3  33.3 
2  9.1 


33.3. 


5  11.4 

2  7.7 

3  16.7 


.0 
.0 
.0 


.0 


116  95.9 
44.  95.7 
72  96.0 


22  71.0 
6  66.7 
46  72.7 


22  71.0 
6  66.7 
16  72.7 


2 

8. OP 

19 

76.0 

1 

7.  1 

12 

85.7 

'l 

9.1 

7 

63.6 

1 

16.7 

5 

83.3 

1 

26.0 

3 

75.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

16.7 

5 

83.3 

0 

.0 

5 

100.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

20.0 

4 

80.0 

0 

.0 

2 

100.0 

2  66.7 


35  79.3 
23  88.5 
12  66.7 


66.7 
66.7 
o6.7 


66.7 
66.7 
66.7 


TCTAL 
NUMBER 


o 

.0  * 

50> 

o 

.0 

17 

*  * 

0 

.0 

33 

3 

4.2 

71 

1 

J.  4 

29 

2 

<«*»8 

42 

3 

2.  5 

121 

i 

2.2 

2 

2.7 

75 

■ 

12.  9 

31 

o 

.0 

9 

4 

18.2 

i    f  11 

12.9 

31. 

0 

.0 

9 

ie.2 

22 

16.0 

25 

7.1 

14 

3 

27.3 

11 

0 

.0 

6 

o 

.0 

4 

A 

y 

.0 

2 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

o 

•  0 

1 

.0 

6 

o 

.0 

5 

0 

.0 

1 

0 

.0 

5 

o 

.0 

2 

0 

.0 

3 

4 

9.1 

44 

1 

3.8 

26 

3 

16.7 

18 

> 

3 

33.3 

9 

2 

33.3 

1 

33.3 

3 

33.  J 

9 

33.3 
33.  * 


MARYLAND 

MO     JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  ,  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
MO    U  OF  MD  COLLEGE  PARK  CAM 

TOTAL                1         .8  c  ll  8»3 

FEMALE                 Q    *    -0  8  10.0 

MALE                 1       1.9  3  5.7 


MO 


STATE  TOTALS  C 


2  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


; MASSACHUSETTS 

« 

MA    BOSTON  COLLEGE7 


TOTAL 
FEMALE 
.  MALE 


0 
2 


.7 
•  0 
1.9 


5.4 
.0 
8.3 


11 


8.1 
9.8 
5.6 


8.1 

23.1 
.0 


/ 


.0 

."o 

.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

-0 

b 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

.8 

13 

1.3 

9 

0 

.0 

4 

7.5 

1 

.7 

13 

9.6 

1 

1.2 

9 

11.0 

0 

•3 

*4 

7.4 

• 

0 

.0 

5 

13.5 

0 

.0 

3 

23.1 

0 

.   .0  o 

2 

8.3 

3 
2 
1 

102 
63 
39 


100.0 
100.0 
100.0 

76.7 
78.8 
73.6 


105  77.2 
65  79.3 
40    74. 1 


32  86.5 
10  76.9 
22  91.7, 


10 


18 


.0 
.0 
.0 

13.5 
10.0 
18.9 


13.2 
9.8 
18.5 


.0 
.0 
.0 


80 
53 


136 
82 
54 


37 
13 
24 


ERIC 


\ 


40 


1580 


TABLE  8*    TOTAL  OOC 70ft* S 


1  . 


DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERAEO  *Y  INSTITUTIONS  OH  HlCHER  EDUCATION  BY  RA«t 
ETHNICITY*  AND  SSX*     INSTITUTION  ANO  S*TATE0  19TB-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK         *     ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  I-SLANOER 


NUMBER 
EOUCATION  10*00) 
MASSAC  hJs 


NUMBER 


NUMBER 


FEMALE 
/  MALI: 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


_  JETTS 
'  A 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
M^LE  0 
*U    CL  ARK*4JNIVERSITY 
TOTAL  0 
0 

  0 

IA    HARVARD  UNIVERSE* 
TOTAL  1  1.5 

FEMALE  1  2.6 

MALE*  0  .0 

MA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,  0  .0 

KAL£C?v  0  .0 

S?«I?lGFIElD  COLLEGE 
TOTAL  0  .0^ 

FEMALE  0  -CrJ 

MALE  0  .0 

MA    U  OF  MASS  AMHERST  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

rMALE  0  .0 


I 
1 

0 

0 
0 
0 

9 

5  . 
4 

0 
'0 
0 

0 
0 
0 

23 
11 
9 


.6 
1,6 
.0 

.0 

vO 

.0 

13.2 
13.9 
12.5 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

zzlz 

25.6 
19.1 


7  INSTITUTIONS) 
33  9.7 
20 
13 


12.2 
7.4 


MA          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  3  .9 

FEMALE  1  *6 

MALE  2      1. 1 

MICHIGAH 


MI     ANtiREKS  UNIVERSITY 

TOTAL    •             0       ..0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
MI    MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                0        .0  15  11.5 

FEMALE                0       .0  5  11.9 

MALE  0  .0  10  11.4 
MI     U  MICHIGAN-ANN  ARBOR 

TOTAL                 3      1.9  23  14.9 

FEMALE                2      3.1  10  15.6 

MALE                 1       I.I  13 
MI    WAYNt  STATE  UNIVERSI-TY 

TOfAL                0  *    .0  22  31.0 

FEMALE                0       .0  15  42.9 

MALE  0  .0  7  19.4 
MI     WESTERN  MICH  UNIVERSITY 

TOT A(                 0        .0  2  5.7 

FEMALE                0        .0  1  JO.O 

MALE                0        .0  1  4.0 


MI          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 3  .8 

FEMALE          • 2  1.3 

MALE                 1  0  •*» 

'  MINNESOTA 

MN     U  OF  MINN  MNPLS  SNT  PAUL 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 


5  INSTITUTIONS) 
62     15. o 
11  20.3 
31  12.7 


MN          STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

MISSISSIPPI 

MS    MISSISSIPPI  ST  UNIVERSITY 


4  3.8 

3  5.2* 
1  2.1 

INST ITUTIONS) 

4  3.8 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
\0 
.0 


MS    U  OF  MISSISSIPPI  MAIN  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


MS    U  CF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 
TOTAL  m    0  .0 

F  is  MALE  0  .0 

MALt  0  .0 


5.2 
2.1 


20.8 
40.0 
7.1_ 

2.1 
.0 
3.4 

8.0 
5.3 
9.7 


MS 


TOTAL 
FeMA  LE 
MALE 


STATE  TOTALS  C 


3  INSTITUTIONS) 


•  0 

10 

8.3 

A  . 

5 

10.6 

•0  v 

5 

6.8 

HISPANIC 
NUMBER 


2 

1.6 

0 

•  0 

I 

1.6 

0 

£  .0 
^.0 

1 

1.6 

o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

a 

.0 

0- 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0* 

.0 

0 

.0  " 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

X  .0 

c 

.0 

0 

.0 

.6 
.6 
.6 


.0 
.0 
.0 


1 

14. .  •> 

1 

12.5 

JO 

.0 

0 

.0 

1 

16  .  * 

1 

16.7 

2 

1.5 

3 

2.3 

0 

.0 

2 

4.8 

2 

2.3 

1 

1  .1 

1 

.6 

3 

1.9 

0 

.0  " 

1 

1.6 

1 

2 

2.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

5.7 

0 

.0* 

0 

.0 

0 

.0 

2 

8.0 

4 

r.o 

9 

2.3 

0 

.0 

3 

2.0 

4 

1.6 

6 

c  2.4 

0 

.0 

<  1 

.9 

0 

.0 

1 

1.7 

0 

.0 

0 

.0 

t 

0 

.0 

1 

.9 

0 

.0 

1 

1.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

2.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.* 

0 

.0 

0 

.0 

0 
*  0 

0 
0 

*o 

„c 

9 

.0 

1 

.8 

0 

.0 

0" 

.  .0 

0 

•9 

1 

1.4 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER  , 


WHITE 
NGN-HISPANIC 


NON-RE SIOENT 
ALIEN 


DUMBER 


3. 

2.4 

2 

3.2 

1  * 

1.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

14.7 

6 

16.7 

4 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

v-  .0 

0 

.0 

20, 

22.2 

11 

25.6 

9 

IV. 1 

38 

11.2 

22 

13.4 

It 

9.  1 

o 

2 
0 
2 

20 
7 
13 

30 
13 
17 

22 
15 
7 

1 

8 


25.0 
.0 
i3.3 

15.4 
16.7  i 
14.8 

19.5 
20.3 
18.9 

J1.0 
42.9 
19.4 

11.4 
10.0 
12.0 


78  19.6 
36  23.5 
42  17.1 


5  4.7 
4  6.9 
1  2.1 


4.7 
6.9 
2.1 


20.8 
40.0 
7-  1 

4.3 
.0 
6.9 

8.0 
5.3 
9.7 


11  %?l 

5  1C.6 

6  »  8.1 


X  NUMBER 
-7 


TOTA? 
'  NUMBER 


120 

96.0 

2 

1.6 

58 

93^5 

2 

3.2 

62, 

98.4 

0 

.0 

6 

1  00.0 

0 

•  0 

6 

1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

75.0 

7 

10.3 

>  7T.8 

2 

5.6 

71.9 

5 

15.6 

9 

100.0 

0 

*  .0 

4 

100.0 

0 

.0 

5 

100V.0 

0 

.0 

4 

60.0 

1* 

20.0 

0 

0 

•  0 

4 

80!^ 

1 

20.0 

CO 

66.7 

10 

11.1 

28 

65.1  ' 

4 

9.3 

32 

68.1 

%6 

12.6 

282  -*»v 
134  81./ 
148  84.1 


3  37.5 
2  100.0 
1  16.7 

95  73.1 
31  73.6 
64  72.7 


113 
44 
69 

48 

20 
28 

29 
9 
20 


73.4 
68.8 
76.7 

67.6 
57.1 
77.8 

82.9 
90.0 
80.0 


288  72.4 
106  69.3. 
182  74.3 


90  84.9 
50  86.2 
40  83.3 


90  84.9 
50  86.2 
40  83.3 


18 
6 
12 


75.0 
60.0 
85.7 


45  95.7 
18  100.0 
27  93.1 


46 
16 

28 


92.0 
94.7 
90.3 


109  90.1 
42  89.4 
67  90.5 


20 
8 
12 


5.9 
4.9 

6.8 


.0 
1.4 


125 

62 
63 

6 
6 
0 

66 

36 
32 

«? 
4 
5 

.  5 

a, 
5 

90 
43 
47 


340 
164 
176 


37.5 

8 

0 

/  .0 

2 

3 

50.0 

6 

15 

11.5 

W130 

4 

9.5 

42 

11 

12.5 

B6 

11 

f.l 

154 

7 

10.9 

64 

4 

4.4 

QO 

1 

1.4 

tl 

0 

.0 

»  35 

1 

2.8 

36 

2 

5.7 

35 

0 

.0 

10 

2 

8.0 

25 

32 

8.0 

x  396 

11 

7.2 

153 

7\ 

8.6 

245 

-v 

11 

10.4 

106 

4 

6.9 

58 

7 

14.6 

-46 

11 

10.4 

106 

4 

6.9 

56 

7 

14.6 

48 

1 

4.2 

24 

0 

.0 

10 

1 

7.1 

14 

0 

.0 

47 

0 

.0 

16 

0 

.0 

29 

0 

.0 

50 

0 

.0 

19 

0 

.0 

31 

121 
4T 
74 


ERIC 


1561 


TAlLE  TOTAL  OOCTOR^S 


DEGREES  MAJOR  FIEID  CGNPERREQ  8Y  IHST ITUT IONS  Of  HIGHER  EOUCATIOM  BY  RACE. 

ETHNICIVY*  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE    1178-1.J79  . 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


.EDUCATION  10600) 
MISSOURI 

NO    SAINT  LOUIS  U  MAIN  CAMPUS 


•  0 
.0 

♦  0 
CLUHBIA 

c.O 
JO  fc 


CCLUHB 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  "  0 
NO    U  Of  HI550URI-CC 
TOTAL  0 
FEMALE    „  0 
MALE  *  0 

NO    U  m  NI550URI-KANSA5  CITY 
TOT.tL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

!        MAI E  .0  .0 

NO    U  GF  NlS50uU-5AINT  LOU  15 
*  TOTAL  0     „  *0 

FEHALXr  0        *°  * 

MALE  0  .0 

NO    WASHINGTON  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


II 
7 

'  4 

T 
I 

6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

> 
0 
0 
0 


II. 2 
19*9 

H  6.C 
• 

6*3 
2.T 
8*1 


•  0 

•  0 

•  0 

•o 

•  0 

•  0 

•  0 
~0 


MO          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HAL*  0  .0 

MONTANA  & 


INST  ITUTICNS) 
18  7*4 
8  9*0 
10  6*5 


NT    MONTANA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  1  8.3 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  12.5 

NT     UNI VERSI TY  OF  HCNTANA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ..  0  .0 


.0 

.0 
.0 
.0 


NT  STAT'  TOTALS  < 

TOTAL     *  "        1  5.3 
FEMALE  0  .0 

Kale  i  7.1 

nebraska 

nf  u  of  ne8raska-l incoln 


2  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

FEMALE  *"  0 

MAL^  0 

NEOJ/    STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE      *  0 

NEVAOA 

-NV    U  OF  NEVAOA  RENC 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


6.2 
7.1 
5*4 


T.l 
5.4 


NUMBER 


1  INSTI JUTICNS) 
4  6.2 

>  2 
v  2 


NV 


STATE  TOTALS 
TOTAL  *  0 
FEMALE  0 
•    MALE       »     *  0 


.0 
•  0 
•0 


INSTITUT I0N5) 
,  0 


N5)l 

.o  Vj 

.0  ^ 


HISPANIC 
DUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


♦  0 


4 

4.1 

0 

<.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

4 

6.6 

0 

♦0 

1 

'  .9 

1 

♦  9 

1 

2.7 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

1.4 

<• 

0 

.  0 

o 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

*  0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦a 

0 

.0 

5 

2.1 

1 

♦4 

1 

1.1 

0 

♦  0 

4* 

2.6 

1 

♦  7 

0 

A 

Q 

o 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  ©• 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

i 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

J 

V 

• 

0 

•  0 

1- 

1.5 

0 
0 

.  0 
.0 

3 .6 
.0 

0 

.0 

1 

1.5 

0 

•  0 

1 

3.6 

0 

•  0 

0 

-.o 

* 

'  0 

.0  ■ 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

b 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

NUMBER 


,    W4ITE  / 

n0n-hi5panic 
number' 


N0N-RE5I0ENT 
ALIEN 

n'uhber 


TOTAL 


/ 


..7 
10.7 
5.4 


5  7.7 
3  1C.T 
2  *.4 


.0 
.0 
.0 


59  90.8 
25  89.3 
34  91*9 


59  90*8 
25  89.3 
34  9f.9 


2  100.0 
1  100.0 
1  100.0 


2  100*4 
1  100.0 
1  lOO.O 


NUMBER 


1 

1.0 

98 

0 

•  0 

37 

1 

1.6  - 

61 

12 

10.8 

111 

4  ■ 

10.8 

37 

8 

10.8* 

74 

0 

.0 

22 

0 

•  0 

11 

0 

.0 

11 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

8 

o 

♦  0 

%  3 

0 

.c  - 

5 

13 

5.4 

242 

4 

4.5 

"  89 

9 

5.9  . 

153 

0 

.0 

12 

0 

.0 

4 

0 

♦  0 

8 

0 

.0 

7 

0 

♦0 

1 

o 

♦  0 

•  6 

>o 

.0 

#9 

o 

.  0 

5 

0 

.0 

14 

t 

1 

1.5 

65 

c 

.0 

26 

1 

37 

1 

us 

65 

Si 

.0 

28 

1 

2.7 

37 

0 

•  0 

2 

0 

•0 

I 

0 

.0 

1 

*  0 

.0 

2 

0 

•  0 

1 

\ 


NEW  JERSEY 

NJ    FARLGH  OCKSN  TEANECK  CAM 
TOTAL., 
FEMALE 
HALE 
NJ  RUTGERS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


11.1 
25.0 

•  0 

1.0 
2.8 

♦  0 


.0 


33*3 

60.0^ 

1.0 
.0 

i*6 


4  3*8 
0  .0 
4  6.1 


2  14.3 
0  .0 
2    16. T 


4 
1 

3 

22 
6 
14 


44.4 

25.0 
60.0 

22  .T 
22.2 
23*0 


26  24*5 
9  22*5 
17  25*6 


2  14*3 
.  0  *0 
2  16*7 


5 

3 
2 

T5 
26 
4T 


60 
31 
49 


55*6 
75*0 
40*0 

77*3 
7T*6 
T7*0 


75*5 
77*5 
74*2 


12  85*T 
,  2.100*0 
10  83*3 


9 
4 

5 

97  ' 

36 

6: 


106 
40 
66 


14 

2 
12 


9 

ERLC 


1642 


1582 


TABLE 


TOTAL  DOCTOR'S  DECREES  FOR  MAJOR  .FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  .EDUCATION  BY  MCE* 
/        ETMKICITYtTlNO  SEX*  ^INSTITUTION  AND  STATE    1*78-1979  • 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK ,  ASIAN  0* 

HCN-HISFAKIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL  , 
MINORITY 


•  kHlTE 
NON-HI 'PANIC 


•      NUMBER  X 

EOUCATION  COtOOr 

NEW  MEXICO  . 

MM    U  OF  NM  MAIN  CAMPUS 

\ TOTAL                1  2.7 

TEMALE                 0  .0 

"     MALE             .    1  »  4.0* 


NUMBER 


0- 

0 
0 


•  0 

♦  0 


H          STATS  TOTALS. ( 

TOTAL  1  2.0 

FEMALE.  0  .0 

HALE  2.7 


2  INSTITUTIONS) 


NEW  YORK 

NY    CUNY  CRAO^SCH  t 
0 
0 
0 


U  CENTER 

•  0 
.0 

♦  0 

HA  IN'  0 IV  IS  ION 
0  .0 
0  .0 
0  .3 
TCHRS  COLLEGE 
0       .0  * 
0  .0 
0  .0 
STATUroRY  C 
0  .0 


TOTAL  ■ 
FEMALE 
MALE 
NY    COLUMBIA  I 

TOTAL 
t  FEMALE 
MALE 
NY    COLUMBIA  I 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY    CORNELL  U 
TOTAL 
FEMALE  0 

MALE  0  .0 

NY  FOROHAM  UNIVERSITY  - 
*    TOTAL  0  *\ 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NY    HOFSTRA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  \0 

FEMALE      *  0  .0 

MALE,  0        .0  . 

NY    NEW  YDRK  UNIVERSiJY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

NY    SAINT  JOHN*?  UNIVERSITY 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


•  0 
.0 

♦  0 


•  0 
.0 
*.0 

.0 

♦  0 
*.0 


•  NUMBER 

NUMBER 

X 

NUMBER 

\ 

i 

2*7 

i 

10 

37*0 

•  12 

0 

2 

16*7 

2 

8 

32.0 

10 

i 

2.0 

12 

23.5 

f4 

0 

•  0 

2 

14.3 

2 

I 

2.7 

10 

27.0 

12 

NUMbER 


NON-RES lOENT 
<  ALIEN 

— . —  -*» 

NUMBER 


16  11.0 
13  16.9 
3  4.4 


9.5 
.0 
14.3 


6  15.1 
4  12.9 
4  18.2 


.0 
-.0 
.0 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  "  0. 

NY    SUNY  AT  AL8ANY 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

'MALE  0 
NY  SUNY 

TOTAL  "  0 

FEMALE  0 

HALS  «J> 
NY    SUNY  HEALTH  SCI 


.0 

♦x> 

.0 

AT  BUFFALO  MAIN  CAM 
.0 
>.-0 

.0  '» 
CTR  6FL0 


.0 
.0 
.0 

MAIN  CAMPUS 

0  /.0 


AL 

E 
LE 

NY    'SYRACUSE  U 
TOTAL 

FEMALE  0     /  .0 

MALE     *  0    /  .0 
NY    UNIVERSITY  OF  ROCHESTER 

TOTAL  0  /  .0 

FEMALE  0  '  .0 

HAL?  0  .0 

ny  ye  Shiva  univcrsity 

TOtAL    *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  ' 


•  0 

•  0 

•  0 

4.2 
7.7 
.0 


tft  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
JttLE  0 

/ 

KCRTH  CAROLINA 

/ 

NC  .  DUKE  UNIVERSITY 


14  INSTITUTIONS) 


TOTAL- 
FEMALE 

*  .MALE 

NC    NC  STATE 

*  TOTAL 
FEMALE 

.  MALE 
NC    U  OF 
TOT  At 
FEMALE 
MALE 


.0 
0 
0 


NC 


RALEIGH 

0  .0 

0  .0 

0  .0 

AT  CHAPEL  HILL 

0  »  .0 

0  .0 

0  «o 


37 
22 
IS 


6.6 
8.5 
5.0 


5.0/  r 

•i  ) 


6.1 


9.4 
.0 
12.0 


♦3  . 
.0 

•  0 

.  .o 

•  0 

3.4 
1.3 
5-9 

•  0 
.0 
.0 


1       1.9  " 

0  -  .0 

1  4.5 


•  0 
.0 

•  0 

4.2 

•  0 
6.8 


0 

0 
0 
0 


1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


10 

I 

9 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

.0 

1.7 

•  0 
2.6 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


1.8 
•  4 
3.0 


♦  0 
.0 

♦  0  • 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  a 
♦o 


o 
o 
o 

o 
o 
o 

4 

2 
2 

0 
0 
0 

i 
1 
0 

0 
0 
0 

3 
1 

2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

o 
o 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

»o 

0 
0 


♦  0 

* 

♦  0 
•0 

♦  0 

'  2.8 
2.6 

r' 

'•J 


32.4 
16*7 
40.0 


27.5 
14.~3 
32.4 


♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


25  *67.6 
10  83.3 
15    60.0  . 


37  72*5 
12.  85*7 
25  J67.6 


25  17.2 
16  20*8 
9  13.2 


9.5 
14.3 


1.9 
3.2 
.0 

10  18.9 
5  16.1 
5  ,22.7  ^ 

43  81*1 
'     26  83*9 
13  77*3 

.0 
•  0 
.  .0 

0  * 

0 

0 

•  0 
.0 

.0  • 

1  8  LAO*  0  ' 
13  W*0 
'     5  100*10 

4.2 
3.6 
4.5 

10 
2 
8 

13.9 
7.1 
18*2 

59  61*9 
24  65*7 
35  -79.5 

•0 

•  0  • 

0 

0  > 
0 

.0 
*0 
.0 

2  8  100*0 
5  100*>0 
21  100*0 

.0 
.0 
.0 

0 

.0 
♦  0 
".0 

35  92*i 
11  100*0 
'     24  88*9 

♦  0 
.0 
»0 

4 
1 

3 

6.7 
4.8 
7.7 

50  83*3- 
19  90*5 
31  ^  79*5 

JS 

.0  ' 
♦0 

0 

*  0 
0 

.0 
.0 
.0 

1  100*0 

0  *0 

1  ioo*<r 

.0 
.0 

*.o 

3 
2 
1 

6.4 
8.7 
'4.2 

42.  89*4 
20  87*0 
22  91*7* 

l.o 

.0 
.0 

b . 

0 
0 

•  .0 
.0 

*.o 

27  93*1 
16  88*9 
11  100*0 

.0 
.0 
.0 

1 
1 

0 

4.2 

7.7* 
.0 

23  9$:s 

12  92*3 
11  100*0 

1.4 
1.5 
1.3 

55 
27 
28 

9.8 
1C.4 
9.3 

472  84*1 
219  84*2 
253  84*1 

.0 

♦a 

•0 

1 
0 
1 

5.0 
•  0 
,6.7 

19  95*0 
5  100*0 
x     14  93*3 

.0 

.0  / 
.0 

3 
0 
3 

9.4 
.  .♦<> 
12*0 

28  87*5 
*6  85*7 
22  88*0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

*  *b 
.0 
.0 

30  96*8 

17  100*0 

13  92*9 
* 

TOTAL. 
NUMBER 


0 

%0  • 

37 

0 

12 

0 

"*o . 

29 

0 

.0 

51  , 

0 

.0 

♦  0  * 

J « 

0  * 

.0 

3 

0 

•0  " 

#  2 

0 

.0 

1 

2  J 

'  9*1 

22 

Of 

•  0 

i  11 

18*2 

11 

12 

8.3 

145 

7 

9.1 

77 

5 

7.4  ~ 

68 

4 

49*0  V 

21 

1 

14*3 

7 

3 

21*4 

14 

0 

•  0 

0 

.0 

31. 

c 

.0 

22 

1 

0 

•  0 

/  IB- 

0 

♦  0 

13 

0 

•  0 

5 

3 

4.2 

*2 

2 

.  7.1 

26 

1 

2.3 

T 

0 
0 

♦  0 

♦  0 

0 

.0 

3 

7.9 

36 

0 

*o 

11 

SJ 

1 1st 

27^ 

6 

10*0  4 

*  60 

1 

.  4*8 

21 

5 

12*8 

39 

"  0 

.0 

1 

0 

♦  0 

«  0 

0 

♦  0 

«  1 

2 

4.3 

47 

1 

4.3 

23 

1 

24 

4.2^ 

2 
2 

11.1  ^ 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 
0 

*  .0 

*  13 
*ll 

34 

6.1 

"  56^ 

14 

5.4 

260 

20 

<**6 

301 

•  0 
•0 

•  0 

3.1 
14.3 
.0 

3.2 

•  0 
7.1 


20 
5 
15 

32, 
7 
25 

31 
17 
14 


0 
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.  TMLE  B*    TOTAL  ACTOR'S    SCREES  FOR  MAJOR  FIELO  CCNFERRE0  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOJCATION  BY  MCE, 

ETHNICITY,  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMER  1CAH_1K01AN  BLACK.  AS!  AH -OR  -v  

A  CAS  KAN  NATIVE    -  NON-HISPANIC  PACIflC  ISLANOER  ,    HISPANIC  % 

t      'NURSE*  X  NCNOER 


NUMBER 
1 DUCAT40N  10B00) 
NORTH  CAROLINA  *   *  . 

NC    U  OfvNC  *T  GREENSBORO  / 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


5*6 
5.6 


NC         STATE  TOTALS 
,  TOTAL  -  0 

FfcNALE  0 
MALE  0 

NORTH  DAKOTA 


*NQ    U  OF  NO  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  «0 

1    FEMALE  'A  0  .0 

MALE        \  0  *0 


INSTITUT  IONS) 
7«  .5.1 
Z  3.1 
S  6*9 


•0 
-0 
•  0 


NO         STATE  TOTALS  I 

TOTAL    "            '0  .0 

FEMALE   %            0  .0 

_     .MALE   /           0  .0 

OHIO 

OH    60WCING  GRK-ST  U  MAIN  CAN 
TOTAL  0       \  0 

FEMALE  0  ..0 

MALE  0  ..0o 

OH    CASE  WESTERN  RESERVE  U 
TOTAL    .  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    CLEVELANO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0     .  .0 

FEMALE    *~  0.0 
MALE  0  .0 

OH    KENT  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  0  .0 

MALE    .  0  .0 


INSTITUTIONS). 
0  .0 
Q  *.  .0 
0  .0 


•  0 
0  .0 
0  .0 
MAIN  CAMPUS 
0.  .0 
0  .0 
0  .0 


OH    MIAMI  UNIVERSITY  MAIN  CAM 
TOTAL 
FEMALE 
--N*LE 
OH  'OHIO  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
«-  MALE 
OH    OHIO  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  P  .0 

FEMALE  0  »4 

HUE  0  .0 

OH    ONION  EXPERIMENTING  C  L  U 
TOTAL  „  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  «0  ..0 

OH    U  OF  AKRON  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0"«*  *0 

FEMALE  0  .0 

MULE  0  .0 

OH    U  OF  CINCIW4TI  MA|K  CAM 
TOTAL  0  ,  «.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  10  JO 

OH    UNIVERSITY  OF  TCLEOO 
TOTAL         7      0  .0 
FEMALE  0*  .0 

%MALE  0  *0 

OH         SJ ATE  TOTALS  (l  ' 


0 
0 

•'1 

0 


Q 
o 

0 

6 

3 
5 

0* 

I 

6 

2 


♦  *0 

•  0 

•  0 

4*3 

•  0 
8*3 

•  0 

.6 
•o 

1T.0 
16*6 
16.1 

6.3 
.0 
12.5 

5.5 
3*2 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OKLAHOMA 


11  INSTITUTIONS) 
46  11*9 
il  13.3 
24     10.  8„ 


U  MAIN  CAMPUS 
1  1.4 

0  .0 

1  ^2.3 

OK  U  OF  OKLAHOMA  NCRMAN  CAM 
-    TQTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  % 

MALE  '  0        .0*  ^ 

OK    UNIVERSITY^  TULSA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


7. 
9, 

15. 

20< 
10. 


0' 

■EMC 


0 

0 

0. 
0 

0  ^ 

.  0* 
0 
0 


.0 

•  0 
.0 

'♦0  * 
»  .0 

•  0 

■  .0 

•  0 
•0 


1  2*1 

0  »0 

1  3.2 


1 
0 
0/ 

1 
1 


6 

7.2 

0 

4 

26.7 

.  0 

0 

.0 

0 

4 

36.4 

0 

21 

46.6' 

1 

16 

57.1 

1 

5 

33.3 

0 

2 

10.5 

.  .  ~  0 

1 

16.7 

0 

I 

7.7 

0 

1 

2.6 

•  •  .  0 

*0 

.0 

0 

'1 

5.0  , 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

*  0 

0 

•  0 

o 

3 
2 
*  I 


1 
0 
1 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


.0 

•  0 
'  .0 

.7 
1.6 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

2.3 
3.6 

•d 

'  .0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.  .0 

•0 
.0  . 
.0 


•  6 

1*2 
'  .5 


1.4 

♦  0 
2.3 

1.9 

3.4 


«3 

Q 

.0 

0 

.0 

.0 

Q 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

*v 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

•  0 

0 

\  .o 

0 

.0 

X) 

;o 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0  * 

0 

-  "•o 

1 

2. 1 

1 

6.3 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

«0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦0 

%.o 

•  0 

0 

.0  " 

0 

.  0 

0 

♦0 

0  ^ 

.0  * 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

*  0 

.0 

1 

.3 

1 

•6 

0 

♦  0 

0 

*  .0 

0 

0 

*  .0 

0 

♦a 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

kHlTE 
KON-HISP/iNIC 

NUMBER 


NOU-'RESIOEN* 
-  ALIEN 

NUMBER 


3  '  5.6 
2  5*6 
1  5*6 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

10 
4 
6 

I 
0 
1 

9 
3 
6 

4 

6 
4 


5*1 
3.1 
6.49 


51 
34 
17 


129 

62 
66 


94.4 
94*4 
•94.4 


93.4 
95.4 
91.7 


.0 

•  0 

>0 

4.3 
.0 
6.3 

.0 
.0 
.0 

21*3 
25.0  ( 
19.4  ♦ 
<< 
8*3 

12*5 

6*2 

4*6 

7*2 

26*7 

•  0 
36*4 


V  22 

\5 


22  51*2 
17  60*7 

5.  3i*3, 


10*5 
16.7 
7*7 

2*8 
*0 
5.0 

'  .0 
*0 
*0 


'30  12*9 
25  15*1 
23^1 1*3 


11*3 
7*4 
13*6 

17*0 
20*8 
13*8 

*0 
*0 
*0 


15  100*0 
1  100*0 
14  100*0 


15  100.0 
1  <IC0*0 
14  100*0. 


14  100*0 

2  ioo;o 

12  100. £ 

22  95.7 
11  100.0 
11  91*7 

2  100.0 
2  100*0 
0  *0 


36 
11 
25 


' 76*6  ^ 
68*8 
80*6 


11  9V*7 

4  100*0 

7  87*5 

128  88*3 

56  90*3 

72  86\ 7  £ 

9  -60*0 

4  100*0 

5  45*5 


'21 
11 
10 

16 
5 
II 


48*6 

39 
66 


84*2 
83.  3 
84*6 


32  68*9 
16  100*0 
16  80*0 

30  93*6 
14  93*3 
16  94*1. 


321 
136 
16? 


57 
24 
33 

36 
16 

22 

5 
3 
2 


.61*9 
83*3 


80*3 
88*9 
75*0 

71*7 
66*7 
15*9 

100*0 
100*0 
100*0 


TOTAL 

t  *  NUMBER 

i 


2  •  1.5 
1 

1  •  1.4 


54 
36 
16 


137 
*  65 
72 


0 

n.  * 
•  u 

15  * 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

♦  *  14 

* 

0 

'  .0 

15 

.  0 

.0  ' 

1 

• 

0 

.0" 

14 

ft 

\ 

♦ 

*  • 

o  « 

A 

14 

0 

A  ' 

.0 

'*  2 

0 

'.0 

-  12. 

0 

a  t 

-  23 

* 

0 

♦T) 

11 

0 

,0"  % 

.  12  „ 

♦ 

0 

•  0 

7 

0 

♦0 

<  I. 

0 

♦  0 

0 

% 

1  . 

2*1 

•  *7 

1 

6.3 

16 

0 

« 

31 

i 

M  0 

0 

.0 

>  12 

0 

.0  . 

4 

0 

\0  » 

8 

8 

5*5 

%*  i45 

3 

4*8 

62 

.  5 

6*0 

83 

t 

2 

I  i*  3 

15 

0 

.0 

4 

2 

16*2 

11 

0 

♦  0 

43 

0 

•  0 

28 

0* 

•  0 

15 

1 

5*3 

19.  . 

0 

•0 

6 

1 

7*7 

13 

3 

8*3 

'  36 

0 

.0 

16 

3 

1 5*0 

uo 

if 

2 

6*3 

32 

1* 

6*7 

1 

5*9  % 

\ 

4 

n 

4*4 

5 

3*0 

,  J  >66 

12 

5*4 

"  222 

6  < 

6*5 

71 

1 

3*7 

27 

5 

11*4 

44 

6 

11*3  * 

53 

3 

12*5 

24 

3 

10*3 

29 

0 

.'o 

5 

0 

•0 

3  ' 

0 

.0 

2 

•   <  * 

\ 

TABLE*  8*    TOTAL  OQCTOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  F IELO  CONFERRED  BV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY*  A  NO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMEA  I  CAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  Oft 

H0*-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


OK  ■  .    STA7E  TCTA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OREGON 


Oft    ORE COM  STJTE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

Oft,  U  Of  OREGON  HA IN  CAMPUS 

*  TOTAL        *  I  1.3 

FEMALE  0  .0 

MALE  *  *l  2.0 

Oft          STATE  TOTALS  < 

"T{#AL~~  1  .9 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  1.4 


PENNSYLVANIA 

PA    9RYN  MAWft  COLLEGE 
TOTAL  f 
FEMALE 
HALE 
PA     INDIANA  U 
'  TOTAL 
FEMALE 
HALE 


NUN  :R 


3  INSTITUTIONS) 
14  10.9 
7  13.0 
7  9.3 


NUMBER 


2  1.6 
0  .0 
2  2.7 


2.9 
•  0 
4.5 

i.3 
3.8 
.0 


INSTITUTIONS) 
2  1.6 


2.6 
1.4 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
OF  PENNSYLVANIA 


PA    LE  HIGH,  UNI  VERS  I TY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
PA    PA  STATE 
TOTAL 
FEMALE  « 
MALE 

PA    TEMPLE  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
PA.-U«0F  PENNSYLVANIA 


0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 

MAIN  CAMPUS 

v2  2.0 
"    I  2.4 
1  1*8 

.0 
.0 
.0 


>t«V 


'TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 


PA  -U  OF  PITT  SBC  MAIN.  LAM  PL'S 


TOf  AL 
FEMALE 
MALE 


.7 
1.4 
•  0 


.0 
•  0 
.0 

.2.6 
3.8 
2.0 


2  1.8 
1  2*6 
1  1.4 


HISPANIC 
NUMDfft 


TOTAL 
MlNOftT TY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RtSlDf NT 
ALIEN 


.0 
.0 
.0 


1  2.9 

0  .0 

1  4.5 


0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

'4 

4.0 

0 

•  0 

0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

4 

7.0 

0 

•  0 

0 

il 

8.1  ' 

0 

.0 

1 

8 

14*0 

0 

.0 

1 

3 

3*8 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0  * 

0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

0 

.  .0 

0 

.0 

0 

11 

7.4 

1 

.7 

2 

6 

8*5 

0 

•  0 

0 

5 

6.4 

1 

1.3 

2 

1.3 
.0 
2.0 


1.8 
.0 
2*7 


.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

t  .7 
1*6 
.0* 

•  0 

•  0 
.0 

1*3 

•  0 
2.6 


3ER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

17 

13.2 

100 

77.5 

12 

9.3 

c  7 

13.  0 

43 

79.6 

7*4 

10 

13*3 

57 

76.0 

8 

10*7 

2 

5.7 

30 

85.7 

3 

8.6 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

.0 

2 

9.1 

17 

77.3 

3 

13.6 

5 

6.5 

51 

\66.2 

21 

27.3 

2 

7.7 

21 

30.  8 

3 

11.5 

3 

5.9 

30 

18 

35*3 

\ 

7 

6.3 

8 1 

72*3\ 

24 

21.4 

2 

p.  i 

34 

87*2 

3 

7.7 

5 

6.8 

47 

64*4 

21 

28.8 

i 

0 

•  0 

5 

1C0.0 

0 

.0 

o 

.0 

5 

100*0 

o 

.0 

o 

.  0 

o 

♦  0  • 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

o 

.0 

i 

10C.0 

o 

•  0 

0 

.0 

20 

83*3 

4 

16.7 

o 

.0 

9 

100*0 

0 

.0 

o 

.  0 

1 1 

73*3 

t4 

26.7 

6 

6.1 

83 

83*8 

10 

10.1 

1 

2.4 

37 

64*1 

4 

9.5 

5 

8.8 

46 

80. 7_ 

6 

10.5 

12 

8.9 

123 

91*1 

0 

•  0 

9 

15.8 

48 

84.2 

0 

.0 

3 

3.8 

75 

96.2 

0 

.0 

0 

.0 

26 

96.3 

1 

3.7 

0 

•  0 

10 

90*9 

1 

9.1 

0 

.0 

16 

100.0 

0 

.0 

15 
7 


ic.  r 

9.9 
1C.3 


108  72.5 
55  77.5 
53  67.9 


26 
9 
17 


17.4 
12.7 
21.8 


TOTAL 
^UMBER 


129 
54 
75 


35 
13 

22 

77 
26 
51 


112 
39 
73 


5 
5 
0 

1 

0 

1 

u24 
c  9 
15 

99 
42 
57 

135 
57 
78 

27 
11 
16 

H9 
71 
,  78 


'PA          STATE  TOTALS  (  * 

*      T,OT  AL  *    3  .7 

FEMALE  2  1.0 

MALE  1  .4 

RHOOE  ISLANO 

t 

ft  I    U  OF  RHOOE  ISLAND 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


ftf     *     STATE  TOTALS  « 

TOTAL  0  .0 

FEHALf  0  .0 

HALE  0  .0 


SOUTH  CAROLINA 


SC    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


SC  AT 


COLUMBIA 
0  .0 
?  .0 
0  .0 


SC  STATE.  TOTALS  ( 

TOTAL       "         0  .0 

FEMALE         J  5-     0  .0 

MALE  '              0  *0 


SOUTH  DAKOTA 


SO    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


SO 


MAIN  CA«PUS 
1  4.2 

0  .0 

1  5*3 


SO 


STATE  TOTALS  < 


TOTAL 
FEMALE 
MAL2 


INSTITUTIONS) 
26  5.Q 
14  7*2 
12  .  4.9 


.0 
.0 
.0 


4.2 
•  0 
5.3 


INST  ITUT IONS) 
0  *0 
0  .0 
0  .0 


'8  11*8 

6  16.2  " 

2  6.$ 

1  INSTITUTIONS) 

8  11*8 

6  16*2 

2  6*5 


•  0 

•  0 

•  0 


INST  ITUTIGNS) 
0  .0 
0  .0 
0  *0 


.2 
.0 
.4 


.  0 
.0 
•  0 


.0 
•  0 
.0 


1.5 
2.7 
•  0 


1.5 
2.7 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


3 

.7 

33 

7.5 

366 

83.  2 

41 

9.3 

1 

.5 

17 

8.7 

164 

84.1 

14 

7.2 

2 

.8 

16 

o.5 

202 

e2.4 

27 

11.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

-I 

100.0 

0 

.0 

*> 

o' 

•0 

0 

.0 

3 

10C.O 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

13.2 

59 

86.8 

0 

.0 

0 

.0 

18.9 

30 

81.1 

0 

•  0 

0 

.0 

6.5 

29 

93.5 

0 

.0 

0 

.0 

13.2 

59 

86.6/ 

0 

.0 

0 

•  0 

18.9 

30 

81.*' 

0 

.0 

0 

.0 

6.5 

29 

93.5 

0 

.0 

0 

.0 

4.2 

.22 

*1.7 

1 

4.2 

0 

.0 

.0 

5 

100*0 

0 

*.o 

0 

5.3 

17 

89*5 

1 

5.3 

0 

.0  ■ 

4*  1 

4.2 

22 

91*7 

1 

4.2 

0 

.0 

.0 

5 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

5.3 

17 

89*5 

1 

5.3 

440^ 
195 
245 


68 
37 
31 


66 

37 
31 


24 
5 
19 


24 
5 
19 


jERJC 


i5!5 


1645 


TAKE,  •  ♦    U*U  0C«C,S    -~  S.^^S^^^SWSJT'  """"  "  ^ 


AMERICAN  INDIAN 
c  ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 
EDUCATION  C0600I 
TENNESSEE 

TN    GEORGE  PEA6QDY  C 


SLACK  ASIAN  OR 

tfON-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TEACHER  S 

•  0 

•  0 


TN    EA  ST  cTENN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  ^.0 

FEMALE  0  ^0 

MALE  0  •  '^.0 

TN    MEMPHIS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0    '  .0 

FEMALE*  0  .0 

MALE  0  *0 

TN     HIOOLE  TENN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 

TN    U  OF  TENNESSEE.  KNOXVILLE 
TOTAL  1  !•! 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2.0 


9 

10.8 

6 

17*1 

3 

6*3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0~ 

•  0 

0 

0 

•  0 

7 

8*0 

4 

10*8 

3 

5*9 

NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


TN          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  »5 

FEMALE  0  »0 

MALE  I  »8 

TEXAS 

TX     BAYLOR  UNIVERSITY 
TOTAL  C  «0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 

TX    EAST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  1  *  !•! 

FEMALE  1  2*6 

MALE  0  .0 

TX    NORTH  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .  .0 

FEMALE  0-  .0. 

MILE  0  »° 

TX    TEXAS  ACM  U  MAIN  CAMPUS 


5  INSTITUTIONS) 


16 
10 


7*5 
11.9 


TOTAL 
-FEMALE 
MALE 


2  3*6 
1  6*7 
1  2*4 


rwic  ■        —  ■ 

TX    TEXAS  SOUTHERN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  ^**0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

TX    TEXAS  TECH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  »0 

PENILE  0  .0 

MALE  0  *0 

TX    TEXAS  WOMAN'S  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  »0 

MILE  0  .0 
TX    U  OF  HOUSTON  CEN  CAMPUS 

TOTAL  1  1*2 

PENILE  0  .0 

MALE  I  2*6 
TX     TEXAS  At I  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  »0 
TX     U  OF  TEXAS  AT  AUSTIN 

TOTAL  0  •° 

FEMALE  *           0        ♦<>  % 

MALE  0  *0 


6 

4*7 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

3 

3*2 

lo 

2.6 

2 

3.6 

4 

4.6 

2 

5.4 

2 

4.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

50.0 

1 

100.0 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

•7.1 

3 

6.5 

3 

7.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

1.8 

1 

2.2 

1 

1.6 

TX          STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  * 

PENILE                2  1.0 

NILE                2  *8 

UTAH 

UT    BRIGHAN  YOUNG  U  MAIN  CAM 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  *0 

MALE                0  .0 
UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 

TOTAL            "     I  2*4 

PENILE    *            I  5.6 

MALE  .             0  .0 
UT    UTAH  %TATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 


10  INSTITUTIONS) 
17  3*6 
8 

9 


3.9 
3.4 


FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 

c2.4 

•  0 
4.2 

•  0 

•  0 

•  0 


2.1 


1.2 
2*9 
•0 


0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

;o 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

.9 

1 

•  5 

1 

1.2 

1 

1*2 

1 

.8 

o 

•0 

0 

.0 

1 

11*1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

1 

25*0 

0 

•  0 

3 

3*2 

0 

•  0 

2 

5*1 

0 

•  0 

1 

US 

1 

1.2 

2 

2*4 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

2.2 

2 

4*3 

0 

.0 

3 

5*4 

0 

.0 

1 

6*7 

0 

•  0 

2 

4*9 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

10.0 

0 

♦0 

1 

12*5 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

1.2* 

5 

5*9 

1 

2.2,  o 

2 

4*3 

0 

•  0 

3 

7*7 

-  c 

*  .0 

5 

•83.3 

.0. 

3 

75*0' 

0 

•  0 

<.  2 

100*0 

0 

•  0 

8 

7*3 

0 

2 

4*3 

0 

•  0 

6 

9*4 

3 

•6 

27 

5*7 

2 

10 

4.8. 

1 

♦«v 

4  17 

6.5 

o 

0 

•  0 

1 

.9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

U3 

V 

1 

2*4 

U 

♦  U 

1 

5*6 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

WHITE 
NON-HI SPAKIC 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


12 
8 
4 

0 
0 
0 

0 
0 

0 


14.5 
22.9 
8*3 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


64 
21 
43 


77.1 
6C.0 
89*6 


11  100.0 
3  100.0 
8  100.0 


23 
6 
17 


100.0 
100.0 
100*0 


o 

♦  0 

8  100.0 

0 

.0 

3  100.0  ' 

0 

.0 

*>  100*0 

0 

9.  1 

75  85*2 

4 

10*8 

32  86*5 

4 

7*8 

43  84*3 

20 

9.4 

181  85*0 

12 

14.3 

65  77*4 

8 

6.2 

116  89*9 

11.1 

8  88*9 

0 

.0 

5  100*0 

1 

25*0 

3    7  5*0 

7 

7.4 

88  92.6 

4 

10*3 

35  89*7 

3 

5*<» 

53  94*6 

7 

8*4 

76  9U6 

2 

5*4 

35  94*6 

5 

1C*3 

41  89*1 

5 

8*9 

49  87*5 

2 

13*3 

12  80*0 

3 

7*3 

3T  90*2 

2 

50*0 

1  25*0 

1 

100*0 

0  *o 

1 

33*3 

1  33*3 

o 

♦  0 

12  100*0 

0 

*0 

6  100*0 

0 

*0 

6  100*0 

10*0 

9  90*0 

1 

12*5 

7  87*5 

0 

•  0 

2  100*0 

1 3 

15*3  » 

63  74*1 

6 

13*0 

38  £2*6 

"  7 

17*9 

25  64*1 

5 

,-83*3 

1  16*7 

75*0 

I    2  5*0* 

>\ 

100*0 

o  *o 

10 

9*  1 

81  73*6 

3 

6*5 

34  73*,9 

7 

10*9 

.  1  47  73*4 

51 

10*9 

38*  82*6 

22 

10*6 

173  83*6 

29 

11*0 

215  81*7 

1 

.9 

102  95*3 

0 

•  0 

27  96*4 

1 

1.3 

75  94*9 

3 

7*1 

39  92*9 

2 

11*  1 

16     68*  9 

1 

4*2 

23  95*8 

0 

.0 

9  1C0*C 

0 

.0 

4  100*0 

0 

•  0 

5  iod.o 

TOTAL 
NUMBER 


7 
6 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 


8*4 
17.1 
2.1 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


5  5.7 
1  2.7 
4  7.8 


7 

8.3 

5 

3.9 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,0 

2 

1 

6*7 

1 

2*4 

1 

2  5*0 

0 

*0 

1  . 

33*3 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

9 

10.6 

2 

4.3 

7 

17.9 

0 
0 
0 

19 
9 
10 


.0 
♦  0 
.0 

17.3 
19.6 
15.6 


31  6.6 
12  5*8 
19  7*2 


3*7 
3*6 
3*8 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


83 
35 
48 

11 

3 
8 

23 
6 
17 

8 
3 
5 

68 
37 
51 


713 
"  84 
129 


9 
5 
4 

95 
39 
56 

83 
37 
46 

56 
15 
41 

4 
1 

3 

12 

6 
6 


65 
46 
39 

6 
4 
.  2 

110 
46 
t4 


470 
207 
263 


107 
28 
79 

42 
18 
24 

9 
4 
5 


ERLC 


1586 


<3 


TABLE  8*     TOTAL  DOCTOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CCNFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE t 

ETHNICITY*  ANO  SEX:     INSTI TUTION" AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 
EOUCATION  (OSOC) 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


UT 


STATE  TOTALS  < 


3  INSTITUTIONS) 


TOTAL                 1  »6 

1 

.6 

FEMALE                 1  2*0 

0 

.0 

MALE                  0  .0 

I 

.9 

VIRGINIA 

** 

VA    C  OF  WILLIAM  AND  MARY 

TOTAL                 0  .0 

5 

26*3 

FEMALE                 G       .0      -  ' 

4 

44.4 

HALE                  0  .0 

I 

ICO 

VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS, 

TOTAL                 0  .0 

6 

8.2 

FEMALE                  0  .0 

0 

.0 

MALE                  <?  .0 

6 

13.3 

VA    VA  POLY  IrtST  ANC  STATE  U 

TOTAL                 0  .0 

6 

15.7 

FEMALE                 0  .0 

4 

21.1 

HALE                 0  .3 

4 

12.5 

VA          STATE  TOTALS  (  3  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0        X>  19  13.3 

FcHALE                 0        .0  *          "8  14.3 

MALE                  0        .0  U  12.6 

WASHINGTON 

WA    SEATTLE  UNIVERSITY 

TOTAL                  1      6.7  1  6.7 

FEMALE                  1     U.3  '              3  *0 

MALE  0  .0  1  12.5 
WA    UNIVERSI.Y  OF  WASHINGTON 

TOTAL                  2      6.1  0  .0 

FEMALE                  1      6.7  0  .0 

MALE  1  5.6  0  .0 
WA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                  1      3.2  1  3.2 

FEMALE                 1      9.1  0  .0 

MALE                 0        .0  J  5.0 


WA         STATE  TOTALS  C 

TOTAL                 4  5.1 

FEMALE                  3  9.1 

MALE                  1  2.2 

WEST  VIRGINIA 

-WV    WEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

*     HALE                 0  .0 


3  INSTITUTIONS) 
2  2.5 
0  .0 
2  4.3 


.0 
.0 
.0 


WV  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

WISCONSIN 


1  INSTITUTIONS) 


WI     MARQUETTE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FP^ALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WI    U  OF  WISCONSIN  MAOISCN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

KI     U  OF  WlSCQteiN  MILWAUKEE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  .0  .0 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

li 

'5 


.0 
.0 
.0 


.0 

•  0 

•  0 

9.5 
10.4 
8.3 

12.5 

•  0 
25.0 


WI  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

WYOMING 


3  INSTITUTIONS) 


WY    UNIVERSITY  OF  WYOMING 

TOTAL  1  *»3 

FEMALE  1  11.1 

MALE  0  .0 

WY          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  **3 

FEMALE  1  '11. 1 

MALE.  0  .0 


12 
5 
7 


8.2 
8.5 
8.0 


THE  STATES  ANO 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


O.C. 
43 
18 

25 


{ 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

170  INSTITUTIONS) 
625  8.1 
315  9.7 
4    310  6.9 


9 

ERIC 

fe :':  \ . 


IER 

X 

NUMBER 

•  X 

NUMBER 

X 

f 

1 

♦  0 

1 

.6 

4 

2.  5 

1 

2.0 

0 

.0 

2 

4.0 

o 

♦  0 

1 

.9 

2 

1.9 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

26.3 

0 

.0 

0 

.0 

4 

44.4 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

8-2 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

13.3 

1 

2.0 

0 

.0 

9 

17.6 

0 

.0 

0 

•0 

4 

21.1 

1 

3.1 

0 

.0 

5 

1  5.6 

1 

.7 

0 

.0 

20 

14.0 

c 

♦  3 

0 

•  0 

0 

14.3 

1*1 

0 

.0 

12 

13.6 

1 

6.7 

0 

.0 

3 

?0.0 

1 

14.3 

0 

.0 

2 

28.6 

0 

.0 

0 

.0 

1 

12.5 

3 

9.1 

0 

.0 

5 

15.2 

1 

6.7 

0 

.0 

? 

13.3 

2 

11.1 

*  0 

.0 

3 

16.7 

1 

3.2 

,  ; 

12.9 

7 

22.6 

0 

.0 

1  . 

9.1 

2 

18.2 

1 

5.0 

3 

15.0 

5 

25.  0 

5 

6.3 

4 

5.1 

15 

19.0 

2 

6.1 

1 

3.'v 

6 

18.2 

3 

6.5 

3 

6.5 

9 

19*6 

0 

.0 

0 

♦  a 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

r 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

l 

.9 

0 

.0 

12 

10.3 

1 

2.1 

0 

.0 

6 

12.$ 

D 

.0 

0 

.0 

6 

8.6 

0 

.0 

0 

.0 

1 

12.5 

0 

.0 

0 

'  .0 

0 

•  0 

b 

.0 

0 

.0 

1 

25.  0 

l 

♦  7 

0 

.0 

13 

6.3 

l 

1.7 

0 

.0 

6 

1C.2 

0 

.0 

0 

.0 

7 

8.0 

0 

•  0 

2 

8.7 

3 

13.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

11.1 

o 

.0 

z 

14.3 

2 

14*3 

0 

.0 

z 

8.7 

3 

13.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

U.l 

0 

.0 

2 

14*3 

2 

14.3 

97 

1.3 

136 

t 

1.8 

901 

11*7 

37 

1.1 

50 

1.5 

420 

12*9 

60 

1.3 

86 

L.9 

481 

10*8 

c 

3 

•  158! 

16 

*  * 

MUTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


150  94.9 
47  94.0 
103  95.4 


NCN-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


121  84*6 
48  65.7 
73  63.9 


60  75.9 
25  75.6 
35  76.1 


50  100.0 
12  100.0 
38  100.0 


50  100.0 
1?  100.0 
38  1CC.0 


2*692 
3*651 


82. 
81. 


4  2.5 
1  2.0 
3  2.8 


1.4 
•0 
2.3 


5.1 
6.1 
4.3 


.0 
.0 
.0 


161 

336 


4.9 
7.5 


158 
50 
108 


14 

73.7 

0 

.0 

19 

5 

55.  *> 

0  e 

.0 

9 

9 

90,0 

0 

.0 

10 

66 

90*4 

1 

1*4 

73 

28 

100*0 

0 

.0 

28 

36 

64*4 

1 

2.2 

45 

41 

80.4 

1 

2.0 

51 

15 

78.9 

0 

•  0 

19 

26 

81*3 

1 

3.1 

32 

143 

56 
87 


12 

80. n 

.0 

.0 

15 

5 

71*4 

0 

•0 

7 

7 

87*5 

0 

.0 

8 

25 

75*8 

3 

9.1 

33 

11 

73.3 

? 

13.3 

15 

14 

77.6 

1 

5*6 

16 

23 

74*2 

1 

3.2 

31 

9 

81*8 

0 

.0 

11 

14 

7C.0 

1 

5.0 

20 

79 
33 
46 


50 
12 
38 


50 
12 
38 


23 

100*0 

0 

.0 

23 

7 

100*0 

0 

♦  0 

7 

16 

100*0 

0 

.0 

16 

87 

75.0 

17 

14.7 

J16 

37 

7  7*1 

5 

10.4 

46 

50 

73*5 

12 

17.6 

68 

7 

87*5 

0 

.0 

8 

4 

100*0 

0 

.0 

4 

3 

75.0 

0 

.0 

4 

117 

79*6 

17 

11.6 

147 

48 

81.4 

5 

8.5 

59* 

69 

78.4 

12 

13.6 

88 

19 

82*6 

1 

4.3 

23 

6 

88.9 

0 

.0 

9 

11 

78*6 

1 

7.1 

14 

1<3 

82.6 

1 

4.3 

23 

8 

88*9 

0 

•  0 

9 

11 

78.6 

1 

7.1 

14 

6*333 

81*9 

497 

6.4 

7,731 

3t263 
4,468 


TABLE  6*     TOTAL  DOCTOR'S 


OECREES  FOR  MAJOR  PIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACES 
E THNIC I TYt  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE0  1978-1979 


AMERICAN  I  NOUN 
6  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


EOUCATION  (0600) 
•  * 

OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


(  0  INSTITUTIONS) 

.0  0        .0  0 

.0  0       .0  o 

.0  0        .0  o 

170  INSTITUTIONS! 


MAJOR  FIcLO  AGGREGATE  0800  C 

TOTAL                43        .6  625  8.1  97 

FEMALE               18        .6  315  9.7  37 

MALE               25        .6  310  6.9  60 


.0 
.0 
.0 


1.3 
1.1 
1.3 


136 
50 
86 


.0 
.0 
.0 


1.8 
1.5 
1.9 


•  0 
.0 

•  0 


901  11.7 
420  12.9 
481  1G.8 


.0 
.0 
•  0 


6t333  81.9 
2i682  82.2 
3t651  81.7 


•  0 
.0 

•  0 


497  6.4 
161  4.9 
336  7.5 


7t731 
3*263 
4*468*' 


ENGINEERING  (0900)  , 
ALABAMA 

AL    AUBURN  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  '  0  .0 

AL    UNIVERSITY  OF  ALABAMA  o 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        ,0  0  .0 

AL    U  ALABAMA   IN  HUKTSVI LLE 

TOTAL  0        .0  Ov  .0 

FEMALE  0      *  .0  »    0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 


AL  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

ARIZONA 

AZ    ARIZONA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AZ     UNIVERSITY  OF  ARIZONA 

TOTAL  .  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AZ  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


3  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
•  0 


20.0 
.0 
20.0 


.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 
1  5.3 


ARKANSAS  . 

AR    U  OF  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 
TOTAL 


FEMALE 

0  .0 

J^MALE 

0  .0 

AR  STATE 

TOTALS  ( 

TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

0  .0 

MALE 

0  .0 

V 

CALIFORNIA 

CA    C/CL  INST 

OF  TECHNOLOGY 

TOT  AL 

0  .0 

FEMALE 

0  .0 

MALE 

0  .0 

CA    ST  ANFORO 

UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

0  .0 

MALE 

0  .0 

CA    U  OF 

CAL* 

•BERKELEY 

TOTAL 

0  -0 

FEMALE 

0  #0 

MALE 

0  .0 

CA  ,U  OF 

CAL-OAVI$, 

TOTAL 

0  *»0 

FEMALE 

0  .0 

MALE 

o      »o  - 

CA    U  OF 

CAL-IRVINE 

TOTAL 

0  .0 

<  FEMALE 

0  .0 

MALE 

0  .0 

CA    U  OF 

CAL-LOS  ANGELES 

TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

0  #0 

MALE 

o  »o 

CA    U  OF 

CAL 

-SAN  OIEGO 

TOTAL 

0  «o 

FEMALE 

0  .0 

MALE 

o  »o 

.0 
5.3 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

33.3 

•  0 
40.0 


15.4 
•  0 
16.7 


20.0 
.0 
20.0 

7.1 
.0 
7.1 


2  10.5 
0  #0 
2  10.5 


.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

21.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

8 

21.6 

3 

2*3 

1 

•  8 

c 

♦  0 

0 

•  0 

3 

2*4 

1 

•  8 

0 

.0 

14 

11.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

14 

11.7 

1 

7.1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

6.3 

2 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

6.3 

i. 

12.5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

*0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

Q  ' 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 


.0 
.0 
.0 

♦  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
•  0 


-0 
•0 
.0 

♦  0 
.0 
♦0 


.0 
.0 
.0 


2.7 
.0 
2*7 

.0 
•0 
.0 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


I 


66*7 
•  0 
66.7 

.0 
.0 
.0 


33.3 
•0 
33.3 

100.0 
♦  0 
100.0 


2 

33.3 

4 

66.7 

0 

.0 

o 

•  0 

1 

I  00.0 

0 

•  0 

2 

40.0 

3 

60.0 

0 

.*.o 

2 

15.4 

8 

61.  5 

3 

23:1 

o 

•  0 

I 

100.0 

0 

•  0 

2 

Itll 

7 

58*3 

3 

25.0 

2 

4G.G 

3 

60.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4  0.0 

3 

60.0 

0 

.0 

1 

7.1 

8 

57.  1* 

5 

*35.7 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

•0 

I 

7.1 

8 

57.  1 

b 

35.7 

3 

1  5.  8 

1 1 

57.9 

5 

26.3 

o 

*  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

15.6 

11 

57.9 

-  5 

26.3 

0 

.0 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

.0 

0 

.0 

*  0 

•  0 

0 

.0 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

.0 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

2 

66.7 

9 

24.3 

27 

73.0 

1 

2.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

24.3 

27 

73.0^ 

1 

2.7 

3.  1 

73 

57. n 

51 

39.8 

0 

•  0 

4 

8G.0 

1 

20.0 

4 

3.3 

69 

56.1 

50 

40.7 

15 

12.4 

48 

39.7 

58 

47*9 

0 

•  U 

0 

.0 

1 

100.0 

15 

12.5 

c  48 

40.0 

57 

47.5 

1 

7.1 

8 

57.1 

5 

35.7 

0 

.  .0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

7.7 

7 

53.8 

5 

3C.5 

0 

.0 

2 

50.0 

2 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

,0 

.0 

0 

.0 

2 

50*  0 

2 

50.0 

'3 

18*8 

11 

68*8 

2 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.9 

3 

18.8 

11 

68.8 

2 

12*5 

0 

.0 

3 

75.0 

I 

25.0 

0 

.0 

*  1 

100.0' 

0 

.0 

0 

.0 

a 

66.7 

1 

33.3 

13 
1 
12 


5 
0 
5 

14 
0 
14 


19 
0 
19 


37 
C 
37 

128 

5 

123 

121 
1 

120 

14 
1 

13 

4 
0 
*4 

16 

0 

16 

4 
1 

3 


1648 


1588 


~ AMERICAN ~tM0 I AN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


X       NUNBEP  ^"t 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE' 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE SIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


ENGINEERING  (09001 
CALIFORNIA 

CA    U  OF  CAL-SANTA  BARBARA 

TOTAL                0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  *0 

HALE  0*0  0  .0 
CA    UNIVERSITY  OF  SANTA  CLARA 

TOTAL                 0        *0  ?  « 

FEMALE                0        .0  ?  *2 

MALE  0*0  0*0 

CA    U  CF  SOUTHERN  CALIFORNIA 

TOTAL                 0        #0  I  1*8 

FEMALE*                0        .0  I  25.0 

MALE                 0        .0  0#  .0 

10  INSTITUTIONS) 


CA          STATE  TOTALS  C 

TOTAL                 0  ♦ 0 

FEMALE                 0  »0 

MALE                 0  .0 

COLORADO 

CO    COLORADO  SCHOOL  OF  MINES 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•0 
✓0 
•  0 


CO    COLORADO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0«  *0 

CO    U  OF  COLORADO  AT  BOULOER 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  »0 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 


1.5 
6.3 
1.3 


tvP 

•  0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 

•  0 
.0 


3  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


CO          STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 0  .0  0 

F<£flALE  '              0  »0  0 

MALE                0  .0  0 

CONNECTICUT 

CT    UNIVERSITY  OF  CCNNECTICUT 

TOTAL                 0  .0  0 

FEMALE                 0*0  0 

HALE  0  .0  0 
CT    YALE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0  0 

FEMALE                 0  0 

MALE                C  »0  0 

CT          STATE  TOTALS  t 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

•ULc                 0  *0 


♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
•0 


2  INSTITUTIONS) 


OELAMARE 

OE    IN  I VER5I TY  OF  OELAMARE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
•0 
.0 


OE  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  *    0  *0 

01STRICT  OF  COLUMBIA 

OC    CATHOLIC^  OF  AHERICA 

TOTAL  0  »° 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

DC    GEORGE  MASH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


1  INSTITUTIONS) 


♦0 
•  0 


25 
0 
29 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

•  0 

.0 
•  .0 
.0 

•  0 
7.7 


7.4 
.0 
7.6 


•  0 

•  0 

<*° 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


OC          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  «° 

FEMALE                 0  .0 

HALE                0  .0 


2  INSTITUTIONS) 
0  »0 
0  .0 
0  »0 


♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 

~0 


♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
**0 

♦  0 

.0 

♦  0 
♦0 


.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 
.0 
.0 


•0 
♦  0 
•0 


.0 
♦  0 
.0 


.0 
♦0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


.0 
♦0 
♦  0 


37 

1 

36 


0 
0 

o. 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

8*9 
25*0 
7*7 


9*4 
8*3 
9.5 


♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 


.0 

•  0 

•  0 


.0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


6 

0 
6 

1 

0 

1 

26 
3 
23 


72*7 
trO 
72.7 

100*0 
♦  0 
100*0 

46*4 
75*0 
44*2 


207  52*8 
9  75*0 
198  52*1 


4 

0 
4 

13 
0 
13 

7 
0 
7 


24 
0 
24 


44*4 
*0 
44*4 

46*4 
*0 
46*4 

46*7 
*0 
46*7 


46*2 
«0 
46*2 


57*1 
«0 
57*1 

33*3 
•  0 
33*3 


7  43*8 
0  »0 
7  43*8 


6  * 
0 
4 


40*0 
•  0 
40*0 


40*0 
•  0 
40*0 


2  40*0 

0  #0 

2  40*0 

5  100*0 

0  *0 

5  100*0 


7  70*0 
0  *0 
7  70.0 


V 

3  27*3 

11 

0  *o 

0 

3  27*3 

11 

0        *0  . 

1 

o  *o 

0 

0  *o 

1  < 

25  44*6 

56 

0  .0 

4 

25  48.1 

52 

146  37*8 

392 

2  U6*7 

12 

146  38.4 

380 

■ 

5  55*6 

9 

0  »o 

0  * 

5  55.6 

9 

15  53*6 

'  28 

0  .0 

0 

15  !>3*0 

26 

8  53*3 

15 

0  .0 

C 

6  53*3 

15 

26  53*8 

52 

♦  0  .0 

0 

28  53.6 

52 

3  42*9 

7 

o  *o 

0 

3  42*9 

7 

6  66*7 

9 

0  «o 

0 

6  66*7 

9 

9  56*3 

16 

0  *o 

0 

9  56*3 

16  • 

6  60*0 

10 

o  »o 

0 

6  60*0 

10 

6  60*0 

10 

0  *o 

0 

6  60*0 

10 

3  60*0 

5 

0  *0 

0 

3  60*0 

5 

3  30*0 
0  *0 
3  30*0 


10 
0 
10 


FLORIDA 

FL    UNIVERSITY  OF  FLORIOA 

TOTAL  0        *0  2  5*6 

FEMALE  9       •<>  \ 

MAtE  0        .0  >.!  3*0 


6  16*7 
0  .0 
6  18*2 


.0 
*0 
♦0 


8  22.2 
1  33.3 
7  21.2 


21 
2 
19 


58.3 
5f*6 


7  19.4 
0  »0 
7  21*2 


36 
3 
33 


1569 


1649 


'TABLE  B.    TOTAL  DOCTOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  BY  RACE, 

ETHNICITY,  AhO  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOUK 
'ALASKAN  NATIVE ~ 


BLACK  ASIAN  OR. 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         X  NUMBER 
ENGINEERING  109001 
FLORIDA*  - 


FL    0  OF  SOUTH  FLORIOA 

TOTAL  0  *0 

FENAL E  0  .0 

HALE  0  .0 

FL    UNIVERSITY  OF  MIAMI 

TOTAL  0  *0 

.  FEMALl*  0  .0 

MALE  0  .0 

FL          St  ATE  TOTALS  C 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GEORGIA 


•0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


NUMBER 


3  INSTITUTIONS) 
2  4*6 
1     33.3  , 
1  2*6 


GA    GA  INST  OF  TECHN  MAIN  CAM 

TOTAL                 0*0  0*0 

*    FEMALE                0  .  .0  0  .0 

MALE                 0  .0  0  *0 

GA          STATE  TOTALS  C  1  INSTITUTIONS) 

TOTAL                0  .0  0  .0 

FEMALE                 0  .0*  0  .0 

HALE                 0  .0  0  .0 

HAWAII 


HI     U  Of  HAWAII  AT  MANOA 

TOTAL  0     '  .0 

.    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 

♦  0 

♦  0 


HI          STATE  TOTALS  C          1  INSTITUTIONS) 

VOTAL  0*0  0*0 

FEMALE  0.0  0.0 

MALE  0  *0                0  .0 

IOAHO  *  * 


10    UNIVERSITY  OF  IOAHO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0.  .0 

MALE  0  .0 


10  STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0 
FEMALE      o  0 
HALE  0 

ILL  INOIS 


1  INSTITUTIONS) 


IL     ILLINOIS  INST  TECHNOLOGY 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0- 

'  0 

•  0 

IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE  '              0  .0 

0 

♦  0 

.IL    U  OF  ILL  CHICAGC  CIRCLE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

♦0 

IL     U  OF  ILL  URBANA  CANPUS 

TOTAL                 0  .0 

•  0 

FEMALE    .           .0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

IL          STATE  TOTALS  C  4  INSTITUTIONS) 

TOTA.L                 0  .0  0  JO 

FEMALE                0  .0  0.0 

MALE                 0  .0  0  .0 

INDIANA 

IN    PURDUE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  "  .0  0  .0 

FEMALE                0  .0  0  *0  , 

MALE                 0  .0  0  .0 
IN    UNIVERSITY  OF  NOTRE  OAME 

TOTAL                0*0  0*0 

FEMALE            *    0  .0  0  *0 

MALE                 0  .0  0*0 


IN 


STATE  TOTALS  2  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  0 
.0 


100.0 

♦  0 
100*0 

40*0 

•  0 
40*0 


6 
0 
6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

31 
0 
31 


37 
0 
37 


HISPANIC 
NUMBER  X 


21*4 
•  0 
23*1 


3.7 
♦  0 
3.7 


3.7 
•  0 
3.7 


2  100.0 
0  *0 
2  100*0 


2  100*0 
0  *0 
2  100*0 


.0 
.0 
•  0 


26.6 

•  0 
28*6 

t 

*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

27*9 

•  0 
27*9 


19.7 
♦  0 
20.2 


5.3 
.0 
5.3 

6.7 
.0 
6.7 


5  5*5 
0  *0 
5  5*6 


♦  0 
♦0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 
.0 

♦  0 


.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.8 
.0 
1.8 


2  1*1 
0  *0 
2  1*1 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


.0 
•0 
.0 

6.7 
.0 
6.7 


1  1.1 

0  *o 

1  1*1 


100*0 
,0 
100*0 

40*0 
♦  0 
40.0 


11 
1 

10 


26.2 
iJ.J 
25*6 


1  3*7 

0  *0 

1  3*7 


3.7 
♦  0 
3.7 


2  100*0 
0  *0 
2  100*0 


2  100*0 
*0  *0 
?  100*0 


6 
0 
6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

33 
0 
33 


39 
0 
39 


4 
0 
4 

2 

.0 
2 


28*6 
•0 
28*6 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

29.7 
*0 
29*7 


2C*7 
*0 
21*3 


5.3 

5.3 

13*3 
.0 
13*3 


6.6 
.0 
6.7 


12 
0 
12 


NON-RES IOENT 
ALIEN  * 


NUN8ER 


•  0 
**0 
.0 

40.0 
.0 
40*0 


23  54*8 
2  66*7 
21  53*8 


44*4 
♦  0 
44*4 


12  44*4 
0  .0 
12  44*4 


4  80 
0 

4  80 


4  80*0 
0  *0 
4  80*0 


36*1 
.0 
36*1 


21 
3 

18 

6 
1 

5 

78 
0 
78 


43*8 
75*0 
.  4C.9 

\ 

75*0 
100*0 
71*4 

7C*3 
♦  0 
7C.3 


113  6C.1 
4  80.0 
109  59*6 


43 
0 
43 

11 
0 
11 


54 
0 
54 


56*6 

♦  0 
57*3 

73*3 

♦  0 
73*3 


59*3 
♦  0 
60*0 


14 
0 
14 


14 

o\ 

14 


TOTAL 
X  NUNBER 


•0 

•  0 
.0 

20*0 

♦  0 
20.0 


19.0 
.0 
20*5 


51.9 
•  0 
51*9 


51*9 
•0 
51*9 


.0 


1  20.0 

0  .0 

1  20.0 


1  20.0 

0  <«0 

1  20.0 


7 

■  0 
7 

27 
1 

26 
2 

n 

2 

0 
0 
0 


33*3 
*0 
33*3 

56*3 
25.0 
59*1 

25*0 
♦  0 
28*6 

.0 
.0 
.0 


36  19*1 
1  20*0 
35  19.1 


29 
1 
28 

2 
0 
2 


31 
1 

30 


38*2 
100*0 
37*3 

13*3 
♦  0 
13*3 


34*1 
100*0 
33*3 


42 
3 
39 


27 
0 
27 


27 
0 
27 


21 
0 
21 

48 

4 
44 


1 
7 

111 

0 

111 


188 
5 

183 


76 
1 
75 

15 
0 
15 


91 
1 

90 


AMERICAN  IKCIAM  BLACK  '  .         **{iN,9?  .UftM  HISPANIC 

ALASKAN  NATIVE        NON-HISPANIC  PACIFIC  ISUNDER  HISPANIC 


NJM6ER  *  NUMBER 
ENGINEERING  (09001' 
tOUA 

IA    I0UA  STATE  U  SCI  C  TECHN 

TOTAL                 0  .0  0 

fCKAt'E                 0  .0  0 

KALE  0  .0  0 
FA    DIVERSITY  OF  IOWA 

TOTAL                  0  .0  0 

FEMALE                0  .0  0 

MALE                 0  .0'  0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


IA         STATE  TOTALS  C 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 


2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


NUMBER 


3.8 

•  0 
4.0 

8.0 

50.0 
4.3 


3  5.9 

1  33.3 

2  4.2 


NUMBER 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
•0 


•  0 
•0 

•  0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


IiHITE 
NON-HI SPANiC 

NUMBER 


3.B 

•  0 
4.0 

8.0 
50.0 
4.3 


a  5.9 

1  33.3 

2  4.2 


5 
0 
5 

13 
I 

12 


16 
1 
IT 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


19.2 
.0 
20.0  » 

52.0 
$0.0 
^52.2 

35*3 
33.3 
35.4 


20 
1 
19 

10 
0 
10 


TOTAL 
X  NUMBER 


T6.9 
100.0 
T6.0 

40.0 
•0 
43.  S 


30  58.6 
1  33.3 
29  60.4 


26 
1 
25 

25 

2 
23 


51 
3 
46 


KANSAS 

KS    KANSAS  ST  U  ACR  C  APP  SC  I 

.      TOTAL      ,          0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

HALE  0  .0  0  .0 
KS    U'OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0    •  .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  ;° 

.MALE  0  .0  0  .0 
KS    WICHITA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        *0  0  »0 

FEMALE                 0.0  0  .0 

MALE                 0        .0  0  .0 


KS  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


3  INSTITUTIONS) 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

40 
0 
0 


•  0 
•0  , 

•  0 

.X) 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


100.0 

loo/o 

100.0 

TT.8 
100.0 
T1.4 

100.0 
.0 
100.0 


IS  86.2 
3  100.0 
12     85. T 


0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

22.2 
.0 
26.6 

•0 

•  0 

•  0 


2  11.6 
0  .0 
2  14.3 


T 
1 

9 
2 
T 

1 
0 
1 


IT 
3 
14 


KENTUCKY 

KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
KY    UNIVERSITY  OF  LOUISVILLE 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

HALE  0        .0  0.    .  .0 


KY         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


LOUISIANA 

LA    U  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
LA    TULANE  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


U  AND  ACM  C 
0        .0  - 
0  .0 
0  .0 

OF  LOUISIANA 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


LA  STATE  TOTALS  I 

TOTAL,.  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.9 


•0 

•  0 

•  0 

..0 
.0 

•  0 


♦  0" 

•  0 
•0 


•0 
•  0 
.0 


36.4 

•  0 
36.4 

100.0 

•  0 
100.0 


41.7 
•  0 
41. T 


100.0 

•  0 
100.0 

100.0 

•  0 
100.0 


5  100.0 
0  .0 
5  100.0 


63.6 
•0 
63*6 

.0 
.0 
•  0 


T  56.3 
0  .0 
T  56.3 


.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


ll 

0 

-U- 

l 

0 

l 


12 
0 
12 


MARYLANO  » 

MO    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  1  6.3 

FEMALE  0        .3  0  .0 

MALE  0  .3  1  6.3 
NO    l>  OF  NO  COLLEGE  PARK  CAN 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  *       0       .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 


*D          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


2.8 

•  0 
2.9 


0 
0 
0 

0 
0 

a 


•o 
•o 
•o 

•  0 

•  0 
•0 


6.3 
.0 
6.3 

7  .0 

♦  0 

•  0 


2.6 
•  0 
2.9 


11 
0 
11 

11 

0 

11 


1Z 
0 
22 


68 


55.0 
•  0 
5T.9 


61.1 
•  0 
62.9 


2S.0 
•0 
25.0 


9  45.0 
1 olOO.O 
8  42ol 


13  S6.1 
1  100.0 
12  34.3 


16 
0 
16 

20 
1 

19 


36 
1 
35 


MASSACHUSETTS 

MA    HARVARO  UNIVERSITY 
TOTAL  0* 
FEMALE  0 
MALE  0 


5  83*3 
1  LOO.O 
4  80.0 


1     16. T 

0  .0- 

1  20.0 


I5tl 


TABLE  6.    TOTAL  DOCTOR'S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  8VINSTUUTIQNS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
<<'       ETHNICITY*  A NO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  1971-1979 


A  HE* I CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  DR 

NON-HI  SPAN  I C  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


,  fcHITE 
NON-HISPANIC 


NCN-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 

ENGINEERING  (0900) 
MASSACHUSETTS 


ha  mass  Inst  of  technology 

TOTAL  .0  .0 

FEMALE  0  .0 

MA  Lc  0  .0 

MA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    U  OF  rtASS  AMHERST  CAMPUS 


<        NU^BFR  £ 


O  TOTAL 
FEMALE 
MiLE 


MA    lORCgSTER  POLY 


TOTAL 
FEMM.E 
MALE 


•  0 

.0  ^~ 

•  0 

INSTITUTE 

10 


NUMBER 

• 

I 

NUMBER 

I 

NUMBER 

I 

'  NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

.0 

1 

.7 

0 

.0 

1 

.7 

62 

56.9 

61 

42.4 

t 

144 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

50.0 

2 

50.0 

4* 

.0 

1 

.7 

0 

.0 

1 

.? 

AO 

57.1 

59 

42.1 

140 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*1 

100.0 

0 

.0 

1 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

<3 

2.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.3 

33 

76.7 

9 

20.9 

43 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

2.4 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.4 

31 

75.6 

9 

22.0 

*  41 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

2 

\o.c 

3 

60.0 

5 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

100.0 

1 

.0 

0 

.0 

o  0 

.0 

0 

.0 

2 

50.0 

2 

50.0 

4 

MA 


•STATE  TCTALS  ( 


5  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

0 

•  0 

1 

.5 

1 

.5 

0 

.0 

2 

.  1.0 

126 

62.4 

74 

36,6 

202 

FEMALE 

0 

v.o 

0 

.  .0 

C 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

66.7 

3 

33.3 

9 

MALE 

it 

0 

.0 

1 

.5 

1 

.5 

0 

.0 

2 

1.0 

120 

62.2 

71 

36-8 

193 

MICHIGAN 


MI 


MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL-  0  .0 

•EMALE  0  .0 

MAtE^  0  .0 

MICHIGAN  TECHNOLOGICAL  U 


TOTAL  .0 
FEMALE  0  ^.0 

MALE  0  .6" 

MI    OAKLAND  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    IMtVERSJTY  OF  DETROIT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .U 

HI  U  MICHIGAN-ANN  ARBOR 
"     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0, 

MALE  0  .0 

MI    WAYNE  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI       b  STATE  TOTALS  < 

TOTAL                O  .0 

FEMALE                0  .Q 

MALE                 0  .0 

MINNESOTA 


14.3 
.0 
14.3 

.0 
.0 
.0 

~  ,.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


6  INSTITUTIONS) 
2  2.4 
0 
2 


.0 
2.6 


MN  .U  OF  MINN  NNPLS  SNT  PAUL 

TOTAL                0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE                0        .0  0  .0 


MN  , 


STATE  TOTALS  ( 


1  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE, 

MISSISSIPPI 


.0 
.0 
.0 


MS    MISSISSIPPI  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  , 

MALE  0.0  / 
MS    U  OF  MISSISSIPPI  MAIN  CAM 

TOTAL  0  .0 

<  FEMALE  4  -.0 

MALE  0        .0  * 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 

•o, 

.0 


MS         STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0, 

MISSOURI  . 

MO    U  Of  MISSOURI-CCLUMBIA 


2  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
„  MALE 


1  3-7 
0  *.0 
>  1  4.0 


•  0 
.0 
.0 


4 

28.6 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

4 

26.6 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

-  -  0 

.  0 

0 

.0 

G 

.0 

3 

5.7 

I 

1.9 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

6.  1 

1 

2.0 

r 

1 

11.  1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

11.1 

0 

.0 

6 

9.8 

1 

1.2 

0 

.0 

0 

.0 

6 

10.4 

1 

1.3 

2 

5.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.6 

0 

.0 

2 

5.1 

0 

.0 

0 

.0 

,0 

.0 

2 

5.6 

0 

.0 

a 

1 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.or- 

1 

14.3 

0 

.0" 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

11.1 

0 

.0 

1 

3.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.0 

0 

.0 

6 

42.9 

2 

14.3 

6 

42.9 

14 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

"o 

6 

42.9 

2 

14.3 

'  6 

42.9 

24 

/ 

0 

•  0 

1 

50.0 

I 

50.0 

2* 

0 

.0 

0 

.0 

•0 

0 

0 

.0 

1 

50.0  ' 

I 

50.0 

2 

0 

.0 

1 

50.0  " 

i 

50.0 

2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

50.0 

I 

50.0 

2 

0 

.0 

'  . 0 

.0 

2 

100.0 

2 

0 

•  0 

>  0 

•  0 

1 

100.0 

*  1 

0 

.0 

0 

.0 

*  .  1 

100.0 

1 

4 

7.5 

27 

50.9 

22 

41.5 

53 

0 

.0 

r.  1 

25.0 

3 

75.0 

0* 

4 

8.2 

26 

53.1V 

19 

38.8 

49 

1 

11.1 

„  6 

66.7 

2 

22?2 

9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

11.1 

6 

66.7 

2 

22.2 

9 

11 

13.4 

37 

45.1 

>34 

41.5 

82 

0 

.0 

L 

20.0 

'  4 

60.0 

5 

11 

14.3 

36~ 

46.8 

30. 

39.0 

77 

2 

5.1 

16 

41.0 

h 

53.8 

3/ 

0 

.0 

1 

33.3 

66.7 

3 

2 

5.6 

15 

41.7 

19 

52.8 

36 

2 

5.1 

16, 

41.0 

21 

53.8 

39 

0 

.0 

1 

33.3 

2 

66.7 

3 

2 

<? 

5.6 

15 

41.7 

.19 

«, 

52.6 

a 

36 

1 

12.5 

5 

62.5 

2 

25.0 

8 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•0 

*  I 

1 

14.3 

4 

57.1 

2 

/ 

^28.6 

7 

0 

♦  0 

1 

50.0 

1 

50.0 

2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

2 

1 

10.0 

60.0 

3 

30.0 

10 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0  1 

1 

11.1 

5 

55.6 

3 

33.3 

9 

7.4 
.0 

a.o 


17  63.0 
2  100.0 
15  6C.0 


29.6 
•0 
32.0 


27 
2 
25 


1592 


1652 


:i table  •. 


TOTAi  -DOCTOR'S  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CCNFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  E DUCAT  ION  BY  RACEt 
TOTAL -DOCTORS    0E««Jc™~Jg  INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

^    MUNBER  % 

ENGINEERING  (0900) 
MISSOURI 

NO    U  OF  NISSOLHI-SCLLA 
TOTAL  0    *  .0 

FE  MALE  0  .0 

tlALE  $  *  -0 

NO    WASHINGTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


BLACK     %        ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  2SLAN0ER 


NUMBER 


NO         STATE  TOTALS  t  3  INSTITUTES) 

TOTAL  1  0  »° 

FEMALE  0     f  .0  0 

MALE  1      i.9  1  0 


NUMBER 


.0 
♦  0 
.0 

6^7 
.0 
6.7 


.0 
♦  0 


2  3.6 
0  .0 
2  3*6 


HISPANIC 
NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


TOTAL 
MINQA2TY 

NUMBER 


WHITE 
NON-H2SPAN2C 

NUMBER 


.0 
.0 

♦  0 

6.7 

•  0 
6.7 


5.4 
*  .0 
5.7 


NONtRESIOENT 

a\ihn 

NUMBER 


TOTAi 
NUMBER 


9 

64.3 

5 

35.7 

14 

0 

•  0 

I 

100.0 

1 

9 

69.2  - 

4 

30.8 

•  13 

5 

33.3 

9 

60.0 

L5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

5 

33.3  • 

9 

60.0 

15 

31 

55*4 

22 

39.3 

56 

2 

66.7 

I 

33.3 

3 

29 

54.7 

21 

39.6 

53 

MONTANA,  ^ 

NT    MONTANA  STATE  UNIVERSITY 

TOTA\                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE             "    0       *0  0  .0 

NT          STATE  TOTALS  t  1  INSTITUTIONS) 

TOTAL                0        .0  0  .0 

FEMALE                0       .0  ? 

MALE  4              0        .0  0  .0 

NEBRASKA 


NE    U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 

TOTAL  0  .0 

„    FEMALE  >  0  .0 

KALE  0  .0 

<      -  ^ 

NE          5 TATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *     0  .0 

-  NEVA  OA 

NV    U»OF  NEVACA  RENC 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


INST ITUTIONS) 
0  .0 


.0 
.0 


NV          STATE  TOTALS  t  1  INSTITUTIONS^ 

TOTAL                 0  .0  0  .0 

FEMALE                 0  .0  0  .0 

MALE                 0  VO  0  .0 


*  NEW  HAMPSHIRE 

NH    OARTNOUTH  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

,  FEMALE                0  .0 

V  MALE  C  .0 
\NH    U  OF  NEW  HAMPSHIRE 

A    \  TOTAL                 0  .0 

*  FEMALE         '       0  .0 

Mi^LE^                0  .0 

NH         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL     \       0  .0 

>       FEMALE  *     \,  0  .0 

MALE             NP  .0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0  o 


2  INSTITUTIONS) 


NEW  JERSEY 


NJ  NJ. INSTITUTE  TECHNOLOGY 
,      TOTAL  0        .0  v 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    PRINCETON  UNIVERSITY 
TOTAL  1  3»7 

FEMALE  0  .0. 

MALE  1  4.0 

NJ    RUTGERS  U  NEb  BRUNSWICK 
TOTAL  .     0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NJ    STEVENS  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 

•  0 

0^ 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

a 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0  * 

0 

•  0 

Q 

•  0 

♦ 

3 

50.0 

0  • 

- 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

3 

60.0 

0 

•  0 

> 

3 

50*0 

0  - 

.0 

0 

.0 

Of 

•  0 

3 

60.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

^  0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

'  0 

.0 

0 

.0 

0. 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  ' 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

*  .0 

0 

♦  0 

3  50*0 
0  *0 
3  60*0 


3  4  50*3 
0  *0 
,  3  60*0 


*0 
*0 
.0 


.0 
.0 


3  100*0 
0  .0 
3  100*0 


3  2  00*0 
0  .0 
3  100*0 


3  50,0 

1  VCO*0 

2  40*0 


3  50*0 

1  100*0 

2  40*0 


1  100*0 

0  *0 

1  100.0 


1  1C0.0 

0  .0 

1  100.0 


.0 
.0 
.0 

100.0 
•0 
100.0 


0 

o 

0 


.0 

.0 
♦  0 


.0 
♦  0 
♦0 


♦0 
.0 
.0 


3  100.0 
0.  .0 
3  100.0 


.0 

.a 

.0 


STATE  TOTALS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


4  INSTITUTIONS) 

7  0.0 

C  0.0 

1.7  <f0  *0 


38  63.3 
2  10C.0 
36  62.1 


12  20.0 
0    *  .0 
12  2C.7 


TAM.E  •.  TOTAL  DOCTORS  DEGREES  FOR  MAJOR  FIEI«  CONFERRED  BY  INSTIT*  HONS  "OF  HIGHER  EOUCAUO 
,w*  ctui.«mtv.'  tun  ccv.      iMCTtTiirinw  AND  STAlF  1978-1979 


RACE, 


AMERICAN  IKOlAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 

'ENGINEERING  (0900) 
NEW  MEXICO 


NUMBER 


NM    NM  STATE  U  MAIN  CAMPUS  ^ 

TOTAL           o    0  *0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

NM    U  OF  NM  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

*  FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

HALE                 0  .0 

0 

.0 

NM         STATE  TOTALS  I 

'  TOTAL                0  .0* 

FEMALE                0  .0 

HALE  „             0  .0 
t  ' 
NEW  YORK 

NY    HY  ST  C  CERAMICS  ALFREO  U 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .  .0 

MILE.                0  .0 
NY    CUNY&GRAO  SCH  C  U  CENTER 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

HALE                0  .0 

NY    CL ARKS ON  COLLEGE  OF  TECHN 

'    TOTAL                 0  *0 

FEMALE                0-  .0 

MILE                 0  .0 

NY    COLUMBIA  U  MAIN  DIVISION 

TOTAL        *        0  .0 

FEMALE                  0  .0 

HALE                 0  .0 

NY    CURNEL  U'ENDOWEO  COLLEGES 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MILE                 0  .0 
NY    CORNELL  U  STATUTORY  r 
TCTAL  0 

FEMALE                0  .0 

HALE                 0  . .0 
NY    NEW  YORK  UNIVERSITY 

TOTAL                iO  .0 

FEMALE                0  .0 

MILE                 0„  .0 
NY    POLYTECHNIC.  INST  NEW  YOJiK 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                 0  .0 

HALE                 0  .0 

NY    RENSSELAER  POLY  INSTITUTE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

NILE'    •            0  .0 

NY     SONY  AT  OUFFALO  MAIN  CAM 

TCTAL                 0  .0^ 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 
NY    SUNY  AT  STONV  CK  MAIN  CAM 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                0  *0 

NY    SUNY  C  ENVRNMTL  SCl-FOftS 

TOTAL                 0  .0} 

FENILE            v    0  .0 

-     —HALE  -    --      0-  .0 

NY    SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  ,  .0 

FEMALE                0  .0" 

MALE.               0  .0 
NV    UNION  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

•  FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 
NY    UNIVERSITY  OF  RCCHESTER 

TOTAL                 0  .0 

*    FEMALE                 0  .0 

MILE                 0  .0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 

0  .0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


1  2,9 
1  3*0 


2*4 
.0 
2.4 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


I  6*7 

0  .0 

1  6*7 

I  4*3 
0  .0 
l\  4.3 


0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

4.5 

0 

•  0 

I 

4.5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.  .0 

0 

♦  0 

.0 

♦  a 

0 

•0 

*0 

•  0 

*NV        'STATE  TOTALS  i 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

NORTH  CAROLINA 

NC    OUKE  UNIVERSITY 


15  INSTITUTIONS) 
5  2*1 
0  .0 
5  2.2 


NUMBER 


TOTAL 
FENILE 


"4 


2 
0 

2  15*4 


2  II.  I 
0  .0 
2  11.1 


15 
0 
15 


6.4 
.0 
6.5 


12.5 
0 

'2.5 


HISPANIC 
NUMBER 


20.0 
•  0 
20.0 

7.7 
.0 
7.7 


II. I 
.0 
11.1 


0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

2 

20.  0 

0 

.0 

o 

.0 

.  0 

.0 

2 

20.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

2 

5.9 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

2 

6.1 

0 

.0 

1 

2.4 

1 

2.4"* 

Q 

.0 

o 

.0 

2.4 

J 

2.4 

.0 

1 

12.5 

.0 

0* 

.0 

o 

.0  * 

1 

12*5 

X 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

-  0 

.0 

1 

6.7 

0 

*0 

4 

17.4 

1 

4*3 

0 

.0 

0 

.0 

4 

17.4 

1 

0 

•  0 

I 

4*8 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

4*8 

4 

18.2 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

18.2 

0 

*0 

t 

1 

9.1 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

il.l 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

*0 

0 

..0 

0 

♦  C 

0 

*  .0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

0 

°*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

TOTAL 
MINORITY 


KHITE 
NON-HISPANIC 


NUN-RE  SIDENI 
ALIEN 


TOTAL 


1.7 
*0 
1.7 


♦  0 
*0 

♦  0 


NUMBER 

I 

t*  NUMBER 

I 

NUMBER 
• 

Lit  <u  a  c  a 

j 

1 

20*0 

4 

80.0 

0 

•  0 

5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

I 

20*0 

4 

ac.o 

0 

~.  0 

c 
3 

3 

23*1 

10 

76*9 

0 

.0 

13 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  3 

0 

3 

23*1 

10 

76.9 

0 

•0  * 

13 

4 

22*2 

14 

77*8 

0 

♦  0 

18 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

4 

22*2 

14 

7'*8 

0 

.0 

18 

0 

•  0 

2 

%  

100.0 

— 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

0 

•05 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

2 

20*0 

7 

7C.0 

1 

lu.9 

10  . 

*  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  * 

2 

20*0 

7 

70.0 

1 

10*0 

10 

0 

*0 

3 

,60.0 

2 

40*  0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

3 

60.0 

2 

4C.0 

5 

3 

8*8 

15 

44*1 

16 

47*1 

34 

,-° 

1 

10C.0 

0 

♦  0 

1 

1  9  3 

9*1 

U 

42.4 

16 

48*5 

33 

it/ 

3 

7.1 

21 

50*0 

18 

42*9 

42 

0 

.0 

0 

•0 

1 

100.C 

1 

3 

7.3 

21 

51.2 

1  7 

41*5 

41 

j 

1 

12*5 

'  3 

37*5 

4 

50*0 

8 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

1 

12*5 

3 

37*5 

4 

50.C 

2 

13*3 

12 

8C.0 

1 

6*7 

15 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

2 

13.3 

12 

80.0 

1 

6.7 

15 

6 

26*1 

15 

65*2 

2 

j3*7 

23 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

6 

26*1 

15 

o5*2 

2 

8.7 

'  23 

1  I 

4*8 

16 

76*2 

4 

19.0 

21 

& 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

4.8 

16 

76*2 

4 

19*0 

21 

5 

22.7 

5 

22*7 

12 

54*5 

22 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

*  0 

5 

22*7 

5 

22.7 

12 

54*5 

22 

1 

9.1 

1 

9*1 

9 

81*8 

U 

0 

♦  0 

1 

50.0 

1 

50*0 

2 

1 

11*1 

0 

•  0 

8 

86*9 

9 

0 

•  0 

2 

66*7 

1 

33*3 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

•  0 

-  0 

•  *0 

"  2 

66.7 

1 

33*3 

3 

.0 

a 
7 

'  50*0 

<>  7 

SCO 

14 

*.o 

0 

•0 

0 

*  .0 

0 

0 

.0 

7 

50*0 

7 

53*0 

14 

0 

0 

2 

100*0 

0 

•0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

2 

100*0 

<5  0 

.0 

2 

0 

-  *0 

15 

62*5 

9 

37*5 

24 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

15 

62*5 

9 

37*5^ 

24 

24 

10*2 

126 

53*4 

86 

36*4 

236 

0 

♦  0 

2 

50*0 

,  2 

50*0^ 

4- 

24 

10*3 

124 

53*4 

84 

36*2 

232. 

1 

12*5 

7 

87.5i 

"  'o 

0 

•  0 

8 

0 

.0 

*  %  0 

-  *0 

0 

.0 

0 

1 

12.! 

7 

,87*5 

0 

•  0 

8 

uiU  u  rem  oocrcMS  ^S^^S^^^SW^  £0UCmCN  " 


AMERICAN  tN0IA\ 

ALASKAN  NATIVE 
i 

NUMBER  t 


BLACK  A5IAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISIANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


HHIT  ^ 
NON-HISPANIC 

NUMBER  4 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


ENGINEERING  10900) 

NORTH  CAROLINA 

HC    NC.STmTE  U  RALEIGH 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .0  .0 


NC 


STATE  TOTAL 
TOTAL  0 
FfcHALE  0 
MALE  0 


talV^ 


INSTITUTIONS) 
0        ♦  & 
•  0  «0 
0  .0 


OHIO 

OH    CASE  WESTERN  RESERVE  U 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 
OH    CLEVELAND  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEHALC  0        .0  ^ 

MALE  0  .0 

OH    OHIO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  -0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    OHIO  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    U  Of  AKRCN  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

'OH    U  OF  CINCINNATI  .IAIN  CAM 


TL^lL 
FEMALE . 
MAL  E 
OH  UNIVERSITY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  ,0* 

0"  .0 
OF  OAYTON 

0  .0 

•  0  .0 

o  _  .0 


OH    UNIVERSITY  OF  tSlEOO 
TOTAL  0  .Ofc 

FEMALE  0  »3 

MALE  0  *0 


1 
0 
1 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

'  0 

3 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


3,2 
.0 
3.7 

•0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0  ' 
.3 
.0 

'♦0 

♦  0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦0 

♦  0 

♦  0 


OH  STATE  TOTALS  t  8  INSTITUTIONS! 

total  ,«     ^  \  « 

FEMALE  0        .0  ?  *° 

MALE  0        .0  1  .9 

OKLAHOMA 

o 

OK    OKLA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0        .0  1  4*2 

PENAL*  '  0        .0  0  .0 

MILE  0        #0  1 

OK    J  OF  OKLAHOMA  NCRMAN  CAM 

TOTAL  0    _  *0  1  5.0 

FEMALE  0*0  0  .0 

MALE  0       .0  1  5*G 

OK    UNIVERSITY  OF  TULSA 

TOTAL  0        .0  0  *? 

FEMALE  0        -0  0  *0 

MALE  0        .0  0  sO 


OK  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 


3  INSTITUTIONS) 
2  4*2 
0  *0 
2  4*3 


OREGON/' 

OR    OREGON  STAJE  UNIVERSITY 

TOTAL  •         0  *0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


•0 
.0 
•  0 


OR       .  STAtE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  . 0 


1  INSTITUTIONS) 


3 

7,9  ' 

0 

•  0 

0 

•0 

n 
u 

♦0 

3 

7*9 

ft 

♦  0 

ft 
0 

c 

8.7  „ 
♦  0  ' 

ft 

♦0 
♦  0 

4 

8.7 

0 

•0 

6 

19*4 

3 

ft  ■» 
9*7 

0 

♦  0 

ft 

.  0 

6 

22*2 

3 

4  i*  i 

0 

•  0 

* 

0 

♦  0 

0 

♦  0X 

0 

♦0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

Q 

♦0 

0 

•  0 

0 

ft 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.o 

2 

40*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

40*0 

0 

»  .0 

6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

25*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

1 

25*0 

0 

.  .o 

7,7 
♦  0 
8*2 


3.3 
50.0 
4.5 

*  .0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


4*2 
50*0 
2*7 


1  7*1 

0  .0 

1  7*1 


0 

•  0 

l 

7*1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.1 

7*1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


2*6 
•  0 
2*7 


♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦0 

♦  0 

♦  0 


.0 

•  0 

•  0 


3 

7.9 

24 

63*2 

11 

28.9 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

3 

7.9 

24 

63*2 

11 

28*9 

B.7 

31 

67*4 

11  • 

23*9 

o 

♦  G 

•  0 

•  0 

♦0 

4 

B.7 

31 

67.4 

11 

23*9 

10 

32*3 

i 

21 

67*7 

0  .0 

o 

♦  0 

4  100*0 

o 

•  0 

10 

37.  0 

17 

63.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

1 

100.3 

0 

•°. 

0 

♦  0 

36 

73*  5 

13 

26*5 

o 

♦  0 

2 

100*0 

o 

.0 

o 

•  0 

34 

72*3 

H  13 

27*7 

3 

♦  0 

33*3 

2 

66*7 

o 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

33*3 

2 

66*7 

2 

40*0 

C 

40*  0 

i 

20*0 

0 

♦  0 

0 

•0 

/  0 

.0 

2 

40*0 

C 

40*  0 

1 

20*0 

0 

♦  0 

55*0 

9 

45*0 

0 

*0 

o 

0 

I 

100*3 

0 

*0 

11 

57.9 

g 

42*1 

0 

*0 

4 

;oo.o 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

ft 

4 

100.0 

0 

9.0 

\ 

25.0 

3 

75.0 

0 

.6 

o 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

25*0 

3 

75.0 

0 

.0 

1 3 

11*1 

79 

67.5* 

25 

21.4 

0 

♦0 

6 

85.7 

1 

14.3 

13 

11*8 

73 

66*4 

24 

21.8 

/ 

3 

12*5 

10 

41.7 

11 

45.8 

1 

50*0 

1 

0 

.0 

2 

9*1 

9 

4C.9^ 

11 

50*0 

1 

5*0 

> 

11 

55.0 

8 

40*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

1 

5.0 

11 

55*0 

8 

40*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

4 

100*0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

4 

100*0 

4 

8*3 

21 

43.8 

23 

47*9 

1 

*c*o 

1 

50.0 

0 

.0 

3 

6*5 

20 

43.5 

23 

50*0 

7*1 
*0 
7.1  s 


64*3 
•  0 
6<.S 


1  7.1 

0  .0 

1  7.1 


64*3 

Xo 

64*3 


4  28*6 
0  .0 
4  20*6 


4  28*6 
0  .0 
4  28*6 


38 

0 
38 


46 
0 
46 


31 
4 
27 

1 
0 
1 

49  ' 

2 
47 

3 
,0 
3 

?5 
0 
5 

20 
1 

19 

4 
0 
4 

4 

« 


117 
? 

110 


24 

2 
22 

20 
0 
20 

4 

0 
4 


48 

2 
46 


14 

0 

14 


14 
0 
14 


PENNSYLVANIA 

PA  -  CARNEGIE-MEL LCN*U 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 
0  »  *.0 
0  *0 


2.6 
.0 
2.6 


♦  0 
.0 
.0 


2.6 
.0 
2.6 


24 
0 
24 


61.5 
61.5 


14 

OJ 
14 


35.V 
♦  0 
35.9 


39 
0 
39 


ERLC 


1655 


TABLE  •*    TOTAL  OOcWs    DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED*^  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  0Y  RACE  t 
"  -  >  *  ETHNICITY*  AW)  SEX.     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


i lack         asian  or 
non-hi span.c  Pacific  islander 


NUMCER         X  NUMBER 
*  ♦ 

ENGINE ERING  COIOO) 
♦  «• 

PENNSYLVANIA  n 

PA     ORfcSEL  UNIVERSITY 

TOTAL                O,0  3 

FEMALE                 0        .0  '0 

MALE                0        .0  ^3 
PA    LEH^CH  UNIVERSITY 

TOTAL,                0.0  0 

FEMALE                Q°     .0  .  0 

NILE                0       .0  0 
PA    PA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0.0  0 

FEMALE                 O        .0  0 

MALE  0  -0  *  0 
*PA    U  OF  PENNSYLVANIA 

TOTAL                0        .0  0 

FEMALE^         »    *0       .0  0 

MALE                0        .0  0 
PA    U  OF  PITTS6C  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0*0  0 

FEMALE                0.0  0 

MALE                 0.0  0 


20*0 

•  0 
20*0 

'.0 

•  0 
.0 

•0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


f  A  STATE?  TOTALS  I 

HOT  AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

Rtfef*  ISLANO 

Rl*   8ft 04 N  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0    *  .0 

R|     U  OF  RHODE  ISLANO 

TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0  * 

Rl  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  .0 

FENALEr  0  .0 

MALE  0  .00 

SOUTH  CAROLINA 

* 

SC    CLEMSON  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.     MALE  0  .0 

SC    U  OF  SC  AT  COLUMBIA 

TOTAL  0  . 0 

0  FEU.LE  0  .0 

MALE  s    0  .0 


6  INSTITUTIONS) 


0 


1.9 
•  0 
2.0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•0 


SC  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

TENNESSEE 


?  INSTITUTIONS) 
0  .0 

0  A  .0 
0   t  .0 


TN    TENNESSEE  TECHNCLOCICAL  U 

TOTAL                0        .0  0  .0 

FEMALE                0       .0  0  »0 

*          MALE                0       .0  0  *0 
T*    U  OF  TENNESSEE  KNOXVILLE 

TOTAL           *     0       ♦ 0  ,        -  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE                 0        .0-  0  .0 
TN     VANOERBlLT  UNIVERSITY 

TOTAL    ,            0        .0  0  *0, 

FEMALE                 0.0  0  ,  .0 

MALE                0       .0            •    0  .0 


TN 


STATE  TOTALS  < 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

TEXAS 


•  0 
.0 


TX     LAMAR  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX    RICE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
..0 

•  0 

.0 
•0 
.0 


NUMBER 


3  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  .0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WH1TF 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


3 

20*0 

0 

♦0 

6 

-.0.0 

0 

♦  0 

0 

vo 

0 

.0 

3 

20.0 

0 

♦  0 

6 

40.0 

0 

-. 

.  *o 

'  0 

.0 

0 

;o 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

0 

♦0 

2 

4.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

4*4 

0 

1 

•  0  . 

2 

4*4 

0 

.0 

I 

4.  5 

1 

4.  5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

'  .0 

0 

.0 

'  1 

5.0 

1 

S.O 

0 

'♦0 

0 

To 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

/° 

0. 

0 

.0 

6 

f 

3.  a 

1 

.  ♦ 
•  6 

10 

6.4 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

6 
* 

3.9 

1 

♦  7 

10 

6.6 

o 

.0 

0 

•  0 

* 

0 

.0 

0 

.0 

c 

♦  0 

0 

..0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 
1 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

^0 

*  .0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

o 

0 

.0 

9 

.0  ' 

0 

•  0 

0 

"  .0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

» 

0 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  o 

0 

.0 

o 

•  0  * 

"  0 

.0 

•  ? 

.0 

2 

50.0 

0 

♦  0 

c 

50.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

50.0 

0 

.0 

2 

5C.0 

2 

14.3 

0 

.0 

2 

14.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

15.4 

0 

•0 

2 

15.4 

I 

100.0 

0 

♦  0 

1 

iocf!o 

0 

»0 

"  0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

l'i 

100.0 

1 

6.7 

0 

.0 

1 

6.  7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

0 

ft 

1 

6.7 

Q 

.0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

t 

7.7 

0 

•  0 

2 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

7.7 

0 

.0 

2 

7.7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

%  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

"  .0 

0 

.0 

5 

26*3 

1 

5.3 

6 

31*6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

*  5 

26.3 

1 

5.3 

♦ 

6 

31.0 

NCh-RcSlOENT 
ALIEN 


NUMBER 


4C.0 
.0 
40.0 

52.9 
.0 
52.9 


20  43*5 
1  100.0 
19  42.2 


/ 


14 
1 

13 

5 
1 
4 


81 
3 
78 


63*6 
5C.C 
65*0 

29*4 

lop.o 

25*0 


51*9 
75*0 
51*3 


14*3 
.0 
14.3 

1C0.0 
.0 
100.0 


7  53.8 
0  *0 
7  53*8 


10  100*0 

:  ioo.o 

9  100*0 

2  50*0 
V  *0 
2  50*0 


12  n1*7 
1  100*0 
11  84*6 


.0 

♦  0 

•  0 

46.7 
*0 
46*7 

70 

.0 
70*0 


14  53*6 
0  *0 
14  53*6 


10  52*6 
0  *0 
10  52*6 


0 

-a 

24 
0 
2* 

7 
1 

6 

12 
0 
12 


65 


6 
0 
6 

♦*0 
0 
0 


10 
0 
10 


TOTAL 
NUMBER1 


.0 
.0 
.0 

47*1 
♦0 
47*1 

52*2 
.  .0 
53.3 

31.8 
50*0 
30*0 

70*6 
♦  0 
75.0 


41.7 
25.0 
42.1 


65.7 
.0 
65.7 

.0 
♦  0 
.0 


46.2 
.0 
46.2 


•  0 

•  0 
.0 

46^7 

•  0 
46.7 

30.0 
.0 
30.0 


36.5 
•  0 
36.5 


h 
0 
15 

17 
0 
17 

46 
1 

45 

22 
2 
20 

17 
1 

16 


4  56 
4* 
152 


100.0 
•  0 
100*0 

15*8 
•0 
15*8 


13 

0 

13. 


10 
1 

9 

4 
0 
4 


14 
1 

13 


1 

o; 
K 

15 
0 
15 

10 


26 
0 
26 


L 
0 
1 

19 
0 
19 


AM 6* I CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


ALACK  .    ASIAN  CR 

ngm-hispanic  Pacific  islander 


>iUM6Ek 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TCTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALKN 

NUMBER  • 


TOTAL 
NUMBER 


ENGINEERING  (0900) 


TEXAS 


TX    SOUTHERN  NETH  UNIVERSITY 


,  TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX  TEXAS 
TOTAL 
FEMALE 
MILE 
TT  TEXAS 
TOTAL 
FENAL£ 
HALE 


0  «0 
0  .0 
0       .3  ' 
ACH  U  MAIN  CAMPUS 
0  .*0 
0  *0 
0  «0 
TECH  UNIVERSITY 
0'  .0 
0  *0 
0  *0 


TX    U  CF'-HDUSTCN  CtN  CAMPUS  * 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX    U  0F% 
TOU» 
FE*Le 
MALE 


0  .0 

0  *0 

0  *0 
TEXAS  AT  AUSTIN 

„      -       0  .0 

c  0** 

o  *o 


*   TX    U  CF  TEXAS  AT  ARLINGTON 


TDTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

♦  0 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0> 

•  0 
.0 

•  0 


TX         STATE  fDTALS  I 

TCTAL  0     •  .0 

FEMALE  0  *0 

HAVE  0-  *0 

UTAH 


*4  INSTITUTIONS) 


UT 


WIGHAM  YOUNG  U  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UT  UNIVERSITY  OF  UTAH  * 
.    TOTAL  0  •      ♦ 0 

.FEMALE  0  *0 

MALE  0  -0 

UT    UTAH  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  «0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 


UT          STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  *0 

FENA1C  0  *0 

MALE  0  *0 


INSTITUTIONS) 

o '  *o 


II 

0 

II 


0- 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

b 

0 


8.5 

.0- 

3*7 


.0- 

•  0 
.0 

.02 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 


.0 

*o 

•  0 


.0 

♦  0 

♦  0 


1  3.1 

0  .0 

1  3.3 


.0 

♦  0 
.0 

♦0 

•  0 
.0 


2  S.'O 
0  »0 
-2  5.1 


3.1 
•  0 
3.2 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

•0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 


2 

26.6 

42*9 

0 

.0 

1 

100.0 

2 

33*3 

2 

33.3 

2. 

6.3 

2  3 

71.9 

o 

.0 

z 

100.0 

2 

6.7 

21 

70.0 

0 

•  0 

A 

50*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

4 

50*0 

1 

6:7 

.  2 

13*3 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

6.7 

'  2 

13*3 

4 

10.0 

15 

37*5 

0 

.0 

1 

100*0 

4 

10*3 

14 

35*9 

0 

♦  0 

7 

87*5 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

7 

87*5 

15 
0 
15 


11.5 

*0 
11.9 


44  49.2 
A4  100.0 
60*  47.6 


0 

\ 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

•10 

53>6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

6/>.7 

0 

.0 

8 

7.*»  7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

72*7 

0 

.0 

2* 

66*6 

0 

♦  0 

0 

»  .0 

0 

.0 

24 

75.0 

2 

28.6 

7 

0 

•  0 

1 

2 

33.3 

7 

21.9 

32 

0 

*0 

2 

7 

23*3 

30 

A 

50*0 

.  8 

0 

*  *0 

*o 

.4 

50.0 

8 

12 

80.0 

»  15 

0 

*0 

0 

12 

80.0 

15 

21 

5?-5 

*v- 

T  40 

0 

•  0 

1 

21 

53.  B 

39 

1 

12*5 

• 

0 

♦'O 

0 

1 

12*5* 

8 

51 

39*2 

130 

0 

*0 

A 

51 

40*5 

126 

0 

♦  0 

0 

«0 

0 

0 

.0 

6 

8  AA*4 
3  100*0* 
5  33.3 


27.3 
.0 
27.3 


11  31*4 
3  100*0 
8  25*0 


18 

3 
15 

li 

Om 
It 


35 
3 
32 


VERMONT 

VT    U  VT  C  STATE  AG*L  COLLEGE 

TOTAL  0*0  0 

FEMALE  0        *0  o  0 

MVLE  0        *0  0 


VT    *      STATE  TDTALS  I  . 

TOTAL  •     0  *0 

FEMALE  0  -.0 

MALE  0  *0 


1  INSTITUTIONS) 
Ox  -»  *0 


3  *0 
0  *0 
0  .0 


0>  *to 
o  .o 

0  .0 


♦  0 
.0 
.0 


.0 

.0* 

.0 


100.0 
.0 
100.0 


100.0 
'  .0 
100.0 


♦  0 

♦  0 
.0 


.0 
.0 
♦  0 


ft 


VIRGINIA 

VA    OLD  DOMINION  UNIVERSITY* 

TOTAL  0  .      «0,  0 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0  .0  •  0 
VA    U  DF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0        *0  "0 

FEMALE  «       0        .0  0 

MALE  0      «*0  0 

VA    VA  POLY  INST  AND  STATE  U 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0        •°  J 

MALE  0        .0  ^  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


VA         STATE  TOTALS  i> 

TOTAL      t          0  .0 

FEMALE                0  •° 

.KALE                 0  *0 


3  INSTITUTIONS! 


66.7 
.0 
66*7 

.0 
.0 
.0 

11*1 

50*0 
8*8 


6  9*4 
1  33.3 
5  8*2 


J 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 


.0 

40 

♦  0 


66.7 
*0 
*#6.7  v 

.0 
.0 
♦  0 

11*1 

5C*0 
.  8*8 


6*  V* 
1  33*3 
5  6*2 


20 

0, 
20> 

.40 


33*3 

"*0 
,33*3 

80*0 
100.0 
.79*2 

.55*6 
•  .0 
58.8 

<? 

64.1 
33«£ 
65.6 


»0 
0 
0 

5 
0 
5 

12 
1 
11 


17 
1 
16 


.0 

•  0 

•  0 

20.0 

•  0 
20.8 

33.3 
50.0 
32.4 


26.6 
33.3 
26.2 


3 
0 
3 

25 
1 

2A 

36 
2 
34 


64 
3 
61 


.WASHINGTON 
WA    UNIVERSITY  OF  KASHINGTON 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 


7.4 

to 

7.4 


Ko 

.0 
.0 


7.4 
•  0 
7.4 


16 
0 
16 


59.3 
♦  0 
5^.3 


33*3 
•  0 
33.3 

/ 


27 

.0 
27 


[ERIC 


1597 


1657 


TABLE  4.  'TOm  OOCTOR»S    DECREES  FOR  NAJOA  FIEL6  CONFEWUb  BY  ^INSTITUTIONS  Of  HIGHER- £  DOC*  T I CN  BY  A>XE, 

ETHNICITY*  A/*0  SEXl    INSTITUTION  AMD  STATE  1976-1979 

*    4  '    *  •> 

f*»  *  • 

AMERICAN  IWJIAN        '    BLACK  ASIAN  Oft 

ALASKAN  NATIVE        NON-NI  SPANlCvmtf  IC  JSLANOEA  HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


KCN-AES 10ENT 
*   ALIEN  , 


NUKBEA 
ENGINEERING  10900) 
WASHINGTON 


NUMBER 


7 


MA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  QT  .0 

FEMALE  0        .0      «-  0 

NILE  0        .0        v      '  0  , 


70- 
'.0 


NUMBER 


MA         STATE  TOTALS  I 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  «  0 

MEST  VIRGINIA  „ 


2  INSTITUTIONS) 

<  0 

0 


\ 


1 


MV    MEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 
TO|AL  0  .0\ 

»  0 


FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 


.0 
.0 
•  0 


MV         STATE  TOTALS  ( 

70TAL                 0  *.0 

FEMALE                0  .0 

MALt                  6  .0 

MISCONSIN 

MI    HAffQUETXE  UNIVERSITY 

*  TOTAL                0  .0 

FtMALE                  0  .0 

HALE                 0  .0 
JMI    U/OF  WISCONSIN"  HAOI  SON* 

TOTAL                 0  .0 

KMLE                 0  .0 

MALE     .            0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


MI         STATE  TOTALS 
*      TOTAL  0* 
FEMALE*  0 
MALE  0 

,  *% 

WYOMING  " 


*2  INSTITUTIONS t 


MY    UNIVERSITY  IF  WYOMING 


TOTAL 
FEMALE  w  f 

MALE         y  0 

WY  St>Jf  TOTALS  I 

TOTAL  0 
FEMALE       ,  0 
MALE         '  0 

THE  STATES  AND  O.C. 
TOTAL  2 
FEMALE  0 
MALE  2 


J 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL, 
FEMALE 
HALE 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

138  INSTITUTIONS) 
24  1*0 

22  .9 

0  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


16*3 
3 

160 


MAJOR  FIELO  AGGREGATE  0900  I 
TOTAL  2  .1 

FEMALE     .  '+       0-  .0 
MALE  2  .1 

FINc  AN0(APPLIE0  ARTS  (1000) 

ARIZONA 

AZ    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 


TOTAL 
FEMALE 


AZ 


MALE 

/STATE  TOTAL^  < 

otAl  0 


TOTJ 
FEMMLE 
MALE 

CALIFORNIA 


136 

2 
22 


INSTITUTIONS) 
1*0  163 
2*4  3 
*9  160 


1  INSTITUTIONS) 


CA    STANFORD  UNIVERSITY 
TOTAL  0_ 
*  FEMALE  0  t 

*      MALE  0 
CA    U  OF  CAL-BERKELEY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


9*5 
10*0 
9*1 


X 

NUMBER 

• 

*  * 

t 

t 

NUH62R 

X 

NUMBER 

x 

• 

B>  , 

- 

t 

1* 

1 

♦  0 

0 

♦0  ' 

*  0 

•  0  . 

3 

33*3 

6 

66*7 

•  0 

0 

♦  0. 

0 

♦  0 

0* 

•O 

.0 

♦  0 

♦  0 

0 

•  0 

,.3  >  33.3 

6 

/Li  7 

0 

.0 

2 

5*6 

19 

52.6 

1  ♦  f 

♦  0 

0 

•0 

•  0 

1  .0 

•  0 

.0 
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,  0 
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0 
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0 

♦9 
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*0 
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34.6 
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#0 
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0 
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2 
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t 

0^ 
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•0 

2 
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17 
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2 
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♦  0 

0 

•0 

1 
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1 

10.0 
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0 
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i 
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•0 
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•0 

0 
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•e 
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•0 
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•0 

♦  0 
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•0 

0 
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36 
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2 
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0 
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.  63 
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AMERICAN  .INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  « 

iFINE.ANOiAmiEO  ARTS  ClOOOl 

CALIFORNIA 


SLACK  ASIAN  OH 

NQN-HISP*NIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


CA    U:t)F  CAL-OAVIS  - 

^    TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE.               0        .0  0 

<  MALE  ft  »0  ,  .0 
.CA    U  OF'CAL-LQS  ANGELES 
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FEMALE                0   -    .0  0 
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.0 
.0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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100*0 
100*0 


86, 

66. 
1100, 


56  90*3 
22  84*6 
34  94*4 


TOTAL 
NUMBER 


0 
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AMERICAN  INDIAN 
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•0 
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0 
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9 
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•0 

0 

•  0 
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0 

•  0 

4 

0 
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0 
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0 
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5 
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♦  0 
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•0 
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3 
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•0 

0 
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0 

•0 
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•0 
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I 
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3 
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0  *0 
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0 
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0 

•0 
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o 
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0 

.0 

9 
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0 

•0 
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0 

•0 

6 

0 
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•0 

0 
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c 

0 

*0 

3 
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0 

•0 

0 
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0 

*0 

6 

0 

.0 

0 
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0 

•0 
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0 

*0 

2 

o 

•  0 

0 
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0 
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0 

*0 

4 

0 

.0 
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0 
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0 
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15 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•0 
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0 

*0 

5 

-0  - 

•  0 

-  0 

♦  0 

0 

•0 
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0 

*0 

10 

1 

3*0 

0 

♦0 

1 

3*0 
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1 

3*0 

33 

1 

6*7 

0 

.0 

1 
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1 
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15 
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0 
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0 
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*0 
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0 

♦0 

0 

.0 

r 
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0 

*0 

3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 
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0 

♦  0 

0 

o 
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0 

♦0 

0 

•  0 
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0 

*0 
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0 
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0 
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0 

•  0 
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10 
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o 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

9  64*3 

5 

35*7 

14 

o 

•  0 

0  • 

♦  0 

0 

•  0 

22  61*5 

5 

18*5 

?,7 

0 

•  0 

0 

♦0 

(T* 

•  0 

34  77*3 

- 

10 

22*7 

44 

0 

*~  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

9  64*3 

5 

35*7 

14 

-  0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦ 

♦  c 

25  83*3 

5 

16*7 

30 

0 

'♦0  * 

0 

♦0 

0 

•0 

35  97*2 

1 

2.0 

36 

o 

•  0 

0 

•  0 

<  0 

•  0 

9  100*0 

0 

.0 

9 

o 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

26  96*3 

1 

3.7 

27 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•0 

35  97*2 

1 

2.0 

36 

*0 

♦0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

9  100*0 

0 

•  0 

°9 

o 

•  0 

o 

♦  0  N 

0 

•  0 

26  96*3 

1 

3.7 

27 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

10    90*9  * 

1 

9*1 

11 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0. 

6  100*0 

Q 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

4  80*0 

1 

2C*0 

-  5 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

in  fln.o 

I- 

9*1 

11 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

6  100*0 

0 

•0 

6 

0 

♦  0 

-0 

•  0 

0 

*0 

4  60*0 

1 

20*0 

5 

© 

i 

1600 


**1 


AMERICAN  XNOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


RACK.  ASIAN  OR 

NON-HtSPANIC  PACIFIC  ISLANOER  .  HISPANIC 


NUMBER 


FIN£  A NO  APPLIEO  ARTS  CIOOOI 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


bHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


KENTXKY 

KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


KY'         STATE  TOTALS  I 

TOTAL                0  -0 

FCMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


♦  0 
\0 

♦  0, 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


.6 

•  0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 
.0 


.0 

•  0 

♦  0 


*  100*0 
2  100. 0 
2  100.0 

*  100.0 
2  10C.0 
2  100.0 


•  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


LOUI  SI  ANA 

LA    LA  STATE  U  A  NO  A£M  C 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MA.Lt                 0  .0 

LA  STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  *  .0 

MALE                 0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


,0 

a 
o 


•o 
♦o 

.0 


♦o 
•o 
♦o 


.0 

♦  o 

.0 


•  o 

.0 
.0 


5  100*0 
1  100*0 
*  100*0 


5  40C.0 
1  100*0 
4  100*0 


.0 
•  0 
.0 


MARYLAND  Vv 

MD    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0  0  *0 

FEMALE                 0  *0  0  .0 

MALE                 0  *0  0  *0 

MO    PEABOOY  INST  OF  JHU 

TOTAL                 0  *0  0  >0 

FEMALE                 0  *J>  0  *0 

HALE                 0*  *0  0  *0 

MO    U  OF  MO'COUECE  PARK  CAN 

TOTAL                 1  1**3           .     0  * 

FEMALE                 0  .0  0  *0 

MALE                 1  20*0  0  *0 


MO 


STATE  TOTALS  ( 


3  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MASSACHUSETTS 


6*3 
*0 
10*0 


MA    BOSTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

MA    6RAN0EIS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE.  0  «0 

MA    HARVARO  UNIVERSITY 
TOTAL  1 
FEMALE  0  .0 

MALE  1  6.7 

MA    TUFTS  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEHALfc  0  *0 

MALE  0  *0 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

.0 

0 
0 
0 


«0 
*0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


MA          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  3*2 

FEMALE  0  *0 

MALE  1 

MICHIGAN  *. 

MI    MOHICAN  STATE  UNIVERSITY 


4  INSTITUTIONS) 


TO*  c  0 

x  *0 

FEMALE             c  0 

•  0 

MALE  0 

.0* 

MI  UiNlCHlCAN-ANM 

ARBOR 

TOTAL  0 

*0 

FEMALE  0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

MI          STATE  TOTALS 

i 

TOTAL  0 

*0 

FEMALE  0 

•  0 

HALE  0 

•  0 

MINNESOTA  - 

.0 

•  0 

•  D 


2  INSTITUTIONS) 


MN    U  OF  MINN  MNPLS  SNT  PAUL 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                0  *0 

MALE                0  *0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0  . 
.0 


♦  0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 

•0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


•  0 
.0 

♦  0 


•  0 

.0- 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
♦  0 
.0 


•  0 

1 

12.5 

•  0 

1 

33.3 

♦  0 

0 

.0 

♦  0 

2 

4.1 

♦  0 

0 

.0 

♦  0 

2 

5.1 

5.3 
7.7 
4*5 


.0 

♦  0 

♦  0 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

c 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

25.0 
100.0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 


6.3 
16.7 
•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


♦0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

4.3 
.0 
6*7 

♦  0 
.0 

♦c 


3*2 
.0 
4.8 


12*5 
*0 
20*0 

.0 
.0 
.0 


1.8 

.0 
i.3 


.0 
•0 
.0 


1  25*0 
1  100*0 

0  *0 

1  14*3 

0  *0 

1  20*0 


2  12*5 
1  16*7 
1  10*0 


.0 

♦  a 

.0 

.0 
.0 
.0 


•  o 
•o 
•o 


5  100*0 
3.100*0 

2  100.0 

3  75.0 
0  *0 

3  100*0 

4  57*1 
2  100*0 
2  40*0 


12  75*0 
5  83*3 
7  7C*0 


4  100*0 

0  *0 
4  100*0 

2  100*0 

1  100*0 
1  100*0 


2 

8*7 

17 

73*9 

0 

*0 

6 

75*0 

2 

13*3 

73*3 

lh 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

100*0 

2 

6.5 

25 

80*6 

0 

.0 

9 

80*0 

2 

9.5 

17 

81*0 

2 

25.0 

6 

75*0 

1 

33.3 

2 

66*7 

1 

20*0 

4 

80*0 

2 

4.1 

40 

8U6 

0 

*0 

-  10 

100*0 

2 

5*1 

30 

-  76*9 

4 

7.0 

46 

8C*7 

1 

7.7 

12 

92*3 

3 

6*8  ■ 

34 

77*3 

13  92*9 
8  100*0 
5  83.3 


.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 
.0 

28.6 
*0 
40*0 


12*5 
*0 
20*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 

2 
2 

0 
0 
0 


.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

17.4 
25.0 
13.3 

♦  0> 

♦  0 
.0 


4  12.9 
2  20*0 
2  9.5 


•  0 
.0 
•0 

14.3 
-  .0 
17.9 


12.3 
♦  0 
15V? 


7.1 
♦  0 
16.7 


5 
3 
2 

4 
1 
3 

7 
2 
5 


16 
6 
10 


4"> 

0 

4 

2 
1 
1 

23 
8 
15 

2 
1 
1 


31 
10 
21 


8 

3 

5 

49 
10 
39 


57 
13 
44 


14 
8 
6 


IfERJLC 


1601 


.  ...1661 


TAtLE         TOTAL  OOCTOR«S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  »Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  MCE, 
ETHNICITY,  A  NO  SEXt    INSTITUTION  ANO  STATE  m«-l»T9 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  OK 

NQtMUSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         t  NUMBER 

* 

FINE  .AND  APPLIED  ARTS  (10001 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-Hl  SPANIC 

NUMBER 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


NN         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
<  FEMALE  '  0 
j      MALE  0 

MISSISSIPPI 


1  INSTITUTIONS! 


•  0 

•  0 

•  0 


.0 
.0 
•  0 


13  92*9 
B  10C.0 
5  83*3 


1  7.1 

0  *0 

1  16.7 


14 
B 
6 


MS    U  OF  MISSISSIPPI  MAIN  CAM 

TOTAL  0.0  0*0 

FEMALE  0,0  0.0 

MALE  0.0  0.0 


MS         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 

MISSOURI 


1  INSTITUTIONS} 


0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 


♦0 
.0 
♦  0 


•  0 
.0 
.0 


2  100*0 
0  *0 
2  100*0 


2  10C.0 
0  *0 
2  100.0 


NO    U  OF  MISSOURI-COLUMBIA 

TOTAL  0.0  0 

FEMALE  0.0  0 

MALE  0        .0  0 

MO    U  OF  MISSOURI- KANSAS  CITY 

TOTAL  0        *0        *  1 

FEMALE  0.0  0 

MALE  0        *0  I 

NO    WASHINGTON  UNIVERSITY 

TOTAL  0.0  -  0 

FEMALE  0     "  *0X  0 

MALE  0        *0     \  0 


•  0 

•  0 

♦  0 

16*7 

♦  0 
25*0 

•  0 

♦  0 
•0 


NO         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


INSTITUTIONS! 


*0 
11*1 


.0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


•0 
.0 

;o 

•o 
•o 
•o 

.0 
•0 
.0 


.0 
♦  0 
.0 


•  0 

•  0 
*0 

16*7 
.0 
25*0 

**0 
*0 

•  0 


100.0 
100*0 
100*0 

63. 3 

10C.0 
75*0 

100*0, 

100*0 

100*0 


1  7*1 

0  *0 

1  11*1 


13  92*9 
5  100*0 
B    86. 9 


•  0 
.0 
.0 

•  0 
•0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 


14 
5 

9 


NEBRASKA 


NE 


U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NEBRASKA-LINCOLN 


NE         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

NEVADA 


I  INSTITUTIONS! 


0 
0 

0^ 


♦0 
♦  0 
*0 


*0 
*0 
*0 


.0 
.0 
.0 


4  100*0 
0  *0 
4  100.0 


4  100*0 
0  .0 
4  100.0 


4 
4 


_NV    U  OF  NEVAOA  RENO 

TOTAL  0 
'    FEMALE  C 
HALE  0 


•  0 

•  0 

•  0 


*0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


2  lOu.O 
0  *0 
2  100.0 


.0 
.0 
♦  0 


NV         STATE  TOTALS  (  1 

INST ITUTI 

ONS! 

TOTAL                0  *0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

'  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

x  ■' 

MILE                0  *0 

0  | 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

NEW  JERSEY 

NJ    PRINCETON  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

77*8 

2 

22.2 

9 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

♦  0 

4 

NILE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

60*0 

2_ 

40.0 

5 

NJ    RUTGERS  U  MEN  BRUNSWICK 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

•0 

4 

$ 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

„         HALE              .  0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

NJ         STATE  TOTALS  (  2 

INST  ITUTI 

ONS) 

-  -     "TOTAL                0  *0 

0 

•  0 

1  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

64.6 

2 

15.4 

13 

FEMALE                 0        *0  • 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

6 

100*0 

0 

♦  0 

6 

T 

MILE  -  0.0 

0 

r° 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

5 

71*4 

2 

,28*6 

7 

NEW  MEXICO 


NM    U  OF  NN  MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MILE 


° 
.0 


♦  0 
.0 
.0 


9  100*0 
2  100*0 
7  100.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


STATE  TOTALS  ( 


ISerJc 


0 
0 
0 


1  INSTITUTIONS) 

0  .0 
0  *0 


is  a  2 


.0 
.0 
.0 


9  100.0 
2  100/0 
7  100*0 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASX*N  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


UMBER         X  NUMBER 
FINE  A NO  APPLlEO  ARTS  <  1Q.OO) 
NEW  YORK 


NUMBER 


NY    CUNY  CRAO  SCH  &  U  CENTER 
TOTAL                0  *0 

o 

•  0 

o 

•0 
•0 

FEMALE                0        • 0 

o 

♦  0 

0 

MALE                0  -0 

o 

♦  0 

0 

NY    COLUMBIA  U  MAIN  DIVISION 
TOTAL                0  *0 

o 

♦0 

0 
0 

.0 
•  0 

FEMALE               -0  *0 

o 

♦  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

NV  *  CORNEL  U  cNDUKcL  ljllcmj 

TOTAL             ,  0  -0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE                0  *0 
MALE                0  .0 

*  0 

.° 

♦  0 
•0 

0 
0 

♦  0 
•0 

NY    THE  JUILLIARO  SCHOOL 
TOTAL                 0  *0 
FtmLt                 u  »w 

0 

VQ 

♦o  ^U*", 
•o  /  /* 

"V  0 
0 

.0 
♦  0 
.0 

MALE                 0  .0 

d*> 

•  0 

0 

NY    NEW  YDRK  UNIVERSITY 

TOTAL    -             0  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 
.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

NY     SUMY  AT  BINGHAMTON 

♦  0 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

•  0 

.0 

0 

MALE              oO  -0 

0 

•  0 

t  o 

•  0 

NY     SUNT  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 
TOTAL                 0  *0 

0 

.0 

0 
0 

•  0 

•  0 

FEMALE                 0        .0  ^ 
MALE                 0  .0 

0 
0 

.0 
♦  0 

;  o 

♦  0 

NY    UNIVERSITY  OF  ROCriBSTER 
TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 
0 

•  0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 
MALE                 0  *0 

0 
0 

♦  0 

•  0 

0 

♦  0 

NY          STATE  TOTALS  t 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

HALE                 0  .0 

NORTH  CAROLINA 

NC     U  OF  NC  AT  CHAPEL  HILL 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                0  *0 


'6  INSTITUTIONS) 


NC  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

*  FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

OHIO 

OH    BOWLING  G*N  ST  L  MAIN  CAM 
TOTAL  0  **0* 

FEMALE  0  *0 

MALE  ^0  *0 

OH    CASE  WESTERN  RESERVE  U 
TOTAL  0  *0 

"FEHALt  0  *0 

HALE  0  *0 

OH    CLEVELAND  WST  OF  MUSIC 


1  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OH    OHIO  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OH    OH*  3 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

o  *o 
0  *o 

MAIN  CAMPUS 
0  *0 
0  .0 
0  .0 
MAIM  CAMPUS 

0  *0 
0  *0 
0  *0 


OH    UNION  EXPERIMENTING  C  £  U 


0 

.y 

•  0 

MAIN  CAM 

•  0 
•0 

•  0 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

KALE  0 
OH    JJ  OF  CINCINNATI 

TOTAL  0 

FEMALE*  0 

MALE  0 

OH         STATE  TOTALS 
TOTAL  0 
f-EHALE  0 
MALE  0 

OKLAHOMA 


OK    U  OF  OKLAHOMA  NORMAN  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0  , 
0 

3 
0 
3 

0 
c*0 
0 

2 
0 
2 


•  0 
•0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


100* 


0 
0 

100*0 

♦  0 

'  *0 

♦  0 

15*4 
.0 
20.0 


7  INSTITUTIONS) 


•  0 

•  0 
•0 


9* 

•  0 
15.2 


•0 
♦  0 
.0 


.0 


0 

.0 

c 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

6.3 

0 

•  0 

1 

10.0 

0 

♦  b 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2*0 

0 

.0 

1 

3.0 

HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


♦0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦P- 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

2*4 
5.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

♦0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


1*1 
2.9 
♦  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 
.0 
♦0 


♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
♦0 
.0 

•0 

♦  0 

•o 

14*3 
16.7 
.0 

•0 
.0 
•0 


2*0 
5*6 
•0 


0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
.  0 

0 

0 
0 
0 


MITE 
NON-HISPANIC 


NON- RESIDENT 
ALIEN 


.0 
.0 
.0 


X 

NUMBER  t 

NUMBER 

.c 

9  100*0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

•  0 

3  100.0 

o 

•  0 

6  100.0 

0 

.0 

2  109.0 

0 

•  0 

4  100.0 

o 

•  0 

8  88.9 

1  1 

♦°. 

2  100.0 

0 

.0* 

6     85*  7 

I  I 

> 

.0 

B  100*0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

8  100.0 

o 

2*4 

39  95*1 

1 

5.0 

18  90*0 

1 

•  0 

21  100.0 

0  • 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

0          *  v 

o 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

1  100*0 

o 

.0 

o  *o 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

18  100*0 

0 

.0 

5  10C*0 

0 

.0 

13  100*0 

o 

1. 1 

90  96.8 

2 

2.9 

33  94*3 

1 

•  0 

57  98*3 

I 

.0 

6  100*0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

5  100*0 

o 

♦  0  * 

6  100*0 

0 

.0 

1  100*0 

o 

•  0 

5  100*0 

o 

•  0 

5  100.0 

0 

.0 

1  1CC.0 

0 

•  0 

4  100*0 

o 

.0 

4  100*0 

<<  0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

3  100.0 

o 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

1  1C0«0 

0 

•  0 

2  10C*C 

o 

6.3 

15  93*8 

0 

.0 

6  100.0 

0 

10.0 

9  90*0 

o 

100.0 

0  *o 

0 

•  o 

o  *o 

o 

130.0 

o  «o 

0 

14*3 

O      03*  ( 

o 

16.7 

5  83*3 

0 

.0 

1  100.0 

0 

15-* 

11  84*6 

0 

.0 

3  100*0 

0 

20*0 

8  8C*0 

o 

13.7 

44  86*3 

0 

5.6 

17  94*4 

0 

18.2 

27  81.8 

0 

♦  0 

6  100*0 

0 

.0 

o  *o 

0 

.0 

6  100*0 

0 

TOTAL 
NUMBER 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

l.l 
.0 
4.3' 

.0 
.0 
.0 

2.4 
5.0 

.0  ' 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2.2 
2.9 
1*7 


*0 
.0 
♦  0 


♦  0 
*0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

*0 
.0 
.0 

.0 
,0 
.0 


.0 
.0 
•  0 


1603 


*  TOT  At  00C  TOU*  S    DEGREES- FOR  MAJOR  F1EL0  CONf ERREOBV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACEt 
ETHNICITY*  ANO  SEXt*   INSTITUTION  ANO  STATE  H78-im 


AMERICAN  'INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  < 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER 


HISPANIC 


.  TOTAL 
MINORITY 


IiHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES  KENT 
ALIEN 


TOTAL 


FJN|.  ANO  APPLIED  ARTS  UOOOI 


OK    .     STATE  TOTALS  C 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

ORE  KM 


I  INSTITUTIONS! 


OR    U  OF  OREGON  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
•  0 


OR         STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0'  .0 

PENNSYLVANIA 

PA    BRVN  NAUR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .'0 

MALE  0  .0 

PA    CARNEGIE-KELLON  U 
TOTAL  «     0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    CONBS'COLLEGE  OF  MUSIC 
TOTAL*  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  u  *0 

PA    PA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0       .0  . 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    TEMPLE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    U  OF  PENNSYLVANIA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    U  OF  PITTS 8G  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  *   0  .0 

FEMALE  ,0  .0 

MALE  0  .0 


I  INSTITUTIONS! 


.0 
.0 
•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

-  NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

'  * 

• 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

6 

100*0 

0 

•  0 

6 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

6 

100*0 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

- 

•  0 

13 

100*0 

0 

♦0 

13 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

6 

100*0 

0 

•0 

6 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0  . 

#  T 

10C*0 

0 

•  0 

/ 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

13 

100*0 

0 

•0 

13 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

6 

1C0«0 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

T 

100*4 

0 

•0 

T 

o 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

♦  0* 

3 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•0 

2 

—  o 

•  0 

e  o 

♦  0 

0 

♦0 

r 

3 

100*0 

0 

.0  . 

3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

0 

♦0 

0 

'♦0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

I 

33  *3 

o 

♦  0 

1 

33*3 

1 

33*3 

1 

33*3 

3 

t 

50*0 

0 

•  0 

1 

$0*0 

I 

50.0 

0 

♦  0 

2 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

100*0 

1 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

3 

100*0  - 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

10C.0 

0 

•0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

c 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

1 CC*  0 

0 

♦0 

2 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

I 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

*0 

1 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

6 

100*0 

0 

*0 

6 

.  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

*0 

* 

0 

♦0 

0 

•0 

0 

•0 

2 

400*0 

0 

*0 

2 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

40*0 

3 

60*0 

5 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

2 

66*7 

*  1 

33*3 

3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

-  0 

•0 

2 

100*0 

2 

PA  STATE 
TOTAL 
.  FEMALE 
MALE 


TOTALS  C 

0  *0 

0  *0 

0  *0 


7  INSTITUTIONS) 


4*0 
6*3 
•  0 


4*0 
.8*3 
*0 


20 
10 
10 


60*0 
63*3 
T6*9 


4  16*0 
1  8*3 
3  23*1 


25 
12 
13 


RHOOE  ISLAND 


RI    BROWN  UNIVERSITY 

TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


•  0 

•  0 

•  0 


♦  0 
*0 

♦  0 


1  100*0 
1  100*0 
0  *0 


RI         STATE  TOTALS  I 

 TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


1  INST  HUT  IONS! 


•  0 

•  0 
.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


I  100*0 
1  100*0 

o    .  *0 


TENNESSEE 

TN    GEORGE  PEABODY  C  TEACHERS 

TOTAL  0  *0  0  *0 

FEMALE  0.0  0.0 

MALE  0.0  0.0 

TN    MEMPHIS  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0.0  0  *0 

FEMALE  0.0  0*0 

MALE  0.0  0.0 


.0 
.0 
*0 

.0 
.0 
*0 


1  100*0 

0  *0 

1  100*0 

1  100*0 

0  *0 

1  100*0 


TN         STATE  TOTiJLS  I 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

/■ 

TEXAS 

TX    NORTH  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL                0  .0 
FEMALE                0       .0  ** 
MALE                0  .0 
TX    TEXAS  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL               0  .0 
FEMALE                0  .0 
 MALE  0  


2  INST  17 UT IONS! 


•0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
— 


•  0 
.0 

♦  0 


•  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

-*0- 


.0 
*0 
.0 


1  8*3 

0  *o 

1  12*5 


♦  0 

♦  0 

— 0_ 


0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

.0  • 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

1C0.0 

1 

6*3 

* 

11 

91*7 

0 

*0 

k 

100*0 

1 

12*5 

T 

67*5 

0 

*0 

1 

103*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

-0 

♦0 

t 

100.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 
,0 


12 
6 

1 

0 
1 


i^ERIC 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  0* 

NON-HI SPANIC"  .PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


NUMBER         «  NUMBER 

■  \ 

FIN€  A NO  APPLIED  ARTS  (1000) 
TEXAS 


TX 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TX    U  OF  TEX- 
tOTAL 
FEMALE 
KALE 

7X         STATE  TOTALS  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE.  0  .0 

MALE  0  .0 


UNIVERSITY 

0  .0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

AUSTIN 

0  .3 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

A  INSTITUTIONS) 


NUMBER 


NUMBER 


♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


3*3 
•  0 
5*3 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE. 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


1  3*3 

0  *0 

1  5*3 


N0N-1ESI0ENT 
ALIEN 


NUMBER 


A  100*0 
A  100*0 
0  *0 

13  100*0 
3  100*0 
10  100*0 


29  96*7 
U  100*0 
18  9A.7 


TOTAL 
NUMBER' 


.0 
.0 
.0 

.0. 
.0 
•  0 


.0 
•  0 
.0 


A 
A 

0 

13 
3 
10 


30 
11 
19. 


UTAH 

*i!  '  ©  » 

UT     BRIGHAM  YOUNG  U  MAIN  CAM 

TOTAL  0        *0  0  .0 

FEMALE  0        *0  0  .0 

.  HALE  0        *0  0  *0 

UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 

TOTAL  0        *0  0  *0 

*  FEMALE  0        *0  0  *0 

.     MALE  0        *0  0  *0 


UT          STATE  TOTALS  C 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                0  *0 

MALE                 C  *0 

WASHINGTON 

WA    UNIVERSITY*  OF  WASHINGTON 

TOTAL                 1  9*1 

FEMALE                 0  *0 

— *    MALE                 1  IUI 


2  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


1  9*1 

0  *0 

1  11*1 


WA          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 1  9*1 

FEMALE                 0  *0 

MALE                 1  H»l 

WEST  VIRGINIA 


WV    WEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


1  INSTITUTIONS) 
1  9*1 

0  *0 

1  11*1 


WV  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 

WISCONSIN 


1  INSTITUTIONS) 


WI     U  CF  WISCONSIN  MADISON 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

PAIS    ~  0  *0 


•  0 

•  0 

•  0 


WI          STATE  TOTALS  (. 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

THE  STATES  ANO  0*C*  ( 

TOTAL  3  *A 

FEMALE  0  *0 

MALE  3  *7 


OUTLYIHG  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
•  HALE 


•  0 

•  0 

•  0 


1  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  #0 

85  INSTITUTIONS) 
12  1*7 
q      3  1*2 
9  2*0 

0  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


MAJOR  FIELO  AGGREGATE  1000  I 

TOTAL  3  *A 

FEMALE    "  0  *0 

MIE  3  *7 

FOREIGN  LANGUAGES  (1100) 


85  INSTITUTIONS) 


12 
3 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


1*0 
1*6 
.7 


♦  0 
'♦0 

♦  0 


1.0 
1*6 
♦  7 


♦  0 
*0 
*0 


*0 
*0 
*0 


*0 
*0 
*0 


7  1*0 
3  1*2 
A  *9 


1*0 
1*2 
♦  9 


•  0 

•  0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 


18*2 
.0 
22*2 


*-*Z  18*2 
0  *0 
2  22*2 


*0 
♦  0 
*0 


•  0 
*0 
.0 


.0 
*0 
*0 


♦  0 
.0 
*0 


29  A*l 
10  A*l 
19  4*2 


♦  0 
*0 
*0 


29  A*l 
10  A*l 
19  A*2 


1  100*0 
1  100.0 
0*  *0 

1  100*0 
1  100*0 
0  *0 


2  100*0 
2  100*0 
0  *0 


8  72*7 
2  100*0 
6  66*7 


8  72.7 
2  100*0 
6  66*7 


A  100*0 
0  *0 
A  100*0 


A  1CC*0 
0  *0 
A  100*0 


11  100*0 
6  100*0 
5  LOO^O 


11,  100*0 
6  100*0 
5  100*0 


632 
225 
A  07 


90*3 
91*5 
89*6 


632  9C*3 
225  91*5 
A07  89*6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦  0 


1  9« 

0  ^  • 

1  11. 


1  9*1 

0  *o 

1  11*1 


♦  0 

♦c 

*0 


♦  0  1 

♦0 

*0 


•  0 
*0 
•0 


39  5*6 
11  A«5 
28  6*2 


39  5*6 
11  *  A*5 
28  6*2 


11 

2 
9 


U 

2 
9 


11 

6 
5 


11 
6 
5 


700 
2A6 
ASA 


700 
2A6 
ASA 


ARIZONA 

AZ    UNIVERSITY, OF  ARIZONA 
TOTAL                 0  .> 
FEMALE                  0  *0 
«*»  c  Q-  iQ 


8,3 
IA*3 
*0 


♦  0 
*0 

♦0_ 


2  16*7 
0  *0 
2  A0*0 


3  25*0 

1  1A*3 

2  A0*0 


8  66*7 
5  7l*A 
3  60*0 


12 
7 
5 


1605 


TOTAL  WHITE  , 

MINORITY  NON-hlSPANIC 

NUMBER         t       NUMBER         I        NUMBER         t "  NUMBER 


^£S^'    mfl&mic  "c^Manoer    him         hinSrIty       non^anic     TEST11  total 


-   "     '        NUMBER       !i       NUMBER         I       NlUBER  X  NUMBER 

FOREIGN  LANGUAGES  CU001 


A2   V  STATE*TOTALS  I         1  INSTITUTIONS!  '  fl    66#7  t      8*3  12 

/TOTAL  0       .0  1      B.3  0        .0  2    16.7  3  f     h>J  7 

/«»L|:      •  :0°      S  l4:J      o  :S      S  «>:0o      i  4C*0      3  60*0      «   .0  » 


CALIFORNIA 


"  CA"  ..STANFORD  UNIVERSITY 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 1 

1  8*3 

TOTAL               0  ' 

.0 

0 

•0 

0 

•  0  • 

0 

•  .0 

0 

•  0 

3 

75*0 

1  25*0 

;  FEMALE  0 

V      *    MALE    •  0 

•  0 

•  0 

•  0 
0 

•  0 
•0 

0 
0 

.0 
•  0 

0 

•  0 

0 

. 

8 

100*0 

0  .0 

CA    U-OF  CAL-BERKELEY 

1 
1 

0 

8.3 

20*0 
•  0 

o" 

•0 

1 

tf  .3 

83*3 

1  8*3 

TOTAL  "0 
FEMALE  -  0 
MALE  0 

,0 

•  0 

•  0 

0 

x  0 
0 

•  0 
•0 

•  0 

0 

0  * 

♦  0 
•0 

1 

0 

2  0.  0 
♦  0 

80*0 
85*7 

0  *0y 

1  14*3* 

XA    U'.Of-"  CAL-OAVIS 

0* 

•  0 

0 

•  0 

4 

66*7 

2  33*3 

x    TOTAL  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

3 

75*0 

1  25»0 

-    *  FEMALE  0 
*  MALE  0 

•  0 

•  0 

0 

\ 0 

,0 
•  0 

0 
0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

50*0 

1  50*0 

CA    U  OF  CAL-IftVlNE 

♦  0 

o 

•  0 

1 

50*0 

1  50*0 

,  *    TOTAL  0 
FEMALE-  .0 
MALE  0 

.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

0 
0 

•  0 

•  0 

0 

1 

..o 

100,0 

1  100*0 
0  .0 

A  33.3 

1*  50*0 

-     CA    U  Of  CALHLCS  ANGELES 
'    TOTAL                0  .0 

0 

.0* 

0 
l  0 
0 

•  0 

•u 

•  0 

0 

.0 
0 

•  0 

•  0 

0 
0 

•  0 
•Ol 

2 

1 

66*  f 
100*0 

FEMALE  0 
'         '  -MALE    .  0 

♦  0 

•  0 

0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

50.0 

_  XA^U-OF-CAL-RlVERSIOE 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0  .0 

TOTAL                0  , 
FEMALE  0 
'MALE                0  - 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 

.  0 

•  0 

■;o* 

0 

0* 

•  0 
♦0 

,0 
0 

♦  0 

•  0 

2 
0 

100*0 
•  0 

0  .0 
0  .0 

.    CA    U  OF  CAL-S AN  DIEGO 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

66*7 

1  33*3 

TOTAL  0 
*    FEMALE  0 

.  .    MALE  0 

•  0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 

c 

.0 
.0 
•  0 

0 
0 

•0 
•  0 

0 

0 

♦  G 

•  0 

0 
2 

•  0 
100*0 

1  100.0 
0  .0 

CA    U  OF  CAL-  SANTA  BARBARA 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

100*0  • 

0  .0 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.  0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0  .0 

,    FEMALE  0 
MALE  0 

♦  0 

•  0  * 

0 
0 

•  0 

•  0 

0 
0 

•  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

5 

ICO.O 

0  .0 

CA    U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 

14.3 

1 

14*3 
•  0 

2 

2d*o 

5 

71*4 

0  .0 

TOTAL  0 

,0 

1 

0 

.0 

0 

1 

20*0 

4 

80*0 

0  .0 

FEMALE  0 
.MALE                0  • 

•  0 

•  0 

1 

0 

20.0 
•  0 

0 
0 

•  0 

•  0 

1 

50*0 

1 

50*0  , 

1 

50*0 

0  .0 

>  : 


MALE  0  .0 

C0L0RA00 


TOTAL  0 
FEMALE  0 


MALE  0        .0  0        .0  0  .0 


CONNECTICUT 


IERJTV 


1606 


12 
4 
8 

12 
f*  5 
7 

6 
4 
2 

2 
1 
1 

3 
1 

2 

2 
2 
0 

3 
1 

2 

7 
2 
5 

7 
5 
2 


CA         STATE  TOTALS  <         9  INSTITUTIONS*  „    eu5  7     i3.0  54 

TOTAL  0        .0  ,  J      1.9  1*9  J      l«*  \      \  Q  l9    76.0  4     16.0  25 

°0        I?  J      \-°0  0  I       3*4°  1  3.4 


CO  CaOKAOO^T  BOULOER  |  ,  ,    £,  j  16*7 

CO         STtfE  TOTALS  <  1  INSTITUTIONS)  q  q         q  q       #q  5    fl3.3  i    U#7  6 


v  CT    UNIVERSITY  UF  CONNECTICUT        „A'n0  0  .0  0        .0                2     50*0  2  50*0  4 

*    TOTAL                0,^0        ;        0  *0  0  .0  0  .0  t  M#Q  2 

FEMALE                0  r    .0  0  . 0  0  .0  0  .0  U                                    Q  t  ^  2 

, MALE                0        .0  0  .0  0  .0  v  0  .v 

■  XT    YALE  UNIVERSITY  1  5.9  2     U.8              15    88.2  0  .0  I] 

TOTAL'              0        .0  0  .0  1  5.9  *.v                                                0|  fl  0  .0  U 

VTW        •    :°  0  :°  0  :i  5  *°  °    *°         6l00*°  ° 

CT         STATE  TOTALS  (         -2  INSTITUTIONS)                                                                         ,  ,              l7    flU0  2  9.5  21 

»     TOTAL               .0      ^.0  0  .0  I  1  4.8  ^                                ^  9  |  7*7  13 

nZLd  -   S  To~  S  :°o  0  7:5  J  7:0  o  .0 

'•  OISTRJCT  OF  COLUMBIA 

C 

OC    CATHOLIC  U  OF  AMERICA  0  .0        ^       0        .0                1  100.0  .0  .0  1 

•TOTAL"'          0        .0  0  .0  0  .0  o  .0  0        .0                0       .C  0  .0  0 

FEMAU        '        0        .0  0  .0  0  .Oo  0  .0  0        ^                {  ^  0  .0 

.OC^  GEORGETOWN  UNIVERSITY  1  20  0  0  .0  1    20.0                3    60.0  1  2C.0  5 

TOT  A'.        -      '0        .0  0  .0  1  20.0  0  .u                                               ioo^o  o  .0      .       '       f  ' 

FEMALM              .0        .0  0  .0  0  .0  0  .0                                                  ^  {  ^  3 

MAL^                0        *°  0  .0  *  iJ.J  v 

OC         STATE  TOTALS  (     >    2  INSTITUTIONS!                                                                  l    U.I               4    66.7  1  16.7  6 

;    '    TOTALv               0    .    .0  0  .0  1  1«W  u  .u                                           2  100*0  0  .0  2 


TABLE;t«    *  TOTAL  *  OOCTOR  •  S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CCNFERREO  RY  INSTITUTIONS  OF.HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY*  AND  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  117B-1979 


AMERICAN  INDIAN, 
At  AS  KAN '  NAT  IV  f 

*  NUMBER  % 

FOREIGN  LANGUAGES  tllOO) 

**  i»  *  * 

FLORIDA 


sJLORJOA  STATE  UNIVERSITY 

*  FEMALE:  *'W**W&***m**mfi+ 

MALE  0       .0  A 
TL*    UNIVERSITY  OF  NX  AH  I 

^           TtTAL  0       .0  0 

.    FEMALE  0.0  D 

MALE  0.0  0 


SLACK  ASIAN  OR 

NONrNISfANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER         X  I 


•0 
.0 
.0 


FL      .  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  ,0 
MALE    *  0.0 


2  INSTITUTIONS) 


♦  C 
.0 

•  0 


HISFANlE 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NOhrRESIOENT 
ALIEN 


ER 

1 

NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

t 

NUMBER 

X 

0 

•  0 

1 

16*7 

* 

"1 

• 

16*7 

5 

63.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

•0 

to*** 

33*3 

1 

33*3 

2 

46*7 

0 

•  0 

♦  0 

66lt 

2 

♦6,  7 

1 

0 

.0 

♦0 

0 

•0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

2H00.0 

2 

100.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

33;V 

3 

33*3 

6 

66.7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

3 

60*0  * \ 

3 

60.0 

2 

40*0 

0  i  ' 

«0 

TOjALv 
NUMBER  s 


>  ? 


GEORGIA 

G A    EMORY  UNIVERSITY 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

~  TOTAL  .  0  cO 

FEMALE  0  .0 

~~  ^MALE—  0^  70 

GA      ■  STATE  TOTALS  *( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


ILLINOIS 

IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 
TO{AL  0       • 0 

FEMALE^-  0-  .0' 

MALE  0  .0 

IL    UNIVERSITY  OF  CHICAGO 
-  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    U  OF  ILL  URBANA  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
♦  0 


IL  *      STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE 

MALE  ****~0 


♦  0 
♦0 

♦  0 

•0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 


3  INSTITUTIONS) 


9*1 
16*7 

•  0 

.0 
.0 
.0 

*0 

•  0 
.0 


;oj 


1  2*8 
1  5.9 
0  .0 


16.7 
23*0 
•0 

•  0 
•0 
*0 

k* 
20*0 
•0 


•0 

♦  0 
•0 

♦  0 
*0 
.0 

*0 
*0 
*0 


*0 
*0 
♦  0 


1 
1 

0 

\  °' 

Vo 

V 

1 

0 


16*7 
25*0 
*0 

♦  0 
*0 
*0 


11*1 

V20.0 


9*1 
16*7 
•  0 

*0 
*0 
*0 

*0 
*0 
*0 


1  2*6 
1  5*9 
0  *0 


4  66*7 
2  50*0 

2  100*0 

3  100.0 

1  100*0 

2  100*0 


7  77.8 

3  60*0 

4  100*0 


7  63.6 
it  3  50*0 
\      4     80*  0 

**>10  100*0 
^ 100*0 

5  no  o*o 

15  100.0 

6  100*0* 
9  10C*0- 


32  88*9 
14  82*4 
18  94.7 


16*7 
25*0 
•0 

•0 
•  C 
.0 


1  11*1 
1  20*0 
0  *0 


27*3 
33*3 
20*0 

*0 
*0 

♦  0 

♦  0 
*0 
*0 


3  6*3 
2  11*6 
1  5*3 


6i 

4 

2 

3- 
1 

tl. 


•11 
6 
5 

10 
5 
5 

15 
6 

9 


36 
17 
19 


INDIANA 


IN    INOIANA  U  BLOOM INGTON 


YOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN  PURDUE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  ,  .0 
U  MAIN  CAMPUS 

0    1  .0 

0  .  *0 

0  *0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
,♦0 


10 
9 
7 

3 
2 
1 


72.7 
61*6 
63*6 

75*0 
66.7 
100.0 


27.3 
16.2 
36.4 

25.0 
33*3 
«0 


22 
11 
11 

4 

3 
1 


IN         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  '0    1  .0 

FEMALE       >         0  .0 

•MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


♦0 

•  0 

♦  0 


.0 

♦  0  ' 

•  0 


19 
11 
6 


73*1 
78*6 
66*7 


26*9 
21*4 
33*3 


26 
12 


IOWA 

I A    UNIVERSITY  OF  ICWA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 


2  50*0 
1  100.0 
1  33.1 


50.0 
•0 
66*7 


XA         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MA'.E  .  0.0 


1  INSTITUTIONS) 


♦  0 
*0 

♦  0 


2  50*0 
1  100*0 
t*  33*3 


50*0 
♦0 
66*7 


KANSAS 


MS    U  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0       .0  0.0 

FEMALE  0       .0  0.0 

MALE  0       .0  0.0 


**0 
."0 
*0 


9  100*0 
7  100*0 
2  100.0 


» .  V.' 


KS 


TOTAL 
'FEMALE 
MALE 


STATE  TOTALS  ( 


.0 
.0 

,.o 


1  INSTITUTIONS)1 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


.0 
*0 

-*o 


1607 


0  *0 
0  *0 

-o— /to- 


166' 


;iv; 


AMERICAN  INDIAN 
,  .  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER     .  t 


SUCK  ASIAN  OR 

NOH- HIS  PANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


FOREIGN  LAN6UACES  11100) 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


kHITE 
NON-HIS'PANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER* 


TOTAL 
X  NUMBER 


.KENTUCKY 

KY    UNIVERSITY  OF  KENIXKV* 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

KY         STATE  TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

LOUISIANA 

LA    LA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
LA     TULANE  U 

\  TOTAL 
.  FEMALE 
MALE  ' 


,0 
.0 
•  0 


U  ANO  ACM  C 
0  .0 
0  *0 
•  0  *0 

OF  LOUISIANA 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


•  0 

♦  0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 


LA         STATE  TOTALS  < 

/  TOTAL  \  0  »0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0 


.0 
.0 
'♦0 

•  0 
.0 

•  0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
♦  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 

•  0 
.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 


♦  0 
.0 


.0 
.0 
♦  0 


♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 
.0 

•  0 


.c 

•  0  . 
♦'0 


♦  0 
.0 

•  0 


*  60*0. 
2  6$.  7 
2  100*0 


*  60*0 
2  6.6*7 
2  1C0*0 


3  100*0 
2  100*0 

1  100*0 

2  100*0 
2  100*0 
0  *0 


5  100*0 
*  100*0 
1  100*0 


20*0 
*33*3 

•  0 

\ 

20*0 
33*3 

•  0 


•0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


MARYLAND 

NO    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 

TOTAL  '              0        .0  I 

FEMALE                0        .0  -0 

'MALb  0  .0  1 
NO    U  OF  NO  COLLEGE  PARK  CAM 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE                0        *0  0 

*   MALE                 0        *0    -  0 


11*1 

•  0 
16*7 

•  0 
.0 

•  0 


ND         STATE*  TOTALS  ( 

'  TOTAL  0  *° 

FEMALE^  0  »° 

MALE  0  *0 

MASSACHUSETTS 

MA    BOSTON  COLLEGE 

TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  *0 

MALC  0  *0 

NA    BOSTON  UNIVERSITY 

,     TOTAL  ♦      0  •° 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  »° 

NA    MAN  DEIS  UNIVERSITY 

TOTAL  0  »0 

FEMALE  ^  0*0 

MALEf  ©  *0 

NA    HARVARD  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

NA    TUFTS  UNIVERSITY 

  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *°  • 

MALE  0  *0 

NA    U  OF  MASS/ AMHERST  CAMPUS 

TOTAL  ;       0  ,0 

•  FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


*2  INSTITUTIONS) 
1  8*3 

0    -  *o 

*     1  16.7 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

'  0 
0 
0 

6 

0 
0 

1 
1 

0 


♦0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

9*1 
16*7 
*0 


NA         STATE  TOTALS  < 

TOTAL  -  0    «»  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

MICHIGAN 

N1    MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  •  *° 

MALE  0  „  .0 
NI    U'NICHIGAN-ANN  ARBOR 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  ♦? 

MALr  0  *0 


6  INSTITUTIONS) 


2*2 
3.6 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 


NI         STATE  TOTALS  i * 
\TOTAL                0  *0 
gfMHE  0  *X- 


HALE 


2  INSTITUTIONS) 
0  *0 
"  0        *  0 

"    ~~~  o  *0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

u 

0 
0 
0 

0 

p 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0  " 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

#0 


.0 
*0 
*0 

♦  0 
*0 
*0 


*0 
•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 
♦0 

♦  0 


40*0 
50*0 
*0 

♦  0 
*0 
*0 


13*3 
20*0 


11*) 

•  0 
16*7 

*0 

♦  0 
*0 


8*3 
•  0 
16*7 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


On 


88*9 
10C.0 
83*3 

♦  0 
.0 

•  0 


8  66*7 
3  50*0 
5  83*3 


40*0  \ 
50*0 
*0 

♦  0 
*0 
*0 


2  13*3 
0  .0 


60*0 
50*0 
100*0 


10  100*0 
6  100*0 
100*0 


13 


66*7 

JttO^flL 


•  0 

•  0 

•  0 

100*0 
100*0 

>0 


♦  0 

2  100.0 

0 

♦  0 

1  100.0 

0 

♦0 

1  100.0 

0 

*0 

1  100.0 

0 

♦  0 

I  100.0 

0 

*0 

,  0  .0 

0 

♦  0 

2  100.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

*0 

1  100.0 

,0 

3.4 

24  82.8 

4 

5.3 

15  78.9 

3 

.0 

9  90.0 

1 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

9.1 

8  72.7 

2( 

16.  T 

4  66.7 

1 

•  0 

4  60.0 

1 

4.3 

38  82*6 

6 

7.1 

22  76*6 

4 

.0 

16  66*9 

2 

\ 

3  25*0 
3  50*0 
0  *0 


,♦0 


•  0 
.0 
.0 

13.8 
15.8 
10.0 

•0 

•  0 

•  0 

18.2 
16.7 
20.0 


13.0 
U.3 
11.1 


•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 


5  100.0 


•  0 
.0 


v 


12 
6 
6 


Y 

l 

l 
l 

o 

2 
1 
1 

29 
19  * 
10 

1 

0 

1 

11 

6 
5 


46 
28 
18 


5 
4 
1 

10 
6 
4 


15 

_1Q- 


1668 


i*»08 


rote  a.  tqAl  opcTon;s  decries  for/major  fielo  ccnfemio  by,  institutions  of  higher  education  by  race 

*      '  '  ETHNICITY*  ANO  SEX*    INSTITUTION  AND  STATE  I97$rl979 


AMERICAN  I NO I AN 
At  AS  KAN  NAT  IV  t 

NUMBER  '  S 

FOREtCM  LANGUAGES  11100) 

MINNESOTA 

NM;  V  OF  MINN  HNPLS  SNfc  PAIR, 
/TOTAL  0  JO 

FE<*LE  0  .0 

MALE  0  .0 


•LACK..  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER  ' 


HISPANIC 


.0 

•  0 

•  3 


MN     _  .  STATE*  TOTALS  I         1  INSTITUTIONS) 

TOTAL'                 0.      »0  0  .0 

"    FEMALE            *    0        .0  0.0 

'  MALE               0       #0  0.0 

MISSOURI  j 

NO    SAINT  LOUIS  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL    V            0  *?$«0  0  .0 

FEMALE                0.0  0*0 

,  *  MALE  0.0  0.0 
MO    U  OF  NISSOUU-tCLUNBIA 

.TOTAL   *              0         .0  0  40 

•FEMALE                 0.0  0  ,.0 

w^lMALfe                  0        .0     "  0  *0^ 

MO  ■ WASH I MOT ON  UNIVERSITY 

'   TOTAL                  0.0  0.0 

FEMALE  *              0.0  0.0 

MALE                0        .0  •       0  .0 


NO         STATE  TUTALS  C 
;     TOTAL  *0 
*  FEMALE  0 
MALE  0 

NEBRASKA 


ft      3  INSTITUTlCNSf 


NE    U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 
TOTAL  _    0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


♦  0 
•0 

♦  0- 


NE         STATE  TOTALS  4 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
•    MALE  0 

NEW  JERSEY 


1  INSTITUTIONS! 


NJ    PHINCETON  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
Ml  L  E 
NJ    RUTGERS  U 
,  TOTAL 
FEMALE 
i  MALE 


0  .0 

o  «o 

0  .0 
MEW  BRUNSWICK 

0  .0  . 

0  .0 

0  .0 


♦  0 
.0 
.0 


NJ*       STATE  TOTALS  C 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

NEW  MEXICO 


2  INSTITUTIONS! 


NM    U  OF  NM  NAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


•  0 

•  0 
.0 


•  0 

•  0 
♦0 


NM         STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NEW  YORK 

p  ■ 

NY    CUNY  6RA0  SCH  t  U  CENTER 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  *0 
0  *0 


ft 


TOTAL 

1  5*6 

2 

11.1 

.  FEMALE 

0 

;o 

MALE 

p  .0 

2 

28.6 

NY  COLUMBIA 

U  MAIN  DIVISION 

TOTAL 

0  .0 

0 

•0 

FEMALE 

0  *0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

°  NY  COLUMBIA 

U  TCHRS  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  ♦O 

0 

.0 

*  MALE 

0-  .0 

0 

'.0 

«Y    CORNEL  U 

ENOOWEC  COLLEGES 

TOTAL 

0       .0  , 

0 

♦0 

FEMALE  . 

 :_0  „o  — 

0~ 

—  fO 

MALE 

0,  *0 

0 

;o 

NUMBER 

s 

NUMBER 

X 

/ 

J 

. 

t 

0 

♦  0 

0 

.  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦o. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

'  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0* 

•  0 

~~0 

;o 

0 

*  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

•  0 

» 

0 

•  0 

0 

-.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

*0 

.0 

0 

.0 

1 

14*3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

50*0  ■ 

0 

.0 

> 

0 

•  0 

2 

26*6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

33*3 

1 

7.1 

2 

14*3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

12*5 

2 

25*0 

0 

.0 

5 

83.3 

0 

.0 

2 

66*7 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

•  0 

5 

83*3 

0 

♦  0 

2 

66*7 

0 

•  0 

3 

100*0 

j 

I 

5*6 

3 

16*7 

0 

.0 

1 

'  9*1 

1 

14*3 

2 

28*6 

~~  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

50*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

'l 

50*0 

*  0 

♦  0 

1 

16*7 

-  #o — 

 0' 

•  0 

0 

♦  0 

1 

33*3 

1609 


TOTAL, 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


0 

•  0 

11 

100*0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

8 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

11 

1C0.0 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

100*0 

0- 

♦  0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

•  0 

4 

• 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

100.0 

e 

•0 

0 

•e 

3 

75*0 

1 

25*0 

0 

i — 50*0 

l 

50*0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

I 

50*  C 

*-*  1 

50*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

.0 

I 

100*0 

.  0 

*  *0 

0 

**0 

6 

75*0 

2 

25*0 

0 

.0 

I 

33*3 

66*7 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

3 

75*0 

1 

25*0 

0 

*0 

0 

%  .0 

1 

lOO*t> 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

3 

<• 

75*0 

1 

25*0 

0 

*0 

0 

•0 

1 

100  ,0 

0 

*0 

100*0 

•o 

♦  0 

1 

U.3 

4 

57.1 

2 

28*6 

0 

•  0 

4 

80*0 

1 

20*0 

1 

50*0 

0 

•  0 

1 

50*0 

2 

23*6 

5 

71*4 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1. 

100*0 

0 

.0 

z 

33*3 

4 

66*7 

0 

.0 

3 

21*4 

9 

64*3 

2 

U*3 

0 

•  0 

5 

83*3 

1 

16*7 

3 

37*5 

4 

50*0 

1 

12*5 

5 

83*3 

*  1 

16*7 

0 

•  0 

2 

66*7 

1 

33*3 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

.0 

0 

•0 

5 

83*3 

1 

16*7 

0 

.0 

2 

66*7 

1 

33*3 

0 

•  0 

3 

130*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

7 

38*9 

11 

61*1 

0 

•  0 

2 

18*2 

9 

81*8 

0 

•0 

6 

71*4 

2 

28*6 

0 

•  0 

0 

•  0 

22 

71*0 

9 

29*0 

0 

•  0 

14 

66*7 

7 

33*3 

0 

♦  o  , 

8 

80*0 

2 

•20*0 

50*0 

♦  0 
50*0 

16.T 

♦  0 
33*3 


50*0 
♦  0 
50*0 

66*7 
100*0 
33*3 


16&3 


•o 
•o 

.0  • 

16*7~ 
<0 
33*3 


TOTAL 
NUMBER 


11 
6 

3 


11 
8 

3 


2 
0 
2 

A 

"2* 
2 

2 
1 
1 


J 

2 

7 
1 

6 


14 
6 
8 


16 
11 

7 

31 
21" 
10 

2 
0 
2 

"6 
3 
3 


TABLE  0* 


TOTAL  DOCTORS    DEGREES  MAJOR 


FIEtO  CONFERRED  ft/ INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATlON  BY  RACE, 
ETHnTc t T V t  M&  Sk X t    INSTITUTIOH^ANO  STATE  1971-1*79 


tx:  institutioiCano^s 


"  AMERICAN  INDIAN, 

^    .  ALASKAN  NATIVE 

*  v     Aimer  t 

FOREIGN' LANGUAGES  1 1100* 
NEW  YORK 


•  LACK  y ASIAN  OR 

NON-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 

NUMBER         *       NUMBER*        X      '  NUMBER- 


TOTAL 
MINORITY 

ftUNBER 


UtITE 
NON-HISPANIC 

MJHSER 


NY  -FOROHAH  UNIVERSITY 

0 

•  0 

0 
0 
0 

♦  0 

0 

.0 

TOtAL                0  *0 
•FEMALE         „       0  *0 
MALE                0  .0 

o 

0 
0 

♦  0 

•  0 

«.o 

0 
0 

•  0 

♦  0 

♦  0 

•  0 

0 
0 

•  0 

♦  0 

NY    NEW  YORK  UNIVERSITY 

0 

•  0 

5 

19*2 

7 

26*9 

TOTAL                0  *0 

2 

7.7 
11*8 
♦  0 

0 

♦  0 

5 

29*4 

7 

41*  2 

FEMALE                0  .0 
MALE                0  %0 

2 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

NY    SUNY  AT  ftlNCHAMTON 

4 

25*0 
50  .(T\ 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

25*0 

TOTAL                0  *0 
FEMALE           *    0  .0 
MALE  -             0  *0 

I 

0 

I 

0 
0 

♦  0 

■  0 

0 

•  0 

♦  0 

•  0 

1 

♦0 
50*0 

NY  'SUNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

TOTAL            *  0  *0 
FEMALE                0  .0 

0 
0 

•  0 
.0 

0 

•  0 
.0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

MALE                0  *0 

0 

•  0 

<  0 

MY    f«SHlVA  UNIVERSITY 
  TOTAL"               0-  *0 

0 

•  0 

0 
0 

♦  0 

♦  0' 

.0 
0 

♦  0 

♦  0 

0 
0 

♦  0 
*  *0 

FEMALE                0  *0, 
MALE         B       0  .0 

0 
0 

•  0 

•  0 

.  o 

♦  0 

0 

♦  .0, 

0 

♦  c 

NY          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                1  1*0 

PENAL*                 1  !♦* 

MALE                 0  .0 

NORTH  CAROLINA 

NC    OJKE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 
NC    U  OF  NC  AT  CHAPEL  HILL 

TOTAL                 0  ♦  0 

-      FEMALE              *0  *0 

MALE                0  .0 


9  INSTITUTIONS) 
5  5*0 
2 
3 


3.5 
7.0 


NC  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS  ( 

0 
0 
0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
♦  0 


.•0 
.0 
.0 


1.0 
.0 
2.3 


20  10.0 
6  10.5 
4  9.3 


♦  0 

♦  0 
,  .0 

14.3 
28*6 

:o 


9.5 
20.0 
•0 


17  17.0 
9  15.8 
8  16*6 


.0 
.0 
.0 

14*3 
28*6 
*0 


9*5 
20*0 
*0 


NOh-RESIOENT 
ALIEN 

NUM8Ef\ 


2  100*0 

,o 

2  100*0* 

0 

0  *o 

0 

17  65*4 

2 

9  52*9 

1 

8  88*9 

1 

3  75.0 

0 

2  100*0 

0 

1  50*0 

0 

3  100*0 

0 

1  100*0  . 

0 

2  100*0 

0 

6  1CC*0 

0 

0  *0 

0 

8  100*0 

0 

71  71*0 

12 

40  70*2 

8 

31  72*1 

4 

7  100*0 

0 

3  100*0 

0 

4  100*0 

0 

12*  85*7 
5  71*4 
7  1C0.0 


19  90*5 
8  80*0 
11  100*0 


TOTAL 
NUMBER 


•  0 
♦0. 
.0 

7.7 
-  5.9 
11*1 

*0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
•0 


12.0 
,14.0 
9.3 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


2 
2 
0 

26 
17 
9 

4 

2 

*2 

3 
1 
2 

6 

0 
8 


ioo 

57 
43 


7 
3 
4 

14 
7 
7 


21 
10 
11 


OHIO 

OH    CA'SE  WESTERN  RESERVE  U 

TOTAL                 0       .0  0 

FEMALE                0        .0  0 

MALE  0  .0  0 
OH    OHIO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE                 0       *0  0 

MALE  0  *0  0 
OH    UNION  EXPERIMENTING  C  L  U 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE            ,     0       .0  0 

MALE  0  .0  0 
OH    U  OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE                0       *0  0 

MALE                0       .0  0 


.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


OH         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL            •    0  .0 

FEMALE         *       0  »*0 

MA'LE                0  • 0 


4  INSTITUTIONS) 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0. 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

«0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

50.0 

•  0 
100.0 

♦0 
.0 

♦  0 


1 

0 

1  10 


3.8 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

50.0 

•  0 
100.0 

.0 
.0 
.0 


3.8 


1 

■O  .0 
1  10.0 


8  100.0 
*  100.0 
3  10C.O, 


13 

9" 
4 

1 
1 

0 

2 
1 
X 


92 
1C 
80 


o£o 


50.0 
1C0.O 
•  0 

1C0.0 
100.0 
100.0 


24  92.3 
16  100.0 
8  80.0 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

♦  0 

♦  0 

7.1 
.0 
20.0 


•  0 
.0 

*.o 

•  0 

•  0 


3.8 


1 

0  .0 

1  10.0 


8 
5 
3 

14 

"9 
5 

2 
1 
1 

2 
1 
1 


26 
16 
10 


OKLAHOMA  - 

OK     U  OF  OKLAHOMA  NCRMAN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEWJLE  .  0 

„      MALE  0  »° 


OK         -STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  »° 

FEMALE                 0  »0 

MALE                 0  »0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


.0 
.0 
♦  0 


♦  0 

•  0 
.0 


.0 
♦0 
.0 


I  100 
0 

1  100 


1  ico.o. 

0  *  .0 

1  100.0 


4ko 

o; 

°l' 

/ 

0 

^o  . 

0 


♦  0 
.0 

•  0 


OREGON 

OR    U  OF  OREGON  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0        .0  0 
FEMALE               .0       *0  0 
 MALE  "0        ♦<>  0 


•0 
.0 
.0 


OR 


TOTAL 
.FEMALE 
MALE 


STATE  .TOTALS  < 


.0 

•  0 

•  0 


INSTITUTIONS) 
•   0  .0 
0*  *0 
0  *0 


.0 

♦  0 

♦  0 


.0 
♦  0 

.6 


3  42.9 
2  33.3 

:  too.o 


3  42.9 
2  33.3 
1  100.0 


3  42.9 
2  33.3 
1  100.0 


3  42.9 
2  33*3 
1  100*0 


42*9 
>50*0 
*0 


42*9 
$0*0 
♦  0 


14*3 
16*7 
•  0 


14*3 
16.7 
♦  0 


TABLE  •♦  TOTAL  OOC TOR* 4  OEGAEES  FOR  MAJOR  FIELD  CCNfMAEO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOutATlON  BY  RACE* 
♦V  '  *  ETHNICITY*  AND,  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1*79 


AMIR  I  can  moian 

ALASKAN  NATIVe 

.  *  NUMBER  t 

FOREIGN  LANGUAGES  C  11001 

PENNSYLVANIA 

PA    MYN  MAMR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

PA    PA  "STATE *U  MAIN  CAMPUS 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SI  DENT 
•  ALIEN 


TOTAL  0 
-    FEMALE  0 
MALE         ^  0 
PA    TEMPLE  UNIVERSITY 
TOTAL  0~ 
FEMALE  0 
MALE  '0 
PA    U  OF  PENNSYLVANIA 
TOTAL.     -         0  , 
FEMALE     •  0 
" MALE  0 
PA     U  OF  PITTSBG*  MAIN  CAMPUS 
-  ~  'TOTAL  *~  0'  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  1     0  .0 


•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


•  0 
.0 

11*1 

20*0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


PA         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0     •  *0 

FEMALE  ,  0  *0 

MALE  )  0  *0 

RHODE  ISLAND 

RI     BROWN/  UNIVERSITY 

TOTAL /  0  *0- 

FEMALE /  0  *0 

MALE!     -  0  *0 

RI  STATE  TOTAL*S  ( 

TOT  AU  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  %  0  *0 


INSTITUTIONS) 
1  2.6 


5*3 
•  0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 

.     0  *0 


TENNESSEE 


TN  VA 
T«T 
FEHA 


IN 


FE 


DERBILT  UNIVERSITY 

4.  0  *0 

E  C  .0 

E  0*0 


-STATE  TOTALS  ( 
TOTjAL  0 
LE  0 
LE  0 


1  INSTITUTIONS) 


TEXAS  I 

TX**A1CE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FcrmLc  0  *0 

MLE  0  .0 

TX*   TEXAS  TECH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0*  *0  • 

TX    U  OF  TEXAS  AT  AUSTIN 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  .    0  *Q 

MALE  0  *0 


.TX  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  VO 

FEMALE                 0  *0 

MALE                  0  *0 

UTAH 

UT    BRIGHAM  YOUNG  U  MAIN  CAM 

•  TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0.  *0 
MALC  0' 
UT    UNIVERSITY  OF  UTAl 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                0  *0 

MALE'         ~.    0  .0 


3  INSTITUTIONS) 


1.0 
'Am 


'  0 
0 
0 

0 

*  o 

»  0 


•  0 

•  0 

•  0 


UT 


STATE  TOTALS  J 


2  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

VERMONT 


-.0 

•  0 

•  0 


VT    MIOOLEBURY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 

0* 


.0 
0 
0 


•  0 
.0 

•  0 


NUMBER 

X 

NUMBER 

* 

NUMBER 

ft 
4 

** 

NUMBER 

1 

> 

• 

• 

*0 

*0 

0 

•0 

0 

♦  0 

*  3 

1C0.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*  .V 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

ft 

*\ 

V 

ft 

q 

♦  0 

"0 

•  0 

0 

*0 

1 

11*1 

2 

22*2 

6 

66*7 

1 

11*1 

0 

♦  0 

1 

20  *0 
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NUMBER  t 

FOREIGN  LANGUAGES  C1100I 

VT         STATE  ^TOTALS'  < 
TOTAL     4<  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VIRGINIA 


BLACK  ASIAN  C* 

NON-HISPANIC  PAC.FIC  ISLANDER 


NUMBER 


|   INST  HUT  IONS! 

o  *o 
o  *o 
o  *o 


VA    U  OF  VIMJNIA  PAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

•  MALE     *  0        *0  4 


.0 

•  0 

♦  0 


VA         STATE  TOTALS  I 

•TOTAL-          "    0  >0 

FINALE                0^  .0 

MALE.              0  *0 

^    HASH  INC  TON 

•  MA    U*imSITY  OF  -WASHINGTON 

TOTAL  \%          0  *0 

*    FEMALE' %        0  .0* 


MA         STATE  TOTALS  I 

-    TOTAL "     -         0'  *0 

FEMALE               0  *0 

MALE-     •  •     .0  ♦<> 


.0 


NUMBER 


1  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


i  INSTITUTIONS) 

o  *o 

0 

♦  0 


0 

0* 
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•  0 
.0 
"♦0 


.0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 
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NUMBER  ' 
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•  0 
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NUMBER 
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1  100*0 
.2  10C.0 


7  10C*0 
*  100.0 
3  100*0 


7  100*0, 
4  1C0.C 
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F|NALE  0  *0 

NVLE  0    .  *0 


Ml  a      STATE  TOTALS  I 
TOTAjL  0 
FENALE  0 
MALE  .  0 


♦  0 
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CALIFORNIA  • 

CA    U  0F-CAL-8ERKELEY 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0.0  0.0 

MALE  0  .0  0  '  .C 
CA    U  OF  CAL-LOS  ANCELES 

TOT  AL  ~~              0      ".0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE  0.0  0  .0 
CA    U  OF  CAL-SAN  FRANCISCO 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE  U  .0  0.0 
CA    U  OF  CAL- SANTA  BARBARA 

TOTAL                 0.0  0.0 
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HUE..  0.0  0  .0 
XA    UNIVERSITY  OF  THE  PACIFIC 
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FEMALE  0        .0  0  .0 
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.0 

■  .0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0  ^> 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 
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HEALTH  PROFESSIONS  C 1200) 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL, 
MINORITY 

NUMBER 


'  WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL  9 
•NUMBER 


FLORIOA 

FL    DIVERSITY  OF*  FLORIOA 

TOTAL  0        .0  0  .0 
FEMALE                 0        .0                 0  «° 
 MALE'               0        .0  0  .0 


FL  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

> 

GEORGIA  * 

♦CA  *  GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 
*  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MAte   *  0*  V  .0 

GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


3  INSTITUTIONS) 


•0 
.0 
.0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


GA          STATE  TOTALS  I 

TOTAL                0  .0 

'    FEMALE                0  .0 

MALE             ^0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
♦  0 


ILLINOIS 

IL    NORTHMES TERN -UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE       '  0 
MALE  0 
IL     STHN  ILLINOIS  U 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
IL    UNIVERSITY  OF  CHICAGO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


IL     U  OF  I.LL  HEOL,CTR  CHGO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


IL    U  CF  ILL  URBAN A  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
.  MALE 


0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


20.0 
.0 

_  *28.6 

5  INSTITUTIONS) 
2     U. i 
0  .0 
2  15.* 


IL  STATE  TOTALS'  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  C 

'  I  NOt  AN  A*  v 


IN-  PUROUE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0        .0  0 

IN  STATF  TOT At S  (  I  INSTITUTIONS) 

-0       .o  o  .0 


.0 
.0 
.0 


♦  0 
.0 

•  0 


.0 
.0 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

0 

•  0  r 

0 

o 

.0 

0 

* 

0 

♦  0  # 

0 

0 

.0 

*  0 

0 

•  0 

o 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

✓ 

.0 

0 

.0 

"  0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0  - 

c 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

I 

50*0 

0 

0 

.0 

0 

1 

100.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

ft 

1 

5.6 

0 

0 

.0 

0 

1 

7.7 

0 

♦o 


.0 

•  0 

•  o 

.0 
.0 


.0 

•o . 

.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


/  o 

0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


,0 
.0 
.0, 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

50. C 
•  0 
100. 0 

20.0 
.0 
28.6 


16.7 
.0 
23.1 


.0 
.0 
.0 


3  100. 0 

1  ItOO.O 

2  fOO.O 


6  1C0.0 
3  1CC.0 
3  100.0 


100.0 
100.0 
.0 


28 
4 
2* 


87.5 
6C.0 
66.9 


.0 
.0 
•  0 


.0 
.0 
.0 


4     80.  C 

'  I 

2C.0 

1  1C0.0 

0 

•0 

3  .75.C 

I 

25*0 

5  83.3 

I 

16.7 

2  100. 0 

0 

.0 

3  75.0 

1 

25  .0 

3  100.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2  IColo 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

2  1C0.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

1   100. 0 

0 

.0 

1  5C.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

8  8C.C 

0 

.0 

3  I 00.0 

c 

.0 

b  71.4 

° 

.0 

15  63.3 

0 

.0 

S  100.0 

0 

.0 

10  76.9 

0 

.0 

28  67.5 

4 

12.5 

4  60.0 

I 

20.0 

24  88.9 

3 

11. 1 

12.5 
20.0 
11.1 


3 
I 
2 

2 
0 
2 

1 

0 
1 

2 

I 

10 
3 
7 


18 
5 
13 


32 
5 
27 


32 
5 
27 


IONA 

I A    IO«A  STATE  U  SCI  £  TECHN 

TOTAL*  0     .  .0  0 

-  fema£e      ,  o     .o  o 

MALE  0  .0  0 
SA    UNIVERSITY  OF  ICMA  ^ 

TOTAL  0        .0  0 

•      FEMALE  0        «0  0 

MALE  0        .0  0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


IA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


0 

.0 

f  2 

40.0 

0 

.0 

0 

.0 

p 

.0 

2 

50.  C 

0 

.0 

17 

65.0 

0 

.0 

3 

75.0 

0 

.0 

14 

87.5 

0 

.0 

19 

;*.o 

0 

.0 

3 

6(.  0 

0 

.0 

16 

80.0 

3     60. Q 

1  100. 0 

2  5C.0 

3  15.0 

1  25.0 

2  12.5 


6  24.0 
2  40.C 
4  20.0 


5 
1 
4 

20 
4 
16 


25 
5 
20 


KANSAS 

KS    U  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  ..0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


•  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


-p 
.c 

.0 


3  100.0 
2  100.0 
I  100.0 


.0 
.0 
.0 


iERiC 


. .    *  *  -i 


1614 


TABLE  1,    TOTAL  DOCTOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FJEIO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  ECUCATION  BY  RACE, 

ETHNICITY,  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1S7B-19T9 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 
• 

NUMBER         t  NUMBER 
HEALTH  PROFESSIONS  C1200)    ?  ' 
KANSAS 

KS    WICHITA  STATE  UNIVERSITY 


BLXCK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


TOTAL  0 

.0 

0 

•0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE    •  .0 

'  .0 

0 

.0 

.KS          STATE  TOTALS 

I  2 

INS"T  ITUTIONS) 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

MALE  0. 

•  0 

0 

•  0 

KENTUCKY 

T 

KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 

TOTAL-  0 

•  0 

0 

•  0 

<  FEMALE  0 

0 

•  0 

HALE  0 

•  0 

0 

•  0 

KY          STATE  TOTALS 

C  1 

INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0  " 

•  0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

»  HAL 6  0 

•  0 

0 

♦  0 

LOUISIANA 

*LA    LA  ST  U  MEOICAL 

CENTER 

TOTAL  0 

.0 

0 

♦  0 

FEMtLE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

LA    NORTHEAST  LOUISIANA  U 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

LA    TJLANE  U  OF  LOUISIANA 

TOTAL  0 

♦  0 

I 

25*0 

FEMALE  0 

♦  0 

I 

33*3 

MALE  0 

•0 

0 

♦  0 

LA          STATE  TOTALS 

(  3" 

INST  ITUTIONS) 

TOTAL  0 

♦  0 

I 

4.5 

FEMALE              u 0 

♦  0 

I 

25*0 

MALE  0 

•0 

0 

•  0 

MARYLAND 

MO    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

♦  0 

3 

7*3 

FEMALE  0 

•  0 

2 

14*3 

MALE  0 

♦  0 

I 

3.7 

MO     U  OF  MO  COLLEGE 

PARK  CAM 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

♦0  - 

0 

♦  0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MO    U  CF  MO  SALT  PftCF  SCHOOLS 

TOTAL  •  0 

.0 

0 

•0 

FEMALE  1  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

•0 

0 

•  0 

t 

MO          STATE  TOTALS 

1  3 

INST  ITUTIONS) 

TOTAL   1  0 

♦  0 

3 

6.4 

FEMALE  0 

•  0 

2 

10*5 

MALE  0 

•  0 

I 

3*6 

MASSACHUSETTS 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

0 

MA    HAftVARO  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

-  0 

♦o . 

FEMALE  <T 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

MA    MASS  COLLEGE  OF 

PHARMACY 

TOTAL  0 

♦  o —  0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

HALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE            -  0 

.0 

0 

•  0 

HALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

MA     SMITH- COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

♦0  , 

0 

•  0 

HALE  C 

♦  0 

0 

•  0 

MA          STATE  TOTALS 

i  5 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

i 

•  0 

0 

♦  0 

0 

NUMBER 


•  0 
.0 

•  0 


5.9 
•0 
5.9 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


*.5 

.0 
5*6 


4.9 

•  0 
7,4 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


4*3 
•  0 
7.1 


•  0 

•  0 

•  0 

2,9 
•0 
5,3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

.0 

•  0 
♦0 


2*0 
♦0 
3*8 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHIT? 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER* 


•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


♦  0 
.0 

♦  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.-0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


•  0 
.0 

•  0 


5.9 

♦  0 

5.9 

.0 
.0 
.0 

25*0 
33.3 

•  0 


9*1 
25*0 
5*6 


12*2 
14*3 
11*1 

*0 

♦  0 
.0 

•  c 

.0 
.0 


10*6 
1.0.5 
10*7 


.0 
.0 
.0 

2.9 

•  0 
5.3 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


[ERIC 


1615 


1  2.0 

a  «o 

1  3.8 


1  50*0 
1  100*0 
0  *0 


4  80*0 
3  100*0 
1  50*0 


16 
0 
16 

1 
1 

0 

2 
1 
1 


80.0  . 
*0 
100*0 


80*0 
*0 
100*0 


94*1 

•  0 
94*1 

100.0V 
100*0 

♦  0 

50.0 
33.3 
100.0 


19  86.4 
,1  50.0 
17  94.4 


30 
11 
19 

-v5 
^5 
0 

1 
0 
1 


36 
16 
20 


73.2 
78.6 
70.4 

100.0 
100.0 

•  0 

100.0 

•  0 
100.0 


76*6 
84.2 
71*4 


8  100*0 
6  100*0 
2  100*0 

28  82*4 
13  86*7 
15  78*9 


4C*0 
*0 
.  66*7 

100*0 
100*0 
*0 

100.0c 

»U 
100.0 


41  82.0 

20  83*3 

21  80*8 


I 

50*0 

0 

*0 

1 

100*0 

•l 

2C*0 

o 

•  0 

50*0 

1 

20*0 

1 

100*0 

o 

♦  0 

20  .0 

1 

100*0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

.0  . 

0 

♦  0 

0 

.  0 

1 

25.0 

1 

33.3 

0 

.  0 

1 

4*5 

1 

25.0 

Q 

♦0 

6 

14*6 

1 

Ul\ 

5 

18*5  x 

0 

♦  0 

0 

r.O 

Q 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

♦0 

6 

12.8 

5*3 

1 7.9 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

5 

14.7 

2 

13.3 

3 

15.8 

3 

6C.0 

-  2 

100.0 

-  1 

33.3 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0  ~ 

0 

•0 

0 

•  0 

3 

16.0 

4 

16*7 

4 

15*4 

17. 

0  ' 
17 

1 
1 

0 

4 
3 
1 


22 
4 
18 


41 
14 
27 

5 

5 
0 

1 
0 
1 


47 
19 

28 


6 
2 

34 
15 
19 

5 
2 
3 

1 
1 

0 

2 
0 

2 


50 
24 
26 


.TABLE  •  .'  TOTAL  0GCTOV* 


american  indian 
alaskan  Native 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


HEALTH  PROFESSIONS  U200) 
MICHIGAN 

Nt    MICHIGAN  STATE  DIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  £        •©  J 

MALE  0        .0  0 

MI     U  MICHIGAN-ANN  ARBOR  ' 

TOTAL  C        .0  Ov 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0        .0  0 

MI    WAYNE  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0-      .0  0 

MALE  0        .0  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0  . 

•  0 

•  0 


MI          STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  >0 

MINNESOTA 

MN    U  MINN  MAYC  GRAC  SCHEMED 

TOTAL  C  #0 

FEMALE  0  .0 

MALE*  0  .0 

. MN     U  Of  MINN.WPLS  SNT  PAUL 

TOTAL  0  .  .0 

FEMALE  0 

MALE  0  «0 


3  INSTITUTIONS) 


NUMBER 


0 
0 
0 

I 
I 

0 

0 
0 
0 


MN          STATE  TOTALS  C 

TOTAL                 0  «0 

FEMALE             #0  *0 

MALE                 0  «0 


2  INSTITUTIONS) 


♦  0 

•  0 

•  0 

3.3 
6.3 
.0 

.0 
.0 

♦  0 


2.9 
6.7 
•  0 


.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


♦  0 

♦  O 

♦  0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


♦0 
.0 
♦  0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


WHITE 
NDN-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


•  0 

♦  0 

•  0 

3*3 
.8.3 

♦  0 

♦  0 
.0 

•  0 


2.9 
6.7 
♦  0 


♦  0 

•  0 

•  0 

♦  0 

♦  0 

•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


1 

0 

1 

27 
10 
17 

4 
3 
1 


100.0 
♦  0 
100*0 

90.0* 
63.3 

100.0 
100.0 
100.0 


32 
13 
19 


1 
1 

0 

\6 
2 
14 


91.4 
86.7 
95.0 


1C0.0 
10040 
•  0 

59.3 
66.7 
58.3 


17  6C.7 
3  75.0 
14  58.3 


0 
0 
0 

11 
1 

10 


11 
1 

10 


.0 
.0 
.0 

6.7 
6*3 
5.6 

.0 
.0 
•  0 


5.7 
6.7 
5.0 


♦0 
.0 
♦  0 

40.7 
33.3 
41.7 


39.3 
25.0 
.41.7 


1 

0 
1 

30 
12 
16 

4 
3 
1 


35 
15 

20 


1 
1 

0 

27 

3' 
24 


28 
4 
24 


MISSISSIPPI 

MSv  U  DF  MISSISSIPPI  MAIN  CAM 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0        .0  0 


MS  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MISSOURI 

MO     U  OF  MISS0URI-CCLUM8IA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    U  OF  MISSOURI-KANSAS  CITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  »° 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 


1   INS  MTUT  IONS) 
D  »0 
0  .0 
0  .0 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


MO  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0    '  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

NEW  JERSEY 

NJ    RUTGERS  U  NEW  BRUNSWICK 


2  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
'f ENALE 
MALE 


NJ  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0  • 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  *0 

o      .p  * 


0 

0' 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


•  0 


.0 

.0' 

.0 


.0 
•  0 
.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


25.0 
100.0 
•  0 


25.0 
100.0 
.0 


♦  0 
.0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


25.0 
100.0 
.0 


1  25.0 
1  100.0 
0  .0 


5  100.0 
0  .0 
5  100.0 


5  100.0 
0  .0 
5  10C.0 


100.0 
100.0 

•  0 

100.0 

ioo.c 

•  0 


2  100.0 
2  100.0 
0  .0 


3  75.0 
0  .0 
3  100.0 


3  75.0 
0  .0 
3  100.0 


.0 
♦  0 
.0 


.0 
♦0 
.0 


.0 
.0 

♦  0 

.0 

•  0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


♦  0 

•  0 
.0 


NEW  YORK 


NY    CUNY  GftAO  SC*  £  U  CENTER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
N*;  COLUMBIA 
TDTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  COLUMBIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE  t 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
MAIN  OIVISION 
0  .0 
0  .0 

0  .0 
TCHRS  COLLEGE 

1  4.2 
1  4.3 
0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
,0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


.0 
.0 

♦  0  ' 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

'♦0 


.0 
♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

4.2 
4.3 
.0 


7  100.0 
5  100.0 
2  100.0 


10' 

9 
1^ 

22 
21 
1 


*3.3 
90#0 
50.0 

91.7 
91.3 
100.0 


0 
0 
0 

2 
1 
1 

1 
1 

0 


.0 
.♦0 
.0 

16*7 
10.0 
50.0 

4.2 
4.2 
•  0 


7 
5 
2 

12 
10 

2 

24 
23 
1 


1ERJC 


1676 


1616 


\  TAtlE         TOTAL  DOCTOR'S 


OECREES'fOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  tY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  BY  RACE* 
ETHNICITY*  AND  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE    1978-1979  ' 


AMERICAN  INDIAN 
'    ^ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

HEAL1H  PROFESSIONS  (1200) 

NEW  YORK 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


'  WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESrDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


NY    CORNEL  U  ENOONEC  COLLEGES 

- 

V?  -  - 

TOT  AL  '0*0 

0 

'  «0 

FEMALE                 0  *0 

o 

♦  0 

5v* 

MALE      _       -  0  .0 

0 

•  *0 

S" 

NY    C9RNELL~U  STATUTORY  C 

TOTAL                0  *0 

0 

♦  0 

' 

FEMALE .              0  .0 

o 

♦  0 

MILE                0  .0 

0 

.0 

NY    NEW>  YORK  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

'  0 

•  0 

FEMALE                0    ""  *'o 

0 

.0 

,  -MALE                0  .0 

0 

.0 

NY     SAINT-  JOHN'S  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

> 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

NY    SUNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 

'i  . 

TOTAL                0  .0 

I 

33*3 

FEMALE                0'  .0 

1 

100*0 

MALE                0  -  .0 

0 

•  0 

K  ; 

NY    SUNY  HEALTH  SCI  CTR  BFLO 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

5 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

*\ ' 

BALE  •              0  .0 

T) 

.0 

NY    SJNY  HCTH  SCI  CTR  STNY  BK 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

FEMALE          "     0  *0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

NY         STATE  TOTALS 
TOTAL  1 
FEKALE  I 
MALE  0 

NORTH  CAROLINA 


10  INSTITUTIONS) 


1*2 
2*0 
•  0 


1*2 

2.0* 
.0 


OH    BOWLING  GRN  ST  U  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    CASE  WESTERN  RESERVE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

OH    KENT  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  $0 

MALE  0  .;0 

CH    QUO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .9 

OH    OHIO  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    UNION  EXPERIMENTING  C  L  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  l0  .0 

HALE  0  .0 

OH   JJ  OF  CINCINNATI  MAIN  t AM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

25*0 
50*0 

•  0 

75*0 
50*0 
100*0 

20*0 
.0 
25*0 


OH         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 


INSTITUTIONS! 
6  14*3 


14.3 

l'»*3 


OKLAHOMA 

OK    OCLA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  *0 
0  *0 


•  0 

•  0 

•  0 

10*0 

•  0 
10.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


1  25.0 

0  .0 

1  25.0 


^0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


1  1.2 

0  .0 

1  3.2 


NC    U  OF  NC  AT  CHAPEL 

KILL  ' 

TOTAL  0 

.0  -              0  .0 

0 

•  0 

FEMALE  >0 

.0                 0  .0 

0 

.0 

[. 

PALE               ,  C 

♦o           o  **o 

0, 

.0 

NC  '      STATE  TOTALS  ( 

1  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

♦0         ~~     0     1  *0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0                 0  *0 

0 

♦  0 

', 

MALE  0 

♦  0                 0  *0 

0 

.0 

\_ 

OHIO 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 
,0 

♦  0 


•  0 
.0 

•  0 


1  10*0 

0  .0 

1  1C.0 


1  33*3 
1  100*0 
0  .0 


.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

•  0 

•  0 


3  3.7„ 
2  3,9 
1  3.2 


♦  0 

♦'0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 

♦c 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

25*0 
50*0 
.0 


3  75.0 

1  50*0 

2  100~0 

2  20*0 
0  .0 
£  25*0 


6  14*3 
2  14*3 
4  14*3 


1    25*  C 

0  *C 

1  25.0 


1 

100*0 

0 

•  0 

1 

o 

•0 

0 

•  0 

0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

3 

30*0 

6 

60*0  — 

"  10* 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

3 

30*0 

6 

60*0 

40 

15 

100*0 

0 

•  0 

15 

11 

100*0 

0 

•  0 

*  11 

100*0 

0 

♦  0 

4 

3 

60*0 

2 

40*0 

5 

100*0 

0 

*0 

1 

2 

5C*0 

2 

50*0 

4 

2 

66*  7 

o 

•0  • 

t»  3 

0 

•  0 

o 

♦  0 

*  1 

2 

100*0 

o 

♦  0 

2 

3 

100*0 

o 

♦  0 

3 

0 

*0 

0 

*0 

0 

3 

i  do.o 

o 

*0 

3 

1 

50*0 

1 

50.6 

2 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

1 

•  50.0 

1 

50*0 

2 

t 

67 

81*7. 

12 

14*6 

02 

47 

92.2 

2 

3*9 

51 

20 

64*5 

10 

32*3 

31 

o 

17 

94*4  « 

1 

5*6 

18 

100*0 

o 

♦  0  * 

4 

13 

92*  9 

1 

7*1 

14 

1 7 

94*4 

1 

5*6 

16 

100*0 

o 

♦  0 

4 

13 

92*9 

1 

7*1 

14 

1 

— 

100*0 

*  0 

•  0 

"1 

100*  0 

o 

♦  0 

1 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

4 

10C.0 

0 

.0 

4 

2 

100*0 

o 

•  0 

2 

2 

1 00*0 

'  o 

r  *0 

2 

100*0 

o 

♦  0 

2 

100*0 

6 

♦  0  i 

2 

2 

100*0 

o 

♦  0  ' 

2 

15 

10C«0 

0 

•  0 

15 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

\Z 

100*0 

o 

.0 

12 

3 

75*0 

0 

".0 

4 

1 

50*0  ' 

o 

•  0 

2 

2 

100*0 

o 

♦  0 

2 

1 

25*0 

0 

♦  0 

4 

1 

50*0 

0 

•  0 

2 

0 

♦  0 

0 

•0 

Z 

7 

70*0 

1 

10*0 

10 

2 

100*0 

0 

•0 

2 

5 

62*5 

1 

12*5 

8 

35 

83*3 

1 

.  2*4 

42 

12 

85*7 

0 

14 

23 

82*1 

1 

3*6 

2B 

2 

50*0 

1 

25.0 

4 

0 

*0 

0 

*0 

0 

2 

50*0 

1 

25*0 

4 

PERJC 


•1617 


16 


77 


.SkwJ  : 


I4.uj-..  total  *cWs  ^fc^^  «un«  "  mc, 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NC^MSPANIC  MClflC11  ISLANDER  HISPANIC 


NUMBER         S       NUN  •  EH 

'HEALTH  PROFESSIONS  (1200) 
OKLAHOMA 

DK    0  OF  DKLA  HEAUF  SCI  CTR 

TOTAL  *  0       .0  3 

FSMALE  0        .0  i 

MALE  0        .0  2 


NUMBER 


1.1 

10*0 
7.* 


DK         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 


2  INSTITUTIONS) 
4  9*6 
1  10*0 
«3  9*7 


PENNSYLVANIA 

M    THE  NEOL  COLLEGE  OF  'A 
TOTAL  0        '  J 

FEMALE  0        .0  , 

■     MALE  0  .0 

FA    FA  Vh-U  WEASHEY  NEOL  CTR 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

.      MALE  0  .0 

-FA  PHlLA  COLLEGE  PHAR  C  SCI 
*     TOTAL  *   0  .0 

FEHAtE  0  .0 

HUE  0  «0 

FA    TENFLE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  „  0  .0 

MALE  0  .0 

FA  '  U  OF  FENNSYL VANlA 
, TOTAL  J  0 


,.0 

♦  0 

•  0 


FEMALE  1       *  0 
MALE  0 
FA    U  OF  PITTS 80  MAIN  CAMPUS 
\    TOTAL  1  3*1 

FEMALE  0       .0  ^ 

MALE  1  6*3 

FA         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  1 
FEMALE  0  ,  *0 

MALE  I-  3*0 

7ENNESS6E 

TN    NENPHIS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  \.0 

MALE  -  0  .0 

TN    U  OF  TENNESSEE  KNOXVILLE 
.    TOTAL  0  .0 

*     FEMALE  0  #0 

MALE  0        .0  ' 

TN    VANQC.RSItT  UNIVERSITY 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

.0 
'0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
I 

0 


.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
♦0 

.0 

♦u 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

3*1 
6*3 

♦  0 


6  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


_  6 
4.2 
•  0 


.0 
.0 

♦  0 

•0 

•  0 

•  0 

♦  0 

•  0 

♦  0 


7N         STATE  TOTALS  ( 

TDTAL           *     0  *0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  *0 

TEXAS 

T*X    TEXAS  AtM  U  MAIN  CANFUS 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0        .0  • 

MILE  0  .0 

TX    TEXAS  WOMAN'S  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

TX    U  OF*  HOUSTON  CEN  CANPUS* 
0  .0 
/ .        0  .0 
*        0.  .0 
TEXAS  AT  ALSTIN 
0      .  .0 

o    '  *o' 

0  .0 
TEXAS  AT  OALLAS 
0  .0 

0  *o 

0    .  *o 


3  INSTITUTIONS) 
0  .0 

0/-  *0 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX    U  DF 
TOTAL 
r  FEMALE 
MALE 
TX    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

•TX    U  TEX  HLTH  SCI  CTR  HOUSTN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


Ov 

o" 

0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

u 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c  o 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

«  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 


NUMBER 


♦  0 

♦  c 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
♦0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 

0* 

0 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NO* '-HISPANIC 


NUMBER  >     X  NUHBER 


TO 


NCN-PES10ENT 
ALIEN 

NUMBER 


TDTAL 
NUMBER 


♦0 

•  0 

♦  0 


•0 

♦  0 
•0 

•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
•0 

20*0 

♦  0 
20*0 

♦  0 

♦  0 
•0 

.0 
'♦0 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

u 

0 


U6 

♦  0 
3*0 


♦  0 

♦°\ 
•0  , 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 


3  6*1 

1  10*0 

2  T.4 


4  9*6 
1  10*0 
3  9.7 


33  69*2 
8  60*0 
25  92*6 


•35  85.4 
8  80,0 
27  87,1 


0 

•  0 

9  100*0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

♦  0 

3  T!*0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

♦  a 

1  50*0 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

0  *o 

0 

•  0 

*  o  £  .0 

1 

20*0* 

4  10*0 

0 

•  0 

0  »o 

1 

2  0*0 

4  80*0 

\, 

0 

.0 

6  100*0 

0 

•  0 

0  *o 

0 

•0     ,  ' 

6  100*0 

2 

6*3' 

25  71*1 

1 

6*3 

14  87*5 

1 

6*3 

11     68  *v8 

^ 

3 

5*3 

47  82*5 

1 

4*2 

22  91*7 

2 

6*1 

25  75*8 

*0 
*0 
*0 

*0 
*0 
*0 

*0 
*0 
*0 


6  100*0 
2  100*0 
4  100*0 


100*0 
100*0 
100*0 

100*0 
100*0 
*0 


2.7 
10*0 
•  0 


2  4*9 
1  10*0 
1  3*2 


0 
0 
0 

1 

0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 

1 

4 


25 


0 
0 

50*0 

100.0 
♦0 
100*0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•0 
•  0 

15*6 
6*3 
'25*0 


7  12*3 
1  4*2 
6  18*2 


0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


*0 
*0 
*0 

*0 
*0 
*0 

*0 
♦0 
♦  0 


4  11*4 
1  9*1 
3  12*5 


0 

♦  0 

p  0 

*0 

13  100*0  ' 

0 

.0 

0 

*0  ■ 

0 

.     7  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

^  6*100.0 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

*0 

5  83*3 

1 

16.7 

0 
0 

*0 
*0 

0 
0 

*  *0 
*0 

0  «o 

5  83*3 

0 

1 

.0 
16.7 

0 

♦o  f 

0 

*0 

4  100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

*       3  100*0 

0 

•0 

0 

0 

•  0  * 

1  100*0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

♦'0 

/  1  100*0 

0 

•  0 

0 
0 

*0 
*0 

0 
0 

*0 
*0 

0  .0 

1  100.CL 

oo 

•  0 

•  0 

„  f 

1 

8*3 

1 

8*3 

11  91v.47 

0 

•  0 

1 

10*0 

,  I. 

*  10*0 

*  9  90.0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

*0 

i  100.  c 

0 

•  0 

0 

.  *0 

,0 

•  0 

1  JOO.O 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

f  loo.o 

0 

•  0 

0 

.0 

'  0 

*0 

o  *o 

0 

•  0 

1 

2*9 

5 

14*3  - 

25  71.4 

4  5 

14*3 

0 

*0 

1 

9*1 

10  90.9 

0 

.0 

1 

4*2 

,  4 

16*7 

15  62.5 

5 

20*8 

37 
10 
27 

41 
10 
31 


9 
6 

3 

4 
2 

2 

1 
0 
1 

5 
0 
5 

6 
0 
6 

32 
16 
16 


57 
24 

33 


6 

2 
4 

6 
4 

2 

1 
1 

0 


13 
7 

6 


6 

0 
6 

4 

3 
1 

1 

0 
1 

12 
10 
2 

1 
1 

0 

35 
U 
21 


kERjC 


1618 


TABLE  8*    TOTAL  OOC TOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CCNFlERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  E  CXI  CAT  ION  BY  RACE, 

ETMNICITYt  A NO  -S*Xt     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-lt79 


AHEM  CAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE        NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


NUMBER^        X  NU16ER 
HEALTH  PROFESSIONS  f  12001  \ 
TEXAS ' 

TX    U  TEX  N60L  BR  GALVESTON 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0,0  0 

MALE  0       .0  0* 


TX        .STATE  TOTALS  ( 

~  TOTAL*"    **  0  *0 

FEMALE  0    ..  .0 

MALE  0  .0 

VIRGINIA 

VA    VIRGINIA  COMMONWEALTH  U 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  *  0  .0 

MALE  0     '  .0 


7  INSTITUTIONS) 


VA        '  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  '0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WASHINGTON 


WA  UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 
.     TOTAL  0>  .0 

,  FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


I  INSTITUTIONS) 


WA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 

MALE  <  0 

WISCONSIN 


2  INSTITUTIONS) 

0  0  .0 

.0  0  .0 

.0  0  .0 


NUMBER 


.0 

♦  0 

•  0 


4  6*3 
1  4*0 
3  7.9 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


11*1 
.0 
14.3 

•  0 

•  0 

•  0 


1  6*3 
0  *0' 
IV  7*1 


NUMBER 


3*2 

4.0 

2.6 


♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


•  0 

•  0 

.0^ 


6  9.5 
2  ,  8*0 
<V4  10.5 


11. 


1 
.0 
14.3 

.0 
.0 
.0 


!  6*3 

0  *0 

1  1  7.1 


85, 
esl 


NON-RE SI OENT 
ALIEN 


NUMBER 


4  100*0 
0  *0 
4  100*0 


51  81*0 
23  92.6 
28  73.7 


6  100*0 
2  100.C 
4  100*0 


6  100.0 
2  100.0 
4  10C.0 


8  8tf;9 
2  100.0 
6  85*7 


14  87*5 
2  100*0 
12  85*7 


9.5 
*0 
15*8 


.0* 
.0 
.0 

14.3 

~0 
14.3 


6.3 
•  0 
7*1 


TOTAL 
NUMBER 


t»3 
38 


16 
-  2 
14 


Wl     U  OF  WISCONSIN  PA0I50N 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MI 


STATE  TOTAL  5  ( 


TOTAL 
FEMALE 
'  MALE 


THE  STATES^NO  O.C. 
TOTAL    ,  2 
FEMALE  1 
*  MALc      -  1 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

91  INSTITUTIONS) 
20  2.8 
9  "3.4 
11  2.4 


OUTLYING  AREAS 


TOTAL 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MAJOR  FIELO  AGGftcOA Tc  1200  ( 
TOTAL  2  .3 

FEMALE  1  .4 

MALE    v  1  .2 

'i 

HOME  ECONOMICS  ( 130C) 
CCLOAAOO 

cT~~C0T6RA00  STATE  LNlVERSITY 
TOTAL  '      0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0  INSTITUTIONS) 


•0 

•  0 

♦  0 


13 
2 
11 


91  INSTITUTIONS) 

20,  2.8  13 

9  3.4  2 

U  2.4  11 


CO         STATE  TOTAtS  (  1  INSTITUTIONS) 

TOTAL~  0*3  0  *0 

FEMALE  0.0  ,     0  *0 

MALE  C  *0  0  *0 

CONNECTICUT 

CT    UNIVERSITY  OF  CCNNECTICUT 

TOTAL  *    0-  *0  0.0 

.      FEMALE  0.0  0  .0 

'MALE  0.0  0.0 


CT 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


STATE  TOTALS  ( 


1  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


5*3 
.0 
5*6 


5.3 
.0" 
5.6 


1.8 
•  6 
2.4 


1.8 
.8 
2.* 


•  0 
.0 

♦  0  t 


.0 
.0 
.0 


1 

0 

n 


5.3 
.0 
5.6 


5.3 
.0 
5.6 


39  5.4 
14  5.3 
25  5.5 


39  5.4 
14  5.3 
23  5.5 


15  78.9 
1  100.0 
14  77.8 


15  78*9 
1  100*0 
14  77*8 


598  83*3 
230  87*1 
368  81*1 


596  83*3 
230  67*1 
366  81*1 


2  100.0 
0  *0 
2  100.0 


2  100.0 
'0  *0 
2  100.0 


2  100.0 
0  *0 
2  100*0 


2  100.0 
b  *0 
2  100*0 


81 
20 
61 


15;  6 
♦  0 
16.7 


15.8 
.0 
16.7 


11.3 
7.6 
13.4 


•  0 
t.O 
.0 


81  1**3 
20  7.6 
61  13*4 


•  0 

•  0 
.0 


•  0 
.0 


19 
1 

18 


19 
1 

-48 


716 

264 
454 


718 
264* 
454 


9 


  t  


1619 


1679 


<.w.  ™u poctcs. «^.e««s» .sr^JSS. «ff "KAST £twCAT,0N  8Y MC£'' 


AHCfttCAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUN4ER  I 

MOM  ECONOMICS  I130CI 

.OISTIICT  OP  COLUMBIA 

,OC  .HOKAIIO  UNIVERSITY 

TOT  At               0  ♦<> 

PENILE  ,             0  .0 

mile           o  »° 

OC         STATE  TOTALS  I 

TOTAL                0  ♦<> 

FEMALE  „              0.  ♦<> 

MALE               0  .Q 


ILACK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


1  50*0 

1  50*0 

0  .0 

I  INSTITUTIONS) 

1  50.0 
1  50*0 

o  *o 


NUMBER 


♦  0 

•  0 
*0 


HISPANIC 
NUMBER 


.0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


MUTE 
NON-HISPANIC 

NUM6EK 


1  50*0 
1  50*0 
0  *0 


1  5C.0 
1  50,0 

0  *o 


NCK-RES I0ENT 
ALICN 

NUMflbk 


1  50*0 
1  50*0 
0  «0 


1  50*0 
1  50*0 
0  *0 


.0 
.0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


TOTAL 
NUMBEM 


PLORtOA 

PL    aORlOA  STATE  UNIVCRSITY 
TOTAL  0  »0 

PENILE  0  .0 

MALE    *  0  *0 


PI         STATE  TOTALS  C 

TOTAL                 0  .0* 

PENILE                0  .0 

NILE                 0  *0 


I  5.0 
1  6*3 

0*  .0 

1  INSTITUTIONS) 


.0 
B.3 

♦  0 


•  0 

•  0 

•  0 


♦  0 
.0 
.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


1  5*0 
1  d*3 

o  «o 


5.0 
6.3 


19  95.0 
11  91*7 
6  100*0 


19  95*0 
11  91*7 
S  100*0 


20 
12 
6 


20 
.  12 
B 


CCORCI A 

GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

TOTAL  0        .0  0 

■PENILE  0        ♦£  0, 

NILE  0        .0  0 


.0 

•  0 

♦  0 


6 A         STATE  TOTALS  C 

TOTAL  M  O  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 


.0 

•  0 

•  0 


.0 
•  0 
.0 


♦0 

•  0 

♦  0 


♦  0 
•0 

♦  0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


9  100*0 
5  100*0 
4  100*0 


9  100*0 
5  100*0 
4  100*0 


ILLINOIS 

II    U  OF  ILL  URBANA^CAIPUS 

TOTAL  0  .0 

PENILE  0  .0 

MALE  *  0  .0 

IL         STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0 

NILE  0  «0 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 


.0 

♦  0 

♦  0 


2  100*0 
2  »00.0 
0  .0 


2  100*0 
2  100*0 
0  *0 


♦  0 

♦  0 
.0 


.0 
♦  0 
♦0 


INOIANA 

IN    PURDUE  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MAIN  CAMPUS 

b  .o 
o  «o 

0  .0 


IN         STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

MALI:  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


•  0 

•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


22  100*0 
14  100*0 
6  100*0 


22  100*0 
14  100*0 
3  10C.0 


22 
8 


22 
14 
6 


I  OK  A 


IA 


IOWA  STATE.  U  SCI 
TOTAL  „  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


£  TECHN 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


IA  STATE  TOTALS  C 

TOTAL                0  *0 

FEMALE                0  *0 

MALE                0  *0 


♦  0 

♦  0 
♦0 


1  INSTITUTIONS) 


.'0 
.0^ 
•  0 


.0 
♦  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


5  71*4 
4  66*7 
1  100*6 


5  71*4 
4  66*7 
1  100*0 


28*6 
33*3 
♦  0 


28*6 
33*3 
♦0 


KANSAS 


KS 


KANSAS  ST  U  AGR  £  APP  SCI  0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


KS         STATE  TOTALS  C 
TOTJtL  0 
FEMALE  0 
MILE  0 


•0 

•  0 

•  0 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


♦  0 
*0 
.0 


.0 
.0 
.0 


♦  0 
.0 
*0 


•0 
*0 
*0 


.0 
♦  0 
.0 


♦  0 
*0 
*0 


3  100*0 
3  100*0 

o  «o 


3  100*0 
3  100*0^ 

o  *o 


•  0 
.0 
•0 


MICHIGAN 

MI  MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 
*      TOTAL  0  *0 

FEJ*LE   •  0  .0 

MILE  0  .0 


5.0 
6.3 
.0 


*.0 
6*3 
♦  0 


10*0 
12*5 
*0 


,5  75*0 
11  68*8 
4  100*0 


3  15*0 
3  18*8 
0  »0 


20 
lo- 
4 


T 


TABLE  B.     TOTAL  OOcW*  S    OECREE^  FOR  MAJOR'PIELO  CGNFERREO»BY  INSTITUTIONS  OFjfoGHER  EOUCAUON  BY  RACE. 
•  ETHNIC I TYt  ANO  SEX!     INSTITUTION  ANO  STATE  19*8-1*79 


AREA  I  CAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 

HONE  EC0NQMICS-U30O 

NI         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
-   FEMALE  0 
MALE  0 


.0 
.0 
•  0 


•LACK  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEK. 


%  JWHBER 


1  INSTITUTIONS) 


5*0 
6.3 
•  0 


NUMBER 


5.0 
6*3 
♦  0 


HISPANIC 
DUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

f  "NUMBER 


•  0 


VHI  TE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


10*0 
12*5 

;o 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


15  75*0 
11  66*8 
4  100*0 


15.0 

le.B 


TOTAL 
NUMBER 


20 
14 


MINNESOTA 

NN  U  OF  MINN  MN PL  S  SNT  PAUL 
.     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 

•  0 

•  0 


MN         STATE  TOTALS  ( 
•TOTAL  0 
FEMALE  0 
«         MALE  0 

MISSOURI 

MO    U  OF  MISSQURI-CCU 

TOTAL  0 

KALE  0 

MALE  •  0 

MO         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 


INSTITUTIONS) 
0  *0 
,  0  .0 
0  *0 


♦  oIbjbT 


1  INSTITUTIONS) 


HALE 


NEW  YORK 


NY    COLUMBIA  U  TCHRS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

»  HALE  0  .0 

NY    CORNELL  U  STATUTORY  C 
TOTAL  0  *4 

FEMALE  .0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *  .0 


•0 

♦  0 

♦  0 

7*1 
12*5 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


NY  STATU  TOTALS  I 

TOTAL    .  0  *  .0 

FEMALE  Q  -0 

MALE  0  .0 

NORTH  CAROLINA 

NC    U  OF  NC  AT  GREENSBORO 

TOTAL  0  .0 

FEHAL£  0    ,  ^O  ' 

MALE     c  0 


3.  INSTITUTIONS) 


5.9 
10.0 
•0 


9*1 
11.1 

♦0 


NC         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

OHIO  . 


•  0 

•  0 

•  0 


INSTITUTIONS) 
1  9.1 


11 


OH    WIO  STATE  U  MAIN 

CAMPUS 

1CTAL  0 

.0 

0  *0 

FEMALE  0 

•  0 

0  *o 

KALE  0 

.0  , 

0  *0 

OH    UNION  EXPERIMENTING  C  £  U 

1  33*3 

TOTAL  0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

1  33*3 

MALE  0 

•  0 

0  *0 

OH         STATE  TOTALS  ( 

2  INSTITUTIONS) 

T01  AL 
FEMALE 
MALE 

OKLAHOMA 


•  0 
•0 

•  0 


OK    OKLA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
'  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

_    MALE  0  ,*0 


5*3 
5*9 
•  0 


33.3 
33*3 
♦0 


•OK         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                0  *0 

FEMALE                0  .0 

MALE,                0  .0 


1  INSTITUTIONS) 
I     33*3  '. 
1  33*3 
0  *0 


.0 
.0 
•  0 


.0 

♦( 

•  0 


.0 
.0 
.0 

,  .0 

♦  0 

JS 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 

•  0 

,  .0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


•  0 

•  0 

•  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 
'♦0 
.0 


♦  0 

♦  0, 

♦  0 


A 

*  u 

o 

•  0 

3  100.0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

1  100.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2  100.0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

3  100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2  100*0 

0 

♦0" 

0 

♦  0 

6  100*0 

0 

♦  0 

>  0 

♦  0 

5  100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1  100*0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

5  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1  100.0 

> 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

I  100*0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

.0 

1 

7.  1 

13  92.9* 

0 

♦  0 

*  I 

7    87  *5 

0 

♦  0 

0 

V  '*0 

6  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1  50*0 

1 

♦  0 

Of 

♦  0 

0        •  0 

1 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

♦0 

I 

5.9 

15  88*2 

1 

♦  0 

1 

10*0 

8  80*0 

1 

♦  0 

Q 

o 

7  100*0 

0 

•0 

1 

9*  I 

10  90*9 

0 

♦  0 

1 

11*1 

8  88*9 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2  400*0 

0 

♦  0 

1 

9*1 

10  90*9 

0 

•  0 

11*1 

8    88*9  . 

0 

♦  0 

0 

•0 

2  100*0 

i 

0 

♦  0 

0 

•  0 

16  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

14  100*0 

0 

.0 

0 

i 

,0 

2  1C0.0 

0 

♦  0 

1 

33*3 

2  66*7 

0 

♦0 

1 

33*3 

2  66*7 

0 

•0 

0 

•  0' 

0  «o 

0 

•  0 

1 

5.3 

18  94*7 

0 

•0 

1 

5.9 

16  94*1 

0 

0 

•  0 

* 

2  100*0 

0 

•D 

1 

33.3 

2  66*7 

0 

•  0 

1 

33.3 

2  66*7 

0 

•  0 

0 

.0 

0  *0 

0 

•< 

♦  0 

I 

33.3 

2  66*7 

0 

•0 

r 

33.3 

2  66*7 

0 

•  0 

0 

.0 

0  *o 

0 

.0 
•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
♦  0 


.0 

♦  0  * 


.0 

♦o 
♦  o 

.0 

♦o 
♦o 

50.0 
100.0 
.0 


^♦9 
10*0. 
*0 


♦  0 
.0 
»0 


.0 
.0 
.0 


♦  0 
♦0 

•  0 


•  0 

•  0 
•0 


1 
1 

0 

1* ' 
8 
4 

z 
1 
1 


17 
10 
7 


11 

9 
2 


.11 
9 
2 


16 
14 

2 

3 
3 

0 


19 
17 

2 


tmc 


1621 


tOtfAt.  TOTAL  DOCTORS  OEGREES  FOU^UJOfc  FIELO  CCNFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of -HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
-WM-     W^^Vf1  ETIWICtTY.  ANO  SEXi    ,|NSTITUTION*AN0 'STA«  1978-1979- 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  «- 


BLACK*  .        •ASIAN  OR 
NON-HI  SPAN IC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


NUMBER 


AKOMr ECONOMICS  U30CI 
OREGON 

OR    OREGON  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0      -.0  < 

r-     FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
•  0 


.OA 


STATE  TOTALS 
TOTAL  "  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


1  INSTITUTIONS) 


«0 
.0 
.0 


PENNSYLVANIA 


PA    PA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  '              0  .0 
FEMALE      '■          0  .0 
MALE                 O  .0 

PA         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                0  .0 
MALE                 0  .0 


.0 
.0 
.0' 


I  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  <  .0 


TENNESSEE 

TN    U  OF  TENNESSEE  XNOXVILLE 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                0  .0 
MALE         v.     0  .0 


5.9 
•  0 
50.0 


NUMBER 


TN         STATE  TOTALS  (  1  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0        .0  1  5*9 

FEMALE                 0       .0  0  .0 

HALb                 0        .0  1  50*0 

TEXAS 

TX    TEXAS  TECH  UNIVERSITY 

TOTAL                0        .0  "   0  *0 

FEMALE                0        .0  C  *0 

HALE  0^0  0  *0 
TX    TEXAS  WOMAN'S  UNIVERSITY 

TOTAL    .             0*0  -0  .0 

;■  FEMALE                 0        .0  0.0 

MALE                 0        .0  3  .0 

TX         STATE  TOTALS  C  2  INSTITUTIONS) 

TOTAL              .  0        .0  0.0 

FEMALE                 0        .0  0*0 

MALE                 0        *0^  0  *9 

UTAH 

UT    fit  I  CHAM  YOUNG  U  MAIN  CAN 

TOTAL                 0        .0  0  *0 

"    FEMALE                 0        .0  0  *0 

MALE                 0        .0  0  *0 

UT         STATE  TOTALS  <  1  INSTITUTIONS! 

TOTAL                 0        .0  0  *0 

FEMALE                 0        .0  0*0 

ML  E                  0        .0  0.0 

VIRGINIA  #. 

VA    VA  POLY  INST  ANO  STATE  U 

TOTAL                 0        .0  I  B»3 

FEMALE                 C        .0  1  20.0 

MALE                 0        .0  0  .0 


VA 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

MALE 

0 

.0 

THE  STATES 

0N0  O.C. 

c 

'  TOTAL 

0 

FEMALE 

0 

•  0 

MALE 

0 

.0 

OUTLET  NG  AREAS 
(OTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 
1  8.3 
I  20.0 

0  .0 

26  INSTITUTIONS) 
9  4.1  v 
8  5*4 

1  1.4 

0  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


0 

0* 

■  0* 


MAJOR  FIELO  AGGREGATE  1300  ( 


TOTAL 
FEM/.LE 
MALE 


26  INSTITUTIONS) 

9  4*1  .4 

8  5.4  3 

1  1.4  1 


f 

NUMBER 

% 

*  0 

o 

.0 

A 

o 

.  0 

.0 

0 

.0 

A 

«u 

♦  0 

•  0 

s 

.0 

.0 

0 

.0 

•  0 

o 

•  0 

.0 

o 

♦  0 

.  0 

.0 

ft 

.  u 

o 

.0 

ft 
•  u 

.0 

•  0 

0 

♦  0. 

♦ 

ft  j 

o 

♦0 

.  u 

o 

♦  9 

.0 

0 

♦  0 

° 

.  0 

'  0 

o 

.0 

0 

•0 

.  0 

o 

-0 

.0 

.  0 

•  0 

.0 

o 

♦  0 

.0 

0 

.0 

28  ♦  6 

o 

♦  0 

10.  o 

o 

♦0 

.0 

o 

♦  0 

14.  3 

A 

♦  C 

15.  4 

o 

♦  0 

•0 

c 

.0 

*    •  0  4 

0 

♦0 

.  0 

ft 

1 

♦  0 

•  0 

♦0 

.0 

o 

♦  0 

•  0 

»0 

•  0 

0 

.0 

e.«3 

0 

.0 

.  0 

Q 

♦  0 

14.3 

0 

.0 

6.3 

0 

♦0 

.  0 

o 

♦  0 

14.3 

0 

.0 

1*8 

0 

.0 

2.0 

0 

.0 

1.4 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

< 

.0 

U6 

0 

♦  0 

2.0 

0 

.0 

1.4 

*0 

.0 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


•  0 

•  0 
.0 


•  0 

•  0 
.0 


•  0 

♦  0 
.0 


1 

5.9 

0 

.0 

1 

5C.0 

1 

5.9 

0 

•  0 

1 

50*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

26*6 

2 

28*6 

D 

•  0 

2 

14*3 

15*4 
•  0 


SON- RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


3  100.0 
3  100*0 
0  .0 


3  100*0 
3  100*0 
0  *0 


14  93*3 
6  85*7 
8  100.0 


14  93*3 
6  85*T 
8  10C.O 


16  94*1 
15  100*0 
1  50.0 


16  94.1 
16  100*0 
1  50*0 


85.7 
1C0.0 
«0 

71*4 
71.4 
«0 


11  78*6 
11  84*6 
9  *0 


0 

.0 

10 

100.0 

0 

.0 

0 

.9 

0 

.0 

10 

ICO.  0 

0 

.0 

10 

1 00.0 

0 

.0 

0 

K  .0 

0 

.0 

10 

100.0 

z 

U.7 

10 

83*3 

I 

^2J.O  * 

4 

80.0 

1 

14.3 

6 

85.7 

2 

16.7 

•10 

83*3 

1 

20.0 

4 

80.0 

I 

14.3 

6 

85*7 

13 

5.9  • 

198 

90*4 

11 

7.'- 

139 

67.3 

2 

2.8 

68 

95.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

5.9 

198 

90.4 

11 

7.4 

139 

87*8 

2 

2.8 

68 

95*8 

TOTAL 
?  NJM8ER 


6*7 
14*3 
•  0 


6.7 
14.3 
•  0 


•  0 
♦0 
.0 


14.3 
«0 
100.0 

♦  0 

♦  0 
.0 


1  7*1 

0  *0 

1  100*0 


•0 

.0> 
.0 


3.7 
4.7 
1.4 


8  3*7 
7  4*7 
1  1*4 


15 
7 


15 
7 


17 
15 
2 


17 
2 


14 
13 
1 


10 
0 
10 


10 
0 
10 


12 
5 
7 


12 
5 

V 


219 
148 
71 


0 
0 


219 
148 
71 


1622.  ^ 


J 


i 


ruin.    TOTAL  OCCTOR'S 


OECRECS  FOR  MAJOR  i  IELO  CONFER*"** 
ETHNIClTYt  ANO  StU    INST I TUT. 


INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
_j*0  STATE  UTI~i979 


AMERICAN  1K01AN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


•LACK  SIAN  OR 

HON- HISPANIC  PACIFIC  ISLAMOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


rfON-RESlDENT 
ALIEN 


NUM6ER 


TOTAL 
NUMBER 


LAM  (14001 
CALIFORNIA 

•CA    STANFORO  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0*0 

FEMALE  0       .0  0  .0 

MALE  0        *0  0  .0 

CA    U  OF  CAL-8ERKELEY     _  4? 

 TOTAL   ~~         0*0  0  .0 

FEMALE  0.0  0.0 

MALE  0.0  0.0 


CA         MATE  TOTALS  ( 

TOTAL  .0  .0 

FEMALE  0.  .0 

MALE  -  0  .0 

CONNECTICUT 

CT    YALE  UNIVERSITY 

. TOTAL  0  *  .0 

Kemale  o  .0 

ME  0  .0 

w  < 

CT      \ STATE  TOTALS  \Q 

TCfAL  0   <•  *0 

-  FEMALEX  0  *0 

MAL  E  \  0  .0 

OISTRICT  OFvCOLUMeiA 


2  INSTITUTIONS! 
0  .0 
?  .0 
0  .0 


DC  GEORGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0 
0 


*0 

•  0 


$H  UNIVERSITY 
0  .0 
0  .0 
\0  .0 


OC  .       STATE  TC7AL* 

TOTAL  0 
f  FEMALE  0 
MALE 


ILLINOIS 


TOTAL 

0 

♦0 

FEMALE 

0 

♦  0 

MALE 

0 

♦  0 

IL    U  OF  ILL 

URBANA 

CAMPUS 

TOTAL 

0 

♦  0 

*  FEMALE 

0 

,♦0 

HA  Lt 

0 

♦  0 

IL         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE     '  0 
MALE  .0 

*  MASSACHUSETTS  " 

MA    HARVARD  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE  0  .0 
s  MA-  TUFTS  UNIVERSITY 

^      TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

)     !  MALE                0  .0 

HA          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL.  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MICHIGAN 

HI     U  MICHIGAN-ANN  ARBOR 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HI          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


1  INSTITUTIONS) 


0  *0 
0  .0 
0  *0 


.0 
♦  0 
.0 

.0 

.0 


2  INSTITUTIONS) 

♦0  0  '  .0 

♦0  0        .0  1 

♦  0  o  \*0 


1  6*7 

0  .0 

1  8.3 


2  INSTITUTIONS) 
1  5*9 
0 
I 


•  0 
7.7 


INSTITUTIONS) 
0  .0 


.0 
•  0 
.0 

.♦o 

^0 
.0 


♦  0 

•  0 
.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


1  33*3 
0  »0 
>l  33*3 


1  33*3 

0  *0 

1  33*3 


•  0 

.0  / 


.0 
•  0 
.0 


.0 

•  0 
.0 

6.7 

•  0 
•  •3 


1  5*9 

0  *0 

1  7.7 


♦  0  • 

♦  0 
.0 


•  0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦0 


•  0 

•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 


50*0 
•0 
100*0 

.0 
.0 
.0 


5.9 
.0 
7.7 


.0 
.0 

♦0  ' 


.c 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


.0 

•  0 

♦  0 


.0 
♦  0 
.0 


33*3 
•  0 
33*3 


33*3 
♦  0 
3Z*3 


.0 
.0 
.0 

.0 
♦  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


50*0 

•  0 
100.0 

13*3 

•  0 
16*7 


17*6 
•  0 
23*1 


•  0 

♦  0 
.0 


♦0 
.0 
.0 


100.0 
0 

100.0 

•  0 
.0 
.0 


1  50. 
0 

1  100, 


2  25*0 
1  100*0 
1  14*3 


2  25*0 
1  100*0 
1  14*3 


2  66*7 
0  *0 
2  66*7 


0 
0 
0 

io 

3 
7 


66*7 
.0 
66*7 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

100*0 

;o 

100*0 


50*0 
50*0 


♦  0 
.0 

♦  0 

66*7 
100*0 
56*3 


10  58.8 
3  7S*0 
7  53*8 


1  50*0 

0  *0 

1  50*0 


.  1  30.0 
0  *0 
\l  50*0 


.0 

•  0 

•  0 

100*0 
100*0 
0 


1  50*0 
1  100*0 
0  *0 


75*0 
♦  0 
85.7 


75*0 
♦  0 
85.7 


100*0 

♦  0 
100*0 

.0 
.0 

♦  0 


1  50*0 

0  .0 

1  50.0 


50.0 
100*0 
.0 

20*0 
♦  0 
25*0 


4  23*5 
1  25*0 
3  23*1 


1  50*0 

0  *Q 

1  50*0 


1  50*0 
0  *0 
L  5C.0 


2 
1 
1 

15 
3 
12 


17 
13 


NEW  YORK 

NY    COLUMBIA  U  HAIN  OIVISION 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


0  *0 
0  *0 
0  *0 


.0 
♦  0 
.0 


.0 

•  0 

♦  0 


1  100*0 

0  *0 

1  100*0 


LC 


(ft 


VuirV.  TOT  At  OOCWS  DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  j«;j*«*10HS JjJ  MlCHfft  EOUCATICN  BY  MCE, 
■  '       "#    ETHNICITY.. ANO'SEXl    INSTITUTION  AND^STATE  .U7A-197* 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

number  i 


•LACK  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

■NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NOH-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


LAN  U4O0) 


NEW.  YORK 

"NY    CORNEL  U  ENDOW  EC  COLLEGES 

TOTAL                0       .0  0  .0 

•     FENRfcE               0  '     *0  "  0  *0 

MALE  0*0  0  .0 
1  NY    NEW  YORK  UNIVERSITY 

TOTAL               0        .0  0  ;0 

FEMALE                 0        «0  *  0.0 

NALE                 0        .0  0*0 


NY          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 

FEMALE  »  0 

MALE  0 

OHIO  1 


INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  .0 
0      .  .0 


,OH  \UNI0N  EXPERIMENTING  C 
TOTAL  0  *0 

'  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


1  100.0 
1  100*0 

0  *0 

1  INSTITUTIONS) 

1  100*0 
1  100*0 
0  *0 


OH         STATE  TOTALS  C 

.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'MALE  0    •  .0 

VIRGINIA 

VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  *0  0*0 

FEMALE  0.0  0  .0 

MALE  0  *0  0*0 


VA         STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

"WASHINGTON 

MA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 

TOTAL  0  .0 

,      FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


MA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

WISCONSIN 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
,0 


MI  U  OF  WISCONSIN  MAOISON 
.     TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE*  0  .0 


MI          STATE  TOTALS  I 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 

THE  STATES  ANO  O.C  ( 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 

MAJOR  FIELD  AGGREGATE  1400  C 

TOTAL                0  . 0 

FEMALE                0  .0 

NALE                0  .0 


L  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 

0  .0 

16  INSTITUTIONS) 
2  4*3 

1  14*3 
1  2*6 


0 

o 

o 

0 
0 
0 


16  INSTITUTIONS) 


'  4*3 
14*3 
2*6 


4,3 
.0 
5*1 


4*3 
•  0 
5.1 


0' 
0 
0 


.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


.0 
♦  0 
.0 


•0 
.0 
•  0 


.0 

♦  0 

♦  0 


•0 

♦  0 

•  0 

\ 

2*2 
.0 
2.6 


2.2 
•  0 
2.6 


.1  100.0 
1  100.0 
0  .0 


1  100.0 
1  100.0 
0  .0 


0 
Or 
0 


.0 
.0 
.0 


.0 
♦♦0 
.0 


5  10.9 
1  14.3 
4  10.3 


5  1C.9 
1  14*3 
4  10.3 


1  .103.0 

0  *0 

1  100.0 


4  100.0  I 

t  :S 

0  .0 

t 

4  100.0 

.0 

4  66.7 

2 

33.3 

* 

0  .0 

0 

*0 

4  66*7 

2 

33*3 

6 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

■  0 

0  .0 

o' 

•q 

o 

0  .0 

0 

•  0 

} 

0  .0 

o 

♦0 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

1  50*0 

1 

50.0 

2 

0  *0 

o 

.0 

-  0 

1  50*0 

1 

50.0 

2 

T 

1  50*0 

*1 

50.0 

2 

0  *0 

0 

•0 

0 

1  50*0 

1 

50*0 

0  *0 

1 

100*0 

i 

0  .0 

0 

.  .0 

0 

0        .0  * 

1 

100*0 

1 

0  *U 

1 

100*0 

1 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

o  *o 

1 

10C.0 

1' 

V 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0  *0 

-  0 

.0 

0 

2  100*0 

0 

.0 

■> 

2  1C0.O 

0 

.0 

2 

0  .0 

0 

.0 

0 

2  100.0 

0 

♦  0 

2 

24  52.2 

17 

37.0 

46 

4  57*1 

2 

28.6 

7 

20  51*3 

15 

36.5 

3? 

24  52.2 

17 

37.0 

46 

4  57.1 

2 

26.6 

7 

20    51*3  f 

15 

38.5 

39 

LETTERS  (1500) 
ALAS  ANA 


AL 


AUBURN  U 
TOTAL 
FEMALE 
NALE 


MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


AL    UNIVERSITY  OF  ALABAMA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

f*LE  0  *o 


AL 


STATE  TOTALS  C 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 


20.0 
33.3 

•  0 

•0 

•  0 


2  INSTITUTIONS) 
1  12*5 
1  20*0 
0  *0 


20*0 
33*3 
•  0 

.0 
.0 
.0 


1  12.5 
lk  20.0 
0  *0 


60.0 
66*7 
100.0 

foo.o 

100.0 
100.0 


7  87.5 
4  80.0 
3  100*0 


•  0 

•  0 

•  0 

."0 

•  0 

•  0 


9 

EMC 


<1GS4 


1624 


TABLE  6. 


TOlA^bOCTOtVS    OfMEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  IV  INSTITUTIONS  Of  HICMEA  EDUCATION  BY -RACE.  * 
T  ETHNICITY.  ANO  SEXt  ^INSTITUTION  ANO  STATE    19Ti-lV7«.  ^ 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN,  N&TIVE 


.f  •  NUWER 

LETTERS.  1150*01 


HACK  .   ASIAN  OA  • 

HON-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUN  6  Eft 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


*  WHITE 
NON-HISPANIC 

NUNS Eft 


NON-RESIDENT 
AL  IEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


AR1MMA  ,           f      ,  ^ 

AZ    ARIZONA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                0.0  0 

'     FEMALE                0.0  0 

MALE                0*      .0  0 
%Z.  UNIVERSITY  *0F  ARtlONA 

TOTAL    *         ,1      9.1  0 

FINALE                 I     14*7  0 

0     ,  .0    <  0 

AZ         STATE  TOTALS  ;         2  INST  ITU* 

TOTAL                 1-6.3  0 

FEMALE               1     12*5  0 

MALE                 0.0  0 

ARKANSAS  * 

Aft    U  OF"  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

QNS) 

•  0 
.0- 

•  0 


TOTAL. 
FEMALE 
RALE 


♦0 
'.0 
♦  0 


Aft         STATE  TOTALS 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

CALIFORNIA 


CA    CLAREMONT  GRADUATE  SCHOOL 
TOTAL  0  ;0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    INTERNATIONAL  CCLLECE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    STANFORO  UNIVERSITY 


0 
0 
0 

INSTlTu/l 

0  ! 
.0 
0 


.0 
•0 
•  0 

S) 

0 


TOTAL  0  .0 

PENILE     V        0*  .0 
MALE  0  ..0 

CA    U  OF  CAL— BERKELEY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NALC  0  .0 

CA    U  OF  CAL-OAVIS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  • 

CA    U  Of  CAL-IRVINE 

TOTAL*  0  .0 

FEMALE  0        .0  • 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  CAL-LGS  ANGELES 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  CAL-RIVERSIOC 
TOTAL  0  :0 

FEMALE  0  .0 

MALE  -  0  .0 

CA    U  OF  CAL- SAN  OIEGO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ;  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  CAL-SANTA  BARBARA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  •  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  CAL-SANTA  CRU1 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    UNIVERSITY  OF  THE  PACIFIC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ,*0 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 
TOTAL  0  .0 

FEN* LE  0  .0 

MALE  0  0 


•  0  . 
♦0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

I3**b 

•  0. 
21*4 


1  2*1 

0  .0 

1  3*6 


0 
0 
0 

0" 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

"o 

0* 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0. 

0 

0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 

\Q 

•  0 
•0 

I 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

'.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


CA         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ..0 

c 

COLORADO 

CO    U  OP  COLORADO  AT  BOULOER 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


13  INSTITUTIONS) 


2.9 
-  .0 
4.8 


0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

p 

.0 

.  0 

•0 

0 

•  0 

0 

- 

.0 

0 

•  0 

0 

A 

♦0 

0 

0 

0 

•  0 

0  - 
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0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

*  o 

*0 

2 

7.7 

0 

•  0 

1 

3*8 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

11*1* 

2 

11.8 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

13.8 

1 

3.4 

0 

.0 

1 

14*3 

0 

.0  - 

0 

.0 

3 

13*6 

1 

4.5 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

3.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

10.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

10.8 

0 

.0 

0 

•  0 

i 

7.7 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

12.5 

0 

.0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

,  1 

0 

1 

0 
0 

«0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

16.7 
•  0 
18.2 

.0 
.0 
.0 

12.5 
*0 
20«0 

.0 
.0 
.0 

11.5 
11.1 
11.8 

17*2 
14.3 
18*2 

3*4 
10*0 
*0 


4  100*0 


.0 
.0 
.0 


1627 


4  10*8 
1  7*7 
3  12*5 


1GS7 


2  100*0 

0 

.0 

2 

2  100*0 

0 

.0 

i 

2 

4  100*0 

0 

.0 

4 

2  100*0 

0 

.0 

2 

2  100.0 

0 

.0 

2 

2  10o*' 

0 

.0 

2 

0  *0 

0 

.0 

0 

2  1C0.C 

0 

.0 

2 

8  66*7 

2 

16.7 

12 

0  *0 

1 

100.0 

1 

8  72*7 

1 

9*1 

11 

1  100*0 

0 

.0 

1 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0  *o 

0 

♦  0 

0 

7  87*5 

0 

♦0 

8 

3  10C.0 

0 

•  0 

3 

4  80*0 

0 

•  0 

5 

7  100*0 

0 

•  0 

7 

5  100*0 

0 

.0 

5 

2  100*0 

0 

♦  0 

2 

22  84*6 

1 

3.8 

26 

8  88*9 

} 

.0 

9 

14  82*4 

1 

5.9 

17 

2*  79*3 

1 

3.4 

29 

5  71*4 

1 

14*3 

7 

18  81*8 

0 

♦  0 

22 

25  86*2 

3 

10*3 

29 

7  7C*0 

2 

20*0 

10 

18  94*7 

1 

5*3 

19 

4  100*0 

0 

•  0 

4 

0  *o 

c 

•  0 

0 

4  100*0 

0 

•  0 

4 

33  89*2 

0 

•  0 

37 

12  92*3 

0 

•  0 

13 

21  87.5 

0 

•  0 

24 

'fttU         TOTAL  OCCTOR'S     DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 

ETHNICITYi  AND  SEXI     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


„  NUM6ER 

LETTERS  C15001 

IL          STATE  TOTALS 

TOTAL  0 

FEMALE.  0 

MALE  0 

I  NO  I  AN  A 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER  ! 


HISPANIC 


"  TOTAL 
MINORITY 


10  INSTITUTIONS* 


IN    BALL  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

'    FEMALE  0  .0 

MALE  ,  0  .0 

IN     INDIANA  U  BLOOMINGTON 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN  PURDUE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
MAIN  CAMPUS 

0  \0 
0  .0 
0  .0 

IN    UNIVERSITY  OF  NOTRE  DANE 
TOTAL  .  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


5.2 
2.0 
6.6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

10.0 
25.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


IN  \  STATE—TOTALS  (  *4  INSTITUTIONS) 

TOTAW               0  .0  I  1.2 

FEMALE                 0  .0  1  4.5 

MALE  0  ^  ~«-G   0    n  -0 

IOWA 

IA    DRAKE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0  0  .0 

FEMALE                 0  .0  -             0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
.IA    UNIVERSITY  OF  IOMA 

TOTAL                 0  .0  0  .0 

FEMALE                 0  .0  0  .0 

MALE                 0  .0  0  .0 

I A  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0  0  .0 

FEMALE                 0  .0  0  .0 

MALE                 0  .0  0  .0 

KANSAS  ■ 

KS     KANSAS  ST  U  AGR  £  APP  SCI  \ 

TOTAL                 0  .0  0  .0\ 

FEMALE                 0  .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
KS    U  OF. KANSAS  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0  0  .0 

FCMALE                 0'  .0  0  .0 

MALE                 0  .0  0  .0 


2  INST  ITUTIONS) 


KS'         STATE  TOTALS  (  2   INSTITUTIONS)  \ 

TOTAL  0  .0  0  .0 

FEMALE  0  .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 

KENTUCKY 

KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY  ■ 

TOTAL  0  .0  0  .0 

FEMALE  0  .0  0  .0 

MALE  0  .0  C  .0 

KY    UNIVERSITY  OF  LCUISVILLE 

TOTAL  0  .4  0  .0 

FEMALE  0  .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 


KY          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

LOUISIANA  \ 


2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


NUMBER 

x 

NUMBER 

X 

NUMBER 

1 

5 

3.2 

3 

1  .9 

16 

10.3 

1 

2.0 

2 

4.1 

4 

8.2 

4 

3.6 

1 

.9 

12 

1 1.3 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0>- 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

ICO 

o 

.0 

o 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

;0 

p 

.0 

1 

1.2 

0 

.0 

.0 

1 

4.5 

o 

u  } 

.0 

5 

/ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

 y 

0 

.0 

0 

.0 

0  * 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•u 

2 

6.9 

0 

.0 

2 

6.9 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

2 

10.5 

0 

.0 

10.5 

<  2 

6.5 

o 

.0 

2 

6.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

10.0 

0 

.0 

2 

10.0 

0 

lo 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

•0 

0 

.0 

,  0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

Q 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0, 

.0 

0 

.0 

\ 

\  o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  •  u 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

• 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

i  0 

.0 

0 

-  .0 

0 

.0 

0 

.0 

~TOT- 

.0 

0 

.0 

'  u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

NHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


LA    LA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
LA     TULA HE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


U  AND  ACM  C 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
LOUISIANA 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


U  Of 


LA    U  OF  STHUSTN  LOUISIANA 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.6 


2 

22.2 

0 

.0 

0 

2 

40.0 

0 

.9 

0 

0 

•  0 

0 

•  V 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

!  0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

0 

.0 

I 

100.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


22.2 
40.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

33.3 
100.0 
•U 


NCN-RES  IDl'tT 
*  ALIEN 


NUMBER 


132  85.2 
41  83; 7 
91  85.8 


6  100.0 
3  100.0 
3  1C0.0 


39 
11 

28 


21 
2 


84.8 
84.6 
84.8 

8C.0 
50.0 
100.0 

100.0 
1C0.C 
19  100.0 


74  89.2 
18  81.8 
56  91.8 


2  100.0 
1  100.0 
1  100.0 

24  82.8 
10  100.0 
'14  73.7 


26  83.9 
11  100.0 
15  75.0 


1CC.C 
100.0 
100.0 

90.0 
100.0 
87. ' 


14  93.3 
4  100.0 
10  90,9 


10C.0 
100.0 
100.0 

100.0 
.0 
100.0 


8  10C.0 
5  1C0.0 
3  100.0 


7 
3 
4 

U 
5 
6 

2 
0 
2 


77.8 
60.0 
100.0 

91.7 
100.0 
85.7 

66.7 
•  C 
100.0 


'  7  4.5 
4  8.2 
3  .  2.8 


.  .0 
.0 
.0 

15.2 
15.4 
15.2 

10.0 
25.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


e  9.6 

3  13.6 
5  8.2 


•  Q 
.0 
.0 

U0.3 
•0 
15.8 


9.7 
.0 
15.0 


.0 
.0 
.0 

10.0 
.0 
12.5 


1  6.7 

0  .0 

1  9.1 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

8.  i 
•0 
14.3 

.0 
.0 
.0 


TOTAL 
NUMBER 


155 
49 
106 


6 

3 
3 

46 
13 
33 

10 
4 

6 

21c 
2 
19 


83 
22 
61 


29 
10 
19' 


3d 
11 

20 


5 
2 
3 

10 

2 
8 


15 
4 
11 


ERIC 


1628 


1688 
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AMERICAN  INDIAN 
x        ALASKAN  NATIVE 

nXjhber  x 

LETTERS  (1300) 

LA         STATE  .TOTALS  < 

TOTAL                0  *0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 

MAR>  *  A  NO 


BLACK  ASIAN  OR 

NCN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


NUMBER 


3  INSTITUTIONS) 
2  '3*3 
i>  2  1(8*2 

0  **0 


NUMBER 


HO    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0  *0  0 
MO    U  OF  MO  COLLEGE  PARK  CAM 

TOTAL  v0        .0  0 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0        *0   "  0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


NO  *       STATE  TOTALS  f 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

MASSACHUSETTS 


2  INSTITUTIONS) 


MA    BOSTON  COLLEGE 

TOTAL    *  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HAL  £  0  .0 

MA  ^BOSTON  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HAL*  0  *0 

MA    BRANDED  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

Mi    HARVARO  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0  • 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

MA    MASS  INST  Of-  TECHNOLOGY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  *0 

MA    TUFTS  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALC  0  o 

MALE  0  *0 

MA    U  OF  MASS  AMHERST  CAMPUS 

tCTAJ  0  *0 

FEMALE    '  0  *0 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

U  K 

z 

0 
2 

•  0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

•c 

♦  0 

4*5 

♦  0 
6*5 

♦  0 

♦  0 
.0 

■>  *o 

'  .0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


MA         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
F- 1:  MALE  0  ♦<> 

MALE  0  *0 

MICHIGAN 

MI     MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0     '  *0 

Ml     UNIVERSITY  OF  OETROIT 
TUTAL  0  ♦O 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

HI     U  MICHIGAN-ANN  ARBOR 
TOTAL 


7  INSTITUTIONS) 
2  1.8 
0  *0 
2  3*1 


FEMALE 
MALE 
MI  WAYNE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

0  *0 

0  *0 
STATE  UNIVERSITY 

0  *0 

0  *0 

0  .0 


7*7 
25*0 
♦0 

♦  0 

•  0 

•  0 

5.4 
12*5 

♦  0 

7.7 
•0 
14*3 


MI          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

HALE                 0  *0 

MINNESOTA 

MM    U  OF  MINN  MNPLS  SNT  PAUL 


4  INSTITUTIONS) 
5  5*8 
4  10*8 
1  2*0 


TOTAL 
fEMALC 
MALE 


9*1 

25.0 
♦  0 


STATE  TOTALS  f 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

•  0 


INSTITUTIONS) 
I  9*1 
I  25*0 
0  *0 


ER 

X 

NUMBER 

X 

1 

4*2 

0 

♦0 

1 

9*1 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  * 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0- 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦c 

0 

♦  0 

o 

» 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

,0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

1 

?.3 

0 

.0 

0 

♦0 

Q 

.0 

I 

3*2 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦0 

0 

•  0 

1 

♦  9 

0 

•  0 

0 

•0 

Q 

.  0 

1 

1*5 

I 

7*7 

2 

15*4 

0 

•  0 

.  1 

25*0 

,  I 

II*  I 

1 

1 1*1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

3.6 

0 

•  0 

1 

4*2 

0 

•  0 

1 

3.1 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

1 

U2 

4 

4*7 

0 

•  0 

2 

5.4 

1 

2.0 

2 

.4*1 

t6tal 
minority 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


12*5 
27.3 
•♦0 


4 

3C.8 

2 

50*0 

2 

22*2 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

8*9 

4 

16*7 

1 

3*1 

1 

7*7 

0 

•  0 

1 

14*3 

10 

11.6 

6 

16*2 

4 

8*2 

c 

1 

9*  1 

25. 


9*1 
25*0 
.0 


20 
6 
12 


83*3 
72*7 
92*3 


0 

♦  0 

11  100*0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

•0 

fl  10C0 

Q  IVviv 

0 

•  0 

13  100*0 

0 

•  0 

O     t  UU*  V 

0 

•  0 

5  100*0 

0 

•  0 

54  100-0 

0 

•  0 

11  ! 00*0 

0 

•  0 

13  100*0 

0 

> 

•  0 

4  100*0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

•  0 

2  10C*0 

0 

♦  0- 

20  95*2 

0 

♦  0  ' 

12  100*0 

o 

•  0 

8  88*9 

0 

•  0 

8  88*9 

0 

.0 

5  100*0' 

0 

•  0 

3  75*0 

3 

6*  8 

35  79*5 

0  r 

•  0 

12  92*3 

3 

9.7 

23  74*2 

0 

7 

.0 

4  100*0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

♦  c 

2  100*0 

0 

.0 

19  76*0 

0 

.0 

10  83*3 

0 

.0 

9  69*2 

\ 

3 

2*6X 

97  85*1 

2  \50*0 
6  66*7 


4 

3 
1 

47 
19 

28 

12 
6 
6 


lOO.tk 
100*0 
100*0 

83*9 
79*2 
87*5 

92*3 
100*0 
85*7 


71 
30 
41 


82*6 
81*1 
83*7 


10  90*9 
3  75*0 
7  100*0 


10  90*9 
3  75*0 
7  100*0 


1 

0 
1 

6 
1 

5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
NUMBER 


1  4*2 

0  *0 

1  7.7 


*0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


•  0 
.0 

•  0 

4*8 


1 

0  »0 

1  11*1 


11*1 

*0 
25*0 

13*6 
7*7 
16*1 

*0 
*0 
*0 

♦  0 

'  .0 
•0 


6  24*0 
2  16*7 
4  30*8 


14 
•  3 
11 


12*3 
6*1 
16*9 


7*7 
*0 
11*1 

*0 
.0 
*0 

7.1 
4.2 
9.4 


♦  0. 
.0 


5  5.8 
1  2*7 
4  8*2 


'0 
0 
0 


24 
11 
13 


11 
3 
6 

13 

8l 
5 


24 
11 
13 


4 

2 
2 

21 

12 
9 

9 
5 
4 

44 
13 
31 

4 
0 
4 

7 

5 
2 

25 
12 
13 


114 

49 
65 


13 
4 
9 

4 

3 
1 

56 
24 
32 

13 
6 
7 


16 

37\ 
s9 


11 
4 
7 


11 
4 
7 
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TUL£  ••     TOTAL  OOCTOft'i    OEGREES^FOR  MAJOR,  FIELO  CONFERREO  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  AND  SEX*    INSTITUTION  ANO  STATE  19*8-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


ILACX  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  MCIFIC  ISLANOER 


NUMBER  X  NtWlER 

LETTERS  < 15001 
MISSISSIPPI 

MS    U  OF  MISSISSIPPI  MAIN  CAM 

TOTAL  0.0  0 

PENILE  0^.0  0 

NILE  0.0  0 

MS    U  OF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 
t     TOT  it  0.0  0 

FENILE  0.0  0 

MALE  0        .0  0 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


MS         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  *  0 

NILE  0 

MISSOURI 


2  INSTITUTIONS! 


NO    SAINT  LOUIS  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0    v  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

MO    U  OF  MISSOURI-CCLUMBIA 
TOTAL  0  .0 

FENILE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    WASHINGTON  UNIVERSITY  > 
TOTAL  0  .0 

FENAL5      *  0  .0 

NILE  0  .0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


MO  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0 
FEMALE.  0 
MALE  0 

NEBRASKA 


3  INSTITUTIONS) 


.0 

•  0 

•  0 


NUMBER 


NE    U  OF  NEBRASKA- LINCOLN 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NEVADA 

NV    U*  OF  NEVAOA  RENC 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NV  '        STATE  TOTALS  ( 

« TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.    MALE  *-/0  *0 

NEW  HAMPSHIRE 


H    U  OF 
"TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NEW  HAMPSHIRE 

0  .0 
0  *0 
•     0  .0 


NH          STATE  TOTALS  ( 

.    TOTAL                 0  .0 

FENILE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

NEW  JERSEY 

NJ    DREW  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

.  FEMALE                 0  .0 

MALE  0  ,0 
NJ    PRINCETON  UNIVERSITY 


TOTAL 
'  FEMAcE 
MALE 
NJ    RUTGERS  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

0  .0 

0  .0 
NEW  BRUNSWICK 

0  .0 

0  .0 

0  *0 


♦  0 
'♦0 

♦  0 

,0 
.0 
.0 


♦o . 

.0 
•  0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


HISPANIC 
NUMBER 


•0 
.0 

♦  C 

♦  0 
.0 
.0 


.0 

,  0 


•0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

-.0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NGN-RESIOENT 
ALIEN 


NJSBER 


TOTAL 
NUMBER 


•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


100.0 
100.0 
.0 

100.0 
♦  0 
100.0 


*  1C0.0 
2  100.0 
2  100*0 


8  10C.0 
2  100*0 
6  100.0 

10  100.0 
2  100.0 
8  100*0 

B  86*9 
2  66*7 
6  100.0 


26  96.3 

6  85.7. 
20  100. 0" 


•  0 
.0 

>  .0 

•0 
.0 
.0 

11*1 

33.3 
.0 


3.7 
14.3 
.0 


Hi          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


0 

•  tf 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

88.9 

1 

11.1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

.0 

4 

1C0.0 

0 

•0 

0  . 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

80*0 

1 

20*0 

INSTITUTIONS! 

\ 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

6 

66.9 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.  0 

4 

80*0 

1 

20.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

5 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

INSTITUTIONS! 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0- 

0 

.0 

n 

.0 

1 

I . 

c 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,  *0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

-  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

"0 

.0 

0 

.0 

•  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.C 

0 

•  0 

INSTITUTIONS) 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1C0.0 

0 

0 

•  0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

,  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

12.5 

12*5 

6 

75*0 

1 

12.5 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.u 

•  0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

14*3 

14.3 

5 

71.4 

1 

14.3 

1 

3.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

3.7 

25 

92.6 

1 

3.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

.0 

13 

10C.0 

0 

.0 

1 

7.1 

0 

.0 

0 

.0 

7.1 

12 

85.7 

1 

7.1 

1 

3.6 

0 

•  0 

0 

.0 

3.6 

27 

96*4 

0 

.0 

1 

6.3 

0 

.0 

c 

*0 

6.3 

15 

93.8 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

12 

100.0 

0 

.0 

INSTITUTIONS) 

58 

2 

3*2  * 

0 

.0 

1 

1.6 

3 

4.8 

92.1 

2 

3.2 

1 

3*3 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

3.3 

29 

96.7 

0 

•0 

1 

3*0 

0 

♦  0 

1 

3.0 

2 

6.  1 

29 

87.9 

2 

6.  1 

8 
7. 
6 

10 
Z 


27 
7 
20 


8 
1 
7 

27 
13 
14 

28 
16 
12 


63 
30 
33 


ERLC 
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TABLE  8.     TOTAL  OOCTO*»S 


OeIrEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONfERREO  8t  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCAIION  BY  RACE. 
ETHNICITY.  ANOtSEX*     INSTITUTION  Ak»0  STATE     1978-1979  ^ 


AMERICAN  IKOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


NJHBER 


LETTERS  1  1500) 
NEW  MEXICO 


NN    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MILE 


NN  MAIN  CAPPUS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


NUM8ER 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 


NN         STATE  TOTALS  < 

TOTAL                0  .0 

-  FEMALE                0  .0 

MALE    '             0  .0 

NEk  YORK 

,  t 

NY     CUNY  GRAO  SCH  £  U  CENTER 

TOTAL  0  .0 

FEMALE*  0    ,  .0 

MALE  0  .0 
NY     COLUMBIA  U  MAIN  01  VIS  ION 


1  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  COLUMBIA 

TOT  AL 
*  FEMALE 
MAL  E 
NY    CORNEL  U 
'  TOTAL 
FEMALE 
«■? 


0  .0 
0  .0 
0  ,  .0 
U  TCHRS'COLLEGE 
0  .0 
0  .0 
0*  .0 
ENOOWEC  COLLEGES 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


NY     FOftOHAM  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
KALE 


.0 
.0 
.0 


NY    NEW  SCH  FOR  SCC  RESEARCH 


TOTAL 
FEMALE 
HALE* 


0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


NY     NEW  YORK. UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


NY     SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY 
TOTAL  0        .3  « 

FEMALE  0  .0 

MALE    '  0        .0  * 

NY     SJNY   AT  ALBANY 

TOTAL  0  .0 

FFM4LC  0  .0 

MALE  0  .3 

NY     SJNY.  AT  8INGHANTCN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY     SJNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 
TOTAL  0        .0  4 

FEMALE  ,       0  .0 

,      '  HALE  v      3  .0 

NY     SUNY  AT  j  TCN Y  BK  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  3  -0 

HALE  v      0  .0 

NY     SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 
TGTAL  0  .0 

FEMALE  3  -° 

MALE  0  -0 

NY    UNIVERSITY  OF  ROCHESTER 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

Ml  LE  0  .0 


o 

.0 

2 

7.1 

0 

•  0 

2 

13.3 

1 

4.1 

0 

.0 

1 

3.6 

2 

12.5 

1 

16.7 

I 

10.0' 

1 

4.0 

1 

10. 0 

o 

.0 

0 

-  .0 

0 

.0 

o 

.  0 

1 

12.5 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

,0 

0 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

7.1 

0 

3 

20.9 

1 

5.0 

1 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.a 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

NY  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
HAL  £  0 

NOKTH  CAROLINA 

MC    OJKC  UNIVERSITY 


14  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
NC    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NC    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
fO 


*  0 
0 
0 

nc  at  Chapel  hill 

o  .0 

c  .o 

o  .0 

HC  AT  GREENSBORO 

0  .0 

3  .0 

0  .0 


11 

3 


J. 6 
2.0 
5.1 


.0 
.0 
.0 

2.4 
.0 
3.7 

.0 
.0 
.0 


ER 

X 

x 

NUMBER 

X 

0 

.0 

0 

-.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

*» 

0 

.0 

3 

10.7 

0 

.0 

2 

15.4 

0 

.0 

1 

t  .7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.3 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

1 

10.0 

0 

.0 

*o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.o: 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o- 

.0 

o" 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

,  .o 

1 

8*1 3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.'0 

0 

.0 

1 

5.0 

0 

.0 

1 

9.1 

.0 

0 

•  D 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

-    "  0 

.0 

5 

1.0 

4 

1.3 

1 

.7 

2 

1.3 

2 

1.  3 

2 

1.3 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


*  WITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


NOh-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER, 


4  100.0 
0  .0 
4  100.0 


4  100.0 
0  .0 
4  100.0 


17.9 

23 

82.1 

15.4 

11 

84.6 

20.0 

12 

80.0 

4.  1 

*  "44 

93.0 

0  x 

,  .0 

19  100.0 

3.6 

25 

U9.3 

18.8 

9 

56.3 

16.7 

5 

83.3 

20.0 

40  .0 

4.0 

ltf 

72.0 

10.0 

8 

80.0 

.0 

10 

66.  7 

4.  0 

24 

96.0 

.0 

12 

100.0 

7.7 

12 

92.3 

12.5 

7 

87.5 

.0 

3 

100.0 

4 

80.0 

0 

.0 

41 

97.6 

0 

.0 

22 

100.0 

0 

.0 

19 

95.0 

0 

.0* 

B 

100.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

4 

66.7  t 

0 

.0 

2 

66.7 

0 

.0 

2 

66.7 

I 

8.3 

10 

83.3 

0 

.0 

5 

83.3 

I 

16.7 

5 

B3.3 

3 

7.  1 

32 

76.2 

0 

.0 

26 

96.3 

3 

20.0 

6 

40.0 

1 

5.  0 

"if 

95.0 

1 

8.3 

11 

91.7 

0 

.0 

8 

10C.0 

1 

5.0 

19 

95.0 

1 

9.1 

10 

9C*9 

0 

9 

100.0 

0 

4 

57.1 

0 

.0  \ 

1 

33.3 

0 

.0  \ 

3 

75.0 

18 

5.9 

262 

85.6 

6 

4.0 

V  137 

91.9 

12 

.  7.6 

125 

79.6 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

100.0 

z 

4.  8 

38 

90.5 

0 

.0 

13 

86.7 

2 

7.4 

25 

92.6 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

2 

10C.0 

0 

.0 

2 

100.0 

TOTAL, 
NUMBER 


.0 
.0 
.0 


.0 


0 

.0 

0 

.0 

. 

0 

•  0 

0 

•  0 

G 

.0 

2 

4.  3 

0 

.0 

2 

7.1 

4 

25  .0 

0 

•  0 

4 

40.0 

6 

24.  0 

1 

10.0 

5 

33.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

2  .4 

0 

•  0 

1 

5.0 

0 

•  0 

0 

•0 

o  - 

.0 

2 

33.3 

1 

33.3 

1 

33.3 

1 

8.3 

1 

16.7 

0 

.0 

7 

16  .7 

1 

J.  7 

6 

40  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

42.9 

2 

66.7 

1 

25.0 

26 

8.5 

6 

4.0 

20 

12.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4.8 
13.3 
.0 

.0 
.0 
.0 


28 

13 
15 

47 
19 
26 

I* 
6 
10 

25 

10  " 
15 

25 
12 
13 

6 

3 
5 

42 

22 
20' 

6 

2 
6 

4 

3 

•  3  ■ 

12 

6 
6 

42 

,27 
15 

20 
12 


20 
11 
9 

7 
3 
4 


306 
149 
157 


4 

2 
2 

4? 
u  15 
27 

4 

2 
2 


ERLC 


1631 


1691 


TABLE  t.  TOTAL  DOCTOR'S  OEGAEES  «R  NA30*  FIHO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
^  ETHNICITY*  ANO  SEXt     INSTITUTION  AND. STATE  1«TB-W9 


!  AMERICAN  1N01AN 
|     ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 

LETTERS  ItSOO) 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  IS LANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 


TCTAL 


NC         STATE  TOTALS  i 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 

NORTH  OAK OTA 


NUMBER 


3  INSTITUTIONS) 
1  2*0 

0  *0 

1  3*2 


NO    U  OF  NO  MAIN  CARPUS 
TOTAL*  0  .0 

FEMALE "  0  .0 

MALE  0  .0 


NO         STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                  0  .0 

MAL5                ,0  .0 

OHIO 

> 

OH    BOWLING  GRN  ST  U  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

-  MALE  0  .0 

OH    CASE  WESTERN  RESERVE  U  * 


INSTITUTIONS) 

;  «  0  .0 
0  .0 
0  .  .0 


NUMBER 


0 
0 
0 


TOTAL 
FEMALE 
,MLE 
OH    KENT  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

0  *0 

0  .0 

MAIN  CAMPUS 

0  .0 

0  *0 

0  *0 


OH     MIAMI    UNIVERSITY  MAIN  CAM 
*  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

mLE  0  .0 

OH    OHIO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  a  .0 

MALE  0  .0 

OH    OHIO  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  U  *0 

HALE  0  .0 

OH    UNION   EXPERIMENTING  C  L  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

g0H    U  OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MLE  0  ,  .0 

OH    UNIVERSITY  OF  TOLEOO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  "0  .0 

*"  MALE    4.  0  *0 


OH         STATE  TOTALS  ( 
f       TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 

OKLAHOMA 


9  INSTITUTIONS) 
17  12*6 
2  3*6 
15  18*8 


OK    OK LA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0        .0  0  *0 

FEMALE  0       -0  0  .0 

MALE  0.0  0*0 

OK    PHILLIPS  UNIVERSITY 

TOTAL  1      8*3  '  0  *0 

FEMALE  0        .0  0  *0 

MALE  1      9*1  0  .0 

OK     U  OF  OKLAHOMA  NCRMAN  CAM 

TOTAL  0        #0  0*0 

FEMALE  0.0  0.0 

MLE  0        .0  0  .0 

OK    UNIVERSITY  OF  TULSA 

TOTAL  0*0  0*0 

FEMALE  0       .0  0  *0 

MALE  0.0  0    .  .0 


OK          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  3*7 

FEMALE  0  .0 

MLE  1.  4*8 


,4  INSTITUTIONS) 


OREGON 

OR    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


OREGON  MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  #0 


•  0 

•  0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

> 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

*  0 

.0 

0 

•  0 

0  " 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  3 

.0 

0 

♦Q 

1 

2*4 

"*°/, 

•  0 

o  - 

♦  0 

0 

.0 

1 

5.3 

0 

•  0 

12 

50.0 

0 

.0 

1 

33*3 

0 

.0 

11 

52.4' 

0 

.0 

3 

21.4 

0 

♦  0 

'  1 

11.1 

0 

.0 

2 

40*0 

0 

.0 

1 

10*0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

14*3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0' 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


♦  0 
.0 

♦  0 


♦  0 
.0 

♦  0 


NUMBER 

NUMBER 

I  r 

NUMBER  I 

- 

..NUMBER 

> 

1 

NUMBER 

1 

2*0  " 

2 

4.0 

S        46  92.0 

2 

4*0 

50 

0 

♦  0  „ 

0 

.0 

17  89*5 

I 

10*5 

19 

1 

3*2 

2 

6.5 

29  93.5 

0 

•  0 

31 

0 

.0 

'    0  • 

♦0 

3  100.0 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

0 

.-o 

1  100.0 

0 

•0 

1 

0^ 

.0 

0 

.0 

2  1CC.0 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

3  1C0.0 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

0 

♦°' 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

0 

♦  Q 

0 

.0 

2  100*0 

o 

♦  0 

2 

0 

♦  0 

0 

♦c 

2?  100*6 

0 

fO.« 

25 

0 

♦0 

0 

•  0 

8  10C.0 

0 

.0 

8 
17 

0 

•  0 

0 

.0 

17  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

'  0 

•  0 

6  100*0 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

0 

.0 

'5  100*0 

0 

.0 

5 

0 

•  0 

0 

*o 

1  ioc*ck 

0 

•  0 

1 

0 

♦  0 

0 

•  0 

8  88.9 

< 

1  * 

11*1 

9 

0 

.0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

♦  0 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

6  85.7 

1 

14*3 

7 

a 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

♦  o- 

4 

o 

.0 

0 

,0  » 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

3  100.0 

0 

♦  0 

3 

o 

.0 

1 

"2.4 

4.0  97.6 

0 

.0 

41 

o 

♦0 

0 

•  0 

22  10C.C, 

0 

.0 

22 

0 

•  0 

1 

5.3 

18  94.7 

0 

.0 

19 

o 

♦  0 

12 

50.0 

10  41.7 

2 

6.3 

24, 

0 

♦  0 

1 

33.3 

x2  66.7 

0 

.0 

3/ 

0 

♦  0« 

11 

52*4 

8  38.1 

2 

9.5 

i 

0 

.0 

3 

21.4 

11  78.6 

0 

♦0 

14 

0 

♦0 

t  1- 

11.1 

8  (88.9 

0 

-0 

/« 

0 

\o 

2* 

40*0 

3  60.0 

0 

.0  > 

5 

10 

0 

.0 

1 

10*0  ; 

6  60.0 

3 

30.0 

0 

.0 

0  : 

•  0 

2     66.7  - 

1 

33.3 

3 

0 

.♦0 

1 

14*3 

57.1 

2 

28.6 

7 

0 

.0 

r  0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

♦  Q 

2 

r  0 

♦  0 

S  o 

.0 

0  .0 

0 

♦0 

0 

o 

.0 

17 

12*6 

112  83.0 

6 

4.4 

135 

0 

•  0 

3*  6V* 

52  94.5 

1 

1.8 

5« 

0 

♦  0 

1 5 

« 

1 8.  8 

60  ^S.O" 

6.  3 

8C 

o 

.0 

0 

.0 

,       4  66*7 

2 

33.3 

6 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  66.7 

1 

33.3 

3 

*  0 

.0 

0 

.0 

2  66.7 

1 

33.3 

3 

0 

.0 

u 

8.3^ 

10  83*3 

I 

8.3 

12 

o 

.0 

0* 

♦  0  * 

v          1  100*0 

0 

•  0 

1 

o 

♦  0 

1 

9.1 

9  81.8 

1 

9.1 

11 

0 

.0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

♦  0 

8 

o 

•  0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•  0 

2 

0 

♦  0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

•  0 

6 

o 

♦  0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•0 

1 

o 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

0 

,  .0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

1 

3.7 

23  85.2 

3 

11*1 

27 

0 

.0 

0 

♦  0 

5  83*3 

1 

16.7 

6 

0 

.0 

1 

4.8 

18  85*7 

2 

9*5 

21 

0 

.0 

* 

0 

.0 

17  100*0 

0 

.0 

17 

0 

.0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

•  0 

7 

0 

.0 

0 

.0 

10  1C0.0 

0 

•  0 

10 
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TABLE 


V 


TOTAL  DOCTOR* S    0E6REES  FOA  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  filGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY.  A  NO  SEX*    INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


' AMERICAN  I NOl AN 
ALASKAN, NATIVE 

NUMAER  1 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


fcHlTE 
.NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


LETTERS  USQO) 

OR         STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  -  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

.PENNSYLVANIA 


PA    BRYN  NAUR  COLLEGE 
TOTAL    .  0  *0 

f  Chile  o  *o 

MALE    *  0  .0 

P*    CARNEGIE-MELLON  U  v 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  0  .0 

PA    THE  OROPS IE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    ,  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    OJOUESNE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  ■♦0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.0 
PA     INDIANA  U  OF  PENNSYLVANIA 
TOTAL  0        .0  r 

FEMALE  0  .0 

MALE      x     *  '  0  ♦<> 
PA    LEHIGH  UNIVERSITY 
*  '  TOTAL  0  *0 

„   FEMALE  0  .0 

NUE  0  .0 

PA    PX  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOT<Al  0    *  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    TEMPLE  UNIVERSITY 
TOTAL  ,  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

PA    U  OF  PENNSYLVANIA 
TOTAL     '  0  *0 

fEMfcLfi       *         ff"  .0 
MALE  0  .0 

PA    U  OF  PITTS  EG  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE     .  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


PA          STATE  TOTALS  I 

TOTAL 

0 

♦  0 

FEMALE 

0 

♦  0 

MALE 

0 

♦  0 

RHpOE  ISLANO 

RI   «MOWN  UNIVERSITY 

TOTAL 

.0 

FEMALE 

0 

HALE 

0 

•  0 

RI    U  OF  RHOOE 

ISLAND 

TOTAL 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

*Wt  MALE 

0 

♦0 

RI  STATE   TOTALS  I  2  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0*0  1  4*0 


FEMAcE 
MALE 


'  SOUTH  CAROLINA 


SC    U  OF  SC  AT  COLUMBIA 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC          STATE  TOTALS  1 

TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  ^0 

MALE  0  .0 


6*7 
•  0 


7*4 
13*3 
♦  0 


•  0 

•  0 

•  0 


.0 
♦0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 
2  7.4 
2  13.3 
0  .0 


•  0 
.0 

•  0 


;r 

.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


17  100.0 


0 

.  »o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

p 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

^0 

♦  0  ' 

c 

♦0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

f° 

0 

•0 

1 

100.0 

1 

100.0 

0 

\o 

,  0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

.0  t 

0' 

.0 

0 

♦o 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

-.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

\ 

0 

♦  0- 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

V 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦c 

0 

•  0 

\\ 

o- 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

*  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

rO 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.5  * 

0 

.0 

1 

4.5 

0 

.0 

0 

»  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

0 

.0 

1 

6.7 

1 

3.3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

JF 
— *  J 

3.3 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

4.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

d 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0/  .0 

riTUTIONS) 

2 

2.1 

1 

1.1 

0 

.0 

3 

3.2 

1 

3.7 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

3.7 

X 

1.5 

1 

1.5 

0 

.0 

2 

2.9 

1 

4.B 

0 

.0 

.0 

1 

4,« 

1 

0 

.0 

■  : 

.0 

1 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1  4.0 
1  6.7 
0  .0 


7.4 
13.3 
.0 


7.4 
13.3 
•  0 


5 


7 

100.0 

10 

100.0 

3 

100.0 

1 

100*0 

2 

100.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

100*0 

4 

100. 0 

o 

•  0 

4 

100*0 

3 

75*0 

0 

.0 

3 

75*0 

S 

1C0*0 

1 

100.0 

3 

100*0 

15* 

93**  8 

6 

109*0 

9 

90*0 

21 

95*5 

7 

100*0 

14 

93*3 

27 

90*0 

7 

100*0 

2C 

87*0 

8 

8C.0 

3 

75*0 

5 

63*3 

86 

90*5 

25 

92*6 

61 

89*7 

20 

95*2 

11 

91*7 

9 

100*0 

100,  J) 
100*0 
100*0 


24  96*0 
14  93*3 
10  100*0 


25  92*6 
13  86*7 
12  100*0 


25  92*6 
13  86*7 
12  100*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

I. 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

40 

,2 
0 
2 

2 
1 
1 


•  0 

•  0 
.0 


•0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

25.0 
.0 
2*.0 

•  0 

•  0 

•  0 

6.3 

•  0 
1C«0 

•  0 

•  0 

•  0 

6.7 
.0 

8.r 

20.0 
25.0 
16.7 


6  6.3 
1  3.7 
5  7.4 


0 
0 
0 

p, 

0 
0 


.0 

♦  0 
.0 

•  0 
.0 

.0. 


•  0 

•  0 
.0 


17 

.  7 

;o 


3 
1 

2 

1 
1 

0 

1 

0 
I 

0 
4 

4 

0 
4 

4 
1 

% 

16 
4 

10 

22 
7 
15 

30 
7 
23 

10 
4 


95 
27 
68 


21 
12 
9 

4 

3 


25 
15 
10 


27 
15 
12 


27 
15 
12 


TENNESSEE 

TN    GEORGE  PEABOOY  C  TEACHERS 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                0  .0 
MALE                 0  .0 

TN    U  OF  TENNESSEE  KNOXVI LLE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

•  0 


-.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


20.0 
.0 
33.3 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


.0 
♦0 

.♦o 

t  .0 
♦  0 
.0 


20.0 
.0 
33.3 

.0 
.0 
.0 


4  80.0 

2  100.0 

2  66*7 

16  100*0 

8  100*0 

8  10C*0 


5 
2 
3 

16 
6 

8 


kErIc 
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TABLE  B.    WtU  OOCTOMS    OEGAEES  FOR  NAJO*  FIELO'CGNFEAREP  BY  JNSTITUTIOHS  OF  WCHtt  EDUCATION  BY  MCE, 
'      ».     iuiw.  ETHNIC  iTYt  AND  SEX*    INSTITUTION  AND  STAT  I    ltTB-ltTt  \ 

Mil  A 

*2SS3  SSlSl       NCN^MIsJaNIC  FAci"riSUNO€«     HISPANIC  MlBJlTY  " 


NON-HISPANIC 


NUMBER 


LETTERS  C15001 
TENNESSEE 

TN    VANOERBILT  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

41 LE  0  .0 


NUMBER 


0 

V  0 

0 


HUM IE A 


NUMBER 


TN 


STATE  TOT  At  S  ( 


3  INSTITUTIONS) 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

.HALF  0 

TEXAS 


TX    BAYLOR  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *    0    ,  .0 

TX    NORTH  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  vO 

TX    RICE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    SOUTHERN  METH  UNIVERSITY  ■ 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        *0  g 

*TX    TEXAS  ACM  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  «  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX    TEXAS  CHRISTIAN 
TOTAL  0 
FEMAlE "       '  0 
MALE  0 
TX    TEXAS  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEXAS  WHAN*  S  UNIVERSITY 

TOTAL  0        *0  1 

FEMALE  0        .0  I 

MALE  0        .0  0 

TX    UNIVERSITY  OF  OALLAS 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0.0  0 

HAL't  0        .0  0 

TX    l«  OF  HOUSTON  CEK  CAMPUS 

TOTAL  0        .0  0 

5ENALE  0.0  0 

MALE  0        .0  0 

TX    U  OF  TEXAS  AT  AUSTIN  '  6 

Tor AL  0       .0  o 

FEMALE  ,0       .0  0 

MALE  0        .0  0 


♦  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 
.6 


•  0 

•  0 

10 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•o  m 

•  0 
,0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

50.0 
'  50*0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


TX 


STATE  TOTALS  t 


11  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


-0 
.0 
.0 


CAM 


UTAH 

UT    BRIGHAN  YGLNS  U  MAIN 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                0  .0 

MALE  0  .0 
UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                0  .0 

UT         STATE  TOTALS  t 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE e              0  *° 

MALE                 0  .0 


VIRGINIA 

VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


1.3 
2.9 
•  0 


•  0 

•  0 
.0 


2  INSTITUTIONS) 


4.5 
•  0 
5,9 


VA 


STATE  TOTALS  < 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 

20 


INSTITUTIONS) 
1  4.5 
0  .0 
»  5.9 


0 

•  0 

0 

•  0 

6 

.0 

l 

3.6 

0 

.0 

1 

4.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

•  0 

0  . 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

«  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

o 

•  0 

0 

\o 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

-  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

4*7 

o 

•  0 

2 

8.7 

V 

2 

2.7 

0 

.0 

2 

5.0 

0 

•0 

0 

,  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

•  0 
.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


ER 

s 

NUMBER* 

s 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  o  ■ 

1 

3.6 

0 

♦0 

0 

•  0 

o 

•  0 

1 

6.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

r  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  K 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

r 

.0 

0  " 

•0 

», 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

50.0 

0 

♦  0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

oT 

•  o 

0 

♦  0 

2 

v4.7 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

8.7 

0 

.0 

3 

4.0 

0 

♦  0 

1 

2.9 

'  0 

.0 

7. 

5.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  c 

0 

.0 

1 

4.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

5.9 

0 

♦  0 

I 

4.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.9 

\ 

NUMBER \ 


NCN-RESIOENt 
ALIEN 

NUM8ER 


TOTAL  < 
NUMBER 


1** 
1 

7  100*0 
"  2  100.0 
5  100. 0 

0 
0 
0 

.0 
•  0 

>  *° 

7  " 

2 

5 

2  7  96.4 
12  100.0 
15  93.8 

\ 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

28 
12 
16 

3  100.0 
9  .0 

3  100*0, 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

,  -° 

3 
0 
3 

2  100.0 
0       .0  • 
2  1C0.0  1 

0 
0 
0 

*0 
♦0 
•  0 

v  2 
0 

.  2 

7  lOC.O 

3  10C.0 

4  100*0  | 

0 
0 
0 

•0 
.0 

7 

3 
/ 

1  100*0 
1  100*0 
0  *0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

1 
1 

0 

t  100.0 
1  100.0 
0  *0 

0 
0 
0 

•0 
•  0 
.0 

1 
1 

0 

2  100.0 
1  100  .c 

i^toc.o 

0 

Q 

0 

.0 
•  0 
•0 

2 
1 
1 

5  100*0 
3  tOO.C 
2  100*0 

0 
0 
0 

.0 
.0 

0 

5 

3 
2 

1    50.  C 
t  50.0 
v  0  .0 

0 
0 
0 

.0 
.0 

;o 

2 
2 
0 

6  100.0 
1  1C0.0 
5  100.0 

0 

0 

'  0 

.0 
,0 
.0 

6 
1 
5 

2  66.7 
2  66.7 
0  .0 

\  1 
1 

0 

33.3 
33.3 
.0 

3 
3 

av 

3d  88.4 
18  90.0 
20  87.0 

3 
2 

1 

7.0 
10.0 
4.3 

43 
20 
23 

68  90.7 
31  88.6 
37    92. S 

4 

3" 
1 

5.3 
6.6 
2.5 

75 
35 
40 

Q  .0 
0  .0 
0  .0 

1 

0 

1 

100.4 
.0 
100.0 

1 
0 
1 

3  '100.0 
0  *0 
3  100.0 

0 

o 

0 

.  *o 

1  .0 

\.o 

3 
0 
3 

3  75*0 
0  .0 
3  75*0 

1 

0 

1 

\ 

25.0 

1.0 
25-0 

\ 

4 
0 

4 

21  95*5 
5  100.0 
16  94*1 

0 
0 
0 

.0 

»0 

22 
5 
17 

21  95.5 
5  10C.0 
16  94*1 

0 
0 
0 

i 

.0 
.0 

22 
5 
17 

143* 


TABLE         TOTAL  OOCTWS    DECREES  FOR  MAJOR  HELD  CCKFERREO  BY  IttTlTUT IONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY*  AND  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN- 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


Black  asian  cr 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


HHITE 
NON-HISPANIC 

DUMBER' 


NON-RE SIOEN1 
»  ALIEN 


^TOTAL 
NUMBER  v 


LETTERS  (1500) 

WASHINGTON 

UA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 

TOTAL                 0        .0  "JO  *0 

FEMALE        ^     0        .0  0  ,  *0 

MALE  0.0  0.0 
UA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0.0 

MALE                0        .0  0  *  .0 


WA         STATE  TCTALS  ( 

TOTAL  0(  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
,0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


.0 
•  0 
.0 


.0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


•  0 
.0 

•  0 


15 
7 
8 

7 
1 

6 


83*2 
37.5 
83.9 

100*0 
100.0 
100.0 


22  91.7 
8  88.9 
14  93*3 


11*8 
12*5 
11*1 

•  0 

•  0 
*  .0 


8*3 
11*1 
6.T 


17. 
8  * 
9 

7 
1 

6 


24 
9 
15 


WISCONSIN  1 

MARQUETTE  UNIVERSITY 

TOTAL     -      .  0*0  0  *0 

FEMALE  ^~-0—    *0  0  *0 

MALE  0.0  0  .3 

U  OF  WISCONSIN  HADISON 

TOTAL  0^    .0  0  *0 

FEMALE  0        *0  0  *0 

%MA  LE  0        .0  0  .0 

HI     U  OF  WISCONSIN  PI LWAUKEE  ' 

TOTAL  0        *0  0  .0 

FEMALE  0        *0  0  .0 

MALE  0      ,.0  0  *0 

W!  STATE  TCTALS  (  3  INSTITUTIONS) 

-    TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  0^  .0 


154  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PUERTO  RICO 


•  0  < 

•  0 

•  tf 

.0 

•  0 

<0 

•  0 

•  0 

•  0 


.0 
.0 
•  0 


3 

.2* 

71 

3.7 

26 

1.4 

2 

.3 

26 

3*3 

6  . 

.8 

.1 

45 

4*0 

20 

1*8 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


19 
9 
10 


♦  0 

♦  0 
*0 

3*0 
4.8 

♦  0 

♦  0 
.0 
•0 


1  2.0 
I  3.6 
0  .0 


1.0 
1.1 
.9 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

3.0 
4.8 
.0 

.0 
4.0 
.0 


1  2.0 
1  3.6 
0  .0 


119  6.2 
43  5.5 
76  6*7 


11  100*0 
3  100*0 
8  100*0 


31 
19 


93*9 
90*5 


12  100*0 


1C0.0 
100.0 
10C.0 


48-  96*  C 
26  92.9 
22  100.0 


1,684 
704 
980 


87.5 
89.7 
86.0 


0 

6 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

•  0 

3.0 
•G 

.0 

•  0 

.  «o 


1  2*0 
1  3.6 
0  *0 


121  6*3 
38  4*8 
83  7.3 


11 
3 
8 

33 

12 

6 
4 

■  2 


50 
22 


U924 
785 
1,139 


PR     U  OF  PR  RIC  PJECRAS 

*    TOTAL  0  .0 

FEMALE  *          0  *0 

MALE  0  .0 


PR  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


Totals  ( 

o  . 

0 

0 


0UTLYIN3  ARFAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 

.0 


.0 
.0 
.0 


INSTITUT IONS) 
0  *0 
0  .0 
0  *0 

1  INSTITUTIONS) 
o  *0 
0  *0 
0  .0 


MAJOR  FI ELO  AGGREGATE  1500  ( 
TOTAL  3  .2 

FEMALE  2  »3 

MALE  1  •! 
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"155  INSTITUTIONS* 


71 

it 

45 


3.7 
3.3 
3.9  1 


26 
6 
20 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

.0 


1.3 
•  8 
1.8 


6  100*0 
4  100.0 
2  100.0 


6  100.0 
4  100*0 
2  100.0 


6  100.0 
4  100. Q 
2  1C0.0 


25  1.3 
13  1*6 
12  LI 


100*0 
100*0 
lOO.'O 


10C.0 
100*0 
1O0.0 


6  100.0 
4  100.0 
2  100*0 


125  6*5 
4T  6.0 
78  6.8 


,684  87*3 
704  39.2 
980  85.9 


12) 

38 


.0 
.0 
.0 


.0 
♦  0 
.0 


6.3 
4;« 
7.3 


6 


1  t930 
T89 
If  141 


CALIFORNIA 

CA    U  OF  CAL-BERKELEY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 
.0 


CA    U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  0 
.0 


CA  STATE  TCTALS  < 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  »0 

MALE  0  .0 


•  0 

•  0 
.0 

•0 
.0 
.0 


2  INSTITUTIONS)" 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


•0. 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


loa.o 

100.0 
100*0 

100*0 
100*0 
♦  0 


4  100*0 
3  100*0 
1  100*0 


.0 
4  .0 
♦  0 

.0 

.0 


•  0 
.0 
.0 


COLORADO 

CO    U  CF  CCuORAOO  AT  BOULOER  • 

TOTAL                 0  .0                 0  *0 

FEMALE                0  .0                 0  .0 

MALE                 0  *0                 0  *0 


CO  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0-  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  .0 
0  *0 


.0 
♦  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


•  0 
.0 
.0 


•  0 
.0 

•  0 


100*0 
100*0 
♦  0 


100*0 
100.0 
•  0 


.0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 
.0 


c 


1635 


1695 


TAiLt  B. 


AMERICAN  tMOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER ,  f 

LIBRARY  SCIENCE  U6C0) 

FLORIOA 

FL    FLORIOA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL      !         0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE     *  0*0 


•LACK  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER"  HISPANIC 


TOTAL 
HfNOAITV 


KHITE 
NON-HISPANIC 


n6n-resident 

ALIEN 


TOTAL 


NUN  •  EH 


FL         STAVE  TOTALS  I 

TOTAL  0  , 

FEMALE  0 

MALE  0 

ILLINOIS 


1  INSTITUTIONS) 


tL    UNIVERSITY  OF  CHICAGO 

TOTAL  0  .0 

.FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL '  U  OF  ILL  UBBANA  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       .0  ' 

MALE  0  .0 


IL         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

& 

INDIANA 

IN    INOIANA  U  BLOOMINGTON 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  <0 

MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0 
0 


•  0 

♦  0 


IN         STATE  TOTALS  i 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

^AAYLANO 

MO    U  OF  MO  COLLEGE  PARK  CAM 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0 
0 


•  0 

♦  0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MD         STATE,  TOTALS  I 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

MASSACHUSETTS  4 

MA    SIMMONS  COLLEGE  . 
„  TOTAL  0 
FEMALE.  0 
MALE'  0 

M*         STATE  TOTALS  ( 
\     TOTAL  0 
FEMALE  .  0 
MALE  0 

MICHIGAN 


MI    U  MICHIGAN-ANN  ARBOR 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,  0  .0 

MALE   J  0  .0 

MI         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  Oa  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MINNESOTA  S 

MN    U  OF  MINN  MNPLS  SNT  PAUL 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ^0  *0 


1  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0 


♦  0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 


I  INSTITUTIONS) 


0 
^  0 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


I  53*3 
I  100*0 
,    0  *0 

INSTITUTIONS) 
I  3i.3 


100*0 
♦  0 


•  0 

•  0 

•  0 


MN         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

NEW  JERSEY 


NJ    RUTGERS  U  NEW  BRUNSWICK 

TOTAL*  0       *0  0  *0 

FEMALE  0*0  0*0 

MALE  0*0  0*0 


NUMBER 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  *0 


25*0 
♦0 
33*3 


14*3 
♦  0 
20*0 


♦  0 
♦0 

•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


>0 

♦  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


NUMBER 

I 

N U*1  BE  ft 

%' 

NUMBER  I 

NUMBER 

1 

NUMBER 

*0 
0 
0 

♦0 

•  0 

♦  0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

3  100*0 
2  100*0 
1  100*0 

0 
0 

0* 

•  0 

•  0 

•  0 

3 
2 
1 

0 

c 

0 

*r 

♦0 
♦  0 

0 

<  0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

3  100*0 
2  100*0 
1  100*0 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

C  3 
2 
1 

0 
0 

o 

•  0 

:o 

*  0 

1 

0 
1 

25*0 
33*3 

2  50*0 
1  100*0 
1  33*3 

1 

0 

1 

25*0 
.X> 
33.3 

4 
1 

3 

0 

0  " 
0  * 

•0 
•0 
•  0 

0 

>-°o 

•  0 

•  0 

•  0  ' 

3  1C0.0 
1  100*0 
?  1C0.0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

3 
1 

*"  2 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

1 

0 

1 

14*3 
•  0 
20*0 

5  71*4 

2  1C0*0 

3  60*0 

L 
0 

1 

14*3 
♦0 
2C.C 

7 
2 
5 

0 
0 

♦  0 

♦  0 
•0 

0 
0 
0 

.0 
.  0 
.0 

2  100*0 
1  100*0 
1  100. c 

0 

•  0 
.0 

•  0 

2 
1 
1 

"  0 
0 
0 

« f 

0 
0 
0 

.0 

•  0 

♦  0 

2  100*0 
1  100*0 
1  100.0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 
♦0 

2 
1 
1 

K 

0 

•  0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

*■  0 

0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

2  66*7 
0        *0  * 
2  66*7 

1 

0 

1 

33*3 
♦  0 
33*3 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

2  66*7 
0  .0 
2  66*7 

1 

0 

1 

33*3 
.0 
33.3 

3 

0  0 
3 

0 
0 
0 

•c 

•  0 

•  0  * 

0 
0 
0 

.  *0 

•  0 

•  0 

7  100*0  * 
4  100*0 
3  100*0 

0 
0 

♦  0 
.0 

♦  0 

7 
4 
3 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

d 

0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

7  100*0 
4  100*0 
3  100*0 

0 
0 
0 

•0 

♦o  , 

♦  0'  • 

7 

-  4 
3 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  1 
1 

0 

33/3 
100*0 

2  -66*7 
0  *0 
2  100*0 

0 
0 
0 

.0 
•  0 

3 
1 

2 

0 
0 

i  -  o 

•0 

♦  0 

♦  0 

1 
1 

0 

33*3 
100*0 
*0 

2  6*6.7 
0    .  *0. 
2  100*0 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

3 
1 

2 

t 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

"  *0 
•  0 
*0 

2  100/0 
2  100*0 
0        *0  * 

i  o 
0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

*0 
•  *0 
•Q 

2  100*0 
2  100.0 
0  *0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

"  2 
2 
0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

*0 

♦  c 

*0 

3  100*0 
0        .0  * 
3  100*0 

0 
0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

3 
0 
3 

0 


.J 


\ 


;«"••  «SB.W^^«MS?r,^««S,,,"  E0U"T1CN  6Y  Mce* 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER      "  X 

LIBRARY  SCIENCE  (1600) 

NJ    .     STATE  TOTALS  f 

TOTAL                 0^  «cO 

TEM4LE                 0  .0 

MALE       .         0  .0 


BLACK  ASIAN  C* 

NQJHHISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


NUMBER 


t  INSTITUTIONS? 
0  .0 
0 

V  0 


.0 
.0 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
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•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  *o 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

"0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.,0- 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

C> 

•  0 

2  INSTITUTIONS) 


♦  0* 

♦  0 

♦  0 


2  40*0 
1  50*0 
1  33*3 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.♦0 
:*o 


.0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


•  0 

•  0 

•  0 

50*0 

ipo*o 

33*3 


2  40*0 
1  50*0 
1  33*3 


3  100*0* 

0 

♦  0 

0  *0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

♦0  ♦ 

1  100*0 

0 

.0 

0  *0 

0 

•0 

1  1C0«0 

0 

•  0 

i  ioo*o 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

0  *o 

0 

•0 

6  66*7 

4 

33*3  - 

1  1-00*0 

0 

•0 

7  63*6 

4 

36*4 

2  100*0 

0 

•  0 

0  *o 

0 

2  100*0 

0 

1  100*0 

'  6 

.0 

0  *o 

0 

♦  0 

1  100*0 

»  0  - 

♦0 

6    72*7  • 

3 

27*3 

I  50*0 

1 

50*0 

7    77*8  " 

22*2 

11    re.  6 

3 

21*4 

1  50*0 

.1 

50*0 

10  83*3 

2 

< 

16  *T  ** 

1  100*0 

0 

*0 

0  *o 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

♦  0 

1  100*0 

*0 

0  *0 

0 

♦0 

1  100*0  * 

0 

♦  0 

1  100*0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

♦0 

0  *0 

0 

♦0 

2  50*0 

0 

*0 

0  *0 

0 

•  0 

2  66*7 

0 

3  60.0 

0 

.0 

1     50*0  . 

0 

2  66*7 

/■  0 
0 

'♦0 

3 

0 

3 

i 

0 

1 

'i 
I 

0 


12 
t  1 
11 


2 
0 

2  • 

1 
0 
1 

n 

2 
9 


14 

2 

xz 


FLORIOA 

FL    FLORIOA  STATE .UNIVERS  ITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

FL    UNIVERSITY  OF  FLORIOA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


FL    U  CF  SOUTH  FLORIDA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


FL    UNIVERSITY  OF  MIAMI 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


FL  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE-  0 
MALE  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  3 

•  0 

•  0 

•  0 
.3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 
.0 

•  0 


INST  ITUTIONS) 
0      '  *0 
0  *0 
0  *0 


0 
0 
0 

c 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  *0 
*0 

♦  0 

12*5 
*0 
12*5 

♦  0. 

♦  0 

.0 

♦  0 
*0 
*0 


1  4*0 

0  *o 

1  4*5 


i  9.1 

0  *o 

1  10*0 


.0 

♦0 

♦  0 

25*0 
*0 
50*0 

♦  0  • 
♦0 
*0 


8*0 
*0 
9*1 


1 

0 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 


9*1 
*0 
1C*0 

12*5 
*0 
12*5 

25*0 
*0 
50*0 

*0 

♦  0 

•  0 


3  12*0 
0  *0 
3  13*6 


5 

45*5 

5 

4?*  5 

1 

100*0 

0 

«0 

4 

40*0 

5 

50*0 

3 

37*5 

4 

50*0 

0 

•a 

0 

•0 

V 

37*5 

4 

50*0 

3 

T5*0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•0 

1 

50*0 

0 

•0 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

2 

100*0  „ 

0 

•  0 

13 

52*0 

>: 

36*0 

3 

100*0 

*0 

10 

45** 

9 

40*9 

11 

1 

10 

8 
0 
6 

4 

2 
2 

2 
0 
2 


25 
3 
22 


IERIC 


1639 


1699 


TUtLt  •*    IDTAi  OOtTttl**    OEGAEES  FOR  MAJOR  FIELD  CONfERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HtGHEl  EDOCATlCN  6Y  RACE » 
'  9      ETHKICITY*  AND  SfcXJ     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN 'IHOtAN 
ALASKAN  NATIVE 


✓  *LACK  ASIAN  OR 

NOVTUSPANIC  PACIFICx'ISLANOER 


NUN6EA 

NA?HE«AjicS  117001 
GEORGIA 

CA    EMORY  UNIVERSITY 

TOTAL         ^    «  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE-  0  ,0 

CA    GA  INST  OP  TECHN  MAIN  CAM 
TOTAL  0*  .0 

FEMALE      *     *    0  ^  *0 
MALE  .  0  *  .0 

CA  ^UKIVERSITY  OF  GEORGIA 


t     numberC*  t 


TOTAL 
FEMALE 
•MALE 


•  0 
iO 
.0 


CA  v       STATE  TOTALS 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

♦     MALE  0 


Y  INSTITUTIONS) 


.0 
•  0 

♦o. 


NUMBER 


20.0 
•0 
tl.Z 


HISPANIC 
NUMBER 


•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*s 

.0 

0 

♦  0 

*  o  v 

♦  0 

•0 

0 

•  0 

o' 

.0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

♦  0 

2 

40*0 

0  . 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

0  ' 

♦  0 

•  0 

2 

40*0  .  „ 

0 

.0 

♦  0 
♦0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC* 


NUMBER 


♦  0 
•0 

•  0 

♦  0* 

•  0 

•  0 

40*0 

♦  0 
4C*C 


20*0 
♦  0 
22*2 


NON-RES  tDENT0 
ALIEN" 

NUMBER  1 


1C0.C 
.0 
100*9 

100*0 
100*0 
100*0 

♦.0 
.0 
♦  0 


5C.0 
100*0 

44*4 


6C« 


30. 


TOTAL  ' 
NUMBER 


1 

a 

1  ; 

4 
1 

3 

5  • 

0 

5 


10 
1 
9 


HAWAII 


HI    U  OF  HAWAII  AT  NANOA 


TOTAL 

,       0  *0 

*  ,0 

•0 

0 

•  o  .  ' 

0 

♦  0 

a 

*o 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

?      .    -  FEMALE 

0  *0 

'  0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

•  0 

•  0 

0 

•  U  < 

0 

•  0 

0 

MALE  * 

0  «0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

-0 

*0 

1 

100*0  , 

0 

♦  0 

1 

HI  STATE 

TOTALS  (  1 

INSTITUTIONS) 

w\  TOTAL 

0  .V 

0 

•  0 

•     0  * 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

100*0  « 

0 

•  0 

1 

FEMALE 

0      *0  • 

p  0 

•  0 

0 

*0  . 

0 

♦  0 

0 

*0 

•  0 

*0 

0 

•  0 

"  0 

MALE 

0  *0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

•  0 

I 

I  OA  HO' 

;# 

p 

- 

10    JHAHO  STATE  UNIVERSITY- 

• 

TOTAL 

0  *0 

0 

•o  . 

"  0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

3 

100*0 

0' 

♦  9 

3 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

1 00  ♦  0 

o 

MALE  * 

0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

C 

*0 

2 

100*0 

♦  0 

2 

ID  STATE 

TpTALS  (  1 

INSTITUTIONS) 

„ 

TOTAL 

0  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

3 

100*0 

0/ 

.  *o 

3 

,  FEMALE 

o  *o 

0 

♦  0 

•    *  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0  „ 

1 

100*0 

*  *0  * 

1 

MALE 

0  *0 

0 

♦  0 

-o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

*0 

2 

ILLINOIS 

t 

. 

IL  ILLINOIS 

INST  TECHNOLOGY 

* 

TOTAL 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

*0 

3 

FEMALE 

0  *0 

0 

-*0  , 

V  0 

**o  • 

0 

♦  0 

0 

•  c' 

1 

100*0 

0 

*0 

i 

MALE 

0  .'o 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

•  0 

IL  ILLINOIS 

STATE  UNIVERSITY 

'  . 

i  , 

TOTAL 

0.  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

*  0 

•  0 

1 

IOC*  0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0  *0 

-  0 

•  0 

v  o 

•  0 

'  0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

*0 

0 

.0 

100*0 

0 

*0 

IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 

'  TOTAL 

0  *0 

0 

♦  0 

•  0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

6 

65*7 

1 

14*3 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

10C*0 

0 

*0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

0# 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

5 

83*3  y 

1 

16*7 

IL    UNIVERSITY  OF  CHICAGO'-' 

TOTAL 

0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

5*9 

1 

5.9 

15 

08*2 

1 

5.9 

17 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

JO 

•  0  - 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

'  MALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

5*9 

1 

5.Q 

15 

M*2 

1 

5.0 

17 

IL     U  OF  ILL 

CHICAGC  CIRCLE 

TOTAL 

0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0  - 

1 

100*0 

0 

.0 

FEMALE  - 

0  *0 

0 

•  0 

a 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

'    ,            MALE  : 

0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

'0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

IL    U  Of  ILL 

URBAN A  CAMPUS 

TOTAL 

0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

16 

100*0 

0 

♦  0 

Ft:  MALE 

9  *0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

'  .0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

MALE 

0  *0 

0 

•  0 

*  0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

15 

100.0 

0 

.0 

15 

*  '  IL  STATE 

TOTALS  (  6 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

0  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

2*2 

1 

*  2*2 

*,2 

93*3 

2 

4.4 

45 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*G 

3 

100*0 

0 

♦  0 

MALE 

0  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

2*4 

•  1 

Z.+ 

39 

V2*¥  . 

z 

4.8 

42 

I  KOI  ANA 

/ 

\ 

/ 

IN    INDIANA  U  BLOOM INST ON 

TOTAL 

0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

10 

90*9 

1 

9.1 

U 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

•  0 

•  0  « 

0 

*0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

♦0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

v  0 

*0 

6 

65*7 

1 

14*3 

IN    PURDUE  U 

MAIN  CAMPUS 

t 

TOTAL 

0  *0 

0 

•  0 

0 

iO 

0 

.0 

0 

*0 

4 

50*0 

4 

50*0 

8 

ft 

FEMALE 

0  *0* 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

■  *0 

MALE 

0  *0 

u 

,0 

0 

-0 

0 

0 

*0 

4 

50*0 

4 

50*0 

IN     UNIVERSITY  OF  NCTRE  0A4E 

TOTAL 

0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

3 

190*0 

0 

•  0 

3 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

*  '0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

MALE 

0  .,0 

0 

•  0 

0 

♦0 

o  • 

♦  0 

'0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

0 

lERJC 


1700"° 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

v     NUMBER  % 


BLACK  ASIAN  CR 

NON- HISPANIC  PACIFIC  ISLANOtR  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NJMB'ek 


WHITE 
H  N-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
t  NUMBER 


MATHEMATICS  (17001 

IN         STATE  TOTALS 
TOTAL*  0 
FEMALE  0 

miE  o 


3  INSTITUTIONS! 

0  .0 
0  »0 


.0 
♦  0 
.0 


♦0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


17  77.3 
5  100.0 
12  70.6 


22.7 
.0 
29.* 


22. 

5 
17 


IOWA 

U    IOWA  STATE  U  SCI  t  TECHN 

TOTAL  0  .0 

fEMALE   *         -  0  .0 

MALE  0  .0 
IA    UNIVERSITY  OF  IOWA 

T0T4L  0*  0 

■>    FEMALE  t>  .  .0 

MALE             "  0  .0 

I A       °  STATE  TOTAJLS  C 

TOTAL  0  .0 

rEAALO  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2  INSTITUTIONS) 


KANSAS 


XS    KANSAS  ST  U  ACR  t  APP  SCI 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

'          WLE  0  .0 

KS    U  OF  KANSAS  MAIN  CamPuS 

•  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .  *0 


.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
♦  0 
.0 


KS          STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


25.0 
.0 
25.0 

.0 
.0 
.0 


15.4 
•  0 
15.* 


.0 
.0 
.0 

.0 

,.0 
.0 


.0 
♦  0 


•  J 

♦  0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


2  25.0 
0  .0 

v5-° 

0  .0 
0  .0 
0  -0 


15.* 
.0 
15.* 


.0 
.0 
.0 


*0 
.0 
.0 


•  0 
.0 
.0 


25.0 

•  0 
25.0 

80.0 

•  0 
80.0 


46.2 
.0 
*6.2 


100.0 
100.0 

100.0 

100.0 
.0 
100.0 


b  100.0 
1  100.0 
*  100.0 


50.0 
•0 
5C.0 

20.0 
•  0 
20.0 


5  38.5 
0  .0 
5  38.5 


.0 
.0 
.0 


♦  0 


.0 
.0 
.0 


13 
6 
13 


\ 


KENTUCKY 


KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                0  .0 

MAI  E                0  .0 

KY          STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 

FE«*LE                 0  .0 

MALE.                0  .0 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
♦  0 
.0 


♦0 
♦  0 
.0 


.0 
♦  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 

,  .o 

.0 


7  87.5 
0  «0 
7  87.5 


7  87.5 
0  .0 
7  87*5 


12.5 
.0 
12.5 


12.5 
.0 
12.5 


LCUI  SI  ANA 


LA    LA  STATE 

U  AND  ACM  C 

TOTAL 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

LA    TULANE  U 

OF  LOUISIANA 

TOTAL 

-  0 

.0 

FEMALE 

6 

.0 

MALE 

0 

.0 

LA  STATE 

TOTALS 

( 

TOTAL 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

HALE 

0 

.0 

MARYLAND 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
•0 


2  INSTITUTIONS) 


NO    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 

HO    U  OF  MO  COLLEGE  PARK  CA^ 

TOTAt                 0  .0 

FEMALE                 0  t0 

MALE                 0  .0 


.0 
.0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


MO          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  ,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
•  0 
.0 


16.7 
.0 
20.0 

.0 
.0 
.0 


1**3 
0 

16.7 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  6 


.0 
.0 
.0 


'  .0 

•  0 
.0 

c 

.0 
.0 

♦  0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
•0 
.0 


.0 
.0 
.0 


16.7 
.0 
20.0 

.0 
.0 
.0 


U.3 
.0 
16.7 


.0 
.0 
-0 

.0 
.0 
.0 


♦  0 
.0 

.c 


5  83.3 
1  1G0.0 
*  80.0 


.0 
•  0 
.0 


5  71.4 
1  100.0 
*  66.7 


*0.0 
•  0 
*0.0 

100.0 
100.0 
100.0 


75.0 
100.0 
72.7 


.0 
.0 
.0 

100.0 
.0 
100.0 ' 


1  14.3 

0  .0 

1  16.7 


3  60.0 
0  .0 
3  60.0 


.0 

.0 

.0  / 


3  25.0 
0  .0 
3  27.3 


12 
1 
11 


MASSACHUSETTS 

MA    BOSTON  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 

TCTiL  0  .0 

FEMALE  0  •O 

MALE  0  *0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


.0 

♦  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


100.0 
•0 
100.0 

80.0 
.0 
100. 0 


.0 
.0 
.0 

20.0 
100.0 
.0 


1641 


1701 


V 


TABLE         TOTAL  DOCTOR'S    OEGRSES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  DF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 
v  ETHNICI'*  Y«  ANO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


kH!TE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


MATHEMATICS  (1700) 
MASSACHUSETTS 


MA    BRANOEIS  UNIVERSITY 


MINNESOTA 


/ 


N    U  OF  MINN  MNPLS  SNT  PAUL 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0   •  .0 

MALE  01  .0 


•  0 

♦  0 
.0 


MN          STATU  TOTALS  ( 

TOTAL                 0|  .0 

FEMALE                 0}  .0 

HALE                 0  1  .C 

MISSOURI 

MO    SAINT  LOUIS  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

'FEMALE  0        . 0 

MALE  0  .0 

MC    U  Of  MISSOURI-COLUMBIA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

MO    U  OF  MISSOURI-KANSAS  CITY 
TOTAL  0  .0 

FEHALF  0  .0 

HUE  0  .0 

MO     U  OF  MISSOURI-ROLL*-' 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    WASHINGTON  UNIVERSITY 


1  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
fjEMALE 
HALE 


♦  0 

♦  0 
.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
,0 

•  0 

•  0 

•  0 

12*5 
.0 
14.3 


TOTAL  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

„ FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

MA    CLARK  UNIVERSITY 

.    TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

MALE  0 

•  P 

0 

♦  0 

0 

MA    HARVARO  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

2 

9.5 

0 

FEMALfc  0 

.0 

0 

o 

HALE  0 

•  0 

2 

11. 1 

0 

MA    MASS  INST  CF  TECHNOLOGY 

TOTAL  0 

•  0 

2 

12.5 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

HALE  0 

.0 

2 

13.3 

0 

MA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

HALE  0 

.0 

0 

.0 

o 

MA    U  OF  MASS  AMHERST 

CAMPUS 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

FEMLE  4*0 

•  3 

0 

.0 

0 

HALE  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

MA          STATE  TOTALS  ( 

8 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

.0 

4 

7.1 

0 

FEMALE  0 

.0 

.0 

.0 

0 

MALE  *  0 

♦  0 

4 

8.9 

0 

MICHIGAN 

Ml     MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

1 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

1 

MI     U  MICHIGAN-ANN  ARBOR 

\ 

1 

TOTAL  0 

.0 

0 

•  0 

0 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

HALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

MI     WAYNE  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

FCMLE  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

MI    WESTERN  MICH  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

-  .0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

HALE  0 

•  0 

0 

.0  . 

0 

MI          STATE  TOTALS  ( 

4 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

1 

FEMALE-*,  0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE  0 

♦  0 

0 

.0 

1 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

♦  0 


.0 
.0 
.0 


33*3 
.0 
50*0 


.0 
.3 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 


5.6 
.0 
6*7 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
*0 
.0 

.0 
.0 
.0 


r 


*0 
*0 
*0 

♦  0 
*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
*0 

♦  0 

♦  0 
*0 

*0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 


•  0 
.0 
.0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


2  9*5 
0  *0 
2  U*i 


12.5 
.0 
13.3 

•  0 

♦  0 
.0 

*0 
*0 
.0 


;7.l 
.  0 
8*9 


1  25*0 

3 

75*0 

4 

0  .0 

2 

100*0 

2 

I  5C.0 

1 

SCO 

2 

2  1C0.C 

0 

V  *0 

2 

0  *0 

0 

'  *0 

0 

2  1C0*0 

o 

'  .0 

2 

14  66*7 

5.' 

23.8 

21 

2  66*7 

1 

33.3 

3 

12  66*7 

4 

22.2 

'18 

13  81*3 

1 

6.3 

16 

1  100.0 

0 

.0 

1 

12  80.0 

1 

6.7 

15 

4  100*0 

0 

•  0 

4 

3  10C.0 

0 

.0 

3 

1  100.0 

0 

.0 

1 

2  66*7 

1 

33.3 

3 

1  100*0 

0 

.0 

1 

1  50.0 

1 

50.0 

2 

41  73*2 

11 

19.6 

56 

7  63*6 

4 

36.4 

11 

34  75*6 

7 

15.6 

45 

1  33.3 

1 

33.3 

3 

1  100.0 

0 

•0 

1 

9  .0 

1 

50.0 

2 

5     5  CO 

5 

50.0 

10 

1  100*0 

0 

.0 

1 

4  44.4 

5 

55.6 

9 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0  .U 

0 

.0 

0 

3  100*0 

0 

.0 

3 

2  10C.0 

0 

.0 

2 

1  100*0 

0 

.0 

1 

1  100*0 

o 

.0 

1 

11  61.1 

6 

33.3 

18 

3  1C0*0 

0 

.0 

3 

8  5,3*3 

6 

40.  0 

15 

3  75*0 

1 

25.0 

4 

0   ,  .0 

1 

100.0 

1 

3  100*0 

0 

.0 

3 

3'  75.0 

1 

25.0c, 

4 

0  .0 

1 

10C.0 

1 

3  100.0 

0 

.0 

3 

3  1CC.0 

0 

.  0 

3 

2  1C0.0 

0 

.0 

2 

•1  100.0 

0 

.0 

I 

4  8C.0 

1 

2C.0 

5 

0  *0 

0 

.0 

0 

4  60.0 

I 

20.0 

5 

1  100*0 

0 

.0 

»  I 

0  .C 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

4  100*0 

0 

•  0 

4 

1  100.0 

0 

.0 

1 

3  100*0 

0 

.0 

3 

4  5C.0 

3 

37.5 

8 

1  100*0 

0 

.0 

1 

3  42*9 

3 

42.° 

7 

I 


ERIC 


!  i  702 


TABLE  8      TOTAL  DOCTOR'S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  BY  RACE, 
°"     ,0TAL  ETHNICITY,  ANO  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BlfACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHIT  E 
NON-HI SPANIC 


NUMdER 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


MATHEMATICS  (1700} 

MO         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MONTANA 


b  INSTITUTIONS) 
1  4.8 
0 
1 


.0 
5.9 


MT    MONTANA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 

MT    UNIVERSITY  CF  MONTANA 

TOTAL  0         .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0         .0  0  .0 

MT  STATE  TOTALS  (  2  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 


.C 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.X) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


4.8 

.c 

5.9 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


16  76.2 
4  1C0.0 
12  70,6 


100.0 

•  0 
100.0 

100.0 

•  0 
100.0 


2  100.0 
0  .0 
2  100.0 


4  19.0 
0  .0 
4  23.5 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


21 
17 


NEBRASKA 

NE    U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 


NE  STATE  TOTALS  (  1  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

u    FEMALE                  0        .0  0  .0 

%      MALE     .             0         .0  0  .0 

NEW  HAMPSHIRE 

NH    U  OF  NEW  HAMPSHIRE 

TOTAL                  0         .0  0  .0 

FEMALE                  0        .0  0  .0 

MALE                  0         .0  0  .0 

NH  STATE  TOTALS  (  1  INSTITUTIONS) 

TOTAL                  0        .0  0  .0 

FEMALE                  0         .0  0  .0 

HA  Lfc                  0         .0  0  .0 

NEW  .JERSEY 

NJ    PRINCETON  vWIVFRSITV 

TOTAL                  0        .0  0  .0 

FEHALE                  0         .0  0  .0 

*     MALE                 0         .0  0  .0 
NJ    RUTGERS  U  NEVi  BRUNSWICK 

TOTAL                  0         .0  0  .0 

FEMALE                  0        .0  0  .0 

MALE                  0        .0  0  .0 

NJ         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0  .0 

FEMALE                  0         .0  0  .0 

1            HALE                  0        .0  0  .0 

NEW  MEXICO 

NM    U  OF   NM  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                  0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE                 0        .0  0  .0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 


NM 


STATE  TOTALS  ( 


i  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NEW  YORK 


.0 
.0 

.0 


NY    AO  EL  PH I  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


NY    CUNY  GRAD  SCH  L  U  CENTER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


NX    COLUMBIA  U  MAIN  OIVISICN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
.NY    CORN  El 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

ENDOW cC  COLLEGES 

o  .a 

o  .o, 

o  .0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

7.  1 

0 


1  2.8 

0  -0 

1  3.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

10.0  ' 
.0 

11.1 


0 
0 
0 

0 
,0 
0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

16.7 
50.0 
.0 

.0 
.0 

•°f 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

7.1 
.0 
8.3 


2.  J 
.0 
3.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

16.  7 
50.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2  100.0 
1  100.0 
1  100.0 


2  100.0 
1  100.0 
1  100.0 


1  100.0 
1  100.0 


2  100.0 
1  100.0 
1  100.0 


10 

1 

u 

13 
2 
11 


66.2 
100.0 
66.7 

92.9 
1C0.0 
91.7 


28  77.8 
3  100.0 
25    75.  a 


1  100.0 
1  100.0 
0  .0 


i  100.0 
1  100.0 
0*  .0 


I  100.0 

0  .0 

1  10C.0 


1  10.0 

0  .0 

1  11.1 


66.7 
50.0 
75.0 

8C.0 
75.0 
83.3 

40.0 
•  0 
44.4 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


31.6 
.0 
33.3 

.0 
.0 
.0 


7  19.4 
0  .0 
7  21.2 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

16.7 
.0 
25.0 

20.0 
25.0 
16.7 


5  50.0 
1  LOCO 
4  44.* 


22 
I 

21 

14 
2 
12 


36 
3 
33 


1 

0 
I 

6 
2 
4 

10 
4 
6 

10 
1 

9 


ERIC 


1643 


J.  703 


TABLE  •      TOTAL  OOCTOfS    OECAEES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EcUCATICN  BY  RACE, 
•*    TOTAL  ^  ETHNICITY.  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER          X        NUMBER  % 
MATHEMATICS  C1700) 
NEW*  YORK 

NY    CORNELL  U  STATUTORY  C 

TOTAL                0        .0          •      2  *? 

FEMALE                0        .0  0  .0 

KALE  0  .0  0  .0 
NY    FOAOHAM  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE          i      0        *0  0*0 

HALE  0  .0  0.0 
NY    MEW  YORK  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEr'U                 0        .0  0  .0 

HALE  0  .0  0  .0 
NY    POLYTECHNIC  INST  NEM  YORK 

TOTAL                 0        .0  0*0 

FEMALE            •    0        .0  0  *p 

MALE  0  .0  0  .0 
NY    RENSSELAER  POLY  INSTITUTE 

TOTAL            '     0        .0  0*0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

HALE  0  *0  0  .0 
NY    ROCKEFELLER  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  0  "  .0 

.FEMALE                0        .0  0*0 

MALE  0  .0  0  .0 
NY    SUNY  AT  ALBANY 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .<  0  *0 

HALE  0  *c  0  .0 
NY    SUNY  AT  BINGHAMTON 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  *? 

MALE  0  .0  0  .0 
NY    SUNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 

TOTAL                 0        .0  1  9.1 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

KfcLC  C  t0  I  10.0 
NY    SUNY  AT  SfHNY  BK  MAIN  CAM 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

M&LE  0  .0  0  .0 
NY    SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

HALE  0  .0  0  .0 
NY    UNIVERSITY  OF  ROCHESTER 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MILE  0  .0  0  .0 
NY    YE  SHIVA  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

#,    HALE                 0        .0  0  .0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


NY  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  . 0 

FEMALE  ,  0  .0 

MALE  0  .0  , 

NORTH  CAROLINA 

NC    OUKE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NC    NC  STATE  U  RALEIGH 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    U  OF  NC  AT  CHAPEL  HILL 

TOTAL  0  ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


17  INSTITUTIONS) 
1  1.1 


.0 
1.4 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


NC  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

OHIO 

OH    BOWLING  CRN  ST  U 


3  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
•  0 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


MAIN  CAM 
•  0 
.0 

.0  w 


OH    CASE  WESTERN  RESERVE  U 


-OTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 


.0 
.0 

•  0 

33  S3 

•  0 
33*3 


0 

•  o 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  .0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

10*5 

1 

5.3 

1 

25*0 

0 

.0 

i 

6.7 

1 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

„  o 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

*  0 

0 

.0 

1 

9.  1 

0 

.0 

0 

>0 

0 

.c 

1 

10.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

c 

.0 

0 

•  0 

1 

11.1 

0 

.0 

I 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.6 

0 

.0 

0 

.0 

5  5.6 

2  12  5 

3  4.1 


.0 
.0 
.0 

U.3 
50.0 
•  0 


.0 
.0 
.0 


5.6 
16.7 
.0 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TCTAL 
NUMBER 


2*2 
6.3 
1*4 


.0 
.0 
.0 

.0 
♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

•  0 

.0 

♦  0 
.0 


3  15.8 

1  25.0 

2  13.3 


♦  0 
.0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


2 
0 
2 

0 
0 

\ 0 

15 

\  3 
12 


100.0 
•  0 
100.0 

.0 
.0 
.0 

78.9 
75.0 
80.0 


,2  1CC.0 

jo  -0 

2  100.0 

1  100.0 

0  .0 

3  100.0 

1  10C.0 

0  .0 

1  1C0.0 


1  100.0 

0  .0 

1  100.0 


1 

0 

1 

0 
0 

0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 


0 

i  0 

0  .0 

I  \ 

0 

.0 

0  .0 

0 

0 

.0 

0  *o 

1  1 

0 

.0 

2  100.0 

/) 

Q 

♦  0 

0  .0 

0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

2 

16.2 

6     5*.  5 

3 

0 

•  0 

1  100.0 

o 

2 

20.0  - 

5  50*.O 

3 

0 

.0 

2  25.0 

6 

o 

.0 

0  .0 

0 

0 

.C 

2  25.0 

6 

0 

•  0 

2  100.0 

o 

0 

.0 

0  .0 

0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

1 

11.1 

6  66.7 

2 

1 

33.3 

2  66*7 

0 

0 

.0 

4  66.7 

2 

0 

.0 

2  100.0 

0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

6 

8.9 

60  66.7 

22 

3 

18.8 

11  66.6 

2 

5 

6.8 

49  66.2 

20 

0 

.0 

1  1CC.0 

0 

0 

.0 

0  .0 

0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

1 

14.3 

5  71.4 

1 

1 

50.0 

1     5C.  0 

0 

0 

-  .0' 

4  60.0 

I 

0 

.0 

6  60.0 

2 

0 

.0 

4  100.0 

0 

0 

.0 

*  66*7 

2 

1 

5.6 

1  4  77.8 

3 

1 

16.7 

5  83.3 

0 

0 

.0 

9  75.0 

3 

3 

0 

.0 

1  100.0 

0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

0 

.X) 

0  .0 

0 

1 

33.3 

1  33.3 

1 

0 

•  0 

0  .0 

0 

1 

33.3 

1  33*3 

1 

5.3 
.0 
6.7 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

100.0 

0 

100.0 

.0 
.0 
.0 

21. 3 
.0 
30.0 

7<.0 
.0 
75.0 

.0 
.0 
.0 

22.2 

♦  0 
33.3 

.0 

♦  0 
.0 


2*. 4 
12.5 
27.0 


.0 
.0 

•  0 

U.3 
•0 
20.0 

20.0 

•  0 
33.3 


16.7 
*0 
•25.0 


.0 
.0 
.0 

33.3 
•  0 
33.3 


2 
0 
2 

1 
0 
1 

19 
4 

15 

2 
0 
2 

3 
0 
3 

1 
0 
1 

1 
0 

1 

"  2 
0 
2 

11 
1 

10 

6 
0 


90 
16 
74 


1 
0 
1 

7 

2 
5 

10 
4 
6 


18 
6 
12 


ERLC 


1644 


1704 


TABLE  %.     TOTAL  OOC TOR'S    OECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY   INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  «Y  RACE* 

ETHNICITY.  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  ^IfcOI AN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  < 


BLACK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMdER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NOK-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


MATHEMATICS  < 1700) 
OHIO  * 

OH    KENT 'STATE  UVMAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
5  MALE 
Oh    OHIO  STATE 
TOT  Al 
"  FEMALE 
MALE 
OH  OHIO 
TOTAL 
•  FEMALE 
>«LE 


0  *0 
0  .0 
0  .0 
MAIN  CAMPUS 
0  '  »0 
0  *0 
0  »0 
MAIN  CAMPUS 

(b  -0 
0  .0 
0  .0 


OH    UNION  EXPLRIMENT ING  C  L  U 


T0T4L 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


OH    U«OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.a 

.0 


.0 

•  o 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

100.0 
100.0 

,o 

.0 
.0 

.0 


OH          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL'  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

OKLAHOMA 

OK     CX L A  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OK    U  OF  OKLAHOMA  NCRMAN  CAM 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  -0 


INSTITUTIONS) 
2  8.7 


25.0 
5.3 


.0 
.0 
.0 


•  0 
.0 
.0 


OK          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  *  0  .0, 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OREGON 


2  INSTITUTICNS) 
0  .0 

0 
0 


.0 
.0 


CR  .OREGON  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

0 

.3 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

OR    U  OF  OREGON  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

KALE  0 

.0 

0 

.0 

OR          STATE  TOTALS  ( 

INSTITUTICNS) 

TOTAL  0 

.3 

0 

.3 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

PENNSYLVANIA 

i>k,  CARNEGIE-MELLON  U 

TOTAL  t  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

PA     OREXEL  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.6 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

PA    LEHIGH  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

MALE  0 

.3 

0 

.0 

PA    PA   STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0, 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

PA    TEMPLE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.3 

0 

.3 

FEMALE  0 

.3 

0 

.0 

HUE  0 

.0 

0 

.0 

PA    U  OF  PENNSYLVANIA 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE            *  0 

•  0 

0 

.0 

PA    U  OF  PITTSBG  MAIN 

CAMPUS 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.3 

0 

•  0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

♦  0 

•  0 

.0 

♦  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

c 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o, 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o' 

♦3 

0 

\ 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'  *0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

A 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

•  0 

3 

0 

♦  0  ' 

9 

90.0 

1 

10*0 

10 

0 

.0  . 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

0 

.0 

/ 

9 

90*0 

1 

1C.0 

10 

3 

•  3 

0 

.0 

1 

100*0 

'  1 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

1 

I  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1  130.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

0 

.♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

o 

♦  0 

0 

.0 

3 

100*0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100*0 

2 

2 

8  ♦  7 

15 

65.2 

6 

26*1 

23 

1 

25.0 

2 

50.0 

1 

25.0 

A 

1 

5.3 

13 

68** 

i 

5 

26.3 

19 

• 

3 

♦  0 

3 

50.0 

3 

50*0 

6 

«  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

0 

.0 

3 

5C.0 

3 

5c.o 

6 

o 

•  0 

2 

103.0 

0 

•0 

2 

■> 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

.0 

2 

100.0 

0 

*0 

2 

0 

.0 

62.5 

3 

37*3 

8 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

0 

*62.5 

3 

37.5 

8 

o 

•  0 

7 

87.5 

1 

12*5 

8 

0 

.0 

I 

100*0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

6 

8-^.7 

I 

I  A. 3 

7 

Q 

•  0 

2 

33.3 

A 

66.7 

g 

0 

.0 

1 

10C.0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

I 

20.0 

A 

80.0 

5 

*  0 

.0 

9 

6A.3 

5 

35*7 

1A 

6 

.0* 

2 

100.0 

0 

.0 

>? 

3 

.0 

7 

56.3 

5 

A1.7 

12 

0 

.0 

A 

66*7 

2 

33.3 

O 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•0 

«0 

0 

.0 

A 

66.7 

2 

33*3 

6 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•0 

i 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

r 

0 

.0 

2 

66*7 

1 

33.3 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

*0 

1 

0 

•  C" 

1 

50*0 

1 

50. C 

2 

0 

.0 

A 

80.0 

1 

20.0 

5 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

A 

80*0 

1 

20.0 

5 

1 

25.0 

3 

75.0 

Q  0 

.0 

A 

0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

1 

50:°o  .* 

1 

50.0 

0 

.0 

2 

0 

1  .0 

6 

85.7 

1 

1A.3 

7 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

*0 

1 

Pv 

.0 

5 

83*3 

1 

16.7 

6 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75*0 

A 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

A 

16A5. 


1705 


'  T  ABLE         TOT,.  OOCTOR'S  S^-.S^IK^^lIi^1';^^^ "  £0UCAT,°N  "  ^ 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


.  TOTAL  < 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE  SI  OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


MATHEMATICS  (1700) 

PA       stxTTTotals  c 
tctal  o  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


7  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


3.3 
.0 
3.8 


1  3.3 

0  .Q 

1  3.8 


21  7C.0 
4  100.0 
17  65.* 


8  26.7 
0  .0 
8  30.8 


30 
4 
26 


RHODE  ISLANO 

RI     BROUN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  «0 

*  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

RI          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


%o 

.0 

.c 


so.c 

25.0 
57.1 


50.0 
25.0 
57.1 


50.0 
75.0 
42.9 


50.0 
75.0 
42.9 


18 
4 
14 


18 
4 
14* 


SOUTH  CAROLINA 


SC    CLEMSON  UNIVERSITY 

TOTAL  0  •  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC    U  OF  SC  AT  COLUMBIA 

TOTAL  '  C  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  &  -° 

SC         STATE  TOTAL*  t 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

TENNESSEE 


.0 
.0 
.0 

.0 
.  0 
•0 


2  INSTITUTIONS) 


TN    GEORGE  PEA900Y  C  TcACHERS 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE                a        .0  0 

MALE  0  .0  0 
OTN    MEMPHIS  SiATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE                  0        .0  0 

MALE                 0        .0  0 
TN    U  OF  TENNESSEE  KNOXVI LLE 

TOTAL                 0        .'0  0 

FEMALE                 0        .0  0 

MALE                  0        .0  0 
TM    VANOERBILT  UNIVERSITY* 

TOTAL                 0        .0  1 

FEMALE          *      0        .0  0 

MALE                 0        .0  1 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

50.0 
.0 
100.0 


4  INSTITUTIONS) 
1  20.0 

0  .0 

1  25.0 


TN  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

*  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TEXAS 

TX    RICE  UNIVERSITY 

TOTAL                  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  2a 

HALE  0  .0  0  .0 
TX     SOUTHERN  METH  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                  0        .0  0  . 0 

MALE  0  .0  0  .0 
TX    TEXAS  ACM  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                  0        .0  1  16.7 

FEMALE                  0        .0  0  _.0 

MALE  C  .0  1  20.0 
TX    TEXAS  TECH  UNIVERSITY 

TOTAL                 0     1   .0  0  .0 

FEMALE                  0     j   .0  0  .0 

MALE  .  0  )  .0  0  .0 
TX    U  OF  HOUSTON  CEK  CAMPUS 

TOTAL                  0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
TX    U  OF  TEXAS  AT  AUSTIN 

TOTAL                <<>        -0  0  -J 

FEMALE  0        .0  9*2 

MALE  0  ^..0  0  .0 
IX     U  OF-  TEXAS  AT  ARLINGTON 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

HALE  0  .0  0  .0 
\t    U  OF  TEXAS  AT  OALLAS 

TOTAL                0        .0  0  .0 

FEMALE                  0        .0  0  .0 

HALE                  0        .0  0  .0 


25.0 
.0 
25.0 

66.7 
100.0 
50.0 


3  42.9 

1  100.0 

2  33  .3 


.0 
.0 
.0 

*0 
.0 

."0 

.0 
.0 
.0 

.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

■  .0 

0 

.0 

0 

t  .0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 


25.0 
.  0 
25.0 

66.  7 
100.0 
50.0 


42.9 
IOC.  c 


75.0 
.0 
75.0 


.0 
.0 
.0 


0 

A 

•  U 

2 

3  3.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,  .o 

0 

5.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

1 

20.0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*° 

0 

.0 

1 

16.  7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

i 

2  0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1     33. 3 

o 

.0 

3 

0  »o 

o 

.  0 

1 

I  50.0 

0 

.0 

2  ' 

4     5  7.1 

o 

.0 

7 

0  .0 

0 

.0 

1 

4     66. 7 

o 

.Oc 

6 

1  100.0 

o 

•  0 

1 

0  .0 

o 

.0 

o 

1  100.0 

0 

.0 

1 

1  100.0 

0  •» 

.0 

1 

0  .0 

o 

•  0 

o 

1  100.0 

0 

.0 

1 

1   1 00. 0 

o 

.  0 

1 

Q       ■•  0 

.0 

o 

1  1C0.0 

0 

.0 

1 

1  50.0 

o 

%Q 

2 

1  10C.0 

o 

.  0 

1 

0  .0 

0 

.0 

1 

4  80.0 

0 

.0 

5 

1  100.0 

0 

.0 

1 

3  75.0 

0 

.0 

4 

4  80.0 

0 

.0 

5 

0  .0 

0 

.0 

0 

4  60.0 

0 

.0 

5 

3  10C.0 

0 

.0 

3 

1  10C.C 

0 

.0 

1 

2  100.0 

0 

.0 

2 

5  83.3 

0 

.0 

6 

1  100.0 

0 

.0 

1 

4  80.0 

0 

.0 

5 

.0 

1  100.0 

0 

*1 

0  .0 

0 

.0 

,  o 

1  100.0 

0 

.0 

I 

2  66.7 

1 

33.3 

3 

0         .0  * 

0 

.0 

0 

2  66.7 

1 

33.3 

3 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0  .0 

0 

.0 

0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

2    40.0  - 

3 

60.0 

5 

0  .0 

0 

•  0 

0 

2    40.  C 

3 

60.0 

5 

I  100.0 

0 

.0 

1 

0  .0 

0 

.0 

0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

ERIC 


1646 
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I 

TABLE  B.    TOTAL  00CT0R»S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIECO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
ETHNICITY*  ANO  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 

MATHEMATICS  (1700) 

TX         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UTAH 

UT    UNIVERSITY*  OF  UTAH 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

JJT          STATE  TOTALS  t 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .     0  .0 


VERMONT 

VT    U  VT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


INSTITUTIONS) 
I  3.7 


.0 
4.0 


.0 


1  INSTITUTIONS) 


L  STATE  AGRL  COLLEGE 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


MA          STATE  TOTALS  ( 

•TOTAL                 0  .0 

FEMALE                  0  .0 

MALE                  0  .0 

WISCONSIN 

HI     U  OF  WISCONSIN  MADISON 


TOTAL 
FEMALF. 
MALE 


.0 
.0 
.0 


Ml     U  OF  WISCONSIN  MILWAUKEE 


TOTAL 
FEMALE 
MAI  E 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 


VT    .      STATE  TOTALS  (  1  INSTITUTIONS) 

TOTAL                  0        .0  »        0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

HALE                 0        .0  0  .0 

VIRGINIA 

VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
VA    VA  POLY  INST  AND  STATE  U 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                  0        .0  0  .0 

MALE                 0        .0-  0  .0 

VA          STATE  TOTALS'  (  2  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

HALE                 0        .0  0  .0 

WASHINGTON 

MA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 

*  TOTAL                  0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE                  0        .0  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


Wl           STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

THE  STATES  ANO  O.C.  t 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE^  0  .0 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


2  INSTITUTIONS)* 
0  .0 
0  ,.0 

0  .0 

136  INSTITUTIONS) 
13  1.8 

1  .8 
12  2.0 

0  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

20.0 
33.3 
.0 


1  11.1 
1  25.0 
0  .0 


MAJOR  FIELO  AGGREGATE  1700  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


136  INSTITUTIONS) 

13       1.8               29  *  4.0 

1        .3                 8  6.6 

12      2.0               21  3.5 


HISPANIC 
NUMBER  X 


1  3.7 

0  .0 

1  4.0 


TOTAL 
MI NORITY 

NUMBER  t 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 

"JO 
.0 


2  7.4 
0  .0 
2  8.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

20.0 
33.3 
i  .0 


1     1 1.1 

1  25.0 
0  .0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

e  0 

.0 

i 

2 

10.5 

0 

.0 

2 

10.5 

1 

U.3 

0 

.0 

1 

U.3 

1 

8.3 

0 

.0 

1 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 

.0 

2 

6.0 

0 

.0 

2 

8.0 

1 

14.3 

0 

.0 

1 

14.3 

1 

5.6 

0' 

.0 

I 

5.6 

29 

4.0 

6 

.8 

48 

6.6 

8 

6.0 

1 

.8 

10 

8.2 

21 

3.5 

5 

.8 

38 

6.3, 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

NON-RE  SIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


21  77.8 
2  100.0 
19  76.0 


6  100.0 
0  .0 
6  100.0 


6  4  00.0 
0  .0 
6  100.0 


1  100.0 
1  100.0 
0  .0 


1  100.0 
1  100.0 
0  .0 


1C0.0 
100.  0 
100.0 

60.0 
66.  7 
50.0 


7  77.8 

3  75.0 

4  80.0 


6  100. 0 
I  100.0 
5  100.0 


6  100.0 
I  100.0 
5  100.0 


10 
3 
7 


52.6 
42.9 
5e.3 

66.7 
•  0 
66.7 


14     56. C 
3  42.9 
11  61.1 


520  71.2 
92  75.4 
428  7C.4 


48  6.6 
10  8.2 
38  6.3 


520  71.2 
92  75.4 
428  7C.4 


TOTAL 
NUMBER 


4  14.8 
0  .0 
4  16.0 


.0 

.a 

.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

20*0 
.0 
50.0 


I  11.1 

0  .0 

1  20.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

iO 


36.8 
42.9 
33.3 


2  33.3 
0  f  0 
2  33.3 


9  36.0 
3  42.9 
6  33.3 


162 
20 
142 


22.2 
16.4 
23.4 


.0 
.0 
.0 


162  22.2 
20  16.4 
142  23.4 


27 
2 
25 


1 
1 

♦0 


19 
7 
12 

6 
0 
6 


25 
7 
18 


730 
122 
608 


730 
122 
608 


iierJc 
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TmE tctu  M.  ^«  ^^^^aiar sas^r" E0UCAT,CN " 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 

MILITARY  SCIENCES  (1809)  • 

THE  STATES  ANO  D.C.  ( 

TOTAL  0  -0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  :0 

PHYSICAL  SCIENCES  (1900) 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


0  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
•  0 


.0 
.0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


.0 
.0 
♦0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NDN-HlSRANIC 

NUM8ER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


.0 
.0 
•  0 


TOTAL 
NUMBER 


ALABAMA 

AL    AUBURN  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

AL    UNIVERSITY  OF  ALABAMA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AL    U  ALABAMA 
TOTAL 
.FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  ♦<> 
IN  BIRMINGHAM 

0  -0 

0  .0 

0  .0 


AL     U  ALABAMA  IN  HUMSVlLLE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


AL          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

ALASKA 

$>AK    U  ALASKA  FAIRBANKS  CAMPUS 

TOTAL  1  33.3 

FEMALE*  0.  .0 

MALE  1  33.3 


4  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


AK          STATE  TOTALS  <  1  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 1     33.3  0  .0 

FEMALE           0      0        .0  0  .0 

MALE                 I     33.3  .    0  .0 

ARIZONA 

A2    ARIZONA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
AZ    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE                 0        .0  0  .0 

AZ          STATE  TOTALS  <  2  INST  ITU T  IONS) 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

•FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE                0        ♦<>  0.0 

ARKANSAS 

AR    U  OF  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE                0        .0  0  .0 


AR  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  ■      0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CALIFORNIA 

CA    CAL  INST  OF  TEChNOLUGY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HA  LE  0  .0 

CA    STANFORD  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  _      0  .0 

CA    U  OF  CAL-BcRKELEY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  CAL-OAVIS 

TOTAL      •  0  .0 

FEMALE  0  .0  * 

MALE  0  .0 


I  INSTITUTIONS) 


.0 


.0 

.6 

.0 

1.3 
•  0 
1.4 

2.2 
.0 
2.5 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
♦0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


16.7 
.0 
16.7 

.0 

.0 


2  3.8 
0  .0 
2  3.9 


I  II. I 
1  100.0 
0  .0 


I   II. I 

I  100.0 
0  .0 


6.7 
11.1 

5*9 

5.0 
9.1 

4.3 


.0 
*0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

,0 


1  1.7 

a  .o 

1  2.0 


.0 
.0 
.0 

1.1 

.0 
1.2 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


33.3 
.0 
33.3 


1  33.3 

0  .0 

1  33.3 


16.7 
.0 
16.7 

.0 
.0 
.0 


3.8 
.0 
3.9 


1  11.1 
1  100.0 
0  .0 


11.1 
100.0 
•  0 


5  8.3 
1  11.1 
4  7.8 


6.3 
9.1 
5.B 

3 
♦  0 
3.7 

.0 
.0 
.0 


4  80.0 
0  .0 
4  100.0 


66.7 
100.0 
50.0 

100.0 
.0 
100.0 

50.0 
•0 
50.0 


8  72.7 
1  50.0 
7  77.8 


2  66.7 
0  .0 
2  66.7 


10 
0 
10 

37 
1 

36 


66.7 
.0 
66.7 


83.3 
.0 
83.3 

92.5 
100.0 
92.3 


47  90.4 
1  100.0 
46  90.2 


8  88.9 
0  '.0 
6  100.0 


8  88.9 
0  .0 
8  100.0 


55 
8 
47 

64 
9 
55 

79 


71 


91.7 
88.9 
92.2 

60.0 
81.8 
79.7 

67.8 
86.9 
87.7 


20.0 
100.0 
.0 

33.3 
•0 
50.0 


,-0 
.0 
.0 


1  50.0 

0  .0 

1  50.0 


3  27.3 

1  50.0 

2  22.2 


5 
1 

4 

3 
1 

2 

1 
0 
1 

2 
0 
2 


11 

2 
9 


8  42.1 
1  33.3 
7  43.8 


0 

•  0 

3 

0 

.0 

0 

0 

.0 

3 

0  * 

•  0 

3 

0 

.0 

0 

0 

.0  , 

,  3 

0- 

\ 

.0 

12 

0 

.0 

0 

0 

.0 

12 

3 

7.5 

40 

0 

.0 

1 

3 

7.7 

39. 

3 

5.8 

52 

0 

.0 

1 

3 

5.9 

51 

0 

.0 

9 

0 

.0 

1 

0 

.0 

8 

0 

.0 

9 

0 

.0 

1 

0 

.0 

8 

0 

.0 

60 

0 

.0 

9 

0 

.0 

51 

11 

13.8 

80 

1 

9.1 

11 

10 

14.5 

69 

8 

8.91 

90 

1 

11.1 

9 

7 

8.6 

81 

11 

57.9 

19 

2 

66.7 

3 

9 

56.3 

16 

-lERJC 
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TABLE  •♦     TOTAL  DOCTOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HlCHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITYt  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  « 

PHYSICAL  SCIENCES  (1900) 

CALIFORNIA 

-  CA    U  OF  CAL-WINE 

TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  CARLOS  ANGELES 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  CAL-RIVERSIOE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    U  OF  CAL-SAN  01  EGO  . 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  <  .0 

CA    U  OF  CAL-SAN  FRANCISCO 
TOTAL  0  ^S.O 

FEMALE  0  ip 

MALE  0  *»0\ 

CA    U  OF  CAL-SAN TA  BARBARA 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA    U  OF  CAL-SANTA  CRUZ 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA    UNIVERSITY  OF  THE  PACITIC 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA    U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

.0 

2 

9.5 

0 

•  0 

o 

*  0 

0 

•  0 

2 

9*5 

1 

4.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

1 

4.  3 

o 

*  0 

0 

•  0 

0 

<■  *0 

0* 

•  0 

o 

»  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

ft 

o 

«  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

o 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

5.3 

0 

•  0  ' 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

5.6 

0 

.0 

1 

5.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

5.6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

i 

0 

•  0 

1 

5,6 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

6.7 

'CA         STATE  TOTALS  I 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

COLOftAOO 


13  INSTITUTIONS) 


CO    COLORADO  SCHOOL  OF  MINES 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CO    COLORADO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
CO    U  OF  COLOKAOO  AT  BOULOER 

TOTAL  1  2«6 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2.8 
CC    UNIVERSITY  OF  DENVER 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
CO    U  OF  NORTHERN  COLORAOO 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -.0 

MALE  0  .0 


1.0 
.0 
1.2 


.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

2.6 

•  0 
2.8 

•  0 
.0 

~Q 

.0 
.0 
.0 


5  INSTITUTIONS) 
1  1.4 

0  .0 

1  1*6 


CO         ST*TE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  U* 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  1.6 

CONNECTICUT  S 

CT    UNIVERSITY  OF  CCNNECTICUT 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .C  0  .0 

CT    KESLEYAN  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0  ->0 

FEMALE  0       .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 

CT    YALE  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MAL'E  0        .0  0  .0 


13 

2 

11 


3.4 
4.7 
3.2 


.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

3.6 
.0 
3.7 


CT 


STATE  TOTALS  < 


3  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

•  0 


1  2.0 

0  .0 

1  2.1 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 


hHlTE 
'NON-HISPANIC 


NON-RESIOEhT 
ALIEN 


1 

NUMBER 

t 

NUMBER 

t 

NUMBER 

t 

♦0 

2 

9*5 

10 

47.6 

9 

42*9 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

.0 

2 

9.5 

10 

47.6 

9 

42*9 

.0 

1 

4.3 

20 

87.0 

2 

8.7 

.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

.0 

1 

4.5 

19 

86*4 

2 

9.1 

.0 

0 

.0 

3 

75.0 

1 

25.0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

3 

75;  0 

1 

25.0 

.0 

0 

•  0 

2* 

92.0 

2 

8.0 

.0 

0 

•  0 

5 

100*0 

0 

♦  0 

.0 

0 

•  0 

18 

90*0 

•  2 

10*0 

.0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

.0 

.0 

1 

5*3 

•  13 

68*4 

5 

26.3 

.0 

0 

♦0' 

1 

100*0 

0 

•  0 

.0 

1 

5*6 

12 

66*7 

5 

27*8 

•0 

1 

5*6 

16 

88*9 

1 

5.6 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•0 

♦  0 

1 

5*6 

16 

88*9  - 

1 

5.6 

♦  0 

0 

•  0 

1 

50*0 

1 

50.0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

1 

50.0 

1 

50.0 

♦0 

1 

5*6 

10 

55.6 

7 

38.9 

♦  0 

0 

•  0 

2 

66.7 

1 

33.3 

•  0 

1 

6*7 

8 

53.3 

6 

40.0 

#5 

19 

5*0 

306 

79.9 

58 

15.1 

♦0 

2 

4.7 

36 

83.7 

5 

11.6 

♦  6 

17 

5.0 

2  70 

79.4 

53 

1 5*6 

♦  0 

0 

.0 

3 

50.0 

3 

50.0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦0 

♦0 

0 

.0 

3 

50*0 

3 

50.0 

.0 

0 

.0 

19 

9C*5 

2 

9.5 

♦  0 

o 

.0 

2 

66*7 

1 

33.3 

♦  0 

0 

.0 

17 

94*4 

1 

5.6 

.0 

•  2 

5.3 

31 

81*6 

5 

13.2 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0' 

.0 

♦0 

2 

5.6 

29 

80*6 

5 

13*9 

♦0 

0 

.0 

\ 

50*0 

1 

50*0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

♦  0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50*0 

♦  0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

.0 

1 

10C.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

-  0 

•  0 

•0 

2 

2.9 

56 

81*2 

11 

15.9 

•  0 

0 

.0 

5 

83*3 

1 

16.7 

•0 

2 

3.2 

51 

81*0 

1 0 

15  .9 

.0 

0 

.0 

14 

93*3 

1 

6.7 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

♦  0 

0, 

.0 

13 

92*9 

1 

7.1 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

•  0 

-0 

1 

3.6 

25 

89*3 

2 

7.1 

•  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

•  0 

1 

3.7 

24 

88*9 

2 

7.4 

.0 

1 

2.0 

45 

91*8 

3 

6.1 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•0 

•0 

1 

2.1 

43 

91*5 

3 

6.4 

TOTAL 
NUMBER 


ill* 

0 
21 

23 
1 

22 

4 
0 
4 

25 
5 
20 

4 
1 

3 

19 
1 

18 

18 
0 
16 

2  * 

.  0 
2 

13 
3 
15 


383 
43 
340 


6 
0 
6 

21 
3 
16 

38 
2 
36 

2 
0 
2 

2 
*  1 
1 


69 
6 
63 


15 
1 

14 

6 
0 
6 

28 
i. 
27 


49 
2 
47 


1649 


1709 


9>v 


:  vf  MLE         TOT*,  OOCTO..S    «~  «  «  ~,SS^^^^^  ™"  " 


ANER I CAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 

PHYSICAL  SCIENCES  f  1900) 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 

NUMBER  «        NUMBER  *      *  NUMBER 


TOTAL 
j MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


-.NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


DELAWARE 

DE     UNIVERSITY  OF  DELAWARE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'      MALE  0  .0 

DE         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

C 

DISTRICT  OF  COLUMBIA 


0C    AMERICAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *° 

DC    CATHOLIC  U  OF  AMERICA 
TOTAL  0  **0 

FEMALE  0  .0 

„    NILE  0  .0 

OC    GEORGETOWN  UNIVERSITY 
TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OC    GEORGE  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0      .  *0 

MALE  0     •  .0 

DC    HOWARD  UNIVERSITY 
TOTAL  '0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 
0  *0 
o.  *0 
0  .0 


DC  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

FLORIOA 


5  INSTITUTIONS) 
11  24*4 
3  33*3 
8  22*2 


FL    HEED  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

.  MALE  0  .0 

FL    NOVA  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *Q> 

MALE  0  .0 

FL    FLORIOA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

J*LE  0.  .0 

°  FL    UNIVERSITY  OF  FLORIOA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE*  0  »0 

MALE  0  .0 

FL    U  CF  SOUTH  FLORIOA  < 
TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

 FL    UNIVERSITY  OF  MIAMI 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 


FL         STATE  TOTALS  t 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

HALE                 0  .0 

GEORGI A 

GA    ATLANTA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  »° 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    EMORY  UNIVERSITY 

TOTAL  .0  »0 

FEMALE  0  »° 

MALE  0  .0 

GA    GA  INST  OF  TECHN  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .-0 

FEMALE  !     0        •  & 

HALE  0  .0 

GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA 


6  INSTITUTIONS). 
0  »0 
0  *0 
0  *0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


100 


.0 
0 
>0 

•  0 

•  0 

•  0 

,0 

•  0 

•  0 

5,3 
'.0 
5,3 


.0 
.0 
.0 


0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

-  ,0 

0 

•  0 

0 

•0 

2 

25*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

33.3 

0 

•  0 

1 

25*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

•  1 

33*3 

11 

57.9 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

•  0 

6 

50.,  0 

0 

.0 

6*7 
.0 
8*3 


0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0  $ 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0' 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

« 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.  wO 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

^  *o 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

25* 


0 

♦  0 
25*0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


'♦0 
♦0 


0 

.0 

0 

♦0 

a 

.0 

0 

>0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

1  16*7 

0 

♦  o. 

1  25*0 

0 

-  »0 

0 

♦0 

0 

•0 

o v 

•0  ' 

0 

•  0 

0 

•  0 

« 

0  9 

.0 

.0  <* 

0  % 

•  0 

1 

2*2 

0 

♦  0 

1 

2*8 

Q, 

♦0 

0 

♦  0 

0 

-  .0 

o 

'  *o 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

♦  0 

0 

0 

'♦0 

0 

♦  0 

1 

9*1 

1 

33*3 

0 

♦  0 

1 

1.3 

1 

11*1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

'  *0 

0 

.0 

0 

.0 

100*0 
♦  0 


♦  0 

9 

10C.0 

0 

•  0 

9 

100*0 

o 

♦  0 

0 

•  0" 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

♦  0 

7 

87*5 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

.0 

6 

85.7 

1 

16*7 

4 

66*7 

0 

♦0 

2 

100*0 

1 

25*0 

2 

90*0 

2 

2  5*0 

6 

75*0 

0 

•  0 

2 

100*0 

2 

33*3 

4 

66*7 

1 

25*0 

2 

50*0 

0 

•  0 

1 

100*0 

1 

33*3 

1 

33*3 

11 

57*9 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

•  0 

6 

50.0 

0 

♦0 

15 

33*3  - 

19 

42*2 

3 

33*3 

6 

66*7 

12 

33*3 

13 

36*1 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

*0 

0 

•0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  100*0 

1  100*0 

0  *0 

1  100*0 


34 
5 
29 


69*5 
100*0 
b7*9 


19  86*4 


•  0 
•0 
.0 


12*5 

♦  0 
14*3 

16*7 

♦  0 
25*0 

•0 

♦  0 
•0 


25. 


.0 
♦0 
33.3 


8  42 
0 
6 


1 

0 

50*0 


11 

0 

11 


24*4 
♦0 
30*6 


10, 


13*6 


0 

*0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

18 

85*7 

3 

14.3 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

♦0 

1 

9*1 

10 

90*9 

0 

•  0 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

•  0 

0 

*0 

8 

100*0 

0 

•  0 

1 

1*3 

68 

89*5 

7 

9.2 

1 

11*1 

8 

88*9 

0 

.0 

0 

•  0 

60 

89*6 

7 

10*4 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

•  C 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

•0 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

•  0 

0 

.0 

12 

80*0 

3 

20*0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

*0 

0 

.0 

f  .ll 

76*6 

3 

21*4 

1 

5*3 

11 

57*9 

7 

36*8 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

5.3 

U 

57*9 

7 

36*8 

8 
1 
7 

6 
2 
4 

8 
2 
6 

4 
1 

3 

19 
3 
16 


45 
9 
36 


1 

0 
I, 

1 

0 

1 

38 
5 
33 

22 
1 
21 

3 
0 
3 

11 

3 
8 


76 
9 
67 


1 

0 
1 

4 
0 
4 

15 
1 

14 

19 
0 
19 


9 
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"TABLE  8.    TOTAL  DOCTORS 


OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOuCATION  BY  RACE. 
ETHNICITY.  ANO  SSXl     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER  X 
PHYSICAL*  SCIENCES  (1900) 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC -PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 

NU*5ER  X        NUMBER  X  NUHBER 


SA         STATE  TOTALS 
«  TOTAL      o  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

HAWAII 


.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 
2  5.1 


HI     U  OF  HAWAII  AT  HANOA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

HI  STATE  TOTALS  t 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

IDAHO 

10*  UNIVERSITY  OF  IOAHO 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  P  „  -0 

MALE  0  ^  #0 


.0 
5.3 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 


10         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL            ^    0  *0 

FEMALE           &    0  .0 

MALE                 0  .0 

ILLINOIS 

~IL — ILLINOIS  CNST  TECHNOLOGY 

♦      TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
IL    LOYOLA  U.OF  CHICAGO 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -0 

U    NORTHERN  ILL  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  . 
IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


IL     ST HN  ILLINOIS  J  CAR8CN0L 
TOTAL  *     0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

IL    UNIVERSITY  OF  CHICAGO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0*  .0 

il  u  of  ill  Chicago  circle 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    U  OF  ill  HEOL  CTR  chgo 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
-It-    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

ILL  URBANA  CAMPUS 

0  -  .0 

0  .0 

0  .0 


IL          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*HALE  0*  .0 

INDIANA 


9  INSTITUTIONS) 
3  I.* 
0 
3 


.0 
1.6 


IN    INDIANA  J  BLOCMINGTON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IH    PURDUE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

*   FEMALE  0  .0 

MALE  0^  .0 

IN    UNIVERSITY  OF  NOT  RE  OAME 


TOTAL 

FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 


.0 
.0 
.0 

9 
♦  0 
2.1 

.0 
.0 
.0 


IN 


STATE  TOTALS  t 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


3  INSTITUTIONS) 
1  1.1 

0  «0 

1  1.2 


1  2.6 

0  *0 

1  2.6 


4  25*0 
1  ,50.0 
3  '21.4 


4  2S.0 
1  50.0 
3  31.4 


.0 
.0 
.0 


•  0 
.0 

•  0 


0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

.  e 

0 

.0 

0 

.0  " 

2 

66.7- 

0 

>  .0 

0 

0  .0 

0 

.0 

2 

66.7 

0 

.0 

.  1 

33.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

JO 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  * 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

9 

18.4 

0 

.0 

1 

12.5 

0 

.0  . 

8 

19.5 

0 

.0 

1 

10.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

'3 

3.2 

3 

3.2 

0 

.0 

0 

.0 

3 

3.4  J 

3 

3.4 

17 
1 
16 


7.8 
3.3 
8.6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
♦  0 


0 

'o 

0 

0 

.0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
•MINORITY 

NUMBER 


.0 
•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.C 
.0 
2.4 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.5 
.0 
.5 


2.9 
.0 
3.3 

.0 

"'  .0 
.0 

.0 
.0 
•0 


1.1 
.0 
1.2 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUHBER 


3 

7.7 

0 

.0 

3 

7.9 

4 

25l0 

1 

50.0 

3 

21.47 

4 

25.0 

1 

50.0 

3 

21.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

* 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

c 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

66.7 

0 

.0 

2 

66.7 

1 

33.3 

0 

.0 

1 

50.0 

0  . 

.  .0 

0 

.0 

0 

.  .0 

1 

14.3 

0 

.0 

1 

25.0 

10 

20.4 

1 

12.5 

9 

22.0 

1 

10.0 

0 

.0 

1 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

6.3 

0 

.0 

6 

6.8 

21 

9.7 

1 

3.3 

20 

10.7 

1 

"2.9 

NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUHBER 


TOTAL 
NUMBER 


26  66*7 
1  100.0 
25  65*8 


.0 
3.3 

1*9 
.0 
2.1 

.0 
.0 
•  0 


.0 
2.3 


10  25.6 
0  .0 
10  26.3 


42 
3 
39 


80.8 
75.0 
91.3 


7  77.8 
1  100.0 
6  75.0 

o 

78  J  8^.1 

8  88*9 

v>81.4 


17.3 
25*6 
16.7 

22.2 
.0 
25.0 


70 


15  15.8 

1.  H. I. 
14  16*3 


,3t 
36 


c 

> 

IL  68*6 

1 

6.3 

16 

1  50.0 

.0 

2 

10  71.4 

7.1 

if  68*8 

i* 

6.3 

16 

1  50.0 

0 

.0 

2 

10  71*4 

1 

7.1 

14 

<? 

1  50.0 

1 

50*0 

2 

0  *0 

0 

•0 

u  0 

1  50.0 

1 

50.0 

2 

1  5C.0 

1 

50.0  < 

2 

0  .0 

0 

.0 

0 

1  50.0 

1 

50.0 

2 

■> 

« 

4  100.0 

0 

.0 

4 

1  100.0 

0 

.0 

1 

3  100*0 

0 

.0 

3 

1  33.3 

0 

.0 

3 

0  .0' 

0 

♦0 

0 

1     33.3  r 

0 

.0 

3 

1  33.3 

1 

33.3 

3 

0  *o 

1 

100.0 

1 

1  50.0 

0 

.0 

2 

35  79.5 

9' 

20.5 

44 

5  55.6 

4 

44.4 

9 

30  85.7 

5 

14.3 

35 

4  57.1 

2 

23.6 

7 

2  66*7 

1 

33.3 

3 

2  50.0 

1,, 

25.0 

4  . 

36  73*5 

3 

6.1 

49 

7  87.5 

0 

.0 

6 

29  7C.7 

3 

7.3 

41 

^  7  7C.0 

2 

20.0 

10 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

6  66.7 

2 

22.2 

9 

2  100.0    °  • 

0 

'  .0 

2 

0  .0 

0 

.0 

0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

89  93.7 

0 

.0 

95 

7  100.0 

0 

.0 

7 

82  93.2 

0 

.0 

88  t 

179  82.5 

17 

7.8 

217 

23  76.7 

6 

20.0 

30 

156  83.4 

11 

5.9' 

187 

29  85.3 

4 

11.8 

34 

4  100.0 

0 

•0 

4 

25  83.3 

4 

13.3 

30 

52 
4 
48 

9 
1 
B 


95 
9* 
86 


;ERLC 


1651 


1711 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

o  •  NUMBER  * 

PHYSICAL  SCIENCES  C1900) 


BUCK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON- RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
t  '  NUMBER 


IOWA 


\ 


IA    IOWA  STATE  \j  SCI  C  TECMN 

TOTAL  «.  O-  .0 

FEMALE  \0  -0 

MALE  \0  *0 
IA    UNIVERSITY  OF  U«A 

TOTAL  P  .0 

FEMALE  <l  -0 

MALE  0\  -0 


\ 

IA  STATE  TOTALS 

'    ~      "SOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


0. 
0 

o  - 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0  • 

.0 
.0 
.0 


^institutions) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

.0. 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


31 

2 
29 

24 
3 
21 


91.2 
10C.0 
90.6 

96.0 
100.0 
95.5 


55  93.2 
5  100.0 
50  92.6 


8.8 
.0 

4.'t) 
.0 
4.5 


6.8 
.0 
7.* 


34 
2 

32 

25 
3 
22 


59 
5 
54 


KANSAS 


INSTITUTIONS) 


_KS  ■  KANSAS  ST  U  AGR  tUPP  SCI 

TOTAL  0       \.Q  0  .0 

FEMALE   .  0       VO  0  .0 

MALE  0      .10  0  .0 

XS    U  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0,  0  .0 

MALE  0        .0\  0  .0 

KS          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


KENTUCKY 

KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY  1 
TOTAL  0        .0  \ 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    UNIVERSITY  OF  LCUISVILLE 


.0 
.0 
.0 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

*KY  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 

.0 

,  0 
.0 
.0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

r.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

vO 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  * 

0' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

T> 

.0 

0 

.0 

3 
0 
3 

13 
1 

12 


75.0 
•  0 
75.0 

76.5 
50.0 
80.0 


16  76.2 
1  5C.0 
15  78.9 


100.0 
.0 
100.0 

33.3 
.0 
33.3 


3  60.0 
0  .0 
3  60.0 


1  25.0 

0  .0 

1  25.0 

4  23.5 

1  50.0 

3  20.0 


23.8 
50.0 
21.1 


.0 
.0 
.0 

66.7 
.0 
66.7 


Z  40.0" 
0  .0 
2  '40.0 


4 
0 
4 

17 

2 

15 


21 
2 
19 


2 
0 

2, 

3 
0 
3 


LOUISIANA 

LA    LA  STATE  U  ANO  ACM  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LA    UNIVERSITY  OF  NEU  ORLEANS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  - 

MALE  0  *C 

LA     TULANE  U  OF  LOUISIANA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

.0.. 
.0 


.0 
.0 
.0 


LA  STATE  TOTALS 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE    ^  0 

MAINE 


ME    U  OF  MAINE  AT  OftONO 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

ME          STATE  TOTALS  ( 

»      TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

v     MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 

33.3 

•0, 
50.0 

.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 
2  i  12.5 
0  .0 
2  15^«» 


INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

<  .0  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 
.0 


1  16.7 

0  .0 

1  16.7 


.0 
.0 
.0 


1  25.0 
1  100.0 
0  .0 


2  12.5 
1.  33.3 
1  7.7 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
*0 


16.7 
.0 
16.7 

33.3 
.0 
50.0 


1  25.0 
1  100.0 
O1*  .0 


*  25.0 
1  33.3 
3  23.1 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 


63.3 
.0 
83.3 

66.7 
100.0 
50.0 

50.0 
•  0 
66.7 


11  68.8 
2  66.7 
9  69.2 


100.0 
.0 
100.0 


100.0 
.0 
100.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

25.0 
•0 
33.3 


6.3 
.0 
7.7 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


16 
3 
13 


MARYLAND 

MO    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NO    U  OF 
TOTAL 
,  FEMALE 
MALE 


0  .0  '            1  3-8 

0  .0  0  .0 

0  .0  1  *-5 

MO  COLLEGE  PARK  CAM 

■a    1  1.7  1  1.7 

0  .0  0  .0 

1  1.9  1  1.9 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3.8 
25.0 
.0 

1.7 
.0 
1.9 


7.7 
25.0 
4.5 

5.1 
.0 
5.6 


23 
3 
20 

*7 
4 
43 


86.5 
75.0 
90.9 

79.7 
80.0 
79.6 


3.8 
.0 
4.5 

15.3 
20.0 
14.8 


26 
4 
22 

59 
5 
54 


JUU         TOTAL  OCCtOVS    OEGRcES  FOR  MAJOR  Fi^LO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATICN  8Y  RACE. 
ETHNICITY*  A  HO  ScXJ     INSTITUTION  ANO  STATE  l%Jt-l*79 


AMERICAN  IhOUN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


HACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUM8ER 


TOTAL 
MINORITY 


IiHITE 
NON-HISPANIC 


.  NUMBER 


NCN-RES ICENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


PHYSJIAL  SCIENCES  (1900) 

'  MO          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  1.2 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  1.3 


2  INSTITUTIONS) 
»  2  2.* 

0 
2 


.0 
2.6 


.0 
•  0 
.0 


2  2.* 
1  11.1 
1  1.3 


3  5.9 
1/  11.1 

y<  5.3 


70  62.4 
7  77.8 
63  82.9 


10 
1 
9 


11.8 
11.1 
11.8 


85 

'  9 
76 


MASSACHUSETTS 


MA    BOSTON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA  .BOSTON  UNIVERSITY 

"  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 
MA     6RAN0EIS  UNIVERSITY 


TOT  AL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
MA,  CLARK  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MA    HARVARO  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  25.0 

0  .0 

1  50.0 


1  1.6 

0  .0 

1  1.8 


MA    MASS  INST  OF  TECHNOLOGY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


MA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    TUFTS  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HA     UNIVERSITY  OF  LCWELL 


TOT  AL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 


3.0 
20.0 
2.1 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


MA    U  OF  MASS  AMHERST  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.3 
.0 


MA  STATE  TOTALS  I  10 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

*> 

MICHIGAN 


1  3.3 

0  .0 

1  4.3 

INSTITUTIONS) 

5  2.0 

1  3.2 

4  1.9 


HI     HI  CHI G AN  STATE  LNIVERS IT  Y 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                  0        .0  0  .0 

MALE  0.0  0  .0 
MI     UNIVERSITY  OF  OETROIT 

TOTAL                 2  100.0  0  .0 

FEMALE                 1  100.0  0  .0 

HALE  1  100.0  0  .0 
MI     U  MICHIGAN-ANN  AR80R 

TOTAL                  0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE  0  «0  0  .0 
MI    WAYNE  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

HALE  0  .0  0  .0 
MI     WESTERN  MICH  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE                  0        .0  0  .0 


HI          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 2  1.8 

FEMALE                 1  7.1 

MALE                 1  1.0 


5  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

i 

0 

1 

0 
0 
0 

i 
l 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


11 
1 

10 


.0 
'.0 
.0 

7.1 
.0 
8.3 

.0 
.0 
.0 

1.6 
14.3 
.0 

1.0 
.0 
1.1 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1.6 
3.2 
1.4 


15.9 
14.3 
16.2 

.0 
.0 
.0 

6.4 
.0 
7.3 

5.9 
.0 
5.9 

.0 
.0 
.0 


9.9 
7.1 
10.3 


0 

•  0 

1 
1 

i  ?  •  U 

3 

75.0 

0 

0 

•  0 

0 

.  0 

2 

1  00.0 

0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 5 

1 00.  -0 

0 

0 

•0 

0 

•  0 

5 

100.0 

0 

0 

.0 

0 

lo 

10 

100.0 

0 

0 

•0 

1 

7.1 

g 

42.9 

'  7 

0 

•  0 

0 

•  0 

50.0 

1 

0 

.0 

1 

6.3 

5 

41.7 

6 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 00.0 

o 

0 

•  0 

0 

*  0 

o 

•  0 

o 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

1 

1.6 

3 

4.7 

46 

75.0 

13 

0 

•  0 

1 

1 4.  3 

71.4 

I 

1 

1.8 

2 

3.5 

43 

75.4 

1 2 

0 

.0 

4 

•  4.C 

78 

78.0 

18 

0 

•  0 

1 

20.0 

3 

60.0 

I 

0 

.0 

3 

3.2 

75 

78^9 

17 

0 

•  0 

0 

.0 

1  c 

100.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

1 00.0 

o 

0 

.0 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

0 

.0 

o 

•  0 

2 

66.7 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

0 

-.0 

0 

^° 

2 

66.7 

1 

0 

•  0 

0 

.  0 

2 

66.  7 

1 

0 

•  0 

0 

.  0 

o 

•  0 

1 

o 

.0 

o 

•  0 

2 

10C.0 

0 

0 

•  0 

1 

3.3 

24 

80.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

6 

85.7 

1 

0 

.0 

1 

4.3 

18 

78.3 

4 

I 

•4 

10 

4.0 

192 

77.7 

45 

0 

.0  - 

2 

6.5 

24 

77.4 

5 

I 

.5 

8 

3.7 

168 

77.8 

40 

0 

.0 

7 

15.9 

25 

56.8 

12 

0 

.0 

1 

14.3 

3 

42.9 

3 

0 

.0 

6 

16.2 

22 

59.5 

9 

0 

.0 

100.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

130.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

'  ,  1 

100.0 

0 

.0 

0 

1 

2.1 

4 

8.5 

32 

68.1 

11 

0 

,0 

0 

.0 

4 

66.7 

2 

1 

2.4 

4 

9.8 

26 

68.3 

9 

.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.9 
.0 
1.0 


14 
2 
12 


5.9 
.0 
5.9 

.0 
.0 
.0 


12.6 
14.3 
12.4 


13 
0 
13 

0 
0 
0 


76.5 
•  0 
76.5 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

5C.0 
50.0 
50.0 

.0 
.0 
.0 

20.3 
14.3 
21.1 

18.0 
20.0 
17.9 

.0 
.0 
.0 

33.3 
•  0 
33.3 

33.3 
100.0 
.0 

16.7 
14.3 
17.4 


18.2 
16.1 
18.5 


27.3 
42.9 
24.3 

.0 
.0 
.0 

23.4  " 

33.3 

22.0 

17.6 
•  0 
17.6 

100.0 
.0 
100.0 


j 

14 

2 
12 

2 

o 

2 

64 
7 
57 

100 
5 
95 

12 
2 
10 

3 
0 
3 

3 
1 

2 

30 
7 
23 


247 
31 
216 


70  63.1 
7  5C.0 
63  64.9 


27 
5 
22 


24.3 
35.7 
22.7 


44 
7 
37 

2 
1 
1 

47 
6 
41 

17 
0 
17 

1 
0 
1 


111 
14 

97 


MINNESOTA 


iN    U  OF  MINN  MNPLS  SNT  PAUL 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEmLE  0        .0  0  .0 

MAI  £  0        .0  0  .0 


N          STATE  TOTALS  t     .  1 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MA  LE                0  .0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


17  68.0 
3  75.0 
14  66.7 


17  66.0 
3  75.0 
14  66.7 


8  32.0 
1  25.0 
7  33.3 


8  32.0 
1  25.0 
7  33.3 


25 
4 
21 


25 
4 
21 


9 

ERLC 


1653 


1713 


TAILE  TOTAL  OOCTOA'S 


OECREES  FOR  MAJOR  FIKO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCMICN  BY  RACE, 
EThSIcITY,  AN0  SEXr  INSTITUTION  ANO  STATE  197«-.t79 


AMERICAN  '  X  NO  IAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 

PHYSICAL  SCIENCES  (1900) 


SLACK  ASIAN  OR 

tNON-HlSPANlC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUWftER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


MITE 
NON-H' ;»ANIC 

NUMBER 


NCN-RESIOEnT 
ALIEN 

NUMBER 


TCTAL 
NUMBER 


MISSISSIPPI 

MS    U  0*  SOUTHERN  MISSISSIPPI 

TOTAL  0       .0  0/ 

FEMALb  0       .0  0 

MALE  0        .0  0 


,MS  STATE  TPTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  C  .0 

MISSOURI 

MO    SAIrtT  LOUIS  U  MAIN  CAHPUS 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    U  OF  NISSOURI-wGLUNBIA 
.  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

"MO    U  OF  HISSOUAI-KANSAS  CITY 
"TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    U  OF  MISSCURI-ROLLA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  -0 

MO    U  OF  MISSOURI-SAINT  LCUIS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NO    WASHINGTON  UNIVERSITY 
TOTfL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


1  IPS1 ITUTIONS) 


*0 
0 


.0 

•  0 
.0 

.0 

♦  u 

* 

-0 
,0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

33.3 
?  .0 
50.0 


NO          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL    "  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MONTANA 


6  INSTITUTIONS! 

1  3.3 
0 
1 


.0 
3.B 


NT    MONTANA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0  .0  0 
NT    UNIVERSITY  OF  HONTANA 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0       .0  0 

MALE  0        .0  0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NT          STATc  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

.  FEMALE  0  .0 

M^LE  0  .0 

NEBRASKA 

NE     U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0  „ 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.  .0 
.0 
.0 


NE          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

S  MALE  0  ^.0 


1  INSTITUTIONS) 


NEVAOA 

NV    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NEVAOA  RENO 
%  0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


NV 


5TA7E  TOTALS  ( 


1  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE  , 
MALE 

NEN  HAMPSHIRE 


0 
.0 
•  0 


*****    OARTNOUTH  COLLEGE 
TOTAL  0 


FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 

.0 
•  0 


1  3.3 

0  .0 

1  -3.  1 


.0 
.0 
.0 

'.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


25.0 
.0 
29.* 


25.0 
.0 
.29.4 


.0 
♦  0 
.0 


1 

12.5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0» 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 
.0 
•0 


.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


5.0 
33.3 
.0 


5.0 
33.3 
•  0 


1  25.0 

0  .0 

1  25.0 


1  25.0 

0  .0 

1  25.0 


0 

;o 

0 

.0 

1 

12.5 

o 

•  0 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  * 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

.0 

1 

50.0 

2 

6.7 

0 

.0 

2 

7.7 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0 


6  30.0 
1  33.3 
5  29.4 


6  30.0 
1  33.3 
5  29.4 


1  25.0 

0  .0 

1  25.0 


1  25.0 

0  .  *0 

1  2  5.C 


.0 
•  0 
.0 


2  100.0 
1  100*0 
1  100.0 


.0 
.0 


2  100.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

6  75*0 

1 

12*5 

1  100.0 

0 

•0 

5  71.4 

1 

14.3 

5  63*3 

1 

16  7 

0  .0 

0 

♦  0 

5  B3.3 

1 

16*7 

)  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

3  1C0.0 

0 

.0 

<*  100.0 

0 

.0 

I  100.0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

2  66.7 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

i   50  ;o 

0 

.0 

2b  66.7 

2 

6.7 

4  100.0 

0 

.0 

22  84.6 

2 

7.7 

4  100.0  „ 

0 

.0 

'  0  .0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

2  1CC.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

6  1C0.0 

0 

.0 

14  70.0 

0 

.0 

2  66.7 

0 

.0 

12  7C.6 

0 

.0 

14  7C.0 

0 

.6 

2  66.7 

0 

.6\ 

12  70.6 

0 

0  .0 

3 

75.0 

0  .0 

.0 

•  0 

0  .0 

3 

75.0 

D  .0 

3 

75.0 

0  .0 

0 

*0 

0  *0 

3 

75.0 

7  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

7  1C0*0 

0 

■  0 

B 
1 

7 

6 
0 
6 

3 
0 
3 

9 
V 
B 

1 
1 

0 

3 
1 

2 


30 
4 
26 


20 
3 
17 


20 
3 

.17 


9 

ERJC 


1654 


TABLE  8.     TOTAL  DOC  TOR \S    DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CCVfc.  *«0  8Y  INSTITUTIONS  CF  t ZCHER  EOUCATION  BY  RACEt 
ETHNICITY*  AND  SEXS     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

\-UMBER  I 

PHYSICAL  SL&NCE 5^(1900 > 

NEW  HAMPSHIRE 

NH—  U~  Of  TEH  H/UfPSHlRfc 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


7PTAL 
FEMALE 
MALE 


NUMBER 


.0 

•  0 

•  0 


NH         STATE  TOTALS  < 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

NEW  JERSEY 


NJ    PRINCETON  UNIVERSITY 


2  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NJ  RUTGE&S 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NJ  -RUTGERS 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
NEWARK  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  *0 
NEW  BRUNSWICK 
0  .0 
0        *0  * 
0  *0 


NJ    SETON\HALL  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NJ    STEVENS  INST  TECHNOLOGY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

♦  0 

♦  0 


.0 
.0 
•  0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

4.8 

•  0 
5.3 

•  0 
.0 
♦0 

♦0 

•  0 

•  0 


NJ          STATE  TOTALS  <-  - 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NEW  MEXICO 

NH    NH  INST  OF  MINING  t  TECHN 


5  INSTITUTIONS) 
1  1*1 

0  *0 

1  1*3 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NM    NM  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NM    J  OF 
TOTAL 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  .3 
NM  MAIN  CAMPUS 
0  .0 


FEMALE 
MALE 


STATE  TOTAL'S  t 

0\\ 


0 

V.O 
0 


3  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE  0 
HALE  0 

NEW  VOR< 


NY    AOELPhI  UNIVERSITY 


TOTAL 
FcMALE 
HALE 
NY  CUNY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

O.SCH  t 
0 
0 
0 


•  0 

•  0 

>o 

CENTER 

•  0 

•or 

.0 


NY    Ct ARKSON  COLLEGE  OF  TECHN 


G  <0 
0        .  0 
0        .0  * 
MAIN  DIVISION 
0  .0 
0  .0 
0  .0, 
ENDOWED  COLLEGES 
0  .0 
0  #0 
0  .0 
FO AOHkA  UNIVERSITY 
T0TA1  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

Nv    HiU  YORK  UNIVERSITY. 


TOTAL 
FEMALE 
HAL  E 
NY  COLUMBIA 
TOTAL  . 
FEMALE 
MALE 
NY    CORNEL  U 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 

NY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 


v9 
0 
0 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0_ 

0 

0 

*  1 

0 

I 


0 
♦G 

•  0 

13;  o~ 

.0 
15*6 

•0 
•0 

•  c» 

•0 

•  0 
•0 

•0 

•  0 

•  0 

— .0- 

•  0 
•0 

7,1 

♦a 

9,1 


NUMBER 


-o 

Jo 

.0 


♦  0 

♦  0 
.0 


3*6 

•  0 
3,9 

33*3 
50*0 

•  0 

19.0 
50*0 
19*8 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


7  7*9 
2  22*2 
5  6*3 


.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

7,7 

•  0 
fa. 3 


1  3*8 

0  .0 

1  4*3 


♦  0 
.0 

•  0 


6  26*1 
2  50*0 
4  21*1 


•  0 
.0 

•  0 

2.5 

•  0 
3.1 

7-8 
16.7 
6-7 

14*3 
.0 
20.0 

•  0 
.0 
.0 


TOTAL 

Witt 

NGN-RES IOENT 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

AL I  EN 

TOTAL 

NUMtftR 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER  X 

NUMBER 

.1 

Number 

1 

0 

.0 

0 

•  0 

- 

4  100.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

A 
.  U 

1 

0 

♦  0 

0 

A 

3  100.0 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

G 

.0 

11  100.0 

0 

.0 

11 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

o 

.0 

0 

•  0 

10  100*0 

0 

•  0 

10 

/ 

<. 

o 

.0 

2 

3.6 

42  75*0 

12 

21.4 

56 

0 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

2 

3.9 

37    7** 5 

12 

23.5 

51 

o 

.0 

1 

33.3 

2  66*7 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

1 

50.0 

1  50*0 

0 

•  0 

2 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•0 

1 

0 

.0 

5 

23*8 

16  J6.2 

0 

•  0 

21 

0 

"♦0 

1 

50*0 

1    '50. C 

o 

.0 

2 

o 

♦0 

4 

21*  1 

15  78*9 

0 

.0 

19 

o 

♦  0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

\  o 

.0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•0 

2 

o 

♦  0 

0 

♦  a 

7  100*0 

0 

.0 

7 

0 

♦0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

7  100*0 

o 

♦  0 

7 

0 

•0 

6 

9*0 

69  77*5 

12 

13.5 

*  39 

0 

•  0 

2 

22*2 

7  77*8 

o 

•0 

9 

o 

.0 

6 

7*5 

62  77*5 

12 

15.0 

80 

o 

♦0 

0 

.0 

4  66*7 

2 

33.3 

6 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

c 

•0 

0 

o 

♦  0 

0 

.0 

4  66*7 

2 

33.1 

6 

o 

♦  0 

0 

•  0 

7  100*0 

0 

.0 

7 

o 

♦  0 

o 

•  0 

2  100*0 

0 

-0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

♦  0 

5 

♦0 

1 

7*7 

12  92*3 

0 

.0 

13 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0 

♦  0 

1 

8.3 

11  91*7 

o 

•0 

12 

0 

♦  0 

1 

3.6 

23  08*5 

2 

7.7 

26 

0 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

3 

o 

.0 

1 

4.3 

20  87*0 

2 

8.7 

23 

o 

♦  0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

.0 

4 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

G 

.0 

tO 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

3 , 

13.0 

12 

52.2 

7  3C*4 

4 

17.4 

23 

0 

.0 

2 

50.0 

2  50*0 

0 

.0 

4 

3 

15.8 

10 

52.6 

5  26*3 

4 

21.1 

19 

o 

♦  0 

0 

•  0 

4  80*0 

1 

20.0 

5 

0 

.0 

0 

♦  C 

0  *0 

0 

*0 

0 

0 

•  0 

0 

•C 

—  4  80*0 

1 

20*0 

c 

9 

o 

♦  0 

1 

2.5 

27  67*5 

IS. 

30*0 

40 

0 

•  0 

0 

.0 

5  62*5 

3 

37*5 

8 

0 

•  0 

1 

3.1 

22  68.8 

9 

28,1 

32 

o 

•  0 

4 

7*8 

M  80*4 

6 

11*8 

51 

0 

.0 

1 

16*7 

3  50*0 

2 

33*3 

6 

0 

.0 

3 

6*7 

38  84*4 

4 

8*9 

45 

  o 

-  .0 

1 

14*3 

—     4    57. 1 

2 

2  8*6 

7 

0 

.0 

0 

.0 

1  50*0 

*  1 

50*0 

2 

0 

"  .0 

1 

20*0 

3  60*0 

1 

20*0 

5 

0 

.0 

1 

7*1 

.0  71*4 

3 

21*4 

14 

0 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

♦0 

3 

0 

•  0 

1 

9*1 

7  63*6 

3 

27*3 

11 

TABLE  •♦    TOTAL  OGCTOR»S 


OEGREES  FOR  MAJOR  fiao  CONFtRREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  BY  RACE* 
ETHNICITY*  ANO  SEXl     INSTITUTION. ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


kHlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES I0ENT 
ALIEN 

\  NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


PHYSICAL  SCIENCES  C1900I 
NEW*  YORK 

NY    POLYTECHNIC  INST  NEW  YORK 

TOTAL                 0        *0  1  6*7 

FEMALE                0*0  0  *0 

HALE  0  *0  1  6*7 
NY    RENSSELAER  POLY  INSTITUTE 

TOTAL*               0*0  0  ,0 

FEMALE                0*0  0  .0 

MALE  0.0  ;0  .0 
NY    SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY 

TOTfcL                0        *0  <0  .0 

FEMALE                0*0  0  .0 

*  MALE  0  ♦<>  0  *0 
NY     SONY  AT  ALBANY 

TOTAL                 0        ♦<>  1  7*7 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE  0*0  \  8.3 
NY    SUMY  AT  BIN6HAMT0N 

TOTAL                 0        *0  0  .0 

FEMALE                 0*0  0  .0 

•ULE  0*0  0*0 

NY     SUNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 

TOTAL                  0        .0  0  .0 

,  FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  0*0 

NY     SUNY  HEALTH  SCI  CTR  BFLO 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  ,0 

c  HALE  0  .0  0  ,0 
NY     SUNY  AT  STONY  6K  MAIN  CAN 

TOTAL                  0        .0  0  .0 

FEMALE  0     .  .0  0*0 

MALE  .  0  .0  0  .0 
NY     SUNY  C  t'NVRKMTL  SC2-F0RS 

TOTAL                 0        *0  0  *0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

KILE  0  .0  0  .0 
NY     SYRACUSE  U  *JAIN  CAMPUS  . 

TOTAL  0        *0  0*  .0 

FEMALE            '    0    »    *0  0  .0 

MALE  0  I  *0  0  .0 
NY    UNIVERSITY  OF, ROCHE STER 

TOTAL                 0  '     *0  0  .0 

FEMALE                 0     —0  0  .0 

HALE  C        *0  0*0 

NY     V2SHIVA  UNIVERSITY 

TOTAL                 0*0  0  .0 

FEMALE                0*0  C  .0 

mLE                 0*0  0  .0 


NY 


STATE  TOTALS  t 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 

NORTH  CAROLINA  J 


•  0 

•  0 

•  0 


NC  4  DUKE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE.  •  0  *0 

NC     NC  STATE  U  RALEIGH 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  -0 

MALE,  0    .  .0 

NC    U  OF  NC  AT  CHAPCL  HILL 
TOTAL  1  3*2 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  3*7 

NC          STATE  TOTALS  C  3 

TOTAL                  1  1*6 

FEMALE                 0  .0 

MLE                 1  Ul 

NORTH  OAKOTA 

HO    NO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  P  _jA 
NO    U  OF  NO  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  *0 

FEMALE/  0  *0 

MALE  0  .0 


1*9 
•  0 

2-; 


,0 

•  0 

•  0 

9*1 

•  0 
9*1 

6*5 

•  0 
7.4 


N 


19  INSTITUTIONS) 


INST  IT UT  IONS) 
3  4*8 


•  0 
5.2 


.0 

•  0 

•  0 


NO 


STATE  TOTALS  C 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


2   INST  ITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


3 

20.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

'3 

20*0 

0 

cO 

0 

•  0 

0 

A 

•  u 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

A 

•  u 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

7  .7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

8*3 

0 

•  0 

0 

A 

•  u 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

,0 

1 

4*8 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

.  5*3 

0 

•  0 

t 

16*7  i 

0 

•  0 

3*1  \ 

0 

•  0 

'  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0  , 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

A 

*  u 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

18 

5,7 

4 

;*3 

5 

11*6 

0 

•0 

12 

4*8 

4 

1.5 

oO 

•  0 

1 

5.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

* 

5.0 

1 

9.1 

0 

♦  C 

o 

•  0 

0 

♦  0 

1 

9*1 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1. 

1*6 

1 

1*6 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

1.7 

1 

1.7 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

b 

•  0 

0 

•  0 

Q 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

CO*  1 

1  0 

66*  7 

1 

6.7 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4 

26*7 

«  10 

66*7 

1 

6.7 

o 

; 

♦  0 

1  12 

75*0 

\  * 

25*0 

0 

•  0 

1 

100*0 

\  o 

*0 

0 

.0 

11 

73*3 

\  4 

26.7 

o 

.  0 

o 

♦  0 

1 

100*0 

0 

♦  c 

0 

•  0 

\o 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

2 

A 

61. r 

3 

23*1 

0 

•c 

1  1 

100. 

0\ 

♦c 

2 

16*7 

7 

58*3 

3 

25.0 

o 

•  o 

75.0 

2 

2  j*0 

0 

.0 

1 

1C0*0  * 

0 

4  *0 

0 

.0 

5 

71*4 

2 

28*6 

1 

4*  8 

r 

15 

71*4 

23*8 

1 

100*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

15 

75*0 

5 

2^5*0 

0 

A 

•  u 

5 

83*3 

1 

16*7 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

4 

80*0 

1 

20*0 

2 

5*3 

25 

6^8 

11 

28.9 

1 

16*7 

4 

66*7 

1 

16.7 

I 

3*1 

21 

65*6 

i: 

31*3 

0 

♦  0 

3 

42*9 

4 

57*1 

0 

*0 

0 

A 
•  U 

100*0 

0 

•  0 

3 

50*0 

3 

50*0 

0 

•  0 

11 

84*6 

2 

15*4 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

*0 

6 

•  0 

10 

83*3 

2 

16*7 

0 

rt 

22 

73*3 

8 

26*7 

0 

*0 

3 

6C*0 

2 

40*0 

c 

•c 

19 

76*0 

6 

24.0 

0 

•  0 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

33*3 

2 

66*7 

28 

8*4 

,  215 

68*3 

72 

22*9 

5 

11*6 

26 

05*1 

10 

23*3 

23 

8*5 

187 

68*8 

62 

«,  22-8 

5*0 

•  0 
5*0 

18*2 
*0 
18*2 

9*7 

♦  0 
11*1 


6  9*7 
0  *0 
6  10*3 


♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


•  0 

•  0 

•  0 


100*0 
100*0 
100*0 


9  81.8 
1  109*0 
8  180.0 


•  0 
.0 

•  0 


2  18.2 
0  *0 
2  20*0 


15, 
0 
15 

16 
1 
15 

1 
0 
1 


V 


1 

7 

21 
1 

20 


1 
5 

38 
6 
32 

7 
1 

6 

is 
l 

l? 

30 
5 
25 

'  3 
0 
3 


315 
43 

272 


19 

95*0 

0 

•  0 

20 

0 

*0 

0 

.0 

0 

19 

95.0 

0 

.   -°  ; 

20 

6 

54*5 

3 

27*3  ' 

11 

0 

•  0 

0 

♦0  i 

0 

6 

54.5 

3 

27.3 

11 

3*2  1 

27 

87*1 

1 

31 

4 

1C0.0 

0 

.0 

4 

23 

85*2 

1 

3.7 

27 

52 

83*9 

4 

6.5 

62 

4 

100*0 

0 

♦  0 

4 

48 

82*8 

4 

6.9 

58 

if 

75.0 

2 

25.0 

8 

0 

•0 

0 

.0 

0 

6 

75*0 

2 

25.0 

8 

3 
1 

2, 

11 
1 

10 


V 


»**  17  OS  - 


T*BLE  1.     TOTAL  OOCTOA'S    OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  8Y  RACE, 
roTAL  ETHNICITY*  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  1NOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  x 

PHYSICAL  SCIENCES  (1900) 

OHIO 

OH    CASE  WESTiRN  RESERVE  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    CLEVELINO  ST  UNIVERSITY 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
FEMALE 
•  MALE 
OH    KENT  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
NAIH  CAMPUS 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


OH    MIAMI  UNIVERSITY  MAIN. CAM 


TOTAk. 
FEMALE 
MALE 
OH    OHIO  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
uH  OHIO 

FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  . 0 
U  MAIN  CAMPUS 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

OH    UNION  EXPERIMENTING  CCU 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MfcLE  0  .0 

OH    U  OF  AKRON  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  „0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .   0  .0 

OH    U  OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 
.'OTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  '    0  .0 

On    UNIVERSITY  OF  TCLEOO 
TOTAL  0  .0 

FEMALfc'  0  .0 

>»:  .E  0  .0 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1' 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


x 

NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

.0 

3 

15*6 

1 

5.3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

3 

16.7 

1 

5.6 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

14.  3 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.u 

.0 

0 

'.0 

-  0 

.0 

.0 

5 

55.6 

0 

.0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

.0 

4 

50.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

CH 


STATE  TOTALS  < 


10  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 


TOTAL 
BE MALE 
MALE 

OKLAHOMA 

OK     OK  LA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OK    U  OF 
TOTAL 
Ffc**ALE 
JUL  E 
OK  UNtVE 
TOTAL 
FEMALE 
mLE 


OK          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


1.6 
6.3 


0  .0 

1 

.9 

main  Campus 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

\  NORMAN  CAM 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

:  TULSA 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

j  IN  fITUTIOriS) 
0  .0 
0 
0 


6  6.5 
1  6.3 

7  6.5 


.0 
.0 


.0 
.0 

.0 

.0 
.0 

.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 


.0 
.9 


40 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


TOTAL 
' MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


4 
0 
4 

C 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

5 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


11 

2 

V 


21.1 

•  0 
22.2 

.0 

♦  0 
.0 

14.3 
.0 
14.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

7.7 
50.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.  55.6 
100.0 
50.0- 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


6.9 
12.5 
3.4 


-0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


NOK-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


14  73.7 

1 

5.3 

19 

1  100*0 

0 

.0 

•  1 

13  »  72.2 

1 

5.6 

18 

3  1C0.0 

0 

.0 

3 

0  .0 

0 

.0 

0 

3  100. C 

0 

.0 

3 

6  65.7 

0 

.0 

7 

0  .0 

0 

•0 

0 

6  65.7 

0 

.0 

7 

3  100.0 

0 

•o 

3 

0  .0 

0 

.0  ' 

0 

3  lob^o. 

0 

.0 

3 

41  91.1 

4 

6*9 

O  45 

6  75.0 

2 

25.0 

•  8 

35  '94.6 

2 

5.4 

37 

5  36.5 

7 

53*8 

1 3 

1  50.0 

0 

.0 

2 

4  36.4 

7 

63.6 

11 

2  100.0 

0 

.0 

2 

0  .0 

0 

.0 

0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

4  44.4 

0 

.0 

9 

0  .0 

0 

.0 

1 

4  50.0 

0 

.0 

8 

14  66.7 

7 

33.3 

21 

3  75.0 

1 

25.0 

4 

11  64.7 

6 

35.3 

17 

1  tco.o 

0 

.0  ' 

1 

0  .0 

0 

.0 

0 

1  100.0 

0 

.0  r 

1 

93 
11 
82 


75.6 
68.8 
76.6 


69.2 
100.0 
63.6 

62.5 
.0 
62.5 

50.0 
100.0 
33.3 


19  15.4 
3  .  18.8 
16  15.0 


30.8 
.0 
36.4 

37.5 
.0 
37.5 

50.0 
•  0 
66.7 


16  64.0 
3  100.0 
13  59.1 


36.0 
•  0 
40.9 


123 
16 
107 


13 
2 
U 

8 
0 
& 

4 
1 

3 


25 
3 
22 


OREGON 

OR    OREGON  GRADUATE  CENTER 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0    '  .0 
OR    OREGON  STATE  UNJ/fcRSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE*  0  .0 

MLE  C  .0 
OR    U  OF  OREGON  MAIN  CAMPUS 

TQ-AL  0  .0 

FFHALE  0  .0 

MALE  0  .0 


OR          STATE  TOTALS  < 

TOTAL*  0  .0 

FEMALE  0  .0 

mLE  0  .0 


0 

.0  - 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

)  .0 

0 

.« 

0 

.0 

0 

•  C 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

,0 

0 

.0 

1 

5.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

.6.3 

0 

.0 

3  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


2.? 

.0 
2.8 


.0 
.0 
.0 


.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

5.9 
.0 
6.3 


2.5 
.0 
2.8 


25.0 
•  0 
50.0 

89.5 
100.0 
86.9 

64*7 
100.  U  , 
62.5 


29  72*5 

2  50. 0«- 
27  75.0 


75.0 
100. 0 
50.0 

10.5 
•0 
11.1 

29.4 
•  0 
31.3 


10 

T 


25.0  • 

50.0 

22.2 


4 

2 
2 

19 
1 

18 

17 
1 

16 


40 
4 

36 


PENNSYLVANIA 


PA    BRYN  HAH  ft  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

female  o  ;a 

mue-  o  .o 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


2  100.0 
1  100,0 
1  100.0 


.0 
.0 
.0 


ERLC 


1657 


1717 


TAPLE  S.     TOTAL  OOCIOA'S    OECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CCNFERREO  BY  INSTITUTES  OF  HIGHER  SOUCAfiON  BY  RACE » 
9  ETHNICITY,  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  f 1978-1979 


AMERICAN  IhOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


PHYSICAL  SCIENCES  11900) 

PENNSYLVANIA 

PA    CARNEGIE- MELLON  U 
TOTAL  1  8.3 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  9.1 

PA    OR EX EL  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    LE  HIGH*  UNI  VERS  I  TY 


TGT.AL 
FEMALE 
MALE 
PA    PA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


U  MAIN  CAMPUS 


PA*  TEMPLE  UNIVERSITY 
•TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
PA    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 

,0 
.0 
.0 


PENNSYLVANIA 
0 
0 
0 

PA    U  OF  PinSBG  MAIN 
TOTAL  0  9 

FEMALE  0 
MALE  0 
PA    VILLANOVA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

.     FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 

CAMPUS 
.0 
.0 
0 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANuER 

NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 

0" 

0  ' 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


kHlTE 
NON-hlSPANIC 


s 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

NUMBER 

.0 

0 

.0 

G 

.0 

1 

8.3 

4 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9.  r 

4 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

i 

.0  . 

4 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0  ^ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

6 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

48 

.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

45 

.0 

2 

40.0 

0 

.0 

2 

40.6 

3 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

.100.0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

.0 

2 

8.3 

0 

.0 

2 

8.3 

17 

.0 

2 

40.0 

0 

.0 

2 

40.0 

2 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

15 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0. 

20 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

«0 

1 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.c 

19 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

;o 

0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0»* 

.0 

0 

.0 

0 

33. 

36^ 


NCh-RESIOENT 
ALIEN 


NUM8ER 


1C0.0 
100.0 
100.0 

fc.o 

100.0 
66.  7 

80.0 
75.0 
80.* 

60.0 
.0 
75.0 

7C.8 
4G.0 
78.9 

58.8 
33.3 
61.3 

.0 
.0 
.0 


TOTAL 
X  NJH8ER 


7  56.3 
1  10C.0 
6  54.5 


0 
0 
0 

3 
0 
3 

12 
1 
11 

0 
0 
0 

5 
1 
4 

14 
2 
12 

1 

0 

1 


.0 
.0 
.0 

30.0 
.0 
33.3 

20.0 
25.0 
19.6 

.0 
.0 
.0 

<* 

20.6 
20.0 
21.1 

41.2 
66.7 
38.7 

100.0 
.0 
100.0 


12 
1 

11 

4 
1 

3 

10 
1 

9 

60 
4 
56 

5 
1 
4 

24 
5 
19 

34 
3 
31 

1 

0 
1 


PA          STATE  TOTAL:  < 

TOTAL  1  -  7 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  -7 


9  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


4      2 .6 
.3  17.6 
I  .7 


.0 
.0 
.0 


5  J. 3 
3  17.6 
2  1.5 


105  69.1 
9  52.9 
96  71.1 


42  27.6 
5  29.4 
37  27.4 


152 
17 
135 


RHODE  ISLAND 

RI  '  6ft CM N  UNIVERSITY 


TCr  AL 
FEMALE 
MALE 
RI    U  OF  RHODE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

I  SL  ANO 
1 
0 
1 


5.3 
.0 
6.7 


RI          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  2.1 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2.6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2  INSTITUTIONS) 


♦0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 

.0 

. } 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
■  G 

,o 

.0 


.0 
.0 
.0 


23 
4 
19 

18 
4 
14 


79.3 
80.0 
79.2 

94.7 
1C0.0 
93.3 


4'  85.4 
6  88.9 
33  64.6 


20.  7 

<!C.O 
20.8 

.0 
.0 

.0 


6  12.5 
1„  11.1 
5  12.8 


29 
5 
24 

19 
4 
15 


48 
9 
39 


SOUTH  CAROLINA 

SC    CLEMSON  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC    U  OF  SC  AT  COLUMBIA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

sc      /state  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMAl E  0.0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2  INSTITUTIONS) 


30.0 
.0 
37.5 

.0 
.0 
.0 


o 

3 


30.0 
.0 
37.  5 

.0 
.0 
.0 


7C.0 
100.0 
62.5 


28  100.0 
2  100.0 
26  100.0 


35  92.1 

4  100. 0< 
31  91,2 


.  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 

.0 
.0 


10 

2 

8- 

28 
2 
26 


38 
4 
34 


TENNESSEE 

TN    U  OF  TENK  CTR  HEALTH  SCI 


MJTAL 
FEMALE 
MALE 
TN    U  OF 
TOTAL 
FEMAL? 
MALE 


.0 
.0 
.0. 


TENNESSEE  KNOXVI LLE 


.0 
.0 
.0 


TN    VANOERBILT  UNIVERSITY 

TOTAL  0.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


TN          STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0  »0 

FEMALE    *  0  .0 

HALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 

4.8 
.0 
5.0 

.0 
.0 
.0 


3  INSTITUTIONS) 
1  3.1 

0  .0 

1  3.2 


.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

4.8 
.0 
5.0 

.0 
.0 
.0 


1  3.1 

0  .0 

1  3.2 


100.C 
.0 
100.0 


15  71.4 
1  1C0.0 
14  70.0 


67.5 
.0 
87.5 


25  76.1 
1  1C0.0 
24  77.4 


.0 
.0 
.0 

23.8 
.0 
25.0 

12.5 
.0 
12.5 


18.8 
.0 
19.4 


3 
0 

3 

21 
1 

20 


32 
1 

v  31 


IERJC 


1658 


17I& 


t 


TABU:  6.  TOTAL  DOCTOR'S  DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  iN|IJ^TI0«  °F  HIGHER  EDUCATION  BY- RACE,. 
**0L*  ETHNICITY,  AND  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NGN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER' 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


fcHlTE 
NCW-hlSPANIC 


NUMBER 


NON-Rt  SI OE  NT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


PHYSICAL  SCIENCES  U900) 


TEXAS 

TX    BAYLOR*  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  , 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    NORTH  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  «P«  .0 

TX    RICE  UNlVfcRSlTY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0* 

MALE  0  .0 

TX     SOUTHERN  METH  UNIVERSITY 
TOTAL  0        .0  - 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX     TEXAS  ACM  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL 
FEMALE  0 
MALE     .  0 
TX     TEXAS /CHRIST  IAN  U 
TOTAL  (i  J> 
FEMALE  0 
MALE  0 
r  TX     TEXAS/  TECH  UNIVERSITY 
TOTAL/  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  '   0  .0 

TX     TEXAS  WOMAN'S  UNIVERSITY 
fOTAl  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*  MALE  0  -0 

T X'    U  OF  HCUSTCN  CEN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX     U  OF  TEXAS  AT  AUSTIN 
TOTAL  ,      0  .0 

FEMALc  o  .0 

HALS  0  .0 

Z A     U  OF    TEXAS  AT  DALLAS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    U  OF  TEXAS  AT  EL  PASO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MAI  £  0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 

.0 

■  0 

0 

.0 

0 

■  0 

0 

.0 

0 

•  0 

£ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0* 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

■  0 

0 

.0 

0 

.0 

t 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,.o 

0 

°.0 

Q 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o. 

.0 

-  o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0* 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

23.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

33.3 

0 

.0 

2 

3.9 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

1 

2.1 

0 

.0 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9.1 

0 

0 

.0 

0 

t 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

I 

0 
0 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.0 
.0 
3.2 

.0 

:o 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.0 
.0 
2.1 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 

-to 

5  71.* 

2 

o 

.c 

1  100.0 

0 

o 

.0 

v4  1  66.7 

2 

0 

.  0 

5  ICo.O 

0 

o 

.0 

0  .0 

0 

o 

.0 

5  100.0 

0 

1 

3.0 

32  97.0 

0 

o 

.  0 

?  100.0 

0 

1 

3. 2 

30  96.6 

0 

0 

.0 

3  1  0*0.  0 

0 

o 

.0 

1  100.0 

0 

o 

.0 

2  100.0 

0 

0 

.0 

40  97.6 

1 

o 

.0 

4  100.0 

0 

o 

.0 

36  97.3 

1 

0 

.0 

1  100.0 

0 

o 

■  0 

0  .0 

0 

o 

.0 

1  100.0 

0 

0 

.0 

3  50.0 

3 

o 

■  0 

0  .0 

0 

o 

■  0 

3  5C.0 

3 

0 

.0 

2  66.7 

1 

0 

.0 

2  66.7 

1 

0 

.0 

0  .0 

0 

4 

23.5 

7  41.2 

6 

0 

.0 

1  20.0 

4 

4 

33.3 

6  50.0 

2 

3 

5.9 

36  70.6 

12 

1 

25.0 

2  50.0 

1 

2 

4.3 

34  72.3 

11 

1 

7.7 

9  69.2 

3 

0 

.0 

1  £0.0 

1 

1 

9.  1 

6  72.7 

2 

0 

.0 

1  100.0 

0 

0 

.0 

C  .0 

0 

0 

.0 

1  100.0  . 

0 

26.6 
.0 
33.3 

.0 


£.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.4 
.0 
2.7 

.0 
.0 

.0' 

5C.0 
.0 
50.0 

'33.3 
33.3 
.0 

35.3 
80.0 
16.7 

23.5 
25.0 
23.4 

23. 1 
50.0 
16.2 

.0 
.0 
.0 


IX           STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE                  0  .0 

HALE                  0  .0 


42  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


3.9 
4.5 
3.6 


2  1.1 
0  .0 
2  1.3 


5.0 
4.5 
5.0 


144 
14 
130 


63.6 
61.  6 


26 
7 
21 


10.5 
31.8 
13.2 


7 
1 

6 

5 

'  0 
5 

33 
2 
3i 

3 
1 

2 

41 

4 
37 

1 
0 
1 

6 
0 
6 

3 

0 

17 
5 
12 

51 
4 
47 

13 

11 

1 
0 
1 


161 

22 
159 


UTAH 

UT     BRIGHAH  YOUNG  U  MAIN  CAM 
TOT  AL  0.0 
CEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UT     UNIVERSITY  OF  UTAH 


TOT  AL 
FEMALE 
MALE 
UT     UT  AH 
TOTAL 
.  FEMALE 
MALE 


STATE  UNIVERSITY 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


UT 


STATE  TOTALS  I 


TJDT  \l 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0 

.0 
.0 
.0 


,0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

I 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

..0 

.0 
.0 

.0 

.0 
.0 
.  0 


.0 
.0 
.0 


4 
0 
4 

10 

1 

9 

4 

0 

'  4 


60.0 
.0 
80.0 

71.4 
100.0 
69.2 

60.0 
.0 
100.0 


18  75.0 
1  50.0 
17  77.3 


20.0 
•  0 
20.0 

26.6 
.0 
30.6 

20.0 
100.0 
.0 


6  25.0 
1  50.0 
5  22.7 


5 
0 
5 

14 
1 
13 

5 
1 
4 


24 

2 
22 


VERMONT 

Vf     U  VT 
TOT  AL 
FEMALE 
MALE 


STATE  AGRL  COLLEGE 

*    0        .0  o 

0       .0  o 

0        .0  ,0 


VT          STATE  TOTALS  I 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 

.04 

.0 


100 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


VIRGIN  I  A 

VA    C  OF  WILLIAM  ANC  MARY 

TOTAL  0      .  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


,0 
.0 


.0 
.0 
.0 


5  63.3 
1  100.0 
4  60.0 


1  16.7 

0  .0 

1  20.0 


0 

;ERJ£ 


16*>9 


1719 


TABLE  TOTAL  OOCTOR»S  ' 0EGREES  FOR  MAJCR  FIELO  CONFERREO  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  8Y  RACE* 

,r  o  ETK*ICITY»  A NO  SfcX:     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


PHYSICAL  SCIENCES  C1900) 
VIRGINIA 

VA    OLO  OONINICN  UNIVERSITY 

TOTAL                0        .0  0  .0 

FEMALE       _          0        .0  .0,0 

HALE  0.0  0  .0 
VA     U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 

*rOTAL                 0        .0  '0  .0 

FEMALE            *    0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  '  0  .0 
VA    VIRGINIA  COMMONWEALTH  U 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0^.0 

MALE  0  .0  0  .0 
VA    VA  POLY  INST  ANC  STATE  U 

*    TOTAL                 0        .0  2  18.2 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE                 0        .0  2  18.2 


VA         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  '  .0 

MALE                 0  .0 

WASHINGTON 


5  INSTITUTIONS) 


5.0 
.0 
5.6 


WA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WA    WASHINGTON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WA,         STATE  TOTALS'  C  2  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0  .0  0  .0 

FEMALE                 0  .0  0  .0 

C  MALE                0  .0  0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


WEST  VIRGINIA 

WV    WEST  VIRGINIA  UNI 
TOTAL*  0 
FEMALE  0/ 
MALE  0 

WV  STATE  TOTALS 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

'WISCONSIN 


.0 


.0 
.0 
.0 


SI  TY 


.0 
.0 
.0 


INSTITUT IONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


WI     MARQUETTE  UNIVERSITY^ 

TOTAL  0  .0 

%    FEMALE  ~  .0 

MALE  0  .0 

WI     U  OF  WISCONSIN  MAOISON 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,            0  .0 

WI    U  OF  WISCONSIN  MILWAUKEE 

TOTAL  0  o  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0 

.0  * 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1.2 

0 

.0 

1 

1.2 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

WI          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

WYOMING 

WY    UNIVERSITY  OF  WYOMING 


3  INSTITUTIONS) 
I  1.0 
0 
I 


.0 

i;i 


TOTAL 
FEMALE" 
MALE 


.0 
.0 
.0 


WV         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                0  .0 

HALE                0  .0 

THE  STATES'ANO  O.C.     (  192 


INSTIT'JT  IONS) 
0        *0  . 
0  .0 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.3 
.3 

.3  , 


INSTITUTIONS) 
48*  1.5 

5      1.4  % 
43      1.6  * 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

y 

a 

.0 

i 

9.1 

0 

.0 

1 

9.1 

»1 

1 

2.5 

0 

.0 

1 

2.8 

2.0 
.0 

2.--1 

.0 
.0 
.0 


0 

0° 
0 


HISPANIC 
NUMBER 


i  1.8 

0  »0 

1  2.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
♦  0 
.0 


,0 
.0 
.0 

5.8 
40.0 
3.7 

7.7 
.0 
8.3 


6  5.9 
2  28.6 
4  4.2 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 


121  3.9 
21  *6.0 
100  3.6 


23 
4 
19 


.0 
.0 
.0 

.0 

;:0° 


.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.a- 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-.RESICENT 
ALIEN 


TCTAL 


.0 
.0 
.0 

1.2 
.0 
1.2 

.0 
.0 
.0 


1.0 
.0 
1.1 


.0 
.0 

.0 


.0 
.0 
.0 


.7 
I. I 
.7 


Eft 

X  * 

NUMBER 

"  X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.  0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

16 

84.2 

3 

15.8 

19 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

13 

81.3 

2 

1  °v8 

*6 

0 

.0 

1 

50.0 

tf  1 

-  0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

I 

50.0 

1 

50.  C 

2 

3 

27.3 

6 

54.5 

2 

18.2 

1 1 

c 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

3 

27.3 

6 

54.5 

2 

18.2 

11 

3 

7.5 

30 

75.0 

7 

17.5 

40 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.  0 

A 

3 

8.3 

26 

72.2 

1 

19.4 

36 

1 

2.0 

83.7 

7 

14.3 

49  C 

0 

.0 

71.4 

2 

28.6 

7 

I 

2.* 

*  >l 

85.7  " 

5 

11.9 

42 

0 

.0 

7 

87.5 

1 

12.5 

8 

0 

%        '  o 

.0 

0 

.0 

0 

o 

:* 

7 

87.  5 

1 

12.5 

8 

• 

I 

1.8 

48 

84.2 

3 

14.0 

57 

0 

.0 

5 

71.4 

2 

28.6 

7 

1 

2.0 

43 

86.0 

e> 

rt.o 

50 

0 

.0 

6 

85.7^ 

1 

14.3 

7 

0 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

o 

•  0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

6 

85.7 

1 

14.  3 

7  * 

o 

.0 

o 

.0 

i 

100.0 

1 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

3 

1C0.0 , 

0 

.0 

« 

3 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1  °* 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

7 

8.1 

'  77 

89.5 

2 

2.3 

86 

2 

4C.  0 

3 

60.0 

0 

•  0 

\»  5 

5 

6.2 

7* 

91.4 

2 

2.5 

81  . 

1 

7.7 

9 

6S.  2 

? 

23.1 

1 3 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

10C.0 

1 

8.3 

9 

75.0 

2 

16.7 

12 

8 

tt7.8 

1  89 

87.3  ^ 

5 

4.9 

2 

28.6 

4 

5  7.1 

1 

14.3 

7 

6 

6.3 

»  85 

89.  5 

4.2 

95 

0 

.0 

5 

83.3 

1 

16.7 

6 

0 

.  'j 

I 

10C.0 

0 

.0 

i 

0 

.0 

A 

80.0 

1 

20.0 

5  o 

0 

.0 

5 

83.3 

1 

^  16.7 

6 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

i 

0 

.0 

A 

80.0 

1 

20.0 

5 

200  6.* 
31  8.9 
169  6.1 


2»415  77.9 
259  74.0 
2>156  76.3 


487  15.7 
60  17.1 
427  15.5 


3tl02 
350 
2,752 


ERLC 


l6t>0 


t««  ..    TOT*.  OOCTCS    -i^^  ™»  """"ON  « 


AMERICAN  I  NOUN 
ALASKA  ft  NATIVE 

NUMBER  t 

PHYSICAL  SCIENCES  (1900)' 

PUERTO  RICO 


PR    U  OF 
TOTAL 
v  FEMALE 
\  MALE 


PR  RIC  PIECRAS 
0  .0 
0  ♦<> 
0  .0 


PR  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS  ( 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


( 


.0 

.0 
.0 


BLACK  ASIAN.CR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 


NUMBER 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  -0 
0  .0 

1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


MAJOR  FIELO  AGGREGATE  1900  ( 
TOTAL  8  .3 

FEMALE       ,         1  -3 
MALE.  7  .3 


193  INSTITUTIONS) 


48 
5 
43 


1.5 
1.6 


121 
21 
100 


.0 
.0 
.0 


3.9 
6.0 
3.6 


HISPANIC 
NUMBER 


2  100.0 
0  .0 
2  100*0 


2  lOp.O 
0  .0 
2  100.0 


25 
4 
21 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


KHI  TE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


2  100.0 
0  .0 
?  10C.0 


2  100*0 
0  .0 
2  100*0 


2  100.0 
0  .0 
2  1C0.0 


202  6.5 
3  31  8.9 
171  6.2 


2,415 
259 
4tl56 


NON-RESIOENT 
ALIEN1  ' 

NUN 


•  0 
.0 
.0 


.0 
♦  0 
*  .0 


77.6. 
74*  C 
78.3 


TOTAL 
NUMBER 


.0 
.0 
•0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


PSYCHOLOGY  (2000) 
ALABAMA 

AL    AUBURN  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0         .0  0  .0 

FESiLE  '      0        .0'  0  .0 

HALE  0        .0  0*0 

AL     UNI  VERSI  TY  OF  ALABAMA 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0         .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 


At  SLATE  TOTALS 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

All  ZONA 


2  (INSTITUTIONS) 


.  0 

.0 
.0 


AZ     ARIZONA  STATE  UNIVERSITY 
•TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AZ     UNIVERSITY  OF  ARIZONA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MmLE  C  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


AZ  *      STATE  TOTALS  t 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

HALE  0 

ARKANSAS  ^  ' 


2  INSTITUTIONS) 


R    U  OF  ARKANSAS  ^ AlN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


0 

<*0 
0 


.0 
.0 
.0 


10.0- 
20.0 


AK           STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CALIFORNIA 

CA    CAL  INST  OF  ASIAN  STUOIES 
TOTAL 
FEMALE 
HA  LE 
CA    CAL  SCH  I 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
CA    CAL  SCH 
TOTAL  - 
FEMALE 
MALE 
CA    CAL  SCH 
TOT  *l  , 
FEMALE 
MALE 
CA     CAL  SCH 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


i  institutions: 

1  10.0 

J  20:S 


0  .0 

0 

.0 

o  *o 

Q 

.0 

0  .0 

0 

.0 

BERKELEY 

0  .0 

3 

7.1 

0  .0 

2 

9.1 

0  -0 

1 

5.0 

PSYC  FRESNO 

0  .0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

.0 

0  *o 

0 

.0 

PSYC  LOS  ANG f 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

PSYC  SN  OEGO 

0  .0 

0 

v  .0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

!o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

c  o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  - 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

9*1 

Q 

.  0 

1 

20.0 

0 

".0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.0 

0 

.0 

1 

9.1 

0 

.0 

0 

3  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

4*8 

0 

♦  0 

1 

4.5 

0 

.0 

1 

5.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

< 

.  .0 

0 

.0 

I 

2.7 

0 

•0 

1 

6.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  Q 

.0 

r 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


18  1CC.0 
4  100*0 
14  100*0 

7  100.0 

3  100*0 

4  100*0 


25  100*0 
7  100*0 
18  100.0 


14 

6 


100.0 
100.0 
100*0 


0 

9.1 

10 

9C.9 

i 

20.0 

4 

80.0 

0 

.0 

"6 

100.  c 

l 

4.0 

24 

96.0 

l 

9.1 

10 

90.9 

0 

•  0 

14 

100*0 

1 

10.0 

9 

90.0 

1 

20.0 

4 

80.0 

0 

.0 

5 

100*0 

1 

10.0 

9 

90.0 

1 

20*0 

4 

80.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0  „ 

1 

100*0 

0 

.0 

4 

100*0 

5 

11.9 

37 

88.1 

3 

13*6  - 

19 

66.4 

2 

10.0  7 

18 

90.0 

0 

.0 

27 

10C.0 

0 

*0 

3 

100.0 

0 

.0 

24 

100.0 

0 

.0 

41 

100.0 

0 

.0 

20 

100*0 

0 

.0 

21 

100*0 

1 

2.7 

36 

97.3 

1 

6.3 

15 

93.8 

0 

.0 

21 

100.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


18 
4 
14 

3 
4 


25 
7 
18 


14 
6 
8 

11 

5 
6 


25 
11 
14 


10 
5 
5 


10 
5 

5 


5 
1 
4 

42 

22 
20 

27 
3 
24 

41 

20 
21 

M 
16 
21 


1661 


1721 


TAS\E  8*     TOTAL  OOC TOR'S 


OEp^EES  FOR  MAJOR  MELO  CCNFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER 
ETHNIC  IT Yt  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


EOUCATION  BY  RACE t 


AMERICAN  IKOUN 
"  ALASKAN  NATIVE 


3LACK    '  ASIAN  OR 

NGN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 
PSYCHOLOGY  CacCO) 
CAUFORNlA 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE                0   a  .0 

0 

•  0 

0 

.  0 

MALE  %             0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

CA     FIELDING  INSTITUTE 

TOTAL                0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

FEMALE  ,  0.0 

0 

.0 

0 

•  0 

male          oO  .o 

0 

•  0 

0 

•  0 

CA    FULLER  THE  CLOG  I CAL  vS  EM 

TOTAL                 0  *0 

0 

.  0 

1 

8.3 

FEMALE  '              0  .0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

1 

"8.3 

CA     INTERNATIONAL  COLLEGE 

■  0 

TOTAL                 0  .0 

1 

3.7 

0 

FEMALE                0  .0 

1 

5  .3 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

CA    STANFORD  UMVERSITY 

TOTAL  •              0  .0 

1 

4  .8 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.  0 

MALE                 0  .0 

1 

9*1 

0 

♦  0 

CA    US  INTERNATIONAL  U 

TOTAL                 1  «7 

7 

5.2 

0 

*  0 

FEMALE                 C  .0 

1 

2*1 

0 

.0 

HALE                 1  1.1 

6 

6.9  * 

•  0 

.  0 

CA    U  OF  CAL- BERK  EL  EY 

TOTAL                  0  .0 

3 

17.6 

0 

■  0 

FEMALc                 0.  .0 

\r 

10.0 

0 

.0 

HALE                 0  .0 

2 

28.6 

0 

■  0 

CA    U  OF  CAL-OAVIS 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

0 

.0 

HALE                 0  .0 

0 

0 

.  0 

CA    U  OF  CAL-IRVINE  * 

•  0 

TOTAL                  0    ■  .0 

0 

.0 

0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

•  Q 

HALE                 0  .0 

*  0 

.0 

0 

.  0 

CA    U  OF  CAL-LOS  ANGELES 

TOTAL              '  0  .0 

0 

•  0 

1 

20*0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•0 

0 

.0 

HALE                 0  .0 

0 

•  0 

1 

50. 0 

CA    U  OF  CAL-RlV ERS 10E 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  -0 

0 

.0 

0 

.0 

HALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

CA    U  OF  CAL-SAN  OIEGO 

•  0 

TOTAL                 0°  .0 

0 

.0 

0 

FEMALE   *              0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.  0 

0 

.0 

CA    U  OF  CAL-SAN  FRANCISCO 

.0 

TOTAL                  0  *0 

0 

■  0 

o 

FEMALE                 0  .0 

0 

'♦0 

0 

•  0 

\        MALE                 0  .0 
OA     U  OF  CAL- SANTA  BARBARA 

\ TOT  At                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.  .0 
.0 

MALE                  0  .0 

0 

.0 

0 

CA    U  OF  CAL-SANTA  CRUZ 

.0 

TOTAL\               0  #0 

0 

.0 

0 

FEMALE  \           0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE      \         0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

CA    U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 

.0 

TOTAL           s     0  .0 

0 

.0 

0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0  • 

0 

.0 

HALE                 0  .0 

0 

0 

.0 

CA    THE  WRIGHT  INSTITUTE 

10.0 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

I 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

1 

20*0 

HALE  .              0  .0 

0 

.0  „ 

0 

•  0 

CA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALE  1 

V 

CCLORAOO 


22  INSTITUTIONS) 


CO    COLORADO  STATE  LNlVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  v 

HAL  E  0  -.0 

CO  U  OF  COLORAOO  AT  BOULEicR 
■    TOTAL  0     v  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CO    UNIVERSITY  OF  OENVER 


15 
5 
10 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


3*5 
2.8 
3*9 


.0 

,0 

•  0 
8*3 

•  0 
.0 

^.0 


6  1.4 
3  1.7 

3  K-r* 


0 
0 
0 

1 
) 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


.0 
♦  0 
.0 

7*1 

11.1 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.8 
10.0 
.0 

11.9 
16.7 
9.2 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0 
.  .0 

50.0 
.0 
100.0 

10.0 
.0 
16.7 

10.0 
20.0 
.0 


21 
11 
10 


4.9 
6.2 
3.9 


TOTAL. 
MINORITY 


NUMBER 


Mil  TE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCN-RES IOENT 
t>  ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


•  0 
.0 


7*1 
11.1 
*  .0 


1  8.3 

0  .0 

1  3.3 


3.7 
5.3 
.0 


2  9.5 
1  10.0 
1  9.1 

24  17.8 

9  18*8 

15  17.2 

3  17.6 

1  10.0 

2  2  8.6 


0 

0; 

0 

0 
0 
0 

1 
0 
1 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

5  0 

1 
1 

0 

1 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

20.0 
.0 
50.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

5C.0 
•  0 
100.0 

10.0 
.0 
16.7 


2  20.0 
2  40.0 
0  .0 


43 
19. 
24 


10.0 
1C.7 
4.4 


0 

*  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4*5 

0 

.0' 

2 

9*1 

1 

10.0 

0 

.0 

1 

10.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

8*3 

0 

.0 

2 

4.5 

*    <>  2 

9.5 

0 

♦  0 

1 

11.1 

1  I.  1 

0 

♦  0 

1 

8.3 

I 

6.3 

6  130.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

5  1  CO.  0  1 

o 

.0 

13    92.9  0 

0 

•  0 

8  88.? 

0 

>0 

5  1*00.0 

o 

.0 

*  ll1  91.7 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

11  91.7 

o 

"  .o 

26  96.3 

0 

.0 

18  94.7 

0 

.0 

a  ino~o 

0     t  UU*  V 

o 

♦  0 

18  B5.7 

1 

4*8 

8  80.0 

1 

13.0 

10  90*9 

o 

♦  0 

100  74.1 

11 

8.1 

38 

1 

2.1 

62^  71.3 

J  0 

11.5 

12  7C.6 

2 

11.8 

7  70.0 

2 

20*0 

5  71.4 

o 

a  0 

3  100.0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

2  100.0 

o 

■  0 

4  100.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

3  1 OC.O 

o 

.0 

c  ,  *»u.u 

40a0 

1     33. 3 

2 

66  a  7 

1     50. 0 

o 

»  .o 

1  10C.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

1     00. 0 

.0 

5  83.3 

1 

16.7 

0  .0 

1 

100.0 

5  100. 0 

o 

o  .0 

1  100.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0  .0 

o 

.0 

5  83*3 

I 

16.7 

2  10C.0 

0 

.0 

3  75.0 

1 

25.0 

1  50.0 

0 

.0 

,1  100.0 

0 

.0 

0       .  c 

o 

.0 
• v 

8     80 .0 

1 

10.0 

3     75 . 0 

25*0 

5  83.3 

o 

.0 

8  8C.0 

0 

•  0 

3  60.0 

0 

.0 

5  1 00. 0 

o 

.0 

370  85.6*" 

19 

4*4 

151  84.8 

8 

4*5 

219     86.  • 

11 

4.3 

2  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•0 

2  10C.O 

0 

°  .0 

19  86*4 

I 

4*5 

9  90.0 

0 

•  0 

10  83*3 

1 

3.3 

16  85.7 

1 

4*8 

8  88.9 

0 

•0 

10  83.3 

1 

8.3 

6 
1 
5 

14 

9 

% 

12 
0 
12 

27 
19 


21 
10 
11 

135 
48 
87 

17 
10 
7 

3 
1 

2 

4  ' 

1 

3 

5 
3 
2 

1 

0 
1 

6 
1 

5 

1 
1 

0 

6 
2 
4 

2 
1 
1 

10 
4 
6 

10 

5 
5 


432 
178 
254 


2  , 

0 

2 

22 
10 
12 

21 
9 
12 


1722 


1662 


*  TABLE  8.    TOTAL  OOCTOR-S    OECAEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  IHSTITUT I ON|  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
TABLE  a.     iuial  muuiu  ETHNICIT Yt  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AME"  ICAN  IfiOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


t  NUMBER 
PSYCHOLOGY  (20001 


NUHBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


hHlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


CCLORAOO 

CO    U  OF  NORTHERN  CCLORAOO 
TOTAL  '0  *0 

FE>J)ALE     -  0  .0 


>  MALE 


-  0 


.0 
.0 
.0 


STATE  TOTALS  { 


4  INSTITUTIONS) 


TOTAL  0 

.0 

1 

1.6 

FEMALE                 0  * 

.0 

0 

.0 

MALE*  0 

,0 

1 

a 

2.* 

;            CONNECTICUT  % 

V 

CT    DIVERSITY  OF  CONNECTICUT 

.0 

TOTAL  0 

•  0 

0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MACE  0 

.0 

0 

•  0 

CT    YALE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

1 

T.l 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  0 

'                    MALE  0 

•  0 

1 

12.5 

CT          STATE  TOTALS 

[  2 

INSTITUTIONS) 

*                  TOTAL  0 

.0 

1 

3.3 

*                FEMALE  0 

.0 

0 

♦  0 

*                    MALE  0 

.0 

1 

5.0 

J  DELAWARE 

l             OF    UNIVERSITY  OF  DELAWARE 

1       0           TOTAL         _r  0 

.0 

1 

7.1 

FEMALc         ^  0 

♦  0 

1 

20.0 

6       MALE  0 

♦  0  " 

0 

•  0 

OE          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

OISTRlCT  OF  COLUMBIA 

OC     AMERICAN  UNIVERSITY 


INSTITUT  IONS) 
1  7.1 


TOTAL 
FEMALE 

MA  LE  r" 
OC    CATHOLIC  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
OF  AMERICA 

0  .0 

0  .6 

0  .0 


DC     GEORGE  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OC     KJWARO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  >      0  *0 

MA  Lf  0  .0 


20.0,- 
.0 


50.0 
.0 
50.0 

.0 
.0 
.0 

9.1 

.0 
16.7 

66.7 
100.0 
50.0 


OC 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

FLORIOA  0 

FL     FLORIOA  INST  TECHNOLOGY 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 
FL     HE EO  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 
FL     NOVA  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0, 

MALE                 0  .0 
FL    FLORIOA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  *0 
FL    UNIVERSITY  OF  FLORIOA 


4  INSTITUTIONS) 
*  4  10.0 


TOTAL 
fEMALE 
MALE 
f  L     U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
'  MALE 


0  .0 

0  .0 

0  «0 
SOUTH  FLORIOA 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


0 

< 

a 
o 
o 


1.6 
4.3 
•  0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


.0 


.0 
.0 
.0 


3.1 

4.3 
2,4 


1 

6.3 

0 

.0 

3 

12.5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0  . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.  1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0  , 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

3.2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

5.3  ^ 

0 

.0 

0 

•G 

1 

3*4 

0 

.0 

T 

8.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.  0 
.0 


6.3 
8.7 
A. 9 


19  100.0 
4  100.0 
15  100.0 


58  90.6 
21  91.3 
37  90.2 


16  1C0.0 
4  1CC.0 
100*0 


12 

12 

6 
6 


85*7 
100.0 
75.0 


28  93.3 
10  100*0 
18  90.0 


2  3.1 
0  .0 
2  4.9 


.0 
.0 
.0 

7.1 
•  0 
12.5 


3.3 
.0 
5.0 


1 

7*1 

12 

85.7 

1 

7.1 

1 

20*0 

4 

80.0  ,  . 

0 

•0 

0 

•0 

8 

88.9 

I 

11*1 

t 

1 

7*1 

12 

85.7 

1 

7.1 

1 

20*0 

4 

80.0 

o 

.0 

0 

.  0 

8 

88*9 

1 

till 

I 

50.  0 

1 

5C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5C.  0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

22 

91.7 

2 

8.3 

0 

.0 

9 

SCO 

1 

10.0 

0 

.0 

13 

92.9 

1 

7.1 

1 

9.1 

10 

SO.  9 

0 

.0 

0 

.0 

5'  lO^-.O 

0 

.0 

1 

16.7 

5 

83.3 

« 

.0 

2 

66.  7V 

It' 

33.3 

b 

♦0 

1 

10C.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

4 

10.0 

34 

85.0 

2 

5*0 

i 

6.3 

14 

87*5 

1 

6>3 

3 

12.5 

20 

83.3 

i 

1 

4.2 

0 

.  C 

10 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

*  #0 

0 

.0 

7 

100*0 

(V 

.0 

1 

3.1 

31 

96.9 

0 

.0 

0 

•  0 

10 

100*0 

0 

.0 

1 

4.5 

21 

9f,^ 

0 

♦  o 

0 

.  0 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

•  0 

1 

3.2 

29 

93*5 

1 

3.2 

0 

.0 

11 

91.7 

J 

8.3 

1 

5.3 

18 

94.7 

0 

.0 

1 

3.* 

28 

96.6 

0 

.0 

1 

8.3 

11 

91*7 

0 

•  0 

0 

.0 

17 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

10 

100.0  A, 

0 

.0 

19 
4 
15 


64 
23 
41 


16 
4 
12 

14 

6 

—  8- 


30 
10 
20 


14 

5 
9 


14 

5 
9 


2 
0 
2 

24 
10 
14 

11 

5 
6 

3 
1 

2 


40 
16 
24 


10 
3 
7 

32 
10 
22 

4 

i. 

3 

31 
12 
19 

,29 
*12 
17 

12 
2 
10 


1663 


1723 


is*.  ' 


TABLE  TOTAL  OQCTOMS 


OEGREES  FOR  MAJOR  F1ELO  CCNFERREO  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY,  AND  SEXS     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

PSYCHOLOGY  (20 001 

F 1 0*10  A 

Fl    UNIVERSITY  OF  MIAMI 


SLACK  ASIAN  OR' 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


FL         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE    ,  0 
HALE     '  0 

GEORGI  A  * 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 


7  INSTITUTIONS) 


GA    EMORY  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0,  .0 

MALE  0  .0 

GA    GA  INST  OF  TECHN  0AIN  CAM 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
GA    GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

.    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    UMIVERSITY  OF  GEORGIA 

TOTAL  1  3.6 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  5.0 


1.4 

.0 
2.2 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

10.7 
25.0 
5.0 


GA          STATE  TOTALS  I 

IOTAL  1  1.8 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2.9 


INSTITUTIONS) 
3  5.3 
2  9.1 
1  2.9 


NUMBER 


.7 
2.0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


4.3 
.0 
8.3 


.7 
1.1 


.<r 

.0 
.0 

.0* 

.0 

.0 
.0 
.0 

3.6 
12.5 
.0 


1.8 
4.5 
.0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMRER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-ftESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


1 

4.3 

22 

95.7 

0 

.0 

23 

0 

.0 

11 

1CC.0 

0 

.0 

U 

I 

8.3 

11 

91.7 

0 

.0 

12 

4 

2.8 

136 

96.5 

1 

.7 

141 

1 

2.0 

*'  49 

96.1 

1 

2.0 

51 

3  »3 

87 

96.7 

0 

.0 

90- 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

9 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

■  0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

*  .0 

2 

0 

.0 

18 

10C.0 

0 

.0 

18 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

11 

0 

c.o 

7 

100.0 

0 

.0 

7 

5 

17.9 

21 

75.0 

2 

7.1 

28 

3 

37.5 

5 

62.5. 

<y 

.0 

8 

2 

10.0 

16 

80.0 

2 

10.0 

20 

5 

8.8 

50 

87.7- 

$ 

3.5  - 

57 

3 

13.6 

19 

86.4 

0 

.0 

22 

2 

5.7 

31 

86.6 

2 

5.7 

35 

HAWAII 

HI    U  OF  HAWAII  AT  MANOA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HI          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL'  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE      <  0  .0 


.0 

.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


4  26.7 
1  14.3 
3  37.5 


4  26.7 
1  14.3 
3  37*5 


.0 
.0* 
•  0 


•0 
.0 
.0 


4  26.7 
1  14.3 
3  37.5 


4  26.7 
1  14.3 
3  37.5 


6.7 
14.3 
.0 


6.7 
14.3 
.0 


15 
7 
8 


15 
7 


ILLINOIS 

IL     O&PAUL  UN 

,'VCRSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

>:°o* 

FEMALE 

o  .0 

0 

MA  LE 

0         »0  . 

0 

.0 

IL  ILLINOIS 

«.JST  TECHNOLOGY 

TOTAL 

0       .0       1  • 

1 

4.8 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

HALE 

0  .0 

1 

7.7 

IL     LOYOLA  U 

OF  CHICAGO 

-TOTAL 

0  .0 

*i 

12.5 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  9 

MALE 

0  .0 

1 

14.3 

IL  NORTHERN 

ILL  UNIVERSITY 

TOTAL  ' 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

HALE 

0  .0 

0 

.0 

IL     STHN  ILLINOIS  U  CARBONOL 

TOTAL 

0  .0 

1 

6.7 

FEMALE  * 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

,  0  .0 

1 

12.5 

IL    UNIVERSITY  OF  ChlCAGO 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

■»     o  .0 

0 

*  .0 

MALE 

0  ,0 

n  0 

.0 

IL     U  OF  ILL 

CHICAGO  CIRCLE 

TOTAL 

0,  ^.0 

i 

25.0 

FEMALE 

0/  .0 

1 

33.3 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

IL    U  Of  ILL 

URBANA  CAMPUS 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  «0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

IL  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  «0 


9  INSTITUTIONS) 
4  3.3 
t/1  2.1 
3  4.2 


0  .0 
0  .0 


.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

;0 

0 

.0 

1 

4.8 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

1 

7.7 

?o 

0 

.0 

1 

J  2.  5 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

1 

14. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

-0 

0 

.0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

*  o 

.0 

0 

.0 

.0 

1 

6.7 

2 

13.3 

.0 

1 

14.3 

1 

14.3 

.0 

0 

•0 

1 

12.5 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0  

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

oJ 

.0 

1 

25.0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

.0 

0 

.0 

.  o 

.0 

.0 

0 

.0  * 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  .8 
1  2*1 
0  .0 


5  4.2 

2  4.2 

3  4.2 


1 

10.0 

b 

.0 

i 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

22.2 

0 

.0 

2 

33.3 

2 

18.2 

1 

20.0 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0, 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-0 

5 

4.2 

1 

2.1 

4 

5.b 

10 

2 


21 
8 
13 


1 

7 

9 

5 

6 

11 

5 
6 

15 
7 


13* 
7 
6 

4 
3 
1 

29 
~I2 
17 


120 
48 
72 


1724 


1664 


TMU      tctu  doctor  mug  ^"^  BV 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  C 


BLACK  ASIAN  OR 

HON-HISPAXIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL-* 
MINORITY 


NUNBER 


kHlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
■  ALIEN 


•NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


PSYCHOLOGY  I20C0) 


INDIANA 

IN    INOIANA  U  BLOONINCTON 

TOTAL  0*0  0*0 

FEMALE  0        .0  0  ♦O • 

MALE  0  .0  0  .0 
IN    PUROUE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0        .0  2  8.7 

FEMALE  0        .0  2  16.7 

MALE  0  0  .0  0  .0 
IN    UNIVERSITY  OF  NCTRE  OAME 

TOTAL  0        .0  0  *0 

FEMALE  •  .        0        .0    „  0*0 

KALE  0        .0  0  .0 


IN          STATF  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 


3  INSTITUTIONS) 

2  >.'9 
2  IU\ 
0  *0 


0 

♦  0 

1 

8*3 

1 

8.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

14*3 

1 

14*3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2, 

8*7 

0  n 

♦  0  *- 

0 

•0 

2 

16*7 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0  ° 

0 

lo 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0  * 

1 

2*4 

3 

7.3 

0 

.o  • 

0 

♦  C 

2 

11*1 

0 

♦  0 

1 

4*3 

1 

4*3 

li  91*7 
5  100*0 
6^  85*7 


19 
10 
9 

6 
1 
5 


'36 
16 

>20 


82*6 
83*3 
81*8 

100*0 
100*0 
100*0 


87*8 
86*9 
87*0 


2  8*7 
0  *0 
2  18*2 


.0 
•  0 
.0 


4.9 
•  0 
8.7 


12 
5 
7 

23 
12 
11 

6 
1 
5 


41 


ICWA 

IA     IOWA  STATE  U  SCI  L  TECKN 

TOTAL  0        *0  0  *0* 

FEMALE     "  0        *0  0  *0 

MALE  0        *0  0  .0 

I A    UNIVERSITY  OF  ICWA 

o     TOTAL  0        ,0  0  *0 

FEMALE  0        *0  0  *0 

MALE  0        *0  0  *0 

2  INSTITUTIONS) 


I A          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL    '  0  *0 

FEMAtE  0  *0 

>HALE  -0  ^.0 

KANSAS  ^ 

KS    KANSAS  ST  U  ACR  £  APP  SCI 

TOTAL  '0  .0 

FEMALE  -     0  *0 

MALE  0  .0 
KS    J  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


0 

1 

6 
l 


.0 
.0 
.0 

J. 2 
.0 
5.9 


2  INSTITUTIONS) 
1  2*9 
0 
1 


KS          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                 0  "  *0 

MALE                0  *0 

KENTUC  KV  *  4 

KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 

TOTAL                 0  .0  0 

FEMALE                 0  *0  *-0 

MALE  0  .0  0 
KY    UNIVERSITY  OF  LCUISVILLE 

TOTAL                 0  *0  ^1 

FEMALE                 0  *0  1 

*MALE                 0  *0  0 


.0 
4.8 


•0 
•0 
•  0 

9*1 
33*3 
*0 


KY      '  STATE 

TOTALS  ( 

TOTAL 

0  .0 

FEMAtE 

0  «o 

MALE  » 

0   j.  *0 

LCUI SI ANA 

LA    LA  STATE 

U  ANO  ACM  C 

TOTAL 

0  *0 

FEMALE 

0  .0 

MALE 

0  .0 

LA    TULANE  U 

OF  LOUISIANA 

TOT  A». 

0  *0 

FEMALE 

0  «0 

MALE 

0  .0 

LA        .  STATE 

TOTALS  ( 

TdfAL 

0  .0 

FEMALE 

0  *0 

HALE 

0  *0 

MAINE 

2  INSTITUTIONS) 
1   \  4.2 
1  11.1 
0     *  *0 


2  INSTITUTIONS) 


He    U  OF  MAINE  AT  ORONO 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
♦0 


.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
(♦0 


*0 
*0 
*0 


*0 
♦0 
•  0 


♦  0 
*0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 


*0 
*0 
*0 


♦  0 
*0 
•0 


0 

•  0 

,  11 

91*7 

0 

♦  0 

7 

100*0 

0 

.0 

4 

80*0 

0 

.0 

11 

91*7 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

11 

100*0 

■J 

0 

«;  .0  0 

22 

91*7 

0 

\o 

7 

87.5 

0 

♦  0  * 

15 

93*8 

0 
0 
0 

1 

0. 

1 


♦  0 
*0 

♦  0 

3*2 
*0 
5~9 


4  100*0 
0  *0 
4  100*0 

29  93.5 

14  100*0 

15  68*2 


1 

2*9 

33  94*3 

'  1 

2.9 

0 

U  100*0 

0 

.0 

1 

4*8 

19  9C*5 

1 

4.8 

0 

•  0 

.  13  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

6  100*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

7  100*0 

c  0 

♦  0 

1 

9*1 

iO\  90*9 

0 

.0 

1 

33*3 

2  66*7 

0 

♦  0  <? 

0 

•  0 

8  100*0 

0 

.0 

1 

4*2 

23  95*8 

0 

.0 

1 

11*1 

8  86*9 

0 

.0 

0 

•  0 

15  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

.    13  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

J      3  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

10  100.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

5  100*0 

0 

♦  o' 

0 

*0 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

*0 

5  100*0 

0 

0 

♦  0 

18  100*0 

0 

**0  * 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

«0 

a 

.0 

1£  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  100*0 

/  ''o 

•  0 

0 

.0 

0,  -  *0 

/  0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

/  0 

•  0 

35 
14 
21 


13 
6 
7 

11 

'3 
8 


24 
9 

15  <> 


13 
3 
10 

5 
0 

5^- 


ris 

3 

15 


1665 


1725 


TABLE         TOTAL  DOCTOR'S c, DEGREES  FO*  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HlbHER  EOUCATICN  BY  RACE. 
,     ETHNICITY.  ANO  SEX*     INSTITUTION  AUC  STATE  1978-1979 


AHtR  I  CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUNSEK 

PSYCHOLOGY  i  200>l 

HE         STATE/TOTALS  ( 
TOTAL     /  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


/ 

BLACK  '    ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


I  INSTITUTIONS^ 


MARY LA NO 


NO     JOHN'S  HOPKINS  UNIVERSITY 
TOTAL  0^  .0 

FEHAic  0  (.0 

MALE  0  .0 

NO    U  OF  HO  COLLECE  PARK  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


HO          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 

.FEMALE  *>  0 

-    MALE  0 


MASSACHUSETTS  f 

MA    BO  ST CM  COLLEGE  , 
TOTAL  0    '  .0 

'  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  „  rO 

MALE  0  .0 

MA     BR  ANQE  IS  UNIVERSITY 
TOTAL     i  0  .0 

rENAL'E  0  .0 

MALE  i  0  .0 

MA    CLARK  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

"FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

HA    HA ft V Aft 0  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MA" 
HA     MAba  INST 
TOTAL 
FEMALE 
""MALE 


0  .0 

0  *  .0 

av  .0 

TECHNOLOGY 

0  .0 

0  .  0{ 

0  .0 


HA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

TOTAL    .  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .  0* 

HA    TUFTS  UNIVERSITY 

TOTAL       ,  0  .0 

FEMALE  0  .  C  ( 

HALE  0  '  .0  4 

9  MA     U  OF  HASS  AMHEftST  CAMPUS 

/         TOTAL  0    j  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  o  0  .0 


0 

.0 

0 

-*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

14.3 

0 

.0 

1 

33.  3 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

8*0 

0 

.0 

2 

20.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

ITUTI0NS1 

2 

6*3 

r 

3.1 

15.* 

i 

7.7 

/o 

•  0 

0 

.0 

♦  0 

1 

9.; 

♦  0 

I 

If*  3 

0 

.0 

0 

> 

6 

24*0 

.  0 

,  .0 

S 

18.8 

0 

.  0 

3 

33.3 

0 

.0 

On 

19 

'  0 

.0 

0 

.0  • 

.  0 

0 

.0 

•  0 

\ 

0 

*CL 

•  0 

.0 

0 

.0 

•  0 

*  0 

•° 

«  °o 

•  0 

b 

3 

12.5 

0 

•0  s 

1 

10.0 

0 

.0 

2 

14.3 

0 

.0 

-  0 

.0 

0 

•  .0 

0 

•  .0 

0 

.0' 

0 

.0  * 

0 

♦  Q, 

r 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

r  o 

10 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦c 

1 

3.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

6.3 

«  0 

.0- 

9  INSTITUTIONS) 


HA         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0.  .0  10 

*  FEMA*  E                  0    •  .0  4 

HALE                 0  .0  6 

MICHJGAN  v 

HI    MICHIGAN*  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

Hf     UNIVERSITY  OF  DETROIT 

TOTAL  *  .0 

.  FEMALE  0        .0  . 

'    MALE  0  .Oi/*> 

MI    U  MICHIGAN-ANN  ARBOW 
TOTAL  1  1*^9 

FEMALE  1       3.  7 

HALE  0  .0 

HI     WAYNEi STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  1  ■  3.1  » 

FEMALE       .         0  .0 
MALE  1  4*2 

MI     WESTERN  MlfH  UNIVERSITY 
<.   TOTAL  0        .0  .0 

FEMALE  0        .0  0 

"MALE  0 1      .0  0 


9.1 
7.3 
10.9 


4.2 
•  0 
«.9 

*r  0 

.0 

15.1 
25*9 
3.8 

6.3 
.0 

,  C.3 


1  .9 
1  1.8 
0  .0 


HISPANIC 
NUMBER  ' 


TOTAL 
HINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


U.3 
33.3 
.0 

8.0 
20.0 
.0 


9.4 
23*1 
.0 


8 


MI  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  2  1.7 

FEMALE  1  2.0 

MALE  1  U4 


INST  ITUTIONS) 
12  10.1 
'      8  16.3 
4  5.7 


•  0 
.0  V 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0  . 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0  f 

.0 
.0 

•  0 


2.5 

.0  ' 
4.3 


3 

¥ 

0 
0 

0  N 


12 


17  14*3 
'  9  18*4 
8  *TU4 


2  100.0 
0  .0 
2  100.0 


6  85.7 
2  66.7 
4  10C.O 

22  88.0 

7  7C.0 
15  100.0 

/ 

28  87.5 
9  69.2 
19  100.0 


0 

•  0 

1 

9.1 

10 

90.9 

<V 

•  0 

-1 

14.3 

6 

85.7 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

I  Of.  0 

l 

4.0 

7 

28.0 

17 

68^0 

0 

'  .0 

3 

16,6 

12 

75.0 

1 

11.1 

4 

44*4 

5 

55.6 

0 

.0 

0 

.0 

2 

66.7 

t  0 

.0 

0 

.0 

-1 

100.0 

0 

.0 

C 

♦  c 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

100.0 

0 

.0 

-07 

-0 

1 

100.0 

0 

.0  " 

0 

.C 

3 

100.0 

.0 

3 

H.5 

17 

7C.8 

t* 

1 

10.0 

7 

70.0 

.0 

2 

14.3 

10 

71.4 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  5 

100.0 

0 

-0, 

0 

♦ol 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

•  ..0 

4 

100.0 

» 

0 

♦  0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

1 

•  3S71  , 

29 

90.6 

0 

.0 

0 

•  0 

15 

93.9 

0 

•  0 

1 

6*3 

14 

87.5 

.9- 

12 

10.9 

89 

80.9 

0  4 

.0 

5 

45 

81.  8 

» 

U8 

7 

12.7 

4* 

80.0 

0 

•ow 

1 

4.2 

23 

95*8 

>  0 

.0 

0 

.0 

7 

100*0 

,  0 

.0 

.  1 

5.9 

16 

94.1 

* 

0 

.0; 

1 

20.0 

4 

80.  C 

0« 

.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

.0 

0 

-  .0 

1 

100.0 

3 

5.7 

1 

12 

22.6 

'  39 

73.6 

0 

•  0  > 

8 

29*6 

19 

7C.4 

3 

11.5  % 

4 

15.4 

20 

76*9 

99 
40 
59 


TOTAL 
NUMBER 


4.0 
ICO 
.0 


3.1 
7.7 
.0 


.0 
.0 
♦  0 

4.0 

.  6.3 
.0 

33.3 
.0 
50.0 

.t> 

- — .0- 


*o 

16.7. 

20.0^ 
14.3 

50.0 
100(0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0 


29  9C.6 
8  100.0 
<2P  87.5 

4  '80.0 
3  100.0 
1  50.0 


83.2 
61.6 
€4.3 


I 

6.3 

I 

6.3 

1 

6.3 

9 

8.2 

5r 

9.1 

4 

7.3 

0  . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

.0 

.0  . 

2 

3.8  r* 

0 

.0 

2 

7.7 

■& 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

r 

20.0 

o; 

.0 

i 

50.0 

3 

2.5 

0 

.0 

3 

4.3 

7 
3 
4 

25  * 

10 

15 


32 
13 
19 


11 
7 
4 

25 
16 
9 

3 
1 

2 


1 

3 

24 
10 
14 

2 
1 
1 

5 
1 


4 

/2 

/  2 

/32 
16 
16 


110 

55 
55 


24 
7 
17 

5 
4 
1 

53 
27 
26 

32 
8 
24 

5 
3 
2 


119  * 
49 
70 


r 


9 

ERLC 


V'.     °  1666 

1726 


AMER I CAii-XNOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER***  I 


BLACK  ASIAN  OR 

N0?*-HISPAN1C  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


NU*6  ER 


NUMBER 


NUMBER 


W  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


kHITE 
NON;HiSP4NIC 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER  c 


PSYCHOLOGY  (2000J 


MINNESOTA 

t 

MN    U  CP  MINN  MMPLS  SNT  PAUL 

TOTAL  0        .0  1 

FEMALE  0-0  I 

MALE  0        .0  0 


2.9 
7.7 
.0 


MN 


JOTAL  . 
FEMALE  ^ 


STATE  TOTALS  ( 


.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS! 
1'  2.9 


MALE 
MISSISSIPPI 


MS    b'Of  MISSISSIPPI  MAIN  CAM 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MAL  £  0  .0 

MS    U  Of  SOUTHERN  MISSISSIPPI 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE*  0  .0 

M $  STATE  TCTALS  (  2  IN! 

f  TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0/  .0 

MISSOJRI 

MC    SAINT  LOUIS  U  MAIN  C*AMPUS 
TOTAL  0        .0  * 

FfMALE«  0  .0 

MALE  0    /  .0 

MO    U  OF  MISSOURI-COLUMBIA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  , 

MALE  0        .0  • 

MO    U  OF  MISSOURI-KANSAS  CITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO  U  OF  MISSOURI-SAINT  LOUIS 
*        TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

MP    WASHINGTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HA  L£  0  .0 


7.7 
.0 


0 

0  - 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 


MO          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


5  INSTITUTIONS! 

2      4.4  - 

1  *   4.2  i 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0  " 

.0 

.0 


0 

.0  < 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  ' 

! 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  , 

0 

.0 

1 

5.0 

1 

5.0 

1 

9.1 

1 

9.1 

0 

.0 

0 

'  .0 

0 

.0 

•0 

.0 

0<- 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.  0 

.0 

0 

.o  1 

*0 

^  .0 

0 

•01 

0 

.0 

0 

.Of 

0 

.0 

1 

ICO  , 

0 

.0 

0 

.0  j 

0 

.0 

1 

14.3  1 

0 

f.O 

1  2.2 
1  4.8 
0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

'  0 
0 
^  0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1  10.0 
1  25.0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2.2 
.0 


2.9 
7.7 
.0 


2.9 
7.7 
.0 


.0 
,  .0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


10.0 
25.0 
.0 

10.0 
18.2 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  10.0 

0  .0 

1  14.3 


34  97.1 
12  92.3 
22  100.0 


34  97.1 
12  92.3 
22  100.0 


6-100.0 
0  '  .0 
•6  100.0 

17  100.0 
4  100.0 
13  100.0 


23  10C.0 
4  100.0 
19  100.0 


9  90.0 

3  75.0 

6  100.0 

'  *«  90.0 

9  81.8 

9  100.0 


100.0 
,  .0 
I  00.0 

100.0 
100.0 
100.0 


8.9 
14.3° 
4.2 


?  9C.0 
3  100.0 
6  85.7 


41  91.1 
,  18  85.7 
23  95.8 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 

.c 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


35 
13 

22 


35 
13 

22 


0 
6 

17 
4 
13 


23 
4 
19 


10 
4 
6 

20 
11 

9 

1 
0 
1 

4 

3 
1 

10 
3 
7 


24 


MONTANA 

J* 

MT    UNIVERSITY  OF  MONTANA 

TOTAL  0  .0 

'  FEMALE  0  .0 

MALE         <        0  .0 

MT*    (     STATE  TCTALS  (. 

TOTAL  V    0  .0 

FEMALE  0  •  .C 

MALE  0  .0 

NEBRASKA 

NE    U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 


.0 
.0 
,0 


NE          STATEfeTOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 


NEVAOA 

NV    6  OF 
TOTAL 
*  FEMALE 
MALE 


NEVADA  RENC 
0  . 

...  >o 


.0 
.0 
.0 


NV         STATE  TOTALS  < 
TOTAL  0  .0 

FcJULc  a.  0  .0 


T' 


.0 
.0 

.0 


%  t 

INSTITUTIONS}! 
0  .0 
0  .0 

0        .0  . 


V 


7.7 
12.5 
.0 


•INSTITUTIONS), 
1  7.7 
1  12.5 
*  0  .0 


•°i 

.0  j 

.0- 


-institutions} 

0  ,*0, 
#0        .0  y 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.6 

.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


,0 
.0 
.0 


0* 
0 
0 


.0 
.0 

.0  , 


.0 
.0 

.c 


7.7 
12.5 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


9  100.0 
5  100.0 
4  100.0 


9  lflC.C 
5  100.0 
4  100.0 


12  92. 3 
7  87.5 
5  100.0 


12  92.3 
7  87.5 
5  10C.0. 


100.0 
100.0 
100.0 


100.0 
100.0 
100.0 


0 
0 


.0,  / 

•o  / 

.0  / 


J 

.0 

.0 


> 


13 

8 
5 


13 
8 

5 


3- 
2 


9  >  ' 

1ERIC 

"/'  J 


V 


16t7 


1-727 


TABLE  B. 


"mm  ooctoms  op'rees  for  na^,  Fmr  conferred  by  institutes  of  higher ^eoucaticn  by  race, 

'  STNNICITV.  A  NO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  IV78-1979 


AMERICAN  INDIAN 
7 ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  frACIFSC  ISLANDS 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE' 
NON-HI SPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


PSYCHOLOGY  (2000) 
NEW  HAMPSHIRE 

NH   .DARTMOUTH  COLLEGE 
.TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

<     MALE  0  .0 

NH     U  OF  NEW  HAMPSHIRE 


NUMBER 


■7 

/  NH 


TOTAL 
FEMALE 
HUE 


—  0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


STATE  TOTALS 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

NEW  JERSEY* 


NJ    PRINCETON  UNIVERSITY 


2  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NJ  RUTGERS 
TOTAL 
FEMALE 
NILE 
NJ  RUTGERS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 
0  *0 
0  .0 
NEWARK  CAMPUS 
0  *0 
0  .*0 
0  *0 
NEW  BRUNSWICK 
0  *0 
p  *0 
0  *0 


NJ          STATE  TOTALS  I 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MILE                 0  .0 


3  INSTITUTIONS) 


NEW  MEXICO 


NM    NM  STATE 
TOTAL  ^ 
FEMALE 
_,-J*lTE 
"NM    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MAIN  CAMPUS 
0  *0 
0  *0 
0  .0 
NM  MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  *0 
0  .0 


NM  *       STATE  TOTALS  !  2  I 

Ton        ,     o  *o 

FEMALE  0  .0 

i    MILE  0  .0 

NfW  YORK 

NY    AOELPHI  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  '  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    CW1Y  GRAO  SCH  t  U  CENTER 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

 HtLE  0  .0 

WY    COLUMBIA  U  MAIN  DIVISION 
TOTAL 
FEMALE 
MILE 
NY  CORNEL 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NUMBER 


0  -0 
0  *0 
0  .0 
U  ENDOWED  COLLEGES 
0  .0 
6  *0 
0  .0 
FOROHAM  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    HDFSTRA  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEmLE 
MALE 
NY    LONG  IS  U 
TOTAL 
FEMALE 
NILE 


0  *0 

0  *o 

o  *o 

BROOKLYN  CENTER 

0  .0 

0  .0 

0  *0 


•  0 
.0 

•  0 


NY    NEW  SCH  FOR  SOC  RESEARCH 
TOTAL'  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    NEW  YORK  UNIVERSITY 


TOI  AL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0. 


4 

6*6 

o 

♦  0 

3 

10*0 

o 

♦  0 

1 

3*4 

0 

.0 

* ' 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.C 

0 

.0 

ITUTIONS) 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

-0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

5*3 

0 

•  0 

1 

1.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•9 

2 

3.7 

1 

1*9 

2 

7*7 

1 

3*8 

0 

•  0 

—  0 

•  0 

6 

19** 

0 

•  0 

2 

n.3 

0 

•  0 

* 

23.5 

0 

•  0 

1 

9*1 

0 

•  0 

1 

2U*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o* 

So 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

'0 

•  0 

0 

•  0 

■ 

7*1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

L 

14*3 

0 

V  *0 

*- 

0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

* 

9*8 

0 

.0 

3 

U.5 

0 

♦  0 

1 

6*7. 

0 

♦  0 

X 

NUMBER 

a 

NUMBE1  t 

NUM8EP 

X 

0 

•0 

0 

•  0 

3  100.0 

x  0 

A 

•  u 

0 

♦0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

,0 

0 

•0 

0 

•  0 

12  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

5  100*0 

0 

"  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

7  10C*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

15  10C*0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

6  100.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

9  100*0 

0 

•  0 

\ 

\ 

0 

I 

v.o 

1 

9*1 

10  90*9 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

20*0 

4  8C«0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

6  100*0 

~ 

*  0 

.0 

0 

•0 

•  0 

7  100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

5  100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

•0 

3 

7*3 

38  92*7 

0 

.0 

0 

•0 

2 

10*0 

18  9C.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

4.8 

20  95.2 

0 

•  0 

0 

.0 

A 

6.6 

55  93*2 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10*0 

27  90*0 

0 

•0 

0 

.0 

i 

3.4 

28  96*6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2  10C.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

*0 

0 

•  0 

r_ 
0 

♦  0 

2  100.0  / 

0 

♦0 

o 

•  .0 

o 

♦  0 

6  100*0  ' 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1  100*0' 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

5  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

8  100*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•0 

1  100*0 

c 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

7  100.0 

0 

♦  0 

1 

2 

10T5~^ 

17  89*5 

0 

.0 

0 

•0 

1 

8*3 

11  91*7 

0 

*0 

1 

14.3 

1 

U.3 

6  85*7 

0 

•  0 

37*0 

23 

42*6 

31  57*4 

0 

•0 

9 

34*6 

12 

14  53.8 

0 

.0 

11 

39*3 

11 

39*3 

17  60*7 

0 

•  0 

I 

7 

22*6 

21  67*7 

3 

9*7 

0 

.0 

2 

14.3 

10  71*4 

2 

14*3 

1 

5.9 

5 

29.4 

11  64.7 

1 

5V9 

o 

.0 

1 

9*1 

9  81*8 

1 

9*1 

0 

♦  0 

1 

20*0 

4  80*0 

0 

«0 

0 

♦0 

0 

•  0 

5  83*3 

•  1 

16*7 

1 

8.3 

I 

8*  3 

11  91.7 

0 

.0 

1 

16*7 

1 

'.6*7 

5  8? 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

6  10'  „ 

,0 

*0 

I 

3*  7 

I 

3*7 

26  96*3 

0 

♦  0 

1 

8.3 

1 

8*3 

11  91*7, 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

15  100*0 

0 

•  0 

0 

.  *o 

1 

/ 

7*  1 

13  92.9 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

7  100*0 

0 

%  .0 

0 

•  0 

1 

14*3 

6  85*7 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

14  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

8  100*0 

0 

*0 

0 

♦0 

4 

9*8 

35  85*4 

2 

0 

♦  0 

3 

1U5 

22  84*6 

,  1 

3*8 

0 

♦  0 

I 

6*7 

13  86*7 

1 

6*7 

TOTAL 

NUMBER 


3 
1 

2 

12 
5 
7 


15 
6 
9 


11 

5 
6 

7 
5 
"  2 

*1 
20 
21 


59 
30 
29 


19 
IP 

7 

5* 
26 
28 

31 
1* 
17 

it 

5 
6 

12 

6 
6 

12 
15 

1* 
7 

7 

14 
6 
6 

41 

It 


vis*  1 
1728 


1668 


\ 


'J 

1  . 

•  \ 

TA6LE  8.  TOTAL  OOCTOR' S  OEGREES  FOR  MAJOR  F1ELO  CCNfERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 
TAoLc  IUIAL    uu  ethnICITY,  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  I  NO  I  AN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


BLACK  *  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL  f 
HINORITY 

NUMBER 


VHITE 
^ON-HISPANIC 

NUMBER 


NGN-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


PSYCHOLOGY  <20CO) 


NEW  YORK 

NV    ROCKEFELLER  UNIVERSITY 


TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEHAL  £ 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

NY  SAINT 
TOTAL 

JOHN'S  UNIVERSITY 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MA  L  E 

0  .0 

(j 

.0 

NY*  SUNY 

AT 

AL3ANY 

TOTAL 

0  .0 

0 

•0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

NY  SUNY 

AT 

BINCHAMTON 

TOTAL 

0  .0 

0 

•0 

FEMALE 

0  *o 

0 

.0 

MALE 

0  *0 

0 

•  0 

NY  SUNY 

AT 

BUFFALO  MAIN  CAN 

TOTAL 

0  .0 

2 

9,5 

FEMALE 

0  .0 

2 

22*2 

HALE 

0  .0 

0 

.0 

NY  SUNY 

AT 

STONY  BK  M/'N  CAM 

TOTAL 

0  .0 

I 

3.8 

FEMALE 

0  .0 

0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

I 

6.3 

NY    SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL 

0  *0 

0 

•0 

CEMAL  E 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

♦0 

NY    l/.IVERSITY  OF  ROCHESTER  . 

TOTAL 

0  .0 

1 

9.1 

FEMALE 

0  .0 

1 

25.0 

HALE 

0  .0 

0 

.0 

NY    YE  SHIVA  UNlVfckSITY 

4.5 

TOTAL 

0  .0 

I 

FEMALE 

0  ,0 

1  . 

12.5 
.0 

MALE 

0  .0 

0 

N»'          STATE  TOTALS  « 

TCTaL               o  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

NORTH  CAROLINA* 

Nt   OUKE  university 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NC    Nt  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 

NC    U  OF  NC  AT  CHAPEL  HILL 
TOTAL  1  5.0 

FEMALE  1  12*5 

MALE  0  .0 

NC    U  OF  NC  AT  GREENSBORO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 


13  INSTITUTIONS) 


20 
13 
7 


5. 
8%2 
3.8 


0  *0 

0  .0 

0  *0 
RALEIGH 

0°  .0 

0  .0 

0  .0 


MALE 


Oft 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

«.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

STATE  TOTALS  ( 


4  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 

NORTH  OAKOTA 


2.1 
6.7 
.0 


NO.   U  OF  NO  HA  IN  CAMPUS 

TOTAL  0  .Q 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NO          STATE  TOTALS  « 

TOTAL  0  .0 

'     FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 


♦  0 
♦0 

•  0 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0 
0 


.0 
.0 


dnio  ,  p 

OH    BOWLING  GRN  ST  U  MAIN  CAM 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 

OH    USE  WESTERN  RESERVE  U 

TOTAL  0        .0  0  *0 

FEMALE  0        .0  0  sO 

>9        WkLt  o        .0  0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 

"0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

I 

0 
0 
0 

0 
0 

*0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.8 
.0 
6.  3 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


9 


0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

G 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

♦0 

o- 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

9.5 

0 

.0 

22*2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

12.5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9.1 

2 

18.2 

0 

.0 

i 

25.0 

1 

14.3 

1 

14.3 

0 

.0 

1 

4.!> 

0 

♦  0 

1 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

2 

•  6 

25 

7.3 

1 

•  6 

11 

7.0 

.5 

14 

7.6 

0. 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

A 

.0 

0- 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0*0  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

47  13.7 
25  15.6 
22     12. ~ 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

5.0 
12.5 

•  0 

.0 
.0 
.0 


2.1 
6.7 
.0 


♦  0 

♦  0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 


♦  G 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 


3  10C.0 
C  .0 
3  100.0 


.0 
.0 
.0 


1  50.0 

50.0 

0  *0 

0 

!o 

1  50.0 

1 

50.0 

9  100.C 

0 

•  0 

5  100.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

9  100. 0 

0 

•0 

3  10C.0  * 

0 

"o 

6  100*0 

o 

•  0 

19  90.5 

o 

•  0 

7  77*8 

0  ' 

•  0 

12  100*0 

0  „ 

.0 

23  88.5 

1 

3*8 

10  100*0 

0 

•G 

13  81*3 

1 

6*3 

15  93*8 

1 

6*3 

5  100.0 

0 

•  0 

10  90.9 

1 

9.1 

9  81.8 

0 

•0 

3  75*0 

0 

.0 

6  85.7 

0 

.0 

21  95.5 

0 

•  0 

7  87.5 

0 

.0 

14  100.0 

0 

.0 

286  83.6 

9 

2.6 

130  82.3 

3 

1*9 

156  84.8 

6 

3.3 

12  100. 0 

o 

•  0 

4  100.0 

0 

.0 

8  100*0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.  0 

1   100* 0 

0 

lo 

5  100.0 

o 

♦  0  * 

18  90.0 

1 

5.0 

7  87*5 

0 

♦  0 

11     91.7  ** 

1 

8.» 

10  100.0 

0 

•  Q 

2  100.0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

46  95.9 

1 

2.1 

14  93.3 

'0 

.0 

32  97.0 

1 

3.0 

4  100.0 

0 

.G 

2  100.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

*o 

4  100.C 

0 

.6 

2  100.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

*  *o 

18  100.0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

.0 

14  100.0 

0 

.0 

12  100.0 

0 

.0 

4  ICO.O 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

3 
0 
3 

2 
0 
2 

9 
5 
4 

9 
3 
6 

21 
9 
12 

26 
10 
16 

16 
5 
11 

11 
4 
7 


14 


342 
158 
164 


12 
4 


6 
1 
5 

*20/* 
9 

12 


10 
2 


49 
15 
33 


18 
4 
14 

12 
4 


1669 


1729 


TABLE  8.    TOTAL  OCCTOR'S    OeGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CGNFERREO  BY* I NSTI7UTI CNS  CF  HIGHER  ELUCAT ICN  BY  RACE, 
ETHNICITY*  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANQ  .STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUNBEft  S 


BLACK  ASIAW-CR 
NCN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


4WHIT  E 
NON-hlSPANlC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


PSYCHOLOGY  12  0  00) 


OHIO 

OH    KENT  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0   .  -0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

OH,  MIAMI  UNIVERSITY  MAIN  CAM 

TOTAL                 0  -0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

HALE                 0  ,.0 

0 

.0 

Oh    OHIO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0 

•0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

HALE                0  .0 

0 

.0 

OH    OHIO  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0- 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                   0  .0 

0 

.0 

OH    UNION  EXPERIMENTING  C  C  U 

TOTAL           ,      1  l»* 

12 

16.2 

FEMALE                 1  2*1 

7 

14.9 

MALE                 0  .0 

5 

18.5 

OH    U  OF  AKRON  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                  0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0    ■  .0 

0 

.0 

MALE                 f>  >0 

0 

*0 

OH    U  OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 

TOTAL                  0  t.O 

2 

?s.o 

FEMALk                  0      '  .0 

1 

25.0 

MALE                 0  .0 

1 

2*5.0 

OH    UNIVERSITY  OF  TCLEQQ 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  -0 

0 

.0 

MALE                 0  -  .0 

0 

.0 

OH          STATE  TOTALS  (  10 

INSTITUTIONS) 

TOTAL                 1  »5 

6,7 

FEMALE                 1  1-0 

8 

8.1 

MALE                0  .0 

6 

5.5 

Oklahoma  ^ 

OK    CXLA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 C  -0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

OK    U  OF  OKLA  HE ALT h  SCI  CTR 

TOTAL                  0  '.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

OK     U  OF  OKLAHOMA  NCRHAN  CAM 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

b 

.0 

OK         STATE  TOT  ALS  (  3 

>NST  HUT  IONS) 

TOTAL                 0  .0 

o  0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

MALE                 0        .0  , 

0 

.0 

OREGON 

OR    U  OF  OREGON  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 1  7.1 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 1  11-1 

0 

.0 

OR    U  OF  OREGON  HLTH  SCI  CTR 

TOTAL                 0  .0 

p 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0     '  .0 

0 

.0 

OR         STATE  TOTALS  (  2 

INST  IT UT IONS) 

„     TOTAL  1 

0 

.0 

FEMALE                 C  .0 

0 

.0 

HALE                 1  8.3 

0 

.0 

PENNSYLVANIA 

PA    BRYN  MAWR  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    CARNEGIE-MELLON  U 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    OJOUESNE  UNIVERSITY 

0  «0 

0  -0 

0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


o 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

,c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

o 

.0 

1 

1.8 

1 

1.8 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.3 

1 

3.3 

0 

.0 

0 

.0 

y 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

«>  0 

.0 

0 

.0- 

2 

2.7 

1 

1 .4 

16 

21.6 

1 

2.1 

1 

2.1 

10 

21.3 
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0 

♦0 

0 

-;o 

0 

♦  0 

0 

♦  0  * 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

«0 

0 

•  0 

0 

<*  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

NON-RESIOENT 
ALIEN 

""NUMBER  t 


»  e 

-64^91*4 

2 

2*9 

Q  I  #'Q          —  „ 

.  i 

4*8 

47 

95*9 

1 

2*0 

' 

15 

10C.O 

0 

•0 

3 

100.0 

0 

•  0 

1 2 

100.0 

o 

♦  0 

10 

90*9 

0 

.  .0 

3 

100*0 

0 

*0 

7 

87. 5 

o 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

1 00*0 

o 

♦  0 

7 

1  00*0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

7 

1C0.0 

o 

♦  0 

21 

100.0 

o 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

1 7 

1 00*0 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

•  0 

1*00*0 

0 

•  0 

1 

100*0 

c 

.  0 

2 

100*  0 

0 

♦  0 

1 

100*0/ 

o 

♦  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

16 

100*0 

o 

.0 

100.0 

0 

.0 

1 2 

100*0 

0 

♦  0 

30 

$93*8 

2 

6.3 

7 

no.o 

o 

♦  0 

*23 

"i2  .0 

2 

8.0 

y 

4 

100.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

100*0 

o 

.0 

97*  4 

2 

1.7 

30 

100*0 

o 

♦  0 

84 

96*6 

2 

2.3 

\ 

13 

92*9 

•  1  ' 

7*1 

4 

80*0 

1 

20*0 

9 

10C.0 

0 

♦0 

13 

61*3 

0 

.0 

4 

80*0 

0 

•0 

? 

81*8 

0 

•  0 

9 

100*0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

7 

100*0 

0 

•  0 

35 

09*7 

1 

2.6 

4  100.0 
2  100*0 
2  100*0 


6  100*0  - 
2  100*0 
4  100*0 


TOTAL 
NUMBER 


•  0 

•  0 

•  0 


70 
21 
49 


15 

3 

12 

11 

3 


2 
0 
2 

7 
0 
7 

21 
4 
17 

7 
6 
1 

2 
1 
1 

16 
4 
12 

32 
7 
?5 

4 
2 
2 


117 

30 
87 


14 

5 
9 

16 
5 
11 

9 
2 

"\  7 


39 
12 
27 


er|c 


,1732 


1672 


TABLE  8* 


TOTAL  OOCTOA«S    OEGREES  FOR  RAJOR  F IELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER^EDUCATICN^BY  RACEt 
ETHNICITY*  ANt)  SEX.     INSTITUTION  ANC  STATE^.197J-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE' 


'BLACK  ASUN  CR* 

NGN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         X  NUMBER 
*  •  * 

PSYCHOLOGY  (2000) 
VIRGINIA 

VA    VIRGINIA  COMMONWEALTH  U 


f 


TOTAL  "  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 
VA    VA  ROLY  IN*T  AND  STATE 

*    TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  ^  0  .0 

VA  STATE  TOTALS  I  3 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0_  .0 


5.6 
11.1 
.0 

.0 
.0 
•  0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER' 


INSTITUTIONS) 
IX  3.3 


7.1 
.0 


WASHINGTON 

WA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 


WA 


WA          STATE  TOT  A'  S  < 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                  0  .0 

HALE                 0  .0 


2  INSTITUTIONS) 
2  4.7 
0  .0 
2  6.9 


WEST  VIRGINIA 

'  WV    NEST  VIRGINIA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0 

bV   *      STATE  TOTALS  f 
TOTAL  0  *  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WISCONSIN 


•0 

.c 

•  0 


INST  ITUT  IONS) 
0  * 


.o- 

.0 


HI          STATE  TOTALS 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

HALE  0 

WYOMING 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
•  0 


WY    UNIVERSITY  OF  WYOMING 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MfcLE  0  .0 


•  0 

•  0 
.0 


KY 


STATE  TOTALS  < 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
•  0 
.0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
.  0  .0 
0  .0 

t*  INSTITUTIONS) 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 

MALE  » 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 

/\0 


TOTAL 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

FEMALE  . 

o  C  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  ' 

0  .0 

0 

f  0 

0 

.0 

i  WASHINGTON 

ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0    „  *0 

2 

11.8 

2 

11.8 

FEMALE 

o  o 

<0 

•  0 

0 

.-o 

•  MALE 

0  .0 

2 

13.3 

2 

13.3 

4.7 
.0 
6.9 


WI     U  OF 

WISCONSIN 

PAOISCN 

« TOTAL 

*  o 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE 

.  0 

%0 

0 

.0 

HALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

WI    U  OF 

WISCONSIN 

MILWAUKEE 

-TOTAL 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

FEMALE 

c 

.0 

0 

'  .0 

0 

.0 

'  a  HALE 

"  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

.4 

111  4.2 

23 

.9 

3 

.3 

61  5.7 

12 

1.1 

7 

.4 

50      3*1,  4 

11 

-  .7 

t 

0  INSTITUTIONS) 

0 

•  0 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

183  INST ITUT IONS ) 


10 

.4 

111 

4*2 

23 

♦  9 

3 

•3 

61 

5.7 

12 

1.1 

7 

.4 

50 

3.1 

11 

.7 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IDENf 
'  ALIEN 


NUMBER         OX  NUMBER 


TOTAL. 
X      i  NUMBER 


o 

.0 

1 

5.6 

15 

83*3 

0 

1 

11.1 

"  8 

66.9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

7 

77.8 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10C*0 

0 

.0 

1 

3*3* 

27 

90.0 

0 

.0 

v  #1 

7.1 

13 

92*9 

0 

.0 

0 

.'0 

14 

67.5 

t 

1 

3.8 

1 

3.8 

24 

92.3 

1 

B.3 

C  i 

8.3 

11 

91*7 

0 

.0 

V  0 

.0 

,  13 

92.9 

1 

5.9 

5 

29*4 

12 

70*6 

1 

50.0 

1 

50*0 

1 

50*0 

o 

.0 

26*  7 

11 

73*3 

2 

4.7 

6 

14.0 

36 

83.7 

2 

14.3 

2' 

14*3 

12 

85.  7 

0 

•  0 

4 

13*8 

24 

32.8 

0 

.0 

v 

0 

.0 

9 

90.0 

0 

♦  0 

0- 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

85.7 

( 

0 

.0 

0 

.0 

9 

90.0  V 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

V  6 

65*  7 

- 

1 

7.1 

1 

7*1 

12 

85*7 

1 

14*3 

1 

14*3 

71*4 

0 

.0 

0 

* 

•  0 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100*0 

„o 

.0 

0 

•  0 

3 

100.0 

1 

5*6 

1 

5.6 

16 

88.9 

1 

12.5' 

1 

12*5 

6 

75.0 

0 

*0 

0 

•  0 

10 

10C.0 

0 

.0 

0 

•  0 

13 

100.  0  ° 

0 

♦  0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

*  13 

100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

4 

100*0 

0 

,0 

*  0 

.0 

9 

100*0 

64 

2.4 

208 

7*8 

2.380 

89.4 

31 

2.9 

1C7 

10*0 

931 

67*4 

33 

2.1 

10. 

6*3 

1*449 

90*7 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

64 

2*4 

208 

7.8 

2*380 

89*4 

31 

2.9 

107 

10.0 

V31 

87*4 

33 

2.1 

101 

6*3 

If  449 

SC.  7 

2 

11*1 

18 

0 

.0 

9 

2 

22*2 

9 

0 

"  *0 

6 

0 

•C 

3 

0 

.0 

3 

z 

6.7 

30 

0 

•  0 

14 

2 

12.5 

16 

1 

3*8 

26 

0 

.0 

12 

1 

7.1 

14 

0 

.0 

17. 

0 

.0 

2 

0 

'  .0 

15 

1 

2.3 

43 

0 

•  0 

14 

1 

3.4 

29 

1 

10*0 

*  10 

0 

.0  1 

3 

1 

14*3  ' 

7 

1 

1C.0 

10 

0 

•0 

3 

1 

14.3 

7 

O 

1 

*  7*1 

14 

1* 

14*3 

7 

0 

♦o-  , 

*  7 

0 

.0 

0 

.0 

♦»  ? 

0 

.0 

3 

1 

5.6 

18 

1 

12.5 

8 

0 

•0 

10 

0 

'* 

•  0 

13 

0 

.0 

.4 

0 

•  0 

"9 

0 

.0 

13 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

'  9 

74 

2.8 

2,662 

27 

2.5 

1,065 

47 

2.9 

'  1* 597 

*> 

0 

:o 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

74 

2*8 

2,662 

27 

2.5 

1*065 

47 

2.9 

1*597 

-  1733 
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TABLE  8*  »  TOTAL  DOCTORS     OEGREES  TOR  MAJOR  F IELQ  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  ECUCATICN  BY  RACE, 
ETHNICITY*  ANO  SEX.     INSTITUTION  ANfe  STATE  «  1978-^79 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMftER  X 


BLACK  ASIAN  CR  * 

NON-HISPANJC  PACIFIC  I3LAN0ER 

NUMBER         X        NUMBER  X 


PUBLIC  AFFAIRS  ANO  SERVICE?  (2100) 


At    UNIVERSITY  OF  ALABAMA 


TOT  At 
,  FEMALE 
MILE 


0 

0. 
0 


.0 
.0 
•  0 


AL  STATE  TOTALS  C 

TOTAL  „  Of 

FEMALE  '  0 

KAtE.^      ►        0  * 

CALIFORNIA 

CA    U  OF  CAL-8ERKELEY 


.0 
•  0 
.0 


1  2*.0 
1  100.0 

0  .0 

INS7ITUTI0NS) 

1  .25.0 
1  100.0 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
HALE  * 
CA    U  OF  CAL-LOS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

0  .0 

2*0 
NGELES 
0  .0 
0  9  .0 
0  *0 


CA'  U 'OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 
.0 


.0 

•  0 

•  0 

20.0 
25.0 
.0 

12.1 
10.0 
13.0 


3  INSTITUTIONS) 
5  10.9 

2 
3 


CA          STATE  1CTALS  < 

TOTAL                  0  .0 

FEMALE                 0  ..0 

MALE                 0  UO 

COLCRAOU 


CC    COLQRAOO  ST/ TE  UNIVERSITY 

♦    TOTAL  *    ' *  *    0  .0  0 

FEMALE                 0  *'0  0 

MALE  0  .0  0 
CO    UNIVERSITY  OF  DENVER 

TOTAL                 0  .0  0 

FTjMJftE                 0  .0  .0 

IWLE                 0  .0  0 


iO.O 
11.5 


CO    •      STATE  TOTALS  ( 

TOTAL           ♦     0  *0 

FEMALE                 0  *0 

MALE                 0  r?0 

0I\TRICT  OF  COLOMBIA 

*0C  ^AMERICAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0- 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OC    CATHOLIC  U  OF  AMERICA 
TOTAL  N  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OC    GEORGE  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL      •  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*  MALE  0  .0 

OC          STATE  TOTA*LS  I  3 

TOTAL                 0  .0 

F£»»LE                OC  .0 

MALE               ,  0  .0 

F LOR 10 A 

FL    NOVA  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    FLORIOA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ,.0 

MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

66.7 

♦  0 
100.0 


INSTITUTIONS) 
2  11.8 


.0 
16.7 


10>0 
11.1 
9.8 


FL  STATE  TOTALS  t 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
i 

GEORGIA 


2  INSTITUTIONS) 
6  9.1 
1  11.1 
5  8.8 


GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

-  MALE  0  .0 


GA         STATE  TOTALS  ( 

t  TOTAL                0  *0 

'    FEMALE                0  *0 

.MALE                  0  *0 


1  25.0 

0.  *0 

1  25*0 

1  INSTITUTIONS) 

1  25.0 

0  *0 

1  25.0 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


H/SPANIC 
NUMBER 


X 

vv 


0 

♦  0*  • 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  * 

0 

*  •o"f 

0 

♦  0 

*  o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0, 

.0 

0 

<.0 

0 

.•° 

0 

0 

*.o 

0 

*■  .0 

0 

-  .0 

0 

..0 

b 

♦  CL 

0 

.  0 

o 

.0 

♦  0 

^0 

\ 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•? 

0 

.0 

2 

33.3 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

1 

25.0 

'0 

.0 

t 

2 

28.6 

0 

♦0 

1 

50.0 

0 

♦  0 

1 

20*0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0  0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

'2 

3.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  .0 

2 

3.9 

0 

.0 

c 

0 

.0 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

1 

16.7 

2i 

3*0 

1 

1.5 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.5 

1 

1.8 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 
MINORITY 

A 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

tyUMSER  • 


NON-RE  SIOENT 
ALIEN 

Number 


TOTAL 


1  25.0 
i  i.^0.0 
0  .0 


♦  0 
.0 
.0 


.0 


25*0 
100.0 
.0 


.0 
•  0 
.0 

20.0 
25.0 
.0 

12.1 
ICO 
13.0 


10.9 
10.0 
11.5 


0 

0  . 
0 


.0 
.0 

.c 


2  32.3 
1  50*0 
1  25*0 


2  28.6 
1  50*0 
1  2C*0 


*0 

ro 

.0 

.0 
.0 
.0 

66*7 


A. 


2  11*8 
0  *0 
2  16*7 


8  13*3 
1  -ll*  1 
T$f  13.7 

1  16*7 

0  *0 

1  16*7 


9  13*6 
1  11*  1 
8  14*0 


1  25.0 

0  .0* 

1  25.0 


1  25*0 

0  *0 

1  25*0 


. 

3  '75.0 

0 

•  0 

0  *0 

o 

.0 

3  100.0 

0 

.*0 

3  75*0 

0 

•0 

k  *° 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

7  87.5 

1 

12.5 

6  100*0 

0 

1  50*0 

I 

5C*0 

4  80.0 

0 

•  0 

3  75.0 

0 

.0 

*;i  100.0 

0 

.0 

0 

22  66*7 

7 

21.2 

8    80. 0 

1 

10.0 

14  6C.9 

6 

26.1  " 

33  71*7 

17*4 

17  85*0 

1 

5.0 

16  61*5 

7 

26.9 

<i 

1  1C0.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

♦  0 

1  100*0 

0  -<  •  *0 

'4  66.7 

0 

.0 

t     50*  0 

0 

.0 

3  75.0, 

0 

.0 

5  71*4 

0 

.0 

X'  50*0 

c 

.0 

4  80*0 

0 

♦  0 

3  1C0.0 

0 

Vo 

0  .0 

*  0 

.0 

3  100*0 

0 

♦0 

11  100.0 

0 

.0 

.    4  100*0 

0 

♦0 

7  100*0 

0 

.0 

1  33*3 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

♦0 

\*>  88*2 

0 

•  0 

5  100.0 

0 

•  0 

10  83.3 

0 

•  0 

o 

52  86*7 

0 

.0 

8  88.9 

0 

•0 

44  86.3 

0 

.0 

h  66*7 

1 

16*7 

0  *o 

,c 

•  0 

4  66*7 

1 

le.7 

56  84.8 

1 

1.5 

8  88*9 

0 

.0 

48  84.2 

1 

1.8 

3  75*0 
0  «0 
3  75.0 


75*0 
♦  0 
75.0 


NUMBER 


8 

6 
2 

4 
1 

33 
10 
23 


46 
20 
26 


11 

4 

.7 

3 
1 

2 


17 

5 
12 


60 
9 
51 

6 
0 
6 


66 
9 
57 


ERLC 


1734 


1674 
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TABLE  8?     TOTAL  DOCTOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR  F1ELO  CONFERREO *BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY.RACE, 
%  ETHNICITY*  A NO  SEX*     I NST1 TUTION  .ANO  STATE    M7B-1979  * 


AMERICAN  I  NO I  AN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  < 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


E  NUMBER 

PUBLIC  AFFAIRS  AND  SERVICES  (2100) 

ILLINOIS 
I  \  . 

IL    UNIVERSIJY  OF  CHICAGO 
TOTAL  0  *0 

•FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

EL    U  OF  ILL  CHICAGO  CIRCLE 

.KLAL  0  .0 

^FEMAQE  0.  .CL, 

0  -° 
IL    \FbF  ILL  URBANA  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


.0 

•  0 

♦o- 

20*0 
33.3 

♦  0 

♦  0 

•  0 
.0 


IL         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  10 

»    FEMALE  0  .  .0 

MALE  0  .0 


INSTITUTIONS) 
1  5.9 
1  /  20*0 
0  ,  .0 


I  NO  I  AN A 

IN    INOIANA  U 
TOTAL  - 
FEMALE 
MALE 


BLOOMING TON 

0      *o  • 

0  *0 
0  *0 


IN         STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0 
•    FEMALE  0 
MALE:  0 

,  LOUISIANA 


1  INSTITUTIONS) 


LA    TULANE  U  OF  LOUISIANA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0     „  .0 

MALE  0  ,  .0 

A.-A         STATE  TOTALS  t  1 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MARYUNO 

MO    U  OF  .MO  COLLE&&  PARK  LAM 


INSTITUTIONS) 
0  &  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0* 

0 

0 


♦  0 

;o 

.0 


MO    U  OF  HO  BALT  PRCF  SCHOOLS  ' 


TOTAL  0 

FEMALE  0, 

HUE  0 

MO  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  ] 

FEMALE  0 

MALr  0 


25*0 
•  0 
50*0 


'2  INSTITUTIONS) 


11*1 
.0 
14*3 


NUMBER 


0 

0 

0  9/ 


HISPANIC 
NUMBER 


*0 

♦  0 

♦  0 

V 

.6 
♦o 

♦  o 

♦  0 
.0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 
.0  1 


<3Z 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


KHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NGN-RES IQENT 
ALIEN 


NUMBER 


0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

♦  0 

100*0 

o 

•  0 

A 

u 

♦  0 

*  0 

♦  0 

5 

IOC*  0 

0 

•  0 

"0 

♦  0 

1 

20*0 

4 

B0*0 

0 

.0 

0 

•0 

I 

33*3 

2 

66*7 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

2 

100  *0 

o 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

«. 

t  oc*o 

*  o 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

iOO.o 

0 

•0 

0 

•0 

-  0 

.0 

5 

100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

5.9 

16 

94*1 

0 

.0 

0 

A 

•  J 

I 

20*0  ■ 

80*  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

1 2 

1 00* 'J 

0 

.0 

m 

A 

u 

♦  0 

Q 

♦  0 

5 

100*0  , 

o 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

5 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

5 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

5 

100*0 
» 

0 

.0 

0 

•  0 

k 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

*<f  * 

0 

.0 

•0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

'  .0 

o 

c 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

100.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

«0 

0 

♦0 

*0 

•  0 

0 

•0 

2 

100*0 

0 

.0 

0 
0 

0  » 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 
*0 
*0 


♦  0 
.0 
.0 

25*0* 

•  0 
50*0 


•  0 
14.3 


100*0 
•0 

IOC  .0* 

5J.0 
'50*0 
50*0 


7  77*B 
1  56*0 
6  B5.7 


TOTAL 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 

25*0 
SO.O 
«0 


1  11*1 
1  50*0 
0  *0 


6 

\» 

5 

3  , 
2 

6 
1 
5 


17 

5 

12 


;5 
0 
5 


MASSACHUSETTS 
MA    BRAMOEIS  UNIVERSITY 


TOTAL 

0 

♦  0  i 

2 

11*1 

1 

5.6 

FEMALE 

0 

♦0 

1 

12*5 

1 

12.5 

MALE 

0  . 

•  0 

1 

10*0 

0 

*0 

MA    U  OF  MASS 

AMHERST 

CAHkUS 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

♦0 

0  ' 

*0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE 

0 

*0  <* 

0 

•  0 

0 

*0 

A. 


.0 
\0 

*0 
*0 
.0 


16*7 
25*0 

>n.o 


12 

4 

B 

1 
1 

0 


66*7 
50*0 
B0«0 

100.0* 
100.0 
•  0 


16*7 
25.0 
10.0 

•  0 

•  0 
♦0 


IB 
8 

10 

1 

1 
0 


.MA         STATE  TCTALS  C 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

MICHIGAN 


MI    U  MICHIGAN-ANN  ARBOR 
TOT  AU  '   0  0 

FEMALE  0    n  *0 

MALE  0  '*0 


MI       VSTATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
s   MALE  0 

MINNESOTA 


INSTITUTIONS) 
2  10.5 
1  11*1 
1  10.0 


.0 

•  0 

•  0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  *0 
0  *0 


0 
0 

.•  0 


5*3 
11*1 
•  0 


.0-> 

*0 

*0 


.0 

♦c 

.0 


15.  B 

'22*2 


13 

5 


6B.4 
55*6 
80*0 


1  100*0 

0  *0 

1  100*0 


1  100*0 

0  *0 

1  100*0 


3  15*B 
2  22*2 
1  10*0 


-19 
9 
10 


MN    U  OF  MINN  MNPLS  SNT  PAi'L 

TOTAL  0  *0  1  11*1 

FEMALE  0  *0  0  *0 

MALE  0  *0  1  14*3 


ERLC 


n*i 

•0 
U.3 


1675 


22*2 
•  0 
28*6 


173; 


6  66*7 
2  100*0 
4  57*1 


1  11*1* 
0  *0 
1.  14*3 


'  *  t 

TAILeV    TOTAL  DOCTOR'S    OECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
-  V     1UI  L       *  ETHNICITY*  AND  SEX*     INSTITUTION  AND  STAJEJ97B-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

.NUMBER  t 


BLACK  ASIAN  DM  <w 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISUNOW  <HlSPANIC 
NUMBEr"^*    X        NUMBER         X  NUMBER 


PUBLIC  AFFAIRS  ANO*  SERVICES  (21001 


MN    ,      STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  C  .*0 

FEMttE  0  .0 

.    MALE  0  ♦  .0 


'  l  INSTITUTIONS! 


ll.l 
.  .0 
U,3 


11.1 

♦  0 
14*3 


TOTAb 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE  NCN-RES ICENT 

NON-HISPANIC    *  ALIEN 


22*2 
♦  0 
28*6 


NUMBER 


6    66*7  t 
2  100*0 
4  57.1* 


NUMBER 


TCTAL 
I      , NUMBER 


1  11*1 

0  #0 

1  14.3 


MISSOURI 

HO    SAINT  UDUIS 
'TOTAL 
FEMALE 
MALE  • 
MO    WASHINGTON  UNIVERSITY 
TOTAL       ,         0  .0 
FEMAL"  '0  .0 

MALE  0  .0 


U  MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


1 

0  ' 


50*0 
50*0 
♦  0 


MO     .     STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE    p  0  .0 

MALE  *  0  .0 

NEW  JERSEY  » 

NJ    PRINCETON  UNIVERSITY 

TOTAL  '   0  .0 

FEMALE  0„  .0 

MALE.  0  .0 

NJ    RUTGERS  U  NEW  BRUNSWICK 

TOTAL  0  '  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


1  20*0 

0  **  *0 

1  33.3 

INSTITUTIONS! 

2  28.6 


25*0 
33*3 


•  3 

•  0 

•  0 


NJ      *  'STATE  TCTALS  I 

TOt  AL  o  *o  ^; 

FEfttLE  0  .0 

MALE  0  .0 

NEW  YURK 

NY    AD  EL PHI  UNIVERSITY 

 TOTAL  i —  ~H~'0~ 

FEMALE  0 
MALE  0 
NY    CUNY  GRAO  SCH  C 
%   TOTAL  0 
FEMALE         ♦  0 
MALE  0 
NY    COLUMBIA  U  WAIN  OIVISION 


2  INSTITUTIONS! 


TOTAL 
FEMALE 
Ml  LE 
NY  CORNELL 
TOTAL 
CEMALE 
MALE 


0  '  .0 
0        .0  . 

P  .0 
STATUTORY  C 
0  .0 
0  .0 
0  »0 


NY    NEW  YORK  UNIVERSITY 
TOTAL  0   '  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0     .  .0 

NY    SUNY  AT  ALBANY 


MAIN  CAMPUS 

V  .0 

0  »o 

0  »0 


TOTAL  0 
FEMALE  0  .0 

MALE  O  .0 

NY    SYRACUSE  U 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 

NY    YE  SHIVA  UNIVERSITY 
TOTAL  *    t>  •<> 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY         STATE  TOTALS'  I 
TVTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

c 

NORTH  CAROLINA 

HC    DUKE  UNIVERSITY 


♦  0 
.0 

♦  0 

20.0 

♦  0 
33*3 


8  INSTITUTIONS! 


.  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


5*2 
11.1 
2.5 


•  0 

•  0 

•  0 


NC 


TOTAL 
SENILE 
&  HALE 


STATE  TOTALS  ( 


*  INSTITUTIONS! 


•  0 

•  0 

•  0 


♦  0 
.0 

•  0 


14*3 
.0 
33-3  ' 


•  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


•  0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 


*0 
0 
0 


•0 
.0 
.0 

•  0 
•0 

•  0 

•0 
.0 
.0 


3.4 
.0 
5.0 


 .0  



-  .0 

0 

 .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

25*0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

25*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

12*5 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

33*3 

0 

.0 

0 

♦  0, 

1 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•20*0  ' 

*  0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

20*0 

0 

'  .0 

0 

1 

.0 

0 

•  0 

c 

•0  » 

0 

•  0 

2 

9.1 

0 

.0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

12*5 

0 

.0 

2 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

'0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•5 

0 

♦  0 

0 

•0s 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

.50.0 

i  50.0 

0 

A 

.  u 

5C.0 

1  ,50.0 

0 

.0 

♦  0 

0  .0 

0 

.  0 

4C.0 

.    3  60*0 

0 

.0 

♦  0 

2  100.0 

0 

.0 

66*7 

1  33.3 

0 

♦0  , 

* 

42.9 

4  57.1 

0 

.0 

25.0 

3  T5.0 

1  0 

.0 

66*7 

1  3"»*3 

%. 

0 

•  0 

t 

•  0 

* 

2    66.7  ; 

1 

33.3  .  ■ 

♦  0 

0  .0 

0 

.0 

.0 

•2  66.7 

1 

33.  3 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

.0 

0  .0 

0 

.  0 

.  *o 

I  400.0 

0 

.0 

t 

.0 

3  75.0 

1 

25.0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

.0 

3  75.0 

1 

25.0 

* 

\ 

.0 

2  100.0 

0 

♦  0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

.0 

0     .  .0 

*  • 

0 

♦  3 

25*0 

3    75.0  . 

0 

.0 

•  0 

0  .0 

0 

25*0 

3  75.0 

0 

♦3 

12*5 

4 

7  87^5 

0 

♦  3 

33*3 

2  66.7 

0 

.0 

♦  0 

5  10C.0 

0 

♦0 

20.0 

v      4  80.0 

0 

.0 

20*0 

\       *  8C.0 

0 

.0 

•  0 

]     0  *o 

0 

.0 

9.1 

J    19     86.4  9 

1 

4.5 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

12*5 

13  81.3 

1 

6.3 

.0 

4     50.0>  „  * 

50.0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

.0 

4  50.0 

50.0 

.0 

3  42.9 

57*1 

♦  0 

0  *0 

1 

100*0  , 

.0 

3  50.C 

50.0 

.0 

2  100.0 

♦  0  ^ 

•  0 

1  100.0 

c 

.0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

a,  6 

44  75.9 

9 

15.5 

n.i 

15  83.3 

1 

5.6 

7*5 

29  72*5 

3 

20.3 

.-0 

1  100.0 

0 

•  0 

•  0 

0  #0 

0 

•  0 

.0 

1  100.0  ' 

.  0 

o 

•  0 

.0 

1  103.0 

0 

♦  0.    .  ^ 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

22 
i  6 


SB 
18 

'•0 


0 

;eric 


1676 


TABLE  8. 


TOTAL  DCCIDR'S 

9 


DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BYVACE1 
ETHNICITY*  AND  SEX:>    INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NJMB*ER 


8L'ACK  ASIAN  OR 

NCN-HI.SPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


V  PUBLIC  AFFAIRS  AND  SERVICES  (2100} 


NUMBER* 


OHIO 

'  /\ 

OH  CASt 
*  TOTAL 
FEMALE 
•  MALE 
OH    OHIO  STAT  : 
'ICTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
OH    UNION  EXPERIMENT 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


UBS TERN 'RESERVE  U 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
MAIN  CAMPUS 


.0 
.0 
.0 
Hi  c 

•  0 

•  0 
i  .0 


NUMBER 


r. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

>° 

0 

.0 

0 

CO 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

33.3 

1 

11.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

37.5  •  1 

1 

12.5 

1  HISPANIC 
NUM8E* 


TOTAL 
MINORITY 


L NUMBER 


0 

.0  • 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0  * 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

'  4  44.4 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

4  50.0 

WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCN-RES  I  OENTtt 
ALIEN  -  * 

NUMBER  t 


100.0 
100.0 
100.0 

10C.0 
•  0 
100.0 

55.6 
10C.0 
50.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


TOTAL 
NUMBER 


OH          STATE  TOTALS  (  ■  v> 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 


OREGON 


INSTITUTIONS) 
3  14.3 
0  .0 
3  17.6 


,1  4.8 

0  .0 

1  5.9 


.0 
.0 

^0* 


4  19.0 
0  .0 
4  23.5 


17  81.0 
4  100.0 
13  76.5 


.0 
.0 
.0 


21 
4 
L7 

'V- 


CR    U  OF  OREGON  MAIN  CAMPUS 

TOT  AL  0  .0  0-0 

'     FEMALE  0  .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 


OR  -       STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

i PENNSYLVANIA 


r  IN5T ITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 
» 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

<■  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  .  60.0 


3  60.0 
3  75.0 
0  .0 


2  40.0 
1  25.0 
1  100.0 


2  40.0 
1  25.0 
1  1 00.0 


PA    BRYN  MAWR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA  k CARNEGIE-MELLCN  U 
'       TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MUX  0  .0 

PA    PA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
•    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

P*A  » TtMPLE  UNIVERSITY 
0      TOTAL       "         0  .0 

FEMALE  0        .0  i 

MALE  0        .0  i 

PA    U  OF  PENNSYLVANIA  1 
TOTAL    '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  0        .0  - 

PA    U  OF  PITTS6G  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  1  6.3 

FEMALE  0  .0 

MALE  '1     10.0  * 


10 
100. 


100 


•  0 
.0  - 

'.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
0 

.0 
.0 
0*0 

.0 

.0 

.0' 
.0 
.0 


PA          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL            .1  2.2 

FEMALE,                0  .0 

MALE                 1  3>.3 


INST  ITUTIONS) 
2  4.3 


TEXAS' 

TX    U  OF 
♦  TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX    U  OF 
'  TOTAL 
Ft  MALE 

*;le 


TEXAS  AT  ALSTIN 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

TEXAS  AT  ARLINGTON 
0  )  .0 
0  .0 
0  .0 


6.3 
3.3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


TX  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  *     0  .0 

FEMALE  0     *  .0 

MALE  0  .0 

UTAH 

UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 
TOT A*  if  16.7 

FEMALc  1  20.0 

MALE  vl  14.3 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


\ 

UT 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


STATE  TOTALS  ( 


16.7 
20,0 
14.3 


institutions; 

0  ".0 
0  .0 
0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

p 

0 

00 

0 
0 
0 


.0 
.0 
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ETHNICITY*  ANO  SEjfr     INSTITUTION  ANO  STAfE  1978-1979 


AFRICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIXE 


 -  NUMBER 

SCCIJL  SCIENCES  t220O* 

CT  :      STATE  TOTALS  ( 
TOTAL    •  O* 
'FEMALE  0 
HALE  0 


BLACK  . ASIAN  OR 

NCN-HHPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HTSPANIC 


OELAWARE 


OT    UNIVERSITY  OF  DELAWARE 
T-CTAL   '  0*0. 

FEMALE           *    0  .0 

MALE                 0  .0 

OE          STATE  rOTALS  C 

JOTAL                0  *0 

FEMALE                0  ••♦0 

MALE             •   0  .0 


NUMBER 


INSTITUTIONS! 
2  2*2 
1  4*0 
1  '1*6 


1  12.5, 

0  .CT 

1  12*5 


NUMBER 

/ 


I  INSTITUTION^) 
1  12*5 
0 
I 


♦  0 
12.5. 


OISXRICT  OF*  COLUMBIA 

'     DC    AMERICAN,  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *  *0 

Ale  o  .cP- 

™'le  o  «o 

*0C    CATHOLIC  U  OF  AMERICA  . 
.TOTAL  \  0  »0 

*  FEMALE  0  .0 

-MALC  0  *0 

.DC     GEORGETOWN  UNIVERSITY  * 
TOTAL     .  0  \Q 

FEMALE  n      0  «  *U 

MALE  0  ,.0 

.DC    GEORGE  WASH  UNIVERSITY 
TOTAL  0,  .0 

•  FEMALE  v      0'      *  .0 

MALE  *  "0 

OC    HOWARO  UNIVERSITY 
<**   'TOTAL  0  *0- 

FEMALE  0.  .0 

x    "    MALE  0  .0 

OC  STATE  TOTALS  ( 

Sm  .     TOTAL    m  0  *0 

FEMALE  Or  .0 

"  MLE        /      0'  '  ♦  ♦ 


•  0 
.0 

•  0 

6.7 

•  0 
7.7 

8.3- 
50.0 
.0 
v  * 
.0 
*  .0* 

•  0 

58.3 

SCO 
60.0 


5  INST  ITUT  10SS I 
9  9.* 
2 
7 


9.5 
9.3 


FLORIOA 

FLv    HEEO  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  "7"  0  .0 

,  FL     R0R10A  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  *    0'  .  .0 

FEMALE  0.  .0 

MALE      ,  0.0 
Ft    UNIVERSITY  OF  FLORIDA 
jfiTAL  0  .0 

FEMALE.   "  *  0  .0 

.  'MALE  0  .0 

■  FL    UNIVERSITY  OF  MIAMI 
TOTAL  0  .0 

•  FEMALE  ^  >.0 

'MALE  0  .0 


.0 

.0 

2.9 
11.1 

.♦0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 


Ft        "-STATE  TOTALS  (  ,  4  IK3T  ITUT  IONS  I 

TOT^L  *-0  .0  .  1  1.5 

FEMALE  0*  .0  1  5.6 

#  MALE  0  .0  0^0 

GEORGIA^  9  m  \ 

*GA    ATLANTA  .UNIVERSITY 
TOTAL  K  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0-  .0 

GA     EMORY  UNIVERSITY 

TOTAL  0    •    .0  ' 

FEMILE  0;,  .0 

MALE  0        .0  . 

GA    GEORGIA  STATE  UN/VERS ITr 
TOTAL  0  .0,* 

FEMALE^  0  ..0 

N  HALE     1  0  **0 

GA    UNIVERSITY  OF  GEORGIA  ' 
'  TOTAL  0  .0 

FEMILE  "     P     "  «0  " 

°       MALE  0  .0 


GA  •       $T ATE  TOTALS  'C 
•TOTAL  0'  ,0 


FEMALE 
•  MALE 


0" 
0 


•  0 
.  .0 


INSTITUTIONS! 

3  7r3 

2  25.0 
.     1  >.0, 


ERIC 


i 

0 

1 

*■ 
0 
0 
0 

0 
t> 
0 

3 
0 

3- 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
"0 

o. 

0 
0 
0 

1 

L 

0 


t  ^2*4 

r  12.5 

0        .0>  < 

■ «  * 

•  t.. 

.V 


X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

-  X 

NUMBER  X 

5- 

♦  o  . 

0 

♦  0 

„  v 

72  80*9 

♦  0 

*  0 

♦  0 

1 

u 

»      22  *6C*C 

.0 

0 

•  0 

1 
1 

1*6  * 

50  76*1 

•  0 

0 

•0 

1 

12.5 

V    t  **5 

N  .0 

0 

♦  0 

0  - 

♦  0 

0        •  0 

•  .0 

0 

♦D 

•  1 

12*5 

7  87*5 

* 

.  .0' 

• 

0 

•  0 

;*  I 

12*  5 

7  87*5 

.0 

'  o^ 

•0 

0 

♦  0 

0  *0 

\o 

0 

•  0 

•  1 

12*5 

•  Of*? 

3:e 

♦ 

♦  0 

D  1 

* 

3*8 

23  88*5 

•  0 

<*  o 

•0 

0 

♦  0 

o    en  n 
v  >u*u 

6.3 

0 

•0 

1 

6*3 

14  87*5 

.0  j 

0  . 

♦  0 

1 

6.7 

13  86*7 

.0 

.♦0 

0 

♦  0, 

2  100*0 

0 

•  0  , 

*  1 

7*  7 

11  84*6 

A 

.0  \ 

1 

8*3 

2 

16*7 

8  66*/ 

•2  \ 

0 

•0 

a  1* 

50*0 

1  5C.C 

•  .0  N 

I 

10*0 

*  l 

10*0 

7  70*0 

9*7 

•  1 

3*2 

4 

1  >  o 

23  74*2 

•  0 

b 

.0 

0 

♦  0 

5  100*0 

11.5  * 

1 

3*8 

4 

15.* 

18  6«*2 

'  .o  . 

n  0 

♦  0 

7 

56*3 

o  ;o 

.0  • 

0 

•0 

I 

50*0 

0       •  0 

*0 

0 

♦  0 

6 

60*0 

0  *0 

4.2 

2 

2*1 

15 

15*6 

0  •    o>*  o 

.0  * 

0 

♦  0 

2 

9*  5 

17  81*0 

5.3 

2 

2.7 

13 

'17.'3 

50  66*7 

.0 

• 

0 

x 

♦0 

0 

♦  0 

.     2  10C*0 

•  0 

0 

♦  0 

*0 

Cr      i  100*0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*  0 

1  100*0 

V.  0 

♦  0 

1 

2*9 

31    9.  »2 

.0 

I  J 

♦  0 

i 

11*1 

8  88*9 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

23  92*0 

.0 

0 

♦0 

0 

*0 

O  23  92*0 

•  0 

*  0 

♦  0 

.  o 

*0 

5  100*0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

18    90*  C 

•  0 

2 

40*0 

2 

4C*0 

■  3  60*0 

•  0 

2 

66*7 

2 

66*  7 

•  0 

0 

0 

•  0 

2  100*0 

.0 

2 

3*0 

3 

4*5 

59  89*4 

•  0 

2 

3 

16*7 

15  83*3 

,0 

0 

•  0 

0 

-  *0 

44    *1* 7 

* 

• 

♦  0 

0 

^  .0 

1 

100*0 

*           •  0  *0 

•  0 

0- 

•0 

1 

100*0 

0  «0 

0 

„•<>  . 

0 

•  0 

*        0        ♦  0 

0 

♦  0 

1 

9  81*8 

•  *0 

0 

♦  0 

1 

33*3 

2  66*7 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

7  87*5 

o 

.0 

1 

12*5 

7  87.5 

0 

•0 

0 

♦0„ 

1  100*0 

•  0 

-♦o 

♦o 

i  1 

14*3 

6  85*7 

0 

•  0 

1 

4*8 

16  76*2 

33*3 

»o* 

•  0 

1 

33*3 

1  33*3 

♦  0 

0. 

♦c 

0 

*0 

15  83*3 

NCN-RES ICENT 
ALIEN 

NlfMBER 

> 


♦0  ' 

*0 

*0 


9*8 
37*5 
3*0 


32 
4 


78*0 
50*0 


28~64.8 


1680 


15 

16*9 

1 

8*0 

13 

2c*3 

0 

•*o 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

2 

7.7 

1 

10*0 

1 

6*3' 

1 

6*7 

n  • 

♦  0 

A 

7*7 

16  *7 

0 

\0 

2 

20*0 

4 

12*9 

0 

•  0 

4 

f5*4 

5 

4U7 

1 

5.0*0 

4 

4*0*0 

14 

14*6 

2 

9*V 

1*2 

16*0 

0 

*0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

5*9 

0 

•0 

2 

8*0 

2 

6*0 

0 

•  0 

10*0 

0 

•0 

0 

*  *0 

o 

♦  0 

4 

6«1« 

o 

♦  0 

4 

8*3 

0 

*0 

0 

^  *o 

Q 

♦  0* 

9*1 

■  o 

♦  0 

1 

12*5 

i 

0 

•  0 

0 

•  0 

.  o 

•  0 

-,4 

19*0 

1 

33*3 

3 

16*7 

* 

5 

12*2 

1 

12*f 

4 

12*1 

%  * 


NUMBER 


89 
25 

64  * 


26 
10 
16 

15 
2 
13 

12 
2 
10 

31  " 

5 
26 

12 
2 
10 


96 
21 
75 


2 
1 
1 

9 
25 

25 
5 
20 

5 
3 
2 


66 
18 
48 


1 
1 

0 

11 
3 
A 

8 

1 
7 

21* 
3 
18 


41 

8' 
33 


TABLE  6* 


TOTAL, OCCTCt'S    DECREES  FOR.  MAJOR  FIELO  CONFCRREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  BY  RACE, 
"  lETHNICITYi  AN0:S6X1     INSTITUTION  AN0STAT6  , 1976-1979' 


"AMERICAN  INOIAN 
.ALASKAN.  NATIVE 

NUMBER  X 

SCC I At  SCIENCES  12200)- 

Alt' 


BLACK,  ASIAN  OR 

N?)tf-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


HI      $  .STATE  TOTALS  ( 

, TOTAL                0  *0 

.     FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


I0AHO 

\  :, 

10    10AHU  STATE  'UNIVERSITY  : 

TO! AL  .0  .0 

FEMALE  1    0  .0 

MALE  ,  0  .0 
ao    UNIVERSITY  OF  IDAHO 

/TOTAL  \0  .0 

FEMALE  '0  .0 

,  MALE  0  .0 

10         STATE  TOTALS  I  f  2 

"  TOTAL  .0  *0 

FEMALE  0  %0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
•0 


INST  nUT  IONS) 
0  *Q 
0  .0 
0  *0 


ILLINOIS  , 

IL    ILLINOIS  STATE  UNIVERSITY 

-  TOTAL                0        .0  0  0  .0 

FEMALE                0.0  0  .0 

•        MALE                0        .0  ' 0  .0 
IL    -LOYOLA  U  OF  CHICAGO  . 

*  TOTAL                0*0  0  .0 

FEMALE                0  .     .0  0  .0 

MALE                 0       <*0  0  *0 
IL    NORTHERN  ILL  UNIVERSITY 

b      TOTAL                 0        .0  0  *0 

FEMALE                0        .0  0.0 

MALE                0      . .0  0.0 
IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .0  2  5.4 

FEMALE                 0        .0  1  6*3 

MALE*              0        .0  1  4*0 
IL    STHN  ILLINOIS  U  CAR  BON  OL 

'  TOTAL                 0.0  0.0 

FEMALE              >0        *0  0  .0 

MALE ,               0        .0  0  .0 
IL    UNIVERSITY  OF  CHICAGO 

'  TOTAL'  '             0        *0  1  1*1 

FEMALE                 0        ;0  0  .0 

,MALE>                0        .0  1  1.* 
IL,  Ul&>.  ILL'CHICAGC  CIRCLE 

TOTALS              0        .0  2  25*0 

FEMALE                0.0  1  33*3 

7  MALE'                0        .p-  1  20.0 
IL    U  OF  ILL  URBAN A  CAMPUS 

""TOTAL  ~  "         0        .0            .  12  22*6 

FEMALE                 0*0  0.0 

,    MALE        •        0       .0  12  26*7 


*It         STATE  TOTALS-,! 
TOTAL  0  *  #0 

FEMALE.  -_-0.  ~  ..0 
.    >  /MALE  0  .0 

•I  NO  I  AN  A  

IN    BALL  STATE  UNIVERSITY 
'TOTAL  0  .0 

FEMALE  0:  *0 

MALE  .0  *0 

IN  .  INDIANA  STATE  U  MAIN  CAM 
TOTAL  *  '0  *0 

FEMALE-  0  *0 

MALE-  0  .0 

IN  .  INDIANA  U  BLOOMINGTON 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

,     MALE  ,4  „  0  -0 

IN  'PJROUE:'U  MAIN  CAMPUS  «" 
.TOTALV*'  -0     '  .0 

FEMALE  0.  .0 

'"  MALE.  k  0*  .0 

ill*  .UNIVERSITY; OF  NCTRE  DAME 

>TOTAL*  ^  "  I  '  6;  7 

.  FEMALE  .0  .0 

<MALE  1  .  9*1 


INST ITUTIONS) 
17  7*5 
2  '3*4 
15  8.8 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
•  0 

0 

o. 

0 

0 
0 
0 


•0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

..o 

•  0 

.0* 

•  0 

•  0 


NUMBER 


17 
4 

13 


17 
4 
13 


37*0 
25*0 
43*3 


37.0 
25*0 
43.3 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  _ 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


JOTAL 
NUMBER 


17  37.0 
4  25.0 
13  43*3 


17  37.0 
4  25.0 
13  43.3 


0' 

♦  0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

or 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o' 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

v  0 

•0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

,0 

.0 

0 

♦  0 

0 

%0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

1 

14.3 

2 

26.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

20.0 

1 

20.0 

2 

40*0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

■}9  0 

0 

.0 

A\ 

0 

.0 

1 

3 

8.1 

0 

.0 

0 

v  *0 

1 

6.3 

o 

•  0 

1 

4.0 

2 

8.0 

c 

1 

5.3 

2 

10*5 

3 

15.8 

1 

12.5 

0 

•  0 

1 

12.5 

o 

.0 

2 

16.2 

2 

16.2 

2 

2.2 

1 

1.1 

4 

4.4 

1 

4.6 

0 

•  0 

1 

4.8 

■  1 

£♦4 

1 

1*4 

3 

4.3 

0 

-.0 

0 

.0 

2 

25.0 

0 

.0 

0  ' 

•  0 

1 

33.3 

o 

.0 

0 

♦  0 

1 

20.0 

5 

9.4 

0 

To 

17 

32.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

11.1 

0 

.0 

37.6 

9 

3.9 

5 

2.2 

31 

13.6 

2 

3.4 

0 

.0 

4 

6.9 

7 

4.  1 

5 

2.9 

27 

15.9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.D? 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

•  0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

«0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

I 

0 

.  .0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

;o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*  o 

>0 

*  1 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'  0 

♦  0 

0 

.0 

1 

9.1 

\ 


25 

54*3 

10 

62.5 

15 

50*0 

25 

54*3 

10 

62*5 

15 

5C*0 

2 

100*0 

0 

•0 

2 

100*0 

4 

60*0 

1 

100*0 

\3 

75*0 

6 

85.7 

1 

.*. 

100. 0 

5 

83.3 

s 

- 

4 

100.0 

1 

100.0 

3 

100.0 

5 

71.4 

2 

10C.0 

3 

60.0 

6 

80.0 

3 

100.0 

5 

71.4 

27 

73.0 

10 

63.3 

17 

68.0 

14 

73.7 

7 

87.5 

7 

63.6 

73 

81.1 

16 

65.7 

55 

79.7 

6 

75.0 

2 

66.7 

4 

80.0 

36 

67.9 

6 

100.0 

26 

62*2 

173 

75.9 

51 

B/*9 

122 

71*6 

3 

100*0 

1 

100*0 

2 

100*0 

2 
0 
2 

44 

11 

33 

11 
0 
11 

13 
4 
9 


100*0 
.0 
100*0 

61*5 
91.7 
76*6 

•66*6 
•  0 
76*6 

86;7 
100*0 
61*6 


4  8*7 
2  12.5- 
2  6*7 


4  6*7 
2  12*5 
2  6*7 


•  0 

•  0 

•  0 

20.0 
.0 
25*0 


1  14*3 

0  *0 

1  16*7 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

7 
1 
6 

2 
0 
2 

13 
2 
11 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


24 

3 
21 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

10 

1 

9 


20. 


0 
.0 
28.6 

18.9 
6.3 
24.C 

10.5 

•  0 
18.2 

14.4 
9.5 
15.9 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


10.5 

12.4  4tfe» 


.0 
.0 

•  0 

16.5 
6.3 
21.4 

31*3 
100.0 
21*4 

6.7 

•  0 
9.1 


It 

30 


It 

30 


4 

1 

3 

7 
2 
5 

10 
3 
7 

37 
12 
25 

19 
8 

11 

90 
21 
69 

6 

3 
5 

53 
8 
45 


228 
170 


3 
1 

2 

.  2 
0 
2 

54 
12 
42 

16 

2 

14- 

15 
4 
11 


16B1 


1741 


TABLE.t*     TOTAL  OOCTOA'S 

-    AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 

SOCIAL'"  SCIENCES  12200) 

i 


'oEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CCNFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


BLACK  '*  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


IN         STATE.  TOTALS 
TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALE    *  1 

IOWA 


1*1 
•  0 
1*4 


'NUMBER 


5  INSTITUTIONS) 


I A    IOWA  STATE  U  SCI  £  TEL,.* 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

I A    UNIVERSITY  OF  ICWA 

TOTAL  0  .0 

FEMfcLE    O  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 

•  0 

•  0 


5.9 
.0 
7.7 

3.6 
•  0 
4.0 


IA.        STATE  TOTALS  C 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
M*LE  0 

KANSAS 


KS    KANSAS  ST  U  AGR  t  APP 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'  MALE  0  .0 

KS    U  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 
'TOTAL  0  .0 

'female  0  -.0 

MALE  0  .0 

KS         STATE  TOTALS  f  2 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 


INST  ITUT  IONS) 
2  4.4 


CI 


.0 
S.3 


20.0 
.0 
33.3 


INSTITUTIONS) 
1  3. 


•  0 
5.9 


NUMBER 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


•  0 
.0 

♦  0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


KHITE 
NON -HISPANIC 

,  NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


1.1 
•  0 
1*4 


S.9 
•  0 
7.7 

3.6 
.0 
4.0 


4.4 
.0 
S.3 


20.0 
.0 
33.3 

.0 
♦  0 
.0 


1  3*8 

0  .0 

1  5.° 


73 
16 
57 


61.1 
64*2 
60.3 


11 
4 
7 

21 
3 
18 


64.7 
100.0 
53*8 

75.0 
10C.0 
72*0 


32  Tl*l 
7,100*0 
2  5  6S*8 


4 

2 
2 

19 
7 
12 


80*0 
100*0 
66*7 

90.5 
100*0 
85*7 


23  86*5 
9  100*0 
1  82*4 


16 
3 
13 


11 
0 
11 


17*8 
15*8 
16*3 


29*4 
♦  0 
38. S 

21*4 
•0 
24*0 


24*4 
.0 
28*9 


TOTAL 

#? 

NUMBER 


•  0 
.  *0 

♦  0 

9.5 
*0 
14.3 


7.7 
*0 
11*8 


90 
19 
71 


17 
4 
13 

28 

3 
25 


45 
7 
38 


5 
2 
3 

21 
7 
14 


26 
9 
17 


KENTUCKY  IS 

KY  'UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 

TOTAL                 0.       *0  0  *0 

FEMALE           *      0        *0  0  *0 

MALE                 0        *0  0  *0 

1  INSTITUTIONS! 


KY  STATE 

TOTALS  f  1 

TOTAL 

0  *o 

FEMALE 

0  *0 

MALE 

0  *0 

LOUISIANA 

LA    LA  STATE 

U  AND  At*  C 

TOTAL 

0  *o 

FEMALE 

0  *o 

MALE 

0  *6 

LA    TULANE  U 

OF  LOUISIANA 

TOTAL 

0  *0 

FEMALE 

0  *o 

MALE 

0  *o 

LA    U  OF  STHWSTN  LOUISIANA 

TOTAL 

0  *o* 

FEMALE 

o  *o 

MALE 

0  .0 

5*3 
25*0 
*0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


LA         STATE  TOTALS  C 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                 0  .0 
 HALE*"  0-  .0 


INSTITUTION^ 
1  2*9 
1  12*5 
0  *0 


MAINE 

HB.  U  OF  MAINE  AT  ORONO 
-^TOTAL  0  .0 

FEMfcLE  .  0*0 
0  *0 

ME  STATfrTOTALS  C 

TOTAL       V       5  *°f 

FEMALE  #0 

MALE  S  0\  .0 

MARYLANO 

MO    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 

rTOTAL         "*       0  *0C 
«  FEMALE  0  *D 

MALE  0  *0 

MO    U'OF  MD  COLLEGE  PARK  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 
.0 

3*8 
'  *0 
7.7 


0 
0 

*  0 


.0 
♦  0 
.0 


.0 
.0 
.0 

6*7 
25*0 
*0 

♦  0 
.0 
.0 

/ 
2.9 
12*5 

•  0 


♦  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


5*3 
2S*0 

•  0 

6.7 
25*0 

•  0 


.0 
.0 
.0 


S.7 
25*0 
•  0 


.0 
.0 
♦  0 


.0 
.0 
.0 

3.8 
.0 
7.7 


10  100.0 
1  100.0 
9  100.0 


. 10  100.0 
1  100.0 
9  1CC.0 


17 
3 
14 

14 

3 


89.S 
75.0 
93.3 

93.3 
75.0 


11  100*0 


100*0 
•  0 
100*0 


32 
6 
26 


91*4 
7S*0 
96*3 


4  100*0 
0  *0 
4  100*0 


4  1C0.0 
0  *0 
4  10C*0 


44  88*0 
16  100.0 
28  82*4 


24 
12 
12 


92*3 
92*3 
92.3 


.0 
♦  0 
.0 


S.3 
.0 
6.7 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2.9 
.  .0 
3.7 


•  0 

•  0 

•  0 


12.0 
♦  0 
17*6 


7.7 
•  0 


10 

1 

9 


10 
1 
9 


19 
4 
IS 

15- 
4 
11 

1 
0 
1 


3S 
8 
27 


50 
16 
34 

26 
13 
13 


ERIC 


1682 


9 


TABLE  8.     TOTAL  DOCTOR*  S    DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CGNFEPREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY.RAC^t 
ETHNICITY*  AND  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

SOCIAL  SCIENCES  (22001 

NO         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0    '  .0 

"FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MASSACHUSETTS 

MA    BOSTON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  Q,     c  .0 

MALE  0  .0 

HA    BOSTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HA    BRANOE IS  UNIVERSITY 


BLACK  ASIAN  OR  . 

NON-HI  SPAN IC  CACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


2  INSTITUTIONS) 
1  1.3 
0 
I 


.0 
2.1 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


MA    CLARK  UNIVERSITY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE' 

MA    HARVARO  UNIVERSITY 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 

MA    MASS  INST  OF  TECHNOLOGY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL 
FEMALE 

m    MALE      ,  O1 
MA    TUFTS  UNIVERSIT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MA    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
KALE 


.0 
.C 
.0 

.0 
.0 
.0 

10.0 
12.3 
8.3 

.0 
.0 
.  .0 


4  3.7 
1  4.5 
3  3.4 


MASS  AMHERST 


5.0 
33.3 
2.7 

.0 
.0 
.0 

14.3 
.0 
25.0 

11.1 
18.2 
6.3 


HA         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  1 
FEMALE    o  0 
MALE  1 

MICHIGAN 


9  INSTITUTIONS) 


12 
5 

J 


4.3 
7.5 
3.3 


HI     MICHIGAN  STATE 

UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

2 

5.6 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

2 

7.1 

MI     U  MICHIGAN-ANN 

JRBOR 

TOTAL  0 

.0 

11 

13.9 

FEMALE  0 

.0 

5 

l*.l 

MALE  0' 

.0 

6 

12.5 

MI     WAYNE  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

3 

13.0 

FEMALE  0 

.0 

1 

16.7 

HALE  0 

.0 

Z 

11.  e 

MI     UESTERN'MICH  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

MI          STATE  TOTALS  1          4  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

.0 

16 

11.3 

.  FEMALE  0 

.0 

6 

12.5 

MALE  0 

.0 

10 

10.6 

MINNESOTA 

HN    U  OF  HINN  HNPLS  SNT  PAUL 
TOTAL  0  .0 

FEMALc  0  .0 

MALE  ,    0  .0 


.0 
.0 
.0 


MN         STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MISSISSIPPI 

MS    MISSISSIPPI  ST  UNIVERSITY 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 


3  60.0 
1  100.0 
2.  50.0 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

.0 

0 

t 

.0 

1 

1.3 

68 

89.5 

7 

C.2 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

28 

96.6 

1 

3.4 

•  0 

0 

A 

•  U 

I 

2.  1 

40 

85.1 

6 

12.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0  . 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

.0 

0 

< 

.0 

0 

.0 

37 

90.2 

4 

9.8 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

24 

85.7 

4 

14.3 

.0 

0 

.0 

2 

10.0 

14 

70.0 

4 

20.0 

.0 

0 

.0 

.  1 

,12.5 

7 

87.5 

0 

•0 

.0 

0 

.0 

1 

8.3 

7 

58.3 

4 

33.3 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

9 

6v  .0 

6- 

40.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

69.2 

4 

30.  8 

1.8 

0 

.0 

7 

6.4 

79 

72.5 

23 

21.1 

4.5 

0 

.0 

2 

9.1 

18 

81.8 

2 

9.1 

1.1 

0 

•  0 

5 

5.7 

61 

70.1 

21 

24.1 

.0 

0 

.0 

2 

5.0 

28 

7<f.O 

•10 

25.0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

1 

3  3.  '3 

1 

33.3 

.0 

0 

.0 

1 

2.7 

27 

73.0 

9 

24.3 

.0 

0 

.0 

0 

1° 

4 

100.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

:o 

3 

100.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

,  -0 

.0 

0. 

.0 

1 

14.3 

6 

85.7 

0 

.0 

<  .0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10C.0 

0 

.0 

.0 

1  0 

.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

3 

11.1 

19 

70.4 

5 

18.5 

.0 

0 

.0 

2 

18*2 

7 

63.6 

2 

18.2 

.0 

0 

•  0 

1 

6.3 

12 

75.0 

3 

18.8 

.7 

*• 
0 

.0 

15 

5.4 

209 

75.7 

52 

18.8 

1.5 

0 

.0 

6 

9.0 

54 

80.6 

7 

10.41 

•  5 

0 

.0 

<j 

4.3 

155 

74.2 

45 

21.5 

8.3 

1 

2.6 

6 

16.7 

26 

72.2 

4 

11.1 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

103.0 

0 

•  0 

10.7 

1 

3.6 

6 

21.4 

18 

64.3 

4 

14.3 

2.5 

1 

1.3 

14 

17.7 

56 

70.9 

9 

11.4 

.0 

0 

.0 

5 

16.1 

22 

71.0 

4 

12.9 

4.2 

1 

2.1 

9 

18.8 

34 

70.8 

5 

10.4 

4.3 

0 

.0 

4 

17.4 

19 

82.6 

0 

.0 

.0 

0 

.0  * 

1 

16.7 

5 

83.3 

0 

.0 

5.9 

0 

.0 

3 

17.6 

14 

82.4 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

.0 

0 

;o 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0° 

.0 

0 

.0 

0 

,  vO 

1 

100.0 

0 

•  0 

4.2 

*-  2 

1.4 

24 

16.9 

105 

73.9 

13 

9.2 

.0 

0 

.0 

6 

12.5 

38 

79.2 

4 

8.3 

6.4 

2 

2.1 

18 

19.1 

.  67 

,71.3 

9 

9.6 

2.2 

0 

.  .0 

1 

Z.2 

.  34 

75.6 

10 

22.2 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

•  0 

2.8 

0 

.0 

1 

2.8 

25 

69.4 

10 

27.8 

2.2 

0 

.0 

1 

2.2 

34 

75.6 

10 

22.2 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

•  0 

2.8- 

0 

.0 

1 

2.8 

25 

69.4 

10 

o 

27.8 

•  0 

0 

.0 

3 

60.0 

2 

40.0 

3 

.0 

:  .0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

.0 

f  °o 

.0 

2 

SC.  0 

2 

50.0 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


76 
29 
47 


13 
2 
11 

41 
13 

28 

20 
8 

12 

0 

15 
2 

13 

109 

*  22 
87 

40 
3 
37 

4 
3 

*  1 

7 
3 
4 

27 
11 
16 


276 
67 
209 


28 

79 
31 
-48 

23 
6 
17 

4 
3 
1 


142 
48 
94 


45 

9 
36 


45 

9 
36 


ikk: 


1683 


'f ABLE  •  *    TOTAL  OOCTOR'S    OEGREES -FOR* MAJOR  FIELO  CONFERREO  by  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATlQN*BY  RACE. 
1#  ETHNICITY.  ANO  SEX.     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  IHOIAN 
0  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 

social  Sciences  (22001 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISUNOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE  - 
NGN-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES  I  TENT 
ALIEN 

NUMBER 


TCTAL 
NUMBER 


MISSISSIPPI 


MS 


MS 


FEMALE 
HALE 
U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


-0  rO  

— 0  rO  

 0- 

0       *0  ~ 

0  -0 

0 

0  .0 

0  v0 

0 

N  MISSISSIPPI 

0        .0  \ 

1  25*0 

0 

0  .0 

I  100*0 

0 

0  .0 

0  .0 

0 

J  30*0 


1  50.0 


MS          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 


INST  ITUTIONS) 
4  36*4 
2  100.0 
2  22.2 


♦  0 

♦  0 

•° 

I  .0 

♦  0 


.0 
.0 

.0 
•  0 
.0 


♦  0 

•  0 

25*0 
100.0 
.0 


4  36*4 
2  100.0 
2  22.2 


.0 
50.0 


3  75.0 
0  *0 
3  100.0 


54*5 
.0 
66*7 


*0 
50*0 

•  0 
,0 

•  0 


1  9.1 

0  *0 

1  11*1 


11 

2 
9 


MISSOURI 

MO    SAINT  LOUIS  U  ,MA|,N  CAMPUS 

TOTAL  0        *0  0  *0 

FEMALE  0       *0  0  .0 

MALE  0        .0  0  *0 

MO    U  OF  HISSOURI-CCLUMBIA 

TOTAL  j*            1      4*0     N  1  4.0 

FEMALE  ,      0        «P  1  10.0 

•HALE  I  6.7  0  .0* 
HO  .  WASHINGTON  UNIVERSITY  v 

TOTAL  0        .0  2  8*3 

.FEMALE  0       *0  0  *0 

MALE  0        *0  2  11*8 


HO  STATE  TCTALS  < 

TOTAL  1  1.7 

FEMALE  0  *0 

MALE  1  2*6 


3  INSTITUTIONS) 
3  5*1 
1 
2 


5*0 
5*1 


.0  " 
•0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


1  10.0 
1  33.3 
0      '  .0 


•  0 

•  0 
♦0 

4*2 
•0 
5*9 


3*4 
5*0 
2*6 


6  10*2 
2  10*0 
4  10*3 


7 
2 
5 

^21 
8 
13 

20 
7 
13 


70*0 
66*7 
71*4 

64*0 
8C*0 
86*7 

83*3 
100*0 
76*5 


48  81*4 
17  85*0 
31  79*5 


2  20*0 
0  »0 
2  28*6 


8*0 
10*0 
6*7 

4*2 
•  0 
5.9 


8.5 
5.0 
10.3 


10 
3 
7 

25 
10 
15 

24 

17 


59 
20 
39 


MONTANA 


HT     UNIVERSITY  OF  MONTANA 

TOTAL  0        .0  0*0 

"FEMALE  0        .0  0  .0 

HALE  0        .0  0  .0 


HT  STATE  TOTALS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


•  0 

.0- 
.0 


.0 
.0 
.0 


*0 
*0 
*0 


*o 
♦  o 


1  100*0 
' 1  100*0 

o  *o 


1  100*0 
1  100*0 

o  *p 


NEBRASKA  c 

NE    U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  s>  0  *0 

MALE  0»  .0 

NE       .  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 


11*8 
•  0 
15*4 


INST  ITUTIONS) 
2     11*8  . 


*0 
15*4 


5*9 
25*0 
*0 


5*9 
25*0 
*0 


3  17*6 

1  25*0 

2  15*4 


3  17*6 

1  15.0 

2  15*4 


13 
3 
10 


76*5 
7%0 
76*9 


76*5 
75*0 
76*9 


5*9 
.0 
7.7 


5.9 
•  0 
7.7 


17 
4 
13' 


17 
4 
13 


NEVADA 

NV    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MILE 


NEVADA  RENC 
0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0. 


NV  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE'  0 
HALE  0, 

NEW  HAMPSHIRE 


NH    U  OF  NEW  HAMPSHIRE 

TOTAL  ^    0  *0 

FEMALE  0  *0 

IHLE  .0  *0 

NH         STATE  TOTALS  ( 

*  '     TOTAL  0  *0 

\     f EMALE  0  *0 

HALE  0  *0 


1  INSTITUTIONS) 


0 

'  0 
0 


♦0 

•  0 

•  0 


INST  P'JT  IONS  I 
1    *  *0 
(  *0 
j  *0 


•  0 
.0- 

♦  0 


•  0 
.0 

♦  0  I 


.0 
.0 
.0 


1  100.0 

0  *0 

1  100.0 


1  100.0 

0  *0 

1  100*0 


6  85*7 
2  100*0 
4  80*0 


6  85*7 
2  100*0  * 
4  60*0 


14*3 
'  *0 
20*0 


1  14*3 

0  *0 

1  20*0 


NEW  JERSEY 


MJ  PRINCETON  UNIVERSITY 
\  TOTAL  1  sl*9 

FEMALE  1  9*1 

'  \  .MALE  0  .0 


7*7 
9*1 
7.3 


♦  0 
.0 
.0 


5  9*6 

2  18  *£ 

3  7*  3  , 


31  59*6 
'6  54*5 
25  61*0 


16 
3 
13 


30*8 
27*3 
31*7 


52 
11 
41 


5 


TABLE^i*  TOTAL  0OCT0R»S  0ECRE5S  FOR^HAJO*  FIELD  CONFERRED  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt 
TABLE, 8.    TOTAL  UUvTOX  5        ETHNIC  IT  Yt  ANO: StXl  -  INSTITUTION,  AND  STATE     197B-1979  >> 


AMERICAN  INOUN 
>  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 

SOCIAL  SCIENCES  C22CO) 

NEW  JERSEY  9  . 

NJ    RUTGERS  U  NEW  BRUNSWICK 
.TOTAL  0  .0 

 FEMALE  o— — .0 

X        HALE  0  .0 


BLACK  ASIAN  PR 

NOfc-HlSMNlC  PACIflC  ISLANOER 


NUMBER 


3 

.0. 
3 


X  ^Rll 


IHBER 


HISPANIC 
NUMBER  X 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

N USB ER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


5.5 
•  0 
7.1 


NJ         STATE  TOTALS  C 
TOTAL  1  .9 

*EHALE  I  *.2 

MALE  0  .0 


INSTITUTIONS) 
7  6.5 


NEW  MEXICO 


N    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NM  MAIN  CAMPUS 

0        .0  ' 
0  .0 
0  .0 


4.2 
7.2 


H         STATE  TOTALS  I 

TOTAL              ■  0  .0 

FEMALE                0  .0 

•V  MALE                 0  .0 


NEW  YORK  t» 

NY    CUNY  GRAO*  SCH  £  U  CENTER 
TOTAL      '  2  3.3 

FEMALE  1  4.3 

HALE  1      2*6  s 

NY    COLUMBIA  U  MAIN  DIVISION 


1  INSTITUTIONS) 


,  TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  COLUMBIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY    CORNEL  U 
TOTAL  - 
FEMALE 
MALE 
NY    CORNELL  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
U  TCHRS  COLLEGE 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
ENOOWEC  COLLEGES 
0  .0 
0  .0 
0   ,  .0 
STATUTORY  C 

0  .0 
•    0  .0 
0  .0 


NY     FOROHAM  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    NEW  SCH  FOR  SCC  RESEARCH 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE*  0  .0 

NY    NEW,  YORK  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       .0  ■» 

MALE  0   I  .0 

NY  .RENSSELAER  POLY  INSTITUTE 


TOTAL 
'FEMALE 
MALE 


o  ♦ 


'NY    SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY  . 
TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SUNY  AT  ALBANY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SUNY  AT  BINGHAMTON 
°TOTAL  0^  .0 

FEMALE  *  0  .0 

MALEQ       9      0        .0  . 
NY    SUNY  AT. BUFF ALO  MAIN  CAM 
4  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SUNY  AT  STONY  BK  MAIN  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  SYRACUSE 
TOTAL 
FEMALE  ' 
MALE 


t  3#6 

1  10.0 
0  .0 

MAIN  CAMPUS 
0'  .0 
0  .0 
0  .0 


NY    UNIVERSITY  OF  ROCHESTER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


2 
1 
1 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 

0 
0 

0 
0 

0  ' 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0. 
0 

1 
1 

0 

p 

0 
0 

2 

1 

0 
0 
0 

3 

1 

'2 

0 
0 
0 


•  0 

♦  0  •• 

♦a 


3.3 
4.3 
2.6 

2.6 

•  0 
3.9 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0* 

•or 

.0 

«o 
«o 
•o 

•o 

.0 

'  .0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0  . 

•  0 
•0 

10. 0 
20.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

6.7 
9.1 
5.3 

•  0 

•  0 
•0 

5.4 
5.6 
5.3 

•  0 
.0 

•  0 


2  3*6 
0  .0 
2  4.6 


0 
0 
C 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0. 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.  I 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1.9 
.0 
2.4 


•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

3.7 
.0 
4.5 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
*  .0 

3.3 

•  0 
5.3 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 

.0 

0 

.0 

0** 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

5 

6.2 

1 

•  4.3 

4 

10*2 

2 

2*6 

0 

.0 

2 

3*9 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

#-  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

!o 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0^ 

.0 

0 

'♦0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

40 

< 

0 

.0 

0 

.0 

5  9.1 
0  .0 
$  11*9 


9.3 
6*3 
6  9*6 


50 
13 
37 


61 
19 
62 


90*9 

0 

.0 

55 

1CC.0 

0 

•  0 

13 

38.1 

~0 

•  0 

42 

0 

107 

75.7 

.  16 

15.0 

79*2 

3 

12.5 

24 

74.7 

13 

15.7  « 

63 

100*0 

0 

"  .0 

15 

100*0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

13 

15  100*0 
2  100*0 
13  10C*0 


•0 
.0 
•  0 


9 

14.8 

50 

62.0 

2 

3*3 

3 

13.0 

20 

87.0' 

0 

•  0 

$ 

15.8 

<30 

76*9 

2 

5.3 

4 

5*3 

59 

77.6 

13* 

17.1* 

0 

*0 

24 

96  *G 

1 

4.0 

7*8 

35 

68*6 

12 

23*« 

0 

♦  0 

6 

100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

5 

10C.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

3 

100*0 

• 

0 

.0 

0 

*0 

33 

76*7 

10 

23.3 

0 

*0 

12 

85*7 

2 

14.3 

o 

♦  0 

21 

72*4 

6 

27.6 

o 

*0 

$ 

66*7 

3 

33.3 

o 

♦  0 

2 

100*  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

4 

57*1 

3 

42.9 

0 

*0 

15 

J  00*0 

0 

.0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

12 

100*0 

0 

.0 

1 

3.7 

22 

81*5  ' 

4 

?4.6 

Or 

.0 

5 

100*0 

0 

.0 

1 

4.5 

17 

77*3 

4 

16*2 

0 

.0 

56 

94*9 

3 

5*1 

0 

.0 

19 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

37 

92*5 

3 

7.5 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  .0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

77*8 

2 

22.2 

0 

.0 

P 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

77*8 

2 

22.2 

1 

10.0 

% 

80*0 

1 

10*0 

1 

20*0 

4 

60*0 

0 

•0 

0 

•  0 

4 

80*0 

1 

20*0 

0 

*0 

t  Ql9 

73*1 

7 

26*9 

0 

*0 

'  7 

100.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

12 

63*2 

7 

36*6 

3 

10*0 

24 

80*0 

3 

10*0 

1 

9*1 

10 

90*9 

0 

•0 

2 

10*5 

14 

73*7  % 

3 

15*8 

1 

3*6 

24 

85*7 

3 

10*7 

1 

10*0 

9 

90*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

15 

83*3 

3 

16*7 

3 

5.4 

49 

87*5 

4 

7.1 

1 

5.6 

16 

88*9 

1 

5.6 

2 

5.3 

33 

86*8 

.3 

.  7.9 

\ 

0 

.0 

4 

36*4 

7 

63*6 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

4 

36*4 

7 

63*6 

15 
2 
13 


61 
23 
36 

76' 
25 
51 

8 

■  5 
3 

43  * 

14 

29 

9 

'2 
7 

15 
3 
12 

27 
5 
22 

'  59  . 
19 
40* 

1 
0 
1 

9 
0 
9 

10 
5 
5 

26 

~  7 
19 

30 
II 
19 

26 
10 
IB 

56 
IB 
38 

11 
0 
11 


ERIC 


1685 


1745 


 1 
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TABLE         TOTAL  DOCTOR'S    OEGREES  FOR  MAJOR. FIELO  CONFERR^O  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNIC  I TYi  A NO  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE*  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBEA 


BLACK  .  ASIAN  OR 

NON-MISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


\  hHITE 
NON-HI SPAN'C 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TCTAL 

NUMBER 


SOCIAL  SCIENCES  (22CO) 

NV-,      STATE  TOTALS  t 

TOTAL                3  .6 

FEMALE            *    2  1** 

HALE  .        •  *  1  «3 


16  INSTITUTIONS) 
10  2*1 
4  2*7 
6  1*9 


NORTH  CAROLINA 

NC    DUKE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0  1  2.4 

FEMALE                0  .0  1  12*5 

MALE  0  .0^  0  .0 
NC    NC  STATE  U  RALEIGH 

.TOTAL                 0        .0  0  *0 

 FEMALE"  ~            0        .0   ,  0  .0 

HALE  0.0  0  -  .0 
NC    U  OF  NC  AT  CHAPEL  HILL 

TOTAL                 1*  -.1  3  6.3 

FEMALE                1  6.3  0»  .0 

MALE                0        .0  3  9*4 


NC    .     STATE  TOTALS  C 

-TOTAL                 1  i.O 

FEMALE                1  4.0 

MALE                0  .0 


3  INSTITUTIONS) 
4  *  4*0 
1 
3 


2*4 

•  0 
2.9 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


4.0 
4.0 


1  1*0 

0  .o 

1  1*3 


1*5 
♦  7 
1*9 


•0 
♦0 

♦  6 

•0 

♦  0 
•0 

«2.1 
•0 
3.1 


22 

4.7 

385 

82.1 

62 

13.2 

7 

136 

92*5 

4 

2.7 

15 

4.7 

249 

77.3 

58 

18.0 

4*3 
12.5 
2.9 

•  0 

♦  0 
.0 

10*4 
6.3 
12.5 


7  7.0 
2 

5  6.r 


•  0 
.0 
.0 

ICO 
.0 

11.1 

6.3 
.0 
9.4 


4.0 
•  0 
5.3 


469 
147 
322 


42 
8 
34 

10 

\ 
9 

48 
16 

32 


;oo 
25 
75 


NORTH  DAKOTA 


NO 


U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NO  MAIN 


CAMPUS 
0  .0 
k0  .0 
0  .0 


•  0 

•  0 

•  0 


NO         STATE  TOTALS  I 
TOTAL  0 
FEMALE  0 

fe-MALE  0 

OHIO 


1  INSTITUTIONS) 


OH    BOWLING  GRN  ST  U  MAIN  CAN 
TOTAL      *  0  fe.O 

FEMALE  0  *  .0 

*  MALE  0  .0 

OH    CASE  WESTERN  RESERVE 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
OH    KENT  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
MAIN  CAMPUS 

0  .0 

0  .0  o 

0  .0 


OK    MIAMI  UNIVERSITY  MAJN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    OHIO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE         »      '0  .9 
MALE  ,  0.0. 
OH    UNION  EXPERIMENTING  C  £  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0   .  .0 

OH    U  OF  AKRON  MAIN  CAMPtS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  '     0  .0 

MALE  0  .0 

-OH— U-OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 
.   TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

~0H  ~ INI VER SI TY^Or. TCLEDO 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

10.0 

•  0 
14.3 

.0 

•  0 

•  0 

1.9 
.0 

*  2.5 


4  25.0 
2  25.0 
2  25.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦O 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

5.0 
50.0 
.0 

.0' 

•  0 

•  0 


OH         STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OKLAHOMA 

OK    OK  LA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0        • 0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

OK    U$F  OKLAHOMA  N  CRM  AN  CAM 


9  INSTITUTIONS) 

3 
4 


9.1 
4.2 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.7 
.0 
10.5 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


0 
0 

0^ 

0 
0 

o  - 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
c  Q 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

.0^ 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


.0 
.0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


0 
0 
0 

0 

0  - 
0 

0 
0 

c0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
.0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 


.0 
.0 


.0 

o 

.  0 

5  100.0 

♦  0 

0 

.  .o  • 

5  100.0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

♦  0 

o 

.0 

5  100.0 

♦  0 

0 

•0 

3  100.0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

.0 

0 

.0 

2  1C0.0 

f..p 

0 

.0  - 

~r    7  1C0.0 

/  .0 

0 

'  ;o 

1  100.0 

.0 

0 

.0 

:    6  100.0 

.0 

1 

10.0 

7  70.0 

.0 

0 

•  0 

3  1CC.0 

♦  0 

1 

14.3 

4  57.1 

.0 

0 

.0 

9  1CC.0 

•  0 

0 

.0 

2  100.0 

♦  0 

0 

.0 

7  1CC.0 

.0 

1 

1.9 

96.2 

♦  0 

0 

.0 

13  100.0 

.0 

1 

2.5 

38  95.0 

6.3 

5 

31.3 

11  68.8 

•  0 

1 

25.0 

6  75.0 

12.5 

3 

37$  5 

1    5  62.5 

.0 

0 

.0 

6  85*7 

♦  0 

0 

.0 

3  100.0 

.0 

0 

.0 

3  75.0 

.0 

1 

5.0 

17  85.0 

.0 

1 

50.0 

1  50.0 

.0 

0 

•  0 

16  88.9 

+-  **  x 

.0 

0 

.0  «?< 

4  100.0 

.0 

0 

/          0    "  .0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

.8 

6 

6.2 

115**  89.1 

.0 

3 

9.1 

30  90*9 

1.0 

5 

5.2 

85  88*5 

♦  0 

0 

.0 

9  90.0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

.0 

0 

.0 

5  83.3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0' 
0 
0 

1 

0 

1 

2 
0 
2 

1 

0. 

o! 

0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


.0 
♦0 

♦  0 

♦  o  x 

.0^ 

20.0 
.0 
28.6 

.0 
.0 
.0 

1.9 
.0 
2.5 

.0 

♦  0 

♦  0 

14.3 

♦  0 
25.0 

*10.0 
.0 

11.1 

c 

♦  0 

♦  0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 


1C 


19 

< 

15 


82*6 
100.0 
78.9 


4.7 
•  0 
6.3 


10.0 
.0 
16*7 

8.7 
.0 
-10.5 


3 
1 
2 

7 
1 
6 

10 
3 
7 

9 
2 
7 

53 
13 
40 

16 
8 
8 

y 
7 
3 
4 

20 
2 
18 

4 

0 
4 


129 

,  33 
96 


10 
4 
6 

23 
4 
19 


1686 


HtLE  if 


TOTAL  boCTOR^S  DEGREES  FOR  MAJOR  ^ "tO  XcWtMEO^r  IHSUTUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 
?     •  ,      ETHNUCITYt  ANO  SEX*   .INSTITUTION  ANO  STATE  H76-A979 


AMERICAN  INDIAN 
,   ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


BLACK  ASIAN  CR# 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


hHlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE SIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


.  SDCMAL  SCIENCES  I22CO) 


OK        -STATE  TOTALS  I 
TOTAL    ^  ^   2  6.1 
FEMALE  -0..  .0 

MALE  2  ^B.O 


2  INSTITUTIONS) 


•  0 
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TOTAL  0  .0 
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.0 

0 

♦  0 

0 

.  *0 

0 
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25.0 
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4 
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10 
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.0 

17 
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0 

.0 

32 
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26 
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1 
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0 
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40.0 
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♦0 
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4 
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20 
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ALASKAN  NATIVE. 
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NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 
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ETHNICITY,  AND  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE, 
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SCCI AL  .SCIENCES  12200 14' 

'UTAH" 
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TOTAL  0  .0 
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•  0 
.0 
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TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'MALE  0  .0 

VA   .U  Of  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 
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•TOTAL  0      •  .0 
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3  75.0 


1  25.0 
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TOfAL  0  .0 
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0 


.0 
.0 


♦  0 
.0 
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73*0 
.0 
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\ 
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•0 
24.0 
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MALE  0  -  ,0  0*0 
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FEMALE               .0        ,0  0  .0 
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•  0  ' 
1.1 
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0 
0 
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0 
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0 
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0 
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*0 
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•  0 
.0 
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•  0 
.0. 


.0 
.0 
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.0 

•  0 

t.0 
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.0 
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11 

0 

11 
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65 


69 
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69 
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•0 
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*0 
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.0 
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•  0 
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8*3 
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1  1*5 


3  3*2 

1  100.0 

2  2*2 


13 

13 

12 
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12 
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1 

67 


93 
1 

92 


MARYLAND 


MO    N£R  ISRAEL  RAB  COLLEGE 
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MALE  0.0  0.0 
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0 
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.0 


1 
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0 

*0 

0 

.0 

1 
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0 

.0 

0 
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0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 
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.0 

0 

.0 

0 
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0 

.0 
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.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
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0 
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0 

.0 

0 
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•0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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2  100.0 
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.0  4' 
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.0 
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*0 
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.0 
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45 
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2 
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5 
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0 
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1 
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.0 
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.0 
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0  *0 
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4.3 
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4.5 
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4.5 
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9  39.1 
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22 
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*0 
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.0 


.0 
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.0 
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.0 
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100*0 
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.0 
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.0 
.0 
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•0 
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1 

0 

1 

4 

o- 
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0 

0 
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.0 
.0 
.0 
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.c 


0 
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'0 


.0 
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♦  0 
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.0 
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•0 
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MO    SNT  PAUL  SCH  OF  THEOLOGY 
TOTAL  0  *0* 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
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o 
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0 

.0 

0 
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o 
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.0 

0 
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0 
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.0 
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0 
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*0 
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.0 
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•  0 
.0 
*6 
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.0 


2 
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NJ 
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3 

6.3 
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0 

♦  0 
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3 
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S6M 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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♦  0 
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•  0 
•0 

•  0 
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0 

* 

0 

0 
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0 

1 

0 

I 
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TOTAL  0 
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5  'INSTITUTIONS) 
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•  9 

•  0 

•  0 


•0 
•  0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 


.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0' 

.0 

•  0 
.0 

16.7 
.0 
16.7 

•  0 
.0 

•  0 

I 
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«0 
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♦  0 

♦  0 
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0 
0 
0 

0 
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0 

0 
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0 
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0 

0 
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0 

0 
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0 
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0 
0 

0 
0 

c 


♦  0 
♦0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.(T 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


0  *0 

o  *o 
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1  ,  2*8 

0  *o 

1  2*6 
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2.0 
.0 
2.1 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.6 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦  0 


,•0 

♦c 

.0 
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NUMBER         X  _  NUMBER 

»  e 


1  100.0 

0  x0 

1  100.0 

1  -50.0 

0  .0 

1  50.0 


1  100.0 

0  %o 

1  400.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0* 
0 


1  100.0  ' 

0  »0 

1  100.0 


.0 

.0  V 


0 
0 
0 

23 
0 
23 

6 

Of 
6 

4 
0 
4 

6 
o 
o 

5 

0 


.0 
.0  • 
•0 

10C.0 
.0 
100*0 

65*7 
"*0 
65*7 

60*0 

.o 

•60*0 

.0 

'.0 

100*0 
•0 


o5  100*0 


4*4 
*0 
4*4 


40 
0 
40 


66*9 
.0 
66*3 


0 

.0 

l" 

0 

.0  ? 

0 

0 

•  0 

i« 

1 

SCO 

*  2 

0 

.0 

0  " 

1  • 

50*0  . 

2  . 

0  . 

.0     *  • 

1  , 

0 

.0 

0 

0 

.0 

\ 

Q 

0 

.0 

23 

0 
0 

0 

'  23 

> 

1 

14.3 

7 

0 

.  *o 

S\. 

1 

14:3 

1 

20.0  * 

5 

0 

♦  0 

0 

1* 

20.0 

*  5 

6 

•0 

1 

0 

.0 

0  ' 

0 

••0 

1 

0 

♦  0' 

5 

0 

.0 

0 

0 

•0 

5 

•A 

3 

6.7 

45 

0 

•  0 

0 

•3 

6.7 

45 

5 

13.9 

**30  83.3 

1 

0 

..0 

0  .0 

0 

5 

13*9 

30  63.3 

1 

2 

14*3 

-     10  71.4 

2' 

0 

►  z  100.0 

0 

2 

16*7 

6  66.7 

2 

.7 

14*0 

40    60.0  > 

3 

0 

•  0 

2  100.0 

Q 

7 

14*6 

36  79.2 

3 

0 

*0 

18  100.0 

0 

0 

^  .0 

2  100.0 

0 

0 

•  0 

16  100.0 

0 

0 

.0 

5  10Q.0 

0 

0 

.0 

0  .0 

0 

0 

.0 

5  100.0  'x 

0 

0 

*0  . 
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I 

0 

*0 
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0 

0 

.0 
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1 

1 

16.7 

4  66*7 

1 

c 

•0 

0  j.O 

0 

1 

16.7 

4  66.7 

1 

p 

.0 

5  100*0 

0 

0 

.0 

^*  1  100*0 

0 

0 

.0 

<7  *  100*0. 

0 

1 

2.1 

^4  93*6 

2 

0 

.0 

3  100*0 

0 

1 

2.3 

41  93*2 

2 

*  *» 

* 

0 

.0 

10  100*0 

0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 
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2.8 

.0 
2.6 


14. 


,3 
►0 
16*7 


6.0 
.0 
6.3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
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•  0 
7.7 

16.7 

•  0 
16.7 

•  0 

•  0 
.0 


4.3 
•  0 
4.5 


36 
0 
36 

14 

2 

JL2 


50 
2 
48 


16. 

2* 
16 

5 
0 
5 

13 
0 
13 

6 

0 
6 


5- 
1 
'4 


47 

3* 
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1 
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0 
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V 
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•  0 
•0 
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♦0 
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Ofl    TRINITY  LUTHERAN  SEMINARY 

TOTAL  0  .0 

•   FEMALE   *fJ£\;     0  *0 
"MALE'-n.    A    0  *0 
OH    UNI  TED*  THE | 
TOTAL 
FEMALE-, 
MALE 


.TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OH    HEBREW  UNION 

TOTAL  * 
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o 

♦  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4.1 

29 

59*2 

18 

36*7 

49 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

Z 

0 

♦  o 

o 

*  0 

0 

»0  • 

I 

100*0 

o 

♦  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  c 

I 

100*  c 

o 

-0 

1 

11 

3.8 

5 

1.7 

20 

7.0 

224 

78*3 

42 

14*7 

286  . 

3 

3.9 

1 

1*3 

0 

10*4 

64 

83*  1 

5 

6*5  • 

77 

8 

3.8 

1.9 

12 

5.7 

160 

76  .6 

37 

17*7 

209 

0 

.0 

2 

4.9 

2 

4.9 

31 

75*6 

6 

19*5 

4f 

0 

.  0 

1 

7.  7 

7.7 

84*6 

*  I 

7*7 

13 

0 

.0 

1 

*  3*  6 

3.  6  o 

20 

7 1*4 

7 

25*0 

28 

0 

.0 

1 

1.7 

1 

1.7 

46 

82*8 

9 

15*5" 

58 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

72*  7 

3 

27*3 

11 

0 

.  0 

1 

2.1 

40 

85*  1 

6 

12*8 

47 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

100*0 

o 

*  0 

4 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

2- 

0 

.  0 

0 

iO 

0 

♦  0 

2 

100*  0 

o 

•0 

2 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

100*0 

•  0 

.0 

2 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.♦0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

o 

.0 

2 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

\  ® 

.  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

o 

.0 

0 

0 

•  0 

i  0 

.0 

0 

.  0 

100*  0 

o 

♦  0 

2 

12 

.2.6 

8 

1.7 

27 

5.6 

357 

76*9 

60 

17*2 

464 

3 

2.8 

1 .8 

8.3 

82*6 

10 

x,  9.2 

109 

9 

2.5 

j* 

1*7 

1 6 

5. 1 

267 

75*2 

70 

YT 

19*7 

355 

0 

•  0 

! 

1 

3.2 

30 

96*8 

0 

♦  0 

31 

0 

.0 

#  ♦  i 

I 

7.1 

13 

92*  9 

o 

♦  0 

14 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

17 

100*0 

o 

♦  0 

17 

0 

•  0 

1 

1.2 

1 

3.2 

30 

96*6 

0 

.0 

31  * 

'  0 

.0 

7  i 
f  »  1 

13 

92*9 

o 

♦  0 

14 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

1 7 

1  OC.O 

o 

♦  0 

17 

#v 
0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

60*0 

1 

20*0 

5 

0 

.0 

*K  0 

♦  0 

0 

.0 

2 

100  .0 

o 

♦0, 

2  - 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

2 

66*7 

1 

33*3 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

60*0 

1 

20*0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

%  2 

100*0 

0 

.0 

o2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

i  2 

66.7 

1 

33.3 

3 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

*  0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

0 

,  .0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

♦  0 

oH 

•  0 

1 

fiERJC 


TABLE  •♦    .TOTAL  DOCTORS    OECREES  FOR  MAJOR'  FIELO  CCMFEMEO  BY* INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
•  ui**,  uuviu*  ETHNICITY*  ANO  SEX*    INSTITUTION  ANO  STATE 


AMERICAN  I  NOUN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  OR,, 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 

INTERDISCIPLINARY' STUOIES  (4900) 


OC        .STATE.- TOTALS  t 

TOTAL                 0  *0 

a  FEMALE                0  .0 

.MALE                0  .0 


INSTITUTIONS} 
1  SO.O 
0  .0 
f  1  100*0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


♦0 
,0 
♦  0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


uh:te 
non-hispanic 

NUMBER 


1  50*0 
6*  *0 
1  100*0 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


1  50*0 
1  100*0 
0  4O 


TOTAL 
NUMBER 


FLORIDA 

FL    FLORIOA' STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0       .0  0*0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 


fl"        STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0  0  *0 

FEMALE-  0  .0- 

MALE  0  *  .0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
♦  0 


•  0 

•  0 

•  0 


.0 
♦  0 
♦0 


10  100*0 
6  100*0 
4  100*0 


10  100*0 
0  100*0 
4  100*0 


.0 
•0 
•  0 


10 
6 
4 


10 
6 
4 


GEORGIA 


GA    EMORY  UNIVERSITY 

TOTAL            "0  *0 

FEMALE       >         0  *0 

MILE                 0  .0 

GA         STATE  TOTALS  C» 

-TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  *0 

MALE                 0  *0 


2  12.5 

1  16*7 
•    1  10*0 

INSTITUTIONS) 

2  12.5 
1  16*7 
1  10*0 


*0 
*0 
.0 


1  -6*3 

0  *o 

1  ' 10*0 


'  1  6*3 

0  *0 

1  10*0 


3  18.8 

1  16*7 

2  20*0 


3  1C8 

1  16*7 

2  20*0 


11  68*6 

5  63*3 

6  60*0 


11  66*6 

5  B3.3 

6  60.0 


2  12*5 
0  *0 
2  20*0 


12*5 
♦  0 
20*0 


16 
6 
10 


16 
6 

10 


INDIANA 

IN    IN 01 ANA  U  BLOONINGTON 


TOTAL 

0 

•  0 

FEMALE  • 

0  0 

•  0 

MALE 

0 

.0 

11  100*0 
6  100*0 
5  100*0 


.0 . 

•0 
.0 


U 

"6 
5 


IN    .      STATE  TOTALS  (  ' 

TOTAL                 0  *D 

FEMALE                0  *0 

MALE                 0  *0 


1  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


♦0 
.0 
♦  0 


11  100*0 
6  100*0 
5  100*0 


11 

6 
5 


ICNA 

IA    UNIVERSITY  OF  ICWA 

TOTAL    %  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

I A         STATE.  TOTALS  ( 

TOT  AC  0  *0 

FEMLE  0  *0 

MALE  0  .0 


0 
0 


1  INSTITUTIONS) 


*0 
•  0 

\0 


.0 
.0 
.0 


1  100*0 
1  100*0 

0  *o. 


1  100*0 
1  100*0 
0  #0 


1 
1 

0 


KANSAS 


KS    U  OF  KANSAS  MAIN  CAMPUS 

TOTAL,  0        *0  0  »9 

FEMLE  0  ,    *0  0  *0 

MALE  0        *0  0  *0 


KS  .      STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  *0 

FEMALE          .  -  0  *0 

v  MALE  0  *0 

KE/ITXKV 

KY    UNIVERSITY  OF  LOUISVILLE 

TOTAL  *  0  *0 

FEMALE  0  '  *0 

MALE  0  .6 


1  INSTITUTIONS) 

0  *0 
0        *0  * 
0  *0 


•  0 

•  0 

•  0 


*KY         STATE  "TOTALS  I 

TOTAL*              0  »0 

FEMALE                0  *0 

.   HALF.                 0  *0 


1  INSTITUTICNS) 

*  -  0  *0 
0  «0* 
•  0  *0 


♦  0 

•  0 
.0 


.0 
♦  0 
.0 


*0 
•  0 

.0  ^ 


1  100*0 
1  100*0 

0  *o 


1  100*0 
1  100*0 
0  *0 


3  100*0 

1  100*0 

2  100*0 


♦  0 
•0 

•  0 


3 

1, 

2 


MARYLANO 

MG    JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 
T01*L  0        *0  ? 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


NO      -.STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0  ' 

MALE  0 


A\  INSTITUTIONS) 

j(  0  *0 

♦  0  0  .0 

*ol  -  0  *0 


.0 

;o 
♦  0 


•0 
♦  0 
*o 


♦0 
*o 
♦0 


0 
0 

0. 


2  100*0 

1  1C0.C 
1  1C0.0 


2  1C0.0 
1  100*0 
1  100*0 


I. 


1697 


1757 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATlve 

•NUMBER*  S 

„      .     .  U 
INTEROISCIPtlNARYSTUOlES  14900) 

MASSACHUSETTS     \  , 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 

TOTAL    '  0  .0 

FEMALE  ,  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    TUFTS  UNIVERSITY 

\TOTAL  '0  .0 

FEMALE.  '    0  .0 

'  KALE'  Oi  .0 


I LACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


MA>  „    STATC -TOTALS  I 
\  TOTAL  0\  .0 

FEMALE  0  |  .0 

MALE  0  \  .0 


2  INSTITUTIONS! 


MICHIGAN' 

MI  /MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  .    0    \  .0 

FEMALE  *    0    \  .0. 

/MALE  0 '  ,\  /.O. 

MI    U  MICHIGAN-ANN  ARBOR 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0- 
0 


MI  STATE  TOTALS  I 

TOTAL        v  0~ 
FEMALE    *   \  0 
MALE 


•  0 
.0" 
.0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


NUMBER 


2  INSTITUTIONS) 


•  0 
.0 

•  0 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 


/"TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


kHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


NDN-RESIOENT 
ALIEN 

NUNBER 


100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
100.0 
•  0 


TOTAL 
NUMBER 


1r 


A  100.0 
3  100.0 
1  100.0 


f 

3  lOO'.O 
0      x  .0' 

3  100>0  » 

6 '  x80;0 
4. 100.0 

4  66.7 


ii"5  84.6 
4_100.0 
7  77.8 


0 

OS 
0 

0- 


.0 

.  0 
0 


0 

«.-o 

-'  0 

2 
0 
2 


.0 
.0 
.0 

20.0.  ' 

•  0 
33.3* 


2  15.4 
0  .0 
2  22.2 


2 
1 
1 

2 
2 
0 


4 

S3 
X 


,  3 
c  0 
3 

10 
4 

6 


ll4> 


NEN 'JERSEY 
NJ    Ft INC ETON  UNIVERSITY, 


;tdtal 

FEMALE 
MALE 


•  o; 

•Oi 


'  0 
0 
0 


.0 
♦  0 


NJ         STATE 'TOTALS  I  . 
TOTAL  0  «0 

FEMALE  .  0  .0 

MALE    "  0     •  .0 

,t  * 

NEW  ME'XICD  *'  '  i 

" 1     *  *  '  -  1 

\NM    U  6f  NM  MAIN  CAMPUS  ] 


X  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE    i  \ 


I  1  IN 


0 
^0 
0 


•  0 
.0 

•  0 


NM'    *    STATE  TOTALS 
TOTAL  0 
■    FEMALE  0 

MALE    .  .  0 

NEW  YORK 


NY  .COLUMBIA  U  MAIN  OIVlSION 
TOTAL "  1  5.0 

FEMALE.  1  6.7 

MALE  0    .  .0 

NY    CORNELL  U  STATUTORY 
*    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0,  .0 

NY-   NEW  -YDRK  UNIVERSITY 
TOTAL*/"  0*  .Oj 

FEMALE  0#  .0 

MALE  0  .0 

NY  ,SUNY  AT  BINGHAM TDN 

TOTAL  0  .0 

"FEMALE  0  .0 

MALE  tO  .0 

NY    SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 
*  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


INSTITUTION  SI 
0  .0 


NY  ■      STATE  TOTALS  I 
TOTAL  .1  2.7 

FEMALE  1  v  5.9 

MALE  ,,0  .0 

NORTH  CAROL  IN A 

NC    NC  STATE  U  RALEIGH 


0 

I  0 
\° 

\o 

\° 
1° 

\ 

I 
I 

0 

\ 

o°, 

0' 

0 
0 
0 


.0 

•  0 
.0 

•  0 

'  To 

•  0 

100.0 
100.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 


5  INSTITUTIONS) 

'1  \  2.7 
'l 
0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


ERLC 


•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


11 


1 

0 

12.5 


1 

0 

1 

0 

u 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 


.0 
•0 
•  0 


5.0 

•  0 
20.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


1  2.7 

0  .0 

1  5.0 


1MB 


0 

.0 

7  77.8 

*  2 

22*2 

9 

0 

.0 

5  100.0 

0 

•  0 

5 

Q 

•  0 

2  50.0 

e 

2 

50.0 

»  4 

0 

•  0 

7  77.8 

2 

22.2 

9 

0 

•  0 

5  1CC.0 

0 

•0 

5  . 

0 

•  0 

2  50.0 

i 

50.0 

4 

0 

•  0 

3  100.0 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

1  100.0 

c 

.0" 

1 

0 

•  0 

2  100.0' 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

3  100.0 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

0 

.•o 

2  100.0 

c 

•0 

2 

z 

10.0 

15  75.0 

3 

15.0 

20 

1 

6.7 

12  80.0 

2 

13.3 

15 

- 1 

20.0 

3  60.0 

1 

20.0 

5 

0 

.0 

2  50.0 

2 

5C.0 

4 

0 

•  0 

0        .0  ■ 

0 

•0 

0 

0 

.0 

2  5C.0 

2 

50.0 

*  4 

1 

10C.C 

0  .0 

0 

♦  0 

1 

1 

100.0 

0  .0 

»0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0* 

0 

.0 

3  100V0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

3  10C.0 

0 

•  0 

3 

1 

11.1 

7  77.8 

1 

11.1 

9 

0 

*  .0 

1  100.0 

.0 

•  0 

1 

1 

12.5 

6  75.0 

1 

12.5 

8 

4 

10.8 

27  73.0 

6 

16*2 

37 

2 

11.8 

13  76.5 

2 

11*8 

17 

2 

10.0 

14  7C.0 

4 

20.0 

20  . 

1 

33.3 

X  33*3 

1 

33.3 

3 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0  . 

1 

33.3 

1  33.3 

1 

33.3 

3. 

AMERICAN  I M)I AN  SLACK  ASIAN  CK  „ 

J!3ttU^  HiSPANlC 


NUMBER         <  NUHBER 
INT  ERO  ISC  m  INAR  V  .STUOI E  S  ( 4  VCO ) 
NORTH  CAROLINA 

NC    U  OF  NC  AT  CHAPEL  HILL  5 

..TOTAL     *  0       .0  0 

FEHALE  0        .0      •  .0 

MALE  •     0       .0*  0^ 


•  0 

•  0 

:o 


NC         STATE  TOTALS  (  2  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0  .0  0  .0 

FEMALE*                0  .0  0  .0 

HALE                 0  .0  0  .0 

OHIO 

-OH^OHIO-STATE-U-JUiN  JTANPJUS^  

TOTAL                0  .0  0  .0 

FEHALE                 0.0  0  .0 

HALE                 0  .0  0  .0 

OH"  U  OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 

TOTAL                 0  .0  3  30.0 

FEMALE                 0  .0  2  33.3 

HALE                0  .0  1  25.0 


OH         STATE  TOTALS  (  , 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       .0  - 

MALE  0  .0 

OKLAHOMA 

UK    OKLA%  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS! 
3  16.7 
2  25.0 
1  ltf.O 


•  0 

•  0 

•  0 


CK         STATE  TOTALS  (  1  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0  .0  0  •  .0 

FEMALE  0  .0  0  .0 

HALE  0  .0  0  .0 

OREGON 

Oft    OREGON  STATE  UNIVERSITY 

-TOTAL  0.0  0  *? 

FEMALE  0  .0  0  .0 

HA*  £  0.0  0  .0 

OR    PORTLANO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0  0  .0 

rEHALE  0  .0  0  .0 

HALE  0  .0  0  .0 


OR 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL 
FEKALE 
MALE 

PENNSYLVANIA  * 


•  0 

•  0 
.0 


PA    TEMPLE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE   •  0  .0 

HALE  0  *0 

PA    U  OF  PENNSYLVANIA 

"  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

PA         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

*  »    FEMALE  0  .0 

'*  MA  L  E  0  .0 

'  RHOOEIISLAND" 

'RI    WUMN  .UNIVERSITY 

'TOTAL  0  .0 

*        FEMALE.  0  .0 

^  MALE,  0  .0 


•  0 

•  0 

•  0 


NUMBER 


0. 
0 
0 


2  INSTITUTIONS) 


2  INSTITUTIONS) 
0  .0 

«  0  .0 

0  .0 


RI      .    STATE  TOTALS  (  *1  INSTITUTIONS) 

,     TOTAL       '          0  .  .0                 0  iO 

.      .FEMALE                 0  .0                 0  .0 

HALE                 0  .0                 «  .0 

/  TENNESSEE 


TN    U  OF  TENNESSEE  KNOXVILLE- 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


.0 
•  0 
.0 


NUMBER 


1  10.0 

0  .0 

1  10.0 


0 
0 
0 

0 

0- 

cr 


.0 

•o 

•  o 

•o 

•  o 

•  0 


.0 
.0 
•  0 


•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


.0  • 
•  0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 
.0 


0  i 

0 


'.0 
•  0 


.0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
•0 
•0 

•0 

•  0 

•  0 


•  0 
•0 


•  0 

•  0 

•  0 


•0 

•  0 

•  0 


•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

:o 

•0 


*o 

•p 

•  0 


,  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


•0 
.0 
.0 


tiHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER  . 


1  10.0 
0  .0 
,1  10.0 


•  0 

•  0 

•  0 

30.0 
33.3 
25.0 


3  16.7 
2  25.0 
1  10.0 


0 
0 
0 

0 
0 

o- 


•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

,.o 

•  0 


2  18.2 
X  100.0 
1  10.0 


•  0 
.0 

•  0 

i 


•0 

•  0 

•  0 


2  16.2 
1  100.0 
1  ICO 


100.0 
.0 
1C0.0 


80.0 
•  0 
80.0 


100.0 
100.0 
100.0 

7C.0 
66.7 
75.0 


15  83.3. 
6  75.0 
9  90.0 


2  100.0 
1  100.0 
1  100.0 


2  10C.0 
1  100.0 
1  100.0 


100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
•  0 
1C0.0 


6  100.0 
1  100.0 
5  100.0 


1  1Q0.0 
1  100.0 
0  .0 

12  100.0 
5  1C0.0 
7  100.0 


13  100. 0 

6  100.0 

7  100.0 


1  100.0 
1  1C0.0 
0  .0 


1  100.0 
1  100.0 
0  .0 


7  63.6 
0  .0 
7  7C.0 


1  10.0 

0  *0 

1  10.0 


JOTAL 
NUMBER 


•  0 
•0 

•  0 


•  0 

•  0 
•0 

.0 
•0 

•  0 


•  0 

•  0 
•0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

.0' 


•  0 

•  0 

•  0 


2  18.2 
0  ?0 
2  20.0- 


7 

0- 
7 


10 
0 
10 


8 

6 

10 
6 
4 


IB 
B 
10 


1 
1 

0 

12 
5 
7 


13 
6 
7 


TT 
1 
10 


.1699 


0  r 


JMLEL 


TOTALDOCTOR'S    OEGftEES  ,F0R  MAJOR  FIELD  CCNFERAEO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY.  ANO  SEXr    INSUTUTION-ANO,  STATE  a«7t-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR' 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


.NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  r 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


-kHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


INTEROISCXPLINARV'STUOIES  U900)  / 


TN 


STATE  TOTALS  C 


N  *  TOTAL          /  0, 

.0 

2 

1B.2 

0 

•  0 

0 

•0 

2 

18U 

7 

63*6 

2 

1 8*2 

< 

FENILE          t  0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

1  130*0 

0 

♦0 

0 

•0 

MILE  0 

.0 

1 

10*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

I 

10*0 

7 

70*0 

2 

20*0 

'TEXAS 

TX  ' UNIVERSITY  OF  04LL AS 

_     TOTAL  *  *  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

♦  0 

1 

100*0 

0 

•0 

FENILE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

3  0 

'  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.    NILE   .  ,0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

*  0 

*0 

1 

100*0 

0 

•0 

TX    U  OF  TEXAS  AT  ARLINGTON 

TOTAL  0 

.6 

0 

•0 

0 

♦  0> 

0 

•0 

0 

10 

2 

100*0 

0 

•  0 

FENILE  0 

.0 

,  ,0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

1 

100*0 

0 

•0 

"MILE  0 

r° 

'°i 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

•  0 

TX    .     STATE  TOTALS  C 

2  INSTITUTIONS) 

*     TOTAL  0! 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

10C.O 

0 

•  0 

,     FENILE  0 

;o 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

I 

100*0 

0 

•  0 

MILE                 0  - 

.0 

%0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

•0 

,  1  ' 
UTAH  J 

UT  .6AIGHAM  YOUNG  U  MAIN 

CAM 

• 

TOTAL  "  0 

.0" 

'  6 

.  .o 

0 

♦  0 

*  b 

•0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

•  0 

FENILE.          ,  ,0 

.0 

0 

,  .0 

0 

.♦o  . 

0 

•0 

o 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

;nile  ,0 

«»  -,  ' 9* 

.0 

0 

♦p 

% 

0, 

♦  0' 

0 

.0 

0  , 

*0 

•  1 

100*0 

0 

♦o, 

i  *  * 

.   UT         STATE  TOTAL'S  I 

1  INSTITUTICNS) 

*  TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

•0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0  4 

0 

.0 

0 

•  0 

"    0  i 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

'MILE  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0- 

•0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

7 

VIRGINIA 

•* 

\ 

,VA    U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 

; 

TOTAL  0 

♦  0. 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

3 

100.0* 

0 

•  0 

FEMALE          .  0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0. 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

? 

NILE  0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

3 

10C*0 

0 

*0 

'  *      1          .  x 
VA         STATE  TOTALS  ( 

1  INSTITUTIONS! 

.TOTAL    *  *  0 

.0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

o 

•0 

0 

*0 

3 

1C0*0 

0 

*0 

FEMALE  0 

♦  o 

-  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

*  MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

«0 

0 

♦  0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

*0 

x      *  " 

I-  1 

WASHINGTON 

\ 

WA  .UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 

*  TOTAL  '  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

33*3 

1 

33*  3 

2 

66*7 

0 

*0 

FEMALE          v  0- 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦o  f 

0 

•0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

*0 

MILE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

I 

50*0 

1 

50*0 

1 

50*0 

0 

*0 

r  - , 

WA    -  ,   STATE'  TOTALS  t 

1  INSTITUTIONS) 

• 

66*7 

*"  fOTAL    '*  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

33*3 

1 

33*3 

2 

0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

-  1 

100*0 

0 

*0 

T*~  

MALE  0  - 

_o 

♦  0 

o 

•  0 

1 

50*0 

I 

50*0 

1 

50*0 

0 

*0 

i 

WISCONSIN' 

WI    INSTITUTE  PAPER  CHEMISTRY 

TOTAL  0 

•  0 

0 

♦0 

1 

8*3 

o 

♦  0 

1 

8*3 

U 

91*7 

o" 

•  0 

FENILE  hj.0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

V:  * 

NILE  .V\0, 

•  0 

0 

1 

6*3  v 

0 

*0 

1 

8*3 

11 

9U7" 

0 

•  0 

Nl   U  OF  WISCONSIN  MAOI  SON 

JOT  AL  0 

..0 

0 

2 

15*4 

0 

•  0 

2 

15*4 

8 

61*5 

3 

23*1 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

2 

28  ♦  6 

o 

♦0 

2 

28*6 

5 

71*4 

o 

♦0 

NILE.  0 

.0 

0 

•  0 

o. 

•  0 

0 

*0 

0 

•0 

3 

50*0 

3 

5C.0 

WI         STATE  TOTALS  I 

2  INSTITUTIONS) 

.TOTAL                0  m 

.0 

0 

-0 

3 

12*0 

0 

*0 

3 

12*0 

19 

7«;  0 

3 

12*0 

FENILE    "           0  ■ 

•  0 

0 

•  0 

2 

26*6 

0 

*0 

2 

28*6 

5 

71*4 

0 

"  *0 

NILE  0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

5*6 

0 

*0 

1 

5*6 

1* 

77*8 

3 

16*7 

THE  STATES' ANO  O.C* 

52* 

INSTITUTIONS) 

9 

TOTAL^  2 

.3 

15 

2*r 

17 

2*4 

12 

1*7 

46 

6*5. 

564 

79*5 

99 

14*0 

FENILE            ,  1 

.5 

9 

4*4 

5 

2.4 

3 

US 

18 

175 

65*4 

12 

5*9 

MILE 

.2 

6 

U2 

12 

2/4 

9 

1*8 

28 

5*6  1 

389 

77*2 

87 

17*3 

OUTLYING  AREAS 

1 

0 

INSTITUTIONS) 

"    TOTAL       "  0 

.0/ 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*o  i 

0 

*0 

0 

*0 

FENILE.               0  - 

.0' 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*o 

0 

*0 

0 

.  *0 

MILE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*o 

0 

*0 

0 

•0 

MAJOR  FI EL 6  AGGREGATE  4900  ( 
TOTAL  >  2  __  m¥L 


'  MAI  E 


775 
♦  2 


52  INSTITUTIONS) 
ft      2*1  17 
5 


4*4 

1*2 


12 


.2*4 
2*4 
2*4 


12 
3 
9 


1*7 
i*5 
US 


46  6*5 
18  6*8 
26  5*6 


564 
175 
369 


79*5 
85*4 
77*2, 


99  14*0 
12  5*9 
87  17*3 


TOTAL 

NUMBER. 


11 
1 
10 


12 
0 
12 

13 

7^ 
6 


25 
7 
16 


709 
205 
504 


709 

'.205 
\  504 


gERJC 


*,  A 


1700 


AMERICAN  I NO I AH 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER      "  t 


SLACK,  ASIAN  OR 

KON^HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


NUMBER. 


DENTISTRY' (O.O.S.  Oft  6.N.O.) 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


kHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCK-RE  SI OENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


ALABAMA 

AL    U  ALABAMA  IK  BIRMINGHAM 

TOTAL  Of      .0  2  2-9 

FEMALE*  0        -0  0  .0 

MALE  0'      .0       -  .2.-13.3. 


AL         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL*     .  0  -.0 

FEMALE*  0  .0 

MALE  '      0  .0- 


1  INSTITUTIONS! 


2.9 
.0 

,3.3 


2*9 
♦  0 
3*3 


2.9 
.0 
3.3 


.0 
.0 
♦  0 


♦  0 
.0 
.0 


5.7 
.0 
6.6 


5.7 
.0 
6.6 


66  94.3 

9  100.0  i. 
57  93.4 


66 
9 
57 


94.3 
100*0 
93.4 


•  0 
.0 

•  0 


70 
9 
61 


70 
9 
61 


CALIFORNIA 


CA    LOMA  LINDA  UNIVERSITY 
TOTAL                 0  .0k 
FEMALE"               0,  .0 
,     MALE.    .            0,  .0 

0 
0 
0 

.0 

.0. 
♦  0 

7 
1 
6 

10.3 
25.0 
9.4 

2 
0 
2 

2*9 
•  0 
3*1 

9 
1 

8 

13.2 
25.0 
12.5 

53 
Z 
51 

77*9 
50*0 
79*7 

6 
1 
5 

8.8 
25.0 
7*8 

68 

*  .4 
64 

CA    U  OF  C AL-LCS  ANGEL  FS 
TOTAL                  1  1.0 
FEMALE                0  .0 
MALE     .  *  v  -  *  I  ti2 

7 
3 
4 

6.6 
13.6 
4.9 

•13 
5 
8 

12*6- 
22.7 

^9-59  J 

'  4 
0 
4 

3*9 
•  0 
4*9 

25 
8 

17 

24.3 
36*4 
21.0 

76 
14 
62 

73*8 
63.6 
76*5 

2 
0 
2 

1.9 

AO 
2*5- 

103 

.  22 
81 

CA    U  OF  CAL-SAN  FRANCISCO 
*    TOTAL  .             0/  \0~ 
FEMALE  V   „        C  .0 
MALE-       -s,    '0  *0- 

1 

0 

1.2 
11.1 
.0 

24 
1 

23 

29.3 
ll.l 

31.5  ; 

.  10 
0 
10 

12*2 
♦0 
13*7 

35 
2 
33 

42*7 
22*2 
45*2 

47 
7 
40 

•  7*3. 
i  7*6 
54.8 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

62 
9 
73 

CA    UNIVERSITY  OF  THE  PACIFIC 
TOTAL              o  \.o 
.FEMALE                0  .0 

MALE   .  .      .  0 

0 
0 
0 

.0 

♦  0 

♦  0 

'  21 
3 
16 

15.8 
27.3 
14*8 

1 

0 

1 

.8 
.0 
•  8 

22 
3 

19 

16*5 
27. S 
15*6 

111 

8 

103 

83*5 
72*7 
84*4 

0 
0 
0 

•  0 
.0* 

*j  .0 

133 

v  -n 

122 

CA    U  OF  SOUTHERN  CALIFOXNI A 
TOTAL                 2  1.6 
FEMALE     ,           0  .0 
^  v  MALE                2  1.9 

2 
0 
2 

1.6 

>.o 

1.9 

*  26 
5 
21 

21.1 
31*3 
19*6 

7 
2 
5 

5.7 
12.5  » 
4.7 

37 
7 
30 

30*  1 
43*6 
28*0 

82 
8 
74 

66*7 
50*0 
69*2 

4 
1 
3 

3.3 
6.3 
2.8 

123 
16 
107 

*  CA         STATE  TOTALS  ( 

JOTAL                3  .6 

'  FEMALE                0  .0 

v    MALE                3  .7 


9  INSTITUTIONS) 
10  2*0 
4 
6 


6*5 
1.3 


91 
15 
76 


17.9 
24.2 
17.0 


24 
2 
22 


4.7 
3.2 
4.9 


128  25.1 
21  33*9 
107  23*9 


369  72*5 
39  62.9 
330  73*8 


12 

2 

10 


-2*4 
3.2 
2.2 


509 
-62 
447 


CCLORAOO 

CO    U  OF  CCLO  ME01CAL  CENTER 

TOTAL    '  0.0  0  *0 

\  FEMALE  0"       *0  0  .0 

MA LE  0        *0  0     p  .0^ 


CO         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  •  0  .0 

FEMALE  0  .0 

o    MALE  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


2  7.7 
0  .0 
2  8.3 


2  7.7 
0  .0 
2  8*3 


2  7*7 
0  .0 
2  8*3 


2  7.7 
0  .0 
2  8.3 


24  92.3 
2  100.0 
22  91.7, 


92.3 
100.0 
91.7 


26 
2 
24 


26 
2 

24 


.CONNECTICUT 

CT    U  01-  CONN  HEALTH  CENTER 
TOTAL  0  .0, 

FEMALE  0  .0 

"  MAL£         *       0  .0 


'CT          STATE'TOTALS  ( 

TOTAL                 0  '  .0 

F2MALE                0  *0 

MALE           i.     0  *0 

OISTRICT  OF  COLUMBIA  " 

DC    CEORCETOMN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  0  .0 

OC    HOWARD  UNIVERSITY 
"  -TOTAL  '1  Ul 

f'emale  o  *o 

•  MALE  1  U5 


OC  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  I 
FEMALE        ,        0  .0 
MALE  1  .$ 


1  INSTITUTIONS) 


5 
2 
3 

•40 
13 
27 


.0 
•  0 
.0 


3.4 
16.2 
2.2 

45.5 
61.9 
40.3 


2  INST  ITUTIONS) 
45  19.3 
15  46.9 
30  14*9 


1  2*3 

0  *0 

1  2*9 


2*3 
*  .0 
2.9 


2.8 
.0 
3.0 

l.l 
4.8 
.0 


5  2.1 
1  3.1 
4  2.0 


1  2.3 

0  .0 

1  2*9 


1  2.3 

0  .0 

1  2.9 


42  97*7 
8  100*0 
34  97*1 


42    ,97*  7 
8  100*0 
34  97*1 


♦  0 
.0 

♦  0 


.  .7 

10 

6.9 

133 

91.7 

2 

1.4 

.0 

2 

18.2 

8 

72*7 

1 

9.1 

♦  7 

8 

6.0 

125 

93*3 

1 

.7' 

2.3 

44 

50.0 

23 

26*1 

21 

23,9 

4.8 

15 

71.4 

0 

•  0 

6 

.28.6 

1.5 

2.9 

43*3 

23 

34*3 

15 

22.4 

1.3 

54 

23.2 

156 

67*0 

23 

9.9 

3.1 

17 

53.1 

8 

25*0 

7 

21.9 

1.0 

37 

18*4 

148 

73*6 

16 

8.0 

43 
8 
35 


'43. 
~6. 
35 


145 
U 
134 

68 
21 
67 


233 
32 
201 


FLDR10A 

Ft.  UNIVERSITY  OF  FLtWIOA 

'  *  TOTAL  0%  .0 

FEMALE  .  0  .0 

MALE  0  .0  ' 

FL  STATE  TOTALS  ( 

, TOT  AL  *     0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  4      0.  .0 


1  2.1 

0  .0 

1  2.3 

1  INSTITUTIONS) 

1  2.1 

0  .0 

1  2.3 


2.1 
.0 
2.3 


2.1 
♦  0 
2*3 


4.2 
.0 
4.7 


2  4.2 
0  *0 
2  .  4.7 


8.3 
.0 
9.3 


8.3 
.0 
9.3 


44  91.7 
5  100.0 
39  90.7 


44  91.7 
5  100.0 
39  90.7 


•  0 
•0 
.0 


48* 
5 

,  *3: 


48 
5 
43 


IERLC 


1701 


1761 


 ;.  _.ifii'i"..-i    


TOTU  FIUST  PROFESSIONAL  OECR6SS : FOR, MAJORS F I a6.CWFEWEO>f  INSTITUTIONS  OF* HIGHER  E0UCATION:BV  RACE, 
%  *lr  -  ETHNICITY*  ANO  SEX*     INSTI  TtfTION/ANO  STATE.   t?78-l?79^  fc  '  - 


: AMERICAN  -JNOI AN- 
■At ASK AN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR, 

NON-HISPANICVPACIFIC.  ISLANOER 


MJAIEk  *      t  NUMBER 

.VowTisikY-iDiO.s;  cr  c.m.d.) 

f  \  " 
GEORGIA 

*  *GA    EMORY  UNIVERSITY 

u  -'   TOTAL  0       ..0  1 

,FENALE  0        .0  0 

j   .MILE  .  ,     0<  .  -0  I 
GA.  ;MEOICAL COLLEGE  OF  OA 

^TCTAL '  0  •      .3'  6 

.'FEMALE-  0       .0'  1 

'MALE  '    0       .0:  5, 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL* 
MINORITY 


NUMBER 


mi  te 

NON-HISPANIC 


NUMBER 


1.0 
•0 

I.  1 

1U5 
U.3 

II.  1 


GA        ESTATE;  TOTALS  C 
'V,  TOTAL    *"     *'  0 
FEHA1E  0 
MALE  0 

-  -  s 

~  ILLINOIS' 


2  INSTITUTIONS)- 
7  4.6 

*  1 

'6 


8.3 
4.3 


I  L'    LOYOLA  :U  OF'  CHICAGO 

"   TOTAL                2  '  liJ,  3  2.3, 

'FEMALE      *  *       0-      %0  1  "8.3 

'  MALE       _       2    '  K7    .  2  1.7 
IL  .  NORTHWESTERN  UNIVERSITY 

\    TCTALN                0  *      .0  0  .0. 

FEMALE                 0        .0  0;  .0 

HALE,  •  '0*  .  iO  0  .0 
*lL  f&THN'-ILLlKGI S      EOJAROS VL 

*  TOTAL*     '           0       .0  1  1*9 

-FEMALE    \           0        .0  -       ,0  .0 

_  MALE  .  0  ;0  I  2.2 
JL    0  OF  ILL  HEOL.CTR  CHGO 

.-.TOTAL                0        *0  9  6.1. 

FEMALE'               0       .0  .3  16.7 

MALE               -0        .0  6  4.7 

A  INSTITUTIONS) 


IL     .     STATE  TOTALS  ( 

,T0T4i  2  ..5 

FSMAiE  0  _.0 

*  -MALE  2  .5 

f 

UNO'lANA 

tIN    IND-PUROUE  U  INCIAWOLIS 
TOTAL  .  0'  .0 

FEMALE*  0  .0 

MALE*  0  .0- 


13 
4 
9 


3.1 
8.9 
2.4 


.d 
.0 
•9 


.IN         'STATE  TOTALS  ,( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE.  0  .0 

*\aCWA  * 

,  *  IA  JWIVEftSITY  OF  IOMA 

V      .TOTAL  '    0  .0 

-FEMALE  0  .0 

.MALE  0  .0 


I  JN3TITUT10NS) 
1  .8 

0  .0 

1  .9 


}k         STATE  TOTALS  ( 
,  ■  S,  TOTAL  '  0 
•FEMALE  0 
<    '  «MALE  .0 

\  '  /KENTUCKY 


1  INSTITUTIONS) 


KY  /UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 
.    \  TOTAL  ,0*  .0 

FEMALc'a  0        »0  ' 

MALE  !\  .  .  *0 

KY.    UNI  VERSI  TY  OF' LCUI  SVlLLE 

.TOTAL\  V  °J  '  •° 

FEMALE,     *         0  .0, 
'MALE"  0:  .0 

KY  /  .    STATE-TOTALS  ( 
TOTAL  /O 
FEMALE    ,      ,  "0 
MALE.  •  0 

LOUISIANA'? 

vtA.>LA  ST?U  MEOICAL  CENTER* 
-  *    TOTAL  0  .0 

^FEMALE  0  ..0 

-      HALE  0  .0 


•  0 
.0 

♦  0 


1.7 

.0 
2.0 

'1.2 
8.'3 

'  .0 


2  INSTITUTIONS) 
A   *.  2-  1.4 

.6  1  4.8 

.0  1  .8 


.0 

.0, 
;o 


-LA         STATE-  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

*   'FEMALE     -     »      0.  ".0 
K'  MALE-  0  .0 


1  INSTITUTIONS)' 

*  .  0  .0 
'  0  .0 
0  ~  .0 


A 

0 
4> 

0 
0 
0 

0 
3 


12 
1 
11 


4.2 
•  0 
4.6 

.0 
.0 
.0 

2.0 
.0 
2.3 


2.8 
2.2 
2.9 


•  8 
.0 

.9  . 


2  2.3 
1  7.7 
I  1.3 


2.3 
•  7.7 
1.3 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


♦  0 
..0 
.0 


2.0 


1 

0 

1 

0 
♦0 
0 

1  * 

0 

I 


1.1 

♦  0 

1.1 

•0 

♦  0 
.0 

♦  7 
.0 
.8 


.0 
.0 
♦0 


.0 
.0 

••o 


.0 
.0 
.0 


4.C 


0 

;o 

1 

20,0 

1 

20.0 

1 

i.i 

I 

1.1 

3 

3.2 

0 

,0 

0 

.0 

6 

11.5 

0 

-♦o 

0 

•0 

1 

14.3 

ov 

•  0  . 

0 

.0 

5 

U.I 

1 

♦  7 

2  . 

1.3 

107 

6.6 

0 

♦  0 

1 

6.3 

2 

16.7 

1 

.7 

1 

'  .7 

8 

5.7 

5 

3.8 

1 

•  8 

11 

8*4 

1 

8.3 

0 

•  0 

2 

16*7 

4 

3.4 

1 

.8 

9 

7.6 

5 
0 
5 

I 
0 
I 

13 

3° 
10 


30 
5 
25 


5.3 

•  0 
5.7 

1.9 

•  0 
2.2 

8*8 
16*7 
7*6 


7*1 
11*1 
6*6 


NCN-RES I0ENT 
ALIEN 

NUMBER 


96 
4 
92 

46 
6 
40 


96*0 
80*0 
96*8 

68.5 
85*7 
66*9 


142  93*4 
10  83*3 
132  9A*3 


120  91*6 
10  83*3 
110  92*4 

90  94*7 
8  100*0 
82  94*3 

'51  98*1' 
.  t  100*0 
44  97*8 


134 
15 
119 


395 
40 
355 


91*2 
83*3 
92*2 


92*9 
88*9 
93*4 


1*6 

119 

97.5 

*0 

12 

100.0 

1*8 

107 

97.3 

1*6 

119 

97.5 

.0 

12 

100.0 

1*8 

107 

97.3 

►* 

2*3 

84 

95.5 

7*7 

10 

76.9 

1*3  . 

74 

98.7 

2*3 

84 

95.5 

7*7 

10 

76.9 

1*3 

74 

98.7 

1*7 

59 

98*3 

.0 

9 

100.0 

2.0 

50 

98*0 

1*2 

83 

98*8 

8*3 

11 

91*7 

•  0 

72 

1C0«0 

1.4 

i42 

98*6 

4*8 

J  20 

95*2 

.8 

.3122 

99*2 

.0 

84,100.0 

8  100*0 
76  100*0 


0 
0 
0 

-o. 

0 
0 


TOTAL 
.NUMBER 


•  0 
.9 


2.3 
15*4 
«0 


2*3 
15*4 
•  0 


•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


.0 

♦  0 

♦  0 


.0 
.0 
.0 


84  100*0 
8  103.0 
"76  ICO*0 


100 
5 
95 

52 
1. 
45 


152 
12 
140 


131 
12 
119 

95 
6 
87 

ih 

mi 

'45 

147 
'  18 
129 


425 
45 
.  360 


122 
12 
110 


~122~ 
12 
110 


86 
13 

75 


88 
13 
75 


60 
9 
51 

64 
12 
72 


144 
21 
123 


B4  * 

v8* 
76 


64 

8 
76 


1702 


'- TABLE-  9*  -  TDTAL.FIRST  PROFESSIONAL DEGREES  FORNAJOR  FIELO  cbNFERREO?BY  JWUTUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION^Y  RACE, 
•  J"  ET HN1C I T Yt ^ AND i SE X t    INSTITUTION  ANO* STATE*  1978-1979 


AMERICAN  INOI  AN" 
.  ALASKAN, NATIVE 

vKUNSER.  t 

DENTISTRY  (6»O.S.  OR  0. N.O.I 

MARYLANO 

l^^^  U'0F  M0  »ALT«PRCF  SCHOOLS' 

.  ?6N<Ct^jLfc^0^^0 


a8LACK  ASIAN  OR  , 

NON?HlSPANlf  PACIFIC  ISLANDER 


/ 

NUMBER 


NUMBER 


NO  „      STATE' TOTALS  ( 
.TOTAL'  0,  .0 

FEMALE  0     '  .0 

^NALE-  .0.    .  .0 


1  INSTITUTIONS} 
4  2.9 
3 
I 


13*6 
•  9 


s2.9 
*9.1 


HISPANIC  , 
NUMBER 


•  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


.2.2 
4.5 
1.8 


2.2 
1*8 


11 

6 
5 


11 
6 
5 


,  MITE 
NON-HISPANIC 

NUM9ER 


8*1 
27*3 
4*4 


8.1 
27.3 
4*4 


125 

,  16 
109 


125 
16 
109 


KON-PESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


91.9 
72.7 
95*6 


91.9 
72.7 
95*6 


MASSACHUSETTS 

NA    BOSTON  UNIVERSITY. 

"  TOTAL'"'- "         10  .0 
FEMALE    -  •       -0  .0 
MALE    .  0     ,  .0 

NA  . HA RVARO  UNIVERSITY 
*  .TOTAL'  0  '  .0 

FEMALE  0  .0 

NUE_  0/  *0 

NA,   TUFTS  UNIVERSITY 
TOTAL    ,  ;    .    ,,V  .7 
FEMALE     •     _  /O  .0 
m     MALE  *  /  1  .9 

<NA>       -STATE  TOTALS  I 

:  TOTAL  1  .5 

FEMALE'  0  .0 

MALE         4      1  .6 

MICHIGAN 

MI    UNIVERSITY  OF' OETRO IT 
-TOTAL     /  0  .0 

FEMALE    /  0  .0 

*  ^NALE   /  0  .0 

MI     U  MICHIGAN-ANN  ARBOR 
TOTAL  /  1  .8 

/     *  ? 


2.6 
.0 
3.3 

14.3 
14.3 
1*73 

1.4. 
.4.2 
.9 


INST  ITUTIONS) 
.    6  3.0 


FEMALE 
MALE  / 


•  0 

«9 


5.1 
.2.5 


1.2 
•  0 
1.3 

3.4 

3;  7 


MI   1      STATE  TOTALS  ( 
TOTAL*  1 
FEMALE  0 

MALE  ^rtto^l 


NINNE50 


2  INSTITUTIONS) 


^N*W*bF  MINN  MNPL5  5NT  PAUL 
TOTAL  1-     *  T 

FEMALE  '  0  .0 

MALE  1  .3 


2.5 
.0 
2.7 


T 


MN         (STATE  TOTALS  I 

-----  .TOTAL-  ;      1  #7  . 

FEMALE  0  70- 

-*M4L'E  1  .8 

*  -  'I 
MISSISSIPPI 

MS    U  OF  MISSISSIPPI  NEOL  CTR 
TOTAL  *     0  .0 

FEMALE   '  0  .0 

MALE.  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


.0. 

•0 


•  0 
•0 
•0 


MS        {STATE  TOTALS  I 

*   TOTAL               0  .0 

FEMALE               >0  .0 

MALE                0  •  .0 

j  * 

MISSOURI-  > 

MQ    U  OF'MISSOURIrKANSAS  CITY 

-  TOTAL,              2  1.3 

FEMALE-  '            P  .0 

.    MALE,               2  1.4 
HO    WASHINGTON  UNIVERSITY 

TOTAL'               0«  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 


1  .INSTITUTIONS) 


3*2 
.0 
3.5 

2.6 
*  .0 
3*1 


HO         STATE  TOTALS  t 
TOTAL  2  .9 

FEMALE  0  .0 

 MATtT  2  M' 

»    *  i 
NEBRASKA 

ME    CR  EIGHT  ON  UNIVERSITY 


2  INSTITUTIONS) 
7  3.8. 
0  .0 

 7- 


1 
0 
1 

o 

3 
1 
2 

18 
7 
11 


22   11. a 

6  20.5* 
14  8.7 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


.7 

•  0 


4.8 

.0 
5.0 


1  4<8 

0  .0 

1  5.0 


•  0 
.0 
.0 

11.8 
18.2 
10.8 


-3r4- 


9  3.9 
.2   *  8.3 
-3r4- 


„  TOTAL 
FEMALE; 
MALE 


0 
1 


1.4 
•0 

r.5* 


4  i  )6 
(2  45.0 

-2  3.r 


1.4 

.0 
1.5 


•  0  . 

2 

5.3 

36 

94.7 

•  0 

0 

.0 

*  8 

100*0 

.  °o< 

.0 

2 

6.7 

28 

93*3 

4.8 

7 

33.3*  ' 

13 

61*9 

1 

•0 

2 

29.6 

4 

57.1 

1 

.7.1  • 

5 

35.7 

9 

64.3 

0 

♦♦7 

22 

15.6' 

117 

83*0 

1  2 

".0, 

8 

33.3 

16 

66*7 

0 

♦9 

14 

12.0 

101 

86.3 

2 

2  1.4 
0  .0 
2  1*6 


31 
10 
21 


15*5 
25*6 
13*0 


166  83*0 
28  71*8 
139  85*7 


1.4 
.6 
1.6 


.0 
*fc 
-.0- 


2«* 
♦0 
3*0 


1703 


1 

•  0 
'*!  1 

\ 

0 
5 


1*2. 

.0 
1*3 

4*2 

.  *0 
44.7 


3*0^ 
*0 
3*2 


2*6 
*0 
3*1 


2*8 
*0 
3*1 


4.8 
.0 
5.0 


4.8 
.0 
5*0 


83 

79 

114 
IZ 
102 


*  98*8 
100*0 
98.8 

95.6 
100.0 
95.3 


197  97.0, 
16  100.0 
181  96.8 


139  95.9 
16  100. 0 
123  95.3 


139  95.9 
16  1Q0*0 
123  95.3- 


20  95.2 
1  100.0 
19  95.0 


20 
1 
19 


95.2 
100^0 
95.0 


18 

2 


7.8 
6.3 

-7/ 


211  '  91*7 
22  91*7 
89 — 9ivT- 


8  1W3 

2  4C.fr 
6  9*1 


63  86*7 
3  6C*0 
60  90*9 


.0 
.0 

•  0 

4.8 
14.3 
•0 

1.4 

•  0 
*  1.7 


3  1.5 

1  2.6. 

2  1.2 


.0 


1.4 
♦  0 
1.6 


•  0 
•0 

•  0 


38^ 
8 
30 

a'r 
7 

14 


141 
24 
117 


200 
39 
16T 


0 

.0 

84 » 

0 

•  .0 

4^ 

0 

*0 

80* 

b  ' 

♦  0 

119 

0 

*0 

12 

0 

♦  0" 

107 

•  0 

7 

4.5 

146 

94.8 

1  . 

•6 

.0 

0 

.0  ' 

13 

10C.O 

0 

•  0 

.0 

7 

5.0 

133 

'  94.3. 

1 

♦  7 

•  0 

11 

14.5 

65 

85.5 

0 

♦  0 

•  0 

2 

18.2 

9 

81.8 

0 

•  0 

.0 

9 

13»3 

56 

66.2 

0 

..0 

203: 
16 
1ST 


145 
16 

1 29  s 


145 
16 
129 


21 
1 

20' 


21 

U 
20 


154 

13; 
1415 

76, 

,65 


230 
~24 
~2C6~ 


71. 

5: 
'66r 


TABLE  9.    TOTAL  FIRST  PROFESSIONAL  CEttEtt  FO*  NAJOtFIELO  CONFER* CO  8  V  JNSTITUTIONS  OF  HICHM  EOXATIOH  8V  RACE? 

<   —    "         ;     ;      «     '  ;ETHN!C»m,-A^ 


AMERICAN  INDIAN 
.  AUSKAN  NATIVE 

NJNBEA  '  t 

oiNTism  :tp.btt«,»  o.n.d.i 

ftfBRASKA 
-  HE   U,  oWe§AA$KA-LINCOLN 

^total:  i  r.A- 

fcmile  o  ;o 

.mile  i-  x.*: 


•  LACK    ,  ASIAN  6*  . 

fKJN-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANDS*  *  HISPANIC 

NUNBEA         t       NWIER         f  "NUMBER 


.or 

.0 
*0 


2  INSTITUTIONS) 
A*  3.0 


~ne>  .  v  Estate  ^totals  ,  . 

-  *  TOTAL  '     '         2/  1.5 

femle           o,  ;"i*o '          2  25io 

'  .NILE               2  1.4               2  *W4 

N»:,  JERSEY  • 

.:N3    C  MEO't  OENT  Of  NJ  NEWARK 

TOTAL               2  :2.5                A'  4.9- 

FEHILE                1  7*1                1  7.1 

NILE,.  1  3  4i5 
NJ    F4RLGH  DCKSN  TEA  NECK  CAM 

•*  .  total;   -    "\o  «o   "        o    .  .o 

PENILE                0.  .0                0  .0 

iHILE           .    o  ,.0               Of  .0 


NJ   .      STATE  TOTALS;!  2  INSTITUTIONS! 
TOTAL'              ,2V     1.2  A  2.5 

FEHILE  I      A;5  *  I      A.5  * 

NILE  I       .7         .      3  2.2 


NY    COLUMBIA  U  MAIN  DIVISION 

TOTAL\  -0       .0  0 

PENILE  \  0       j.0  0 

NILE  \  0  .0  0 
NY*  NEK'  YORK. UNIVERSITY 

TOTAL.      '   \  0       .0  i 

FENILE  \0       .0  0 

:nile.  0,     .0  1 

NY'  SU NY  HEALTH  SClxCTA  6FL0 

,:tctal  Or  \.o  2. 

FEMALE  3    .   .0  1 

NILE  *  0       .1S  1 

NY    SUNY  HLTH  SCI  CTR  STNY  BK 

TOTAL  "       •    0/     i3    \  1 

FENILE.  „  0'   .  .0  0 

NILE  0    ,    .3  I 


NY  „„    STATE  TOTALS  C 
TOTAL   *  0 
FENILE  ,  0 

MALE  0, 

NORTH  CAROLINA 


•0 

•  0 

•  0 

•  5 

•  0 

•  o 

2. A 
23.0 
1.3 

5.9 

•  0 
7.1 

A  INSTITUTIONS! 
A\  1.1 
I  \2.'. 
3  1.0 

\ 


U  Cf  NC  AT  CHAPEL  HILL 


7     *  'TOTAL 

1 

l.A 

2  2.9 

FENILE 

1 

11.1 

1  11.1 

0  ' 

/  .0 

1  1.6 

"  NC  ,  STATE 

TOTALS 

1 

1  INSTITUTION^ 

*  .TOTAL 

-  1 

U4 

2  2.9 

FENILE. 

1 

11.1 

1  11.1 

HALE 

3: 

.0 

1  1.4 

'OHIO*' 

•OH  -CASE  WESTERN  RESERVE -U 


TOTAL, 
^Vtf"  FENILE 
-    "'''HALE  ' 
OH-  .OHIO  STATE 
i  v         -r  ITOTAL  ' 
t,:.*-.     "    FENILE*  . 
ry$t        m  nile:'  • 


0,  SO 

o~  :o 

,0  .ov 
MAIN  CAMPUS 

0  "  ..Ol  '  ' 
0-  ..0 
0'  .o 


3.2 
•0 

3.i. 

.5 
iO 
•  A 


OH         STATE  TOTALS  C 

TOTAL"     '  0 


.0, 


2  INSTITUTIONS) 
•l.A 


2. 
0 
2 


.0 
.0 

tO 


a 

•A 


2.5  ^ 

•  0 
3.0 

•  6 

.0 

•  o 


1.2 
•  0 
l.A 


2.0 
12.5 

.  .0 

1.5 
A. 3 
1.1 

1.2 

•  0 
1.3 

5.9 

•  0 
7.1 


A  1.7 
2  5.3 
A  *  1.3 


.0 
•  0 
.0 


l.A 


gERLC 


2 
0 

.2 


1,5 
•  0 
1.6 


3.7 

•  0 
A.  5 

1.  3 
12.5 

•  0 


TOTAL 
MINOR!  TV 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


A  -2.5 
1  A.5 
3  2.2 


1 
0 
1 


2.0 
•0 
2.4 

•  5 
.0 
•b 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


l.A 
•0 
1.6 


FENILE               .0  .0 
'     /   HALE?              0    '  .0 

0. 
4 

•  0 
l.A 

0 
4 

•  0 

1*6  4* 

0 

1 

•  0 
•4 

t  If ,  -" 

-  -OKLAHOMA; , 

♦ 

'ItkrfU  OF;  OKLA  HEALTPvSCl;  CTR 
.  r: , TOTAL               \>    S.9  \ 
^FENILE              :0.      .0  . 

mu           i;  t3.2> 

1 
0 
1 

2.9  ' 

.0 
3.2 

0. 
0 
0 

•  0 

•  0 

,.0 

2 
0 
2 

5.9 
•  0 
4.5 

OK         STATE  TOTALS  1          1  INSTITUTIONS! 
*   TOTAL.  t~    *    V     2.9               .1  2.9 
FENILE  — «        0     WO'       -      .0  'iO- 
NILE                1      3i2,               1  3.2 

0 
0 

.0 

.0, 
.0 

"'.0 

2 

0« 
2 

5.9 
.0 
4.5 

1704 


11 
2 

9 

1 
1 
0 


12 
3 

9 


12 
3 

9 


1.6  •« 

63 

93.4 

•  0  . 

3 

1C0.0 

1.6 

60 

9*.4 

4.7 

126 

J 
93.3 

25.0. , 

6 

75.0 

3.5 

120* 

94.5 

70 

S6.4 

14.3 

12 

85.7 

13.4 

SC 

*  86.5 

79 

98.6 

12.5 

7 

87.5 

'  .0 

72 

1C0.0 

7.5 

149 

92.5 

13.6 

19 

86.4 

6.5 

130 

93.5 

4.0 

4B 

96.0 

12.5 

7 

87.5 

2.4 

41 

97.6 

2.5 

195 

97.0 

4.3 

22 

95.7 

2.2 

173 

97.2 

3.7 

79 

96.3 

25.0 

3 

75.0 

2.6 

76 

97.4 

11.6 

15 

88.2 

•  0 

3 

100.O 

14.3 

12 

85.7 

3.4 

337 

96.3 

7.9 

35 

92.1 

2.9 

302 

.96.8 

5.7 

66 

94.3 

22.2 

7 

77.8. 

3.3 

*  59 

96. T 

5.7 

66 

94.3 

22.2 

7 

77.8 

3.3 

59 

94.7 

NON-RESIDENT 
ALIEN 

%  ^NUMBER 


TOTAL 


t 

NUMBER 

f 

.0 

44 

•  0 

,3> 

.0 

'61 

•  o . 

.0 

.0 

127 

*-  * 

.0 

81 

.0 

14 

•0 

A7. 

.0 

.ao: 

.0 

'8 

.0 

72 

.0* 

141 

.0 

22 

•  0 

139 

• 

.0 

• 

\50 

•  0 

8 

•  0 

•  A2 

\ 

•  5 

201 

•  0 

23 

•  6 

178 

•  0 

82 

•  0 

4 

•  0 

78 

•  0 

17. 

•  0 

*     *•  3 

•  0 

14 

•  3 

350 

•  0 

38 

•  3 

312 

•  0 

70 

•  0 

9 

•  0 

61* 

•0 

70 

.0 

9 

•  0 

61. 

1.1 

95- 

•  0 

.15 

1.3 

80 

.0 

195 

.0 

23 

•  0 

172 

•0 
.0 
•0 


290- 
38  ; 
252 


34 

3 
31 


34 
3 
31 


TAKE  ?• 


-  -  o 

TOMl  M"T-MOMSSION»L  DEWEESEO^IUJOA  FIELO  cdNfEM|B,»t  INSTITUTIONS  CF  HIGHER  EOUCAT  ION  fY  RACE. 
™"       •  IfHUICITY.  ANO'SEXI     1WT1TUT|0H  *NC-|TATe  HW-19T9 

*  * 


•  MM  I  CAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


,    I  LACK  .  ASIAN  *OR. " 

NON-HlSFANlCFACIFIC  .ISLANDER 


number      t  wmi% 

DWBTRY  (O.O.C.  OR  D.N.O^I  * 
OREGON 

:0R  <,UJ)F, OREGON  JC?H  SCI  CTR 

TOTAL  I      1*3  2* 

FEMALE  0       .0  1 

NILE  1      1*5.  1 


NUMBER 

/ 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANtC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER- 


2.6 
10*0 
V5 


Oft'  .  .   STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  1  i»3 

FEMALE  0  .0 

N&LE.  1  1*5 

F5NNSYLVAMIA 


FA    TEHFLE^UNI  VERSITY 
r  TOTAL  lf**  '       *0*  .0 
FEMALE;*  0  .0' 

MALE    .  0.  ,  .0 

FA-  U.OF>£NNSVLVANtA\ 

total  ":i*"  i6 

,    FEMALE*  0       .0  *, 

:nale  i/ 

FA    U  OF  FITTSBC  MAIN  CANFUS 

.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  *  0  .,*0 


INSTITUTIONS) 
2  2*6 
I  10*0 
1  1*5 


FA  |  -    STAT*  TOTALS  C 
TOTAL/  I 
FEMALE  0  .0 

MALE  1  *3 

SOUTH  CAROLINA 


SC    MEOICAL  UNIVERSITY  OF  SC 
,;MjrAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 


3  INSTITUTIONS) 
13  .  3*0 

6, 

I 


10*3 
1*9 


4.  7.8 
0  .0 
4  8*3 


1  INSTITUTIONS) 

4  t:b 

0  .0 
4  8.3 


SC         STATt  TOTALS  ( 

TOTAL  .0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

TENNESSEE 

TN—NE HARRY  NEOICAL  COLLEGE 

'      TOTAL  1  2.6  33  84.6 

FEMALE  0  .0  12  100*0 

,     MALE  1  3.7  21  77.8 

,TN    U  OF  TENN  CTR  HEALTH  SCI 

TOTAL*  0  *0  2  1*3 

FEMALE  0*0  X  6*7 

MALE  0  .0  -  1  *7 


TN     *  ,5TAT6  TOTALS  ( 

TOTAL  1  »5 

FEMALE  0  .0 

MALE  1 

TEXAS 


2  INSTITUTIONS  J 
35  18a 
13  48*1 

22     13'.  3 


CENT  ISTRY 

*8 

0 

•  0 

.0. 

0 

•  0 

•9* 

0' 

CTR  HOUSTN 

•  0 

1 

•  8 

•  0 

0 

•  0 

1  1 

♦  9 

SN.ANTO. 

.0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

•0 

0 

•  0 

*  , TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALE  .1 
TX'  U  TEX  HLTH  SCI 
TOTAL  0 
FEMALE         ■  0 
MALR  0 
TX    U  TEX  HLTH, SCI 
TOTAL  ,  0 

FEMALE  0 
:  NALE  0 

IX      ESTATE  TOTALS  I  *  *'  3  INSTITUTIONS) 

i*OTAL  '    1    *    .3  '  1  *3 

FEMALE  .  0,       .0  0  .0 

MALE/  ir        •!  -  * 

VIRGINIA 

VA    VIRGINIA -COMMONWEALTH  U 

TOTAL  0       *0.  1  lv 

FEMALE         "0        .0   •  0  #0 

MALE  0       *0  *  1 

VA         STATE  TOTALS  (  1  INSTITUTIONS) 

TOTAL      *        ;0.  #0  *            1  UO 

FEMALE                0  ,  .0  ,0 

MALE               0  .0  1  Ul 


0 
0 
0 


0 


.0 
.0 


♦  0 
.0 

♦  0 


1 

.7 

5 

3.7 

0 

•  0 

1* 

10.0 

1 

•6 

\ 

3.2 

3 

1.9 

.  4 

2.^ 

1 

3.7^ 

0 

1  .0 

2 

1.5 

4 

3.0 

j> 

9 

6.7 

0 

•  0 

5 

23.8 

0 

•  0 

4 

3.  J 

0 

♦0 

9  2.1- 
1  1.7 
8     i.  2 


1 

0 

1  . 
-1 

V 


.0 
.0 
.0 


.0 

♦  0 

♦  0 


2.6 
10.0 
1.5 


6*4 
20.0 
4*4 


2  2.6 
1  10.0 
1  1.5 


5  '6.4 

2  20.0 

3  4.4 


73 
8 
65 

73 


93.6 
8C.0 
95*6 


.93*6 
80*0 
65  95*6 


.0 
*0 
♦0 


♦  0 
^0 

♦  0 


4  7*8 
0  *0 
4  8*3 


4  7*8 
0  *0 
4  8*3 


47  92*2 
3  100*0 
44  91*7 


47  92*2 
3  100*0 
44    91 *7 


2*4 

1 

2*6 

36 

92.3 

3 

7*7 

•  0 

*0 

12 

100.0 

0 

.0 

3*7 

1 

3*7 

24 

8B.9 

3 

11.1 

•  6 

0 

♦  0 

3 

1.9 

151 

96*1 

•  0 

0 

.0 

1 

6.7 

14 

93.3 

•  7 

0 

*0 

2 

1.4 

137 

98,6 

1*0 

t. 

1 

.5 

39 

20.2 

154 

79*8 

♦  0 

0 

•  0 

13 

48.1 

14 

51*9 

1*2 

1 

•6 

26 

15.7 

140 

84*3 

0  ' 

0 

0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

ai 
0 
2 

1.7 
*0 
1.9 

3 
0 
3 

2.5 
.0 
2.8 

114 
10 
104 

96*6 
100*0 
96*3 

2 

0 
2 

1*7 

♦  0 
1.9- 

5 

3 
2 

4*1 

20*0 
1.9 

6 

.3 
5 

6*6 
20*0 
4*7 

-  113 
12 
101 

93*4 
80*0 
95*3 

2 
0 
2 

1.6 
.0 
1*8 

9 

<■  3 
6 

7.3 
33*3 
5.3 

11 
3 
8 

8*9 
33*3 
7*0  ' 

112 
6 

10* 

91*1 
66.7 
93*0 

4 

0 
4 

1.1  * 

.0 
1*2 

16 
10 

4*4 
17.6 
3.0 

22 
6 
16 

6*1 
17*6 
4*9 

339 
28 
ill 

93*6 
82*4 
94*8 

3 
0 
3 

2.9 
.0 
3.3 

1 
1 

0 

1.0 
8*3 
.0 

5 
I 
4 

'  4*9 
8.3 
4.4 

97 
11 
66 

95*1 
91*7 
95*6 

3 
0 
3 

2.9 
•  0 
3.3 

1 
1 
0 

1.0 
8.3 

.0 

-5 
1 
4 

4.9 
8.3 
4.4 

97 
11 

86 

95*1 
•  91*7 
95*6 

TOTAL 
X  NUMBER 


.0 
.0 
.0 


•  0 
*.0 

•  0 


0 

♦0 

6 

4*4 

129 

95*6 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

10.0 

9 

90*0 

0 

*0 

0 

5 

/  ■ 

4*0  * 

*  120 

96*0 

0 

*  .0 

4 

2*5 

12 

7*5 

144 

90*0 

4 

2.5 

0 

.0  • 

1 

3.7 

26 

96*3 

.0 

.0 

4 

3.0 

11 

8*3 

118 

88*7 

4 

3.0 

0 

•0 

c%  9 

6*7 

126 

93*3 

•0 

.0 

0 

•  0 

S 

23*8 

"  16 

76*2 

0 

.0 

0 

♦  0 

4 

3*5 

no 

96*5 

0 

♦0 

4 

.9 

27 

6.3 

399 

92*8 

,4 

*  -9 

0 

♦  0 

7 

12*1 

51 

87-9 

0 

.0 

4 

1.1 

20 

5*4 

348 

93*5 

4 

1.1 

.o  • 

.0. 
.0 


78 

10 

68; 


78 

10 

t  a4 


135 
10 
125 

160, 
27 
133 

135 
21 
114 


430 
*58  - 

372  » 


51 
3 
48 


51 
3 
48 


0 

*b 

39 

0  - 

.6. 

.  12 

0 

♦  0 

27, , 

0 

.0 

154 

0 

.0 

15  " 

0 

.0. 

*  139*/ 

0 

.0 

193 

0 

♦0 

27 

0 

.0 

•  v  166 

; 

1 

♦  8 

0 

•  0 

to. 

1 

♦9 

,      108  , 

0 

.0" 

.  121 

0 

•  0 

15 

0 

♦9 

106  » 

0 

♦  0 

123. 

0 

•  0  * 

9^ 

0 

♦  0 

'  liv  , 

1  " 

•  3 

362  . 

0 

•  0 

34 

1 

•  3 

328 

0 

•  0 

102- 

0 

.0 

12 

0 

.0 

90 

0 

.0 

102 

0 

.0 

12 

0 

•0 

90  ' 

;ErJc 


1705 


1765 


mis.  *.    TOTAL 'FIRST  PROFESSIONAL  OEGREES  F.0R-NAJ0R.  FlttO  CONFfcRREO^: 
"  ETHNICITY,  ANOSEJti    IKJTXTuriONANO  STAT6 

'  <  \ 

AMERICAN  INOIAN         -  BLACK  ASIAN  OR^ 

>  ALASKAN  NATIVE        f&N-HISPANIC  PACIFIC  ISLAN06R  HISPANIC 


INSTITUTIONS  Cf  HIGHER  EOUCATION  BY  MCE 
1*71-1)79 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NJH8E*         X  NUMBER 
DENTISTRY  tO.O.S. JoVo.N.O.^ 
WASHINGTON 

WA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 

TOTAL4  -  2      2.0  1 

FEMALE  0       -.0  0' 

'HALE  .     2      2.4,,.  I 


1.0 

•  0- 


SOMBER 


6.0 
6.3 
6.0 


WA  .       STATE  TOTALS  (  1  INSTITUTIONS) 

TOTAL                2.     2.0  1  .1.0 

»*•  FEMALE.               0-      .0  0  \0  % 

MALE  *    *          2      2.*  *            1  ^1.2 

.WEST  .VIRGINIA^ 

WV    K.ST  VIRGINIA  UNIVERSITY 

TOTAL                 0        .3  1  1.4 

Venule;     »      o  %  .0  0  .0 

malf              0      .0  x  1.6 


6  6,0 
1  6.3 
5  6.0 


WV         ST  ATE. TOTALS  ( 
*    TOTAL  0 
,f EMALE  %  0 

*       HALE'  0 

WISCONSIN 


1  INSTITUTIONS) 
1  1.4 
0 
*1 


•  0 
1.6 


1.4 
16.7 
•  0 


1.4 
16*.  7 
•  0 


Ml     MARQUETTE  UNIVERSITY 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.   MALE  a  .0 


1  .8 
1  11.1 
0  .0 


*  WI 


STATE  TOTALS  t 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

THE  STATES  AN5 
.TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PUERTO  RICO 


0 
0 

0  * 

O.C. 

23 
2 
21 


1  INSTITUTIONS) 
0  s0 
0  .0 
0  .0 

S^IN^STITUTIONS) 


•PR 


U  OF  PR  ME3ICAL 
TCTAL  0 
FEMALE  '0 
MALE  0 


SCIENCES 

•  0 

•  0 
.0- 


55 
125 


6.6 

^^6 


PR--  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS  ( 

0  .0 

0  .0 

0.  .0 


OUTLYING  AREAS 
'    TOTAL  - 
FEMALE 
.MALE 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
"  0  .0 


1 
1 

0 

S 

194 
36 
158 


'MAJOR  FICLO  AGGREGATE  1204  ( 

*    TOTAL  '  23  .4 

FEMALE  2  .3 

MALE   '  21  *4 

MEOICINE  «K.0.|  * 


59  INSTITUTIONS) 


180 
55 
125 


3.3 
8.4 
2.6 


194 
36 
158 


A  LA  3  AHA 


AL    U  ALABAMA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AL    U  ALABAMA 
TOTAL  " 
FEMALE 
HALE 
AL    U  OF 
"  TOTAL 
FEMALE 
HALE 


IN 


IN  BIRMINGHAM 
0  .0 
"0  .0 
0  .0 
HUKTSV I LLE 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
SOUTH  ALABAMA 

0  .0 
0  .0 
*  0  .0 


AL     *    ST  ATE- TOTALS  ( 

TOTAL   "           --0'  .0 

FEMALE     m    %      0  .0 

.MALE                 0  .0 

ARIZONA 

kl    UNIVERSITY  OF  ARIZONA 


11 


•  0 

•  0 

•  0 


.0. 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 


3.5 
5.5 
3.3 


*TOTAL> 
f  EMALE 

:male 


2 

1.3 

1 

.7 

0 

•  0 

1 

3.1 

2 

1.7 

0 

."0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  .0 

0 

;o 

0 

•  0 

0 

.0. 

0 

.0 

1 

1.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.  1.9 

INSTITUTIONS) 

2 

.9 

2 

.9 

.  0 

.0 

1 

2.4 

2 

1.1 

1 

.5 

1 

1.1 

*  1 

1.1 

0 

.3 

1 

3.1 

1 

1.7 

0 

.0 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

- 

NUMBER 

«  X 

e 

6 

6.0 

17 

17.0 

83% 

63.0 

1 

6.3 

2 

12.5 

14 

67;5 

7 

6.3 

17.9 

69 

62.1 

6 

6.0 

17 

17.0 

63 

63:o 

1 

6.3 

-  2 

12.5 

14 

87.5 

7 

6.3 

.15 

17.9 

69 

62;  1 

0 

•  0 

2 

2.9 

6B 

97.1 

0 

•  0 

1 

16.7 

5 

63.3 

.  °' 

•0 

1 

.  L6 

63 

98.4 

0 

':o 

2 

2.9 

66 

97.1 

#  0 

•  0 

1 

16.7 

5 

63.3 

o- 

-  * 

•  .0 

,  '  1 

1.6 

63 

96.4 

0 

•  0  o 

1 

•  8 

,126 

99.2 

0 

•0 

1 

11.1  ■ 

B 

86.9 

-  0 

•  0 

0 

•  0 

120 

100.0 

0 

.0 

1 

•  8 

'  128 

99.2 

0 

*  .0 

1 

11.1 

6 

68.9 

0 

•0 

0 

..0 

120 

100.0 

X} 

85 

1.6 

482 

8.9 

4,901 

90.2 

15 

2.3 

108 

16.9 

520 

81.3 

70 

1.5 

374 

7.8 

4*381 

91.4 

54 

100.0 

54 

100.0 

0 

•  0 

12 

100.0 

12 

130.0 

0 

•  0 

♦2 

100.0 

42 

100.0 

0 

•  0 

54 

i 

100.0 

54  100.0 

o- 

.0 

12 

100.0 

12 

100.0 

0 

.0 

42 

100.0 

42 

100.0 

0 " 

.  0 

54 

100.0 

54  130.0 

i. 

•  0 

*12 

100.0 

12 

130.0 

i 

•  0 

42 

100.0 

42 

103.0 

0 

•  0 

/ 

139 

2.5 

536 

9.8 

4,901 

69.3 

27 

4.1 

120 

18.4 

520 

79.6 

2.3 

416 

8.6 

4,381 

90.6 

M 

o 

** 

i 

j 

0 

•  0 

2.0 

147 

96.0 

0 

•  0  • 

3.1 

31 

96.9 

0 

•0 

2 

1.7 

116 

0 

•  0 

0 

•  0 

15 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

looio 

0 

•  0 

0 

.0 

12 

100.0 

,r 

0 

.0 

1 

1.7 

58 

96.3 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

100.0 

0 

•  0 

1 

'  1.9 

51 

98.1 

o' 

•  0 

4 

1.8 

220 

*  98.2 

0 

•  0 

1 

2.4 

41 

97.6 

0 

.0 

3 

1.6 

o 

179 

96.4 

2 

2.2 

4 

4.3 

66 

*  95.7 

0 

•0 

1 

.  3*1 

31 

96.9 

2 

3.3 

3 

5.0 

57 

95.0 

NON.-RESI0ENT 
ALIEN 


NUMBER 


0 
0 

0* 


0 
0. 
0 


51 
12 

39  ■ 


0 

~8 


51 
12 
39 


•  0 
0 
0 


TOTAL 
NUMBER 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


•  9 
1.9 

•  8 


•0 
.0 
•  0 


•  0 

•  0 

•  0 


.9 
1.6 
•  6 


.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


100 
16 
64 


100 
16 
'84 


70 
6 


70 
6 
64 


129 
9 

120 


129 
.120 


5,434 
640 
4,794 


54 
12 
42> 


54 
12 
42 


54 
12 
42 


5t488 
652 
4,836 


150 
111 

15 

3 

12 
59 
52 


224 


92 
32 
60 


ERIC 


X7M 


table  t. 


.  TOTAL  ^IJWT  PWFtSSIONAl  DEGREES  FW  N&ON  FIELD  CONFENJEO '  |?!^TffIQNS  ^  HlCH^K  "UCATIPH  tY  MCE' 
.  ETHNlClTYt  AND  SIX*    INSTITUTION  AND  JJATE  ^197»-I97f 

*;   '  v    *      *  . 


AMERICAN.  INDIAN 
.ALASKAN  NATIVE 


JWWER 

MEDICINE  tN.O.) 

A*         STATE  TOTALS 
*'    TOTAL    "*  0 
FENILE  0 
NILE  0 


•  LACK 


NUMBER 


1  INSTITUTIONS! 


.  ARKANSAS 

AA  .  U  OF  ARK  M€0L  SCI  CAMPUS 
TOTAL  I 
FEMALE  1  3.4 

MALE  0  ,.0 


ia 
•o 

1.7 


2.4 
3.4 
2.1 


AR         STATE  TOTALS  C 
TOTAL  1  .8 

FEMALE  I     3.*  J 

•      NILE       *   '    0  .0 

CALIFORNIA 

CA    10 MA  LINDA  UNIVERSITY 

total  a  .o 

FEMALE  0  .0 

HALE  0<  .0 

CA    STANFORD  UNIVERSITY 
TOTAL  '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 

C4    U  OF  CAL-OAVIS 
TOTAL  I 
/FEMALE  0  .0 

NILE  1  1*5 

<*A    UiOF  CAL-IRVlNE 

TOTAL  0  .0 

FEN!  IE  0  .0 

MALE    •  0  .0 

/CA  -UiOF  CAL-LQS  ANCR.ES 
TOTAL  0  .0 

FENILE  0  .0 

MILE  0  .0 

'  CA    U  C?  CAL-SAN  OIEGO 


1  INSTITUTIONS) 


2.4 
.4 
•  1 


•  6.1 

2  6.7 
4  '  5.9 

.  6  7.4 

3  10.7 
3  5.7 


TOTAL 
FENILE 
MILE 


1.1 
6.7 
•  0 


CA    U  OF  CAL-SAN  FRANCISCO 

TOTAL  0  .0 

FENILE  0  „.0 

MILE  0  .0 

CA    U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 

IX      TOTAL  2  U3 

■FENILE  1  4.2 

s  ,  MALE  1 


3 
0 
3 

0.' 
0 
0 

4 

1 

3 

0 
0 
0 

15 
5 
10 

10 
4 

6 


3.2 
.0 
4.5 

.0 

•  0 
.0 

2.5 
2.6 
2.* 

'  .0 

•  3 

•  0 

9.6 

10.2 

6.5 
16.7 
4.7 


ca      state  totals  i 
total  4 

FEMALE  2 
MILE  2 


•  INSTITUTIONS) 
46  4.9 
15 
31 


6.5 
4.4 


C0L0RA00 


CO    U  Of  COLO  MEDICAL  CENTER 
TOTAL    .  2  1.6 

FENILE  *  *1  3.0 

NILE  1  1*1 

CO         STATE  TOTALS  X 
TOTAL,  2  1*6 

FENILE  1  3*0 

MILE  i|r 

.CONNECTICUT 

CT    U  Of  CONN  HEALTH  CENTER 

TOTAC  —     ^0  *.0  - 

FEN!  It  0  .0 

MILE  >  0  .0 

CT    YALE. UNIVERSITY . 

TOTAL  4  0  .0  „ 

FENILE  0  .0 

MILE  '0  .0 

CT    t     STATE  TOTALS  C 
TO^L  0  *.0 

FENILE  0  .      .0  t 

NILE  0  *° 

OlSTRICT  OF  COLUMBIA 

"DC    GEORGETOWN  UNIVERSITY 
TOTAL  1* 
I* 


2 
1 
1 

12 
3 

9 


3:0 
•  2 


ASIAN  OA 


NUMBER 


13 
4 

9 

4 

3 
1 

12 
5 
7 

1 

*  1 
0 

17 
4 
13 

6 
1 
5 

23 
6 
17 

13 
2 
11 


4  3.1 
1  3.0 

3  3.2 

INSTITUTIONS) 

4  3.1 


11.9 
10.3 
12.5 


2  INSTITUTIONS) 
14  7,5 
i  4  7.4 

-10  7.6 


FENILE 
NILE 


2.4' 
•  0 


•  4.0 

3  7.9 
5  3.1 


89 
26 
63 


HISPANIC 


2C. 
TOTAL 
MINORITY 


1  . 

I 

NUMBER 

% 

NUMBER 

« 

1.1 

2 

2.2 

4 

3.1 

0  • 

.  0 

"  1 

•  0 

2 

3.3 

3 

• 

• 

2.4 

0 

•0 

7 

.0 

0 

.0'* 

2 

3.1 

0 

•0 

.  5 

c 

2.4 

0 

•  0  ■ 

7 

•  0 

0 

•0 

2 

3.1 

0 

•  0 

5 

0 

1 

9.9 

1 

•  8 

22 

13.3 

0 

•  0 

f  6 

8.9 

1 

1.0 

16 

4.9 

4 

4.9 

.  14 

10.7 

1 

3.6 

7 

1.9 

3 

5.7 

7 

*12.6 

4 

4.2 

20 

17.2 

2 

6.9 

7 

.10.  6 

2 

3.0 

13 

1.3 

0 

1 

7.7 

0 

•  0 

1 

.  0 

0 

•0 

0 

10.6 

10 

6.2 

31 

10*5 

1 

2.6 

6 

10,.  6 

9 

7.3 

25 

6.9 

4 

4.6 

11 

6.7 

1 

6.7 

*  3 

6.9 

3 

• 

4.2 

8 

15.0 

15  ■ 

9.6 

53 

10.9 

2 

(3.6 

111 

17^ 

13" 

13.3 

4C 

t.5 

18 

11.6 

43 

8.3 

1 

4.2 

8 

17 

13.2 

35 

9.5 

56 

6.0 

195 

11.2 

8 

3.4 

51 

8*  9 

48 

6.  6 

144 

3.1 

IV 

6.7 

21 

-3.0 

5 

15.2 

6 

3.2 

6 

6.4 

13 

5.1 

11 

8.7 

21 

3.0 

5 

15.2 

8 

,  3#2 

%  6 

6.4 

* 

13 

3.5 

0 

•3 

5 

•  0 

0 

•  0 

1 

5.0 

0 

•  0 

4 

5.9 

3 

3.0 

21 

o.9 

•  0 

5 

5.6 

4.2 

16 

4.8 

3 

1.6 

26 

3.7 

0 

.0 

6 

5.3  k-: 

• 

3 

2.3 

20 

* 

.  *5 

1 

.5 

11 

•  0 

0 

4 

.6 

1 

•  6 

7 

0 

i 

t 

#, 

KHlTE 
><0N-  HIS  PANIC 

.NUMBER 


NON-RES IOEST 
ALIEN 

NUMBER 


4.3 
3.1 
r  5.0 


5.6 
o.9 
5.2 


5.6 
6.9 
5.2 


16.8 
20.0 
13.6 


66 

31 
57 


119 
27 
92 


95.7 
96.9 
S5.0 


94.4 
93.1 
94.8 


17 
25 

13.2 


1/ 


21.1 
24.1 
19.7 

1.3 
7.7 
•  0 

19.3 
15.6 
20.3 

12.6 
20.0 
11.1 

3*.  6 
23.6 
40.6 

28.1 
33.3 
27.1 


20.  8 


16.5 
24.2 
13.6 


16.5 
24.2 
13.8 


5.9 
4.0 
6.7 

20.6 
17.2 
22.2 


14.0 
11.1 
15.2 


5.5 
10.5 
4.3 


119 
27 
92 


106 
23 
83 

65 
20 
45 

74 

22 
1  52 


94.4 
93.1 
94.6 


80.9 
76.7 
82.2 

8C.2 
71.4 
84.9 

77.9 
75.9 
76.6 


73  94.6 

12  92.3 

61  95.3 

126  *79.5 

31  81.6 

97  78.9 

*  73  83.9 

11  73.3 

62  C6«l 


100 
42* 
53 

110 
16 
94 


729 
17T 
552 


106 
25 
61 


106 
25 
91 


65.4 
76.4 
59.2 

71.9 
66.7 
72.9 


77.7 
76.3 
76.2 


83.5 
75.8* 
86.2 


i83.5 
75.6 
86.2 


80 

.2* 
56 

79 
24 
55 


94.1 
96.0 
93.3 

78.2 
62.6 
76.4 


159  65.5 
48  66.9 
111  64.1 


189  S4.0 
34    69.5  " 
155  95.1 


TOTAL 
NUMBER 


0 

•  0 

92 

0 

•  0 

32 

0 

•  0 

40 

0 

•  0 

124 

0 

.0 

29 

0 

•  3 

97 

0 

.0 

* 

124 

0 

•  0 

29* 

0 

•0 

97 

3 

2.3 

131  / 

1 

3.3 

30 

2 

2.0 

101 

2 

2.5 

61 

1 

3.6 

28 

1.9 

>  53 

l  ' 

1.1 

95 

•  0 

29 

1.5 

66 

"3 

3.9 

77. 

•  0 

13 

3 

4.7 

64 

1.2 

161 

\ 

2.6 

38 

I 

•  8 

123 

3 

3.4 

87 

•6.7 

*5 

2.6 

72 

0 

•  0 

153 

0 

.0 

55 

0 

•  0 

98 

0 

»  .0 

153 

0 

•0 

24 

0 

•  0 

«  129 

14 

1.5 

V3f' 

4 

1.7 

232> 

10 

1.4 

706 

0 

.0 

1 

127 

0 

•  0 

33 

0 

%,  .0 

« 

0 

.0 

'  I27 

0 

•  0 

f33 

0 

.0 

94 

J 

0 

•  0 

'    •  85 

0 

.0 

25 

0 

,•0 

60 

1 

1.0 

101 

0 

.0 

29 

1 

1.4 

72 

1 

.5 

184 

0 

.0 

54 

1 

•  8 

132 

1 

.5 

201 

0 

.0 

38 

1 

.6 

143 

4* 


o 

tERIC 


•470*7 


1787 


tail E  9.  •TOTAL  FIRST  PROFESSIONAL  OEGREES  FOR*  MAJOR  FIEtO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
-     5  *  '     .ETHNICITY,  AND  SEXI    INSTITUTION  ANO  STATE  1978=1979 


AMERICAN* INOIAN 
ALASKAN  HAT|VE 

NJ-NtFR         X  NJiSER 

N€OlClft€/(N»O.I 

OtSTRICT  OF  COLUMBIA 

OC    CEOACE  NA$H  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

KALE  0     .  *0 

OC    KJitARO  UNIVERSITY 

.TOTAL  *  I-  *   l.l  A 

FEMALE  t)  .0 

MALE  1  1*3 


,BIACR  .  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER. 


14 
9 
5 

70 
33 

37* 


9.5 

4.8 

73.  7 
66  .t» 
64.9 


OC"        STATE  TOTALS  I 
*TOTAL  2.5 

FEMALE     v  1  ,  .  .8 

MALE  I  .3 


<3  INSTITUTIONS) 
92  20*7 
45 
47 


37.5 
14.5, 


NUMBER 


1*4 

2*3 
1.0 

1*1 
•  0 
1*6 


RSPANIC 


&01 


j^TOTAL 
MINORITY 


MITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 

NUMBER 

A 

NUMBER 

* 

* 

NUMBER 

*** 

1 

♦  7 

* 

17 

11.5 

*  126 

86.5  V 

3 

2.0 

0 

•  0 

10 

22*7 

34 

7T.3 

0 

•  0 

1 

7 

6*7 

94 

90*4 

*  3 

2.9 

0 

•  0 

T2 

75.8 

13 

13.7 

10 

10.5 

0 

•  0 

33 

2 

3 

7.9 

0  c 

•  0 

39 

68*4 

11 

19.3- 

•  7 

12.3 

2 

♦  5 

100 

22*5 

*  330 

74.3 

14 

3.2 

r  0 

•  0 

47 

39*2 

70 

56.3 

3 

2.5 

.  2 

•  6 

53 

16*4 

260 

80.2 

11 

3.4 

TOTAL 

KUK5ER 


F LOR 13 A 


UNIVERSITY  OF  FLQAIOA 


i  TOTAL 

0  .0 

14 

L  FEMALE 

0       .0  g 

4 

%^MALE 
FL^U^OF  SOUTH 

florioa** 

10 

TOTAL- 

I  1.1 

1 

FEMALE  . 

0  .0* 

1 

'MALE 

I.    1.3  ' 

v0 

FL  *  UNIVERSITY 

OF  HlAilV  . 

TOTAL . 

0  .0 

■  3 

FEMALE  ' 

0  .0 

'  0 

MALE 

0  .0 

3 

FL 


TOTAL 

1.  .3 

16 

FEMALE 

0'-  .0 

5 

.HALE 

**     1    *  ♦  3 

*  13 

GEORGIA 

t». 

CA  EiORY 

UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

3 

FEMALE 

•0  .0 

I 

MALE' 

0  .0 

"2 

5 A    NEOICAL  COLLEGE  OF  GA 

TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

0.  .0 

b  ^MALC 

0  .0 

A. 

CA, 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL, 
Ft  MALE 
MALE 

.  A  - 
HAWAII 


•  0 

•b 

.0 


11.5 
14.6 
10.5 

1.1 
6.7 

♦0. 

1.8 
•  0 
.2.1 


INSTITUTIONS) 
4.7 
7.6 
4.1 


2.7 
3.7 

2.3 
2.9 
2*8 


2  INSTITUTIONS) 
6  2.6 
2 
6 


3.2 
2*6 


HI     U  OF  HAWAII 
TOTAL 
FEMALE 

*ALE, 

HI         STATE  TCTA%S  I 
TOTAL  0A 
FEMALE  .O; 
MALE      *  0) 


.1  INSTITUTIONS) 


ILLINOIS  - 

IL    LOYOLA  U  OF  CHICAGO. 
TOTAL     "  0'  .0 

Fc'MALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  v.O 

^   FEMALE  0^  .0 

.  MALE  0*  .0 

IL    *JSH  UNIVERSITY  t 
TOTAL  '  *  0  .3 

•FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    STHN  IUINC1S  U  CAABONDl 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  -    0  .0 

MALE  .    0  .0 

IL.   UNIVERSITY  OF  CHICAGO 
TOTAL  0  .0. 

*  FEMALE  0  .0 

MALE  .0  #.3 

IL    U  HLTH  SCItCH-C  MEOL  SCH 


A. 


4 

3.3% 

4 

L3.3 

22 

18*0 

1 

3.7 

0 

•0 

5 

18*5 

3 

,3.2 

4 

4.2 

17 

17*9 

.0 

♦  0  „ 

23 

24.2 

25 

26.3 

0 

•0 

14 

93.3 

15 

IOC.  0 

0 

•  0 

.  9, 

11.3 

10 

12.5 

1 

\6,  ? 

17 

10.3  * 

21 

12.  T 

0 

•  0 

2 

'  3*3,      *  . 

2 

'8.3 

1 

.7 

15 

'10.6 

19 

13.5 

5 

1.3 

44 

11.5^ 

66 

IT. 8 

1 

"  1.5 

16 

24.2 

22 

33*3 

4 

1.3 

26 

8*9 

46 

14*6 

46 

13 

33' 


46 
13 

33 


♦  9 
3.T 
.0 

.0 
.0 
.0 


70.6 
59.1 
76.  T 


70  .'8 
59*1 
76*7 


0 
0 


♦  9 
*0 

1*2 

•  0 
*0 
*0 


.3 
*0 
*4 


5 
2 
3 

5 


10 
3 
7 


46 
13 
33 


^46 
-  13 
33 


10i 
T8 


62.0 
1*5 
62*1 


0  '  .0 
0  \0 

o  <t  *o 


70  73*7 
0  .0 
70  *87*5 


^144 
-  22 
122 


67*3 
91*7 
86*5 


314  82.2 
44  .66*7 
2T0  65*4 


0 
0 
0 

0 
•0 
0* 


TOTAL 
FEMALE. 
MALE 


2*8 
5.9 
1.8 


4      3*0  " 

4 

3*0 

1 

♦  7 

9 

6.7 

126 

93*3 

0 

3  6*6 

0 

*0 

0 

•0 

-3 

6.8 

31 

91*2 

0 

1  1*0 

t% 

4.0 

1 

1*0 

6 

5.9 

95 

94*1 

0 

\  u. 

K   .  11 

6*0 

0 

19 

T.l 

166 

92*3  * 

1 

2  4*3 

3 

6*4  . 

0 

.0 

5 

10.6 

42 

89*4  fc 

3 

o  -^TJ 

6 

5*9 

0 

.0 

6 

5.9 

v  126 

93*3 

6  4*6* 

1 

•  8 

*5 

4.0* 

12 

■9.6 

113 

90*4 

0 

1   '  2.9 

0 

•  0 

.2 

5*9* 

3 

8.8 

31 

91*2 

0 

5  5*5 

1 

1.1 

3 

3*3 

9 

9.9 

*  82 

90*1 

6 

0 

9  12.2 

-  0 

-0*3 

1*4  •  • 

".10 

13.5 

64 

«  66*5 

0 

4  17.4 

0 

♦  0* 

4*3. 

5 

21.7 

18 

76*3 

0 

5  9.8 

0 

.0 

0 

.0 

5 

9.8 

46 

90*2  * 

0 

7  7*1 

4 

4.0 

0 

.0 

11 

il.l 

88 

68*9 

0 

4  26*7 

1 

0 

.0 

5 

33.3 

•  10 

66*7  - 

3  3.4 

-  3 

3.6 

0 

.0  v 

6 

7.1 

»  T6 

92*9. - 

9  12.5; 

j  2 

2*.  8 

.  -  l- 

-U4  

14 

19.4  * 

57 

79*2 

1 

4  23.5" 

*  '  0 

♦  0 

1 

5.9 

6 

35.3 

10 

58*8 

1 

5  9.1 

2 

3*6 

0 

.0 

6 

14.5 

4T 

85*5* 

.0 

• 

* 

.0 
•0 

;o. 

*o 
♦Q 
•o 


4*5 

1$6 

95*5  „ 

•  0 

.0 

7*4 

25 

92*6 

.0 

3»* 

81 

96*4 

*.o 

2*8 

1T3 

9T*2  ' 

0 

.0 

2*9 

34 

0 

.0 

2*6 

139 

97.2 

0 

•0 

3*5 

2T9 

96.5 

c 

.0 

4*8 

59 

95.2 

0 

.0, 

3*1 

22a 

96.9 

:  o 

TO. 8 

19 

29.2 

0 

.0 

59.1  • 

9 

40.9 

0 

.0 

76. T 

10 

^3.3 

0 

.0 

TO*  8 

19 

29.2 

0 

•  0 

59*1 

9 

40.9 

0 

.0 

T6*7  '  / 

10 

23.3 

0 

•  0 

« 

•  0 

.0  . 
.0 

> 

.0 
.7 


.0 
.0 

•ox 

•  0 
.0* 

•  0 

.0 

1*4 

'5.9 
.0 


122  - 
27 
95 

95 
15 
.60 

165^ 
24 
141 


i 


362 

66  * 
316< 


111 
27 
64 

'%  35 
143 


289 
62 
227 


65 

22 
43 


65 

22 
43  , 


135 
34 
J  101 

162 
47 
135 

125  . 
34 
91. 

T4 

23 

i 

99 

~~~~"15 
84 

72 
17 

*  55 


"ERIC 


1708. 


■  i " 


hilt  f*^  TOTAL  FIRST  PROFESSIONAL  OECAEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  »Y'INSTlTUTlbNS«CF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 
\  -     ETHNICITY/  ANO  SEX*   .INSTITUTION  ANO.STATE    I978rl979  x 


AMERICAN  INOIAN 
/ALASKAN. NATIVE 

NUMBER    »  * 


ILACX  v  -        ASIAN  OR  * 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MI  NOfUTY 

NUMBER 


.WHITE 

non-k:spanic 

X  «■  NUMBER 


NON-RGSIOcNT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


M€OlCtNE*<M.^.I 
ILLINOIS 

IL"  0<  OF  •  ILL  * NEOLv  C  TR  CHGO 

(TOTAL         ^     0  .0  25  7.2 

FEMALE  *   0  .0  9  I4il 

.      .MALE  0  .0^  1*  3.7 

IL         STATE 'TOT  ALS*  ( 

TOTAL      \         Z  92 
FEMALE                1  27  11.5 

■      mLEt  I  .1  35  4*4 

INDIANA* 

IN  \'IN0-PUR0UE,  U  INDIANAPOLIS 

'TOTAL  0  .0  3  UO 

FEMALE*  o;  .0      -  1  2.1 

MALE  0  .0  2  .B 


INSTITUTIONS) 
62  6*0 


IN     „    STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

-FEMALE  0  .0 

MALE    •  0  .0. 


1  INSTITUTIONS) 


2,1 
•  6 


4  .1*2 
1  1.6 

3  ia 


26 
5 
21 


2*5 
2.1 
2.6 


3  1.0 
1  2.1 

■2  a 


1.0 

♦  1 

•  B 


8  2.3 
0  .0 
8  2.8 


16 
4 
12 


1.5 

W 
1.5 


♦7 

•  0 

•  8 


37  10.7 

1*0  15.6 

2T  9.5 

** 

106.  10.3 

37  15.8 

69  "8*6 


8  2.8 
2  4.3 
6  2.5 


8  2*8 
2  4.3 
6  2.5 


310  B9i3~ 
54  64.4 
256  90*5 


926  89.6 
196  83.8 
730  91*3 


280  97*2 
45  95.7 
235  97.5 


280  97.2 
45  95.7 
235  97.S 


-34T- 
44 
213 


lt034 
234 
800 


281 

47 
241 


218 

.47 
241 


IOWA 


jA  ,  UNIVERSITY  OF  IOWA 

TOTAL  I  *6 

FEMALE  0  .0 

MALE  1 

I A         STATE.  TOTALS  H\ 

TOTAL  1  *6 

FEMALE  0  .0  13. 

NILE  1  .7  3  2 

KANSAS  ; 

KS    U  OF  KANS  MEDICAL  CENTER 

'TOTAL  .    0  .0  3  1.1 

FEMALE        '  0  .0  1  1.8 

'  mtv  0  .0  2  .9 


4  2.4 
1  3.3 

3  2*2 

INST  HUT  IONS) 

4  2.4 

3 
2 


KS         STATE  TOTALS  t  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

$  MALE*  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 
3  1.1 

'  2 


1.8 

♦  9 


•  0 

•  0 
.0 


♦  7 
.0 
.9 


♦  0 
.0 
.0 


.0 

•  0 

♦  0 


♦  4 
.0 

♦  4 


♦  4 
.0 
.4 


5  3.0 
1  J. 3 
4  2.9 


5  3.0 
1  3*3 
4  2*9 


6  2*1 
1  1*8 
5  2*2 


2*1 
1*8 
2*2 


163  97*0 
.    29  96*7 
134  97*1 


163  97*0 
29  96*7 
1J4  97*1 


277 
56 
221 


97*9 
98*2 
97*8 


277  97*9 
'56  98*2 
221  97*B 


♦  0 
.0 
.0 


16B 
30 
131 


161 

30 
138 


2  63. 

57 
'226 


213 

57 
226 


-KENTUCKY 


KY    UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 

TOTAL?               0.       *0  5 

FENALt                0        .0  0 

MALE                0       .0  5 

"KY — UNIVER5HY-OF-L00LSVILLE--  

TOTAL              4       *7  2 

•FEMALE            ?   0       *0  .1 

MALE            '    l'\     a  I 


4*8 

1 

1*0 

1  1*0 

«0 

1 

4*8 

1  4*8 

6*0^ 

0 

•  0 

0  *0 

i 

1*4 

0 

"  *0 

-  |-  

3*3 

0 

•  0 

0  *0 

•  9 

o 

.  *0 

1  *9 

X: 


y  v. 


.KY         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                1  •* 
FEMALE  <  *  0*0 

MALE                1  »5 

LOUISIANA 

LA    U  ST  U  NEOICAL  CENTER 

TOTAL                0  .0 

«     FEMALE                0  .0 

*     MALE "              0  .0 
LA    TULANE  U  Of  LOUISIANA 

*  TOTAL  0  .0 
FEMALE,          "0  .0 

MALE            f  0  .0- 

LA     *  .STATE  TOTALS  ( 

*  TOTAL  0  .0 
FEMALE  0  .0 
-  KALE               /O  .0 


2  INSTITUTIONS! 
7  2.9 
1  2.0 
6  3.1 


4  2.3. 

*  B.l 

J.  a 

9*  6.0 

i  3'il 

B  6.B 

2  INSTITUTIONS) 

13  4.0 

4  5.8 

9  3.5 


NARYLANO  ' 

MO    jjHNS  HOPKINS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0' 

^FEMALE  "0       *0  „ 

MALE  .    ,     ,    0  .0 
MO  .U-Or  MO  BALT  PROF  SCHOOLS 


TOTAL 
FEMALE 
.  .  MALE 


2.5 
3.6 

2.2. 

3.5 
2.8 
3.7 


1ERJLC 


.4 

2.0 
•  0 


5.2 
2.B 
5.9 


7 
2 

5 

4- 

1 

3 


11 

3 


6.7 
9.5 
6.0 


^♦9__ 
3.3  I 
2.8 


1 


*a/ 

5.9 
4.2 

t 


97 
19 
78 


93.3 
00. 5 
94.0 


135  97.1 


29 
106 


96.7 
97*2 


**32.  t.95.5 
48 »  94*1 
184  -  95\8 


*0 
*0 

♦  o 


104 
21 
•  13 


139 
—30- 
109 


2C3 
51 
192 


'   1  .6 
0  .0 

0 
0 

*0 
*0 

♦  V 

5 

3 

2  : 

I 

t  2*8 
•  8.1 
1.4 

-  *  172 
34 

,  138- 

97*2 
^l.*9 
98*6 

0 
0 
0 

♦  r 

♦0  " 
.0 

.0  x 

-177 

ifl  ■-; 

*  2.7 
0  .0 
4  3.4 

2 
0 
2 

1*3 
*0 
1*7 

15 

-  i 
14 

1C. 

3.1 
12.0 

134 
31 

10/ 

89*9 
96*9 
88*0*  t 

0 
0 
0 

'  .0 

.Or  ~ 
.0 

•  149 
32 

117  . 

5  1.5 

,  C  .0 
.5  1-9 

2 
0 
2 

.  *6 

* 

20 
4 

i  16 

t  c 

6*1 
5*8 
6*2 

/   30  i 
65 
24* 

93*9 
94*2 
S3*8 

0 
0 
0 

•  0 
•0 

•  0 

326 
69 
257 

i 

• 

7  5.9 
i  7.7 
5  £-5.4 

0 
0 
0 

fo 

*0 

/' 

10, 

1      •  3 
1 

«  * 
8*4 

11*5 
7.5 

'  105 
20 
85 

68*? 
76*9 
91.4*  ■ 

'  4 
3 
I 

?.4 
11.5 
1.1 

,119  * 
26  t 

'  93 

2*3 
*0 
2*9 


19 
2 
17 


1  WO 
5*6 
12*5 


153 

34 
119 


89*0 
94*4 
87*5 


0 

'0 
0^ 


.0. 

•  0 

•  0 


172 

36, 
136 


1709 


176.9- 


t>j~-  v  ~     v  "  *" 


■         •  •  -  *  * :  ».  - 

TABLE  9.    TOTAL*  Ft  AST  PROFESSIONAL  DEGREES ;FOR  MA^OA  FI ELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
♦  '  ETHNICITY,  AND  SEXt  IfisTITUTlON-AND  STATE  «Ti-it79 


-AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

w    NUMBER    "  * 

MEDICINE  (N.O.I 

MD         STATE  TOTALS  ( 

—  LOUl_  0  .0_ 


•LACK  .  ASIAN  OR* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


MHI7E 
NON-HISPANIC 


i     FIE  NILE  -0  ..0^ 

-      MALE  0  ♦♦0- 

MASSACHUSETTS  o 

MA  .BOSTON  UNIVERSITY 
TOTAL  "  0*  .0 

Pirn  iv .  o  .o 

MALE  0  .0 
MA    HARVARD  UNIVERSITY 

TOTAL  /  0 

FJENALE  *  >  .  3 

,    MALE  0 
MA    TUFTS  UNIVERSITY 

TOTAL  3  1. 

FEMALE  0 

KALE  3  2.- 

MA    UHASS  MEOL  SCH-WORCEST ER 

*x    TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  »0 


NUMBER 


INSTITUTIONS) 
9  3.1 

2  272  ~ 


4 

2 
2 

13 

9 

6 
3 
3 

-  2* 
0 
2 


?3*1 


2.7 
4.8 
1*9 

i  8.3 
■  7.7 
8.6 

3.7 
5.5 
2.6 

2.1 
•  0 
^2.6 


MA         S7ATE  TOTALS  ( 
TOTAL  3  .5 

FEMALE  0  .0 

MALE  ^  3  .8 

<* 

MICHIGAN 


MI  MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 
*     TOTAL  I  1.3 

FEMALE  1  3.7 

MALE  0         9  « 

MI    U  MICHIGAN- ANN  ARBOR  ' 


4  INSTITUTIONS) 
25  4/5 
9  5.3 
lb  4.1 


NUMBER 


16 
13 


19 
9 
10 


70TAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


MI    WAYNE  STATJE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

0  - 


MI         STATE  TOTALS  <          3  I 

TOTAL     „          lc  *2 

FEMALE                1  *7 

MALE                3  .0 

MINNESOTA 

'  ; 

MN    MAYO  MCOICAL  SCHOOL 
TOTAL   -  0  .0 

FEMALE  0  \  .0 

MALE  0  .0 

-MN— U-OF-MINH-MNPU_SHJ_PAyt 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE.        ^  0  .0 


MN         STAT I  TOTALS  « 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

MISSISSIPPI  *' 


2  INSTITUTIONS) 
4  1.2 
1 

3 


1.6 
1.1 


MS    U  OF  MISSISSIPPI  MEpL  CTk 
TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  .0 

MALE  '  0  .0 


6 

4.1 

3 

12.3 

3 

2.5 

/MS         S7ATE  TOTALS  ( 

fc)TAL                0  .0. 

FEMALE                C  .3 

MALE                0  40 

MJSSOURI         # * 

?M0    SAINT  LOUIS  X)  MAIN  CAMPUS 


INSTITUT(CNS) 
6  *  4.1 
3>  12.0 
3  2.5 


TOTAL 

0.3" 

\  FEMALE 

0  .0 

MALE 

V  o  .o 

MO    U  OF 

MISSOURI-COLUMBIA 

TOTAL 

1  .9 

*  FEMALE 

0  .0 

MALE 

I  1.1 

NO    U  OF 

MISSOURI -KANSAS  CITY 

TOTAL 

0  .0 

JEMAIE 

0  .3 

MALE 

0  .0 

.7 
4.8. 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

,6.7r 
9.1 
5.3 


5.5 

-4TB- 
5.7 


♦  7 
.0 
1.0 

K  3.8 
1.9 
4.8 

4.3 

9.1' 

1.9 

5.2 
15.0 
2.6 


3.4v 
5.3 
2.6 


8 

L0.4* 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

2 

4.0 

0 

.0 

18 

7.3 

5 

2.0 

6 

6.5 

2 

■  2.8 

12 

6.9 

J 

1.7 

15 

5.9 

3 

1.2 

5 

9.8  " 

;2 

3.9 

10 

4.9 

1 

♦  5 

r  ITUTIONS) 

41 

7.1 

6 

1.4 

17 

11.4 

4 

2.7 

24 

5.6 

4 

*9\ 

0 

♦or  • 

0 

.0 

0 

.0 

*  0 

..0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

1.4 

3 

1.0 

) 

1.9- 

1 

1.^ 

3 

1.2 

*2 

•  8 

1 

0  ^ 

a 


,  -7 
.0 
.8 


♦  7 
.0 

•  8 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

• 

NUMBER 

X 

4 

* 

1.4 

'29 

10.0 

• 

258 

88*7 

—          -     ■*  A 

u 

•0 "  " 

*  5 

8.1 

54 

87*1 

4 

1.7 

* 

24, 

10.5 

.  204 

89.1 

\ 

t 

0 

.0 

5 

3.4 

141 

96.6~C=- 

.0 

2 

4.8 

40 

95.  2V 

0 

.0 

3 

2.9 

101 

97*1 

4 

2.5 

23 

14*6 

'  *29 

82*2 

0 

•0 

5 

V.6 

45 

86*5 

"  4 

3.8 

18 

17*1 

84 

80*0 

3 

1.9 

'  19 

ell  .8 

140 

87*0 

1 

1.8 

9 

16*4  s 

45 

81*8 

2 

1.9 

10 

*9.4 

95 

89*6 

1 

1.0 

8 

8.3 

88 

91*7 

c  1 

5.0 

4 

20.0 

16 

80*0  , 

■*0 

4 

5.  3 

72 

94*7 

8 

1.4 

55 

9.8 

498 

88*9 

C 

1  *c 

20 

11.  8 

146 

86*4 

6 

■f 

1.5 

,  35 

9*0 

-  352 

90*0 

4 

5.2 

13 

10*9 

63 

81*8 

^  0 

♦0 

7 

25.9 

20 

74*1 

<>4 

8.3  v 

6 

12*0 

43 

86*0 

5 

2.0 

*  28 

11*4 

217 

88*6 

3 

4.2  *. 

11 

15*5 

60 

84*5 

"  2 

1.1 

17 

9*8 

1  157 

90*2 

3 

1.2 

21 

8*2 

234 

91*8 

0 

•  0 

7 

13*7 

44 

86.3- 

3 

1  K 

14 

6*9 

190 

93*1 

12 

2.1 

62 

1C.7 

514 

89*  1 

4  3 

2.0 

25 

16*8 

124 

83*2 

* 

2.1 

,  37 

6.6 

390 

91*1 

1 

2.6 

1 

2.6 

37 

97*4 

J  0 

.0 

0 

.0 

9 

100*0 

1 

3.4 

1 

3.4 

28 

96*6 

2 

c 

.7 

9 

,  3.0 

207 

97*0 

0 

•  0 

2 

'3.7 

52 

96*3 

2 

.8 

7 

2.9 

235 

97*1 

3 

•  9 

10 

3.0 

324 

97*0 

0 

.0 

2 

3.2 

61 

96*8  * 

3 

1.1 

8 

3.0 

263 

t 

97  .0 

0 

.0 

J 

4.8 

139 

95.2 

'  0 

.0 

3 

12.0 

22 

88.0 

0' 

♦  0 

4 

3.3 

117 

96*7 

0 

.0 

7 

4.8 

139 

95.2 

0 

.0 

3 

12.0 

22 

88*0 

0 

.3  • 

4 

3*3 

117 

96*7 

NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


2 
0 
2 

1 
0 
1 

01 

0 

0 


1*4  .< 

*0 
1*6 

i 

*9 

♦  0 
1.1 

.0 
.0 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

3 

2.0 

145 

98.0 

.0 

1 

4.8 

20 

95.2 

.0 

2 

1.6 

125 

98*4 

♦  0 

2 

1.8 

no 

97*3 

♦9 

0 

.0 

23 

10C*0 

.0 

2 

2.2 

87 

96*7 

.0 

4 

6.7 

56 

93*3 

.0 

'  2 

9.1 

20 

90*9 

.0 

2 

.  5.3 

"36 

94*7 

3 

4.8 

1 

♦  4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0- 

•  0 

5 

3.2 

2 

3.8 

3 

2.9 

2 

1.2 

1 

1.8 

1 

♦  9 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

7 

1.3* 

3 

1.8 

4 

1.0 

1 

1.3 

0 

♦0 

1 

2.0 

0* 

.0 

o-> 

.0 

0 

♦0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

♦2** 

0 

.0 

1 

•  .2 

Q 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

U 

•  0 

0 

♦0 

1  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

I 

•0 

0 

•  0 

1 

•9 

-  .0 

1.1 

•  0 

•  0 

•  0 


291 
62 
229 


146 
42 
104 

157 
52 
105 

106 

96 
20 
76 


560* 
169 
■<39l 


77 
27 
50 

245 
71 
174 

255 
51 
204 


577 
149 
428 


38 

9 
29 

296 
54 
242 


146 

25 
121 


148. 

21" 
127 

113 

23 
90 

60 
22 
38 


ERIC 


'1770 


tTABLfl  9»  *  TOTAL  FIRST  PROFESSIONAL  OECMES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 
'     '  ETHNICITY,  AND  SEX*    INSTITUTION  AND  STATE  19T6-19T9 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE  / 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER 


NUMBER 


NUMBER" 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCN-RESIOENT 
*  ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


MEDICINE  (H.D.) 


MISSOURI 


f 


MO    WASHINGTON  UNIVERSITY 
TOTAL  /  1  *7 

.FEMALE        %        1  3.B 
MALE  <    0  .0 

MO      .  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  2  .4 

FfcMALE  1.  1.1 

MALE  1  »3 


B  5.9 

3  1U5 

5  4.5 

4  INSTITUTIONS) 

13  2.6 

•     o  6.5 

7  1*9 


"NEBRASKA 

NE    MEIGHTGN  UNIVERSITY 
\  TXT AL  1  .9 

FEMALE  >  0  .0 
-        MAL£  1  1.0 

"NE    U  NEBRASKA  fECICAL  CTR 
TOTAL  2  1.2 

FEMALE   ,  1  3.3 

MALE  >  1  .  .7. 

NE         STATE  TOTALS  t 
TOTAL,  3  l.l 

FEMALE  1  2.* 

MALE  Z  .9 


2.B 
9*1 

2.3 

•  0 

^  .0 
.0 


2  INSTITUTIONS) 
3  1.1 
1  2.4 
I  .9 


NEW^UHPSHIRE 


3  5.2 
1  7.1 

2.  4.5 

INST  ITUT IONS) 
3  5.2 


NH    DARTMOUTH  COLLEGE 

.    TCT  AL  0  .0 

FEMALE7  0  .0 

MALE  0  ♦ 3 

NH          STATUE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3                 1   ,  7.1 

MA^LE  0  .0                 2  4.5 

NEW  JERSEY 

NJ    C  MEO  C  OENT  OF  NJ  NEWARK 

TOTAL  0  .0               22  10.* 

FEMALE  O  .0                6  12.5 

/  MALE  0  .0               16  10.4 


♦  3 
♦0 

•  0 


NJ         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

i  i 

NEW  MEXICO 


!  NM    U  OF  NM  MAIN  CAMPUS 

j       TOTAL.  ,  1  1.4 

FEMALE  0  *.3 

HALE  1  1.9 

JnM         STATE  TOTALS  ( 

I      TOTAL  1 

\    FEMALE  0  .0 

i       HALE  1  1.9 


INSTITUTIONS) 
22  10.9 
6  12.5 
16  10.* 


.3 
.0 
.3 


INSTITUTIONS) 

0        .0  - 


NEW  Y3RK 


NY    ALbANY  KE3ICAL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE         >      0  .0 
NY'  COLUMBIA  U  MAIN  OIVIStON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0    *  .0 

NY    CORNELL  U  MEOICAL  CENTER 
1  1.0 


3.6 
•  0 


.3 
.0 
•  0 


•TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NY    SI/MI   SCM  OF  MED  CJMY 
TOTAL 
FE  PALE 
MALE 

ny..  new  york  Medical  college 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .) 

MALE  0  .0 
NY    NEW  YORK  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


2 
P 

,2 

3 
1 

2 

10 

2 


2 
6 

10 
7 

3' 


.0, 
2*3 


9.5 
7.1 
10.4 

x  5.3 
10*3 
3.4 

4.0 
3.9 
4.0 

5.6 
12.3 
2.4 


1.5 
7.7 
-  .0* 


5  1.1 

2  2.2 

3  .8 


1.7 
7.1 

.0 


1.7 
7.  1 
.0 


3  1.5 

1  2.1 

2  1.3 


3  1.5 

1  2.1 

2  1.3 


1.4 
.0 
1.9 


1.4 
•  0 
1.9 


♦0 

♦  0 

♦  0 


11 

5 


6.0 
23*1 
4.5 


20  4*4 
9  9.d 
11  3.0 


1.7 
.0 
2.3 


5  3*6 

2  14.3 

3  6*8 


I  1*7 

0  *0 

1  2*3 


15 
4 
11 


15 
4 
U 


4*0 
8*3 
2*6 


4*0 

e*3 

2*6 


20*5 
20*0 
20*3 


20*5 
2C*0 
20*8 


33 
11 

22 


22 


17 

4 

13 


IT 

4 
13 


8*6 
14*3 

6*  a 


16*3 
22*9 
14*3 


16*3 
22*9 
14*3 


23*3 
20*0 
24*5 


23*3 
20*0 
24*5 


124  90*5 
20  76,9,- 
104  93;?;( 


435  95*0 

83  9C*Z, 
352  96*2 


1*8 

3 

2.6 

9 

6.3 

100 

91.T 

*0 

0 

♦  0 

1 

9.1 

10 

93*9 

2*0 

3 

3.1 

6 

8.2 

93 

91*3 

*6 

I 

•  6 

4 

2.4 

160 

97*6 

•  0 

0 

♦  0 

1 

3.3 

29 

96*7 

♦  T 

1 

.7 

3 

2.2 

131 

97*8 

1*1 

4 

1.5 

13 

4.8 

2  60 

95*2 

.0 

0 

.0 

2 

4.9 

39 

95*1 

1*3 

4 

1.7 

11 

4.T 

221 

95*3 

52 
12 

*  40 


52 
12 

40  " 


169' 
3T 
132 


169 
57 
132 


56 
16 
40 


39*7 
85*7 
90*9 


89*7 
85*7 
90*9 


83*7 
77*1 
85*7 


83*7 
77*1 
35*7 


76*7 
80*0 
75*5 


56  76*7 
16  80*0 
40  75*5 


•  8 

0 

*0 

3 

2.3 

124 

96*9  . 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

28 

100*0 

r*o 

0 

*0 

3 

3.0 

96 

96*0 

2*2 

2 

1*4 

8 

5.8 

131 

94*2 

*0 

2 

3 

6.0 

47 

94*0 

3*4 

0 

*0 

5 

5.6 

84 

94.4 

/  2*9 

1 

1*0 

15 

14.3  ' 

90 

85*7 

•0 

0 

*0 

3 

10.7 

25 

89*: 

3*9 

1 

1*3 

12 

15.6 

65 

84*4 

♦  8 

2 

1.7 

9 

7*6 

►  '109 

91*6 

3*3  v> 

0 

.0 

4 

13.3 

26 

86*7 

.0 

2 

2.2 

•v  5 

5*6 

83 

93*3 

1.5 

7 

3.5. 

18 

V*0 

182 

91*0 

.0 

2 

3*9 

4 

7*8 

47 

92*2 

2*0 

5 

3*4 

14 

9.4 

135 

90*6 

3.9 

6 

3*3 

23 

12*8 

157 

87*-2- 

5.3 

1 

1*6 

11 

19.3 

46 

80*7 

3.3 

5 

4*1 

12 

9*6 

111 

90*2 

2 

1.5 

13T 

0 

.0 

26 

2 

1.8s 

111 

3 

.7 

458 

0 

♦  0 

92 

3 

•  8 

366  ' 

0 

.0 

109 

0 

•  0 

11 

0 

•  0 

98 

0 

•  0 

164 

0 

.0 

30  * 

0 

•  0 

134 

0 

♦o' 

273 

0 

.0 

4! 

0 

*  "  .3^ 

2!  * 

4 

1.7 

•58 

0 

•  0 

14 

1 

2.3 

44 

1 

1.7 

"  58 

0 

♦  0 

14 

1 

2.3 

44 

0 

.0 

202 

0 

.0 

48- 

0 

.0 

v< 

0 

.0 

-  202 

0 

.0 

48 

0 

\ 

•  0 

154 

\ 

o 

.0 

73 

0 

'  .0 

20 

0 

•  0 

53 

0 

".0 

J  3 

0 

♦  0 

'20 

0 

.0 

53 

I 

.8 

128 

0 

.0 

23 

1 

1.0 

100 

0 

•  0 

139 

0 

♦0 

50 

0 

^0 

89 

0 

.0 

105 

0 

•  0 

28 

0 

♦o- 

7T 

1  * 

.8 

119 

0 

•0 

30 

1 

1.1 

89 

0 

.0 

2  00 

0 

•  0 

51 

0 

•  0 

149 

0 

.0 

180 

0 

•0 

57 

0 

^.0 

123 

9 


1711 


1771 


^TAILE  9. 

<   -  --«•  *  -„' 


TOTAL ' FIRST  PROFESSIONAL  DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CCNFEHRED  M  IN  ST I TOT  I GNS  OF  HIGHER  EOUCATION  bVWe, 
U  ^  ETHNICITY,  ANO  SEX*     iNSTIJJJTION  ANO  STATE     1970-19V9  .    -  . 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

*-  ..NUM8ER  1 


-BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC* PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER^ 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENt. 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


♦  NEOIUNE  tM.O.) 
NEW* YORK 

NY  .  SONY  HEALTH  fcl  C*R  BFLO 
;    TOT  At'  '  1  .7 

FEMALE  1  2*6 

*  MALE  -    0  *0 

NY    SUMY  HLTH  SCI  CTR  ST  NY  BK 

*  TOTAL  0  .0 
FEMALE     *     <     0       #0  * 

;     MALE  *   *0.  »..0--  * 

NY~  SUNYDONNSTATE  MEOL  CTR 
v  TOTAL  0  *0 

r      FEMALE  0  .0 

.  MALE  0  .0 

NY'\SUNV' UPSTATE  MECICAL  CTR 
TOTAL    *   "        0  .0 
FEMALE  0-  .0' 

MALE  '     0  «0 

NY    DIVERSITY  OF  ROCHESTER  v 

 TOTAL"  0  ;0~ft 

FEMALE  v    0  .0 

t      MALE,  0  .0 

NY    YE  SHIVA  UNIVERSITY 
„  T.OT*AL  0  *0 

FEMALE        *        0  *0 
MALE  0  .0 


\ 

13 

9.4 

1 

.7 

0 

.0 

15 

B~ 

21*1 

I 

2.6  „ 

0 

♦  0 

10 

5 

5*0 

0 

*  ft 

o 

♦0 

5 

,  6 

10*5  . 

3 

5  *3  ' 

6 

10*9 

15 

2 

6.9 

1 

3.4 

4 

13.6 

7 

4 

I*  .3 

2 

7.1 

2 

7.1 

6 

18 

2 

♦  9 

4 

1.9 

24 

6 

15.7 

2.0 

0 

°  9 

10 

6*1 

K 

I 

.6 

4 

2.4 

15 

5 

4*3  * 

I 

.9 

1 

.9  , 

7 

2 

1 

3.6 

1 

3*6 

4» 

3 

3.%  ' 

.  0 

.0 

0 

*o 

3 

 .  lT0  

— o- 

 -Q  

~i.o*  - 

.  ~2- 

0 

•0 

0 

.0 

V- 

•  0 

0 

I 

0 

•0 

1.4 

2 

2 

1.2 

5  - 

3.0 

6 

3.6 

13 

.  1 

1.9 

3 

•5*8, 

3 

5.8 

7 

1 

♦9 

2 

U7 

3 

2.6 

6 

•NY  STATE  TOTALS  C 

TOTAL  2 
FEMALE  i 

mal;  o 

*  NORTH  CAROLINA, 


12  INSTITUTIONS) 


NC    DUKE  UNIVERSITY 

TOTAL  (0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

NC    U  OF  NC  AT  CHAPEL  HILL 
TOTAL  3  2*3 

s     FEMALE  %   i  3*4 

MALE    '  2  2.0 

NC    WAKE  FOREST  UNIVERSITY 
TOTAL    -  1  1*0 

FE4UE*  0  .0 

MALE  1  1*4 


A* 
36 

4d 


12 

\ 
9 

15 
6 
9 

4 
0 
4 


5.D 
7.6 
4.0 


10.6 
3.6 
11*5 

11 .0 
20.7 
9.0 

4.2 
.0 
5.4 


NC     v    STATE  TCTALS 
TOTAL  4 
FEMALE  1 
"I  MALE  3 

NORTH  OAKOTA 


K2 
1*2 
1.2  • 


INSTITUT  IONS) 
31  9.2 
9  10.5 
22      8 .7 


•  NO    U  OF  NO  MAIN  CAMPUS 
*       TOTAL  v 9       1    0  .0 
^    FEMALE  \  0  ,0 

MALE  0  .0 


NO  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  .0. 

FEMALE  0  .0 

MALE    *  D  -0 

OHIO  ' 

OH    CASE  WESTERN  RESERVE  U 
TOTAL   *  0  .0 

FEMALE   -  0  *Q 

MALE  0  .0 

OH    MEOL  COLLEGE  OHIO- TOLEDO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


OH    OilO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  '    0,  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  -  0  .0 

OH    U  OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

0 


14 

7 
7 

2 
0 
2 

4 
1 

3 

10 


e.9 

.7.1 
6.0 


•FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH         STATE  TOTALS  ( 

-  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

,*  -     MALE  0  .0 

"'OKLAHOMA 

-OK    U  CF  OKLA  HEALTH  SCI  CTR 

  .0. 


.9  • 

.0 

.5 

/ 

.0/ 
,9 


10*9 
26*3 
5.0 


122 
27* 
95 

42 

22 
20 


88.4 
71.1 
95.0 

73.7 
75.9 
71.4 


1  INSTITUTIONS)  „ 


INSTITUTIONS) 

30  4^6 


"TOTAL 
FEMALE 
MALE 


11 
19 


1 

a 


7>7 
.7 


•  6 

•  0 
.7 


ERIC  <- 


30  -1.8 
11  2.3 
19  1.6 


36  2.2 
13  2.8 
23  1.9 


1*'2 
-17.6 
9*1 

6.0 
14*3 
3*4 

-1.9- 
•  0 
2.7 

7.7 
13.5 
5.2 


152  9.1. 
62  13*1 
90  7.5 


190  68.4 
41  80.4 
149  90.9 


109 
24 

t»5 


94.0 
85.7 
96.6 


101  98.1 
30  100.0 
71  97.3 

146  86.9 
43  82*7 
103  86*8 


1,50* 
406 
1,097 


90*1 
86*0 
91*7 


.9 
2.9 
•0 

.0 
.0 
♦  0 

1.0 
.0 
1.4 


I 

♦  9 

14 

12*4 

99 

87*6 

0 

•  0 

4 

ni*4 

31 

88*6 

1 

1.3 

10 

12*8 

68 

87*2 

0 

♦  0 

18 

14*0 

111 

**6*0 

0 

♦  0% 

7 

24*1 

22 

75*9 

0 

♦  0 

,  11 

11*0  , 

89 

89*0 

0 

•  0 

0 

6*3  \ 

90 

9,3*8 

0 

♦  0 

.  0. 

♦  0  \ 

\  22 

100.C 

0 

.0 

6 

8*1 

\  68 

91*9 

2 

*6  • 



33 

11.2 

300 

86.8 

i 

•  0 

11 

J2.3 

75 

B7.2 

1 

•  4 

.4 

27 

1C.7 

225 

89.3 

n 

0 

•  0 

0 

.0 

C 

.0 

43 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  .0 

v  0 

.0 

•7 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

36 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

43 

100.0 

0 

.0  - 

0 

.0 

•  0 

♦  0 

7 

100*0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

36 

10C*0 

6 

<• 

"  3.8 

,  2.5 

24 

15.2 

132 

83*5 

1 

2.4 

1 

2.4 

9 

22*0 

31 

75*6 

5 

4.3 

3 

2.6 

15 

12*8 

101 

86*3 

3 

1.9 

0 

♦  0 

5 

4.8 

100 

95.2 

1 

3.8 

0 

■  .0 

1 

3*8 

25 

96*2 

2 

.2*5 

0 

.0 

4 

5*1 

75 

94*9 

1 

♦5 

0 

•  0 

5 

2*5 

196 

97*5 

0 

.0 

/  0 

.0 

1 

2.9 

ft 

97*1 

1 

•6 

0 

.0 

4 

2.4 

162 

97*6 

h 

2.1 

0 

•  0 

14 

7.3 

177 

92*2 

0 

.0 

0 

.0 

7.5 

36 

9C*0 

4 

2.6  * 

0 

.0 

«.  '  if 

7.2 

141 

92*8 

14 

2.1 

•  6 

48 

7.3 

605 

92*2 

2 

^1 

♦  7 

14 

9.9 

126 

88*7 

12 

2.3 

3 

•6 

34 

6.6s 

479 

93*2 

2 

1.2 

6 

3.6 

9 

5.4 

158 

*  94*6 

0 

3 

12.0 

3 

12.0 

22 

88*0 

2 

1.4 

3 

2.1 

6 

4.2 

136 

95*8 

1712 


1 

.7 

138' 

1 

2*6 

36 

o 

.  0 

100 

0 

.D 

'  57 

0 

•  0 

29 

o 

♦0 

28 

.5 

'215 

1 

9  ft 

51 

0 

.0 

'  164 

0 

♦°> 

116 

0 

26 

.0 

88 

0 

.0- 

*  103- 

0 

.0 

3C 

o 

.  0 

73 

5.4 

166 

2 

J  .  0 

52 

7 

6  .0 

1 16 

13 

.  fl 

It  666^ 

4 

472 

9 

.  8 

1,196 

0 

♦  0 

113  N 

0 

.0 

35 

o 

.  0 

"  78 

0 

♦0 

129 

0 

.0 

29 

♦0 

100 

\ 

0 

♦  0 

9* 

0 

♦0 

22 

0 

♦  0  ' 

0 

♦0 

338 

o 

♦  0 

86 

•0 

t 

.0 

252 

u 

r43 

0 

.0 

7 

o 

♦0 

36 

0 

\rO   

—  ~"43 

Q 

7 

io 

36 

4 

2 

1 

1.3 

158 

Xp  1 

2.4 

41 

1 

♦9 

117 

.0 

♦0  '  , 

105 

0 

.0 

V  26 

0-, 

.0 

79 

0 

.0 

201 

0 

•0 

35  , 

0 

•  0 

166 

V 

.5 

19* 

1 

•2.5 

40 

0 

•0 

152 

3 

*  .5 

2 

1.4 

1 

•2 

<&14 

167 
^25 
142 


TAitrt.^  TOTAL  FUST  PROFESSIONAL  OE0REESiOR,NAJOft  FIELO  CCNPEAREO  IV  IlttTITUUONS  OF  HIGHER  .EDUCATION  BY  RACEt 
TABLE*.    TOJAL  r Ml ^^VgSEciTft  AHO  SEXt^  INSTITUTION  ANO> STAtt    1978-1979      f  „ 


AMERICAN  I  NO!  AN 
ALASKAN.  NATIVE 

-  •  number*  t 


•LACK  ASIAN  0* 

NON-HI  SPAN I C  PACIFIC  ISLANOER 


:meoi£Ine  im.o.i 

.Ok     "    STATE  TOTALS  I 
TOTAL  0    ,  .0 

FEMALE  0  •  .0 

■MALE  0  .0 


OREGON 

+  .       <>  * 

Oft    U  OF  OREGON  HLTH  SCICTR 
TOTAL  V  .6 

FEMALE  1  4.2 

MALE  *  0  .0 

Oft  ^     STATc  .TOTALS  I 
*    ,  TOTAL  I 

FEMALE  *  1  4.2 

MALE  0  .0 

PENNSYLVANIA 


M    HAHNEMANN  NEOL  C  AhO  HOSP 
TOTAL  1  .6 

FEMALE'  0  .0 

MALE  1  .7 

FA    THE  HEX  COLLEGE  OF  PA 
TOTAL  0  *  .0 

FEMALE*   '  0  .0 

*  MALE  0  rO_ 

'H    PA  ST  U"  HERSHEV  NEOr DTR 

.  TOTAL  0  .0,. 

'    FEMALE  0  .0^ 

1     MALE  Ov-  .0 

PA    TEMPLE  UNIVERSITY 
TOTAL  *    0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    THOMAS  JEFF  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

;   MALE  _  0  .0 

,PA.~U  OF*  PENNSYLVANIA 
.    TOTAL •  0.0 
FEMALE  0  .9 

MALE    _  .     -0  .0 
PA  -U'OrpITTSBG  MAIN  CAMPUS 


NUMBER 


1  INSTITUTIONS) 


1l 
1 

0 


.8 

4.2 
•0 


INSTITUTIONS) 
1 

1  4.2 

,  v    *0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
*  MALE 


6 

2 
6 

3 
I 
2 

I 
0 
I 

21 
6 
15 

4 

2 


IS 
4 
II 

6 
1 
5 


4.7 
6.5 
4.3 

2.5 
,  1.6 
3.3 

1.0 
•  0 
1.3 

11.9 
18.8 
10.3 

1.9 
'  4.4 
1.2 

A 
9.6 
8*4 
9.9 

4:6 

2.7 
5.4 


NUMIER 


HISPANIC 
NUMBER 


PA         STATE  TOTALS  I 
TOTAL  2 
FEMALE  0 
MALE  2 

RHODE  ISLANO 


RI    BROUN  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


INSTITUTIONS) 
58  5.4 
16  5.9 
42  5.3 


5.0 
•  0 
7.5 


RI  *  '     STATE  TOTALS  I 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

SOUTH  CAROLINA  • 


I  INSTITUTIONS) 

3  .5.0 

„  3 


•0 
7.5 


SC    MEOICAL  UNIVERSITY  OF  SC  s 

TOTAL                0        .0  6  3.7 

4   FEMAL2                0        .0  1  4.2 

V    MALE  .             0        .0  5  3,6 


—SC — '  STATE-fOTALS-(  

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SOUTH  DAKOTA 

"SO    U  OF  SO  MAIN  CAMPUS 


-l-INSTtTUTIONS)~ 
6  3*7 
1  4.2 
5  3.6 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


SD 


STATE  TOTALS  C 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


i 

0 


.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


20 
5 

15 


1.2 
.0, 
1.4 


3.3 
.0 
4.1 


3.3 

•  0' 
4.1 


•  0 

•  0 
*.0 

2.5  * 
4.9 

•  0 

2.0 

•  0 
2.6 

•  6 
3.L 

•  0 


7  3.3 
1  2.2 
6      3.5  , 


•  6 
•0 

•  9 

4.6 

•  0 
6.5 


1.9 
1.8 
1.9 


5. 
15. 


5.0 
15.0 
•  0 


•  0 

•  0 

•  0 


6  3.6 
3  12.0 
3  2.1 


2 
1 
1 

1 
1 

0 

2 
1 
1 

3 
1 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

1 
1 

0 


10 
5 
5 


«>0 
«0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 


1.2- 
3.2 
.7* 

•  6 
1.6 

•  0 

2.0 
4,8 
1.3 

1.7 
3.1  • 
1.4 

.0  * 

•  0 
•0 

•  6 
•0 

•  9 

•  8 
2.7 

•  0 


•  9 

i.a 

•  6 


•  0 

;o 

•  0 


.0 
•  0 
•0 


•  0 

•  0 

•  0 


•  0 
•0 

•  0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


*  UNITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SI  0€NT 
ALIEN 


TOTAL 


9  5.4 
3  12.0 
6  4*2 


6  5*0 
2  8.3 
4  4.1 


11 
3 
6 

7 
5 

2 

5 
1 
4 


5.0' 

a.  3 

4.1 


6.5 
9.7 
5.8 

5.7 
•  •2 

3.3 

•  5.1 
4.8 

3.2. 


25  14.1 
6  25.0 
17  V1U7 


11 
3 
*8 

17 
4 
13 

14 

2 
12 


»  5.1 
6.7 
4.7 

ICS 
8.9 
11.7 

10.8 
5.4 
12.9 


90  8.4 
26  9.6 
64  8.0 


6  10.0 
5  15.0 
3  7.5 


6  10.0 
3  15.0 
3  7.5 


6  3.7 
1  4.2 
5  3.6 


6  3.7 
1  4.2 
5  3.6 


•  0 
.0 
.0 


*8EA 

t 

NUMBER 

NUMBER 

158 

94.6 

0 

.0 

167 

22 

88.0 

0 

.0 

i  '25 

136 

95.8 

0 

.0 

142 

1 1  c 

119 

95.0 

o 

•  0 

121 

22 

91.7 

0 

.0 

24 

93 

95.9 

0 

.0 

97 

115 

95.0 

0 

.0 

121 

22 

91.7 

0 

.0 

24 

93 

95.9 

0 

.0 

97 

4 

i(7 
ID  * 

1*2 

170  - 

27 

67.1 

*  1 

31 

130 

93.5 

1 

•  7 

139 

11* 

2 

1.6 

122 

55 

90.2 

1 

1.6 

61 

58 

95>1 

1 

1.6 

61 

93 

94.9 

o 

.  3 

98 

20 

95.2 

0 

.0 

21 

73 

94.8 

0 

.0 

77 

149 

84.2 

3 

1.7 

177 

22 

68.8 

.  2 

6.3 

32 

127 

87.6 

1 

.7 

145 

204 

94.9 

n>  0 

•  0 

215 

42 

93.3 

0 

•  0 

45 

162 

95.3 

0 

•  0 

170 

138 

88.5 

1 

•  6 

156 

41 

91.1 

0  , 

•  0 

45 

97 

87.4 

,1 

•  9 

111 

y 

116 

69.2 

0 

•  0 

'  130 

35 

94.6 

0 

•0 

37 

81 

87.1 

0 

•  0 

93 

970 

90.8 

6 

..7 

1#068 

242 

89.0 

4 

1.5 

272 

728 

91.5 

4 

•  5 

796 

53 

68.3 

1 

1.7 

60 

17 

85.0 

0 

•  0 

"20 

36 

90.0 

1 

2.5 

40 

53 

88.3 

1 

1.7 

60 

17 

65.0 

0 

•  0 

*  20 

36 

90.0 

'  1 

2.5 

.  40 

158 

96.3 

0 

<•  .0 

lf4 

23 

95.8 

0 

•  0 

24 

135 

96.4 

0 

.0 

140 

158 

96.3 

0 

•  0 

♦  164 

23 

95.8 

0 

.0 

24 

135 

96.4 

0 

•  0 

140 

* 

39 

100.0 

0 

•  0 

39 

9 

100.0 

0 

.0 

9 

30 

100.0 

0 

•  0 

30 

39 

1C0.0 

0 

•  0 

39 

9 

100.0 

0 

•  0 

•  9 

30 

10C.0 

0 

.0 

*30 

ERIC  . 


1713 


1773 


TABLE  9.  TOTAL  F I  AST  PROFESSIONAL  OEM  EES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED *By  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCAjfON  BY  RACE. 
J    —  ETHNICITY*/ ANO  SEX»     INSTITUTION  ANO  STATE    1978-1979  / 


/ 


AMERICAN  INDIAN 
AJ.ASKAN  NATIVE, 


•LACK  ASIAN  OAs 

•NON-HISPANIC  PACIFK  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


_NJMBER        -«  NUMBER  X 
.NEOICINE  (M*0«) 

TENNESSEE  %'  • 

:TK    N£  HARRY-  M  t:  01 C  AJL^COL  LEGE 

TOTAL               Tl        ."9  87  78.4 

.    F€NALE                0       .0  19  76.0 

.  HALE  1  1*2  68  79*1 
TN'.U  Of  TENNCTR  HEALTH  SCI 

#%     TOTAL                0        .0  2  1*1 

FEMALE                0    .    .0  2  9*1 

,  slMALE ,               0  ,    .0  0  .0  ' 
TN    VANDER8ILT  UNIVERSITY 

'    TOTAL                0^*0  5  5*6 

•      FEMALE                 0*0  2  9*5 

MALE                0        .0  3  4.4 


TH  STATE  TOTALS  ( 

.  1  TOTAL    *  1 
•FCMALE  0 
NALlE  1 

.TEXAS  • 


3  INSTIT  j.'ICNS) 
St  24.1 
23  33*8 
71  22*0 


TX  *  BAYLOR  COLLEGE  MEOICINE 


TOTAL 

1 

•:07  * 

8 

FEMALE 

0 

3 

"  MALE 

1 

♦  9 

5 

TX  .U^TEX  HLTH 

SCI 

CTR  OALLAS 

TOTAL  * 

0 

s.O 

4 

FEMALE 

0 

•  0 

1 

HAL  E 

0 

♦  0 

3 

*TX    U  TEX  HCTH 

SCI 

CTR  HOUSTN> 

TOTAL 

0 

♦  0 

1 

FEMALE  * 

0 

♦  0 

1 

r  MALE 

0 

♦  0 

0 

-TX  .  U.TEX  HLTH 

SCI 

SN  ANTO 

4 TOTAL 

0 

♦o- 

2 

FEMALE 

0 

♦  0 

1 

MALE 

0 

♦  0 

1 

TX  \U  TEX  MEOL  8R  GALVESTON 

TOTAL 

0 

♦  0 

2 

FEMALE 

o' 

♦0  « 

1 

MALE 

0 

♦  0 

1 

TX          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 1  ♦! 

FEMALE                0  .0 

MALE                 1  .2 


5.6 
10*7 
+.3 

.  2*0 
2*9 
1*9 

♦  9 
5*9 

•  0 

1*6 
3*7 
1*0 

1*0 
2*3 
♦6 


INSTITUTIONS) 
17  2*2 


7 
10 


4*7 
1*6 


\ 


UTA-t 

UT    U;*lVERir?Y  OF  UTAH 
TOTAL      N         2  2*0 
FEMALE  0  t  .0 

HALE  2  2*2 

UT          STATE  TOTALS  C 

TOTAL  2  2*0 

FEMALE  0  .0 

HALE  2  2*2 


2  2*0 

1  7.7 

1  1*1 

INST ITUT IONS) 

2  2*0 

1  7*7  I 

1  1.1 


NUMBER 


3 
2 
1 

1 
1 
0 

2 
0 
2 

4 
1 

3 

5 
1 
4 


15 
5 
10 


♦  9 
4*0 

♦  0 

♦  i 

♦  5 

♦  0 

♦  6 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  5 
1*5 

•  3 


2.1 
7.  1 

♦  9 

.5 
2.9 

;o 

1.  9 

•  0 
2.2 

3.1 
3.7 
3.0 

2.5 
2.3 
2.6 


1*9 
3.3 
U6 


4.9 
15.4 
3.4 


4.9 
15.4 
3.4 


NUMBER 

X 

NUMBER 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

& 
7 

6.3 

96 

86*5 

9 

8*1 

6 

5.4 

1 

4.0 

21 

84*0 

3 

12.0 

1 

4.0 

6 

7.0 

75 

87*2 

'  6\ 

7*0 

5 

5.6 

0 

•0 

3 

1*6 

"  187 

98*4 

"o 

.0 

0 

.0 

2 

9*1 

20 

90*9 

0 

.0 

0 

.0 

r 

1 

♦  6 

167 

99*4 

•0 

•  0 

0 

•  0 

5 

5*6 

~  83 

93*3 

1 

1.1 

0 

.0 

.  -  2 

9*5 

16 

85*7 

1 

4.8 

0 

♦  0 

3 

4*4 

65 

95*6 

0 

*  .0 

7 

1.8 

104 

26*7 

279 

71.5 

7 

1.8 

1 

1.5 

25 

36*  8 

41 

60*3 

2 

2.9 

6 

1.9 

79 
» 

24*5 

23  8 

IJ*7 

5 

1.6 

17 

11.8 

29 

23*1 

115 

79.' 9 

0 

•  0 

3 

10.7 

"  8 

28*6 

20 

71*4 

0 

.0 

14 

12.1 

21 

18*1 

.9  5 

81*9 

0 

.0 

13 

6.6 

18 

9*2 

178 

90*8 

0- 

.0 

3 

8  .8 

5 

14*7 

29 

85*3 

0 

.0 

10 

6.2 

13 

8*0 

149 

92*0 

0 

.0 

8 

7.5 

11 

10*4 

94 

88*7 

I 

♦  9 

I 

5.9 

-2 

11*8  ~ 

15 

'8  8.2 

0 

♦0 

7 

7.9 

9 

10*  1*"* 

79 

88*8 

1 

1.1 

13* 

10*2 

19 

15*0 

108 

85*0 

0 

.0 

2 

7.4 

4 

14*8 

23 

85*2 

0 

•  0 

11 

11*0 

15 

15*0 

85 

85*0 

0 

♦  0 

2 

1  *0 

9 

4*5 

187 

94*0 

3 

1.5 

I 

2*3 

3 

6*8„ 

4  0 

9C.9 

1 

2.3 

1 

♦6 

6 

3*9 

147 

94*8 

2 

1.3  < 

53 

6*9* 

86 

11.1 

682 

88*3 

4 

"  .5 

10 

6*7 

22 

14.7 

127 

-  84*7 

1 

♦  7 

43 

6*9 

64 

10*3 

555 

89*2 

*  3 

V 

\ 

2 

2*0 

11 

13.8 

90 

86*2 

1 

1*0 

0 

•0 

3 

10 

76*9 

0 

*'o 

2 

2*2 

8 

9.0^ 

80 

89*9 

1 

1*1 

2 

2*0 

11 

10.8  * 

90 

88*2 

1 

1*0 

.0 

*0 

3 

23.1 

»  10 

76*9 

0 

.0 

2 

2*2 

8 

J  9.0 

80 

89*9 

1 

1*1 

TOTAL 
NUMBER 


111 
25 
66 

190 
22 
UB 

89 

21, 
68* 


390 
.66 
322; 


.44 
28 
116 

196 
34 
162 

106 
17 
B9 

127 
27 

iqo 

199 
44 
155 


772 
150 

622 


402 
13 
89 


102 
13 
69 


VERMONT 

%VT    U  VT  C  STATE  AGRL  COLLEGE 

*      TOTAL  0  .0  * 

.      FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


VT  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE      i  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
♦  0 


04*  .0 

0  .0 
0  .0 


*0 

♦  0 

♦  0  * 


76  1C0.0 
16  100*0 
62  100*0 


78  100*0 
16  100*0 
62  100*0 


78 

16 

62, 


78 
16 
62 


VIRGINIA 

VA    EASTERN  VA  MEOL  SCHOOL 

'    TOTAL  0  *0  6  5*3 

v  FEMALE  0  *0  3  9.1 

;  MALE  0  .0  3  4.2 
VAt  U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  .0  1  .8 

FEMALE  0  *0  0  *0 

MALE  0  .0  1  1*0 
VA    VIRGINIA  COMMONWEALTH  U 

*     TCAL  0  .0  8  4.8 

FEMALE  0.0  4  11.1 

MALE-  0  .0  4  3.1 


VA 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


INST  ITUT  IONS) 
v   15  3.7 

7  7.0 

8  2.6 


2.9 
.0 
4.2 

.0 

♦  0  ' 
.0 

.6 

♦  0 


1.0 
.0 
1.3 


0 

.0 

8*7 

95 

.91*3 

0  , 

♦o. 

0 

*0 

-S 

<9*1 

30 

90*9 

0 

•  0 

0 

*0 

6 

8*5 

65 

91*5 

0 

•  0 

1 

'*8 

,z 

1  1*  5? 

/  127 

95*5 

4 

3.t9 

0 

*0 

0 

•  0 

*  30 

96*8 

•  1 

3*2 

1 

1*0 

*  2 

2*0 

97 

3 

2*9 

1 

*6 

10 

6«t) 

156 

94*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

11*1 

32 

88*9 

%  0 

•  0 

1 

*8 

6 

4*6 

124 

95*4 

0 

•  0 

♦  5 

♦  0 

♦  7 


21  * 


5*2 
7.0 
4*6 


378  93*8 
92,.  92*0 
266  *  94*4 


1*0 
1*0 
1*0 


104 
33 
71 

133 
31 
102 

166 
36 
130 


403 
100 
303 


>:erjk: 


1714 


1774 


TABLE  9.    TOTAL  FIRST  PROFESSIONAL  OECREES  FOR  MAJOR  .'FIELO  CONFEMEb/BY^INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
~         ^  .  -ETHNICITY,  ANO  SEX:   <INSTI TUTIDN~ANO  STATE  197B-197? 


AMERICAN  INDIAN,  BLACK  ASIAN  OR     .  . 

ALASKAN  NATIVE.      NON-HISPANIC  PACIFIC -ISLANOERv  »  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER2 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  " 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 

NJMBER 


TOTAL 
NUMBER 


MEOICINE  CN.O*) 


UAU  UNIVERSITY .OF  WASHINGTON 

?    TOTAL               TO       .0  I  '  .6 

•FEMALE-               0       .0  0  .0 

^HALE'              *0       ..0  1  .8 


5  2*8 

2  4*1 

3  2*3 


-UA«        STATE  TOTALS  ( 
^  TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 

»*  t 

WEST  VIRGINIA 


1  INSTITUTIONS) 


UV    MESY  VIRGINIA  UNIVERSITY 
TOTAL  1  0      ,  .0 

FEMALE  t  0  .0 

MALE  0  .0 


.6 
.0 


.0  • 

•  0 

•  0  *• 


UV         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  *  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  >  0  ^  *0 

WISCONSIN 

,WI  MEOICAL-COLLEGE  OF  WIS 
'     TOTAL/  1  »8 

.  .FEMALE  /   "0  -  .0 

MALE  U  1*0 

Wl     U  OF  WISCONSIN  MAOI SON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0' 

UI         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 1  •  * 

FEMALE                0  .C 

HALE                I  -5 


1  INSTITUTIONS) 


6.7 
10*0 
6*0 

3*6 
3.7 
3*6 


THE  STATES  ANO  O.C.  ( 

TOTAL  38  .3 

FEMALE-  13        •  * 

MAL£  25  .2 

PUERTO-  RICO 


PR    U  OF  PR  MEOICAL  SCIENCES 
TOTAL "  0  *0 

FEMALE  ^  0  *0 

MALE  ,0  -0 


2  INSTITUTIONS) 
13  5*0 
■     -3  6*4 
10  4.7 

4109  INSTITUTIONS) 

762  5.*^ 


269 
493 


7.9 
4.3 


PR  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


TOTALS  ( 
0 
0 
0 


.0 
•  0 
.0 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


( 


INST  I TUT  IONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

> 

1  INSTITUTIONS) 

♦  0  .0 
0  .0 
0  .0 


369 
108 
261 


MAJOR  FIELO  AGGREGATE  1206  ( 

'  TOTAL  38  .3 

FEMALE  13  .4, 

MALE  25  .2 

OPTOMETRY  (0.0.) 

-ALABAMA  - 


110  INSTITUTIUNS) 
762   •  5.1  369 
269      7*8  .108 
493      4.3  261 


2.8 
4.1 

2.3N 


•  0 
.0 

•  0 

1.4 
3.7 
.9 


•  8 
2.1 
.5 


2.5 
3.2 
2.3 


.0 
•  0 
.0 


2.5 
3.1 
2.3 


3 

1.7 

9 

5*0 

171 

95.0 

0 

1 

2.0 

3 

6.1 

■  46 

93.9 

0 

2 

1.5 

♦ 

6 

4.  6 

95*4 

o 

3 

1.7 

9 

5.0 

.17  1 
"111 

95*0 

o 

1 

2.0 

3 

6.1 

93*9 

o 

2 

.1.5* 

6 

4.6 

125 

.95*4  . 

0 

0 

.0 

0 

.0 

100  *0 

o 

0 

.0 

0 

♦  0 

18 

100*0 

0 

0 

►  .0 

0 

.0 

74 

1 CO  *  0  0 

o 

0 

.0 

0 

.  0 

Q? 

74 

IOC*  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

18 

100*0 

6 

0  ' 

♦  o  , 

0 

»     *  0 

74 

1  00*0 

o 

2 

1.  7 

1 1 

1 

9.2 

109 

9C«8 

0 

0 

.o  ■ 

2 

10.0 

18 

90*0 

0 

2.  0 

9 

9.0 

O  1 

91  *0 

o 

1 

♦  7 

8 

5.8 

130 

94*2 

0 

;  0 

.  0 

2 

2  5 

92  *6 

o 

1 

♦9 

6 

5.4 

105' 

94*6 

0 

3 

1.2 

19 

7.4 

239 

92*6 

0 

0 

.0 

4 

43 

91*5 

o 

3 

1.4 

15 

7.1 

f 

196 

^  92*9 

0 

324 

. 

2.2 

1,493 

io*i 

*  13,205 

69*3 

*  88 

81 

2.4 

*»71 

13*6 

2  ,  906 

85*  3 

26  ' 

A243 

2.1 

1,022 

9*0 

10.299 

90*5 

60 

9 

* 

139 

i 

100*0 

139 

100*0 

0 

♦  0 

0 

100*0 

47 

100.0 

0 

•0 

0 

•  92 

100*0 

92 

100*0 

iO 

.0 

0 

139 

100*0 

139 

10C.0 

0 

•  0 

.  0 

47 

100*0 

47 

100*0 

0 

•  0  ' 

0 

92 

\00*0 

?2 

100.0 

0 

•  0 

0 

139 

100*0 

139 

100.0 

0 

•0 

0 

47 

100*0 

47 

IC%  o 

0 

.0 

0 

91 

100*0 

92 

100.0 

.0 

.0 

0 

463 

3*)1 

1,632 

10.9 

13,205 

88*5 

88 

128 

3*7 

518 

15.0 

2,906 

84*2 

28 

335 

2*9 

1,114 

9.7 

10,299 

89*8 

60 

.0 
♦  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
•  0 
•0 


180 
49 
131 


180 
■  49 
131 


92" 

18 

74 


92* 
18 
74 


120. 
,20 
100 

138 
27. 
1U 


258 
47 
211 


14,766 
3,40f» 
11,381 


139 
47 
92 


139 
47 

92 


139 
47 

92 


l*,925, 
3,452 
11,473 


AL    U  ALABAMA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


IN 


8 1 RM INGHAM 

-0  .0 
0  .0 
0  .0 


'  AL 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL  ' 
FEMALE 
HALE 

) 

CALIFORNIA 


.0 
.0 
•  0 


9.4 
25.0 
7.1 


1  INSTITUTIONS) 
,3  9.4 
1 

2 


25.0 
7*1 


3  9.4 

1  25.0 

2  7.1 


3  9.4 

1  25.0 

2  7.1 


29 
3 
26 


90. "6" 
'7«i.O 
92*9 


29  90*6 
3  75*0 
26  92*9 


32 


32 
4 
28 


CA    STHN  CAL 
'  TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
CA    U  OF  CAL-8ERKELEY 


C  OF  OPTOMETRY 
0 

0 
0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 

■  0 


.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


10 

1 

9 

15 
5 
10 


9.9 
14.3 
9.6 

2i.4 
35.7 
20.0 


3 

3.0  , 

13 

12.9 

87 

86*1 

0 

♦0  ' 

1 

14.3 

6 

65.7 

3 

3.2  > 

12 

12.8  ' 

81 

86*2 

2 

3.1 

17 

24.6 

47 

73*4 

0 

.0 

5 

35.7 

9 

64.3 

2 

4.0 

12 

24.0 

38 

76*0 

1.0 

.'0 

1.1 

•0 
•0 


101 
7 
94 

64 
14 

50 


,1715 


1775 


TAiLE.  9*    TOTAL4  F 1  AST  -  PROFESS  I  ON  AL  6  EGP  E  ES  w  FOR  , N  AJO R  *  F I EL  0 , lONF  E  RR  E  0  >  8  V*  I NST I T  UT I  ON  S  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE  i 
*  " 'ETHNIC IT Yt:  ANO  *SEXI'  ' INSTITUTION,  ANO  ST AT E  l?7«rl"9 


AMERICAN  INDIAN* 
ALASKAN  NATIVE 

.NUMBER'  X 


SLACK  /ASIAN*  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOcR 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER* 


.  TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


kHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RETICENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


:  OPTOMETRY  ^10.0.) 

tCA    t     STATE  'TOTALS'  i- 
-  .TOTAL      *  0 
FEMALE  0  , 

'  '■HALE'  0  V 


INSTITUTIONS! 
0   ~  *0 
0  *0 
3  .  __*0_ 


25 
6 

_X9_ 


15*2 
23.6 
.13^.2*.. 


3,0 
•0 
3*5 


30  18*2 
6  28*6 
24  16*7 


134  81.2 
15  71.4 
119  82.6 


•6 
..0 
.7 


165 
21 
144' 


4  4 


ILLINOIS 

,11.*  ILL  COLLEGE  OF -OPTOMETRY 
TOTAL  o;  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
.0 
•  0 


II,    '    STATE  TOTALS  K 

I    TOTAL*  ^  0  .0 

FEMALE  0'  .0 

MALE.  0  .0 

I  N  O  I  AM  A 

I  ts    INDIANA  U-BLOGMINGT-GN 

TOTAL  *  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

"MALE  0  ^  *0 

fN         STAT^  TOTALS  f 

*•      TOTAL  %   .  0  ,  .0 

'-FEMALE  0^  .0 

MALE  0:  **0 


1  INSTITUTIONS! 


.0 
•  0 
♦0 


4  6.3 

i    9. a 

•     3  5.4 

INSTITUTIONS.! 
*4  6.0 


MA         STATE  TPTALS  t  ' 

/TOTAL                 0  .0 

•  Ft' MALE                0  .0 

MALE*               0  .0 


9.1 
5.4 


MASSACHUSETTS 

MA    NEW  ENGLAND  C  OFTCMETRY 
TOTAL        *         0  .0 
FEMALE  ^    0  .0 

MALE  "  '    0  .0 


2  2.4 
0  .0 
2  3*0 

INSTITUTIONS!. 
2  2.4 


.5  3.5 
3  16.7 
2  1.6 


5  3*5 
3  16*7 
2  1*6 


•  0 

3-0 


3.0 
♦  0 
3.6 


2  3*0 
C  .0 
2  3*6 


3  3.5 
0  \0 
3  4.5 


3.5 
•  0 
4.5 


.0 
.0 
.0 


♦  0 
.0 

♦  0 


.0 
iO 
♦  0 


.0 
♦  0 
.0 


0  #.0 


♦  0 
.0 


5  3*5 
3  16.7 
2  1*6 


5*  3*5 
3  16*7 
2  1*6 


6  9*0 
1  9*1 
5  3*9 


6  9*0 
1  9*1 
5  b*9 


5  5*9 
0  .0 
5  7*5 


5  5*9 
0  »0 
5  7*5 


139 

96*5 

&o  0 

•  0 

"U44 

-w  -  ! 

1 5 

83*3 

0 

.  0 

-18 

124 

98*4 

0 

126 

1?9 

96*5 

0 

♦  0 

144 

*-  '*l 

*15 

83*3 

0 

.  0 

1 8 

124 

98*4 

t 

0 

r 

60 

89*6 

1  '* 

1.5 

67 

9 

81*8 

1 

9.1 

U 

51 

91*1 

0 

.0 

56 

60 

89.6 

1 

1.5 

*  67 

81.8 

1 

9.1 

11 

51 

91. U 

0 

•  0 

56 

*> 

* 

l>  yw 

7 

77 

90.6 

3 

3.S 

85 

17 

94.4 

1 

5.6 

18 

60 

89.6 

'  2 

3.0 

67 

i 

77 

90;6 

3 

3.5 

05 

r 

S4.4 

1 

5.6 

18 

60 

89.6 

2 

3.0 

67 

'>  MICHIGAN 


MI     FERRIS  STATE  COLLEGE 

*    "  .TOTAL  0  .0 

i..' .           FEMALE  0  .0 

MALE     *  0  .0 

?-'/.          Ml.  **     STATE  TOTALS  I 

TOTAL/  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HA  Lc  0.0 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS! 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
•  0 


.0 

•  0 

•  0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


0 
0 


20  1C0.0 
3  10C.0 
17  100.0 


20  100.0 
3  100.0 
17  100.0 


.0 
.0 
.0 


20 
3 
U 


20 
3 
17 


NEW  YaR<, 

NY    5JNY  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MA  Lff 


C  CF  OPTCMETRY 
<0  .0 
0  .0 
0  .0 


NY          STATE  TOTALS  ( 

T.OTAL                 0  ,  .0 

FEMALE*          .0  .0 

MALE               -0  .0 


.  2*o 
25.0 
*0 


INSTITUTIONS) 
1  2.6 
1  25.0 
0  *0 


.0 
.0 
.0 


.0 

•  0 

•  0 


2*6 
25.0 
•  U 


2.6 
25*0 
•  0 


35  92*1 
2  50.0 
33  97.1 


35 
2 
33 


92*1 
50.'0 
97.1 


2  5.3 
1  25.0 
1*  2.9 


2  5.3 
1  25.0 
1  2.9 


38 
4 
34 


38 
4 
34* 


(#10 

-Cm    OiW  STATE 

TOTAL 
•  FEMALE 
MALE  ' 


MAIN  CAMPUS 

0  •'  .0 
0  .0 
0  .0 


ck      state  totals  ( 

.total;  0  .0 

FEMALE  1      0,  .0 

*   MALE  0     ,  .0 

Cf,EG0< 

OP    PACIFIC  UNIVERSITY 


*  TOU». 
FEMALE 


CR 


STATE  TOTALS  I 


TOTAL 
FEMALE 
'  MALE 


0 

0  -  , 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


1  INST  ITUT-IGKS! 


.0 
.0 
.0, 


.0 
♦  0 
♦0 


1'.2 
.0 

<i.3 


INSTITUTIONS) 
1  1*2 

'  0  *0 
1    •  1.3 


0 
0, 
«0 


.0 

.0* 

*0 


.7  8.1 
1  14*3 
6      7".  6 


1    i<»*  3 

6  r.6 


V 

0 
0 

0 


.0 
.0 

•  0  / 


.0 
.0 


8  9.3 
1  14.3 
7  8.9 


8  9*3 
»  14.3 
7  8*9 


55  100.0 
8  100.0 
47  100.0 


55  1C0.0 
8  100*0 

y+lp  100*0 


77 
6 
71 


7I 

71 


89*5 
85*7 
89*9 


89.5 
85*7 
89*9 


.0 
.0 
.0 


.0 
•  0 

HO 


1  1*2 

0  .0 

1  1.3 


1.2 
•0 
1.3 


55 


55 
8 
47 


86 
79 


66 

J  79 


mc 


TAtLE  «*  '  TOTAL  FIRST  PROFESSIONAL  DEGREES  FOR  MAJOR. FIELD  tONFEAREDBV  INSTITUTIONS  Of  HIGHE^EOUCATION  BY  MCE, 
'  '         ---  --       ETHNICITY*  AND-SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE'  U97$rl9T9 

"P"  -       ■      *  -  *      ,    -  - 


AMERICAN;  I NOI  AN 
>LASKAN  NATIVE- 

NUMBER  X 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMIEA- 


N  UMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


kHITE 
NON-HI SPAN.C 

NUMBER 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


CPTOME  TRY  iO.D.i 


PENf^KVANIA 

PA.  PA  COLLEGE  OF  OPTOMETRY 


TOTAL 

mile 


0 

—A 


•  0 


0 


.0 
.0 


•  B 

-5r9- 


•0 
♦  0 


5.9 
♦  C 


128  99.2 
16  94*1 
112  100*0 


129 

,  17 
112 


1  INSTITUTIONS! 


VPA«      '  STATE  TOTALS  I 

TOTAL   *  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

•  - 

TENNESSEE 


TN    STHN  COLLEGE  OF  OPTOMETRY  N 

/TOTAL     **  0  *0*  \  0 

'•FEMALE  o«%  0*0  0 

MALE  0  .0  0 


•  8 

5*9 

•  0 


2  1*3 
1  6*7 
1  .7 


•  8 
5.9 

•  0 


1*3 
6*7 
.7 


128  99*2 
16  94*1 
112  100.0 


1*8  98*7 
1*  93.3 
13*  99.3 


129 
17 
112 


150 
15 


TN. ,  .    STATE  TOTALS.  I 
TOTAL  ■     0  .0 

FEMALE  s  .0 
MILE  ..0 


1  INSTITUTIONS! 


."0 
•  0 


2  1.3 
1  6.7 
1  .7 


•  0 
•0 

♦  0 


1.3 
6.7 
.7 


148 
1* 

i34 


98.7 
93*3 
$9.3 


150 
15 

135 


TEXAS 


TX   ,U>0F  HOUSTON  CEN  CAMPUS 

VTOTAL  0        .0  1  1.3 

FfNALE         '  0        .0  1  10.0 

'  'MILE  0  .     .0  0,  .0 


4*0 
•0 
4.6 


5;  3 

10*0 
4*6 


66  68*0 
9  90*0 
57  87*7 


6.7 
.0 
7.? 


75 

1  65  . 


TX    ,  STATE 
'TOTAL 
FEMALE 
MALE* 


rOTALS  ( 

0 
0 
0 


INSTITUTIONS! 
.  1  1*3 
1     10. 0 
0  .0 


.0 

..o 

•  0 


3  4.0 
0  .0 
3  4.6 


4  5*3 
1  10*0 
3  4*6 


66  88*0 
9  90*0 
57  87*7 


6*7 
.0- 
7.7 


75 
10 
65 


THE  STATES  ANO  O.C."  (  13 
'    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  .0     .  .0 

MAJOR. FIELD  AGGREGATE  1209  ( 
TOT/.L    V         0        .0  , 
FEMALE  0  .0 

--  .NILE,  0  .0 

'         j  •  * 
OSTEOPATHIC  MEOICINE  (0.0.) 

ILLINOIS 

IL    MGO  C  OSTEOPATHIC  MEO 
TO/AL  0  '  .0 

FEMALE  0  .0 

MftLE  0  .0 


INSTITUTIONS) 
12  1.1 

4.,  2.9 


45 
12 
33 


13  INSTITUTIONS! 


12 
4 


l.i 
2.9 
♦  9 


1  1.1 

0  .0 

1  1.2 


45 
12 
33 


4.3 
8.8 
3.6 


4*3 
8*8 
3*6 


.0 
.0 
•  0 


•8 

.0 

.9  -> 


65  6*2 
16  11*6 
49  5*4 


65  f*2 
16  11*8 
49  5*4 


1*1 
*0 
1*2 


968    92*5  ' 
117  66*0 
851  93*5 


968 
117 
851 


92*5 
86*0 
93*5 

/ 


92  98*9 
6  100*0 
84  98*8 


13 

>  3 
10 


13 
3 
10 


1.2 
2.2 
1.1 


1.2 
2.2 
1.1 


I  #046* 
136 
910 


.046 
136 
910 


93 
8 
85 


XL         STATE  TOTALS  ( 

"  TOTAL"                0  .0 

FEMALE               0  .0 

MILE            *    0  .0 


1  'INSTITUTIONS! 


1.1 
.0 
1.2 


•  0 
.0 
•0 


1  1.1 

0  .0 

1  ■  1.2 


92  98.9 

a  loo.o 

64  98.6 


♦  0 

•  0 
.0 


93 
6 
65 


I  CM  A 


1A    COLLEGE  OSTEO  MEO-SURGERY 

TOTAL  1     '  .6  0  *0 

\  FEMILE  0.0  Q  .0 

MALE  "1        .7  ft  .0 


IA         STATE  TOTALS  'X 

V  TOTAL  1  *6 

,  FEMILE  0  *0 

MILE  *  1  *7 


1  INSTITUTIONS) 


2 
2 


1.2 
•  0 
1.5 


1.2 
.0 
U5 


2.5 
.0 
J.O 


2.5 
.0 
3.0 


157*.  96.3 
28  10C.0 
129  95*6 


157  96*3 
26  100*0 
129  95*6 


1.2 
•0 
1.5 


1.2 
.0 
'1.5 


163 
26 
135 


163 
26 
135 


MICHIGAN 


HI    MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 3       1.9  11  6.8 

,     FEMILE                1      2.3  4  9.1 

MILE  .  *  2      I.r  7  5.9 


5  ?>i 

0  .0 
5  4.2 


5  3.1 

2  4.5 

3  2.5 


24  14.6 
7  15.9 
17  14.4 


138  85*2 
37    64*  1 
101  65*6 


162 
44 
118 


Mil        j  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  3  1*9 

^   FEMILE  1  2*3 

MALE  Z  1.7 


INSTITUTIONS) 
11  6.8 
4  9.1 
7  5.9 


5  -  3*1 
0  .0 
5  4.2 


5  3.1 
2  4.5:. 
\3  -2.5 


*4 
7 
17 


14*6 
15.9 
14*4 


138  65*2 
37  64*1 
101  65*6 


•  0 

•  0 

•  0 


162 
44 
116 


IMISS0JR1 

HO    KANSAS, CITY  C  CSTEO  MEO 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


•  1*4 
.0 
1.6 


2  1.4 
0  .0 
2  1.6 


144  98.6 
19  100.0 
125  96.4 


•  0 
.0, 

•  0 


146 
19 
127 


ERJC  '  * 


tiki>t;  mferiftsf  ^ofissiohal  oicuts  pan  «A«r^ULpxo^w;|pTjv  HI5H«  by  race, 

,ij»vc         »u,  v  *  '  MTMNICimsAHOeSlXI   ^INSTITUTION  ANO : STATE  *  H7B-H7* 


AMERICAN*  I  NO!  AN 
ALASKAN  NATIVE' 


NON- HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER* 


;    ;NU»ER         V  -NUMBER 

MISSOURI 


NUMBER 


HISPANIC ^ 
NUMBER 


NO,  MAKSVL,  COLLEGE  .OSTEO  NED, 
TOTAL.V,  -*«5  . 

.FEMALE^  1  5Vr  

KALE-  .2      2.0*  - 


2*  1.7 
2  2.0 


4  3.3 

o  •  ;o 


2  INSTITUTIONS* 

2 

0  .0 
2        .9  • 


< 'AC  u.    STATE  TOTALS  C 

TOTAL  3 

FEMALE  v  I  2.6 

HALE-  2  *.9f 

'OKLAHOMA 

~CK    OXLA  C  OSTEO  HEC  ANO  SURG 

TOTAL      '  "     0  .0  1  1.4 

;V  FEMALE      *  0"  .0  I  9.1 

MACE  0  .0  0  .0 

OA         STATE  TOTALS  (     .     1  INSTITUTIONS) 

•    HT0TAl  "    •  0  .0,  I"      I. A  k 

FEMALE  0  .0  1  9.1 

MALE  0  .0  0        •?  * 

/ " 

PENNSYLVANIA 


A 

.0 
6 


2.3 
.0 
2.6 


♦  0 
♦0 
.0 


♦  0 

;o 

.0 


PA    PH I U  COLLEGE  OSTEO  MEO 
TOTAL                I   \  »3 
FEMALE                0  .0 
MALE       #        1  •<> 

2 
1 
1 

i*o  : 

3.3 
•  6 

0 
0 
0 

°  r 

.0 
•  0 
•0 

0 
0 
0 

PA         STATE.  TOTALS  f  1 
TOTAL                1  .5 
FEMALE          .  -   0  .0 
MALE                U  *     ♦  <> 

INSTITUTIONS) 
2  1.0 
1  3.3 
1     .  .6 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
.  0 

*     x  0 

TEXAS  * 

TX    TEXAS  -COLLEGE  OSTEO  NED  * 
"  TOTAL                0        .0  - 
FEMALE    ,           0  .0 
>MALE     *           0  .0* 

0 
0 
0 

.  .3 
.0 
♦  0 

.  0 
0 
0 

.0 
♦  0 
.0 

2 
0 
2 

TX         STATE  TOTALS  1  1 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE            .   0  .0 
.  MALE                0  *  .0 

INJT  IT  UT  I  CMS) 
-  0 

0  .0 
0  -0 

0 
0 
0 

.0 

♦  0 

•  0 

2 
0 
2 

WEST' V  IRGINIA 

MV    M  VA  SCH  OSTEOPATHIC  NEC 
TOTAL                0  .0 
FEMALE     '      "**0  .0 
MALE                0  .0 

1 

0 

1 

2.4 
•  0 
2.6 

0 
0 
0 

.0  ' 

.0 

.0 

0 
0 

,  0 

MV          STATE  TOTALS  (  1 
.TOTAL               T)  .0 
FEMALE                0  .0 

»      MALE  .             0  .0 

INSTITUTIONS) 
1  2.4 

0  .0 

1  1  2.6 

0 
0 
0 

♦  D 
.0 
*  .0 

0 
0 
0 

THE  STATES  ANO  0»C.  ( 
TOTAL                8  ♦S 
FEMALE             \  2      U2  * 
MALE                6  *7 

9  INSTITUTIONS) 
18  4.7 
6  '3.6 
12  1.3 

13 
0 
13 

1.2 
.0 
1.4 

10 

i 

8 

MAJO*  FIELO"  AGCAECATE  1210  C 
*    .TOTAL             „  8  .8 
FEMALE,    .          2  ,1.2 
KALE                6  .7 

*f  r 

9 

*  IB 
6 
12 

INSTITUTIONS) 

1.7           '  13 
3.6      $  0 
U<3  13 

1.2 
.0 
1.4 

10' 
2 
8 

PHARMACY  IO.PHAR) 

'ARKANSAS 

i 

AR  .  U  CF  ARK«NEOL  *SCl  CAMPUS 

^TOTAL               "0  »\,  .0  0 
FEMALE                0        .0  0 
MALE                0        .0  0 

.0 
•  0 

*.0 

0 
0 

o' 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

0 
0 
0 

JIR    .     STATE  TOTALS  t  **  1 

TOT.AL                0  .0 
,    FEMALE                0  .0 
MALE                0  .0 

'INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 

0   -  .0 

0 
0 
0 

>0',. 

.0' 
.0 

0 
0 
0 

CALIFORNIA 

♦  CA    U  CF*  CaC-SAN  FRANCISCO 
TOTAL                0  .0 
FEMALE                0  .0 
MALE                0        .0  . 

-    i*  v 

*  3 

7 
5 
2 

1*2 
10.2 
4.2 

24 
13 
11 

24*7 
26/5 
22.9 

0 
4 

*  .8 
♦  0 
l.C 


♦  4 

♦  0 
^♦4 


1.4 
♦0 
1.7 


1.4 
♦  0 
1.7 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


*  NON-RESIDENT 
*  ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 


.0 
♦0 
'  .0 


2.9 
.0 
3.1 


2.9 
.0 
3.1 


.0 
.0 
.0 


♦9 
1.2 

•9  ; 


.9 
1.2 
.9 


4.1 
.0 
8.3 


.10 

8.3 

110  91*7 

1 

5.3 

18  94.7 

9 

8.9 

92  91.1 

12 

4.  5 

254  95.5 

2.6 

37  97.4 

11 

4.8 

.  217  95.2 

• 

*? 

2 

2.8 

69    97.2  A 

1 

9.1  " 

10  90.9 

'1  * 

1  .7 

59  98.3 

2 

2.8 

69  97.2 

1 

9.  1 

.     10  90*9 

.  1 

1.7 

59  98*3 

3" 

US 

196  98*5 

1 

3.3 

29  96*7 

C 

1.  2 

167  98*8 

3* 

1.  5 

196  98*5 

1 

1 

3.  3 

29  96*7 

2 

1*2  ■ 

167  98*8 

2 

2.9 

67    97*1  ' 

0 

♦  0 

4  100*0 

2 

3.1 

63  96.9 

< 

2 

2.9 

67  97*1 

0 

j.O  r 

4  100*0 

2 

3.1 

63  96*9 

1 

1 

2.4 

40  95*2 

0 

4  100*0 

I 

2.6 

36  94*7 

I 

2.  4 

40  95.2 

0 

.  0 

4  100.0  * 

1 

2.6 

36  94.7 

49 

4.6 

1*013  95.1 

6  0 

157  94.0 

39- 

*!i 

8&6  95.3 

49 

4.  6 

1  k  Ui  3  7^.1 

10 

6*0 

1JT  9*.0 

'39 

4.3 

856  v5.3 

0 

♦  0 

1  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

!  ^OT.O 

.0 

0  .0 

i  < 

.0 

1  100.0 

35 

36*1 

60  61.9 

/  *  «B 

36*7 

i31  63.3 

17 

35.4 

29  60.4 

R 

X 

NUMBER 

0 

♦Q^ 

"  120 

0 

•0 

19 

0 

•  0 

>  101 

0 

•  0 

266 

0 

.0 

38 

0 

.0 

228 

0 

.  .0 

71. 

0 

.0 

11 

0 

•0 

60 

0 

•  6 

71« 

0 

•0 

11 

0. 

•  0 

60 

0 

♦  0 

199 

0 

.0 . 

*  30 

0 

.0 

169 

0 

•0 

199 

0 

.0 

30 

0 

•0 

169 

0 

io 

69 

0 

.0 

4 

0 

♦  0 

65 

'0 

♦  0 

69 

0 

♦  0 

4 

0 

♦  0 

65 

2.4 

42 

J 

♦  0 

4 

2.6 

38 

2.4 

42 

J 

•  0 

2.6 

.3 

It  065 

1 

.0 

167 

•  3 

898 

* 

3 

.3 

It  065 

0 

.0 

167 

3 

♦  3- 

698 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

-  0 

•  0 

1 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

\ 

2 

2.1 

97 

0 

•  0 

49 

2 

4.2 

46 

V 


TAlLf.t*.   TOTAL  ,  MR  ST  PRO 

^  AMERICAN  IM01AN 
ALASKAN  NATIVE 

NMER  t 

PHARMACY  IO*PKAft)  . 


ETHNIC  IT Yt  AND  SCXt     INSTITUTION  ANO  STATE 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-Hl$PAN*lC  PACIFIC  tSUNOIR 


NU48ER 


CALIFORNIA 

CA    UNIVERSITY  OF » THE  PACIFIC 
TOTAL-      '  "  '  0  *0 
F*M4LE    .  0  .0 

*ULE  -A  .0 

U  OF  SCUT  HERN? CALIFORNIA 


CA 


-  TOTAL 
" FEMALE . 
VML£ 


.7 

.0 
1*2 


I 
0 
I 

5 

j4 
I 


.0 

uo 

3.7 
7.7 

1.2 


NUMiEA 


3* 


CA         STATE  TOTALS  I 
TOTAL     *  1 
FEMALE  0 
HALE  1 

FLORIDA 


.3 
.0 
.4 


INSTITUTIONS) 
13  3.4 
9  6.0 
4  l.d 


FL    UNIVERSITY. OF  FLORIDA 

TOTAL    *  0  .6 

"    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


KY          STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  ,  .0 

„     FEM4LE  0  .0 

HALE  0  .0 


HD    U  OF  NO  SALT  PftCf-  SCHOOLS 

T0T4L  0  .J 

FEMALE  0  .  .0 

H4  Lt  0  .0 


NO         STA TEETOTAL S  I 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

JULc  0"  .0 

MASSACHUSETTS 

*L    .44 SS  COLLEGE  OF  PHAft 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


na/y 


-TCTAL* 
FEMALE 
MALE" 


C 

,o 

*  0 


.0 
.0 
•  0 


.3 
.0 

.3^ 


MA*        STATE  TOTALS  ( 
TOTAL    '  0 
FEMALs        '.  0 
HALE  0 

MICHIGAN 


INST  IT UT  IONS) 

0  «o 
0  .0 
0  .0 


MI    U  MICHIGAN- ANN  ARBOR 
TOTAL  0  .0 

f EMALE  0  .0 

.    MALE  0  .0 


11.1 
12.5 


kERIC 


35 
14 

21 


33.3 
2t<? 
35*4 

25*7 
2*. 9 
25.0 


107  21.4 
41  27*5 
46  21.9 


.0 
.0 
.0 


.0 
•0 
.0 


•  0 
.0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 


.0 
•  0 
.0 


♦  0 

•  0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


.0 
♦  0 
♦0 

1.5 
1.9 
1.2 


1.4 

♦  7 

2.2 


♦  0. 
♦0 
♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 


.0  \  c„  0 
.0    \  0 

.0    \  o 


\ 


.  1 


7.1 
•  0 
7.1. 


1  7.1 

0  .0 

1  7.1 


.1719 


1-ltTt  * 

TOTAL 

WHITE 

NON-RESIOENT 

MINORITY  NON-HISPANIC 

ALIEN 

TOTAL  - 

NUMBER 

( t 

NUMBER 

% 

NUMBER 

t 

NUMBER 

l 

V 

* 

49 

* 

34.0 

t 

82 

56.9 

13 

9.0 

/  144 

14 

29.2 

29 

60.4 

5 

10.4 

48  • 

35 

36.3, 

53 

55.2 

B 

8.3 

*  V6 

43 

31*6 

86 

63i2 

7 

5.1 

136 

19 

36*5 

29 

55.6 

4 

7.7 

52 

24 

28.6 

57 

67.9. 

3 

3.6  . 

64 

*  127 

33.7 

226 

60*5 

22 

5.8 

377 

51 

34.2 

89 

59.7 

9 

6*0 

U? 

T6 

3  J  .3 

139 

61.0 

13 

5.7 

226 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

•  0 

4    ~~  . 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•0 

2 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

w 

•  0 

T 

2 

*; 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

4 

0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

2 

0 

... 

2 

100*0 

0 

♦0 

2 

: 

J 

w 

-  0 

.  *  .0 

'18 

10C.0 

0 

•0 

-  IB 

•0 

,  *o 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

0 

.0 

.14 

100*0 

0 

•  0 

14 

! 

J 

0 

.0 

18 

100*0 

0 

.0 

18 

0 

.0 

4  4C0.0  . 

0 

,  .0  ' 

s  4 

0 

.0 

100*0  / 

0 

.0 

14 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

.0 

9 

0 

.0 

5 

100.0  ■  • 

o 

♦0 

5 

0 

♦o 

4 

100.0 

0 

.0 

'4 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

9 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

5 

f  0 

.0 

4 

100.0 

0 

♦  0 

4 

* 

1 

7.1 

13 

92.9 

♦  0 

14  *>' 

0 

•  0  ' 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

1 

7.1 

13 

92*9 

0 

♦  0 

.  14 

1 

7.1 

13 

92*9 

0 

♦  0 

14 

I 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  / 

1 

7.1 

13 

92*9 

o 

0 

♦  0 

14 

* 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

2 

0 

♦o" 

6 

100*6 

100*0 

0 
0 

.0 
•  0 

6  " 

0 
0 

.0 
.0 

4 

2 

100*0 

0. 

-  •0- 

—  *  ~2 

0 

vb 

2 

100*0 

0 

''  .0 

2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

♦ 

; 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

•0 

7 

] 

s  • 

1 

11.1 

6 

66*7 

2 

22.2 

'  9 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

1 

12.5 

5 

62*5 

2 

25*0 

6 

Y 

1779 

.  1 

;  *M^TUlf**    .TOTAt: FIRST  PR^ESSlONALrOECRtis  FOR  NAJOR  FiaO  CONFERRI©  BY  INSTITUTIONS 1  CF  HIGHER  I0UCATI0N  BY,  RACE  ♦ 


ETHNlClTVt  AND  SEXS    INSJITUTION  ANO' STATE  ItTB-ltTt- 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 

*  NUMBER  .  f 

PHARMACY  tO.PHAR) 

-MICHIGAN  ' 

HI    NAVNE  STATE  UNIVERSITY 

'   .TOTAL     *          0  ♦<> 

FEMALE              '0  .0 

HALE                0  *0 


•LACK  *  ASIAN  OR  .  . 
NON-HI SFANIC  PACIFIC  I  SLANDER 


NUMBER 


0 
0 
0. 


HE  .       STATE  TOTALS  ( 

TOTAL   "          v0  .0. 

FEMALE      „         0  .0  « 

MALE              '0  ,0 

MINNESOTA 

'  MN  'fc'OF  HtNN  NNPLS  SNT"  PAUL 

'    TOTAL    '           0  .0- 

FEMALE       *  '       0  .0  , 

MALE.*                0  ..0  . 


2  INSTITUTIONS) 


5.9 

•  0 
•7.1 


•0 

•  0 

♦  0 


iN*       STATE  TOTALS  t 
VTOTAL        ,        0  *0 
FEHACE  '0  .0 

■HALE  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


;o 
•o 

.0' 


NUMBER 


0 
0 
*  0 


12*5 
♦  0 
1**7 


1  5.9 

0  .0 

1  7*1 


«.0 
•0 

-♦0 


HISPANIC 
NIMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


*  tttl  TE 
MON-HISPANIC 

NURBEK 


1  12*5 

0.  *0 

1  u*t 


11*6 
•  0 
14*3 


MJK-AESIOENT 
ALIEN 


NUNIER 


7  67*5 
2  100*0 
5  63.3 


13  ?6.5 
3  100*0 
10*  71*4 


1$  86*2 
4  60*0. 
11  91*7 


19  86*2 
*  60*0 
11  91*7 


•  0 
.0 

•9 


2  11*6 

0  »0 
,2  14*3 


2  11*6 
1  20*0 
1  6*3 


TOTAL 
NUMBER 


11*6 
20.0 
6*3 


17 

3 

14 


17 
5 
12 


17 
5 
12 


H  IS SOU* I 

"NO    U  OF  MISSOURI-KANSAS  CITY 
TOTAL  0    '  *0 

FEMALE         '       0       *0  1 
MALE  0  *0 


•0 

♦  3 

♦  0 


HO         STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  *  0.0 


1  INSTITUTIONS) 


NEBRASKA  4 

NE    CREI6HT0N  UNIVERSITY  ' 
TOTAL  .    0  *0 

FEMALE  \    0    v  .0 

N#LE  \  0    '  *0 

NE  .U  NEBRASKA  H EPICAL  CTR 


TOTAL- 
FEMALE* 
HALE 


\0 
0 

0: 


NE  *    .  STAJE  TOTALS  C 
,    TQT>L   ,  0 
FEMALE  .0  - 

■■hale;  *0 

NEM  YORK'  * 


♦  0- 
*0 

♦  0 

1.3 

♦  0 
2*0 


2.  INSTITUTIONS) 
1   -  1*3 
V.O    '  .0 
4       1  2-.0 


NY    SUNY  HEALTH  SCI  CTR  BFLO 
TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  -0  ~  iO 

.     MALE  Of  *0 

NY         STATE  TOTALS  (      .    1  INSTITUTIONS*. 

\ TOTAL  0        .0  >  0  .0 

FEMALE  0*0  0  *0 

MALC     *  0     v*0  0  *0 

OH    U  OF  CINCINNATI  HAIN  CAM 

TOTAL        "         0        *0  0  *0 

FEMALE  0       *0  .  0  *0 

•       MALE  0        ,0  0  *0 

~<»t        STATE  TOTALS  (  1  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0       .0     V  3  *° 

FEMALE  0        *0  0  *0 

HALE  0.0  0.0 


PENNSYLVANIA  _ 

PA    OU  QUE  SHE  UNIVERSITY 

TOTAL  0       *  0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 
PA    PHILA  COLLEGE  PHAR  t  SCI 

"      TOTAL  0  .0 

TEH4LE  ,  0       *0  - 

,     MALE  0        *0  * 


•  0 
.0 

•  0 


.0 

♦  0> 

;o- 

2.5 

•  o 

4.0 


2.5 
4.0 


.0 
.0 
.0 


•  0 
.0 

•.o 


.0 
•  0 
.0 


PA 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


oO 
0 
0 


.0 
•  0 
.0 


2  INSTITUTIONS) 
0  .0 

"    0  *0 
0  *d 


2  6*7 
1      9*1  : 
1  5*3 


0 
0 

.0 


.0 
.0 

,  .0 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

%  *0 

0 

•  0 

0 

,0  v" 

0 

•  0 

0 

♦  o' 

0 

♦0  v 

2 

14*3 

0 

♦  0 

0 

•0 

n 

16*7 

0 

.0 

0 

•  0 

l 

12*5  i 

0 

•  0 

♦o  / 

.0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 

14*3 
16*7 
12*5 


I  6*7 
I  9*1 
1  5*3 


6  1C0.0 
2  10C.C  . 
4  100.0 


6  100*0 
2  100*0 
4  1C0.0 


•  0 

•  0 
.0 


♦  0 

♦  0 
.0 


16  100*0 
5  100*0 
11  100*0 


11 
4 

7 


7.6*6 
66*7 
67*5 


•  0 

•  0 

•  0 

7*1 
16*7 

•  0  . 


27  *C*0 
9  61*6 
IB  94*7 


1  3*3 
1  9*1 
0  *0 


0 

.0 

i 

100.0 

0 

.  .0 

1 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

3 

3*6 

75 

■  $4*9 

1 

1  .3 

79 

0 

•o  • 

-29 

100*0 

0 

.0 

"  29 

.3 

6*0 

46 

92*0 

1 

2.0 

"    .  50 

3 

3.6 

76 

95*0 

1 

1*3 

60 

0 

.0 

30 

10C.0 

0 

.0 

30 

3 

6*0 

46 

92*0, 

1 

2.0 

50 

0 

.0 

.  JS 

C6.7 

4 

33.3 

12 

0 

*  .0 

4 

eo-o 

1 

20.0 

5 

0 

•  0 

4 

57*1 

3 

42.9 

7 

0 

•  0 

e 

66*7 

4 

33.3 

12 

0 

•  0  * 

•4 

60*0 

1 

20.0 

0 

.0  • 

4 

.57.1 

3 

42.9 

7 

0 

♦  0 

*  .3 

X 

100*0 

0 

♦  0 

3 

0 

.0 

1 

109*0 

0 

♦  0 

1 

0 

2 

100*0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

3 

1QC.0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

'•2 

i 

0 

"  *0 

2 

100*0 

0 

•  0 

TA»\E  *• 


'TOTAL  FIRST  PROFESSIONAL  OKREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  iT  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATIGN  IT  MCE* 
,    .  ETHNICITY*  AND  SEXt    INSTITUTION  ANO  STATE    H76-H79  *  % 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

.  number  ~~  X 


(LACK  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUNIER 


PHARMACY  tO» •MIR  I  ^ 

SOUTH  CAROLINA 

SC    MEOICAL  UNIVERSITY  Of  SC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ..0' 

NILE-       •       0  .0 


SO   ■     STATE  TCTiLS  ( 

'/TOTAL    *  0  •  .0 

;FEWLE  0  .0 

MALE  0  .0 

■TENNESSEE 


1  INSTITUTIONS! 

0  .0 

0  .0 

/ 


TN    U  Of  TENN  CTR  HEALTH  SCI 

TOTAL                0       *0  I  4.7 

FEMALE                0       .0  I  25*0 

MALE*  0.0  0.0 


fN.      'STATE  TOTALS  I 

.'TOTAL               0  .0 

FEMALE         ,       0>  .0 

,  MALE            .    0  *0 


I  INSTITUTIONS! 


6*7 
25*0 
.•0 


NUNIER 


0 

0 

0' 


.0 
.0 
•  0 


.0 
.Of 
♦  0  ' 


.0 
.0 
•  0 


HISPANIC 
NIMIER 


.0 
.0 
•  0 


♦0 
♦0 
.0 


*  TOTAL 
MINORITY 


NUMtER 


WUTF. 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


•  0 

•  0 

•  0 

M 

•  0 
.0 


6*7 
25.0 
•  0 


6.7 
•  0 


NON-RES I Oc NT 
ALIEN 


NUMBER 


12  100*0 
3  100*0 
9  100*0 


12  100*0 
3*100*0 
9  100*0 


13  86*7 
2  50*0 
11  100*0 


13  £6*7 
2  $0*0 
11  100.C 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


6*7 
25*0 
•  0 


6*7 
25*0 
•  0 


*  TEXAS 

'HfX  'u-OF  TEXAS  AT  AUSTIN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TX         STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.   ,  MALE  '0  *0 


-0 
0 


1  INSTITUTIONS! 
0  *0 
0 

•  0 


.0 
•  0 


•  0 
.0 
.0 


♦  o . 

•  0 
.0 


9*0 

~0 
.0 


.0 
.0 
.0' 


14  100*0 
2  100*0 
12  100*0 


14  100*0 
2  100*0 
12  100*0 


.0 
.0 
.0 


.0 

;o 

♦  0 


UTAH 

UT    DIVERSITY  DP  UTAH 


TOTAL 
FEMALE 
MALE, 


'  0 
0 


.0 
.0 
.0 


UT         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL               0  *0 

FEMALE       «>         0  .0 

%  MALE            *    0  .0 

THE  STATES  .ANO  0*C*  (  . 

„      TOTAL       ,          i  *2 

FEMALE      •          0  **0 

MALE  ,  ,         1  *2 


1  INSTITUTIONS! 
0  *0 
0  *0 
0  *0 

24  INSTITUTIONS! 
16  2*3 
10  4*3 
6  1*3 


0  .0 

o  £c 

0  .0 


MAJOR  flELO  AGGREGATE  121 1  t 

t  *  .  TOTAL  1  I  *Z 

FEMALE  0  *0 

MALE  t"  *2 


112  17*3 
42  11*3 
70  17.1 


24  INSTITUTIONS! 

16      2*5  U2  17.3 

10      4*3  .  42  lt.3 

6      1*5  70  17*1 


POOIATRY  CPOO*0  OR  0*P*!  OR  P001ATRIC  NEOICINE  tO.P 
CAU*ORNIA 

CA    CAL  COLLEGE  PODIATRIC  HED  K 

TOTAL  0      \0  1      1*1  3 

FEMALE  0       .Ov  0        .0  0 

.    MALE  0  .    *0\  1      l?2       .  *  3 


CA         STATE  TOTALS  I 
TOTAL    *  0  *0 

.FEMALE  0    '  *0 

^MALE  0  .0 

ILLINOIS 

>IL  *ILL 'COLLEGE  POOIATA IC  MEO 
TOTAL     ^         0  .0 
*  FEMALE  *.  0.0 
MALE  0  *0 


1  INSTITUTIONS! 
1  1*1 
•   0  *0 
1  1*2 


2*8 
•0 
t.9 


11 


STATE  TOTALS  1 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 
.'0 


INSTITUTIONS) 
4  2*8 


•  0 
2.9 


M.l 


3.2, 
•  0 
i  3.5 

3.2 
.0 
3.5 


2.1 
2.2 


2.1 
.0 
2.2 


.0 
.0 
.0 


1.1 

.4 
1.5 


1.1 
♦4 
1.5 


2.1 
•  0 
2*4 


2.1 
.0 
2.4 


♦0 
.0 
.0 


136 
S3 
63 


136 
53 
63 


..♦0 
.0 
.0 


21.3 
23.0 
20.3 


21.3 
23.0 
20.3 


6.4 
.0 
7.1 


6.4 
.0 
7.1 


7  4.9 
0  .0 
7  5.1 


7  4.9 
0  .0 
7  5.1 


2  100.0 
0  .0 
2  1CC.0 


2  100.0 
0  ^  .0 
2  100*0 


470  73.6- 
164  71.3 
306  74.8 


470  73.6 
164  71.3 
306  74.6 


66  93.6 
9  100.0 
79  92.9 


66  93.6 
9  100.0 
79  92.9 


13*  '95.1 
5  10C.0 
130  94*9 


135  95*1 
5  lOu.O 
130  94*9 


33 
13 

20 


♦  0 

♦  0 
.0 


.5.2 
5.7 
4.9 


33  ,  5.2 
15 

20  4*9 


0' 

c 

0  - 


MEN  YORK     .  * 
*'NV  c  NY  COLLEGE  PODIATRIC  MEO 


TOTAL 
FEMALE 
?  MALE 


•  0 

•  0 
.0 


3.0 
•  0 
3.1 


1  1.0 
1  20.0 
0  .0 


no 

'20.0 

«o 


5  5.0 

2  40.0 

3  3.1 


96  95.0 
3  60.0 
93    96. 9 


'V    TA4LE  9-    TOTAL  «R ST  PROfESSlONAL  DECREES  FOP  MAJOR*  FIELO  CONFCRAEO  tV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION tY*ACE.  * 
.        T-           ;  ' ^ T*L  "         '        StSuCITY*  ANO'UX*     INSTITUTION  AND  STATE    1978-1979     ^      %  t  J 

)              JimxrLU  tuhttu            iiACJt*     ?  ASIAN  OtC\  *                  '  TOTAL*  WUTE  NON-«SI0ENT 

...              25s^S{ie       NON*HIS$aNIC  PACIFIC  ISLANDER     HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  TOTA^.  , 

S     "                       NUNtE*  >     '«       NUMBER,-'    *  NUMBER.  A«       NUMBER         *       NUMBER       ^*       NUHB'  »         «       NUMBER        J  NUMBER 

♦  *lt      \                               .  *  . 

POOIATRV  (POO.D  C*  O.P.)  OR  PCOIATRIC  NEOICINE* lO.P.M.I  \  *  '  .     *  *• 

".o      o      *    o  .3r°o  '  r-20.o  \        120.0  2*0.0  3*o.o  0     .0  5, 

MALE                 0  *     .0                 3      3*1  0        .0     s           0.0  3      3*1  *  W    96*9  -  0  %    .U  vo 

*  .       T>                                 *       *                 e    '  *        \  •  " 

OHIO                    -  * 

.      9                                                  "  * 

OH    CHIO  C  POOIATKIC  MEOlCINE 

TCTAL    .            »0      \0                 4  •   3.3  0 

FEMALE                0       .0  ,  .          2    25.0'  '  .  0 

\*  r            MALE  „.       .0      •  ♦<)                2     'Ua  0 

OH    \  -STATE  TOTALS  I         1  INSTITUTIONS) 

-    TOTAL             >  0       .0                *      3.3  0 

FEMALE               0.      -0                2    25.0  P 

.MLc     .          «G   ,    .0                 2      l.d  0 

.      PENNSYLVANIA  > 

PA    PA  COLLEGE  >0DIATRIC  MED; 

TOTAL               ,0  .     .3       ;  '       3      2.6  "  0 

i  **  FEMALE               0       .0     *          .0        .0  o 

'      '"  MALE   >             0       .0        »        3      3.0  0 

f  S       PA         STATE  TOTALS'  I  1*  INSTITUTIONS) 

TCTAL             .0        .0           *  3      2.6  0 

FEMALE                0  *    .J  ^             0  „    .0  0 

HALE               %0~*    .0                3      3.0  0 

THE  STATES  '.NO  D.C.    I  5  INSTITUTIONS) 

TOTAL                0       .3               15      2.6  7 

FEMALE                C       .0                2      4.9  1 

'            KALE                 0       .0       •       13      2.4  6 


\majOP.  FiaO  AGGREGATE  1216  I  5  INSTITUTIONS) 

\     TOTAL                0        .0  15      2.V  7 

\  FEMALE          .     C       .0  2      4.9*5>  1 

-V?      MALJt                 0        .0  13      2.4  6 

1     VETERINARY  MEOICINE  (D.V.M.)  * 

A 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

•1 

•  V 
\1 

.8 

♦0  * 
.9 

5 
2 
3 

«5 
2 
♦  3 

25.0 
*  2.7 

114  9C2 
6  75.0 
108  95.6 

2 
0 

t  z 

1.7 
•  0 
!  «B 

121 
*8 
113 

.0 
*  0 
.0 

..  f 

.0 
♦9 

4.1  * 
25.0 
2.7 

*    114  9**2 
6  75*0 
108  95*6 

2 
0 
2 

1.7 

•0  * 
1.8  * 

121 
B 

.0 
♦  0 
.0 

0 
0 
0 

\  *  - 

\ 

\  .0  ' 
•  0 

4  3 
0 
3 

2.6  ' 
♦  0  5 
3.0 

♦ 

!    110  96*5 
14  100*0 
[      96  96*0 

1 
0 
1 

♦  9  ^ 

♦  0 
1.0 

114 
14 
100 
* 

.0 

'.o4' 
:o 

r  o° 

0 

*  ■  .0 

♦Q 
♦p 

«  3 
0 
3 

2.6  ,  ' 
"  iO 
3.0 

I  %* 
ItO  96*5 
14  100*0 
96  96*0 

1 

0 

la 

♦  9 

♦  0 
1*0 

114 
14 

100 

1.2 
2.4 
1.1 

5  * 
l 

3 

.7 
2.4 
*  .6 

26 
4 
22 

4.5 
9.0 
4.1 

543  94*9 
37  90*2 
506  95*3 

3 
0 
3 

• 

♦  5 

•  0 
.6 

572 
41 
531 

1.2 
2.4 
1.1 

4 

'l 

,  3 

♦  7 
2.4 
.  *6 

26  j£4.5 
4  T  9.8 
22  4.1 

543  94*9 
37  <9C*2 
506  95*3 

3 
0 
3 

♦  5 

*o  . 

.6 

572 
41 
531 

ALAdAt* 


AL    AJDlftN  u/main  campus 
TOTAL        f    *    0  *0 


AJ3«N  U  MAIN  ««PJ5  0        *0       -  •     0        *0        ,    115  100*0  0     .  .0  11? 

S       ^0  -0     '.0  0       *0  ^0        .0  0        *0  22  100.0  G       .0  .  fz 

FEMALE.  0       .0  Jo-  0       lo  0       .0        «     \  0        .0  93  100.0  0        .0  93 


MALE        1     >  0 
AL    TUSKEG EE -INSTITUTE 

TCTAL       I         1     2.2  .  24  52.2 


TOTAL 

1  - 

.6 

FEM4LE 

-  0 

•  0 

MALE 

1 

I  .8 

CALIFORNIA; 

CA  -U  OF  CAL~9AVIS 

.TOTAL 

c 

•  0 

FEMALE 

0  - 

♦  0 

HALE 

0 

•°  > 

CA  STATE 

TOTALS  ( 

T.OTAL  v 

'  0 

•  0 

FEMALE* 

■0 

.0 

MALE 

'  0 

•  0 

-0 

.0 

0 

.0 

•  0 

.0 

*  l22 

0 

.0 

*  0 

.0 

0 

*0 

0 

40 

0 

.0 

*    \  0 

*0 

93 

0 

♦  0, 

• 

4 

8.7 

29 

63*0 

'  n 

0 

•  0 

*  1 

6*7 

11 

.73*3 

4 

0 

•  0 

3 

9*7 

IB 

1 

58*1 

9 

0 

.0 

4 

2.5 

•  29 

16*0 

'  128 

0 

1 

2*7 

11 

29.7 

26 

0 

.0 

3 

2.4  ' 

16 

14.5 

102 

HALE  "»  1  I      3.2  14  45. 

 STATE  TOTALS  (          2  INSTITUTIONS!     .  ,  2#5  „  ia#0  <        l28  79.5  4  zis  161 

10    i7!o  •  0       .0                1  2.7  11  29.7  26  70.3  0  .0*  JT» 

{J               •  "  S        .0    *            3  2.4  *  18  14.5  102  82.3  4  3.2  .124 


/ 


3    .3.2  iL  l.l 

1  3.2      /         0  .0 

2  3.2  1  1*6 


INSTITUTIONS).  ft       ^  4      ^  89    95w  0        .0      %  .93 

♦C  31 


3      3*2  1  1*1 

1  3*2  0  .0 

2  3.2.  1  1.6 


CCLCRAOO 


^  GEORGIA'                          .              •  -             \  r 

k>'l  CA.T#^jyERSlTY  0F;Ct0RCJSA  .           0  o  -          0        *0  0,  *0  0  *0  85  100**  0  *0  "*  85 

¥t>*  TOTAL                0        *0  -          0  *0  So,.  C  *0  0  *0  20  1C0*0  0  *0  20 

.\  fTlI      o°  :S 0  ;°o  0  *1  -  5  :S  o  .0  65 100*0  0  t  *0  y 


0 

.0 

4 

v  **3 

.  89 

95.7  0 

,  0 

-  0 

.0 

1 

3*2 

30 

96.6 

0 

0 

♦  0 

3 

4*8 

59 

95.2 

0 

0 

♦  0 

4 

4.3 

89 

95.7 

0 

0 

*0 

1 

3.2  1 

30 

96.6 

0 

0 

•0 

3 

4.8 

59 

95.2  $ 

0 

>• 

V 

0 

•*o 

2 

2.0 

95 

96.9 

1 

0 

*0 

0 

.0  • 

23 

1  co.o 

0 

0 

•  0 

,  2 

2.7 

72 

96*0 

1 

0 

r 

•  0 

2 

02*0 

95 

96*9 

1 

0 

♦0  • 

0 

.0 

23 

100*0 

0 

0 

♦*o 

2 

2.7 

72 

96*0 

1 

w 

0; 

.0 

0 

.0 

65 

100** 

0 

c 

*0 

0 

.0 

20 

1C0*0 

0 

0 

*0 

0 

•  0 

65 

100*0 

0 

0 

*  *0 

0 

io 

B5 

100*0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

20 

100*0 

0 

0 

.♦0 

0 

0 

*c 

0  ♦  65 

190*0 

0 

.0  93 
.0  31 
.0        '  62 


.0  62> 


* '  ??  Tor.?""  {l    0    l-lN5T1IUnON5!  0'       .0  0        .0  0        JO  85  100.0  0        .0  •  85 

t-  I0IAI-  .  ,    ,-     °        «°  2         a  0  0       .         0        .0  .     0        .0  20  100.0  0        .0...  20 

-  Jtmld:    -••  S  ■  :S      o .  :0°      S  :S      '    -      -  •«  •  •  « »•.<>   •  »   .»  >5 


ERIC 


1732 


1722 


AM  Eft I  CAN J  KOI  AN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK    -  ASIAN  OR 

WON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANO 


]         •  ,  *      NUMBER         *    "  NUMBER 

VtTEMNAAY  MEOIClhE  (O.V.M.I 
.  IUINOJS  ^ 


1:  .0  "OF  ?«i£UR»ANA  CAMPUS 

'  ,JOfAL*f{^i<?¥  U2 

•  FEMALE  rj  >    .  '    1  3.8 
'MALE-     *  *         0  .0 


|L         STATE  TOTALS  ( 
r  ..TOTAL!  I  UZ 

FEMALE  c    I  3.8 

LE  i  0  •°" 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 

0  .o. 


NUMBER 


•0 

•  0 

•  0 


♦  0 
>0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


♦  0 
♦0 
.0 


 TOI»i  

'MINORITY* 

NUMBER 


 MITE 

NON-HISPANIC 

NUMBER  I 


,NOK-hESfCENT 
AllEN 

NUMBER  '> 


1 

1 

1.2 

84 

98** 

0 

I  ■ 

3.6 

25 

96.* 

0 

0 

59 

\ 

1C0.0 

0 

1 

1.2 

\ 

\  84 

98*8 

c 

1 

3.8 

25 

96.2 

0 

0 

♦  0 

59 

100*0  ' 

0 

I 

/ 

TOTAL 
NUMBER 


85 
26 
59 


85 
26 
59 


INDIANA^  < 
IN  -PU*0UE,'u'nA.1N  CAMPUS 


TOTAL. 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 

•  o 


IN         STATE  "TOTALS  I 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

•     MALE              r  0  .0 


1  1.* 
1  5*0 

INSTITUTIONS) 
1  1.4 


5.0 
•0 


1°WA 

'it  IOWA  sVATi  U  SCI  t  TECHff 

V  TOTAL  0  .0  0.0 

'FEMALE  0  .0  0    •  .0 

HALE  0  .0  0  .0  P 

U         STATE  TOTALS  I  1  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0.0+  0  .0 

.FEMALE   *  0  .0  0  .0  > 

HALE  0  .0  0  .0 

KANSAS 

KS    KANSAS  ST  U  ACR  £  APP  SCI 

TOTAL  2  2.0  Z  2.0 

FEMALE  '         0  .0  0  .0 

MALE  2*  2.4  •       2  2.4 


-KS         STATE  TOTALS  i  , 

TOTAL  t             2  2.0 

FEMALE                0  .0 

%      MALE               2  2.4 


1  INSTITUTIONS) 

2      2.0  ' 
*s  .0 
2  '2.4 


U  ANO  ACM  C 

0  .0 

0\  \0 
/i4)  ^  .0 

TOTALS  \( 

0  ^  .0 
o-  «  .0 
0  .0 


LOUISIANA 

LA*  LA  STATE 
TOTAL  ' 
FEMALE  w 
MALE 

LA  ^4jATE 

TOTAl> 
*  FEMAtE 
MALE 

MICHIGAN 


MI    MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  2  1.8 

FEMAL€  2  3.6  - 

//MALE  0  .0 

.    h!        state  TOTALS  ( 

-    \  TOTAL  ,  \2  i.8 

FEMALE  2  3.6 

MALE  ,  0  .0 

MINNESOTA 

"    *NN    U  OF  MINN.MNPLS  SNT  -PAUL 

*  TOTAL         "  >   1  1*3 

FEMALE        '         1  PA.3 

MALE  0  *  -0 


1  INSTITUTIONS) 


1  INSTITUTIONS) 


NN        «TATE  TOTALS  I 

TOTAL                t  I • 3 

FEMALE   ,      ,       1  4.3 

MALE           *"    0  .0 

MISSOURI 

MO    II* Of  MISSOUMI-CCLUMBIA 


1   INST  HUT  IONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


kERJC 


.4 
•  0 
1.8 


/ 


•  0 
.0 

•  0 


.0 
•  0 
.0 


.0 

♦  0 

•  0 


1.1 

.0 
1.3 


1.  1 
.0 
1.3 


1.0 
♦  0 
1.2 


1  .  1.0 

0  .0 

1  1.2 


•  0 
.0 
.0 


•9 
•  0 


.9 
♦  0 
1.7 


1  1.3 

0  .0 

1  1.9 


1.3 
.0 
1.9 


1.4 
♦  C 
1.8 


1.4 
.0 
,2.0 

1.4 
♦  0 
2.0 


•  0 
.0 
.0 


2.0 
2*4 


2  2.0 
0  *0 
2  2*4 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
♦0 


.0 
.0 
.0 


2.6 
.0 
3.7 


2.6 
.0 
3.7 


.0 
.0 
♦  0 


2 

'2;e 

69     97.2  v 

0 

1 

5.0 

19    95.0  * 

0 

1 

2.0 

50  98.0 

ft 

V 

2 

2.8 

69  97,2 

i 

o 

1 

5.0 

19  95.0 

o 

a 

2.0 

50  98.0 

0 

r 

* 

1.  1 

87    98.9  ' 

0 

0 

.0 

13  100*0 

0 

i 

1  .3 

74  98*7 

o 

i 

LI 

87  96.9 

o 

0 

•  0 

13  100.0 

0  ' 

i 

1*3 

74  98.7 

c- 

7  ' 

7.1 

90  91.8 

1 

0 

*0 

14  100.0 

0 

7 

8.3 

0  1  76    90. 5 

1 

7 

7*  1 

90    91 .8  | 

1 

6 

*Q 

14  10C.0 

o 

7 

8.3 

76  90.5 

1 

0 

*0 

43  100.0 

0 

3 

.0 

17  10C.0 

ft 

0 

♦  0 

31  100.0 

ft 

0 

.0 

46  100.0 

ft 

V 

0 

•  0 

17  10C.0 

o 

0 

.  0 

31  1CC.0 

0 

5 

4,4 

108  95.6 

0 

4 

7.3 

51  *2.7 

0 

1 

1.7 

57  98.3 

0 

5 

4.4 

A<108  95.6 

0 

.    7. j 

51  92.7 

0 

1/7 

57  98.3 

0 

5.2 

73  94.8 

0 

i 

4.3 

22  95.7 

0 

3 

5.6 

51  94.4 

0 

4 

5.2 

'  '   73  94.8 

0 

1 

4.3 

22  95.7 

0 

3 

5.6 

51  94.4 

0 

2 

2.* 

68  97.1 

0 

0 

.0 

15  10C.0 

0 

2 

3.6 

53  96.4 

0 

;  1723  £ 


.0 
.0 
.C 


•  0 
.0 
.0 


.0< 

.0 

.0 


♦  0 
.0 

♦  0~ 


i.O 
.0 
1.2 


1.0 
.0 
1.2 


.0 
.0 
.0 


•0 
.0 
•  0 


.0 
.0 
•0 


71 

20- 
51 


71 
20 
51 


13 
75 


es 

13 
75 


98 
14 

84 


9e 

14 
84 


4? 
17 
31 


48 
17 
31 


113 

5^ 
53 


113 

5f» 
58 


77 
23 
54 


77 

2S 
54 


70 
15 
55 


TABLE  9*    T07A*.  FIRST  PROFESSIONAL  OEGkEcS  FOR  NAJOft  FIELD  C  CNF  ERRED  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDXATION  BY  RACE  • 
*     '     '  *  ETHNICITY.  ANO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  197B-1979 


AMERICAN  I  KOI AN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER         X  NUMBER 

VETERINARY  NEOXCINE  <O.V.N.) 


BLACK  ASIAN  CR 

NGN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


MO 


STATS  TOTALS  ( 


1  INSTITUTIONS) 


TOTALV 

1  1.4 

0 

.0 

FEMALE 

0  ♦<> 

0 

;o 

MALE 

,  1  1.8 

,0  • 

NEW  YORK 

NY  CORNELL 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


U  STATUTORY  C 


NY         STATE  TOTALS 

TOTAL  0 
*    FEMALE  0 
MALE  0 

OHIO 


.♦0 
.0 
•  0 


.0 

•  0 

•  0 


1  1.4 
1  3.4 

0  .0 

V 

INST ITUT IONS) 

1  1.4 
1  3.4 
0    '  .0 


CH    OlIO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0       .0  0  .0 

FEMALE  0    -    .0  0-  .0 

44k  LE  0        .0  0  .0 


CH         'STATE  TOTALS  ( 
TCTAt  0 
FEMtLE  0 



OKLAHOMA 


1  INSTITUTIONS") 


OK    CKLA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0        .0*  ■ 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


.0 
♦  0 
.3 


.0 
.0 
.0 


-CK          STATE" TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 


NUMBER 


1  1.4 

0  ;.o 

1  1.8 


2  2.8 
1  /  3.4 
1  /  2.3 


2/  2.8 
1/  3. 4 
1  2.3 


/  0 
/  0 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


"  WITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESICENT 
ALIEN 


NUMBER 

X 

NUMBER  ° 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

y 

A 

0 

♦  0 

2 

2.9 

68 

97.1 

0 

.0 

70 

0 

.0 

0 

.0 

1 5 

10C.0 

o 

•  0 

15 

0 

,  .0 

2 

3  .6 

53 

96.4 

o 

.0 

55 

0 

♦  0 

3 

4.2 

69 

95*8 

0 

.0 

72 

0 

♦0 

2 

.  6.  9 

27 

93*  1 

o 

.  0 

29 

c 

♦  0 

1 

2.3 

42 

97.7 

o 

ft 

43 

0 

•0 

3 

♦•2 

69 

95*8 

0 

.0 

72 

0 

r  .  o 

2 

6*9 

27 

93*1 

.  0 

29 

0 

.0 

1 

2.3 

42 

97*  7 

o 

•  0 

V 

0 

.0 

0 

.0 

126 

1C9.0 

0 

.0  . 

t  126 

0 

.0 

0 

.0 

46 

100*0 

o 

♦  v 

46 

c 

.0 

0 

.  0 

80 

1  C0*0 

0 

•  0 

80 

0 

•  0 

.0 

126 

100*0 ' 

0 

.0 

126 

0 

•  0 

0 

.0 

46 

1 00.  0 

0 

ft 

46 

0 

.0 

0 

•  0 

80 

100*0 

1 

0 

•  0  ' 

-80 

1 

1 .6 

1 

1.6 

62 

98*4 

0 

♦  0 

63 

0 

.0 

0 

.0 

12 

100*0 

0 

.0 

12 

1 

2.0 

1 

2.0 

50 

98*0 

ID 

.0 

51 

1 

1.6 

1 

1.6 

62 

98*4 

0 

.0 

63 

0 

♦  0 

0 

.0 

12 

100*0 

0  • 

.0 

12 

1 

2*0 

1 

2.0 

50 

98.0  - 

0 

♦  0 

'  51 

PENNSYLVANIA 


PA    U  OF  PENNSYLVANIA 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  *9 

MALE*  0  .0 

PA          STATE  TOTALS  ( 

TCTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *C 


4  3*6 
3  6.7 
1  1.5 

INSTITUTIONS) 
3.6 


6.7 
1..5 


0 

1  .0 

0 

.0 

4 

3.6 

108 

96.4 

0 

#0 

0 

.0 

3 

6.7 

•  42 

93.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.5 

:  66 

98.5 

.0 
.0 
♦  0 


3.6 
6.7 
1.5 


108  96*4 
42  93.3 
66  98.5 


.0 
♦  0 
.0 


11? 

45  ~_ 
67 


112  \ 
45  \ 
67 


'TENNESSEE 


TN  U  OF  TENNESSEE  KNO.XVILLE 
.TOTAL  0  .0 

FEMA.LE  0  .0 

MALE  0  *0 


TN         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

TEXAS 


INSTITUTIONS) 

0   \  lo 

0 


.0 
.0 
.0 


2.6 
.0 
3.7 


2.6 
s  .0 
3.7 


2.o 
.  0 
3.7 


2.0 
.0 
3.7 


38  97.4 
12  100.0 
26  96.3 


38  97.4 
12  100.0 
26  96.3 


.0 
.0 
.0 


39 
12 
27 


39 
12 

27" 


TX  TFXAS'ACM 
TOTAL 
FlSALE 

MALE  . 


U  MAIN  CAMPJS 
7  5.1 

3  8.3 

4  3.9 


TX  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  7  5 

FEMALE  3 
•*lE  4 

WASHINGTON 


1 

8. J 
3.9 


jiO 


1  INSTITUTIONS) 


-V 


*A\  WASHINGTON  T  JMVERSiTY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MH*\E  0       ♦  0 


WA 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


THE  STATES  AND  D.C. 


TOTAL 
FEMALE 
MILE 


15 
7 
6 


•0 
•  0 
.0 

( 

.9 
1.4 
.7 


;.o\ 

.0' 
•  0 


•  0 

•  0 

•  0 


1  INSTITUTIONS) 

0  1  ,0 
0  .0 
0  .0 


20 


INSTITUTIONS) 

37  |2.2 
U  |3.6 
19      '  .6 


3  2.2 
2  5.6 
1  1.0 


2.2 
5.6 
1.0 


.0 
.0 
.0 


♦  0. 
.0 
.0 


10  7.2 
5  13.9 
5  4.9 


10  7.2 
5  13.9 
5  4.9 


128  92*6 
31  F6.1 
97  95*1 


128  92*8 
31  86.1 
97  95*1 


73  94.8 
20  90*9 
53  "96*4 


73  94.8 
20  90.9 
53  96*4 


10 

.6 

14 

.8 

76 

4.4 

lt628 

95.0 

10 

1 

♦  2 

3 

.6 

29 

5.8 

465 

93*8 

2 

9 

.7 

11 

♦  9 

47 

3.9 

1 1!63 

95.5 

8 

.0 
•  0 
.0 


.0 
.0 
•  0 


5.2 
9.  1 
3.6 


5.2 
9.1 
3.6 


•  6 
.4 
,7 


77 

22 
55 


1*714 

496 
1*218  ' 


9 

ERLC 
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. ..  \  ....  ..    ...  .  , 

W  —  «V    jEwrS  ^-assrsr-p  Ksr "    !0"""° * 


AMERICAN  INOUN 
AC AS KAN  NATIVE 

NUMBER  X 

VETE*I*KA*Y  MEDICINE  IP.V 

MAJOR  FIELD  AGGREGATE  121 
TOTAL  15        •  * 

FEMALE  7  1.4 

MALE  .8  .7 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  flSLANOER  HISPANIC 


NUMBER 


,rf.) 


CHIROPRATIC..IO.C.  OR  O.C.M.) 

;  .CALIFORNIA 

•CA    L3S  ANG  C  OF*  CHIROPRACTIC 
TOTAL  i  •* 

FEMALE  I  3-0 

MALE  0  -0 

CA    PASADENA  COLLEGE  CHIRO 
'fOTAL  0  *0 

FEMALE        *        0  .0 
MILE  0  >*0 


20 
J7 
13 
19 


NUMBER 


INSTITUTIONS) 
2*2  10 
3*6  1 
1*6     «  9 


♦C 
.0  , 
,0 

2.9 
.0 
4*2 


CA     .    STATE  TOTALS  I 

TOTAL  1  •* 

FEMALE      '  1  2.3 

MALE  0  *0 


INSTITUTIONS) 
1  .4. 

0  .0 

1  .4 


2.6 
3.0 
2.5 

2.9 
•  0 
4.2 


2.6 
2.3 
2.7 


NUMBER 


14 
3 
11 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

S      *N  UMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

t     ,  NUMBER 


76 
29 
47 


4.4 

5*8, 
3.V 


lt628 
46S 
It  163 


9S.0 
93*8 
95.  S 


9 

3.8 

16 

6.U 

20S 

87.2 

0 

•  0 

2 

6*1  * 

29 

87.9 

9 

4.S 

14 

6.9 

176 

87.1 

0 

•0 

2  , 

5.7 

33 

94.3 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100*0 

0 

.  .0 

2 

8.3 

22 

91*7 

9 

3.3 

18 

6.7 

238 

88*1 

0 

.0  ' 

2 

r4.5 

40 

9C*9 

9 

4.0 

16 

7.1 

198 

87*6 

10 

2 
8 


14 

2 
12  1 


14 
2 
12 


TOTAL 
NUMBER 


6*0 
6*1. 
5.9 


5.2 
4.S 
5.3 


1*714 
496 
1*218 


235 
33 
2C2 


35 
^11 
24 


270 
44 

226 


a: 


s 

%  t 
>  \ 

V 


GEORGIA 

GA    LIFE  CHIROPRACTIC  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMfcLE  0  .0 

HALE  0  .0 


GA         STATE  TOTALS  C 

TOTAL                 0  ♦ 0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 


INST  ITUT  IONS ) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


.0 

.0, 
•  0 


2.2 
•  0 
2.S 


2.2 
♦  0 
2.S 


2.2 
.0 
2.5 


2  2.2 
0  .0 
2  2.5 


86  92.5 
12  92.3 
74    92. S 


86 
12 
74 


92.5 
92.3 
92. S 


5  5.4 
1  7.7 
4  S.O 


5*4 
7.7 
5.0 


93 
60 


93 
13 
80  ~ 


ILLINOIS 

IL    NATL  COLLEGE  CHIROPRACTIC 


TOTAL 
'FEMALE 
MALE 


L  STATE  TOTALS 

TOTAL  •  0 

FEMALE  0 
MALE  0 


♦  S 
'5.6 
.0 


1  INSTITUTIONS) 


.S 
5.6 
♦  0 


•  0 
.0 

♦  0 


.0 
.0 
♦0 


*s 

5.6 
♦0, 


*s 

5.6 
.0 


18S  94.4 
17  94*4 
168  94*4 


185  94*4 
17  94*4 
168  94*4 


10  5*1 

o    *  *o 

10  S«6 


10 
0 
10 


S.l 
.0 
5.6 


196 
18 
178 


196 
18 
17B 


ICWA 


A    PALMER  C  dF  CHIROPRACTIC  " 

TOTAL                 4        .8  3 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE                4       .9  3  *r 


Ik  .       STATE  T» 
TOTAf. 
FEMALE 
MALE 


r  ALS 
4 
0 
4 


1  INSTITUTIONS) 


\  MINNESOTA 


vJN    NTHWSTN  C  CHIROPRACTIC 
TOTAL  0  »° 

FEMALE  0  *0 

\      MALE  0  *0 


MN 


STATE  TOTALS  C  1  INSTITUTIONS) 

\TOTAL    .             0  .0  0  .0 

FEMALE                0  .0  0  .0 

MALE                 0  .0  0  .0 

missouri  *  , 
mo  cleVelano  chiropractic  * 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1.7 
•  0 
1.9 


MO    LOGAN  C  OF  CHIROPRACTIC'? 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 
.0 


NO  STATE  TOTALS  C 

TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALE  1 

NEW  YORK 


NY    NY  CHIROPRACTIC  COLLEGE 


2  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.4 
5.3 
.0 


•  6 
2.2 
.7 


2.1 
•  7 


3.6 
•  0 
3.9 


3.6 
•  0 
3.9 


0 
.0 
.0 

2.2 
♦  0 
2.4 


i.S 
.0 
1  .7 


0 


♦6 
.0 
♦  7 


.6 
.0* 
.7 


S  2.2 
1  5.3 
4  1.9 


404  84*5 
38  82*6 
366  84*7 


1  - 

1.7 

S3 

88.3 

0 

.0 

6 

7S.0 

1 

1.9 

47 

9C*4 

3 

2.2 

127 

94*1 

0 

.0 

U 

91.7 

3 

2.4 

116 

94*3 

4 

2.1 

180 

92.3 

G 

•  0 

17 

85*0 

4 

2.3 

163 

93*1 

6  2*7 
2  10*5 
4  1*9 


220 
17 
203 


97*3 
89*5 
98*1 


60  12*6 
7  15*2 
53  12*3 


60 
7 
53 


12*6 
15*2 
12*3 


3.6 
12*S 
2*6 


3*6 
12*5 
2*6 


11 

3 


5*6 
15*0 
4*6 


,476 
46 
432 


478 
46 
432 


64 
6 

76 


84 
6 

*76 


195 
20 
175 


226 
19 
20  7 


ERJC 


_X  


1725 


TABLE  9.    TOTAL  FIRST  PROFESS IONAL  DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CCNf.ERRED  "dV  INSTITUTIONS  GF  HIGHER  EDUCATION.  8Y  RACE* 
ETHNIC ITYt  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER         X  . 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACtFIC  ISLANDER 


NUMBER 


CHlftOPRATIC  O.C*  CP  D.C.M.) 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER' 


NY     f*    STATE  TOTALS  C 

.TOTAL  ^     3  *3 

FEMALE.  '    0  *0 

MALE  0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


v4 
5.3 
•  0 


5  2.2 
1  5*3 
4  1.9 


6  2*7 
2  1C.5 
4  1*9 


220  97.3 
17  89*5 
203  98*1 


2.26 
19 
207 


OREGON 


OR    WSTN  STATES  CHIRPRCTC  C 

TCTAL                 0.0  0  .0 

FEMALE                0.0  0  .0 

MALE                 0        .0  3  ..0 


93  98.9 
8  88*9 
85  100.0 


1.1 
11.1 
•  0 


94 
9 
85 


0*         STATE  TCTALS  ( 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                 0  .0 

VALE                 0  .0 


1  INSTITUTES) 


•0 

.3 
♦o 


•o 
•o 

.0 


93  98.9 
8  88.9 
85  100*0 


1*1 
11*1 
•0 


94 

9 
85 


SOUTH  CAROLINA 


SC    SHERMAN  C  OF  CHIROPRACTIC 

TUTAL       *        0        *0  0  ;0 

FEM4L.E               .0        .3  0  .0 

MALE                0        *0  0  *0 


3*5 
♦  0 
3.9 


3.5 
•  0 
3.9 


78  91*8 
8-  88.9 
70  92*1 


'.♦7 
11*1 
3*9 


85 
9 
76 


SC  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL       *        0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  Or  *0 


1  INSTITUTIONS) 


3.5 
.0 
3.9 


3.5 
.0 

3.9 


78  91.8 
8  88*9 
70  92*1 


4*7 
11*1 
3*9 


85 
9 
76 


TEXAS 


TX    TEXAS  CHIRCPRACT2C  C 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  *  *0 

MALE  C"  .0 


1.7 
•  0 
1.8 


TX          STATE  TOTALS  (  * 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                0  .0 

THE  STATES  AND  O.C*  ( 

TOTAL                 6  ,*3 

FEMALE                 1  *5 

MALE                5  ..3 

.MAJOR  FIELO  AGGREGATE'  .?21  C 


1  INSTITUTIONS) 
1  1*7 

0  .0 

1  1*8 

12  INSTITUTIONS) 
7  .4 

2  1*1 
5  *3 


20 
2 
18 


TOTAL 
,  FcMALE 
MALE 


.3 
♦  5 
.3 


12  INSTITUTIONS) 


LAWtGE NcRAL  (LL.B.  CR  J.O.) 
ALABAMA  , 

AL    SAMFORO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE        •        0  *0 
MALE  '    0  *0 

AL     DIVERSITY  OF  ALABAMA 
'TOTAL*  0  *0 

-FEH4LE  0  *0 

MALE  0  .3 


•A 
1*1 
.3 


1.7 
4.9 
i.l 

3.9 
8.3 
3.1 


AL  STATE  TOTALS  ( 

TUTAL  0 
FESALE  0 
MALE  0 

ARIZONA 


'2  INSTITUTIONS) 
13  2.6 
4 
6 


6.2 
1.9 


AZ    Aft  I  ZONA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0     *  0  .0 

FEMALE  0        .0  3  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
AZ'  DIVERSITY  OF  ARIZONA 

TOTAL  C        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .  .0 

MALE  0        .0  3  .0 


AZ  STATE  TOTALS  1 

TOTAL                 0  .3 

FEMALE                 0   y  .0 

MALE                0  .3 

ARKANSAS 

AR    U  OF  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 


2  INSTITUTIONS) 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 


1.9 
.0 
2.3 


1.9 
•  0 
2.3 


20 
2 
18 


1.  1 
1.1 
1^1 


1.1 
1.1 
1.  1 


•  0 

vO 

.0 

•  0 
.0 

•  0 


♦  9 
2.3 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 


1  .4 
1  1.1 
0  .0 


0  .0 
0  .0 
0  .0 


19 
1 

Id 


19 
1 
18 


.0 
.0 
.0 


♦  0 
♦0 
.0 


1.1 

♦  5 
l.f 


1.1 
♦  5 
1.1 


5.2 
2.3 
7.0 

2.1 
2*3 
2.0 


3.5 
2.3 
4.1 


1  .6 
1  3*3 
0  *0 


1 

1.7      >  51 

87.9 

0 

2 

66.7 

1 

1.8 

49 

89.  1 

1 

1*  7 

51 

87.9 

o 

*0 

2 

66.7 

1 

1*8 

49 

89.1 

t 

52 

2*9 

1,613 

90.7 

6 

3*^ 

166 

87.8 

46 

2*9 

1,447 

91.0 

52, 

*  2*9 

1«613 

90.7 

6 

3*2 

166 

87.8 

46 

2*9 

1,447 

91.0 

r 

4 

1.7 

227 

98.3 

2 

4.9 

39 

95.1 

2 

1.  1 

168 

98.9 

6 

3.9 

146 

96.1 

2 

8.3 

22 

91.7 

4 

3.1 

12V 

96.9 

10 

2.6 

373 

97.4 

6.2 

61 

93*8 

6 

1.9 

312t 

98.1 

7 

6.1 

108 

93*9 

2 

4.5 

42 

95*5 

5 

7.0 

66 

93*0 

3 

2.1 

136 

95*8 

1 

2.3 

42 

97.7 

2 

2.0 

94 

94*9 

10 

3.9 

244 

94*9 

3 

3.4 

B4 

96*6 

7 

4.1 

160 

94*1 

7 

4.3 

154 

95*7 

1 

3.3 

29 

96*7 

6 

4.6 

125 

95.4 

6  10*3 
1  33*3 
5  9*1 


6  10*3 
1  33.3 
5  9*1 


114  6*4 
17  9.0 
97    t  6.1 


114  6.4 
17  9.0M 
97  6.1 


0 
0 

Oo 

3 
0 
3 


.0 
•  0 
.0 


•  0 

•  0 
.0 

2.1 

•  0 
3.0 


3  1.2 
0  .0 
3  1.8 


56 

.  3 

55  , 


58 

55 


1(779 
>  189 
1(590 


1(779 
189 
1(590 


231 
41 
190 


152 
24 
128 


383 
65 
318 


115 
44 
71 

142 
43 

99 


2  57 
87 
170 


161 
.30 
131 


ERLC 


1726 


-  ■^■^•'-Hfflft.sfK  a.^f{s?«'o"!Sir  i^r^ H10H£R  £0UCAT,0N  BV  RAC£* 


•    AH  EM  CM  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER        '  *  NUMBER 

,AUt GENERAL  tLL.B.  .CR  J.O.I 

ARKANSAS 

AR    U  OF  ARK. AT  LITTLE  ROCK 
TOTAL*  *    2  2.2 

FEMALE  1  3.0 

MALE  1  i.7 


BLACK  .  ASIAN  OR 

NCN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


cAR  STATE  TOTALS  C 

TOTAL  5  2.0 

FEMALE  1  1*6 

MALE  4   ,  2.1 

CALIFORNIA 


3  3.3 

1  3*0 

2  3.4 

INSTITUTIONS) 

6  2.4 

1  1.6 

5  2*6 


NUMBER 


*0 
0 
0 


CA-  ARMSTRONG  COLLEGC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0' 

MALE  0  .0 

CA    CAL  WESTERN  SCHOOL  OF  LAW 
TOTAL  0        .0  , 

FEMALE  0  .0 

MALE  tQ     •  -0 

CA    GOLDEN  GATE  UNIVERSITY 
*  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MAL&  0  .0 

CA    JOHN^F  KENNEDY  UNIVERSITY 
TOTAL:  -  0  .3 

^,*jF  SHALE'  o  .0 

HALE  "  0  .0 

CA     LINCOLN  UNIVERSITY  ) 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  9  «0 

CA     LOYOLA  MARYMOUNT  U 
TOTAL  1      "  ♦ 

FEMALE  0  .3 

MALE  1  *5 

CA    NEW  COLLEGE  CF  CALIFORNIA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0         .0  „ 

MALE  0  .0 

CA'    NORTHROP  UNIVERSITY 
TOTAL  1  3«0 

FEMALE  0  .0 

MALE  1 
CA  * P€ PPERDINE  UNIVERSITY 
TOTAL  X     0  .0 

FEMACE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    SAN  FERNANDO  VALLEY  C  LAW 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA     STHWSTN  0  SCHOOL  OP  f  LAW 
TOTAL  i,-  »3 

FEMALE  1  •* 

MALE  *    0  .0 

CA     STANFORD  UNIVERSITY 


♦TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CAV  U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 

CA 


♦0 

•  0 

•  0 


CAL-BERKELEY 

w  0  .0 

0  .0 
0  .0 

U  OF  CAL-OAVIS  • 
TOTAL  1-  ♦<> 

FEMALE       j  1  !•* 

MALE  0  .0 

CA     U  OF  CAL  HASTINGS  C  LAW 
TOTAL  5  -1*1 

FEMALE  1  »7 

MALE  4  U3 

CA    U  OF  CAL-1.OS  ANGELES 
TOTAL     •     *       3  1*0 
FEMALE  0  .0 

MALE  .  3  l.T 

CA     UNIVERSITY  OF  LA  VERNE 
TOTAL  0  .0 

FfrMALE  -  0    .  .0 

MALE  0  .0 

CA    UNIVERSITY  OF  THE  PACIFIC- 
TOTAL  C  .3 
'  FEMALE  0  .0 
MALE  *             0  .0 
CA    UNIVERSITY  OF  SAN  OICCO 
lOTAL  1 
FEMALE  0  .3 
HALE  1 


.or 
•  0 
.0  < 


HISPANIC 
NUMBER 


3 

15*  8 

1 

5.3 

I 

33.3 

1 

33.3 

2  • 

12.5 

0 

•  0 

2 

1.1 

1.6 

0 

.0 

0 

.0 

2 

I. A 

3 

2.1 

9 

3.5 

9 

3.9 

2 

.  2.2 

4 

4.4 

6 

4.3 

5 

3.6  • 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

3.  7 

^ 

1.2 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

5.3 

1 

1.3 

Q 

2.2 

12 

3.2 

4 

2.6 

5 

3.3 

4 

1.8 

7 

3.2 

| 

2.9 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.3 

I 

5.6 

0 

.0 

3 

9.1 

1 

3.0 

2 

20.0 

3 

.0 

1 

4.3 

1 

4.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.3  * 

0 

•  0 

0 

^  #0 

0 

■*  .0 

1 

1 

♦  5 

3 

.0 

0 

.0 

1 

.6 

1 

.6 

1.8 

5 

1  .3 

v  2 

1.6 

0 

.0 

5 

1.9 

5 

1 .9 

\ 

3 

1 .7 

1 

2 

^4*8 

1 

2.4 

I 

.7 

0 

.0 

30 

14 

4.7 

16 

8 

14 

7.3 

6 

3.1 

4 

2.* 

15 

9.2 

1 

1.4 

6 

8.6 

3 

3.2 

9 

9.7 

27 

6.3 

36 

8.0 

15 

10*3 

17 

11.7 

12 

3.9 

19 

6.3 

26 

9.3 

8 

2.8 

17 

15.6 

3 

2.8 

9 

5.3 

5 

2.8 

2 

3.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.3 

0 

.0 

5 

1.4 

7 

2.0 

3 

3.5 

2 

2.3 

2 

.8 

5 

1.9 

3 

1.1 

4 

1.5 

1 

1.3 

I 

1.3 

2 

1.0 

3 

1.6 

4 
4 

\ 

I- 
0 


0 
P 

0 
0 
0 

Jl 

0 

1 

3 
0 
0 

5 
1 
4 

9 
5 
4 

9 
2 
7 

22 
7 
15 


TDTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


t 

NUMBER 

I 

NUMBER' 

X 

/ 

•  0 

5 

5.5 

86 

94.5 

•0 

2 

6.  1 

31 

93.9 

♦  0 

3 

5.2 

55 

94.8 

#4 

12 

4.8 

240 

95*2 

1*6 

3  * 

4.8 

60 

95.2 

♦  0 

9 

4.8 

180 

95.2 

5.3  . 

5 

26.3  , 

14 

73.7 

•  0 

2 

66.7 

1 

33.3 

6.3 

3 

1  8.8 

13 

81.3 

3.2 

11 

5.8 

178 

94*2 

4.4* 

2 

4.4 

43 

95.6 

2.0 

%  1 

6.3 

"  135 

93*6 

1.5 

25 

10.9 

234 

£9. 1 

4.4 

10 

11.1 

80 

88*9 

2.9 

15 

10.  8 

124 

89.2 

2.0 

1 

2.0 

49 

98*0 

7.7 

I 

7,  7 

12 

92.3 

•  0  ^ 

0 

•  0 

37 

100*0 

3.7 

7 

8.5 

74 

90*2 

8.0 

2 

8.0' 

23 

92.0 

.  I  *8 

5 

8.  8 

51 

69*5 

2.2 

29 

7.  8 

341 

92.2 

*.0 

9 

5.  9 

143 

94*1 

3.7 

20 

9.2 

1  %8 

90*8 

.0 

1 

2.? 

33 

97*  1 

.  0 

•*  0 

♦  0 

16 

100.0 

.0 

I 

5.6 

17 

94.4 

3.0 

6 

18.2 

27 

81.8 

•  O* 

2 

20.0 

8 

ac.o 

4.3 

*  4 

1  7.4 

19 

82*6 

.0 

3 

.0 

199 

100.0 

♦  0 

0 

.0 

27 

100*0 

Q 

0 

♦  0 

172 

1C0.0 

2.5 

7 

3.5 

195 

'  96.5 

2.3 

I 

2.3 

42 

97*7 

9  c 
C  .5 

9  6 

3.8 

153 

96.2 

2.3 

22 

5.7 

363 

93.6 

3.9 

3 

6.3 

118 

92*9 

1.5 

14 

5.4 

.  245 

93.9 

3.1 

13 

7.3 

1 63 

91.6 

4.8 

5 

il.9 

37 

5.1 

3 

5.9 

126 

92.6 

7.4 

-  66 

22.2 

230 

77.4 

6.7 

31 

29.5 

74 

70.5 

7.8 

35 

18.2 

156 

81.3 

NCN-RES IDENT 
ALIEN 

NUMBER  ?• 


TOTAL 

NUM8ER 


3 

5.7 

5 

9.4 

2 

13*3 

2 

13.3, 

1 

2.6 

3 

7.9 

6 

1.7 

18 

5.*1 

1 

1.2 

6 

7.0 

5 

1.9 

12 

4.5  , 

7 

2.6 

15 

5.6 

2 

2.6 

*♦ 

5.  2 

5 

2.6 

11 

5.8 

134 
60 
74 

359 
100 
259 

221 

82 
139 


48 
13 

35 

332 
80 
252 

250 
72 
178 

( 


82.2 
85.7 
79.6 

80.0 
69.0 
35.2 

76.7 

"77.7 

90*6 
86.7 
92.1 

94*9 
93.0 
95.5 

92.3 
93.5 
93.2 


0 
0 
0 

0 

0^ 
0 

c 

0 
0 

0 
3 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.3 
.3- 

•  3 

.3 
.0 
.0 

1.2 
.0 
1.8 

.0 

•  0 
.D 


91 

33 
58 


c 

.3 

'  34 

0 

.0 

16 

0 

♦  0^ 

18 

3 

.0 

33 

3 

♦  0 

ID 

0 

♦  0 

23 

0 

.3  * 

199 

3 

.0 

27 

0 

.0 

172 

3 

.0 

202 

0  » 

.3 

43 

0 

.  .0 

159 

3 

.6 

363 

1 

.8 

127 

2 

.8 

J*1  , 

2 

1.1 

i  178 

0 

.0 

42 

2 

1.5 

136 

1 

.3 

297 

J 

*  .0 

105 

I, 

.5 

192 

2 

1.2 

163 

0 

.0 

70 

2 

2.2 

93  ' 

0 

.  3 

449 

0 

.0 

145 

3 

.  3 

304 

3 

♦  0 

288 

0 

•  0 

109 

0 

.3 

179 

0 

♦  0 

53 

3 

.0 

.15 

0 

.0 

38 

0 

.3 

353 

0 

.0 

86 

0 

..0 

264 

3 

1.1 

268 

1 

1.3 

77 

I 

1.0 

191 

\  - 


LERJC 


1727 


17S7 


TABLE  9.  TOTAL  FIRST  PROFESSIONAL • DECKERS  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
'  '       \  ETHNICITY t  AND  SEX*    INSTITUTION  AND  STATE    197B-1979  r 


ANEKICAH  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC,  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


LAMt GENERAL  CtL.B.  CR  J.D.) 

CALIFORNIA 

>*> 

CA    U  OF*  SAN  FRANCISCO 

TOTAL.  3      1.4  . 

FEMALE  ,1  1.2 

\HALE  2  1.5 

CA    UNIVERSITY  OF  SANTA  CLARA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0,  .0 

CA    U  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 
TCTAL  .1         .8  . 

FEMALE  0  .0 

'ULE  1  1*1 

CA    U  OF  WEST  LOS  "ANGELES 
TOTAL  5  3.1 

FEMALE  3  .-4*6 

mic  2  2.0 

CA    NSTN  ST  U  C  LAW  ORANGE  CO 
TOTAL  5  1.1 

FEMALE  0  .0 

\      MALE  '     5  1.3 

CA    MS  TN  ST  U  C  LAW  SAN  01 EGO 

\total    ■   -     0  .0 

FEMALE  9    0  .0 

MALE*  0  .0 

CA    WHlTTlER  CaLEGE 

TCTAL  1  .3 

FEMALE  I  2.3 

MALE  0  .0 


ER 

I 

NUMBER 

I 

N NUMBER 

I 

NUMBER 

»"  t 

,  x 

9 

4.1 

If 

5.5 

13 

. 

i 

6.0 

37 

17.0 

6 

7.2 

5 

6.0' 

5 

6.0 

17 

20.5 

3 

2.2 

7 

5.2 

8 

5.9 

20  «U4*8 

2 

.7 

22 

7.J 

IJ 

3.9 

35 

o 

12*3 

0 

•  0 

6 

7.2 

6 

5.4 

14 

12*6 

2 

1.1 

14 

8.0 

5 

2*,9 

,  *  .  21 

I2.1„ 

8 

6.0 

4 

?-3 

10' 

8*2 

23 

18*9 

4 

12.5 

2 

6.3 

2 

6*3 

25.0 

4 

4.4 

2 

2.2 

8 

8.9 

15 

16*7 

•18' 

11.0 

*  1 

.6 

3 

27 

16*6 

12 

18.5 

0 

.0 

*  1 

'  1.5 

16 

24*6 

6 

0.1 

1 

1.0 

2 

2.0 

11 

11.2 

7 

1.5 

7 

1.5 

*  16 

3*5 

35 

v7.6 

4 

4.7 

1 

1.2 

\ 

1.2 

6 

7.0 

3 

6 

1.6 

1 

4.0 

29 

7.8 

9 

3.5 

2 

•  8 

6 

2.3 

17 

c  6.5 

3n 

4.7 

1 

1.6 

2 

'  3.1 

6 

9.4 

6^ 

3  a 

1 

.5 

4 

2.0 

11 

5.6 

3 

2.5 

1 

2 

1.6 

7 

5.7 

0 

•  0 

0 

1 

2*8v> 

2 

5.6 

i 

3.5 

1 

1.2 

1 

1.2 

;  5 

5.8 

WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RE  SIQENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


CA         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  -26 

FEMALE  8 

*  MALE  20 

CCLOkADO 


26 


INSTITUTIONS)- 
192  3.5 
95  5.7 
,97  2.6 


CO    U  IF  COLORADO  AT  BOULDER 

TCiTAL  ^              1        .8  4  3.0 

FEMALE                0        .0  '0  .0 

MALE.  1  1.2  .4  4.7 
CO    UNIVERSITY  OF  OENVcH 

TOTAL                2        ;9  5  2.0 

FEMALE  ,               1      1.1  1  1*1 

MALE                 1        .6  4,  2.5 


Cu         STATE  TCTALS  ( 
TOTAL  3 
FEMALE  1 
MALE  2 

CONNECTICUT 


2  INSTITUTIONS) 
9  2.3 
1  .7 
8  3.2 


CT    UNIVERSITY  OF  CCNNEC* 1CUT 

TOTAL  '    0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    YALc  UNIVERSITY 

TOTAL  1  .6 

FEMALE  1  2.4 

MALE  0  .0 

CT  STATE  TCTALS  ( 

*   TOTAL  1  .3 

FEMALE  1  .3 

HALE  0  .0 

DISTRICT  OF  COLUMBIA 


4 
3 
1 

11 


1.9 

3.8 


-6.4 
19.5 
2.3 


INSTITUT  IONS) 
15  3.9 
11  9.2 

■  ,v 


167  3.1 
'  65  •  3.9 
102  2.7 


OA 
0 


DC     AMERICAN  UNIVERSITY 
TCTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OC    CATHOLIC  U  OF  AMERICA 
TCTAL  1  .4 

FfcXALE  0        ♦  0 

MALE  1  .8 

OC    GEL.GETCWN  UNIVERSITY 
TOTAL  1  .2 

FEMALE  1  .5 

MALE  0  .0 

DC    GEORGE  WASH  UNIVERSITY 


TCTAL  1 
FEMM.E  0 
MALE  1 
DC    HOWARD  UNIVERSITY 


TOTAL 

FEMALE 
MALE 


.2 

•  0 

•  4 

•  0 

•  0 
.0 


*9 


7 
4 
3 

46 
28 
•  18 

23 
13 
10 

127 
50 
77 


4.2 
5.4 

«3.3 

3.1 
3.8 
2.5 

7.3  . 
13.9 
4.7 

5.5 
8.6  * 
3.8 

39*4 
90*9 
88.5* 


0 

0- 
0 

0 
0 
0 

20 
8 
12 

1 
0 
1 


•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

♦  0  ' 

3.4- 
4.0 
3.1 

.2 
.0 

♦  4 


209 
68 
141 


10 
3 
7 


18 
5 

13 


3*8 
4*1 
3.7 


7.5 
6.3 
€.2 

3.2 
2.3 
3.7 

4*7 
3.7 
5.3 


5  2.4 

1  1.3 
4  3.0 

6  3*.  5 

2  *,9 
4  3.0 


11 

3 


2.9 
2.5 
3.0 


.9 
.0 
1.7 


3  1.3 
0  »C 
3  2.5 


1  .7 
1  1*8 
D  .P 


22 
3 

19 

11 

2 
9 

0 
0 
0 


31.8 
1.5 
4.9 

2.6 
1.3 
3.4 

.0 
♦  0 
.0 


596  10*9 
236  14.1 
360  9.5 


•15 
3 
12 

16 
4 
12 


31 
7 
24 


11.3 
6*3 
14*1 

6*4 
4*5 
7*4 


8*  1 
5*1 
.  9*7. 


27 
15 
12 


11 
5 
6 

11 
4 
7 

89' 
40 
49 

36 
15 
21 

128 
51 
77 


161 

8  3*0 

66 

,79*5 

115 

85*2 

250 

67*7 

97 

87*4 

153 

37*9 

98 

80*3 

24 

75*0 

74 

82*2 

136 

83.4. 

49 

75*4 

87 

88*8 

424 

92*2 

80 

93*0 

344 

S2.Q 

243  i 

58 
185 

115 
34. 
61 


4,86: 
1*439 
3.422 


lis 

45 

/73 

234 
84 
150 


93*5 

90.6, 

94*4 

94*3 
94*4 
94*2 


88*9 
85*8 
SC.  2 


88*7 
93*8 
85*9' 

93*6 
95*5 
92*6 


9  4*3 

4  5*1 

5  *3.S 

18  -10. * 
11  26*8~ 
7  5*3 


7*0 


5*2 
5*4 
5*0 

4*£ 
3*8 
5*7 

15*2 
19*8 
12*8 

8*6 
9.9 
7.9 

90*1 
92*7 
68*5 


352 

91*9 

0 

.0 

3  63 

1J>9 

94*9 

0 

♦  0  ' 

136 

223  < 

90*3 

0 

*0 

247 

201 

95*7 

0 

.0 

210 

7V 

94*9 

0 

♦  0 

78 

127 

96*2 

0 

.0 

I  132 

153 

8,8  f4 

2 

1.2 

173 

30 

73*2  . 

0 

'  .0 

41 

123 

93.2 

2 

1.5 

132 

"354 

92*4 

2 

.5 

3  83 

104 

87*4 

0 

•  0 

119 

250 

94.7 

/ 

2 

•  9 

264 

202 

94*8 

0 

•  0 

213 

87 

94*6 

0 

♦  0 

92 

115 

95*0 

0 

♦0 

121 

2-17 

95.2 

0 

•  0 

226 

102 

96*2 

0 

•  0 

106 

115 

94.3 

0 

•  0 

122 

489 

83*4 

8 

1.4 

586 

159 

78*7 

3 

1.5 

202 

330 

85*9 

5 

1.3 

384' 

381 

91*1 

1 

•  2 

418 

136 

89*5 

1 

.7 

*  152 

245 

92*1 

* 

•  0 

.266 

10 

7*0 

4 

2.8 

142 

4 

7.3 

0 

•  0 

55 

6 

6.9 

4 

4.6 

87 

9 

ERIC 


ma 


1728 


TULr.9.   'TOTAl'FIftST  PROFESSIONAL  OEGREES  FOR  MAJOR  >IH.D  CONFERREO  BY  J^nTUTlONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,* 
-  ETHNlCltYt  ANO  SEX.     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


^       AMERICAN  INOIAN  -         BLACK  -  ASIAN  OR  . 

ALASKAN  NATIVE       NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


3 

♦  2 

212 

13*4 

1 

.2 

100 

16*5 

2 

112 

11.4 

NUMBER  S  '     NUMBER  < 

LAW,  GENERA      LL.B.  CR  J.O.)  * 

DC       *  St ATE  TOTALS  C         3  INSTITUTIONS) 
TOTAL 
FEMALE 
* J MALE 

o 

.FLORIDA 

FL    NOVA  UNIVERSITY        *  ' 

'  TOTAL  0  .0  3  1.9 

FEMALE  »     0  .0  0  ..0 

MALE  0  .0  3  2.7 

FL    FLORIDA  STATE  UNIVERSITY  , 

TOTAL  0  .0  6  3.6 

FEMALE  0  :0  1  2.4 

MALE  0  .0    :  5  3.9 

FL    UNIVERSITY  OF  FLOUIOA 

TOTAL  1  »3  1* 

..FEMALE  0  .0  .2  2.5 

'     MALE  t  .4  12  5.2 

FL    STETSON  UNIVERSITY 

TOTAL  1  .6  1  .  .6 

FEMALE  0  ..d  0  .0 

MALE  1  ♦«  1  •B 

Ft    UNIVERSITY  OF  MIAMI 

TOTAL      *  *       1  .3  5  1.4 

FEMALE  0  .0  1  1*1 

MALE  1  •  *  * 


NUMBER 


22 
9 
13 


1.4 
1.5 
1.3 


FL         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  '*  3 
FEMALE  0 
MALE ^  3 

GEORGI A 


5  INSTITUTIONS) 
29  2.5 

4 
25 


1.4 

2.9 


VGA    EMORY  UNIVERSITY 

TOtAL  '0*0  8 

FEMALE  0        .0  6 

HALE  0        .0  2 

GA    MERCER  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0        .0  *  1 

FEMALE  0       .0      \  1 

MALE  0      1  .0  0 

GA*   UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

TOTAL  0        .0  9 

FEMALE  0      ,.0  2 

MALE  0        .0  7 


3.4 
6*2 
1.3 


4,8 
5.0 
4*8 


GA         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0^. 
MALE  0 

HAWAII 


3  INSTITUTIONS) 


"I  HI    U  OF  HAWAII  AT  MANOA 
TOTAL  ^0  .0 

FEMALE  0  .0 

0  .0 


MALE  0 

HI  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  ,  0 

FEMALE  0 
.    MALE  0 


18 
9 
9 


.6 
7.0 
2.4' 


1  INSTITUTIONS) 


IOAHO 

10    UNIVERSITY  OF  ,ICAHG 

TOTAL    '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.0 
-  *0 
♦  0 


.0 

v,~.  0 

.0  ■ 


10         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  a 
FEMALE  0 
MALE  0 

ILLINOIS 


1  INSTITUTIONS) 


IL    DEPAUL  UNIVERSITY 
TOTAL  2  .7 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  1.1 

IL    ILLINOIS   INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  2  .8 

FEMALE  1  !•! 

MALE  1  .6 

IL    JOHN  MARSHALL  LAW  SCHOOL 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 


22 
11 
11 

5 
2 
3 

>5 
3 
2 


♦0 

♦  0 

•  0 


7.3 
9.5 
5.9 

1.9 
2.1 
1.8 

1.3 
4/5 
•  6 


0  .0 
0  .0 

0        .0  1 


0 

i 


z 

0 

.2 

0 
0 
0 

0 

0  ' 
0 

y, 

0 
2 


33 


44 
11 

33 


.  .4 

1.8 
.0 
2.4 


1.1 
.7 


•  6 

•  3 
.7 


-.9 
.0 
1.3 

.0 
♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


♦  4 

•  0 
.5 


78.6 
•  3 
.5 


Jo* 


78.6 
73.3 
80.5 


0  ' 

0 

0 


•  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
♦  0 


2.6 
1.7 
3.2 

.0 
.0 
.0 

.3 
.0 
.3 


HISPANIC 
NUMBER 


38 
5 
33 


10 
0 
10 

3 
0 
3 

"  12 
1 
11 

6 
1 
5 

22 
6 
16 


53 


TOTAL 
MINORITY 


WilTE 
NON-HISPANIC 


KCK-RES IOENT 
ALIEN 


c 

NUMBER 

I 

NUMBER 

t  NUMBER 

2.4 

275 

17*3 

I  ,299 

81.9- 

13 

.8 

'  115 

18*9 

488 

80*4 

4 

3.4 

1  60 

16  .3 

811 

82.8  - 

9 

6.3 

13 

8.r> 

143 

89.4  - 

4 

♦0 

0 

.0 

47  10C.0 

0 

8.8 

13 

11.5 

96 

85.0 

4' 

1*8 

9 

5.4 

159 

94*6 

0 

♦  0 

1 

2.4 

71  •© 

0 

2.4 

8 

6.3 

119 

93*7 

0 

3.8 

28 

6*9 

286 

91*1 

0 

1.2 

3 

*3.7 

78 

96*3 

0 

4.7 

25 

10*7 

208 

39*3 

0 

3.7 

11 

6.7 

152 

93*3 

D 

2.6 

1 

2.6 

33 

97*4 

0 

'4.0 

10 

3.  1 

114 

91*9 

0 

6.0 

31 

8.5 

334 

91*5 

0 

6*8 

8 

9.1 

80 

90*9 

0 

5.8 

4  23 

8.3 

,  254 

91*7 

0 

4.5 

92 

7.9 

1,074 

91*8 

4 

2.7 

13 

4.4 

233 

95.6 

0 

5*1 

7  9 

Q  "l 

791 

90.5 

4 

■  .0 

10 

4.3 

222 

95.3 

1 

•  0 

6 

tt.2 

67 

91.8 

o 

•  0 

4 

2.5 

155 

96.9 

1 

♦  0 

1 

1.2 

80 

98.8  ' 

9 

♦0 

1 

6.3 

15 

93.8 

0 

•  0 

*  0 

.0 

65 

100.0 

0 

1.1 

11 

5.9 

175 

94.  1 

0 

'♦0 

2 

5.0 

38 

95.0 

0 

1.4 

9 

6*2 

137 

93.8 

0 

•  4 

22 

4.4 

477 

95.4 

1 

.0 

.  9 

7.0 

120 

93.0 

0 

.5 

'  13 

3.5 

357  -  96.2 

1 

.0 

»  44 

78.6 

12 

21.4 

0 

.0 

'  11 

73.3 

4 

26.7  * 

0 

.0 

33 

80.5 

'  8 

19.5  1 

0 

.0 

44 

78*6 

*  12 

:£l*4 

k  0 

.0 

11 

73.3 

4 

26.7 

0 

so 

33 

.8C.5 

19*5 

0 

0 

♦  0 

73 

1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

ir  loo.o 

0 

.0 

0 

.0 

62 

1  00*  c 

0 

.0 

0 

♦  0 

73 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

6? 

100*0 

0 

2.3 

39 

12.9 

264 

87*1 

0 

♦  0 

13 

11.2 

103 

88*8 

0 

3.7 

26 

13.9 

161 

86*1 

0 

.8 

9 

3.5 

248 

95.4 

3 

1.1 

4 

4.3 

89 

94*7 

1 

•  6 

5 

3.0 

159 

95*8 

2 

♦  5 

8 

2.0 

387 

98*0 

0 

.0 

3 

4.5 

63 

95*5 

0 

♦6 

5 

1.5 

324 

99*5 

0 

TOTAL 
NUMBER 


.7 
•  9 


2.5 
.0 
3.5 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•9 

.0 

•0 

•  0 
.0 


.3 
.0 


.4 
.0 
•6 

.0 
♦0 
.0 

.0 
.0 

.  .0 


♦  0 

•  0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

1.2 

1.1 

1.2 

•  0 

•  0 

•  0 


1,587 
607 
980 


J 

160 
47 
113 

163 

41-. 
127 

314. 

81 
233 

163' 

124 

?65 
3U 
277 


1,170 
296 
874 


233 
t/3 
160 

81 
16 
65 

186 
40 
146 


500 
129 
371 


56 
41 


56 

15  • 

*4l 


73 
11 

62 


173 
11 
62 


303 
116 

ie\ 

260 
94 
166 

395 
66 
329 


r 


lERJC 


1729 


TABLE 


TOTAL- FIRST-  MOFESSIQNAL  OEGRtES  FOR  NAJOK  M€L0,C0N>IRRE0»BV  INSTITUTIONS 
*~  *  *  ETHNICITVt  ANO  SEXI     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-147* 


HIGHER  EDUCATION  BY  RACEi 


AMERICAN  I  KOI  AM 
f   ALASKAN  NATIVE 


•LACK  "  ASIAN  OR 

NONtHISPANIC  pacific  islander 


NUMBER         I'  JrtJHBER 

» 

LAW t GENERAL  ,CLL«B*  OR  J*0*> 
IILIWIS  .  ' 


IL    LEWIS  UNIVERSITY 
<  TOTAL*  '   0  t.o 

FEMALE  0  to 

MALE  0      ■  .0 

IL  ,LO*OU  U  OF  CHICAGO 
'    TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

'MALE      v,        0  .0 
IL    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 
TOTAL    "  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ^  0  .0 

IL    STHN  ILLINOIS  U  CM6ON0L 
TOTAL'  0  .0. 

FEMALE  *  0-  .0 
-  MALE  0  *0 

il   diversity  OF  Chicago 


TOTAL 
F£MA  LE 
MALE 
IL    U  OF 
-TOTAL 
FEMALE 
MALfc 


0  *0 
0  .0 

0  .0  . 
ILL  UMBANA  CMPUS 

1  2.0  v 
0  .0 


NUMBER 


5 

2.0 

2 

} 

2.7 

0 

.0 

*3 

1.7 

2- 

1.1 

2 

.9  . 

2. 

•  9 

0 

•  0 

1 

1.3 

2 

1.5 

1 

*  .7 

22 

12.1 

3 

1*6 

II 

19.3 

1 

1.8'* 

;\11 

8.6 

2 

o 

l.fe 

i 

3,5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

4.3 

0 

.0 

5 

'  V.9 

2 

•1.2 

1- 

2.1 

2 

4.3 

* 

3.3 

0 

.0 

8 

4.1 

*o 

.0 

.2 

4.0 

0 

.0 

6 

4.2 

0 

.0 

IL 


STATE  TOTALS' ( 


9  INSTITUTIONS) 


TOT  At 

5  3 

•  2 

77 

3.7 

FEmLE 

2 

•  3 

32 

5.* 

MALE 

3 

•  2  « 

*5 

3.1 

18 

6 

12 


HISPANIC 
NUMBER 


13 
-  1 
17 


.0 

,  *0 
.0 

.0 
"  .0 
.0 

2.2 

.0' 
3.2 

.0 

•  0 
.0 

•4 

♦  0 


1.0 
•0 
1.4  ' 


♦  9 
.2 
1.2 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER* 


17  13*6 


WHITE 
NON-HISPANIC 

•  NUMBER 


2*7  97.2 

73  97.3 

17*  97.2 

207  98.1 

75  98.7 

132  97.8 

151  83.0 

*5  78.9 

106  8**8 

83  96*5 

16  100*0 

67  95*7 

\162  95*3 

**  93*6 

\118  95*9 


182 
135 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


.0 
.0 

•  0 

„0 
.0 
,0 

1.1 
•0 
1.6 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


TOTAL 
NUMBER 


25* 
75 
179 

211 
76 
135  , 

182 
57 
125 

66 

16- 
70 

17C 
*7 
123 

193 
50 
,1*3 


2.05* 
597 
.  lt*57 


BLGUMINGTON 


INDIANA 

IN    I NO I  ANA  U 
TOTAL 
FEMALE 

male 
in  ind-puroue 

TOTAL 
FE4ALE 
*  MA  LE 
IN  UNIVERSITY 
TCTAL 
FtMALE 
MALE  • 
IN-  VALPARAISO 
TOTAL  ^ 
FFMALE 
MALE.  • 


IN  STATE  TOTALS  C 

TOTAL  $ 
1  FEMALE  I 
'  MALE  4 


1  ,6 

15 

8*6* 

0" 

•  0 

9 

5.2 

25 

1*** 

0  .0 

1 

13*7 

0 

.0 

2 

3.9 

9 

17*6 

1  .8 

8 

i  6*5 

o  t 

•  0 

7 

5.7 

16 

13*0 

U  INDIANAPOLIS 

2  *9 

8 

3*6 

ll 

•  0 

0 

♦  0 

10 

**5 

1  l.B 

3 

5** 

0 

•  0 

0 

.0 

* 

7*1 

1  *6> 

5 

3*0  ' 

'  *0 

.0 

0 

♦  0 

6 

3*7 

OF  NOTRE  DAME 

1  „ 

5 

3*5  ' 

1 

♦  7 

6 

*.2 

13 

9*0 

0  *0 

3 

7.1 

o 

♦  0 

2 

**8 

5 

11*9 

1  1*0 

2 

2.0 

1  . 

1.0 

* 

3*9 

\8 

7*8 

UNIVERSITY 

1**3 

1  1*1 

0  ♦'O' 

12 

13.2 

0 

.0 

0 

*0 

13 

? 

9.1 

0 

♦0 

0 

.0 

2 

9*1 

I  1** 

10 

a*. 5 

0 

.0 

0 

*0 

11 

15*9 

*  INSTITUTIONS) 


<  ica 


it 


IA    MAKE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
I A  I/UVERSITY 


0 
0 

A0 
Or  IOWA 


*0 
♦0  * 
•  0 


*0 
15 
25 


6«* 
8.8 
3.5 


,  *  2.2 
0  *0 
*  2.5 


.0 
.0 
•  0 


15 
* 
11 


2.* 
2.3 
2.* 


TOTAL 

1 

♦  5 

5 

2*5  , 

0 

•  0 

-0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

3 

'5*6 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE 

-  1 

.7 

2 

1** 

0 

.0 

0 

.0 

I A  STATE 

•TOTALS  I 

*  2 

INSTITUTIONS) 

r  TOTAL 

a 

.3 

0 

2.* 

0 

•  0 

0 

♦6 

FEMALE 

0 

.0 

3 

*.2 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE 

1 

.3 

6 

1.9, 

0 

•  0 

0 

.0 

KANSAS 

KS    U  OF  KANSAS  MAIN 

CAMPUS 

TCTAL 

1 

.7 

* 

2.7 

0 

•  0 

* 

2.7 

FEMALE 

0 

•  0 

2 

5.7 

6 

.0 

2 

5.7 

MALE 

1 

.9 

2 

1.8 

0 

.0 

2 

1.6 

\ 

oKS  WASHBURN 

U  OF  TOPEKA 

TOTAL 

0 

•  0 

1 

•6 

l 

•  6 

2 

1.1 

FEMALE, 

0 

.0 

1 

2.9 

0 

♦  0 

1 

2.9 

MALE 

0 

•  0 

0 

.0 

♦  7 

1 

♦  7 

; 1 
/ 

KS  STATE 

TOTALS  { 

2 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

1 

•  3 

*  5 

1*6 

1 

•  3 

6 

1.9 

) 

FEMALE 

0 

0 

3 

*.3 

0 

.0 

3 

*.3 

MALE 

1 

•  * 

2 

•  8 

1 

.* 

3 

1.2 

KENTUCKY 

KY    NORTHERN  KY  UNIVERSITY 

i. 

TOTAL 

9  0 

•  0 

* 

2.9 

0 

♦  0 

1 

♦  7 

FEMALE 

0 

•  0 

1 

5.3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

ALE 

0 

•  0 

3 

2.5 

0 

♦  0 

.  1 

.6 

1730 


131 
37 
9* 

78 
20 
58 


85.7 
90.9 
84.1 


61 

9.7 

562 

8  9'.  3 

20 

11.7 

1*9 

87.1 

*f 

9.0 

413 

90*2 

* 

ris.z 

174 

i 

97*6 

0 

.0 

18 

ioo«o: 

w* 

2.5 

156 

97*5i 

6 

3.0 

195 

96*5 

3 

5.6 

51 

9*** 

3 

2.0 

1** 

97*3 

10 

2.6" 

369 

97*1 

3 

*.2 

69 

95*8 

7 

2.3 

300 

97** 

9 

6.1 

139 

93*9 

* 

11.* 

31 

88*6 

5 

*** 

f  108 

95*6 

* 

2.3 

170 

97* 

2 

5.9 

32 

9**1 

2 

I.* 

138 

98*6 

13 

*.0 

309 

96*0 

6 

6.7 

63 

91*3 

7 

2.6 

2*6 

97*2 

5 

3.6 

133 

96** 

1 

5.3 

18 

9**7 

* 

3.* 

115 

96*6 

2*9 
2*0 
3*3 

♦  5 
l.B 

.0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


6  1.0 
2  N  1.2 
*  .9 


•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


174 
51 
123 

•220 
56 
16* 

1*4 
*2 
102 

91 
22 
69 


629 
171 
458 


-  178 
.  18 
Jj60 

202 
5* 
1*8  - 


380 
72 
306. 


1*8 
35 
113 

17* 
3* 
1*0 


322 
.69 
253 


136 
19 
119 


A  HER  I  CAN  INOIAN 
ALASKAN; NATIVE 

NUMBER'  '      *  , 


•    BUCK..  AS !  AN ,  OH 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


LAW. GENERAL  CLL.B.-OR  J.O.) 

J  ' 

KENTUCKY  v 

^UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE        *  0  ♦<> 

.    MALE  0*  ^ 

KY    UNIVERSITY  OF  LCUfcWlLLE 

TOTAL    •  ,2  1.3 

FEMALE  1  2.4 

MALE  1  ♦« 

KY         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL       •         2  .4 

FEMALE  On  1  •  « 

MALE  1  .3 

LCU'SIANA  » 

LA    LA  STATE  U  AND  kCH  C 
^  TOTAL  2  *7 

FEMALE  -    *  1 

MALE  1  .5 

LA    LOYOLA  U  IN  NEW  ORLEANS 
TOTAL  1        •  * 

FEMALE    '  1  1.7 

^MALE  0  .0 

LA    SOUTHERN  U  ACM  C  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,0        .0  v 

MALE  0  .0 

LA    TJLANE  U  OF  LOUISIANA 
TOTAL  0        .0  ' 

FEMALE    '  0  .0 

MALE  0  .0 

\ LA  *       STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  3 

FEMA12  *2  1*0 

MALE  1  »2 


4 

1  ' 
3 

1 

3 


2.7 

2*0 
3.0 

2*5 
2*4 
2*6 


NUMBER 


INSTITUTIONS) 
12  ,  2*7 
.     3  2.7 
9  2.7 


5 
3 

39 
7 

32  . 

6 
3 
3 


1.4 
♦9 

3.4 
8.5 
1.7 

68.4 
77.8 
66.7 

'  3.1 
5.3 
2.2 


4  INSTITUTIONS) 


MAINE 

ME    U  OF  SOUTHERN, MAINE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -  .0 

HALE  0  .0 


56 
16 
40 


7.3 
8.2 
7.0 


ME    .      ST&TE  TOTALS  ( 

TOTAL  0   ,  .0 

FEMALE  0  ♦  0 

-  MALE  0  .0 

£ 

MARYLANO 

"mo  university  of  BALTiHORb 

-''total  o  *o 

FEMALE       >  ,  0  *0 

'MALE  0  .0 
MO    U  OF  MO  BALT- PROF/ SCHOOLS 

■      TOTAL  0  '  *0 

FEMALE    v  0  .0 

MALE  0  *0 


1  INSTITUTIONS) 


5.0 
8.0 
4.3 

9.6 
8.4 
.10.3 


SMO  *      STATE  TOTALS  ( 
TQTSL  0 
.FEMALE  0 
MALE     v'  0 

*    MASSACHUSETTS  > 


INSTITUTIONS) 
35  7.2 

-  li 
24 


tf6.8 


.MA    BDSTON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 

♦TOTAL  0        .0  ^ 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    HARVARO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE         *      0  .0 
MALE  0  .0 

HA    NEW  ENGLAND  SCHCOL  OF  LAW 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE     M  0.0 


3 
2 
1 

43 
14 
29 

0 
0 
0 

3 
2 
I 


3.7 
2.J> 
4.3 

♦9 
1.9 

♦  4 

8.1 
10.1 
7.4 

•  0 

.0 

2.9 
3.3 
1.9 


vO 

0 

oo 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

1 

0 

1 


.0 
♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 

♦  0 

♦  0 


•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.5 

•  0 
.7 


.1 

.0 
•  2 


HISPANIC 
NUMBER 


.0 

•  0 

•#0. 

•  4 

•  0 
.7 


•  2 
.0 
.3 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


6  2.1 

1  1.4 

5  2.3 


0 
2 

0 
0 
0 

3 
1 
2 


♦  9 

♦  0 
1.2 

;o 
♦o 

♦0 

e  1*6 
1*8 
1.5 


11 

2 

9* 


1.4 
1.0 
1.6 


♦  4 

2. JO 
.C 

.0 
.0 

•  0 


WHITE 
NON-HI  SPJWIC 

NUMdER 


NON-RE SIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


♦  7 

5 

3.3 

145 

9ft.7 

.0 

1 

2.0 

50 

98.0 

1.0 

4 

4.0 

95 

96.0 

.6 

1  7 

4.4 

152 

95.6 

♦  0 

2" 

4.8 

40 

*  95.2 

.9 

5 

V 

4.3 

„  112 

95.7 

♦  7 

17 

3.8 

430 

96*2 

•  0 

4 

3.6 

108 

96.4 

♦  9 

13 

3.9 

322 

96.1 

11 

3.8 

275 

95*5 

3 

4*2 

68 

95*8 

6 

3.7 

207 

95*4 

11 

<«.7 

221* 

,95*3 

6 

10.2 

53 

89*8 

5 

2.9 

168 

97*1 

39 

68.4 

16 

26*1 

7 

77.8 

2 

22*2 

32 

66*7 

14 

29*2 

L 

10 

5.2' 

181 

94*3 

4 

7.0 

53 

93*  0 

6^ 

4.4 

128 

94*8 

71 

9.2 

693 

90.1 

20 

10*£ 

176 

89.8 

51 

8*9 

517 

90.2 

0 

•0 

73 

100.0 

0 

♦  0" 

15 

100.0 

0 

*0 

58 

1CC.C 

c 

*c 

73 

1C0.0 

0 

♦  0 

"  15 

1CC.0 

0 

-  *0 

55 

100.0 

•14 

5.4 

240 

92*3 

? 

10.0  1 

42 

84*0 

9 

4.3 

198 

94*3 

23 

r  10*1 

205 

89.9 

7 

8*4 

76 

91*6 

16 

u*c 

129 

*9.C 

37 
12 
25 


-7*6 
9*0 
'7.0 


445  91*2 

113  ee*7 

327  92*1 


7 

"2*9 

4 

1.6 

20 

8*2 

2tf 

86*9 

3 

3*7 

2 

2/5 

7 

8*6 

73 

90.1 

"4 

2.4 

2 

1.2 

13 

'7*5 

140 

85*4 

3 

♦  9 

3 

.9 

9 

2*7 

320 

97*3 

3 

2.9 

-l 

1.0 

6 

5.3 

97 

94*2 

0 

•  0 

2 

♦  9. 

3 

■  1.3 

223 

93*7 

3 

•  6 

16 

3.0 

62 

U.7 

464 

87*9 

1 

.7 

3 

2*2 

18 

13.  C 

120 

87*0 

2 

♦  5 

13 

3*3 

44 

11.3 

344 

88*2 

0 

♦  0 

0 

.  *0 

0 

.0 

*232 

10C*0 

0 

.0 

»  0 

*0 

0 

.0 

51 

100*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

131 

1  00*0 

1 

ft 

1.0 

3 

2*9 

7 

6.7 

97 

93*3 

0 

♦  0 

1 

1*9 

3 

5.3 

49 

94*2 

1 

1.9 

2 

3*3 

4 

7.7 

48 

92*3 

TOTAL 

^NUMBER 


15U 
51 

99 

159 


o- 

•  0 

42 

0 

♦0 

117 

0 

•0 

»  447 

0  , 

♦  0  ' 

112 

c 

•  0 

335 

2  N 

.7  " 

28B 

0 

•  0 

71 

2' 

♦  9 

-  2l>7 

0 

.0 

232 

0 

«o 

59 

0 

•0 

173 

2 

3*5 

57 

0 

.0 

«  9 

2 

4.2 

48 

1 

♦  5 

192 

0 

.0 

57 

1 

♦  7 

"* 

135 

5 

.7 

769. 

0 

•  0 

196 

5 

.9 

573 

0 

.0 

73 

0 

♦  0 

15 

o 

♦  0 

58 

0 

.0 

73 

c 

♦  0       ,  ) 

1 5 

0 

K  ft 

fc 

2*3 

260, 

3 

6«C 

50^ 

3 

1*4  * 

210 

o 

♦  0 

228 

0 

.0 

83 

0 

•  0 

145 

6 

1.2 

'  48P 

3 

2.3 

'  133 

3 

•8 

355 

12 

4.9 

245 

1 

1.2 

81 

11 

6.7 

164 

0 

.0  * 

329 

0 

♦0 

103 

0 

♦  0 

'  226 

2 

•  4 

520 

0 

.0 

136 

2 

** 

390 

0 

.0 

232 

0 

.0 

51 

0 

.0 

181 

0 

.3 

104 

0 

.3 

52 

G 

•  0 

52 

RJC 
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TABLE  *•    TOTAL, FIRST  PROFESSIONAL  OS6REES  FOK  MAJOR  F1EL0  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Cf  H1CHER  EDUCATION  BY  RACE. 
1     *  ETHNICITY*  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  SI  ATE  1176-1979* 


AMERICAN . INDIAN 
<  ALASKAN  NATIVE 

NUMBEfv  X 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPAHIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE  SIOEN  T 
ALIEN  , 

NUMBER 


TOTAL 
t      . NUMBER  ' 


LAW, GENERAL  ILL. B.  CR  J.0*) 

MASSACHUSETTS 

,\ 

MA    SUFFOLK  UNIVERSITY 

'    TOTAL  1        .3  11  3*6 

FEMALE-  1      1*1  6  6*7 

'        JWtE  0        .0  5  2*3 

MA    WESTERN  NEW  ENG  COLLEGE 

TOTAL         '       0       .0  I 
FEMALE  0       .0  1 

HALE         a      0      **0  0 


.4 
1.7 
.0 


MA         STATE  TOTALS  I 
TOTAL.  1 
FEMALE  1 
MALE  0 

MICHIGAN 


INSTITUTIONS) 

70      3*6  i. 
27  ,  4.7 
43  3.1 


HI    OCTROI  T  COLLEGE  OF  LAW 
TOTAL  0  ~*.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0-  .0 

HI     THOMAS  H  CCOLEY  tAW  SCH 
TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  *  "      r  Or  .0 
NILE  0  .0 

Ml    UNIVERSITY  JDF  DETROIT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HAL  t;.  0  .3 

MU  U  MICHIGAN-ANN  ARBOR 
TOTAL  2  *5 

FEMALE-  0  *0 

MALE  2  .7 

HI    WAYNE.  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  C  .0 

^     MALE  0  .0 


HI         STATE  TOTALS  I 

TOTAL  2  .1 

« FEKAL6  0  .0 

MALE  2  .2  *■ 

MINNESOTA 

MK    HAHLINE  UNIVERSITY  ' 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *9 

MN     U  CIF  MINN  MNPL J>  SNT.PAUL 
TCTil  2  .8 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  1*2 

MN    WM  MITCHELL  COLLEGE  LAW 
"TOTAL*'  *  0    *  .J 


5  'INSTITUTIONS) 


Ft.ULS 
HA  Lb 


?3 
32 
61 


6.6 
9.5 
5.7 


♦  0 
.0 
.0 

1.6 

3.3 

>  .6 

♦  4 
1.4 

♦  0 


>0 
0 


16 

8 


ill 

♦  5 


.0 
.0 
♦  0* 


1.4 

♦  6 


4       1.6  i 

0 

.0 

2,  3.9 

0 

.0 

2  1.0 

1 

0 

•  0 

/ 

4  1.4 

0 

♦  3 

0  .0 

0 

•  0 

4  1.7 

0. 

•  0 

13  6.9 

1 

.5 

S  12.5 

1 

3.1 

.9      5.6  ' 

0 

♦  o 

37  9.9 

0 

♦0 

LI:  12.5 

0 

•  0 

26  9.1 

0 

•  0 

35  12.0 

4 

1.4 

15  14.0 

2 

1.9 

20  10.9 

2 

1.1 

/ 

4 

1*3 

16 

.$♦9 

268  94.1 

1 

1.1 

9 

10*1 

60  69*9 

3 

1.4 

9 

•  4.1 

206  95*9 

0 

•  0 

1 

♦  4 

223  99.6 

0 

.0 

1 

1.7 

59  98.3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

164  100.0 

30 -> 

1.5 

117 

* 

5.9 

li63T  93*3 

o 

1.4 

*  44 

7.7 

529  92*2 

22 

1*6 

73 

5*2 

1,308  93*8 

0 

.0 

4 

1<6 

249  98*4 

'} 

•  0 

2 

3.9 

49  *  96* 1 

0 

.0 

,  2 

1.0 

200  99*0 

1 

♦  3 

5 

1.7 

290  96*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

60  100*0 

1 

♦4 

5 

2.1 

230  97.^ 

0 

♦0 

14 

7.4 

174  92*6 

0 

♦0 

5 

15.6 

27  84*4 

0 

•  0 

9 

f.8 

I<>7  94*2 

11 

2.9 

.  50 

t^.4 

323&86*6 

2 

2.3 

13 

1*.6 

75  85*2 

9 

3.2 

3T 

13.0 

2*8  87*0 

6 

2.L 

'  > 

15.5 

245  84*2 

1 

♦9 

U 

16.8 

89  63*2 

5 

2.7 

27 

14.7 

156  •  84*6 

18 

1.3 

ue 

6*4 

*  1 1  281  91*5 

3 

♦  9 

36 

11.2 

300  88*8 

15* 

1.4 

60 

7.5 

981  92*4 

0 

•  0 

oi 

.0 

'  0 

.0 

135 

10C.C 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

35 

100.0 

0 

'  .0 

0 

♦  0 

0 

100 

100.0 

3 

'1.2 

2 

11 

4.5 

231 

95*1 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

3.6 

75 

96.2 

3 

1.6 

2 

1,2 

6 

4.6 

156 

94.5 

0 

.0 

1  v 

.4 

2 

•  7 

262 

99.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

I* 

'  1*4 

71 

98.6 

0 

.0 

1 

♦  5 

1 

.5 

211 

99*5 

14 
1 

13 


306 
89 
217 

224 
60 
164 


1,966 
574 
If  314 


253 
51 

202 

295 

60  * 
235 

166 

32 
156 

373, 
66. 
265 

-291 
107 
164 


1,400 
336 
1,062 


135 
35 
100 

243  > 

76 
165 

-284  ' 

,  72.  \ 
i  212  \ 


MN         STATE  TOTALS'  ( 
TCTAL  2 
FEMALE  0 
MALE  2 


3  INSTITUTIONS) 


•  6 
2.2 

•  2 


13  2.0 
4  2.2 
9  L.V 


648  97.9 
181  97.8 
467  97.9 


662 
1«5 
477 


MISSISSIPPI  f 

MS    MISSISSIPPI  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  4  5.9 

>   FEMALE                0       .0  3  60.0 

HALE                 0        .0  1  1.6 

MS    U  CF  MISSISSIPPI  MAIN  CAN 

-  TOTAL                  0        .0  7  4.2 

FEMALE                0        .0  2  7. 1 

HA  Le                 0        .0  S  5.6 


MS         STATE  TOTALS  ( 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE*  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 


MISSOURI 

MO    SAINT  LPUIS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


U  MAIN  CAHPUS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


MO    U  OF  MlSSOUR I-CCLUM3I A 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


11 

5 
6 


4.7 
15.2 
3.0 


3.9 
12.0 
.8 

.6 
3.3 
.0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
VO 

•  0 


.6 
2.0 
.0 


0  1.0 

\ 

0  \0 

A  »  A 


.6 
.0 
.8 

♦  0 
.0 
.0 


4 

5.9 

64 

94*1 

0 

•  0 

66 

3 

60*0 

2 

40.0 

0 

♦0 

5 

I 

1*6 

62 

96*4 

0 

♦b 

63 

7 

4.2 

159 

95*6 

0 

•  0 

166 

2 

7*1 

26 

92*9 

0 

•  0 

28 

5 

3*6 

133 

96*4 

0 

•  0 

138 

11 

4.7 

223 

95*3 

vo 

•  0 

234- 

5 

15.2 

26 

84*8 

0 

•  0 

33 

6 

3.0 

195 

97*0 

0 

•  0 

201 

9 

5.0 

170 

94*4 

1 

•  6 

180 

7 

14*0' 

42- 

84^0 

1 

2.0 

50 

2 

1*5 

126 

98*5 

0 

•  0 

130 

1 

.6 

121 

99*2 

0 

•  0 

122 

1 

3.8 

25 

96*2 

0 

•  0 

26 

0 

.0 

96 

100*0 

0 

•0 

o  96 

\  ERIC  .  >'•  • 
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im.  *  ->«»«»^li?^  :«ic*V  "  H,CHER  "UCAT?0N  BY  "* 


AMERICAN  JNOUH 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  OH* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEA 


.  „  ,  IfrMJU--       -  NUMBER- 

LAW* GENERAL  CLL.B.  OR  J.O.I 
MISSOURI   .  *  . 

ncr''U  of  missouu-kiksas  city. 

TOTAL  1  ^7.      -  3 

FEMALE  0  .0  I 

MALE  1  I  2 
HO    WASHINGTON  UNIVERSITY 

TOTAL  0  ♦<>  '  3 

FEMALE  .            0  .0  2 

MALE  0  .0  1 


MO         STATE  TOTALS  C 
TOTAL  I 
FEMALE  0 
MALE  1 

.MONTANA  - 


2.2 
2.3 
2.1 

M 
4v0 
•  6 


4  INSTITUTIONS) 


MT    WIVERSITY  OF  MCNT-ANA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


14 
10 
4 


•0 
•  0 
.0 


MT         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  •♦<> 

FEMALE  /  0  .0 

MALE  0  *0 

NEBRASKA 

NE    CREIGHTON  UNIVERSITY 


NE 


I  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

0  .0 

MALE 

V     0  .0 

.    U  OF 

NEBRASKA-LINCOLN 

TOfAL 

2  1.3 

FEMALE 

0  .0 

MALE 

2  1.9 

.0 

.0" 

;o 


3.5 
13.3 
1.4 


NE 


STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS  ( 

2 

'  0 
'  2 


2  INSTITUTIONS) 


NEW  HAMPSHIRE 

NH    FRANKLIN  PIERCE  LAW  CTR 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE         i       0  .0 

MALE                 0  .0 


1.9 

5\6 


♦  0  ■ 
.0 


NUMBER' 


•  0 

♦  0 
.0 


NH  STATE  TOTALS. C 

TOfAL  -  0 

FEMALE  0 
MALE         *  0 

NEW  JERSEY 


NJ    RUTGERS  U  CAMDEN  CAMPUS 
TOTAL  0  »tO 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    RUTGERS  U  ^NEWARK  CAMPUS 
*  TOTAL  2  .9 

FEMALE  '  1  »9 

MALE  1  .8 

NJ    SETON  HALL  UNIVERSITY 
TOrAL,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  e 


1  INSTITUTIONS) 


NJ  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  2  .3 

FEMALE  1 

HALE  1  *2 

NEW  MEXICO  - 

NH    U  OF  NH  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  5  4.7 

FEMALE  2  5.6 

MALE  3  4.3 

NH         STATE  TOTALS  ( 
'TOTAL  5  4.7 

FEMALE  •     2  5.6 

MALE  3  4*3 

NEW  YORK   

NY     ALBANY  LAW  SCHOOL. 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


3  INSTITUTIONS) 
50  6.5 
26  9*8 
24  4.8 


2.8 
.0 
4.3 


INSTITUTIONS) 
3  2.8 

0  -  *0 
3  4*3 


2  *9 
1  1*8 
1  »6 


;er!c 


.0 
.0 
.0 

♦  6 
2.0 
.0 


.3 
1.2 
.0 

\ 


4 

1.9 

1 

.5 

1 

I 

1.4 

3 

2.1  . 

0 

.0 

34' 

15.0 

5 

2f2 

20 

18.9 

3 

2.8 

14 

11.7 

2 

i.7 

12 

3.7 

1 

•  3 

5 

5.9 

r 

1.2 

7 

.2.9 

0 

♦  0 

i 

i 

HISPANIC 
NUMBER* 


0 

0. 

0 

.2 
1 
1 


1.2 
•  0 
1.4 

.0 
.0 
.0 


•  0 

•  0 
.0 


.9 
1.9 
♦  4 


2  1.9 
0  .0 
2  2.9 


1.9 
.0 
2.9 


TOT  All 

minority 
number! 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


ftGN-RESIOENT 
ALIEN  _ 

NUMBER 


0  » 

0 

0 


3 
2 

1? 
'2 
10 

7 
2 
5 


24 
7 
17 


30 
8 
22 


30 
8 
22 


•  0 

4 

''2.9 

134 

.0 

1 

2.3* 

43 

.0  ' 

3 

3.2 

91 

1.2 

6 

3.6 

163 

2.0 

4 

d.C 

•  8 

•  2 

1.7 

117 

♦  5 

20 

3.3 

588 

.  *6 

13 

7.6 

156 

'  .5 

7 

1.6 

432  . 

.0  s  • 

C 

.0 

74 

•  0 

0 

.0 

2 1 

♦  0 

0 

.c 

53  1 

•  0 

0 

.0 

74 

♦  0 

0 

•  0 

21 

.0 

0 

.0 

53 

.0 

9 

5.3 

162 

3.* 

5 

16.7 

25 

♦  0 

2'.8 

137 

.0 

2 

,  1.3 

148 

♦  0 

0 

.0 

<-  42 

.0 

2 

"1.9 

<  1,06 

.3  * 

1 1 

3.4 

310 

1.4 

5 

6.9 

*  67 

.0 

6 

2.4 

243 

1.8 

2 

1.8 

109 

.0 

f' 

.  0 

26 

2  .4 

2.4 

83 

1.8 

2 

1.8 

1 09 

.0 

0 

.0 

26 

2.4 

2 

2.4  , 

83 

.  2.3 

10 

4.7 

205 

4.1 

5 

6.8 

69 

1.4 

5 

3.5 

136 

5.3 

53 

23.5 

173 

1.9 

26 

24.  5 

80 

,  8.3 

2  7 

93 

2.2 

20 

6.2 

304 

2.4 

8 

9.4 

77 

2.1 

12 

5.0 

•  227 

3.1 

83 

10*8 

682 

2.6 

39 

14.7 

226 

3.4 

44 

8*8 

456 

28*3 

.40 

37.7 

*  66 

22.2 

10 

..'7.  8 

26 

31.4 

30 

42.9 

40 

28.3 
22.2 
31.4 


♦  5 
♦0 

♦  6 
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\  1 


40  37.7 
10  27*8 
30  42.9 


3  U4 

1  1*8 

2  1.2 


1793 


100.0 


94.7 
83.3 
97.2 

98.  7 
ICC.C 
98.1 


66 
26 
40 


98.2 
100.0 
97.6 


98.2 
100.0 
97.6 


95.3 
93.2 
96.5 

76.5 
75*5 
77.5 

93.5 
90.6 
94^.6 


89.0 
85*3 
91.0 


62*3 
72.2 
57.1 


62*3 
72.2 
57*1 


215 
54 
161 


TOTAL1  

NUMBER 


98*6 
98.2 
98.8 


.0 


I  .2 

c-l  .6 
0  .0 


.0' 
.0 
•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

'."0 
♦c 

•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


.0. 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•°. 

•  3 

•  0 
•4 


•  0 

•  0 

•  0 


138 

44„ 
94  . 

169 
30 
119 


609 
170 
439 


74 
21 
53 


7i 
21 
53 


171 

30 
141 

150* 
42 
108- 


321 
72 
249 


Ul 

26 
85 


111 

26 
45 


215 

A 
,Ul\ 

226 
106 
120 

325 
85 
240 


766 

265,. 

501 


106 
36 
70 


106 

36. 
70 


218 
55 
163 


i 


OS 


/  3 


TOTAL  F I  AST  -  PA  Of  ESS  I  ON  Ml  OEGAlCS  fOA  NAJOA  f IttO.XONf CAAEO  8Y  INSTITUTIONS  Of  HlCHCA  EOOCATION.SV  AACE. 
*  eTMNlC^TY.-A^SCXrf- INSTITUTION  ANO  STAT C    1971-1979^  •  ♦ 


ANSA  I CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACX         v    ASIAN  OA  6 
NON-HISPANIC  pXdflC  ISLANDER 


NUMB E A      -  t      . NUMBER 
LA«.G£N€RAUtLL.B.  CR  J*0«) 


fNEK  Y3R< 


/ 


/ 

BROOKLYN  LM  SCKJOL   , 

0  *  '♦0 
0     '  .0 
,0  .0 
U  MAIN  0W1  SION 
i>,  *A 

•o  .0 

ENOCWEC  COLLEGES 
2  1.3 
0  .3 
1'  2  l.T 
NY    FOAOHAM  UilVERSl TY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

NY    HOFSTRA  JN1VERSITY 
TOTAL  0  .0 

f-enal'e  o  .o 

HALE  '  0  .0* 

-  *4Y    NEWWORK  UU  SCHOOL 
TCT  AL\  0  *0 

PEMALE\  0  *0 

MALE\  o  .0 

NY    NEil  YOAK  UNI  VCK51TY 
TOTAL   V  C  \.0 

-}    FEMALE    \  3  »o 

KALE     \  0  .9 

NY    PACE  ofC  JF  WHITE  .PLAIN5 
TOTAL       \         1  *7 
FEMALE        \        I  U5 
MALE  0  .0 

NY    SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  "  C  *0 

NY  -  SJNY  AT  -  BUFF ALASKA  I  H  CAM 

•*f     TCT  AL  0   *0  , 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

NY     5YRACU5E  U  MAIN  CAMPUS 
'i      TOTAL  3  U3 

FEMALE  1  1-5 

MUE  2  1.2 

NY     YE  SHIVA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

'     FEMALE  C  *0 

MALE  0  .3 


3 
2 

1  - 

'20 
9 
11 

7 
5 
A 

4 

10 
6 
A 

9 
6 
3 

17 
15 

2 

3 
J 
3 


A 
A 

A 
3 
1 

10 
A 
6 

1 
1 

0 


.9 
1.6 
.5 

7.1 
9.9 
5.8 

<A.5 
7.5 
3.A 

2.2 
3.1 
1.3 

A. 7 
5.9 
3.5 

2.5 
o.5 
1.1 

A*/ 
10.8 
*9 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

2.5 
A.  3 
1  .7 

.1*8 
3.8 


A.  3 
5.9 
3*6 

♦A 
.6 
.0 


NY  STATE  TCTAL5  ( 

TOTAL,  7 
FEMALE  Z 
M4L'E  5  * 

NORTH  CAROLINA 


13  INSTITUTIONS) 
9b  2.8 
57  ,A*fl 
Al  It* 


KC  ^CAMPBELL tCCLLEGE 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .3 

MA  LE  O"  ♦  J 

%C     DJKE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

'     FEMALE  0  .0 

HUE  '0  .3 

NC    NC  CENTRAL  UNIVERSITY 

TOTAL  '  0  .0 

*   FEMALE      .0  *3 

MILE-  0  .0 

NC    U  OF  NC  AT  CHAPEL  HILL 


TOTAL 
FEMULE 
MALE 


.9 
.0 
1.3 


NC    WAKE  F0RE5T  UNI VER51  TY 


TCT  AL 
FEMALE 
MALE 


^1  , 
0 
1 


.7 
.0 

•  d 


2 
0 
2 

9 
A 

*>• 

'  31 
6 
25 

16 
6 
10 

2 
1 
1 


2i4 
•  0 
2.6 

A. 6 
8.9 
3.4 

57  .A 
66*  7 
55.6 

7. A 
9.5 
6.6 

l.A 
A.O 


NC         5TATE  TOTALS  ( 

TOTAL  3  .A 

FEMALE  C  .0 

MALE  3  *6 

NORTH  DAKOTA 

NO    U  OF  NO  MAIN  CAMPUS 


5  INSTITUTIONS) 
60  8.7 
17  11.5 
^      A3  7.9 


TOT  AL 
FEMALE 
KALE 


0 

~~  0 
I  0 


•  0 
.0 

•  0 

/ 


■ERIC 


NUMB; 


2 

1.3 

1  - 

♦  6 

<12 

7.7 

.  Z 

,91*0 

2 

1*3 

0 

.  3 

♦0 

j  • 

7  * 

■»  3^ 

90*  0 

1  » 

2«*5 

2 

1.7 

! 

9 

7.8 

106 

91  *A 

*9 

2 

•  0 

2.5 

17 

5.3 

302 

'93.8  * 

3. 

>*9 

1 

1.0 

1*  0 

5 

5*  2 

90 

92  *  8 

2 

2.1 

1 

•A 

J  . 

3*1 

12 

5.3 

212 

9A*2 

1 

.A 

0 

♦  0 

l.A 

13 

6.0 

202 

9A**0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1.0 

.7 

6.9 

9  A 

7  j  *  1 

0 

*  .0 

0 

•  0 

2 

1.8 

6 

^5.  3, 

*  108 

£ 

9A*7 

'  .0 

A 

1. 1 

A 

1.1 

17 

A. 7 

3A5 

95*3 

0  .' 

•  0 

1 

1*1 

o 

.0  * 

7 

7.5" 

86 

92*  5 

0 

♦  0 

3 

1.1 

A 

1.5  ' 

10 

3.7 

259 

96*3 

0 

.0 

1.4 

5 

"l.A 

/ 
/27 

7.15 

329 

91*9 

2 

'  *6 

2.2 

3 

2.2 

/  21 

15.1 

113 

8A*9 

0 

.0 

i 

i 

.9 

2 

.9.  / 

£6 

2.7 

»  211 

96*3 

; 

2 

.9 

b 

.0 

0 

.0 

1 

.7 

1A3 

99*3 

0 

♦  0 

b 

•  0 

0 

.0  " 

„1 

•  1.5 

.  67- 

98*5 

0 

•P 

0 

•  0 

0  , 

.0 

•o 

.0 

76 

10CU0 

0 

*.o 

| 

2 

.0 

1 

.3 

11 

3.A 

'  311 

96*6 

3 

•  0 

1 

1.  1 

1 

1*1 

6 

6.5 

8  7 

93  *5 

0 

.0 

| 

•A 

0 

,.o 

5 

2.2 

22A 

97*8 

0 

♦  0 

j 

0 

•  0 

2* 

.9 

.  6 

2.7 

21A' 

97*3 

- 
0 

♦  0 

0 

.0 

0  v 

.0 

3 

3.  8 

77 

96*  3 

0 

♦  0 

c 

•  0 

2 

i 

l.A 

3 

,2.1 

137 

97*9 

0 

♦  0 

I 

l! 

♦A 

■  1 

♦  A 

15 

6. A 

219 

93*6 

0- 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

7.  A 

63 

92*6 

0 

♦  0 

ll 

.6 

1 

♦  6 

10 

6*0 

156 

9A*0 
♦ 

0 

.0 

01 

•  0 

1 

♦  A 

2 

.7 

279 

98.6 

2* 

♦  7 

0^ 

.0 

*  0 

♦  0 

1 

12  7 

9fi*  A 

1 

♦  8 

3' 

.0 

I 

.6 

1 

.6 

152 

98*7 

1 

.6 

t 

c 

23  1 
8 

.7 

A3 

1.2 

168 

A. 9 

3t  260 

*9>*8 

\i 

.3 

.7 

12 

1.0 

79 

6*7 

1.095 

93*0 

A 

.3 

15 

♦  7 

28 

1.2 

89 

3*9 

2i  165 

95*7 

8 

.A 

3 

t 

.0 

0 

'  .0 

2 

2*A 

81 

•  97*6 

0 

•  0 

0 

•  0 

c  0 

.0 

0 

*0 

6 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

2 

2*6 

75 

97*A 

0  * 

.0 

3 

.  *0 

*  .5 

10 

5*2 

18A 

9  A.  8 

0 

.0 

0  o 

•  0 

•~1 

,  .0 

A 

fc  8*9 

Al 

91.1 

0 

.0 

0 

•  0 

.7 

6 

A*0 

1A3 

96*0 

.0 

0 

•  0 

1 

1.9 

32 

59:3 

22 

AO*  7 

\ 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

6 

66*7 

3 

33*3 

\ 

0 

•  0 

0 

•  0 

> 

2.2 

i 

26 

57*8 

19 

A2*2 

\ 

\ 

0 

•  0 

0 

•  0 

.0  ' 

13 

8*A 

91*6 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

6 

9*5 

9C*5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

12 

7.9 

1A0 

92*1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

2.  1 

1A0 

97*9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

A.O 

2A 

96*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0' 

2 

1*7 

116 

98*3 

0 

•0 

0 

.0 

2 

♦  3 

65 

9*A 

62  A 

90*6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

17 

11*5 

131 

86*5 

% 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

•A 

A8 

8*9 

A93 

91*1 

0 

•  0 

0  &  .0 
0  *0 
0  *D 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


94  100.0 
10C.O 
100*0. 


i 


173A 


\156 
AO 
116 

322 
97" 
.  225 

215 
101 
;114 

362 
93 
269 

356-  ' 

-i3;r 

219, 

1AA 

66' 
76 

322 
93. 
229 

220 
BO 
1A0 

23A 
66 
166 


/ 


283  ' 
129 

■7 

3«4A0 
U178 
2,262 


"83 
6 
77  > 

19A 
A5 
1A9 

5A 
9 
A3 

215 
63 
152 

1A3 
25 
118, 

689 
1A8 
5A1 


9A 
17 
77 


AMERICAN  IAOUN 
ALASKAN  NA/UVC 


•LACK 


number 


ASIAN  OA 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


kHITE  NCN-RESICENT 
.  NON-HISPANIC   t  AL)EN 


LAW,G€N€RAL  UL.S.  CR  J.O.I. 


V 

\ 


NO    .     STATE  TOTALS  « 

TOTAL  0  ♦O 

FEMALE  0  .0  , 

MALE         *  ,   0.  »° 

OHIO    .  ✓ 

.*    • , 

OH    ANTIOCH  UNlVERSIlY 
TOTAL  1  »9 

FEMALE  1      2*1  . 

war  o  .o 

OH    CAPITAL  UNIVERSITY 
total!  0  .0 

FEMALE    „  3  .0 

HALE  0  *0 

OH    CASE  WESTERN  RESERVE  U 
•  TOTAL  0  .0 

FEMALE   ■  0  .0, 

MALE  0  .0 

OH    CLEVELAND  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE      ,       '0  .0 
OH.  CM  10  NORTHERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE    ,  0  *0 

M#LE  1  ,  0  *0  l 
OH  OHIO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
'    TOTAL  0  *0 

.    FEMALE  "  0       *0  #  " 

HALE  0*  .0 

,  OH    U  OF  'AKRON  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  '♦<> 

*     FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    U  OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE'  0  »0 

I  .  MALE  0  .0 

OH    UNIVERSITY  OF  OAYTON 
TOTAL  0        .0  . 

•FEMALE  0  .0 

mAlE  -  -0 

OH    UNIVERSITY  OF  TCLEOO 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

t  MALE  0  .0 


1  INSTITUTIONS! 


.  0 

•  0 

0 

♦  0 

27, 

24*5 

25*5 

15 

23*6 

3 

1*6 

C 

5.  1 

1 

•  6 

16 

7,1 

5 

6.5 

11 

7,4 

14 

5*1 

°  6 

6 

3*1 

• 

1 

•  A 

Q 

♦0 

1 

♦  7 

9 

4*0 

2 

3.5 

7 

4*2' 

■i 

2*0 

2 

4.3 

2 

2*0 

9 

7.3 

6 

14*0 

3 

3*6 

4 

2*9 

2 

5*0 

.  2 

2*1 

9 

3*9 

.  8*3 

5 

2*6 

OH         STATE  TOTALS  < 
TOTAL  1  '-I 

FEMALE  I  »2 

MALE  0  .0, 

< 

OKLAHOMA  < 


10 


INSTITUTIONS) 
96  5*3 
43 
53 


8*6 
4*1 


\ 

/OK    OKLAHOMA  CITY  UNIVERSITY 

\  TOTAL  0.0  2 

FEMALE  0        *0  1 

\  MALE  0        .0  1 
OK\U  OF  OKLAHOMA  NORMAN  CAM 

TOTAL  *  1*6  2 

FEMALE  1      2.9  1 

'MALE  0        .0  '  1 

OK    UNIVERSITY  Of  TLLSA 

-TOTAL   .  ,  10      5.6  0 

.  FEMALE  4      9.5  0 

MALE  ,  6      4.4  0 


1.4 

3.2 
.9 

1.2 
2.9 

♦  7 

•  0 
.0 

"  .0 


OK 


STATE  TOTALS  I         3  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE  \ 
MALE  \ 


.11 
5 

6- 


2.2 
4.6 
1.6 


OREGON 

OR    LEWIS  ANO  CLARK  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.MALE  0  .0 

OR    U  OF  OREGON  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  2  t*3 

.FEMALE  1  2.1 

MALE  1  UO 

OR    WILLAMETTE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


OR         STATE  TCTALS  ( 
TOTAL  2 
FEMALE  1 
MALE  1 


8 

1.9 
•  5 


•  5 
2.2 

.0 

.7 

•  0 
1.0 

•  6 

.0 
1.0 


INSTITUTIONS) 
3  .7 

1  .8 

2  .6 


R 

X 

NUMBER' 

X 

NUMBER 

* 

0 

A 

*  u 

0? 

•  0 . 

0  • 

♦  Q  ? 

0 

o  ; 

♦0 
.0 

0 

0 

.0 

-*o 

c 

0 

.0 
\0* 

6 

515 

6 

5.5 

40 

36.4 

3 

6.4 

3 

6.4 

19 

40*4 

3 

4  *t* 

\  3 

4.6 

21 

33.3 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

1/8 

0 

A 

♦  u 

0 

•  0 

2 

5.1 

0 

0 

0 

.  0 

1 

.8 

1 

'  ,4 

1 

•4 

18 

6.0 

0 

A 

0 

♦  0 

5 

6.5 

1 

.7 

1 

.7 

13 

8.7 

2 

♦  7 

1 

.4 

17 

6.2 

1 

1  9 
1  ♦  c 

1 

1  .2 

10 

11*8 

I 

c 

♦  9 

V 

•  0 

7 

3.7 

0 

.0  * 

0 

•  0 

1 

.6 

0 

.0 

0 

•  0 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

*  1 

.7 

0 

-  .0* 

1 

•4 

10 

4.5 

0 

.  0 

.0 

'  2 

3.5 

0 

» 0" 

1 

•  6 

6 

4.8 

0 

•  0 

.  0 

•  0 

A 

2.6 

0 

.0 

'0 

.  0 

'  2 

4.  3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

9 

7.3 

0 

.0 

0 

-  .0 

14.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3.8 

o 

•  0 

1 

♦  7 

5^ 

3.6 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5*0 

-0 

.0- 

1 

i 

1.0 

3 

3.1 

1 

♦4 

1 

•4 

11 

4.8 

1 

2*1 

I 

2.1 

6 

12.5 

0 

♦  0 

0 

.0 

5 

2.8 

10 

*  .6 

11 

.6 

118 

6*5 

5 

1.0.  • 

5 

1.0 

.54 

10. 

5 

♦4 

6 

♦  5 

64 

4.9 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


.7 

•  0 
.9 

•  0 
.0 
.0 

•  6 
2.4 
..0 


♦4 

.9 
•  3 


3.6 

♦  7 
.0 
1.0 

*2.4 
i.O 
3.0 


10 
1 

9 


2.2 
♦  8 
2.6 


2 
0 
2 

*  5 
0 
5 

1 

0 
'  1 


1  .4 

.0 
1.8     *  . 

3.0  - 
.0  t 
3.7 

.6 
.0 
.7 


1.6 
.0 
2.1 


2 
6 

12 
5 
7 


25 
8 
17 


NUM8ER 


3.5 
9.2* 
3.5 

4.  7 
5*7 
4.5 

6.7 
11.9 
5.1 


5.  I 
7.4 
*.4 


94  100.0 
■  17  100.0 
77  100.0 


68 
26 
40 

168 
37 
131 

206 
72 
136 

259 
75 
184 


61*8 
59*6 
63*5 

96. 2 
94*9 
99*2 

92*0 
93*5 
91*3 

93*6 
88*2 
96*3 


162  99*4 
15  10C*0 
147  99*3 


213 
55 
158 


95*5 
96.  ? 
95*2 


139.  95*9 
45*  95*7 
94  95.9 


114 
37 
77 

132 
38 
94' 


92*7 
€6*0 
96*3 

96*4 
95*0 
96.9 


209    SI. 3 
41  85.4 
168  92*8 


1.672  9Z.7 
443  69.0 
1,229  94.2 


139 
30 
109 

161 

33 
128 

163 
35 
126 


•  0 

••2 

•  0 

.7 
".0 
1.0 

.8 
.0 
1.0 


•4 

*.o 

.6 


7 

3.d 

177 

96*2 

2 

4.3  4 

•i4 

95.7 

5 

3.6 

111 

*6*4 

5 

3.3 

145 

96*7 

1 

2.1 

47 

97*9 

4 

3.9 

98 

96*1 

5 

3.9 

'122 

96*1 

0 

.0 

26 

10C*0 

5 

5.0 

96 

95*0 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


*96*5 
96** 
96^5 

95*3 
94*3 
95*5 

91*6 
63*3 
94*1 


463  94*3 
93  90*7 
365  95*3 


17 
3 
14 


3.7 
2.5 
4.1 


>44 
117 
327 


96*3 
97.5 
95*9 


i 

0 

•  0 

94 

0 

.0 

17 

0 

-0 

77  - 

*  9 

> 

2 

1*8 

110 

0 

•0 

4  • 

.  2 

3.2 

63  ■ 

0 

A  *r 

0 

♦  0  * 

39 

0 

•0 

132 

*  0 

•  0 

226 

0 

•0 

77 

•  0 

♦  0 

149*. 

0 

•  0 

276 

0 

•  0 

OK 

0 

•0 

*  131 

•  0 

163 

0 

•0 

15- 

0 

•  3 

148 

,  0 

♦  D 

223 

0 

•  0 

57 

0 

•0 

166 

2 

1.4 

145 

0 

.0. 

47 

2 

2.0 

>98 

0 

.0  ' 

123 

.0  ' 

43 

0 

•0 

80 

0 

.0 

137 

0 

•0 

'  40 

0 

♦  0 

<*7 

9 » 

3.9 

229 

1 

^•1 

6 

4*4 

161 

13 

.7 

1  *  c  03 

1 

.2 

-4.96 

*  12 

• 

♦  9 

1,305 

0 

40 

'  1144 

.0 

.  51 

.  0 

♦  9- 

113 

0 

♦P 

169 

0 

.0 

35 

0 

.0 

134 

3 

1.7 

1 78 

2 

4.8 

y      -  42 

1 

.7 

4 

136 

3 

0 

1.6 

(  49  1 

2 

1.9 

1  108 

I 

♦  3 

363 

0 

•  0 

'^04 

0 

•  0 

46 

0 

•  0 

138 

0 

•  0 

150 

0 

.0 

46 

0 

/  -3 

102 

0 

•0 

127 

0 

.0 

26 

-0 

.0  ' 

10J 

0 

.0 

461 

.  0 

.0 

120 

0 

.  .0 

341 

RIC 


1735 


1795 


»       *-  ■ 


ifiiu  t.    TOTAL  FIRST  PW«$SXCmAL  OEWm^O*  HWO*  fiaO  CONPEJUUO  8V,  INSTITUTIONS  OF  higher  ^education  §y  race» 
'         ^  <      ETHNICITY, A*>  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE-  IfTI-lfT*- 


V  ,ANtMCAN  INDIA*! 
*    ;    *    ALASKAN  NATIVE* 

.     C-    r     NUMBER         «  -  -NOKER  ^ 

LAUtCENERAL  (iUtV.CR  J.O.I 


PENNSYLVANIA^ 


BLACK  v  .ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SI AN I Eft  *  HISPANIC 


I" 


PA^0!CKl«C:4  SCHCCL  OF  LAW  < 

*  TOTAL'  I  .? 
FEMALE-  .            0  .0 

MILE*         :  I  *.* 
PA  >OJQUESNE  UNIVERSITY 

.TOT Ak-  '  *J0  .0. 

•  FEMALE      ^       0;  .0 

*  MALE*  ,    0  .0 
PA,, TEMPLE  UNIVERSITY 

i.VTUTAL  2  .b 

FeNAlE  *0       .0  ' 

HALE  ,  2\>*1.0 

pa  >u:of  penn Sylvan SJA 

•TOTAL  •    0  *    .0  - 

.    PENILE  0      .«0  * 

HALE  0  *  .0 

PA  U  OP  PlTTSBO  MA1N<CAMFU$ 
,  -  TOTAL  1       ".5  »  * 

.  FfHALE  |  ~  1.8 

,  *  NILE'  0  ..0 

PA    VI LLANOVA. UNIVERSITY 
'  TOPAL  '  D  .0» 

PENILE  .  0        .0  ^ 

'HALE  1     >        0  .0 


.If 

.7 

•0 


MUNICH 


1. 
0 
i 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


:  WITE 
NON-HlSWNIC 

NUMBER 


NCH-RESlOENT 
*  ALIEN  . 


NUMBER 


TOTAL., 
NUMBER 


PA,  .      STATE  TOTALS  < 
^  "  TOTAL  *  .  4   '  t 

»fe      FEMALE  I  *« 

HALE  ^      *     *  3 

SOUTH  CAROLINA  *  * 


6  INST  ITUT  IONS ) 


SC    U  OF  SC  AT  COLUMBIA 
TOTAL  0.0 
F£XALE  0  .0 

NILE  T>     "  .0 

SC       '/STATE  TOTALS  I 

TOTAL  ,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.    MALE    .  0  .0 

SOUTH  OAKCTA' 

S3    U  OF  SO  MAIN  CANPUS 


*4 
46 

50 


14 

o  5 
9 


T.4 
10.7 
3.8 


6*5 
•40.2 


INSTITUTIONS) 
14  6*5 
5  10*2 
9      5.4  ' 


TOTAL 
FEMALE 
'(ALE 


•  0 

•  3 


SO  '       STATE  TOTALS  C 
TOTAL  0.  «0~ 

'FEMALE  0  *.0 

NILE  0  .0 

<5 

TENNESSEE 

TN    MEMPHIS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  '  I  .8 

,     FE^LE  0'  .0 

'HALE  I  .  1*0 

1H    U  OF  TENNESSEE ^KNOXVlLLE 
TOTAL  *  0     -  .0 

jF,£*LE  0  .0 

'    -j»  \'m. 


1  INSTITUTIONS) 


IK, 


HALE  3  .0 

VASOERBILT  UNIVERSITY 


•TOTAL 
FEMALE 
MALE 


Tit       state  Totals  ( 

TOTAL  I 
.     FEMALE  C 
HALE  ■  1 


3 
3 

0 

5 
2 
3 

10 
-  2 
8 


•  0 
,•0 

♦  0  • 


2*5 
13*0  ' 
•9 

2.4 
3.4 

2.2 

•a 

5.4 
6.3 


3  INSTITUTIONS) 
It  3.8 
T  .6.1 
11  3*3 


/•  TEXAS 


TX    SAYLOA  UNIVERSITY 

TCTAL  0        .0  " 

FE*  IE  0  .0 

HALE  0  .0 

TX    SNT  MARY'  S  U  SAK  ANTCtVlO 
TOTAL  dl  -5 

FEI4UE  I  1.9 

1  *      MILE  0  .3 

TX    SOUTHERN  METH  UNI Vl/lSnV 
TCTAL  2  UD 


f  EJHLE 
MALE 


1.1 
♦  7 


0> 

0 

D 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


16 
4 

,12 


1.2 
.9 
1.4 


•  0 

•  0 

•  0 


0 
0 

*  0 

0 
0* 

% 

0 
0 


.0 
•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


so 

r  .0  " 

i 

.0 

l 

."5 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

* 

o  u 

l  • 

.a 

36 

10»5\  • 

'9 

1.7 

It 

13.  4  ^--7 

*  2 

1.5 

"2 

1.5 

la 

R.4  / 

"  2* 

1.0 

4 

U9 

28 

14.0 

-  a 

\.o 

"5 

2.5 

•It 

2 

2.6 

4 

5:i- 

.10 

,B.  2  , 

'6 

« 

4.9 

1 

19 

a. a 

2 

.9 

0 

.0 

5 

a.9  • 

.3 

0 

•  0 

14 

a.5 

■ 

*2 

1.2 

0 

12 

I 

•  5 

6 

3.1 

4 

5  .-9 

o. 

..0 

,  1 

1.5 

a 

6.3  - 

.  1 

•  a 

5 

3.?  * 

u 

7 
11 


1.4 
1.6 
1.3 


-0 
.0 
♦0 

/ 

♦0 
♦  0 
.0 


.0 
.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

♦  0 
.0 


•  0 

•  0 
'.0 


v  * 

3 

2*  1 

1 

2.T 

2 

1.8  = 

1 

•  5 

0 

.0 

1 

•  8  , 

48 

14.0 

22 

16.4 

26  * 

12.4 

♦  41 

20.5 

24 

30.8  ■ 

IT 

13.9^ 

22 

10.0 

6 

10. T 

16 

•9.T 

19 

9.T 

5 

1.4 

14 

10.9  * 

134' 
58 

76* 


14 
5 

9 


4 
3 
1 

5 
2 
3 

10 
2 
8 


19 
T 
12 


10.4 
13.5 
8.8 


14  6.5 
5  10.2 
9  5.4 


6.5 
10.2 
5*4 


.0 

•  0 

•  0 


3;3 
13.0 
1.0 

2.6 
3.6 
2.2 

6.1 
5.4 
6.3" 


4.0 
6.1 
3.3 


•  0 

\f 
0 

•  0 

2 

1.4 

2 

.0 

b 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

2 

1.8 

2 

1.8 

•  0 

3 

1.4 

16 

T.4* 

\ 

9.3 

•  0 

2 

3.7 

2. 

3.7 

5 

9.3 

.0 

1 

•  6 

^  14 

8.6 

15 

9.3 

•  0 

2 

1.0 

3 

1.5 

T 

3.5 

•  0 

0 

♦0 

1 

l.T' 

2 

3.4 

.  3 

.  2 

1.4 

2 

1.4 

5 

3.6 

143 

9T.9 

0 

.0 

146 

36 

9T.3  • 

0  * 

9 

.3T 

10T. 

98*2 

0, 

.0 

109 

185 

99.5 

0 

•  0 

i  186 

56 

100.0 

0 

•  0 

56 

129- 

99.2' 

0 

.0 

130 

296 

86.0 

0 

".0 

112 

83.6  - 

0 

'  .0 

134 

184 

8T.6 

0 

;o 

210 

158 

T9.0 

1 

•  5 

200 

6T.9 

1 

K3 

18 

105 

86.1 

ft  , 

.0 

122 

192/  86*9 

T 

3.2 

221* 

49 

8T.5 

i 

1  A 

*  56 

143 

86.7 

6 

3.6  ^ 

165 

1T6' 

89*8 

1 

63 

92*6 

"  0 

♦  0 

«  68 

113 

88*3 

1 

•  8 

.128 

l 

(150 

88*9 

9 

•  1  * 

*  '  lt293\ 

369 

86.1)  o 

2 

.5 

429  c 

781 

9C.4 

/ 

/ 

864 

*02 

( 

93*5 

j 

♦  0 

44 

89*6 

0 

*o  K 

49 

158 

94*6 

v  o 

•0 

161 

a 

202 

93*1 

! 

.   <j  0 

.0 

216 

44 

89*8 

0 

.  0 

49 

158 

94*6 

0 

.0 

1  AT 

* 

64 

100*0 

0 

♦ 

•  0 

64 

13 

1CC.0 

0 

.0 

l£ 

51 

1C0.0 

0  * 

•  C 

64 

100.0 

0 

♦  0 

64 

13 

100.0 

0 

•  0  ' 

1  cc.o 

°r 

«  0 

*• 

\ 

117 

96.  T 

0. 

t 

.6 

20 

8T.0 

0 

.0 

"SW  23 

.  91 

99.0 

.x-  0 

.0 

18T 

97.4 

0 

•0 

192 

53 

96.4  * 

0 

•o 

55 

134 

97.8 

u 

.  0 

I  J* 

153 

93.3 

*-  I 

.6 

164 

35 

94.6 

C 

•0 

3T 

118 

92.9 

i 

.8 

It* 

45T 

95*8 

1 

.2 

4TT 

108 

93*9 

0 

♦  0 

115 

349 

96*4 

1 

•  3 

362 

138 

98*6 

0 

•  0 

140 

30'  10C.0 

0 

•  0 

30 

106 

98*2 
t 

0 

•  0 

110 

196 

9C*T 

0 

.0 

.216 

49 

90.7 

0 

•  0 

54 

14T 

9C.T 

0 

.0  „ 

162 

190 

96.0 

*  1 

•  5 

198 

56 

96.6  * 

0 

•  0 

58 

134 

9,5.7 

•  1 

♦  T 

140 

I  ERIC 


1T34 

4 


TABLE  f.    TOTAL  FIRST'  PROFESSIONAL  DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  8Y  INSTITUTIONS  OF  HlGHcR  F.DUCAT (ON  BY  RACE, 
V*  .  '  "  ETHNICITY*  A NO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE* 

NUH9ER  X 


BUCK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER 


HISPANIC 


law;c«ncral  ILL*!*  CR  J.O.I 
.  TEJU? 


X- 


.IX.  S3UTH  TEXAS  COLLEGE  LAM 

.TOTAL  0  **0 

c     FEMALE  "  'O  .0 

tttLE  0  ,0 

TX    TEXAS  SOUTHERN  UNIVERSITY 
TOTAL,-  0#-  .0 

FEMALE    ",        0  .0 
MALE.'         -0  .0 
TX*  TEXAJ  TECH  UNIVERSITY  . 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE     4  0  .0 

TX    U*GF  HOUSTON  CEN  CAMPOS 
TOTAL.       *       0  .0 
FEMALE  -  0  .0 

o       «*LE„  0  .0 

TX    U  Of  TfXAS  AT  AUSTIN 
TOTAL  *     2       •  * 

FEMALE  0  .  .0 

MALE  2 


TX         STATE  TOTALS  < 
TOTAL  5 
FEMALE  2 
MALE  3 

UTAH 


UT    BAIGHAM  YOUNG-U  MAIN  CAM 

TOTAL                 1-  *9 

FEMALE"          •>     0  .0 

MALE                1  -9 
UT    UNIVERSITY  OF  UTAH 

TOTAL  '             0  .0  'e- 

FEMALE                0  .0  ■ 

MALE                0  .0 


13 
4 

9 

16 


X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

« 

— 

* 

1.4 

2 

.7 

15 

5.1 

.0 

1 

1.9 

1 

1.9 

-  1.7 

1 

.4 

14 

*  5.8 

61.3 

•  0 

^  .0 

a 

17.2 

100.0 

0 

0 

.0 

73.3 

f  .0 

u 

24.4 

•  0 

.  o 

-P 

2 

1.4 

•  0 

0 

ft 

0 

•  0 

.0~ 

0 

•  0 

2 

1.7 

3 

.9 

20 

6.3 

3.4, 

2 

1.7 

5 

4.3 

4.3T 

1 

.  .5 

15 

7.4 

3.4 

2 

.4 

.52 

9.8 

4.8 

0 

.0 

14 

8.4 

2.7 

2 

.5 

38 

10.-4 

UTIONS) 

4t6 

12 

•  6 

121 

6.4 

6.0 

5 

1.0 

23 

4.4 

4.1 

7 

♦  5 

98 

7.1 

•  0 

•  0 
.0 

1.6 
3.4 
1.2 


-UT"  —STATE  TOT  AL$~< 
TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALE-  1 

VERMONT »  - 


2 -INSTITUTIONS) 


VT    VERMONT  LAM  SCHOOL 

TOTAL               '0  .0 

'  FEMALE                0  .0 

•    MALE                0  .0 

VT         STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE-***-         0  *0 

MALE                0  .0 


.9 
2.5 
•  5 


1  INSTITUTIONS )  ' 


TOTAL 

MINORITY 


NUHBER 


.  MH1TE 
N0N-HISP*N1C 


NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUHBER 


21 
2 
19 


7.2* 

3.8 

*7*9 


63  98.4 
19  100.0 
44    97.  C 


•  9 

•  0 
1.1 


2 
0 
2 

36 
11 
25 

74 

22 
52 


225 
61 
164 


1.4 
•  0 
1.7 

11.3 
9.5 
12.4 

14.0 
13.3 
14.3 


11.8 
11.7 
11.9 


6  1.6 
1  2.5 
5  2.6 


272 
50 
222 

1 
0 
1 


92.8 
96.2 
92.1 

1.6 
•0 
2.2 


140  98.6 
25  1CC.0 
115  98.3 


2/7 
103 
174 

453 
143 
310 


66.1 

85,5 
86.1 
85.2 


lt667  87.7 
456  67.7 
1.211  87.7 


0 

•  0 

2 

1.7 

115 

98.3 

0 

•  0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

*N 

2 

1.9 

i 

98.1 

2 

1.8  \ 
•  0  * 

4 

3.5 

108 

95.6 

0 

1 

3.4 

27 

93.1 

2 

2.4 

3 

3.6 

81 

96*4 

223  97.C 
38  95.0 
185  97.4 


64  1C0.0 
23  10C.0 
61  100.0 


84  1CC.0 
23  1C0.0 
61  10C.0 


TOTAL 
t;  NUMBER 


0 

.0 

„  293 

0 

•  .0 

52 

0 

.0 

241 

0 

•  0 

64 

0 

♦  0  \ 

19 

0 

♦0 

45 

0 

.0 

142 

0 

<  .0 

25 

0 

•  0 

.  -  117 

5 

1.6 

318 

2 

1.7 

116 

3 

1.5 

202 

3 

.6 

530 

1 

•  6 

\  166 

2 

.5 

\  364 

\ 

9 

.5 

1,901 

3 

•  6 

520 

6 

♦  4 

X  ,381 

0 

•  0 

117 

C 

.0  1 

11 

0 

.0 

106 

1 

.9 

113 

1 

3.4 

29 

0 

.0 

84 

1 

•  4 

230 

1 

2.5 

40 

0 

.0 

190 

0 

♦  0 

84 

0 

.0 

23 

0 

.0 

fcl 

0 

.0 

84 

0 

•  0 

23 

0 

.0 

61 

VIRGINIA 


VA    C  OF  WllLIAH  ANO  MARY 

TCTAL                 0        .0  4  2.9 

FEMALE                0        .0  1  2.5 

MALE  0  .0  3  3.1 
VA    UNIVERSITY  OF  RICHMOND  # 

TOTAL                0        .0  5  3.8 

FEMALE                0        .0  4  20.0 

MALE  -  0  .0  1  .9 
VA     U  OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 

TOTAL              *0        .0  15  4.2 

FEMALE                0        .0  6  6.0 

MALE  0  o  ♦<>  9  3.5 
VA    WASHINGTON  ANO  LEE  U 

TOTAL                0       .0  1  .8 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE                 0        .0  1  .9 


VA  STATE  TOTALS  I 

TOTAL      v         0  *0 

FEMALE  0*  .0 

MALE  0  .0 


4  INSTITUTIONS) 
25  3.4 
11 
14 


6.4 
2.4 


.7 

•  0 
1.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

'  .0 

•  0 

•  0 

•  0 


1 

^.7 

6 

4.4 

130 

95*6 

0 

0 

•  0 

1 

2.5 

39 

97.5 

0 

1 

1.0 

5 

5.2 

91 

9**8 

0 

1 

.s 

6 

4.6 

125 

95.4 

0 

a 

•  J 

4 

20.0 

16 

60*0 

0 

i 

♦  9 

2 

1.8 

109 

98*2 

0 

0 

.0 

15 

4.2 

3>0 

95*2 

2 

0 

♦  0  . 

6 

6.0 

94 

94*0 

0 

0 

•  0 

9 

3.5 

246 

95.7 

2 

1 

.8 

2 

1.7 

117 

98*3 

0 

0 

.0 

0 

•0 

11 

100*0 

0 

1 

.0 

2 

1.9 

106 

98*1 

0 

.4 

•  0 

♦  5 


29  .  3.9 
11  6.4 
18  -  3*1 


712 
160 

5,52 


95.8 
93.6 
96*5 


136 
40 
96 

131 
20 
111 

357 
100 
257 

U9 
11 
108 


743 

in 

5^2 


WASHINGTON  * 

*  WA    GONZAGA  UNIVERSITY 

TOTAL  1! 

FEMALE  I  2** 

MALE  0  *0 
WA    UNIVERSITY' OF  PUGET  SOONO 

TOTAL  0-  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0     -  *0 


•  4 

•  0 
.4 

1.2 
1*9 
1*0* 


2 

.8 

5 

1*9 

25* 

97.0 

3 

1.1 

0 

•  0 

1 

2.4 

40 

97*6 

0 

♦  0 

2 

.9 

♦ 

UK 

216 

96.9 

3 

;,3 

0 

♦  0 

3 

1.2 

241 

98.8 

0 

,0 

0 

•0 

1 

1.9 

51 

98.1 

0 

^.0 

0 

.0 

2 

1.0 

190 

99.0 

0 

*0 

264 
41 
223 

2-4 
52 
192 


kERLC 


1737 
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TABLE  9. 


TOTAL  FIRST  PROFESSIONAL*  OeGREES-fOR  MAJOR  HELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  V  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt  * 
*  ETHNICITY.  AND  SEXl     INSTRUCTION,  ANO  STATE    1978-1979  ^' 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


/  i 

'  BLACK  ASIAN  OR 

NCN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER         t  NUMBER 
LAW.GENEAAL  ILL* 6.  CR\J.O.I 


NUMBER 


-  WASHINGTON 

MA    UNIVERSITY  OF  WASHINGTON 
TCTAL  4  2.7 

FEMALE  4  8.3' 

MALE  0  .0 


3 
t 


2.7 
6.3 
1.0 


WA  STATE 
TOTAL 

FEH\L£ 
*  HAL  £ 

WEST  VIRGINIA 


TOTALS  ( 
■  5 

5 
0 


.8 
3.5 
.3 


3  INSTITUTIONS) 
5  .8 
3 
2 


2.1 
.4 


HV    W£  ST  VIRGINIA  UNIVERSITY  1 

TCTAL  *  1        .a  4  3.1 

FEMALE  0        .0  3  10.3 

MALE  1       I.  J.  1  1*0 


STATE  TOTALS  ( 


1  INSTITUTIONS) 


3  2.1 

1  2.1 

2  2.0 


1.1 
1.4 

1,0 


}                   TOTAL                1  .8 

3.1 

0 

.0 

{                 FEMALE                3  .0 

10.3 

0 

♦  0 

,  male            r  1*0 

1 

1.0 

0 

•  0 

\  Wisconsin 

r           kl  HflKRQUETTE  onivfrsity 

. 

i                    TOT  AL                 0  .0 

2 

1.4 

2 

1.4 

FEMALE                 0  ♦r^s. 

0 

•  0 

1 

5.3 

J               .     MALE                 0        .0  \ 

2 

1.7 

1 

•  8 

WI     U  CF  WISCONSIN  MAO I  SON  \ 

TCTAL                 5  '1.7 

9 

3.0 

3 

1.0 

♦          '       FEMALE                2  2.0 

2 

2.0 

1 

1.0 

^  »ALc       _        3  1.5 

7 

3.5 

2 

1.0 

kl          STATE  TOTALS  (          2  INST  1 

TUTIONS) 

TOTAL                 5      1.1  1 

1 

2.5 

5 

1.1 

FEMALE                 2      1.7  1 

2 

1.7 

2 

1.7 

MALE                 3  .9 

9 

2.8 

3 

.9 

HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


kHlTE  - 
NON-HISPANIC 


.  NON-RESIDENT 
'ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 

1 

NUMBER 

NUMBER 

I 

NUM8ER 

S 

NUMBER 

* 

> 

•  > 

2 

1.4 

13 

Q.9 

133 

91*  1 

0 

•  0 

146 

1 

2.1 

9 

18.8 

39 

81.3 

0 

•  0 

48 

1 

1.0 

4 

4*  1 

94 

95.9 

0 

.0 

98 

*  ^ 

21 

3.2 

630 

-96.3  / 

3 

•  5 

*654 

| 

1 1 

7.8 

130 

92.2  / 

0 

•  0 

141 

♦6 

10 

1.9 

500 

97.5, 

3 

•  6 

513  . 

| 

♦  8 

5 

4.6 

125 

95*4 

0 

•  0 

131 

3.4 

4 

1 3*  6 

25 

86.2 

0 

•0 

29 

P 

.0 

2 

2.0 

100 

98*0 

0 

.0 

102 

K 

'  \ 

.8 

6 

4.6 

125 

95*4 

0 

•  0 

131 

i 

3.4 

4 

13.8 

25 

86*2 

0 

•  0 

29 

o 

.0 

2 

2.0 

100 

98*0 

0 

•0 

102 

/  0 

•  0 

4 

2.9 

135 

97*1 

0 

.0 

139 

0 

.0 

1 

5.3 

18 

94*7 

0 

.0 

19 

0 

•°  c 

3 

2.5^ 

1L7 

97*5 

0 

.0 

120 

r  * 

10 

3*3 

27 

9.0 

271 

90*3 

2 

.7 

300 

i  s 

5.0 

10 

10.0 

89 

89*0 

1 

1.0 

loo 

i  5 

2.5 

17 

8*5 

182 

91.0 

4 

200 

10 

2.3 

31 

7.1 

406 

92.5 

2 

.5 

439 

'  5 

4.2 

11 

9.2 

107 

89.9 

1 

.8 

119 

i  5 

1*6 

20 

6.3 

299 

93.4 

1 

.3 

320 

.WYOMING. 

wY    DIVERSITY  OF  WYOMING 


TCTAL 
FEMALE 
KALE 


♦  0 

♦  3 
.0 


.0 
.0 
.0 


MY          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

THE  STATES  ANO  O.C.  < 

TOTAL  121 

FEMALE  41 

KALE  80 


.3 
♦  4 
.3 


1  INSTITUTIONS) 

iO  .0 
10  .0 
0  .0 

| 

175  INSTITUTIONS) 
li50b  4.3 
645  6.4 
t55  3.4 


PUERTD  RICO 

PR    CATHOLIC  U  PUERTO  RICO; 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE'  0  .0 

PR    U  Of  PR  RIC  PScCRAS 

TOTAL  0       . 0  ** 

•FEMAL:  0  .0 

MAL :  0  .0 


PR 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


AREA 

total' 

FcMALE 
MALE 


TOTALS  ( 

0 
0 
0 


0UTLYIN3  AREAS 
*  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


INSTITUTIONS) 

0  i  .0 
0  I  .3 
0  |  .0 

2  INSTITUTIONS) 


.0 
•0 


HAJO*  F I  ELD  AGGREGATE  1401 

TOTAL  121  .3 

FEMALE  41  .4 

KALE  80  .3 


3 
0 
0 

177 

i50D 
645 
655 


.0 

♦  0 

•  0 


390 
139 
251 


INSTITUTIONS) 
|4.2  390 
16.4  139 
13.4  251 


.0 
.0 
.0 


1.1 

1.4 
1.0 


1.1 
1.4 
1.0 


179    98 .» 

57  98*3 
122  99.2 


THECLJGICAi  PROFE SSIONSi GENERAL  (B.O.i.M.OIV ♦ .RA8BI  OR  OTHER  FRST-PROFESS IC 

i  - 


•ARKANSAS 


AR    HAROING  GRAO  SCH  RELIGION 


.  TOTAL 

fejule 

JULE 


4.5 
.0 
4.5 


♦  0 
.0 
.0 


2i  739 
IiOIO 

f9 


7*8 
10.1 
6*9 


.      68  100*0 
/      16  100.0 
50  100*0 


68  100*0 
18  1CC*0 
50  1C0*0 


32i334 
8-  988 
23,3*6 


91*8 
89*6 
92*7 


4.5 
.0 
4.5 


20 
0 
20 


90.9 
♦  0 
90*9 


0^ 
0 


133 
28 
105 


♦  4 
.3 
.4 


1  4.5 

0  .0 

1  4.5 


68 
50 


68 
18 
50 


35,206 
10,026 
25,180 


56 

100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

56 

11 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

45 

100.0' 

0 

.0 

'  0 

.0 

45 

123 

98.4 

2 

1.6 

0 

.0 

125 

46 

97.9 

-I 

2.1 

0 

•0 

47 

77 

98.7 

1 

1.3 

:>  0 

•  0 

78 

179 

98*9 

2 

1.1 

0 

.0 

181 

57 

98*3 

1 

1.7 

0 

.0 

58 

122 

99*2 

1 

.6 

0 

.0 

123 

179 

9,8.9 

2 

1.1 

0 

•  0 

181 

57' 

98.3 

1 

1.7 

0 

•0 

58 

122 

99*2 

1 

.3 

0 

•  0 

123 

2 

,912 

8*2 

32 

336 

91*4 

133 

.4 

35,387 

1 

,06  V 

,10*6 

8 

989 

89.1 

28 

•  3 

10,084 

1 

,851 

7*3 

23 

,347(* 

92*3 

105 

.4 

25,303 

22 
0 
22 


:  ERLC 


1798 


1733 


.TABLE  "9.  TOTAL 


FlXST  PROFESSIONAL  0EGREESM*RV<A40R  FIELO  CONFERRED  BY*INSTltUTIONS  GF'hICHER  EOUCATIO*  BY  RACE  • 
F1*^^"l»e*|»Sg£gJ™  -AMDS6II«     INSTITUTION  ANO  STATE    1978-1979  / 

AMERICAN  IKOIAN  ^BtACK^)       ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE        NON-HI^NKr  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


NUHBER 


HISPANIC 
NUHBER 


TOTAL 
MINORITY 


WIT£ 
NON-HlSP<ANlC 


NCK-REMOENT 
ALIEN 


THEOLOGICAL  PROFESSIONS .GENERAL  <B.O.  » M. 0 IV ♦ t RABBI  OR  OTHER  FRST-PRO FESS IONAL > 


AR         STATE  TOTALS  C 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

JttLE                0  .0 

CALIFORNIA 

CA    AHER  8APT  SEN  OF  WEST 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    BI OLA  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  .  0  *0 

MALE  0  .0 

CA    CHURCH  01 V  SCH  OF  PACIFIC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    DOMINICAN  SCH  PhIL  L  THEO  * 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    FRANCISCAN  SCH  THEOLOGY 
TOTAL  0  .0 

**    FEMALE*-  0  *0 

MALE  0        .0  t, 

CA    FULLER  THEOLOGICAL  SEN 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA  JESUIT  SCHOOL  OF  THEOLOGY 
-  JOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    ME LOOYLANO  SCH  THEOLOGY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  ^   ^         0  *0 
CA    MENNONITE  BRTHREN  BIB  SEM 
TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    PACIFIC  LUTH  THECL  SEM 


1  INSTITUTIONS) 
I  4*5 
0 
1 


•  3 
4.5 


TOTAL 
FEMA.E 
MALE 


CA    PACIFIC  SCH  OF  RELIGION 
•'TOTAL  0  *0 

FEMALE   _0  .0 

"       MALE  0  -0 

CA    SAINT  JOHN'S  COLLEGE 
TOT.iL  0  ^  ♦<> 

FEMALE  0  .0 

HALF  0        . 0 

CA    SAINT  PATRICK*  S  SEMINARY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

CA    SAN  FRANC  I  SCO  THEOL  SEM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    SCH  OF  THEO  AT  CLAREMONT 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

.0 


CA     STARR  KNG  SCH  FCR  MINSTRY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


CA  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

COLORAOO 


CO    CONS  BAPTIST  THEOL  SEM 
TOTAL  0  *0 

FEMA  wf  0  .0 

MALE  0  .0 

CO     IL1FF  SCHCCL  CF  THEOLOGY 


TOTAL 
FEMALE 
.  MALE 


CO     SAINT  THOMAS  SEMINARY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


,0 

♦  0 

•  0 


ERLC 


♦0 
♦0 
.0 


•0 
♦0 
♦0 


1 

10*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

50*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

c 

•  0 

0 

**0 

1 

1.4 

1 

1*4 

1 

1*4 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

1 

1  *4 

1 

1 

1  *4 

0 

•  0 

.  1 

3.7 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*o 

0 

.0 

0 

..o 

I 

6. 7  v 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

2 

25.0 

0 

♦  0 

c 

«  3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

2  5.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

33.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

2 

33  .3 

2 

1*4 

7 

4.8 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

1  .5 

7 

5.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

.  1 

4.8 

1 

4.8 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

5.3 

1 

5  .3 

1 

'2.7 

0 

•  0 

1 

2.7 

0 

.0 

G 

.0 

0 

.0 

1 

2*9 

0 

.0 

2.9 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

_  0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

»0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

4*7 

5 

11*6 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6*3 

0 

♦0 

2 

7*4 

4 

1 4*  8 

0 

♦0 

1 

3*2 

1 

6 

19.4 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

3.2 

1 

3*2 

1  9*4 

1 

1.2 

3 

3*6 

10 

12*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•0 

1 

1*2 

3 

3*6 

10 

12*0 

3 

6*8 

1 

2*3 

0 

.0 

2 

10*5 

0 

♦  0  N 

0 

♦  0 

1 

4*0 

P 

4*0 

0 

A 

♦  u 

3 

6*3 

4 

8*3 

0 

♦  0 

1 

12*5 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

5*0 

4 

10*0 

0 

♦  0 

1 

5*6 

-*0' 

0 

.0 

0. 

0 

•  0 

0 

.0 

I 

10*0 

0 

*0 

0 

.0 

TITUTIONS) 

16 

2*5 

24 

3.8 

23 

3.6 

4 

4*3 

1 

1. 1 

0 

.0 

12 

2*2 

23 

4.3 

23 

4.3 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

c 

,0 

0 

.0 

1 

3.T 

%A  0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

<  1 

5*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

c 

♦  0 

*  1 

.20.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

*C 

1 

20*0 

1739 


ER 

X 

NUMBER  * 

NUMBER 

I 

1 

4.  5 

20  9C.9 

1 

4*5 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

1 

4.5 

20  90.9 

.  1 

4*5 

1 

10.0 

9  90.0 

0 

♦0 

5  J.O 

1     5C.  0 

0 

.0 

0 

.0 

9  100.0 

0 

.0 

3 

4.2 

06  91.7 

3 

4  .2 

0 

•  0 

}  .0 

0 

.0 

3 

4.  2 

66  91*7 

3 

4.2 

1 

3.7 

26  96.3 

.0 

0 

1  0 

12  100*0 

1 

6»  7 

14  9J*3 

^  0 

2 

25.0 

6  75*0 

0  . 

.0 

(L 

.0 

0  *0 

0 

.0 

2 

25»  0 

6  75*0 

0 

.c 

2 

33.3 

4  66*7 

0 

.0 

c 

»*o 

0        *  0 

0 

•0 

2* 

33.3 

4  66*7 

0 

•  0 

9 

6.2 

137  93*8 

\  0 

.0 

.0 

14  100*0 

0 

.0 

6»  8 

123  93*2 

c 

.0 

2 

9.5 

Id  85*7 

4.8 

0 

.C 

2  1CC.C 

0 

•0 

2 

10.5 

16  34*2 

1 

5.3 

2 

5.4 

34  91*9 

1 

2.7 

0 

.0 

3  iOO.O 

0 

♦0 

2 

5.  9 

31  91*2 

1 

2.V 

0 

.0 

4  66*7 

2 

33.3 

0 

♦  C 

t>  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

4  6t>*7 

2 

33.3 

0 

.0 

32  97*C 

I 

3.0 

c 

♦  0 

9  100*0 

0 

.0 

0 

♦  G 

23  95*6 

1 

4.2 

7 

16. J 

34  79*1 

2 

4.7 

1 

6*  J 

14    8  7*  5 

1 

6.3 

22*2 

20  74*1 

1 

3.7 

8 

25*3 

23  74*2 

0 

♦  C 

0 

♦  0 

0  *o 

0 

.0 

y 

2^.0 

23  74*2 

0 

.0 

14 

16*9 

69  83*1 

0 

.0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

.0 

14 

1  e>*9 

69  t)3*l 

0 

.0 

4 

9*  1 

40  90*9 

c 

♦  0 

2 

10*5 

17  8«*5 

0 

♦0? 

2 

j  8*  0 

23    92* C 

0 

.0 

7 

14*6 

35  .72.9 

6 

12.5 

1 

12*5. 

6  75*C 

1 

12.5 

6 

1  5*0 

29  72.5 

5 

12.: 

1 

5*6 

17  «4*4 

0 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

♦0 

1C.C 

9    90.  C 

0 

•0 

63 

1  c.  0 

554  87*5 

16 

2.5 

5 

5*  4 

86  92*5 

2 

2.2 

58 

10.7 

468  86.7, 

14 

2.6 

0 

.0 

56  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

56  1C0.0 

0 

♦  0 

1 

3.  7 

26  96.3 

0 

.0 

0 

•  0 

7  100.0 

0 

•  0 

1 

5.C 

19  95*0 

0 

•0 

1 

20.0 

4  80*0 

0 

•0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

I 

20.0 

4  80S0 

0 

•  0 

1799 

TOTAL 
NUMBER 


22 
0 
22 


10 
2 
A 

72 
0 
T2 


t 

0 
6 

146 
14 
132 

21 

2 

19 
37 
34 

0 
6 

33 
9 
24 

43 
16 
27 

31 
0 
31 

83 

0 
S3  . 

44 

19 
25 

48 
8 

40 

18 

6 
10 


633 
*  92 
540 


56 
.  0 
56 

27 
7 

20 

5 
0 


TA4LE  9.    TOTAL  FIRST  PROFESSION  DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CChFMfEO  BY  INSTITUTIONS  CF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NG*-HIS?ANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC. 

NUMBER  *        NUMBER  *        NUMBER  S  NUMBER 

<\.O..N,OIV., RABBI  OR  OTHER  FRST-PROFESSICNAL1 


TOTAL 
MINORI  TY 


THECLOGIC4L  PROFESS ICNS .GENERAL 


CO         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0    -  .0 

FEMALE  0  .0 

MALC  0  .0 

CONNECTICUT 

CT    64  IS  6INY0MIN  AC  AO  E  MY 


3  INSTITUTIONS) 
x  l.l 

0  .0 

1  1.2 


•TOTAL 
FEMALE 


0  *0 

0  .0 

MILE  0  .0 
CT    YALE  UNIVERSITY 

TOTAL*               1  -9 

FEMALE                0  .0 

MALE                 1  1.5 


.0 
.0 
.0 

6.5 
.0 
10.6 


CT  .        STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  .9 

>EHALE  0  .  .0 

•     •  MALE  1  1.4 

DISTRICT  OF  COLUMBIA 

OC    CATHOLIC  U  OF  AKER1CA 


2  INSTITUTIONS) 
7  6.2 
0 
7 


.0 
5.9 


TOTAL 
FEMALE 
mLE 


.0 
.0 
.0 


OC    DOMINICAN  HOUSE  STUDIES 
\TCYAL  0  .0 

FEMALE  0  *.0 

MALE  0  .0 

OC    ICtkARO  UNIVERSITY 
TOTAL  C  .** 

FEMALE  C  .3 

MALE  .  C  .0 

DC    WESLEY  THEOLOGICAL  SEN 
.  GTAL  0  .0 

FtftUE  0  .0 

MALE    ,  0  .0 


0 
0 

'  0 

0 

0 
0 

17 
0 
17 

3 

C 
3' 


.3 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

95.0 
•0 
85.0 

4.7 
.0 
6.5 


OC  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MLli  C 

FLOnlJA 


.0 
.3 
.0 


INST ITJT IONS) 
20  21.1 


FL    LUTHER  RICE  SEMINARY 

7CTAL  C  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 
FL    SEM  SAINT  VINCENT  OE  PAUL 

TOTAL  0  .0 

FEMt  LE           »  C  0 

MALE  C  .3 


C 
20 


.0 
26.0 


3.8  • 

.0 
3.9 

.0 
.0 
.0 


FL          STATE  TCTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FcMALE  0  .3 

MALE  C  .0 

GEORGIA 

GA    COLUMBIA  THEOLOGICAL  SEM 

TC1AL  0  .0 

.  FEMALE  0  «3 

MALE  0  .0 
GA    fiORY  UNIVERSITY 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
GA    INTROENOMI NATL  THEOL  CTR 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 


2  INSTITUTIONS) 
3  3.1 
0  .0 
3  3.2 


2 
0 
2 

4 

2 
2 

63 
9 
54 


5.9 
.0 
6.5 

3.4 
9.5 
2.1 

54.0 
81.8 
96.4 


3  INSTITUTIONS) 
69  31.7 
II  29.7 
58  32.0 


GA          STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

ILLINOIS 


IL    3£ TriANY  THEOLOGICAL  SEM 

TCTAL  0        .3        -        0  .0 

FEMUE           *     0    ft   .3  0  .3 

MALE  '  0  .0  0  .0 
IL    CATHOLIC  T'«EOL  'JNIDN 

TOTAL                 Oo       .0  «  .0 

FEMALE                £        .3  0  .0 

KnLE                 0        .3  0  .3 


IHJC 


.c 

.0 
.0 


1.1 

.0 
1.2 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.5 

0 

.0 

1 

2.4 

0 

.0 

0 

.0 

% 

0 

.0 

1 

.9 

,  0 

.0 

1 

2.4 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

2.3 
.0 
2.5 


0 

.0 

3 

•0 

0 

•  0 

c 

.0 

C 

•  0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  C 

0 

.p 

0 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  C 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•C 

17 

85.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

17 

85.0 

0 

.c 

0 

.0 

3 

4.  7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

6.  5 

0 

.0 

c 

.0 

20 

21.1 

o 

•  0  » 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

20 

> 

26.  C 

3 

3.8 

1 

1.3 

7 

8. 8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

3.9 

1 

1.3 

7 

9.  1 

0 

.0 

5 

2  7.8 

5 

27.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

5 

2  7.8 

5 

27.8 

3 

3.1 

6.1 

*  12 

12.2 

C 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

3.2 

6 

6.3 

12 

12.6 

0 

.0 

2 

5.9 

4 

11. 8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

2 

6.9 

4 

13.8 

0 

.0 

1 

.9 

5 

4.3 

0 

.0 

0 

.0- 

2 

9.  5 

0 

."0 

1 

L.O 

^  3 

3.i 

0 

.0 

0 

.0 

63 

94.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

d  1.8 

0 

0 

.0 

>  54 

96.  h 

0 

.0 

3 

1.4 

72 

33.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

29.7 

c 

.0 

3 

1.7 

61 

33.7 

i 

0 

.0 

1 

5.0 

1 

5.0 

0 

.0,- 

0 

.0 

*  c 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

1 

6.7 

1 

2.7 

1 

2.7 

2 

5.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

2.7 

1 

2.7 

? 

5.4 

i 

1740 

NON-RESIOENT 
M  i  EN 


NUM8ER 


66  97.7 
7  10C.0 
79  57.5 


160.0 


70 
18 
52 


70 
3 
67 

13 
0 
13 


87.5 
100.0 
8T.C 

72.2 
•  0 
72.2 


83  84.7 
3  100.0 
80  84.2 


30 
5 
25 

Hi 
i8 
93 


88.2 
100.0 
86.2 

94.9 
85.7 
96.9 


1.5 
.0 
1.8 


142  65.1 
23  62.2 
119  65.7 


TOTAL 

NUMBER 


19 

5 
14 

28 
0 
28 


95.0 
10C.0 
53.3 

75.7 
•0 
75.7 


0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.C 

5 

10C.C 

0 

9  1 

8.3 

96 

88.9 

3 

1 

2.4 

40 

55.2 

1 

8  1 

2.1 

56 

84.6 

2, 

9 

8.0 

101 

89.4 

3 

1  < 

2.4 

40 

95.2 

1 

8  11.3 

61 

85.9 

2 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.3 

2.8 
2.4 
3.0 


2.7 
2.4 
2.8 


3.8 
.0 

'3.9 

.0 
.0 
.0 


3  3.1 
0  .0 
3  3.2 


.0 
.0 
.0 

.9 
4.8 
.0 

4.5 
18.2 
1.6 


4  1.8 
3  8.1 
1  .6 


.3 
.0 
.0 

18.9 
.0 
18.9 


7 
81 


5 
0 
5 

108 
42 
66 


113 
42 
71 


I 

10C.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1  0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

1 

10 

100.0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

.0 

0 

10 

100.0 

0 

.0 

10 

0 

.c 

3 

15.0 

20 

0 

.0 

C 

•0 

0 

0 

*  .0 

3 

15.0 

20 

59 

92.2 

2 

3.1 

64 

18 

1CC.0 

0 

*.o 

18 

41 

69.1 

2 

4.3  * 

46 

73.7 

5 

5.3  s> 

95 

100.0 

0 

.0 

1  18 

67.5 

5 

6.5 

77 

80 
3 
77 

13 
0 
18 


9a 

3 
95 


34 
5 
29 

117 
21 

96 

67 
*  11 

56 


218 
37 
181 


20 
5 
15 

37 
0 
37 


TAB4.E  9.     T0T4L  FIRST  PROFESSIONAL  OEGREES  FOR  MAJOR  FiaO  CONFERREO  8Y  INSTITUTIONS  Or  RICHER  EOUCATIOS  BY  RACE*, 
.   ETHNICITY*  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  ST  AT E  1978-1979- 


AMERICAN  1NOIAN 
.  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


BLACK  ASIAN  OR  TOTAL 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER      HISPANIC  MINORITY 

X        NUMBER         X        NUN BE* 


NUMBER  *        NUMBER  I        NUMBE*  *  NUMBER 

THEOLOGICAL  PROFESSIONS t GENERAL  <B.O*,N*OlV*.RABBI  OR  OTHER  FR ST-PROFESSI ONALJ 
ILLINOIS 

IL    CHICAGO. THEOLOGICAL  SEN* 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

• IL    GARRETT-E VANGELCL  THEOL 
TOTAL  0  .0 

FEMALE       *         0  \0 
MALE  0  .0 

IL    LINCOLN  CHRISTIAN  COLLEGE 


-  MITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES  I OENT 
ALIEN  f 


NUMUER 


TOTAL 
FEMALE  » 
MALE 
IL  LOYOLA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  *0 
0  .0 
U  OF  CHICAGO 


2 
0 
2 

10 
1 

9 

0 
0 
0 

0, 
0 
0 


14.3 
•0 
20*3 

15*9 

22*5 

♦0 
'  .0 
-.0 

•  0 
.0 

•  0 


IL    LUTH  SCH  THEOLOGY  CHICAGO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


IL    MCCORMICK  THEOLOGICAL  SEN 
TOTAL  0  *0 

;     FEMALE  0  *0 

}  MALE  0  .0 

IL    NORTHERN  B APT  ThEOL  SEM 


2  4*9 
1  12*5 
1  3*0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
,IL    NORTH  PARK 
TOTAL  s 
FEMALE 
MALE 


0 

•  0 
•0 

THEOL  SEM 

•  0 

•  0 

•  0 


8*6 
8*3 
8,7 

15*0 
33*3 
11.8 


3  11.5 
2  66*7 
1  4*3 


IL     SNT  MARY  OF  ThE  LAKE  SEM 
v.TOThL  0  .  '  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL     ScABURY-UE  STERN  THE OL  SEM 
TOTAL  0  .0 

FEmLE  0  .0 

MALE  .0  .0 

IL    TELSHE  YESHIVA-CHICAGO 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL     TRINITY  E  VANGELCL/  01  V  SCH 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

r    MALE  0  *0 

IL    UNIVERSITY  OF  ChlCAGO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.G 
.3 
•  0 


3.3 

•  0 
3.3 

3.4 
.0 
3.7 

.0 
.0 
♦0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


IJ.  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

I  NO  I  ANA 

IN  •  ANOERSCN  COLLEGE 


15  *NSTITUTICNS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  0 
.0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 


25 
6 

19 


5.0 
7.1 
4.6 


IN    CHRISTIAN  THEOLOGICAL  SEN 
TOTAL  _     0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    CONCOROIA  THEOLOGICAL  SEM 
TOT  AL  0  #0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

iN    EARLHAN  COLLEGE 

TOTAL  0    .  #0 

FEMALE    4  0  .0 

MALE  I    0  .0 


IN    G3  SHEN  BIBLICAL  SEMINARY 

TOTAL                 0  .0 
FEMALE  0 
MALE  0 
Iti  MENNONITE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 

IN    StfT  MEINRAO  SCH  THEOLOGY 


.0 
•0 
•  0 

8I8LICAL  SEM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


2 

5.3 

1 

20.0 

1 

3.0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

3.8 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

3.-? 

0 

.0 

2 

5.0 

1 

5.3 

0 

•  0 

I 

5.6 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.  7 

0 

.0 

2* 

8.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

c 

.  0 

G 

.0 

0  v 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

1.2 

c 

.0 

6 

1.5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

TOTAL 

NUHjlER 


/ 

0 

.0 

2 

14.3 

11  78*6 

1 

7*1 

0 

.0 

0 

.0 

3  75.C 

1 

25*0 

0 

.0 

2 

2C.C 

8  ec.o 

0 

.0 

0 

♦o  - 

12 

19.0 

51  81.0 

0 

,♦0 

0 

.0 

1 

4.3 

22    95.7  t 

0 

.0 

0 

.0 

11 

27.5 

29  72.5 

0 

.  *0 

/V 

.0 

1 

5.3 

17  8S.5 

1 

5.3 

6 

•  0 

0 

♦0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

5.6 

16  $8.9 

1 

5*6 

0 

♦  0 

0 

.0 

12  100*0 

0 

•  0 

0 

♦c 

c 

.C 

1  1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11  100.0 

0 

.  0 

1 

2.4 

3 

7.  J 

38  92*7 

0 

•  0 

1 

12.5 

2 

25.0 

»  6  75*0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

3.0 

32  97*0 

0 

.0 

4 

ir.4 

9 

25.7 

25  71*A 

1 

0 

•  0 

1  { 

8.3 

11  91*7 

c 

*.o  ■ 

4 

17.4 

8  * 

34.8 

14  60*9 

1 

4*3  , 

0 

•  0 

3 

15.0 

16  eo.c 

1 

5.0 

0 

•  0 

1 

33.3 

2  66*7 

0 

.0 

0 

.0 

2 

11.8 

14 t  62*4 

1 

5.9 

0 

♦  0 

3 

ll.t> 

23  88.5 

0 

.0  ' 

0 

•  0 

2 

66*  7 

1  33*3 

0 

•0 

0 

:o 

1 

4.3 

22  95*7 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

J. 3 

29  96*7 

0 

♦o  , 

0 

•0 

0 

.0 

0  *0 

'  0 

0 

•  0 

1 

3.3 

29  96*7 

0 

;°0\ 

0 

♦  0 

i 

3.4 

26  96*6 

0 

0 

•  0 

b 

.0 

2  ioo';o 

0 

0 

♦0 

l 

c  3.7 

26  96*3 

0 

♦  0  ^ 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

♦  0  \ 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

♦  0 

c 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•C 

* 

0 

♦  0 

0 

.0 

105  95*5 

% 

4*5  ' 

0 

.0 

0 

.0 

3  l-CC.O 

0 

.0 

0 

♦c 

0 

.0 

102  95*3 

5 

4.  7 

0 

.0 

0 

.0 

39  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

19  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

^  20  100*0 

0 

.0 

7 

u* 

38 

7.6 

443  89*1 

16 

J. 2 

1 

1.2, 

7 

8.3 

76  90*5 

1 

1.2 

6 

1.5/ 

7.5 

367  88*9 

15 

'  3*6  > 

0 

.0 

2 

5.3 

29  76*3 

7 

18*4 

0 

.0 

1 

20.0 

3/  60*0 

I 

20 .0 

0 

.0 

1 

J.C 

26  78.8 

6 

1  8*2 

0 

.0 

0 

.0 

20  95*2 

1 

4.8 

0 

.0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

'.0 

14  93.3 

1 

6*7 

1 

1.1 

1 

1.1 

85  97.7 

1 

1.1 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

3  1 

l.r 

*  1 

1. 1 

85  97.7 

1 

1.1 

0 

♦  0 

0 

.0 

11  100.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

4  100*0 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

7  100.0 

0/ 

.0 

0 

.0 

1 

3*8 

20  76.9 

5 

19.2 

0 

.0 

1 

16*7 

4  66.7 

I- 

16*7 

0 

.0 

0 

.0 

16  8C.0 

4 

2C.0 

0 

.0 

0 

•  0 

4  66.7 

Z 

33*3 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  60*0 

z 

*40*0 

4 

10*5 

4 

10*5 

33  86*8 

1 

2.6 

0 

.0 

0 

♦  c 

0  *0 

0 

•  0 

4 

10.5 

4 

10*5 

33  86*8 

1 

2.6 

14 
4 

10 

£3 
23 
40 

19 
1 

18 

12 
1 
11 

41 

e 

33 

35 
12 
23 

20 
3 
17 

26 
3 
23 

30 
0 

29 
2 
27 

2 
0 
2 

110 

3 

107 

39 
19 
20 


497 
84 
413 


38 
5 
33 

21 
6 
15 

87 
0 
87 

11 
4 

7 

26 
6 
20 

6 
1 

5 

38 
36 


TABLE  9. 


TOTAL  FIRST  PROFESSIONAL  OECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  CF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
ETHNICITY t  AND  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  I  NO  IAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIANJ3R 
NON-HISPANIC  PACIFIC  "ISLANDER 


TOTAL 
MINORITY 


HISPANIC 

NUMBER         I        NUNBEA         X        NUMBER         X       NUMBER         X  NUMBER 
THEOLOGICAL  PROFES S IONS* GENERAL  lB*0*»M*OIV*tRABBI  OR  OTHER  FIST-PROFESSIONAL! 
— H«&t*NA 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-Rf.SIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
.1  NUMBER 


IN    UNIVERSITY  OF  NOTRE  GAME 

TOTAL                0        .0  0  «.0 

FEMALE                0       .0  0  .0 

MALE                 0   .     .0  0  .0 


IN    *     STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

ICMA 

I A    &U1NAS  INST  CF  THEOLOGY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IA    HAMBURG  THEOLOGICAL  SEN 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  .    0  .0 

MALE  0  .0 


8  INSTITUTIONS) 
3  1*3 
2 
1 


8.3 
.5 


•  0 

•  0 

•  G 

•  0 
.0 

•  0 


I A          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

.MALE  0  *0 

KANSAS 


KS    CENTRAL  BAPTIST  THEOL  SEM 

TOTAL  0*0  <• 

FEMALE                 0  *0  0 

mLE          «      0  *0  4 


INST ITJT IGNS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


13.2 
•  0 
23*5 


K&  STATE. TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEmLt  C  .0 

MALE  0  *0 

KENTUCKY 

KY    AS8URY  THEOLOGICAL  SEM 


1  INSTITUTIONS) 
4  18*2 
0  *0 
4  23*5 


Tor  al  i 

•  6 

fEMALE 

♦  0 

MALE  I 

•  6 

KY     LEXINGTON  THEOL 

SEMINARY 

TOTAL            m  0 

♦  0  - 

FEMALE  0 

♦  0 

MALE  0 

♦  0 

KY    LOUISVL  PRESB  THEOL  SbM 

TOTAL  0 

♦  0 

FEMALE  0 

.0 

MALE  0 

♦  0 

KY     SOUTHERN  8 APT  ThEOL  SfcM 

TOTAL  0 

♦  0 

FEMALE  0^ 

♦  0 

MALE  0 

•  0 

KY          STATE  TOTALS 

(  4 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3*9 
.0 
5*6 

•  0 

•  0 

•  0 


INSTITUTIONS) 


TOTAL  1  .2 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  »2 

LOUISIANA 

LA    NOTRE  OANE  SEN  SCH  THEO 

TCTAL  0  .0" 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


.4 

♦  0 

♦  4 


LA         STATE  TOTALS  I 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

MAINE 

ME    BANGO*  THEOLOGICAL  SEM 

TOTAL                 0  .0 

f  EM* LE               o  .  o 

MALE                0  .0 


1  INSTITUTIONS) 


•  0 
.0 

'♦0 


ME  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE        *  0 

MASSACHUSETTS 


MA 


1  3.7 

0  .0 

1  5.0 

1  INSTITUTIONS! 
1  3.7 


ANOOVER  NEKTON  7HE0L  SCH 
TOTAL  0       . 0 

FEMALE  0  .0 

HUE  0  ..0 

:RiC. 


3.4 
•  0 
5.7 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 
.0 


♦  0 

•  0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
♦  0 


0  .0 
0  .0 
0  .0 


•  0 
♦0 

♦  0 

0 
0 
0 

.0 

♦  0  * 
.0* 

13  100.0 
2  100.C. 
11  100.0 

o 

0 
0 

1 

.0 

•  0 

•  0 

13 

*  2 
11 

.0 
.3 

8 
2 
6 

3.3 
8.3 
2.8 

215  89*6 
20  83*3 
195  9C*3 

17 
2 
15 

7.1 
8.3 
6.9 

240 
24 
216 

•0 
•  0 
.0 

0 

0* 
0 

.0 
•  0 
.0 

4  100*0 
0  *0 
4  1C0.O 

o 

0 
0 

.  0  . 

•  0 

•  0 

* 
0 
4 

♦  7 

♦  0 

♦  8 

I 
0 
1 

1.7 
.0 
1.8 

58  98*3 
4  1C0.O 
54  98*2 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

59 
4 

55 

1.6 
•  0 

,.  7 

1 

0 

1  ' 

1.6 
♦  0 
1.  7 

62  98*4 
4  100*0 
5  8  98*3 

0 
0 

'  0 

.0 

•  0 

♦  0 

63 
4 
59 

♦0 
♦  0 
.0 

4 
0 
4 

18*2 
.0 
23*5 

18  81*8 
5  100*0 
13  76*5 

0 

0  0 
0 

.0 
.0 
.0 

22 
5 

r.  17 

♦  0 

♦  0 

♦  0  , 

4 
0 
4 

18*2 
*0 
23*5 

18  81.8 

5  io:*o 

13  76*5 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 
.0 

22 
5 

17 

.0 
.0 
.0 

1 
0 
1 

.6 
.0 
•  6 

160  96*4 
7,  77*8 
153  97*5 

5 
2 
3 

3.0 
22.2 
1.9 

166 
9 

157 

♦  0 
.0 

♦  0 

0 

0  ° 
0 

c  *€ 
•  0 
;P 

16  100*0 
1  100*0 
15  100*0 

0 
0 
0 

.0 
♦  0 
.0 

16 
1 

15  , 

♦  0 
.0 
.0 

2 
0 

I 

3  .9 
.0 
5.6 

49  96*1 
15  10C.0 
34  94*4 

o 

0 
0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

51 
15 
36 

♦4 

.0 
♦4 

,1 

0 
1 

.4 
.0 
•  4 

4  265  97.8 
15  100.0 
250  97.7 

5 
0 

1.8 
.0 
2  .0 

271 

15 
256 

•  2 
.0 
.2 

4 
0 
4 

♦  9 

490  97.2 
38  95.0 
452  97.4 

10 

2 
8 

2.0* 

5.0 

1.7 

504 

*  40 
464 

.0  * 
•  0 
.0  ' 

0 

0 
0 

•0 
.0 
.0 

7  100.0 
0  *0 
7  ICC. C 

0 
0 

Q 

•  .0 
.0 
.  0 

7 
0 
7 

•  0 

•  0 

•  0 

c 

0 

Q 

.0 
*  .0 
.0 

7  100*0 
0  .0 
7  100*0 

0 

0 
0 

♦0 
.0 

,  :o 

7 
0 
7 

3.7 
.0 
5.0 

2 
0 
2 

7.4 
.0 
1C.0 

25  92.6 
7  1C0.0 
18  90*0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

27 
7 
20 

3.7 
.0 
5.0 

2 
0 
2 

7.4. 
.0 
10.0 

25  92*6 
7  100*0 
18  90.0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

27 
7 
20 

1.6 
.0 
2*9 

3 
0 
3 

4.9 
.0 
8.6 

58  95*1 
26  100. C 
32  91*4* 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

•  0 

61 

26 

i3 

1742 


TABLE  9.  TOTAL  FIRST  PROFESSIONAL  DEGREES  FOR  MAJOR* FI ELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE  t 
"  ETHNICITY.  ANO  S6Xi     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NASSER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


S  NUMBER 


THEOLOGICAL  PROFESSIONS t GENERAL  (B.O.iN.OlV. t RABBI  OR  CTHER  FRST-PROFESSIONALi 
MASSACHUSETTS 


UHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RE  SIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 

NOKBEF 


MA    BOSTON  UNIVERSITY 
TOTAL  01  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .      0  .0 

MA    EPISCOPAL  OIVIN IT Y.  SCHOOL 
TOTAL  >i     0  .0" 

FEMALE  0  .0 

MLS  0  ,«0 

MA    GORO  ON-CON  WELL  IHEOL'SEM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    HARVARO  UNIVERSITY 
,-TOTAL  0  .0 

•     FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    HELLENIC  C-HOLY  CROSS  SCH 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »0 

MA    POPE  JOHN  XXIII  NATL  SEN 
*  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0    4  .0 

MA    SAINT  JOHN'S  SEMINARY. 
TOTAL  0      *  .0 

FEMALE  0     '  .0 

MALS      -  0  .3 


2.2 
.0 
2.9 

3*0 

•  0 
A. 8 

1*6 

•  0 
1.6 

9.7 

1?.5 
6*7 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


MA         STATE  TCTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

»    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


8  INSTITUTIONS) 

9  2*6 
2  2.9 
7  2.6 


•  0 

0 

•0 

1 

2*2 

A2 

7  J  ■  -5 

o 

•  0 

0 

♦  0" 

0 

•  0 

11 

1CC.0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

2.9 

31 

91.2 

Q 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

3.  0 

30 

90.9. 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

ioo.c 

o 

♦  0 

0 

•  0 

1 

A.  8 

ie 

65*7 

1 

•  8 

1 

.8 

A 

3.2 

115 

91*3 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

3 

I  00*0 

1 

.8 

■if  1 

•  8 

A 

3.3 

112 

91.  1 

0 

•  0 

•0 

3 

9*7 

28 

9C.3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

12*5 

14 

87.5 

0 

.0 

>  ' 0 

.0 

1 

6.7 

1* 

93.3 

0 

♦  0 

0 

♦0  /* 

0 

•  0 

15 

83. 1 

0 

.0 

0 

•  0  , 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

•  0 

15 

83*3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  0 

5 

100.  C 

0 

•  0 

|0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  C 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

5 

1CC.C 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2? 

95.7 

0 

♦G 

0 

•  0 

c 

.0 

C 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'22 

95.7 

1 

•  3 

2 

.6 

12 

3.5 

315 

92.  1 

0 

*  .0 

0 

.0 

2 

2.9 

t>6 

97.1 

1 

.4 

2 

.7 

10 

3.  6 

24« 

90.9 

c 

A.  4 

45 

0 

.0 

11 

2 

5.9 

34 

2 

6.1 

33 

C 

.0 

I? 

2 

9.5 

21  / 

7 

5.6 

i 

126 

0 

•C 

3 

7 

'  5.7 

123, 

0 

.0 

s    31'  « 

0 

.0 

16 

0 

.0 

15 

3 

16*7 

1 

10 

0 

.0 

3 

16.7 

a 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

0* 

.0 

5 

1 

4.* 

23 

0 

.0 

C 

«1 

A.3 

23 

15 
lb 


4.4 

.0 
5.5 


342 

'63 
274 


M  ICHIGAN 

MI     AM  OR  EMS  UNIVERSITY 
TOTAL     ,  0  .0 

FEMAl  E  0.0 
MALE  0  .0 

MI     CALVIN  THEOLOGICAL  SEM 
TOTAL  \  0  .0 

FEMALE  0  .0 

•     MALE  0  .0 

HI*  GRANQ  RAP  IDS  8APT  C  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE         s       0  .0 
MALE  0  .C 

HI     WESTERN  THEOLOGICAL  SEM 
TOTAL  0  "  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HI      ,    STATE  TOTALS  (  A 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0  • 

MINNESOTA 


SEM 


15 
0 
15 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0  , 


11.5 
.0 
11.5 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 


INSTITUTIONS) 

15  1A 
0  .0 

16  7.3 


MN    BETHEL  THEOL  SEMINARY 
>     TOTAL  3  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  '   0  .0 

MN    LUTHER  THEOLOGICAL  SEM 
TOTAL  0  .3 

FEMALE         ,f       0  .0 
MALE  0  .0 

MN    NTHWSTn  LuTH  THEOL  SEM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -J 

MALE  0  .0 

MN    SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  0 

MALE  0  .0 

MN    SAINT  PAUL  SEMINARY 
TOTAL  .0  .0 

CEMAL E  0  0  .0 

MALE  0     "  .0  <k 

NN    UNITED  THEOLOGICAL  SEM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MACE  0  .0 


0 
0 
0 

0 
.0 
0 

0 

0 

& 

0 

6 
o 

o 
o 
o 

o 
o 

0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


.0 
.8 

cZ.  6 
25.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2  1.0 
1  20.0 
1  .5 


MN 


STATE  TOTALS  < 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  •  .0 
0  .0 


0 
0 
0 


.0 
.0 

.0  - 

.0 
.0 
.0 

.0  ' 

.a 

.0 

♦  0 
.0 
.0 

t 

.0 

.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


.0 
♦  0 
.0 


5.4 
.0 
5.4 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.1 
.0 
3.2 


3.8 
.C 
3.9 


.0 
.0 
.0 

.7 
.0 
.9 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.3 
.0 
.3 


23 

85 

65.4 

22 

16.^ 

130 

0 

0 

.0 

0 

■  0 

0 

23 

17.7 

35 

65.4 

22 

16.9 

no 

1 

2.6 

30 

7*. 9 

7 

18.4 

?8 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

.0 

0 

.0 

2? 

7S.A 

7 

2  0.6 

34 

C 

.  0 

1C 

IOO.C 

0 

*0 

10 

.0 

0 

,  -o 

0 

.  0 

0 

c 

♦  0 

10 

100.0 

c 

.0 

1C 

1 

3.1 

31 

96.  o 

c 

.3 

2? 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

1 

3.2 

0 

30 

9  6. "5 

0 

.  0 

31 

25 

11.  S 

156 

74.3 

29 

13.8 

213 

1 

20.0 

4 

60.0 

5 

24 

11.7 

152 

74.1 

o  29 

14*.1 

0 

2C5 

0 

.0 

65 

94.* 

5 

90 

0 

.0 

6 

100.0 

6 

0 

.0 

79 

94.0 

I 

6.0 

64 

1 

.7 

136 

98. 6 

1 

.7 

138 

0 

.0 

23 

1CC.C 

0 

..0 

1 

.9 

113 

98.3- 

1 

.9 

115 

c 

c 

.0 

46 

1  00.  0 

c 

.0 

*fc 

0 

.  3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

42 

100.0 

0 

.0  " 

42 

0 

.0 

14 

100.0 

0 

.0 

It 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

3 

.0 

14 

1CC.0 

0 

.0 

15 

0 

.  0 

18 

10C.0 

0 

■  0 

16 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

13 

100.0 

Q 

.0 

18 

0 

.0 

29 

103.0 

3 

.J 

29 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0  i 

/  11 

0 

.0 

id 

100.0 

0 

.0 

'  18 

1 

.  3 

323 

97.4 

c 

l.e 

,  336 

3 

.0 

44 

100.0 

0 

.0 

A4 

1 

•  3 

2  84 

97.6 

6 

«2.1 

291 

1743 


TA3-E  9.  TOTAL  PIRiT  »»ROFfcS S ION AL  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CQNFERREO  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
'  1  ETHNICITY.  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


■      BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


TOTAL 
MINORITY 


*  HISPANIC 

NUMBER  *       V      JUMBER         X        NUMBER         I  ,    NUMBER         t  NUKBER 
THEOLOGICAL  PROFESS IONS .GENERAL  <8.D.»N.0IV.» RABB I  OR  OTHER  FRi .-PIOFeSSIONAL) 
MISSISSIPPI 


WHITE 
NON-HlSPANI£ 

NUMBER 


NON-RESIOEN? 
ALIEN 

NUMBER 


MS    Re FORMEO  THEOLOGICAL  SEM 
x  TOTAL      •  *>  »0 

f EMALc  0  .0 

MALE  0  .0 


1.7 
.0 
1.7 


MS         STATE  TOTALS  C 
■     T&ML  0 
FEMALE  0 
MALE  3 

MISSOURI 


INSTITUTIONS! 
1  1.7 

0  .0 

1  1.7 


1.7 
.0 
1.7 


1.7 
.0 
1.7 


MO*  ASSEMBLIES  COU  GRAO  SCct 


TOTAL 
FEMALE 

HALc 


MO    CHRIST  SEMINARY-SEUNEX 
TOTAL  3  »0 

FEMALE  0  *3 

MALE  .     3  .0 

MO    C0SC3R0IA  SEMINARY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  »3 

'      MALE  0  .0 

-MG    CO/cN'ANT  THEOLOGICAL  SEM 
TuTAl  * 
FEMALE        *        0  .0 
MALE  3  »0 

HO    EJcN  THEOlCGICAL  SEMINARY 
TOTAL  0,  *3^ 

FEKAIH*       4.        0  .3 
MILE  3  .0 

MO    KE WRICK  SEMINARY 

TOTAL  3  .0 

FEMALE  3  .0 

XALE  0  .0 

MO    MIDWESTERN  BApT  THsOL  SEM 
TOTAL  0  .0 

f*£A*LE  0  .3 

HALE  .       3  .0 

MO    N42ARENE  THEDL3GICAL .SEM 
TOTAL  t>  »3 

FEHALc  3  *J 

-MALE  0  .3 

MO    S^T  PAUL  SCH  OF  THcJLCGY 
TOTAL  1  Z** 

FEMALE  :  .3 

"HUE  1  3*3 


MO         STATE  TOTALS  ( 
TCT4L  1 
FEHAlE  o 
MILE  1 

ME*  JERSEY 


.'IJ     etTH  MEORASH  GUV0H4 
TOTAL  3  .3 

FEMALE  0  .3 

MALc  3  .0 

NJ    DREW  UNIVERSITY 

TOTAL  3  .0 

FEMVLE  3  .3 

**Lc  3  .3 

HJ     MACULATE  CONCEPTION  SEM 
*T3TAL  3  »3 

F£'ttLc  3  .3 

3  .3 
?JJ    t£*  BRUNSWICK  ThEOL  SEM 
TOTAL  3  .3 

FSHUE  3  .3 

MILE  C  .3 

HJ    PRINCETON  THEOLOGICAL  SE 4 
TOTAL  1         •/  .  * 

FEMALE  0  .0 

MALE-  1 
NJ    WT  MICHAELS  PASIONST  MON 
TOTAL  3  .'J 

FEK4LE  3  .3 

«WLfc  0  .0 


0 

♦  3 

3 

.0 

0 

.3 

Q 

.  3 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.3 

3 

.0 

3 

.3 

o 

•*9 

3 

♦  0 

o 

.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

•o 

0 

•  0 

0 

•  0 

o  3 

♦  0 

1 

4.0 

0 

.9 

3 

.3 

J 

1 

4.3 

Q 

•  0 

J 

a.  i- 

0  0 

.0 

3 

•  3 

♦  0 

3 

10.3 

♦  0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

♦c 

3 

.3 

0 

.  0 

0 

♦  9 

0 

.0 

3 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  J 

o 

♦  C 

3 

♦  3 

0 

♦  0 

0 

♦  3 

♦  0 

3 

.3 

o 

♦  0 

3 

.3 

0 

.0 

3 

.0 

♦  0 

0 

.3 

o 

.0 

ITUTIONS) 

4 

.9 

*  0 

.3 

a 

.0 

0 

.0 

4 

.  1.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

♦  0 

3 

♦  0 

0 

•  0 

7 

15.9 

0 

.0 

1 

12.5 

0 

.0 

6 

lt>.7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  J 

♦  0 

0 

♦  3 

) 

•  0 

1 

5.9 

1 

5.9 

3 

•  9 

0 

♦  3 

1 

7.1 

1 

7.1 

5.4 

1 

♦  7 

4 

9.8 

1 

2.4 

<• 

3.d 

0 

.0 

0 

.3 

3 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

♦  0 

TOTAL 

NUM9|R 


fIJ  STATE  TOTALS  I 

TCTAL  1 
FEMUc  0 
MALE  1 


6  INSTITUTIONS) 
16  4.9 
b 
U 


8.2 
4.2 


NEW  YORK 


J 


NY    CHRIST  THE  KINO  SE  il  NARY 

TCTAL  3  .3  0  .0 

FeMALc  -  3  .J  3  .0 

;ULi  0  .0  3  .0 


fERJC 


♦  6 
1.6 

♦  4 


J 

♦  v) 

2 

j.j 

57  95.0 

1 

1.7 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0* 

2 

3.3 

57  95.0 

1 

1.7 

0 

♦  0 

2 

3.3 

57  95.0 

*  1 

1.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

3.^ 

57  95.0 

1 

1.7 

0 

.0 

0 

.0 

12  100.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1  ICC. 9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

11  100*0 

0 

•  0 

l1 

1.6 

1 

1.  6 

62  96*9 

I 

1.6 

0 

♦3 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

.0 

1 

1.7 

1 

1.7 

$8  96*7 

1 

1.7 

0 

♦9 

0 

.0 

98  99*0 

I 

1.0 

3 

♦  0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

♦Ov 

9 

♦9 

3 

.0 

9R  99.0 

1 

1.9 

1 

4.0 

2 

8.  9 

23  9**0 

2 

8.0 

o 

.0 

0 

•  9 

0 

.0 

1 

4.0 

2 

4.0 

21  84*0 

2 

8.0 

0 

•  3 

3 

8.1 

34  91*9 

0 

•  0 

3 

.0 

0 

•  0 

7  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10*0 

27  90*0 

3 

.0 

0 

♦  3 

0 

.0 

14  100*0 

0 

.0 

0 

♦  3 

0 

•0 

9  *0 

0 

♦  9 

0' 

.0 

0 

♦0 

,      14  100*0 

3 

♦  9 

0 

♦  3 

0 

•0 

66  97*1* 

2 

2.9 

3 

.  .0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

.0 

0 

♦3 

0 

•0 

63  96*9 

•  2 

3.1 

1.3 

1 

1*  3 

69  88*5' 

9 

10.3 

0 

•3 

0 

•0 

2  1C0«0 

0 

.0 

1 

1*3 

1 

1*J 

67  88*2 

8 

10.5 

♦  3 

1 

2*2 

i  44  97*8 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

12  100*0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

3*0 

32  97*0 

0 

•0 

3 

♦  7 

8 

1*8 

»    420  95*0 

14 

3*2 

0 

.0 

9 

•0 

29  100*0 

0 

•  0 

3 

.7 

8 

1..9 

391  94*7 

14 

3*4 

1 

1.  6 

1 

1*6 

6o  "*0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

1  .6 

1 

l.o 

61  98*4 

0 

•  0 

1 

2.3 

8 

18*2 

33  75*0 

3 

6.3 

0 

.0 

1 

12*5 

7  87*5 

0 

.0 

2.8 

7 

19*4  * 

26  72*2 

3 

8.3 

0 

•  0 

9 

•  0 

52  100*0 

0 

•  0 

0 

•  3 

0 

•  0 

9  1C0*0 

0 

.0 

0 

♦9 

0 

•  0 

43  100*0 

0 

.0 

2 

11*8 

4 

JZi*5 

13  76*5 

0 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0 

3  100*0 

•  0 

2 

14*3 

4 

28*6 

10.  71*4 

0 

.0 

0 

.0 

19 

6*d 

134  V1.2 

3 

2.0 

3 

.0 

5 

12*2 

34  82*9 

2 

4*9 

0 

.0 

5 

4*7 

100  94.3 

c  1 

•  9 

0 

♦  3 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•0 

9 

♦  0 

0 

•  0 

100*0  ' 

•  0 

•4 

1.2 

23 

7.  1 

296    91.1  , 

A 

1.8 

0 

♦0 

6 

9*8 

53  86*9 

3.3 

t 

1.5 

17 

6.4 

243  92*0 

4 

1.5 

0 

.0 

0 

.0 

19  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

9 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

♦  9 

0 

.0 

.19  100* J 

0 

•  0 

1744 

60 
0 
60 


60 
0 
60 


12 
1 
11 

64 
4 
60 

99  , 

0 
99 

25 
0 
-25 

37 
7 
30 

14 

0 
14 

68 
3 
65 

78 
2 
76 

45 
12 
33 


442' 
29 
413 


62 
0 
62 


8 
36 

52 
9 
43 

17 
3 
14 

147 
41 

106 

3 
0 

3, 


325 
*  61 
264 


19 
0 
19 


TABLE  -9*    TOTAL  FIRST  PROFESSIONAL  DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  CF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 
ETHNICITY*  ANO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE    197B-1979  <. 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SL AN 001 


HISPANIC 


4 TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBE 


NE*  YORK 

NY    COLG  KOCH-BE  XL  E  Y-CRO I ER 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NY    GENERAL  THEOLOGICAL  SEN 
tOTAL  0  .0 

FEMALE    '  0  *0. 

NILE  0  .0 

NY'  JEWISH  THEOL  SEN  AMERICA 
TOTAL 
PENILE 
MALE 
NY  MARYKNOtL 
TOTAL 
FEMALE 
Ml  LE 

NY    MOUNT  SAINT  ALPHONSUS  SEN 


10  26*3 


TOTAL 
FEMALE 
Ml  LE 


NY    SAINf*  BERNARD'S  SEMINARY 


TDTAL 
FEMALE 
MILE 


.0 

•  0 

♦  0 


NY    SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY 


TOTAL   0,_- 

FEMALE  0 
MALE  0 
NY    SNT  JOSEPHS-SEN 


TDTAL 
FEHILE 
MILE 


^♦0~ 

•  0 

•  0 

COLLEGE 

•  0 
.0 

•  0 


NY    SNT  VLADMR  ORTH  THEOL  SEN 


TOTAL 
FEMALE  ' 
MILE 


0 

.  0 
t>  0 


•  0 

•  0 

•  0 


NY    SEM  IMMAC  CONCEPTION 

TDTAL  ,              0  .0 

FEHILE                 0  .0 

MILE                 0  .0 

NY    ONION  THEOLOGICAL  SEM 

TOTAL*                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 

~NY~  STATE  TOTALS  (  12 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

Ml  LE                 0  . 0 

.NORTH  CAROLINA  ' 


NC    OUKE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MILE                 0  .0 

NC    STHESTN  BAPTIST  THEOL  SEM 

TOTAL           *     0  .0 

FEMIL5                 0  *0 

MILE                 0  .0 


2 

15*4 

6 

32*9 

I 

2*8 

0 

•  0 

1 

3*1 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

A 

.  J 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

A 

♦  u 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

2,* 

0 

♦  0 

1 

2*4 

7 

13*0 

3 

10*7 

4 

15*4 

INSTITUTIONS) 
19  6.4 


5 
14 


10*4 
5*6 


7*6 

6.7 
8*3 

1*1 

♦'0 
1.3 


NC         STATE  TCTALS  ( 

TDTAL    '  0.0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

OHIO 


2  INSTITUTJONS) 
10  3*5 
2  3*6 
8  3*5 


OH    AS HC ANO  COLLEGE 
TDTAL  0 
FEMALE  0 
MILE  0 
OH    ATHENAEUM  OF  OHIO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
DH  CINCINNATI 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OH    HEBREW  UNION 
TOTAL 
FEMALE 
MILE 

OH    HLJREW  UNION 
TOTAL 
FEMALE 
4  MALE 


.0 
.0 
.0 

•  0 
•0 
.0 


BI8LE  SEMINARY 


•  0 

•  0 

•  0 

MAIN  CAM 

'♦0 
.0 
•0. 

8RANCH 

•  0 

•  0 
.0 


NY 


11*5 

•  0 
12*3 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 
•0 

%0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


NUMBER 

X 

NUMBER 

x 

NUMBER 

t 

NUK8ER 

X 

NUM8ER 

FRST-PROFE  SS I ONAL) 

a 

V 

A 

*  u 

L 

'l  u 

26*3  * 

28 

73.7 

0 

♦  0 

36 

0 

*0 

2 

1 5*4 

1 1 

64.6 

0 

•  0 

13 

0 

*0 

8 

32  K0 

17 

68.0 

0 

•  0 

25 

0 

♦  0 

1 

2*8 

35 

97.'2 

0 

•  0. 

36 

0 

*0 

0 

♦0 

4 

100.0 

0 

•  0 

"4 

0 

*0 

1 

3.1  f 

31 

96*9 

0 

.0 

32 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

19 

100.0 

0 

♦0 

19 

0 

•0 

0 

♦  0 

*  0 

0 

•  0 

0 

0 

*0 

0 

•  0 

19 

10C.0 

0 

.0 

19 

0 

.0 

0 

*  *0 

8 

1C0.0 

*  0 

•  0 

8 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦0 

0 

0 

*0 

0 

•  0 

Vs 

1C0.0 

0 

.0 

8 

2 

13*  3 

2 

1 3*3 

1 3 

86*7 

6 

•0 

a 

15 

0 

•0 

-  0 

 #c 

0  0 

*  0 

c 

.0 

0 

2 

13*3 

2 

13*3 

13 

86*7 

0 

.0 

*  15 

0 

.0 

0 

♦  0 

22 

81*5 

5 

1 8.  5 

27 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

-  .0 

 r 

0 

•  0 

0 

♦  0 

21 

SC. "8 

5 

19.2 

26 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

8 

100*0 

o 

•0 

8 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

o 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

8 

100*0 

0 

.0 

8 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

6 

1C0.C 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0' 

0 

•  0 

0 

♦  c 

6 

100*0 

0 

♦0 

6 

0 

♦  0 

0 

•  0 

23 

95*8 

1 

4.2 

24 

0 

♦0 

0 

♦  0 

I 

10C*0 

0 

•  0 

2 

0 

>o 

0 

♦  0 

2 1 

95  .5 

1 

4.5 

22 

0 

♦0 

1 

2*4 

39 

92*9 

2 

4.8 

42 

0 

*0 

0 

♦0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

1 

2.4 

39 

92*9 

2 

4.8 

42 

3 

5*6 

A 

1  o 

18*  b 

44 

81*5 

0 

.0 

54 

0 

•0 

3 

10*7 

25 

89*3 

o 

♦  0 

28 

3 

11*5 

26*9 

19 

73*1 

0 

.0 

26 

5 

1  .7 

24 

8*1 

264 

89*2 

8 

2.7 

296 

0 

.0 

5 

10*4 

43 

89*6 

0 

.0 

48 

5 

2.0 

19 

7*7 

221 

89*1 

8 

3.2 

248 

0 

.0 

8 

7*8 

94 

92*2 

0 

♦  9 

102 

0 

.0 

2 

6.7 

28 

93*3 

0 

.0 

30 

0 

♦  0 

6 

8*3 

66 

91*7 

0 

.0 

72 

1 

»  5 

3 

1  .6 

162 

98*4 

.  0 

•  0 

165 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

26 

1  CO*  0 

o 

•  0 

26 

1 

•6 

3 

1.9 

156 

98*1 

0 

o 

•  0 

159 

1 

.3 

11 

3.8 

276 

96*2 

o 

♦  0 

267 

0 

•  0 

2 

3.6 

54 

'  96*4 

0 

•0 

56 

1 

•  4 

9 

3.9 

222 

j 

96*1 

0 

•  0 

231 

0 

♦  0 

7 

11.5 

54 

86*5 

o 

♦  0 

61 

o 

•0 

0 

.0 

1  4 

100*0 

o 

•  0 

4 

0  „ 

♦  0 

7 

12.3 

50 

87*7 

0 

•0 

—  57 

0 

•  0 

0 

.0 

12 

100*0 

o 

♦  0 

12 

0 

•  0 

0 

.  0 

o 

♦  0 

o 

0 

0 

♦0 

f  0 

.0 

12 

1C0.0 

0 

lo 

12 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100.C 

0 

.  •  <> 

.  9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

0 

•0 

0 

.0 

9 

1  co.o 

0 

•0 

*  9 

0 

.0 

0 

.0 

18 

100*0 

0 

•  0 

18 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

1  CO.O  ' 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

16 

100.0 

0 

•  0 

16 

0 

♦  0 

0 

.0 

22 

1C0.O 

0 

.0 

22 

*0 

•  0 

,0 

.0 

7 

100.Q 

9 

•  0 

7 

0 

♦  0 

;o 

.0 

15 

1C0.0 

0 

.0 

15 

130 
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*TUU<9-    TOTAL  FlftCT.MOF  ESSIONAL  QECaW  FOR  N*J0*  FIELO  CONFfRREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EQUCATION  8Y  RACE  t 
B.      C        *     .        ~  ETHNIC ITYt  A  NO  SEX*    INSTITUTION  ANO  STATE    1978-1979  , 


1  .AMERICAN  INDIAN  K        HACK    S        ASl#N  0*   '  • 

•   <  ALASKAN  NATIVE       NONnHISfANlC  PACIFIC  ISLANOER  „  HISPANIC 

NUMBER*'        X       NUMBER         I       NUMBER         X      v  NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


S  NUMBER 

THEOLOGICAL  * PROFESSIONS »£ENERAL  <8.Q. .  N.QlV.  .RABBI  OR  OTHER  FRST-PRO  FESS ION AL )  . 

*OHIO  * 

«  •  0 

OH    HETHOOIST  THEOL  SCH  OHIO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'  '      MALE  .  0  ,.0 

OH    PAYNE  .THEOLOGICAL  SEN 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER  * 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


OH    PONTIFICAL  C-JOSEPHINUN 
TOTAL     0  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

,0H    SAINT  NARY  SEMINARY 

TOTAL  '  0        .0  ^ 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    TRINITY  LUTHERAN  SEMINARY 
TOTAL    *  0.0 
FEMALE  0  .0 

MALE  '  0       .0--  - 

 OH— UNITE 0-THE0L06ICAL  SEN 

TOTAL  *0  .0 

FEMALE  0  .0 

*     MALE  0  .0 


3 
I 
2 

4 

0 
4 

0 
0 
0 

0 

•o 

0 

0 
0 

5 
0 
5 


5,0 
7.1 
4.3 

90.0 
.0 
80.0 

.0 

•  0 
•  .0 

•0 
.0 
.0 

.0* 
.0 

•  0 

'  8.6* 


OH         STATE  TOTALS  ( 

~TOT*L  0 

FEMALE  0 

MALE  X)  , 

OKLAHOMA  > 


11  ^INSTITUTIONS) 


•  0 
.0 

♦  0 


OK    PHILLIPS  UNIVERSITY 

TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

/ok       state  TOTALS  ( 

TOTAL  0-  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


19 
1 
Id 


5.5 
♦  2.1 
6.0 


3.2 
12.5 
.0 


INSTITUTIONS) 

i  3-2- 


12. 


OREGON 


OR    MOUNT  ANGEL 
TOTAL 
FEMALE  * 
MALE 

OR    WESTERN  CONS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OR    MSTN  EVANGELICAL  SEN 
TOTAL  0  .0 

FEMLE  0  .0 

MALE  0  .9 


SEMINARY 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
BAPTIST-  SEN 
0  .0 
0  .0  Y 
0  .0 


1  1.1 

0  .0 

1  1.1 


OR         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                0  .Ok* 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 

PENNSYLVANIA  \ 

*PA    ACADEMY  OF  THE  NEW  CHURCH 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    8APT  BIBLE  COLLEGE  OF  PA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    EASTERN  BAPTIST  THEOL  SEN 
TOTAL  0       .0  . 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    FAITH  THEOLOGICAL  SEN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  i  0.0 
MALE  ;  0  .0 

PA    LANCASTER  THEOLOGICAL  SEN 


3  INSTITUTIONS) 


.8 

•  0 


PA 


TOTAL '  . 
FEMALE'  j 
MALE 

LUTH  THEOL 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
#0  .0 
0  .0 
SEN  GETTYSBURG 


0 
0 

0  * 

0 
0 
0 

0 

•  0 

~0 

0 
0 
JO 


.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•0, 
.  .0 

•  0 

I 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


.0  , 

.0 

.0 


•  0 

•  0 
.0 

\ 


.0 

«  .0 

.0 

Ul 
.0 

1*1 

.0 

•  0 

•  0 


TOTAL 

V 

NUMBER* 


0* 

•0 

>  • 

9 

57 

95.0 

0 

•  0 

1 

7*1 

13 

92.9 

0 

iO 

2 

4*3 

44 

95.7 

o- 

♦  0 

4 

80*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

4 

80.0  0 

0 

•  0  . 

0 

•0 

6 

•  0 

9 

100*0 

0 

•0 

0 

♦<0 

0 

•  0 

0 

.  »o 

0 

* 

.0 

%  9 

100.0 

0  0 

.0 

0 

♦  0 

15 

100.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

«0 

0 

•0 

0 

•  0 

15 

100.0 

0 

•0 

—0- 

•0-  — 

64  100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

8 

100.0 

0 

.0  0 

0 

•  0 

56 

1C0.0 

0 

.0 

5 

7.0 

65 

91.5 

0 

♦0 

0 

♦  0 

1 3 

100*  0 

0 

•  0 

5 

8.6 

52* 

89 11 

0 

•0 

«  19 

5.5 

325 

93.9 

0 

♦  0 

1 

2.1 

47 

97.9 

0 

•  0 

18 

6*C 

278 

«*3 

0 

•0 

1 

3*2  % 

28 

90*3 

0 

.0 

12*5 

7 

87.5 

0 

.0 

0 

♦  0 

21 

91*3 

0 

♦  0 

1 

3*2 

'28 

90*3 

0 

**0 

1 

12*5 

7 

87*5 

0 

♦0 

0 

21 

91*3 

1 

8*3 

1 

8.3 

11 

91*7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

I 

8*3 

11 

91*7 

0 

♦  0 

2 

2*3 

86 

97*7 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

.0 

2 

2*3 

85 

97*7 

0 

♦  0 

0 

e 

•  0 

22 

68.8 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

25.0 

J  0 

♦0 

0 

*0 

21 

75*0 

1 

•8 

3 

2*3 

119 

90.2 

0 

♦  0 

0 

*0 

2 

40*0 

1 

♦  8 

3 

2.4 

117 

92*1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

11*1 

0 

*0 

0" 

•  0 

0 

•  0 

I' 

*0 

0 

.0 

1 

11*1 

*0 

2 

4*5 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

2 

6,1 

0 

*0 

0 

*0 

0 

x  u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

6 

•  0 

0 

*0 

0 

•c 

0 

*0 

0 

*0 

3 

7.5 

0 

*0 

1 

2*5 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

11*1 

3 

9*7 

0 

*0 

0 

*0 

1 

2.0 

1 

2*0  ' 

'  0 

♦  0 

1 

16*7 

0 

*0 

0 

♦0 

0 

.0*»< 

1 

2*2 

0 

*0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


.0 

'  *0 
.0 

20.0 
*0 
20.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

-•0, 

•  0 
.0 
.0 

1.4 

•  0 
1.7 


•  6 

•  0 
.7 


2  6.5 
0  *0 
2  8*7 


2  6*5 
0  .0 
2  8.7 


0 
0 
0 

0 
0 

0  ft 


•  0 

♦  0 
*0 

*o 

.0 
.0 


10 
3 
7 


31.3 
75.0 
25.0 


10  7*6 
3  60*0 
7  5*5 


0 

•  0 

5 

100*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

*0 

1 

11*1 

•  '  8 

88.9 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

f 

f 11*1 

8 

88.9 

0 

•  .0 

2 

4*5 

40 

90.9 

2 

4*5 

0 

*0 

10 

90*9 

1 

9*1 

2 

6*1 

30 

9C*9 

1 

3.0 

0 

*0 

8 

100*0 

0 

.ov 

0 

*0 

0 

♦0, 

0 

•  0 

0 

*0 

8 

100*0 

0 

•  0 

4 

10*0 

35 

87*5 

1 

2*5 

1 

11.1 

7 

77.8 

1 

11*1 

3 

, 9*7 

28 

90.3 

0 

.  *o 

2 

3*9 

49 

96*1 

0 

•  0 

1 

16*7 

5 

83*3 

0 

•  0 

1 

2*2 

44 

,97*8 

0 

•  0 

60 
14 
46 

5 

0 
5 

9 
0 
9 

15 
0 

-15" 

♦64 
8 

.  56 

71 
13 

56 


346 
48 
298 


31 
8 
23 


31 
8 
23 


12 
0 
12 

88 
1 

87 

32 
4 
28 


132 
5 

127 


5 
0 
5 

9 
0 
9 

44 
11 

33 

8 

0 


40 
9 
31 

51 
6 
45 


TABLE  9.  TOTAL  FIRST  PROFESSIONAL  OEGRcES  FOR  MAJOR  FI6LO.  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  CF  HIGHER  EOUCATIOI  BY  RACE* 
^  ETHNICITY*  ANO  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE    1978-1979-  , 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK     *  ASIAN  OR  " 

NON-HISPANIC  PACIFIC  IS  LANDER  4  HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER         I'      NUMBER,         5       NUMBER         X        NUMBER  *       X  DUMBER 
THEOLOGICAL  PROFESSIONS .GENERAL  <B*0*  f N*0IV *t RABBI  OR  OTHER • FRST-PROFESSIONALl 

PENNSYLVANIA 

o 

PA    LUTHERAN  THEOL  SEN  PHILA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    fA4Y  IMMACULATE  SEMINARY 
TOTAL  >  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  v  0  *0 

PA    MORAVIAN  COLLEGE 

TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  

MA.LX-  0  .0 

PA"~PITTSBURGH  THEOL  SOU  NARY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  |0  .0 

halje  0  .0 

PA  /  RE'FORMEO  PRESB  THEOL  SEN 
TOT^AL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE     ^   '      0  *0 
PA    SNT  CHARLES  BORRCMEO  SEM 
TOTAL  0  .0 

FEMALC*         '      0  #0 
MALE  0  .0 

PA    SAINT  VINCENT  SEMINARY 


VHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES  I CENT 
ALIEN 


NUMBER 


, TOTAL 
NUMBER 


1  TOTAL  ', 
FEMALE 
MALE 


J?A    WEOL  SEM  REFORMD  EPIS  CH 


TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0  ' 

MALE  <.       C  *0 

PA    WESTMINSTER  THEOL  SEM 

«»TOTAL*  0  *0 

a     FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

*6*7 

•  0 
7,1 

•  0 

•  0 

•  0 


PA 


STATE  TOTALS  ( 


15  INSTITUTIONS) 


TOTAL  •                0  *0 

12 

323 

FEMALE                0  .0 

1 

2*3 

MALE                 0  *0 

11 

3** 

SOUTH  CAROLINA  J 

o 

SC    COLUMBIA  BIBLE  CCLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE             *  0  *0 

0 

♦  0 

MAcE                 0  *0 

0 

•0 

SC    ERSKINE  C  ANO  SEMINAR/ 

TOTAL                 0  .0 

0 

•J 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦c 

MALE                 0  *0 

0 

•  0 

SC    LUTHERAN  ThECL  STHN  SEM 

TOTAL                 0  *0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

SC          STATE  TOT  At  S  1  3 

INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

*D 

MALE                 0  /  .0 

0 

.0 

SUUTH  DAKOTA 

SO    NORTH  AMERICAN  9APT  SEN 

TOTAL                 0    .  .0 

0 

♦0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

SO         STATE  TOTALS  (  I* 

INST ITUT ICN5) 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

to 

MLE                 0  *0 

0 

.0 

TENNESSEE 

TN    EMMANUEL  SCH  CF  RELIGION 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    MEMPHIS  THEOLOGICAL  SEM 
TOTAL"  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

TN    -TENNESSEE  TEMPLE  COLLEGE 


TSTal 
FEMALE 

mu 


.0 

•  o 

•  0 

ai.< 
•o 

22*2 

.0 
.0 

•  0 


?0 

0 
0 

u 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0 

*c 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

6.7 
7.1 

•  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
•0 


.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

,♦0 


o  _ 

*  0 

'  I 

33  97.1 

0 

♦c 

♦  0 

6  100*0 

0 

.0 

3*6 

27  96*4 

0 

.0 

i        0  ^ 

♦  0 

16    94* 1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  *c 

0 

.0 

0 

•  0 

16  94*1 

<?  , 

0 

.0 

0 

•  0 

5  1CC*0 

0 

•0 

0 

♦  P. 

3  ICO. 0 

0 

.0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

♦  0 

*i 

11*1 

30  €3*3 

0 

•  0 

■  0 

♦0 

8  100*0 

0 

♦  0 

4 

14*3 

22  78*6 

0 

•  0 

0 

♦  0  ' 

6  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  *c 

0 

.0 

0 

•  0 

8  100*0 

0 

•0 

♦  0 

18  1C0.C 

0 

•0 

-  I 

•  0 

0  *0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

18  100*0 

0 

•  0 

c 

.0 

14  1C0*0 

0 

'  .0 

0 

•  0 

0  *c 

0 

♦*0 

°  0 

•  0 

14  100*0 

o 

♦  0 

2 

13*3 

13  *86*7 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  1CC.C 

0 

♦0- 

2 

14*3 

12  65.7 

0 

♦  0 

0 

•  c 

56  9C*3 

c 

•0 

•  0 

•  0 

0  *0 

0 

**0 

0 

•0 

56  ?0.3 

1 

♦  3 

16 

338  92*3 

1 

2*3 

2 

4*  5 

40  9C.9 

0 

♦0 

44 

4.3 

293  92*5 

o-. 

♦0 

0 

♦  0 

12  85.7 

0 

.0 

0 

♦J 

0  *0 

0 

♦o  ■ 

0 

♦  c 

12  85*7 

0 

♦  0 

0 

•  0 

7  100*0 

0 

♦  •/ 

0 

•  0 

-     2  ICC*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

5  100.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

32  1C0*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  '100.0 

0 

♦  0 

0 

.c 

30  10C.G 

0 

.0 

a 

•  0 

51  96*2 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

47  95*9 

0 

•  0 

♦  0 

14  87*5 

0 

•0 

.0 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

.0 

14     87. 1 

0 

•0 

0 

.0 

14  07*5 

0 

•  0 

0 

•  0 

to  *  .o 

0 

•  0 

0 

o 

1^  87*5 

0 

♦  0 

v  0 

•0 

14  10C.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  «0 

6 

0 

•  0 

*    14  100*0 

0 

*  .0 

1  6 

21*4 

22  78*6 

0 

•0 

0 

♦  0 

1  10C.0 

0 

♦  0 

6 

22.2 

21  77.8 

0 

♦  0 

0* 

♦  0  c 

16  94*1 

0 

•0 

0 

•  0  > 

0  .0 

0 

.0 

0 

«o  . 

16  94*1 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

5  .V 

c 

.0 

I 

5.9 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.  t> 

0 

•  C 

2 

7.1 

0 

.0 

C 

.0  *• 

0 

♦0  ' 

0 

,  *0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.0 

0 

0 

•  0 

9.7 

0 

.0 

6 

9.7 

12 

3.3 

2 

4.3 

10 

3.  1 

2 

1 4*  J 

0 

♦  0 

2 

14*3 

0 

♦if 

0 

♦  C 

0 

♦  0 

0 

♦  J 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.6.  ' 

0 

.0 

2 

4.1 

2  12*5 
0  *0 
2  12*5 


2  12.5 
0  *0 
2  12*? 


34 

6 
28 

Or 
o 

17 

5 
3 
2 

36 
8 
28 


0 
8 

18 
0 
18 

14 
0 

15 
1 

14 

62 
0 
62 


36* 
44 
322 


14 
0 
14 

7 
2 
5 

32 
? 
30 


53 
4 
49 


16 
3 
16 


16 

0 
16 


d 

.0 

14 

0 

♦  0 

0 

G 

.0  * 

14 

0 

.0 

28 

0 

.0 

1 

C 

♦c 

27 

I 

5.^ 

17 

0 

.0 

0 

I 

5.9 

17 

1307 


1747 


TABLE  9.*  TOTAL  FIRST  PROFESSIONAL  DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIQHER  fOUCATION  BY  RACE* 
'  ETHNICITY,  ANO  SEX.     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
.  ALASKAN  NATIVE 


NJNiER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


Wfl  TE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCN-PESXOENT 
ALIEN 


NUMBER 


THEOLOGICAL  PROFESSIONS » GENERAL  1B.O..N.OIV 
-TfNNCSSEE 

TN  \UNIVE*SITY  OF  THE  SOUTH 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0,0  1*  .0 

KALE                 0        *0  0  ♦<> 
TN    VANOERBILT  UNIVERSITY 

TOTAL                 0.0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0.  .0 

MALE        ....     0        .0    ,  C  .0 


TN         $T  A_J£_JflXAL~S-H  ' 

TOT  Au  0  .0 

F  E  MA  L  E\  0  .0 

MALE  \  O;  .0 


INSTITUTICNS) 
6  4.9 
.  0  .0 
6  5.7 


TEXAS 


PRE SB  THEOL  SEN 


TX  AUSTI 
TCTAL 
FEMALE 
MALE 
IX  EPIS 
TOTAL 
FEMALE 
-   HAL E' 
TX    OBLATE  C 
.  TOTAL 
FEMALE, 
MALE 

TX     SOUTHERN  METH  UNIVERSITY 
.  TOTAL  \    0  .0 

FEMALE  \    0  .0 

MALE  \.0  .0 

TX     TEXAS  CHRISTIAN  U 
TOTAL  \0  .0 

FEMALE    >  '    •    \0  ♦O* 
MALJE^  \0  .0 

TX  -UNIVERSITY  0F\  OALLAS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    UNIVERSITY  OF  SHI  THOMAS 
TOTAL  0\  .0 

FEMALE  '  01  .0 

MAL'E  0  \  .0 

TX  STATE  TOTALS 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

VIRGINIA 


0 
0 
0 

0 

0  1 
0 

0 
0 
0 

5 

0. 
5 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
,0 

5.3 
.0 
6.1 

2.2 
8.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


7  INSTITUTIONS) 


VA    EASTERN  MENNONITE  CULLEGE 
TOTAL  0       •♦  0 

FEMALE  .0.  .0 

MALE  0  10 

VA    PftOT  EPIS  THEOL  SEN  IN  VA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE       '  j     0  ,  .0 
MALE         ^       0  .0 
VA    UNION  THEOL  SEN  IN  VA 
TOTAL  Oc  .0 

FEMALE  0.  .0, 

MALE  0  .0* 

^VA  VIRGINIA  UNION  UNIVERSITY 
&    TOTAL"  0  .0' 

FEMALE  0  .0 

MALE  "     0  .0 


2*9 
3.2 
2*8 


.0  / 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  to 


18  100.0 
1  100.0 
17  100.0 


•  0 

•  0 

•  0 


VA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

WISCONSIN 

«l     NA SHOT AH  HOUSE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE     -  0  .0 

MALE  0  .0 

Ml    SACREO  HEART  SCH  THEOLOGY 
TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

.MI     SNT  FRAN  SEN  PSTL  MINSTRY 


INST  nUT  IONS) 
18'  18.4 
1  5.0 
17  21.8 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


•RABBI  OR  OTHER  FRST-PROFESSIONAL) 


♦  0* 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 


.0 

♦  0 

•  0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


1  1*1 

0  .0 

1  1.2 


•0 
'.0 
•0 

*.o. 

•  0 

♦  0 
.0 
.0 


1  .5 

0  .0 

1  *  .6 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 


0 
0 
0 

3 
0 
3 

2 
1 
1 

3 
1 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.6- 
.0 
.0 

.0 
•0 
.0 


•0 
♦  0 

•no 


2  9.1 
1  25.0 
1  5.6 


•  0 
•0 

•  0 

27.3 

•  0 
27.3 

2.1 

8.3C 
1.2 

6.5 
8.3 
5.9 

tO 

•  0 
.0 

.0 
.0 

.0 


10  4*8 
3  9*7 
7  4.0 


0' 
01 
OJ 

0 

0, 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


.0 

♦  0 

♦  0 


.0 
.0 
.0 

.0 
♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 

♦  0  1 

IB  90.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

•  0 

15  8t*2 

0 

.  0 

it  inn  n 

0 

.0 

13  100.0 

0 

.p 

31  ,100.0 

6 

4.9 

114  92*7 

0 

♦  0 

17  130.0 

6 

5.7 

97  91*5 

2 

9*  1 

20  90*9 

1 

25*0 

-     3  75*0 

1 

5*6 

17  94*4 

0 

.  0 

20  95*2 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

•  0 

17  94.4 

3 

27*3 

8  72*7 

0 

•  0 

0  *0 

3 

2'«3 

8  '  72.7 

8 

8*5 

83  88*3 

1 

8*3 

11  51.7 

"7" 

8*5" 

72  87*8 

4 

8*7 

42  91*3 

2 

16,7 

10  83*3 

2 

5*9 

32  94*1 

0 

•  0 

9  100*0 

0 

*0 

0  *0 

0 

*0 

9  100.0 

0 

t 

*  0 

ft  100*0 

0 

*0 

0    .  *0 

0 

*0 

4  100*0 

17 

8*2 

186  89*9 

4 

12*9 

27  87*1/ 

13 

7*4 

159  90*3 

0 

.0 

14  100*0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

13  100*0 

0 

.0 

41  97*6 

0 

.0 

8  100*0 

0 

.0 

33  97*1 

0 

.0 

24  100*0 

0 

.0 

10  100*0 

0 

.0 

14  100*0 

1 

18 

100.0 

0  .0 

1 

10c. 0 

0  .0 

17 

100*0 

0  *0 

18 

18*4 

79  80*6 

I 

5*0 

19  95*0 

17 

21*8 

60  76*9 

0 

♦  0 

25  96*2 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

24  96*0 

0 

.0 

22  100*0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

22  100*0 

0 

.0 

•  26  100*0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

♦  0 

23  100*0 

TOTAL 
NUMBER 


10*0 
♦0 
11.8 

•  0 

•  0 
.0 


2.4 
•0 
2.8 


•  0 

•  0 

•  0 

4.8 

•  0 
5.6 


20 
3 
17 


13 


123 
17 

lot 


22 
4 
If 

21 

y 

18 


0 

•  0 

11 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

11 

3 

3.2 

94 

0 

.0 

12 

3 

3.7 

82 

0 

.0 

"  46 

0 

.0 

12 

0 

.0  . 

34 

Q 

.  0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

9 

0 

♦  0 

4 

0 

.0 

0 

0 

.0 

4 

4 

1.9 

207 

0 

♦0 

31 

4 

2.3 

176 

0 

.0 

14 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

13 

1 

2.4 

42 

0 

•  0 

8 

1 

2.9 

34 

0 

.0 

24 

0 

•  0 

10 

0 

.0 

14 

0 

♦  0 

18 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

17 

1 

1.0 

98 

0 

•  0 

20 

1 

1.3 

78 

f 

I 

1 

3.8 

26 

0 

♦0 

'  1 

i 

4.0 

/  —25 

0 

.0 

o22 

0 

0 

0 

.0 

22 

0 

•  0 

26 

0 

.0 

3 

0 

'  .0 

•  23 

Lie 


\ 

_1. 


■1808 


'  174B 


TAKE  9. 


TOTAL  MUST  WIOFESSIONAL  DECREES  FOR  NWOA  FliLO  CONFERAEO  *t  MSTnuTIQNS  Of  HIGH?*  EOUCATION  IV  MCE, 
ETHNICITY,  ANO  SEXI    INSTITUTION  ANfc;STATE  1W-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-H1SMN1&.  PACIFIC  ISLANDER 


TOTAL 
MINORITY 


HISPANIC 

HJH4ER         *       NUNBEA         I       KUNtER'        «       NUMEA         t  NUNiEA 
THEOLOGICAL  PROFESSIONS,CENEAAL  C1.0.»fe0lV*tMMI  OR  OTHER  FRSWROF'eSSIONAL)/ 


MI         STATE  TOTALS  f 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 

THE  .STATES  ANO  O.C.  C 

TOTAL  4  .1 

FEMALE  O  .0 

MALE  4  .1 

MAJOR  FtaO  AGGREGATE  2901  ( 
TOTAL  4  .1 

FEMALE  0  .0 

MALE  4  .1 


3  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  *0 

144  INSTITUTIONS) 
2t9  4.3 
42  4i9 
247  4*5 


45 
4 

41 


144  INSTITUTIONS) 
2t9      4.5  45 

42  4.9  4 
247      4.5  41 


•0 
.0 
.0 


.7 
•  5 
.7 


5 
79 


1.9 
•  6 
1.4 


•4  1.3 
5  .6 
79*  1.4 


422 
51 
371 


WITC 
,  .NON-HISPANIC 

t  NUHSEft 


.0 
.0 
.0 


422  4.6 
51  6.0 
371  4.7 


6.6 
4.0 
6.7 


NON-HE S I OE NT 
ALIEN 


NUMBER 


73  9t.6 
4  100.0 
69  9S.6 


5*755  ■  90.3 
7t7  91.9 
4t946  90.1 


90.3 
91.9 
4,961  90.1 


193  <3«0 
IS  2.1 
175  3.2 


TOTAL 
NUM8ER 


6,370 
•34 
5,514 


\ 


iERJC 


1749 


1  Qf»o 


•  trr    tnrti  AitnrtATt  rxt*ee<  AMD  OTHER  AkAROS  BAS*OX)N  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SChCCL  FOR  MAJOR  F X ELO 

^  T0T*t  C^|MeS  K^SlTimiONf  Of^SSlR  eISSaTIoJI  I?  RACE,  ETHNICtTYt  A  NO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  1976-1979 

5  •aisssKa  ^wlc^N.?i«c«- h.spInk     «»,  NCN;^rT  ."tctal' 

MUMOSR   '    «  .    NUMBER         X       NUMBtR         X     '  NUMBER         »       MJN8ER         t       NUMBER         S       NUMBER         «  NUMBER 
BUSINESS  ANO  CONMEkCE  TECHNOLOGIES  150001 
•  ALABAMA 

AL    *AUMA  CHRIST  UN  COLLEGE  ~  *        -  0        .C  2  100*0  0  .0 

MALE  0.0  0        »0       F        0        «0  0.0  u  .v 

AL    ALEXANOER  CITY  STATE  JC  _    _  _     .  A  o    25.7  '  26    74.3  0  .0 

♦0 
.0 


fOTAU                0        .0  9    25.7  d  .0  0  .0 

FEMALS                0<     .0  7    23.3  0  *  .0  0  .0  . 

MALE                 0       .0  2    40.0  0  .0  0  .0 

AL    BOOKER  X  WASHINGTON  BUS  <C  *  _  icq  C  0  C     .0  0  .0 

TOTAL                 0        .0  52  100.0  0.  .0  0  *0  52  1C0.C                n          ft                 r  o 

FEMALE                 0        .0  %  46  100.0  0  .0  0  .0  46  loA.O                0        .0                 C  .3 


HALE  0.0  6  100.0     /  0        .0  0  .0 


IUIAL  *         •  *    -  Art 

FEMALE       t       '  1      7.7  4     30.8  0        ,0  „    0  .0 


MALE  1      7.1  1  7.1 


FEMALE 
tMALE  0  .0 


0        .0  0        .0  ,0  .0 


MLE  /  0       .0  2  11.8 


MALE  0        .0  0  .0 


0  .0 


MALE  0        .0  0  .0 


I8i0 


1750 


.0 
.0 


AL  ^BREWER  STATE  JR  CCLLECE    ,      f  ^  q  q  ^  ,    ■   #Q  .      f     fM   .  g    ec.0  0  .0 

FEMALE                 0       ..0  2  33.3  0  .0  *  0  .0 

MALE                 0        .0  0        .0  0  .0  0  .0 
AL    CHATTAHOOCHEE  VALLEY  CC 

,      TCTUL                0        .0  20  37.7             ,  0  .0.  0  .0 

-    FEMALE,               0       .9  8  38.1  0  ~0  0  .0 

G   '   .0  12  37.5  0  .0  0  .0 


AL    ENTERPRISE  ST  JR  COLLEGE                                          '  A  '      •  1      2  5  39    97.5  0  .0 

T0TAL             2      -S  !    .11        '     ol    IS  0  .0  '            13  li   9??  0  .0 

AL     FAULKNER  STATE  JR  CCLlEuE                                    0          0  0  .0  8  33.3  *     16    66.7  0  *  .0 

TOTAL                 0        .0  8    33.3                0        .0  0  .0  o  Q  Q 

0       .I       -  0        IS                0      SO-  0  .0  0        .0  *    .      7  100.0  *0  .0 

AL    GAOSOEN  STATE  JR  COLLEGE  0  .0  -      '    7  25.9  20    74.1  .0  .0 

TOTAL              .2      7.4  5     18.5                0        .0  u  .jj  ?  ^  $    6U$,  0  3 

.0 


AL    GEO  C  WALLACE  ST  CC-OCTHN  ./         2l#4  22     78*6  S  0  .0 

TOTAL  0        .0  f  6    21*4  0        -0  ^   ♦  «        *         o  fl  Q 

FEMALE  0        .0  6    25.0  0        .0  ?^*X  n  c  4  10C.O  0  .0 


/L  £tC  WAlLACEoST  C^CV  o  o  o  \o  -  .  o  o  2oioo:o  0  .0 

AL    GEO  C  WALLACE  ST  CC-SELMA  '  0  '    .0  20  30.8  *  45    69.2  0  .0 

TOTAL                 0        .0  20  30.8  2  o     "  0  \  .0  18  37.5  30    62.5  '0  .0 

FEMALE              y0        .0  18  37.5  ^0  .0,.  0  .  .g  »o  Q  ^ 


0 

.0 

0 

*o 

0 

•  0 

a 

.0 

0 

'  .0 

0 

•  0 

0. 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0  " 

0 

•  0 

,  0 

.0. 

0 

•.0 

0 

•p 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

n 

.0 

0 

♦  0 

0 

*.o  • 

0 

.0  . 

0 

/0 

0 

0 

-0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

\o 

0 

.0 

0 

( 

.0 

0 

♦  0 

ro 

•0. 
.0 

n  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

o  ' 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

¥ 

'.0 
*~<0 
•  0 

0 

•  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

AL    JEFFERSON  OAVIS  STATE  JC  "1  .  •  qo.o  0        .0  0  .0 

,z&     :  :s     {is*    -?  *     i  *  ■        '  t  3    .:  * 


AL    JEFFERSON  ST  JR  COLLEGE                             «  „     ,6<,  „.2  0  .0 

TOTAL                 0        .0  2T  16.8  0  ,    .0  0      ^0  7}<4  ,  <Q 

"KJ                 °0        :S  "  ".I  0°        *.0  0  .  i0        •       17     .2.0  .*    .8.0  0  .0 

RL    gjj  C  CALVOUN  ST  CC  |§  ^  ,  „  ,  , 

"Kj       ?  2:0°  I  '.:!  °o   :S  ?  ..1  2  "i  «  «.»   -    1  2-<> 

3f E  r  r E  &  i»  :  a  :  3   .  s  |g  • :  i  :  a 

MALE                 C        .0  32  100.0  0        .0  0        .0  32  100.0  u 

AL    LIVINGSTON  UNIVERSITY  40.0  .  3    60.0  0  .0 

/5«a     s  x  -        :        :  :s   •  1 6n0°  ?  ;°o 

MALE                 0,       .0  0  .0  0        .0  0  .0 


-AL    NTMEST  ALA  ST  JR  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  1      3.0                 -        -  -  no 

FEMALE                 0        .0  1     10.0                 0        .0                0  .0 

Male                 0        .0          c      0        .0   #  0        .0                 0  .0 

AL                RLR  SyR  COLLEGE  .         3,00.0                0  . 

"SB      o°  :0°  .o  :°o  •    °o  :»0      S   :°.      o°  :0°      .  .00.0      .  .. 

RL.  OJKN000  COLLEGE  „         0                 .  .0 

FEMALE                 0        .0  S  100.0                 0        .0                0        .0                 S  100.0                0        $0       .          q  <q 


RL  ^  FA  TRICK  HENRV^TAT^JC                                                                                                             ,  „  o 

"Saj     .  o°  :S  o  36:0  °o  :S  °.   :°o  ■ 

al  s  o  ersHOP  st  jr  college                                                            22  95  ,  t    4#3  0  .0 

TOTAL                0       .0  22    95.7  0,     .0     ,  0        .0              22    95  7  I      4  3  ^ 

FE^tI      °o  :S  3  ?5°:S  ^to0  S  :o°      l3  75.0  1  25.0  0  .0 

AL    SAMFORO  UNIVERSITY  0    '      0          '      0        .0                 0        .0  12  100.0  0  .0 

-                                                                                         -  «0 


TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0       .0  0       .0  0       .0  0        .0  »       .«  -J  q  ;5 

MALI:  0        .0  0        .0  0        *0  u        *u  w  .v 


4  . 

* 

0      .  c 

2  100.0 

0 

0  .0 

2  100.0 

0 

0  .0 

0  .0 

0 

9  25.7 

26  74.3 

0 

7    23. 3 

23  76.7 

0 

2  40.0 

3  6C.0 

0 

52  1C0.C 

o  s  .0 

0 

46  105.0 

0  .0 

c 

6  100.0 

0  .0 

0 

2     20.0  * 

8  SCO 

0 

2  33*3 

4  66*7 

0 

0  .0 

4  1C0.0 

*  0 

20  37.7 

33  62.3 

0 

8  38*1 

13  61*9 

0 

12  37.5 

20  ,62.5 

o 

1  2.5 

39  97*5 

0 

1  2.9 

34  97*1 

0 

0  .0 

5  1C0.0 

•  0 

8  33.3 

16  66*7 

0  * 

/8  47.1 

9  52*9 

,  0 

0        .0     *  „ 

7  100*0 

0 

7    25. 9 

20  74.1 

0 

5  38.5 

8    61. 5» 

0 

2  U.3 

•12  85.7 

6  21.4 

22    78*6  ^ 

0 

6    25.0  « 

18  75*0 

0 

0  -C 

4  10C.O 

0 

0  .0 

20  100.0 

( 

0 

0  .0 

•  u  ior..c 

0 

0,  .0 

9  100.0 

0 

20     30.8  * 

45  69.2 

0 

18    37. 1. 

30  62.5 

•  0 

2  U.8 

15  88.2 

0 

1  100.0 

0  *0 

0 

.  1  100.0 

.0 

0 

0  .0 

o  *o 

»  o 

27  16.8 

134  €3.2 

0 

15  24.6 

46    75*4  " 

1?     12. C 

66  88.0 

0 

13  11.1 

103  38*0 

1 

7  10.3 

61  89*7 

0 

6  12.2 

42  05*7 

1 

c-i  100*0 

,     0  .0 

0 

51  100.0 

0  .0 

0 

32  100.0 

0  .0 

0 

2.    40.0  • 

3  60*0 

0 

2  >0.0 

3    60, 0 

0 

0  .0 

0      '  (0 

0 

1  3.0 

32  97*0 

•    '  0 

•    1  10.0 

9  90*0 

n 

0  .0 

23  100*0 

«i  o 

0  .0 

2  100*0 

0 

0  .0 

1  190*0 

0 

0  .0 

1  100*0 

0 

5  100.0 

0  *0 

0 

5  100.0 

0  *0 

0 

0  .0 

0  ^o. 

0 

4  36.4 

7  63*6 

0 

4  36*4 

7  63*6 

0 

0  .0 

0  .0 

0 

22  95.7 

1  4.3 

0 

19  100.0 

0  .0 

~  0 

3  75.0 

1  25.0 

0 

0  «o 

12  100.0 

0 

0  .0 

12  100.0 

0 

0  .0 

0  .0 

0 

» 
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2 

2 

0 

55 

30 

5 

52 

46 

«6 

1C 

6 

\ 

* 

53 

21 

32 

40 

35 

5 

24 

17 
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27 

13 

14 

28 

4 

\ 

20 

11 

9 

65 

48 

17 

1 

1 

0 

161 

60 

100 

M7 
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66 

49 

83 

51 

32 
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5 

0 

33 

10 

23 

2 

1 

1 

5 

5 

0 

11 

11 

0 

23 

19 

4 

*»? 

12 

0 

TA8LE  10.  TOTAL  ASSOCIATE  o/gREES  AND  OTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN     .  *  YEARS  OF  WORK  8EY0N0  HIGH f SCHOOL  FOR  HA JOR  FI ELO 
CONFERRED  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8t  RACE*  ET>*   CITY*  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUH8ER 


fcLACK  ASIAN  CR 

NOVHISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


BUSINESS  ANO  COMMERCE  TECHNOLOGIES  (5000) 
ALABAMA 


AL    SELMA  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    STHN  UNION  ST  JR  COLLEGE 
TOTAL  0*  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    STHN  VOCATIONAL  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
ML  E 
AL    TROY  STATE 
TOTAL  ? 
FEMALE 
MAL  E 
AL    TROY  ST  U 
TOTAL 
FEMALE 
MA  L  E 
AL    TROY  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
.MALE 
AL    U  ALABAMA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


U 


0  .0 
0  .0 
0        *0  v 
MAIN  CAMPUS 
0  *0 
0  *0 
,0  .0 
DOTHN-FT  RUCKER 
^0  *0 
0  *0 
0  .0 
U  MONTGOMERY 
0  *0 

o 

o  io 

IN  HUNTS  V  ILLE 
0  .0 
0  *0 
0  *0 


25  100*6 
17  100*0 
8  100*0 

4  44*4 
3  42*9 
1  50.0 

21  100*0 
21  100*0 
0  *0 


50*0 
*0 
100.0 

US 
•  0 
1.9 


.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


AL  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  3 
FEMALE  1 
MALE  2 


29  INSTITUTIONS) 
*3  332  35*1 

*2  246  44*1 

*5  86  22*2 


NUMBER 


0 

0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


HISPANIC 
NUMBER 


•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

1.8 
.0 
1.9 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

\0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


hrilTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCf.-RESlOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


0 

.0 

25 

100*0 

0 

•  0' 

0 

.0 

25 

o 

♦  0 

100*0 

0. 

•  0 

0 

.0 

17 

Q 

.0 

g 

100*  0 

o 

•  0 

0 

•0 

8 

0 

.0 

4 

44*4 

5 

55*6 

0 

.0 

9 

o 

•  0 

3 

42*9 

4 

57.1 

0 

•0 

7 

o 

♦  0 

50.0 

1 

50*0 

0 

.0 

2 

Q 

♦0 

2 1 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

21 

0 

.0 

21 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•0 

21 

o 

♦  0 

/ 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

^v.  0 

•0 

0 

0 

/ 

•  0 

2 

50*0 

2 

50*0 

0 

•0 

4 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

10i  I*  0 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•0 

0 

*.o 

2 

2 

3*6 

4 

7.3 

51* 

92*7 

0 

.0 

55 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

2 

3*7 

4 

7.4 

50 

92.6 

0 

•0 

54 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

8 

100*0 

0 

.0 

8' 

0 

•*o 

x0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

.0 

6 

0 

♦0 

0 

.0 

14 

100*0 

0 

•  0 

14 

0 

•  0 

0 

.0 

11 

100*0 

0 

•0 

11 

0 

•0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

3 

.3 

339 

i 

"35.9 

605 

64*0 

1 

.1 

945 

0 

♦c 

247 

44.3  ' 

••  311 

55*7 

0 

.0 

558 

3 

.8 

92 

23*8 

294 

76*0 

1 

•  3 

387 

ALASKA 


AK    U  ALASKA  FAIRBANKS  CAMPUS 

TOTAL 

1  50.0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

1  100.0 

0 

.0 

AK.  U  OF 

ALASKA 

TAN ANA  VLY  CC 

TOTAL 

1  20*0 

0 

.0 

FGMALE 

1  20*0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

AK    U  OF 

ALASKA 

ANCHORAGE  CC 

TOTAL 

5  8.5 

2 

3.4 

FEMALE 

4  9.3 

2 

4.7 

MALE 

1  6.3 

0 

.0 

AK    U  OF 

ALASKA 

KENAI  CC 

TOUL 

1  8.3 

0 

.0 

FfcMALE 

1  8.3 

0 

•  0 

HALE 

0  .0 

0 

•  0 

AK    U  OF* 

ALASKA 

KUSKOKMIM  CC 

TOTAL 

2  100.0 

0 

•  0 

FEMALE 

I  2  1C0.0 

0 

•  0 

MALE 

\  >  0  .0 

0 

•  0 

AK     U  'ALAS  MATANUSKA-SUSITNA 

•  TOTAL 

0    •  *o 

0 

•  0 

FEMALE 

0  *o 

0 

•  0 

MALE 

o 

0  .0* 

'  0 

•  0 

AK    U  OF 

ALAS  JUNEAU-QGLS  CC 

TOTAL 

2  20*0 

1 

10.0 

FEMALE 

0        .0  ^ 

0 

iMALE 

2  40*0 

1 

20*0 

AK  \  0F 
TOTAL 

ALASKA  KETCHIKAN  CC 

0  *0 

0 

.0- 

FEMALE 

0^.0 

0 

,  *0 

MALE 

*o 

0 

.♦0 

AK          STATE  TOTALS  <          8  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

12  12*6 

3 

3*2 

FEMALE 

8  11*1 

2 

2*8 

4  16*2 

1 

4.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

50*0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

f 

.0 

0 

♦0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

.0  • 

1 

20*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

5.  1 

2 

3.4 

12 

20*3 

3 

7.0 

1 

2*3 

10 

23*3 

0 

.0 

1 

6*3 

2 

12*5 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

6*3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

8*3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

130*0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

9  .  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

>0 

to 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

:o*o 

4 

40*0 

0 

♦c 

1 

20*0 

1 

20*0 

0 

•  0 

0 

•0 

3 

60*0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

..0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

3*2 

3 

3.2 

21 

22.3 

3 

4.2 

2 

2*8 

15 

20*8 

0 

.0 

1 

4.5 

6 

27*3- 

1 

50*0 

0 

♦0 

2 

1 

100*0 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4 

80*0 

0 

.0 

5 

4 

80*0 

0 

.0 

5 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

47 

79*7 

0' 

.0 

59 

33 

76.7 

.0 

43 

14 

87*5  — 

-? 

.0 

16 

11 

91*7 

.0 

12 

11 

91*7 

♦0 

12 

0 

•  0 

•0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

0 

•  c 

0 

•  0 

0 

6 

60*0 

0 

•0 

10 

4 

80*0 

0 

•0 

5 

2 

40*0 

0 

*o  . 

5 

2 

100*0 

0 

♦  0 

2 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

0 

♦  0  . 

0 

.0 

0 

73 

77*7 

0 

.0 

94 

57 

79*2 

0 

.0 

72 

16 

72*7 

0 

♦0 

22 

ARIZONA 


AZ    ARIZONA  WESTERN  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

AZ  'CENTRAL  ARIZONA  COLLEGE 

TOTAL  0"  »0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  -0 

AZ    COCMISE  COLLEGE 

TOTAL  0.  -  .0 

•     FEMALE  0  .'0 

'        MALE  0  *0 


•  0 
.0  . 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

6*6 

5*9 

13*  1> 


•  0 
*0 
.0 

*0 

•  0 
.0 

3.7 
2*0 
6.7 


6 

7 
1 

9 
6 

.  1 

22 
17 
5 


57.1 
63.6 
33*3 

21*4 
23*5 
12*5 

27*2 
33*3 
16*7 


6 

7 
1 

9 
6 
1 

32 
21 
11 


v57.1 
63.6 
33.3 

21.4 
23.5 
12.5 

39.5 
41*2 
36*7 


6 

42*9 

0 

.0 

,14 

4 

36*4 

C 

.0 

11 

2 

66*7 

0 

.0 

3 

33 

76*6 

0 

•  0 

*  42 

26 

76*5 

0 

•  0 

*■  34 

7 

87*5  * 

0 

•0 

8 

48 

59*3 

1 

1*2 

81 

30 

59*  8 

<i 

•0 

51 

18 

60*0 

1 

3.3 

30 

*  •  -  -       ['  /  ■ 

TA6LE    tot.  msccuu  »naS»JS5.,S£MS  ^T^.^^B»«  S&TS^M. 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


BUSINESS  AND  CCMMERCE  ^TECHNOLOGIES  C5000) 


ARIZONA 

AZ    EASTERN  ARIZONA  COLLEGE 
TOTAL  3  10.7 

FEMALE  2  18*2 

MALE  1  ~5.9 

AZ    CLENOALE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*  HALE  0     .  .0 

AZ    MARICOPA  TECH  CC  • 
TOTAL  6  19*0 

FEMALE  7  25*0 

MALE  1 
AZ    MESA  COMMUNITY  CDLLEGE 
TOTAL  1  U3 

FEMALE  ,   1  *•* 

MALE  0  .0 

AZ    PHOENIX  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE    ,  0  .0 

MALE   /  0  .0 

AZ    SCOTTSDALE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  4   *  0        »°  -  — 

FEMALE  i  0  .0 

MALE  0  .0 

AZ    MO  HAVE. COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  '0        ♦  & 

AZ    NAVAJO  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  •  2  100*0 

FEMALE  ,  2  100*0 

MALE  0  .0 

'•AZ    NORTHERN  ARIZ  UNIVtnilTY 
TOTAL  1     11  a 

FEMALE  ,  1  .11*1 

MALE  0  .0 

AZ    NORTHLAND  PIDNEER  COLLEGE 
TOTAL  1  H»l 

FEMALE!  1  H»l 

MALE)  !  0  *0 

AZ    PIMA  COMMUNITY  COLLEGE 


1**3 
14*3 
♦  0 


31 
13 
18 


4*4 

3*5 
5,5 


J 


/ 


TOTAL  1 

FEMALE  0 

HALE  1 

AZ    YAVAPAI  COLLEGE 

TOTAL  1 

FEMALE  1 

HA  Lf  0 

AZ  STATE  TOTALS  <         15  INSTITUTIONS! 

TOTAL  18  2*6 

FEMALE  15^  4*0 

MALE  3  .9 

ARKANSAS 


AR    AMERICAN  C  OF  COMMERCE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AR    ARKANSAS  BAPTIST  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

AR'   ARKANSAS  STATE  U  MAIN  CAM 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  c    0  .0 

MALE  0  .0 

AR    ARKANSAS  STATE  U  BEE8E  bR 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

AR    ARKANSAS  TfcCH  UNIVERS  ITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 
AR    CAPITAL  CITY  8US„ COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AR    EAST  ARK  CMTY  COLLEGE 

_     TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  iO 
AR    GARLAND  CO  CMTY  COLLEGE 


1 

3*6 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

1 

5.9 

0 

.0 

7 

1 

1.7 

0 

.0 

3 

1 

4.3 

0 

.0 

1 

0 

•0 

0 

.0 

2 

3 

7.1 

0 

•  0 

8 

2 

7.1 

0 

.0 

6 

1 

7.1 

c 

.0 

2 

2 

2.6 

1 

1.3 

6 

0 

.0  « 

0 

.0 

\ 

2 

5.4 

1 

2.7 

i 

6 

6.7 

2 

^.2 

5 

4 

d.O 

2 

4.0 

1 

2 

5.1 

0 

.0 

-  0 

— .0-  - 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

«o 

0 

0 

•  •J 

0 

♦  0 

0 

0 

.0  - 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

0 

•0 

*  0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

\  o 

•0 

0 

0 

•0 

!  o 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

11 

5.0 

2 

.9 

44 

3 

3.4 

1 

1.1 

22 

8 

6.2 

1- 

.8 

22 

0 

.0 

0 

.0 

I 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

/ 


/  - 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
•0 

•  0 


8  1*1 
4  1*1 
4  1*2 


25. u 
.0 
*U2 

5.0 
4.3 
5.4 

19.0 
21.4 
14.3 

7.7 
9.8 
5.4 

5.6 
2.0 
10.3 

•0 

•  0 

•  0 

,  .0 
•0 
.0 

•0 

-  .0 

•  0 

11.1 
11*1 

.0 

11.1 
11.1 

'.0 

20.2 
24.7 
17.1 

14.3 
14.3 

•  0 


115  16.4 
69  18.5 
46  14.0 


3 

11.5 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

25.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

♦  9 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

6.3 

0 

•  0 

0 

.0 

.1 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

,  *o 

0 

.0 

32 

36.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

20 

41.7 

0 

•  0 

o. 

♦  0 

12 

30.0 

0  . 

*0 

0 

.0 

9 

81.  6 

0 

♦  0 

0 

.0 

8 

100*0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

33*3 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

*0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

"*0 

0 

♦0 

TOTAL  ; 
MINORITY, 

NUM8ER  . 


V 

\hhITE 
NONrHISPANIC 

nuVber  t 


NON-RES  I  CENT 
ALIEN 

NUM8ER 


11  39.3 
2  18*2 
9  ; 52.9 


t>.7 
8.7 
5.4 


19  45.2 
15  «3*6 
4  <8»6 


10 

5 


12*8 
.12*2 
13*5 


It  60*7 
9  81*8 
8\  47.1 

56  \  93.3 
21  \91.3 
35  «4*6 


23 
13 
10 

68 
30 
32 


54*8 
4$*4 

.i> 

87*8 
86*5 


13 

14*6 

76 

85*4, 

7 

14*0 

43  . 

86*  0\ 

6 

15*4 

33 

84*6 

0 

•  0 

10 

100*0  \ 

0 

•  0 

4 

LOCO  ', 

•  0 

LCO.O  ^ 

0 

♦  0 

.2 

100*0  1 

o 

•  0 

4 

100*0 

0 

.0 

g 

100*0  \ 

2 

100*0 

0 

•0 

2 

L  00  ♦  0 

o 

♦0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

2 

22*2 

7 

77.8 

1 

2 

22*2 

7 

77.8 

0 

♦  0 

o 

.0 

\ 

2 

22*2 

7 

77.8 

2 

22*2 

•j 

77.8 

0 

•  0 

o 

.  C 

58 

26*6 

157 

72.0 

26 

29*2 

62 

69.7 

1 

i 

32 

«**.o 

95 

73.6 

2 

28*6 

5 

71.4 

1 

2 

28*6 

5 

7  1 .4 

0 

"  ~  0 

•  C 

I 

172 

24.5 

52  5 

74*9 

1 

lbl 

27*  1 

27 1 

73  7 

7  \ 

21*6 

254 

77*4 

1 

3 

U1.5 

23 

88*5 

1 

3 

25*0 

9 

75*0 

0 

•  0 

14 

100*0 

1 

100*0 

0 

.c 

t 

1 

100*0 

0 

.0 

c 

•  0 

0 

.0 

1 

6*3 

15 

93. e 

1 

6.7 

14 

93.3 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

i9 

100.0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

10 

1C0.0 

0 

.0 

3 

1C0.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

32 

36*4 

55 

62*5 

20 

41*7 

27 

56*3 

12 

30*0 

28 

70*0 

9 

81*8 

2 

18*2 

'ft 

100*0 

0 

♦  0 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

♦  0 

i* 

100*0 

0 

♦  o  , 

9 

100*0 

0 

*0 

6 

1CC.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 

,0 

0 
0 
0 


TOTAL 

Z  NUMBER 


.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
,0 
.0 

•0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  a 
•o 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

1.4 

1.1 

1.6 

.0 

•  0 
.0 


♦  6 

♦  3 
.9 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

1.1 

2.1 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•a 

.0 


28 

11 

17 

60 
23 
37 

42 
28 
14 

78 
41 
37 

89 
50 
39 

10 
4 
6 

12 
4 


2 
2 
0 

9 
9 
0 

9 
9 
0 

218 
89 
129 

7 
7 
0 


701 
373 

326 


26 
12 
14 

1 
1 

0 

16 
15 
1 

19 
9 
10 

3 
3 
0 

86 
48 
40 

11 

8 
3 

15 
9 
6 


fife 


1312. 


1752 


TABLE  10.  TOTAL  ASSOCIATE  OEGREES  ANO  OTHER  AMAROS  BASEO  CN  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYONO  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
CONFERREO  BY   INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY*  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOUN 
" ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  CR  > 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


BUSINESS  ANO  COMMERCE  TECHNOLOGIES  15030) 
ARKANSAS 


AR    HARD  I  NO  COLLEGE  HAl.t  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE^  0  .0 

MALE  '  0  .0 

AR    HENOERSON  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

AR    JOHN  BROWN  UNIVERSITY 


AR 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
MISS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CO  CfW  COLLEGE 


AR    NORTH  ARKANSAS  CC 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


►  0 

•  0 
.3 

•  0 
.0 
.0 


AR    PHILLIPS  C3  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
"MALE- 


AR     STHN  ARK  U  MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MLE 
Aft     STHN  ARK  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALI 


0 
0 
0 

STHWST 
0 
0 

0  " 


0 

•  0 

♦  0 

TECH 

.0 

.3 

>0 


AR    SOUTHERN  BAPTIST  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MLE 


.0 

♦  3 

•  0 


AR    0  OF  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


AR     U  OF  ARK  AT  LI. 


0 

♦  0 

♦  0 

t lE  ROCK 

♦  3 

♦  3 

♦  3 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
AR    U  OF  ARKANSAS-MCNT I CELLO 
TOTAL  O  .0 

FEMALE  0*  *0 

MALE  0  .3 

AP     U  OF  CENTRAL  ARKANSAS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALe  0  .0 

AR     WEST  ARK  C0.4HUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .C 

FEMALE  0  .3 

MALE  C  *3 


AR        , STATE  TOTALS  ! 

i  total:  o  *o 

FEfcLE  0  .0 

MALE  0  .3 


22  INSTITUTIONS) 


t>9 
51 
18 


2^3 
22*5 
18*6 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


0 

•  0 

0 

.0 

>  \  o 

.0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

A 

•  u 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

9*1 

0 

♦  0 

0 

.0 

10*  0 

0 

A 

♦  u 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  C 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

Q 

o 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

f\ 
J 

.  0 

o 

o 

o 

♦  0 

2 

20*0 

0 

♦  0 

c 

♦3 

23*  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

I 

20*0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

.  0 

o 

.  0 

o 

♦0 

15 

37.5 

0 

•  0 

0 

•0 

36*  1 

o 

♦  0 

o 

♦0 

2 

50*0 

o 

o 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.  0  • 

0  • 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

3 

13*6 

0 

.0 

0 

•  0 

^ 

5.  6 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

2 

50  ♦  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

•0 

0 

•  0 

A 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

♦  0 

0 

♦  3 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

.  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

.0 

1 

11.1 

0 

•  0 

,  0 

.0 

1 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-.0 

3 

•  0 

0 

.0 

1 

33*3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1J 

33  1 

0 

.0 

»  0 

.0 

0 

0  ^ 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

.3 

0., 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER' 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 

c 

0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

15 
13 

2 

0 

o 
o 

0 

3 
1 

2 

'  0 
0 
0 

0 
0 
0 


•0 

•  0 

•  0 

9*1 
10*0 

•  0 

•  0 

•  0 

x  *° 
20.  0/ 
20*0 
2  0*0 

•  0 
.0 
.0 

37.5 
36*1 
5C.0 

•  0 
.0 
.0 

13*6 
5.o 
50*0 

.0 
.0 

•  0. 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
»0 

U.l 

11*1 

•  0 

33.3 
33*3 

•  0 

.0 
.3 
.0 


69 
51 
18 


21*3 
22*5 
18*6 


NON-RE  SI QENT 
ALIEN 


NUMBER 


2 

100*0 

2 

100*0 

o 

♦  0 

10 

9C.9 

9 

90*0 

I 

1  00*0 

13 

100*0 

11 

100*0 

2 

100*0 

8 

80,0 

A 

80*0 

80*0 

7 

100.0 

5 

100. 0 

2 

100*0 

25 

62.5* 

23 

63*9 

2 

50*0 

1 

100*0 

1 

100*0 

0 

♦0 

19 

86*  A 

17  ^94. 4 

2 

50*0 

A 

100.Q 

A 

10C.0 

0 

•  .0 

11 

100*0 

11 

100*0 

0 

.0 

3 

loo.o 

2 

100*0 

1 

100*0 

8 

88*9 

8 

88*9 

0 

•0 

66*7 

2 

66*7 

0 

•  0 

9 

100.  ) 

5 

100*0 

A 

100*0 

25A 
175 
79 


78*4 
77*1 
8U4 


TOTAL 
t  NUMBER* 


0 

•  0 

'  2 

0 

.0 

*2 

0 

•°, 

0 

0 

•  0 

11 

0 

.0 

10 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

13 

0 

.0 

11 

0 

'  *0 

2 

0 

•  0 

10 

0 

.0 

5 

0 

•  0 

5 

0 

•  0 

7 

0 

.0 

5 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

AO 

0 

•  0 

36 

0 

•  0 

4 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

22 

0 

•  0 

18 

0 

*0 

A 

o 

♦  0 

A 

0 

*0 

4 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

11 

0 

♦  0 

11 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

0 

.0 

9 

0 

♦  0 

9 

0 

.0 

0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

0 

♦  0  ' 

9 

0 

*0 

5 

0 

*0 

4 

•  3 

•  A 

•  0 


324 
227 
97 


CALIFORNIA 


CA    ALLAN  HANCOCK  CCL LEGE 


TOTAL 

Z 

•  9 

18 

8 

•  0 

7 

3*1 

11 

4, 

9 

jFEMALE 

0 

.0 

7 

8 

*o 

3 

3.7 

3 

3, 

7 

MALE 

2 

1.4 

11 

7 

.7 

4 

2.8 

8 

5.6 

CA    A1ER  ACAO 

DRAMATIC  ARTS-W 

TOTAL 

0 

♦  0 

0  o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

FEMALE 

0^ 

•  3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

MALE 

0 

♦  0 

3 

»/ 

•  0 

0 

•  0 

c 

0 

CA  ANTELOPE 

VALLEY 

COLLEGE  . 

TOTAL 

1 

♦  8 

5 

3 

*9 

4 

3.1 

5 

3« 

9 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

♦  0  ' 

4 

6*7 

3 

3 

MALE 

1 

1.4 

5 

7 

•  2 

0 

.0 

3 

4 

►  3 

CA  ARMSTRONG 

COLLEGE 

TCTAL 

0 

♦  0 

1 

10 

•  3 

0 

•  0 

1 

10 

►  0 

FEMALE 

.  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

14 

►3 

HALE 

0 

•  0 

1 

33 

.3 

0 

*0 

0 

►  0 

CA    BAKER SFIELO  COLLEGE 

TOTAL 

1 

♦  6 

13 

7 

♦  2 

10  • 

5*6 

33 

18< 

3 

FEMALE 

1 

1*0 

12 

11 

•  4 

6 

5*7 

21 

2D 

►  0 

MALE 

0 

•  o  , 

1 

1 

•  3 

4 

5*3 

12 

16 

►  0 

CA    BARSTOW  COLLEGE 

10 

TOTAL 

0 

•  0 

2 

5 

.7 

0 

*0 

28 

»6 

FEMALE 

0 

•  0 

1 

5 

•  6 

0 

*0 

7 

38 

.9 

•MA  r 

0 

•0 

1 

5 

.9 

0 

♦  0 

3 

►  6 

ERIC 


1753 


38 

17*0 

184 

82*1 

2 

♦  9 

224 

13 

16*0 

66 

81*5 

2 

2.5 

81 

25 

17.5 

118 

82*5 

0 

.3 

143 

0 

♦  C 

34 

100*0 

0 

.0 

34 

c 

♦  3 

12 

100*0 

c 

.0 

12 

0 

.0 

22 

100*0 

0 

•0 

22  f 

15 

11.6 

114 

8S.4 

0 

.0 

129 

6 

10*0 

54 

90.0 

0 

•0 

60 

9 

13*0 

60 

87*0 

0 

•  0 

69 

2 

20*0 

4 

40*0 

4 

40  3  o 

10 

1 

,4 

57*1 

2 

28*6 

7 

1 

53*3 

'o 

♦  0  » 

2 

66.7 

3 

57 

31.7 

121 

67*2 

2 

1.1 

180 

40 

38*1 

63 

60*0 

2 

1.9 

105 

17 

22*7 

58 

77*3 

0 

•  0 

75 

12 

34*3' 

23 

65*7 

0 

.0 

35 

a 

44*4 

10 

55*6 

0 

•  0 

18 

4 

23*5 

13 

76*5 

0 

.0 

17 

•4  . 

1313 


r 


/ 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC   ISLANOER  *  HISPANIC 


NUMBER 


NUM8ER 


NUMBER 


BUSINESS  AND  COMMERCE  TECHNOLOGIES  15000) 


CALIFORNIA 

CA    BROOKS  COL'.ZGE 

TOTAL  8  1.5 

FEMALE  »      8  1.5 

MALE  0  .0 

CA    BUTTE  COLLfcGE 

TOTAL  «1  -6 

FEMALE  1      1.2  $ 

MALE  0  .0- 

CA    CABRILLO  COLLEGE  ' 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CERRITOS  COLLEGE 
TOTAL  1 
FEMALE*  0  .0 

MALE  1  .7 

CA    CERRO  COSO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CHABOT  COLLEGE 

TOTAL  5  2.9 

FEMALE  1  i-l 

MALE  *  *«8 

CA    CHAFFEY  COLLEGE 

TOTAL  *  3.0. 

FEMALE  *  7.0 

MLE  0  .0 

CA    CITRUS  COLLEGE t  > 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  '0  .0 

MALE  0  .0 

CA    COASTLINE  CMTY  COLLEGE 
•VTOTAL  3  2.2 

FEMALE  1  "  1*2 

•MALE  2  3.9 

CA    GOLOEN  WEST  COLLEGE 
TOTAL  '  1  -7 

FEMALE  1  1*5 

MALE  0  .0 

CA    ORANGE  COAST  COLLEGE 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

-     MALE  0  .0 

CA    COLLEGE  OF  THE  CANYONS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    COLLEGE  OF  THE  DESERT 
TOTAL        ,        0  .0 
FEMLE  0  .0 

MALE     '  0  .0 

CA    COLLEGE  OF  MARIN  « 
TOTAL  0  .0 

FEMALF  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    COLLEGE  OF  THE  REOwQOOS 
TOTAL  1  2.3 

FEMALE  0  .0 

HALE  1  *«5 

CA    COLLEGE  OF  THE  SEGJOIAS 
TOTAL  0        .0  » 

FEMALE  0    ?  .0 

HAtE  0  .0 

CA    COLLEGE  OF  THE  SISKIYOUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  ♦ 

MALE  a     0  .0 

CA    COLUMBIA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MLE  0  -.0 

CA    COMPTON  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CONTRA  COSTA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    0IA8L0  VALLEY  CCLLEGE 
*       TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    LOS  MEOANOS  COLLEGE. 


48 
46 
2 


9.2 
8.9 
40.0 


2 

1  .2 

o 

•  0 

2 

2.6 

1.3 

o 

.0 

1 

2.6 

10 

3.2 

2.5 

6 

4.0 

A 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

2  .3 

i 

2.2 

2 

2.4 

g 

6.1 

5.3 

5 

6.7 

4 

r/t  1 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

lo- 

Q 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

1 

•  3 

1 

^5 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

4.9 

1 

3.4 

3 

5*7 

£l  »*> 

£ 

26. 1 

0 

.6 

o 

•  3' 

o 

•  0 

0 

.0 

3 

11.1 

7.1 

2 

15.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

3.6 

0 

.0 

1 

9.t 

65 

98.5 

48 

98.0 

17 

100.0 

8 

34.8 

6 

40.0 

2 

25.0 

1 

1.0 

1 

1.9 

0 

.0'" 

*~  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


6.5 
6.6 
.0 

3.i 
4.8 
1.3 

6.3 
5.0 
7.7 

8.9 
8.6 
9.3 


1314 


1754 


112 
110 

2 

12 

6 
6 


L 

21.2 
40.0 


7.5 
7.2 
7.7 


11  13.9 
6'  15.0 
5  12.8 


43 
21 

22 


13.7 
12.9 
14.7 


0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

9 
4 
5 

5.  1 
4.3 
6.0 

35 
12 
23 

20.0  . 

13.0 

27.7 

53 
19 
34 

50.3 
20.7 
41.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

31 
IX 
20 

23^5 
19.3 
26.7 

'  43 
18 
25 

32.6 
31.6 
33.3 

3 
1 

2 

4.1 

2.3 
6.  9i  <■ 

7 
1 

6 

9.6 
2  3 
20.7 

14 

6 
8 

19.2 
13.6 
27.6 

5 
2 
3 

3.6 
2.3 
5.9 

10 
6 
4 

7.3 
7.0 
7.8 

18 

9 
9 

13.1 
10.5 
17.6 

11 

5 
6 

7.6 
7.4 
7.8 

5 
1 
4 

3.4 
1.5 
5.2 

17 
7 
10 

11.7 
10.3 
13.0 

10 
7 
3 

2.5 
3.2 
1.7 

18 

9 
9 

4.5 
4.1 
5.1 

29 
•  17 
12 

7.3 
7.7 
6.8 

0  • 

0 

0 

:o 

■  .0 
.0 

4 
3 
1 

0 

)  1 
8 
3 

10.8 
13.6  . 
6.7 

4 
3 
1 

10.8 
13.6 
6.7 

0 
0 

0 

.0 
.0 
.0 

13.4 
27.6 
5.7 

15 

9 
6 

18.3 
31.0 
11.3 

6 

c 

21.4 
26.1 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

12 
12 
0 

42.9 
52.2 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0;"  .0 
0  4  .0 
0  .0 

1 

0 

1 

2.3 
.0 
4.5 

1 
I 

0 

3.7 
7.1 

•  0 

3 
2 
1 

11.1 
14.3 
7.7 

7 

{ 
3 

25.9 
28.6 
23.1 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 

c  .0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

«  -° 

.0 
.0 
.0 

1 

0 

1 

3.6 
.0 
9.1 

0 
0 
0 

.0 

,..o 

%0 

.  0 
*  0 
0 

.0 
.0 
.0 

65 
48 
I  7 

93.5 
98.0 
10*0.0 

3 
2 
1 

13.0 
13.3 
12.5 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

11 

v  8 
3 

47.8 
53.3 
37.5 

3 
4 
I 

5V0 
K7 
2.1 

8 

6.0 
1.9 
14.6 

14 

6 
8 

14.0 
11.5 
16.7 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

1 
1 

0 

5.0 
20.0 
.0 

1 
1 

0 

5.0 
20.0 
.0 

388 
386 
2 


74.2 
74.5 
40.0 


149  92.5 

77  92.8 

72  92.3 

67  84.8 

34  85.0 

33  84.6 

257  82.1 

132  81.0 

125  83.3 

6  100.0 

4  100.0 

2  100.C 


89.2 


23 
22 
1 

0 
0 
0 


4.4 
4.2 
20.0 

.0 
.0 
.0 


1  1.3 

0  .0 

1  2.6 


13 
10 

3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 


4.2 
6.1 
2.0 


523 
516 
5 

161 

83 

7e 

79 
40 
39 

313 
163 
150 

6 
4 
2 

175 

92 
83 

13*2  N 
57 
75 


0 

.0 

73 

0 

.0 

44 

0 

.0 

,  29 

0 

.  0 

137 

0 

•  0 

86 

0 

.0 

5 1 

1 

.7 

145 

1 

1  •  5 

68 

0 

•  0 

77 

S) 

398* 

0 

.0 

221 

0 

.0 

177 

0 

.0 

37 

0 

.0 

22 

0 

.0 

15 

0 

82 

0 

.0 

29 

0 

.0 

53 

* 

.0 

28 

o. 

.0 

23 

0 

.0 

5 

0 

.0 

*3 

0 

.0 

21 

0 

•o 

22 

1 

3. 7 

27 

0 

.0 

14 

1 

7.7 

13 

e> 

0 

.0 

10 

0 

.0 

8 

0 

.3 

2 

0 

.0 

28 

0 

.0 

*l7 

0 

.0 

11 

0 

•o 

66 

0 

*  .0 

.  49 

0 

.0 

•  17 

0 

.0 

23 

0 

.0 

-  15 

■  0 

.0 

/  8 

0 

.0 

100 

0 

.0 

52 

0 

.0 

48 

0 

.0 

20 

0 

;o 

5 

0 

.0  s 

15 

AMERICAN  INOIAN 
•ALASKAN  NATIVE 


6 LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  IS LANOER 


NUMBER         |       NUMBER  * 

BUSINESS  A NO  COMMERCE  TECHNOLOGIES  (5000) 

CALIFORNIA  * 

£A  *  CRAFTON  HILLS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALI:  0  .0 

CA    COESTA  COLLEGE  t 
TOTAL  2  5.fr 

FEMALE  »     0  .0 

MALE  2  11*8 

CA    CYPRESS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    OON  BOSCO  TECHNICAL  INST 
TOTAL  0,  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    EL  CAMINO  COLLEGE 

TOTAL  3  1.9 

FEMALE  2 
HALE  1 
/CA    OE  AN?. A  COLLEGE 
fd      TCTAL  1 
J]'  FEMALE  0 
MALE  I 
CA    FOOTHILL  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALS  0 
MALE  0 
CA    FULLERTON  COLLEGE 
TOTAL  2 
FEMALE  1 
MALE     v.  1 
CA    GAV2LAN  COLLEGE 
TOt  AL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CA    GLENOALE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL      *  1   1  *'*3 

FEMALE  0  .0 

KALE  •  1  9.1 

CA    GOLG^N  GA*.  E  UNIVERSITY 
TOT  AL  0.0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    GAOSSNGNT  COLLEGE 
TOTAL  3  '  1.1 

FEMALE  I 
MALE  2 
CA    HARTNELL  COLLEGE 
TOTAL  0 
FcMALE  *  0 

MALE  0 
CA    HUMPHREYS  COLLEGE 
TOTAL  1  2-9 

FEMALE      *  1 
MALE  0 


NUMBER 


2.1 
1  .5 

.5 
.0 
1.0 

.0 
.0 
.0 


.6 
1.0 

«  .0 
.0 
.0 


.9 
1.3 

.0 
.3 
.0 


4.2 
.0 


CA    IN  PF  RIAL  VALLEY  COLLEGE 


T*TU 
FEMALE 
MALE 


CA     INOIAN  VALLEY  COLLEGES 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


CA    LAKE  TAHOE  CMTY  COLLEGE 


TOTAL    s  0 
FEMALE  0 
KALE  0 
CA    LASSEN.  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMAvE  t  0* 
-MALE   0~ 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

^.0 


CA    *  IMA  LINDA  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMU 
MALE 


CA    LONG  BEACH  CITY  COLLEGE 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


11  3.6 

5  3.6 

6  3.5 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


r. 


CA    EAST  LOS  ANGEkES  COLLEGE  * 
TOTAL  0        .0  , 

FEMALE  0  .0 

'    MALE  0  *0 

CA    LOS  ANGELES  CITY  COLLEGE 
TOTAL        *         2  .7 


FEMALE 
MALE 


.0 
1.3 


I 

3.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.7 

0 

.0' 

2 

5.3 

1 

2.6 

1 

4. a 

1 

4.8 

1 

5.9 

0 

•  0 

4 

2.1 

0 

.0 

3 

2.4 

0 

•  0 

1 

1.6 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10.3 

0 

.0 

0 

•  0  » 

0 

.0 

3 

10.3 

24 

14.8  * 

14 

8.6 

16 

16. '7 

8 

8.3 

8 

12.1 

6 

9.  1 

3 

1.5 

6 

3.0 

2 

2.0 

4 

4.0 

1 

1.0 

2 

2.0 

2 

2.9  . 

2 

2.9 

0 

„  .0 

1 

2.2 

2 

8.7 

1 

4.  3 

5 

2.0 

3 

1.2 

2 

1.3 

3 

1.9 

3 

J.l 

0 

.0 

0 

.0 

7 

15.6 

0 

.0 

3 

11.5 

0 

.0 

4 

21.1 

1 

4.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

9.1 

0 

.0 

19 

36.5 

0 

.0 

2 

40.0 

0 

•  0 

17 

36.2 

0 

•  0 

4 

1.5 

7 

2.5 

1 

.9 

3 

2.6 

3 

1.9 

4 

2.5 

1 

3.6 

3 

*10.7  f 

0 

.0 

2 

9.  1 

1 

16.7 

1 

16*.  7 

-  0 

.0 

I 

2.9 

0 

.0 

I 

4.2 

3 

.0 

0 

,  3 

3.4 

4 

4.5 

1 

1.6 

2 

3.  1 

2 

8.0 

2 

8.0 

2 

2.8 

0 

•  0 

0 

..0 

0 

•  0 

2 

B  5.7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

,  .0 

2 

1C.0 

0 

.0 

2 

.11.8 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20*0 

0 

.0 

1 

20.0 

Go 

'.0 

0 

.0 

29 

9.4- 

9 

2.9 

13 

9.4 

4 

2.9 

16 

5 

2.<J 

4 

4.9 

10 

2 

4.3 

5 

10.9 

<2 

•  5.7 

5 

14.3 

103 

36.1 

•  67 

23.5  * 

46 

34.1 

40 

29*6/*' 

57 

38.0 

27 

18.15 

1 

3.2 

0 

*.o 

1 

7.7 

2 

5.3 

0 

•  0 

2 

11.8 

7 

3.7 

3 

'2.4 

4 

6.6 

18 

62.1 

0 

•  0 

18 

62.  1 

11 

6.8 

6 

6.3 

5 

7.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.9 

2 

4.3 

0 

.0 

32 

12.5 

12 

7.6 

20 

20.6 

10 

22.2 

5 

19.2 

m  5 

26.3 

1 

4.3 

1 

8.3 

0 
0 
0 

9 
5 
4 

9 
N9 
0 

2 
2 
0 

55  • 
46 
9 


2 
2 
0 

C 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


21  6.8 

10  7.2 

11  6.5 


47 
30 
17 

42 
15 
27 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

3.3 
4.3 
2.5 

32.1 
4p.9 
.0 

5.7 
8.3 
•0 

»  61.8 
71.9 
36.0 

2.8 
5.6 
•0 

.<f 

•0 

-..0 

5.0 
5.9 
•  0 


.0 

•  0 

•  0 


58.0 
65.2 
48.6 

14.7 
11.1 
18.0 


2 
0 
2 

7 

2 
5 

11 

6 
.5 

21 
0 
21 

li 

20 


6.5 
•  0 
15.4 

18.4 
9.5 
29.4 

5.9 
4.8 
8.2 

72.4 
.0 
72.4 

32.1 
33.3 
30.3 


10 

5.0 

6.0 

4 

3.9 

6 

8.7 

3 

6.5  > 

3 

13.0 

42 

16.5 

18 

11.4 

24 

24.7 

17 

37.8 

8 

30.8 

9 

47.4 

3 

13.0 

1 

8.3 

2 

18.2 

19 

36.5 

2 

40.0 

17 

36.2 

23 

8.4 

10 

d.  5 

13 

8.2 

13 

46.4 

11 

50.0 

2 

33.3 

4 

11.4 

t 

16.7 

0 

.0 

62 

69.7 

49 

76.6 

13 

52.0 

4 

5.6 

5.6 
5.7  1 

.0 
.0 

,.0 

15.0 
17.6 

•  0 

20  ,0 
20.0 

•  0 


70  22.7 

32  23.0 

38.  22.4 

61  75.? 

37  80.4 

24  68.6 

► 

214  75.1 

101  74.8 

113  75.3 


29 
18 
11 

30 
18 
12 


93.5 
iro.O 
84.6 

78.9 
85.7 
70.6 


175  93.6 
119  94.4 
56  91.8 


27.6 
•  0 
27.6 


109  67.3 

64  66.7 

45  68.2 

192  95.0 

94  94.0 

98  96.1 


63 
43 
20 


91.3 
93.5 
87.0 


213  83.5 
140  88.6 
73  75.3 


28 
18 
10 

18 
9 

9 

33 
3 
30 

244 
104 
140 


15 

S\ 

21 
18 

3 

27 
15 
12 

67 
34 
33 

13 
11 

2 

17 
14 

3 

4* 
4 
0 


62.2 
69.2 
52.6 

78.3 
75.0 
81.8 

6?. 5 
60.0 
63.8 

88.7 
88.9 
88.6 

53.6 
50.0 
66.7 

60.0 
75.0 
27.3 

30.3 
23.4 
48.0 

94.4 
94.4 
94.3 

100.0 
100. 0 
100.0 

85.0 
82.4 
100.0 

80.0 
80.0 
.0 


239  77.3 
107  77.0 
132  77.6 


18 

8 

10 

71 

34 
37 


22.2 
17.4 
28,6 

24.9 
25.2 
24.7 


.0 
.0 
.0 

2.6 
4.8 
.0 

.5 
.8 
.0 

.0 
-.0 


0 

•  0 

1 

.6 

0 

.0 

1 

1  .5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0, 

.0 

0* 

•0 

o 

.0 

0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

8.7 

2 

16.7 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

2.9 

3 

2.6 

5 

3.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

28.6 

2 

8.3 

8 

72.7 

0 

.0 

0 

.  .0- 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

Q  .0 

0 

.0 

2 

2.5 

2.2 

I 

2.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

31 
18 
13 

3B 
21 

i; 

187 
126 
61 

29 
0 
29 

162 
96 

'  66 

202 
100  , 
102 

69 
46 
23 

255 
158 
97 

45 
26 
19 

23  , 

1*2 

11 

52 
5 
47 

275 
117 
158 

28 
22 
6 

35 
24 
11 

89 

^25 

71 

36 
35 

13 
11 


20 
17 
3 

5 
5 
0 

309 
,139 
170 

81 

*6 
35i 

285 
135 
150 


131; 


1755 


<  T.  1  , 


TABLE  10.  TOTAL  ASSOCIATE  OECREES  ANO  GTMErt  A¥AROS  8ASE0  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  tfCRK  8EY0N0  HIGH  SCHOOL  FOR  HAJOR  FIELO 
9  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  0*  HIGHER  eOUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY,  AN*  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  197C-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKA*  NATIVE 


/ 


,  BLACK  .ASIAN  OR 

N0M-HISPAN1C  PACI5IC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


34 
19 
15 

4 

2 
2 


'  3 
5 

87 
53 
34 


18.4 

21.3 
15.6 

14.3 

18.2, 

11.8 

4.3 
3.4 
4.5 

93"'.  5 
94.6 
91.9 


NUMBER  S       NUMBER  I 

BUSINESS  ANO  COMMERCE  TECHNOLOGIES  (5000) 


CALIFORNIA 

•  CA    LOS  ANG  HARBOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *.0 

MALE  0    .  .0 

tA    10*  ANGELES  MISSION  C 
TOT-  o  .0 

FEMAv  °0  .0 

c  MALE  0  .0 

CA    LOS  ANG  PIERCE  COLLEGE 
TOTAL  1  .5 

FEMALE  1  1.1 

MALE  0  .0 

CA    LOS  ANG  SOUTHWEST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    LCS  ANG  TR  TECH  COLLEGE 
TOTAL  4      I. I  * 

FEMALE  0  .0 

MALE  4  1.9 

CA    LOS  ANG  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    WEST  LOS  ANGELES  COLLEGE 
TOTAL  0  ..0 

FEMALE     •  0        .0  „ 

MALE  0  .0 

CA    AMERICAN  RIVER  COLLEGE 
TOTAL  10  2.3 

FEMALE     '  3  1.5 

MALE  7  3.0 

CA    COSUMNES  RIVER  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    SACRAMENTO  CITY  COLLEGE 
TOTAL  4  1.2 

FEMALE  3  1.6 

MALE  1  .7 

CA    MENOOCINO  COLLEGE 
TOTAL  2  6.5 

FEMALE  1  7.7 

MALE  1  5.6 

CA    MERC EO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    MIRA  COSTA  COLLEGE 
TOTAL  0,  .0 


203  53.8 

9L  55.5 

112  52.6. 

20  V.4 
9  3.7 

11  5.1 

61  37.0 

40  38.8 

21  33.9 


40 
16 

24 


46 
26 
20 

0 
0 

*  0 


FEMALE  0  .0 

MALE  '  0  .0 

CA    MODESTO  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL  3  1.6 

'  FEMALE  1  1.2 

MALE  2      2.0  u 

CA    MONTEREY  PEN  COLLEGE 
TOTAL  2  3.0 

FEMALE  3  .0 

MALE  2  4.8 

CA    MOUNT  SNT  MARY'S  COLLEGE 


TOTAL 

female; 

MALE 


.0 
.0 
.0 


CA    MOUNT  SAN  ANTCN 10  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


13  5.3 
9  6,3 
4  3.9 


CA    NT   SAN  JACINTO  COLLEGE 
TOTAL  1  ZO.O 

FEMALE  1  20.0 

MALE  0  .0 

CA    NAPA  COLLEGE 

TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    NATIONAL  UNIVERSITY 
TOTAL  2  2*2 

FEMALE  1  6.7 

MAI  E    o  1  1.4 

CA    OHLONE  COLLEGE 

TOTAL  1  -9 

FEMALE  1  2.3 

MALE  0  .0 

CA    PACIFIC  UNION  CCLLEGE 


9.3 

e.2 

10.2 


11  14.5 
6  12.0 
5  19.2 


13.9 
13.7 
14.2 

.0 
.0 

°.o 


12  U.9 

5  11.1 

7  12.5 

8  10.0 
5  13.2 
3  7.1 


i 
1 

0 

16 
4 
12 

0 
0 
0 

18 
10 


.5 
1.2 
.0 

23.9 
16.0 
28.6 

.0 
.0 
.0 

7.3 
6.9 
7.8 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


5  *5.6 

1  6.7 
4  5.4 

-»  1.9 

0  ,.0 

2  3.2 


TOTAL 
FEMALE 
MALE* 


.0* 
.0 
.0 


JLR 

X  1 

NUMBER 

X 

NUMBER 

t 

<> 

NUMBER 

X 

29 

15.7 

20 

* 

10.8 

83 

44.9 

102 

55.1 

14 

15.7 

12 

13.5 

45 

50.6 

44 

49.4 

15 

15.6 

8 

8.3 

38 

39.6 

58 

60.4 

1 

3.6 

4 

14.3 

9 

32.1 

19 

67.9 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

18.2 

9 

61.8 

1 

5.9  * 

•  4 

23.5 

7 

41.2 

10 

58.8  ' 

2 

r.o 

14 

7.0 

25 

12.6 

173 

66.9 

1 

— 

6 

6.8 

11 

12.5 

77 

£7.5 

1 

.9 

8 

■  7.2 

14 

12.6 

96 

86.5 

2 

2.2 

1 

1.1 

90 

96.8 

j  1 

1.1 

0 

.0 

1 

1.8 

54 

96.4 

0 

2 

5.4 

0 

.0 

.36 

97.3 

1 

2.7 

36 

9.5 

64 

17.0 

30/ 

81.4 

63 

16.7 

16 

9.8 

23 

14.0 

130 

79.3 

29 

17.7 

20 

9.4 

41 

19.2  . 

177 

83.  1 

34 

16.0 

31 

6.8 

47 

10.2 

98 

21  .4 

361 

78^6 

16 

6.6 

25 

10.3^ 

50 

20.6 

193 

79.4 

!5 

6.9 

22 

10.2 

48 

22.2 

168 

77.8 

12 

7.3 

'8 

4.6 

81 

49. 1 

84 

5C.9 

7 

6.8 

3.9 

51 

49.5 

52 

50.5 

5 

8.1 

4 

6.5 

30 

& 

48.4 

32 

51.6 

7 

1.6 

10 

2.3 

67 

15.6 

363 

84.4 

6 

3.1 

5 

2.6 

30 

15.5 

164 

84.5 

1 

.4 

5 

2.1 

a  37 

15.7 

199 

84.3 

10 

13  .2 

4 

5.3 

«  .25 

32.9 

51 

67.1 

6 

12.0 

3 

6-0 

15 

30.0 

70.0 

4 

15.4 

1 

3.8 

10 

38.5 

16 

61.5 

72 

21.8 

27 

e.2 

4  149 

45.0 

171 

51.7  o 

44 

23.2 

17 

8.9 

SO 

47.4 

95 

5C.0 

2  8 

19.9 

10 

7.1 

59 

41.8 

76 

53.9 

1 

3.2 

0 

.0 

3 

9.7 

28 

9C.3 

1 

7.7 

0 

.0 

2 

15.4 

11 

84.6 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

5.6 

*  17 

94.4 

9 

8.9 

9 

8.9 

30 

29.7 

71 

70.3 

4 

8.9  " 

6 

13.3 

15 

33.3 

30 

66.7 

5 

8.9 

3 

5.4 

i5 

26.8 

41 

73.2 

2 

2.5 

6 

7.5 

16 

20.  C 

64 

8C.0 

c 

.0 

t  5 

13.2 

10 

26.3 

28 

73.7 

2 

4.8 

1 

2.4 

6 

14.3 

36 

85.7 

5 

2.7 

'    >.  16 

ft.7 

25 

13.6 

149 

81.0 

3 

3.6 

7 

8.3 

12 

14.3 

,  67 

79.8 

2 

2.0 

9 

9.0 

13 

13.0 

'  82 

82.0 

5 

7.5 

2 

3.0 

25 

47.3 

42 

62.7 

1 

4.0 

1 

4.0 

6 

24.0 

19 

76.0 

4 

9.5 

1 

2.4 

19 

45.? 

23 

54.8 

0 

.0 

11 

84.6 

11 

84.6 

2 

15.4 

0 

.0 

11 

84.6 

11 

34.6 

2 

15.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.4 

33 

13.4 

65 

26.3 

182 

73.7 

0 

.0 

19 

13.2 

38 

26.4 

106 

73.6 

1 

1.0 

14 

13.6 

27 

26.2 

..  76. 

73.8 

0 

.0 

1 

20.0 

>  2 

40.0 

3, 

60.0 

0 

^*0 

1 

20.0 

2 

40  .C 

3 

60.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.  C 

.0 

2 

3.9 

0 

.0 

2 

3.9 

47 

92.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c  • 

21 

95.5 

2 

6.9 

0 

.0 

2 

6.9 

26 

89.7 

1 

1.1 

3 

3.4 

11 

12.4 

77 

86.5 

0 

.0 

1 

6.7 

3 

20.0 

12 

80.0 

i 

1.4 

2 

2.7 

8 

10.8 

65 

87.8 

7 

6.6 

7 

6.6 

17 

16.0 

88 

8  i.O 

4 

9.1 

0 

5 

11.4 

3* 

88.6 

3 

4.8 

7 

11.3 

12 

19.4 

44 

79.0 

I 

t  9*1 

0 

.0 

1 

9,1 

8 

72.7 

1 

9.1 

0 

;  .o 

1 

.  9.1 

8 

72.7 

G 

♦  0 

0 

•c 

8 

.0 

0 

.0 

NON-RES  I  CENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

2 
2 
0 

7 
5 
2 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.  c 

0 
0 

11 

5 
6 

C 
0 
0 

0 

0  ' 
0 

0 

P  0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.5 
.0 
.9 

2.2 
?.6  • 
.0 

1.9 
3.0 
.9 

.0 
.0 

.0 

.0  < 
.0  > 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0 
.0 

3.3 
2.6 

4.r 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
'.0 

.9 

.0 
.0 


10  5.4 
5  6.0 
5  5.0 


0 
0 

OV. 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

■  0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.9 
4.5 
3.4 

1.1 

.0 

,  1.4 

.9 
.0- 
1.6 

18.2 
18.2 
.0 


185 
89 
96 

28- 

11 

17 

199 
38 
ill 

93 
56 
37 

377 
164 
213 

459 
243 
216 

XbS 
103 
62 

430 
194 

236 

76 
50 
26 

331 
190 
141 

*13 
18 

101 

"4  5 
56 

80 
38 
42 

'l84 
84 
100 

67 
25 
42 

13 
13 
0 

247 
144 
103 

5 
5 
0 

51 

22 
29 

89 

£ 

106 
44 

62 

11 
11 

0 


AMERICAN. INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER     *  Z 


BLACK  ASIAN  OR  « 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


NUMBER  * 


\ 

;  i 


BUSINESS  AND  COMMERCE  TECHNOLOGIES  (5000) 

o 

CALIFORNIA 

v. 

CA    PA I.OMAR  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

fEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

.A    PALO  VER06  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    PASADENA  CITY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA    COLLEGE  OF  ALAMEOA 


TCTAL^ 
fEMALE 
MALE 


1*6 
•  0 
4.5 


CA    FEATHER  RIVER  COLLEGE 
TOTAL  0        .0  » 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 

CA    LANEY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    MERRITT  CCLLtGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.      HAfeE  0  .0 

CA    PORIERVILLE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    RIO  HCNOO  COLLEGE 
°     fOTAL  I.  »8 

FEMALE  1  1*6 

HALE  0  »0 

CA    RIVERSIOE  CITY. COLLEGE 
TCTAL  1  •? 

FEMALE  I  1.3 

MALE  0  .0 

CA    SA00L6BACK  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  2  , 

FEMALE  2  1*7 

WMALE  0  .0 

CA    SN  3ERNAR0IN0  VLY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


3.7 
2  .'5 
4.5 


CA    SAN  OIEGO  CITY  COLLEGE 
TOTAL  1  •* 

FEMALE  U  *1 

MALE  0  .0 

CA    SAN  OIEGO  EVENING  C 
TOTAL     -  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    SAN  OIEGO  MESA  COLLEGE 
TOTAL  13  3.1 

FEMALE  6  2*5 

MALE  7  3.9 

CA    SAN  OIEGO  MIRAMAR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

CA    CI.TY  COLLEGE  SN  FRANCISCO 
TOTAL  3  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .5  , 

CA    SAN  .'OAQUIN  OELTA  COLLEGE 
TOTAL  4    .  2.4 

FEMALE  ,  1       1.0  ' 

MALE  '  3  4.3 

CA    EVERGREEN  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MA»,£  0  «0 

CA    SAN  JOSE  CITY  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CANADA  COLLEGE 

TCTAL  2  1*1 

FEMALE  I  •B 

MALE  1  1*7 

CA    COLLEGE  OF  SAN  MATEO 


7 

.9 

I 

1.2 

I 

•  7 

I 

11*1 

I 

25.0 

0 

» 0 

41 

12*6 

28 

16.4 

1 3 

8.4 

74 

57*4 

49 

57.6 

25 

56.  8 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

.0 

52 

65.0 

33 

73.  3 

19 

54.  3 

18 

58.1 

9 

60  .0 

9 

5o.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

i.5 

2 

3.1 

I 

1  .8 

9 

6.0 

5 

6.  3 

4 

5.8 

6 

2.7 

1 

.  9 

5 

4.6 

15 

14.0 

5 

12.5 

lcr 

14.9 

74 

28.4 

44 

34.  1 

30 

22.  7 

44 

15.0 

8 

10.  7 

J  36 

16.4 

33 

7.8 

18 

7.5 

15 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

I  o 

♦  0 

22 

9.4 

16 

11. "6 

* .  3 

5 

3.0 

4 

4.2 

1 

1.4 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

4,4 

0 

♦  0 

6 

7.2 

NUMBER 


13 
4 
9 

0 
0 
0 

30 
18 
12 

18 
10 


NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


25 
21 
4 

1 
1 

0 


13.4 
164-4, 
6.9 

1.2 
1.9 
.0 


5.9 
4.9 
6.4 

.0 
♦  0 
.0 

9.2 
10*5 
7.7 

14.0 
11*8 
18*2 


0 

.0 

Q 

♦  0 

o 

♦  0 

9 

11.3 

8.9 

5 

14*3 

1 

3.2 

o 

.  0 

1 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

3.3 

6.3 

0 

.0 

2 

1.3 

1 

1.3 

1 

1.4 

12 

5.3 

7 

6.0 

5 

4  .6 

2 

1.9 

2.5 

1 

1.5 

11 

4.2 

4 

3.1 

7 

5.3 

i  r 

3.  J 

i 

1.3 

10 

4.6 

17 

4.0 

10 

'  4.1 

7 

3.9. 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

95 

40.8 

59 

42.8 

■»  * 

37.9 

29 

17.5 

18 

18.8 

11 

15.7 

1 

11.  1  , 

L 

14*3' 

0 

*0 

13 

9*6 

? 

13*5 

6 

7,2 

14 

7*5 

8 

6*3 

6 

10*3 

9 

11*1 

8 

15*4 

1 

3*4 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


, NOK-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOT/' 
Nl  . 


14 

6*3 

29 

13*1 

6 

7*3 

11 

13*4 

8 

'  5*7  * 

18 

12.9 

2 

22*2 

3 

33*3 

0 

•0 

1 

25*0 

2 

40*0 

2 

40*0 

17 

5*2 

88 

27*0 

8 

4*7 

54 

31.6 

9 

5.8 

34 

21*9 

c 

4 

3.1 

98 

76*0- 

3 

3.5 

62 

72*9 

1 

2.3 

36 

81*8 

0 

°.o 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.Oo 

4 

2 
2 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

35 
19 
16 


5.0 
4.4 
5.7 

3.2 
6.7 

•  0 

•  0 
•0 
.0 

28.9 
29.7 
.28*1 


65 
39 
26 

20 
10 
10 


81*3 
86*7 
74*3 

64*5 
66*7 
62*5 


0 
0 
0 

43 
26 
17 


.0 
.0 
.0 

35*5 
40*6 
29*8 


4 

2*7 

16 

10.7 

3 

3.8 

10 

12*5 

1 

1.4 

6 

8*7 

15 

6.7 

'  35 

15*6 

10 

8.5 

20 

17*1 

5 

4.6 

15 

o 

13*9 

14 

13.1 

35 

32*7 

6 

15*0 

13 

32.5. 

8 

11*9 

22 

32.8 

38 

14*6 

124 

47.5 

21 

16*3 

70 

54.3 

17 

12*9 

54 

40.9 

28 

9.5 

83 

28.2 

5 

6.7 

14 

18.7 

23 

10.5  ' 

69 

31.5 

36 

8.5 

99 

23.5 

20 

8.3 

54 

22.4 

16 

8.8 

45 

24.9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

17 

7.3 

.134 

57.5 

10 

7.2 

85 

61.6 

7 

7.4 

49 

51.6 

15 

9.0 

53 

31.9 

9 

9.4 

32 

33.3 

6 

8.6 

21 

30.0 

0 

♦0  - 

1 

11.1 

0 

.0 

14.3 

0 

♦  0* 

0 

.0 

13 

9.6 

32 

23.7 

3 

5.8 

10 

19.2 

10 

12.0 

22 

26.5 

24 

12.9 

65 

34*9 

18 

14*1 

48 

-37.5 

6 

10*3 

17 

29*3 

7 

8*6 

17 

21*0 

7 

13*5 

16 

30*8 

0 

•  0 

I 

3*4 

191 


69, 
122 


86*0 
84.1 
^B7.1 

5  55.6 
3  75,0 
2  40*0^ 

213    65*3  \ 
105    61*4  \ 
108  69*7 


31 

i3 


24*0 
27*1 
18*2 

100*0 
100*0 
.0 


15  18*8 
6  13*3 
9  25.7 


11 

5 
6 

3 
2 
1 

72 
35 
37 

105 
58 
47 

138 
96 
92 

70 
25 
45 

137 
59 
78 

211 
61 
150 


35*5 
33*3 
37*5 

100*0 
100*0 
100*0 

59*5 
54*7 
64*9 

70*5 
72*5 
68*1 

83*6 
82*1 
85*2 

65*4 
62*5 
67*2 

52*5 
45*7 
59*1 

71*8 
81*3 
68*5 


323  76*5 
187  77*0 
136  75*1 


1 
1 

0 

83 
45 

38 


100*0 
100*0 

35*A 
32.6 
40*0 


108  65*1 

60  62*5 
48  6<J*6 

6  88*9 

6  85*7 

2  100*0 

103  76*3 

42  80. 8 

61  73*5 


121 
80 
41 

64 
36 
28 


65*1 
62*5 
70*7 

79*0 
69*2 
96*6 


16  °23«2 


2 

.9 

225 

1 

.9 

117 

1 

♦  9 

ioa 

2 

1.9 

107 

2 

5.0 

40 

0 

.0 

67 

0 

.0 

261 

0 

.0 

.  129 

0 

.0 

132 

c 

0 

.0 

294 

0 

.0 

75 

0 

.0 

219 

0 

.0 

422 

0 

•0 

241 

0 

.0 

181 

0 

.0 

•  1 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

16 

6.9 

£33 

8 

5.8 

136 

a 

S.4 

95 

5 

3.0 

166* 

4 

4.2 

96 

1 

*1.4 

70 

0 

V  .0 

9 

0 

,0 

7 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

135 

0 

•  0 

52 

0 

.0 

63 

0 

•0 

196 

0 

.0  > 

126 

0 

•  0 

58 

0 

•  0 

61 

0 

•  0 

52 

0 

*0  „ 

29 

|ERIC 


175 
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TABLE  10.  TOTAL  ASSOCIATE  (DEGREES  A  NO  OTHER  *JAROS  BASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYONO  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
CONFERREO  B*  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY,  ANO' SEX:     INSTITUTICN  ANO  STATE  197^8-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER         X        NUMBER  X 

BUSINESS  ANO  COMMERCE  TECHNOLOGIES  (5000) 

CALIFORNIA 

CA    SKYLINE  COLLEGE 


•BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
*  NON-HISPANJC 


NON-RE  SIOENT 
ALIEN 


TOTAL  ,1 

•  3 

28 

9*  8 

FEMALE  0 

•  0 

16 

9*8 

MALE        «  1 

.8 

12 

9.8 

CA*  SANTA  ANA  COLLEGE 

8 

TOTAL  2 

1.1 

6 

3*2 

FEMALE  1 

1.1 

1 

1*  1 

*  MALE    "       ^  1  • 

1.0 

5 

5.0 

CA    SANTA"  BARBARA  CTV 
TOTAL             *  0 

COLLEGE 

•  0 

0 

•0 

'FEMALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0  ' 

0 

.0 

CA    SANTA  MONICA  COLLEGE 

TOTAL  1 

•  6 

8 

4.3 

FEMALE  0 

•  0 

5 

5*  8 

MALE  1 

1*3 

'  3 

3*8 

CA    SANTA  ROSA  JUNIOR  COLLEGE 

.TOTAL  0* 

•  0 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

CA    5HASTA  COLLEGE 

TOTAL '  0 

'♦0 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

CA    SIERRA  COLLEGE  • 

TOTAL,  1 

1.1 

0 

.0 

FEMALE  0. 

♦  0 

0 

•  0 

MALE     *  1 

2.9  9 

0 

.0 

CA    SOLAftO  COMMUNITY 

COLLEGE 

TOTAL  6 

2.7 

15 

6*8 

FEMALE  3 

2*8 

10 

MALE  3 

2*6 

5 

4*3 

CA    SOUTHWESTERN  COLLEGE 

u 

TOTAL         -  0 

.0 

11 

4*7 

FEMALE  0 

.0 

4 

4.1 

MALE             *  0 

♦  0  • 

«  7 

5.2 

CA    FRESNO  CITY  COLLEGE 

TOTAL'  4 

1*8 

10 

4.5. 

t  FEMALE  3 

3.2 

4 

4.3 

MALE  1 

.8 

6 

4.8 

CA    REEOLEY  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

MALE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

CA    UNIVERSITY  OF  LA 

VERNE 

TOTAL      o  0 

'  .0 

0 

.0 

EEMALE  0 

.0 

0 

.0 

"HALE  0 

.0 

0 

.0 

CA    MOORPARK  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

4 

2.6 

FEMALE  0 

•  .0 

*  1 

1*9 

MALE  0 

•  0 

3 

3.0 

CA    OXNARO  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

2 

5.1 

FEMAlE  0 

•  0 

1 

6.7 

.0 


MALE  0 
sCA  'VENTURA  COLLEGE 
\_TOTAL  0  .0 

\emale  0  .0 

\MALE  0  .0 

CA    VICTOR  VALLEY  CCLLEGE 
'  TOTAL  0  «J> 

FEMAL£\  0  .0 

MALE  0  .0 

CA  WE  ST  COAST  BIBLE  COLLEGE 
0  "  .0 
0  .0 
0  .0 
MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  °.0 


TOTAL 
FEMALE 
HAL  E 
CA    WEST  COAST 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 

CA    W  COAST  U  ORANGE  CO  C1R 
TOTAL  *    0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    WEST  HILLS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE.     -  -  ,  0^.0 
CA    MISSION  COLLEGE  < 
TOTAL  0*'  .0 

.FEMALE       *        0  .0, 
MALE  0  .0 

CA  'WEST  VALLEY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 
.0 


4.2 

2*4  , 

2.3 

2.6 

20.5 
11.8 
25.9 

:o 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0. 

•  0 

•  0 

3.8 
5.6 
.0 

2.9, 
5.0 

•  0 

1.1 
1.5 
.0 


MIUlflCQ 

nunucK 

NUMBER 

x 

NUMBER 

I 

NUMBER 

NJMBER 

o 

s 

34 

11.9  , 

36 

12*6 

99 

34*6 

164 

04.3 

3 

1.0 

1 8 

11.0 

22 

13, 5 

56 

34*4 

106 

65*0 

1 

•  6 

16 

13.0 

14 

1 1.4 

43 

35*0 

V8 

63*4 

2 

1.6 

a 

4  Q 

2.1 

21 

11*1 

33 

17*5 

155 

82*0 

1 

•  5 

4.5 

13 

1 4.  6 

19 

21.3 

69 

3  77*5 

1 

1.1 

o 

.0 

9 

8.0 

14 

1 4*  0 

*  86 

86*  0 

0 

.0 

0 

•  0 

10 

13*9 

10 

13** 

61 

C4.7 

1 

1.4 

*  0 

.  0 

5 

14.3 

5 

14  ♦  3" 

30 

€5*7 

o 

.0 

i  0 

.  0 

5 

13*5* 

5 

13*5 

31 

83*8 

1 

2.7 

15 

9.1 

14 

'  8*5 

38 

23.0 

121 

73.3 

6 

3.6 

4.  7 

10 

1 1  *6 

1 9 

22*  1 

64 

74*4 

3 

3.5 

13.9 

4 

5*  1 

19 

24*  1 

57 

72*2 

3 

3.8 

1 

9*  1 

1 

9*1 

2 

18*2 

9 

81.8 

0 

•  0 

1 

12.5 

| 

12 .5 

2 

25*0 

6 

75.  0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

.0* 

o 

.0 

3 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

2.8 

2 

2.e 

67 

94*4 

Z 

2.d 

0 

.0 

1 

2.1 

I 

2.  1 

44 

93*6 

2 

4.2 

o 

.0 

1 

4.2 

I 

4.2 

23 

95.8 

0 

.0 

1 

1.1 

7 

7.5 

9 

9.7 

84 

90*3 

0 

.0 

1 

1.7 

6 

10*3 

7 

12,1 

51 

87.9 

0 

•  0 

o 

.0 

1 

2*9 

2 

5*7 

33 

94*3 

c 

I  .0 

14 

6.3 

5 

2.3 

40 

18*1 

181 

81*9 

0 

•0 

1 0 

9.  4 

Z 

1.9 

25 

23*6 

81 

76*4 

0 

•c 

3.5 

3 

2*6 

15 

13*0 

100 

87*0 

0 

•0 

27 
8 

11.6 

35 

15.0 

73 

31*3 

160 

68*7 

0 

•  0 

8*2 

29 

29.6 

4 1 

41*8 

57 

58*2 

o 

.0 

1 9 

14*1 

32 

23*7 

103 

76*3 

c 

.0 

12 

8 

5.5 

29 

13*2 

55 

25*0 

161 

73**2  . 

4 

1.8 

8.5 

15 

16*0 

30 

31*9 

4  63 

67.0 

1 

1.1 

5.  C 

14 

11*1 

25 

i  9*  8 

98 

77.8 

9  3 

2.4 

3 

10*0 

9 

30*0 

12 

40*0 

18 

60.0 

0 

.0 

2 

1  5  £ 
1  C  ♦  3 

7 

43.8 

9 

56*3 

7 

43.  8 

0 

.0 

1 

2 

14*3 

0 

3 

21*4 

v  11 

78*6 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0, 

.0 

2 

1CC*0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

2 

100.0 

o  0 

.0 

4 

u 

2.6 

12 

7*9 

20 

13*2 

132 

86*8 

0 

♦  0 

1 

X  .  9 

2 

3*8 

it 

7*  5 

49 

92*5 

o 

♦  0 

3 

3  .0 

10 

10*1 

16 

16.2 

83 

83*8 

o 

.0 

7 

17.9 

6 

15*4 

15 

38*5 

24 

61*5 

0 

.0 

2 

13  3 

2 

13*3 

5 

33*3 

10 

66*7 

0 

.0 

5 

20.  8 

16*7 

10 

41*7 

14 

58*3 

0 

.0 

3 

3.6° 

10 

12*0 

15 

18.1 

68 

81*9 

0 

•0 

1 

2*3  % 

10 

22.7  6 

It 

27*  3 

32 

72,  7 

o 

•  0 

2 

3.1 

0 

♦0 

3 

7*7 

'  36 

92*3 

•0 

•  0 

0 

•  0 

2 

4*5 

11 

25*0 

33 

75*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5*9 

3 

17*6 

14 

82*4 

o 

.0 

0 

.  0 

1 

3.7 

g 

29*6 

19 

7C*4 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

•  0 

Q 

.  0 

0 

.0 

o 

.  0 

3 

1  00.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

•  C 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

5 

10C*0 

0 

10 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

o 

.  0 

5 

1  OG.O 

0 

•ft 

'  t  0 

•  0 

0^ 

•  0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

I 

ICO.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

,  o 

♦  0 

3 

1C0*0 

0 

•  0 

2 

7.7 

5 

19*2 

8 

30*6 

16 

69*2 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

16*7 

4 

22*2 

14 

77*8 

0 

•0 

2 

25.0 

2 

25.0 

4 

50*C 

4 

50*0 

o  0 

.0 

3 

3.6 

h 

5.7 

6 

17*1 

29 

82*9 

0 

•0 

I  • 

5.0 

0 

•  0 

2 

10*0 

18 

9C*0 

0 

•  0 

2 

13*3 

2 

13*3 

4 

26*7 

11 

73*3 

0 

•  0 

3 

3.4 

*  2 

2*3^ 

6 

6.9 

81 

93*1 

0 

•  0 

2 

3.1 

'  2 

3*1 

5 

>  7*7 

60 

9:. 3 

0 

•  0 

1 

4*j5 

0 

.0 

1 

4.5 

21 

95*< 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


2  86 
163 
123 

189 
69 
100 

72 
35 
37 

165 
86 
79 

11 

8 

.  3 

71 
47 
24 

93 
58 
35 

22* 
106 
115 

*233 
98 
13? 

220 
94 
126 

30 
16 
14 

2 
0 
2 

152 
53 
99 

39 
15 
24 

83 
44 
39 

44 
17 

27 

3 
3 
0 

5 
0 
5 

4 
1 

3 

26 
18 


35 
20 
15 

87 
65 
22 


,1758 


AHEft I CAM  INDIAN 

Alaskan  native 


SLACK  '  ASIAN  CR 

NOM-HIVANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER  '  X  HUM  MR  * 
BUSINESS  AND  COMMERCE  TECHNOLOGIES  (5000) 
CALIFORNIA 


CA    WOC08URV  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0. 

HALE  „  0  .0 
'  CA    YJBA  XOLLEGE 

TOTAL*  1  »8 

■  FEMALE  0  .0 

'MALE  1  U* 


1.2 

•  0 

4*8 
3*8 
5*6 


NJHBER 


HISPANIC 
•NUMBER 


CA  STATE  TOTALS  l>      118  INSTITUTIONS) 

TOTAL       \      143      1*0  It  524  10.6 

FEMALE       V      69        .9  820  10*8 


MALE         *     74  1*1 
CCLCRADO 

CO    AIMS  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  i  *0 

FEMALE  Oi  *0 

MALE  Q.  «0 

.•CC    ARAPAHCE  CMTY\  C CLLEGE 
k  TOTAL  0   "  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

CO  C3L0  MTN  COLLEGE  EAST  CAM 
•    TOTAL  0  *0 

FEMALE  cO  *3 

MALE  0  *0 

CO    COLO  MTN  COLLEGE  rfEST  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE,  0  *0 

HALE  0  .0 

CO    COLCRAOO  NORTHWE  STERN^CC 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0        *0  • 

MALE  0  *0 

CC    COLCRAOO  STATE  UNJVERSITY^ 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

KALE  0  *0 

CO*    CC  OF  OENVEft  AURARIA  CAM 
TOTAL  3  3*2 

FEmLE  2  3*4 

&    MALE  1  2.9 

CO     CC  OF  DENVER  NORTH  CAMPUS 
TOTAL  C  *0 

FEMALE        c        0  *0 
HALE  0  *0 

CO    CC  OENVER  REO  RCCKS  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  C  *0 

MALE  0  *0 

CC    FORT  LEWIS  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

<    FEMALE  0   9  ^0, 

MALE  0  *0 

CO    LAMAR  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  «     0  *0 

MALE  0  ,  *0 

"   CO    MESA  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

CO    METROPOLITAN  ST  COLLEGE 
TOTAL  0        *0  • 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

CC    MORGAN  CGHHJNITY  COLLEGE 
TOTAL  0    o  »0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

CO    NORTHEASTERN  JR  COLLEGE 
'  TOTAL  0  »0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

CC    OTERO^JUNICR  COLLEGE, 
TOTAL  0  ,»3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

CO    PIKES  PEAK  CMTY  COLLEGE 
TOTAL     x  0  *0 

FEMALE  0  *0 

H\L  E  0  *0 

CC    TAINIOAC  STATE  JR  COLLEGE 


704 


10*4 


o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

I 

1*0 

1 

1.2 

0 

•0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦o*' 

o 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

Q 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

14*  0 

7 

12*1 

6 

17*1 

I 

2.9 

1 

7.7 

0 

.0 

■a 

5.5 

0 

♦  0 

3 

n*i 

0 

•  0 

0 

•  0 

%  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

c 

♦  0 

TOTAL* 
/FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

5.2 
..0 
13.0 

•  0 

•  0 

•  0 


2.3 
1.4 
6.3 

4*0 
3.8 
4.2 


916  6*4 
510  <*7 
406  6.0 


2  1.8 
1  1*4 

1  /  2.6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

C$ 
2 
3 

»  0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
3 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 
1 

0  • 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 

c 


•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

.0 

•0, 

.0 

5.4 
3.4 
8.6 

.0 

•  0 

•  0 

1.8 

•  0 

3.7  v 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

6.1 
6.1 
.0 

•0  . 
•0 

•  0  . 

7.7 
8.3 
.0 

1.6 
1.6 
.0 

'  .0 
.0 
.0 

1.7 
.0 
4.3 

•  0 
'  *0 

•  0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


1.2 
1.4 
.0 

7.2 
.0 
12.5 


.330  9*3. 
722  9*5 
608  9*0 


17  15*6 
16  '22*5 
1  2*6- 


3 

3*1 

3 

3  .6 

0 

.0 

1 

5*0  ' 

1 

14*3  ' 

0 

.0 

3 

4.2 

1 

3.4 

2 

4.7 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

) 

p 

.0 

6 

♦  0 

li 

11*8 

6 

10*3 

5  « 

14*3 

5 

14*3 

2 

15*4 

3 

13*6 

1 

'1*8 

0 

♦  0 

1 

3.7 

2 

15*4 

2 

*5.4 

0 

•  0 

7 

20*6 

7 

20*6 

0 

*0 

a 

3 

6*1 

3 

6*1 

0 

♦  0 

0 

,  .0 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

15*4 

2 

16*7 

0 

.0 

3 

4.8 

3* 

4*9 

0 

.0 

4 

36*4 

4 

36.4 

0 

♦  0 

7 

6.0 

2 

2.9 

5 

10.9 

17 

47.2 

14 

46.  f 

3 

$0*0 

UNITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE  SI OENT 
ALIEN  . 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


4 
3 
1 

21 
4 
17 


4.7 
4.3 
6.3 

16*6  . 

7.5 
23*6 


62 
55 
7 


72*1 
73*6 
43*8 


101-  80*  B 
48  0  90*6 
53  73*6 


3t913  v27*3 
2  1 121  28*0 
lt792  26*5 


10.172  71*0 
$5t3\4  70*2 
4.858  71*9 


19 

17*4 

89 

81*7 

17 

23*9 

54 

76*1 

2 

5*3 

 35__ 

_92*J.  

4 

4.1 

94 

95*^ 

4 

4*8 

79 

95*2 

♦  0 

15  100*0 

1 

5*0 

18 

9C.0 

1 

14*3  v 

85*7 

o 

'  *0 

12 

92*3 

3 

4.2 

69 

95*8 

1 

3.4 

28 

96*6 

2 

4.  7 

'  41 

95*3 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

L  CO*  0 

0 

.  0 

0 

♦  0 

c. 

0 

*0 

9 

100*0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

♦  u 

0 

♦0 

32 

34*4 

60 

64*5 

17 

29*3 

40 

69*  0 

1 5  • 

42*9 

20 

57*1 

6 

17*1 

28 

80*0 

3 

23*1 

10 

76*9 

3 

13*  6 

X* 

81*8 

5 

9*1 

48 

87*3 

0 

27 

96*4 

5 

16.5 

21 

7X*8 

2 

15.4 

11 

84*6 

2 

15*4 

11 

84.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

7 

20*6 

27 

79*4 

7 

2C*6 

27 

79*4 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

12*2 

43 

87*8 

6 

12*2 

•l  43 

87*8 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

100*0 

.0 

.0 

100.C  ■ 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

23*1  ' 

10 

76*9 

3 

25*0 

9 

75*0 

0 

*0 

1 

100*0 

4 

6.3 

59 

93*7 

4 

6.6 

57 

13*4 

0 

•  0 

2 

100*0 

4 

36*4 

7 

63*6 

4 

36*4 

7 

63*6 

0 

♦  0 

0 

*0 

15 

12*9 

101 

87*1 

2 

2*9 

68 

97*1 

13 

28*3 

33 

71*7 

21 

58*3 

13 

36*1 

18 

60*0 

10 

33*3 

3 

5C*C 

3 

5C.0 

20 

23*3 

86 

12 

17*1 

7  A 

8 

50*0 

16 

3 

2*4- 

125_ 

1 

1.9 

53 

2 

2.8 

72  c 

238 

1.7 

134 

1.8 

7.569 

104 

1.5 

6,754 

1 

.9 

109 

0 

.0 

7 1 

L  . 

2*6 

38 

0 

•  0 

98 

O5 

.  0 

83 

0 

•  0 

15 

1 

5*0 

20 

0 

7 

1 

7.7 

13 

0 

•  0 

72 

0 

.0 

29 

0 

•  0 

43 

0 

♦  0 

4 

0 

♦  0 

4 

0 

.0 

0 

0 

.0 

9 

0 

♦  0 

9 

0 

.0 

0 

1 

1.1 

93 

1 

1.7 

c8 

0 

.0 

35 

1 

2.9 

35 

0 

.0 

13 

1 

4.5 

22 

2 

3.6 

55 

1 

3.6 

28 

1 

3.7 

27 

0 

.0 

13 

0 

.0 

13 

0 

.0 

0, 

0 

.0 

34 

0 

.0 

J"» 

0 

.0 

0 

t 

0 

.0 

49 

0 

♦  0 

.  49 

0 

'  *0 

0 

0 

.0 

3 

0 

♦0 

3 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

13 

0 

♦°> 

12 

G 

•6 

1 

0 

•  0 

63 

0 

•  0 

61 

0 

.0 

2 

0 

.0 

11 

0 

•  0 

11 

0 

H  *0 

0 

0 

•  0 

116 

0 

♦0 

70 

0 

*  *0 

46 

2 

5.6 

36 

2 

6.7 

30 

0 

•  0 

6 

TABLE  10.  TOTAL  ASSOCIATE  OECREES  ANO  CTHER  AWAR0S.«ASEC  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
CONFER* EO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  tY  RACEt . ETHNICITY «  ANO  SfcX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


•AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NQN-.HlSPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER  '  X  NUMBER  X 
BUSINESS  ANO  COMMERCE  TECHNOLOGIES  (5000) 
COLORADO 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCK-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


CO    U  OF  SOUTHERN  CCLORAOO  *  *  a 

-     TOTAL                0        .0  4  15.4  0  .0  '  2  7*7  6  23*1  20  76.9  0  .0  26 

FEMALE                0        .0  4  15**  0.0  2  7*7  6  23.1  20  76.9  0  .0  ,26 

MALE                 O'       .0  0  .0  0  .0  0  .0  0  .0  0        .0  0  .0  0 


CC         STATE  TOTALS  (        19  INSTITUTIONS) 


TOTAL                 7  .8 

28 

3.3 

FEMALE                6  1*0 

13 

2.1 

HALE                I  .4 

15 

6.0 

CONNECTICUT  ) 

{ 

CT    ANNgURSi'  COLLEGE/ 

1 

20.0 

TOTAL                0/  .0 

FEMALE                0  .0 

1 

20.0 

MALE                0  .0 

0  , 

.0 

CT  '  ASN UNTUCK  CM TY  COLLEGE 

TOTAL                 0  0 

0 

♦  0. 

'FEMA  LE                 0  .0 

0 

•0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

CT    GREATER  HARTFORD  CC 

TOTAL                 0        ♦  < 

20 

32.3 

FEMALE                 0        .0  - 

13 

27.7 

HALE                 0  .0 

7 

46.7 

CT    HO JSATONIC  REGICNAL  CC 

TOTAL                 0  .0 

10 

13.7 

FEMALE                 0  .0 

7 

24.1 

MALE                 0        *0  * 

3 

6.8 

CT    MANCHESTER  CMTY  COLLEGE 

TOTAL               .0  .0 

7 

3.1 

FEMALE              TO  .0 

5 

4.0 

MALE                 0  .0 

2 

2.0 

CT    MATTATUCK  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

2 

1.6 

FEMALE                0  .0 

2 

2.3 

HALE                 0  .0 

0 

.0 

CT    MIOOLESEX  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                2  U7 

2 

1.7 

FEMALE                 1  1.6 

1 

*'6 

hale!              1  1.7 

1 

1.7 

CT    NOHEGAN.  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  o 

1 

3.3 

FEMALE                0  .0 

1 

4.3 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

CT    NTHWSTN  CONN  CMTY  COLLEGE 

TOTAL     '            0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

CT    NORWALK  COMMUNITY  COLLtGc- 

TOTAL                 0  .0 

11 

8*5 

FEMALE                0'  .0 

5 

7.6 

MALE                 0?  .0 

6 

9.4 

CT    NORWALK  ST  TECH  COLLEGE 

TOTAL                A  •  »° 

0 

•  0 

FEMALE              •  0    "  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

CT    POST  COLLEGE 

TOTAL                .0  .0 

9 

3.8 

FEMALE                0  .0 

7 

5.8 

MALE             c  0        .0  * 

2 

1.6 

CT    OUINEBAUG  VALLEY  CC 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE               -0  .0 

0 

•  0 

HALE                 0  .0 

0 

»  .0 

CT    CUINNIPIAC  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

1.9 

FEMALE                0  .0 

.0 

MALE                 0  .0 

11.1 

CT    SACRED  HEART  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

1.8 

.    FEMALE-               0  .0 

1.9 

MALE                0,  .  .0 

•  0 

CT    SOUTH  CEN  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

19.0 

FEJULE                 0  '  .0 

16.7 

NALE                 0  .0 

25.0 

CT    THAMES  VLY  STATE^TECH  C  ^ 

\ 

TOTAL"               0  .0 

6*7 

FEMALE                 0  .0 

•  0 

'  MALE                0  .0 

6.7 

CT    TUNXIS  COMMUNITY  COLLEGE/ 

TOTAL                0        .0  ' 

♦  9 

FEMALE                 0  '  .0 

•  0 

HALE                0  .0 

2.6 

CP  -.UNIVERSITY  OF  BRIDGEPORT 

TOTAL                0  .0 

1.7 

FEMALE                0  .0 

2.0 

MALE                0  .^0 

0 

.0 

15 

1.7 

68 

10*2 

138 

16.1 

8 

1  .3 

68 

11*1 

95 

15.5 

7 

2.  8 

20 

8.1 

43 

17*3 

0 

♦  0 

t>  o 

.0 

1 

20. C 

0 

♦  0* 

Oo 

.0 

> 

20.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 
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20*6 

0 

♦»0 

3 

*17*6 

v  0 

.0 

2 

28*6^ 

0 

.0 

12 

*11*3 

0 

.0 

6 

13*6 

0 

♦  0 

6 

9*7- 

0 

•  0 

5 

,10*9 

0 

.0 

4 

4 17*4 

0 

♦  0 

1 

4*3 

•  0 

63 

16.2 

2 

♦  4 

57 

15*4 

0 

.0 

26 

16.3 

2 

1.4 

0 

1 

4.8 

0 

•  0  « 

1 

■  7  » 

0 

•0 

0 

FL    FORT  LAUOEROALE  COLLEGE  /                               ,               _7      ,  -  9  12  0  90 

TATAi                  0        .0  20     22.2                 0        .0                 4      4.4               24    2^.7                57  63.3  *  iv.u  *u 

FgJJ*g                  jj        l0  f     -» «  ft       *          a         .  a                 a         .A                 7     25.9                14  51.9  6  22.2  ^^ 

HALE  *  .0 

FL    GULF  COAST  Ch. .  COLLEGE  *  Q  0  .„ 

"    mrii                     i       «>    A  A       4.0                   1         .6                    0         .0                    8       6.5                115  93.3  w  •** 

F™JAL                  1         .8  6      4.9           ,      1     _  .0                  n        _n                 4      o.7               56  93.3  0  .0  60 

MALE  1  1.6 

FL    HILLS80ROUGH  CMTY  COLLEGE  _   "      A                           .               aa  A5  a  2  l.Q  103 

TOTAL                 0         .0  13     12.6                 0        .0                 0        .0                13     12.6               88  85.4  2  1.9  103 

FEMALE                 0        !o  9     16.1                 0        .0                0        .0                 9    16.1    .           46  8**1  U"  56 

MAB-I                 0        .0.  4      8.5                 0        .0                 0        .0                4      8.5    V        *2  89.4  1  2.1  47 

FL  tINOI  AN  RIVER  CMTY  COLLEGE  ,.,A                ft          fi               „                 ^\       88  ^  0  .0^  99 

FEMALE  *      0  .0 

HALE*  0  .0 

FL    INTERNATIONAL  FINE  ARTS  C  ,       ! 7     10.0               53  75.7  10  u'.3  70 


FEMALE                 0        .0  5      7.1  1  1.4  I  1.4  '            '  "  " 

MALE                0        .0  0        .0  0  .0  t         .    0  .0  0  .0  0  .0  0*      .0  0 

FL    JONES  COLLEGE  JACKSONVL  »  .  1        .6  161 

TOTAL                0        .0  25    15.5  0  .0  ,  0  .0  25  15.5  135  83.9  1  i»J 

FEMALE                 0         .0  aA  r  ft  -       n  0  .0  '        17  30.9  38  69.1  0        .0  55 
HALE'                0  .0 

FL  .J0N6S  COLLWEJ>RLANOO  ^      _  ft  *ft  Q  ;  ?  24  ^  5  u8  en5  0 

148/ 


7 


FEMALE                 0         .0  6  28.C  0  .0  0  .U  O  ^o.o 

Sale-         o      .0  9  .0  1  10.0  0  .0  1  10.0*  ,9  90.0  0  .0  10 

FL    UKE-SUNTEA  CMTY  COLLEGE^  *               t  r  0  .0  24 

TOTAL                 0    ^^-^^  5.  20.8  0  .»0  «             0  .0  .5  20.8        _  *  19  79.2  0  .o  ^ 

FEMALE  ^^t-O^^.O  3  '17.6  v  0  .0  ,        0  .0  *3  17.6  14  82.4  .0  .0  17 

~*fCt**          0        .0  2  28.6  0  .0  0  .0 

FL    LAKELANO  C  BUS  ANO  FASH  ~  .\x~  "       g  .0  .9'  13.12.3  93  8*7.7  0  -0  106 

FEMALE    -*            0        .0  6  13.6  0  .0  0  .0  6  13.6  38  86.4          m      0  .0  44 

Zll                0        IS'  -       6  "I?.  0  .0  ,1  1.6  7  11.3  55  88.7  0  .0  62 

FL    MANATEE  JUNIOR  COLLEGE  ^  ^  '  k          _  AQ  .  o  •     .0  46 

.    TOTAL                 0         .0  5  10.9  0  .0  *  .  0  ;0  5  1C.9    *  41  89.1    %  0  .0  ir 

rISirp                 0          0  4  *17.4  0  .0  .            0  .0  4  17.4  19  82.6  -  0  .0  23 

"ElI   c   o°  :S  J  J:?  .  o  :S  o  .0  1  4.3-  .  22  0  .0  23 

?FL    «AMI-0A0E  CMTY  COLLEGE  f                            ^  '     #4  ^  ^  ^       -  5 

FEMALE                 1        .3  57  15.4  0  .0  184  49.6  m  114  30.7  15  4.0  371, 

*  MALE        6       0        .0  26  18.3  2  1.4  65  45.8 

.ISIlE          ■      0        .0  1  0  .0  ?  1  •  7  •  •            0  .0  1      l.l*      .        13  92.9—  J  -ij,   l* 

"JS"              .    0         .0  0  .0  0  '0  ,.0  «         •«  7  100.0  0  .(3'  7 


1822, 


NUMBER 

% 

• 

NUMBER 

X 

MJHBER 

c 

5 

5.8 

.81 

f 

94.2 

0. 

.0 

5.7 

50 

94.3 

0 

•  0 

c 

6*  1 

3 1 

93.9 

0 

•  0 

10 

16*4 

51 

63.6 

0 

•  0 

9 

17.3 

43 

62.7 

0 

.0 

11.1 

8 

88.9 

0 

•  0 

*  5 

20*8 

19 

79.2 

0 

•  0 

5 

21.7 

16 

78.3 

0 

•  0  * 

o 

.0* 

| 

I  00.0 

0 

.0 

12 

17.9/ 

74*6 

5 

7*5 

7 

15.9*' 

79.5 

2 

4*5 

5 

21*7 

15 

65*2 

3 

13*0 

42 

10.4 

362 

69*6 

0 

•  0 

*v 

13.4 

188 

86  «6 

0 

.0* 

13 

7.  C 

1 74 

93.  C 

0 

•  0 

o 

♦  0 

20 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

100*0 

0 

*0 

•o 

.0 

*"  7 

100*0 

0 

•  0 

8 

125 

85*6 

13 

8*9 

o 

.0 

100*0 

0 

*0 

8 

6*  0 

Hi 

84.3 

i  13 

9*7 

26.  C 

151 

74;o», 

9  0 

♦  0 

^2 

29.0 

103 

71.0 

0 

•  0 

18.6 

48 

81.4 

0 

•  0 

<* 

5.0 

19 

95.0 

0 

•°  / 

5.C 

16 

94.1 

0 

♦0/ 

o 

•  0 

0 

.</ 

24 

2o*  7 

57 

63.3 

9 

10.0 

7 

25.9 

14 

51.9 

6 

22.2 

17 

27.0 

43 

68  .3 

3 

4*8 

8 

6.5 

115 

93*5 

0 

♦  0 

6.7 

56 

93.3 

0 

.0 

6.3 

59 

93.7 

0 

.0 

13 

12.6 

88 

85*4 

2 

1*9 

9 

16*1 

46 

82*1 

1 

1.8 

8.5  ; 

*z 

89*4 

1 

2*1 

\  88 

.0/ 

11.1 

88*9 

0 

U.l 

67 

85*9 

.6 

o 

.0 

21 

100*0 

s  0 

,0  N 

7 

7 

10.0 

53 

75*7 

10 

14.3 

•»  7 

10.0 

53 

75*7 

*  10 

V4«3 

o 

.0 

0 

•  0 

0* 

*  .0 

25 

15.5 

135 

83*9 

1 

.  6 

1 7 

30.9 

38 

69*1 

0 

„0 

7.  5 

97 

91*5 

1  6 

.9 

24 

12.5 

166 

87*5 

0 

•  0 

8 

18.2 

36 

81.8 

0 

•  0 

16 

10.8 

132 

89.2 

0 

•  0 

7 

21.6 

24 

77.4 

0 

.  0 

28.6 

is* 

71.4 

0. 

.0 

I 

10.0  * 

9 

90.0 

0 

♦  0 

5 

20.  8 

4  19 

79.2 

0 

♦0 

•3 

17.6 

~~  14 

82.4 

.0 

.0 

2 

ifc.6 

5 

71.4 

0 

•  0 

13 

12.3 

93 

8*7.7 

0 

.0 

13  .6 

38 

86*4 

0 

•  0 

-  7 

1 1.3 

55 

88*7 

0 

•  0 

5 

1C.9  5 

»  41 

89*1 

•  *0 

17.4 

82*6 

•  0 

1 

4.3* 

22 

0 

•  0 

335 

65*3 

144 

20*1 

34 

6.6 

242 

65*2 

114 

30.7 

15 

4*0 

93 

65.^ 

30 

21*1 

vl9 

\  3.  ,4 

1 

4.8, 

20 

95.2 

0 

0O 

r  v 

1 

7.1< 

92*9 

0 

•  0 

0 

•  0 

100*0, 

0 

<• 

x> 

j 

f 

«• 

23 


217 
187 


12. 
134 

204 
145 
59 


17 

,  3 


70 


/"'V 


- ^AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

*  NUMBER^  C 


BLACK  ASIAN  CR 

KCN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  * 


BUSINESS  AND  CCHNERC|  TECHNOLOGIES  (5000) 


FLORIDA 

/ 

FL    NORTH  FL0RI0A  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  - 

FL    OKALOOSA-*  ALTON  JUNIOR  C 
TOTAL  0      '.0  - 

,  .FEMALE    °  0  .0 

MALE  0  -0 

fL    PALM  5CH  ATLANTIC  COLLEGE 
TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    PALM  BEACH  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  -0 

FEMALE'  0        .0  ~ 

MALE  0  ,0 

FL    PAS CO-HERN  AN  00  CC 
TOTAL       «       ,0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  ,.0 

fL    PENSACOLA  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  2  «7 

'  FEMALE  2  «8 

MALE       '  0  .0 

FL    POLK  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  .  ^0  ,0 

MALE  •  •  0  .0 

*"FL    SAINT  JOHNS  RIVER  CC 
♦TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE         /         0  .0 
FL    SAINT,  LEO  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE^  0  -0 

HAL?  0  *° 

FL    SAINT  PETEAS3C-JR  COLLEGE 

TOTAL' 2 
FEMALfi"  V  1 

MALE  1  1-3* 

FL    SANTA  FE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  •<> 

FL    SEMINOLE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  «  »8 

FEMALE  I  «3 

MALE  3  1-3 

FL  "  SOUTH.  FL0A10A  JR  jCOCLEGE 

tota/  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MAt  E  0  .0 

FL    TALLAHASSEE  CMTY  COLLEGE^ 


7 
• 

A 

7 

43*8 

0 

♦0 

2 

5.9 

2 

0 

.0 

Q 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

7 

10.3 

4 

9.S 

3 

11.  5 

3 

9.1 

2 

lV.3 

I 

.5.3 

42 

U.7 

38 

<16.1 

4 

*  6.2 

I  9  1 
1 

3 

;  u.i 

1 

5.9 

6 

22.2 

5 

25.0 

1 1 

14.3 

Oi 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

S.l 

11 

7.9 

1 

UO 

i 

16 

21.6 

22.4 

f 

14.3 

'2.8 

3.0 

2.4 

4 

9 


TOTAL—  0 
FEMALE         .  '0 
MALE  0^ 
*.FL    TAMPA  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  .0 
Ft    VALENCIA  CMTY  COLLEGE 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 


FL 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
WEBBER  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


.0 
.0 
.0 

.0 

/o 

.0 


FL         STATE- TOTALS  < 

— TOTAL               13  *3 

FEMALE                 7  .3  A 

'   MALE                 6  .3  £ 

CEORGfA  ^ 

GA    ABRAHAM  B*ALOWIN  AGRL  <C 
TOTAL  0  .0 

FEMLE  0  .0 

.MALE  0  -° 

GA  'ALBANY  JUNIOR  COLLEGE 
,      TOTAL      .  0  .0 

FEMA-LE  0  .0 

MALE  0     .  .0 

GA    ARMSTRONG  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  _J»0-~~4 

FEMALE  -0  .0 

.      ,  MALE-^*     *        0  .0 


40*INSt I  UTIONS) 


44  7 

32 

I2i 


10.5 
11.8 
.0 

a. 3 

8.3 
.0 

S.l 
.0 
5.6 

9.7 
3.. 
1S.0 

11.  5 
16.7 
.7.1 


9  0 

♦0*- 

o 

.0 

o 

•  .0 

3 

<3»8 

0 

♦  0 

"3 

25*0 

1  0 

.0 

0 

.0 

Q 

.0 

0 

.0 

.0 
.0 

0 

.0 

0 

'  .0 

Q 

•  0 

6 

2.1 

4 

1.7 

2 

4.  1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

£ 

•  0 

0 

.  c 

0' 

.0 

c 

.0 

,'\  0 

.0 

1 

•  <* 

*  1 

0 

.0 

-   >■  3 

4.1 

3 

4.5 

*  0 

.0 

2 

.4 

2 

.6 

0 

.0- 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10.5 
12.6 
7.1 


10.5 
9.1 
20.0 

14.3 
14.3 
•0 


32 
18 
14 


.0 
-.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

-.0 

.0 

.0 
.0 

4.0 


♦  7 


&  *2.9  , 
3  42.9/ 
0  .0/ 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•C 
.0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


f  0 

♦  0 

7 

43.8 

0 

.0 

7 

43*6 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

5% 

14.7 

0 

.0 

2 

-  9.  1 

0  * 

.0 

3 

25.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

8.8 

13 

19*1 

3 

7.1 

/ 

16*7 

3 

11.5 

6 

23.1  * 

0 

.0 

3 

9.  1 

0 

.0 

2 

1*».  3 

0 

.0 

1 

5.3 

4 

1.4 

54 

16.9 

4 

1.7 

46 

20.3 

0 

.0 

6 

12.2 

0 

.0 

4 

9.  1 

0 

.0 

3 

11.1 

0 

.0 

1 

*5.9 

3 

11.1 

9 

33.3 

3 

15.0 

8 

4C.C 

0  -  .0 

1 

14.* 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

6  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.  15 

6.4 

0 

.0 

13 

9.  4 

0 

.0 

2 

2.1 

2 

2.7  ' 

21 

28.4 

*  2 

3.0 

20 

29.9 

0 

.0 

1 

14.3 

8 

1.6 

28 

5.7 

1  6 

1.8 

19 

5.  8 

2 

1.2 

9 

5.2 

2 

5.3 

6 

15.  8 

1 

2.9 

5 

14.7 

1 

25.0 

1 

25.0 

0 

♦  0 

.  1 

8.3 

0 

.0 

v  * 

8.  3 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

2.5 

6 

7.6 

0 

.0 

.  0 

9  -° 

2 

2%8 

6 

0 

•J  * 

7 

9.7 

0 

•  0 

*  1 

3.1 

0 

.0 

6 

15.0 

■s 

2 

5 

19.2 

1 

8i3 

3 

25.0 

1 

7.1 

2 

14.3 

315 

7.4  • 

1  807 

18.9 

217 

8.6 

566 

&22.3 

98 

5.7 

241 

13.9 

WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


9 
9 
0 

29 
20 
9 

3 

■  3 
0 

52 
35 
17 

30 
12- 
18 

231 
188 
43 

40 
24 
16 

18 
12 
6 


NON-RES ICENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 

.0* 

.0 


10.5 
9.  1' 
'20.0 

14.3 
14.3/ 
.0 

V 

'42.9 
42.9 
*  .0 


56*3 

0 

•  0 

56.3 

0 

•  0 

•0 

0  ■ 

.0 

65.3 

0 

•  0 

90.9 

0  . 

•0 

75.0 

0 

•  0 

1 00.  0 

0 

.0 

100.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

76.5 

3 

4.4 

83*3 

0 

•0 

65.4 

3 

11. s- 

9C.9 

85.1. 

94.7 

81.1 
79.7 
87.8 

/SC.  9 
'  88.9 
94.1 

66.7 
6C.0 
85.7 


4  80.0 
4  80.0 
0  .0 


218 
125 
93 

52 
46 
6 

464 
3  09 
155 

32 
29 

11 

'  11 
0 


92.8 
89.9 
96.9 

70.3 
68.7 
85.7 

94.1 
94.2 
93.9 

84.2 
85.3 
75.0 

91.7 
SI. 7 
.0' 


73  92.4 
100.0 
65  91.5 


64 
30 
34 


88*9 
93.8 
85.0 

61.5 
66.7 
57.1 


.  3,364*  78.9 
1,926  76. C 
1,438 


83.2 


34 
30 
4 

6 
6 
0 

4 
4 

0 


89*5 
9C.9 
80.0 


'85. 
85. 


57. 
57. 


16 
16 

-  0 

34"  • 

22 

12 

k  3 
3 
0 

68 
42 
26 

33 
14  ; 
19 

285 
236 
49 

44 
27 
17 

27 
20 
7 

5 
5 
0 

235 
139 
96 

74 
£7 
7 

493* 

328 

165/ 

38 
34 

'4 

12 
12 
0 

79 
8 
71 

'72 
32 
40 

26 
12 
14 


4,261 
2i533 
.1,728 


/ 


38 
33 
5 


7 
0 

f 

7 
0 


v.. 


fERiC 


■  1/ 


i 


-  S 


1763 


132'3 


TABlE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  0€  6ft  EES  ANO  OTHER  AM  At  OS  BASEO  OH  LESi  THAN  FOUR  YEARS  Of  NCRK  BEYOND .HIGH  SCHOCL  FOR  MAJOR  FIELO 
CONFERRED  tY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  AY  RACE,  ETHNICITY,  >N0  SEX*    INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


/  ' 


AMERICAN  IKOlAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


SLACK  ASIAN  OR  4 

NON-HISPANIC  PACIFI CTSLANDEA 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


•USINESS  ANO  COMMERCE  TECHNOLOGIES  15000) 


GEORGIA  * 

GA    ATLANTA  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  • 

MALE    -  0  .0 

GA    ATLANTA  JUNICR  COLLEGE  ^ 
TOTAL  0  #0 

FEMALE  '  X)  .0 

'    MALE  0  .0 

GA  »  AUGUSTA  COLLEGE  , 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    lAlNlRlOGf  JUNICR  COLLEGE 
*  TOTAL     •  0    ■  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    IK  EM  TON-PARK  Eft  COLLEGE 
TOTAL     -     '  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
GA    BRtMSWICK  JONICR 

TOTAL  .  0 

,  FEMALE.  0' 
I      MAJLE    *  '  0 
GA    CLAYTON.  JUNIOR  COLf 
TOTAL  0  • 

FEMALE  >  0  . 

'  MrfLE  0, 
GA    COLUMBUS  COLLEGE 
.  TOTAL,  0 
.FEMALE  0 
MALE  0 
GA    OALTON  JUNIOR  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0    ■  .0 

GA  ^DEKALB  COMMUNITY,  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE?  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    DRAUGHON'S  JC" BUSINESS 
TOTAL "  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    EHNANUEL  COLLEGE 

TOTAL  \  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.MALE  0  .0 

GA    aOYO  JUNICR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

'    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    GAINESVILLE  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  •  .0 

MALE  0   (  .0 

GA    GEORGIA  COLLtGC 

TOTAL  *0- 
— '  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    GEORGIA  MILITARY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  ,  .0 

GA    GEORGIA  SOUTHERN  COLLEGE 
TOTAL  v  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE'  0  .0 

GA    GA  SOUTHWESTERN  COLLEGE  , 
TOTAL  1     10*0  " 

-FEMALE  1  11.1' 

fc    MALE  0  ,0 

GA    GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  ;**0 

FEMALE  0      "  .0 

MALE  0  .0 

GA    GORDON  JUNJOR  CCLLEGE 
,    .  TOTAL        *        0        -p  >  . 
FEMALE  0        .0  . 

ma*£e  0  .0 

GA    KCNNESAU  CCLLEGE 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

 ~HAL£  0  -♦0 

GA    LA  GRANGE  COLLEGE 


•0 
.0 
•  0 


5  100*0 
l'.  100.0 
"4  100*0 


0 
0 
0 

43 
36 
7 

11 
10 
I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 

0" 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

3 
3 
0 

5 

2 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 

•o 


•  0 

;o 
.c 


12 


14*3 

20*0 
•0 

•  0 
.0 

•  0 


4  17*4 
4  30*6 
0  .0 


.0 

♦  0 
•0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

23*5 
25*0 
17.9 

25*6 
33^3 
7»7 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

~T  .0 

4*3 
10*0 

♦  0 


33 


3 
0 

33*3 

♦  0 

•  0 
♦0 

30.0 
33*3 

11*6 
11. 8 


37.5 
"37.5 
.0 

6.3 
•  0 
14.3 

•40.0* 
40.0 
.0 


NUMBER 


0 
0 

—0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 


0 

*  °o 

2 

1 
1 

.  0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 

*.o 

;  .o 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  o 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

12.5 

11.1 

14.3 

.0 

•  0 

•  0 


ER 

X 

NUMBER 

X 

'J 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*-  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

.0 

5 

100.0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

0 

♦0 

♦4 

100.0 

0 

.0 

1 

9.1 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

12*5 

0 

.0 

2 

14.3 

0 

•  0 

2 

20.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

G 

.0 

0 

.0 

0 

•  C 

0 

.0 

0 

.0 

0  j 

•  0 

4 

0 

•  0 

4 

30*8^ 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0 

•o 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

Lt 

45 

24*6 

2 

1.4 

38 

26.4 

0 

.0 

7 

17.9 

1 

2.3 

12 

27.9 

1 

3.3 

11 

30.7 

0 

.0 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

oi 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

1 

4.3 

c 

♦  0 

1 

ICC 

0 

♦0 

0 

..0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

•33.3 

■o 

.0 

0 

•  C 

0 

.0 

2 

33.3 

0 

v*° 

0 

.0 

0 

'-V.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

u° 

0 

.  .0 

;4 

40.0  ' 

0 

•  0 

4 

44,4 

0 

.0 

.0 

•  0 

0 

)  .o 

5 

11*4 

0 

.0 

2 

1KB',. 

0 

♦  0 

t  3 

11*5  « 

0 

♦  0 

.  3 

37.5 

-0 

.0 

3 

37.5 

0 

•0 

« 

0 

.0 

0 

*  *0 

t4 

18*8 

0 

'♦0 

1 

11.1 

0 

.0 

2 

.  28.6  3 

0 

.0 

2 

40.0 

0 

♦o_ 

2 

4C*C 

0  * 

•0 

.0 

WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


8  tOC.O 
B  10C.0 
0  .0 


NON-RES  I  CENT 
ALIEN 


NUMBER 


'I 


o 

.  0 

0 

.0  ■ 

0 

.0 

9 

81  *  8' 

3 

100*0 

6 

75.0 

12 

85.7 

6 

80*0 

4 

100*0 

I 

1  CO*  0 

1 

100.0 

0 

*0 

19 

82*6 

9 

69*2 

10 

100*0 

1 7 

IOC*  0 

13 

100*0 

*4 

100*0 

1 1 

1 00*0 

3 

100*0 

6 

■100*0 

J 

98.4 

3? 

97.5 

2,1 

1CC.0 

1  1A 

74.  3 

ill 

72*2 

f  . 

62.1 

72*  1 

19 

63*3 

12 

92*3 

20 

100.0 

9 

100*0 

11 

10C*C 

1 1- 

-100*  0 

6 

100*0 

S 

100*0 

22 

95*7 

9 

9C.0 

13 

100*0 

•j 

1  k  L  *  I 

ft 

100.0 

1 

ictf.o 

66  *7 

0 

*c 

-  4 

66.7 

12 

100.0 

12 

108. C 

C 

.0 

6 

60.0 

5 

55.6 

1 

10C.0 

38 

£6.4 

.15 

88*2 

,  23 

66.5 

c 

5 

62*5 

5 

62*5 

0 

*0 

13 

81*3 

8 

88*9 

5 

71*4 

60*0 

\ 

60*0 

0 

•  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

I 

0 
0 
0 

o' 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

2 
2 

c* 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

"  0 
0 
0 

0 
0 
'C 


•  0 

•  0 

.0^ 

•  0 
•0 

•  0 

.9.1 
'  .0 
12.5 

o 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

.0  - 

.0 
.0* 

♦o  N 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

1.6 
2.5 

•  0 

1*1 
1.1 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

*.o 

.0 

.0 

•  0 


.0 

•  0  . 
.0' 


0 

V  .0 

c 

.  .0 

0 

0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

&. 

•  0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

..o 

0 

.0 

TOTAL  f 
NUMBER 


6 
8 

0 

5 
1 
4 

■  11 
3 
6 

14 
10 
4 

1 

/  1 
*  0 

2S 
13 
10 

17 
13 
4 

11 
3 
6 

61 
40 
21 

183 
144 
39 

.43 
'  30 
13 

20 
9 
11 

11 

.  6 


*23 
10 
12 

7 

i 

t 
0 
6 

12 
12 

0 

10 

1 

43 
17 

2b 

8 

3 
0 

16 
9 
7 

5 

5 

0 


-..„ ...  tot.  ggcuj.  ^-sawi-g  ^-s^-A^sasrs  srswias. 

TOTAL  *    WHITE  •  NON-RESIOENT 

AMER I  CAN  IMOIAN  „BUCK  ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE 


D  L  A  LIS  Mri  un  

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLAN0E3  RTSPANIC  


NUMBER  I        NUiSER  X 

BUSINESS  ANO  COMMERCE  TECHNOLOGIES  (SCOO) 
CEPRGI  A 


GA    MACON  JUNIOR-  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    MIOOLE  GEORGIA  COLLEGE 


NUMBER 


NUMBER 


MINORITY 
NUMBER 


NON-HISPANIC 
NUMBER  t 


ALIEN 
NUMBER 


TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  «0 

MALE  0  .0 
GA    PHILLIPS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEW  LE  0  .0 

MALE  0  *0 
GA    REINHARCT  COLLEGE 

TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    SAVANNAH  STATE  COLLEGE  * 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0      .  .0 

.    MALE  0  #0 
GA*  SOUTH  GEORGIA  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE*  x  0  .0 

MALE  0*0 
GA    TRUETT  MCCONNELL  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

,  MALE  0  *0 

GA    VALOOSTA  STATE  CCLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

GA    WAYCROSS  JUNIOR  COLLEGE 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 
GA    WEST  GEORGIA  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


1 
1 

0 

1 
1 

0 

42 
42 
0 

0 
0 
0 


4*3 
5.9 

•  0 

5*6 
5.6 

•  0 

3i*i 

31*1 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


2  100*0 
2  100*0 
0  *0 


100*0 
100*0 
*0 

14*3 
15*4 
12*5 

15*8 
20*0 
*0 

5*0 
14*3 
*0 

4*8 
6*3 
*0 


GA         STATE  TOTALS  t 
TOTAL  1 
FEMALE  1 
riALE  0 

HAWAII 


35  INSTITUTIONS) 
150  17*2 
129  20*2 
21  9*0 


HI 


TOTA*, 
FEMA  LE 
MALE 
HI     U  CF  I 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
HI    U  OF  I 
TOTAL 
FEMA  LE 
HALE 
HI     U  OF 
TOTAL 
FEMALE: 
MALE 
HI    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
HI     U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
HI    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
'  HiLE 
HI     U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


HI          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

IDAHO 

10    EOISE  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  1  3*3 

FEMALE  ■  0  .*0 

MALE  1  9*1 


8  INSTITUTIONS) 


•6 
.4 
1*1 


•0 

♦  0 

•  0 


0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0. 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


*0 
*0 
*0 

*0 
*0 
*0 

*0 
*0 

•  0 

*0 
*0 

•  0 

•  0 
*0 

•  0 

*0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

*c 

.0 
.0 

•  0 
^0 

*0 


11     bllLLCVC  t 

0  *0 

2 

4*8 

1 

2*4 

o  *o 

0 

♦0 

0 

•  0 

0  .0 

2 

5*0 

1 

2*5 

AT  HILO 

C  *0 

0 

•  0 

63 

80*6 

0  *o 

0 

•  0 

73 

80*2 

0  .0 

c 

•0 

10 

83*3 

HONOLULU  CC 

87*7 

0  *0 

0 

♦0 

50 

0  *0 

0 

•  0 

38 

86*4 

0  *o 

0- 

•  0 

12 

92*3 

KAPIOLANI  CC 

95*1 

0  *0 

1 

•  4 

234 

0  *0 

1 

♦  5 

19* 

97*5 

0  .0 

0 

•  0 

40 

85*1 

KAUAI  CC 

76*2 

0  *0 

0 

•  0 

32 

0  *9 

0 

•  0 

25 

73*5 

0  .0 

0 

•  0 

7 

87*5 

LEEWARD  CC 

80*5 

0  *0' 

1 

•  8 

103 

0  *0 

1 

1*2 

66 

79*5 

0  *0 

0 

•  0 

37 

82*2 

MAUI  CC 

80*9 

0  *0 

0 

♦  0 

55 

C  *0 

0 

♦  0 

42 

76*4 

0  *0 

0 

•  0 

13 

100*0 

WINOWARO  CC 

25*0 

0      *o , 

0 

•  0 

i 

0  *0 

0 

•0 

1 

25*0 

0  *0 

0 

•0 

0 

*0 

559  81*0 
439  65*7 
120  67*4 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
5 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

1 

0 

i 


w4 
0 
4 

16 
14 

2 

1 
1 
0 

* 
1 
3 

5 
4 
1 

4 
1 

3 

4 
4 
0 

0 
0 

0 


38 
25 
13 


♦  0 

1 

4*3 

22  95.7 

0 

*0 

1 

5.9 

16  94*1 

0 

*0 

0 

*0 

6  100*0 

0 

*0 

1 

5.6 

17  94*4 

0 

*0 

1 

5.6 

17  94.4s 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

3*7 

47 

34*8 

86  65*2 

0 

3*7 

47 

34*8 

88  65*2 

0 

•0 

0 

*0 

0  *o 

0 

*0 

0 

•  0 

18  94*7 

1 

*0 

0 

♦  0 

6  ^85*7 

1 

♦  0 

0 

.0 

12  100*0  * 

0 

•  0 

2  100*0 

0  *o 

0 

•  0 

2  100*0 

0  *0 

0 

•0 

0 

.0 

0  *o 

0 

*0 

5  100*0 

0  *o 

0 

♦  0 

5  100*0 

0  *0 

0 

;o 

0 

K  *C 

0  *0 

0 

•  0 

3 

14*3 

18  85*7 

0 

♦0 

2 

15*4 

11  84*6 

0 

♦  0 

■  1 

12*5 

7  87*5 

0 

♦  0 

3 

15*8 

15  78*9 

1 

♦  0 

3 

20*0 

12  80*0 

0 

•0 

0 

•  0 

3  75*0 

1 

♦  0 

1 

5*0 

19  95*0 

0 

,  *o 

1 

14*3 

6  85*7 

0 

*  *0 

*0 

13  100*0 

0 

4*8 

2 

9*5 

19  90*5 

0 

•  0 

1 

6*3 

15  93*8 

0 

20*0 

1 

2C.C 

4  €0*0 

o 

1*0 

162 

18*6 

795  80*8 

6 

1*3 

139 

21*8 

496  77*6 

4 

♦4 

23 

9*8 

209  89*3 

2 

9*5 

7 

16*7 

35  83*3 

0 

*0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

10*0 

7 

.17*5 

33  82*5 

o 

li»*5  . 

99 

96*1 

3  :*9 

1 

15*4 

87 

95*6 

3  3*3 

1 

16*7 

12 

10C*0 

0  *0 

o 

1*8 

51 

89*5 

6  10*5 

o 

2*3 

39 

88*6 

5  1)*4 

0 

•0 

12 

92*3 

1  7*7 

o 

1*6 

239 

97*2 

7  2*8 

0 

•  5 

196 

98*5 

3  1*5 

o 

6*4 

43 

91*5 

4  8*5 

0 

1 1*9 

37 

88*1 

5  11*9 

o 

)1*8 

29 

'  85*3 

5  14*7 

0 

12*5 

8 

100*0 

0  *o 

0 

3*1 

108 

84*<t. 

20  15*t 

0 

1*2 

68 

81*9 

15  18*1 

0 

6*7 

40 

88*9 

5  *  11*1 

o 

5*9 

59 

86*8 

9  13*2 

0 

7*3 

46 

83*6 

9  16*4 

0 

♦  0 

13 

100.0 

0  *o 

0 

o 

*0 

1 

25*0 

3  75*0 

0 

♦  0 

1 

25*0 

3  75*0 

0 

*0 

0 

*0 

0  *0 

0 

5*5 

601 

87*1 

88  12*8 

1 

4*9 

466 

91*0 

45  8*8 

1 

7*3 

135 

75*8 

43  24*~r 

0 

♦  0 

1 

3.3 

29  96*7 

0 

*0 

0 

.0 

19  100*0 

0 

♦  0 

1 

9.1 

10  90*9 

0 

TOTAL 
NUMBER 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

5.3 
14.3 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

5.3 

•  0 
25.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

1.0 
1.1 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 


23 
17 
6 

18 
18 
0 

135 
135 
0 

19 
7 
12 

2 
2 
0 

5 
5 
0 

21 
13 


19 
15 
4 

20 
7 
13 

21 
16 
5- 


873 
639 
234 


40 

103 
91 
12 

57 
44- 
13 

246 
199 
47 

42 
34 
6 

128 
63 
45 

68 
55 
13 

4 
4 
0 


690 
512 
178 


30 
19 
11 


rERJC 


1765 


1325 


TABLE  10.  TOTAL  ASSOCIATE  OEGRcES  ANO  CTh£*  AWAROS  BASEC  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF* WORK  BEYONO  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  6Y  RACE*  ETHNICITY.  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


*  i 
AMERICAN  INOIAN  BLACK  ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE        NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


NUMBER  *       X  NUMBER 

^  X 

NUMBER 

• 

* 

MltMnCD 

BUSINESS  ANO  COMMERCE  TECHNOLOGIES 

150001 

I  CAHO 

D 

IU      UJLLCwC    Ur  1UUI ncnn  »u»nu 

TnTli                    1  n 

o 

•  0 

1 

1*3 

c 

D 

C  CMA 1  c                     fj  ft 
rcMLc                    u  *u 

o 

•  0 

1 

2*0 

3 

MALE                 0  *0 

o 

•  0 

0 

*0 

in      in AHD   <TATF  UNIVERSITY 

TfTTAI                     1  .8 

o 

•0 

1 

*  8 

,  1 

rcmiL                    i  *o 

o 

♦  0 

1 

•  8 

'J 

MALE                 0  *0 

o 

•  0 

0 

•0 

1  0 

I'O     LEWIS- CLARK  ST  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

,  u 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

"  ft 

MALE                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

10     NORTH  I0AK0  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE                  0  .0 

0 

•  0 

0 

*  0 

0 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

o 

•  0  - 

o 

10    NTHUST  nazarene  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

MALE  *              0  *0 

0 

♦  0 

0 

.0 

c 

10    RICKS  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

1 

o 

FEMALE                  0  .0 

0 

•  0 

9 

o 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

10          STATE  TOTALS  t          7  INSTITUTIONS! 

TOTAL                 2  *4 

0 

•  0 

3 

7 

6 

FEMALE                 1  .3 

0 

•0 

3 

•  8 

MALE                  1  Ul 

* 

0 

•  0 

o 

•  0 

2 

ILLINOIS 

IL     OELLEVILLE  AREA  COLLEGE 

TOTAL                  0        ♦ 0 

11 

6*8 

0 

•  0 

o 

FEMALE                 0  ,0 

9 

7*0 

0 

•  0 

0 

HALE                 0  ,0 

2 

6*3 

0 

•  0 

o 

IL     BLACK  HAWK  C  EAST  CAMPUS 

TOTAL                 0  *0 

I 

5*0 

0 

•  0 

o 

FEMALE                 0  .0 

I 

5*3 

o 

♦  v 

o 

HALE                 0  ,0 

0 

♦  0 

♦  0 

'0 

IL     BLACK  HAWK  C  OUAO-CITlES 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  u 

o 

•IL  .  CARL  SAN08URG  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

o 

HALE                 0  .0 

6 

♦  0 

0 

♦  u 

o 

IL     CENTRAL  YMCA  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

55 

76*4 

1 

1*4 

FEMALE  .              0  .0 

43 

78*2 

•  0 

5 

MALE                  0  .0 

12 

70*6 

1 

5*9 

1 

IL    CITY  C  CHGO  KENNEOY-K ING 

TOTAL                 0  *0 

266 

100*0 

0 

*  0  ' 

0 

FEMALE                 0  .0 

170 

100*0 

0 

•  0 

Q 

HALE                 0  .0 

96 

100.0 

c 

•  0 

o 

IL     CITY  C  CHICAGO  LOOP  C 

TOTAL                 0  .0 

91 

75*8 

3 

2*5 

g 

FEMALE                 0  .0 

64 

80*0 

MALE                 0  .0 

27 

67*5 

I 

2*5 

IL     CITY  C  CHOO  MALCOLM  X  C 

*  TOTAL                 0  .0 

35 

79*5 

•  i  2 

4*  5 

FEMALE                 0  .0 

30 

81*1 

2 

5*4 

3 

HALE                 0  /0 

5 

71*4 

0 

•  0 

c 

IL    CITY  C  CHGC  OLIVE-HARVEY 

TOTAL                 0  .0 

63 

98*4 

0 

♦  0 

o 

FEMALE            '    0  .0 

43 

100*0 

0 

A 

•  w 

o 

HALE                 0  *0 

20 

95*2 

0 

o 

IL    »Cf  TY  C  CHICAGO  CALEY  C 

TOTAL-                1  .6 

12 

7*6 

Q 

•  0 

FEMALE                 1      1*8  * 

6 

10*5 

Q 

*0 

HALE                 0  .0 

6 

5*9 

0 

•  0 

IL    CTY  C  CHGO  TRUMAN  C 

TOTAL                 0  *0 

5 

20*0 

3 

19  ft 
l£  *U 

FEMALE                 0  .0 

2 

33*3 

1 

16*  7 

o 

MALE                *0'       .  0 

3 

15.8' 

•y 
c 

10*5 

Aj 

IL    CITY  C  CHICAGO  WIGHT  C 

TOTAL                 0  .0 

23 

12*2 

1 

♦  5 

29 

FEMALE                 0  .0 

14 

12*4 

1 

♦  9 

15 

MALE                 0  .0 

9 

11*8 

0 

,.o 

14 

IL    COLLEGE  OF  OUPAGE 

TOTAL                0  .0 

2 

1*1 

6 

3*3 

4 

FEMALE'               0  .0 

2 

1*4 

4 

2*9 

3 

MALE                ,  0  .0 

0 

♦  0 

2 

4*7 

1 

tL    COLLEGE  OF  LAKE  COUNTY 

TOTAL'                 0  .0 

6 

1 

1*  1 

2 

FEMALE                 0  .0 

6 

17*1 

0 

*0 

1 

HALE                 0  .0 

2 

3*e 

I 

1*9 

1 

TOTAL  -  fcHlTE  NON-RES 10ENT 

MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 


• 

* 

NUMBER 

NUMBER 

x 

flu  ho  cn 

x 

NUMBER. 

6*5 

6 

7.8 

71 

92.2 

0 

•  0 

9 

77 

6*  0 

4 

8*0 

46 

92*0 

0 

♦  0 

50 

7*  4 

2 

7*  4 

9  ft 

o9  A 

0 

♦  0 

27 

*8 

3 

2*3 

126 

97*7 

0 

.0 

•  129 

•  8 

3 

9  * 

115 

97*  5 

0 

♦  0 

118 

♦  0 

0 

♦  0 

1 1 

100*0 

0 

•  0 

11 

♦0 

0 

.0 

54 

1C0*0 

0 

•  0 

54 

♦  0 

—  0 

>o 

37 

100*0 

0 

♦  0 

37 

•  0 

0 

♦  o 

1 7 

1 00*  0 

0 

•  0 

17 

♦  0 

0 

ft 

9  1 

1 00*0 

0 

♦0 

21 

•0 

0 

.0 

21 

100*0 

0 

.0 

21 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

■  *0 

0 

♦  0 

14 

93*3 

1 

6.7 

15 

♦  0 

0 

♦  0 

U 

91*7 

1 

8.3 

12 

♦  0 

o 

•  0 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

*0 

1 

.7 

130 

96*3 

4 

3.0 

135 

♦0 

*  1 

♦  9 

108 

S5*  6 

3.5 

1 13 

♦  0 

0 

•  0 

9  9 

100*0 

0 

.0 

22 

1*3 

1 1 

2*4 

44  5 

96*5 

1.1 

46l 

1*1 

8 

2*2 

357 

96*5 

c 

1.4 

370 

2*2 

3 

3*3 

88 

S6*7 

*  0 
• 

.0 

91« 

*0 

11 

6*8 

150 

93*2 

0 

♦  0  . 

161 

♦  0 

7*0 

120 

93  «0 

0 

0 

129 

♦  0 

6*3 

3  0 

93*  8 

'o 

A 

♦  u 

32 

♦  0 

5*0 

19 

95*0 

0 

.0 

20 

♦0 

5*3 

1 8 

0 

♦  0 

10 

•  0  . 

♦  0 

1 

1 00*0 

0 

♦  0 

I 

2*5 

I 

2*5 

39 

97*5 

0 

.0 

40 

3*  0 

\  ft 

32 

97  *0 

0 

♦  0 

33 

•  0 

0 

♦  C 

7 

1 0C*0 

0 

♦  0 

•  7 

♦  0 

0 

♦  0 

47 

100*0 

0 

.0 

47 

♦0  « 

Q 

♦  0 

3  7 

1 CC*  0 

0 

♦  0 

37 

♦  0 

0 

•  0 

1 0 

100*0 

0 

♦  0 

10 

8*3 

62 

t)6*  1 

2 

2*8 

8 

11*1 

72 

9*  1 

48 

37*3 

C 

3  *6 

5 

9*1 

55 

5*  9 

14 

82*4 

0 

♦  0 

3 

1 7*6 

17 

♦  0 

266 

100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

266 

♦0 

1 70 

1 00*0 

Q 

*  0 

0 

♦  0 

170 

•  0 

96 

100*0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

96 

6*7 

102 

85*0 

12 

1C*0 

6 

5*0 

120 

5*  0 

70 

37*5 

6*3 

5 

6*3 

80 

10*0 

32 

6C*  0 

7 

1 7*  5 

I 

2*5 

«7  40 

11*4 

42 

95*5 

0 

*0 

2 

4*5  " 

44 

8*1 

3  5 

94*  6 

0 

•  0 

2 

5*4 

37 

28*6 

7 

1 00*  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

7 

*0 

63 

98*4 

0 

*0 

1 

1*6 

b<* 

*  0 

43 

100*0 

0 

A 

0 

•  0 

43 

•  0 

20 

95*  4 

0 

0 

I 

4*8 

2i 

2*5 

17 

10*  8 

140 

88*6 

1 

•6 

158 

♦0 

7 

12*3 

50 

87*7 

0 

o 

',7 

4*0 

10 

9*9 

89  ♦  1 

1 

1*0 

1 01 

16*0 

12 

48*0 

13 

52*0 

0 

•  0 

'  25 

*  0 

3 

50*0 

3 

50*0 

0 

♦  0 

21*1 

9 

47*4 

10 

52*6 

0 

♦  0 

19 

15*3 

53 

28*0 

136 

72*0 

0 

•0 

189 

13*3 

30 

26*5 

83 

73*5 

0 

.0 

113 

18*4 

23 

30*3 

53 

69*7 

0 

•° 

%  76 

2*2 

12 

6*6 

170 

93*4 

0 

.0 

182 

2*2 

9 

6*t> 

130 

93*3 

0 

.0 

139 

2*3 

3 

7.0 

.40 

93*0 

0 

.0 

43 

2*3 

11 

12*6 

76 

87*4 

0 

•0 

87 

2*9 

7 

20*0 

28 

80*0 

0 

•  0 

35 

1.9 

4 

7*7 

48 

92*3 

0 

•  0 

52 

L%  1766 

ERIC  \>^\182G 


«u  .o.  total  igjgg.  «fnTs?.mrjg.,s8sL?!b!i,s         Vo%TOtt?,sHffi  Rf^es?, 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER      '  X       'NUMBER  * 
BUSINESS  AND  COMMERCE  TECHNOLOGIES  (5000) 


ILLINOIS 

IL    DANIEL  HALE  KILL IAMS  U 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  ' 

IL    OANVILLE  JUNIOR  COLLEGE 


TOTAL  0  *0 

1FEMA  L£  0  *0 

MALE  0*0 
IL    ELGIN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0     0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    HIGHLANO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  . 

MALE  0  .0 

IL    ILLINOIS  CENTRAL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  ' 

MALE  0  .0 

IL     ILL  ESTN  LINCCLK  TRAIL  C 
.TOTAL  °0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0      .  .0 

-IL     ILL. ESTN  CC  OLNEY  CEN  C 
TOTAL  C  *0 

FEMALE  ,  0  .0 

'     MALE  0  .0 

IL     ILL  ESTN  CC  WAS  ASH  VLY  C 

TOTAL  C  »0 

.  FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

IL     ILLINOIS  VLY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  «0 

IL    JOHN  A  LOGAN  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *° 

*  .MALE  0  .0 

IL    JOHN  WOOD  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

H4LE  0  *0 

•  IL    J0L1ET  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

•   FEMALE  0  ♦<> 

MALE  0  *0 

IL     KANKAKEE  CMTY  CCLLtGE 
*    TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MA  LE  0  *0 

IL    KASKASKIA  COLLEGE 
TOTAL  '    2  ,3*8 

FEMALE  2  4*5 

MALE  0  .0 

IL     KISHWAUKEE  COLLEGE 
.TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    LAKE  FOREST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL     LAKE  LANO  COLLEGE 
.  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

IL     LEWIS  ANO  CLARK  CC 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  »0 

.HALE  0  .0 

LINCOLN  LANO  CMTY  COLLEGE 


IL 


TOTAL  0  ♦£> 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

IL     MACCORMAC  COLLEGE 

TOTAL  >  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
IL     MALLINCKKOOT  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

.  FEMALE  0  .0 

MALE  0.0 
li    MCHENRY  COIWTY  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


5  100*0 
3  ,100.0 
2  1C0.0 

1  1*2 

0  *0 

1  5.* 

2  7*1 


NUMBER 


♦  0 
.0 

♦  0 


1  1*2 
1  1*6 
0  *0 


2 

11*1 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

6 

10*0 

0 

.0 

2 

4*9 

0 

♦  0 

4 

21*1 

0 

.0 

8 

5*3 

1 

♦  7 

4 

4*2 

0 

.0 

4 

7*3 

1 

1.8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0  , 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0  . 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*6 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

"o 

•  0 

5 

4*3 

0 

.0 

5 

4*3 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

6 

6*9 

I 

!•: 

4 

8*7 

0 

.0 

2 

4*9 

1 

2*4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

~-*0 

'o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  3 

1 

5.0 

0 

♦  0 

1 

6.  3 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1*3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1*5 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

5.9 

0 

♦  Oy 

3 

9.4 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1.0 

0 

•  0 

1 

1*2 

01 

.0 

0 

.0 

0 

9 

7.1 

0 

•  0 

7 

6*1 

0 

.0 

2 

18*2 

0 

*  *3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

*0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

c 

.0 

HISPANIC 
NUH8ER 


TOTAL 
MINORITY 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

11 

9 
2 

1 
1 

0 

6 
6 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


WHITE  NON-RES IOENT 

NON-HISPANJ'C  #  ALIEN 

NUMBER 


NUMBER 

X 

NUM8ER  t 

.0 

5  100*9 

0        ♦  0 

♦  0 

3  100*0 

0  *o 

♦  0 

2  100*0 

0  *o 

.0 

2 

2*4 

80  97*6 

«  0 

1 

1*  6 

63  98*4 

ft. 

1 

5.6 

17  94.* 

.0* 

2 

7*1 

26  92*9 

ft  1 

2 

11*1 

16  88*9 

•°i 

0 

•  0 

10  100*0 

•  0! 

6 

10*0 

54  90*0 

♦  0 

2 

4*9 

39  95*1 

♦u 

4 

21*1 

15  78*9 

♦  7 

10 

6*6 

141  93*4 

1*0 

5 

5.2 

91  94*8 

A 

«u 

5 

9.1 

50  90*9 

•  0 

0 

.0 

33  100*0 

♦  0 

0 

.  0 

24  100*0 

♦  0 

0 

•  0  ^ 

o 

9  100*0 

.0 

0 

.0 

59*  100*0 

.0 

0 

.0 

58  100*0 

♦  0 

0 

.0 

1  100*0 

•  0 

0 

.0 

$6  100*0 

♦0 

0 

.0 

25  100*0 

.0 

0 

.0 

11  100*0 

.0 

0 

.  *0 

53  1CC.0 

A 

♦  u 

0 

»*.o 

40  100*0 

*r 

0 

*0 

13  10C.0 

♦  0 

0 

.0 

36  100*0 

.0 

0 

♦  0 

30  1CC.0 

♦  0 

0 

.0 

6  100*0 

"  *0 

5 

4.3 

112  95*7 

♦  0 

5' 

4.3 

111  95*7 

♦  0 

c 

•  0 

* 

1  100*0 

*0 

7 

8.0 

80  92*0 

♦0 

4 

8.7 

42  91*3- 

♦0 

3 

7.3 

38  92*7 

4 

*0 

0 

.0 

27'  100*0 

♦  0 

0 

.  0 

20  100*0 

A 

♦  u 

0 

.0 

7  10C.0 

♦  0 

2 

3*8  - 

50  96*2. 

♦0 

2 

4*  5 

42  95*5 

.0 

0 

.0 

8  100*0 

.0 

f 

a 
5*0 

18  90*0 

♦  0 

1 

6.3 

14  87*5 

♦0 

0 

.0 

4  100*0 

2.6 

3 

3.8 

75  96*2 

♦0 

0 

.0 

13  10C.0 

3*1 

3 

4.6 

62    9  5*4 

,0 

0 

.0 

86  100*0 

♦  0 

0 

•  0 

62  100*0 

'  .0 

0 

.0 

24  100*0 

21*6 

14 

27*5 

37  72*5 

90  1 
£0*1 

12 

37*5 

20  62*5 

1 0*5 

2 

10*5 

17  89*5 

1*0 

2 

2.1 

94  97*9 

1*2 

2 

2.5 

79  97*5 

*  0 

•  0 

.0 

15  100*0 

4.8 

15 

11*9 

111  86*1 

5.2 

13 

11*3 

102  88*7 

^0 

2 

18.2 

9  81*8 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

♦  0 

0 

vO 

2  -100*0 

.0 

0 

•  0 

0  *0 

.0 

0 

♦  0 

22  100*0 

.0 

0 

•  0 

10  100*0 

.0 

0 

•  0 

12  100*0 

TOTAL 

NUM8ER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
.  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0. 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 
.0 

.0 

.  -*o- 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


.0 

•  0 
•Q 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
•0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
,0 

•  0 


5 
3 
2 

82 
64 
18  * 

28 
18 
10 

60 
41 
19 

151 
96 
55 

33. 
,  24 

„  9, 

-59' 
58 
1 

•36 
25 
11 

53 
40 
13 

36 
30 

*  6 


0 

.0 

116 

0 

.0 

1 

0 

.0 

87 

0 

.0 

46 

0 

.0 

41 

0 

♦  0 

27 

0 

.0  f 

20 

0 

.0 

7 

0 

.0 

52 

0 

.0 

44 

0 

♦  0 

e 

1 

5.0 

20 

1 

6.3 

16 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

78  f 

0 

•  0 

13' 

0 

•  0 

65 

0 

•  0 

86 

0 

♦  0 

62 

0 

♦  0 

•>  24 

0 

•0 

51 

0 

•  0 

32 

0 

•  0 

19 

0. 

.0 

'  96 

0 

♦  0 

81 

0 

•  0 

15 

0 

♦  0 

126 

0 

♦  0 

115 

0 

•  0 

11 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

.2 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

22 

0 

♦  0 

10 

0 

•  0 

12 

o 

UC 


1767 


1827 


Titi  e  in.  TOTAL  ASSOCIATE  OEGAEES  ANO  OTHER  ANAROS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  GF  WORK  BEVOfcO  HIGH*  SCHOCL  FOR  MAJOR  FIELO 
mt6  10.  ^ CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  IV  RACE,  tETHNICITV»  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN"  INDIAN- 
ALASKAN  NATIVE 


— *BL  ACK   ASZ  A  N  ■  OR:  

N0N-H1SP  ANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER         t       NUMBER  % 
BUSINESS  ANO  COMMERCE  TECHNOLOGIES  I500OJ 
ILLINOIS  * 


il  ,miostate;college 

TOTAL  • 0       .0  • 

FEMALE  '  0  .0 

HUE  0  .0 

It    MORAINE  VLV  CMTY  COLLEGE 


.  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'   MALE  0  .0 

SL    NORTON  COLLEGE  , 

.TOTAL  0      «  .0 

FEMALE*  0  .0 

"  MALE  ,  .  0        .0  , 

I L    NORTHWESTERN ' UN I VERS! TV. 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

It  OAKTCN  COMMUNITY  COLLEGE 
~~  "TOTAL  ~  0  ~  **0 

"     FEMALE  0  .0 

MALE  0  '.0 

IL    OLIVET  NAZARENE  COLLEGE 
"  TOTAL*  "  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*  MALE  0.  .0 

IL     PAR  KL  A  NO  COLLEGE 
*     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    "  0  .0 

IL  ' PRAIRIE  STATE  COLLEGE 
'    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    RENO  LAKE  COLLEGE 
TOTAL  O-4  ,*0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL,   RICHLANO  CMTY,  CCLLeGE 
TOTAL       .         0  .0 
FEMALE     /         0  .0 
MALE  /  0.0 
,IL     ROCK/VALLEY  COLLEf.E 
TOTAl/  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE*  0  .0- 

IL    SAUK^ VALLEY  COLLEGE 


TOTAL  0  .0 

FEMALE     \        0  .0 
MALE       \      0  .0 
IL    SHAWNEE- COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IL    SOUTHEASTERN  ILL.  COLLEGE 
TOTAL  0-  .0 

FEMALE  0  dO 

MALE  .  0  .0 

It    ST HN  ILLINOIS  U  CAR BON DL 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0~  .0 

•MALE  G     >  *0 

IL    SPOON  RIVER  COLLEGE  ' 
'TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *  0  .0 

l  it    STATE  COMMUNITY  COLLEGE 
i  TOTAL  "0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE   ..  0  .0 

{It  .THORNTON  CMTY  COLLEGE' 
f  .  .TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0- 

'    MALE-  .     , ,  .  -0  »0 
IL    TRITON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

■    FEMALE'  0  .0 

MALE  0  *0 

IL    HA Uf ON  SEE  CMTY  COLLEGE 
v     TOTAL  0  .0 

4     FEMALE,        *      0  .0 
MALE,  ,  .  0,  *0 

It    MM  RAINfV  HARPER  COLLEGE 
■TOTAL'  0  .0 

FEMALE  0       .0  % 

'MALE  0  «'0 


20 

19*0 

16 

20,8 

4 

1*3 

0 

.0 

1 

2*9 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

17.4 

0 

•  0 

4 

40*0 

o 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3.4 

0 

•  0 

3 

11.1 

3 

4.  7 

3 

9a 

0 

•  0 

I 

4*8 

1 

5.0 

0 

.0 

2 

6*  7 

1 

5*0 

1 

10*0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

0 

'  .0 

0 

.0 

3 

8*6 

2 

6.1 

1 

50.0 

3 

5.  7 

2 

4.3 

1 

14.3 

3 

3*1 

y 

'  4.8 

0 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

.3 

11 

100.0 

9 

100.0 

2 

100.0 

0 

16 

13.0 

15 

21.1 

1 

'  1.9 

5 

2.5 

2 

1.7 

3 

3.6 

3 

13.6 

3 

23.1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
Q 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

,0 
0 
0 


HISPANIC 
' NUMBER, 


It 


STATE  TOTALS  < 


57 


•  IIOTAL 
FEMALE 
MALE 


INSTITUTIONS) 
697    16.6  ' 
47B  17.1 
219  15.7 


23 
14 
9 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.3 
7.7 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
•  .0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.o- 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  3 
.0 
.0 

•  5 

•  9 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


0 
0 
0 

2 
0 
2 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

<>2 
0 
L 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

1. 

0 
3 

1 

2 


94 
53 
41 


_  .TOTAL. 
MINORITY 


NUtfdER 


•  0 
.0 
.0 

2.5 

•  0 
5.7 

1.5 
3.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0  , 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.7 
2.6 
.0 

•  0 
•0 

•  0 

;0 
.0 
♦0 

2.1 
.0 
6.1 

.0 
.0 

*  ,*o 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.5 

7.7 
.0 

1.4 
♦9 
'2.1 


2.2 
1.9 
2.9 


_     _  TftHiTE  

NON-HISPANIC 

X '  NUMBER 


NON-RESICENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
'  NUMBER 


20  19*6 
16  20.8 
4  16.0 


3 
0 
3 

1 
1 

0 

5 
1 
4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 


3.8 
.0 
,  B.6 

1.5 
3.0 
.0 

21  ♦  7 
7.7 
40.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

3.4 
.0 
11.1 


82 
61 
21 


8C.4 
79.2 
84*0 


76  95*0 
45  100*0 

31  88*6 

66  .98*5 

32  97*0 
34  100*0 

18  78*3 
12  92*3 
6  60*0 

49  1CG.0 
31  100*0 
18  100*0 

6  100*0 
6  100*0 
0  *0 

84  96*6 
60  100*0 
24  88*9 


1 

0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 


•  0 

•  0 

1*3 

•  0 
2.9 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

\0 


102 
77  * 
25 

80 
45 
35 

67 
33 

34  ' 

23 
13 
10 

49 
31 
18 

6 

6. 
0 

«7 
60 
27 


3 

4.7 

61 

95.3 

0 

.0 

64 

3 

9*1  • 

30 

90.9 

0 

«0 

33 

0 

♦  0 

31 

10C.0 

o 

•  0 

31 

1 

4*8 

20 

"  95.2 

0 

•  0 

21 

1 

5*0 

19 

95.0 

0 

♦  0 

20 

0 

♦  0  . 

1 

1  CO.  0 

o 

♦0 

I 

2 

o*7 

21 

93*3 

0 

♦  0 

30 

1 

5*  0 

19 

95.0 

o 

20 

1 

1  *0 

9 

90*0 

0 

10 

0 

♦  0 

.  _ 
63 

A 

1 00*  0 

♦  0 

63 

o 

♦  0 

39 

100*0 

0 

♦  0 

39 

0* 

*.o 

24 

100*0 

0 

♦0 

24 

1 

1.7 

59 

98*3 

0 

.0 

60 

1 

2.6 

37 

97*4 

0 

.0 

38 

°  0 

.0 

22 

100*0 

0 

.0 

22 

3 

8.6 

32 

91*4 

0 

.0 

35 

2 

6.1 

31 

93*9 

0 

.0 

33 

I 

50.0 

1 

50*0 

0 

■  *0 

,  2 

3 

5.7 

50 

94*3 

t 

0 

♦  0 

*K 

2 

4.3 

44 

95*7 

0 

.0 

46 

1 

14.3 

6 

8C.7 

0 

.0 

7 

5 

5.2 

90 

93*8 

1 

1*0 

96 

3 

4.8 

59 

93.7 

I 

1*6 

63 

■  2 

6.1. 

31 

93.9 

0 

♦  0 

33 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

*o  , 

6 

0 

♦  0 

6 

100.0 

0 

«0 

6 

0 

.0 

-0 

•  0 

0 

.0 

0 

11 

100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

11 

9 

100.0 

0 

.0 

•0 

.0 

9 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

16 

13.0 

107 

87.0 

r  0 

.0 

123 

15 

21.1 

56 

78«9 

0 

.0 

71 

1 

1.9 

51 

98.1 

0 

52 

6 

3.0 

194 

9?.0 

0 

•o 

-»oo 

3 

2.6 

114 

97.4 

0 

•0 

.;7 

3 

3,  6 

80 

96*4 

0 

•0 

83 

4 

18*2 

19 

81*8  ' 

0 

•  0 

22 

.  4 

3C.8  - 

9 

69*2 

0 

•0 

13 

0 

•  0 

9 

10C*0 

0 

•  0 

9 

3 

1.4 

208 

98*6 

0 

•  0 

211 

1 

.9 

116 

99*1 

c 

•  0 

117 

2 

2.1. 

92 

97*9 

0 

•  0 

94 

B17 

19.5 

3 

353 

80*0 

21 

.5 

4, 191 

548 

19.6 

2 

i237 

79*9 

14 

•  5 

2.799 

269 

19.3 

1 

(116 

80*2' 

7 

.5 

1,392 

(ERIC 


1768 

■\ 


TABLE  10. 


^AMERICAN  J  NO  I  AM. 
,     ALASKAN  NATIVE 


BUCK       *       ASIAN  OR 
~NON-HISi»ANIC ;  PACIFIC  ISLANDER' 


NUMBER         X       NUMBER  * 
BUSINESS  AND  COMMERCE  TECHNOLOGIES  (5030) 


NUMBER 


HISPANIC  ~ 
NUMBER  X 


I  KOI  ANA 

IN    AM CI LLA  OOMINI  COLLECE 


TOTAL  0 

FEHALfc  0 

"MALc  0 
IN    ANOERSON  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


0 
,0 
•  0 

./ 

.3 
0 


,  '""MN  'BALL  STATE  UNIVERSITY 
'     *     TOTAL  0  .0' 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IN  BETHEL'COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

 —.HALE-  Q  iO 

IN    CLARK  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IN    HUNT INCTON  COLLEGE 
TOTAL  0.0 
FEMALE  0  .0 

"  HALE  0  ,..0 

IN  INOIANA  CEN  UNIVERSITY 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
2 
I 

0 
0 
0 


TOTAL  0 
'     FEMALE  0 
HALE  0 
IN    INOIANA  STATE  U 


TOTAL 
FEHALE 
HA  LE 
IN    INOIANA  ST 
TOTAL 
FEHALE 
HAL  E 
IN     INDIANA  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

IN 


0  ' 
.0 
♦  0 

MAIN  CAN 

'♦0 
0  .0 
0  .0 
U  EVANSVL  CAN 
0  .0 
0  .3 
o-  .0 
BLOOM INGTON 
0  ♦  0 
0  .0 
0  .0 


INOIANA  UNIVERSITY  EAST 


TOTAL 
FEHALE 
HA  L  E 
)K      NO  I  ANA 
TOTAL  . 
FEHALE 
HALE 
IN  'INDIANA 
TOTAL 
FEttLc 
HALE 

IS 


o-  .0 
0  .0 

o  .o 

AT  KCKOMO 
•C  -0 
0  .0 

0  .o 

NORTHWEST 

o  .0 
o      ♦  o  - 

0  .0 

INO-PUROUE  U  INCIANAPOLIS 

o      ♦  o 

0  .0 

o  .0 

AT  SOUTH  8EN0 
0  .0 
C  .0 
0  .0 
SOUTHEAST 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
FORT  WAYNE 
0  .3 
0        .0  ■ 
0  .0 
C-COLUHBUS 
0        ♦  0 
0  .0 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
HA  LE 
IK     INOIANA  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IK    INOIANA  U 
.TOTAL 
FEMAL  E 
HALE 
IN     ISO- PURDUE 
TOT  AL 
'FEMALE 
'HALE 
IN    XNO  VOC  TECH 
TOTAL 
FEHALE 
MA  LE 

IN     INO  VOC  TECH  C-EVAN5VILLE 
TOTAL  *  1 
FEHALE  0  n"  .0 

HALE  1  9*1 

IK    INC  VOC  TECH  C-FORT  WAYNE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

)N     INO  VOC  TECH-INOIANAPOLIS 
..TOTAL  0  .0 

FEHALE  C  .C 

MALE  0  .0 

IN    INO  VOC  TECH  C-KOKOMO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

2*0 
.1*5 
5.9 

.0 

•  0 
♦0 


9  12*7 
7  15*9 
2  7.4 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

z 

0 

0 
0 
0 

o" 

0 

0 

"o 

0 
0 

1 

0 

I 

14 

12 

2 


♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

5.9 
6.3 

50 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

,0 

.0 
.0 
.0 

5.3 
.0 
9.1 

23.0 
32.4 
8.3 


5  3.6 
3  4.2 
2  3.0 


6.9 
11.8 
.0 


1  5.6 

0  .0 

1  12.« 


5.0 
3.4 
6.2 


0 
0 
0 

a 
o 
o 

o 
o 

-o 

•  o 
o 
o 

3 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 

I 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 

c 


.0 
.0 

•o 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

4.2 
6.8 
.3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  3 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

5.3  ' 
12.5 
.0 

.0 
.0 
.0 

.7 

•  0 
1.5 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


o' 

3 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

'  •° 

0 

♦  0 

2 

5.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

18.2 

0 

•  0 

9 

11.5 

0 

♦  0 

3 

8.1 

c 

.0 

6 

14.6 

0 

.0 

40 

28*6 

1 

.7 

Id 

39.1 

0 

♦  0 

22 

23.4 

1 

1.1 

2 

5.0 

0 

♦  0 

I 

2.6 

0 

♦  0 

1 

50.0 

0 

.  .0 

,0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

no 

0 


I 

0 

I 

0 
0 
0 

.0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

♦  0  « 

♦  0 
,0 

1.4 

♦  0 
3.7 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  3 

♦  0 

♦  0 


TOTAL 
MINORITY- 

NUMBER9 


1  9.1 

0  .0 

1  33.3 


0 
0 

3 

0 
0 
0 

1 
1 
0 

0 
3 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
0 

C 
0 
0 

1 

1 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


WHITE 
NGN-hlSPANIC 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

1.6 

2.7 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
'  .0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.4 
1.8 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.7 
.0 

1.1 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


100.0 
100.0 
100.0 

1C0.0 
100.0 
.0 


3 

2oO 

149  98*0 

2 

1.5 

133  98*5 

1 

5.9 

1  0      7*1.  1 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

I  100*0 

0 

.0 

2  1 00*0 

13 

18.3 

58  81.7 

10 

22.7 

34  77.3 

3 

II.  1 

24  88.9 

0 

•  0 

15  100.0 

0 

.0 

10  100*0 

0 

.  o 

5  100*0 

3 

.0 

45  100*0 

0 

.0 

Zf)  100.0 

0 

.0 

2 

5.9 

32  94.1 

2 

6.3 

30  93*8 

0 

.0 

2  I  00. 0 

0 

.0 

14  100.0 

0 

*  .0 

•9  100.0 

0 

•  0 

5  100.0 

1 

9.1 

13  90.9 

0 

.0 

8  100.0 

1 

33.3 

9  AA~7 
i      OO*  ( 

0 

♦  0 

19  100*0 

0 

♦  0 

10  100*0 

0 

•  0 

9  100*0 

2 

10*5 

17  89*5 

1 

12.5 

7  87.5 

1 

9.  1 

10  90.9 

15 

24.6 

45     7b. 8 

13 

35.1 

23  62.2 

2 

8.3 

6 

4.3 

131  94.9 

3 

4.2 

67  94.4 

3 

4.  5 

64  95.5 

■  2 

6.9 

zT  93-.  1 

2 

11.6 

15  88.2 

0 

•  0 

12  100.0 

I 

5.6 

17  94.4 

0 

.0 

10  100.0 

1 

12.5 

7  87.5 

7 

5.0 

132  94.3 

2 

3.4 

56  94.9 

5 

6.2 

76  93.8 

I 

1.4' 

72  98.6 

1 

1.8 

56  98.2 

C 

.0 

16  100.0 

3 

8.6 

32  91.4 

0 

•  0 

24  100.0 

3 

27.3 

8  72.7 

9 

IU5 

69  E8.5 

3 

8.1 

34  91*9 

6 

14*6 

35  85*4 

42 

30.0 

98  70*0 

18 

39.1 

28  6C*9 

24 

25.5 

70  74*5 

TOTAL  

NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

.c 

.0 

•  0 
.0 

•  3 


6 
5 
I 

9 
9 
0 

152 
135 
17- 

3 
1 
2 

71 


5.0 
2*6 
5C.0 


38  95*0 
37  97*4 
*  *        I     50*  0 


o 

.0 

44 

o 

♦  0 

27 

0- 

•  0 

15 

o 

*0 

10 

o 

•0 

5, 

0 

•  0 

45 

o 

•  0 

29 

\0 

•  0 

16 

0  I 

i  o£  * 

34 

o 

0- 

♦  0  *  % 

♦  0 

32 
2 

0 

•  0 

14 

o 

.0  ■ 

9 

o 

♦  0 

5 

0 

♦  0 

1 1 

o 

♦  0 

8 

o 

♦  0 

3 

0 

.0 

19 

o 

.0 

10 

o 

♦  0  " 

9 

0 

.0 

19 

o 

♦  0 

8 

o 

♦  0 

11 

I 

1.6 

61 

I 

2.7 

37 

o 

.0 

24 

I 

.7 

138  * 

I 

1.4 

71 

o' 

♦  0 

67 

0 

♦  0 

29 

0 

.0 

17 

0 

♦c 

12 

0 

•  0 

18 

0 

•  0 

10 

0 

•  0 

8 

I 

.7 

140 

I 

1.7 

59 

0 

•  0 

81' 

0 

.0 

73 

0 

.0 

57 

0 

.0 

16 

0 

.0 

35 

0 

.0 

24 

0 

•  0 

11 

0 

•  0 

78 

0 

•  0 

37 

0 

.0 

41 

0 

•  0 

140 

0 

•  0 

46 

0 

•  0 

94 

.0 

40 

0 

•0 

38 

0 

.0 

2 

ERIC 
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TABLE  10. 


TOTAL  ASSOCIATE  OEGAEES  AND  CTHER  AWARDS  1ASEC  ON-LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYONO  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
CONFERREO  BY_ INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY*  AND  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
 ALAS KAN "NATIVE 


NUMBER- 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACJFIC~1SLANDER 

'NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NGN-HISPANIC 


NON-RESIDENT**    'V,  * 
ALIEN  T^*AL 


BUSINESS  ANO  COMMERCE  TECHNOLOGIES  (5000) 
INDIANA 


IN     IMO  VOC  TC.CH  C-LAFAYETTE  " 
TOTAL.  0  .0 

FEMALE  0  .  .0 

MILE  0  ,0 

IN    IND  VOC  TECH-SELLERS  BURG* 
TOTAL  0       ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  a  .0 

IN  JND  VOC  TECH  C-SOUTH  BENO 
TOTAL  0  .0 

FEMILE  0  .0 

HtUS  0  .0 

IN     IND  VOC  TECH— TERRE  HAUTE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

Hue  0  *0 

IN     INTERNATIONAL  BUSINESS  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  <•  *  .0 

MALE  0  .0 

'IK    LOCKYEAR  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

.  FEMALE  .  0  .0 

MALc  0  .6 

IN    MANCHESTER  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  o.0 

MALE  0  .0 

IK    MARION  COLLEGE 

TOTAL  0  \0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    OAKLANO  CITY,  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMILE  0  .0 

MALE  {10  .0 

<N    WROUE  U  MA  ITT  CAMPUS 
TOTAL         *  X.O  .0 
FEMALE  *0  .0 

MALE  0  .0 

IN    PURDUE  U  CALUMET  CAMPUS  - 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE.  0  .0 

IN    PURDUE  U  NCRTH  CcN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMILE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    SAINT  FRANCIS  CCLLEGE 
TOTAL  0>  .0 

FEMALE  .  0  .Z 

MALE  0  .0 

*XN    -Tfcl-STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMILE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    LNIVERSITV  OF  E VANS VI  LLE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

"'MALE  0  .0 

IN    VINCENNES  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  C 

FEMILE  0  .0 

MALE.  *  0  .0 


0 
0 
0 

3 
0 
3 

5 
4 
1 

3 
0 
3 

10 

7 
3 


.0 

•  0 

•  0 

5*2 
•0 
23*1 

8*9 
12*1 
4*3 

7.0 
.0 
18*8 

3.5 
2.8 
8.6 


15  26.3 
6  16.2 
9  45.0 


0 
0 
0 

1 
0 
1 

0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

25.0 
.0 
50.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


6  6.1 

JL>  10.0 

*4  5.1 

1  1.8 

I  5.6 

0  .0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 

.0  4. 


4.0 
4.8 
•  0 

3.7 
1.4- 
5.4 


SH- 


IN        STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALE  1 

I OWA 

IA    OES  MOtNES  ££EA  CC 

TOTAL                 2  .7 

FEMILE                2  1.0 

MALE                0  .0 
IA    OOROT  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MILE               jO  .0 
I A    CLINTON  COMMUNITY  COLLEGE 

*  TOTAL                0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MILE                 0  .0 
•  I A    MUSCATINE  CMTY  CCLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE          1      0  .0 

NILE                0  .0 


38  INSTITUTIONS) 
•0  148  7.0 

.0  74  5.6 

.1  74  9.3 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

4 

NUMBER 

1 

NUMBER 

• 

* 

• 

> 

o 

.  0 

o 

♦  0 

c 

♦  0 

58 

100.0 

0 

•0 

58 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

51 

lflC.O 

0 

•  0 

51 

0 

.0 

■  0 

•0 

0 

•  0 

7 

100.0 

0 

•  0 

7 

o 

.0 

o 

♦  0 

3 

5.2 

55 

94.8 

♦  0 

58 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

45 

100.0 

i 

.0 

45 

0 

•  0 

0 

•0 

3 

23*1 

1C 

76*9, 

•0 

13 

o 

.  0 

I 

1*8' 

5 

10.7 

50 

89*3 

\  0 

♦0 

56 

0 

.0 

0 

♦  0 

4 

12*1  « 

29 

87*9 

*  0 

•0 

33 

0 

•  0 

1 

4*3 

2 

8*7 

21 

91*3 

0 

•  0 

.23 

o 

.0 

2 

4*7 

5 

11*6 

38 

?e*4 

o 

♦  0 

43 

0 

.0 

0 

•  0 

0  ' 

♦  0 

27 

100*0 

0 

•  0 

27 

0 

.0 

2 

12*5 

5 

31*3 

11 

68*8 

0 

•  0 

16 

0 

•  0 

0 

•0 

10 

3*5 

275 

96*5 

*•  0 

.0 

*0 

•  0 

0 

•0 

7 

2*8 

243 

97.2 

0 

•  0 

250 

0 

•  0 

0 

•0 

3 

8*6 

32 

91*4 

0 

•  0 

35 

o 

.0 

*  o 

•  0 

*  15 

26.3 

40 

70*2 

2 

3*5 

57 

0 

•  0 

0 

•0 

6 

16*2 

30 

81*1 

1 

2.7 

'  '  37 

0  ' 

.0 

0 

.  .c 

9 

45*0 

10 

50*0 

1 

5.0 

f    '  20 

o 

.  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

6 

100.0 

o 

♦  0 

'6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.c ' 

,  6 

100*0 

0 

.0 

6 

0 

•  0 

0 

Qs 

♦  0 

.  0 

•0 

0 

•  0 

/  0 

•  0 

0 

Q 

.  0 

0 

♦  0 

I 

25*0 

3 

75*0 

o 

♦  0 

4 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2*100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

SC.C 

I- 

50*0 

0 

2 

o 

.  0. 

o 

♦  0 

o 

•  0 

33 

100*0 

o 

•w  .0 

33 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

*  31 

100*0 

.0 

31 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

o 

.0 

o 

♦  0 

o 

♦  C 

9 

100*0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

100*0 

**  0 

.0 

1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

7 

100*0 

0 

.0 

7 

o 

♦  0 

3 

3*1 

9 

9*2 

89 

90*8 

0  0 

♦  0 

98 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

10*0* 

18 

90*0 

0 

'  .0 

20 

0 

.0 

3 

3*8 

7 

9*0 

71 

91*0 

-  0 

.0 

78 

o 

♦  0 

"~2 

^3.6 

3 

5.  4 

53 

94*6 

•*  0 

♦  0 

56 

0 

.0 

'  0 

♦  0 

1 

5*6 

17 

94*4 

0 

.0 

\  IS 

0 

♦  0 

2 

5*3 

C 

5*3 

3*, 

94*7 

0 

.0 

3 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

9 

100*0 

o 

♦  0 

9 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

8 

100*0 

u 

.0 

8 

0 

•  0 

0 

♦  0% 

0 

•  0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

•    *  0 

♦c 

13 

92*9 

1 

7.1 

14 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

11 

91*7 

1- 

-  8."3 

12 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

100*0 

'  0 

«0 

2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

4.0 

24 

0 

.0 

25 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

4*8 

20 

95*2 

0 

♦0 

21 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

4 

1C0.0 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

0 

*o 

6 

3.7 

158 

96*3 

0 

.0 

164 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

1.4 

71 

98?6 

0 

•0 

"  72 

0 

♦  0 

0 

* 

♦  0 

,  5 

6.4 

87 

94*6 

0 

♦o  m 

92 

6 

♦  3 

13 

•  6 

168 

7.9 

It  950 

91*8 

to 

c 

•3 

2*124 

4 

•  3 

2 

•2 

80 

6.0 

1*245 

93*6 

5 

♦  4 

1*330 

2 

.3 

11 

1.4 

88 

ll.i 

^705 

88*8 

1 

•  1 

794 

c 

• 

— 

4 

"0 

♦  0 

n 

.  0 

2 

*  • 

267 

97*8 

1  *5 

273 

0 

•  0 

«  o 

•0 

2 

1.0 

203 

97*1 

4 

1.9 

2  or 

0 

♦  0 

0 

* 

♦  0 

0 

.0 

64 

100*0 

0 

•  0 

44 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

16 

94*1 

1 

5.9 

17 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  .0 

16 

94*1 

1 

5.9 

17 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

9 

^  *o 

0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

V  18 

100*0 

0 

*  *o 

« ia 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

18 

10C.0 

0 

♦  0 

18 

0 

♦  0 

0 

♦  o. 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

\ 
0 

♦  0 

0 

.0 

18 

100.0 

0 

•  0 

18 

0 

♦  0 

0 

♦  0  • 

0 

.0 

18 

100.0 

0 

•0 

18 

0 

.0 

0 

♦c 

t  0 

**0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 
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T  ABLE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  OEGREES  AND  CTHER  AWAROS  BASSO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOCjL  FOR  "A**  "J" 
T    ;  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF, HIGHER -EOUCAT ION  BY  RAC.E,  ETHNICITY,  AN3  SEXl     INSTITUTION  ANO'ST ATE  1978-1979 


«  -  ^ 
AMERICAN  INOIAN 
— ALAS  KAN  "NATIVE"" 
✓ 

NUMBER  X 


BLACK 


NUMBER  t 
BUSINESS. Affo  COMMERCE  TECHNOLOGIES  (5000) 
'lOWA 


ASIAN  OR 


NUMBER 


I A    SCOTT  COMMUNITY  COLLEGE 
•     T8TAL  0  .0 

FEMALE       \       '0*  *0 
MALE  0  .0 

U    ELLSWORTH  CMTY  COLLEGC 

TOTAL     -  .0  *■ 

FEMALE"  0  A.O 

MALE    .  d^J  *0 

I A    HAWK  E  YE  H  ST  TECHNOLOGY 
TOTAL.  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  •  .0 

IA   4N0IAN  HLS  CC-OTTUMHA 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE,      »  0  .0 

•    *     MALE*  0  .0 

IA    IOWA  CENTRAL  CC  * 
"  /TOTAL*  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

I A    IOWA  LAKES  CC  NCRTri  CTR 
,    TOTAL  0        *0  ' 

FEMALE  0        .  0 

MALE    '  0  .0 

'  I  A'  IDWA  LAKES  CC  SOUTH- CTR 
TOTAL        *   •     0  .'0 
FEMALE  0  .0 

_     MALE  0  *0 

O    IOWA  WESTERN  CMTY vCOLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE     •  0  .0 

IA     KIRKWOOO  CMTY  CCILEGE 
TOTAL  1  *6 

FEMALE       *         1  .7 
MALE  '    0  .0 

I A    MARSHALLTWN  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

mLE  c  *0 

|A    MOUNT  SAINT  CLARE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
'MALE 


1 
1 

0 

I 
1 

0 

15 
10 
5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

.  0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
3 
Q 

0 
0 
0 

0 
0 


•  8 

.9 

v  -° 

1.4 
L*9 

•  0 

5*2  . 

5.0 

6*0 

•  0 
*  .0 

.0 

.0 
.0 

•  0 

2 

•  0 
20*0 

.0 

•  0 

•  0 

.0* 


IA    NORTHEXST   IA  VOC  TECH  SCH  Y> 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


I A    N  IOWA  AREA  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


IA    OPEN  BIBLE**CLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  0 
.0 

♦  0 

.0 

•  0 

•  0 


IA    SOUTHEASTERN  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

♦  0 


IA    SOUTHWESTERN  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  0 

♦  0 
►  0 


I  A,  UNIVERSITY  OF  OUCUOUE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       ♦ 0 

HALE  0  .0 

I A    WALDORF  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IA    WESTERN  IOWA  TECH 
TOTAL  2  1.4 

(FEMALE  *  2  1*7 

\*    MALE  0  .0 

IA          STATE  TOTALS  <  -  23 

fOTAL  5  .3 

FEMALE  5  *3 

MALE  0  .0 


KANSAS 

KS    DARTCN  CO  CMTY  JR  COLLEGE 

;     TOTAL  0  *0 

,  FEW  IE  0  *0 

MALE  0  .0 


INSTITUTIONS) 
24^  U3 


15  ' 
9 


1*0 
2*4 


♦  0 
.•0 

•  0 


0 
0 
0 

I 
1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

•  0 

1*4 

1.9 

•  0* 

•  3 
.5 

•  0 

.0 

•  0 
■  .0 

,,0 

•  0 

•  0 

*o 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

V 

1*9 

2 

1.3 

2*0 

2 

1*4, 

•  0  » 

0 

.0 

♦  0 

•  0 

•0 

•  Q 

♦  0 

•  0 

♦  0 

0 

.0 

♦  0 

U 

.0 

•  0  * 

0 

,0 

♦  0 

<1 

•  6 

♦  0 

0 

♦  0 

•  0  . 

I 

7,1 

0 

♦  0 

iO 

0 

•  0 

♦  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

♦  0  ' 

♦  0 

0 

•  0 

5*4 

0 

♦  0  9 

•  0  / 

0  - 

33*3 

■  0 

•  0 

♦  0  * 

0 

♦  Q 

♦  0 

0 

♦  0 

♦  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

♦  0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

•  0 

♦  0 

2 

U4 

•  0 

2 

1.7 

•  0 

0 

•  0 

♦  4 

♦  4 

♦  3 


I 

-HISPANIC 

TOTAL 
MINORITY 

^hHlTE  * 
  NON-HISPANIC 

NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER  • 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER  X 

NUMBER 

I 

•* 

0 

* 

1 
1 

o. 

•8 

♦  9 

♦  0 

2 
2 
0 

1*6 

i*a 

.0 

122  96*4 
4*109  98.2 
13  100.0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

V 

•  0 

•  0 

•  0 

2 
2 
0 

2*8 
3.7 
•  0 

68  95.6 
52  96.3 
16  94.1 

1 

C 
I 

1*4 

•  0 
5.9 

3 
2 
1 

1*0 

uo 

1.2 

19 
13 
6 

6*6 
6-4 
7.1 

267  93.4 
189  93.6 
78  92.9 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

1 

0 

1  ' 

V 

1*0 
•0 
3*3 

I 

0 

V  I 

1.0 
•  0 
-  3*3 

101     98. 1 
72  98*6 
29  96*7 

1 
1 

0 

i.O 
1.4 
.0 

i  0 
0 
0, 

•0 
•0 
•0 

0 
0 
0 

♦  0 
*0 

♦  0 

133  100*0 
7C  100*0 
63  10C.0 

0 
0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

c 

0 
0 
0 

•0 

•  0 

♦  0 

1 

0 

1 

3*2 
*0 
20*0 

30  96*6 
26  100*0 
4  80*0v 

0 

*  0 
0 

.0. 
•  0 
•0 

0 
0 

-  0 

•0 

♦  0 

♦  0  4 

0 
•  0 
0 

.0  * 

.0 

.0 

•  65  100*0 
'  49  100*0 
16  100*0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

•0 
•  0 

.0  ' 

0 
0 

0 

.0 
.0 
.0 

85  100*0 
77  100*0 
8  100*0 

0 

Q 

0 

.o' 

.0 
•0 

1 

1 

0/ 

.6 

> 

7 
7 
0 

4.  4 
4.6 
.0 

153  95*6 
140  95*3 
13  100*0 

o 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

*0 
0 
0 

•0 

♦  0 

•  0 

>  0 
0 
0 

•  0 
,0 
.0 

5(  100.0 
5  100.0 
0  .0 

0 

\: 

.0 
♦  0 
.0 

0 
0 
0 

♦  0 
♦0 
.0 

»  0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

10  100.0 
10  10C.0 
0  .0 

*0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

•0 

♦  0 

♦  0 

1 

0 

1 

.6 
.0 
7.1 

166  99.4 
153  100.0 
13  92*9 

0 
0 
0 

.0 
.0 
»3 

2 
2 
0 

3*0 
3*3 
•  0 

2 
2 
0 

3.0 
33 
♦0 

65  97*6* 
58  96*7 
7  1C0.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
♦  0 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

1  100*0 
'    1  100*0 
0  *0 

0 
0 
0 

♦P 

.0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 
♦0 
.0 

:> 
3 
0 
3 

5.4 
.0 
33.3 

53  94*6 
47  10C*0 
6  66.7 

0 
0 
0 

♦0 

•  0 

♦  0 

0  „ 
.  0 

•0 

*  *0 
•0 

o/S  .t 

0  .0 
c   *  *0 

22  100*0 
17  100*0 
5  100*0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

.c 

0 
0 
0 

*0  ' 
•0 
♦  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

1  100*0 
1  100*0 
0  *0 

0 
0 
0 

».o 

.0 
•0 

o 

0 
0 

•0 

♦  0 

♦  0 

0 

.0 

♦  0 

♦  c 

14  100*0 
13  100*0 
1*  100*0 

0 
0 

Vv  0 

♦  0 
.0 
.0 

1 

0 

1 

.7 
•0 
4*2 

5 
4 
1 

3.4 
4.2 

138  #6.5 
115  96*6 
23  95*8 

0 
0 
0 

•  0 

♦  0 

9 
6 
3 

♦  5 

♦  4 

♦  8 

45 
32 
13 

2.4 
2.1 
3*5 

1,818  97*2 
1,459  97*5" 
359  9.5*2 

7 

/  i 

*  .4 
•  4 
•3 

0 

•  8 

•0 
•0 
•  0 

0 
0 

c 

°*o 

♦  0  • 
*  .0 

26  100*0 
19  100*0 
7  100*0 

0 
0 

0 

•  0 

•  0 

•  0 

TOTAL 
'  NUMBER 


124 
111 
13 

71 
54 
17 

2B6 

202 
84 

103 
73 

30 

133 
70 
63  ' 

31  . 
24 

5 

65 
49 
16 

85 
77 
8 

140 
147 

13 

v  * 
5 
5 
0 

10 
10 
0 

'147 
153 
14 

.6> 
60 
7 

•  I 
i 
0 

56 
47 
9 

22 

'17 
5  ■ 

1 
1 
0 

14 

13, 
1 

143 
119 
24 


1*870 
1,497 
373 


24 
19 

7 


mc 


TArft  to    TOTAL  ASCCTIATE  DEGREES  A*0  CTHER  AWAROS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  CF  rfQRK*  6EY0N0  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  .FIELO 
10.-TOTAI  ASSOCIATE  DEGREE $,^t  «^f*«*2hIiI  BOUCATIOIJ.BV  «ACC#  ETHNICITY,  ANO  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


-AHERICAN-INOIAN- 
ALASKAN  NATIVE 


 SLACK—'  ASIAN-OR»'~  

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER-         *        NUMBER  I 

BUSINESS  A MO  COMMERCE  TECHNOLOGIES  15000) 

KANSAS  ^ 

tV.     ,  ,  '  • 
KS    BETHEL  COLLEGE  • 
TOTAL  a  .0 

PENILE  0  .0 

MILE''  _0'  *.0^ 

KS-  SUTLER*  CO  CMTY  JR  COLtEGE 
^    TOTAL o ,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

-MALE  O        .0  . 

KS    CLOUO  CO.  CMTY  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  ,0 

FEMILE  0  .0 

MALE  0  .0 

KS  4 COFFEY VL  CMTY  JR  COLLEGE 
TOTAL  I  5.9 

FEMALE    .  1  6*3 

MALE  "  0        .0  t 

KS    C0L8Y  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMILE  0  .0 

MALE      rt         0  .0 
KS    COWLEY  CO  CMTY  JR  COLLEGE 
TOTAL*'      i       0  .0 
FEMILE  0  .0 

MILt   "  *  **  ^  0  .0 
*KS    OOOGE  CVV  CMTY  JR  COLLEGE 
'  TOTAL  .  0  .0 

FEMILE  0  -0 

%      MALE  0  .0 

KS  .  EMPORIA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  '.0 

FEMILE  0    •»  .0 

MALE  0  .0 

its    F9RT  HAYS  KANS  ST  COL'^.g: 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KS    FT  SCOTT  CMTY  JR  COLLEGE 
v  TOTAL  0       . 0 

FEMILE  0  .0 

MALE  0  .0 

KS    FRIENOS  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

"     FEMILE  0  .0 

MALE  0  .0 

KS  "GAROEN  CITY  COMMUNITY  JC 
TOTAL  0        . 0 

0t    FEMILE  0  .0 

\ *     "  MILE.  .0 
KS    HASKELL  INDIAN  JR  COLLEGE 
TOTAL  44  100.0° 

FEMALE  .  34  100.0 

s    MALE  10  100.0 

KS    HESSTON  COLLEGE 

TOTAL  0,  .0 

FEMILE  0  .0 

MILE  0        .0  . 

KS    H1GHLAK0    MTY  JR  COLLEGE 
TOTAL  I  4.5 

FEMALE  1  5.0 

MALE  0  .0 

KS    HUTCHXMSN  CMTY  JR  COLLEGE 


NUMBER 


TOTAL 
FEMILE 
MILE 


0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 


KS    IMOEPENOENCE  COMMUNITY  JC 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
0 


US    JOHNSN  CO>CMTY.JR  COLLEGE 


TOTAL* 
FEMILE 
MILE 


KS    KANSAS  CITY  KANS  CM7Y  JC 

TOTAL,  0  .0 

*  FEMILE  «  -0 

MALE  0  .0 

KS     KANSAS  WESLEY AN 
<  .    TOTAL  0    *.  .0 

FEMILE  0  .0 

'*       MILE  0,  .0 

KS    LASETTFCMTY  JR  C04.LEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMILE  0  .0 

MILE  9  -0 

KS    MIRY MOUNT  COLLEGE  KANSAS 


TOTAL 
FEMILE 
'MALE 


.0 
.0 
.0 


0* 

.0* 

*o 

.0 

0 

i  0 

.0 

0 

.0 

•  0 

.0 

2 

3.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

7.7 

o, 

•P 

0 

•  0  * 

0 

•  0 

0 

.0 

Oa 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

11.8 

0 

.0 

1 

6.3 

0 

.0 

.1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*  0 

•u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0" 

.0 

0 

.0 

1 

1.4 

i  0 

.0 

1 

1.9 

*****  "■"* — o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

i 

«.  10.0 

0 

.0 

1 

11.1 

0 

4.0 

0 

.0 

Q. 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

'  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

b 

.  «o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.3 

0 

.0 

1 

J.  7 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

3 

13.6 

2 

9.1 

3 

15.0 

0 

.0 

0 

.0 

? 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.'.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

.6 

0 

-.0 

1 

.  .9 

0 

.0 

0 

,0 

.0 

10 

25.0 

1 

2.5 

9 

31*0 

0 

.0 

1 

9.1 

1 

9.1 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

i 

25.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

14.3 

-  0 

.0 

0 

•  0 

o 

,0 

2 

66.7 

0 

.0 

HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE** 
NON-HISPANIC 


NCK-RES IOENT-- 
.  ALlfN 


NUMBER 

m 

NUMBER  t 

0 

0 

.0 

o 

.0 

3  100.0 

0 

.0  ** 

Q 

•  0 

3  100.0 

\  0 

.0 

* 

0 

!o 

0  .0 

\  3 

5.9 

C 

9.  8 

46    SO. 2 

1 

4.0 

| 

4.0 

24*  96.0 

2 

7.7 

4 

15^4 

22  84.6 

0 

•  0 

o 

.  0 

30  100.0 

0 

•  0 

*  c 

•  C 

3  0  1C0.0 

0 

.0 

0 

.o' 

0  .0 

0 

.0  c 

17/6* 

14  82*4 

0 

'*•*!! 

& 

14  87.5 

0 

.0 

1 

tOO.O 

0  .0 

1 

• 

*  4.5 

1 

4.5 

c        21  95.5 

1 

4.  8 

1 

4.  8 

20  95.2 

*  0 

-  .0 

0 

.0 

1  100.0 

1 

2.7 

1 

2.  7 

36  97.3 

1 

2  .9 

^ 

2.9 

34  97. 

0 

.0 

0 

Jo 

*  0        2  100.0 

6 

8.1 

7 

O  «L 
T.  0 

67  90.5 

5 

9.  4 

6 

11.3 

47  68.7 

1 

4.8  . 

1 

4.8 

20  95.2 

0 

•  0 

0 

% 

.  w 

15  100.0 

'  0 

•  0 

o  0 

•  0 

l  J     ft  UUt V 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.  0 

A  *\ 

•  0 

9a  i no  0 

CO     ft  UViV 

0 

•  0 

*  \ 

c 

.  0 

9A    1  TP- 0 

C O    ft  ww . V 

0 

.0 

0 

.0 

0  .Oo 

p 

0 

.0 

o 

2C  ICC. 0 

0 

•  0 

0 

.0 

19  10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  10C.0 

0 

•  0 

1 

10.0 

8  80(0 

0 

•  0 

1 

11.1 

7  77.6 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

2 

7.1 

2 

7.  1 

26  92.9 

2 

7.4 

2 

7.4 

25  92.6 

0 

.0 

0 

.d 

1  100. C 

* 

v  o 

o 

.0 

»  44 

100. 0 

0  .0 

0 

*  .0 

34  10C.C 

0  .0 

0 

.0 

10 

100.0 

0  .0 

0 

•  0 

1 

5.3 

1 8    S*.  7 

0 

•0 

1 

7.7 

12  Si.3 

0 

.0 

0 

.0 

6  100.0 

cn 

0 

•  0 

6 

27.3 

16  72.7 

0 

•  0 

4 

20.0 

1  A      80  0 

ft  Q        OV< V 

o 

.-0 

2 

100.  C 

o  .c 

1 

2.9 

1 

2.9 

*  3*  97.1 

1 

3  .2 

1 

30  96.8 

0 

.0 

* 

0 

.0 

4  <00.0 

0 

.0 

0 

;o 

2  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

*           2  100.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0  .0 

0 

•0 

1 

.6 

178  99.4 

0 

•  0 

1 

.9 

113    99 • 1 

0 

.0 

c 

.0 

65  10C.0 

0 

•  0 

0.11 

£*5 

'9  72*5 

0 

•  0 

9 

31.  C 

20  69.C 

0 

•  0 

I 

9  81.8 

0 

•  0 

0 

.0 

1  1CC.C 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

.  o 

.c 

0  .0 

G 

J» 

"  °.0 

1 

25.0* 

3  75.0 

0 

.0 

*  1 

25.0 

•  3  75.0 

o 

.0 

0 

•  .0 

0  .0 

0 

.0 

2 

14.3 

12  85.7 

1  *  0 

.0 

0 

•  0 

11  100.0 

0 

•  .Oo 

2 

66.7 

1  33v3 

*> 

0 

NUMBER  _ 


TOTAL 
X  NUMBER 


0 
0 
0 

0 

o  • 

o  * 

0 
0 
0 

0 
0 

0  , 

0 
0 
0 


0 
0 
.  0 

0 
0 
0. 

0 
0 
0 

0 
0 
'0 

0 
c 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
.0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.  .0 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.3 

.0 
.0 
.0 

.D 
.0 
.0 

*0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

10.0 

11.1 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

:$< 

.0 


3 
3 
0 

51 

25 
26 

30 
30 
0 

17 
•  16 

1 

22 
21 
1 

11 

2 

74 
53 
21 

15 
15 
0 

26 
26 
0 

20 
19 
1 

1C 
9 

I 

28 
27 
1 


3* 
10 

19 
13 
6 

22 
20 
2 

35 
31 
4 

^2 

2 
0 

179 
114 

65 

40 
29 
11 

1 
1 
0 

4 
4 
0 

14 
11 

3 


AMERICAN  INDIAN     *    „  BLACK  ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE        NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


it    \  NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


BUSINESS  ANO  COMMERCE  TECHNOLOGIES  (5000^/ 

KANSAS-         *  \ 

KS    MID-AM*ERIci  ktz IRENE  C 
TOTAL  /      0  .0 

FSMAtfE         /       0  *0 
MALE       /       0  .0 
KS    NEOSHO  CO  CMJY  JR  COLLEGE 

TOTAL  h(  *0  .'0 
<&  FEMALE   /  0  .0 

^,hale/         o  .0 

KS  PIJTSBURC  ST  UNIVERSITY 
tJdTAL  '  1  2.4  ~ 
EHALE  1  2.5 

MALE  ,    0  .0 

KS    SAINT  MARY  COLLECE 
TOTAL  0    •  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  J    0  .0 

KS    SEWARft-frHjMTY  JR  COLLEGE 
TO  0       ♦  0 

FEMALE  0  .0 

•     MALE  0  .0 

.KS    TABOR  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  0 

..FEMALE   jO    '   .0  0 

HALE  «      0        .0  0 

KS    kASHBURN  J  OF  JCPEKA 

TOTAL  0.0  0 

FEMALE  0.0  0 

.      mLE  0       .0*  0 

l«    WICHITA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0        .0  3  IU5 

FEMALE       .  U        .0  2  8*7 

MALE  0       ..0  1  33*3 

31  INSTITUTIONS) 


"  MUTE  . 
N0N-HI5PAHIC 

X  NUMBER 


NCK-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 
0 
0 

2 
I 
I 

I 
I 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

*  0 


.0 
.0 
.0 

6.0 
6*3 
11*1 

2.4 
2.5 

•  0 

.0 

•<r 

•  0 

•  0' 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  o' 

•  0 

•  0 

•  0 


ks       state  totals  i 

TOTAL  47  5.6 

FEMALE  37  5.7 

MLE  10  5*3 

KENTUCKY 

KY    BE LLARMlNE  CCLLeJte- 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

KY    BRESCIA  COLLEGE 

TOTAL  «        »0  ♦ 

FEMALE  •    0  *0 

MALE  0  .0 

KY    CAMPBELLSVILLE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0'  .0 

«MALE  0<-    .0  • 

KY    DRAUGHON*  S  BUSINESS  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  »  0  .0 

MALE  0  .0 

KY     EASTERN  KY  UNIVERSITY 
TOTAL  0        *0  ° 

FEMA1E  0  .0 

MALE  0  ".0 

KY  KENTUCKY  BUSINESS  COLLEGE 
*     TOTAL  0  *0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

KY    KENTUCKY  STATE  LNIVERSITY 
TOTAL  '  O  *0 

FEMALE  *     0  n  .0 

MALE  0  »0 

KY— KENTUCKY  r^ESLEYAN  COLLEGE 
TOT.AL  ""0  .0 

FEMAlE  0  *0 

{jOULE  0  .  .0 

KY   /,r  r '  """A,"n,c',c 


30 
22 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5' 
2 

.  3 

6 
5 
1 

30 
11 
19 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
•0 

4*1 

7*4 

**\ 

6.5 
7.9 
12*5 

17.0 
20.4 
15.6 


1  50.0 
1  100.0 
0  #0 


TOTAL""  0 

.0 

1 

33.3 

FEMALE  0 

.0  ft 

0 

•0 

MALE  .  0 

%  .0 

1 

.50.0 

KY     Li  NOSEY  WILSON 

COLLEGE 

TOTAL  0 

•3 

0 

.0 

FEMALE  0 

«  «3 

0 

°  .0 

HALE  0 

•  0 

0 

•  0 

KY    MIOWAY  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE  0 

40 

0 

•  0 

M4LE    .  0 

.0 

0 

•  0 

KY    M3REHEA0  STATE 
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TOTAL4  0 

.0 

.1 

3.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

4  .a 

MALE  0 

.0  ' 

1 

0.3 

0 

.0 

0 
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0 

.0 

0 

.0 

o 
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o 

.0 

0 

.0 

1 

4.0 

o 
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0 

.0 

o 
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1 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 
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0 
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1 
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o 
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1 
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0 

.0 

•  0 
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o 
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0 
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.0 

0 
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o 
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o 
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.0 
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.0 
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.0 
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0 

.0 

o 
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o 

.0 
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.4 
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0 
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.0 
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.0 
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o 
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•0 
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0 

.0 

0 

•0 

0 
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-c 

.0 
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.0 

o 
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.0 

1 
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.0 

c 
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.0 

0 
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ct. 

♦  0 
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.0 

0 
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.0 
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.0 
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.0 
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♦0 

c 
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0 
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0 
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0 

.0 

0 

.0 

0 
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0 
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* 

0 
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1 
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0 

•  0 

0 

.o  ■ 

I' 

100.0 

0 

.0 

0 

•  °  * 

0 

.  0 

0 

.0 

3 

12.0 

cc 

88*0 

o 

♦  0 

1 

6*3 

15 

93.8 

o 

♦  0 

2 

22.2 

7 

77*8 

0 

rt 
♦w 

2 

4.9 

39 

95.1  °* 

0 

•  0 

2 

5.0 

36 

95*0  \ 

0 

.0 

0 

•  0 

.  1 1 

100*0 * 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

*0 

0 

*0  * 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

♦o 

0^ 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

19 

95*0 

1 

.  5*0* 

0 

.0 

**v.  8 

100*0 

0 

»w 

0 

.0 

^11 

91.7 

1 

6*3  «. 

A 

»    .  - 

1  oo.o- 

0 

•  0 

3 

0 

♦u 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o*. 

^° 

0 

.  0 

C 

100*0 

o 

•  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

0 

•  c 

i  0 

.0 

0 

•  0 

3 

11.5 

23 

88*5 

0 

.0 

2 

8.7 

21 

91*3 

o\ 

.0* 

1 

33.3 

2 

66*7  • 

0  v 

.0 

96 

nS 

740 

88*3 

2 

v 

«2  / 

71 

10*9 

579 

88*9 

1 

.2 

25 

13.4 

161 

86*1 

1 

.  ? 

t 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

.0 

0 

*0 

3.  100.0 

0' 

•  .0 

c 

•  0 

*  2 

1C0.0  * 

0 

♦  u 

o 

.0 

3 

1CC.0 

0 

♦0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0" 

4 

100*0 

0  . 

.0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

0 

.0, 

0 

«  .0 

0 

.0 

5 

4.1 

5  118 

95*9 

0 

.0 

2 

7.4 

25 

92*6 

0 

.0 

3 

3.  1 

93 

96*9 

0 

.0  " 

6 

8.5 

65 

91*5 

0 

.0 

5 

7.9 

»58 

92*1 

0 

.0 

1 

12.5 

7 

87*5° 

0 

.0 

31 

17.6 

14? 

82*4 

0 

.0 

12 

22.2 

•42 

77.8 

0 

•  0 

19 

15.6 

'  103 

*  84.4 

Q 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

,*C 

1 

100.0 

Q 

♦  0 

0 

A 

♦  u 

4 

100.0 

o 

/  .0 

-o 

.0 

*  3 

100.0 

0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

0 

.0  <- 

1 

3  a.  3 

2 

66*7 

0 

•  0 

0 

^o 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

SCO 

1 

50*0 

0 

•  0 

0 

.0 

1,100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0  ! 

• 

: 

0 

♦  0 

0 

♦  0  - 

•  0 

0 

•  0 

,  4 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

•  0 

0 

*'  «o 

0 

♦  0 

0 

*o- 

3*0 
.0 
8*3 


32  97*0 
21  100*0 
11  91*7 


1 
1 

0 

25 
16 
9 

41 
40 
1 

-  1 
1 
0 

20 

a 

12 

3 
3 
0 

2 
2 

0 

26  * 
23 
S 


•36 

651 
107 


5 

3 
2 

3 

3  \ 
0 

4 

4. 
0. 

123 
27 
96 

71 

a 

-» 

176 
54 
122 

2 
1 

\  1  • 

*4 

3 

-  1 
3 

-J 

1 
1 

0 

4 

4 

~\  0 
v33 

21 
12 


•,'  "  '  .    .  '  * 

tiu,...  'TMAiAiSttlATe  DECKEES  ANO  OTHER  fitAAOS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR-YEARS  OfNCAK  REY0NC  MICH  SCHOOL  FO*  MAJOR  FIELO 
TAM.E  10.  TMAL  »SSCCUTe  ^^^^^^"^J^jon  Jy  , »««.  ETHNIC^..  ANO.SEXt     INSTITUTION  AKO  STATE  19T8-1ST9 


AMERICAN  XNOIAN 
•  ALA'S  KAN  NATIVE 


HACK  AS^. AH  OA  . 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


•0 

.0 


2  3*1 
1  2*4 
1  4*2 


6 
3 

3 

0 
0 
0 

i 

i 
l 

0 
0 

-  b 
o 

o 

22 
12 
10 

2 
1 

1  , 

43 
16 

2* 

3 


5.0 
4.7 
5.3 

.0*1 

:U 

14.3* 
16.7 
SO 


IKJNAER         X       NUMBER  * 
BUSINESS  ANO' COMMERCE  TECHNOLOGIES  C50C0I 
KENtCCKY 

KY    ftj AMY  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  /.0 

FENAtE   ^  0  .0 

RALE    .  0     *  ♦  0 

KV    NORTHERN  KY  UNIVERSITY- 
TOTAL  0  .0 
FEMALE      -       .0        .0     -  • 
MALE  0    «  .0' 
RY    OWENS ACRO  BUSINESS  C 
TOTAL  0  .0 
FEMALE  0  .0 
*      RALE            *   0  .Q 
KY-*  PI  KEVILLt  COLLEGE         '  . 
. TOTAL                0      *.0  . 
ev     FEMALE    *  0     ...0  * 
MALE  0  .0 
RY    SAINT  CATHARINE  CGU.EGE 
_T0TAL  0  .0 
FEMALE  0  .C 
MALE                0  .0 
RY    THOMAS-  MORE,  COLLEGE 
TOTAL                0  .0 
FEMALE  0  .0 
MALE  0  .0 
'  RY    UNICN  COLLEGE  ** 

TOTAL  -  0.*  .0 

FEMALE  0  *    .0  ■ 

MALE  0  .0 

RY    U  OF  KENTUCKY  CC  SVSJEH 
TOf  AL  0  .0 

FEMALE    .  P  .C 

-  MALE  0.  .0 

KV    UNIVERSITY  OF  LCUISVILLE 
TOTAL  0  .0 

 pemte  •    0  '.0 

MALE,  *  %  0    •  .0 

KY    NATTERSON  COLLEGE 
TOTAL  0>  .0 

FEMALE      v  0  .0 

MALE  0  .0 

KV.  WESTERN  KY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *  .0 

\  NILE  0  .0 

KY*  \    STATE  TOTALS 

*T0TAL  0  .0 

FEMLE  0  .0 

« MALE.     \        0  .0 

.LOUISIANA 

'  % 

LA  ,  OELCAOO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0     ,  .0 

.MALE  0  »0 

*  LA    GR  AMBLING  ST  AT  E  U 

TOTAL*  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LA    LOUISIANA  COLLEGE 
TOTAL  0  ,.0 

<"      FEMALE  *  0  .0 

MALE  0  .0 

LA*  LA  STATE iU  ALEXANDRIA 
TOTAL  *  0    *  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

r— *A  MA  STATE  U  EUNICE 

TOTALS  0  *«0 

 vFEMlLE  1    0  .0 

MALE  *   OS  .0- 

LA    LA  STATE  U' SMMlVEFORT 
TOTAL  Of      .0  ^ 

FEMLE  0  .0 

MALf  •        „     .0  .0 
LA    UIIVCRSITY  OF  NEW  ORLEANS 

t   " 'TOT At  \o  ;o 

'   FEMALE    v  '0,  .0 

MALE  0  »0 
LA.  LOUISIANA  TECH  UNIVERSITY 

.TOTAL  .  0  .0 

FINALE  0  6  .0 

MALE  :0    *  .0 

LA*.  LOYOLA  U  IN  NCW  ORLEANS 


NUMBER 


HISPANIC, 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


•  0 
.0  ' 

•  0 

•o  . 

•  0 

i  -° 

6*6/ 

3.0 

3.6 
3.1 
-••3 

20.5 
31.0 
16.4 

5.0 
2.2 
13f.3 


(     "23  INSTITUTIONS) 


123 
56 

1? 


9*3 
6*4 
10.3 


91 
52 
39 


36.2 
46*6 

%  30.7 


13  100.0 
11  100.0 
2  100.0 


.TOTAL 
FEMALE 
NALj 


Oi  .0 
♦0\  .0 
o  Y  .0 


0 
0 
0 

b 

0 
0 

1, 

I; 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

10 
6 
*4 

0 
0 
0 


ii.5 

14.  6 
•  30.6 

.0 

;o 


4 


*  khITE 
-  NON-HISPANIC 

C       NUMBJR  * 


NCN-RESJCENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 
0 
0 

.0 
.0 
♦  0  " 

0 
0 
0 

.% 

•0 
•  0 

0 
0 
0 

♦0  * 
.0 

14  1C0.0 
14  100.0 
0  .0 

0 
0 

o  . 

•  0 

♦  0 
.0 

14 
14 

0 

r\ 

'.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 

•0 
•0 
•0 

2 

1 
1 

3*1 
4.2 

63  96.9 
40  97.6 
23  »  95.8 

o  . 

0 
0 

.0 
•  0 

.  *o  • 

65 
41 
24 

0 

•  0 
,  0 

*0 
.0 
♦  0 

0 
0 
*0 

<• 

•  0 

•0 
•0 

6. 

3 

3 

5*0 
4.7 
5.3s- 

US  95.0 
61  95.3 
54    94. Y 

0 
0 
0 

•0 

•o 

•0 

121 
64 

57  • 

0 
0 
0 

•  0  • 

•  0  • 

•  0 

0 

.  -o° 

♦  0 
•0 
•0 

0 
0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

2  100*0 

v      %  >oc*o 

1  100*0 

0 
0 
0 

♦0 

•  0 

•  0 

2  • 

1 

1 

*        .  0 

o 

0 

♦  0 
.0 
.0  • 

0 
0 
0 

•0 
•0 
•0 

1 
1 

0 

14*3 
16*7 
•  0 

6  65*7 
%     5  63*3 
»       1  100*0' 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
•0 

7 
*  6 

0 
0 

.  .0 
.0 
.0 

0 
0 

0  . 

•0 
•0 
♦0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 
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9  100*0 
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•0 
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11 
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2 
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0 
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.0 

0 

0  ' 
«  0 

♦p 

♦0 
♦  0 
» 

0*  <0 
0  *0 
.  0  *0 

6  IOC* 9 
4  100*0 
«         2  100*0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 

6 
4 

2  N 

0 
0 

*  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

5.6 
7.1 
.0 

17  94*4 
13*  92*9 
4  100.0 

0 
0 
0 

.0 

♦0  • 
♦  0^ 

18 
14 
4 

0 
0 
0 

♦  0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 

♦  0 

>o 

.0 

0 
0 
0 

.0 
.0. 
.0 

5  100*0 
5  100*0 
0  *0 

.  o 

0 

"  0 

.0 
•  0 
•0 

5 
5 

0 

0 

>  0 

0 

♦  0 

<o 

o 

0 
0 

♦  0 

♦  0  J 

♦  0 

? 

0 
0 

.0  , 

.0 

.0 

*   -  26  ior*o 

26  100*0 
9  .0 

0 
0 
0 

•  0 

.0  • 
.0 

26 
26 
0 

0 
0 

o. 

♦  0 

"♦0 

♦  0 

0 
0 
0 

.0 
♦0 
•0 

10 
6 
4 

16*5 
14.6 
30.6 

44  61*5 
•  35  65*4 
9  69*2 

0 
0 
0 

*  *0 
•  0  • 
.0 

54  # 
*  41 
13 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 

.0 
0 

.0 
.0 
.0 

*     1  100*0 
.  0  *0' 
I  100*0 

0' 
,0 

0, 

.0 

.0  • 
.Ox 

"  1 
0 
1 

ITT* 


v. 


TMte  10.  TOTAL  ASSOCIATE^  DECREE*^  AND  OT<*P  AWARDS'  BASED  ON  L2SS  THAN  FOUR  VEARS&CF  -CRft  BEYONC  HIGH  SCHOOL  FoV  MAJOR  FIELD 
CONFERRED  BYINSJ I TUTIONS  *0F. HIGHER  EOJfCATION  BY-  RACEi  ETHNICITY,  AhO  SEX.     INSTITUTION  AND  STATE.  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  A*I  AN  C 

NON-HISPANIC  PACIFIC  IS 


.ANDEft  HISPANIC 


TOTAL 
KtNORlTT 


WHITE 

NON-H IS PANIC 


NJH6ER         t       N'JNdER  I 
BUSINESS  AND  COMMERCE  ^TECHNOLOGIES  I 5000> 


LOUISIANA  ( 

LA    HC**ES£  STATE UNIVERSITY 
TOT  AO*  0  .0 

FeHAtS  0    •    .0  . 


21. 4' 
21. ¥ 


MALE                0     •  *0  * 

0, 

.3 

LA    MCHOLLS  STATE  LNIVERSITY 

TATA.                       *                           A                          A  % 

TOTAL                  0  .0 

♦  4 

6.5 

rt.HALE                 0  .0 

4 

10.8 

MALE             •     0  *0- 

0^  .0 

LA  .fORTHEAST  LOUISIANA^* 

TOTAL                0        .0  . 

7 

20.  6 

FEMALE                C  .0 

6 

20.7 

MALE                0  *  .0 

♦  1 

20.0 

LA    NTHWSTN  ST  U  OF  LA 

* 

TOTAL              *  0  .0 

9 

FEMALE                0  .0 

8 

32.0 

o         MALE                0       .0  » 

1 

50.0 

*     LA  -  SAINT  MARY'S  DOMINICAN  "C 

•  *   TOTAL        •    .    0  .0 

0 

•  0 

.  ,      FEMALE^    '           0  .0 

0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

LA     STHESTN  LA  UNIVERSITY 

TOTAL                .0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .3 

0 

•  0 

MALE  '               0  .0 

0 

•  0 

LA'  STHN  U  IN  NEW  ORLEANS 

TOTAL' .  0^0" 

14 

100.0 

FEMALE                0  •  .0 

10 

100.3 

MALE                 0  .0 

4 

103*3 

L'A     STHJI  U  SHREVEPORT-BOSSTER  ^ 
TOT'AL                 0        .0  * 

11 

100.0 

Ft  MALE                 0  .C 

9 

100.0 

MALE                 0  .0 

2 

100.0 

LA    U  OF  STHMSTN  LOUISIANA 

11.5 

.  TOTAL              *  3  5.8 

6 

FEMALE                3  5*3 

A  6 

11.5 

-&L%               ,0  .0 

•0 

.0 

LA  .       STATE  TOTALS  I 

TOTAL                 3  *5 

FEMALE                3  .7 

MALE                0  *0 


INST  ITUTIONS) 

169  29. '2 
#     116  28.5 
$3  30.8 


NUMBER 

1 

Ai  UMBER 

1 

NUMBER 

.NUMBER 

X  > 

\ 
\ 

*  * 

<3 

• 

• 

.0 

♦  0 

♦  0 

3 

21.4 

U 

78*6  % 

*  0 

♦  0 

o 

♦  0 

3 

"21.4 

11 

18.6 

c 

*  .b 

<r  o 

*0 

0 

.0 

0 

♦0 

.0 

«  0 

♦0 

4 

8.5 

43 

91*5W 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

4 

10.8 

33 

89.2 

0 

.0 

p 

.0 

0 

.0 

10 

100.0  ' 

<  0 

o 

o 

.  0 

t  7 

20.6. 

27 

79.4 

o 

.0 

o 

.0  ■ 

20.7 

'  23 

79.3 

0 

.0 

.  0 

.0 

I 

23.0 

4 

80,0 

o 

«  0 

*  c. 

♦  0 

9 

33.3 

18 

66.7 

•  o 

.0 

0* 

♦  0 

O  8 

32.0 

17 

68.0 

0 

*  *° 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.  C 

o 

*  .0 

*  .  0 

♦  0  ' 

0 

2 

1C0.0 

•  0 

♦  0 

n 

.0 

o 

•  0 

2 

100*0 

0 

.0 

*  0 

0 

.0 

0 

*  •o 

o 

.0 

o 

♦  0 

o 

.0 

1 1 

100*0 

o 

.0 

o 

♦  0 

«  Q 

♦  o% 

11 

100*0 

0 

o\ 

•3 

1  0 

.0. 

0 

:.o 

0 

.0 

0 

•  c 

14 

loo/a. 

0 

.0 

o 

.0 

o 

♦0 

10 

100.0 

0 

.0  • 

o 

.  0 

o 

.  0 

100.0 

0 

•0 

0 

.0 

o 

•  0 

11 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

•  0 

.0 

*0 

'  9 

17*3 

43 

82.7 

0 

•  0 

.0 

9 

17*3 

43 

82*7 

c 

.0 

0 

•  0 

*  0 

♦  0 

0 

.0 

$ 

3 

♦  5 

9 

1.6 

184 

31*8 

395 

c 

tJ*2  „ 

2 

.5 

4 

1*0 

30*7 

282 

69*3 

1 

*6 

5 

2.9 

34*3 

113 

65*7 

N0N-*ESI0£NT 
ALIEN 


>  NUK8ER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0  < 

0 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

( .0 
.0 
.0 

.0  * 

.0 

.0 

.0 

•  0 

•9 

•  3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
♦0 
.0 

♦0 
.0 
.0 


0 

0  f 


TOTAL 
NUMBER 


14 
14 

0 

'  47 
.37 
«  10 

34  -i 
29 
5 

-77 
25 
2 

2 
2 
0 

11 
*ll 

-  0 

V> 
10 

■4 

1\ 
9 
2 


52 
52 
0 

<J9  r  > 
407  > 
172 


MAINE 


BUSINESS  CCLLE3E 

,0 
0 
.0 


HE     BE  AL 

*    TOTAL.  0 

*     FEMALE  0 

MALE  0 
ME    CASCO  BAY  COLLEGE. 

-TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
HE    EASTERN  He  VOC< 

TOTAL*   <?%  0 

^     FEMALE  JfjJ  0 

MALE  V  0 
HE    HJSSON  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  t> 


0 

.3  r 
•0 

TECH  INST 
'  .0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


HE     SOUTHERN  ME  VCC  TECH  INST 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  x     0  .0 

MILE  0  .0 
HE    THOMAS  COLLEGE 

r      TOTAL  *0  .0 

FEMALE  0  .0 

•*      MALe  0  *0 

ME     UNITY  COLLEGE  « 

TOTAC  0  *0  * 

*     FEMALE  0  .0 

HALE  0  . 0 

ME.  U  OF  MAINE  AT  AUGUSTA 

,     TOTAL  1  1*6 

-»  FEMALE  0  *0  . 

MALE  1  2.6 

MC    U  OF  MAINE  AT  MACHI AS 

TOTAL  *        '  '  ■  C  »0  | 

F.EMALE  ,0  .3  . 

KALE  ♦            0  %0 

ME    U  OF  MAINE  AT  ORONO 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MA1E  0  .0 

ME    U'OF  ME  AT^PRESCUE  ISLE 

TOTAL  0  *0  • 


FEMALE, 
RALE 


0 

*0 

2 

3.2 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

5.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  v 

•  0 

0 

.  ♦<> 

0 

.0 

0 

*o  . 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

.9 

0 

♦  0' 

0 

♦  0 

1 

1.1 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0' 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦c 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

cO 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0. 

0 

.0 

0 

♦  0  . 

0 

•  0 

*0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦b 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

b 

•  0 

*  0 

.0 

1 

1.6 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

2.6 

•  0 

•  0 

0 

.0 

0 

,0 

.Ab 

.0 

0 

.0 

0 

•  3 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦0 

1 

2*8 

0 

.o' 

-  *0 

1 

4.2 

.  0 

.  .o4 

/! 

♦  0 

0  * 

'♦0 

0 

*.o 

♦  0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

^0 

0 

♦9  v 

0 

♦  0  ' 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

t 

• 

.0 
.0 
.0 

-.0 
.0 
.0 

.9 
i.l 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

1 3.2 
*0 

.0 
.0 
.0 


1/2.8 
l/  4.2 


•  6 

.2 

0  .0 


61 
36 


96.8 
£4.7 


25  10C.O 

68  10C.0 
60  100.0 

a  loo.o 

22* 100.0 
11  100.0 
11  100.0 


106 
88 
18 


99.1  \ 
98.9 
100.0 


3* 100.0 
3  100.0 

0  *3 

40  100*0 

34  1CC.0 
6  100*0 

1  100*0 

0  *0 

1  100*0 

61  96*8 
.  25  10C*O 
36  94*7 

20  100*0 
IB  1CC.0 

2  100*0 

35  97*2 
23  95*8 
12  100*0 

1  100.0 
1  100*0 
0  .0 


.0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  o. 

.0 

♦  3 


63 
38 
25 

68 
60 


22 
11 
11 


ERLC 


*i775 


T»a,  c  in    tatai   ACcnrtATP  OPCaEES  AND  OTHER  ANAROS  fiASE0*0ri  LESS  THAN  FOUP  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SC*OOL  FOR 
10-  T0TAL  ^Jj^^  ETHNICITY.  IMO  SEX.     INSTITUTE  AND  STA 


MAX*  FIELD 
STATE  1971-1979 


AMERICAN  INDIAN 
'ALA  Sit  AN  NATIVE 


BLACK  ,  ASIA*/  CR-  *  » 
NOH-HI  SPAN  lb  PACIFIC ISLANOER 


'number      .%      NUMBER  « 

BUSINESS  'AND^pCMMERCE  TECHNOLOGI £S  <  50001 

MAINE  ,  *  *        .  . 

*  ■  .  * 

ME     U  OF  SOUTHERN 'H*|NE 
•     TOT.AL    ;  0  ♦0* 

FEMALE  0  :.0 

'         MALE       ♦        0  *  -.0 
ME    NEST BROOK  COptEGE 
TOTAL  0  .0 

.      FEMALE  0  -0 

MALE.  0  .0 

ME          STATE  TOTALS'  < 

TOTAL  .    1  »2 

FEMALE  .0  .0., 

MALE  1  •  * 


MARYLAND  v.  

MO     ALLEGANY  CMTY  CCLLEGE 
'**  TOTAL    *  0  *0 

FEMALE         "        0  .0 
MALE        *        0  .0 

.MO  — ANNE  arun Gel  cmtycollege 

TOTAL    •  I  1.3 

"female  \o  .0 

HALE  1  6*3 

MO    CATONS\|LLE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  '  1    .    .  8* 

female'  o  ;q. 

*  J*LE   *  1    "U*-  « 

ND.  CECIL  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL         ♦       0  **3 
FEMALE  0     -  -0 

HALE  •   •  0  <*0 

MO    CHARLES  CO  CMTY  ..COLLEGE 
TOTAL.  0  *0 

FEMALE  *  0  ,0 

MALE  .    0  *0 

MD    CHESAPEAKE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE    "    »       0  .0 
MO     COLUMBIA, UNION  COLLEGE 
"     TOTAL    "  0        .0  . 

FEMALE.  0  .0 

NUrCE  0  *  .0 

MD    CMTY  COLLEGE  OF  BALTIMORE^  * 
TOTAL  •  0  *0 

FEMALE    ,  0  *0 

'MALE  0*0 
MO     OUNOALK  *MTY  COLLEGE 
TOTAL        -        0  0 
FEMALE  0  .0,. 

MkLEjv  0  .0 

MO    ESSEX  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  4.  1*3 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  *  2*9 

"NO    FREDERICK  4CMTY  COLLEGE 
TOT  A'  0  *-*0 

FEMALE  0  "  .0 

'  MALE  0  **0 

MD  GARRETT  COMMUNITY  COLLEGE 
*  "  TOTAL  ?        »0       ,  ■ 

*    » FEKALE  ^0  »     *0  * 

\    .MALE  *         *    "0*  .3. 
MO*  HA GER STOWN  JUNICR. COLLEGE ' 
TOTAL    *         #0  .0 
FEMALE  0     *  .0 

MALE       .         0.  #0 
NO    HARFORD  CQMN UN I TY* COLLEGE 
TOTAL-       °       0        .0  , 
FEMALE  0  •  .0 

\    MALE  «0  .0 

Hit    HQ  WAR  0  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  I      1*9  « 

FEMALE  1  2.2 

.       MALE  .  0  .0- 

NO    MONTGOMERY  C  ROCKVILLE 
TOT,ALt*  0  .0 

FEMALE  0  .0' 

MALE  0        *0  ^ 

ND    MONTGOMERY  C  T  AKQHA  PARK 
TOTAL*  *  0^  .0 

FEMALE  0  .0 

'MALE"  0        .0  " 

HO    PRINCE  GEORGES  CC 
TOTAL  *,    1  *5 

FEMALE  .1    4  •  « 

4       MALE  0  >*0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


•  TOTAL 

MINORITY 

«  •  c 

X  • •  NUMBER 


MUTE 
KON-HISPANIC 

NUMSER  . 


NON-RE SI CENT 
,  ALIEN 

'NUMBER 


TOTAL 
DUMBER 


'  i 

0 

1 

1/4  . 
.0 
.2.0 

<  JO 
0 

°: 

.0-  * 

♦  0 

♦  0 

■o 

•  0 
0 

•  0 

.0  ' 
♦0 

1 

0 

1 

1*4 

♦  0 
2.0* 

72  '  98.6 
.  22  100.0s 
50  98.0 

0 
0 
0 

•  0 
.3 

•  0 

73 
22 
51 

0 

0 
0 

•0 
'_0 
.0  * 

0 
0 
0 

.0 
•  0 

.0  - 

d 

0 

•  On 

.0 

♦  0 

♦  0 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0° 

♦  0 

108  100.0 
69  100*0 
39  100*0 

0 
0 
0 

•  0 

•  3 

•  0 

106 

69 
39 

INSTITUTIONS)  ' 
4  .7 
2  .5 
2  .9 

2 
2 
0 

••5  - 

•°  .  * 

*  C 
0 
0* 

.0 
•0 
♦0 

•  7 

4 
V3 

1*2 
1.0 
1.4 

598    S8*8  * 
,     390    99*0  „ 
208  se*6 

0  . 

0 

0 

•  0 

.c 

•  0 

605 
211 

0  " 

.0 

0 

*0 

"0 

•  0 

0 

♦0 

06 

*.o 

0 

•  0 

6 

8.0 

0 

.0  • 

4 

,6.8 

0 

♦0 

2 

12.5 

0 

•  0 

6 

i 

6*1 

1 

•  8 

3  ""4.8 

0  . 

..0 

5 

7.2 

1 

1.4 

A  t 

0 

rO 

0 

v  .0" 

0 

.0 

o 

"  .0- 

"  0  • 

.0 

o 

•  0 

"4 

• 

14*8  , 

0 

♦d 

C 

o 

.0 

32 

16*7  , 

o 

♦  0. 

6 

20.0 

0 

-  .0 

6 

21*4 

o 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

1 

"l#*5 

0 

♦  0 

1 

12*5 

.  0 

♦  o 

0 

.0 

o 

✓  .6 

151 

82.5 

1 

.5 

97 

84*3 

0 

.0 

54 

79** 

\ 

1.5 

t 

3.8 

0  * 

•  0 

1 

7*1 

0 

•  0 

.  0 

.0  , 

\  o 

•  0 

2 

2.6 

1 " 

1.3 

1 

2.3 

0 

•  0 

1 

1 

2.9 

0 

.0 

» .  o 

.0 

0 

.0,  ~* 

.    '0  v 

•  0 

o» 

.0  - 

0 

•  0 

0 

♦  0 

•  0. 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•o 

0 

.  .0 

0 

.0 

1 

c  3.7 

0 

.  .0 

4.  J 

0 

# 

.0 

•  0 

,  .0 

4 

1 

7*0  * 

•  1 

1*8 

4 

9*5 

1 

2.4 

o4 

•  0 

0 

.0 

3 

9 

17*0* 

1  ' 

1*? 

*7 

15*6  » 

1 

2.2 

2 

25.0 

p 

.0 

« 

Z 

3*9~" 

5.0 

4 

3.7 

7 

6.5 

3 

4*1 

2 

2\7 

1  25.0 
0  »0. 

r  loo/o. 

69.  33 #2 
^4  26.0 
35  45.5 


•  0 

♦  0 

7 

3*4 
4.6 
1.3 


0 

♦  0 

Q 

.0 

90  *100«v 

0 

■  .0 

•  0 

o     84  100*0 

0 

♦«) 

o. 

.0 

6  10C*0 

1 

1*3 

Q 

10  7 

67  89*3 

1 

-5 

8/5 

54  91*5 

0 

A 

18*8 

13  81.3 

0 

>o 

10  * 

*  > 
7  *o 

121  91**7 

0 

3 

4*8 

59  93*7 

0 

-\ 

7 

10*la 

62  6S*9 

0 

»0  ^ 

0 

*o 

*       13  10C.0 
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:o 
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.0 
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0 
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.0 
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0 

4 
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•  0 

*  2 

13*3 
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0 
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2 

16*7 
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0 
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\  6 
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0 

.0 

6 

21*4 

22  76.6 

0 

♦  0 

0 

*0 
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0 

1  *0 

1 

12*5 

-7  87.5 

0 
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t  1 

12*5 

7  87*5 

0 

•  0 

3 

*0 

0  *o 

1 

.5 
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83.6 

25  13*7 

0 

.0 

97 

64*3 

13  11*3 

1 

1.5 

56 

92*4 

12  17*6 

0 

♦0 

•  1 

3*8' 

25  96.2 

o 

•  0 

1 

'7*1; 

13  92.9 

■o 

•  .0 

0 

*0 

12  1001.C 

1 

1.3 

5 

6.5 

72    93; 5 

1 

2.3 

2 

4.7 

41  <5*3 

0 

.0 

'    r  3 

8.8 

31  91*2 
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.0 

0 

.0 

23  10C«0 

0 
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0 
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0 
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0 

.0 
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0 

♦  0 

0 

•  0 
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0 
0 

0 
0 
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i 

0 
0* 

S> 

7 
6 
1 

0 
0 
0 

2 
2 
0 


♦0 
—  '•0 

•  0 
.0 
.0 

1.8 
2.4 
.0 
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l 

o 

0 


.0 
.0 

3.7 
4*3 
.0 

10*5 
14.3 
.0 


nsc.o 

.0 

96*3 
95.7 
100.0 

64*2 
78*6 
15  100.0 


*  2 
0 

26 
22 
4 

46 

33 


.0 

11  " 

20.8 

.40 

75*5 

♦  0 

9 

20.0 

34 

75*6 

.  .n 

2 

25.0 

4 

6 

75.0 

3.9 

23 

12.7 

156 

66*2 

5.6 

17 

15.9. 

66 

8?..  2 

V.4 

6 

8*1 

66 

91.9 

.0 

1 

25*0 

*  2 

50*0 

.0 

0 

*o 

2 

66.7 

.0 

•  1 

100*0 

0 

.'9 

*1.0 

"79 

38.3 

129 

62*0 

1.5 

43 

32*8 

68 

67*2 

♦0 

36 

46.8 

»  41 

.  53.2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

1  ' 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
5 
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0 
0 
0 

0 
0 
0 

ov 

0 
0 

0 
0 
0 

I 

0 
0 

"  3 
3 
0 

2 
2 
0 

2 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

•  0 

•0 
.0 

•  0 


"1.6 
•0 

♦0 
.0 

♦  0 

.0 

-  *0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

2.7 
4*3 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

♦0 
•0 
.0 

♦  0 

♦  0 

.Or 

.0 
.0 
.3 

.0 

♦  0 

♦  0 

5.3 
7.1 
.0 

3.8 
4.4 
•0 

1.1 
1.9 

♦  0 

25*0 
33*3 
*0 

•0 

♦  3 
•0 


90 
84 
6 

75 
•59 

•  16 

132 
63 
69 

13 
7 
6 

<? 

27 

•» 

•3 

30 

28 
2 

6 
6 

0 

183 
115 
66 

26 
14 
12 

77 
43 
34 

23 
16 
*  7 

i  *2 
2 
C 

27 
23 
4 

57 
42 

*  15 

53 
45 
6 

181 

107 
74 


209 
131 
77 


TAB^  IO.^TOTAL. ASSOCIATE  OEGRcES  ANO'CTHEK*  AWAROSLlASEO  ON  LESS  THAN  FOUR' YEARS  OF  .NCR*  8EY0N0  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
1  *       "      •        CONFEWEO  BY  ; INSTITUTION!  OF  HlWER^EtKJCATION'BY  RACE* -  ETHNICITY*  AND  SEX t    INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN, I NO I  AN 
•ALASKAN  NATIVE 


•LACK  r  ASIAN  OR  , 

NON-HISPANIC- PACIFIC. ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


MHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


/                 -NUMBER         t       NUMBER  < 

•USIN^ SS  ANO  . CCNNERCi  TECHNO LOSI ES  C  5000)' 
MARYLAND;  • 

NO  'VILLA  JUL' IE; COLLEGE 

JroTAL     «           0        .0                2  7,* 

FEMALE'               0        .0                2  7,* 

'  NALt  0*^.  .0  0  .0 
iO    WR-WC  TECH  CNTY  COLLEGE 

'    VTOriL    '    *    **  iO        .0                8  30. 1 

.FEMALE                0,       #0                7  .30.9 

MALE              :  0       -.0                 1  33*3 


no         STATE  TOTALS  t 

.TOTAL    '  "    '    3  .4 

FEMALE                2  .  .2 

v  TALE               3  .7 


20  , INSTITUTIONS) 
\    279  22.1 
173  20*4 
\  106  '  25*6 


'MASSACHUSETTS 

MA  .AMERICAN ;INTRNATL  COLLEGE 
ft        TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

A3UINAS  J C\ AT^ MILTON 

:total        •  o     .o.  « 

.  XlPEMALE       *      ,0  ,«0"^. 

?.   MALE   ,       '     '0  .0 
aMAv,  AQUINAS  J C,  AT  NEWTON 
:  _  ,1  wTO^  A        - .  —    -.0  r      •  0 
FEMALE  {  0  .0 

HA  LE       ,        .0.  .3 
HA,  -ATLANTIC  ,UNI CN*  COLLEGE 

*  >total        ?  ■  0    .  .0  _ 

—      FEMALE"  0  .70^ 

"  HALE  0-. 
MA  , BAY. PATH  JUNIOR  COLVCGE 


"  /TOTAL  0  .0 

.  FEMALE  0  .0 

*  MALE  •<>      0'  .0 

MA;  SAY  STATE  X  OF  BUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE-  ,     ,        0      .  .0 
MA    BECKER  JC-LEICESTER 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE.  0  .0 

MA    BECKER  JC-hORCESTER 


.TOTAL  ,  O0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MA    8ENTLEY. COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HAL  E 


*0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 
.0 


MA  BLUE  HILLS  REG  TECH  INST 
■P ,  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

"  '  MALE;^>  0  .0 

MA    BOSTON  UNIVERSITY 
JOT  AL  ,  0  .0 

FEMALE  *  0  .0 

o*  HALE^  0  #0 

*     ■ HA    CHAM8ERLAYNE  JR  COLLEGE 
*   /TOTAL'  -0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE         .      0,,  .0 
■HA.  EMOIC0T-.T  COLLEGE 
f  '  **     'TOTAL  "  "0 
.  J   _jfENALE  0 
'MALE'  ,0 
'-    ^MA  ;ES SEX *ACRL -TECH  INST 
J TOTAL'  *  0  .0 

'  ^FEMALE-  0. 
MALE,.      ...  -0^ 
MA    FISHER  JUNIOR  CCLLEGE 

r  total;  *  ^      l  .2 

'     .FEMALE  0     -  .0 

V  HA  LE  1.  .2. 

^  ' *.ma.;franklin  INST;OF  boston 


•  0 
.0 
.0 


.0 


total ; 

FEMALE 
MACE 


,0 
0 

;o/ 


►  o 

.3 

.0* 


MA'  KATHARINE  GI8BS  SCHOOL 

J  "TOTAL'  **4",  *.9 

4  FEMALE  ,  *  ,;9 
,/^MAt€  ,  0  -0 
MA  /USELL  JUNIOR  CCtLEGE 

total;  o.  •  ;  o 

FEMALE  0  «-  .0 

_tHALE'    ,  0  .3 
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.0 

0 

.0 

2 

7.4 

25 

92.6 

0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

2 

7.4 

25 

92.6 

0 

•  0 

0  9 

.0 

0 

Q 

•V 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

38.1 

13 

61.9 

6 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

38.9 

61.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

A 

♦u 

33*3 

2 

66.  7 

0 

♦  0 

22 

1.7 

13 

319 

25*  2 

931 

73.T 

1.1 

16 

1.9 

if 

1  .3 

202 

23.8 

634 

74.  6\ 

14 

1.6 

6 

1.4 

2 

♦  5 

117 

28*3 

297 

71.7  \ 

0 

\ 

.0 

4  0 

♦.0 

0 

•0  . 

1 

25.0 

3 

75.0 

\ 
\ 

\°o 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦u 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

I 

25.0 

3 

75.0 

*0 

•  0 

0 

.0  - 

0 

•  0 

0 

•  0 

153 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

153  1  CO. 0 

0 

•0 

0 

•  0 

•  0. 

*  .0 

0 

.0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

0  " 

i  .0 

6 " 

•  0 

0 

♦  0 

86 

1 00.0 

vO 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.  0 

86 

100.0 

0 

•  0 

0,3 

♦  ot 

0 

.0 

0 

.  »o 

0 

0 

•  0 

„  .  0. 

0 

.0 

0 

.0 

■4 

100.0 

0 

•  0 

0> 

•  0 

3 

♦  w 

0 

.3 

4 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  Q 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.3 

1 

♦  5 

2 

1.1 

187 

98,9 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

.5 

c 

1  1 

187 

96.9 

*  0 

♦  0 

0  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

•0 

0 

.0 

3 

14 

6.1 

52 

22.8 

171 

75.0 

5 

2.2 

3  " 

-.1.4. 

6.1 

99  11 
n  ♦  P 

171 

75.0 

$ 

2.2 

0 

♦  0 

0" 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

-  .0 

30 

100.0 

0 

.0 

0 

.0  '  0 

0 

♦0 

17 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

.0 

13 

100.0 

0 

.0 

0 

♦  0* 

0 

.0 

3 

1.1 

276 

98.9 

0 

-.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

1.5 

200 

98.5 

0. 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

76 

1C0.0 

0 

.0 

0 

•  3 

2 

1.2 

5 

3.0 

160 

97.0 

0 

.0 

0 

0  . 

♦0 

2 

3.6 

54 

96.4 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

1  ft 

1.0 

3 

2.8 

106 

97.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

16 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  3 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

7 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.3 

6 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  0 

^  3 

1C0.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

p 

.0 

A 

»  0 

.  0 

3 

100.0 

0 

♦  0 

3  < 

2.1 

15 

10.7 

34 

24.3 

94 

67.  i- 

12 

8.6 

3 

2.4 

13 

1  A  9 

30 

23.6 

87 

68.5 

10 

7.9 

0 

•  0 

2 

30*8 

7 

53.8 

2 

15.4 

0 

.0 

3 

1.2 

3 

1.2 

251 

.96.9 

5 

1.9 

0 

.0 

3 

3 

1*  2 

251 

96.9 

5 

t.9a 

0 

.0 

0 

A 

♦  U 

Q 

♦  0 

0 

«.o- 

0 

*0 

0 

•c 

0 

0 

♦  0  ' 

89 

100.0 

'  0 

.0 

 0  _ 

.0 

0 

♦u 

0 

.0 

64 

100.0 

■0, 

♦  0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.  0 

'■>  25  100.0 

0 

•0 

3 

♦  5 
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.3 
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.6 
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1.9 

0 

.0 

1 

#2 
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4.7 
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1 

.2 

.  1 

4.6  - 

0 

♦  C 

2 

9.5 

19 

9C.5 

0 

.0 

.3 

'  0 

.0 

1 

11.1 

8 

86.9 

0- 

•  0 

? 

8.3 

0 

♦  0 

1 

8.3 

11 

91.7 

0 

•0 

2 

•  5 
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«1.9 

16 

-3.8 
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95.7 

2 

.5 

2 

;5 
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2 
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ii 

18 
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U264 
850* 
414 


4 

-  0 
4 

153 
153 

'0 

86 
66 

0 

~  4' 
4 
0. 

169 
169 

0 

228 

228 
0 

30 
17 
13 

279 
203 
,76 

165* 
56 

109* 

16 
9 
7 


6 

3  4 
3 
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127 
13 

259* 
259 
0 

69 
44 

25 

647 
155. 
492 

21 
9 
12 

422 
422 

0 

96 
96 
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W.ic  in  mui  KWMif  nPflRFES  AND  OTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
T/BL6.10.  TOTA  L  q  jy^NSTITUTI  ON  S  MOF  H  *GH  E  R  EO  UCA  TI ON  BY  RAtt,  ETHNICITY*  ANO  SEX:     INSTITUTION  AND^TATE  1978-1979 


american  u'oian 
ava^kan»native 

NUH6ERr  J 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-ttt SPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMB  F  "4: 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MUTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NOh-RESIOENT 
ALIEN 

c 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


r 


-BUSINESS  COMMERCE "TECHNO LOG I ES  (50001 
MASSACHUSETTS 


MA    BERKSHIRE  CMTY  COLLEGE  . 
TOTAL  0     '  .0 

Female  "  o  .0 

MALE  0  .0 

MA; 'BRISTOL  COMMUNITY  COLLEGE 

.    TOTAL.  .    2  1*6 

-    FEMALE  1  1*6 

MALE  .  1  1.7 

.MA     BUNKER  HILL  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  3  1.2 

FEMALE.     *         1*  .6 
NA'LE  2  2.3 

MA  'CAPE  COD*  CNTY'C  CLLEGE 
CTOTAL  2  1.5 

FEMALE  2  2.1 

MALE  0  .0 

MA    GREENFIELD  CMTY  COLLEGE 
TOTAL.  0  .0 

•FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HA    H3LY0KE  COMMUNITY  COLLEGE 
t TOTAL  6  2.0 

FEMALE  2  i.i" 

,MALE  „         „   >,  .  3.1^ 
KA    MASS  'BAY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  ,0'  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  •     0  .0 

HA  'MASSASOIT  CNTY:XOLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  '0.  .0 

HA    MIOOLESEX  CMTY" COLLEGE  * 
*  TOTAL  0  cO 

FEMALE  0  .0 

MALE   ,  0  .0 

,M'A    NT  WACHUSETT  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0      .  ' 

MALE  0  .0 

•MA    NTHN  ESSEX  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  2  .7 

FEMALE  1  »5 

MALE  1  1*0 

MA1    NORTH  SHORE  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  0        .0  ■ 

FEMALE  0  .0 

/      MALE  0  .0 

MA    OJINSIGAMONO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HA  -RflXBURY  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

.     FEMALE  0      ' .0 

'  MALE  0  .0 

•MA    SPRINGFI ELO  TECHNICAL  CC 
V    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA,-  'MERRIMACK  COLLEGE 
TOTAL-  0  .0 

Ft*  MALE  0  .0 

MALE  .0  .0 

HA    MOUNT  IDA  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0        .0  , 

'FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

•   HA    NSW  BURY  JUNIOR  COLLEGE 
-      .TOTAL  0  .0 

,     FEMALE    -  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
;TOTAL  0  .0 

FEMALE-  0  .0 

"'MALE  0  .0 

Mk    OUINCY  JUNIOR  CCLLEGE 
'    TOTAL  2  1.3 

FEMALE  "  1.9 
MALE  1  2.1 

HA    SCH  WORCESTER -ART  MUSEUM 
.TOTAL  .Or  .0 

FEMALE  0  .0 

,(  *  'HALE*  0  .0 

,MA    SUFFOLK  UNIVERSITY 
TOTAL*  0  .0 

v FEMALE  0  .0 

'MALE,  0  .0 
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TAALF  10  TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  AND  CTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
TABLE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  «  MSTI TUTION S  OF  HI GHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY,  AND  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN %  INDIAN* 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER 


NUMBER  *     t       NUMBER.  X 
t    '  „  « 

B  I' SI  NESS  AN  0  COMMERCE  TECHNOLOGIES*  (50001 

MASSACHUSETTS 

MA    UNIVERSITY  OF  LCMELL 


TOT  AC                 0  *0 

0  .0, 

FEMALE                 0  .0 

.0  *0 

MALE                 0  .0 

0  *0 

MA    WORCESTER  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL,             .0  .0 

0  *o 

.-FcMALE                 0  *0 

.0    ,  .0 

MALE                0  .0 

0  *0 

MA         STATE  TOTALS  t  42 

INST ITdf IONS) 

TOTAL*              22       •  3 

210  3*3 

•  FEMALE      '         12  .3 

147  3*6 

MALE               10  .5 

63  2*9 

NUMBER 


MICHIGAN 


19 
14 
5 


•  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

•  0 


MI   „AL°ENA  COMMUNITY  COLLEGE 

3*2 

'    TOTAL                 0  *0 

*  1 

'  1*6 

2 

FEMALE                 0        .0  ** 

0 

•  0 

2 

5.4 

MALE                 0        .0  t 

1 

,3.3 

C 

♦  0 

MI   .ANDREWS  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *D 

2 

6*3 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

2 

7*1 

0 

♦  0 

MALE          '      0  ,.D 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MI    BAKER  JUNICR  COLLEGE  BUS 

12*1 

TOTAL                 0  .0 

20 

0 

♦  0 

-FEMALE                 0  .0 

18 

13*2 

0 

♦  0 

HALE                 0  *0 

2 

'  6*9 

0 

♦  0 

MI    BA>,  OE  NOC  CMTY  COLLEGE 

•TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

*  FEKUE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

HALE.                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MI     CTR*  FOR  CREATIVE  STUDIES 

TOTAL                 0        . 0 

9 

60*9 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

9 

100*0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

•0 

MI  '  CENTRAL  MICH  UNIVERSITY 

♦  0. 

TOTAL      \        0  .0 

0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0        . 0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

*     MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

MI4  CHAS  S  MOTT  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

16 

16*2 

0 

♦  0 

FEMALE                 C  .0 

14 

22*2 

0 

♦  0 

MILE                 C  »0r> 

2 

5*6 

0 

♦  0 

MI    CLEARY  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

11 

25*0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

7 

22*6  . 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

4 

30*8 

0 

♦  0 

MI    DAVENPORT  COLLEGE  OF  BUS 

2*2 

TOTAL                 2  .6 

7 

•  3 

FEMALE                 1  •<> 

3 

1*7 

•  0 

MILE                 1  »7 

4 

2*7 

I 

♦  7 

"  MI    DELTA  COLLEGE 

^5 

TOTAL                  0        ♦  0 

6 

3*2 

FEMALE                0  .0 

4 

2,9 

*  .7 

.MALE                 0  .0 

2 

3*9 

•  0 

MI    DETROIT  C  OF  BUS  ADMIN 

•TOTAL                 1  »6 

55 

33.7 

•  6 

FEMALE                 I  1*1 

31 

34*1 

1*1 

MALE                 0  .0 

24 

33*3 

0 

•  0 

MI    OEfROIT  INST  TECHNOLOGY 

TOT  A*.                  0        ♦  0 

6 

75*0 

0 

♦  0 

FEMAL-                 0  .0 

3 

100*0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

3 

60*0 

0 

♦  0 

MI    EASTERN  MICH  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

.FEMALE                 0  ,  .0 

0 

♦  V 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

-MI    FERRIS  STATE  COLLEGE 

TOTAL                0       *0  * 

13 

3*0 

0 

♦  0 

FEMALE     '           0  .0 

7 

2*4 

0 

•  0 

HALE                0  .0 

6 

4*2 

0 

♦  0 

HI    GLEN  OAKS  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

-MI    GOGEBIC  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL                '0  .1 

0 

•  0 

♦  0 

'FEMALE  /            <•  .0  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE                 0      '  #0 

D 

•  0 

0 

♦  0 

HI    GRANO  RAPIDS  BAPT  C  £  SEM 

"     TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FcMALE                 0>  .0 

0 

".0 

0 

♦  0 

MALE                0 .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MI    GRAND  RAPICS  JR  COLLEGE 

'    TOTAL                 0  .0 

1 

1*0 

0 

♦  0 

•  FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

M»LE                0  *0 

.  1 

2*6 

0 

♦  0 

HISPANIC 
NUMBER 


,110 
88 
22 


0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

3 
3 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


1.7 

2a 

1*0 


•o 
•o 
♦o 

6*3 
7*1 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
•0 
.0 

♦0 

♦  0 

♦  0' 

♦  0 

♦c 

♦  0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 
♦0 

♦  3 

♦  0 

♦  7 

1*6 
?*2 

♦  0 


3  1*8 
2  2*2 
1  1*4 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.  .0  , 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦0 

♦  0 

♦  0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


361 
261 
100 


3 
2 
1 

A 
4 
0 

20 
18 
2 

0 
0 
0 


fcHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCK-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


♦  0 

29 

100*0 

0 

A 

•  u 

29 

•  0 

7 

100*0 

0 

•  0 

7 

•  0 

22 

100*0 

0 

•  0 

22 

•  0 

17 

73  »9 

6 

26*1 

CJ 

•  0 

3 

75*0 

1 

25*0, 

4 

•  0 

14 

73*7 

5 

26*3 

19 

5.7 

5,885 

93*2 

65 

1*0 

6,311 

6.3 

3,839 

92*7 

40 

1*0 

4,140 

4*6 

2,046 

94*2 

25 

1*2 

2,171 

4*8 

6^0 

95*2 

0 

•  0 

63 

5*4 

35 

94*6 

0 

•  0 

37 

'3.8 

25 

96*2 

0 

.0 

26 

12*5 

26 

81*3 

2 

6*3 

32 

14*3 

23 

82*1 

1 

3*6 

28 

•  0 

3 

75*0 

1 

25*0 

4 

12*1 

145 

.  87*9 

"  0 

•  0 

*  *  165 

13*2 

118 

86*8 

0 

'.0 

136 

6*9 

27 

93tl 

0 

.0 

29 

♦  0 
*0 
*0 


9  60*0 
9  100*0 
0  *0 


♦  0 
*0 
*0 


16  16*2 
14  22*2 
2  5*6 


11 
7 
A 

11 

4 
7 


60 
35 
25 

6 
3 
3 

0 
0 
0 

13 
7 
6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


25*0 
22*6 
30*8 

3*4 
2*3 
4.7 

5*3 
5*9 
3.9 

3d.  e 

38*5" 
34*7 


y.o 

100*0 
60*0 


♦  0 
.0 
.0 

3.0 
2*4 
4.2 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
•0 
.0 

.0 
.0 
.0 

ISO 

♦  0 
2*6 


54  100*0 
39  10'C.C 
15  100.0 

6  40*0 
0  *0 
6  100*0 

39  1C0.0 
39  100.0 


83' 
49 
34 

33 
24 


308 
167 
141 

176 
127 
49 

103 
56 
47 

2 
0 
2 

4 

3 
1 

421 
2  86 
135 


83.8 
77.8 
94.4 

75.0 
77.4 
69.2 

96.3 
97.1 
95.3 

94.1 
93.4 
96.1 

63.2 
61.5 
65.3 

2S.C 
♦  0 
40.0 

100.0 
100.0 
100.0 

96*8 
97*6 
95*1 


21  100*0 
13  100*0 
8  100*0 

62  100*0 
38  100*0 
24  100*0 

13  100*0 
13  100*0 
0  *0 

99  98*0 
62  100*0 
37  94*9 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
*0 

.0 
♦0 

•  0 

♦0 

•  0 

•  0 

.3 
.6 
.0 

.5 

•  7 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.2 

•  0 
.7 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

1*0 

•  0 
2*6 


54 
39 
15 

15 
9 
6 

39 
39 

,0 

99 
63 
36 

,44 
31 
13 

320 
172 
148 

167 

.136 
51 

163 
-  91 
72 

6 

3 
5 

4 

3 
1 

435 
293 
142 

21 
13 
6 

62 
38 
24 

13 
13 
0 

101 

62 
39 


TA1LE  10     TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  AND  CTHER  AWAROS  BASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOCt  FOR  MAJOR  FIELD 
10.  TOTAL  ASSOCIATE        IN ST  IT UT . OF -HIGHER  EOUCAJION  BY  RACE.  ETHNICITY,  AND  SEX*     INSTITUTICN  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  .  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


-    hH  I  <  E 
NON-HISPANIC" 


NUMBER .       X       NUMBER  X 
BUSINESS  ANO  COMMERCE  TECHNOLOGIES  15000) 


MICHIGAN 

MI    HENRY  FORD  CBTY  COLLEGE 
TOTAL  4  .8 

FEMALE  1  1.2 

MALE  0  .0 

MI    HIGHLAND  PK  CMTV  COLLEGE 

TOTU  0  .0 

*   FEMALE  0  .0 

'  HALE  0  .0 

MI     JACKSON  COMMUNITY^  COLLEGE 


8  6*7 
3  3*6 
5  13.5 

13  100»0s 
13  100*0 
0  .0 


TOTAL  0  .0 

FEMALE         -       0  .0 
MALE  0  .0 

MI    JOROAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  .0  .0 

HALE  0  .0 

Ml     KALAMAZOO  VALLEY  CC  { 
'    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.     MILE-  0  .0 

Mt    KELLOGG  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  "0  .0- 

FEMLE  0        .0  % 

HALE  0  .0 

MI     KIRTLANO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMLE  0  •  .0 

HALE  "    0  .0 

MI     LAKE  MICHIGAN  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI     LAKE  SUPERIOR  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMLE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI     LANSING  COMMUNITY  COLLEGE 
<TOTAL  5  1.4 

FEMALE  "Z  1.1 

HALE  3  .1.7 

MI    LEWIS  C  BUS-LEWIS  BUS  C 
TGTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    KA'OKB  CO  CC-CENTER  CAM 
TOT* -  1  .8 

FEMALE  0    .  .0 

MALE  M  !•* 

MI     MACOMB  CO  CC-SOUTH  CAMPUS 
TOTAL  3  .7 

FEMLE  0  .0 

MLE  3  1.6 

MI    MDONNA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMLE  0  .0 

MALE  0  .0 

Ml    MICH  CHRISTIAN  JR  COLLEGE 
TOTAL  0        .0  v 

FEMLE  0  .0 

'  MLE  0  .0 

MI  .  MIO  MICHIGAN  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0     •  .0 

FEMLE  0  .0 

MLE     *  0  .0 

MI    MONROE  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMLE  0  .0 

MLE  0  .0 

HI    MONTCALM  CMTY  CCLLEGE 
'  TOTAL  0  .0 

FEMLE  0  .0 

MALE  0  .0 

.   HI    MUSKEGON  BUSINESS  COLLEGE 
TOTAL  0  .Ov 

FEMLE  0  .0 

MLE  0  .0 

MI    HUSKEGCN  >MTY  CCLLEGE 
TOTAL         1        0  .0 
FEMLE  t      0  .0 

MLE  0  .0 

MI    NORTH  CEN  MICH  COLLEGE 
TOTAL  0     ,  .0 

FEMLE  0  .0 

MLE  0  .0 

HI    NORTHERN  MICH  UNIVERSITY 
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AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NOM6ER  « 


BLACK  ASIAN  OA 

nc^-hispanic  pacific  islanoer 


NOH6ER 


6 US INC  SS  AND  COMMERCE  TECHNOLOGIES  (5000) 
MICHIGAN 

MI    NORTHWESTERN  MICH  COLLEGE 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


.  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


fcHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL* 
NUMBER 


TOTAL 
FEMuLE  < 
MA  LE 
NX  NQRTHWOOD 

To.  AL  0 
FENALc  0 
MALE  0 
MJ    NORTHWCDD  INST 
TOTAL  0 
•    FEMALE     *  0 
MALE  0 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
INST  MAIN  CAN 
0  .0 
0  *0 
0  •  .0 

INOIANA  BR 
•  0 
0 
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MI    vOAK LAND  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

Ml    SNT  CLAIR  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  «*"    0  .0 

MI    SCHOOLCRAFT  COLLEGE 
TOTAL  0     •  .0 

FEMALE"  0        .0  • 

MALE  0  .3 

MI     S-IAU  COLLEGE  AT  DETROIT 

TOTAL  0    *  .0 

«     FEMALE  0  .0 

MALE    .  0  .3 

MI    SIENA  HEIGHTS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    SOUTHWESTERN  MICH  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    WASHTENAW  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    MAYNE  COUNTY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

**  MALE  C  .0 

.MI    WESTERN  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI  , WEST  SHORE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
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Hh    GOLOENVLY  LUTk  COLLEGE 

TOTAL  0    t    .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        «0  0    .  .0 

MN    -ANOKA-RAMSEY  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  0  .  .0 

FEMALfc  0        .0  0  .0 

MALE  ,    0        .0  0  .0 

MN    AUSTIN: COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0     0  .0  c  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 

MN    FERGUS  FALLS  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  .0 

MN'  -HI BBING  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  0    .    .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  .  0        .0  0  .0 

MN    INVER  HILLS  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0,       .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  #0 

MN     ITASCA  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

.     MALE,  0        .0  0V  .0 
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*  ii>  total  ASSOCIATE  DC  CAE ES  AND  OTHER  AWAROS  BASED  OH  LESS*  THAN. FOUR  TEARS  Of  NCR*  SEYONO  HIGH  SCHCCL  FOR  NAJOR  FI ELO 
C  10.  T0T*l-:*«~*^  25^SIIx ^UtI ^  Hl^6R%^A^ON  BY  RACE,  ETHNICITY, \AND  SEX*    INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


ANER2CAN  INOIAN 
ALASKA?*  NATIVE 


BLACK  ,  ASIAN  OR 

v  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


„  ^  NUMBER        >X       NUMBER  f 

•USINESS'ANO.CCmWrCE  TECHNOLOGIES  15000) 

MINNESOTA  ^  ;: 

MN:  LAKEWOOO  CMTY  CCLLECE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *.0 

MALE '  0-  «0 

NN    NORMANOALE  CNTY  COLLEGE 
V  -TOTAL'  0  ~.0 

FEMALE  0  .0 

HALE    .  0  .0 

: MN    N  HENNEPIN  CNTY  COLLEGE 
TOTAL-  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NN    NORTHLAND  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NN;  RAINY  RIVER  CMTY  COLLEGE 
;  TOTAL  2  B.O 

„  FEMALE  2  .  9.1 

HALE  0  ..0 

NN    ROCHESTER  CMTY  COLLEGE 
TOTAL       "     *    0  .0 
FEMALE,  0  .0 

MALE  0  .0, 

NN    VERMILION  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

e  FEMALE  0  .0 

,       MALE  0,  .0 

MN    MORTHINGTON  CNTY  COLLEGE 
*  '    TOTAL,.  0    *  .0 

.    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NORTHWESTERN  COLLEGE* 


TOTAL  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MN    8EHI0JI  STATE  U 

TOTAL  "  0  .0  9 

FEMALE  '    0  .0 

.     MALE  v  0  .0 

MN    MANKATO  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  '  0 
IN    NOORHEAO  STATE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

.MALE  o  0 


.0 

•  0 

•  0 

UNIVERSITY 

.0 

•o  . 

0 


STHNST  STATE  UN  IVERS  ITVttJ? 

TOTAL  0  v0 

FEMALE:  0  .0 

MALE.  0.0 

MN    M NONA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

..MALE  0  .0  ♦ 
MN    U  OF  MINN  MNPLS  SNT  PAUL 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

''MALE  0  .0 

NN   u  m:nn  TECH  COL  CROOKSTON 

;tota».  o,  .0 

FEMALE  0.0 

*  MALE  0  .0 

NN    U  OF  ,HINN  TECH  C-K AS  EC A 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  .  ,0  .0 

*  MALE  0.    *  .0 
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JOT  AC  0  «0 

.  'FEMALE  0  .0 

MALE.  0,  .0 
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FEMALE  »      0  .0 

_  ,  -MALE      .   .      0  ♦0,_ 
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TOTAL  0 
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22 
3 
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TAlLF  10.  TOTAL  ASSOCIATE  DEC*  EES  AND  OTHER  AWARDS  'BASED  ON  LESS  THAN  FDUR  YEARS  OF  WORK  BEYGMO  JUGH  SCHCCL  FDR  MAJOR  FIELD 
TABLE  10.  TOTAL  ASSGCUTE  |yiNST  I  TUT  10^  WEIGHER  EOUCAtlON  IV  RACE,  feTltliCITVt  ANOSEXl    INSTITUTION  AND  STATE  1974-19T9 


AMERICAN  JNDIAN 
ALASKAN*1  NATIVE 


•LACK  ASIAN  CR\ 

NON-HI SPANlC  PACIFIC  US LANDER 


^2U  23*6 
15  ^22.t 
6    26.  r 


NUMBER        I'      NUMBER  I 

'BUSS NE*SS> ANO^CCNNERCE - T ECHNO LOUIES  I 50301 

MISSISSIPPI    J  ^-^^  

MS    EAST  MISS  JUNIOR  "COLLEGER 
'  TOTAL    r  0  .0 

"FEMALE"*  0  .0 

MALE  0  .0 

HS    HINDS  JUNICR  COLLEGE. 
* TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MS    HOLMES  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  '  0<  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MS    ITAMAM6A  JUNICR  COLLEGE 
TOTAL  0<*  .0. 

FEMALE  0  .0 

~HALE  '0  .0. 

MS    JONES  CO  JUNIDR  COLLEGE 
*  TOTAL  ♦  '    0  .0 

FEMALE  0  .0 

'MALE-   *,0^  ,;0 

MS    NARY  HOLMS S  CDLlESE 
TOTAL.  0  .0 

FEMALE  0  »0 

„    MALE*  0  .0 

MS    MERIDIAN  JUNIOR  COLLEGE 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MS    MISS  OELTA  JUNICR  CDLLEGE 


.TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

•  0 


MS    MISS  GULF  CST  JC  JACKSON 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0  .0 
0  .0 
.0  .0 
MS    MISS  GULF  CST  JEFF  DAVIS 

TOTAL  0  .0 

"    FEMALE  0  '  .0 

MALE  0  .0 

MS,  MISS"  GULF  CST  JC  PERKNSTN 
%-  TDTAL  '  0*0 
FEMALE  0  .0 

MALE    ,  0  .0 

MS    MISS  UNIVERSITY  FDR  MO MEN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0'  .0 

HALE  0  .0 

MS    NORTHEAST  MISS  -JR  CDLLEGE 

TOTAL  *"  '  0  .0 
.    FEMALE  0  .0 

•    .MALE  0  .0 

MS'  ,  NORTHWEST,  M  SS  JR  CDLLEGE 
TOTAL  0  .0 

-FEMALE  0  .0 

HALE  0 
MS  „ PEARL  RIVER  JR  COLLEGE  , 
TOTAL      ,  0       .0  ^ 

FEMALE  0       *0  . 

MALE  0    .  .0*- 

MS  .PHILLIPS  COLLEGE 

TOTAL        *•    '    0  .0 
.FEMALE      „.         0  .0 
MALE  0  .0 

MS    SOUTHWEST  MISS  JR  COLLEGE 
TOTAL  *      0  .0 

FEMALE  0  .0 

*  HALE  0  .0 

MS  UTICA  JUNIOR  COLLEGE 
"   TOTAL     *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0    .  .0 


HS  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  *0 
*   FEMALE   '  0 
MALE  0 

.M  ISSOURI  * 


MO    AVILA  COLLEGE' 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

;male^<  0  ,0. 
md  baptist  8i8le  ccllege 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0*  .0 

MALE  0  .0 


47 

30*7 

42 

33  .6 

5 

17  *9 

13 

30*2 

13 

31.0 

0 

•  0 

7 

16*7 

2 

5*9 

5 

62  .5 

10 

20.4 

6 

16  *2 

2 

40  •  0 

29 

96*7 

14 

100*0 

1 5 

93  .6  Mt 

12 

30*8  — 

9 
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3 
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66 
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59 
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7 

46*  7 

4 
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4 
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0 

.0 

2 

5.3 

2. 
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0 

.0 

5 

14.7 

4 

12*  9 

1 

33.3 

2 

40.0 

5  2 

40.0 

0 

.0 

3 

7.5 

3 

9.1 

0 

.0 

62 

.  36.5 

52 

40.6 

10 

23.6 

17 

30  .9C 

16 

30.6 

*  1 

33.3 

,66 

30.3  * 

57 

32.4 

"  9 

21.4 

u: 
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9 

23*1  r 

2 

40.0 

43,100*0 

35'  100.0 

6 

100*0*- 

>T  1TUT  IDNS ) 
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33.2 
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33.6 

74 

31.4 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

'  .0 

NUMBER 


0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0  . 

0 
0 
0 
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0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 

1 

2 

0 
0 
0 

0 
'  0 
0 


.0 
.0 

•  0 

•  0^ 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

2.6 
3*6 
.0 

•  0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

2.9 
3.2 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 
.0 

,  .0 

•  0 
'  .0 

1.4 
'  .6 
4.6 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


TDTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HI SPANIC 

NUMBER 


NDN-RES IOENT 
ALIEN 


NUM8ER 


TOTAL 
NUMBER 


5  • 

3 

2 


♦  4 
.3 
.6 


♦  0 
.0* 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0* 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
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.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

♦6 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 
.0 

♦0  ' 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


» 

>* 

21  23*6 
15  22*7 
6  26.1 

66 

51 
17 

47  30*7 
42    33*6  • 
5  lt*9 
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63 

23 

13  30*2 
^13^31.0 

0  ~~~S0- 

30 
29 
1 

16*7 
5*9 
62*5 


35' 
32 
3 


T6.<4 
77*3 
73*9 

69.3 
66/4 
6^.1 

69*6 

69*0 
100  *0? 

^83*3 
94  *f^ 
3T*5 


10  20*4 

6  18*2 

2  40.0 

*  29  96* 

14  100. C 

15  93. B 

13  33.3 

10  35.7 

3  27.3 

66  43*7 

59  43*4 

7  46*7 


39    79*6  / 
36  61*8 
3  60.0 


15*4 
16*0 
♦  0 

5.0 
6.9 


1 
*0 
1 

26 
16 
6 

65 
77 
8 

22 
21 
1 

38 
27 


3.3 
.0 
6.3 

46.7  : 

64.3 

72.7 

56*3 
56*6 
53*3 

8416 
64*0 
100*0 

95*0 
93.1 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

^o._ 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 


•  0 
.0  . 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0  . 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 


0 

♦0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

1 

2.9- 

7 

20*6 

27 

79.4 

0 

♦  0 

1 , 

3.2 

6 

19*4 

25 

60.6 

0 

.0 

0' 

•  0 

1 

33*3 

2 

66.7 

0 

.0 

0 

•  0 

2- 

40*0 

3 

60.0 

0 

.0 

0 

.0  * 

2 

40*0 

3 

60.0 

0 

.0 

*  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0  * 

3 

7.5 

37 

92.5 

0 

♦  0 

0 

;b 

3 

9.1 

30 

90.9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

62 

36.5 

106 

63.5 

0 

.0 

0 

♦  0 

52 

40.6 

76 

59.4  , 

0 

♦0 

0 

;o 

10 

23.8 

32 

76.2 

0 

.0 

'  0 

.0 

17 

3C.9 

38 

69.1 

0 

.0 

•  0 

16 

30.6 

36 

69.2 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

33.3 

'2 

66.7 

0 

♦  0 

'  0 

•  0 

69 

31.7 

149 

'66*3 

0 

.0 

'0 

.0 

56 

„33*0 

118 

67.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

26.2 

31 

73.6 

0 

.0 

0 

.0 

11 

25.0 

33 

75.0 

0 

•  0 

0 

.0 

9 

23.1 

30 

76.9 

0 

•0 

0 

.0  , 

2 

40.0 

3 

60.0 

0 

♦  0 

0 

'  .0 

43 

100*0 

♦  0' 

.0 

0 

•  0 

*0 

.0 

35 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

"  0 

.0 

6 

100*0 

9 

0 

•  0 

0 

.0 

0  1 

•  1 

452 

33*6  - 

692 

66*4 

0 

•  0 

1 

•  1 

376 

33*9 

732 

66*1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

76 

32*2 

160 

67*8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

•  5 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

5 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

26 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

26 

1C0.0 

0 

•  0 

o  . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

69 

66, 
23 

153 
125 
28 

43 
42 
1 

>  42 
34 
6 


'30 
14 
16 

39 
*  28 
11 

151 

136' 
15 

26 
25 
1 

40 
29 
11 

34 
31 
3 

5V 
5 
0 

40 

.  33 
7 

170 
128 
42 

55 
52 
3 

216 
176 
42 

'44 

39' 
5 

43 
35 
6 


1,344 
It  108 

236 


5 
5 
0 

26 
26 
0 


1ER1C 


17B3 


,,1343 
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NON-RESICENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


•  0 

•  0 
.0 


♦  0  » 

•  0 
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♦  0 

♦  0 

0' 

•  0 

0 

♦  0 

1  9  rt 

0 

•  0 

o 

♦  0 

A  7 
©•  * 

0 

.0 

o 

♦0 

20*0 

0 

•  0 

0 

.  .0 

•  0 

6 

'  .0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

♦  0 

<•  0 

'  .0 

0 

♦  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5*3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

7.7 

0 

♦  0 

o, 

♦  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

STATE  TOTALS  < 

TOTAL  „  "0  .0 

FEMALE\  0  .0 

MALE   \        0  *0 


MONTANA 


NT    CARROLL  COLLEGE 
TOTAL  ,         •  0 

-FEMALE-  0 

.MALE  ,       .  ,  0;  ..0 
NT    COLLEGE  OF  GREAT  FALLS 
JOTAL  C  *0 

FEMALE  0.     **0  > 

'MALE        ...  0  .0 
NT    DAWSON ^COMMUNI Tf -COLLEGE 
"VOTAJL        %"      0;  *0 
FEMALE  0  iO 

MALE  0.    ,  .0 

mK  FLAT  HE  AO  VLV  CMTY  COLLEGE 
>fCTAl    "  C  '  .0 

FEMALE  0"  .0 

MALE.    .  0  .0 

HI  ;  MILES  COMMUNITY  COLLEGE 
"    TOTAL  1  6.7, 

FEMALE:  1  7.1 

"  MALE  0  .0 

MT, -NORTHERN  MONTANA  CCLL 
TOTAL  1,  20*flT 

FEMALE  •   1  sJ*f0 


38  INSTITUTIONS) 
125  9.1 
73  6.2 
52  11.0 


|er|c 


•  o 

.0 
.0 


12 
5 
7 


.  TO*AL 
MINORTTY 

NUMBER 


WHITE 
NON-i:iSPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 

6 


0 

.0 

1  100*0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0    *  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

.0 

8 

8.2 

87  68*8 

3 

J.  1 

7 

13.0 

46  85*2 

1 

1.9 

1 

2.3 

4}  93.2 

2 

4.5 

41 

48.8  - 

42  50*0 

1 

1.2 

30 

65*2  . 

.  16  34*8 

0 

•  0 

11 

28*9 

.26  68*4 

1 

2.6 

1 

.8 

-131  99*2 

o 

.  0 

0 

.0 

86  100*0 

0 

.0 

1 

2.2' 

45  97.8 

0 

.0 

2 

f  0*0 

2  50*0 

0 

.0 

1 

100. G 

0        *0  * 

0 

•  0 

1 

33.3 

2  66*7 

0 

.0 

0 

.0 

>5  1CC*0 

o 

•  o 

0 

.0 

3  100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0  * 

7  100*0 

Q 

.0 

0 

•  0 

9       6  100*0 

„  0 

.0 

0 

•  0 

1.100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

30  100*0 

0 

♦  u 

0 

•  0 

30  100*0 

0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

1 

20  95*2 

Q 

.0 

1 

5.0 

19  95,0 

0 

.0 

o 

•  0 

1  100  ,Q. 

0 

.0 

1 

1.6 

60  98*4 

0 

♦  0 

1 

2. A 

40  97*6 

0 

♦  0 

•  0 

20  1C0«0 

0 

♦  0 

3 

12.0 

22  86*0 

0 

♦  0 

1 

6.7 

14  93*3 

0 

♦  0 

2 

20.0 

8  80*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

22  100*0 

0 

•  0 

0 

,0 

18  100*0 

*  0 

♦  0 

0 

•°« 

4  100*0 

0 

\0 

0 

.0 

1*  100*0 

0 

.0  ' 

0 

♦  0  • 

11  100*0 

>0 

♦  0.' 

0 

.0 

0  *0 

0 

♦  0 

1 

5.3 

18'  94*7- 

0 

1 

7.7 

12  92*3* 

0 

«0 

0 

.0 

6  100*0 

o 

0 

♦0 

139 

10.2 

1,224  89*5 

5 

•4 

80 

8.9 

814  90*<9 

1 

•  1 

59 

12.5 

410  86*7 

4 

♦  8 

.  1 

0 

1  % 

9B?* 

54 

44 

84 

46 

38 

132 

86 

46  1 
>* 

4 

1 

5 
3 
2 

7 
6 
1 

30 
30 
0 

21 
20 
1 

61 
41 

20 

25 
15 
10- 

22  ' 
18 
4 

^ 

11 
11 
0 

19 
13 
4' 


•  368 
895 
473 


0  *0 

1  100*0 

0 

♦0  ir 

1 

.0  ,      .0  - 

.1  1GC*0 

0 

♦0* 

I, 

0  .0 

6  100*0 

0 

.0 

6 

0  *0 

1  100*0 

o  0 

•  0 

;i_ 

o  ~*d 

5  100*0 

0 

.0 

5 

w 

0  *0 

17  100*0 

0 

•  0 

17 

0  *0 

11  100*0 

0 

•  0 

11 

0  *0 

6  10C*0 

0 

•  0 

6 

0  *0 

8  100*0,. 

0 

•  0 

8 

0  *0 

4  100*0 

0 

,.o. 

0  *0 

4  100*0 

0 

•0 

4 

1  6*7 

14  93*3 

0 

•  0 

15 

1  7*1 

13  9**9 

0 

•  0 

*  '  I*, 

0  *0 

1  100*0 

0 

•  o 

i: 

1  20*0 

4  80*0 

0 

•  0 

5 

1  20*0 

4  80*0 

*  0 

.0 

5 

0  '  *o_ 

  0  *U 

0 

•0 

.  0' 

»•  Tom  Einsst, 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

-  :  w  \  * 

NUMBER 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


BXISINESS.ANO  CCNNERCE.TECHN0L05IES  (5000) 
MONTANA 

NT    WE  STERN  MONTANA  COLLEGE  « 

*  -TOTAL '     '  '       0?      .0  0  .0 

FEMALc           '0        .0  0  .0- 

"mle           o».  i(>  o  .o 

7  INSTITUTIONS! 


NT     „  STATE  TOTAL*  t 

TOTAL  2  3.*  0 

FEMALE  ^  A.7  0 

MALE  0  .0  0 

NEBRASKA 

NE    CENTRA!:* COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL         t       0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  .    0,  .0 

NE*   PLATTE*  TECHNICAL  CC    .  — 

;total  0  .0 

FEMALE  '    0  .0 

/MALE        fr.      0  .0 
NE1 -CHAORON -SKTEiCCLLEGE' 
TOTAL  0.  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE    COLLEGE  OF  SAINT  MARY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ..0 

MALE    .       -      0  .0" 
NE    KEARNEY  STATE- COLLEGE 
*  ?    TOTAL     '  0.0 
FEMALE  „      0  .0 

'  .MALE  0    ,  .0 

NE   'METROPOLITAN  TECHNICAL  CC 
.TOTAL  0  '.0 

'FEMALE  -0 
*  MALE  0  .0 

NE    MIDLAND  LUTHERAN  COLLEGE 
TOTAL*  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE'  0  .0 

NE    MCCOOK  COMMUNITY,  COLLEGE 


5  - 


.TOTAL.  \  0  .0 

FEMALE  0        .0  - 

MALE  0  ?0 

NE    MIO  PLAINS  CC""* 

*  TOTAL  0  .0 
FEMALE  0  .0 

r      MALE  0  .0 

NE  ..NEBRASKA  WESTERN  COLLEGE 
.'.TOTAL     .        s  0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE    NORTHEAST  TECHNICAL  CC 
^TOTAL  0        .0  "  * 

FEMALE  0  .0 

XMALE  0       .0  , 

NE  -PERU  STATE,  COLLEGE 
*f    TOTAL  0  .0 

f EMALE  0.  .0 

'   MALE'  -0.   .  .0 

NE    ST  HE  ST  CC  FA  IR6RY-*E  ATRCE 
"  TOTAL  >0  .0 

FEMALE  f  >.Q< 

\     MALE  *  0 -    *  .0 

NE  . SOUTHEAST  .CC  LINCOLN' CAM 

*  TOTAL  O;  ,.0* 
FEMALE                 0  .0 

"MALE;      *       .  0:    .  .0 
NE    SOUTHEAST*  CC  MILFORO  CAM 
■     JTOTAL.  '-.^ .0:  '  .0 
FEMALE'  0  .0 

male;"'       1  0«  .0 

NE  /UNION  COLLEGE 
^ {TOTAL"    '  '    ;  '0  .0 
f  EMALE'  #    '0  .0 

MALE   "         .  0    .  .0 
•NE  iU'OE  Nf^ASKA-LINCO.N 
'    TOTAL    *  0,  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .'0;      .0  , 

NE-  U  OF'  NEBRASKA AT  OMAHA 
w  ? TOTAL  "  0      "  .0 

FEMALE  *0  *0 

;hale  Q,  -0 


0     „  .0* 
0  .0 
0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

A" 

A 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
'0 

0 
0 
0 

0 
0 

•0 

0 
0 
0 

0 
0* 

0' 


.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

5.2 
10.5 

•  0 

•  0 

•  0 
'  .0 

•  0 
•0 

•  0 


«0 

♦o<- 

•  0 

'.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


3«  A.6/ 
2  A. 5 
I  A.i 


-0-, 
0 
0 

0 
0 

0  * 

0 
0 
0 

0 
0 

o  , 


NUMBER 


0 
0 


;o 
•o 
'•° 

•  o 

•  o 

.0 

•o 

•  o 

.0 

.6* 

.o: 

.0 


"hisp, 


NUMBER 


s5 


TOTAL 
MINORITY 

NUftlER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NE. 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE  ° 
MALE 


o 


IB  INSTITUTIONS! 


1.1 
1*2 
.7 


2  3.4 
2  A.7 
0  .0 


b 

.0* 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

'  .0 

o 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

l 

1.1 

0 

♦o  6 

1 

1.1 

I 

1.4 

0 

.0 

1 

l.A 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0  %' 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

;o 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

ft 

.0 

o 

•  0 

•  * 

0 

•  .0 

0 

.0 

'  0  * 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

o 

.  0 

o 

•0 

0 

.0 

0 

.0  * 

0 

> 

A 

5.2 

0 

.0 

0 

.0 

A 

JL0«5 

0 

Q 

ft 

•  0 

c 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•0 

0 

•  0 

Q 

•  0 

°o* 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

Q 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

I 

3.0 

3 

9.1 

A 

12.1 

I 

3.0 

3 

A 

12*1 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

*  0 

•  0 

o 

•0 

0 

'  .0 

0 

•  0 

0 

•  0  : 

0 

.0 

0 

•  0 

g 

»  .o 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

g 

m  g 

•0 

0 

•  0 

o 

-.o  J 

0 

.0 

0 

.0 

g 

-.0 " 

g 

•0 

0 

•  0 

0" 

.0 

0 

.0  * 

0 

•  0 

o 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

/  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0  4 

0 

•  0 

0 

•  0 

I 

1.5" 

.  o 

•0 

•A 

4.2 

I 

2.3 

0 

♦  0 

3 

6.6/ 

.0 

.0  %k 

0 

•  0 

1 

A.  6 

—  — 

 0" 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

■0 

•u 

0 

so 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.'o 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0* 

•  0 

0 

•  0 

0 

*  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0' 

•  G 

•  0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

.0. 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

o< 

•0 

0 

•  0 

3 

3 

.5 

U 

2.0 

3 

•6 

12 

2. A 

> 

0 

•  0 

1 

.7 

NOK-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


7  1CC.0 
7  100.0 

0  .c 


S7 
Al 

16 


96.fr 
S5.3 
100.0 


125  100.0 
o  7S  100.0 
50  100.0 

i 

91  S8.9 
73  $8-6 
18  100.0 


62 
61 
1 

1 
1 
0 


100.0- 
100.0 
100.0 

1CC.P 
100.0 
•  0 


25  100.0 

25  ieco 

0  .0 

73  9A. B 
3A  £9.5 
39  1C0.0 

'5  100.0 
5  1CC.0 
0  *0 

20  1CC.0 
12  100.0 
B  100.0 


29 
29 
0 

3 
3 
0 


B7.9 
B7.9 
•  0 

1C0.0 
100.0 
.0 


62  100.0 

5B  1CC.C 

A  1C0.0 

5  10C.0 

5  100.0 

0  .0 

15  100.0 
12. 10C.0 

73  100.0 

o  , 

61  93. B 

Al  93.2 

20  95*2 


9 
5 
A 

12* 
12 
0 


100.0 
100.0 
100.0 


92. 
92, 


23  1CC.0 
23  100.0 
0   .  .0 

5  100.0 
5  >0C.Q 
C  .0* 


626  97*  B 
A79  97.A 
1A7  9S.3 


TOTAL 
NUMBER 


0 

•0 

J 

g 

7 

0 

,  lo 

0 

* 

0 

ft 

59 

0 

:S  . 

A3 

0 

.0 

~  16 

0 

.0 

125 

0 

.0 

75 

0 

.0 

•50 

'* 

0 

.V 

92 

0 

.0 

7A 

0 

•0 

* 

Vi 

0 

.0  * 

62 

0 

.0  * 

61 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

q" 

0 

•o 

25 

g 

•0 

25 

0 

•  0 

0 

0 

•  0  ' 

-77- 

0 

.0 

38 

0 

•0 

39 

t 

0 

•0 

v  5 

0 

.0 

5 

0 

•° 

0 

0 

•  0 

.20 

0 

.0 

12 

0 

B 

0 

.0  / 

-  33. 

<M 

33 
'  0 

0  | 

•  0 

3 

0 

.0 

3 . 

0 

0 

0 

.0 

62 

0 

.0 

5B 

0 

•  0 

A 

0  ' 

•  0 

•5 

0 

ft 

5* 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

15  " 

0 

.0 

12 

0 

.0 

'  ? 

0' 

•  .G 

65 

0 

.  «° 

«AA*' 

0 

•  0 

.21 

0 

•  0  • 

9, 

■o 

.0 

.5 

0 

•  0 

A 

ll 

7.7 

13 

1 

7.7 

13 

0 

.0  * 

.0 

0 

*0 

,23 

0 

4,0 

23 

0 

•o 

*  9 

■  0 

•  0 

5 

0 

.0 

5 

0 

•  0 

0, 

1 

.2 

6A0 

1 

•2 

>A92 

0 

•04  ' 

1AB 

.ERIC 


17BA, 


AMERICAN.: IKDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


rack        '  asi  an  *or  , 
non-hispanic- Pacific  islander 


HISPANIC 


TOTAL  - 
MINORITY 


NUMBER 


X  NU1RER 


NOW  EH 


BUSINESS  AND  COMMERCE  TECHNOLOGIES  «5pOOr 


NEVADA  N 

CLARK  CO'cMTY/CCLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
"HALE  0„  . 

NV  ■  NORTHERN  NEV  CHt 
TOTAL  0 
■FEMALE  0 

;male,  0 

*NV    WESTERN  NEV- CUT Y  COLLEGE 

70TAL  1  1*6 

FEMALE  1.  3*0 

~     HALE*  0  .0 

NV        -STATE  TOTALS  i  3  I 

TOTAL     *  t        i5  . 

FEMALE  I"  1.6 

MALE  "  0  .0 

NEW  HAMPSHIRE 

NH    CASTLE  JUNIOR  CCLLE3E 

*  ;total  o-  .o 

FEMALE  0  .0 

MAL'c  .    0    .  iO 

NH    COLBY-SAWVCA  COLLEGE. 
TOTAL  ^0  .0 

FEMALE  ,  *~C  .0 

MALE  :  0  iO 

NH  DANIEL  WEBSTER  COLLEGE 
»  "   TOTAL  0        .0  * 

FEMALE  0  .0 

-  -MALE  0  .0. 

NH    FRANK L IN ■ PIERCE  COLLEGE 
TOTAL  0-  «0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  •*.() 

NH    >CINTOSH  CCL?  EGE 

*  TOTAL  0  »0 
FEMALE                 0  <  .0 

MALE  0  .0 

■NH    NEW  HAMPSHIRE  COLLEGE 

TOfAL  '  0        .0  * 

.FEMALE,         -      0..  .0 
MA  L6  0     *  .0 

NH    NH  TECHNICAL  INSTITUTE 


23.3 
2C.3 
22.1 


TOTAL 
F  3  MALE 
MALE 

NH  >«„VOCtTECH 
*\  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0"~  ♦O 
0  .0 
.0  1  .0 
C  BERLIN 
.:o  '  «0 
0  .0 
0,       .0 , 


•NH    Hi  'VOC-TECH . C  CLARE MONT 


TOTAL 
FEMALE 
\  MALE 


.0 
.0 
0 


NH    NH  V6c-TECh  C  LACONlA 


.total; 

FEMALE 
.  MALE 
NH  *•  IH. VOC-TECH 

•TOTAL 
*    FEMALE  ' 
-'MALE 


0  .0 

0'  <.0~ 

0  ..0 
C  NASHUA' 

1  2.4 
1.  2.3 

.0  -.0 


NH  .NOTRE  OAHECOLLEGE 


.  .0 
-.0 

;.o 


.0 

•o 

.0 


TOTAL  0 
FEMALE  v  0 

*MALE%    0 

NH    RI VIER  COLLEGE 
TOTAL         "\  0 
FEMALE'  -  0 
MALE  VO, 
•NH  .U  OF  NEW  HAMPSHIRE 
*  .TOTAL  t  0v  .0 

^FEMALE  ,0  .0 

MALE  ,  .0^  .0 

NH  U  NH  PLYMOUTH  ST  COLLEGE 
"    TOTAL  0  iO 

FEMALE  0  .0 

,      MALE  -  0  .0 

NH.  WHITE  PINES  COLLEGE  . 
*"   -TOTAL'      *    i    40  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  ,  0  .0 

NH         STATE  .TOTALS  < 
'    TOTAL"  i 
FEMALE  V 
MALE  0 


5.3 
2.6 
6.3 


0 

•  0 

.0  • 
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TOTAL  7  2.1 

.    FEMALE  7  2.8 

M4L£  0  .0 

NEM-YOAK- 

NY    ALBANY  BUSINESS  COLLEGE 
TOTAL  3  1.6 

FEMALE  2  U3 

^WE     -  I  2.4 

NY    ARER  ACAO  DRAMATIC  ARTS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ."0 

MALE  0  .0 

NY    8ERK-CLA*£M0NT  HICKSVL 
TOTAL  0  .0 

FEMALt  0  .0 

.MALE-  0  ..0 
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TOTAL*  ,0    ,  «0 

«    FEMALE  .  0  .0 

*  MALE*  .  0     .  .0 

NY  ME  BERKELEY. SCHOOL 
TOTAL  ^0  .0 


12  INSTITUTIONS) 
5  •  -1.5 
3  1.2 
2  2.5 
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T*kL*  ift.  TOTAL  ASSOCIATE  DECREES  AHO  OTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS-  THAN  FOUR  YEARS  Of^ORK  ttYONC  ^ICH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
TMit  10.  TOTAL  *&wimimM EOUCATION  if  RACEt  ^CTHNlCSTYt  ANOSEXl    INSTITUTION  AW)  STATE  1976-1979 


AMERICAN  1N0IAN 
ALASKAN  NATIVE' 

NUMBER  f 


BLACK  ASIAN  CA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I&J 


NUMBER 


I  >  NUMBER 


•US/NESS  ANO  CCNNERCE  YEO4N0LCCI6S  4  5Qt3Cfl 
NEW' YORK*  ^  ^  / 


ANOER  'HISPANIC 
NUMBER4^,* 


TOTAL 
MINOR I  TV 

«  .  t  -NUMBER 


-UNITE 
NON-KJSFANIC 

NUMBER 
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ALIEN 


NUMBER 


*.  TOTAL 
.  NUMBER 


NV  -8RYANT-STRATT0N  tUS^INST 
"  TOTAL.  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.  .  'MALE  0  .0 

NY  ''  BR  V  ANT-S  T  R  AT  TON  BUS* INST 
"    TOTAL  .  5       .5  . 

FEMALE  V  .7 

MALE"   *       •  1  .2 
NY    CAZENOvIA  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  fi 

•  FEMALE     »*  -     0.    ".0    M  ^ 

MALE.:  *   0       *0  V 

NY  ^CEN  CITY  BUSINESS  INST 
TOTAL     5  0       .0  ' 

FEMALE  0  .0 

J  HUE  *  *  0  .0 

NY    CUNY  80A0  Of-  MANHATTAN  CC 
TOTAL  2  .6 

FEMALE  -  *l  .5 

*  MALE  .    X.  .'8 
NY    CUNY  BRONX  CHTY*  COLLEGE. 
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TOTAL  "  * 
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2'  .  .9 

1  .9  . 

*1  l.V 

OF  STAT  EN- ISLAND 

2  .9 
1      1.0  ' 

NV    CUNY  h/oSTOS  CMTY  COLLtGE 
v  TQTAi-C  ^  0-  .0 

*  FEMALE  0  ■  .0 

'MALE  *0;      .0  „ 

NY    CUNY  KINGS60  ROUGH  CC 
TOTAL  7  1.1 

FfcNALE  *        .      5  1.3 
MALE  2  .6 

NY  'CUNV  LA  GUAROIA  CC  » 
TOTAL  8  -  2.3 

FEMALE  2  .8 

MALE  6  .  5.8 

NY  CUNY  MEOGAR  EVERS  COLLEGE 
*       TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.       .0  . 

.NV,  CUNY  NEN  VCRR  CITY  CC 
"    TOTAL-.  9  1.6 
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.    MALE  6  2.2 
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33.3 

o  2  *  66.7 

0 

1 

33.3 

•  *  1 

33.3 

2t  66.7 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

65 

22.3 

97 

33.3 

\l9<r  66.7 

0 

65 

22.3 

97 

33.3 

4*4  66.J 

0 

Q 

•  0 

0 

•  0 

1  0  .tf 

0 

14 

6.7 

61 

29.2 

^44  66.9 

4 

11 

6.4 

52 

30.2 

116  67.4 

4 

3 

8.1 

9 

24.3 

26    T5.7  * 

to 

0 

•  0  ■' 

0 

•  0 

16  94.1 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

*      6  100.0 

'  0 

0 

40 

0 

•  0 

10  t9C9 

1 

6 

.0 

6 

14.5 

47    BS.S  v 

0 

0 

.0 

2 

14.3 

12    85.7  v 

0 

0 

•  0 

6 

14.6 

,35  65.4 

4 

6.2 

15 

23.1 

SO  76.9 

0 

2 

6.7 

6 

20.0 

v     24    60.0  , 

0 

2 

5.7 

9 

25.7  ✓ 

*     ,  26    74.3  • 

0 

•4 

•  0 
•8 

25.9 
10.0 
29.5- 

.  -0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•o. 

1.9 
2.3 

•.o 

S.J% 
•0 
'  9.1 

.0 
.0 

.0  , 

.0 
.0 

vO 


501 
263 
238 

54 
10 

-44- 

i? 

3 
8 

4 

1  4 
0 


291; 

^209' 
172 

*  37 

17 

6'. 

*  »c 

55 

11 

65 
30" 
35 


ANfft  ICAN  c  t  NO I A  N . 
.ALASKAN  NATIVE 


•  ;  ...        Miim**;      i  number 

wflME SSf  ANlh COMMERCE  \  T  ECHNOLOGl E S  C  50001 

•  NIK:  YORK      *  W 


NV  /MI tBERT/CQLLEGE 
v      .TOTAL  "  .  .0 

\  :  FEMALE:         ,.  ,'0 

:nv-  ;i*tfrboro>instit»te: 

^TOTAL     'v         0/r  ..0 

female;         50,  »;o* 
'      -hale.,      ."  ..?o%  v.;o*  .  r.- 

NvVjANESTWKBLSINESSCOUEGE 

jotal  io-"'  •0~^ 

FEMALE  .3  .0 

::;  male?  .    j  Ot  v.;  D;. 

NY  aKATHAAINE  GI8BS.;SCW>OL* 

v.-total' ^ '  'o'  ,;o. 
'  femaCe:  ,         gs-  ?o< 

**'  MALE'    ,  OV.,  >0*  . 

.NY>  LAr-  inst;:of^herchanoising 

,  ;tu  al4  v  ~  ;'o- 

FEMALE  0^  .0 

N        HALE       -„*     *0\.  .,i'Ov.,.. 
NY,  ^ LO NG^I  $t U> BROOK LYNl  C ENT ER 
s  '  {TOTAL    X        '"  0 .0 /  " 
t  '*    FEMALE     -  0.  ,  .40-  . 

MALE  ,„0.  ".0. 

;NY\  MANHATTAN' COLLEGE4  * 
*  V  TOT  At'  0  *  .0_ 

FEMALE..  0  .0 

->v    "male;   ;  .  ,   '0^  ..0  * 

NY    NARIAr COLLEGER  OF  ALBANY 

*,  ;total  .    *         '  ;o 

FEMALE  '0*  >0 

MALE     .     .      0*  .0 
NY    MARIA  AEGINA  CCLLcGE 


I LACK  *  ASIAN  OR;    .  .  .TOTAL 

►*0N-  H I S  PAN  I C  P  A  C I F I C  IS  L  A  N  0  E  R      HISFANIC  MINORITY 

NUMBER!    -    X      .NUMBER        X  NUMBER 


kHITE 
-  NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


•  0 

•  3 

;o 


-  .3 

•  o . 


'ff'T, 


.TOTALS  0 

FEMALE  0 
HA  LE   ,  ,  0 

NY  : MAR I ST  COLLEGE 
v     TOTAL  0 

FEMALE  ,  .0 

VMALE-,  „.     .  ..o  . 

NY    MARY  MOUNT  MANHXT  T  AS  ,  C 
x  7  .f  TOTAC-  0;  .0, 

FEMALE  *0  .0* 

*  ",;NA LE      ,  ,  _*0,»      .0.  4 
NY    MONROE  BUSINESS  INSTITUTE 
v  ; TOTAL'  -  *      T  ^0  *.0 
-FEMALE  O:   .  .0 

^      male,  ,  v;    *,<k  y  iO  , 

NY    NY  INST  TECHN)MAIN  CAMPUS 
*    TOTALS       '     '    0;  .0, 
FEMALE  £<T  .0* 

male;*       „/o     «o  *  ,  . 
ny  ,NvriNSr  techn:ny  cty  cam 

.""jTQTAL  *'  ~'*  *    0"  tO 
FEMALE  0  #0 

I'   'male        .  0-  .0 

NY-  NY  SCH  OF  INTERIOR, OESIGN 

iTOTAL      ***        Of     .0  " 
;  FEMALE  0;  .0 

;  ,  iMALEi  .  .        :o. .  .  .0 
NY,   NEW  YORK  UNIVERSITY 

\  -total'         '.o" "  -i'o 
Female  ,.o-  , 

MALE  .  ,  „  .  cO;  ,iO* 
NY  NI  AGARA:  UNIVERSITY  . 
'    'TOTALS  0,  >0:' 

FEMALE;  *    0  iO: 

^ MAlE  ....-,0  .    .'0.*,  w. 

:'VnY*'  OtEANtBUSINESS^INSTITUTE 

^total^  *  ;  ;  o 
female'         :o,-  ;o; 

>,,  "MALE1"',  -  ..V'^O,^'  •Oy . 
?N  V  ^>  A  C  E;U  C '  ;0F,  sNMI  TE  F  L  A I N  S 

"  -totals  ''"i  1    o;  ^d: 

FEMALE-  .    0      \0-  . 

"J-  ^MALE^.-r.  -       0:  *  ..0 

Tny  .pace^University  nen^yo^ 

-  V. 5 .;TOTAL'T  \       v     "?0*    / >  0/  %- 

FEMALE      .      .    0/  *0 
.    *    MALE   *      ;  -.s.Q/.:   *P  , 
^  NY  f  FACEvU ;P LSNT VL-BRC LF ^  CAM  f 

4.  "  iTOTAi  ,  /  ^  ^'o;:  " 

^FEMALE,  '  '  '  *0/  iO; 
r-...  ^'MALEl,--,  rO'.ocSO; 

-  NY^FARSQN$tSCHOOL.:CF;OESICN^ 
v   ^.TOTAlrv'  0  ;Or 

FEMALE  ,0,  ^3, 

t     MALE^  0:  .0 


2 
2 
0 

2.2 
2.7. 
•0 

0^ 
0 

t  .0, 

'  .0"  i 

,.o>  "* 

0 

V 

0 

.0 
•  0 
•0 

2 
'2 
0  ■ 

2.2 
2.7 
.0 

69    97.6  ' 
72  97.3 
17  100.0 

0 
0 
0 

•0 

.0 

^;o 

91  . 
74 

17; 

31  70,5 
29 
2  ^0^0 

4 
3 
1 

9.r 

7.7  "* 
20.0 

6 

*4' 
2 

13.6 
10.3 
40.0 

41  93.2 
36  92.3 
5  100.0 

3  6.6 
3  7.7 
0  .0 

0 
0 
0 

.0 

-.0 

•0 

44  V 

t39    1  . 
5.  " 

1 
1 

0 

•  8 
•6 

•  0 

o. 

0 
0 

^  .0 
.0 
.0 

i 

1 

0, 

*  .8 
.  6 
.0 

2 
*  2 
0 

1.6 
1.6 
•  0 

126  98.4 
123  98.4 
t  3  £CCaO 

0 
0 
0 

.0 
•0 
•0 

128 
125 

3* 

34 

34  ' 

„0 

•  6.1 
6.1 
•  0 

13 

"13 
0 

2.4 
2  .4 
•  0 

36 

JO 

0, 

6.9 
6.9 
•P 

85 
65 

0 

15.4 
15.4 
•  0 

466  84.6 
468  84.6 
0  .0 

0 

OA 
0  1 

•0 

fi  .0 

553. 
553  - 

;0' 

°6 
4- 
2 

5.5 

3.r 

50.0, 

'     1  , 
1 
0 

•  9  > 
.1.0 
.0 

0. 

o 

0 

•  0 

•  0 

•  .0 

7 
5 

2 

6.4 
4.8 
50.0 

102  93.6 
100  95.2 
2  50.0 

0 

0 
0 

•0 

.0  \ 
•0 

109 
105* 

.2  40.0 
1  100. 0 
1  25,0 

6" 

/        '  0' 
0 

•  0 
.0 

1 

o 

1 

20.0  . 

.0 
25.0 

3 
1. 

2 

60.0 
LOO.O 
50.0 

'2  40.0 
0  .0 
2  50*0 

0 
0 
0 

•0 
•  0 
•0 

.5": 
1 

*  & 

o; 

0, 
0 

.0 
.0 
.0 

0 

'  0 
0 

;o  ■ 

.0 
•  0 

.  0 

o 

0 

•°. 
.  0 
•  0 

0' 

0' 
0 

•  0 

-  .0 

•  0 

r 

.0  * 

•  0 

•  0 

6  100.0 
3  100.0 
3  1CC.0 

0 
0 
0 

•  0 
•0 
•° 

6 

0    v.3.  ' 

•             3-  *  , 

0 
0 

•o- 

.0 
•  0 

0 
0 

<?  o 

•  0 

•  0 

•  0 

0 

o 

0 

•  0 
.0 

•° 

0 

o 

0 

19  100.0 
19  10C.0 
0  .0 

0 
0 
0 

■  .0 
•  0 
•0 

19 

*  19* 
0  .* 

0 

0i 
'  0 

•  0 

.  .0 
•0 

,2°' 5.9 
2  8.0 
0  *  .0 

0 
0 
0 

•  0 
.  0 

•  0 

2  " 

2 

0 

5.9 
3.0 
•  0 

32  94.1 
23  92.0 
9  100.0 

0 
0 
0 

•  0 
•0 
•0 

,34' 
25  , 
9 

•  0 

ov. 
"p 

•  0 
.0 

•  0 

0 
0 

0« 

•o  - 

•  0 

•  0 

0 
0 

0 

•  0  . 

A 

%0 

0 

o 

0 

•  0 
.0 

•  0 

5  100.0 
5  10C.0 
0  .0 

0 
0 
0 

•o" 

-  .0 
.  .0 

5  . 

5 

0 

n 

12 
5 

94.4 
100.0 
,83.3 

0 
0 

■  0 

•  0 

•  0 

.0. 

1 

0 

1 

5.6 
•  u 
16.7 

18 
6 

100.0 
100  .0 
IOC.  0 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

0 
0 
0 

•  0 
•0 

•  0 

18 
12 
6 

154 

92. 
62  * 

59.9 
60.9 
55.  5 

2 
1 

i, 

•  6 
.7 

•  9 

3C.4 
30.5 
30.2 

234 
139 
95 

91.1 
92.1 
89.6 

23  8.9 
12^  7.9 
11  10.4 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

.257 
X51 
106 

Q* 
0^ 
0  . 

;o 

.0  - 
•  0  , 

0 

&  o 

0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 
.  0 
•0 

0 

o 

0 

•  0 

•  0 
.0 

22  100.0 
7  100.0 
-     15  .100.0 

0 
0 
0 

•  0 
•0 

•  0 

'  22  ; . 

7 
15 

0 
0 

Q 

if 

•  0 
.0 

0, 
0 

/    -  o 

•  0 

.0  • 

•  0 

0 
0 
0 

•o 

.0  . 
•  0 

0 

o 

0 

•  0 

•  0 
.0 

1  50.0 
1  100.0' 
0  .0 

1 

0 

1 

50.0 
•0 
100.0 

2 
1 

1' 

4» 

V*41* 

<  V 

;7i3-* 

22.6 

26 
23 
3 

4*.  4 
4.1 
9.7 

40 
34 
6 

6.7  ^ 
,  4*0 
19.4 

114 
98 
16 

19.2 
17.4 
51.6 

451  76.1 
443  78.8 
8  25.8 

28 
21 
7 

4.7 
3.7 
22.6 

593  " 
562 
31 

A- 
3> 
3 

1*7.6 
15.0 
21.4 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

1« 
1' 
0 

0  .u 
•  0 

7 
4 
3 

2C.6 
20.0 
21.4 

'  26  76.5 
15  75.0 
11,  78.6 

1 
1 

0 

2.9 
5.0 
.0 

34  * 
20 

1*  \u 

\ 

0 

0. 

•  0 

.0, 
.0  • 

'  ,  6 

•  0 

•  0 
.0 

0 

"  0 
.  0 

•  0 
.0 

•o  . 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

4.100.0 
3  100.0 
1  100.0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

4. 

3.  - 
;1 

0 

.  0^ 

*o 

,„'-'  .0 

"  •? 

^  o 

0 

q, 

•  0 

•  0 

.0* 

0, 
0, 
0 

•  0 

-  .0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

•° 

104  100.0 
98  100.0 
6**100.0 

0 
0 
0 

•0  ' 

•  0 

•  0 

104, 
98. 

'6 

0 

.0 

-.0 

'o 

0 

q 

.0* 

•  0 

•  0 

Q, 

0 
0 

•  0 

•  0 
•0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

•  0 

3  100.0 
2  100.0 
1  100.0 

0 
0 
0 

•  0 
•0 

•  0 

'3*  " 
2" 

23, 
20 

3, 

26.1 
34.5 

uo.;o 

4^ 
3 

1, 

4.5 
-  5.2 

*  3.3 

6 

,6 
2 

9.1 
10.3 
6.7 

35 

29 
6 

39.6 
50.0 
2C.0 

49  55.7 
28  48.3 
21  70.0 

4 

1 

3 

4.5 

U7 

10.0 

,58-*" 

30^  : 

0 

4i6 

:5;3 
'•9* 

,0 
0 
0 

•  0  - 
■  .0 
•0  " 

0 
0 

o 

.0 
•  0 

.    .0  * 

1 
1 

0 

4.0 
5.3 

.  .0 

24  96.0 
18  94.7 
6  100.0 

0 
0 
0 

•  0 

-.0 

•  0 

25./' 
19 

9 

-.4 
9 

8.3 
5.6 

:i3i9. 

11 

6 
5 

10.2 
8.3 
13.9 

7  6.5 
5.6 
3  8.3 

27 
14 
13 

25.0 
19.4 
36.1 

74  66.5 
54  75.0 
20  55.6 

7 
3 

<' 

6.5 
5.6 
8.3 

108 
72 

,36 

1791 
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TMie-Yo    WAL^ASSttlATV'ifcdREES  AND.CTMC*  AWARDS  BASED  ON ' L  ES  S  T  HANI  FOUR  Y  EAR  S  OFtiiORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
*  ^ ,  CON  Ftti  ED  ST  I  TUT  I CN  S^OF  HI  6H  EPhlDUC  AT  I  ON  BY  RACE  t;  ETHNICITY  t^ANO^  SEK*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 
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AMERICAN  IKOIAN 
.'ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HI SRANIC* PACIFIC  ,ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE  , 
NON-HISPANIC 


NCN-RESiOENT 
ALIEN 


NUMBER        <X*      NUMBER  X 

BUSINESS  AND  COMMERCE  TECHNOLOGIES  (50001 

"  NEW  -YORK 

NY.  ^AUU  SMITH'S -C.*RTS  SCI 
*    ,  JOTAL.  0  .0 

.  'FEMALE*  0  .0 

/male  . ,       o  .  .0 

« NY-  .F0UELSQN  BUSINESS JNST 


if- 


•  0 

•  0 
.0 


TOTAL  V  .6 

FEMALE..  1  .6 

MALE  0,  .0 

**Y\  WUTT  .INSTITUTE 
1' A  TOTAL*  0 
;Jf  EMAI.E  0 
Hi  MALE.  Ot . 

> NY?  ROBERTS  WESLE YAK  COLLEGE 
TOTAL-'  "r  0,  .0 

FEMALE  0.  .0 

MALE       -  .     0  .0 

Hf    ROCHESTER  8US  INSTITUTE 
*  .TOTAL  0  .0 

-FEMALE  ^0  .0 

v.  -  <MALE  0  '  .t> 

NY  J  ROCHESTER  IN  ST  TECHNOLOGY 


TOTAL 
FEMALE 
'MALE* 
NY    RUSSELL  -SAGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


3  .4 
0,  .0 
3  .6 
JC  OF  ALBANY 
0  *  .0 
0,  .0 
0  .0 


NY,- JSAINT.  FRANCIS  COLLEGE 


.TOTAL' 
FEMALE  . 
MALE 

NY    SAINT  JOHN* S 
.TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  .0 

0  '  .0 
.UNIVERSITY 
0  .0 
0  .0 
0«  .0 


•  0 

•  0 

•  0 

C08LESKL 

•  0 
-0 

*0 

AGRL  C  TECH  C  OELHI 
.0 

•  0 

•  0 

FARMNGOL 

•  0 

•  0 

•  0 


NY.    SJNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 
TOTAL  0  .0. 

FEMALE  0  *.0 

MALE  0  .0 

NY    SUNYv  AGRL  C  TECH  C  ALFREO 
-TOTAL  •  1  .3 

FEMALE  »    1  .4 

MALE  ,   J>  *  .0 

NY    SUNY  AGRL  C  TECH  C  CANTON 
-  .TOTAL  0 
FEMALE  0 
,  t    MALE  0 
NY    SUNY  'AGRL  TECH 
,TOTAL  -  0 

FEMALE  0 
,    MALE  0 
«  *NY  SUNY 

/.TOTAL  0 
FEMALE.        •*  0 
'MALE1    ,       ,  0 
\NY'  .SUNY  AGRL  TECH^ 
\>TOTAL  *  0 
FEMALE  0 
^   .  MALE  ,    .     :  0. 
NY    SUNY  AGRL  TECH  C  HORRISVL 
TOTAL.  2  «7 

FEMALE  '0  .0 

MALE  .  .        *  2:  2.0 
*  NY  ^ AO IRONOACK'CHTY .COLLEGE 
:    '  *  .TOTAL         '  "O'    ;.o  " 
-FiMALE  0,  .0 

■v  '  iMALE  .       ,      0.    *  .0 
NY    BROOME  COMMUNITY  COLLEGE 
*    *'  ..TOTAL"  v     "        1    .  s*«* 
FEMALE  1  .6 

.  'MALE^  O:  v  .0. 

.  :NY  /CAYUGA-CO  cmty, college 
>.  "  .total""  o~  ;o 

FEMALE  0  .0 

.MALE,,-.  ,        0,.'  *'.0 
NY  ^CLINTON  COMMUNITY- COLLEGE 
v  i TOTAL  '.0*      .0  > 

-FEMALE  Oy  .0 

MALE \  ,  „  0\  .  .0 

-  /  NYN  COLUMBIA-GREENE1  CC 
, TOTAL1    *  '         0  .0 
FEMALE.  .  O  iO 

'  -MALE  0\  ..  0 

'NY*  CMTY-  COLLEGE^ FINGER  LAKES 
'  *' -fOTAL"  O1  .0 

FEMALE  0  .0 

*    :male  0    ,  .0 


0 
0 
0 

3 
1 
2 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

6 
6 
0 

15 
6 


6 
3 

3„ 

1 
0 
1 

14 
6 


0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

9 
7 
2 

1 
1 

0' 

7 
6 
1 

3 
0 

s3 

0 
0 
0 

3. 
3 
0 

2 
1 
1 

2 
0 
2 

i 
1 

0 

1 

0 

1 


•  0 

•  0 

•  0 

•i«8 

•6 
16.7 

3.7 

•  0 
6.7 

.0 

•  0 

•  0 

7.1 
7.7 

•  0 

2.2 
2.7 
1.9 

4.1 
2.9 
7.1 

.  7.7 
•0 
16.7 

8.5 
10.9 
7.3 

.0 

•  0 
.0 

.6 
.4 
1.1 

•0 
.0 

•  0 

3.4 
4.1 
2.0 


.4 
.7 

•  0 

1.6 
2.1 
.9 

1.1 

•  0 
3.0 

•  0 
.  .0 

•0 

1.1 

1.8 

•  0 

i.r 
1.1 

1.5 

4.7 
.0 
9.5 

3.6 
4.5 
.0 

•6 

•  0 
1.9 


NUMBER' 


2 
1 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

b 

0 

0  , 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 

'  0 


.2 
0 
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0 
0 
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0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

1 
0 
1 

1 
1 

0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
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0 
0 
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0 
0 
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0 
0 
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0 
0 
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0 
0 
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3.4 

•  9 

•  0 
.0 

•  0 

3.7 
.0 
6:7 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  3 
.5 

•  2 

.0 

.0  x 

•  0 

15.4 
.0 
33.3 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
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.0 

•  8 
.0 

1.7 

•  4 
.0 

1.0 
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.7 
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.5 
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1.8 

.0 
.0 
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.0 

•b 

•  o 

.0 

.0 

•  0 

.0. 
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•d 


NUMBER 

- 

X 

NUMBER 

X 

NUN8ER 

X 

NUMBER 

I 

1 

♦  7 

3 

2.1 

V137 

94.5 

5 

3*4- 

0 

.0 

1 

3.4 

27' 

93.1 

1 

3*4' 

1 

.9 

2 

1.  7 

110 

94.8 

4 

0 

.0 

4 

2.4 

163 

97.6 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1*3 

153 

96.7 

0 

•0 

0 

.0 

2 

16.7 

10 

83.3 

0 

.  0 

o 

♦0 

2 

7.4 

25 

92.6 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

fi  12 
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0 

•  0 

0 

.0 

2 

13.3 

13 

86.7 

0 

♦  u 

0 

.0 

.  0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

6* 

7.1 

78 

92*9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

6 

7.7 

72 

92.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  0 

6 

100*  0 

0 

.0 

3 

•  4 

23 

3,4 

662 

96*6 

0 

.0 

1 

♦  5 

8 

3.6 

213 

96*4 

0 

%0 

2 

♦4 

15 

3.2 

449 

96*8 

0 

ft 

o 

.0 

6 

4.1 

"  139 

95*2 

1 

♦  7 

0 

♦  0 

3 

2.9 

101 

97*1 

0 

.0 

0 

.0 

3 

7.1 

38 

9C*5 

1 

2.4 

2 

15.4 

5 

38.5 

e 

61*5 

0 

.0 

1 

14.3 

1 

14*3 

6 

85*7 

0 

.0 

1 

16*7 

4 

66*7 

2 

33*3 

0 

ft 

3 

1.8 

17 

1C*3 

143 

86*7 

5 

3.0 

0 

♦  0 

6 

10*9 

48 

87*3 

1 

1.8 

3 

2*7 

11 

10*0 

95 

86*4 

4 

3.6 

o 

♦  0 

,0 

•  0 

13 

100*0  c 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

8 

1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

♦  0 

1 

♦  3 

1.2 

319 

98*8 

0 

.0 

1 

♦  4 

3 

1.3 

233 

98*7 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

1.1 

86 

98*9 

0 

♦  0 

1 

,4 

3 

1.3 

234 

97*5 

3 

1.3 

0 

♦0 

0 

.0 

118 

99*2 

1 

.8 

1 

*e 

3 

2.5 

116 

95.9 

2 

1  7 

o 

•0 

10 

3.7 

258 

96.3 

0 

♦  c 

0 

♦  0 

7 

4.1 

163 

95.9 

0 

♦  D 

0 

♦  0 

3.  1 

95 

96.  9 

Q 

♦  0 

2 

.8 

1.6 

'  247 

96.1 

6 

2.3 

1 

.7 

3 

2.2 

127 

94.6 

4 

3.0 

1 

.8 

1 

•  8 

120 

97.6 

2 

1.6 

9 

2.3 

18 

4.5 

*  380 

95.5 

0 

.0 

2 

.7 

8 

2.8 

278 

97.2 

0 

♦0 

7 

6.3 

10 

8.9 

102 

91. 1 

0 

.0 

3 

1.1 

8 

2.9 

267 

96.7 

1 

.4 

2 

1.1 

2 

174 

98.9 

0 

♦o. 

1 

1.0 

6 

6.0 

93 

93.0 

1 

1.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

77. 

100.0 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

48 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

29 

ICC.  0 

0 

.  0 

o 

♦  0 

4 

1.5 

267 

98*5 

0 

♦  0 

.  0 

♦0 

4 

2.3 

167 

.97.7 

0 

•  0 

,  o 

♦  0 

0 

•  0 

100 

100.0 

0 

.0 

*0 

•  0 

2 

1.3 

158 

98*8 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.1 

92 

98*9 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

1.5 

66 

98*  5 

0 

.  0 

0 

A 

♦  u 

2 

4.7 

41 

95*3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

22 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

9.5 

19 

90*5 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

3.6 

27 

96*4 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

4.5 

-v  21 

95*5 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.0 

6 

10G*0 

0 

•  0 

0 

*  .0 

1 

.6 

155 

99*4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

103*  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

'  1.9 

52 

98*1 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


145 
29 
116 

r«3 

155 
12 

27 
12 
15 

"1 
1 
0 

64 
78 

6 

^685 
221 
464 

146 
104 

42 

13 
7 
6 

165 
55 
110 

13 
8 
5 

323 
236 
87 

240 
119 
121 

268 
170 
98 

257 
134 
123 

398" 
286 
112 

276 
176 
100 

77 
48 
29 

271 
171 
100 

160 
93 
67 

43 
22 
21 

28 
22 
6 

156 
103 
53 
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t*..c  ,rt  xn»* i  KCf/tiTf  OEGAFFS  AND  CTHER  AWARDS  8ASE0  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  NORK  8EYONO  HIGH  SCHOOL  FOR  "A-JOA  FieiO 
TABLE  10,  TOTAL  ^ASSGCIATE  gl^^,  JJJ?,  >l?5«R*MOC  A?7oN  BY  RACE,  ETHNICITY,  ANO  SEX.    INSTITUTION  A  NO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
-ALASKAN  NATIVE 

NUMBER    .  I 


.  SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NCN-HISPANIC 

NUMBER 


NCN-RESICENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


.NEN  .Y3RK' 

NY  .CORNING  COMMUNITY  COLLEGE 
/TOTAL    1  0  iO 

FEH4-,E  0  .0 

^V-^MA\  E     ,  0  .0 

NY  OUTcHESSjCMTYCOLUGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

0' 
.0 


NY    EAIc.CONMJNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

■FEMALE  0  -0 

HALE,    .  0  .3 

NY    FASHION  INST  TECHNOLOGY 
'   TOTAL'  1  .1 

FEMALE  1  *1 

■    NAVE  0  .0 

NY  '  FULT  CN~NONTGOMERY  CC 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE'  ,  ,0.       *0  . 

'NY  -.GENESEE  .COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL-  1*7 
FEMALE'  1  1*3 

male:  _        o  *o 

.NY  .HERKIMER  CC  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0.  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  .  0  .0 

NY,   HUDSON  VL  Y  CMTY  COuLtGE 
'  TOTAL  £   0  *0 

.FEMALE'  '  0  *0 

'MALE-  0  *0 

NY    JAMESTOWN  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    JEFFERSON  CMTY  COLLEGE 
TOT  AL  0  .0 

FEMALE  0%  .0 

MALE  0  .0 

NY    MOHAWK  VLY  CMTY  COLLEGE 

TOTAL      '  -      0  .0 
'  FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

NY    MONROE  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0.  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE        .         0  '.0 
NY*  NASSAU  'COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  6  1.4 

FEMALE  5  1*6 

MALE  1  .8 

NY    NIAGARA  CO  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY    N  COUNTRY  CMTY  COLLEGE 
'TOTAL  0  .0 

.FEMALE  0  .0 

.    MALE  0  .0 

NY    ONONDAGA  C4TY  COLLEGE 
TOTAL      *        tO  .0 
FEMALE  '  .0  .0 

MALE  3  »0 

NY    ORANGE  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *\*0 

'FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    R3CKLAND  CMTY  CCLLEGE 
jTAL  0  .0 

FEMLE  0  .0 

MALEn   .  0  #0 

NY  „  SCHENECTADY  COUNTY  CC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *.0 

NY    SUFFOLK  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL   ,  2  »2 

FEMALE  1  .3 

MALH  s   1  «2 

NY    SULLIVAN  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  »3 

FEMALE  0  iO 

MALE  0  .0 

NY  'TOMPKINS-CORTL ANO  CC 
-  TOTAL     *  0  *0 

/  FEMALE  0  *0 

MALE  *  0  .0 
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o 
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0 

.0 
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0 

.0 

1 1 
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o 

.0 

50 

4.6 

40 
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36 

4.0 

Q 
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2 

1.  5 

1 
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0 

.0 

0 
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0 

.0 

^ 

2*f 

o 
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2 

t 

U5 

0 
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1 

1*3  • 

0 

•  0 

1 

i  a 
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o 

♦  0 

5 

2*2 

0 

.0, 

1 

•  8 

0 

•  0 

* 

J  .  o 

o 

♦  0 

1 

.4 

ft  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

■ 

♦  0 

o 

.  0 

1 

1*3 

i  o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2.0 

o 

.0 

1 

1*1 

0 

•  0 

1 

1*7 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

2 

.8 

0 

.0 

1 

♦*7 

0 

.0 

1 

1  ♦  0 

o 

.0 

8 

3.0* 

0 

♦  <T 

4 

2.2 

0 

♦« 

4 

4.6 

o 

11 

2.6 

0 

•  .0 

8 

2.6 

0 

•  0 

3 

2.5 

o 

.0 

1 

.5 

0 

.0 

1 
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0 

•0 

0 
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.  U 

o 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 

.0 

o 

.0 

3 

1.7 

0 
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0 

•  0 

1 

1.1 

0 

.0 

3 

3.3 

1 

1.1 

3 

6.4 

0 

.0 

Q 

.0 

I 

2.3 

16 

6.4 

2 

.7 

6 

3.6 

1 

♦  7 

*  10 

4  ♦  J 

I 

5  ♦  7 

z 

1.2 

1 

•  6 

0 

.0 

\ 

1.0 

2 

3.0 

0 

.0 

5 

•6 

2 

•  2 

1 

•  3 

0 

♦  0^ 

4 

.8 

2 

.4 

9 

?-l 

0 

.  .0 

2 

3.0 

0 

•  0 

1 

1.3 

0 

♦  0 

1 

1.0 

tl 

.0 

1 

1.7 

0 

.0 

0 

0 

.0 
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0 
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0 

16 
15 
1 
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1 

0 
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0 

0 
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0 

2 
1 
1 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 

0 

1 

6 
*5 
1 

0 
0 
0 
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0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
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1 

0 
0 
0 
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10 
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5 
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.0 

•  C 
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.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 
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5 

2»7 
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1, 
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I* 

4 
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.0 

28 
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309  91.7 

.0 

17 

8.1 
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.0 

11 
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1.5 
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96 

1 0.  0 

OKI      ft  ft.  Q 
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11 

6.3 
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2 
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1 
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C  •  1 

46  97*9 

.0 

1 

2.1 

e 

46  97.9 

.0 

3 

2.2 

132  97*6 

-  .0 

2 

2.6 

76  97.4 

.0 

1 

1.8 

56  96*2 

.0 

5 

2.2 

; 

218  97*3 

.0 

1 

•  6 

lift  o».i 

IIP  TfO.J 

\0 

4 

3.8 

100  96.2 

*' 

♦  7 

3 

1.1 

264  98*9 

.7 

1 

.  7 

135  99*3 

•B 

2 

1.5 

129  98*5 

1.3 

2 

2.6 

74  S7*4 

.0 

0 

.0 

2.0 

2 

3.9 

49  96*1 

•  0 

1 

1.1 

94  96*9 

•0 

1 

1.7 

59  98*3 

.0  . 

0 

.0 

35  10C*0 

♦  4 

3 

1.2 

246    98*4  — 

,♦7 

2 

1.4 

142  97*9 

.0 

1 

1.0 

104  99*0 

♦  4 

9 

3.3 

260  96*3 

♦  0 

4 

C  ♦  C 

179  97*8 

1.1 

5 

5.7 

81  93*1 

1.4 

23 

5.4 

403  94*6 

1.6 

1 8  * 

5.8 

290  94*2 

.8 

5 

4.2 

113  95*6 

•  0 

2 

.9 

214  99*1 

♦  0 

2 

l.b 

123  98*4 

.0 

0 

.0 
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.0 

0 

.0 
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.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

6  100*0 

•  6 

4 

2.2 
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.0 

2 

2.  4 

63  97*6 

1.1 

2 

2.2 

91  97*8 

.0 

4 

4.4 

87  95*6 

.0 

3 

6.  4 

44  93*6 

.0 

1 

2. 3-  ; 

43  97*7 

2.1 

26 

9.3 

254  90*4 

3.5 

14 

9.7 

130  9C«3 

♦  7 

i? 

8,8 

124  90*5 

a 

.0 

3 

1.8 

167  97*7 

.0 

1 

1.3 

102  98*1 

.0 

2 

3.0 

65  97*0 

2.4 

31 

3.4 

670  96*6 

2.5 

12 

3.0 

386  97*0 

2.4 

19 

3.8 

484    96*2  * 

3.5 

6 

i.6 

13*6  94*4 

♦  0 

2 

3*0 

65  97*0 

6.5 

6" 

7.8 

71  92*2 

2.0 

3 

3.1 

94  95*9 

"  .0 

1 
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56  96*6 
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5.0 
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•> 
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1 

0 
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1 
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•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  4 

•  6 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

■  .0 

.4 

•  7 
.0 

.4 
.0 
1.1 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•c 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  4 

•  0 
.7 

.6 
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•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 
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1.7 
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68 

31  „ 

168  , 

113. 
75 

.337. 
211 
-**6 

1,090 

^33 

94 
47 

47"* 

135  - 
78. 
"  37 

224 

120  . 
104  . 

,  267. 
136 
131 

76 
25 
51 

95 
60 
35 

250 
145 
105 

270 
183 
87 

426 
%  308 
116 

216 
125 
91 

•  23 
17 
6 

176 
65 

93 

91 
47 
44 

261 
144 

137: 

171  , 
104 
67 

901 
398 
503 

144 

67 
77 

98 
58 
40 


IERJC 
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TAiLF'iO.  TOTAL  ASSOCIATE  DECREES  ANO  OTHER  AMAROS  DASEO  OH  LESS.  THAN  FOUR- YEARS  OF  WCRK  IE YO NO  HIGH  SCHOCL  FOR  MAJOR  FIELD 
TULE  10.  TOTAL  XONFERREO,  ^^NSTI^TI WS  ^  HIOHER^EOUCATION  §Y< RACE.  ETHNICITY.  ANO  SEX.  ,  INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  1N01AN 
"ALASKA N  NATIVE 

w   NUNtER  I 


\     SLACK  ASIAN  OR, 

non-Hispanic  pacific  islander 


HISPANIC 


TOTAL. 
MINORITY 


kHlTE 
NON-HISPANIC 


NCN-RES1CENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


NUNtER 


BUSINESS  ANO  COMMERCE  TECHNOLOGIES  15000} 


NEW  .YORK  \ 

*' 

*  *  - 

NY    ULSTER-CO  CNTY  COLLEGE 

TCTAL       '        0  .0 

10 

7.0 

1 

.7 

> FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

1 

1.3 

;  MALE                0  .0 

\  10 

15*2 

0 

•  0 

■v  * 

NY    WESTCHESTER  CHTY  COLLEGE 

,  TOTAL                0  .0 

'  4 

2.0 

0 

♦  3 

?: 

FEMALE                 0  .0 

2 

1.8  - 

0 

•  0 

*v  " 

"     MALE                 0  .0 

2 

2*3 

0. 

•  0 

;  , 

.NY    SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                0  .0 

-0 

.0 

0 

•  0 

% 

FEMALE                0  .0 

'.0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  .             0.  ,0 

\° 

•  0 

0 

♦  0 

/ 

,  NY  '  T08E-C0BURN  SCH  ,FASH  CARS 

< 

,      TOTAL                0  .0 

2 

2.9 

1 

1.4 

> 

FEMALE                0  .0 

I 

,  1.5 

1 

1.5 

MALE   .    ,        0  .0 

1 

33.3 

0 

•  0 

NY    TROCAIHE  COLLEGE 

*  , TOTAL                0       »0  * 

•  u  * 

o 

.  0 

FEMALE                0  .0 

•  0 

0 

•  0 

MALE                0<  ✓  .0 

°\ 

•  0 

0 

•  0 

NY    UTICA  SCHOOL  OF  COMMERCE 

TOTAL'               0  .0 

1 

1*1 

c 

•  0 

.FEMALE              -0  .0 

*  1 

\  1-2 

0 

•  0 

—        *  MALE                0  *0 

0 

\  *o 

0 

•  0 

v     NY    VILLA  MARIA  COLLEGE.  DFLO 

TOTAL  *             ^  *0. 

5 

0 

•  0 

FEMALE    ,            0       .0  V 

-3 

[4.2  . 

0 

•  0 

MALE                0        .0"  \ 

2 

JL2.5 

0 

•  0 

NY    THE  WOOO  SCHOOL 

i 

TOTAL                0  .0 

10 

.  2.6 

1 

:§ 

FEMALE                0  .0 

10 

2*6 

1 

MALE                 0  *  .0 

0 

\.o^ 

0 

•  0 

NY         STATE  TOTALS  C 
TOTAL  66 
FEMALE  31 
MALE  35 

NORTH  CAROLINA 


NC    ANSON  TECHNICAL  INSTITUTE 
TOTAL        *       0  .0 
FEMALE  0  »0 

MALE  0  .0 

NC    ASHEVL  BUNCOMBE  TECH  INST 
.  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    BEAUFORT  CO  TECH  INST 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    BENNETT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    BLAOEN  TECHNICAL  INST 
TOTAL  0  .0 

1  ,  'FEMALE  0-  .0 

'  MALE  0  .0 

NC  ,BL ANTONS  COLLEGE 
*  TOTAL  0  .0 

'FEMALE  0  .0 

MALE       ,   ,      0  .0 
NC    BLUE  RIOGE  TECHNICAL  INST 
'    TOTAL  0  .0 

FEMALE'  0  .0 

.    MALE  0  .0 

NC    CALDWELL  CC  ANO  TECH  INST 
TOTAL.  0  .0 

FEMALE  0-  .0 

*  MALE  .  O;  .0 

NC  ,  CAPE? FEAR  TECHNICAL  INST 
TOTAL     "v*         0  .0 
FEMALE  0  .0 

*  ;NALE\  0        .0  ^ 
NC    CARTERET  TECHNICAL  INST 


101  INSTITUTIONS) 

•3  1.978  lOlO 

•2  1*341  10il 

.5  637  9.8 


TOTALo 
FEMALE 
MALE 


NC    CATAWBA  VALLEY' TECH  INST 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


'NC    CECILS  BUSINESS  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


ERJC. 


NUMBER 

I 

NUMBER 

s 

NUMBER 

S 

NUHBER 

I 

NUMBER 

\ 

3 

2*1 

•  14 

$•  a 

5 

129 

90*2 

0* 

.0 

1*3 

) 

0 

•  0 

1 

1.3 

76 

98.7 

o- 

'  .0 

77 

3 

,  5 

13 

19*7 

53 

80.3 

o 

♦0 

66 

•  -r 

8 

4.0 

12 

6.0 

168 

9*.0 

•  0 

200 

5 

4.4 

7 

6.1 

107 

93.9 

0 

•0 

14* 

3 

3.5 

5 

5.  8 

81 

9**2 

♦  0 

66 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

1 OC.  0 

o 

•  0 

7 

0 

•0 

0 

•  0 

6 

100.0 

0 

.0 

4. 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

'  \  1 

100  .0 

o 

.0 

3 

4*3 

6 

8.7 

58 

6*.l 

5 

7*2 

69 

'  A 

3 

4.5 

5 

7.6 

'  .56 

6**8 

5 

7.6 

66 

0 

•0 

m  "  1 

33.3 

2 

00.  ' 

c  C 

•  0 

3 

-  - 

0 

•  0 

0 

•  .0 

A 

100.0 

0 

•0 

*  . 

0 

♦0 

0 

.0 

4 

100.0 

C 

•  0 

* 

0 

•  0 

0 

.  0 

o 

.0 

o 

.0 

o 

1 

1*1 

2 

2.3 

>6 

97*7 

0 

.0 

68 

1 

1.2 

2 

2.  4 

80 

97.6 

.0 

82 

* 

0 

.0 

0 

.0 

6 

1C0.0 

0 

.0 

6 

0 

•  0 

5 

5.  7 

A9 

OC 

9*.  3 

o 

.0 

87 

0 

.0 

3 

4.2*' 

68 

95.6 

0 

•  0 

71 

i 

0 

•  0 

12.5 

14 

87.5 

0 

•0 

16  . 

33 

8.5 

44 

11.4 

3*2 

88.6 

0 

.0 

386 

33 

8.5 

44 

11.4 

3*2 

88.6 

0 

•0 

1  386 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.  0 

Q 

.0 

*  0 

967 

4.9 

3.232 

16.4 

10(363 

62*9 

1*6 

.7 

19.7*3 

• 

671 

5*1  ' 

2  •  185 

16*5 

10t  958 

82.8 

87 

#7 

13 .230 

296 

4.5 

1  f  047 

16*1 

5  t  AOS 

83.0 

6 1 

♦9  * 

it  513 

0 

/io 

6 

21.4 

22 

78.6 

0 

.0 

28 

„ 

; 

0 

3 

25.0 

— '  9 

75.0 

0 

.0 

12 

0 

•  0 

3 

18*8 

13 

81.3 

o 

♦0 

■"  16 

4 

0 

•0 

23 

31.5 

50 

68*5 

0 

.0 

73\ 

0 

•  0 

14 

33.3 

26 

66.7 

0 

♦0 

42 

0 

♦0 

9 

29.0 

22 

71.0 

Q 

♦  0 

31 

0 

♦  0 

16 

36.4 

28 

63.6 

0 

o  #0 

** 

0 

.0 

13 

36.1 

23 

63.9 

0 

.0 

36 

0 

•  0 

3 

37.  5 

0  C  ♦  3 

o 

♦0 

o 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

1 

10C.0 

0 

.0 

0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

0 

.0 

4 

28.6 

10 

71.* 

0 

tO 

1* 

0 

.0 

A 

30*8  ' 

9 

69.2 

0 

•  0 

13 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

1 

2.9 

8 

22.9 

27 

77.1  . 

0 

♦  0 

35 

1 

4.2 

6 

25.0 

18 

75.0 

0 

•0 

2* 

0 

.0 

2 

18.2  ' 

9 

61.8 

0 

•  0 

11 

0 

•  0 

1 

3.8 

96.2 

0 

•  0 

.26 

D 

.0 

1 

6.7 

1* 

93.3 

0 

•  0 

15 

0 

•  0 

0 

•  0 

11 

100.0 

0 

•0 

11* 

1794 


0 
0 
0 

16 

12 
6 

5 
3 
2 

6 
* 

* 
1 

3 


•  0 

•  0 

•  c 

3*. 6 
32.* 
*0*0 

7.2 
7.9 
6.5 

5.1 
7.0 
4.0 

8.7 
4.2 
13.6 


'46  10C.0 
25  10C.0 
23  1CC.0 

34  05.4 
25  67.6 
9  60.0 


6* 

35 
29 

150 
53 
97 

*2 
23 
19 


92*8 
92.1 
93.5 

9*.  9 

93.0 
96.0 

91.3 
95.6 
66.* 


.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 
•0 

.0 

•  0> 

•  0 


*8 

25 
23 

52 
"  37 
15 

69 

36 
31 

156 

57 
101 

'  *6 
2* 
22 


T4*»F  1Q  TOTAL  A&SC C I  AT  E  DC  GA EE S  AND  OTHER  A'rfAAD  S  6  A  SE  0  ON  L  E  S  S  THAN  F  OUR  *•  Y I  A*  S  OF  W  C  A  K  BEYONC  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  JlltO- 
MiLE.lO.  ^^7^^  ^^MF  Sv^l  NST I  TUT  I  On5?5rT  HICH6  H '  80UC  AT  ION ,  BVC  iiAC  S«  'ETHNICITY*  AND  SEX:    INSTITUTION***)  STATE  1978-1979 


AHfA  I CAN  INDIAN 
ALASKAN 'NATIVE 


•LACK- .  .  ASIAN  C*  . 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDS 


HISPANIC 


TOTAL 
NINOftlTY 


-WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


-  NUMBER  NUN! Eft!  */ 

BUSINESS  AND  COMMERCE  TECHNOLOGIES  15000 > 


NORTH CAROLINA  . 

NC    CEN  CAROLINA  TfCH  INST 
"  TCTAL  "  '       "*0"  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE.  0  ..0- 

NC  CEN  PIEDMONT  CMTY  COLLEGE 
'    TOTAL*  k     0"  "  '.0, 

FEMALE .        '0        .0  - 
MALE  .         •     0'  '^O;- 
Nt    CHOWAN  COLLEGE 
\  TCTAL  *    C,  .0 

FEMALE  0  -  .0 

,  .    MALE    v    -     .0  .0 
NC  „  CLEVELANO  .CO  -TECH  INST 
TOTAL  ,    0'  ..0 

FEMALE  0  .0 

'MALE  0^  .0 

NC    COASTAL  CAROLINA  CC 
.TOT  AL,  0     .  .0 

FEMALE  0'  .0 

MALE       x        ,0,  .0 
NC    COLLEGE  Of  TH=  ALBEMARLE' 
TOTAL \  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE   0^  .0 

NC    CftAV EN. COMMUNITY  COLLEGE 
'   TOTAL  0  .0 

FEMALE         >       0  .0 
MALE-  0  .0 

NC    04VI0S0N  CC.CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0        .0  ( 

FEMALE  0  -  .0 

MALE  0  .0 

NC    OURHAH  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NC    OURHAH  TECHNICAL  INST 
TOTAL*  '1  UO 

•FEMALE  0  .0 

MALE  .1  U9 

v.NC    EOGECGMAE  TECH  INST 
/TOTAL*  0  .0 

FEMALE  0  .0 

"  MALE    %  0  .0 

NC   -ELCN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE,  0  .0 

MAL'E  0  .0 

NC    FAYETTEVILLE  TECH  INST 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'MALE  0  .0 

NC    FORSYTH  TECHNICAL  INST 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE1  .  0  .0 

NC    GARDNER-HEM  COLLEGE 
,  TOTAL  0  .0 

FEMALE"*-  0  .0 

MALE.    '  0  .0 

NC    GA ST CN  COLLEGE 

;V0TAL  0  .0 

.FEMALE  0  .0 

MALE      _         0  .0 
NC    GREENSBORO  COLLEGC 
,  TOTAL*  0  .0 

FEMALE  0  .0 

,«4ALE  0  .0 

NC    GUILFORO  COLLEGE 

TOTAL  c  *    0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  . 

NC    GUILFORO  TECHNICAL  INST 
TOTAL  *    0  .0 

FEMALE  0        .0  . 

-MALE  0  .0 

NC    HALIFAX  CMTY  COLLEGE 
TLTAL  2  5.1 

FEMALE  *  2  6.7 

MALE   t  .0  .0 

•  NC  >  HAMILTON  COLLEGE 

TOTAL^       >'      0  .0 
FEMALE  0  .0 

"MALE  0  .0 

NC    HAROBARGER  JC  BUSINESS 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


15  13.3 

:t  as.? 

$  12.1 


30 
15 
15 

0 
0 
0 

23 
7 
16 


14.9 
14.7. 
15.2 

..0 
.0 

>o 

19.7, 
21.2 
19.0 


10  10.1 
6  10.2 
4  11.1 


15 
13 

2 

30 
4 


26.3 
31.7 
14.7 

,43.5 
44.4 
30.8 


'2  3.3 
2  5.6 
0  .0 

6V  100*0 
34  100.0 
30  100.0 


52 
31 
21 

14 
11 
3 

2 
2 

0- 

29 
14 
15 


52. C 
67.4 
36.9 

31.1 
45.6 
1413 

22.2 
22.2 
•  0 

21.5 
21.2 
21.7 


33  23.V 

19  26.4 

14  20.3 

1  14.3 

1  16.7 

0  .0 

3  3.1 

2  3.3 

1  2.6 


0 

.  o 

0 

0* 
!  0> 

22 
14 
8 

22 
16 
6 

31 
11 
20 

48' 
34 
14 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•o 

•  0 

18*0 

17.1 

20.0 

56.4 
53.3 
66*7 

48.4 
64.4 

39.2 

22.0 
22.1 
21.9 


-NUMBER' 


3 
0 
0 

*  *> 

3 
I 

0  , 
0 
0 

0 

0, 
0 

0% 
0. 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

-0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
0 

0- 
0 

•  0 
2 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

o" 

0 

0 

0 
0 
3 


0< 
0* 
C 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
I 

0 


.0 
.0 

•  0 

2.0 

2.9 
,1.0 

.  -o 
;.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

'.0 
.0 

HO 

.0 

-  .0 

9  .0 

•  0 

•  0 

•o 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

1.5 
1.5 
1.4 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

■  .0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  5 

•  6 

•  0 


^NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER  ? 

NUMBER 

X 

I 

•  i 
l 

a 

16 

14.2 

97  65.6 

"  0 

.0 

0 

.0 

7 

13.7  ' 

44  66.3 

0 

.0 

.1 

1.4 

9 

14.5 

53  65*5 

0 

•  0 

*  9 

.0 

34 

16.9 

167  83.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

18 

17.6 

64  62.4 

0 

.0 

0 

•  0 

16 

16.2 

63  83.6 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

o 

•  0 

.  '0 

•  0 

0 

.0 

4  10C.0 

0 

.0 

0 

-0 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

23 

1G.T 
*»•  • 

94  60.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

7 

21.2 

26  76.6 

0 

.0 

0 

•0 

16 

19.0 

68  61.0 

0, 

•  0 

0* 

.0 

1  n 

10.8 

63  89.2 

0 

•  0 

0 

•0 

*6 

10.2 

53     8S. 6 

o' 

•  0 

0  - 

•  0 

4 

11.8 

30  66.2 

0 

•  0 

ft 

1 5 

28.3 

38  71.7 

c 

•  0 

0 

•  0 

13 

31.7 

26  66.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

16.7 

10  83.3 

0 

•  0 

0 

.0 

30 

43.  5 

39  56.5 

o 

■;6  * 

0 

•0 

2b 

46.4 

30  53.6 

0 

.0 

0 

•  0 

4' 

30.8 

9  69*2 

0 

•  0 

0 

•  0 

C 

3.3 

56'  96.7 

0 

'  .0 

0 

•  0 

2 

5.6 

34  94.4 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

24  100. C 

0 

•  0 

0 

.  0 

64 

100.  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•0 

34 

100.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

30 

100.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0  . 

53 

53.0"* 

47  47.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

31 

67.4 

15  32.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

22 

40.7 

32  59.3 

0 

•  0 

0 

.0 

|4 

31*  1 

31  68.9 

0 

•0 

o 

•0 

11 

45.8 

13  54.2 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

14.3 

46  85.7 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

22.2 

7  77.8 

o 

,  .0 

0 

.0 

2 

22.2 

7  77.8 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .C 

0 

•  0 

4 

1  ft 

35 

25.9 

100  74.1 

0 

•  0 

2 

3.0 

17 

25.8 

49  74.2 

0 

•  0 

2 

2.9 

18 

26.1 

51  73.0 

0 

•  0 

0 

•0 

33 

23.4 

108  76.6 

o 

•  0 

0 

.0 

19 

26.4 

53  73.6 

0 

•0 

c 

•0 

14 

,  20.3 

55  7S.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

i 

14.3 

6  65.7 

0 

•  0 

•0 

1 

16.7 

5  63.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  2.00*0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

3.1 

94  95.9 

I 

1.0 

0 

•  0 

2 

3.3 

»  58  96.7 

0 

.0 

0 

•0 

1 

2.6 

36  S4.7 

1 

2.6 

0 

.  0 

q 

.  0 

1  1C0.0 

0 

•  0 

0 

•0 

3 

•  0  « 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

,0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

ft 

.'0 

6  100.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3  100.0 

0 

.0 

■  0 

•  0 

0 

.0 

5  10C.0 

0 

•  0' 

0 

.0 

1 6.  0 

100  62.0 

o 

•0 

•  0 

14 

17.1 

66  62.9 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

20.0 

32  60.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

24 

61.5 

■ 

15  38.5 

o 

.  0 

0 

"  .0 

18 

60.0 

12  40.0 

0 

•  0 

0 

•0 

6 

64.7 

3  33.3 

0 

.0 

0 

•  0 

31 

48.4 

3*  51.6 

0 

.0 
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•0 

11 

84.6 

2  15.4 

0 

.0 

0 

•  0 

20 

39.2 

31  60.8 

0 
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1 

•  5 

50 

22.9 

168  77.1 

0 
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35 

22.7 
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.0 
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15 

23.4 
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v  A  MCA  I  CAN  I  NOUN  BLACK  ASIAN  t* 

ALAS  KAN  -  HiT  IV  E       NON-HISF  ANlC.f  ACIHC  ISLANOER 


^    NUMBER        t       NUMBER.  NAHtER 
'BUSINESS  ANO  COMMERCE  TECHNOLOGIES  I 5000). 
NORTH  CAROLINA, 

NC    HAVNOOO; TECHNICAL  INST.     *  ' 

TOTAL  S           »0;      .0  ,  1^  .4.7 

FEMALE'              0       .0  1  3.2 

MALE  „  .         0       .0  0  .0 
NC*  I SOT HE ANAL  CHTV  COLLEGE' 

'-'">  -TOTAL'            '0       '.0  8  16.7 

f       FEMALE        *        0.  -    .0  *  25-0 

MALE             .0        .0  3  10.7 
<NC  JANES  SFAUNT  INSTITUTE 

" '  TOTAL             '  0  *   •  iO  20  40.0 

FEMALE, 4          .10        .0  16  43.2 

'  MALE'               0    .    ;0  4  30.8 
NC1,  JEFFERSON  COLLEGE 

TOTAL                0       .«0  42  53.2 

FEMALE        -   '     0;       .0  22  91.7 

H<"       MALE                 0-       .Ov    '  20  36;* 
VfNC    JOHNSTON  TECHNICAL  INST 

TOTAL  '            1     4.3  •  W.3. 

*  FEMALE                1     .2.*  3  6.1 

MALE  .            -0*.   .  .0  5  12.8 
NC  KlNC«S;C-CHARLOTTEi 

;    TOTAL.              ♦      1.6  55  21.1 

FEMALE  .              6      2.0  35  17.5 

MALE                0        .0  20  ,39.2 

:nc  mnc»s  collece-haleigh* 

TOTAL               P       .0  H  JJ.3 

FEMALE                0        .0  •  30  50*0 

MALE                0     ...0  69  36.3 
NC    LEES-MCRaE  COLLEGE 

•  TOTAL    ^            0  ,   ..0    '  0  .0 

*  FEMALE                 0        ^O.  0  .0 

MALE  ,              0        iO  0  .0 

NC    UNOIR  CNTY  COLLEGE  . 

TOTAL                0        .0  3*    3*. 3  - 

FEMALE              '  0        .0  25  34.2 

MALE  "           .  0        .0  9  34.6 
'NC    LENOIR-RHYNE  COLLEGE 

TOTAL**            ,0'    -  .0  0  .0 

-  *  female;            0      .0  .0  .0 

'MALE              t  0        .0  0  .0 

NC    LOUISIIMG  COLLEGE  -     tm  m 

TOl-At              1      3.7  5  18.5 

.      FEMALE                1      J.5  }  U-2 
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"  -TOTAL        '        0        .0  1  100.0 

FEMALE           .     0        iO  I  100.0 

MALE                0,      .0.  0  .0^ 
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TOTAL                0        .0  •  30.8 

FEMALE                0       .0  8  38.1 

MALE          .  -    0    .    .0  0.  .0 
NC     HAYLANO  TECHNICAL  IKST 

.TOTAL/     ^        -Cr.O  0  .0 

FEMALE                0        iO,  0  .0 

MALE'               0     ...Of  0  .0 
NC-"  HCOOHELL  TECHNICAL  INST 

TOTAL                0        .0  5  11.6 
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'MALE '  >,            .0        iO  ,0        .0  . 
NC    MITCHELL  CNTV  CCLLEGE     .  * 

,    .\  iJOTALl    ,\.  0^  *._1«P   £ 

 -FEMALE                0*       .0,  '  ,,7 

MALE                0        .0  2  U.l 
NC'  WNTWNEM.TECH  INSTITUTE 

TOTAL    "           0-      .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 
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'.•/NC'  NASHlTECHNlCAL  INSTITUTE 

r      '  TOTAL                2      5.7  6  17.1 

FEMALE    *            2   tll.B  *  .23.$ 

MALE               0.  .     .0  2  U.l 
NC    WNLICO  TECHNICAL  INST 
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42  53.2 
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30 
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21  56.8 
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35 


46.8 
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63.6 
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46.7 
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•LACK  .  ASIAN  OR  _  . 
NON-HISPANIC  PACIMC.ISLANOER 


2,  2.2 

.1  1.9 

1  2.6 

12  22*6 

4  16*2 

8  25.8 


NUMBER         t      .NUMBER       '  * 

Business  and  com^ce  technolwies  I50o6> 
, ->o*th;caroCina.  -  .        v*\  \ 

^HC;  RA  NOOL PH * T ECHN 1 C  AL*~ INST 
'/TOTAL  0*  "...Q 

FEMALE.  0- ,  .0 

MALE    1  0  .0 

NC    RICHMOND  TECHNICAL  INST 
■*   TOTAL  "".0  .0 

FEMALE  0       .0>  . 

•...♦MALE.  ..0  .0 

J  <NC  ^ROANOKE-CHOWAN  TECH  INST 
'.707AL   '       '  I 
1  FEMALE*  .0  .0, 

-MALE.  8.3. 
NC    ROBESON  TECHNICAL^ 1 NST 
"  70TAL-*  "*        -26,  32.5 
FEMALE  H  36.7 

4 MALE  .  .  .    ,    S  25.8 
NC     R3CKINGHA*  CM7Y  COLLEGE* 
TOTAL    *  0    "  iO 

FEMALE  0  .0 

MALE  0*  .0 

NC    ROWAN  TECHNICAL  INSTITUTE 
TOTAL  0     ,  iO 

.FEMALE  0  .0 

NALE«  ,0.  .0 

NC    SAMPSON  TECHNICAL  INST 
TOTAL  0,  .0 

.FEMALE'  0  ..0  

~  TTKCT 


TIMBER 


28 
16 
10 

1* 
11 
3 

11 
7 

•* 

5.  . 
1 
4 


66.7 
60.0 
63.3 

17.5 
22*4 
9.7 

20.8 
17.1 
33.3 

7.6 
4.5 
9.1 


r0  .0 
HC    SANOHILLS'CNTY  COLLEGE 
J    TOTAL.  1  l»1 

FEMALE  1*  2.2 

MALE  ^0:_  •<> 

NC    SOUTHEASTERN jCMIt  COLLEGE 
'    TOTAL  "       /    1      3. 1 
FEMALE  ,  .1  3.2 

'MALE'.       ...  ^0  .0 
NC'   SOUTHWESTERN  *TECH  INST 
„70TAL^  2  .3.1 

FEMALE  1  2.3 

.    MALE  1 
NC    STANLY  TECHNICAL  INS7 
TOTAL      '  "      "0  .0 
FEMALE  0     •  .0 

-  MALE  ,    0     .  .0 

NC    SURRY  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  »° 

MALE«     ;  ^       0  .0 
HC\  TECH  INST  OF  ALAMANCE 
**  TOTAL    "    '        0  .0 


26  36.6 

19  37.3 

""7  35.0 

13  22.6 

12  26.7 
1  7.1 
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11 

,1 
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0 


37.5 
35.& 
100.0 

.0 

•  0 

•  0 


1  3.2 
0'  .0 
1  5.6 


FEMALE 
MALE 


fit    TAI-COUNTY  XOJ4MUNI7Y  C 
TOTAL        ,        0  ,.0 
FEMALE.  0  .0 

v  ".MALE  0     ,  .0 

HC    ELIZABETH  CITY  STATE  U 
TOTAL  *  '    0  .0 

FEMALE,  0  .0 

MALE  ~  .0  *0 

NC    FAYETTEVL  ST  UNIVERSITY 
TOTAL   *  0       .0  -■ 

.^'.FEMALE    ,  .0  ..0 

MALE  0..  ,.0 

NC,,NC  SCHOOL  OF  THE  ARTS  f 
»  '    TOTAL  .0:      .0  • 

FEMALE  *0  .0 

MALE  ,  3  v  »3 

NC    VANCE-GAANVL  CNTY* COLLEGE 
TOTAL  0  •8 

'FEMALE,  *  0  .0 

'MALE  0  »3 

.  HC    MAKE  TfCHNlCAL  INSTITUTE 
.TOTAL       *         3    -  .0, 
FEMALE  0  iO 

•  MALE        .    .   0  —3 
MC    WAYNE  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

"      'FEMALE  0  .0 

*L£  .  0  .0 

NC    WESTERN  PIEDMONT  CC 
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FEMALE  0  ■•<> 
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TOTAL.  0  .0 

FEMALE  0 

MALE  0  iO 
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8  ALIEN 


TOTAL 


.0, 
»0 
0 

0  * 
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.0 
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J  J.J 

1  1.9 

2  5.3 

87  96.7 
51  98.1 
36  94.7 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•0 
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-  52 
36 
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1  9      99  A 
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0 
0 
0 
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.0 
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• 
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22 

31 
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.0 
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32 
31 
1 

•  0 

•  0 

•  0 

2      3. 1 
1  2.3 
1  4.3 

03  9u.9 
43  97.7 
20  95.2 

0 
0 

•  0 

•  0 
.  0 

•  0 

65 
44 
21 

•0 
.0 
•0 

1  5-2 
1  J.* 

0  .0 

1  5.6 

30  96.8 
13  100.0 
17  94.4 

0 
0 

A 

•  0 
.0 

♦  0 

•31 
13 
18 

.0 

•  0 

•  0 

1        1  o 

1  1.7 

0  .0 

1  4.8 

53  98.1 
33  100.0 
20  95.2 

0 
0 
0 

•  0 
.  0 
.0 

54 
33 
21 

«  *o 

\  .0 
•0 

l*  12.6 

6  9.4 

7  17.9 

90  87.4 
56  90.6 
32  82.1 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

103 
64 
39 

•  0 

•  0 

•  0 

U            •  V 

0  .0 
0  .0 

35  10C.0 
30  100.0 
5  100.0 

0 
0 
0 

«'  .0 
.  0 
•  0 

35  • 
30 
5 

•  0 

•  0 

4  100.0 
4  10C.0 
0  .0 

^    0  .0 
0  .0 
0  .0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

4 
4 

'  j> 

12.5 
•  0 
14.3 

i     n  c 

3      J  ? 

0  .0 
3  42.9 

5  62.5 
1  100.0 
4  57.1 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

8 
1 
7 

•  0 
.0 
•0 

1  5C.0 
1  25.0 

4  66.7 
1  50.0 
3  75.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

6' 
2 

4. 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.  »0 

19  30.6 
14  42.4 

5  17.2 

8  19.5 

6  19.4 
2  20.0 

43  ,69.4 
19  57.6 

24  1  82.8 

32  78.0 

25  80.6 
7  7C.0 

0 
0 
0 

1 

0 

- 1 

.0 
-  .0 
•0 

2*.  4 
.0 
10.0 

62 

33  * 
29 

41 

31 
10 

3.1 
•0 
6.9 

13  20.0 
9*  25.0 
4  13.8 

52  6C.0 
27  75.0 
25  66.2 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

;o 

65 

36  • 
29 

•  0 
•0 

•  0 

0  .0 
0  .0 
0  *0 

26  100.0 
IS  10C.0 
13  100.0 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

28  . 

15 

13 

•0 

•  0 

•  0 

2  6.T) 
'2  11.8 
0  .0 

26  £3.3 
15  68.2 
13  10C.0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

30 
17 
13 

1797', 


TAILS  10*  TOTAL  ASSOCIATE  OEQAEESANO  CTHCR  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN-FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
CONFERRED  Wr INSTITUTIONS  OF" HIGHER  EDUCATION  BY* RACE*  ETHNTCtTY^ANJ  SEX.    INSTITUTION  AND  STATE  1976-1979 


AMERICAN  IfcOtAN 
ALASKAN  NATIVE 


%LACK  ASIAN  OR    ,  „ 

NO*-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


J   ►NUNiERr-      V     -NUMBER  «' 

•OSINESS  ANO  COMMERCE  TECHNOLOGIES  t 3000) 

CAROLINA 
NC    WILSON  CO  TECHNICAL:  INST 


NUMBER 


HISPANIC- 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


kHITE„ 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 

0 

« 

33.* 

0 

*0 

0 

♦  0 

v  a 

33*3 

16 

66*7 

0 

•  0 

FEMALE 

0- 

.0 

4 

28*6 

0  . 

*0 

0" 

i*0 

4 

28,6 

10 

^1*4 

0 

*0> 

MALE 

,  :o 

.0 

4 

40*0 

0 

*0 

0 

*0 

4 

40*0 

6 

60*0 

0 

•  0 

NC    WING  ATE' 

COLL EGE 

TOTAL 

0 

•  0 

I 

2*9 

0  * 

*0 

0 

*0 

I 

2*9 

32 

94*1 

I 

2*9 

FEMALE, 

0 

•  0 

1 

3*7 

0 

*0 

0 

•  0 

I 

•  3*7 

26 

96*3 

0 

•  0 

-MALE. 

0. 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  *0 

0 

.0 

6 

85*7 

I 

14*3 

NC  UINSALM 

COLLEGE 

\ TOTAL'  * 

'  0 

.0 

5 

11. 1  * 

0 

*0 

0 

.♦o 

5 

II.I 

40 

88*9 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

2 

11*  B 

0 

.  *o 

0 

♦  0 

2 

11*8 

15 

8B*2 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

3 

10*7 

0 

*  *0 

0 

•  0 

3 

10*7 

25 

89*3 

0 

•  0 

NC,  „   .STATE  TOTALS 

c  ai 

INSTITUTIONS) 

9  * 

TOTAL  * 

42 

•  9 

1.065 

22.1 

.  16 

•  3 

10 

*2 

I«I33 

23*  S 

3i673 

76*3 

7 

•  I 

FEMALE' 

31 

1.1 

636 

23*2 

12 

♦  4 

3 

•  I 

6B2 

24*9 

2(052 

75*0 

2 

•  1 

MALE 

11 

.5 

429 

20*7 

4 

•  2 

7 

*3 

451 

21*7 

1(621 

78*0 

5 

•  2 

NORTH  DAKOTA  . 

NO    BISMARCK- JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  5*    3i  5 

'  FEMALE  5  4*5 

-MALE  ;0  *0 

NO,  DICKINSON  -STATE  COLLEGE 
v TOTAL*  *    0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  ,  0        .  0  N 

ND:  LAKE  REGION  JR  COLLEGE 
.TOTAL.  .0  *0 

FEMALE  0  *D 

MALE  .0        .0  ■ 

ND    MAYVILLE  STATE  COLLEGE 
w  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

-MALE  0  *0 

ND  ,  MI  NOT  STATE  COLLEGE 
TOTAL  2      6* I 

.FEMALE     .  2  6*9 

MALE  0  *0 

ND    NO  STATE  SCHOOL  SCIENCE 
TOTAL  3  *9 

FEMALE  2  .1*0 

.~"  MALE  1  .8 

NC    NO  STATE  U  BOTTINEAU  BR 

TOTAL  0  *0 

.    FEMALE.  _    '0  *0 

'    MALE  .  0  .0, 

ND    STANDING  ROCK  CC 

TOTAL  *  5  100*0 

FEMALE  5  100*0 

MALC  0  .0 

NO    U  OF  NO  MAIN  CAMPUS, 
TOTAL  0*0 
FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

;ND    U  OF  ND  WILLI STCN  BRANCH 
TOTAL  2  2*5 

•FEMALE  1  2*2 

_    MALE  1*  2*9 

ND    VALLEY  CITY  STATE  COLLEGE 
1    TOTAL/     *  0  •  *0 

FEMALE  0       *0  * 

'  MALE.  0  *0, 


■» 

1 

.7 

'0 

♦  0 

1 

3*1 

0 

»0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

t 

2  *9; 

I 

3.0. 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*.o 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

io 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o  ■ 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*  .0^ 

0 

.0 

b 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

'ND;        STATE,  TOTALS  ( 
J     TOTAL      \      17  2.3 
FEMALE  15      2.8  ' 

»  NILE     "         2  .  1.0 

OHIO 

OH    ASH LA NO  COLLEGE 

TOTAL  "     0*  .0 

•  FEMALE  0  .0 

'  MALE  0     '  .0 

OH    BELMONT  TECHNICAL  COLLEGE 


II  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 

'HALE  , 
OH    BOWLING  tttN 
,  TOTAL 
FEMALE  , 
-MALE 


OH       WL  ING  GRN  ST 


-TOTAL 
FEMALE 
AAL* 


•0 
.0 

•  0 

U  MAI N  CAM 

J  .0* 

.0 

U  FIRELDS 
*0 

•  0 
.0 


8*7 
5.9 
16.7 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.'♦0» 


0 

•  0 

0 

.0 

6 

4.2 

136 

95*8 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

s 

4.5 

105 

95*5 

0 

•  0 

v0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

3.  I 

3 1 

96*9 

0 

0 

•  0 

,  0 

.0 

0 

.0 

29 

100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

26 

I  00*  0 

0 

.0 

0 

.0  , 

0 

♦0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

•  0 

. 

0 

..o 

0 

♦  0 

I 

2.9 

33 

97*  I 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

I 

3.0 

32* 

97*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.0 

♦  0 

0 

-  .0 

100*0 

0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

b 

.o' 

28 

96*6 

I 

3.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

2S 

ICC.O 

0 

♦U 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

75*9 

I 

2  5*  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

6.1 

31 

93*9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

6.9 

27 

93*1 

c 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

4 

1 00*0 

0 

♦0 

o 

♦  0 

0 

*  0 

3 

317 

99  ♦  I 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

*o 

2 

1.0 

200 

99.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•*0 

I 

.8 

117 

99*2 

o  • 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  c 

9 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

'  *0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

1  0 

5 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0. 

1  0 

•  0 

5 

100.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

'  0 

.0 

25 

I0C.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

25 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0  . 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0. 

•0 

2 

2.5 

79 

97.5 

0 

•  0 

0 

•  0 

*  o 

.0 

I 

2.2 

45 

97.B 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

I 

2.9 

34 

97.1 

f 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

32 

100.0 

0 

.0* 

d* 

♦  0 

0 

;o 

0 

♦  0 

29 

100.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

<  19 

2.6 

719 

97*3 

"  I 

.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

16 

3.0 

523 

97.0 

0 

0 

.0 

0 

•0 

3 

1.5 

196 

96. 0 

r 

.5 

0 

♦  0 

0 

♦b 

2 

8.7 

2L 

91*3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

I 

5.9 

16 

94*1 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

1* 

16.7 

5 

63*3 

0 

•  0 

d 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

24 

100*0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

•0 

•  0 

19 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

5 

100*0 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


,.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


.0 
.0 

;c 

.0 
.0 
.0 


56  ICO.O 
56  100*0 
0  *0 


100*0 
100*0 
100*0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


24 
14 
10 

34 
27 
7 

45 
17 
23 


4,813 
2(736 
2*077 


142 
110 
32 

•29 
26 
3 

34 

33 
I 

29 
25 
4 

33 
29 

4* 

320 
202 
116 

9 
9 

\  0 

\5 
5 
0 

25 
25 
0 

81 

,46 
35 

32 
29 
3 


739- 
539 
200 


23 
17 
6 

24" 
19 
5 

56 
56 

9 

9, 
6- 
3 


TA8LE  id.  TOTAL  ASSCCIATE  DEGREES  ANO  OTHER  AWARDS  BASED  ON  L  ESS  THAN  TOO*  YEARS  OF  W0RK8EYOHD  HIGH SCHOCL  FOR  MAJOR  FI.ELO 
'    ■    *'  .COHffRREO;  it":  INSTITUTIONS' OF  HIGHER  jEOUCAT  ION  §Y  RACEt  ETHNICITYt  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATf  1978-1*79 


AMERICAM^IKDIAN" 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC VISLANDER 


TECH  COLLEGE 
A  .6 

0  ;o 

1  .  i.i 


\.  us 


.  -NUMBER     -    «     *  NUMER  t 
BUSINESS  AND  CCMNERCE  T<  OOLOGIES  "150001 . 
OHIO' 


„  OH  CENTRAL  OHlOiTECHNICAL.C 

tFEMAL Ev'  ^'-"^ifM^O 
,MAL£  ' 
Ori  -CINCINNATI 
TOTAL. 
FEMALE 
■  HA  LE 

OH  -  CLARK  TECHNICAL  COLLEGE 
TOTAL  0      '.0,  ' 

FEMALE  0"     '  .0 

HALE      „    ,     0  .0 
OH    Cv  NT- SNV.JOS-GN-THE-OHIO 
TOTAL  '0-      *.0  ' 

FEMALE  0        .0  , 

HALE  .  ,  ...  ,    0  .0 
.OH   COLLEGE  Of  STEU8ENVILLE 
TOTAL  0  .0* 

FEMALE  0  .0 


45  25*0  / 
20-  /22.5/ 
2*  27.5 

.    .  t 
9«7 

16.7 


9 
5' 


/  ■ 


MALE 


Ori  v COLUMBUS  TECHNICAL  INST 
V-.TOTAL  0       .0  4 

FEMALE         ^       0*  ..0* 
MALE  ts  0-  /.0 

OH*  CUYAHOGA  CC* EASTERN  CAM 
TOTAL  0    *  -.0 

FEMALE  0  .0 

•MALE    .  ,0  -".0 

•  OH    CUYAHOGA  CC  RETRO  CAM 
TOTAL"     *  0        Vo'<  *; 

FEMALE  0  iO. 

MALE,  0  ,     .0  / 

QH    CJ YAHOGA  CC  WESTERN  CAM 
TOTAL  0.       .0  / 

FEMALE  0  .0-/ 

MALE  0  .0/ 

Ori    04 VIS, JUNIOR  COLLEGE/ 
.•'  JOTALV  o 
FEMALE  *       ,  0 
HALE  0, 
OH  '  DEFIANCE  COLLEGE 


. TOTAL 
?EMALE 
HALE 
OH'  OYKE  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.6' 
•  0 

\ 

.0 

.0- 

.0 

I 

10  £ 

io# 


oh  eoison  STATE^CMTV'' College 

»o 


° 

'.0 
1.0 
^.0 


TOTAL,        ^  0 
' FEMALE  0 
MALE   .  0,. 
OH-  FI  NO  LAY  COUEGF 
TOTAL  :  0. 
'FEMALE  0 
HALE  ,0 
OH    FRANKLIN  UNIVERSITY 
TOTAL-        ?       1     '  U* 
FEMALE  .  v  1  1.0 

MALE  0  j.O 

OH    HOCKING  TECHNICAL  COLLEGE 
'TOTAL  v    0        .0  *  - 

FEMALE  0  '.0 

MALE  0  !iO 

OH    JEFFERSON  > TECHNICAL  C 
'    TOTAL  0  }»0 

FEMALE  0.  *0 

MALE  ,  0  iO 

OH    KENT  ST.  ASHTABULA  REG  CAM 


TOTAL 
^FEMALE 
HILE. 
OH    KENT;  ST- 
TOTAL 
FEMALE 
"MALE  ' 
OH -KENT;  ST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE. 


0  io 
o  io 
0     *lo  . 
LIVERPL  REG  CAM 

D,  iO 

0  Jo 
0  Jo 

•  SALEM  REG  CAM 
0     *  #0 
0  .3 

0  Jo 


•OH  KENT  ST  TR IM BUL L  _R £G_CA  i  , 
'-  *    TOTAL'  "  0}  .0, 

FEMALE  *  0  .0 

:HAL£-       „        0"       .0  _ 
^OH  ZKENT  ST  TUSCARAfcS  REG' CAM 


;total 

FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


.  0 

.0 

•0 

0 

•  0 

,0 

•  0 

r 

/  j? 

20.7 

^5 

21.9 

10« 

18.2 

21 .5 

<3 

23. 1* 

19  .2 

cO.  0 

in 
17 

29  .2 

14 

24.1 

2 

1  .3 

0 

•  2 

2.2 

6 

9.0 

5 

1  £  .  3 

1 

3.7 

0 

•  u 

o 

.  0 

0 

•  0 

\22 

33.3 

13 

9 

•>7".5 

0 

.0 

0 

.  0 

v  0 

•  0 

0 

.  0 

0 

.  0 

o 

.0 

36 

15.3 

18 

17.5 

18 

13.5 

<• 

3 

6.3 

1 

5.3 

2 

7.1 

4 

6.7 

3 

7.9 

1 

V5 

1 

2.4 

0 

•  0 

■  1 

11.1 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•b 

,0 

•  0 

0 

•  0 

3; 

6. A 

3 

9.1 

•0 

•  G< 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  .0 

NUMBER 


TOTAL 
MINORITY^, 

NUMBER- 


UHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


NUMBER 


0 
1 

46 

20 
26 


1.5 
•  0 
3.3 

25.6 
22.5 
28.6 


65  98.5 
36  100.0 
29  96.7 


132 
69 
63 


77.5 
69.2 


.0 
.0 
.0 

1.1 

•  0 

2.2 


0 
0 

0 

0 

0 

,  0 

«0 
0 
0 

o\ 

0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

;o 

•  0 

.0 
.0 

.0. 

•  0 

•  0 
.0 

.0, 
..0 

•  0 

•  0 

•  0 

;o 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 
.0 

'  .0 

•  0 

•  0 
.0 

1.5 

•  0 
4.2 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.o- 

•  0 

•  0 
.0  * 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


36 

30, 

180 
89 

91: 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 

'  9 

9.7 

8* 

90.3 

0 

.0 

93  , 

0 

5 

7.2 

6* 

92.8 

0 

•  0  ' 

•£9»" 

o 

\ 

4 

16.7 

20 
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0 

•0 

30 
20 
\0 

17 
14 

*  3 

78 

43/ 
35 

45 
31 
14 

t  18 
<  15 
3 

92 

60; 

96 
57 

'  41 


TABLED. 


'total. assoc!  a 
America*  inoian 

At  AS  KAN  NATIVE  . 


7 . 

lAjf  OEGREl 
AJtf  P  BY  IN 


OEQREES  ANO  OTHER  ANARDS  BASED  ONLeSs  THAN  FOUR  YEARS  OF>ORK  6EYON0  HIGH  SCHOOk  FOR  MAJOR  FIELD 
INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  IV  RACE*  ETHNICI TVt  *Nd  SEXt    1NSIITUTICN  AND  STATE  l97«-**79 


,  BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC'PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER  X  NUMBER  I 
BUSINESS  ANO; COMMERCE  TECHNOLOGIES  (5003) 
OREGON/ 


OR    HO ON 7  HOOD  CMTY  COLLEGE 
.TOTAL  1  .7 

FEMALE  i  1.1 

.    '*NU£  „  0**  .0 

OR    EASTERN  OREGON  ST  COLLEGE 
TOTAL    *  0«  .0 

FEMALE  0-  .0 

MALE  0  .0 

OR    OREGON  INST  OF  TECHNOLOGY 
TOTAL  0       .0     *  . 

FEMALE  0  .0' 

MALE  0  .0 

OR    STHS  OREGCN  ST  COLLEGE 
TOT  At?  *     0       .0  *•* 

FEMALE  0  .0 

•MALE".         .0       .0  . 
OR    PORTLAND  CMTY .  COLLEGE 


15 
12 
3' 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


9.9 
13.* 
4.7 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.3 

•  0 

•  0 

•  0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
.OA-  ROGUE 
TOTAL  . 
FEMALE 
MALE 


'1.0 
I  *  1.1 
1  .J.9_. 
COMMUNITY" COLLEGE 
0  .0 
0  *0 
0  .0 


3  1.4 

1  1.1 

2  1.7 


OR  ;5THKSTN  OREG  CMTY  COLLEGE 


TOTAL  4 
FEMALE 
"  MA  LE 
OR  TREASURE^VI/ 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  ^0 

0  .0. 

0  .0 
CMTY  COLLEGE 

0'  .0 

0  .0 

0  .0 


OR    UNPOOA  COMMUNITY  COLLEGE 


t TOTAL 
FEMALE 
MALE 
OR'  M|NER 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OA  STATEj 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PENNSYLVANIA 

.PA  ftiJCKS 
>  TOTAL 
FEMALE. 
M4.L*V 


0  ..0 

0  .0 

0  .0 
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0  .0  ' 

0  .0 
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0 

0 
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0 

0' 

0 

0 
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0 
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0 
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•0 
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.0 
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•0 

•  0 
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TOTALS  .{ 
2 


.7 

•  a 

•  5 


17  INSTITUTIONS! 


16 
13 

.  5 
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1.4 


PUNTY  CMTY  COLLEGE 
0-  .0 
0  .0 
0  .0 


PA    ftJTLft  CO  CMTY  CCLLEGE 
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FEMALE  '  C  .0 
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CO 
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25 
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0' 
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20 

25.6 
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4.6 
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CL 
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1 
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CO 
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0 
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CO 

SOJW 
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FEMALE 
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.0 
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c 
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OF 
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2 
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CO 
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6, 
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•  0 

•  0 
.0 

.•o 

••3 

6.5 
20.0 


.0 
.0 
.0 

3.* 
3.3 
3.4 

•  0 

•  0 

•  0 

3.4 

•  0 
6.3 

•  0 

•  0 

•  0 

3.4 
"  5.0 

•  0 

25.0 
33.3 
•0 


21  2.4 
14  2.7 
7  1.9 


•  5 

•  6 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


HISPANIC 

*       •  -■ — " 

NUHSGR. 


0  ^0 

•  0  .0 

0  .0 

0  .0 

.  „.0!-^  ..0; 

0  .0 

0  .0 

0  .0. 

o  .a 


r  ,.6 
i  i.i 

O  .0 

i 

.0 
.0 

•o 


.9 
1*4 

,0  .0 


3\  

o4/ 


.TOTAL 
.MlNORlTy. 

NUMBER 
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I 
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5 

* 
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* 
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0 
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0 

.0 
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o 
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20 

25.6 
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o 

-0 

.  78 

; 

0 

•  0 

5 

6.6 

71  93.4 

0 

•  0 
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0 

•  0 

13 

7.3 

164  92.7 

-  0 

.0 

o 

•0 

7 

7.7 
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0 

.0 

0 

•0 

6 

7.0  ] 
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0 

•° 

/ 
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0 
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0 

.0 
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.0 

o 
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o 
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0 

lo 

30 
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0 

•  0 

o  . 

9 

•  0 

«■ 

13 

6.2 

198  93.8 

0 

211* 

.  0 

•  0 

9 

6.5 

130  93.5 

*  °o 

•  0 

'  ^139. 

0 

•0 

4 

5.6 

68  94.4 

•  0 

72 

0 

•4 

4.1 

70  95.9 

0 

•0 

73 

is 

0 

•0 

■  A 

1.9 

52  98.1 

0 

•  0 

'53 

0 

.0 

'  z 

10.0 

18  90.0 

0* 

•0 

20 

-  \ 

1 

.5 

8 

4.0 

191  96.0 

0 

•  0 

•199  • 

'  ri 

1 

1.1 

6 

4.7 

84  93.3 

0 

•  0 
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0 

•  0 

2 
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0 
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AMERICAN  IMS  AM 
/ALASKAN  NAT  IV  e 

NUMtER  t 


•LACK  ...  ASIAN'CA 
NON-HISFANIC  FACIFIC  ISLANDER 


;tU$lfeiS;*M>^ttCRCE  TECHNOLOGIES  150001 

icNNSYLVAMlA  .  * 

FA  omtilECk/HIUOELFHlA 
TOTAL        "  *    2  W*. 
'FEMALE  a 

m|.E  .        i  :ux 

FA    E01N60R0  STATE  ( COLLEGE 
"total:  0  ,.0o 

'FEMALE  0  .0 

r      «ILE  ,  -0  .0 

fi    CLtZAIETHTOMN  CCLLCGE 
"  .'.TOTAL.  '0  ;0 

FEMALE      \         0  .0 
MALE  ,    \  *      O^r  .0 
FA    FAANKL  IN  AND  MARSHALL  C 


NUN I Ed 


HISPANIC 
NUN ISA 


NlNl 

§4 


TOTAL 
NORITV  * 

im 


NON-HlSFANlC 
NUN6EK  ' 


NON-AESIOENI 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


19 

55 


41.5 
♦2.0 
41.1 


♦  S.5, 
.2  2.4 
2  2.2 


5.0 
5.6 
4.4 


113 
51 
62 


70.2 
71.8 
68. V 


TOTAL  0  :«0 

FrmiE 

'   NILE ,    .         0  *  .0 
^A  :  CANNON  'COLLEGE 
V   TOTAL         \ft    »  .0 
FEMALE*  '       %0  .0 
MALE'  »0 
FA    GENEVA  COLLEGE,** 

'TOTAL  O^iO 
;    FEMALE  0  .0 

HALE  „  0>  .0 

fk    CUYNEOO-NEACY  CCLLEGt: 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0. 

,    'MALE'.     _        0  .0 
fk    MAACUN  JUNIOA'CCLLEGE 
\  TOTAL  *  '  0  '  .0 

*  FEMALE  0  .0 
MALE  0  .0 

FA  /HARRIS6UAG  AAEA  Cp 

*  .TOTAL  0-  .0- 
'FEMALE          »    0  .0 

.  /  *  MALE       .    .     0  .0 
FA    HOLY .FAMILY  COLLEGE 

TOTAL —  -0.  .0- 

FEMALE  0  .0 

>    MLE  0     ,  .0 

FA  ^INOIANA.U  =0F  FENNSYcVANlA 
™  TOTAL    "      *    0  ~  .0 

FEMALE  ,0.  .0- 

1       MALE    .  0  .0 

.KEYSTONE  JUNICA* COLLEGE 
TOTAL     :  0  .0 

LE  0  .0 

0  %°*  ' 
fk    AINS9S  COLLEGE 

TOTAL.  0.  >0- 

.FEMALE,^  0  .0  * 

FA  -  LACKAWANNA  JUNICA  COLLEGE 
.  TOTAL  0  .0 

" FEMALE  0  .O'i 

•     MALE*"  0.,  -.0 

FA    LEHIGH/CO  CNTY  'COLLEGE 
*"*  TOTAL  0    :  .0 

FEMALE  0  »0 

>.      i MULE  0      .  .0 

PA-;  LUZERNE  CO  CMTY  COttEGE 
V,TOTAL  *  0       .0  * 

•.^FEMALE.  --0.-  .  ••0—r- 

MALE  0     .  .0 

FA-  MANOR  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  ;  .0. 

FEMALE  0        iO  * 

*  nal£  0-     ,.0.  . 

>A    MONTGOMERY-  CO  COMMUNITY  :C 

TOTAL'  .'0  /.Or 

'*  -FEMALE    "  0  •  .0 

tNALE   ^  0 '  ,  .0 

FA  {MOUNT-  ALOY  SI  US,  JR  COLLEGE1 
TOTALS  "0  .3 

FEMALE.  0   -  .0 

./     MALE-       .      0  .0 
.FA    NOATHANFTON"  CO  AREA'  CC 
TOTAL  0    \  .0 

FEMALE  *0  .0 

MALE     _  .     '0  v  .  .0  ■ 
\V  X'fk~  NORTHEASTERN  -CHRISTIAN;  JC 
.     TOT  AL.»  <T  .0 

FEMALE  0  -.0 

male     ;     o: .   *o . 

FA"  FEIRCE  JUNIOR  COLLEGE 
\  TOTAL"  "  0*  .0* 

VFEMALE  -0  *0 

male       ;   ro.  .0. 
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i  TA*l*  10.  TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  Alfo  CTHE*  AKAROS* BASED, GN  LESS  THAN.  FOUR  .YEARS  CF'.HORll  8EY0ND  HIGH  SCHOOL  FOR  HAJOR  FIELD 
'  V    ^  ET^NICIJY,  ANJ.SEXi:    INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  (KOI AN' 
AtASKAN  NATiVr 


BLACK     ,  ASUN>CR*  . 

NON- HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER* 


NUMBER, 


y^V^SSiMO/C^  < 5000) 


>A  ^PA^STATE^UHAIN  CAMPUS 

,     ^TOTALr;V:        :.0;  •  .0> 
'FEHUr  *0:  ~iO 

'mis. •  \;*o> 
;pa«svate  u;altocna';cam^ 

/  'iTOTAL*  '       V  "0/  ••0" 

;female;      .    'V  .:o 

V     *a*lE**.-.;      .';0/  ,    .0  , 
PA">  " PA ^ STATE*  U  BEAVER^CAMPUS 
^  v  TOTAL'/  "iO»    *  J.O 

FEMALE"  *0V  ip' 

'  *  .  :MALE  '  ,  *  „  ,  ;*0\  -.0., 
PA  \PA  ST*U?PEHR END -COLLEGE 
;"  TOTAL"        *     -0;    -  .0 
FEMALE;  r  *0 

<■    <MALE-  .  ;<0  #0 

•   PAl 'PA^-STATEaU  BERKS  CAMPUS 
-    ***TOTAL'k  0  *  *0- 

FEMALE  A         ,    *0'  *0 
^MALE  '        ^    JO*       #0  • 
>PA^  *PA>ST ATE-  U* DELAWARE  XA~N 

v:  total  .0      i.O  ' 

s\  -FEMALE  .O;  *0 

MALE,  0  •<> 

,PA    PA  , STATE  U„  DU  BOIS'CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
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'PK    PA- ST  ATE  U  FAYETTE  CAMPUS 
.TOTAL'  0^  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.  *0 

PA    PA  STATE  U  HAZL ETON  CAM 
TOTAL  \    0  *0 

FEMALE  C  *0 

,       MALE        -        0'  .0 
PA    PA?ST  U  NEfc  JCENS INGTN  CAM 


'  TOTAL 
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*PA*  PA  'STATE  U 
'  TOTAL, 
FEMALE' 
MALE 
PA  ii>A'  ST 
TOTAL 


0  i  '*0 
0  *0 
C  .0 
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0  '  *0 
0  *0 
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U  SHENANGC  VLY  CAM 

c  ;o 


FEMALE  0  *0 

MALE  .0  *0 

PA    PA  ST  V  WltXE  S-EARR  E  CAM 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  ,0 

MALE  0  *0 

PA'-  PA  ST  U  URTHGTN  SCRTN  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

•  MALE  0  •  *0 
PA    PHI LA  COLLEGE  OF  ART 

TOTAL  .0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

PA    PHI LA  C  TEXTILES  AHO  SCI 

•  '  TOTAL  0'    *  *0 
;  FEMALE                0  *0 

MALE.  0  *0 
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31  100.0 

28  100.0 
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' 16  100*0 
L2  100*0 

4  100*0 

17  100*0 

7  100*0 
10  100*0 

47  97*9 

14  100*0 
33  97*1 

13  100*0 

5  100*0 

8  100*0 

29  100*0 
17  100*0 
12  100*0 

17  100*0 

7  100*0 
IC  100*0 

18  94*7 

8  88.9 

10  100.0 

7  10C.0 
2  100.0 
5  100.0 
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12  100.0 
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•  0 

•  0 
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♦0 
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.0 
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•0 
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93 

-28 - 

*?\ 

12 

4 

17 
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' 

*  48 
14 
34 

13 

8. 
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12 
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7 

»  10 

^  19 
9 
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5 
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15 

"  9. 
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12 
2 

10 
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9 
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13 
5 
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0 
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ta -TOTAL  ASSOCIATE  &EGREES' AND  QnSft  AWARDS*  BASED  ON  LESS* THAN  FOUR  YEARS  OF  W«K  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
I  V  ETHNICITY.  AMD  SEK*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


.AMERICAN  INDIAN*' 
ALASKAN; NATIVE 


BUCrV.     .  ...  ASIAN  OR  , 
NON-HISPAMIC^PACIFIC  -ISLANDER 


£. ,  NUMBER        -*1  '    NUMBER-  * 

.\  VBUStNCSS  _ANO(I COMMERCE -T  ECHNOLO CI ES  A  5000 > 
>PENNSYLVANt  A  *" 

;  .thieVcollece 

4    nTOTAL'     ~'      '0  .0 
FEMALE  .  0,  .0 

/"  male;,  .  k\  ,o  ;o 

•V  (pA  UOF  PENNSYLVANIA  . 
>    %     TOTAL;     "         0,  .0 

female  0  .0 

.MALE,,.  0  .0* 

:  ;0"OF.>ITTSBG  TITUSVL  CAM 

'      "TOTAL  0     »  •0* 

„    *  'FEMALE;  0  ,.0 

-  t  -*  :male  ,  o  .o 

PA    UNtVERSITY.OF  .SCRANTON 
TOTAL  0     •  .0  » 

FEMALE  0  '.0 

MALE  0  .0 

PA    CM  SINUS  COLLEGE 

TOTAL   "  0  •0' 

,   "FEMALE,  0  »  .0 

^    .     .MALE „  „      .      0  .0 
;fA    WAVNESBURG .COLLEGE 
,  v; TOTAL-  0  .0 

FEMALE  0  .0 

\  •  "MALE     ...        0  .0 
r    PA    WESTMORELAND  COLNTY  CC 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER. 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
^NON^HISPANIC 


NDN-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL    '         .0  .0 

^FEMALE  0  .0 

HALE.  0  .0  • 

PA  Ml OENER  COLLEGE 

TOTAL  *0  .0 

FEMALE  0  .0 

««ALE  0  .0 

PA    WILKES' COLLEGE 

TOTAL "  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

^RA^WILLIAHSPOAT  AREA  CC 

TOTAL        *        0  .0 

FEMALE  0  .0 

"MALE  0  .0 

PA    YORK  COLLEGE  PENNSYLVANIA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

1   MALE  0  .0 

PA         STATE  TOTALS  I        65  Ih 

TOTAL                5V  »1 

FEMALE                2  ♦  1 

MALE                 3  •*  , 

RHOOE  ISLANO 

RI     BARRINGTON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0*'  .0 

MALE  0  .0 

RI     BRYANT  C  BUSINESS  AOMIN 
"  TOTAL  0  .0,. 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

RI    JOHNSON  t  WALES  COLLEGE 


-TOTAL 
/FEKHE 
'HALE 
RI  ' RHOOE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE  - 


r  .2 

L  .4 

0*  .0 

ISLAND  JR  CCLLEGE 

'   :V  .3 


•RI    ROGER  WILLIAMS 
.TOTAL 
FEMALE 
»  MALE 
•RI  ROGER 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

RI 


0 
0 
0 

WILLIAMS 
0 
0 
0 

SALVE  REGINA-NEWPORT 
TPTAL  0  *0 

FEMALE      .     i     0  .0 
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•  A 
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•  0 

•  0 
♦0 

C  PROV  BR 
♦0 
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u 

*  o  % 

0 
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0 

•♦0 

0 
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0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦0  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

6 

a  •  j 

0 

♦  0 

0 

•0 

6 

33*3 

A 

40*0 

0 

♦  0 

0 

•0 

4 

40*0 

2 

25*0 

0 

•P 

0 

•0 

2 

2  ?♦  0 

0 

♦0 

0 

I 

•0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

:s 

0 

0 

.c 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

'  0 

•  0 

*  0 

♦  0 

0 

.0  '* 

0 

♦  0 

"  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

r  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

.0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

r*o 

0 

•  0 

0 

♦  0-, 

6 

•  0 

0  , 

♦0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

2 

2*2 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

2*2 

0 

•0 

0 

"  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

6*9 

0 

•  0 

0 

♦0 

2 

6*  9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0  - 

0 

•  0 

0< 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

c 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.3 

0 

•0 

0 

•0 

2 

1*4 

2 

1  •  A 

0 

•  0 

A 

2*8 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

-0 

♦  0 

2 

2*8 

2 

2*8 

0 

♦  0 

4 

5*6 

0 

\0 

Q 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0' 

0 

.0 

'0 

♦  0 

0 

♦  0  "* 

0 

.0 

0 

♦  0 

5TITUTI0NS) 

25 

373 

326 

6*2 

17 

•  A" 

♦  6 

9,4 

214 

8,6 

13 

♦  5 

16 

245 

9»9 

112 

v. 

7*6 

A 

.  .3 

- 

9 

^.6  • 

128 

8»7 

0 

•0 

0 

•0 

0 

r 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

1 

♦  5 

0 

n 
•  U 

1  *1 

3 

1*6 

1 

♦7  • 

0 

•  0 

2 

"  1*3 

3 

2.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

:o 

0 

•  0 

35 

7*7  '" 

-  2 

♦  4 

1*3 

9»  7 

22. 

'  9.6 

0 

♦  0 

2*6 

29 

12*6 

13 

5*.  9 

.  a 

♦  9 

♦  0 

15 

o*8 

^12 

-3*0 

i* 

•  3 

♦  3 

15 

3.8 

6 

3.5 

1 

♦  4 

♦  4 

11 

4*6 

4 

2.4 

0 

♦  0 

0 

♦0 

2.4 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

& 

•  0 

"  0 

•  0 

0 

♦  0  - 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

'  .0 

-  0 

.  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7  INSTITUTICNS) 
4B  4.4 
31 
17 


RI  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  ,2  .2 

FEMALE  ?  *3 

'  MALE  0  .0 

SOOTH  CAROLINA 


St    AIKEN  TECHNICAL  COLLEGE 

TOTAL                0       *0  25 

FEMALE        ,        0       .0  19 

*   MALE      ..0*0  6 


4,9 
3.8 


35.2 
42.2 
23.1 


0 
0 


.6 
1.4 

♦0* 


62 
43 
19 


5.7 
6.8 
4.2 


25  35.2 
19    42. 2> 
6  23*1 


UMBER  X 

NUMBER 

X 

NUMBER0 

* 

"  O  |VV*v 

0 

♦  0 

*■ 

'3 

3  1C0.0. 

0 

.0 

3 

0  .0 

0 

.3 

0 

12  66.7 

0 

.  0 

Id 

6  60.0 

0 

*.o 

10 

6  75.0 

0 

•  0 

8 

7 . 100.0  ■ 

Oi 

.0 

7 

4. 100.0 

0 

•  0 

4 

3  100*0 

0 

•  0 

3 

A  100.0 

Q 

.0 

3  100*0 

0 

•  0 

3 

1  100*0 

0 

.0 

1 

14  100.0 

q 

.0 

LA 

9  100*0 

0 

.0 

9 

5  10C.0 

0 

•  0 

5  - 

6  100*0 

0 

.0 

6 

4  100*0 

0 

4 

2  100*0 

0 

•0 

2 

i 

88  97*8 

0 

.0 

90 

61  100*0 

0 

•0 

27  93*1 

0 

•  0 

— 29T 

12  10C.0 

0 

.0 

12 

3  100*0 

0 

•  0 

3 

9  100*0 

0 

•0 

9" 

1  100*6 

0 

•  0 

\       .  1 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

1?9  97*2 

0 

.0 

143 

72  100*0 

0 

.0 

72 

67  94*4 

0 

.0 

71 

C 

33  100*0 

0 

.0 

33 

33  100*0 

0 

*0 

33 

0  *0 

0  ^ 

.0 

0 

3*574  9C*4 

6 

*2 

3.953 

2.230  89*9 

5 

*2 

2.480 

1.344  ^**2 

t  1 

.1 

It  473' 

4  1C0*0 

0 

.0 

4 

4  100*0 

0 

♦  0  , 

4 

0  *o 

0 

.0 

0 

183  98*4 

0 

.  0 

1 86 

148  98*0 

0 

•0 

151 

35  1CC.0 

c 

.0 

35 

405  89.6 

9 

#7 

452 

200    67. C 

1 

.4 

230 

205  92.3 

2 

♦  9 

222 

380  96.2 

0 

.0 

395 

21b  95*2 

0 

to 

v  229 

162  97*6 

0 

.0 

J  66 

36  1C0.0 

0 

\36 

15  100*0 

0 

f.o 

15 

21  100.0 

0 

•0 

21 

5  100*0 

0 

.0 

5 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

4  1C0*0 

0 

.0 

4 

7  100*0 

0 

•0 

7 

4  100*0 

0 

•  0 

4 

1  10C*0 

0 

•c 

3 

1.G20  94*0 

3 

•  3 

1,085 

590  93*1 

1 

•  2 

634 

430  95*3 

2 

•  4 

.  451 

45  63*4 

1 

1.4 

71 

26  57*8 

0 

•0 

4! 

19  73*1 

1 

3.8 

2d 

/ 


1806 


TABLE. 10 


TOTAL  ASSOCIATE  DECREES i-AND  OTHER  A  WAR  OS  CASED  ON  LESS.  THAN  FOUR  YEARS  Of  «CRK  BEYOND  HIGH  SCHDCL  FDR  MAJOR  FIELD 
CONFERRED  BY  INSTITUTIONS' OF  HIGHER  EDUCATION "BY  RACE*  ETHNlClTYt  AND  SEX*    INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  SNOUN 
At  AS  KAN  NATIVE 


BUCK     /        ASIAN  OR.  - 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         S        NUMBER  % 
BUSINESS  AND  COMMERCE  TECHNOLOGIES  C 5000) 
.SOUTHS  CAROLINA.  ,  , 

SC    ANDERSON  COLLEGE 


NUMBER 


t  ,  TDTAL 
HISPAN!C\  j  «  MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
Al  IEN  , 


i  j  '  NUMBER       *  X     f  NUMBER;  C 


TOTAL 
NUMBER 


jotal  •           0  *0 

•5 

10*2 

*      FEMALE             ,   0  .0 

5 

10*2 

,  .   -MALE     .  »      0  .0 

0 

♦  0 

SC    BAPT  COLLEGE  AT  CHASTN 

•      -TOTAL     '           C.  .0 

0 

•  0 

FEMALE,              0  .0 

0, 

•  0 

'    HALE  %l    *     '0  .0 

0 

•P 

■SC.  BEAUFOfT  TECH:  EC  CENTER 

*  TOTAL  Jr          0    -  .0 

29 

52*7 

FEMALE.  /           0  \0 

22 

59*5 

•MALE                *0  *0 

7 

36*9 

SC    CHEST ERF LO-MARLBDRD  TECH 

TOTAL    '  s    f      0        *0  - 

3 

9.7 

FEMALE                0        .0  . 

1 

6*3 

MALE                0  .  «0 

2 

10*5 

SC    COLUMBIA  COMMERCIAL  C 

'  TOTAL                0  .0 

129 

61*7 

Female           o  .0 

61 

75.3 

MALE-           ,  -0.  .0 

6B 

53:i 

0  «0 
0  .0 
c  .0 


SC.   DENMARK-  TECH  EO*  CENTER  , 
TOTAL,  0  .0 


32  100.0 


.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


FEMALE  . 

0      *o  • 

30 

100*0 

0 

•  0 

MALE. 

0  .0 

2 

100*0 

"o 

•  0 

SC    FLORENCE  0 ARLINGTON  TECH 

TOTAL 

0  ..0 

53 

50*5 

2 

1*9 

FEMALE 

'    0  .0 

41 

55*4 

0 

•  0 

•  MALE 

0  *0 

12 

38*7 

*  2 

6*5 

SC    FRIENDSHIP  CCLLEGE 

TOTAL 

0  *0 

19 

95*0 

0 

•  0 

FEMALE 

a  .o 

7 

100*0 

0 

*  *0 

MALE 

0  .0 

12 

92*3 

0 

•  0 

SC- 'GREENVILLE  TECH  COLLEGE 

'  TOTAL 

C  .0 

41 

12*9 

0 

•  0 

FEMALE 

o  +  .0 

12 

15*6 

0 

•  0 

'  MALE 

o  -  *0 

29 

12*1 

0' 

•  0 

SC    HORRY- GEORGETOWN  TECH  C 

TOTAL 

0  *0 

11 

14*7 

o 

•0 

FEMALE 

0  *0 

12*6 

o 

♦  0 

,  ✓HALE" 

0  *3 

5 

17*9 

0 

♦  0 

SC    LANOER  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•0 

FEMALE 

0  .0 

o 

•0 

0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

SC    MIDLANDS  TECH  CCLLEGE 

TOTAL 

0  *0 

132 

35*5 

5 

1*3 

FEMALE 

0  *0 

82 

44*1 

0 

•  0 

MA  LE 

0  .0 

50 

26*9 

5 

2*7 

SC  ORANGEBURG 

CALHCUN  TECH  C 

^ 

TDTAL"  • 

0  .0 

41 

55*4  - 

1 

1*4 

FEMALE 

C  .0 

33 

60*0 

1 

1*8 

MALE  .j 

0  .0 

8 

42*1 

0 

•  0 

SC    PIEDMONT  T 

ECH  CCLLEGE  * 

TOTAL 

0  .0 

36 

36*4 

s  0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

22 

37*3 

0 

•  0 

.*  MALE 

0  *3 

14 

35*3 

0 

•  0 

SC    RICE  CCLLECE 

TOTAL 

i   c  .o 

41 

42*3 

0 

•  0 

FEMALE 

\    0  .0 

28 

40*0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

13 

^48*1 

0 

•  0 

SC    RUTLEDGE  COLLEGE 

TOTAL 

t   0  .0 

89 

48*1 

0 

•  0 

FEMALE 

\  0  .0 
>,0  .0 

22 

46*8 

0 

♦  0. 

MAiE 

67 

48*6 

0 

*0 

SC    SPARTANBURG  METH  COLLEGE 

.TOTAL 

0  *0 

5 

19*2 

0 

*0 

FE.**  LE 

0  *D 

5 

21*7 

0 

♦  0 

MALE 

,0  .0 

0 

*0 

0 

♦  0 

SC  SPARTANBURG  TECh  COLLEGE 

*  TOTAL 

0  *D 

16 

16*3 

0 

*o 

FEMALE 

0  *D 

11 

15*7 

0 

*0 

MALE 

0  .0 

5 

17*9 

0 

•  0 

SC    SUITER  AREA  TECH  COLLEGE 

1 

TOTAL 

0  *0 

39 

30*5 

0 

•  0 

FEMALE 

0    <  .0 

22 

41*5 

0 

*0 

MALE 

0  .0 

17 

22*7 

0 

*0 

SC  .TRI-COUNTY 

TECH  COLLEGE 

TOTAL  ' 

0  .0 

30 

26*8 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

21 

42*9 

0 

•0 

MALE 

o    *  ;o 

9 

14*3 

0 

♦c 

SC    TRIDENT  TECHNICAL  COLLEGE 

'  TOTAL 

o>  *o 

64 

25*4 

1 

♦  4 

FEMALE 

o  *o 

46 

32*2 

0 

*0 

MALE 

0  .0 

20 

17*1 

1 

♦  9 

SC    U  Of  SC  AT 

AIKER 

TOTAL' 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  3 

FEMALE 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

0 

.  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

5 

19*  2 

44 

0 

*6 

5 

10*2 

44 

69*6 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦C 

0 

.  *0* " 

0 

•  0 

5 

100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

5 

100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•0* 

29 

52*7 

26 

47*3 

0 

♦0 

22 

59*5 

15 

40*5 

0 

"  *0 

7 

38*9 

11 

61*1 

0 

•0 

3 

5*7 

28 

90*3 

0 

♦  0 

1 

8*3 

11 

91*7 

0 

*0 

2 

10*5 

17 

69*5 

0 

•  0 

129 

61*7 

79 

37*8 

0 

•0 

61 

75*3 

19 

23*5 

0 

•  0 

'  68 

53*1 

60 

46*9 

0 

•0 

32 

100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

30 

100*0 

0 

♦0 

0 

•  0 

2 

100*0 

Os  *0 

0 

•  0 

55 

<52*  4 

50 

47*6 

0 

♦0 

41 

55*4 

33< 

44.6 

0 

*0 

14 

45*2 

17 

54*8 

0 

*0 

19 

95*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

7 

100*0 

0 

♦o' 

0 

•  0 

12 

92*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

41 

12*9 

275 

86*6 

0 

•  0 

12 

15*6 

64 

83*1 

0 

•  0 

.  29 

12*1 

211 

87*9 

0 

♦  0 

)  1 

14*7 

64 

85*3 

0 

♦  0 

6 

12*8 

41 

87*2 

0 

*0 

5 

17*9 

23 

82*1 

0 

*0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0. 

♦0  ' 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

2 

♦  5 

139 

37*4 

233 

62*6 

0 

*0 

62 

44*1 

104 

55*9 

2 

1*1 

57 

30*6 

129 

69*4 

0 

♦  0 

*2 

56*  8 

<  32 

43.2 

0 

♦3 

34 

61*3 

21 

38*2 

0 

*0 

C 

42*1 

11 

57*9 

0 

t 

♦0 

36 

36*4 

*  *  *  63 

63*6 

0 

♦0 

22 

37*3 

■  •  '  37 

62*7 

0 

*0 

1* 

35*0 

26 

65*0 

0 

•0 

41 

42*3 

,  56 

57*7 

o 

♦0 

.28 

40*0 

42 

60*0 

0 

*0 

13 

48*1 

14 

51*9 

0 

•0 

89 

48*1 

93 

50*3 

0 

♦  C 

22 

46*6 

25 

53*2 

0 

•  0 

67 

49*6 

" 

66 

49*3 

0 

•  *0 

5 

19*2 

21 

80*8 

0 

*0 

5 

21*7 

16 

tl  6*  3 

0 

*0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

*0 

16 

16*3 

62 

63*7 

0 

*0 

11 

13*7 

59 

64*3 

0 

*0 

5 

17*9 

23 

82*1 

1 

•  8 

40 

31*  i 

^86 

68*6 

1 

1*9 

23 

43*4 

30 

56*6 

0 

*T> 

17 

22*7 

56 

77*3 

0 

.0 

26*8 

62 

_  73*2 

0 

*0 

21 

42*9 

28^57*1 

0 

*0 

9 

14*3 

54 

7.85*7 

0 

*0 

67 

25*8 

190 

,73*1 

0 

*0 

46 

32*2 

96 

67*1 

0 

*0 

21 

17*9 

94 

80*3 

0 

*0 

0 

♦  0 

1 

130*0 

0 

*0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•«p 

.0 
.0 
.0 

.5 
1*2 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


1  5*0 
0  *0 

•1  7*7 


♦  3 
1*3 

*0 

♦  0 
*0 
*0 

♦  0 
*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
*0 

♦  0  v 


«0 
*0 
*0 

•  0 
*0 
*0 

1*6 
*0 
2*2 

*0 

•  0 

•  0 

*0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

1*2 
.7 
1*7 

•  0 
.0 

•  0 


49 
_49 

0 

5 
5 

0 

55 

37  , 
18 

All 

*  12 
19 

209 
61 
126 

32 
30 
2 

105 
74* 
31 

20 
7. 
13 

317 
77 
240 

75 
47 
26 

2< 

2 

0 


9 

ERIC 


1807 


1367 


, AMERICAN -IKOIAN 
*  ALASKAN  NATIVE 


BLACK     -  ASIANOr 
NON-HISPANIC  PACIFIC  'ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 

BUSINESS  ANG  COMMERCE.  TECHNOLOGIES  (50001 
SOUTH  CAROLINA 


SC    U  OF  SC  AT  COLUMBIA 
.  TOTAL  1  »5 

FEMALE  *         '  * 

MALE  ^  -0  *0 
M  OF  SC  AT  LANCASTER 


TOTAL 
FEH41E 
<  MALE 
SC  ?U'OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

0' 
0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.3 

.0 

•  0 

>0 


SC, AT  UNION 

0  „ 
0  N 

o 

SC    VOORHEES' COLLEGE 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
„  ''MALE  0 
SC  -WILLIAMSBURG  TECH  EO  CTR 

TOTAL  "  0  *0 

Female,  o  .0 

'  MILE'  ,    0  .0. 

4C.  .MINT HR Of  COLLEGE 

.JOT  AL  0  •O 

FEMALE  0  *0 

.MALE  0  «° 

SC    YORK. TECHNICAL. COLLEGE 

TOTAL  *       0  *0 

'   ^FEMALE  0  .0 

.HALE  0  .0 


29 
20 
9 

6 
3 
3 

3 

,  2 
I 

1  1 
I 

0 

1* 
15 

0 

0 
0 
0 

74 
67 
7 


15*7 
16.1 
14.8 

-33*3 
21*4 
75*0 

*  10*8 
16.7 

25*0 

100*0 
100*0 

<^0 

45*5 
48*4 

•0 

•0 

.0 
•  0 

45*4 
50*0 
24*1 


SC         STATE  TOTALS  f 
■*  TOTAL  1 
FEMALE  ||1 
MALE  0 

SOUTH* OAKOTA 

SO    BLACK. HILLS  STATE  COLLEGE 

'  TOTAL  0  *0 

"    FEMALE  Q  *0 

*  Ml  LE  0  *0 

*  SD    DAKOTA  STATE  COLLET 

*  ; TOTAL  0  ,*u 
FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

SO' .DAKOTA  UESLEYAN  U 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE,  0  *0 

SO    FREEMAN  JUNIOR  COLLEGE 
„'     TOTAL  0  *0 

FEMALE  Ov  *0 

MALE   *  0  .0 

.  SB^HURON  COLLEGE' 

-TOTAL  0  .0 

;female,        -'0   .  *0 

MALE  0  *0 

SO  , MOUNT  MARTY' COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  '*0 

'  KALE  0  *0 

SO    NATL  COLLEGE  OF  BUSINESS 
-  .TOTAL  2      ,  *6 

FEMALE  0  *0 

MALE;  2  #7 

SO    NORTHERN.  STATE  COLLEGE 
TOTAL  >  2/* 

FEMALE  .0  .0 

.MALE  t  20.0 

SO,   PRESENTATION. COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

;     FEMALE  0  *0 

-        MALE  D        *0  ' 

SO    SINTE  GLESKA  COLLEGE 
TOTAL  3  W0.0 

FEMALE  3  100*0 

MALE  0  »0 

SO  .SIOUX  FALLS  COLLEGE 
TOTAL  0  ♦O 

v    FEMALE  0  *° 

MALE  0  .0 

SD'  SO  STATE  UNIVERSITY 

*  TOTAL  I  3.4 
<2      FEMALE               0.  *0 

MILE  t  50.0 

SO    U  OF  SO  AT  SPRIKGF1EL0 
.  TOTAL  •  I 

FEMALE  I  ««' 

MALE  0  .0 


30  INSTITUTIONS) 

.0  970  34*0 

♦1  604  38*9 

.0  366  26*1 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 

•°. 

"  I 
1 

0 

0 
0 
0 

*  0. 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


10 
2 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 

•  0  , 

6*3 
8*3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•o, 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


.4 

•1 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


*  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


kHlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


RCR-PESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


0 
3 

o- 


♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
•0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
♦0 
.0 

•0 

♦  0  - 

♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 

•0 

♦  0 

;o 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0  s 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦o  . 

0 

♦  0 

0 

..0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

'  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  J 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0  ' 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0  ' 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.  0 

.0 

23 

6.4 

2 

•6 

49 

13*5 

M 

1.1 

d 

•  0 

1 

1*1 

22 

S.l 

2 

.7 

46 

17.7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

'0 

•  0 

0 

'  .0 

-  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  .0 

0 

.0 

0 

♦  0  - 

2 

28*6 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

•  0 

•  2 

v  0 

28.6 

<  -  / 

0 
0 

.0 
.0 

0 

•  0 

xo 

•  0 

0 

.0 

3 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

*  0 

*  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0- 

0 

»  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

i 

t 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

1  .0 

0 

•  0 

0 

.0' 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

♦0 

30 
.21 
9 

6 
3 
3 


4 

3 
1 

I 
1 

0 

15 
15 
0 

0 
0 
0 

74 

67 
7 


984 
608 
376 


16*2 
16*9 

14. a 

33*3 
21.4 
75.0 

25.0 
25*0 
25*0 

100*0 
103*0 

♦  0 

45*5 
48*4 

•  0 


♦  0 

♦  0 
.  »0 

45.4 
50*0 
24*1 


34.5 
39*2 
28*9 


''0 
0 
0 

0 
0 

.0 

0 
0 
0 

0 
3 
0 

0 
'0 
0 

0 
0 
0 

76 
2 
74 


1 
0 
1 

2 
2 
0 

3 
3 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

1 
1 

0 


.0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  3 

.♦0 

.0 
.0 

♦  c 

;o 

♦  0  - 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

21*0 
2*2 
27*3 

2.4 

♦  0 
20.0 

28*6 
28*6 
.0 

100*0 
130*0 

♦  0 

v.  .0 

♦  0 
.0 

3.4 

♦  0 
50*0 


155 
103 
.52 

12 
11 
1 


12 
9 
3 

0 
0 
0 

16 

16 
2 


83*8 
83*1 
85*2 

66*7 
78*6 
25*0 

75*0 
75*0 
75*0 


♦  0 

•  3 
♦0 

54.5 
51*6 
100*0 


15  10C.O 
14  130*0 
'1  100*0 


89 
67 
22 


•  860 
941 
919 


54*6 
50*0 
75*9 


65*2 
60.  6 
70*6 


3  100*0 
1  100*0 
2;1G0.0 

26  6S*7 
25  92*6 
1  50*0 

129  99*2 
109    99*1  * 
20  100*0 


ER 

X 

*  NUMBER 

* 

0 

.0 

165 

0 

•0 

124 

0 

•  0 

61 

0 

•0 

10 

0 

.3 

14 

0 

•  0 

4 

0 

•  0 

16 

0 

•  0 

12 

0 

•  0 

4 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

3 

•  0 

33 

0 

•0 

31 

0 

•  0 

.  2 

0 

•  0 

15 

0 

•  0 

14 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

163 

0 

.0 

134 

0 

•  3 

29r 

10 

.4 

2.854 

3 

.2 

1*552 

7 

♦  5 

It  302 

► 

s 

0 

.0 

35' 

0 

♦  0 

29 

0  , 

♦  0  ' 

6 

0 

.3 

21 

3 

.3 

16 

0 

.0 

5 

0 

.0 

1 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

1 

0 

■  *0 

1 

3 

♦  0 

1 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

i 

■o 

♦  3 

4 

3 

.3 

0 

0 

•0 

3 

3 

•  3. 

J 

0 

•  0 

0 

3 

.8 

362 

0 

♦  3 

91 

3 

1.1 

271 

0 

♦  0 

,42 

0 

.0 

37 

0 

.0 

-  5 

0 

.0 

7 

o" 

.0 

7 

0 

.0 

0 

0 

.3 

3 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

2 

6.9 
7.4 
.0 

•  0 
.3 

•  0 


29 
27 
2 

133 
110 
23 


SERJC 


'1601 


TAKE  10.  TOTAL  ASSOCIATE  DEGftEES'ANO  OTHER  ANAROS  BASEO  ON-LESS*  THAN  FOlM  VEAR$~Cf~JlCltK7  8EY0NC  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
COHFEAREO  IV  INSTITUTIONS.  OF  HIGHER' EDUCATION  BY  RACE (  ETHNICITY.  ANJSEXI    INSTITUTI CN  AND  STATE  197«-I?7t 


AMER I  CAN  INOIAN 
•ALASKAN  NATIVE 

,  'NUMBER  1. 


SLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUM8ER 


BUSINESS  AND  COMMERCE  TECHNOLOGIES  C 50001 

SO  ^     STATE  TOTALS  !  13  INST ITUT ICNS) • 

4   TOTAL  '      8      1*2  23  '3*6 

FEMALE  *                4  1.2  1-    *  .3 

MALE                4      1.3  -  22  7.1 

TENNESSEE 


NUMBER" 


♦  6 
.6> 

•  6 


HISPANIC 
NUMBER 


49 
1 
46 


7.6 
*  .3 
15.4 


TOTAL 
MI  NORITY 


NUMBER 


84 
8 

76 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUIBEr 


13.1 
2*4 
24.4 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


552  86.1 
319  97.0 
233  74.7 


S  .8 

2  ,  .6 

3  1.0 


TOTAL 
NUMBER 


641 

329 
312 


TN>  BELMONT  COLLEGE 

TOTAL       ,         0  .0 

*  FEMALE         '«      0  \0 

^ MALE         .    .  0  .0 
TN    ORAUGHON'S  COLLEGE 
TOTAL  0^  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE'  0  .9 

.TN    ORAUGHON'S  JC  BUSINESS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  \o  .0 

MALE  0  '.0 

TN    DRAUCHON'S.JC  BUSINESS 
TOTAL  0  '.0 

FEMALE  0  .0 

*    MALE,  ,0  .0 

TN  /EO MONO SON  COLLEGE 
h  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    ,     *      0  .0 
TN    FREE  WILL  BAPTIST  BIBLE  C 
TOTAL  Or      .0  ' 

FEMALE  0  .0 

.MALE  0  .0 

TN    HI  KASSEE  COLLEGE 
\  TOTAL  0  .0 

.FEMALE  0  .0 

*  MALE  0  .0 
TN    JOHNSON  BIBLE  COLLEGE 

.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    MOXVILLE  BUSINESS  C 


0 

0) 
0 


TOTAL  0 
FEMALE  '  0 
MALE  0 
TN    MCKENZIE  CCLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MAft  0 
TN    MI LL I CAN  CCLLEGE 

TOTAL-  ■  0 
'  FEMALE  0 
MAiE  0 
TN    NASHVILLE  STATE  TECH 
'*  TOTAL  0  ^.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    STHN  MISSIONARY  COLLEGE 


.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
♦0 

.0 
.0 
.0 


INST 


TOTAL 
FENUE 
MALE 


TN    STATE  TECH  INS1  KNOX V ILL E 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TN  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
TECH  INST  MEMPHIS 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


TN    AUSTIN  PEAY  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE       i  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    EAST  TENN  ST  INI VERS I TY 
TOTAL  0  .0 

FEM4LE  0  .0 

MALE     ~  0  .0* 

TN    CHATTANOOGA  ST  TECH  Cf 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

TN    CLEVELAND  Sf'CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

'     FFNUE  0  .0 

MALE  ,    ,0  .0 

TN  COLUMBIA  ST  CMTY  CCLLEGE 
.     TOTAL  0  .0 

FEMALE1  0  .0 

MALE  <T  .0 

TN    OYEKSBURG  ST  CMTY  COLLEGE 


52  57.8 
42  3*.  3 
10  55.6 


15 
15 

0 

50 
16 
34 


6^ 

5 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 


10.7 
15.3 

•  0 

42.0 
37.2 
44.7 

10.9 
15.2 
4.5 

•  0 

•  0 
'  .0 


9  7.3 

5  16.7 

4  4.3 

93  52*0 

52  68.4 

41  39.8 


23  26.4 
19  29.4 
4  20.0 


4.3 
4.5 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


34  19.8 
12  19.4 
22  *  20.0 


TOTAL 
FEM4LE 
'  MALE 


0 
0 

C 


•  0 
.0. 

•  0 


2 
1 
1 

1 
1 

0 

15 
12 

3 

1 
0 
1 

2 
2 
0 

1 
1 

0 


14.3 
12*5 
16.7 

i 

7.1 
7.1' 

•  0 

20.  8 
24.1 
11.5 

1.9 

•  0 

'4.8 

7.1 
7.4 

•  0 

3.7 
5.3 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

-1 
l- 
q 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0  < 

0 

0 

0 
0 
0 

'0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0  v 

0 
0 

0  / 


.0 
.•0 
.0 

.'0 

.  *o 
.*> 

0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.6 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0  * 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•c 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0. 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

1.4 

2.2 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0- 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
•0 
.0 

♦  0 

.0. 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 

v  .0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

40 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
•0 


1  1.1 

0  .0 

1  5.0 


8.7 
9.1 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.6 

♦3, 

♦  9 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

♦0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

"  .0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

52 
42 
10 

15 
15 

0 

50 
16 
34 


G 
0 
0 

35 
12 
23 

2 
1 
1 

1 
1 

0 

16 
13 
3 

1 
0 
1 

2 
2 
0 

1 
1 

0 


.0 
.0 
.0 

57.8 
58*3 
55.6 

10.7 
15.3 
.0 

42.0 
37.2 
44.7 


12.7 
18.2 
4.5 

.0 
.0 

♦  o. 
.-o 

.0 
.0 

.0 
.0 

7.3 
16*7 
4.3 


93  52.0 
52  68.4 
41  39.8 


♦  0 
.0 
.0 


24  27.6 

19  28.4 

5  25.0 

3  13.0 

3  13.6. 
0  .0 


.0 
.0 

♦o , 

20.3 
19.4 
2C.9 

14.3 
12.5 
16.7 

7.1 
7.1 
.0 

22.2 
28.3 
11.5 

1.9 

;o 

7.1 
7.4 
.0 

3.7 
5.3 
•0 


6 
5 
1 

38 

30 
8' 

125 
83 


100*0 
100.0 
1CC.0 

42*2 
41.7 
44*4 

89*3 
84*7 


42  rcc.o 


69 
27 
42 


58*0 
62*8 
,  55.3 


48  87.3 
27  81*t> 
21  95.5 

e.ioc.o 

8  10C.0 
0  *0, 

7  100.0 
7  1C0.O 
0  *0 

3  100*0 
3  100*0 
0  *0 

115'  92*7 
25  83*3 
90  95*7 


,86 
24 
62 


46*0 
31.6 
60.2 


5  100.0 
5  100.0 
0  .0 


63 
46 
15 


72*4 
71*6 
75*0 


20  87*0 
19  86*4 

1  100.0 

2  100.0 
0  .0 
2  1C0.0 


137 
50 
87 

12 
7 
5 

13 
13 

0 


79.7 
80*6 
79*1 

85.7 
87*5 
63*3 

92*9 
92.9 
•  0 


56  77*8 
33  71.7 
23  88.5 

51  98.1 
31  1C0.0 
20  95.2 

26 
25 
1 

26 
16 
6 


92.9 
92.  6' 
100.0 

96.3 
94.7 
100*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

,  0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•? 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

.0  ; 
.0 

•  0 

•  0 
'.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

'♦0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

♦Q  . 
•0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

.0 
•0 

•  0 


6  > 
5  > 

1 

'  90 
72 

140 
96 

A?  ■ 

119 
43 
76 

55  „ 
33  - 
22 

B 

6 

0 

7 
7 
0 

3 
3 

cO 

124 

30 

94'  , 

179  " 

76 
103 

5 
5 
"  0 

87 
67 
20 

23 
22 
1 

2 
0 
2 

172 
62 
110 

14 


14 
14 

0 

72' 
46 
26 

52 
31 
21 

28 
27 
1 

27 
19 


l^S^W  ~  Mj£mU  FAC^C^S^"  HiSnNlC 

^    number    -\t     number      t     nunbir      i  number 


BUSINESS  AW»cdMM6ftCf-T6CHilOLOCl6S  C5000) 


TENNESSEE 

TN    JACKSON  ,ST  CHTV  COLLEGE 
TOTAL  '  0  „  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN,- NOT  LOU  STATE  CHTWCOLLEGE 
TOTAL  0  iO 

FEMALE  0,  .0 

NILE  ^0.  .0 

-TN~ROANE~STaTE^CMTVCOLLEGE  

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE    -       k  »0 
TN    SHELBY  STATE  £HJY  COLLEGE 
TOTAL  '0  *0 

FEMALE  o  *0 

NALE  0  »0 

TN   VOLUNTEER  ST  CNTT  COLLEGE 
'  .TOTAL'  '  0  *0 

>f  ENAXE  •  *  0  •0 

NALE  .0  .0 

TN    WALTERS  ST, CHTY  COLLEGE 
%     f TOTAL  '  0*0 
FENALE  0        .0  , 

„  '  HU.E,  r.  .0 

TN    STEED  COLLEGE 

TOTAL  0       .0  . 

FENALE  0  .0 

NALE    .  0  •<> 

TN  "TENNESSEE  TENPLE  COLLEGE 
TOTAL.  0  .9 

r       FENALE  «  rO 

NALE  0  .0 

TN  TONLINSON  COLLEGE.  . 
'    TOTAL  0  .0 

FENALE  0  .0 

KALE  0  .0 

TN    THEVECCA  NAZARENE  COLLEGE 
TOTAL    .  0.0 
FENALE    ^  0  .0 

NALE  0  .0 

TN,   TUSCULUN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FENALE    '  0  .0 

NALE  0  *.0- 

TN    U  OF  TENN  AT  CHATTANOOGA 
TOTAL       *    .0       .0  ... 
.  FENALE  0  .0\ 

NALE*        '    >,  0       .0  \ 
JH  <U.OF  TENNESSEE  KNOXVILLE 


•  11*1 
3  B.D 
6  12*6 


.0 
.0 
.0 


.1.9 
•  0 
5.0 


33  91. T 
19  95.0 
14  BT.5 


TOTAL  ID 

FENALE  .  \0 

MALE  A  0 

TN'  U  OF  TENNESSEE 

*N  TOTAL  0 

"  FENALE  0 

NALE  *  *  0 


,0 

•  0 
.0 

NASHVILLE 

♦  0 

.0 


2 
1 
1 

1 
1 

0 

5 
1 

'  4 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

O5 

0 
0 
0 

4 

3 
1 


,  5.0 

%:\ 

4.2 

•  0 

4.5 
3.2 
4.9 

•  0 

•  0 
.0 

10.0 
14.3 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

5.V. 
16.7 
.0 

.0 

•  0 
.0 

1*2.1 
33.3  ' 
4.2 


TN    *     STATE  TOTALS  A 
.TOTAL  0 
FENALE  0 
NALE      v  0 

TEXAS 

TX    'ABILENE  CHRSTN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FENALE  0  .0 

4      ?  NALE,  ,  .0  .0 

TX    ALVIN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FENALE  0  .0 

NALE  .     ,     rO  .0 
TX    AiARlLLtt  COLLEGE 

TOTAL*  J   0'     »0  ~ 

'  FENALE  '    0  »0 

NALE  0  .0 

TX    ANGELINA. CaLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEHALE  .  v0  .0 

MALE  0  *0 

TX,  AUSTIN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  ♦O 

FEHALE  0     -  .0 

•    MALE  0  .0 

TX  s  BEE  COUNTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 


35, INSTITUTIONS) 
.0  1  362  20.9 
.0  214  22.9 

.0  148  18.6 


FEMALE 
NILE 


.-0 
•  0 


15 
13 
2 

12' 
4 
8 

4 

2 
2 


•  0 

•  0 

•  0 

2.T 

•  0 
8.3 

5.8 
9.7 
2.6 

44.1 
48.1 
28.6 

13.8 
14*8 
13.3 

3.5 
2.0 
13.3 


0 

•  0 

.  0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0- 

~7o~ 

0  • 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o4 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

(  0 

•  0 

0 

.0 

1 

2.5 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

5.6 

0 

.0 

0 

.0^  - 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

.0 

iO 

o  • 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  * 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•0 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0  . 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0  v* 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

♦0 

o 

•  0 

K  o 

.0 

*  0 

.0 

0 

♦  0 

.  0  * 

•  0 

0 

.0 

o 

«o 

0 

•0 

0 

.0 

0 

c 

.0 

•  2 

4 

•  2 

2 

.2 

2 

#♦2 

1 

•  1 

2 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

'0 

.0 

0 

.0 

I 

5.4 

0 

•  0 

1 

4.0 

0 

.0 

1 

8.3 

1 

1.4 

6 

8.7 

1 

3.2 

3 

9.7 

0 

•  0 

3S 

T.9 

•  0 

•  0 

0 

.6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

15 

17.2 

-  0 

.0 

3 

w.i 

0 

♦  0 

12 

20.0 

c  TOTAL , 
MINORITY 

NUMBER 


,  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
'ICN:ANO  STATE  J9TI-19T9 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

i NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


66 
58 
6 


58.4 
59.2 
53*3 


0 
0 
0 

3 
1 
2 

11 

7. 
4 

15 
13 
2 

27 
7 
20 

70 
60 
10 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
•0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


1 

1 

0 

2.4 
4.2 
.0 

41  97.6 
23  95.8 
18  10C.0 

0 
0 
0 

•  0 
•0 

fO 

5 
1 
4 

4.5 
3.2 
4.9 

*10T    95.5  - 
30  96*8 
TT  95*1 

r  0 
0 
0 

•0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 

.0  v 
.0 

s 

40  1CC.0 
40  100*0 

'  0  *o. 

0 
0 
0 

•  0 
•0 

.0' 

2 
2 
0 

10*0 
14.3 
*0 

13  65*0 
9  ,64*3 
4  66.T 

5 
3 
2 

25.0 
21.4 
33.3 

0 
0 
0 

.0 
.♦0 
.0 

2  100*0 
2  100*0 
0  .0 

C 
0 
0 

♦  0 
.0 

♦  0 

0 
0 
0 

.0 
'.0 
.0 

1  100*0 

0  *o 

1*100.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

1 
I 

0 

5*6 
16*7 
•  0 

17  94.4 
5  83.3 
12  1CC.0 

t 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

|     11  100.0 
11  100.0 
0  .0 

0 
0 

0 

.0 

.c 

.0 

4 
3 
1 

12.1 
33.3 

28  84.8' 

5  55.6 
23  95.8 

1 
1 

0 

3*0 

11.1 

•0 

369 
218 
151 

21.3 
23.3 
18.9 

1.35T  TJ.3 
1    U3  76.3 
644  80.8 

6 
4 

2 

.3 
.4 
♦  3 

.  .0 

B  100*0 

0 

•  0 

8  100*0 

0 

.0 

0  «o 

0 

6.1 

jfc  S1.9 

0 

4.0 

24  96.0 

0 

16.7 

10^  83.3 

.  0 

15.9 

58  84*1 

0 

22*6 

24  77.4 

0 

10.5 

0 

44*1 

3   19  "55.9  * 

0 

48.1 

-  1     14    51^.9  . 

0 

28*6 

*      5  71.4 

0 

31*0 

»  ,       57  65*5 

3 

25*9 

20  74*1 

0 

33*3 

3T  61.7 

3 

61*9 

43  38*1 

.  0 

61*2 

•*  38  38*6 

0 

66*7 

5  33*3 

0 

♦  0 
.0 

•  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

3.4 

•  0* 
5.0 

.3 
•0 
.0 


•  72 
25 

47  . 

26 

•  23 

3 

-  .52— 
32 
20 

36 
20 
16 

40 

22 

18  % 

42 
24 
16 

112 
31 
81* 

40  * 
40 
0 

20 
14 

6 

2 
2 
0 

1 

0 

"  1 

18 
6 
12 

11 
U 

0 

33 
9 
24 


It  732 
935 
79T 


,8. 
8 
0' 

37 
25 
12 

69 
31, 
38 

34 
27 
7 

87 
27 

to 

113 
96 
15 


ERLC 


1610 


TAKE  t6;  TOTAL  ASSOCIATE.  DEGREES  A  NO  OTHER  AWARDS  BASE?  ON  LESS  THAN*  FOUR  YEA  AS  Of  rfORK  IEYQN0  HICK  SCrtML  Fn»  Hunt  cicin 
, .  -CON«MJOJJY,1NST  ITUTXONS  OF  HIGHER  EOUC AT  I0N«BY         r'^IM  TY*^  SExi    INST?TOUO^Sd  lllA  IStS^ 


AN! A  ICAN  I NOIAN 
•  ALASKAN  NATIVE 


.  .  I LACK  .  4  ASIAN  OA  ' 
WW-HISPANJC.PACIFIC.  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


K  • 
kHITE  * 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN. 


NUMBER  t  NU1BER  t 
•US  I  NESS  ANOXONNERCE' TECHNOLOGIES  (5000) 
TEXAS     ;  mt 


TX    BL  INN  COLLEGE 
-TOTAL;  ^  0 

female*  o.  .o 

HALE  C.  ..0 

TX'  BR A Z OS PORT  COtL  EGE 

TOTAL  0  -.0 

,    FEMALE  0-  .0 

MALE  0  ,0 

TX    CENTRAL  TcXAS'CCLLEGE 
TOTAL         "0  .0 
—r-FENALE-  0  .0 

,  /  HALE  0  .0 

TX  /CI  SCO  JUNIOR  COLLEGE 


?    TOTAC  C  .0 

.    FEMALE  0*  .0 

MALE        .  v     0  .0 
TX    COLLEGE  OF  THE  MAINLANO 
TOTAL        '       -0  .0 
FEMALE  0\  .0 

:   y  MALE         *»     0  .0 
'TX  ; COOKE' CC'JNTY  COLLEGE 
TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  ♦<> 

TX    0A1LAS. CHRISTIAN  CCLLEGE* 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0. 

MALE  0*"  <0 

TX    CEOAR  VALLEY.  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

^FEMALE  0  .0 

t    MALE  0  .0 

TX  .EASTFIELO  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMAJLE  0  .0 

v  ^MALE      "  0-0 
Txvr  EL,  CENTRO  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

x    MALE.  0  .0 

TX    MO  LN  TAIN  VIE*  COLLEGE 
TOTAL  1  UO 

FEMALE  0  — *V3 

MALE  ,  ,1  1.5 

TX    NORTH  LAKE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ^.9 

t    *HLE  0  .0 

.TX  {RICriLANO  COLLEGE 
^TOTAL  *     2  1.2 

FEMALE  *   "0  .0 

MALE    '  -2  2.6 

T«    DEL'  MAR  COLLEGE 

TOTAL  0  ,  .0 

FEMALE  0        .0  ' 

MILE  0       .0  m 

TX    EL  PASO  COCMTY  COLLEGE 


TOTAL  1 
FEMALE  1 
\"  MALE    >  0 
TX    FRlNK  PHILLIPS 
YOTAl.  0 
FEMALE  ,0 
MALE       >v  0 
TX    GALVESTON  COLLEGE 
TOTAL"  0  * 

FEMALE*  0 
'MALE  ,  0 


•  6 
1.9 

•  0 
COLLEGE 

•  0 
<0 

0 


TX    GRAYSON  CO  JUNIOR  COLLEGE 


.TOTAL- 
FEMALE 
MALE. 


2.2 
3.5 
.0 


TX  .  HENOERSON'CO  JR  COLLEGE 
:TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  /.0 

MALE  0  .0 

TX    HI  LL  JUNIOR  COLLEGE 
•TOTAL  0  .0 

FEMALE  .  0  .0 

MALE  0  .0 

rTX^  HOUSTON  COMMUNITY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
•  0 

•o. 


TX  -HOWARD  G\  AT-BIG  SPRING 


1 

33.3 

1 

33.3 

o 

.  ..0 

4 

14.3 

2 

7.7 

2f 

100.0 

17 

22.1 

15 

24.2 

2 

13.3 

1 

3.4 

0 

■  #3 

,  1 

7*1 

5 

17.2 

5 

20.8 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0*. 

o 

•o' 

0 

♦  0 

2 

28.6 

2 

33.3 

0 

♦0  ' 

7 

5.9 

1 

2.0. 

8.8 

54 

'51. 4 

35 

50.  0 

19 

54.3 

27 

26. S 

7 

20.6 

20 

29.4 

< 

0 

.0 

o 

•0 

o 

♦  0 

4 

*U4« 

2 

2.3  * 

2 

2.6 

5 

3.3 

•4 

3.4 

1 

3.0 

11 

7.0 

7.4 

7  * 

6.7 

1 

5.0 

1 

5.0  * 

■  0 

•  0 

10 

66.7 

8 

72.7 

2 

50.0 

4  , 

4.4 

3* 

'  5V3 

1^ 

3.0 

4 

16.0 

3 

20.0 

1 

10.0 

0 

'  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

TOTAL 
FEMALE 
>ALE  > 


22 
20 
2 

0 
0 
0 


37.9 
66.7^ 
7.1 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 

s 

KUHBER 

NUMBER 

t 

NUMBER 

NUMBER 

I 

0- 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

f, 

.0 

-  •<>  . 

.0 

1 

.  >1 

y  0 

i3*3 
33*3 
.  .0 

2 
2 
0 

66*7 
66*7 
♦  0 

0 
0 
0 

•  0 
•0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

1 
1 

0 

3.6 
<  3.8. 
.0 

5 
3 
2 

17*9 
11*5 
100*0 

23 
23 

0 

82*1 
88*5 
•0 

0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

3 
3 
0 

3.9 
4.0 
.0  ' 

12 

8 

4 

15.6 
12.9 
26.7 

32 
26 
6 

41*6 
41*9 
40*0 

44 

35 
9 

57.1 
56*5 
60.0 

1 
1 

0 

1*3 
1*6 
•  0 

2 
2 
0 

6*9- 
13.3 
•  0 

5— 

1 

0 
'  I 

3.4 
•  0 
7.1  ^ 

4 
2 
2 

13*8 
13*3 
14*3 

25 
13 
12 

86*2 
86*7 
85*7 

0 
0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

1 
1 

0 

3.4 
4.2 
•  0 

2 
1 
1 

*  6.9 
4.2 
"20.0 

8 
7 
1 

2  7*6 
29*2 
20*0 

.21 
17 
4 

72*4 
7C*8 
80*0 

0' 
0 
0 

•  0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 

;o  . 

•  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 

'  .0 

0 
0 
0 

•  0 
•0 
*0 

12 
4 
8 

1CC.0 
10C.0 
100*0  ' 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 

*  .0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

0 
0 

<o 

*0 
*0 
♦  0 

8 
8 

0 

*  88*9 
88*9 
•  0 

1 
1 

0. 

11*1 
11*1 

♦  0 

0 

,0 
0 

•  0 

•  0 

.0  • 

2 
2 
0 

28*6 
33*3 
•  0 

A 
4 
0 

57*1 
66*7 
♦  0 

3 
2 
1 

42*9 
33*3 
1C0.0 

v  0 
0 
0 

♦  0 
*0 

♦  0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

5 
1 

4 

4*2 
2.0 
5.9 

12 
2 
10 

10*1 
3*9 
'14*7 

107 
49 
58 

89,9 
96*1 
85*3 

I 

0 
0 
0 

1  *0 

♦  0 

•  If 

3 

1 

2 

2.9 
1.4 
5.7 

4 

0 
4 

3.8 
•  0 
11.4 

61 
36 
25 

58*1 
51*4 
71.4 

•44 
34 
10 

.41*9 
48*6 
28*6 

0 
0 
0 

♦  0 
*0 
*0 

0 
0 
0 

.0  ' 

.0 

.0 

11 

5 
6 

lb.  8 

14.7 
8*8 

39 
12 
27 

38*2 
35*3 
39*7 

63 
22 
41 

61*8 
64*7 
60*3 

0 
0 
0 

♦c 

♦  0 
*0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 

r  0 
0 

*0 

?0  « 
•  0  • 

0 
0 
0 

fO 
*0 
*0 

23 
9 
14 

100*0 
100*0 
103*0 

0. 
0 

.  0  ' 

*0 
*0 
*0 

.  4 
2 
2 

2.* 
2.3 
2.6 

3 
1 
2 

1*8 
1*2 
2*6 

-  13 
5 
8 

7*9 

5*  a 

10*3 

151 
81 
70 

92*1 
94*2 
89*7 

0 
0 
0 

*0 
*0 
♦  0 

0 
0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

74 
62  ' 
12 

49*3 
53*0 
36*4 

79 
66 
13 

52*7 
56*4 
39*4 

68 
50 
18' 

45*3 
42.7. 
54.5  * 

3 

1 

2 

2*0 
♦  9 
6*1 

2 

1.3  ' 

•  0 
1.9 

73 
27 
46 

46*2 
50*0 
44*2 

87 
32 
55 

55*1 
59*3 
52.9- 

71 
22 
49 

44.9  ' 

40.7 

47.1 

0 

c 

0 

,0 
♦  0  - 
*0 

'  0 
0 
0 

•  0 

.0' 
.0- 

2 
2 

0  1 

10*0 
10*0 
*0 

3 
3 
0 

15.0  , 
15*0 
•  0 

17 
17 

0 

85.0 
85.0 

0 

*0 
-  0 

*0 

•  0 

•  0 

0 
0 

t  0 

•  0 
.0  ' 
.0 

« 

1 
0 
1 

,  6*7 

♦  0  ' 
25*0 

11 

8 
3 

73.3 

72.7. 

75.0 

4 

3 

'  1 

26.7  * 

27.3 

25.0 

0 
0 
0 

•  0 
*0 
*0 

0 

'\c 
0" 

•  0 
.0  ' 
.0 

0 

0 

*0 
*0 
*0 

6 
5 
1 

6.7 
8.8 
3*0 

84 
52 
32 

93.3 
91*2 
97.0 

0 
0 
0 

*0 
*0 
*0 

0 
■  0 
0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 

0  • 

♦  0 

♦  0  ' 

4 
3 
1 

16*0, 
20.0 
10*0 

21 

»•  12 
9 

84*0 
8C.0 
90*0 

0 
0 

0 

*0 
•  0 
.0 

0 
0 

•0 

<  .0 
♦  0 
.0 

0 

0' 
0 

♦0, . 

♦  0* 
*0 

0 
0 
G 

.0 
*0 
*0 

12  100*0 
12  100. 0 
0  •  *0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 

c 

•  0 
.0 
.0 

4 

0 
4 

♦0 
14*3 

26, 
20 
6 

44*8 
66*7  J 
21*4 

32 
10 
22 

55*2 
33*3 
78*6 

0 
0 
0 

•  0 

.0  » 

•  0 

.  0 
0 
0 

♦  0 
.0 

♦  0 

0 

0* 
0* 

♦  0 
*0 
*0 

0 
0 
0 

.0 
*0 
♦  0 

3  100*0 
3  100*0 
0  *0 

0  . 

0 

0 

•  0 

•  0 

•t* 

TOTAL 
NUMBER 


3 
3 

0 

28 

26 
2 

77 
62 
15 

29 
15 
14 

29 
24 
5 

12 
4 


9  - 

9 

0 

7 
6 
1 

119 
-  51 
68 

105 
70 
35 

102 
34 
68 

9 
14 

164 
86 
78 

150 
117 
33 

158 
54 
104 

20, 
20. 
0 

15 
11 

4 

90 
57 
33 

"25 
15 
10 

12 
12 
0 

58 
30 

28^ 

3 
3 

,  0 


1811. 


.TMLEUO. 


ANCRICAN  IHOUN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER  1 

-BUSINESS  AND  COMMERCE  TECHNOLOGIES  15000) 
TEXAS 

TX    KlLGORE  COLLEGE 
v     )  TOTAL  0        .0  , 

FEMALE  0        .0  - 

MALE  0  .0 

TX    LAMAR  UNIVERSITY 
v     TOTAL  28  16.1 

FEMALE  24>  W.7 

HALE  4  1«»0 

TX    LAREDO  JUNIOR  COLLEGE 


BLACK         "    ASIAN  CR' 
NON-HISPANIC  PACIFIC  4SLAN0ER 

NUMBER         «       NUMBER      /  * 


•  6 
.0 
.9 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
TX    LEE  COLLEGE 

TOTAL  "  1 

FEMALE      ~  0 

TX    LUBBOCK  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

>    MALE,     '  0  <  .0 

TX    tC L ENNAN  CMTY  COLLEGE 
*    TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

1    MALE  0  .0 

TX    MI  OLANO  COLLEGE- 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX    NAVARRO  COLLEGE 
TOTAL  C 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX    NORTH  HARRIS  CO  COLLEGE 
TOTAL  I 
FEMALE  I 
MALE  0 
TX    ODESSA  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX    PANOLA  JUNIOR  CCLLkGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  ^0  *0 

MALE  0.  *0 

TX    PARIS  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  #0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  *0 

TX    SA|NT  PHILIP'S  COLLEGE 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0    ■  *0 

TX    SAN  ANTONIO  COLLEGE 
TOTAL  2  1.0 

FEMALE  2  1*6 

MALE  0  .0 

TX    SAtf  "JACINTO  C  CENTRAL  CAN 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0    *  .0 

TX    SAN  JACINTO  ft  NCRTH  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  -0 

TX    SCHREINER  COLLEGE 


•  0 

•  0 

♦9 

•  o 

•  o 

•  0 


2*1 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


26  20*5 

0 

16  19.4 

0 

8  23.5 

0 

7  4*0 

0 

6  3*9 

0 

1  4*3 

0 

0        .0  > 

0 

0  .0 

0 

0  *o 

0 

61  35*3 

I 

18  29.5 

1 

43  38.* 

0 

0  .0 

0 

0  *.o 

0 

0     '  .0 

q 

13  13.8 

0 

8  12.1 

0 

5  -17.9 

0 

0  .0 

0 

0  .0 

0 

0  .0 

0 

5  35.7 

0 

4  57.1 

0 

L  M.3 

0 

3  5.0 

i 

3  6.3 

l 

0  .0 

0 

o  Oo 

0 

0  .0 

0 

0  .0 

0 

10  38.5 

0 

10  38.5 

0 

0  '  .0 

0 

5  23.8 

0 

3  37.5 

0 

2  15.4 

0 

16  :29.1 

0 

8  32.0 

0 

8  26.7 

0 

8  4.1 

2 

6  4.7 

1 

2  i.I 

1 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TX    SOUTH  PLAINS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

-   MALE  0  -.0 

TX    STHWSTN  AOVENTlST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    STHWSTN  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MA LEX  v>  -  °,  "0>f 

TX    SOUTHWEST*  TEX  iiR  COLt/GE 
TOTAL  *  0        .0  , 

FEMALE  0        .0  . 

MALE  0  .Or 

-TX  JSUL  ROSS  STATE  'LNIVERSITV 
'TOTAL  0{      .J/  . 

FEMALE  01  .0 

"MALE  CV  *0 


1.7 
•  0 
3.1 


2  8.3 
1  5.9 

1  14.3 

1  33.3 

1  33.3 
0  .0 


1  »* 
2.6 
.0 


14  100*0 
10  100.0 
4  100.0 


0 
0 

.0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

•  0 

.0 

.n 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.6 
1*6 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.*  .0 

•0 

.0  < 

•  0 

1.7*  , 
2*1 
.0 

♦c 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  »o  , 

.0 
.0 

1.0 

•  8 
1.5 

•  0 
.0 
•0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.OC 

•  0 

•  0 

•  0 

.a 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


HISPANIC' 
NUMBER  ■ 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

36 
24 
12 

20 
8 
12 

0 
0 
0 


.  TOTAL- ' 
MINORITY 

t 

NUMBER 


fcHITE 
NCN-HISPANIC 

NUNBER  ' 


NCN-RE  51  DENT 
.ALIEN. 

NUH8ER 


26 
16 


20.5 
19.4 
23.5 


35  2C.1 
30  19.6. 
5  23.6 


83.7 
62*8 
65.7 

11*6 
13*1 
10*7 

•0 

♦  0 

♦  0 


36 
24 
12 

63 
27 
56 


83*7 
82*8 
85*7 

48.0 
•44.3 
50.0 


4  4.3 

2  3.0 

2  7.1^ 

2  5.0 

1  6*3 

1  3*6 


0 
0 
0 

17 
10 
7 

2 
1 
1 


.0 

t.  -0 
•  0 

16*1 
15*2 
2  5.0 

5.0 
8.3 
3.6 


0 

.0  • 

5 

35.7 

0 

.0 

4 

57.1 

0 

.0 

1 

-14.3 

8.2 

10 

16.7 

2 

4*2 

7 

14.6 

3 

25*0 

3 

25.0 

2  " 

10.5 

2 

10*5 

a 

20.0 

1 

20*0 

l 

7.1 

*  1 

7*1 

0 

♦  0 

10 

38.5 

0 

*  .0 

10 

38*5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

5 

23*8 

0 

.0 

3 

37*5 

0 

.0 

2 

15.4 

16 

29*1 

32 

58*2 

6 

24.0 

14 

56*  C 

10 

33.3 

18 

5  0.0 

67, 

34.7 

79 

*C*9 

46 

35.9 

55 

43*0 

21 

32.3 

•  24 

36.9 

5 

8.6 

6 

10*3 

3 

11.5 

3 

11*5 

2 

"  6.3 

3 

9*) 

2 

8*3 

4 

16*7 

0 

•  0 

1 

5*9 

2 

28.6 

3 

42*9 

0 

.0 

1 

33-3 

0 

.0 

1 

33*3 

0 

.0 

0 

•  0 

13 

18.1 

14 

19*4 

4 

10.3 

5 

12*8 

.9 

27.3 

9 

27*3 

0 

.0 

2 

20*0 

0 

•0 

2 

20*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

<  *° 

14  100.0 

0 

<>.o 

10 

100*0 

0 

♦  0 

4 

100*0 

10 

Y 

58*8 

10 

58*8 

10 

58.8 

10 

58*8 

0 

♦0 

0 

•  0 

2 

50*0 

2 

50*0 

2 

50.0 

2 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

100 
75 
25 

.37 
121 
16 

2 
V 
lx 

89 
34 
55 

1 
1 

0 

75 
54 
21 

38 
11 
27 


49 
41 


17 
4 
13 

16 
16 

0 

16 
5 
11 

23 
11 
12 


78*7 
60*6 
73.5 

78.7 
79.1 
76*2 

4.7 
3.4 
7.1 

51*4 
55*7 
49*1 

100*0 

ico.o 

.0 

79*8 
81*8 
75*0 

95*0 
91*7 
96.4 

57*1 
42*9 
71*4 

61*7 
85*4 
66*7 

89*5 
80*0 
92*9 

61*5 
6L5 
.0 

76.2 
62.5 
84.6 

41.8 
44.0 
40.0 


112 

72 
40 

49 
22 
27 

20 
16 
4 

2 
2 
0 

56 
34 
24 


TOTAL 
NUMBER 


58.0 
56.3 
61.5 

84.5 
84.6 
84.4 

83.3 
9,4.1 
57.1 

66*7 
66.7 
•0 

60,  6 
67*2 
72*7 

80**0 
80*0 
♦  0 


♦  0 
♦0 
.0 

41*2 
41*2 
.0 

50  V  0 
50*0 

•  0 


1 
1 

.8 

127 

0 

.0 

1 

2*9rf-. 

34' 

2 

1?4 

2 

1*3 

153. 

0 

.o- 

21 

5 

1 1.6 

43 

4 

13.6. 

29 

1 

7.1 

14 

1 

.6 

173 

0 

.0 

61' 

1 

.9 

112  • 

0 

•  0 

l 

0 

.0 

1 

0 

♦  0  . 

0 

2 

2.1 

94' 

2 

3.0 

.  66 

0 

.0 

28 

0 

.0 

40 

0 

♦  Ot. 

  12. 

0 

•  0 

28 

1 

7.1 

14 

0 

•  0 

7 

1 

14.3 

7 

1 

1.7 

60 

0 

.0 

48 

1 

6.3 

12 

0 

.0 

19 

0 

.0 

5 

0 

.0 

14 

0 

♦  0 

26 

0 

.0 

-  26 

0 

♦0  . 

0  : 

0 

♦o" 

21 

0 

♦  0 

8 

0 

*.o 

'  l> 

0 

♦  0'' 

55 

0 

♦  0 

25 

0 

.0 

30 

2 

1.0 

193 

1 

♦  8 

126 

1 

1.5 

65 

3* 

5.2 

58, 

I" 

3.8 

26 

1 

6.3 

.  32 

0 

.0 

24. 

\ 

.0-  ' 

17 

0 

•0  . 

7 

0 

3 

0^ 

3 

0 

.0 

0 

0 

•0 

72 

0 

•0 

39 

0 

•0 

^33 

0 

.0  * 

10 

0 

.0 

10 

0 

.0 

0' 

0 

•  0 

14 

0 

•  0 

10 

0 

4 

0 

.0 

17 

0 

•  0 

17 

0 

.0 

0 

0' 

.0 

4 

0 . 

•  0 

4 

0 

.0 

0 

p  9 

;ERIC 


1612 


TABLE  10.  TOTAL  ASSOCIATE  DECREES  HQ*  CTHf  R.A^ROStASIO  ON  LiSS  THAN  FOUR  JlARS'  'CAMMC  8EV0ND.H1&H  SCHOOL  Wl  MAXR  "FIELD_ 
J-        -     ■    ^  CoS^t»ft^  SOU    INSTITUTE  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  I HOI AN' 
ALASKAN  NATIVE* 


BUCK.  .  *       ASIAN  CR 
NO^HlSfANlC  pACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         I       NUiiER  % 

^'       '  O   '    /  *  ,  *  \ 

■BUSINESS  ANO-CQft*  £RC2 'TECHNOLOGIES'  1 50001 

' '  i  '  **  " 
fEXASi 

nTX/;iaSrant;co;  junicr  college 

►TOT  At             -2*      .9.  28  12.0 

FEMALE- .            .0        .0  18  *14;5 

'  NALf  V    ,         2  W  ».0 
TX    TEH/  LE  JUNIOR  CCLLEGE 

^fOTAl1  *           '0       -0  It    If  .1 

•  - FEMALE-              '0     *  JO  ,9  ,2U4 

'NILE',  .  0.  •     9  17.3 

TX    TEXAAKA*  A  CNTV  COLLEGE 

*3TOTAtr'              0     *;o  9  17.0 

FENILi"          ,  0       .0  7  25.0 

.  imi*\           o      ;o  2  8.0 

TX    TEXAS  SOUThHOST  COLLEGE 

TOTAL",           *  '0  *  >0  0  .0 

FEMALE                0  „     .0  0  .0 

\.    MALE**,     .       ,0       .0  0  .0 
-TX    TEX'.  ST  TECH;NIOrCONTIN€NT 

TOTAL      "  V  2      1.2        '  2\  'Ml 

FEMALE                2      2.0>  .2  2.0 

„    '  HALE    '            0      ,.0  0  .0 

TX    TCX  .ST  TECH^UO  GRANDE  "r 

TOTAL                '0      \*0  1  .t 

FEMALE  -0-  .0-  1  U0_ 

,      MALE      .  .   „  '0        .0  0 
;TX    TEX  ST  TECH  INST  WACC  CAN 

^  TOTAL/             3   **4.0  vo 

"FEMALE                1'     9.1  0 

HALE,   .           2      5.1  0 
TX    TYLER  JUNIOR  COLLEGE 
'TOTAL                0.  .0 
FEMALE                0  >  .0 
HALE            ,    3  .0 
TX    VERNON  REG  JUNtCR  COLLEGE 

TCT AL            >    0        .0  It  11.7 

■  FEHt  LE            .   0       .3  2  6.7- 

.     HALE                0       .0  U  12.9 
TX    VICTORIA  CCLLEGE 

TOTAL         .0        •  0  3  .0 

FEMALE  .        .    ,3    .    .3  0  .0 

MALE                0        .0  0  .Ov 
TX    ii'EATHERFORD  COLLEGE 

TOTAL    '            o:."  .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

.'4ALE1  ,  »         0       .0  0  .0 
TX    WESTERN  TEXAS  CCLLEGE 

TOTAL            *    0       .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MAL5                3        .0  0  .  .3 
TX    WHARTON  CO  JR  CCLLEGE 

*  TOT  AL                0        .0  2      6.3  < 
FEH4LE                0       .0     "  1  3.2 

OtttE               3       .0     ■    •  1  100.0 


NUMBER 


H1SFANIC 
NUMBER. 


.0 
.0 
.0 


10  14.9 
3  13.6 
7  15.6 


TX<-        STATE  TCTALS 

(OTAL    >  45/ 

FEMALE  33 

HALE  12 

UYAH 


(  43  INSTITUTIONS! 
1.2  476    12..2  ' 

1.4  277  12.2 

•7  201  K.3 


UT    BR  ICHAM  YOUNG  U  HAIN  CAM 

TOTAL- "             0-    *  .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

HALf  ,           .0.0  0  .0 

UT    LA TTERrOAY -SAINTS  A  US  C  v 

TOTAL             ■  0        .0  1  «9 

FEMALE                0       .3  1  1.4 

t .  '  MALE'.  .  0  .0  0  .0 
UT  ;ST  EVENS'  HENAGER  COLLEGE 

1  TOTAL                3     2.B  2  1.9 

FEMALE-              3      4.3  2  ^2.9 

HALE-  .  ,  '  0  .0  0  .0 
UT    UTAH  STATE  UNIVERSITY, 

'    TOTAL             .0        .0  ^  0 

FEMALE                0        .0  0 

MA  LE — ~- — :  0—    .0.  0- 

UT    SOUTHERN  UTAH  ST  COLLEGE  . 

TOTAL                5    10.6  0  .0 

FEMALE                5    10.6  3  .0 

-  HALE  0  s  .0  0  .0 
JT  ^EBEA  STATE  COLLEGE  ' 

>TOTAL    *            1      1.5  I  1.5 

FEMALE                1      1.8  1  1.8 

*  'HALE'            ,  0,.  '  .0  .0.  .0 

UT    COLLECE  OF  EASTERN  UTAH  . 

TOT  At.                 1      5.6  0  .0 

FEMALE               ,1      5.6  0  .0 

MLE           -    0       .0  3  .0 


•  0 

•  0 

-rO- 


1 

•  4 

10 

4.3 

f 

A 

s9 

4 

^.7 

0 

•0 

6 

4.6 

0 

•  0s 

6 

4.4 

o 

.0. 

2 

0 

.0 

4 

7.' 7 

0 

•  0 

5 

9.4 

0 

•  0 

4 

14.3 

0 

«o 

1 

4.0  - 

>'. 

0 

•9 

24 

70.6 

0 

>.  «o 

15 

75. Q 

0 

•  0 

,  9 

64.3 

1 

•  6 

6 

3.6 

1 

1.0 

4 

4.1 

0 

•  0 

2 

3.0 

0 

•0 

113 

91.9  * 

0 

•9: 

-•9.9 

o. 

•  0  . 

24 

100.0 

1 

2*0 

9 

18.0** 

0 

•0 

4 

34.4 

1 

2.6 

5 

12.8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.6 

6 

3.9 

o 

•  0 

2 

6.7 

•  0 

4 

?  3.2 

0 

•  0 

3 

25.0 

0 

•  0 

2 

28.6 

0 

•  0 

1 

20.0 

1 

3.1 

0 

.6 

1 

*"3i'2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

8.6 

c 

•  0 

f  2 

.  7.4 

0 

.0 

1 

12.5 

f 

o 

•  0 

3 

9.4 

o 

•  0 

3 

9.7 

0 

.0 

.  0 

•  0 

24 

•6 

656 

16.6 

16 

.7 

413 

18.2 

6 

•5 

241 

14*7 

0 

0 

.0 

•  0 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0" 

0 

•  0 

3' 

2.6 

0 

•  0 

3 

4.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

3 

2.6 

.3 

2.6 

3 

4.3 

2 

2.9 

0 

•  0 

~  1 

2.6 

1 

3.0 

0 

•  0 

1 

3*3 

0 

•  0 

 0- 

—  .0- 

-o- 

 ,0- 

•0 

•  0 

0 

'  0 

•  0 

0 

.0 

0 

»  .o 

.  0 

.0 

1 

1.5 

2 

3.0 

1 

1.6 

0 

•  0 

11.1 

0 

•  0 

2 

11.1 

0 

•  0 

2 

11.1 

9 

•  0 

,  0 

•  0 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE  . 
NONr-HlSFANlC 

NUMBER 


N0N-RE5I OENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


41  17.5 
23  21. 1 
18  14.4 


24 
11 
13 

14 
11 
3 

24 
15 

9 


25.5 
24.2 
25*0 

24.4 
39.3 
12.0 

70.6 
75.0 
64.3 


11  6.7 

9  9.2 
2  3.0 

114  92.7 
90  90.9 
*  24v  100.0 
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I 

12.5 

14  87.5 

2 

18.2 

9  81.8 

0 

•  0 

5  100.0 

•8 

19.0 

34  61.0 

6 

20.0 

24  80.0 

2 

16.7 

10  83.3 

66 

49.6 

67  50.4 

5C.0 

47  50.0 

19 

46.7 

20  51.3 

13 

* 

3C.2 

30    69. 8 

5 

20.  a 

19  79.2 

6 

42.1 

11   v  *7_Q 
11  v  ? • .» 

1 

2.9 

,     33  97.1 

1 

4.0 

20  95.2 

0 

.0 

13  100.0 

1 

3.7 

26  96.3, 

1 

5.3 

16  94.7 

•0 

.0 

%  \  no. o 

O  -»*  W.  St 

z 

3.1 

62    96.9  ' 

2 

4.  6 

0 

.0 

22  10C»0 

44 

1A.4 

257  "  64.3 

29 

15.9 

150  82.4 

15 

12.2 

107  87.0 

9 

20*9 

i 

34  79.1 

4 

5 

31.3 

11  66.8 

27 

79.4 

7  2C.6 

26 

96. 7 

4  13.3 

1 

25.0 

3  75.0 

4 

12.1 

29  87.9 

3 

13.6 

19  66.4. 

1 

9.1 

10  90.9 

13 

34.2 

25  65.8 

12 

40.0 

11  60.3 

1 

12.  5 

7  67.5 

15 

38.5 

24  61.5 

12 

41.* 

17'  50.6 

3 

^30.0 

7  70.0 

4 

5.9 

64  94.1 

4 

7.0 

53  93.0 

0 

.0 

11  100.0  ' 

/J 

0 
0 

o*. 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

4 

3 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

G 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•0  . 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.  .0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

.0, 

•  0 

.0 
.0 
.0 

1.3 
1.6 
.8 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

.0  * 

.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3  * 

1 

.2 

,24 
24 

•o* 

6 

6 

0 

13  , 
13 

0  » 

46 
34 

12 

72 

50" 
22 
/  , 
28 

n 

17 

79 
54 
25 

16 
11 
5 

42 
30  . 
12 

133  - 
94 
39 

43 
IS 
49 

*  34 
21  • 
13 

27 
19 
6 

64 

42 
22 

305  ' 

182 

123 

43 

•27' 
1* 

34 

30 

'  4 

33 
22 
11 

.  38 

30- 
"8 

39 
29 

10, 

66 
57 

11* 


TARLE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  0ECAEES  AM0  OTHER  AWARDS  IASED  ON  t CSS: THAN  FOUR  ViAKS  OF  WORK  l£YON0  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
" :  ^CONF  |RAEO>.'  8)V ;*  INS  T ITUT  I  ON  $  *-  OF^HlCHC  R  r  E  DUG AT ION » •¥*  R  AC  E  r  CTHNI C I  TVir^ANil^SEJl     -|  NST  t  T  UT I  ON'  "AND  ~S  T  AT  £r  IfTA-l*?*- 


- ANCN I CAN  t NO I AN 
ALASKAN.NATIVE 


\  ALACK,.^  ASIAN^Ot 
.  NON-HISPANIC;  PACIFIC  ISLANDER 


8>&IJf^SS.ANO;:jC  C  3000 1, 

rVIRGINtA) 

VA  ';THONASjN€LSN  CN1V  COLLEGE 


:i.3 

•o-  , 

COLLEGE 

•  0 

•  0 

.0, 


TOTAL  I 
FEMALE"         *  I 

\  ,7   MALE  ,„  •  r%     .  0 
VA;  T10EMATER  CNTY 
%  .  TOTAL     *  *  0 
v     FENALE'  0 
MALE*,  .  0 

VA\-VA'  HIGHLANDS  .CNTY  COLLEGE 
TOTAL  .  0"  .0 

tenaxe:       ;    o  .0 

MALE  v  ^  .0  .  ,  .0 

VA    VA  WESTERN  CHTT  COLLEGE 
^TOTAL  ^  0  .0 

*  "  FENALE  O:  *.0 

MALE  0  .0 

-VA^MVTHEVILLE  CNTY  COLLEGE 


^0 
*24 
1> 

A3- 
39 
24 


no 
3 


/total; 

.'PENILE 
!  MALE 


0 
0 

vO 


32.3 
33. • 
30.* 

26.*  7, 
17.2 

•  0 

,  -.0 

7^3 
*4.1 
10. 9 

13.4 

».0 
•29.0 


NUHIEA 


.1 
I 
0 

6 

3 

3  * 
0 

'0* 
0  • 

3 
1 
2 

I 
1 
0 


HISPANIC. 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUNIER, 


MUTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


W3 
•0 

2.0 

,2.0 

•  0 

;o* 
•0 


,  .  STATE'  TOTALS  A' 
'    JOTAL*  '  J  '  * 

f    FENALE  2 

NALE  1 

WASHINGTON 


33  INSTITUTIONS) 
•440  £0.7 
299  21.9, 
141.   It .6 


NA    AELLEVUE  CNTY  -  COLLEGE 

.TOTAL  »  "  '  0  .0 
'    FENALE  0  .0 

NALE  .  0  .0 

WA    M  G  6EN0  CNTY  COLLEGE 
*    TOTAL  0  .0 

.   FENALE  -   0  .0 

NALE  0  .0 

MA  -CENTRAL! A. COLLEGE 

total   .        a  .0 

.  FENALE  0  .0 

NALE  0  .0 

MA    CLARK  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FENALE  0  .0 

.  NALE  '     ,       0  .0 
MA    COLUMBIA  BASIN  CC 
TOTAL  *       -0  .0, 
FEMALE      ,    '      0  .0'. 
1  *    MALE  0  .0 

MA    FORT  STEILACOON  U 
707AL  0  .0 

FENALE  0.0 
NALE  0  .0 

MA  -GRAYS  HAAICA  COLLEGE 
TOTAL-  —  _\  ;   I  1  1.4 
FENALE'*  i  ~l7f 

;  NALE.  0  .0 

MA    GREEN  RIVER  CNTY  COLLEGE 
TOTAL  >.    2  3.1 

-FENALE  2  4.4 

NALE     .  0  .0 

.MA    HICMLINE'  CNTY  CCLLEGE 
TOTAL  -    3  1.3 

.FENALE  3  1.7 

NALE    .         ,;0  .0 
.  WAX  L3WER'  COLUMBIA  COLLEGE 
'    TOTAL^  0.  .  .0 

FENALE  0  iO 

.    NALE,  •       \  0       .0  _ 
MA  .  NTHWST  C  ASSEMBLIES  GOD 
'    TOTAL  0  .0 

v  FENALE'  0  .0 

NALE*  *  ,  O   i,  .0 

.MA.  aWlA  TECH  CNTY  COLLEGE 
TOTAL  1  U4- 

FENALE  1  1.7 

NALE-  0       .0  »  » 

MA    OLYMPIC  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MA    PENINSULA  COLLEGE 


-TOTAL 
/FENALE 
NALE 


.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 


MA    SAINT  MARTIN'S  COLLEGE 


1.3 
.0 

v.* 

..0 

•  0 

•  0 

*» 

•  0 

•  3 

•  0 

•  0 
.0  ■ 


20 
13 
7 


US 
2.9 
.0 


2.3 
3.4 
.0 

'.0 
.0 
.0 

*.0 

•  0 

•  0 


0 
0 

0" 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


13 
9 


3 
2 

.  0 
0 
0 

•  0 
0 
0 

0 
0 


•  0 

•  0 

.0 

1.0 
•0 
2.0 

•  0 

•  0 
•0 

.7 
1.4 

•  0 

•  . 

•  0 

•  0 
.0 


•  6 

•  3 
1.2 


3.B 
1.7 
9.1 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


TOTAL 
FENALE 
MALE 


L  0 

*0 

0 

•  0 

*  0 

•0 

•  0* 

0 

•  0 

*'j 

•  0 

0 

'.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

Ov 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

41 

18.0 

9 

2.7. 

16 

4.7 

3 

,6.9 

3 

6.9 

•0  . 

•  0 

36 

21.1 

4 

1.5 

'16 

_6.0  — 

1 

1.4 

0 

.-.3'  " 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

-  5 

•  0 

f  I 

7.7. 

•  0  ' 

;o 

1 

1.6 

■v 

1 

1.6 

V 

1.6 

2.2 

1 

2.2 

1 

,2.2  * 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

2.6 

v  4 

2.6 

3 

1.3 

3 

2.9 

5 

2.9 

1 

•4 

1 

1.7* 

I 

I*7  • 

2 

3.4 

oe 

•  0  ■ 

0 

•  0 

2 

6.3 

0 

•0 

0 

•0. 

2 

B.3 

,  0 

•  0  * 

0 

.0*  - 

-  0 

•G 

.  0 

.  .0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0  . 

0 

•  0 

0> 

.0 

1 

1.4 

2 

2.A 

0 

•  0 

1 

1.7 

2" 

3.4 

0 

•  0 

0 

»0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

2.7 

0 

•\ 

«  0 

•  0 

I 

3.7 

0 

.0 

.0 

..0 

0 

0 

0 

.0  - 

0 

:S. 

0 

•  0 

0 

•  0  • 

0 

.0  * 

0 

-.3 

'  0 

.     .0  - 

0 

,0 

3 

1 

.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0* 

.0 

0 

•0 

!  0 

.0 

42 
28 
14 


J*.  I 
36.4 
3C.4 


0 
0 

0 

14 
5 

9 

10 
1 

9 


476 
318 
156 


6 

-  3 
3 

0 

*  0 

q 

c 
0 

„  0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

86* 
10 

-  76 

2 
1 
1 

5 
5 

0 

14 
4 

2 
2 
0 

0 

-  0 

?> 

4 
4 

0 

1 
I 
0 

0 
0 

*  3 

0 
0 

3 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


fcUMBEA 


81 

49 

32 


65.9 
63.6 
69.6 


123 
77 
46 


24.9 

223  75.1 

0 

.0 

297 

2B.8 

104  71.2 

0 

•  0 

146 

21.2 

119  78.8 

0 

•0 

151 

•  0 

28  10C.0 

0 

•  0 

26 

•  0 

21  100.0  \ 

0 

•0 

21 

•  0 

7  ICC.O 

0 

'  .0 

.  7 

10.2 

123    69.  B 

0 

•  0 

137' 

6.6 

.68  93.2 

0 

•  0 

•73  * 

14.1 

35  85.9 

0- 

.0 

64 

13.2 

56  84.8 

0 

•0 

66' 

2.9 

24    97. 1 

3 

•  0' 

3J»r 

29.0 

22  71.0 

0 

•  0 

31 

22.4 

1«443  77.2 

8 

— ;~2*i2> 

23.3 

1«044  76.4 

5 

•  4 

lt367  / 

2C.8 

599  78.8 

3 

•4  ' 

760, 

7.3 

73  91.3 

1 

1.3 

•  to 

3.2 

55  94.8 

0 

.3 

58 

13.6 

18  81.8 

I 

4.5 

22 

.0 

> 

11  91.7 

l« 

8.3 

12 

•  0 

6  88.9 

1 

11.1 

9 

•  0 

3  100.0  „ 

c 

•  0 

3 

•  0 

IB  ,94.7 

1 

5.3 

6 

.  .19 

•0 

10  100.0  ' 

0 

•0 

10 

•  0 

B  68.9 

1 

11.1 

9.  - 

'  .0 

41  100.0 

0 

•  0 

41 

'  .0 

26  ICC.O 

0 

•0 

26 

•  0 

15  lOCO 

0 

•  0^ 

*  l5. 

•  0 

28  10C.0 

0 

.0 

26 

•  0 

17  100.0 

0 

.0 

17 

•  0 

11  10C.0 

0 

\ 

•0 

11/ 

23.4 

252  74.6 

0 

.0 

y3>36 

13.9 

62  86.1 

0 

•3 

y  72  . 

26.6 

190  71.4 

0 

.0 

%  266 

-  '  ' 

^  

71 

2.8 

69  97.2 

0 

•  0 

1.7 

57    96.3  ' 

0 

-  .0 

7.7 

12  92.3 

0  1 

.0 

13 

7.8 

58  90.6 

1 

1*6 

64 

11.1 

39  €6.7 

1 

2.2 

45 

•  0 

19  100.0 

Ol 

•  0 

19 

7J6 

210  9C.5 

4* 

1.7 

232 

8.1 

157  90.8 

2 

1.2 

173 

6.8 

53  89.8 

2 

'  3.4 

59 

6.5 

29  93.5 

0 

.0 

31 

6.3 

22  91.7 

0 

•  0' 

*  24 

•  0 

\     7  100.0 

0 

•  0 

7 

•  0 

4  10C.C 

0 

.0 

f             *  " 

.0 

4  100.0 

.0 

*  4 

.0 

0  ,.0 

0 

.0 

'0 

3.6 

60  94.4 

0  , 

.0 

72 

6.9 

2     54    93. 1 

-SI 

•0 

56  > 

.0 

/  14-100.0 —  — 

— .0  — 

 .-14  

2.7 

36  97.3 

0 

.0 

37 

3.7 

26  96.3 

3/ 

.0 

27 

>0 

1C  100.0 

0 

^0 

10 

.0 

17  100.0  • 

0 

.0 

17 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

7 

•°. 

10  100.0 

0 

.0 

10  .  ' 

•  0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

.0 

0  ^.0 

3 

.0 

0 

.0 

3  100.0  . 

0 

.0 

3 

18 


1616  , 


TABLE  10.*  T0TAL<  ASSOCIATE  OE&AEES  ANOCTH€RAWAADS;RAS ED  ON  LESS f THAN  FOUR  YEWS  Of  MMK^EYOHD'HICH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
'  J.    V  1  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  ,§Y  RACEt  ETHNIC!  TY.  ANO  SEJU    INST  I  TUT  I CN  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  I  NO UMf 
IV? 


ALASKAN  NATIV 

,    NUMBER         X        NUMER  v  t 

•US INE SS  AN©  CONNER CE 'TECHNOLOGIES  (50031 

/WASHINGTON  > 

WA    NORTH  iSEATTLE  CC  ' 

.TOTAL,              ,0       .0  1  2*0 

FEMALE  '              0        .0  1  2;* 

V&A,  SEATTLE- CC  CENTRAL  CAMPUS' 

TOTAL               0       .0"  12.  15*6 

*  FEMALE        "       ,0    .  .0  11  21.6 

-„« — , — :nale.        ,0'     .0*  i  3.a 

-      MA    SEATTLE  CC  SOUTH  CAMPUS 

*  *    TOT  AL        I         0        .0-  3  rf.3 

^FEMALE               Ov     %iO  I  4?3- 

•  MALE                0  .     .0  2  15** 
MA    SHORELINE  CNTY  COLLEGE" 

'  TOTAL  *             0      ^0  0  .0 

FEMALE               0^   «  .0  0>'  .0- 

MALE          ,o*o  o  ;o 

MA"   SKAGIT-  VALLEY  '  CCLLEGE 

TOTAL                2-     6*9  2  6.9 

%     FEMALE        .       2      9.5  2  9.5 

/  MALE;  •     '*     0       .0  0  .0. 
' toA    TACONA  COMMUNITY  COLLEGE 

i-  TOTAL        ~       0       iO  5  12.2 

i  FEMALE                0        *0  4;  19.0 

t     MALE                0    r  .0  1  5.0 
WA    WALLA  WALLA  COLLEGE 

*  TOTAL     "           0        .0  m  0  .0 
./..FEMALE      '         0       .0  ,0  .0 


•LACK  i  ,     •    ASJAN  CR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC, 


total 
minority 


*  kHlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
.ALIEN 


TOTAL 


MALE 

0  m.O 

0 

•  0 

WA-   WALL  A  WALLA  CMTY  COLLEGE 

, TOTAL 

0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE 

C        •  0 

0 

.3 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

WA  EDMONDS 

COMMUNITY  COLLEGE 

*  „  total' 

-  0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

-0  .3 

0 

'  .0 

'MALE 

0    t-  .0 

0 

.3 

WA  EVERETT 

CMTY  COLLEGE 

*  TOTAL 

0  .0 

0 

.3 

'  .FEMALE 

0  .0 

0 

♦  3 

«  MALE 

'      0    .  .0 

0 

.0 

WA  SPOKAME 

COMMUNITY-COLLEGE 

TOTAL 

0  *.o 

0* 

.0 

.  FEMALE 

0  .0 

0 

.  .0 

HAL  S 

0  .0 

3 

♦  0 

WA  SPOKANE 

FLS  CMTY  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

-.3 

MALE 

*     0        .0  . 

0 

.0 

WA    WENATCHEE  VALLEY  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

o  O 

0  ( 

,♦0 

WA  WHATCOM 

CMTY  COLLEGE 

TOTAL 

'0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

HALE  * 

0  .0 

0 

.0 

WA     YAKIMA, VALLEY  CC 

TOTAL  ' 

2  11.1 

3 

.0 

.  FEMALE 

2  11.6 

3 

♦  0 

MALE 

*0     .  .0 

0 

.0 

INST  ITUTJCNS) 
93  4.5 


WA         STATE  TCTALS  t  30 
TOTAL  ll'  .5 

FEMALE               11        .9  30  2.4, 

MALE.               0        .3  63  7.7 

NEST  VIRGINIA 

WV    6ECKLEY  COLLEGE 

«    TOTAL                0        .0  10  18.5- 

FEMALE                0        .0  7  20.0 

KALE-  0  .0  3  15.6 
Wv'  6LUEFIELD  STATE  COLLEGE 

TOT  AL0             i'D        .0  3  10.7 

FEMALE                0       -.0\       '       3  14.3 

*  MALE  0  ;0  0  .0 
WV    DAVIS  AND  tLK  INS  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  1  4.2 

FEMALE                0       .3  1  6.7 

MALE  0  .  .0  0  .0 
WV  FAIRMONT  STATE  COLLEGE 

TOTAL    '  '  *     0        ;0    -       fr    5  7.7 

FEMALE                0        .0  5  10.0 

*  .MALE  0  .0  0  r  .3 
WV    GLENVILLE  STATE  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  1-7.7 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

*  MALE    ,         *,0        .0  1  16.7, 


.NUMBER 

1 

NUMBER 

* 

NUMBER 

X 

NUMBER  X 

_ 

NUMBER 

X 

NUMBER 

! 

* 

.5 

• 

9.B 

0 

.0 

6 

11*8  i 

44  86.3 

X 

2.0 

51 

3 

7.3 

0 

.0 

N  4 

9.8 

36  87*8 

1 

-  2*4 

41- 

2 

20«O 

0 

.0 

2 

2J.0 

«8  8C.0 
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TOJAL  5  2*6 

FEMALE"   x-  *  2*4 

MA  LE  1  1*1 

Wt    STHWST  WIS  VOC  TECH, INST 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WI  "WAUKESHA  CCUNTY  TECH  INST 
TOTAL'  0  .0 

FEMALE  .    0  .0 

"MALE  0  .0 

WI  .WESTERN  WIS  TEGh  INST 
'TOTAl  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


3.5 
3.7 
2.8 

3.4 
5.0 

•  0 

•  8 

•  0 
2.7 

•  6 

•  3 
1.7 


1  1.0 

1  Uft 
0  .0 


0 
0 
0 

36 
14 
22 

2 
0 
2 

21 
7 
14 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

\  1 

N  0 

u 


•  0 

•  0 

.0  o 


7*4 
5.2 
10.3 

7.1 

•  0 
7.1 

15.0 
13.2 
16.1 

.0 

•  0 
.3 


.0 
.3 
.0 

.0 
.0 

•° 

.4 

•  0 

1.1 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 
•0 


HI          STATE  TOTALS  C 

*  TOTAL              24  „ 
FEmLE      _        2i  ,  * 

MALE  ,             1  wl 

WYOMING 

WY    CASPER  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 

WY    CENTRAL  WYOMING  COLLEGE  o 

TffTAL                1  5.9 

FEMAv  £                 0  .0 

MALI                1  16*7 

WY    EASTERN  WYOMING  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

'  HALE                0  .0 

WY    LARAMIE  CO  CMTY  COLLEGE 

*  TOTAL                0  m  .0 
FEMALE               0  .0 

MALE                0  .0 


92 
37 
55 


2.3 
1.4 
3.8 


•  0 
.3 

•  0 

•  0 

-  .0 

•  0 

•  0 

•  0 

3.9 
4.3 
3.4 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
3 

3< 

0 
0 
3 

3 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 

_  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


22  INSTITUTIONS) 


0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 


NUMBER 

< 

- 

NUMBER 

4 

* 

NUMBER 

1 

t 

NUMBER 

I 

.0  * 

4 

2*8 

9 

6.3 

.  1 

134 

93.7 

0 

.0 

.0 

4 

a  .7 

8 

7.5 

,  99 

92  .5X 

0 

•  0 

.0 

0 

♦  0 

1 

2.8 

c  35k 

97.2  \ 

0 

•0 

•  0 

3 

3*4  * 

6 

6.9 

81 

93.1 

.0 

♦  0 

2 

3*3 

5 

8.3 

55 

91.7 

0 

'♦0 

♦  0 

1 

3.7 

i 

3*7 

26 

96*3 

0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

1 

•  8  ■ 

118 

99.2 

0 

•  0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

.82 

100*0 

0 

•  0 

.0 

.  0 

.0 

1 

2.7 

36 

97*3 

0 

•0 

.5 

"  0 

.0 

9 

1.5 

608 

98*2 

2 

.3 

.8 

0 

♦  0 

5 

1.3 

380 

98*4 

1  , 

♦3 

.0 

0 

.0 

4 

1.7 

228 

97*9 

1 

♦  4 

.3 

1 

1.0 

2 

2.0 

94 

92*2 

6 

5.9 

0 

•  0 

1 

1.4 

67 

90*5 

6 

8.1 

.0 

1 

3.6 

1 

3.6 

27 

96*4 

,  0 

•  0 

2*9 

0 

•  0 

3 

2.9 

99 

97*1 

"  0 

.0 

3.9 

0 

.0 

3 

3.9 

74, 

96*1 

0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

25 

10C.Q 

0 

•  0 

♦  0 

4  6 

1.2 

46. 

9.5 

439 

9fr>5 

0 

•  0 

.  .0 

*  5 

1.8 

2* 

8.5 

248 

91*5 

0 

•0 

•  0 

1 

.5 

23 

1C.7  ' 

191 

89*3 

0 

•0 

.0 

0 

•  0 

2 

7.1 

25 

89*3 

1 

3.6 

•  0 

0 

.0 

w 

.3 

0 

*0 

0 

•  0 

•  0 

-0 

.0 

2 

7.1 

25 

89*3 

\ 

3.6 

.0 

1 

.7 

22 

.15.7 

118 

84*3 

0 

•  0 

.3 

0 

♦  0 

7 

13*2 

46 

86*8 

0 

•  0 

♦  0 

I 

i.i 

15 

17.2 

72 

82*8 

0 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

128 

100*0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

87 

10C.0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

41 

lOC.O 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

v° 

32 

100*0  ' 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

Ko 

25 

100*0 

0 

.0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

7 

100*0. 

0 

•  0 

.0 

1 

.4 

13 

5.7 

214 

94*3 

0 

.0 

•  0 

1 

.7 

13 

8.7 

137 

91*3 

0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

77 

10C.0 

0 

.0 

♦  0 

0 

•0 

6 

2.4 

Zkt 

97*6 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

4 

2.4 

97*6 

***  0 

.0 

•0 

0 

.0 

Z 

2.3' 

86 

97;  7 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

126 

100*0 

0 

.0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

•  103 

10C.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

23 

100*0 

0 

•  0 

•  0 

o' 

.0 

-  0 

♦  0 

158 

100*0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

113  100.0 

0 

.0 

♦o'- 

0 

•  0 

0 

.0 

45 

10C.0 

0- 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

274 

IOC.  0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

179 

100.0 

0 

♦0 

♦  0 

0 

'  .0 

o, 

.0 

95 

100.0 

0 

•0 

•  1 

20 

.3 

142 

3.5 

3,875 

96.2 

9 

.2 

•  2 

14 

♦  5 

80 

3.1 

2,483 

96.6 

7 

•  3 

•  0 

6 

.4 

1,392 

95*6 

2 

,  1 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

27 

93.1 

2 

6.9 

•  0 

.0 

0 

.0 

24 

92*3 

2 

7.7 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1CC*0 

0 

•  0 

•  0 

0 

.3 

1 

5.9 

16 

94*1 

0 

•0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100*0 

0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

1 

16*7 

5 

83*3 

0 

.0 

-  -.0 

2 

18*2 

 2. 

-18.2 

9 

81*8 

0 

.0 

.0 

2 

18.2 

2 

18*2 

9 

81*8 

0 

.0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.3 

0 

*0 

0 

•  0 

-0 

6 

7.9 

9 

11*8 

67 

88*2 

0 

"  .0 

♦  0 

5 

10*6 

7 

14*9 

40 

85*1 

0 

.0 

•  0 

1 

3*4 

2 

6*9 

27 

93*1 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


143 
107 
36 

87 

60 
27 

119 
82 
37 

619 
386 

233 

102 
74 
28 

102  * 
77 

485 
271 
214 

28 

0 
28 

140 
53 
87 

128 

A7 
41 

32 
25 
7 

227 
150 
77 

252 
164 
88 

126 
103 

*  23 

158 
113 
45 

274 
179 
95 


4,026 
2,570 
1,456 


29 
26 
3 

17 
11 
6 

11 
11 

0 

76 
47 
29 


1819 


1370 


AMfRION'lNOlAN 
'  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


''BUSINESS, AND  COMMERCE  TECHNOLOGIES  (5000) 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL  * 
MINOR  I TY 

%y  NUMBER 


kHlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCN-R.SICENT 
ALILN 

hUMoER 


TOTAL 
%  NUMBER 


WYOMING 

o 

MY    NORTHWEST  CMTY  COLLEGE 

'     TOTAL  0  .0                0  .0 

FEMALE  0  .0                0  .0 

HUE  0  .0  0.0 
MY    SHERIOAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0                0  .0 

FiENALE  0  .0                0  *0 

MALE.'  ,0  .0  ■              0  .0 

MY    WESTERN  UYO  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0                0  .0 

1     FEMALE  0  .0                0  *0 

MALE  0  .0.                0  )  .0 


MY         STATE  TOTALS  C 
TOTAC  1  .6 

FEMALE      ^  0  .0 

MALE  1 


7  INSTITUTIONS) 
1     3  ^1*9 
2  1.7 
1  2.4 


THE  STATES  ANO  O.C. 
TOTAL  ;  5S7 
fcEHALE  383^ 
Mil  20* 


'AMERICAN  SAMOA^-. 
AO    AMER  SAMOA  CMTY  COL  I,  EG  F 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

AO  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
'  MALE' 


0 
0 
0 

TOTALS  C 

0 
0 

'  0 


0 
0 

*  0 


♦  0 
.0 

♦o. 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


GUAM 

au|  iUNlVERSITY  OF  GLAM  . 
ITOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

1  "MALE  0  .0 


.0 

*  .0 
.0 


CU  1       AREA  TCTALS  |- 

*     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

•    |  MALE  0  *0 

, PUERTO  RICO  * 

i 

PR    AMERICAN*  C  PUERTO  RICO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

%.  MALI  .   0  .0 

PR    ANTI LLIAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

PR    BAYAMON  CEN  UNIVERSITY 
TOTAL  0        .0  a 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

PR    CAGUAS  CITY  COLLEGE 
TOTAL  0  '  .0 

FEMALE-  0  *0 

MALE  0  .0 

PR    CARIBBEAN  U  COLLEGE 
TOTAL  0     .  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .  .0 

PR    CATHOLIC  U  PUERTO  RICO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PR    PJERTO  RICO  JR  COLLEGE 
TOTAL*       \       0  *0 
FEMALE         \     0  .0 
MALE  x     0.  *0 

PR    INST  COMERCI AL  CE  PR  JC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  #0 

MALE  0    .  .0 

PR    INST  TECNICO  COMERCIAL  JC 
TOTAL  Ox  .0 

FEMALf  0  .0 

'  MALE  •  0  .0 

PR    INTER  AMER  U  8AYAMCN  BR 


INSTITUT  IONS) 
0  .0 


to:al 

FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0^ 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0  ' 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  Q 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 
.0 


Rir 


t 


0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0  " 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.  .0 

0 

♦  0 

;° 

■  .0 

0 

•  0 

1 

20*0 

0 

•  0 

;  1 

20*0 

0 

♦  0 

i  0 

*o 

0 

•  0 

9 

5.6 

0 

♦  0 

6*6 

c 

•  0 

/  1 

2*4 

.0 
.0 

♦  0 

•  0 
.0 

•  0 

20. 0 
20*0 

♦  0 


(     1,449  INSTITUTIONS) 
.5        12,1*8  10*7 
♦  3         7,715  10.9 
.5  4,433  10*5 


2,114 
1*360 
754 


1*9 
1.9 
1.8 


11  100.0 
9  100.0 
2  100.0 


11  100*0 
9  100.0 
2  100.0 


6  100.0 
6  100.0 
0  .0 


6  100.0 
6  100.0 

0  i  .0 


!o 

!°o 

i  o 

'  0 
i  0 


4*481 
2,789 
1*692 


4.0 
3.9 
4.0 


13  8.0 
10  8*3 
3  7*3 


19,330  17*0 
12*247  17*2 
7,083  16*7 


11  100*0 
9  100*0 
2  100*0 


♦  0 

♦  0 
•0 


.0 
.0 
.0 


11  100.0 
9  100. C 
2  10C.0 


6  100*0 
6  10C.0 
0  *0 


6  100*0 
6  100*0 
0  *0 


•  0 

139  100*0 

139  10C.0' 

.0 

99  100*0 

99  100*0 

•  0 

40  100*0 

40  100*0 

•  0 

8  100*0 

8  100*0 

.0 

8  100*0 

8  ICC.  C 

.0 

0  *o 

0  *0 

.0* 

r'2  100*0 

2  l'OO.O 

.0  I 

1  100.0 

1  100*0 

•  0 

1  1C0.0 

f  1  100*0 

J 

183  100*0 

183  100*0 

•  0 

*  -143-100*0' 

143  100*0 

.0 

''40  ioo  :o 

40  100*0 

•  0 

44  100*0 

44  1CC.C 

.0 

27  100*0 

27  100*0 

•  0 

17  100*0 

17  100*0 

•  0 

61  100*0 

61  100*0 

.0 

45  100*0 

45  100*0 

•  0 

16  100*0 

16  100.0 

.0 

305  100*0 

305  1CC.0 

•  0 

227  100*0 

227  100*0 

.0 

78  100*0 

78  100*0 

♦  0 

342  100*0 

342  100*0 

.0 

265  100*0 

265  100*0 

.0 

77  100*0 

77  10C.0 

♦  0 

339  98*8 

339  98*8 

.0 

302  99*0 

302  99*0 

♦  0 

37  97*4 

37  97*4 

♦  0 

35  100*0 

35  100*0 

♦  0 

44  100*0 

24  100*0 

.0 

11  100*0 

11  100*0 

20 
17 
3 

3 
3 
0 

4 
4 

0 


95*2 
94*4 
1 00.0 

100*0 
1CC.0 
.0 

80*0 
80*0 

*  *0 


14b  90*1 
108  89*3 
38  .92*7 


93*187  62*2 
58,309  82*1 
34,878  82*3 


♦  0 

♦  0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.C 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  C 

.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 


♦  c 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

•  0 

♦  0 

•  0 
.0 


4.8, 
5.6 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


1.9 
2.5 
.0 


906  .8 
506  .7 
400       . .9 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


21 
18 
3 

3 
3 
0 

b 
5 
0 


162 
121 
41 


113,423 
71,062 
'  42,361 


11 

9 
2 


11 

9 
2 


0 

.0 

6 

c 

♦0 

6 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

6 

c 

♦  0 

6  , 

0 

.0' 

0 

0 

♦  0 

139 

0 

.0 

99 

0 

.0 

40 

0 

\0 

8 

0 

.0 

8- 

c 

.0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

'.0 

143x> 

C  - 

•  c 

40 

0 

♦  0 

4* 

0 

.0 

27 

0 

•  0 

17 

0 

•  0 

61 

0 

.0 

45 

0 

.0 

16 

0 

•0 

305 

0 

•  0 

227 

c 

•  0 

78 

0 

•  0 

3*2 

0 

•0 

265 

0 

.0 

77 

4 

1.2 

343 

3 

1.0 

305 

1 

2.6 

38 

0 

•  0 

35 

0 

•  0 

24 

0 

.0 

11 

1820 


AMERICAN  IM31AN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  4 


•LACK  ASIAN  OR 

NJM-HISPANIC  PACIFIC JSLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WUTE.  * 
NON-HISPANIC 


NUMBER' 


NUMBER 


SUSiNESS  ANO  CCMMfkCE  TECHNOLOGIES  I50OO) 

PUERTO  lUCO  ]  j 

PR    RAMIREZ  C  tJS  ANC  TfcCHN  ! 

TOTAL        '        0       «0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

H*tE  .  ,  0  .0  0^.0 
PR    SAN  JUAN  TECHNOLOGICAL  CC 

TOTAL  -              0        .0  0  .0 

fEMU.1-                0       .0  0  .0 

HALE  ,  Cfcr  .0  0  .0 
PR    U  OF  PR  RIO  PIECRAS 

TOTAL                0        .0  0  ,0 

FEMALE                0        .0  0  #? 

MALE  0  .0  0  .0 
PR    U  OF  PR  MAYAGUEZ 

TOTAL                 0        .0  0  ,0 

FEMALE                0    *   .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
PR    U  PR  HUMACAO  U  COLLECE 

TOTAL                  0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
Pf;    U  PR  REG  COLLEGES  AOMlN 

,  TOTAL                 0*0  0  *? 

FEMALE                0.0  v.  0  »0 

MALE  0*0  0  .0 
PR    U  OF  THE  SACREO  HEA*T 

,  TOTAL*                0        *0  \  0  .0 

FEMALE                 0        .0  *  0  .0 

MALE                 0        .0  0  .0 


•PR  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS  ( 

0  .  *0 

0  .0 

0  .0 


17  INSTITUTIONS) 


TRllST  TERRITORY 

lC\  CMTY  COLLEGE  MICRONESIA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  ■  I  0*0 

\NALE  0  .0 


TO    \  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS  ( 

0  .0 

0  *0 

0  *0 


INST  ITUT  IONS) 
0  .0 
0    '  .0 
0  .0 


VIRGIN  ISLANDS 

"  \ 

VI    COLLEGE  Or  VIRGIN  ISLANOS 


TOTAL 
FEMALE 
MLE\ 

VI     .  AREA 
TOTAL  \ 
FEMALE 
MALE  \ 


0 
0 
0 

TOTALS  ( 
0 
G 

0- 


II 

7 
4 


73*3 
63*6 
100*0 


I  INSTITUTIONS) 
11  '73*3 
7  63*6 
4  100*0 

21  INSTITUTIONS) 
11  *5 
7        ♦  * 
4  *d 


OUTLYING  AREAS  I 

TOTAL  0  *0 

FEHALE          \  0  *0 

HI  LE           v  0  .0 


MAJOR  FIELD  AGGREGATE  5000  ( 

TOTAL             587  .5        12.159  10*5 

FEMALE             383                    7.722  10.6 

HALE             20^  .5          4.437  10.3 

OATA  PROCESSING  TECHNOLOGIES  (5100) 


ER 

% 

NUMBER 

% 

NUMB PR  ' 

X 

NUMBER 

X 

w 

0 

♦  C 

74 

100.0 

100.0 

o 

♦  0 

c 

♦  0 

52 

100.0 

52 

100*0 

0 

'  *0 

o 

•  #0 

22 

100.0 

22 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

33 

100*0 

33 

-  0 

♦0 

o 

•  0 

26 

100.0 

26 

100*0 

0 

•  0 

o 

.0 

5 

100.0 

5 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

35 

100*0 

100*0 

o 

•  0 

o 

•  0 

*  35 

100.0 

35 

100*0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

10 

100*0 

1 0 

100*  0 

o 

•  0 

o 

.0 

10 

100*0 

10 

100*0 

0 

.0 

r4 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

"  0 

♦  0 

0 

•  0 

110 

100*0 

*  110 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

75 

100*0 

75 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

35 

100*0 

35 

100*0 

0 

.0 

0 

'.0 

360 

100*0 

36C 

ICC.  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

276 

100*0 

278 

100*0 

0 

.0 

o 

•  0 

1C2 

100*0 

102 

100*0 

0 

•  0 

c 

.0 

75 

100*0 

75 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

52 

100*0 

52 

100*0 

0 

♦0 

0 

23 

100*0 

23 

100*0 

0 

; 

♦  0 

0 

.0 

2tl75 

99*6 

2.175 

99*8 

0 

♦c 

0 

•  0 

1,671 

99*6 

If  671 

99*8 

0  . 

.  *0 

o 

♦  0 

504 

99*8 

504 

99*8 

0 

•0 

13 

100*0 

0 

•  0 

13 

100*0 

0 

•  0 

100..  0 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

♦  0 

100.0 

0 

♦  0 

6 

100*0 

0 

♦0 

13 

100.0 

0 

♦  0 

13 

100*0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

♦0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

10C.0 

0 

♦  c 

6*7 
9.1 
.0 


6.7 
9.1 
•  0 


NCK-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


31  1*4 
23  1*3 
8  1*5 


1*470  INSTITUTIONS) 


2*145 
1*3  83 
762 


1.9 
1.9 
1.6 


1 


.0 

♦  0 

•  0 


2.175  97*8 
1.671  97.9 
504  97.5 


6.656  5.8 
4.460  6.1 
2.196  5.1 


2.217  99,7 
1.701  99.6 
516  99.8 


21.547  18.6 
13.9<8  19.2 
7.599  17.7 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
NUMBER 


•  0 

•  0 
•0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

,0 

•  0 
.0 

•0 

•  0 
.0 

•  0 
•0 

•  0 


•  2 

•  2 
•2 


74 
52 
22 

33 
28 
5 

"35 
35 
0 

10 

,  10 
0 

110 
75 

35 

380 
278 
102 

*75 
52 
23 


2.179 
1.674 
505 


7 
6 


-13 
7 
6 


15 
II 

4 


15 
11 
4 


2*224 
1.707 
517 


115.647 
72.769 
42.878 


ALABAMA 


AL    BOOKER  ~  WASHINGTON  eJS 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
AL     BREMER  S 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AL  CHATTAHO; 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
AL  ENTERPRI 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

10 

100.0 

0  .Q 

IC 

100.0 

0  .0 

0 

•  0 

JR  COLLEGE 

0  .0 

0 

•0 

0       .3  \ 

0 

♦0 

0  .0 

0 

•  0 

I  VALLEY  CC  v 

C  .0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•0 

r  JR  COLLEGE 

0  .0 

1 

4.5 

C  .0 

0 

.0 

0  .0 

1 

8.3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦0 

♦c 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


10  100.0 
10  100.0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

4.5 

•  0 
8.3 


.0 
.0 
♦  0 

100.0 
.0 
1C0.0 

1CO.0 
•0 
100.0 


21  95.5 

10  ico.o- 

11  91.7 


•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 


2 
I 

1 


TAltr  10.  TOTAL  ASSOCIATE  DEM  EES  AND  CTHCA  WW  OS  BASED  ON  LESS  THAN  FOU*  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHCCL  FOR  MAJOR  FIELO 
TABLE  10.  TOTAL ,  *  5SCC^|  ^INSTITUTIONS  OF  Hl^A^         W  RACE,  ETHNICITY.  AXO  SEX,     INSTITUTION  AND  STATE  1976-1979 


AMERICAN  "INDIAN 
*  'ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


NH1TE 
NON-HISPANIC 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER         X  NUMBER 
OATA  PROCESSING  TECHNOLOGIES  (5100) 


ALABAMA  v 

AL    GAOSDEN  STATE  JR  COLLEGE 
TOTAL  I  30.0 

FEMALE  0     '  .0 

•  HALE  1  50.0 

AL  GEO  C  WALLACE  ST  CC-DOTHN 
,     TOTAL  0  •  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    JEFFERSON  STt  JR  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

•  0 


AL    JOHN  C  CALHOUN  ST  CC 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0* 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

15.0 
6.7 
40.0 

14*3 
25.0 
.0 

20.0 
37.5 

•  0 


AL    LAWSON  STATE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0>  .0 

MALE  0  .0 

AL    NTHEST  ALA  ST  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE       -         0  .0 
-    '  HALE        s       0  .0 
AL    NTHEST  ALA  ST  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

-FEMALE  0  .0, 

MALE  0  .0 

AL    SO  BISHOP  ST  JR  COLLEGE 
}  TOTAL  0  ,  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    ST  KM  UNION  ST  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

YEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  « 

AL    TROY  STATE  U  MONTGOMERY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'MALE  0  .0 


12sl00.0 
9  100.0 
3  100.0 


-0 
♦  u 

.0 

vo 

.0 


15  lOC.O 
II  100  .0 
4  100.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0. 


AL         STATE  TOTALS  ( 
TOTA'  1  .8 

female      ,       0  .0 

MALE  1  2.2 

ALASKA 

AK    U  ALASKA  FAIRBANKS  CAMPUS 
TOTAL        ;       1  33.3 
FEMALE  0  .0 

MALE     '  1  50.0 

AK     U  OF  ALASKA  ANCHORAGE  CC 
TOTAL      '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.   MILE  0  .0 


14  INSTITUTIONS) 
46  37.7 
36 
10 


47.4 
21.7 


AK         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  1  25.0 

FEMALE  0  .0 

MALE;  1  33.3 

AR I  ZONA  %1 


2  INSTITUTIONS) 


♦  0 

•  0 


A2    ARIZONA  WESTERN  COLLEGE 

\ 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

AZ    CENTRAL  ARIZONA  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

AZ    EASTERN  ARIZONA  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE    ,            0  .0 

0 

.0 

AZ    GLENOALE  CMTY  CCLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0' 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

AZ    MARICOPA  TECH  CC 

TOTAL                2  6.9 

4 

13.8 

FEMALE                0  .0 

2 

11.8 

MALE                 2  16.7 

2 

16.7 

AZ    MESA  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

NUMBER 


0 

0. 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0  * 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  Q 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


•  0 
.0 
.0 


.0 
"  .0 

•  0 

'.0 

•  0 
..0 


•  0 
.0 

•  0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 

..o 

.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


NUMBER 

X 

NUMBER 

NUMBER  X 

j 

NUMBER 

X 

NUMBER 
* 



\ 

J  ^ 

o 

♦  0 

1 

5C.  0 

1  50.0 

0 

X. 

2 

0 

♦0N 

0 

•  0 

0  .0 

o  • 

.0 

0 

0 

♦  0  * 

*  1 

50.0 

1  50*0 

0 

•0 

2 

o 

.0 

3 

1 5.0 

17  85*0 

W  0 

•  0 

20 

0 

.  .0 

1 

6*  7 

14  93*3 

0 

•0 

15 

0 

.0 

2 

40.0 

3  6C.0 

0 

♦  D 

e 
3 

o 

♦  0 

2 

14.  3 

12  85*7 

0 

.0 

14 

0 

•0 

2 

25.0 

6  7S.0 

0 

'.0 

8 

0 

.0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

•  0 

6 

o 

♦  0 

3 

20.0 

12    80. C 

0 

.0 

15 

.0 

•  0 

37.5 

5    62. S 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

.0 

7  10C.0 

0 

•  0 

7 
1 

o 

♦  0 

i 

12 

100.  0 

0  .0 

0 

.0 

12 

0 

•0 

9 

100.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0  .0 

( 

0 

•  0 

3 

o 

♦0 

*  0 

♦  0 

2  100. C 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

2 

0 

♦6 

0 

<0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

o 

.0 

o 

•  0 

3  1CC.0 

0 

.0 

3 

.  o  ■ 

•0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

♦  0 

1 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

•0 

15 

100*0 

0  *0 

0 

•  0 

15 

0 

•  0 

11 

100.0 

0  *0 

0 

•0 

1 1 

0 

♦0 

4 

103*0 

0  *c 

0 

•  0 

_s  4 

0 

.0 

C 

•  0 

i  ioc.o 

0 

.0 

1 

0 

•0 

0 

*0 

1  1C0.0 

♦  c 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

*0 

0  .0 

0 

.0 

0 

'  0 

.0 

0 

♦  0 

4  100*0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

♦0 

1 

0 

♦0 

0 

*0 

3  10C.0 

0 

♦  0 

3 

0 

\ 

.0 

47 

36*5 

75  61*5 

0 

*0 

122 

0 

.0 

36 

47.4 

40  52*6 

0 

» 0 

76 

0 

.0 

11 

23*9 

35  76*1 

0 

♦  0 

46 

0 

.0 

>\ 

1 

33*3 

2  ^66*7 

0 

.9 

-» 

9 

0 

.0 

0 

•  0 

I  100*0 

0 

*D 

1 

0 

.0 

J  1 

50.0 

50*0 

0 

*0 

2 

0 

.0 

0 

.0  * 

^0*0 

0 

*0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

*0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1  100*0 

0 

»0 

1 

0 

"♦0 

1 

25.0 

3  75*0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

1  10C.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

M 

33.3 

2  66*7 

* 

0 

•  0 

3 

2 

40*0 

2 

40.  0 

3  60*0 

0 

•0 

5 

1 

50.0 

1 

50*0 

1  50*0 

0 

•  0 

2 

1 

33.3 

1 

33.3 

2  66*7 

0 

•  0 

3 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

2  10C.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

*0 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

o 

•  0 

o 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1  10C.0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

4  100*0 

o 

♦  0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•0 

2 

0 

.0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

1 

3.4 

7 

24*  1 

22  75*9 

0 

•  0 

29 

0 

.0 

2 

11*8 

15  68*2 

c 

.0 

17 

1 

6.3 

5 

41*7 

7  58*3 

0 

.0 

12 

0 

♦  0 

0 

*0 

7  10C.0 

0 

•  0 

7 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•0 

2 

0 

.0 

0 

♦  0 

5  1CC.0 

0 

•  0 

5 

o 

RIC 


1822 


T  Al  L  E  .  1 0  *  .TOTAL  ASSOCIATE  DECREES  ANO  OTHER  AMAROS  SASfO'.JM.lHS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WCRK  BEVONC  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
'  .     .      CONFlfiSlo  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHERtEDUCAHON  BY  RACE*  ETHNICITY*  ANO  SEXI,   INSTITUTION  ANO  STATE  1970-1979 


AMER I  CAN  INOlAN 
ALASKAN  NATIVE 


I  LACK  ASIAN  CR 

>N,ON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIErt 


>^     NUMBER         *       NUMBER  X 
OAT  A"  PROCESSING TECHNOLOGIES  (5100) 
ARIZONA 

AZ    PHOENIX  COLLEGE  ' 

TOTAL  *     ,  s   0        *0  0  .0 

FEMALE  0*0  0,0 

MALE.  *  0  .0  0  .0 
AZ    SCOTTSOALE  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                0      -.*0  0  *0 

FEMALE  0.0  0*0 

MALE  0        .0  0,0 

AZ    PIMA  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  0.0  0.0 

Ft:  MALE  0.0  0.0 

MALE                0.0  0  .0 


AZ         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  *  Z.Z 

FEMALE  0 
'  MALE  *  2' 


ARKANSAS 


0 

4.5 


INSTITUTIONS) 
4  4*5 
2  4.4 
2  4*5 


AR    PHILLIPS  CC  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0       *0  '13 

FEMALE                 0        .0    m  12 

MALE                0        .5"  1 

AR    STHN  ARK  U  STHWST  TECH 

TOTAL                 0        .0  3 

FEMALE                 0      '  .J  1 

.ULE  0  .0  .2 
AR    WE  STARK  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL     ■**           0        *0  0 

FEMALE               v0        .3  0 

*  MALE                0*0  0 


81  .3 
80*0 
100.0 

33*3 
25*0 
40*0 

•  0 

•  0 
.0 


AR  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0 
FEMALE  *  0 
MALE   '  0 

CALIFORNIA 


3  INSTITUTIONS) 
16  47*1 
13 
3 


56,5 
27.3 


kCA    ALLAN  HANCOCK  CCLLEGE 

TOTAL"               0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

CA    ANTELOPE  VALLEY  COLLEGE 

TOTAL  '             0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                0  .0 
CA    BAKERSFIELD  COLLEGE 

TOTAL             *«  0  .0 

FEMALE                0  .0 

a  MALE                 0  .  .0 
CA    BUTTE  COLLEGE 

TOTAL               \0  .0 

FEMALE  '               0  .0 

MALE                0  *  .0 
CA    CERR* TOS  CCLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 

CA    CERAO  COSO  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                0  .0 

CA    C-4A60T  COLLEGE  , 

TOTAL                  1  3.1 

FEMALE                 1  6.7 

MALE                 0  .0 
CA    CHAFFEY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 
CA    CI  TRUS  CCLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                C  .0 
CA    ORANGE  COASt 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

CA    COLEMAN  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 

CA    COLLEGE  OF  THE  CANYONS 

TOTAL  -             0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 


COLLEGE 
2  5.4 
0  -  .0 
2  7.4 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

..0 

\ 

2.2 
3.6 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


14. 


3 
0 

25.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  6 

.0 
1.2 

•0 
.0 

•  0 


NUMBER 


1  .0 
.0 

•  0 

•  0 

.0  ' 

•  0  ' 

3.0 
5.9 

•  0 


1.1 
2*2 
.0 


.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


25.0 

•  0 
40.0 

33.3 
50.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


2  4.3 
1  3.6 
1  5.6 


•  0 
.0 

•  0 


4  12.5 
1  6*7 
3  17*6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

12 
4 


.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

5.4 
10.0 
3.7 

9.7 
9.5 
9.8 

•  0 
.0 
.0 


ER 

% 

r  NUMBER 

1  / 

NLM6ER 

X 

NUMBER 

X 

1 

14.3 

'  / 
'  1 

> 

14*3 

6 

$5*7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

1  JO.C 

0- 

•  0 

1 

16*7 

1 

16*7 

5 

83*3 

0' 

•  c 

0 

♦0/ 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

9*1 

4 

12*1 

29 

87*9 

0 

•  0 

2 

11  *8 

3 

17*6 

14 

82*4 

0 

•  0 

1 

6*2 

I 

6*3 

15 

93.8 

0 

•  0 

7 

7*9 

14 

15*7 

75 

84*3 

0 

•  0 

3 

»  6\7 

6 

13*3 

39 

86*7 

0 

•  0 

4 

9*1 

8 

18*2 

3T 

"'sue 

— 

0 

x 

•  0 

0 

♦  0 

13 

81*3 

3 

18*8 

0 

•  0 

0 

♦  0 

12 

80*0 

3 

2C*0 

0 

•  0 

0 

♦  0  " 

1  100.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

Q 

.0 

3 

33*3 

6 

66.7 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

25*  0- 

3 

75.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

40*0 

3 

60*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

•  0 

o 

•0 

o 

.0 

4 

100*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

'  5 

100*0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

47*1 

18 

52*9 

0 

♦  0 

o 

♦0 

13 

5**5- 

10 

43*5 

0 

•  0 

0 

•  0 

*  3 

27*3 

^  8 

72*7 

'  c 

.0 

0 

♦  0 

2 

2  5*0 

6 

75*0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

3 

100*0 

K  0 

.0 

o 

♦0 

2 

40*0 

3 

60*0 

0 

0 

*0 

1 

33*3 

2 

66*7 

'  0 

.0 

0 

♦  0 

1 

50*0 

1 

50*0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

* 

100*0 

0 

♦0 

0 

.0 

o 

.0 

2 

1 00*0 

0  ' 

♦  0 

o 

•  0 

0 

.0 

1 

10C.0 

0 

.0 

o 

♦0 

0 

.0 

1 

10C.0 

0 

.0 

o 

•  0 

*  0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

o 

♦c 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0  * 

1 

100*0 

0 

.0 

5 

10.9 

8 

17*4 

23 

50*0 

1 5 

2 

7.1 

4 

14*3 

13 

46*4 

11 

39*3 

3 

16.7 

4 

22.? 

10 

55*6 

4 

22*2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1  00*  0 

o 

o 

♦0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

♦  6 

0„' 

♦  0 

.  0 

♦o  . 

\  I 

100*0 

0 

♦  0 

2 

6.3 

7 

21.9 

\  25 

7e/i 

0 

.  0 

1 

6.7 

3 

20.0 

\  12 

80*0 

fc  0 

•  0 

1 

5.9 

v 

23.5 

V3 

7€*5 

-  0 

•  0 

3 

42.9 

4 

57.1 

42*9 

0 

.0 

1 

33.3 

1 

33.3 

\i 

66*7 

0 

•  0 

2 

50.0 

3 

75.0 

I 

25*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

14  100*0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

10*8 

33 

89*2 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

10.0 

9 

90*0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

11*1 

24 

88*9 

0 

•  0 

TOTAL 
NUM8ER 


4.8 
4.6 
4.9 

♦  0 
.0 
*0 


19 
6 
13 

0 
0 
0 


15*3 
14*3 
15*9 

.0 
•  0 
.0 


105 
36 
69 

1 
1 

0 


84*7 
85*7 
84*1 

100*0 
100*0 
♦  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 


7 

1 
6 

1 
1 

0 

33 
17 
16 


89 
45 
44 


16 
15 
1 

9 
4k 
5 

9 
4 
5 


34 
23 
11 


8 

3  " 
5 

3 

*  2 
I, 

2 

i  * 
l 

l 

o 
l 

46 

28. 
18 

2 
1 
1 

32 
15 
17  . 

7 
3 
4 

14/ 
9* 
5 

37 
10 
27 

124 

42 
82 
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TAALf  lot  TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  AND  OTHER  AWARDS  BASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  TEARS  OF  WCRK  BEYOND  HIGH  SCHOCL  FOR  MAJOR  FIELD 
TABLE  10.  TC?">  A«0Cl*TE  g^^lf , ^ * Ha^ER  EO^*T IOH  SV  RACE».  ETHNICITY,  AND  SEX.     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  IXCUN- 
-       ALASKAN  NATIVE 

NUMBER         X  NUMBER 

OAT  A  PROCESSING  Tld-NOLOGIES  15100) 

CALIFORNIA  / 

CA    COLLEGE  OF J HE  CESERT 
TOTAL'  *0  *0 

'FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    COLLEGE  OF  MAR  IN 
'  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    COLLEGE  OF  THE  REDWOODS 
^    TOTAL  .0  .0 

FEMALE  0.0 
HALE  0  .0 

CA    COMfjON  CMTY  COLLEGE 
TOTAL\  0  .0 

FEMALE    X  0   N  .0 

.   MAL'E      \"        0  .0 
CA    CONTRA  COSTA  COLLEGE 
TOTAL  N    0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0\  .0 

CA    0IA6L0  VALLEY  CCLLEGE  , 
TOTAL  0     v  .0 

FEMALE    '  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    GRAFTON  HILLS  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

fema: -  o  .o 

:    HALE  0  .0" 

CA-'  EL  CAMINO  COLLEGE 

;<  TOTAL  0  *0 

'FEMALE  0  *0  , 

MALE  0  .0 

CA    06  ANZA  COLLEGE 

TOTAL  0  •  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    FULLERTON  COLLEGE  ' 

TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    GLENOALE  CMTY  CCLLEGE 


BLACK  .  ASIAN  OR'  * 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


CA 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CA    G40SSM0NT  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CA    HARTNELL  CCLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
*    MALE     t  0 
HUMPHREYS  COLLEGE 
TOTAL  0 
EMALE  0 
MALE  0 

Imperial  valley  college 

iWtGTAL  0        ♦  0 

FEMALE  0  .0 

MA  LE         *       0  .0 
CA    LONG  BEACH  CITY  COLLEGE 
*    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    EAST  LOS  ANGELES  COLLEGE 
TOTAL  0   -  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    LOS  ANGELES  CITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    LOS  ANG  HARBOR  COLLEGE 
,  TOTAL"  0       *0  * 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    LOS  ANGELES  MISSION  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0   .  .0 

CA    LOS  ANG  PIERCE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

i  FEMALE  0  .0 

c  HALE  0  .0 

CA    LOS  ANG  SOUTHWEST  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


o 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0  * 

0 

•  0 

0 

•  0 

0, 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

-  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0  * 

0  ' 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

v2 

66*7 

0  - 

•  0 

100*0* 

0 

•  0 

1 

50*0 

0 

•0 

2 

14*3 

1 

7.1 

0 

•  0 

1 

11*1 

2 

40*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

33*3 

0 

♦  0 

1 

25*0 

0 

♦  0 

2 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

13*  3  * 

2 

13*3 

I 

20*0 

I 

20*0 

1 

10*0 

I 

10  *0 

Q 

♦  0 

4 

7*5 

0 

.0 

1 

%*3 

0 

♦  0 

3 

10*0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

*  0 

•0 

0 

.0 

0 

,  *o 

0 

,0 

0 

•  0 

0 

♦  0' 

5*9  , 

0 

-0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

9*1 

0 

•  0 

o 

♦  0 

1 

25*0 

c 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

33*3 

<? 

♦  0 

o 

•  0 

■  0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

X  .0  * 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

2 

33*3 

,  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

40*0 

8 

22*2 

1 3 

36*  1 

2 

20*0 

5 

50*0 

6 

23.1 

8 

30*8 

0 

•  0 

1 

25.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

33.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

V 

•  0 

0 

•  0 

1 

2*4 

-  0 

♦  0 

1 

4*0 

0 

♦  0 

0 

♦o 

0 

♦  0 

2 

100.0 

0 

♦  0 

? 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

HISPANIC 
NUMBER  ' 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

1 

0 

1. 


TOTAL 
-  MINORITY 

NUMBER' 


ItHlTE 
NON-HISPANIC.  , 

NUMBER  I 


NGN-RES 1DENT" 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


•  0  * 

•0 

*0- 

'  0 

'  0' 

c 

.0 
♦  0 
.0 

t"  100*0 
I  100*0 

0  .  ,0 

<  * 

0 

o 

0 

•  0 

•  0 
.0 

1 

1 

0 

.0 
♦  0 
.0 

0 
0 
0 

*0> 
.0 
•  0 

6  100*0 
4  100*0 
2  100*0 

0 
0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

6 
4 
2 

♦  0 

♦  0^ 

♦  0  ' 

0 

0 

♦c 

•  0 

♦  0 

2  10C*0 
1  100*0 
.*    1  100*0 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

2 
1 
1 

.0 

♦  0 

•  0 

2 
l 
1 

66*7 
10C.0 
50*0 

0  *o 

wo  ,o 
0  *0 

1 

0 

1 

33.3 
.0 
5C*0 

3 
1 

2 

.0 
•0 

3 
1 

2 

21*4 
11*1 
40*0 

11  78*6 
8  B8*9 
3  60*0 

0 
0 

1  0 

•  3 

•  0 
•0 

14 

9 
5 

.0 
.0 
•  0 

3 
1 
2 

33*3 
25*0 
40*0 

6  66*7 
3U  75*0 
3  6C*0 

0 
0 
0 

.0 
•0 
•  0 

•  9 
4 
5 

•  0 

•  0 

•  0* 

0 
0 
0 

.0  -  f. 

•0- 

♦°. 

2  100*0 

1  too.o 

1  100*0 

*>  0 
0 
0 

•  0 

•  0 
•0 

2 
1 
1 

6*7 
10*0 

°5 
1 
3 

33*3 
4C*0 
30*0 

10  66*7 
3  6C*0 
7  7C*0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
*0 

15 

5 
10  . 

♦  0 
.0 

.6  7t 

4 
1 

3 

7*5 
4*3 
10*0  - 

49  92*5 
22  95*7 
27  90*0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

53 
23 
30 

14*3 
•  0 
22*2 

2 
0 
2 

*C  * 
22*2 

12  35*7 
5  10C.0 
7  77.8 

0 
0 
0 

*0 
*0 
*0 

14 
5 
9 

♦  0 

♦  0 

0 
0 
0 

.0  v 
*0 

♦  u 

*2  10C.C 
0  .0 
2  100*0 
t 

0 
0 
0 

*0 

vo 

*0 

2 
0 
2 

11*8 
♦  0 
18*2, 

3 
0 
3 

17*4  u 

*<T 

27*3 

14    82.4  * 
6  100.0 
8  72.7 

0 
0 

'0 

*0 
♦0 
*0 

17 
6 
11 

25*0 
♦0 
33*3 

2 
0' 
2 

50*  C  • 

•  0 
06*7 

»*  2  50.0 
1  100.0 
\  33.3 

0 
0 
0 

;0- 
*0 

*-) 

4 
1 

3 

0 

*0 

0, 

*  *0* 

0 

**0 

1 

100*0 

0 

*0 

0 

•  c 

0 

'  *0 

1 

100*0 

0 

♦0 

D 

♦  0  „  . 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

1*00*0' 

0 

.0 

0 

♦  0 

*■  0 

*,0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

1 

10C*0  ' 

0 

*0 

0 

•  *0 

0 

•  0 

5 

100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

to 

3 

100*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

*0 

_  2 

100*0 

0 

♦  0 

4 

66*7 

6 

ioo"*o 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

100*0 

1 

130*0 

0 

*0 

0 

•  0 

3 

60*0 

5 

10C.0 

0 

\    *0  ? 

*p 

♦  0 

11 

30*6 

32 

88*9 

4 

11. L" 

0 

*0 

0 

*0 

7 

7C.0 

3 

30*0 

0 

*0 

11 

42*3 

25 

96.2 

1 

3*8 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

.25.0  £ 

3 

75*D 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

•0 

0 

*0 

0 

*0 

1 

1C0*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

1 

1C0*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

2*4 

2 

4*9 

-  38 

92*7 

1 

2*4 

1 

4*0 

2 

8*0 

23 

92*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

15 

93*8 

1 

6.3 

0 

♦  0 

2 

130*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

,0 

•  0 

0 

•0 

,0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

36 
10 
26 

4 
1 

3 

1 
1 

0 

41 
25 
16 

2 

2 
0 


]l8S4 
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TABLE  I 0.  TOTAL  ASSOCIATE  OEGREES  AND  OTHER AMARO VIAStO-ON  LESS*  THAN  FOUR  YEARS  Of  XCRK  BEYCNC  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
CONFEMEO:  BY  INSTITUTIONS  OF.  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt  ET-HNlClTYt  ANO  SEXt    INSTITUTION  ANO  STATE  19T8-1979 


AMERICAN  INOIAN 

Alaskan  native 


'     *  SLACK    "        i  ASIAN  CR' 
NOS-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


*N  JiBER 


i1 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 

Dumber  t 


TOTAL 
MINORITY 

NUHBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


DATA  PROCESSING  TECHNOLOGIES  15100) 
.CALIFORNIA 


CA    L3S  ANG  TR  TECH  COLLEGE 
TOTAL                 0  .0 

10 

74 

92.  5 

31 

36*8 

12.5 

33 

41*3 

—FEMALE  0-  — .0  

—12— 

-57^.1  

 .0— 

— «0 

—  -7- 

-33.3 — - 

 . — *lr9— 

MALE                 0     ,\  .0 

19 

•  32*2 

.  16.  9 

26 

44. 1 

93*2 

CA    tOS  ANG  VALLEY  COLLEGE 

'   ,  TOTAl%        V      0  *0 

"2 

4,3 

6 

12.0 

*  5 

10.0 

13 

26.0 

FEMALE               0  .0 

0 

•  0 

2 

10*  5 

2 

i  ft  * 

4 

21*1 

HALE                0.  .3 

'2 

6*5 

4 

12.9  * 

3 

9.7 

9 

29.0 

CA    WEST  LOS  ANGELES  COLLEGE 

* 

%  TOTAL                0        .0  » 

1 

33*3  , 

0 

.  0 

0 

«rO 

1 

33*  3 

FC-HALE                 0  .0 

"HfctE,               O'-4  .0 

1 

100*3 

At* 

.0 

0 

.0 

100.0 

3 

•  0 

& 

*o 

0 

.0 

\  0 

.0 

CA    AMERICAN  RIVFR  CCLLrGE 

19  9 

, TOTAL                 0  .0 

2 

£•2 

7 

7  .6 

•2 

2.2 

1 1 

FEMALE  '              0  .0 

1 

6*3 

2 

16.7 

0 

.0 

3 

>  «t  ft 

MALE                 0  .0 

1 

1*3 

5 

6.4 

2 

9  A 

Q 

1C.3 

CA    SACRAMENTO  CITY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦0 

2 

66.7 

0 

♦  0 

2 

66*7 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

2 

LOO.  0 

0 

♦  0 

2 

133.0 

CA    MERCEO  COLLEGE 

33.3 

"  TDTAL           '*     1  16*7 

1 

16*7 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

FEMALE     '            1  100*0 

0 

♦  0 

0  - 

.0 

o 

.0 

I 

100.0 

MALE                 3  .0 

1 

20*0 

.0 

0 

.0 

1 

2C.  0 

'CA"  MOOESTO  JUNIOR  COLLEGE 
'  TOTAL-               0  .0 

V 

,h 

0 

*  *0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  U 

FEMALE                 0        .0  • 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.  0 

MALE  *:            0     _  .0 

0 

•  0 

c 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

CA    MONTEREY  PEN  COLLEGE 

28.6 

TOTAL                 0  .3 

1 

14,3 

1 

14.3 

0 

g 

.0 

2 

FEMALE                0  .0 

1 

20*0  , 

1 

20.0 

.0 

*  2 

hO.O 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*o 

0 

•  0 

CA    MOUNT  SAN  ANTONIO  COLLEGE 

4.5 

TOTAL                 1  4.5 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

1 

FEMALE                 0  w  .0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.  0 

MALE                 1  7.7 

-  3 

•  0 

0 

.0 

0 

-  *o 

1 

7.  7 

CA    OH LONE  COLLEGE 

5.6 

22.  2 

"TOTAL                0  *3 

1 

5*6  * 

2> 

11.1 

1 

4 

FEMALE            *    0  .0 

1 

16*7 

1 

16.7 

0 

.0 

2 

33*  3 

MALE                 0  *3 

'o, 

.3„ 

1 

8.3 

1 

6.3 

2 

16.7 

CA    PAL OMAR  COLLEGE 

,     'TOTAL        -*       0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

9. 1 

1 

9. 1 

FEMALE                0  .0 

3 

♦  0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

MALE}                0  .0 

0 

♦0 

3 

.0 

1 

11.1 

1 

11.1 

•CA"-  -PASADENA  CITY  CCLLEGE 

-  -'  — 

25.0 

- 

50*0 

TOTAL                 0*  *0 

1 

25*  3  ft 

1 

0 

.0 

9 

FEMALE                 0  .0 

1 

50*0 

'0 

.0 

0 

T       ft  ' 

CO  ft 

MALE'                0    -    *0  . 

0 

•  0 

1 

50.3 

0 

♦0 

*  1 

50*0 

CA    LANEY  COLLEGE 

83*3 

TOTAL                 0        . 0 

1 

16*7' 

4 

66.7 

0 

♦  0 

N  5 

'FEMALE                 3  *0 

,1 

33.3 

2 

66*  7 

0 

.3 

3 

130*0 

MALE                0  *0 

0 

♦  0  .  ,^ 

2 

66*  7 

0 

»  0 

2 

66*7 

CA    McRRITT  COLLEGE  < 
.      TOTAL                 0  .3 

»  0 

•  0 

0 

.0  . 

1 

33.3 

1 

33*3 

17  FEMALE                 0        *0  » 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

q 

•  0 

MALE                 0  *0 

0 

0 

.3 

1 

33.3 

1 

33.3 

CA    RIO\HONOO  COLLEGE 

* 

t 

1  JO*  0 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

3 

•  0 

1 

100.0 

1 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  3 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

100*0 

MALE                0  %0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

CA^RIVERSIOE  CITY  COLLEGE 

16.2 

18*2 

TOTAL         r       0*  *0 
FEMALE                0  4     .0  . 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

%  2 

0 

♦  0 

0 

.0 

<* 

66.7 

9 
c 

66*  7 

HALE                0     -  *3 

0 

•  3  ' 

0 

.0 

0 

.0 

g 

•  0 

CA    SAC0LE8ACK  CMTY  COLLEGE 

12*5 

TOTAL                0  .0 

3 

•  0 

1 

12.5 

0 

♦  0 

1 

FEMALE                 3  *3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

q 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•0 

1 

25.0 

0 

*u 

1 

2  5*0 

CA    SV  BERNARDINO  VLY  COLLEGE. 

1 0  9 

TOTAL                0        .3  ' 

0 

•0 

4 

15.4 

1 

3.  8 

5 

FcMALc           *  3 

Q 

♦  0 

11.1 

o 

♦  0 

1 

11*  1 

MALE                  0  .0 

0 

♦  3 

3 

17.6 

1 

5.9 

4 

23*5 

CA    SA*  OIEGO  CITY  COLLEGE 

11*8 

35*3 

TOTAL                 0  .0 

2 

IKS 

2 

11*8 

2 

6 

FEMALE                 0  .0 

2 

28*6 

0 

•  0 

2 

28.6 

4 

57*1 

MILE                3  *3 

0 

•  0 

2 

20.0 

0 

.0 

2 

20*0 

CA    SAN  OIEGO  EVENING  C 

20.0 

20.0 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

1 

3 

.0 

1 

FEMALc                 0  .0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

100*0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

CA    CITY  COLLEGE  SN  FRANCISCO 

16  7 

66*7 

TOTAL                3  .0 

1 

16.7 

2 

33*3 

1 

4 

FEMALE               3   .  .3 

1 

133.3  t 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100*0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

2 

40.0 

1 

20.0 

3 

60*0 

CA    SAN  JOAOUIN  OELTA  COLLEGE 

18*8 

TOTAL                0  .0 

1 

6.3 

1 

6.3 

1 

6.3 

3 

FEMALE                0  .0 

1 

20.0 

1 

20.0 

0 

.0 

2 

40*0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9.1 

1 

9*1 

7.5 

-9.5- 
6.8 


37 
15 

22 


74.0 
78.9 
71*0 


66*7 

0 

*0 

2 

100*0 

79 

87*8 

9 

75*0 

70 

AC  7 

. 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

66*7 

0 

*0 

4 

80*  0 

5 

100*0 

3 

100*0 

2 

100*0 

5 

71*4 

3' 

60.0 

2 

100*0 

21 

95*5 

9 

100*0 

12 

92*3 

14 

77*3 

4 

66*7 

10 

83*3 

10 

90*9 

2 

100*0 

8 

88*9 

1 

25*0* 

0 

.0 

1 

50*0 

1 

L16*7 

0 

•  0 

1 

33*3 

2 

.  66'.  7 

0 

•  0 

2 

66*7 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

•J 

63*6 

1 

33*3 

6 

75*0 

7 

87*5 

4 

100*0 

3 

75*0 

21 

80*8 

6 

88*9 

13 

76*5 

11 

64*7 

3 

42*9 

8 

80*0 

4 

80*0 

0 

*0 

4 

100*0 

2 

33*3 

0 

♦  0 

2 

40.0 

10 

62.5 

3 

60.0 

7 

63.6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

.0 

.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 

-0 
.0 
.0 


33.3 
100.0 

*lo 

.0 
.0 
.0 

.o' 

.0 


♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


1 
1 

0" 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 


25.0 
50.0 

♦  0 

♦  0 
*0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  3 
*0 
*0 


18* 


.2 
^5.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

♦o, 

.0, 

1 

18*8 
.0 
27*3 


80 
21 
59 

>50 
19 
31 

3 
1 
2 

9* 
U 
7P 

3 
1 

6 
1 
5 

5 

3 
2 

7 
5 
2 

22 
9 

13 

18 
6 
12 

11 

2 
9 

4 

2. 
2 

6 
3 

'  3> 

/3 
0 
3 

1 
1 

0 

11 

•■3 


8 
4 
4 

26 
9 
17 

17 
7 
10 

5 
1 
4 

6 
1 
5 

16 
5 
11 


1825 


1385 


'  AMERICAN ;INOiw* 
, ALASKAN  NATIVE 


,  ilACK    •         'ASIAN  0* 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         X  NUfcftt* 
bATAVw^ESSINC  TECHNOLOGIES  CSlOOl 
CALIFORNIA,  N 

CA-  /EVERGREEN  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  .0  .C 

MALE  0  .0 

CA.   SAN  JOSE  CITY  CCLLEGE  x. 
TOTAL  0  .0 

.FEMALE  -  0  .** 

.  MALE     ,  0  .0 

CA    COLLEGE  OF  SAN  MATEO 
TOTAL*  0  .0 

FEMALE   .  0.0 
MALE  0    .  VO 

CA    SANTA  ANA  COLLEGE 
L        TOTAL     *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  <*t  .0 

,  CA    SANTA*  BARBARA  CTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

-MALE  0  .0 

CA    SANTA  MONICA  CCLLEGE 
TOTAL  0    *  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE         .        0  .0 
CA    SANTA  ROSA  JUNIOR  COLLEGE 


•  0 

•  0 
.0 

io 

•  0 
.0 


TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  >0 

MALE  .  0*  .0 

CA  SMASTA<COLLEGE 
TOTAL  *  0 
FEMA  LE  *  0 

MALE  0 
CA    SIERRA  COLLEGE' 
*  TOTAL  0 
FEMALE  '  0 
*    MALE  0 
CA    SOLANO  .COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

i    HALE  ^0  .0 

CA    SOUTHWESTERN  COLLEGE 
TOTAL  5  26.3 

-      FEMALE  3  27*3 

MALE  2  25.0 

CA    FRESNO  CITY  COLLEGE 
^      TOTAL    "  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    MO OR PARK  COLLEGE 

Total  o  .a- 

FEMALE  0  .0 

MALE  0    •  .0 

CA    VENTURA  CCLLEGE 

TOTAL  0   .  .0 

*    FEMALE  v        *       0  .0 
MILE  0  .0 

CA    VICTOR  VALLEY  COLLEGE"  — 

^TOTAL*  0  .0 

.  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    WEST  COAST  U  MAIN. CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    WEST  VALLEY  COLLEGE 


0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0  . 
0 

6 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
2 

I 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0' 

.0 

•  0 

•  0 

.a 

•  0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

*  .0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

16*7 

11.1 


NUMBER 


H1SPANJC 
NUMBER 


1    .  5.3 

0  .0 

1  12.5 


TOTAL 
FEMALE 
MALE' 
CA    YUBA  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
.  0 
0 

0 

*oA 

0  '-' 

0  1 
0  - 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

lo 

•  0 

•  0 

£0 

•  0 
♦0 

•  0 

•  0 

•  0 


CA         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  10  .9 

FEMALE  5  1.3 

MALE  5  .8 

COLORAOO 

CO    AIMS  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FfcrlALE  0  .0 

,    MALE  0  .0 

CO    ARAPAHOE  CMTY  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  0  .0 

MALE  0  .0 


74  INSTITUTIONS) 


70 
32 
36 


6.6 
8.1 
5.6 


•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 
.0 


7.7 
16.7 
.0 

.0 
.0 
♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Q 

0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


.0 

.0  . 

•  0* 

#0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
-  .0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0-. 

•  0 
..0 

.0 
.0 

•  0 

4.6 

x  .0 

11.1 


3  15.8 
2  18.2 
1  12.5 


1 
1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0  1 
0 
-  0 

0 
0 

c 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


102 
33 
69 


25.0 
33.3 

•  0 

9.1 

•  0 
14.3 

.0' 
.0 
.0 


.0 
.0 

'.o 

•o 
•  o 

.0 


12. 
33. 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


.0 
.0 
.0 


9.7 
6.3 
10.5 


'.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 


1886 


i 
i 

-o 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 

0- 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


7.7 
16.7 

♦  0  . 

.0 
.0 

♦  0 

9.1 
.0 
12.5 


14.3 
33.3 
•0 

•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0  - 

•0 

♦  0 

.0  , 

♦  0 
♦0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 


10  52.6 
6  54.5 
4  50.0 


2 
2 

"0< 

0 
0 

Ol 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


104 

32 
72 


1B26 


WHITE  1 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

.  NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


50.0 
66*7 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦0^ 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


9.9 
8*1 
10*9 


15.4 
33*3 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


1  9*1 

0  .0 

1  12.5 


.  .0 

•  0 
•  .0 

14*3 
33*3 

*  »0 

•  0 
.0 

•  c 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


4  19*0 
2  16*7 
'2  22*2 

19  1CC.C 
11  100*0 
8  100*0 


75*0 
100*0 


80*0 
50*0 
100*0 


0 

♦  0 

1  1CC.0 

1 

9*1 

10  90.9 

0 

•  0 

4,100.0 

1 

14*3 

6  85*7 

0 

*0 

2  100*0 

0 

*0 

1  100*0 

'  0 

*0 

1  10C.0 

0 

.0 

1  100*0 

0  ^ 

*0 

0  *C 

0 

.0 

1  100*0 

0. 

.0 

3  10C*0" 

0 

*0 

1  100*0 

0 

*0 

2  1CC.C 

1 

12*5 

7  87*5 

1 

33*3 

2  66.7 

0 

.0 

5^100.0 

0 

.0 

5  62.5 

0 

*0 

1  100.0 

0 

.0 

4  57*1 

266 

27*1 

736  7C*0 

102 

25.8 

.279  70*5 

184 

27.9 

459  69*7 

0 

•  0 

9  100.0 

0 

•  0 

6  100.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

1  1C0.0 

28. 


.0 
.0 

.0-"' 

.0 
♦0 
.0 


13« 
6 
7 

4 

0 
4 

11 

3 


13 
4 
9 

7 
3 
4 

5 
2 
3 

5 
5 

0 

•  3 
0 
3 

3 
1 
2 

21 
12 
9 

19 
11 


4 

'  3 
1 

11 
4 
7 

2 
1 

r 


TABLEUO.  TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  A  NO  OTHER;  AWARDS  EASED  ON  t  CSS  THAN  FOUR  YEARS  .'OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAXR  FIELD 
CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  »V  RACE*  ETHNICITY*  AND  SEX*    INSTITUTICN  AND  STATE  197Bri*79 


AMERICAN  IfcOUK 
.ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR  . 

NON-HISPANIC  PACIFIC 4l SLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


MITE 
NUN-HISPANIC 


NON-RESlOENT 
ALIEN 


)    NUMBER         X  NUMBER 
DATA- PROCESSING  TECHNOLOGIES  C 51003 


CCLCRADO 


CO'  CC  OF  OENVER  NCRTH  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMAlE  0  .D 

male.  ,        o     ro  ' 

CO    CC  DENVER  RED  ROCKS  CAM 
TOTAL  0  .0 

Ff MALE  0    .  .0 

'  MALE  0  .C 

CO    MESA- COLLEGE  

.T^OTAL"  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *40 

CO.  CTERO  JUNICK  COLLEGE 
^TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE-  0  .0 

CO    PIKES, PEAK  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  -^0  *0 

FEMALE  0 — — .Ol  7* 
MALE  0  .0 

CC    TRINIOAD  STATE  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0^ 

FEMALE  0  ;0 

MALE  0     .  *0  ^ 

CO    U  OF  .SOUTHERN  CCLORADO 
TOTAL  "    0  .0 

FEMALE  0  1  .0 

*      MALE  0  .0 


1*3. 

50  ;o 

•0 
•0 
♦  0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

4*5 
16*7 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


CO          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .*0 


9  INSTITUTIONS) 
2  2*? 
2  "  5.9 
0  *0 


CONNECTICUT 

-CT    ASNUNTUCK  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  -0  .0  . 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    GREATER  HARTFORC  CC 

TOTAL     ■  0  *0 

'FEMALE  0  .0 

MALE,  '    0  *0 

CT    HARTFORD  ST  TECh  COLLEGE 


1  14*3 

0  .  *0 

1  33.3 


-  TUT  AL  .                C  TO 

FEMALE            .i    0  .0 

MALE               *0  *0 

CT    MANCHESTER  £MTY  COLLEGE 


♦  0 

♦  0 
.0 

COLLEGE 

♦  0  , 

♦  0 

♦a 


TOTAL  .  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CT    MIDDLESEX  CMTY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MAL-E  0 
CT    NOR  WALK  COMMUNITY  COLLEGE' 
TOT  A*  ,0        .0  '  ' 

FEMALE  0  u  ;0 

MALE  0  *9 

CT    NORWALK  ST  TECH  COLLEGE 
TOTAL  *°.C  #0 

FEMALE  0  .0 

MALE'  0  .0 

CT    OUINNIPIAC  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CT    SOUTH  CEN  CMTY 
'    TOTAL  0 
FEMAt£  — 

MALE  0 
CT  •  THAMES  VLY  STATE 
YOTAL  0 
FEMALE  0  s 

MALE  0 
CT    WATER BURY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


_3*2 
'9.1 
.0 

4.5 
11*1 
'  2.9 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

6* 

6/3 
6.7 

•  0 
♦0 
.0 

16*7, 

14*3 

20*0 

•  0- 

io 

•  0 

•0 
.0 
.0 


CT          STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

DELAWARE 

DE    OEL  TECH  &  CC  STHN  £aM 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0    0  .0 

MALE  0  .0 


11  INSTITUTIONS) 


4 

2 


3*6 
4.1 
3.3 


30*  B 
20*6 
33*3 


NUMBER 

x 

NUMBER 

X 

NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

1 

B.3n 

0 

> 

•0 

.  2 

16.7 

10 

03.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

5C»  0 

1 

50.0 

0 

•0 

1 

10  .0' 

0 

•0 

I 

,  10.0 

9 

9C.0 

0 

•  0 

1 

100*0' 

0 

•  .0  " 

1 

100.C 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

X  0 

♦  0- 

0 

.0 

I 

100*0 

*  0 

•0 

1 

100.0 

0, 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

100.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

♦  0  • 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

10C.O 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

*  .0 

3 

100.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

'  0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

»0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

140*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

9*1 

3 

13*6 

19 

06*4 

0 

.0 

o 

I 

16*7 

2 

33.  3 

'  4 

66*7 

0 

•  0 

o 

♦  0 

,  1 

6*3 

1 

6.3 

15 

93*0 

Jo 

•  0 

0 

♦  0 

50.0 

3 

50.0 

3 

50.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

40.0 

2 

40.0 

3 

60*0 

0 

•  0 

0 

*  .0 

1 

ioo:o 

'  1 

100.0° 

0 

•  0 

0 

•  0 

<J 

♦  0 

4 

1 9.0 

19.0 

17 

0 1*0 

o 

.0 

o 

♦Q 

1 

14.3 

1 

14.3 

6 

65. 7 

A.  0 

♦  0 

o 

♦  0 

3 

21.4 

3 

21.4 

11 

70*6 

0 

.0 

s 

2 

2*3 

9 

10.5  ' 

13 

15.  1 

73 

04*9 

0 

«o 

o 

♦  0 

4 

11  .8 

6 

17.6 

20 

02*4 

0 

•  0 

2 

3*0 

5 

9?6  ; 

7 

10.5 

45 

06*5 

0 

•  0 

C 

0 

.0 

*  0 

•  0 

0 

.0 

9 

100*0 

°o< 

♦  Q, 

A 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

4 

100*0 

.0 

5- 

•  0 

*  0 

♦  0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

14,3 

5 

71*4 

1 

14.3 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 . 

3 

75*0 

1 

25,0 

o 

♦  0 

"0 

.0 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

.0 

0 

.0" 

u 

•  0 

1 

3.2 

20 

96.  0 

0 

♦0 

c 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

9.1 

10 

90*9 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

♦p 

0 

.0 

20 

100.0 

0 

.0 

5 

11*4 

*  0 

•  0 

7 

15.9 

3T 

04*  1 

0 

.0 

33,3 

o 

♦  0 

4 

44.4 

5 

55*6 

0 

♦  0 

2 

5*7 

o 

♦  0 

3 

8.6 

32 

91.4 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

*7 

icco 

0 

r  .0 

o 

.  0 

.0 

♦  0 

0 

„  .0 

3 

100.0 

0 

♦  0 

.  0 

«  0 

.0 

'.0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

-  .0 

0 

A 

•  0 

0 

*  .0 

2 

100.0 

0 

«  0 

o 

♦  0' 

o 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•y  .0 

o 

♦0 

"*0 

♦0 

o 

•  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦p 

3 

6.  5 

43 

93.  5 

0 

.0 

o 

-     .  0 

o 

♦0 

1 

6.3 

15 

93.0 

0 

•  0- 

o 

y 

♦  0 

o 

.0 

2 

6.7 

20 

93.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

13 

100.0 

ip 

.0 

0 

♦  0 

o 

.0 

0 

•  0 

7 

100.0 

•0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0  > 

6 

100.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

2 

16.7 

4 

33*3 

T 

58.3 

1 

0.3 

0 

•  0 

2 

2B.6 

3 

42.9 

4 

57.1 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

20.0 

3 

60.0 

1 

20.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

22 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

15 

100.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

7 

100*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

56 

1C0.0 

.  0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

o 

•  0 

22 

100*0 

0 

.0' 

o 

♦  0 

*  0 

.0 

o 

•  0 

34 

100*0 

0 

•  0 

5 

2*0 

2 

.B 

16 

6.4 

231 

92*0 

2 

.0 

3 

3*1 

2 

2.0 

9 

9.2 

00 

09*0 

1 

1.0 

2 

1.3 

0 

.0 

7 

4.6 

143 

94*7 

1 

.7 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

4 

30.0 

-9 

69*2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

28.6 

5 

71*4 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

33*3 

4 

66.7 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


12 
2 
10 

1 

0 

1 

B 
4 

'  4 

3 
1 

2 

.22 
*  6 
16 

6 
"5 
1 

21 
7 
14 


06 

34 
52 


31 
11 

20 


9 
35 

I 
3 
4 

2 
0 
2 

46 

16 

30, 

13 
7 

J> 

12 
7 
5 

22 
15 
7 

56 
22 
34 


,  249 
90 
151 


13 
7 

6 


1B27 


183' 


ANEK  I  CAN  .  IHOIAN 
*   ALASKAN' NATIVE 


t.  SLACK  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER  ~~ 
DATA.  PROCESSING  TECHNOLOGIES  15100) 
'OELAVAAE 


OE    OEL  TECH 

t  CC   TERRY  CAM 

TOTAL 

v  0 

.0 

FEMLE  . 

c 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

01   OEL  TECH 

t  CC  WILMINGTON 

"  TOTAL 

0 

.0 

C              FEMALE  v 

0 

.0 

HALE 

0 

.0 

\    '     OE  STATE 

TOTALS  I 

3 

\ .  TOTAL 

4  '0 

♦  0 

ft  FEMALE" 

0 

.0 

HALE 

0 

.0 

•0 
•  0 

22*7 
33*3 
10*0 


INSTITUTIONS* 
9  23*1 


OISTRICT  OP  COLUMBIA 

OC    STRAYER  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

■    FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

OC    UNIVERSITY  0F>  CC 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ,0 

OC         STATE  .TOTALS  ( 

„    TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0*' 

MALE  0  .0 


30*0 
15.  B 


3 
I 
2 

14 
8 

6 


50*0 
100*0 
40c  0 

\ 

62.4 
88. 9 
75*0 


INSTITUTIONS) 
17  73*9 
9  90*0 
B  41*5 


NUMBER 


'♦0 
*0 

♦  0 

4*5- 
B*3 

♦  0 


1  2*6 
1  5*0 

C    -  -  *0 


.0 
.0 
»  *0 

11*8 
11*1 
12*5 


2  8.7 
1  10*0 
.1  T.7 


HISPANIC 
NUMBER 


*  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER  * 


♦  0 
.0 
.0 


 0„  "*0 

I  0  »o 
J      0  *o 


♦  0 
*0 

•  0 


MITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


.0 
.0 
.0 


_2l.3_ 
41*7 
10*0 


10  25*6 
7  35*0 
3  15.8 


50*0 
100*0 
40*0 


16  94*1 
9  100*0 
7  87*5 


19  82.6 
10  100*0 
S  69*2 


NOK-RESIOENT 
ALIEN 

X  .  NUMBER 


4 
1 

3 

16 
7 
9 


100*0 
100*0 
100*0 

72*7 
58*3 
90*0, 


29 
13 
16 


74*4 
65*0 
84*2 


TOTAL 
%  NUMBER 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


3 

50*0 

0 

•0 

0 

♦  C 

0 

•  0 

3 

60.0V 

,0 

.0 

1 

5*9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

12*5 

0. 

•  0 

4 

17*4 

0 

•0 

0 

♦  C 

,  0 

.0 

4 

30*8 

0 

-.o 

4 
1 

3 

.22,. 
12 
10 


39 
20 
19 


6 
1 

5  . 

17 
9 


23 
10 
U3 


FLORIOA  , 

FL    BREVARO  CM  TV;  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMILE  0  *0 

MALE  .  0  *0 

FL    BROMARO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0       ♦ 0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

FL    CHIPOLA  JUNIOR 'COLLEGE 
TOTAL  ,     .0  *0 

FEMALE  0  .0 

.MALE.  0  *0 

FL    OAYTONA  BCH  CMTY  COLLEGE. 
TOTAL  0  *0* 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

FL    E01SON  COMMUNITY  COLLEGE 

_  TOTAL  0..  *0 

FEMALE'*  0  *0 

MALE  0  *0 

FL    FLA  JR  COLLEGE  JACKS ONVL 
"  ,  TOTAL  0        ♦ 0  s 

FEMALE  0  /  *0 

MALE  0  *0 

FL    R OR  I OA  KJ  YS  CMTY  COLLEGE 
TOTAL     ■  *  0  *0 

FEMALE"  0  *0 

MALE  0  *0 

FL    GULF  COAST  CMTY- COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  >  0  *0 

HALE  0  *0 

FL    HILLSBOROUGH  CMTY^ COLLEGE 
TOT At  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .  .0 

FL    IN01AN  RIVER  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  C  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 

fL    JONES  COLLEGE  JACKSONVL 
»    'TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

FL    JONES  COLLEGE  ORLANDO , 


TOTAL 
FEMALE 
J*  MALE 
FSL  LAKE 
TOTAL 
-  FEMALE 
MALE 


0  *0 

0  #0 

0  . 0 

CITY  CMTY  COLLEGE 

0  *0 

0  *0 

0  *0 


•  0 

•  0 
.0 

.0 
*0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


1  12*5 

1  25*0 
0  *0 

10  32*3 

6  35.3^ 

4  26*6 


FL    MANATEE  JUNIOR  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0 

+>  o 

0 


•  0 
.0 
.0 


0 
0 

,0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

9*1 
*0 
16*7 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

d 

0 
0 

0, 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 


.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0  ' 
*0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.o> 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0  . 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦o. 

.0 

♦  0 
*0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  6 

.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


/ 


3*6 

1 

5*6 

17  94** 

1 

9*1 

1 

-<9*  1 

1C  SC*9 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

7  10C*0 

1 

12*5 

1 

12*5 

7  87*5 

1 

20*0 

1 

20*0 

4  80*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3  1*00.0 

0  . 

*0 

0 

y  .0 

3  100.0' 

0 

♦  0 

0 

»c 

3  100*0 

0 

*0 

0 

♦° 

0  *0 

0 

..♦0  

 0- 

.  *o 

*     X  1-00*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3  10C.0 

0 

•  0 

0 

.0 

4  100.C 

0 

♦  0 

1 

12*5 

7  87*5 

0 

.0 

1 

25*0 

3    75*  C 

0 

*  *0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

*0 

10 

32*3 

21  67*7 

0 

♦  0 

6 

35*3 

11  64.7 

0 

♦  0 

4 

28*6 

10  71*4 

0 

♦  0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

*0 

0 

*0 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

•0 

0 

.0 

2  1CC.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

2  100*0 

0 

•  0 

0 

*c 

0  *0 

0 

*0 

1 

9*1 

10  90*9 

0 

*0 

0 

*0 

5  1CC.0 

0 

*0 

1 

16*7 

5  83*3 

0 

♦0 

0^ 

*0 

1  100*0 

0 

*0 

0 

*0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

*0 

1  100*0 

i 

25*0 

I 

25*0 

2  50*0 

0 

.0 

'  0 

♦  0 

0  *o 

1 

33*3 

1 

33*3 

2  66*7 

0 

.0 

0 

.0 

10  100.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

7  1CC*0 

0 

♦  0' 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

2  10C*0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

*0 

0 

*0 

2  100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

♦  0 

18 

o 

♦  0 

11 

0 

*0 

7 

0 

*0 

8 

0 

♦  0 

5 

0 

*0 

3 

0 

♦  0 

*  3 

tf 

.0 

0 

*0 

0 

*  *0 

7 

0 

.0 

3 

0 

♦  0 

4 

0 

♦0. 

8 

0 

-  *0 

4 

0 

♦0 

0 

♦  c 

31 

0' 

*0 

•  17 

0 

•0 

14 

0 

•  0 

1 

0 

♦  0 

C 

0 

♦  0 

1 

0 

♦  C 

2 

0 

♦c 

2 

c 

.0 

0 

0 

*0*  " 

11 

0 

.0 

5 

0 

♦0 

6 

0 

*0 

1 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

1 

1 

25*0 

4 

1 

100*0 

si 

0 

•  0 

0 

•  0 

10 

0 

•0 

3 

0 

•0 

7 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

1 

I     9  ' 

[ERIC 


1B2B 


^1 


TAki  e  10  "  total  ASttHATt  DittSES  AND  OTHER  AliARDS  BASED  ON:  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  rfORK  BEYOND  HIGH  SCHOOf  FOR  MAJOR  FIELD 
}*^f'     * '  f;*^  CO^fERREO  W^pmSl^  iNP.  SEXi    INSTITUTION  ANj  STATE  1978-1979 


AMER I  CA  N  I  NO  I A  N 
, ALASKAN  NATIVE 


.    BLACK  „      -  /ASIAN  CR  . 
NON-HI$PANIC*PACIFIC  .ISLANDER 


NUMBER         t  NUMBER 

OAT  A  PROCESSING  .TECHNOLOGIES  151001 

♦  FiqjDA'  v 

FL*  MAMl~OADE  CNTY  COLLEGE 
,TOTAL,  1.  Ul 

FEMALE  1'  1*6 

H»LE  M   *0,  .0 

FL    OlALOOSA-dALTON  JUNIOR  C 
TOTAL  0*  .0 

FEJ«ALE,    ,  0,  *  *0 

*  MALE-  0  *0 

FL    PALN.PEACH  JUNICR  COLLEGE 

%  TOTAL  —    0  .0 

.FEMALE.   '    .        0  *0~ 
,     MALfc     .  0  .0 

FL  „PE>5AC0LA  JUNIOR  COLLEGE 
,  w  JOJAU  0        .0  \  v 

"  "  FEMALE  0        .0  ^ 

'    MALE  0  •0- 

FL     POLK  COMMUNITY  COLLEGE 
'%  TOTAL         w      0  *0 
FEMALE       *        0  *0 
MALE        '        0  .0 
FL    SAINTO JOHNS  RIVER  CC 
TOTAL  v/^'  0  *0 

FEMAL'E"    ^  o  *0 

MALE  0  *0 

Ft*    SAINT  PETERSBG* JA  COLLEGE 
TOTALS  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *     0  .0 

FL    SANTA  FE  CMTY  CCLLEGE 
TOTAL  0  *      ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  r    0  *° 

FL     SEMINOLE  CMTY  CCLLEGE 


X  .NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


19  21*1 
15  24*6 
4  13*8 


2^iO0*0 
1-lOfiTO- 
I  100*0 


TOTAL  0   -  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    TAMPA  COLLEGE 

*    TOTAL  0  *0 

-  FEMALE**/  0  .0 

CALE  0    x  #0 

ALENCIA  CMTY  CCLLEGE 

TOTAL  0*  **0 

^FEMALE  0  .0 

MALE    •  0  ,0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 

0 

I 
I 

0 

I 

1 
1 

0 

I 

0 

1 

0  ' 

0 

0 


•  0 

♦  0 

•  0 
•0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

2.9 

-  .0 

4~.o* 

20*0 
.0 
25*0 

5.9 
10*0 

•  0 

14*3 

•  0 
16*7 

>  .0 
.0 
.0 


_£L. 


STATE-TOTALS  ( 
TOTAL  .  I. 

FEMALE  1 
MALE  0 


GEORGI A 


25  INSTITUTIONS) 

.3  37  12*8 

♦  6  24    15'.  4 

.0  13  9.7 


GA    ABRAHAM  BALDWIN  AGRL  C 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE  -              0        .0  '0 

HALE  0  .0  0 
GA    ALBANY  JUMIOR  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  0 

v    FEMALE             ^0        .0  0 

*  MALE  '  0  .0  0 
GA    BRUNSWICK  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL                 0      ..0  2 

„  FEMALE                0        *0    '  2 

MALE  0  .0  0 
GA    COLUMBUS  COLLEGE  <* 

TOTAL                0        .3  1 

•    FEMALE                 0        .0  1 

•  MALE  »'  0  .0  0 
GA    DAL TON  JUNIOR  CCLLEGE 

TOTAL/              0        .0  0 

FEMALE/               0        .0  0 

MALE  ~                 0        .0  0 

GA    DEKALB  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  3 

FEMALE                0       .0  2 

MALE  0  .0  1 
GA    FLOYD  JUNICR  CCLLEGE 

TOTAL                0       .0  0 

FEMALE                 0        .0  0 

HUE.  0  .0  0 
CA  "  GAINESVILLE  JR  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE                .0        .0  '0 

MALE  *  0  0  .3  0 
GA    GEORGIA  MILITARY  CDLLEGE 

'    TOTAL                0        .0  0 

FEMALE                 0        .0  0 

MALE         .  —  -0        .0   — 0 


1 
1 

0 

0 

'0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

,0 

•o 

0 

0 
0 
0 

,0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1.1 

1.6 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

<20*0 

•  0 
40.0 

"*.0 
.0 
'♦0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


1.0 
•  6 
1.5 


40  44*4 
27  44.3 
13*  44.8 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.  0 
0 
0 

o 

0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


44 
29 
15 


.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
♦Q 

♦  0 

*2 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 

;o 

> 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

5.9 
.0 
14.3 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


15*2 
18*6 
11*2 


♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

♦0. 

0 

.0  * 

0 

♦  0 

♦  0 

0 

.0  ■ 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

22*2 

0 

•  0 

'o 

.0 

33*3 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

25*0 

0 

♦  o" 

0 

.0 

33*3 

.0 

0 

.0 

•  0 

.0  ' 

0 

.0 

6 

•♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

5.6 

0 

.0  ✓ 

'  1 

1.9 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

3.6 

0 

•  0 

I 

3.6 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

•  0 

/  s 

.0 

0 

♦0 

•  0 

c 

♦  0 

0 

♦  0 

♦  0  , 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

 .0 

0 

•0 

0 

.0 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


>  MUTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMOER 


m 

61  67*8 

26  28*9 

3 

3*3 

44  72.1 

14  23.0 

3 

4*9 

17  *  5ti«6 

12  41.4 

0 

.0 

C  .0 

2  lc00.0  „ 

0 

♦  0 

0  .0 

1  100.0 

0 

.0 

0"  .0 

1  100*0 

0  , 

.0 

2  1 00.0' 

0  -0 

0 

•  0 

1  100*0 

0  *0 

0 

•0 

L  iOO.O 

0        *0  ' 

0 

♦o 

2  20.0 

8  80*0 

0 

•  0 

'  0  .0 

5  100*0 

0 

•  0 

2  40.0 

3  60*0 

0 

.0- 

0  .0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0  o  .0 

1  100*0 

0 

.0 

0  .0 

'    0  .0 

0 

.0 

0  t  .0 

1  100*0 

0 

.0 

0  .0 

j     0  *0 

0 

.0 

0      '  .0 

1  100*0 

0  + 

.0 

1  2.9 

34  97*1 

.  0 

.0 

0      1  .0 

■  10  100*0 

0 

.0 

1      4.0  „ 

24    96*0  -> 

0 

•  0 

1    20.  C 

'«     80*  0 

0 

.0 

0  ".0 

1  100*0 

0 

.0 

I  25.0 

3  75*0 

0 

.0 

2  11.8 

15  88*2 

0 

.0 

1  10.0 

9  90*0 

0 

.0 

1  14.3 

6  85*7 

0 

.0 

1  14.3 

6  85*7, 

0 

♦  0 

0  .0 

1  10C.0 

0 

♦  0 

1     1 6*  7 

5  83*3 

0 

.0 

0  .0 

11  100*0 

0 

♦  0 

0  .0 

8  100*0 

0 

♦  0 

0  .0 

y     3  100*0 

0 

.0 

85  29.3 

201  69*3 

4 

1  .4 

55  35*3 

97  62*2 

4 

2.6 

30  22*4 

104  77*6 

0 

♦  0 

0        .0  ' 

2  100*0 

0 

.  0 

0  .0 

1  100*0 

0 

•°l 

0  .0 

1  100*0 

0 

.0' 

0  .0 

6  100*0 

0 

.0 

0  .0 

5  1CC*0 

0 

.0 

0  '".O 

1  100*0/ 

0 

♦  0 

2  22.2 

7  77*8 

0 

.  0 

2  33.3 

4  66*7 

0 

.0 

C  »  .0 

3  100*0 

'  0 

•  0 

1  25.0 

3  75*0 

0 

.0 

1  33.3 

2  66*7 

0 

.0 

0  .0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0  .0 

9  100*0 

0 

.  0 

0  .0 

4  100*0  - 

0 

.0 

0  .0 

5  10C.0 

0 

.0 

4  7.4 

48  88*9 

2 

3.7 

2  7.7 

22  84*6 

2 

7.7 

2      7.1  1 

26  92*9 

0 

.0 

0  .0 

3  1C0*0 

0 

•  0 

0  .0 

2  100*0 

0 

•  0 

0  .'0 

1  100*0 

0 

•  0 

0  .0 

2  100*0 

0 

•  0 

0    .  .0 

0  *0 

0 

•  0 

0  .0 

2  100*0 

0* 

•  0 

0  .0 

2  100*0 

0 

•  0 

0  .0 

0        *0  e 

0 

•  0 

0  .0 

2  100*0 

0 

•  0 

\ 


90 
61 
29 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

10 
5 
5 

1 
1 

0 

1 

0 

1 

35 
.10 

V25 

I 

10 
7 

7 
1 
6 


290 
156 
134 


2 
1 
1 

6 
5 
1 

9 
6 
3 

4 

3 
1 

9 
4 
5 

54 
26 
28 

3 
2 
1 

2 
0 
2 

2 
0 
2 


ERLC 


1829 


13S9 


**** 


AMtR  I  CAN  -*IN0 1  AW 
ALASKAN, NATIVE 


BUCK  ASIAN  CA 

NOfHHlSFANiC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER' 

*  \  ,  .  a.  - 

OATA  PROCESSING  TECHNOLOGIES  C$100) 


NUMBER ' 


GEORGIA. 


OA  -KENNESAW  COLLEGE  . 
'    MOTAL,''  0  '  *0 

-   FEMALE  *  0.        .0  % 

/     HALE  .      0\  NO 

GA    NIOOLE  GEOAGIA\COLLEGE 

-TOTAL  0\  *.0 

'  FEMALE  0  \  .0 

MALE  0    \  .0 

GA,  WEST  GEORGIA  COLLEGE 
TOTAL  .0     \  .0 

FEM  LE  0  .0 

HALE  0  \.0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

60*0 
50/0 
66*7 


GA.        STATE  TOTALS  C        12  INSTITUTIONS! 

MOTAL                .0  .0                9  8.7 

FEHALE  •  '            0.0  6  12*0 

HALE                 0  .0 

HAWAII 


Hf   U'  OF  HAWAII  AT  hlLO 
TOTAL    *  0    '  .0* 

FEHALE  0        .0  \ 

HALE  0  .0 

HI    U  OF  HAWAII  KAPIOLANI  XC 
'TOTAL  *  0  .0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  .0 

HI     U  OF  HAWAII  LEEWARD  CC 
TOTAL  0  »0 

FEHALE  0  .0 

'    HALE  *  0  *0 


•  0 

•  0 

•  0 

\.o 

•  0 

•  0 

•  0 

.♦o 

•  0 


HI         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEHALE  v    0  .0 

HALE  0  *0 


3  INSTITUTIONS) 

\  0     r  .0 

0  .0 
•  0 


1  100*0 

0  *o 

1  100*0 


32 
19 

13  10 


94*1 
5 
0 


901 S 

oo;c 


39 
20 
19 


75.0 
50*0 
83**3 


90.7 
67.0 
95.0 


HISPANIC 
NUMBER  , 


.0 
.0 


TOTAL^  : 
MINORITY 

NUMBER  . 


0  . 

0_ 


WhITE 
NON-HISPANIC 

NUN8ER- 


.0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


1.0 
♦  0, 
1.9 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 

•  0 


.0 
.0 

♦  c 

60*0 
50*0 
6b.7 


10  .  9*7 
6  12*0 
4  7.5 


1 
0 
1 

32 
19 


100.0 
.0 
10C.C 

94.1 
90*5 


13  100*0 


75*0 
50*0 
83*3 


39  90*7 
20  87*0' 
19  95*0 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


S  100*0 
0  .0 
5  1CC*0 


2  1CC*C 

1  100*0 

1  100*0 

2  40*0 
1  5C*0 
1  33*3 


91  66*3 
42  84*0 
49  92*5 


•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


.0 

'.0 


1.9 
4.0 
•  0 


TOTAL  . 
NUMBER 


103 
50 
53 


0 

♦  0 

0 

•  0 

-  1 

0 

♦  0 

0 

.0 

.  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

5*9 

0 

♦  0 

34 

<;*5 

0 

.0 

.  21 

0 

*0 

c 

.0 

13 

2 

25*0 

0 

•  0 

6 

I 

50*0 

'  0 

.0 

2 

1 

16*7 

0 

♦  0 

6 

4 

9*3 

0 

•  0 

43 

3 

13*0 

0 

^•0 

23 

1 

5*0 

0 

*0 

20 

IOAHO 


10  IOAHO 

STATE  UNIVERSITY 

TOTAL 

0 

♦  0 

0 

*0 

FEHALE 

0 

•*o 

0 

*0 

MALE 

0  ' 

♦  0 

.0 

.0 

10  NORTH 

IOAHO  COLLEGE 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0  • 

♦  0 

0 

.0 

MALE 

0 

♦  0. 

0 

.0 

10  RICKS 
'  TOTAL 

COLLEGE 

0 

♦  o' 

0 

*'o 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

•  0 

ID          STATE  TOTAL*  ( 

TOTAL                 0  *0  I 

FEMALE                0  *0 

HALE                 0  .0 

ILLINOIS 

>IL  .  BELLEVILLE  AREA  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

U   .BLACK  HAWK  £  QUAD-CITIES 
TOTAL  0  '  *0 

'FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 

IL    CARL'  SANDeURG  COLLEGE 
, TOTAL  '  0.0 
FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 

JiL  CENTRAL  YHCA  CMTY  COLLEGE 
^  "TOTAL —  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0       *0  ( 

CTY  C  CHGO  CITY-WIDE  C 
C  *0 
0  *0 
0  .0 
CHGO  KENKEO Y-KING 
0  '  .0 
0  .0 

0  j  .0 
CHICAGO  'lOOP  C 

1  5*3  ^ 

0  .0 

1  11.1  | 


3  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
•  0 


11.1 

16.2' 
.0 

5.0 
6.3 

•  0 

♦  0 

•  0 

♦  0 


7  46.7 
5  45.5 
2  50.0 


20.0 
.0 
20.0 


22  100.0 
}5  100.0 
7  100.0 

9  4T.4 
3  30*0 
6  66*7 


/ 


.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


5.6 
•  0 


3  17,6 


•    1  5.0 
1  6*3 


♦  0  " 

♦  0 
.0 

6.7 
9.1 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

.0  ' 


1  5.3 
1  10.0 
0  .0 


/       ■  — 


01 

SI 

o 

°o! 

0  ' 


.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 

.0  , 
.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


.0 
.0 
♦  0 


0 

'  .0 

32 

100.0 

0 

0 

.0 

26 

1C0.0 

0 

0 

.0  . 

6 

100.0  ' 

0 

0 

.0 

 9 

1CC.C 

0 

c 

♦o . 

2 

100.0 

0 

0 

♦  0 

7 

100.0 

0 

0 

♦  0 

2 

50.0 

2 

0 

,-.0 

1 

33.3 

2 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

9  16.7 
^6  16.2 
3  17.6 


0        .0  /<■ 

2 

10.0 

0  .0 

2 

12.5 

*0  .0 

0 

.0 

0  .0 

C 

.o  • 

0    '  .0, 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

.0. 

2  13.3 

10 

66.7 

2  18.2 

8 

72.7 

0  .0 

2 

50.0 

0  .0 

1 

20.0* 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

1l 

20.0 

0  .0 

22 

100.0 

0  .0 

15 

10C.O 

0,,  .0 

7 

100.0 

* 

2^10.5 

13 

68*4 

1  10.0 

5 

50.0 

1  11.1 

8 

88*9 

43  «.6^' 
29  93.5 
14  1C0.0 


45 

31- 
14 

18 
14 
4 


83.3 
83i8 
82.4 

90  .p 
67*5 
1C0.0 


8  10C.C 
7  100*0 
1  100.0 


13*3 
18*2 
.0 

80.0 
.0 
80.0 

.0 
.0 
•  0 

31*6 
5C.0 
11*1 


♦  0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

50.0 

66  ;7 

♦  c 


32 
26 

j  6 

9 
2 
7 


2 

4.4 

45 

2 

6.5 

31 

0 

•0 

14 

\ 

0 

.0 

,  54 

c 

•q 

37 

0 

♦  0^ 

17 

0 

•  0  \ 

20 

0 

•0  \ 

16 

0 

♦  0  \ 

4 

0 

♦  0 

6 

c 

♦  0 

7 

0 

.0 

1 

3 

20.0 

15 

1 

9.1 

11 

2 

5C.0 

4 

0 

•  0 

5 

0 

•  0 

0 

0 

•0 

5 

0 

•  0 

22 

0 

•0 

15 

0 

.0 

7 

0 

.0 

19 

0 

•  0 

»  10 

0 

.0 

1 

9 

* 

1830 


A. 


TAILS  10*  TOTAL  ASSOCIATE  OCCJiEES  -ANO  CTHER" AWARDS  6 AS  EC  ON  LESS*  THAN  FOUR  YEARS  OF  it  OAK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  IY  RACE*  ETHNICITY*  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  B 


.  BLACK  ASIAN  OR'  . 

NGN -HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUri. 


BER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


MITE 
NON-HISPANIC* 


NUMBER 


NCK-RESI OENT 
ALIEN 

^NUMBER 


TOTAL 
'NUMBER 


OA*TA  PROCESSING  TECHNOLOGIES*  ISlOOl 

«> 

ILLINOIS 

IL    CITY  C  CHGO  MALCOLM  X  C 

** 

TOTAL                0  .3 

1 

100*0 

0 

•  0 

*  0 

•0 

1 

100.  (f 

0  •  .0 

0 

.0 

1 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0  ' 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

.0 

0,, 

MALE                0  .0 

1 

100*0  > 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

130.0 

0*  *0 

0 

•  0 

1  -? 

U    CITY.C'CHGO  OLWE-HUVEY 

TOTAL                0  .0 

30  -100.0 

0 

.♦o 

0 

♦  0 
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^TOTAL 
FEMALE 
MALE 


10 
9 
1 

3 
2 
1 


0 
0* 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


22.2 
33.3 
5.6 

23.1 
40.0 
12.5 

•  0 

•  0 

•  0 

3.6 

•  0 
5.9 


2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 

0. 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


4.4 

3.7 
5.6 

♦  0 

•  0 

♦  0 

♦  0 

•  0 
.0 

3.6 
.0 
5.9 

•  0 

•  0 

♦  0 


0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

12 
10 
2 

26.7  ' 

37.-C 

11*1 

33 
17 
16 

73*3 
63*0 
88.9 

0 
0 
0 

;o 

.0 
.0 

45 
27 
IP 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

3 
2 
1 

22'1 
40*0 

12.5 

1  10 
3 
7 

76*9 
'  60*0 
87.5 

-  '  0 
0 
0 

.0 
•  0 
♦0 

13 
„*  5 
8 

0 
0 
0 

.0 
♦  0 
♦0 

0 

0 
0 

,♦0 
.0 
.0 

*3 
1 
2 

10C.0 
100.0 
100.0 

6 

0 

e 

.0 
.0 
.0 

3 

'  1  1 
2 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

2 
0 
2 

.  7.1 
.0 
11*8 

26 
11 
15 

92.9 
100.0 
88*2 

0 
"  0 

«.o 

•  0 

•b  * 

28 
11 

47' 

0 
0 
0 

.0 
.0 
♦0 

.  0 
'  0 
0 

.0 
.0 

1 
0 
1 

100*0 
.0 
10C.0 

0 
0 
k0 

0 

•  0 
.0 
.  .0 

1 
0 
1 

ERIC 


1832 


JUL 


TABLE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  OEGREES  AND  CTHER  AHAROS  8A5E0  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  4CRK  SEYOHO  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY*  AND  SEXl    1NSTITUTICN  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  IW3IAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


BLACK  ASIAN  OR 

NGN-KI5PANIC  PACIFIC  ISLANO'.R 


NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NO N- RE  51 OENT 
ALIEN 


DATA  PROCESSING  TECHNOLOGIES  (5100) 
« 

INDIANA 

/IN     INO  VOC  TECH  C-FORT  WAYNE 


TOTAL 9              0  .0 

I 

9*1 

.  FEMALE                0  *0 

0 

♦  0 

HALE                 0  *0 

1 

12. S 

IN    IND  VOC  TECH-lNClANAPOLl  S 

TOTAL                 0  *0, 

27*3 

FEMALE                C  »0 

2 

16*7 

HALE                0  #0 

4 

40*0 

IN    INO  VOC  TECH  C-SOUTH  BENO 

TOT  AL  0*0 

1 

6*7 

'   FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

HA| E                v  »0 

1 

9*1 

IN    IND  VOC  TECM-TERRE  HAUTE 

TOTAL                0    *  *0 

4 

66*7 

FEMALE                 0  »0 
*    HALE      *        0  *0 

0 

•  0 

4 

66*7 

IN    LOCK YEAR  COLLEGE 

*  v    TOTAL                0  *0 

4 

17*4 

FEMALE                0  .0 

I 

16*7 

MALE                 0  *0 

3 

17*6 

IH  .MANCHESTER  COLLEGE 

•  TOTAL                 0  »0 

0 

♦  3 

FEMALE                  0  *0 

0 

•  0 

MALE                 0  *0 

0 

•0 

IN    PUROUt  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                 0        *0  ~- 

0 

.0 

FEMALE                0  *0 

0 

♦  0 

MALE                0  *0 

0 

♦  0 

IN    PURDUE  U  CALUMET  CAMPUS 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

IN    PUROUE.  U  -NORTH  CEN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  *9 

0 

•  0 

IN    TR INSTATE  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

0 

*  .0 

FEMALE  x             0  .0 

0 

♦  0 

,  KALE                 0  .0 

0 

♦  0 

IN  *  UNIVERSITY  OF  EVANSVILLE 

TOTAL                0  *9 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  *0 

0 

.0 

IN    VI NXENNES  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

3 

21*4 

FEMALE                 0  *0 

2 

20*3 

MALE.               0  .0 

1 

2S.0 

IN  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

*  .A 


17  insi  itut*  „  <>> 


33 
16 
17 


♦♦7 
16.7 
13*2 


IA    AMERICAN  INSTITUTE  9US 


TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

IA    DCS  MOINES  AREA  CC 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

IA    SCOTT  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  3 

IA    ELLSWORTH  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                0  ,0 

0 

•0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

toll'                0  .0 

0 

•  0 

IA    INDIAN  HLS  CC-OTTUMMA 

TOTAL                0  .3 

0 

•  0 

F^ULE                0     •  *0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

I A    I04A  LAKES  CC  NORTH  CTR 

TOTAL                0  *0 

c 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

.3 

HAL*                0  .0 

0 

•  0 

IA     10  HA  WESTERN  CMTY  COLLEGE 

TOTAL             .  0  .0 

0 

•  0 

FEMALE             \0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .3 

0 

•  0 

I A    KIRKWOOO  CMTY  CCLLEGc 

*  TOTAL'               0  *0 

0 

♦0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

KILE                9  .0 

0 

♦  0 

ER 

X 

NUMBER 

I 

-> 

DUMBER 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

0 

•0 

1 

9*1 

2 

18*2 

9 

81*8 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

•  0 

♦  0 

1  C0*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

12*5 

2 

25*0 

6 

75*0 

0 

•  0 

4 

16*2 

MO 

♦  0 

10 

45.5 

12 

54*5 

0 

•  0 

2 

16*7 

•  0 

4 

33*3 

8 

66*7 

0 

•  0 

2 

20*0 

*  0 

.0 

6 

60*0 

4 

40*0 

0 

•  0 

2 

13*3 

0 

•0 

3 

20  .Of i 

12 

80*0 

0 

•  0 

1 

2S*0 

9  0 

•0 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

•0 

1 

9*1 

0 

.0 

2 

13*2 

9 

81*8 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

16*7 

s 

43*3 

1 

16*7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

16^7 

5 

33*3 

1 

16*7 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

4 

17*4 

19 

82*6 

0 

•  0 

0 

•0 

'  0 

•0 

1  - 

16*7 

s 

83*3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0  - 

3 

17*6 

14 

82*4 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

•0 

0 

♦  0 

5 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

109*0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

7 

10C«0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

o 

♦  0 

7 

1  00*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

S 

1C0.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•0 

o 

♦  0 

22 

100*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

s 

100*0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0^ 

\  .o 

17 

100*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

\o 

s 

100*0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

*  0 

♦  0 

o 

•  0 

2 

1  00*0 

o 

•  J 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

10C.C 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

75*0 

1 

25.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

2 

66*7 

I 

33*3 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

1CC«0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

1 

100*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

1 

100*0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

•0 

0 

*0 

0 

*0 

o 

.0 

o 

♦  0 

3 

21*4 

11 

78*6 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

20*0 

8 

80*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

2  5*0 

3 

75*0 

0 

*0 

9 

4*0 

1 2 

*9 

<  ~44 

19*6 

180 

80*0 

1 

,4 

4* 

4*2 

0 

•  0 

2C 

20*8 

75 

78*1 

1 

1*0 

5 

3*9 

2 

1*6 

24 

18*6 

10S 

81*4 

0 

♦  0 

a 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

21 

100*0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

o 

♦  0 

12 

100*0 

o 

•0 

0 

^•o 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

100*0 

0 

♦  0 

o 

)o 

♦  0 

o 

♦  0 

30 

100*0 

o 

•  0 

o 

*0 

o 

♦0 

o 

-  #0 

17 

10C*0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

13 

100*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

1 

1*0 

1 

1*0 

101 

99«0 

o 

•  0 

o 

« 0 

1 

1,9 

1 

1  *9 

51 

98*1 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  c 

SO 

1CC*0 

-0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

4 

100*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

2 

3*2 

o 

•  0 

2 

3*2 

60 

96*8 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

18 

100*0 

0 

•  0 

2 

4*5 

0 

♦  0 

2 

4*5 

42 

«.5 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

S 

100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

3 

100*9 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

o 

♦0 

12 

100*C 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

C 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

8 

1CC*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

15 

93*8 

1 

6*3 

0 

♦  0 

0 

ff.O 

0 

.0 

9 

100*9 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

8S*7 

1 

14*3 

TOTAL 
NUMBER 


11 
3 
8 

22 
12 
10 

15 
4 
U 

6 
0 
6 

23 
6 
17 

S 
4 
1 

7 
2 
5 

22 
5 
17 

5 
2 
3 

4 

3 
1 

1 
1 

0 

u 

10 
4 


22S 
$6 
129 


21 
12 

9 

30 
17 
13 

102 
52 
SO 

4 

3 

/ 

62 
13 
44 

5 
3 
2 

12 
4 
8 

16 
9 
7 


1833 


.[..J*-  .....  nu  i  ccc  tmam  cfliift  YEARS  OF  UORK  BE YOHO  HIGH^SCHCCL  FOR  MJOR  FIELD 
WILE  to.  TOTAL  A»CC£E  g™"""™*,  A^OS^O^ESS  ^  "^^^J™,     .&ITUT.ON  ANO  STATE  ,978-„7, 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


HACK  ASIAN  0* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


•    NUMBER         X  NUMBER 
0ATA*PAOCESSINC  TECI-NOLOGIES  (5100). 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
KS    BUTLER  CO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


IOWA 

IA    WESTERN  IOWA  TECH 
TOTAL  *     0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

IA         STATE  TOTALS  1 

'TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0  " 

KANSAS 

KS  BARTON  CO  CNTY  JR  COLLEGE 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
CNTY  JR  COLLEGE 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

KS    COWLEY  CO  CNTY  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ~Jfr  •<> 

MALE  .0 
KS    EMPORIA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL"  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  0  .0 

KS    FORT  HAYS  KANS  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,  0  .0 

MALE  0  .0 

KS    HIGHLAND  CNTY  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KS    INOEPENOENCE  COMMUNITY  JC 
TOTAL  \0  .0 

FEMALE         \      0  .0 
MALE  0  .0 

KS  JOKNSN  CO  CMTY  JR  COLLEGE 
V    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  vO 

KS    KANSAS  CITY  KANS  CMTY  JC 
TOTAL  1  *»3 

FEMALE  0  .0 

KALE  1  10*0 

KS    KANSAS  TECHNICAL  INST 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

KS    SEWARO  CO  CMTY  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ,*0 


;o 
•o 
♦o 


9  INSTITUTIONS) 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTALS  ( 

1  \  .1.0 

0  1  *o 

1  2.3 


KS  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
vMALE 

KENTUCKY 


KY    BE  LLARMINE  COLLIGE 

 "TOTAL  0    *  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE     •  0  *0 
KY    EASTERN  KY  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FINALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    KENTUCKY  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

KY    KENTUCKY  WESLEYAN  COLLEGE 


TOTAL 
FEN/'  E 
N*tE 


0 
0. 
0 


KY    MO  RE  HEAD  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  1      0  *0 

FEMALE  1      0  .0 
MALE  0    -  .0 

KY    MURRAY  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE    x  0*0 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

I 

0 

I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

33*3 

•  0 
50*0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


9 

;erjc 


•  0 

•  0 

•  0 


.7 
♦  0 
1.3 


0 

•  0 

0 

*  0 

o 

•0 

.  0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

I 

14.3 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

I 

33*3 

i  o 

.0 

I 

8*3 

0 

♦  0 

I 

10*0 

o°. 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

20.0 

0 

♦  0 

I 

25.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  o 

♦  0 

0 

:0° 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

5 

21.7 

1  0 

•  0 

3 

23*1 

i  o 

•  0 

2 

20*0 

0 

.0 

1 

9.1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1  0 

♦  0 

1 

14.3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

!  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  0 

•  0 

r  ITUTIONS) 

e 

8*1 

1.0 

4 

7.3 

I1 

U8 

4 

9.1 

•  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NCN-HlSPANIC 


X  ^NUMBER 


2*1 
4*8 
♦  0 


♦  7 
1.4 

•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦0 

♦  0 
.0 


R 

NUMBER  S 

1 

2.1 

• 

46  97.9 

1 

4.B 

20  95.2 

0 

♦  0  * 

CO  IUU.U 

4 

1.3 

2 

1.4 

137  98.6 

2 

1.3 

157  98.1 

N 

0 

.0 

7  100*0 

0 

.0 

5  1CC.0 

0 

.0 

2  100.0 

1 

14*3 

6  85*7 

0 

.0 

4  100*0 

1 

33.3 

"*           2  66*7 

1 

8.3 

11  91*7 

1 

10.  0 

9  90*0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

2  100*0 

c 

•  0 

1  100*0 

0 

.  0 

1  1 00*0 

1 

20.0 

4  80*0 

1 

25.0 

3  75*0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

4  1CC.0 

0 

•  0 

3  100*0 

c 

.  0 

1  100*0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

♦  0 

2  10C.0 

0 

.0 

17  1C0.0 

0 

.0 

X      >  A  A  A 
0  IUU.U 

0 

♦  0 

8 

34.  t 

15  65*2 

4 

30.C 

9  69*2 

4 

40.0 

U  60*0 

1 

9.1 

1C  9C*9 

0 

•  0 

4  100*0 

1 

14.3 

6  85*7 

0 

.0 

8  100,.0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

.0 

4  100*0 

NCK-RESICENT 
AtlEN 

NUMBER 


12*1 
10*9 
13*6 


87 
49 
36 


87*9 
89*1 
66*4 


TOTAL 
NUMBER 


100*0 
100*0 
.0 

100*0 
10C.0 
100*0 

66*7 
100*0 
50*0 

1C0.0 
100*0 
.0 

100*0 
100*0 
10C.0 

100*0 
100*0 
100*0 


0 

•  0 

47 

0 

.0 

21 

o 

♦0 

26 

1 

1 

& 

299 

o 

139 

'♦6 

160 

\ 

0 

.0 

7 

0 

.0 

5 

o 

♦  0 

2 

0 

•  0 

7 

0 

•  0 

4 

o 

♦  0 

3 

0 

.0 

12 

0 

.0 

10 

c 

♦  0 

2 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

o 

.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

4 

o 

♦  0 

1 

0 

.0 

4 

0 

•0 

3 

o 

♦  0 

1 

0 

♦  0 

3 

0 

♦  0 

1 

0 

♦  0 

2 

o 

♦  0 

*,  17 

0 

.0 

0 

.0 

11 

0 

♦  0 

23 

0 

♦  0 

13 

o 

♦  0 

10 

0 

.0 

11 

0 

♦  0 

4 

o 

♦  0 

7 

0 

♦  0 

8 

0 

.0 

4 

o 

♦  0 

4 

0 

.0 

99 

o 

.0 

55 

0 

♦  0 

44 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

1 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

7 

0 

.0 

■  5 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

2 

0 

•0 

1 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


TABLE  tO. 


TOTAL  ASSOCIATE  OEGAEESN 
CONFERRED  BY  INSTll 


OTHER  AWAROS  BASEO  OH  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WCRK  BEVONO  HIGH  SCHCCL  FOR  MAJOR  FIELO 
TICNS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY,  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978^1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


,      BLACK  *  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER  X  NUMBER 

OATA  PROCESSING  TECHNOLOGIES  (5100! 
KENTUCKY 


KV    NORTHERN  KY  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE        *        0  .0 
MALE  0  .0 

KY    0WENS80R0  BUSINESS  C 
TOTAL  0  .0 

Ft  MALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KV    THOMAS  MORE  COLLEGE 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
KV    UNION  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

KY    U  OF  KENTUCKY 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

CC  SYSTEM 


TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

KV    UNIVERSITY  OF  LCUISVILLE 


TOTAL 
FEMALE 
MAL  E 
KV    WATT  ERSON 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

COLLEGE 
0 
0 
0 


KV    WESTERN  KV  UNIVERSITY 


TdtAL 

FEMALE 
MALE 


•0 
.0 

•  0 

3*8 

•  0 
7.1 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

7*1 
10*0 
•0 

7.7 
♦0 
20.0 

9*1 
14*3 
5*9 

16.7 
9.1 
100.0 


KV  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

LOUISI  ANA 

LA    OELGAOO  COLLEGE 


1* 


INSTITUTIONS) 
11  6.7 


5.7 
7.6 


TOTAL 

0 

.0 

43 

69.4 

FEMALE 

0 

.0 

33 

80.5 

MALE 

0 

.0 

10 

47.6 

LA    GRAMBLING  STATE 

u 

TOTAL 

0 

.0 

1 

100.0 

FEMALE 

0 

.0 

1 

100.0 

— 'MALE 

0" 

♦  0 

0 

.0 

LA  NICHOLLS 

STATE 

UNIVERSITY 

°  TOTAL 

0 

.0 

2 

U.3 

FEMALE 

0 

♦  0 

0 

.0 

MALE 

0 

•0 

2 

53.3 

LA  NTHWSTN 

ST  U  OF 

LA 

TOTAL 

s  0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

.0 

C 

•  0 

MAL  E 

0 

•  0 

0 

•  0 

LA  STHESTN 

LA  UNIVERSITY 

.  TOTAL 

0 

.0 

1 

3.0 

FEMALE 

0 

•  0 

1 

5.6 

MALE 

0 

.0 

0 

•0 

LA  STATE 

TOTALS 

1  5 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

0 

.0 

47 

42.3 

FEMALE 

0 

•  0 

35 

50.7 

MALE 

0' 

•  0 

12 

28.6 

MAINE 

ME    BE AL  BUSINESS  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


ME    CASCO  BAY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


ME  STATE  TOTALS  t 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

NARYLANO 


«0    ALLEGANY  CMTY  COLLEGE 


2  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NUM8ER 


.0 
.0 

,  .0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 
.0 

•  0 


HISPANIC 
NUMBER 


•  0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
•0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


11 

5 
6 


.0 

•  0 

•  0 

3.8 
•  .0 
■  7.1 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

7.1 
10.0 

•  0 

7.7 
.0 
20.0 

9.1 
14.3 
5.9 

16.7 
9.1 
100.0 


6.7 
5.7 
7.8 


43 
33 
10 

1 
1 

0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

1 
1 

.0 


69*4 
80*5 
•47.6 

190.0 
100.0 

•  0 

14.3 
.0 
33.3 

.0 
.0 
.0 

3.0 
5.6 

•  0  , 


47  42.3 
35  5C.7 
12  28.6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NCN-RES ICENT 
ALIEN 


NUMBER 


11  100.0 


10C.0 
100.0 


25  96*2 

12  100.0 

13  92.9 

6  1C0.0 
3  100.0 
3  100*0 

1  100*0 

0  .0 

1  100.0 

12  85*7 
9  90*0 

3  75*0 

12  92*3 
8  100*0 

4  80*0 

90*9 
85*7 
94*1 

83*3 
90.9 
.0 


50 
18 
32 

10 
1C 
0 


153 

83  . 
70 


92.7 
,94.3 
9C.9 


11 

0 
0 
0 

12 


1 
1 

0 

29 
16 
13 


30.6 
19.5 
52.4 

.0 
.0 
.0 

85.7 
100*0 
66*7 

100.0 
100.0 
•  0 

87.9 
88*9 
*86.7 


.61 
33 
28 


55S0 
47.8 
66*7 


16  100*0 
' 14  100*0 
2  100*0 


100*0 
100*0 
*0 


20  100*0 
18  10C.0 
2  100*0 


17  100*0 
5  100*0 
12  1CC.0 


TOTAL 
NUMBER 


o 

.0 

1  1 

0 

•  0 

5 

0 

.0 

6 

0 

.  0 

CO 

0 

•0 

12 

0 

•  0 

14 

0 

.0 

6 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

1 

1 

7.1 

14 

0 

♦  0 

10 

1 

25*0 

4 

0 

•  0 

13 

0 

•  0 

8 

0 

•  0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

21 

0 

.0 

34 

0 

.0 

12 

0 

•0 

11 

0 

•  0 

1 

1 

•6 

165 

0 

.0 

88 

1 

1.3 

77 

0 

.0 

62 

0 

.0 

41 

0 

.0 

21 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

14 

0 

♦  0 

8 

0 

.0 

6 

Q 

•  0 

1 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

3 

9.1 

33 

1 

5*6 

18 

2 

13.3' 

-  v*5 

3 

2.7 

111 

1 

1.4 

69 

2 

4.8 

42 

0  ' 

.0 

16 

Q 

•  0 

14 

0 

.0 

2 

0 

•0 

4 

0 

•  0 

4 

0 

•0 

0 

0 

.0 

20 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

17 

0 

•  0 

5 

0 

•  0 

12 

. 

£RIC 


1835 


1395 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


.BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER    .     t\  NUMBER 
OATA  PROCESSING  TECHNOLOGIES  (5100) 
MARYLANO( 

HO    ANNE  »ARUNOEL  CHlY  COLLEGE 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  -° 

HALE  0  .0 

HO    CATONSVILLE  CHTY  COLLEGE 
TQTAL  0  .0 

FEHALE  0)  .0 

HALE  0  .0 

HO    CHARLES  CO  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0        .0  „ 

HO    CHTY  COLLEGE  OF  BALTIHORE 

TOTAL  0  .0 

,     FEHALE  0*  *0 

HALE  0  .0 

HO    ESSEX  COHHUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0'  .0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  *0 

HD    FREOERICK  CHTY  COLLEGE 


NUHBER 

\ 


4 

2 
2 

19 
15 
4 

12 
8 
4 

18 
11 

7 


TOTAL  ,0  .0 

FEHALE     •  \0  ♦<> 

HALE  0  *0 

HO    HAGERSTOKN  JUNI  COLLEGE 

TOTAL  ,  0  *0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  *0 
HO    HARFORO  COHHUNITY  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEHALE  0  *0 

MALE  0  -° 

HO    KWARO  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .  *0 

HALE  0  .0 
MO    MONTGOMERY  C  ROCKVILLE 

TOTAL  0  *0 

FEHALE  0  *0 

HALE  0  .0 
HO    MONTGOMERY  C  TAKOMA  PARK 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

*  HALE  0  *0 

MO    PRINCE  GEORGES  CC 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 


1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

2 
1 
1 

3 
0 
3 

26 
12 
14 


9.  1 
9.5 
8.7 

19.2 
41.7 
6.3 

27*3 
47*1 
14.8 

75*0 
73.3 
77.8 

4.2 

•  0 
7.1 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

9  .0 

2.7 
4.2 

•  0 

12.5 
20.0 

•  0 

3*1  , 

3.3 

2.9 

75.0 

•  0 
75.0 

33.3 
38.7 
29.8 


HO         STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

HALE                 0  *0 

MASSACHUSETTS 

HA    ATLANTIC  UNION  COLLEGE 


13  INSTITUTIONS) 
87  18.9 
51  25.5 
36  13.8 


TOTAL  0 
FEHALE  0 
HALE  0 
HA    BAY  STATE  JC  OF 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


9 
0 

•  0 
8US 

.0 

♦  0 
.0 


MA    BLUE  HILLS  REG  TECH  INST 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


MA    BOSTON  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
.HA    CHAHBERLAYNE  JR  COLLEGE 


TOTAL 
FEHALE 
HALE 


.0 
.0 
•  0 


HA    FRANKLIN  INST  CF  BOSTON, 

TOTAL  0  .0 

FEHALE  '   0  .0 

HALE  0  *0 
MA    BRISTOL  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEHALE  0  *0 

MALt  o  *a 

MA    BUNKER  HILL  CHTY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

MALE  0  *0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0- 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.3 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
•0 


33, 


3 
.0 
1.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


o  • 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

■  0 
0 


4 

3 

1 

17 
6 
11 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2  5.4 
1  4.2 
1  7.7 


50.0 
60.0 
33.3 

26.6 
20.0 
32.4 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

7 
4 
3 


.0, 

♦  0 

♦  0 

1.3 

♦  0 
2.1 


24  5.2 
10  5.0 
14  5.4 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

c 

0 
0 

0 

'  0 
0 


.0 
.0 
.0 

1.0  . 

.0  ' 
1.6 

.0 
.0 
.0 

♦  <l 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
♦0 

♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
♦0 

♦  0 

10.9 
13.3 
6.8 

♦  0 
•0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 


TOTAL 
MINORITY 

NUHBER 


4 

2 
2 

2C 
15 
5 

12 


18 
11 
7 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

5 
4 
1 

26 
11 
15 

3 
0 
3 

27 
12 
15 


mHPE 
NON-HISPANIC 


8  1.7 
4  2.0 
4  1*5 


X 

NUMBER 

• 

* 

9.1 

39 

ee.6 

9.5 

1  9 

90.5 

8.7 

20 

87.  C 

2C.2 

73 

73.7 

41.7 

20 

55.  6 

7.9 

53 

'84  •  1 

27.3 

32 

72.7 

47.1 

9 

52.9 

14.8 

23 

85.2 

75*0 

5 

Jc.e 

73*3 

3 

20.0 

77*8 

2 

22.2 

4.2 

23 

95*8 

.0 

10 

100.0 

7.  1 

13 

>2*9 

.0 

9 

1CC.C 

.0 

2 

100*0 

.0* 

7 

100*0 

NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUHBER 


TOTAL 
NUHBER 


119 

65 
54 


.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

1 

33.3 

2 

.0 

1 

50.0 

1 

.0 

0 

.0 

1 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,0 

3 

.0. 

3 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 
♦  0 
.0 

6.  1 
8.3 
7.7 

62.5 
80.0 
33*3 

40.6 
36.7 
44.  1 

.75.0 
.0 
75.0 

34.6 
38*7 
31.9 


25.9 
32*5 
20.8 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0 
.  0 

66.7 
5C.C 
133.0 

.0 
.0 

.C 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


8  100*0 
4  100*0 
4  100*0 


34 
22 
12 

3 
1 

2 

34 
16 
18 

1 
0 
1 

51 
19 

32 


91*9 
91*7 
92*3 

37*5 
20.0 
66.7 

53.1 
53.3 
52.9 

25»0 
♦  0 
25.0 

65.4 
61*3 
68.1 


329  71.5 
130  65.0 
199  76.5 


1 

0 
I 

6 
1 

5 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
3 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


2.3 
.0 
4.3 

6.1 
2.8 
7.9 

.0 
.0 
.0 

4.2 

6*7 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦0 
.0 
.0 

6*3 
ICO 
2.9 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


13  2.6 
5  2.5 
7  2.7 


4  100.0 

0 

.0 

o  .c 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

2  1CC.0 

0 

.3 

2  100.0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

.0 

46  100.0 

•  0 

.0 

26  10C0 

0 

.3 

20  100*0 

0 

.0 

4  1CC.0 

0 

.3 

2  100*0 

■o 

.0 

2  1C0.0 

0 

.0 

0  .0 

1 

33.3 

0  .0 

1 

50.3 

3  .0 

0 

.3 

18  1CC.C 

0 

.3 

1  10C.0 

0 

.0 

17  100.0 

0 

.0 

5  83.3 

1 

16.7 

3  1C0.0 

0 

•  3 

2  66.7 

1 

33.3 

2  100.0 

0 

.0 

2  ICC.O 

0 

.3 

0  .0 

0 

.0 

44 
21 

23 

99 
36 
63 

44 
17 

27 

24 
15 
9 

24 
10 
14 

9 
2 
7 

.-8 
4 
4 

37 
24 
13 

8 
5 
3 

64 
30 
34 

4 
0 
4 

78 
31 
47 


s60 
200 
260 


4 
0 

4 

2 
2 
0 

4t> 
26 
20 

4 

2 
2 

3 
2 


18 
1 

17 

6 
3 
3 


ERLC 


1896 


TABLE  10*   TOTAL  ASSOCIATE  OEGREES  ANO  CTHER  AMAROS  BASEC  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  Of  40RK  BliJNO  HIGH  SCHOOL  fOR  MAJOR  FIELO 
CONFERREO  8Y  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATION  8Y  RACE »  ETHNICITY r  ANO  *EX:  «  INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


kHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER          t  NUMBER 

I 

NUMBER 

s 

NUMBER 

I 

OATA  PROCESS  INS  TECHNOLOGIES 

(5100) 

MASSACHUSETTS 

MA    CAPE4 CCD  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0        , 0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

FEMALE                0  »0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

MALE                 0  .0 

o 

•  0 

0 

♦  0  , 

0 

♦  0 

MA    GREENFIELO  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

o 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  »0 

o 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

MALE                0  .0 

o 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

MA    HO L YOKE  COMMUNITY  COLLEGE 

TOT At  0              0  *0 

o 

•0 

0 

•0 

0 

♦  0 

FEMALE                 9  *0 

o 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

MALE                 0  *0 

o 

•0 

0 

•0 

0 

♦  0 

MA v  MASS  SAY  CMTY  COLLEGE 

"total  „           0  *0 

1 

8*3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  *0 

o 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

MALE                 0  »0 

I 

14*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

MA    MASSASOI T  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

o 

♦  0 

0 

•0 

0 

•0 

FEMALE                0  «0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

MA  Lc                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

MA    MIODLESEX  CMTY  COLLEGE 

TOTAL..   *            0  *0 

0 

•0 

0 

•  0 

o  0 

♦  0 

FEMALE                 0        *0  ' 

0 

♦  0 

r,  0 

•0 

0 

♦  0 

MALE                 0  *0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MA    MT  WAChUSETT  CMTY  COLLEGE 

TOTAL    w           0  *0 

1 

4*2 

0 

•0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  *0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

1 

6*3 

0 

•0 

0 

♦  0 

MA    NTHN'ESSEX  CMTY  COLLEGE 

J 

TOTAL                 0  *0 

o 

♦0 

0 

•  0 

1 

8*3 

FEMALE                 0  *0 

o 

•0 

0 

•  0 

°  0 

♦  0 

MALE                 0  *0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

1 

11*1 

MA    NORTH  SHORE  CMTY  COLLEGE 

5*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

FEMALE                9  *0 

14*3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MA  L  E                 0        ♦  0 

Q 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

MA    KOX0URY  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL                0  *0 

1 

63*6 

3 

27*3 

1 

9*1 

FEMALE                 0  *0 

66*7 

2 

22*2 

1 

1 1*1 

MA  L  E                 0        •  0 

50*0 

1 

50*0 

0 

•  0 

MA    S?RlNGFIELJ  TECHNICAL  CC 

TOTAL                 0  *0 

2*5 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

FEMA1E                 0  *0 

1 

5*0 

*  0 

♦  0 

0 

♦  0 

MALE                  0        •  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

MA    NEM8URY  JUNIOR  COLLEGE 

TOT  AL                 0  *0 

50*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  *0 

1 

50*0 

0 

•  0 

0 

♦0 

MALE                0  .0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

TOTAl"                0  *0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦0 

FEMALc                0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MA  LE                  0  .0 

0 

♦  0 

o 

«0 

0 

♦  0 

MA     OJINCY  JUNIOR  CCLLEGE 

TOTAL                 0      .  .0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  *0 

0 

•or 

0 

•  0 

0 

♦0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

MA    UNIVERSITY  OF  LCaELL 

TOTAL  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

F€MALE                 0  *0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

*>     MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

v  0 

♦0 

MA    WENTWOfUH   INST  OF  TECH 

\ 

TOTAL                 1  7*1 

0 

♦0 

0 

•  0 

\  o 

♦  0 

FEMALE                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

\  0 

•0 

MALE                  I  7*7 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MA          STATE   TOTALS  (        24  INSTITUTIONS) 

TOTAL                  1  .3 

13 

4*1 

3 

♦  9 

3 

♦  9 

FEMALE                 0  .0 

9 

7*1 

2 

1*6 

2 

1.6 

MALE                  I  .5 

4 

2*1 

I 

♦  5 

1 

♦  5 

MICHIGAN 

* 

MI     ANOREWS  UNIVERSITY 

TOTAL                 C  .0 

3 

37*5 

1 

12*5 

0 

•  0 

FEMALE                0        .0  I 

3 

50*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MAiE                 0  .0 

0 

•  0 

I 

5G«C 

0 

*  0 

MI    BAKER  JUNIW  COLLEGE  BUS 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE                 C  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

\  0 

•  0 

p 

•  0 

0 

•0 

MI    BAY  OE  NOC  CMTY  COLLEGE 

/TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

F/EMALE                 0  ♦(> 

0 

.0 

c 

♦  0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MI    CHAS  S  MOT T  CMTY  CCLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

2 

25*0 

0 

♦  0 

1 

12*5 

FEMALE                 C  .0 

I 

25*0 

0 

♦  0 

1 

25*0 

MALE                 0  .0 

1 

25*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

NUMBER 


20 
13 
7 


s 

NUH8ER 

I 

NUMBER 

 -  — 

I 

NUMBER 

•  0 

5 

100*0 

u 

0 

•  0 

5 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

•  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

•  0 

1 

1  00*0 

0 

•  0 

1 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

•  0 

27 

100*0 

0 

•  0 

27 

•  0 

14 

100*0 

0 

•  0 

14 

•  0 

13 

100*0 

0 

•  0 

13 

8*3 

1 1 

91*7 

0 

•  0 

12 

•  0 

5 

10C*0 

0 

•  0 

5 

14*3 

6 

85*7 

0 

•  0 

7 

•  0 

15 

1CO*0 

0 

•  0 

15 

•  0 

5 

100*0 

0 

•  0 

5 

•  0 

10 

1CC*0 

0 

•  0 

10 

•  0 

6 

1  00*0 

0 

•  0 

6 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

100*0 

0 

•  0 

6 

4*2 

23 

95*6 

0 

•  0 

24 

♦  0 

8 

100*0 

0  0 

•  0 

8 

c*3 

15 

93*8 

0 

•0 

16 

8*3 

11 

91*7 

0 

•0 

12 

•  0 

3 

10C«0 

0 

•  0 

3 

11*1 

8 

88*9 

0 

•  0 

9 

5*0 

19 

95*0 

0 

•  0 

20 

14*3 

6 

85*7 

0 

•  0 

7 

•  0 

13 

1  0C«0 

o 

♦  0 

13 

100*0 

0 

♦  0 

0 

♦u 

11 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

9 

100*0 

4  0 

♦  0 

0 

*0 

2 

2*5 

39 

97*5 

0 

♦  0 

40 

5*0 

19 

95*C  * 

0 

*0 

20 

*0 

20 

100*0 

0 

*0 

20 

50*0 

1 

50*0 

0 

♦  0 

2 

50*0 

1 

50*  0 

0 

♦  0 

2 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

22 

1  00*0 

0 

♦  0 

22 

•  0 

5 

100*0 

0 

♦  0 

5 

*0 

17 

10C*0 

0 

♦  0 

17 

*0 

14 

1C0.0 

0 

*0 

14 

*0 

8 

10C*0 

0 

•  0 

3 

•  0 

6 

100*0 

0 

♦  0 

6 

*0 

•  6 

100*0 

.  0 

*0 

6 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

*0 

6 

100*0 

0 

*0 

6 

7*  1 

1  0 

71*4 

3 

21*4 

14 

•  0 

0 

•  0 

1 

10C«C 

1 

7*7 

10 

76*9 

2 

15*4 

13 

6*3 

291 

92*1 

5 

1*6 

316 

10*2 

112 

88*2 

2 

1  *6 

127 

3*7 

179 

94*7 

3 

1*6 

189 

50«C 

4 

50*0 

0 

•  0 

8 

50*0 

3 

50*0 

0 

•  0 

6 

5C*  0 

1 

50«C 

0 

•  0 

2 

♦  0 

3 

100*0 

0° 

•  0 

3 

*0 

2 

1CG*0 

0 

•  0 

2 

•  0 

A 

100*0 

0 

•  0 

1 

♦  0 

6 

1C0*0 

0 

•  0 

6 

♦  0 

6 

100*0 

0 

•  0 

6 

♦  c 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

37*5 

5 

62*5 

0 

•0 

8 

50*0 

2 

50*0 

0 

•  0 

4 

25*0 

3 

75*0 

0 

•  0 

4 

9 

I  ERIC 


1837 


.1897 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


.  r  NUMBER         *  NUMBER 

jQATA  PROCESSING  TECHNOLOGIES  15100) 
MICHIGAN 

.Ml    OAVENPORT  COLLEGE  OF  BUS 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL* 


MI 


FEMALE 

0 

.0 

•MALE 

0 

.0 

DELTA 

COLLEGE 

TOTAL 

0 

.0 

FEmLE 

0 

.0 

HALE 

0 

.0 

MI    OETROIT  C  OF  BUS  AOMIN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MI    OETROIT  INST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  »0 
TECHNOLOGY 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


MI    FERRIS  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  "  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    GDGEBlC  COMMUNITY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HA  L  E 
MI    GUANO  R~ 
"*  -  TOTAL 
•  FEMALE, 
MALE 


0  .0 

0  .0 

o  .0 

JR  COLLEGE 

0  ♦  0 

0  .0 

0  '♦0 


MI    HENRY  FORO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  x      2  3.2 

FEMALE  <1      2.9  * 

MALE  1  3.6 

MI    JACKSCN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  .0 

HA; 2  0  «0 

Ml    KALAMAZOO  VALLEY  CC 
*    TOTAL  0  "  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0. 

MI    KELLOGG  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0        *°  „  m 

MI    LAKE  SUPERIOR  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI     LANSING  COMMUNITY  COLLEGE 
'  TOTAL  2  3»B 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  6.9 

HI    LAWRENCE  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL     •  0  .0 

FEMALE  0  •? 

MALE  0  .0 

MI    LEWIS  C  BUS-LEWIS  BUS  C 
TOTAL  0  .0 

-      FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

Ml    MACOMB  CO  CC-SOUTH  CAMPUS 


♦  0 
.0 

•  0 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  ,  0 

Ml    MA.RYGROVE  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
'HALE  •  0 

HI    MONROE  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  *° 

HI    MUSKEGON  BUSINESS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  ♦<> 

MI    MUSKEGON  CKTY  COLLEGE 
TOTAL  0  ♦O 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

HI    NORTHERN  HICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *° 

RALE  0  .0 

MI    NORTHWESTERN  MICH  COLLEGE 


.0 

•  0 

•  0 

10*0 
6*3 
14*3 

50*0 
50*0 

•  0 

33*3 
100*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


4  6*5 
2  5.9 
2  7.1 


6 
0 
6 

0- 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

3 
2 
1 


27.3 
.0 
40.0 

.0 
.0 
•  0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.9 
4.2 
•  0 

27.3 
40.0 
16.7 


1  50.0 
1  100.0 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦0 

•  0 

•  0 

.♦0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


r. 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

1 

3.3 

0 

0 

♦  0 

0 

1 

7.? 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

ft 

V 

0 

•  0 

0 

1  33.3 

0 

0 

.0 

Q 

1  50.0 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

1 

6.3 

0 

0 

.0 

o 

1 

25.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

2 

3.2 

0 

0 

.0 

0 

2 

7.  1 

o 

1 

4.5 

0 

1 

14.3 

0 

0 

•  0 

0 

0  ' 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

f° 

0 

0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

6 

11.3 

2 

4 

16.7 

1 

2 

6.9 

1 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

3 

3.5 

4 

2 

5.7 

1 

,4  1 

2.0 

3 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

TOTAL 
MINORITY 


♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


X 

NUMBER 

* 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

♦  0 

.0 

G 

•  0 

.0 

4 

13.3 

.0 

1 

6.3 

.0 

3 

21.4 

.0 

2 

50.0 

.0 

2 

50.0 

.0 

0 

.0 

.0 

2 

66*7 

.0 

1  100.0 

.0 

1 

50.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.  j 

.0 

1 

6.3 

.0 

.  0 

•  0 

.0 

1 

25.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

8 

12.9 

.0 

3 

8*8 

.0 

5 

17.9 

.0 

^ 

31*8 

.0 

1 

14*3 

.0 

6 

4C*0 

♦  0 

0 

*0 

♦  0 

0 

♦  0 

.0 

0 

*0 

"♦0 

0 

*0 

.0 

0 

*0 

.0 

0 

*0 

.0 

0 

♦  0 

.0 

0 

.c 

♦  0 

0 

.0 

WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCK-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


3*B 
4.2 
3.4 

♦  0 
.0 
.0 

.0  " 
.0 

♦  0 

4.7 

2.9 
6.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.8 
9.1 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 


11 

6 
5 

3 
2 
1 


20*8 
25*0 
17*2 

27.3 
40.0 
16.7 


1  50.0 
1  100.0 
0  .0 


7 
3 
4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1.2 
9.6 
).0 

r> 

.0 
.0 

.c 

♦  0 
.0 
.0 


9.1 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  c 

.0 
.0 
^0 


12  10C.C 
7  100.0 
5  100.0 


26 
15 
11 

2 
2 
0 


86.7 
93.8 
78.6 

5C.C 
50*0 
•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


7  1CC.0 
6  100*0 

1  100*0 

15  93*8 
12  1CC.0 
,  3  75*0 

6  1C0.0 

2  100*0 
4  10C.0 


54 
31 

23 

15 
6 
9 


87*1 
91*2 
82*1 

68*2 
85*7 
60*0 


14  100*0 
4  1CC.0 
10  100*0 

6  100*0 
3  100*0 
3  100*0 

,  2  100*0 
2  100*0 
0  *0 


40 
17 
23 


75*5 
70*8 
79*3 

72*7 
6C.C 
B3.3 


1  5C.0 

0  .0 

1  100*0 


78 
32 
46 

2 
1 
1 


25 
10 


TOTAL 
NUMBER 


91*8 
91*4 
92*0 

1C0.C 
100*0 
100*0 


7  100*0 
7  1CC*0 
0  '  «0 


96*2 
90*9 
15  10C.0 


4  100*0 
2  10C*0 

2  100*0 

8  100*0 
4  100*0 
4  1C0.0 

4  100*0 

3  10C*C 
1  100*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0, 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 

•0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

33*3 
♦0 
5C*0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦  0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 

c 

0 
0 

0 

0  « 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0* 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•2  < 

.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

3.8 
4.2 
3.4 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


12 
7 

5 

30 
16 
14 

4 
4 
0 

3 
1 

2 

7 

e 
l 

-  16 
12 
4 

6 
2 
4 

62 
34 
28 

22 
7 
15 

14 

4 

10 

6 
3 
3 

2 
2 
0 

53 
24 
29 

11 

5 
6 

2, 
1 
1 

85 
35 
50 

'  2 
1 
1 

7 
7 

0 

26 
11 
15 

4 

2 
2 
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TABLE  10.  TOTAL  ASSOCIATE  OEGAEES  ANC  CTHER  AWAAOS  6ASE0  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WGRK  BEYOND  HIGH  SCHOCL  FOR  MAJOR  FIELO 
CONFER* EO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY*  ANO  SEX)     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INCUN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ,  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


hHlTE  . 
NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER         X  NUMBER 
OATA  PROCESSING  TECHNOLOGIES  (510C) 
MICHIGAN 


MI     OAKLANO  COMMUNITY  COLLEGt 
TOTAL     .  C       ,0  * 

FEMALE  0       .0  ' 

HALE  0  ■.; 

MI    SNT  CLAIR  CO  CM1Y  COLLEGE 
TOTAL  0        .0  %* 

FEMALE  C  ,0 

HALE  0  .0 

MI     SCHOOLCRAFT  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MI  SOUTHWESTERN  MICH  COLLEGE 
•     TOTAL  0  .0 

.    FEMALE  0  .0 

\       MALE  .  0  .0 

MI    WASHTENAW  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  1  5.9 

^ FEMALE  0  .0 

\  MALE  1  14.3 

Ml'  \WAYNE  COUNTY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.    MALE  0  .0 

HI    WEST  SHORE  CMTY  COLLEGE 


•  0 

•  0 

.  »o 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

26*6 
50*0 
20*0 

11*8 

•  0 

>6 


28 


TOTAL 
FEMALEX 
HALE  \^ 

STATE 
TOTAL  \ 
FcMALE 
MALE 


MINNESOTA 


M  I 


0 
0 
0 

TOTALS  ( 


86*9 
100*0 

•  0 

•  0 
.  .0 

•  0 


NUMBER 

x 

NUMBER 

x 

NUMBER 

1 

NUM8ER 

x 

NUMdER 

* 

0 

♦  0" 

1 

5*0 

1 

5*0 

1 9 

95*  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 00*  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

6*3 

1 

6.3 

15 

93*8 

0 

•0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

15 

100*0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

o 

9 

1 00*  0 

o 

ft 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦0  ' 

6 

100.0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 3 

IOC*  c 

0 

•  0 

o 

.  0 

o 

o 

•  0 

Q 

100*0  • 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

If 

0 

•  0 

5 

100*0 

0 

•0 

o 

♦  0 

1 

14*3 

3 

42  *9 

57  ♦  1 

o 

ft 

o 

•  0 

o 

•  0 

I ' 

5C.  0 

I 

5C*  0 

o 

♦0 

0 

•  0 

1 

20*0 

2 

40*0 

3 

60*0 

o 

♦  0 

1 

$•9 

0 

'♦0 

4 

23*5 

13 

76*5 

0 

•  0 

1 

10*0 

0 

♦  0 

1 

10*0 

9 

90*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

42*9 

4 

57*1 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

8 

38.9 

1 

11*1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.o- 

8 

100*0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

100*0 

'  0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

.  *o 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•0 

33  INSTITUTIONS) 


5 

1*0 

38 

7*7 

17 

3*4 

e  10 

2.0 

70 

14.2 

42  1 

85.2 

3 

•  6 

1 

M 

23 

9.2 

8 

3.2 

4 

1.6 

.36 

14.3 

214 

83.3 

1 

.4 

4 

1*6 

15 

6*2 

9 

3.7 

6  , 

2.5 

34 

14.0 

207 

85.2 

2 

.8 

\ 


\ 


MN     UKEWOOO  C.1T Yx  COLLEGE 
TOTAL  0,  .'0 

FEKALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MN    U  OF  MINN  MNPLS  SNT  PAUL 
TOTAL  0      v .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  *     0  .0 

MN    U  MINN  TECH  CCL  CROCKSTON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  >0  .0 


.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


MN  STATE  TOTALS 

TOTAL  0 
FEMALE  0' 
HALE  0 

MISSISSI PPI 


3  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 

5*6 
.0 
6.3 

.0 
.0 
.0 


^3.0 
•  0 
4.5 


MS   copiah-lincolnNr  college 

TOTAL                 0  .0 

1 

10.0 

0 

•  0 

FEMALE-                 0  .0 

0 

,  •<> 

0 

•  0 

HALE                 0  .0 

1 

20.0 

0 

•  0 

MS    EAST  CENTRAL  JR  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

0 

•  0 

FEMALE .                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

♦o  , 

0 

•  0 

MS    HINOS  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  , 

6 

23.1 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

5 

25.0 

0 

.0 

HALE                  0  .0/ 

1 

16.7 

0 

♦  0 

MS    HOLMES  JUNIOR  CCLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

2 

40.0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

2 

66*7 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MS     ITAWAMBA  JUNIOR  COLLEGE 

'  <TAL                 0  .0 

0 

*0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MAL6                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MS    JONES  CO  JUNICR  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE                0  «0 

0 

•  0 

0 

*0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MS    MARY  HOLMES  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

9 

100.0 

0 

♦  0 

•FEMALE                 0  .0 

7 

100.0 

0 

.0 

/  HALE                 0  .0 

2 

100.0 

0 

♦  0 

MS    ME R 1 0 1  AN  JUNICR  COLLEGE 

TOTAL  0             0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

HALE                0-  .0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 
0 
T> 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0  . 

0 

0 

o  i 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0  . 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

5.6 
.0 
6.3 

.0 
.0 
.0 


3.0 
*0 
4*5 


12  IOC 
8  100, 
4  ICO, 


17 
2 
15 

3 
1 

2 


94*4 
100*0 
93*8 

10C.0 
1C0*0 
1C0*C 


32  97*0 
U  100*0 
21  95*5 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦0 

.0 
.0 
.0 


TCTAL 
NUMBER 


2' 
1 
1 


1 
1 


494 

251 
243 


12 


18 

2 

16 


33 
11 

22 


♦  0 

1 

10.0 

9 

90.0 

0 

•  0 

40 

.0 

0 

•  0 

5 

1CC.0 

0 

.0 

5 

.0 

1 

20.0 

4 

80.0  . 

0 

*  .0 

5 

♦0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

c 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

6 

23.1 

20 

76*9 

0 

.0 

26 

.0 

5 

25.0 

15 

75.0 

0 

•  0 

20 

.0 

1 

16.7 

c  5 

/ 

83*3 

0 

•0 

6 

.0 

2 

40.0 

3 

60*0 

0 

.0 

5 

.0 

2 

66*7 

1 

33*3 

0 

•0 

3 

.0 

0 

.0 

2 

1CC*0 

0 

.0 

2 

•  0 

0 

.0 

5 

1C0.0 

0 

.0 

5 

.0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

.0 

0 

.0 

16 

88*9 

2 

11*1 

18 

♦  0 

0 

•  0 

12 

92*3 

1 

7.7 

13 

.0 

0 

•  0 

4 

80*0 

1 

20*0 

5 

•  0 

9 

100.0 

0 

.0 

0 

*0 

9 

.0 

7 

130.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

•  0 

3 

♦  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•0 

1 

♦c 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

1639 


AMERICAN  1N0UN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  3R 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOPR 


rCISPANIC 


-\       NUMBER         «        NUMBER    '  X 
OATA  PROCESSING  TECHNOLOGIES  15100) 
MISSISSIPPI 

MS    NISSl>CLTA  JUNICR  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  3  13»J 

FEMALE                0        .0  2  ll.l 

HALE                0.0  I  25.0 
MS    MISS  GULF  CST  JEFF  OAVlS 

•TOTAL4               0        .0  1 

FEMALE                0        .0  p 

MALE                0        .0  1 
.  MS    NORTHEAST  MISS-JR  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  1 

FEMALE               0       .0  1 

MALE                0       .0  0 
MS    NORTHWEST  MISS  JR  COLLEGE 

'     TOTAL                0       .0,  1 

FEMALE                0        .0  1 

MALE                0.0  0 
,  MS    PEARL  RIVER  JR  COLLEGE 

.TOTAL                0        .0  * 

FEMALE                0.0  4 

MALE                0       .0  0 
MS    SOUTHWEST  MISS  JR  COLLEGE 

TOTAL                0.0  J 

.  FEMALS                0       .0  0 

MALE             "  0        .0  0 
MS    UTICA  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL*                0.0  3 

FEM1LE                0        .0  3 

MALE                 0        .0  0 


s  -ma 


7.7 
.0 
20.0 

6.3 
7.1 

•  0 

16.7 
16.7 

•  0 

*26.7 
44.4 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

100.0 
100.0 
.0 


MS         STATE  TOTALS  t 
TOTAL  0 
FEMALE  0 

HALE  0  .0 

MISSOURI 

MO    CENTRAL  MO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    ORURY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *° 

HO    LINCOLN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0'  .0 

MALE  0  .0 

MO    LONGVlEM  CMTY  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    MAPLE  MOOOS  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0        »°  _ 

MO    PENN  VALLEY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0     •  .0 

MALE  0  /  .0 

MO    MISSOURI  STHN  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MO    MI  SSOURI  MSTN  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0.™ 

HC    M08ERLY  ^JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

•FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    NTHEST  HO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    SNT  LU  CC-FLORISSANT  VLY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MO    SNT  LU  CC-FOREST  PARK 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0' 

MALE       *         0  .0 
KO    SAJNT  LOUIS  CC-PERAMEC 


15  INSTITUTIONS) 

.0  31  19.9 

.0  25  21.7 

.0  6  14.6 


6  '4- 


TOTAL 
FEMALE 
-  MALE 


.0 
•  0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.  ♦<> 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0* 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

-17.6 

1 

20.0 

2 

16.7 

0 

cO 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

50.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

19 

50.0 

8 

40.0 

11 

'61.1 

*  0 

•  0 

0 

.0 

0 

*  .0 

IERJC 


R  . 

X 

NUMBER 

X 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

o 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

-  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

b 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'  0 

f  0 

0 

..0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

^•0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

•  0 


33. 


•  3 
.0 

100. c 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


kHlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NOK-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 


1 
1 

0 

1 
1 

0 

4 
4 

0 

0 
0 
0 

3 
3 
0 


31 

25 
6 


13*6 
11.1 
25.0 

7.7 
.0 
20.0 

6.3 
7.1 
.0 

16*7 
16*7 
.0 

26*7 
44.4 
.0 


♦  0 
.0 
.0 

100.0 
IOC.  0 

•  0 


19.9 
21.7 
14.6 


C 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

/° 

'  0 

c 

0 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  c 

.0 


1  33.3 

0  .0 

1  1.10.3 

3  17.6 

1  20.0 

2  16.7 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


11 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

50.0 
.0 
10C.C 

♦0 
.0 
.0 


♦  0 
.0 

50.0 
4C.C 
61*1 

♦c 

.0 

♦  0 


19    86.  4 

0 

16  88.9 

0 

3  75.0 

0 

* 

12  92.3 

0 

8  100.0 

0 

4  80.0 

0 

15  93.8 

0 

13  92.9 

0 

2  100.0 

0 

5  83.3 

0 

5  83*3 

0 

0  .0 

0 

11     73.3  ' 

0 

b  55.6 

0 

6  100.0 

0 

2  66.7 

1 

1  5C0 

1 

1  100.0  ' 

0 

0  .0 

0 

0  .0 

0 

0  .0 

0 

122  78.2 

3 

88  76.5 

2 

34  82.9 

1 

1  1CC.0 

0 

0  .0 

0 

1  100.0 

0 

13  100.0 
5  10C.0 
8  1CC.0 


3 
5 

2 
? 
0 

12 
4 


10C.0 
1C0.0 
-.0 

100.0 

■  cc.o 

100.0 

66.7 
100.0 
•  0 

70.6 
80.0 
66.7 


30  100.0 
15  10C.0 
15  100.0 

7  100.0 
4  10C.0 
3  100.0 

I  50.0 
1  100.0 
0  .0 

10  100.0 
10  100.0 
0  .0 

41  10C.C 
19  100.0 
22  10C.0 


18 
11 


47*4 
55.0 
38*9 


38  10C.0 
15  100.0 
23  1CC.0 


.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

33.3 
5C0 
•0 

•  0 
•0 
,0 


1.9 
1.7 
2.4 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦0 

♦  c 

.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


2  11.8 
0  .0 
2  16.7 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

'  0 
0 

0; 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

♦  0 

,0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 

•c 

•  0 
•0 

2.6 
5.0 

•  0 


22 
18 
4 

13 


16 
14 
2 

6 
6 
0 

15 
9 
6 

3 
2 
1 


156 
115 
41 


1 

0 
1 

13 

5 
8 

2 
2 
0 


3 
5 

3 
2 
1 

17 
5 
12 

30 
15 
15 

7 
4 
3 

2 
1 
1 

10 
10 

0 

41 
.19 
22 

38 
20 
18 

38 
15 
23 


1840 


1000 


TABLE  10*  TOTAL  ASSCCUTE  DEGREES  AND  CTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  FOVR  YEARS  OF  UGRK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIEU) 
CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY,  AND  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  (NOlAN 
ALASKAN  NATIVE* 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER         t  NUMBER 

DATA  PJtOCESStNu  TECHNOLOGIES  (5100) 
MISSOJRI 

MC    STHEST-MO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0,0  0 

-   FEMALE                0,0  0 

MALE          v      0        .0  0 


NUMBER 


MO 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NEBRASKA 


STATE  TOTALS  1        14  INSTITUTIONS) 


♦  0 

•  0 
.0 


23 
9 
14 


9*9 
8*3 
11.2 


N£  CENTRAL  COMMUNITY  COLLEGE 
*   TOTAL  0  .  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE    PLATTE  TECHNICAL  CC 
TOTAL    -  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

NE    CHAD RQN  STATE  COLLEGE 
TOTAL  „  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE    METROPOLITAN 'TECHNICAL  CC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

NE    MCCOCK  COMMUNITY  COLLEGE 


.  TOTAL  0 
FEMALE  0 
•  MALE  0 
NE    Hi  0  PLAINS  CC 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NE    NORTHEAST  TECHNICAL  CC 
0  .0 
0  .0 
0  *0 


TOTAL 
FEMALE 
HAL  £ 

NE    PERU  STATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 
NE    SOUTHEAST- CG-M I LFOKO  CAM 

TUTAL                 0  *0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 
NE    UNION  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

NE         STATE  TCTALS  ( 

TOTAL                 0  ♦ 0 

FEMALE                0  *0 

MALE                0  .0 


10  INSTITUTIONS) 


NEVADA 

NV    CLARK  CO  CMTY  COLLEGE 


0 

.  ♦<> 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

16*7 

•  0 

0 

•0 

♦  0- 

1 

100*0 

0 

•  0 

2 

11*8 

0 

•  0 

2 

14*3 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

3*8 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  3 

1 

6*7 

0 

♦  0 

0 

*0* 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

4  5*2 
2  4*7 
2  5*9 


HISPANIC 
NUMBER 


STATE  TOTALS  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NEW  HAMPSHIRE 


INSTITUTIONS* 
7  30*4 


0 

♦0 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

16*7 

1 

20*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

3*8 

0 

*0 

1 

6*7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  2*6 
1  2*3 
1  2*9 


TGTAL 

0 

*0 

7 

31 

»d  o 

1 

4*5 

1 

4*5 

FEMALE 

0 

•  0 

5 

29 

.4 

1 

5*9 

1 

5*9 

*ALE 

0 

*0 

2 

40 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

NV  WESTERN 

NE V  CMTt 

COLLEGE 

TOTAL 

*0 

0 

»0 

0 

•  0 

0 

*0 

FEMALE 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

MALE 

0 

.0 

0 

»0 

0 

•  0 

0 

*0 

NH    NEW  HAMPSHIRE  COLLEGE  * 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NH    fH  TECHNICAL  INSTITUTE. 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 


3*4 
10*0 
*0 


29*4 
33*3 


.0 
*0 
•  0 


NH         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  2*6 

FEMALE    •  1  6*7 

MALE  0  *0 


INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  «0 


4*3 
5*9 
•  0 


♦  0 

♦  0' 
*0 


4*3 
5*9 
*0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


kHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NGN-RES  I OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


0 

•  0 

23  1GC*0 

0 

♦  o  - 

23 

0 

.0 

7  100*0 

0 

.0 

7 

0 

♦  G 

16  ,100*0 

0 

•  0 

16 

24 

10*3 

206  ee«<4 

3 

1.3 

233 

9 

8*3 

98  90*7 

1 

.9 

\oe 

1  5 

1 2*  0 

1  Oft  fl 

2 

1 .6 

125 

0 

•  0 

8  100*0  . 

0 

.0 

8 

0 

•  0 

5  100*0 

0 

•  0 

5 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

.0 

3' 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

5  100*0 

0 

.0 

5 

0 

*0 

1  1CC.C 

0 

•  0 

1 

2 

33*3 

4  66*7 

0 

•  0 

6 

1 

20*0 

4  80*0 

0 

•  0 

5 

1 

100*0 

0  *0 

0 

•  0 

1 

2 

11*8 

15  88*2 

0 

♦  0 

.  17 

2 

14*3 

12  85*7 

0 

*0 

14 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

♦  0 

3 

0 

*0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

0 

*0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

0 

*0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0 

*0 

4  100*0 

0 

.0 

4 

0 

*0 

I  100*0 

0 

.0 

1 

0 

*0 

3  1CC.0 

0 

.0 

3 

0 

*0 

5  100*0 

0 

.0 

5 

0 

*0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0 

*0 

4  100*0 

0 

♦  0 

4 

0 

*0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0 

*0 

0  *0 

0 

.0 

0 

0 

*0 

1  1CC.0 

0 

♦  c 

1 

2 

7*7 

24  92*3 

0 

.0 

'  26 

0 

*0 

11  100*0 

0 

.0 

11 

2 

13*3 

13  86*7 

0 

.0 

15 

0 

,0 

1  50*0 

1 

50*0  . 

2 

0 

*0 

0  *0 

0' 

♦0 

0 

0 

*0 

1  5C*0 

1 

50*0 

2 

6 

7.8 

70  90*9 

1 

1.3 

77 

3 

7.0 

40  93*0 

0 

.0 

43 

3 

6.8 

30  88*2 

1 

2.9 

34 

9 

4C*9 

13  59*1 

0 

0 

•  0 

22 

7 

41*2 

10  58*6 

'o 

•  0 

17 

2 

40*0 

3  60*0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

9 

39*1 

14  60*9 

0 

♦o' 

23 

7 

41*2 

10  58*8 

0 

•  0 

17 

2 

J3.3 

* 

4  66*7 

0 

.0 

6 

0 

.0 

9  100*0 

g 

0 

•0 

9 

0 

^0 

5  100*0 

0 

•  0 

5 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

•0 

.  4 

I 

3*4 

28  ,  96*6 

0 

.0' 

29 

1 

10*0 

9  9C*0 

0 

.0 

10 

0 

*0 

19  1CG*0 

0 

•  0 

19 

1 

2.6 

37  97*4 

0 

•  0 

38 

1 

6.7 

14  93*3 

c 

•  0 

15 

0 

.0 

23  100*0 

0 

•  0 

23 

1841 


1901 


,^  „.    -J™.  s-;,;:;,?.^^  anas* 


*33SSK  «S«IC  HISPANIC 


NUMBER         t       NUMBER         *  NUMBER 
OATA  PROCESSING  TECHNOLOGIES  (5100) 
NEW  JERSEY 

NJ    BERGEN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  1  2.1 

FEMALE  0  -° 

MALE  1  3-1 

NJ     BR 00 KO ALE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ     BURLINGTON  COUNTY  COLLEGE 
.TOTAL  0  .0 

•     FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    CAMOEN  COUNTY  CCLLEGE 
TOTAL  •  0  .0 

FEHALfc  0  .0 

MALE    .  0  .0 

NJ    COUNTY  COLLEGE  OF  HORRIS 
TOTAL  0  .G 

FEMALE   ■  0  .0 

'HALE  0  .0 

NJ    ESSEX  COUNTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.  MALE  0  .0 

NJ    GLOUCESTER  COUNTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    *UOSON  CO  CC  fOKMlSSICN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    MERCER  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    MIOOLESEX  COLNTY  COLLEGE 
TOTAL.  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 

NJ    OCEAN  COUNTY  COLLEGE 

TOTAL  IT*     .0  0 

FEMALE  0        .0    0 

MALE  0        -0  0 

NJ    PASSAIC  CO  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0        .0    ^  0 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0        .0  0 

NJ    SOMERSET  COUNTY  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  O 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0        .0  0 

NJ     UNION  CO  TECHNICAL  INST 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0        .0  0 

MALE  0        .0    t  0 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
^  NON-HISPANIC 

t  NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
I  NUMBER 


1 

2.  1 

o 

.0 

1 

3.1 

I 

2.9 

o 

.0 

I 

5.3 

1 

11.1 

I 

20.0 

0 

•  0 

0  ~ 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

2 

3.0 

1 

2.9 

1 

3.0 

10 

66.7 

7 

77.8 

3 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

1 

25.0 

0 

.0* 

10 

33.3 

6 

40.0 

A 

26.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NJ  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1  *3 

.  FEMALE  0  -° 

*  MALE  1  «5 

NEW  MEXICO 

NM    EASTERN  NM  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0        .0  • 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0. 

NM    NEW  MEXICO  JUN1CR  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NM    UNIVERSITY  OF- ALBUQUERQUE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


14  INSTITUTION^) 


26 
16 
10 


7.6 
10.3 
5.4 


.0 
.0 
.0 

.3 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NM          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 

NEW  YORK 

NY    ALBANY  BUSINESS  COLLEGE 


3  INSTITUTIONS) 
0  .0 

-o  .o 

0  .0 


0 

.0 

3 

6.  3V 

*0 

.0 

3 

LB  .8 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

14.7 

2 

5.9' 

0 

•  0 

i 

5 

26.3 

0 

•  0 

0 

.0 

.  0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

ft 

i 

1.5 

4 

6.0 

1 

2.9 

2 

5.9 

0 

.0 

2 

6.1 

0 

.0 

2 

13.3 

0 

•  0 

1 

11.1 

0 

•  0 

16.  7 

1 

6.3 

0, 

.0 

1. 

10.0 

0 

•0 

c 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

.0 

1 

9C  ft 

0 

.0 

c 

Co 

1 

3.3 

0 

.0 

1 

6  .7 

0 

•V 

0 

.0 

0 

0 

.0 

2 

3.6 

o  o 

•  0 

0 

.  0 

0 

•  0 

2 

5.6 

0 

•  0 

2 

25.0 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

•  0 

1 

33.  3 

0 

..0 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

50  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*  o 

.0 

0 

.0 

8 

2.4 

17 

5.6 

3 

1.9 

10 

6.5 

5 

2.7 

7 

3.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


6  20.7 
1  7.1 
5  33.3 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

100.0 
100.0 
100.0 


2  33.3 
1  25.0 
1  50.0 


5  10.4 
3  16.8 
2  6.3 

8  23.5 

2  13.3 

6  31.6 

1  11. 1 

1  20.0 

0  -.0 


0 
0 
0 

7 
4 
3 

12 


.0 
.0 
.0 

10.4 

u. a 

9.1 

80.0 
dd.9 
66.7 

6.3 
10.0** 
.0 


40.0J 
50.5 
.0 


0 
0 
0 

0 

o  0 
0 

2 
1 
1 


.0 
.0 
.0 


2  33.3 
1  25.0 
1  5C.0 


6  20.7 
1  7.1 
5    33. 3> 


41 

85.4 

2 

66.  8 

2 

30 

93.8  - 

C 

26 

76.5 

0 

1 3 

86.7 

0 

1 3 

68.  4 

a 

0 

8 

88.9 

0 

8TJ.0 

0 

'* 

L  00.0 

o 

IV 

90.5 

2 

6 

85.7 

1 

13 

92.9 

1 

60 

'  89.6 

0 

30 

88.2 

0 

30 

90.9 

0 

1 

6.7 

2 

0 

.0 

1 

1 

16.7 

"  I 

15 

93.8 

o* 

9 

90.0 

6 

100. 0 

0' 

'  60.0 

*\ 

0 

2 

50.0 

*0 

1 

100.0 

( 

0 

11 

36.7 

-  17 

56.7 

1 

46. 7 

*o  7 

*6.7 

26.Y 

10 

46.7' 

^3.6 

54 

96*4 

0 

20 

100.0 

2 

5.6^ 

^  34 

94i* 

2 

25.0 

If 

75.0 

1 

20.0 

h 

80.0 

1 

33.3  . 

2 

66.7 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

5*0.0 

I 

5C.C 

0 

.0 

19 

100.0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

8 

100.0 

c 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

6 

100.0 

52 

15.3 

280 

82.4 

29 

18.7 

121 

78.1 

23 

12.4 

159 

85.9 

.0 

2 

100.0 

.0 

1 

100.0 

.0 

1 

100.0 

.0 

2 

100.0 

.0 

s  2 

100.0 

.0 

£0 

.0 

100.0 

0 

.0 

100.0 

0 

.0 

100.0 

0 

.0 

4  66.7 
3  75.0 
1  50.0 


23  79.3 
13  92.9 
13  66.7 


4.2 
12.5 
.0 

.0 
.0 

.0. 

.0 
.0 
.0 

9.5 
14.3 
7.1 

.0 
.0 
.0 

13.3 
11.1 
16.7 

.0 
.0 
."0 

.0 
.0 
.0 


2  >.7 
*T^6.7 
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•  0 

6.3 
16.7 
•  0 

1 
1 

,  0 

0.3 
16.7 
•  0 

15  93*6 
5     63. 3 
10  10C.0 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

10.0 
7.7 
11.8 

'1  1 

1  3 

j 

16*7 
15.4 
17.6 

25  83*3 
11  -  8**6 
14  82*4 

23 
10 
13 

1.9 
1.9 
1.6 

75 
29 
46 

6.1 
5.5 
6.4 

267 
116 
151 

21.5 
22*1 
21.1 

970  78*3 
409  77*9 
561  78*6 

TOTAL 
NUMBER 


7 

50*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

5 

55*6 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

40*0 

o- 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

~0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

57.1 
66*7, 
4  CO 

.0 

•  0 

•  0 


0 

•  0 

23 

0  * 

•  0 

12 

0 

•0 

11 

0 

♦  0 

14 

c 

•  0 

11 

0 

•  0 

59 

0 

•  0 

31 

o 

•  0 

23 

0 

•  0 

16 

o 

•  0 

14 

o 

•  0 

2 

0 

•  0 

1  4 

0 

♦  0 

5 

0 

*0 

9 

0 

♦  0 

2? 

9 

♦  0 

7 

o 

♦  0 

IB  , 

• 

0 

.  9 

23 

o 

•0 

13 

♦  0 

10 

0 

<? 

.0 

17 

o 

•  0 

12 

o 

♦  0 

5 

7* 

0 

•  9 

8 

i 

c 

.0 

3 

o 

.0 

5.' 

0 

.0 

3 

o 

♦  0 

1 

o 

*0 

2 

0 

.0 

4  7 

'  o 

.0 

26 

o 

♦  0 

21 

0 

X 

55 

o 

''  .0 

13 

0  " 

♦  0 

42 

« 

17 

♦A 

5 

o 

.0 

12 

0 

.J 

3 

0 

♦  ? 

2 

0 

.0 

6 

| 

0 

.0 

30 

0 

.0 

12 

0 

.0 

13 

0 

♦0 

34 

0 

.0 

12 

0 

•u 

22 

0 

♦  0 

16 

0 

♦  0 

6 

0 

♦  0 

10 

0 

♦  0 

30 

0 

.0 

13 

0 

♦  0 

17 

•  2 

•  0 
.2 


6 

42.9 

0 

•  0 

3 

33.3 

0 

.0 

3 

60.0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

.0 

2 

100*0 

/  0 

.0 

2 

10C*C 

0 

.0 

lt239 
525 


14 

9 
5 





19Q4 


1844 


TABLE  10.  TOTAL  "StCUTE  DEGREES  AMD  OTHER  WAR  OS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  Of  HCRK  8EYON0  HIGH  SCHCCL  FOR  MAJOR  FIELD 
CftFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  §Y  RACE*  ETHNICITY*  AND  SEXI     INSTITUTION  AND  STATE  1978-19T9 


AMERICAN  JNOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


non^hispanIc 


NOh-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER         X  NUMBER 
OATA  PROCESSING  TfChNOLOGIES  (MOO J 
NORTH  CAROLINA 
NC    CATAWBA  VALLEY  TECH  INST 


TOTU                0  »  .0 

0 

•0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

MALE                0  ,0 

0 

•  0 

NC.    CcN  PIEOMONT  CM  TV  COLLEGE 

-  TOTAL                 0  .0 

20 

43*5 

FEMALE                0  .0 

17 

54*8 

MALE                0  .0 

3 

20.0 

NC    COASTAL  CAROLINA  CC 

TOTAL                0  .0 

1 

10*0 

FEMALE  -  0.0 

1 

20.0 

MALE                0  .0 

0 

•0 

NC    DAVIOSON  CO  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

1 

7.7 

.  FEMALE                0  .0 

1 

16.7 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

NC    OJAHAM  COLLEGE 

<  TOTAL                0  .0 

21 

100.0 

/FEMALE                0  .0 

8 

100.0 

'     KALE                0  .0 

13 

100.0 

NC    DJKHAN  TECHNICAL  INST 

TOTAL                 0  .0* 

6 

46.2 

"  FEMALE                0  ,0 

5 

62.5 

HALE                 0  .0 

1 

20.0 

NC'  FAVETTEVILLE  TECH  IUST 

TOTAL               0  ,0 

1 

6.7 

FEMALE  '             0  .0 

1 

12.5 

MALE                 0  ,0 

0 

•  0 

NC     FORSYTH  TECHNICAL  INST 

TOTAL                 0  .0 

4 

20.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 3  .0 

4 

57.1 

NC    GASTON  COLLEGE 

TOTAL                 0  ,0 

1 

4.8 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

r 

12.5 

NC    GUILFORO  TECHNICAL  INST 

TOTAL                 0  .0 

2 

28.6 

FEMALE                 0  .0 

0 

•0 

MILE                 0  .0 

2 

33.3 

NC    LENOIR  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

1 

*7.7 

FEMALE                0  .0 

•  0 

MALE                 0'  .0 

I 

11.1 

NC     MITCHELL  CMTY  CCLLEJE 

TOTAL                 0  .0 

I 

12.5 

FEMALE                0  .0 

I 

16.7 

MLE                 0  .0 

•0 

NC    PITT  TECHNICAL  INSTITUTE 

TOTAL                 0  .0 

I 

6.7 

FEMALE                 0  .0 

•  0 

MALE              *  0  .0 

I 

9.1 

NC     RICHMOND  TECHNICAL  INST 

TOTAL                 0  .0 

2 

40.0 

FEMALE                 0  .0 

.0 

MALE                 0  .0 

2 

40.0 

NC    R04AN  TECHNICAL  INSTITUTE 

TOTAL                0  .0 

8.3 

FEMALE                0  .0 

•  0 

MALE                 C  .0 

I 

16*7 

NC     TECH  INST  CF  ALAMANCE 

TOTAL                 0  .0 

I 

9.1 

F  E.MALE                 0  .0 

20.0 

MfkLc                 0  .0 

0 

.0 

NC'    WAKE  TECHNICAL  INSTITUTE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•0 

,   FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

c 

•  0 

SC    WAYNE  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

3 

50.0 

FEMALE                0  .0 

3 

75.0 

MALE                 0"  .0 

0 

.0 

NC    WILKES  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

1 

5.3 

FEMALE                 0  .0 

1 

16.7 

MALE                 0  «  .0 

0 

•  0 

NC    klLSCN  CO  TECHNICAL  INST 

TOTAL                 0  .0 

1 

25.  0 

FEMALE       .         0  .0 

0 

•  0 

MALE                  0  .0 

1 

50.0 

*C    WING ATE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

1  100.0 

.FEMALE                 0    '  .0 

1  100,0 

HALE  0.0 

0 

'  .0 

NC  •  WINSALM  CCLLEGE 

'    TOTAL                0  .0 

6 

35.3" 

FEMALE                0  .0 

5 

83.3 

MALE                 0        .0  ' 

1 

9.1 

BER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER       (  X 

NUMBER 

% 

\ 

/ 

'  / 

* 

/ 

« 

0 

•  0 

0 

♦  0 

> 

/  .0 

11  100.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3  10C.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

8  100.0 

0 

•  0 

11 

2.2 

0 

•  0 

21 

45*7 

25  54.3 

o 

♦  0 

o1, 

.0 

0 

.0 

17 

54.8 

14  45.2 

o 

♦0 

1 

6.7 

0 

•0 

4 

26.7  . 

11  73.3 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

10.0 

2 

20.0 

8  80.0 

*  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

20.0 

4  80.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

1 

20.0 

1 

20.0 

4  80.0 

0 

•  0 

0 

1  *° 

0 

.0 

1 

7.7 

12  92.3 

0  ■ 

♦  0 

0 

1  .0 

0 

•  0 

1 

16.7 

5  83.3 

o 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

7  10C.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

21 

100.0 

0  .0 

o 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

•  8 

10  0.0* 

0  .0 

o 

♦  0 

.0 

0 

♦  0 

13 

100.0 

0  .0 

0 

♦  0 

2 

<15.4 

0 

•0 

8 

61.5 

5  38.5 

o 

♦  0 

2 

25.0 

0 

•  0 

7 

87.5 

1  12.5 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2C.0 

4  80*0 

0 

•  0 

1 

6.7 

■  1 

6.7 

3 

20.0 

12  80*0 

o 

♦  0 

0 

•0 

1 

12.5 

z 

25.0 

6  75*0 

o 

•  0 

1 

14.3 

0 

.  .0 

1 

14.3 

6  85.7 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

20.0 

16  80.0 

o 

♦  0 

0 

•  o 

0 

•  0 

0 

•  0 

13  10C.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

4 

57.1 

3  42.9 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

4.8 

2 

9.5 

19    90. S 

o 

♦») 

0 

.0 

0 

•  0 

♦  0 

•  0 

13  100.0 

0 

♦  C 

0 

•  0 

12.5 

2 

25*0 

6  75.0 

.  0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

28/6 

5  71.4. 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

AO 

1  100.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2t 

3^.3 

4  66.7 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

7.7 

12  92.3 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

•  0 

•  0 

4  100.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

11.1* 

8  88.9 

0 

:o 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

12.5 

7  87.5 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

16.7 

5  83*3 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

^  0 

•  0  J 

2  1CC.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4 

0 

•  0 

1 

6.7 

14  93.3 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

4  100.0 

o 

♦  0 

c 

•  0 

0 

•  0 

1 

9.1 

10  90.9 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

40.0 

3  60.0 

o 

.  o 

0 

•  0 

o- 

•  0 

0 

•  0 

0  *0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

40.0 

3  60.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

\  , 

8.  3 

11  91.7 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

\o 

•  0 

6  100.0 

o 

*  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

h 

16.7 

5  83.3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

,) 

•0 

1 

9.  1 

10  90.9 

o 

*  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

4  80.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

'     6  1C0»0 

0 

•  0 

I 

'4.8 

0 

.0 

1 

4.8 

19  90.5 

J  .< 

4.8 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

8  88.9 

1 

11*1 

1 

8.3 

0 

•  0 

1 

8.3 

11  91.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0  • 

3 

50.0 

3  50.0 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

75.0 

1  25.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  C 

2  100.0 

o4 

.0 

0 

♦  0 

c 

•  0 

1 

5.3  , 

18  94.7 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

16.7  ,Q 

5  83.3 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

13  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

25.0 

3  75.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

2  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.0  . 

•  0 

1 

5C.C 

1  50.0 

0 

•  0 

0  , 

•  0 

0 

.0 

1 

LOO.O 

^0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100. 0 

0  .c 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  -.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

35.3 

11  64*7 

0  * 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

83.3 

1  16.7 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

9.1 

10  9C.9 

0 

i 

TOTAL 
NUMBER 


11. 
3 
8 

46 
31 
15 

10 
5 

.  5 

13 
6 
7 

21 

a 

13 

13 
8 

5 

15 
8 

7 

20 
13 
7 

21 
13 
8 

7 
1 

6 

13 
4 

9 


6 

2 

15 
4 
11 

5 
0 
5 

12 
„  6 
6 

11 
5 
6 

21 
9 
12 

6 
4 

2 

19 
6 
13 

4 

2 
2 

.  1 
1 

0 


17. 

6 
U 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK   -  ASIAN  0Rt, 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 

CAT A  PROCESSING  TECHNOLOGIES  C5100) 


NC         $T*TE  TOTALS  < 
TOTAL  I  •* 

FEMALE       •  1 

MALE  0  .0 


2*  INSTITUTIONS! 
•3  25.* 
50  3U3 
33  19/8 


NJM8ER 


5  1.5 
'2  1.3 
3  1.8 


HISPANIC 
NUMBER 


3  ^.9 

1  ..6 

2  U2 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


IiHITE 
N0N~H1SPANIC 

NUMtER 


92  28.1 
54  33*6 
38  22.8 


NCN^RcSlOENT 
ALIEN 

tiUMKER 


234  71*6 
105'  65.6 
129  77*2 


TOTAL 
NUPBER  * 


327 
UO 
167 


NORTH  OAKOTA 

NO  BISMARCK  JUNIOR  COLLEGE 
.     TOTAL  G  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

'NO    NO  STATE  SCHOOL  SCIENCE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  0 
.0 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


NO         STATE  TOTALS  C 

TOTAL    "  0  .0 

FEMALE  •  -0  ,  *0 

MALE  0  .0 

OH  lO- 
OK    BELMONT  TECHNICAL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

OH  -BOWLING  GRN  ST  L  FIRELOS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    CENTRAL  OHIO  TECHNICAL  C 

TOTAL  0     •  .0 

»  FEMALE  0  .0 

MALE    '  0  .0 

OH-  CINCINNATI  TECH  COLLEGE 
TOTAL  0  .0' 

.FEMALE  0^!  .0 

MALE  0     *  .0 

OH    CLARK  TECHNICAL  COLLLGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    COLUMBUS  TECHNICAL  INST 
*TQTAL  1  "2*3 

FEMALE  1      6.7  , 

MALE  0  .0 

OH    CUYAHOGA  CC  EASTERN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *  0  .0 

OH     CUYAHOGA  CC  METRO  CAN 
TOTAL  0-  »0 

FEMALE       ♦         0  .0 
MALE  0  *0 

OH  4  CUYAHOGA  CC  WESTERN  CAM 
TOTAL  .  0.0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

"OH    DAVIS  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0,  .0 

OH    EOISCN  STATE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MALE'  -  0  ♦<> 

OH    KICK  INC-  TECHNICAL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0- 

MALE  0  .0 

OH    JEFFERSON  TECHNICAL  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  '0  *0 

OH    KENT  ST.  TRUflBULL  REG  CAM 
TOTAL     •  '  1*»3 

FEMALE  1  50*0 

HALE  0  .0 

OH    UKELANC  CMTY  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .JO 

MILE  0  jP 

OH    LIMA  TECHNICAL  COLLEGE 
TOTAL  0    '  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    LORAIN  CO  CMTY  CCLLEGE 


.TIYUT1GNSI 


8.3 

.0 

25.0. 

.0 

•  0 

•  0 

12.5 
25.0 

•  0 


6  16.2 
4  17.4 
2  14.3 


0 
0 
0 

12 
4 
B 

1  ' 
0 
1 

10 
3 
7 


.0 
.0 
.0 

27.9 
26.7 
28.6 

100.0 
•  .0 
100.0 

52.6 
37.5 
63.6 


3  12.0 

0  .0 

3  16.7 

2  50.0 

2  50.0 

0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0, 
0 

0> 


0 
0 

_0- 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 

1 

5 

1 

0 

1 

1 
1 

0 


•  0 

.a 
•o 

•  0 
'♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

8.6 

'  2.4 
17.9 

5.6 

•  0 
8.3 

6.3 
6.3 
.0 


0  . 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

) 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.  0- 
0 
0 

0 

).  0 
".  0 


.0 
♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


1  5.9 
c  -.0 
1  14.9 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

♦  0  * 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

1.4 
.0 
3.6 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 


♦  0 
♦0 

♦  0 

.0 

♦  0 
•0 

♦0 
•  .0 

♦  0 

2.7 
4.3 
♦0 

♦  0 
.0 
.0 

2.3 


0 

.0 

1 

3.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

"  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

u 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  > 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.9 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


1  8*3 

0  .0 

1  25.0 


0 

c 

0 

1 
1 

0 

7 
5 
2 

0 
0 
0 

14 
5 
9 

1 
0 
1 


.0 
.0 
.0 

12.5 
25*9 

•  0 

18*9 
21*7 
14*3 

.0 
.0 

♦  0 

32*6 
53*3 
32.1 


IOC* 


.0 
•  0 
100*0 


10  52*6 
3  *7.5 
7  63*6 


12*0 
•  0 
16*7 

50*0 


12  10C.0 
8  10C.0 
4  1C0.0 

79  100*0 
54  1C0.0 
25  100*0 


2  50*0 


2 

5C.0 

2 

50.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0  m 

•  0 

2 

100*0 

1 

5*9 

16 

94*1 

0 

♦  0 

10 

100*0 

1 

14*3 

6 

85*7 

0 

.0 

13 

100*0 

0 

.0 

.  10 

100*0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

1 

14*3 

6 

85*7 

1 

50*0 

1 

50*0 

0 

.0 

5 

10C.0 

9 

12*9 

61 

87*1 

1 

2*4 

41 

97*6 

6 

28*6  * 

20 

71*4 

*  I 

5.6 

17 

94*4 

0 

♦  C 

6 

100*0 

1 

8.3 

11 

91*7 

1 

6.3 

15 

93*8 

1 

8.3 

11 

91*7 

0 

.0 

-* 

100*0 

.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 

..o 


91  100. C 

0 

•  0 

62  100*0 

o 

♦  0 

29  100*0 

0 

.c. 

11  91*7 

0 

•0 

8  100.0 

0 

•  0 

3  75.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

♦  0 

1  1C0.0  ( 

0 

.0 

4  10C.O 

0 

♦  0  ■ 

7  67.5 

►  0 

•  0 

3  75*0 

0 

♦  0 

4  100.0 

0 

♦  0 

30    81.  J. 

0 

♦  0 

18  78.3 

0 

♦  0 

12  35.7 

0 

♦  0 

11  100.0 

0 

.0 

B  100.0 

.  0 

♦  0 

3  100.0 

0 

♦  0 

28  65.1 

1 

2.3 

10  66.7 

0 

.0 

IB    64.3  ^ 

1 

3.6 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

♦  0 

'  9    47.4       3  * 

0 

.0 

5  62.5 

0 

.0 

4  36.4 

0 

.0 

22  88.0 

0 

-  .0 

7  100.0 

0 

.0 

IS  83.3 

0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

a 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


12 

6  « 

4. 

79 
54 

25 


91 

62.. 
29 


12 
6 

4 

5 
1. 
4 

6 

4 
4 

37 
23 
14 

1.1 
8 

3  , 

43 
15 

*.B 

1 

0 
1 

19 
H 
11 

25 
7 
18 

4 
4 

0 

4 

2  1 

17 

'  10 
7 

13 
10 
3 

7 
2 
5 

70 
42 
28 

IS 
6 
12 

16 
12 
4 


:ERLC 


1846 


TABLE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  OEGREES  AN3  OTHER  AWARDS  iA^D  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WCRK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY*  AND  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         X  NUMBER 
OATA  PROCESSING  TECHNOLOGIES  (5100) 
OHIO 


NUMBER 


HISPANIC* 
KUNBER  : 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NGN-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL  . 
NUMBER 


OH    MARION  TECHNICAL  COLLEGc 

\ 

TOTAL                0        ♦ 0 

0 

•  3 

0 

♦0 

0 

♦0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MLE                0  ,0 

0 

•  0 

C 

•  0 

0 

♦  0 

OH    MIAMI  UNIVERSITY  HAIN  CAH 

TOTAL                 0  .0 

0 

.1 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE                C  .0 

0 

•  0 

0 

♦  3 

0 

♦  0 

MALE                0  ,0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

♦  0 

•  OH    MICHAEL  J  CWENS  TECH  C 

tct*l           c     . o 

2 

>J.5 

0 

.0 

3 

♦3 

FEMALE                0  .0 

1 

9.1 

0 

•  0 

3 

♦0 

MALE                0  .0 

1 

10*0 

3 

•  0 

0 

•  0 

OH    MOUNT  VERNON  NAZARcNE"  C 

TOTAL                0  *0 

0 

•  0 

°f 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  3 

o' 

•  0 

0 

.0 

1      Ki».E                0  .0 

0 

♦  0 

Q 

•  0 

0 

•  0 

OH    MUSKINGUM  AREA  TECH  C 

,  TOTAL                 0  *0 

0 

.  .0 

0 

.0 

3 

•3 

FEMALE                0  \0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

♦  3 

JMALE                3  .0 

0 

•3 

0 

•  0 

3 

•  0 

OH    NORTH  CEN  TECH  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

3*3 

0 

•  0 

1 

3.3 

FEMALE                0  *3 

b 

•  0 

0 

.0 

3 

•  0 

MALE            \    0  .0 

1 

5*0 

0 

•  3 

1 

5.0 

OH    NORTHWEST" TECH  COLLEGE 

TOTAL                1  12*5 

0 

•  0 

0 

•3 

N3 

•0 

FEKALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

♦  0 

HALE                1  20*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

•  3 

OH    SHAWNEE  ST  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

N  0 

•  0 

3 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•0 

G. 

♦0 

MALE                0     ,  .0 

0 

♦  0 

•  0 

3 

.3 

OH    SINCLAIR  CMTY  CCLLEGE  . 

■  TOTAL                 0  .0 

A 

13*2 

0  ■ 

•  0 

3 

♦3 

FEMALE                0  .0 

2 

18*2 

0 

.0 

3 

•  0 

MALE                 0  .0 

r 

18*2 

0  , 

•  0 

3 

•  0 

OH    SOUTHERN  OHIO  CCLLEGE 

TOTAL                0  .0 

21 

22*3 

0 

•  0 

3 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

17 

26*2 

0 

•  0 

0 

•0 

HALE                0  .0 

A 

13*3 

0 

.0 

3 

.0 

OH    STARK  TECHNICAL  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

.3 

0 

.0 

MILE                 0  .3 

0 

•o 

0 

•o 

0 

.0 

OH    TERRA  TECHNICAL  COLLEGE 

Tnr  Ai                   ft  A 
lUI  *l»                   v  *u 

o 

o 

o 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.3 

OH    U  OF  .AKR.ON  MAIN  CA.1PUS 

TOTAL                 0-  .0 

4 

4*4 

1 

1.1 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

3 

5*9 

1 

2.0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .3 

1 

2*6 

0 

♦  0^ 

0 

.0 

OH    U  OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 

TOTAL                0  .0 

1 

2.9 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

c 

•  0 

0 

♦3 

MALE                0  .0 

.  1 

4*3 

0 

•  0 

0 

.0 

OH    UNiVEKSITY  OF  TCLEDO 

TOTAL                 0   .  .0 

2 

6*1 

0 

•  0 

0 

.0 

*    FEMALE                0  *0 

2 

16.7 

0 

.0 

0 

♦  0 

MALE      w         0    '  .0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

.0 

OK    YOUNGSTOWN  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

0 

*b 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE    -            0        ♦  $ 

0 

♦  3 

0 

.3 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

♦  3 

0 

•  3 

0 

:o 

OH          STATE  TOTALS  (        33  INSTITUTIONS) 

3 

TOTAL                 3        *4  79 

IS. 5 

♦  * 

5 

♦7 

FEMALE                Z  .5 

41 

10*5 

1 

•  3 

1 

.3 

MALE                 1  .3 

34 

10*4 

2 

♦  5 

4 

1.1 

'OKLAHOMA 

OK  '  CAMERON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

WLc  0  .0 

OK    EASTERN  OK LA  ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALc  0  .0 

MALE,  *  0  .3 

OK  NTHESTN  OKLA  AGRL-MECH  C 
'    TOTAL  0  «3 

FEMALE  3  ,9 

o  *o 

OK,  NORTHERN  OKLAHOMA  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALfr 


•  0 
.3 

•  3 


o 

♦  3 

a  100*0 

o 

♦  3 

1  100*0 

3 

.3 

5  100*0 

o 

♦  3 

o 

♦  3 

5  100*0 

3 

c3 

9  100*0 

2 

9.5 

19  9C*5 

/9*  1 

10  90*9 

1 

ICO 

9  90*0 

o 

♦  3 

l  xoo.o 

o 

•  3 

c       *  0 

3 

.3 

1  130*0 

o 

.3 

8  100.0 

0 

♦  3 

4  100*0 

3 

.3 

4  100*0 

2 

6*  7 

28  93*3 

o 

.3 

in  ioo~o 

2 

10.0 

18  90*0 

12.  5 

7  87*5 

o 

a 
•  u 

i  100*0 

1 

2C.0 

4  80*0 

o 

•  3 

i9i  oo  ft 

o 

.3 

7  10C.0 

3 

.3 

5  100*0 

18*2 

18  81*8 

2 

18.2 

9  81*8 

2 

16*2 

9  81*8 

21 

22*  3 

73  77*7 

26*  2 

48  73*8 

4 

13*8 

25  86*2 

o 

♦  3 

iq  iaa~a 

A  »     A  UU. u 

o 

♦  3 

14  100*0 

3 

*3 

5  10C.0 

3 

*3 

14~100*C 

o 

♦  3 

6  100*0 

o 

.3 

8  1C0.0 

5 

5*6 

82  91*1 

7*8 

45  88*2 

1 

2*6 

37  94*9 

I 

2*9 

34  97*1 

o 

♦  3 

12  100.0 

1 

4*3 

22  95*7 

2 

6*  1 

27  81*8 

2 

16*7 

9  75*0 

3 

•  0 

18  85*7 

o 

•  3 

'S  A     1  A  A  A 

JO    1 UU*  u 

o 

•  3 

17  1UU«U 

3 

*3 

21  100*0 

93 

12*C 

£55  97*0- 

45 

11*  6 

341  87*7 

45 

12*4 

314  86*3 

3 

*3 

11  10C.0 

0 

*3 

7  100*0 

3 

*3 

4  100*0 

3 

*3 

4  100*0 

0 

.3 

3  100*0 

0 

.3 

1  100*0 

3 

*3 

10  83*3 

0 

.3 

3  100*0 

0 

*3 

7  77*8 

3 

.3 

4  100*0 

._.*0 

1'  100*0 

0 

♦  0 

3  ±00.0 

o 

♦  3 

o 

♦  3 

0 

•3 

o 

♦  3 

o 

♦  3 

3 

•  3 

o 

•  3 

o 

•  3 

3 

•0 

o 

A 

•  U 

o 

A 

•  U 

3 

.3 

o 

♦  3 

o 

•  3 

3 

♦  0 

o 

A 
*U 

Q 

A 
♦  U 

3 

•  3 

Q 

•  3 

3 

•  3 

3 

.0 

Q 

♦3 

o 

A 

♦  u 

3 

*3 

O 

♦  3 

O 

.0 

3 

♦3 

0 

♦3 

0 

♦  0 

3 

♦  3 

0 

♦  3 

0 

♦3 

3 

*3 

3 

*3 

0 

♦  3 

0 

•  3 

3 

3*3 

2 

3*9 

1 

2*6 

0 

♦3 

0 

♦  3 

3 

•  3 

** 

12*  1 

1 

8*3 

3 

14.3 

3 

.0 

0 

•  3 

0 

♦  3 

8 

1*1 

3 

•  8 

5 

1*4 

3 

.3 

3 

.3 

3 

♦C 

3 

•3 

3 

•3 

3 

•  3 

2 

16*7 

3 

.0 

2 

22*2 

6 
1 
5 

14 

5 
9 

21 
11 
10 

1 
3 
1 


4 
4 

33 
13 
23 

8 
3 
5 

12 
7 
5 

22 
U 
11 

94 
65 
29 

19 
14 

5 

14 

6 
8 

93 
51 
39 

35 
12 
23 

33 
12 
21 

36  • 

15 

21 


753 
389 
364 


11 
7 
4 

4 
3 
1 

1? 
3 
9 

4 
1 

3 


uc 


t  1B47 
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_  *L  .eft  tuiu  cnnfi  ¥P*ft<  OF  iCAK  BEYONO  HIGH  SCHOCI    FOR  MAJOR  FIELO 

rms  ...  rem  gram  ««g|ffii^*^MlB0M5fD!i,S  ^.^ESVM^n-n..  *no  sme 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NGN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


4     NUMB  ER         X  NUMBER 

OATa'pHOCESSING  TECHNOLOGIES  15100 J 
OKLAHOMA 

OK    OKLA  STATE  U  TECH  INST 

TOTAL                0.0  1 

FEMALE                0        .0  0 
MALE                0  .0 
OK  *  OSCAR  ROSE  JUNICR  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  1 

FEMALE                0        .0  I. 

MALE                 0        .0  0 

OK    SEKINJLE  JUNIOR  COLLEGE  x 

TOTAL                0        •O  %' 

FEMALE                 0*0  /  O 

MALE                 0*0  0 
OK    TULSA  JUNICR  COLLEGE 

TOTAL                 0*0  p 

FEMALE                0        *C  0 

MALE                0       .C  0 


NUMBER 


3.3 
.0 


25. 
50. 


OK  STATE  TOTALS  f 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  »° 

MALE  0  .0 

I 

OREGON 

OR    CHEMEKE7A  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »° 

OR    aATSOP  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  #.0 

FEMALE  0  .0 

MALE      ,  0  .0 

OR    LANE  COMMUNITY  COLLEGE 
-      TOTAL  0  *° 

.    FEMALE  0  .0 

J        MALE  0  .0 

OR    LINN-BENTON  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  '  0  .0 

FEMALE  0  NO 

MALE  0  J#0 

OR    OREGON  INST  OF  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  C  «cO 

OR    PORTLANO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

M*LE  0  .0 

OR    STHHSTN  OREC  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0    '  .0 

FEMALE  0  »0 

MALE  0  *0 

OR    UMPOUA  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  f>  *° 

FEMALE  0  *0 

MALE  ©  *0 


INSTITUTIONS? 
Z  2.2 


2.6 
1.9 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 

0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
•0 

•0 

♦  0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


OR  STATE  TOTALS  < 

TOTAL    .  0  »0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

PENNSYLVANIA 

PA  ^ BUCKS  COUNTY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL    \  0*0 
FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

PA    BUTLER  CO  CMTY  CCLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

PA-  CC  ALLc«»r»c*Y  CO  ALLgG  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0        *°  „.M 

PA    CC  ALLEGHENY-  CO  BOYCE  CAM 
'   TOTAL  0  .0 

FEMALr  0>  .0 

*   -    MACE  0  .0 

PA    CC  ALLEGHENY  CO- SOUTH  CAM 


6  INSTITUTIONS) 


TOTAL  / 
FEMALE 
MALE 

PA    CMTY  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

OF 
0 
0 
0 


•  0 
.0 

BEAVER  CO 

•  0 

•  0 
.0 


0 
0 
0 

0 

0 
0 

6 
A 
2 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

1 
1 

0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 

15*8 
30*8 
8*0 

•  0 

•  0 

•  0 

8.7 

14.3 
.0 

7.7 
11.1 
.0 


5  16.7 
C  .0 
5  29.4 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

7.7 

•  0 
11.8 


7  7.5 
0  .0 

7  13^0" 


0 


o 

0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

20.0 
28.6 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


1      6. 7 

0  .0 

1  6. 7 


5.6 
5.9 
5.3 

.0 
.0 
•  0 


Ox 

0 

0 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0, 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 


5  4.9 
3  7.1 
2  3.3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

2.6 
7.7 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 


cR 

% 

NUMBER 

t 

2 

6.7 

8 

26.  7 

7.7 

1 

7.7 

1 

5.9 

7 

4U2 

0 

.0 

1 

25.0 

o 

♦  0 

1 

50.0 

o 

♦  0 

0 

♦  C 

0 

.0 

G 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

2 

7.7 

o 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

11*8 

2 

2.2 

11 

11.8 

1 

2.6 

2 

5.1 

1 

1.9 

9 

16.  7 

1 

4.2 

1 

4*2 

1 

10.0 

1 

ICO 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

20*0 

0 

•  0 

2 

28*6 

0 

•  0 

0 

*0 

WHITE, 
NON-HISPANIC 

number' 


NON-RESIDENT 
^ALIEN 

number 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•0 

♦  0 
*0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
*0 

*0 
*0 

♦  0 


1*0 
2** 
♦G 


*0 
*0 
*0 

*0 

•  0 
*0 

•  0 
*0 
♦0 

.0 
*0 
*0 

.0 
♦0 
*0 

♦  0 
*0 

♦  0 


1  6*7 

0  *0 

1  Ov.7 


2 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


5*0 
5*9 
5*i 

♦  0 
*0 

*c 

*0 

♦  0 

♦  c 


5*8 
5.5 
3*3 


♦  C 
.0 
.0 

18.4 
38.* 
8*0 

*0 
*0 

•  0 

8*7 
14*3 
*0 


7, 
ll« 


22 

73*3 

92*3 

58*8 

50*3 

0 

♦0 

2 

1CC.0 

2 

100*0 

1 

ico.o 

1 

100*0 

»? 

:2*3 

V 

100*0 

15 

86*2 

79 

84*9 

36 

52*3 

43  79*6 


23  95*8 

9  SCO 

14  10CO 

4  1CC0 

3  100*0 

1  100*0 


7 
4 

3 

12 
5 
7 

14 
0 
14 

30 
14 
16 

1 

0 
1 

1 

0 

1 


92 
35 
57 


TOTAL 

NUK8SK 


70*0 
57*1 
100*0 

100*0 
100*0 
10C.0 

93.3 

•  0 
93.3 

83.3 
82.4 
84.2 

J  00.0 

•  0 
100.0 


100.0 
•0 
1C0.0 


89.3 
83.3 
93.4 


31  100.0 
14  10C0 
17  i"CC 


7 
3 
4 

31 

8 
23 


10C.0 
100.0 
1C0.0 

81*6 
61*5 
52*0 


15  1CC.0 
6  100*0 
Q  100*0 

21  91*3 
12  85*7 
9  100*0 


12 

tf 
4 


52*3 
86*9 
100*0 


30 
13 
17 

4 

2 
2 

2 
1 
1 

26 
9 
17 


93 
39 
54 


0 

•o\ 

24 

0 

•0\ 

10 

0 

•°\ 

14 

0 

♦  0 

4 

0 

*0  \ 

3 

0 

.0 

1 

1 

10.0  \ 

10 

1 

14*3  \ 

7 

0 

*o  I 

3 

0 

<•«  1 

i2> 

0 

.0 

5 

0 

♦  0  < 

7 

0 

*0  1 

15 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

4 

11**1 

|  » 

2 

11*6 

2 

10*5 

0 

*0 

!  s 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

i  i 

0 

*0 

1  0 

0 

*0 

1  1 

5  4*9 
3  7*1 
2  3*3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

C 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
•0 


103 
42 
61 


31 
14 
17 

7 
^3 
4 

38 
13 

25 

15 

6  ' 
9 

23 
14 
9 

13 
9 
4 


TABLE  10, 


TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  AND  CTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY*  AND  SEX:     INSTITUTION  'AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


DATA  PROCESSING  TECHNOLOGIES  (5100) 
PENNSYLVANIA 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  S 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


VHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NGN-RES IDENT 
ALIEN 


TOTAL 
X  NUMBER 


PA    CMTY  COLLEGE  DELAWARE  CO 

TOTAL;  0  .0', 

FEMALE  i  0  ,0 

M*L£  0  .0 

Pft    CHTY  COLLEGE  PHILADELPHIA 


TOTAL 
FEMALE 
MAL  E 
PA  EOINBORO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PA  ttANKLIN 
TOTAL 
FEHtLE 
MALE 


0 
0 
0 

STATE 
0 
0 
0 


0 
.3 
.0 

COLLEGE 

♦  0 

♦0  v 

•  0 


A  NO  MARSHALL 
0  .0 
0  .0 

0  ♦<> 


PA    GWYNCOO-MERCY  CCLLEGE 
4  TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  .0 

HA  LC  0  .0 

PA    HAR^ISfiURG  AREA  CC 

.3 
.3 
.0 


\AfcISBI 

TOT  Ar^t  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
PA    KING'S  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


.0 
♦  0 
.3 


PA' 'LACKAWANNA  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *.0 

PA    LEHIGH  CO  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    MONTGOMERY  CO  COMMUNITY  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

PA    MOUNT  ALOYSIUS  JR  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MAL  E 
PA  NORTHAMPTON 
TOTA 
FEMAL. 
MAX  E 
PA    P6  IRLE  JUNI 
TOTAL 
FEMALE 

MALE 

PA    PA  STATE  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PA    PA  ST 
TOTAL 
FEMALE  • 
MALE 
PA    PA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PA    PA  ST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 
CC 
3 
0 
0 


.3 
AREA  CC 
.3 
.3 
.0 

;r  cclleje 

3  .3 
0  .0 

0  .0 
BEAVER  CAMPUS 

1  4.3 
1  7.7 
0  .0 

NEfc  KEnSI N3TN  CAM 
0  .3 
0  .0 
0  .0 
SCHUYLKILL 
u  .0 
0  .0 
0  .0 
U  kRTHGTN  SCRTN 
0  .3 
0  .0 
0  .3 
t>*    PA  STATE  U  YORK  CAMPUS 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALF  G  ,0 

PA  »  POINT  PARK  CCLLEGE 
TOTAL  3  .3 

FEMALE  3  .0 

MAA.E  0  .3 

PA    SPRING  GARCEN  CCLLEGE 


;am 


CAM 


TOTAL  0 
FEMAL e  '  0 

MALE  0 
PA    H  I  EL  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
(MALE 
•  PA    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.3 
.3 

.0 

•  3 
.3 


PITTSSG  EftADFOnC  CAM 
0  .0 
0  #3 
0  .0 


2 

5.6 

0 

.0 

3 

.0 

2 

5.6 

34 

94.4 

0 

.0 

36 

2 

9.5 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

9.  5 

19 

90.5 

0 

•0 

21 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

15 

100.0 

0 

•  0 

15 

20 

6**5 

0 

♦  0 

1 

3.2 

21 

67.7 

V% 

32.3 

0 

.0 

10 

66*7 

0 

0 

.0 

10 

66.  7 

\  5 

33.3 

0 

.0 

15 

10 

62*5 

0 

'  J 

1 

6.3 

11 

68*8 

5 

31.3 

0 

•  0 

16 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0- 

.0 

16 

100*0 

0 

.0 

16 

0 

■  VI 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

•  0 

,  10 

100*0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  C 

N  6 

ICO.O 

0 

•  0 

6 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

U 

100*0 

0 

.0  s 

11 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

ICC*  o"^^ 

0 

•  0  s 

5 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

.  0 

6 

0 

♦  3 

1 

8.3 

2 

16.7 

3 

25.0 

9 

75.0 

0 

.0 

12 

0 

•  0 

3 

•  0 

2 

33.3 

33.3 

4 

66.7 

0 

•0 

6 

0 

.0 

1 

16*7 

0 

.0 

1 

16.7 

5 

83.3 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

23 

100.0 

0 

.0 

23 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

.0 

4 

3 

.0 

c 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o  l9 

100.0 

0 

•  0 

19 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

1 

10C.0 

0 

.0 

I 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

■  C 

0 

.0 

0 

•0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

.0 

9 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

1CC.0 

0 

.0 

2 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

7 

10C.0 

0 

.0 

7 

c 

.0 

1 

5.3 

1 

5.3 

2 

10*5 

17 

89.S 

0 

.0 

19 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

8.3 

1 

8.3 

11 

91.7 

0 

.0 

12 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

.0 

1 

14.3 

6 

85.7 

0 

•  3 

7 

1 

5.9 

2 

11.6 

0 

♦  0 

3 

17*6 

14 

82.4 

0 

♦0 

17 

I 

11.1 

2 

22.2 

0 

.0 

3 

33*3 

6 

66.7 

0 

•  0 

9 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

8 

100.0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

1 

LOCO 

0 

.0  • 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1CJ.  c 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.3 

1 

6.3 

15 

93.8 

0 

.0 

16 

3 

.0 

o. 

.0 

1 

14.3 

1 

14.3 

6 

85.7 

0 

.  0 

7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100.3 

0 

.0 

9 

20 

34*5 

2 

3.4 

0 

.3 

22 

37.9 

36 

62.1 

c 

.0 

58 

10 

34.5 

1 

3.4 

0 

.0 

11 

37.9 

18 

62.1 

0 

.0 

29 

10 

34.5 

1 

3.4 

c 

.0 

11 

37.9 

18 

62*1 

0 

.0 

29 

1 

4.3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

8.T 

21 

91.3  ' 

0 

*0  V 

23 

3 

.0 

0 

.C 

3 

.0 

1 

7.7 

12 

9*. 3 

0 

■  o 

13 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

v  1 

10.0 

9 

90.0 

0 

.0 

d  10 

0 

♦  3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

.3 

10 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1C0.0 

0 

.0 

3 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

ICC* 

0 

.0 

7 

0 

.0 

1 

6.7 

0 

.0 

1 

6*7 

14 

93.3 

0 

.3 

15 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

•0 

1 

14.3 

6 

85.7 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

•  0 

8 

100.0 

0 

mM 

8  0 

0 

x  .0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

14 

100.0 

0 

.0 

14 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

8 

1CC.C 

3 

.0 

3 

0 

.0 

v  "  0 

.c 

0 

♦  0 

0 

.0 

23 

1C0.0 

0 

.0 

23 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100.C 

0 

.0 

9 

0 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

14 

100. 0 

0 

.0 

14 

0 

.0 

0 

1  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

I 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

rO 

0 

0 

.0 

c 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

0 

.3 

Q 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

•(/ 

3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100  ,0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

*0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

3 

.3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

.3 

c 

♦  0 

0 

♦  G 

G 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

4 

/oc.o 

0 

•  0 

4 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

ERIC 


1901) 


^  nu  .  ecc  tuim  cmift  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 

T«LE  10.  TOUC.ASSOCUTE  ^ff™™  i^M^ON"  JS£S.1?WS??.  WlK.     .NST.TUT.ON  ANO  STATE 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER          I  NUMBER 
OATA-PROCESSINC  TECHNOLOGIES  15100! 
PENNSYLVANIA 

PA    WE  STMORELANO  COUNTY, CC 

TOTAL                0       .0  0 

FEMALE                 0        .0  0 

-MALE  0  .0  0 
PA    WILLIANSPORT  AREA  CC 

TOTAL                 0        .0  0 

FEMALE             „0       .0  0 

»       MALE               -0        .0  0 


PA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1 

FEMALE  I 

HALE  0 

RHODE  ISLANO 

RI     JOHNSON  £  WALES  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  C  *0 
RI,   RrfOOE  ISLANO  JR  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


30  INSTITUTIONS) 

.2  53  9.7 

.4  30  11.2 

♦0  23  8.3 


10*2 
25*0 

•  0 

2.0 
4.2 

♦  0 


NUMBER 


RI  STATE  TCTALS  ( 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


INSTITUTIONS) 
6  6.0 

6  " 
0 


13.6 
•  0 


SOUTH  CAROLINA 

SC    COLUMBIA  COMMERCIAL  L 
TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC    FLORENCE  0 ARLINGTON  TECH 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

SC 


o 

0  .0 

0  *0 

GREENVILLE  TECH  COLLEGE 

0  »3 

0  *0 

0  *0 


40 
25 
IS 

5 
5 
0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

SC    HORRY-GEORGETOWN  TECH  C 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  •? 

SC    MI  OLANOS  TECH  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE       ,  0 

MALE  0  »0 

SC    SPARTANBURG  TECH  C0L1  EGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  .      0  *0 

MALE  0 
SC    TRlOENT  TECHNICAL  COLLEG, 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

SC    YORK  TECHNICAL  COLLEGE 


TOTAL 
FEHALF 
MALE 


76.9 
92.6 
60.0 

27.8 
41.7 
.0 

5.6 
9.1 
♦  0 

44.4 
40.0 
50.0 


.0 
.0 

•  0 

Id. 9 
21.4 
11.1 

•  0 
.0 

•  0 

•  12. r- 

15.4 
.0 


SC  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
KILE  0 

SOUTH  OAKCTA 


SO    BLACK  HILLS  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

SO    DAKOTA  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMiLE  0  *0 

MALE  0  «0 

SO    NATL  COLLEGE  OF  BUSINESS 
TOTAL  0  *0 

FEMALi  0,,  *0 

MALE  0,  *0 

SO    NORTHERN  STATE  COLLEGE 


INSTITUTIONS! 
,     59  33*3 
41  37.3 
18  26.9 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
•0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 


1.5 
1.9 

1.1 


•  0 
.0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 

0 

r 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

,0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  Q. 

•  o. 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


•  0 
.0 
.0 


"Ik 


19.10 


'total 

MINORITY 
NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCK-RESIOSNT 
ALIEN 

NUMBER 


.0 
.0 

♦  0 

.0 
♦0 

♦  0 


1 

12.5 

0 

•  0 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

,  0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1850 


0 

.0 

9 

1CC.0 

0 

•  0 

6 

100.0 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

.0 

64 

100.0 

0 

•  0 

37 

100. c 

0 

.0 

27 

100*0 

5 

♦  9 

67 

12*3 

478  87.7 

1.5 

\40 

14*9 

228  85.1 

1 

.4 

27 

9*7 

250  90.3 

0 

.0 

5 

10*2 

43  87*8 

0 

.0 

5 

2  5*  C 

15  75*0 

o 

.0 

0 

•  0 

28  96*6 

0 

.0 

1 

2.  0 

50  98*0 

0 

.0 

1 

4.2 

23  95*8 

o 

.0 

0 

•  0 

27  100*0 

0 

•0 

6 

6.0 

93  93*0 

o 

♦  0 

6 

13.6 

36.  66*4 

0 

•0 

0 

•  0 

55  90*2 

0 

.0 

40 

- 

76*9 

12  23*1 

0 

•  0 

25 

92.6 

5       7  l. 

0 

♦  0 

15 

oC.G 

10  4«*0 

0 

♦  0 

5 

27*8 

13  -  72. £ 

0 

.0 

5 

41*7 

7  58*3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

6  100*0 

0 

.0 

I 

5.6 

16  88*9 

0 

.0 

1 

9.1 

10  90*9 

0 

.0 

0 

.0 

6  85*7 

0 

.0 

4 

44.4 

5  55*6 

0 

.0 

2 

40.0 

3  60.0 

0 

.0 

2 

50.0 

:  5o*o 

1 

5.0 

1 

5.0 

19  95*0 

0 

.0 

0 

•  0 

11  100*0 

1 

11.1 

1 

11.1 

8  88*9 

0 

.0 

7 

18.9 

30  81*1 

0 

.0 

6 

21.4 

22  78*6 

0 

♦  0 

1 

11.1 

8  88*9 

0 

♦  0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

3  10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  1CC.0 

0 

.0 

2 

12.5 

14  B7.5 

0 

.0 

2 

15.4 

11  84«o 

0 

.0 

0 

•  0 

3  100*0 

1 

•  6 

60 

33.9 

116  ^65.5 

0 

.0 

-41 

37.3 

69  62*7 

1 

1.5 

19 

28.4 

47  7C.1 

I 

12*5 

7 

87*5 

1 

14*3 

6 

B5.7 

0 

.0 

1 

1C0.0 

c 

♦  0  •> 

5 

10C.0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

♦  0 

1 

1  01'*  o 

0 

♦0 

28 

100*0 

0 

.0 

23 

100*0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

5 

1CC.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

1 

100*0 

TOTAL 
NUMBER 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

.0 


9 
6 
3 

64 
37 
27 


o 

♦  0 

5«t5 

0 

♦o 

268 

0 

♦  0  , 

277 

1 

2.0 

49 

o 

♦0 

20 

1 

3.4 

29 

o 

.0 

51 

o 

•  0 

24 

0 

•  0 

27 

1 

1.0 

100 

0 

.0 

44 

1 

1.8  ' 

56  * 

0 

" 

r,o 

52 

o 

♦  0 

27 

0 

•  0 

25 

0 

•0 

18 

0 

♦  0 

12 

0 

♦  0 

6 

1 

5.6 

18 

o 

.0 

U 

1 

14.3 

7 

o 

♦  0 

9 

o 

.0 

5 

0 

.0 

4 

o 

.0 

20 

0 

♦0 

11 

0 

♦  c 

0 

Q 

)  .0 

37 

0 

28 

0 

•0 

9 

0 

♦  0 

7 

o 

♦  0 

3 

0 

•  0 

4 

0 

•  0 

16 

0 

.0 

13 

0 

.0 

3 

1 

.6 

177 

0 

.0 

110 

1 

1.  5 

67 

0 

♦  0 

8 

u 

•0 

7 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

5 

0 

•  0 

»  i 

0 

•  0 

0 

•  0 

28 

0 

•  0 

23 

0 

•  0 

5 

0 

•  0 

5 

0 

•  0- 

4 

0 

.0 

1 

TABLE  10. 


TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  AND  CTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR.  FIELD 
CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt  ETHNICITY t  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  1KDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HI SP&NIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER  I  NUMBER 

DATA  PROCESSING  TECHNOLOGIES  (5100) 


SO         STATE  TOTALS  I 

TOTAL  .     0  * 

FEMALE  .  0 

MALE  0 

TENNESSEE 


*  INSTITUTIONS) 


TN    ORAUGHON'S  COLLEGE 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE     :'  0  .0 

TN    ORAUGHON'S  JC  BUSINESS 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 
TN    KNOXVILLE  BUSINESS  C 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

•  0 


TN    NASHVILLE  STATE  TECH  INST 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TN    ST Hh  MISSIONARY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


TN    STATE  TECH  INST  KNOXVILLE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TN    STATE  TECH  INST  MEMPHIS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TN    CHATTANOOGA  ST  TECH  CC 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    CLEVELAND  ST  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  1  12*5 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  16*7 

TN    COLUMBIA  ST  CMU  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


TN    OYERSBURG  ST  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  0 

♦  0 
.0 


TN    JACKSON  ST  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  0 
♦0 

•  0 


TN    MOT LOW  STATE  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TN    ROANE  STA.IE  CMT t  COLLEGE 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    STEEO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  Ov  .0 

TN    U  OF  TENN  AT  CHATTANOOGA 


TOJAL 
FEMALE 
MALE 


♦  0 

♦  0 

♦  a- 


TN    U  CF  TENNESSEE  NASHVILLE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


16  56*3 
7  43*8 
11  ,  68.8 


25 

zi 

4 

0 
0 
0 

30 
17 
13 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

21 
11 
10 

6 
3 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

ft 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


30*9 
31*3 
28.6 

•  0 
.0 
.0 

23.4 
25*0 
21*7 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

26*9 
27*5 
26.3 

18.2 
17*6 
18*8 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


30*0 
33.3 
25.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


TN  STATE  TOTALS  ( 

TCTAL  1 
FEMALE  0 
MALE  1 

TEXAS 


*X    ALVIN  COMMUNITY  COLLEGE 


TOTAL  0 
°FEMALE  0 
MALE  0 

TX    AMARILLO  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE' 


0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


N0M8ER 


17  INSTITUTIONS) 
104  22.1 
62  25.2 
42  18.7 


2.2 
2.6 

♦  0" 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


WHI  TE 
NON-HISPANIC 


NUM8ER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


♦  0 
♦0 
.0 


2.2 
2.6 
•  0 


45  97.8 
3"  97.4 
8  100. 0 


TOTAL 
NUM8ER 


•  0 
.0 
.0 


0 

•  0 

0 

.0 

16 

56.3 

I* 

43.8 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

7 

43*8 

9 

56.3 

0 

.  0 

o 

.0 

0 

.0 

11 

68.8 

5 

31.3 

0 

•  0 

0 

♦  ? 

0 

.0 

25 

30. V 

53 

65.4 

3 

3.  7 

0 

•  0 

0 

•  0 

21 

31*3 

46 

68.7 

0 

.0 

c 

♦  0 

o 

.0 

4 

28.6 

7 

5C.0 

3 

21.4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

48 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

41 

100*0 

0 

•  0 

5 

3.9 

0 

.0 

35 

-27.3 

93 

72*7 

0 

•  0 

3 

4.4 

0 

.0 

20 

29.4 

48 

70*6 

0 

•0 

2 

2.3 

o 

♦0 

15 

25.0 

45 

75*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

5 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

16 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

8 

10C.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

o 

•  0 

8 

10C.0 

0 

♦  0U 

1 

1.3 

2 

2.6 

24 

30*8 

54 

69.2 

0 

.0 

1 

2.5 

0 

.0 

12 

30.0 

28 

70*0 

0 

•  0 

o 

.0 

2 

5.3 

12 

31*6 

26 

68*4 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

18*2 

27 

81.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

17*6 

14 

82*4 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

*  .0 

3 

18*8 

13 

81*3 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

1 

12*5 

7 

87*5 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

*C 

2 

100*0 

0 

♦  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

1 

16*7 

5 

83*3 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

8 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•C 

4 

100.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

0 

*0 

4 

ICO.'O 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

1CC.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

*0 

1 

100*0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0  v 

2 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

,  12*5 

7 

87.5 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

2  5*0 

3 

75*0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

4 

100*0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

3C.C 

7 

7C.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

33*3 

4 

66*7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0' 

0 

.0 

0 

•  0  - 

4 

100.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

•  0 

3 

1C0.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

c 

•  0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

.  0 

2 

100.0 

0 

.0 

c 

•  0 

0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

I  00.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

66*7 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

(ft 

1.3 

i 

♦  4 

113 

24.0 

354 

75*2 

4 

•  8 

4 

1.6 

0 

.0 

66 

26*8 

179 

72*8 

1 

•  4 

2 

♦  9 

2 

♦  9 

47 

2C.9 

175 

77*8 

3 

1.3 

o  0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

7 

100.0 

0 

•  0 

0  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

1CC.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.,0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100.C 

0 

•  0 

46 
38 


32 
16 
16 

81 
67 
14 

48 
7 
41 

128 
68 
60 

5 

'  0 

*5 

16 
B 


78 
40 

38 

33 
17 
16 

8 
2 
6 

8 
4 
4 

3 
1 

2 


4 
4 

10 

6 
4 

7 
4 

3 

2 
0 
2 

1 
1 

0 

3 
1 

2 


471 
246 

225 


1851 


1311 


°  ~~«.  o.rrr.  ^  .etc  t man  FCUB  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 

TA.LS  .0.  TOTAL^SSttUTEO^  STATE  .978-.9T9 


AMERICAN  IMJIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-vUSPAHK  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         I  NUMBER 
OATA  PROCESSING  TECHNOLOGIES  <5100) 
TEXAS 


TX    ANGELINA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  '    0  .0 

HALE  0  .0 

TX    AUSTIN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  '  0  .0 

FEMALE  *0  .0 

HALE  0  .0 

TX    BEE  COUNTY  COLLEGE 
TOTAL  0.0 
FEMALE  0  .0 

HALb  0  *0 

TX    BR  AZO  SPORT  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE:  0  .0 

HALE  0  *0 

TX    CENTRAL  TEXAS  COLLEGE 
TOTAL  I  4.0 

FEMALE  1  6*7 

HALE  0  *0 

TX    CISCO  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  »° 

FEMALE  0  •O 

HALE  0  .0 

TX    COLLEGE  OF  THE  MAINLAND 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ♦<> 

TX    COOKE  COUNTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

TX    CEOAR  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ♦<> 

MALE  0  *0 

TX     a  CENTRO  COLLEGE 
TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 

TX    DEL  MA*  COLLEGE 

TOTAL  -0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

TX    GRAYSON  CO  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

TX    HENOERSON  CO  JR  CCLLEGE 
TOTAL,  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    HOUSTON  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

TX    HOW ARO  C  AT  BIG  SPRING 
TOTAL  0  •° 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

TX    KILGORE  CCLLEGE 

TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  »0 

HALE  0  »0 

TX    LAMAR  UNIVERSITY 

TOTAL  13  44*8 

FEMALE  9  *2*9 

MALE  *  50.0 

TX    URcOO  JUNIOR  CCLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

.    TX    LEE  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

TX    MCLENNAN  CPTY  CCLLEGE 
.0 

•  0 

•  0 


NUMBER 


HISPANIC, 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


MITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCh-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

TX    HIOLAND  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

HALE  0 

TX    NAVARRO  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MACE 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 


0  *o 
0  *0 
0  *0 

0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0  .o 
o  *o 

0    '  *o 

0  *0 
0  *0 
C  .0 

2  100*0 
2  100*0  ■ 

o  *o 

0 

0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

2 
2 
0 

o  .o 
o  *o 

0  *0 

0 
0 
0 

o  *0 

•  0 

2    2  8*6 

0  *o 

2     2  8*6  ° 

2     2  8*6 

0  *o 

2  28*6 

5  71*4 

o  *o 

5  71*4 

0 

0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

7 
0 
7 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

5  3B.5 

6  46*2 

7  53*8 

0  0 

♦  0 

13 
5 

8 

1  7*7 
1  20*0 

0  *o 

4  80*0 
1  12*5 
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.0 

.c 
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1  1U1 
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.0 
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1  io.o  N  > 
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1 
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* 
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0 
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0 

.0 
*0 
.0 
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15 
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0 

^  o 

♦  0 
♦0 
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2  10C*0  * 
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0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
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2 

*3 

1  20*0 
1  20*0 
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0 

•  0 

•  0 

•  0 
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2  40.0 
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0 
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0 
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.0 

5 
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0 
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1 
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0 

0 

.0 
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0 
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1 

0 

41  56*2 
36    73.5  * 
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2 
0 
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4*1 
♦  0 

7  9*6 
4  8*2 
3  12*5 

50  68*5 
42  85*7 
8  33.3 

Z  J       3  I  *  3 

7  14*3 
16  66*7 

0 

0 
0 

.0 
.0 
.0 

73 
49 
24 

0  *o 
0  *o 
0  *o 

o  0 
0 
0 

.0 
.0 
♦  0 

22  57*9 
12  63.2 
10  $2*6 

22  57*9 
12  63.2 
10  52*6 

14  36*8 
7  36*6 
»  36*8 

2 
0 

2 

5.3 
.0 
10.5 

38 
19 
19 

0  .0 

0  *o 
o  *o 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦Ob 

0  *o 

0  *0 

0  *o 

0        *  0 
0  *0 
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Q     A  W  ♦  V 
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0 

0 
0 
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.0 
♦  0 
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1 

0  *o 
0  *o 
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0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 
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0  *0 

0  *o 

o  *o 
o  *o 

0  *0 

1  1CC.0 
1  100*0 

o  *o 

0 

0 

0 

♦  0 

♦  0 
.0 

1 

1 

6 

0  .0 

o  *o 
o  *o 

Q 
0 
0 

♦  C 

♦  0 

♦  0 

1  20*0 

0  .0 

1  $0*3 

1  20*0 

0  *o 

1  50*0 

4  80*0 

3  10C.0 

I  r 
1      D  c.  t 

0 

0 

0 

A 

♦  u 

♦0 

♦  0 

5 
3 
2 

o  *o 
o  *o 
o  *o 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0  *0 

0  *o 
o  *o 

c  *c 
0  *c 

0  .0 

2  1C0.0 
2  100,0 
0  *0 

0 

0 
0 

♦  0 

♦  0 

.0  ~ 

2 
2 
0 

1  33.3 
1  33*3 
tf  *0 

0 
0 
*  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

0  *0 
0  *0 
0  *0 

1  33.3 
1  33.3 
0  .0 

2     66*  7 
2  66*7 
0        •  C 

0 

0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

3 
3 

0* 

1  .  3*t 
1  4*3 

0  *o 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0  .0 
0  *0 

0  *o 

14  48.3 
10  47.6 
4  $0.0 

14  46*3 
11  52.4 
3  37*5 

I 

n 

1 

3.^ 
.0 
12.5 

29 
21 

£ 

0  *o 
0  *o 
0  *o 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

17  <.  74*4 
U  100*0 
6  85*7 

17  94.4 
11  1J0.0 
6  65.7 

1  5*6 

0  «o 

1  14*3 

0 

0 

c 

♦  0 

♦  0 

<..o 

18 
U 
7 

1  14*3 

0 

•  0 

0? 

0  .0 

i  14.3 

C 

6  65*7 
2  1CC.0 

0 
0 

♦  0 
.0 

7 
2 

0  *0 

1  20*0 

0 
0 

•  0 

•  0 

0  .0 
0  *0 

1  20*0 

4  80*0 

0 

•  0 

5 

2  18*2 
2  22*2 

0  *o 

0 
0 
0 

♦0 
♦  0 
♦G 

0  *0 
0  *0 

0  *o 

2  16*2 
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0  .c 

9  81*8 
7  77*8 
2  1CC.C 

0 
0 

-  0 

•  0 

•  0 

♦c 

11 
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2 

0  *o 
0  *o 
0  *o 
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0 
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.c 

♦  0 
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0  ,0 
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0  *o 
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0 

c 

•  0 
.0 
.0 

1 
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1 

o 6  *0 

0 

\o 

•  0 

♦  0 
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0  *o 
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1  100*0' 

0 
0 

•  0 

•  0 

2 
1 

0  *0 
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0 

0  *o 
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i 
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0 

.0 

1 

TABU  10.  TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  AND  CTHER  A WAR OS  BASEO  ON  LESS  THAK  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FlELO 
CGNFERREQ  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  fcTHNICl TYt  AND*5EXJ    INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  IKO|AN 
ALASKAN  NAT IV 6 


BLACK  ASIAN  CR 

NUN-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER 


NUMBER         X  NUMBER 
OATA  PROCESSING  TECHNOLOGI ES/C 5100) 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  \ 


-R6SI0ENT  ' 
IEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


'TEXAS 

TX\  ODESSA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

KALE  .  0  .0 

TX    PANOLA  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    PARIS  JUNICR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  *0 

TX    SAN  ANTONIO  COLLEGE 
'  TOTAL  1  >  1.8 

FEMALE  0  *0 

MALE  m   1  2*4 

TX    SAN  JACINTC  C  CENTRAL  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  C  *0 

TX    SAN  JACINTC  C  NCRTH  CAM 
TOTAL  C     %  *0 

FEMALE  C  *0 

MALE  0  .0 

lx    SOUTH.  PLAINS  COLLEGE 


0  *0 

c  *o 

c  *0 

TEX  JR  COLLEGE 


^  TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX  SOUTHWEST 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
TX    TARRANT  CU  JUNI 

TOTAL  0 

FEMALE  C 

MALE  0 
TX     ?EM?Lc  JUNIOR  CCLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MA  Lt  0  *0 
TX     TrXARKANA  C.MTY  COLLEGE 


0 
0 
•  0 

COLLEGE 
.0 
.0 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 


TX    TEXAS  SOUThHOST  COLLEGE 


TOTAL 

FEMALE 
HALE 


TX    TEX  ST  TECH  RIO  GRamOE 


TCTAL 
r  E  MA  L  E 
XALJ 


.0 


IX    TEX  ST  TECH  INST  «ACC  CAM 


TOTAL 
FEHALC 
HALE 


►  0 
.0 
.0 


TX     TYLER  JUNICR  CCLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  C  *0 

MALE  0  *0 
TX    WHARTON  CC  JR  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  G  .0 

HUE  0  *0 


TX          STATE  TOTALS  <  40  INSTITUTIONS) 

TCTAL               15  2*9  31  15*6 

fEMLE               10  3.-»  60  20*4 
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3 
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AMERICAN  1 KOI AN 
ALASKAN  NATIVE 


-NUMBER,  X+* 
6  AT  A  ^PROCESSING  TECHNOLOGIES  (5100) 


BUCK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER         I       NUMBER  X 


UT         STATE' TOTALS  ( 
TOTAL  1  2.4 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  4.3 

VERMONT  *  - 

VT    CASTLETON  STATE  COLLEGE 


4  INSTITUTIONS) 
1  2.4 
0 
I 


.0 
4.3 


TOTAL'  *  0 

FEMALE  0  * 

MALE  0 
VT    CHAMPLAIN  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

HUE  *  0 


VT 


STATE  TOTALS  ( 
'  TOTAL  0 
FEMALE  , 0 

MAt-E  0 


VIRGINIA 


.0 
.0 
.0 

.0 

.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


VA    NATIONAL  BUSINESS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .C 

HALE  0  .0 

VA    BLUEf  RIOGE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE;  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    CENTRAL  VA  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0    '  .0 

MALE  0  .0 

VA    OANVILLE  CMTY  CCLLEGE 
'    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    J  SARGEANT  REYNCLOS  CC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

VA    JOHN  TY^ER  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  i      0  .0 

FEMALE  0  <0 

MALE  0  .0 

VA    NEW  RIVER  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .9 

FEMALE  C  .0 

HALE  0  .0 

VA\NO^THERN  VA  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  0        . 0 

femaYe  0  .0 

MALEv  0  «° 

VA    THOMAS  NElSN  CMTY  COLLEGE 
TOTAL    \  0.  .0 

FEMALE       V       0  .0 
HALE        .'\    0  .0 
VA    TIOE WATER  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  NP  «0 

FEMALE  0\  -3 

.    MALE  *  0  \  .0 

VA    VA  WESTERN  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


VA  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  . 

FEMALE  0 
MALE  0 

WASHINGTON 

WA    a  ARK  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
WA    COLUMBIA  BASIN  CC 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
WA    FORT  STEILACOOM 
TOTAL  «  0 
FEMALE  0 
MACE 0 


11  INSTITUTIONS) 
.0  26  11.5 

19  16.5 


.0 


,0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


CC 


WA    GRAYS  HARBOR  COLLEGE 


JOtkC 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 


6.3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


4.9 
11.1 
•  0 


8 

38.1 

0 

.0 

7 

36.8 

0 

•  0 

1 

50.0 

0 

.  0 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

«0 

0 

.0 

1 

25.0 

1 

4.8 

0 

e 

.0 

0 

•  0 

0 

.b 

1 

16.7 

0 

.0 

2 

16.7 

0 

.0 

2 

28.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

35.3 

0 

.0 

3 

50.0 

0 

.0 

3 

27.3 

0 

.0 

0 

,  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

ft 

•  0 

0 

.0 

2 

2.8 

12 

16.9 

1 

4.0 

5 

20.0 

1 

2.2 

7 

15.2 

4 

21. 1 

1 

5.3 

3 

37.5 

1 

12.5 

1 

9.1 

c 

.0 

3 

10.7 

4 

14.3 

3 

23.1 

0 

.0 

0 

fj 

.0 

4 

26.7 

0 

.0 

1 

5.9 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

1 

12.5 

19 
6 
13 


HISPANIC 
NUMBER 


B.4 
5.2 
11.6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2  4.9 
0  .0 
2  8.7 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 


0 

.0 

o 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

#0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9.1 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.4 

1 

4.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

,9 

2 

1.7 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

TOTAL 
.MINORITY 

NUHBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCK-RESIOENT 
ALIEN  o 

NUMBER 


TOTAL 

I  NUHBEfe 


.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


6  14.6 
2  11.1 
4  17.4 


*4 


8  38.1 

7  36.8 

1  50.0 

1  14.3 

0  .0 

1  25.0 


4.8  ' 
•  0 
16.7 

16.7 
28.6 
.0 


6  35.3 
3  5C.G 
3  27.3 


1 
1 

C 

0 
0 
0 

15 
7 


9.1 
L4.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

21.1 
28.0 
17.4 

26.3 
5C.C 
9.1 

2520 
23.1 
26.7 

5.9 
•  0 
12.5 


47  20./ 
2T  23.5 
20  17.9 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

c> 

.0 
.0 
.0 


35 
16 
19 


85.4 
88.9 
82.6 


10  100.0 
6  1CC.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 


4  100.0 

0 

.0 

8  100.0) 

Q 

•  0 

6  100.0 

0 

.0 

2  100.0, 

0 

.0 

18  100.0 

0 

.0 

12  10C.0 

0 

.0 

o 

.0 

13  61.9 

o 

.0 

12  63.2 

0 

.0 

1  50.0 

0 

.0 

6     85. 7 

o 

•  0 

3  100.0 

,  0 

.0 

3  75.0 

c 

.0 

)A         AC  J 

o 

.0 

15  10C.C 

'0 

.0 

5  83.3 

0 

.0 

10  83.3 

o 

.0 

5    71 .4 

0 

.0 

5  10C.0 

0 

.0 

11  64.7 

o 

.0 

3  50.0 

0 

.0 

9    72  .  7 

o 

.0 

10    9  C.  9 

0 

.0 

6  85.7 

o 

.0 

4  10o!o 

0 

.0 

3  100.0 

o 

.0 

3  1CC.0 

0 

.0  o 

0  .0 

0 

.0 

56     7c. 9 

o 

.0 

1ft  72.0 

0 

.0 

38  82.6 

0 

.0 

14     73 . 7 

o 

.0 

4  5C.0 

0 

.0 

10  9C.9 

0 

.0 

21  75.0 

o 

.0 

13  76.9 

0 

.0 

11  73.3 

0 

.0 

16  94.1 

o 

•0 

9  ICO.  Q 

o 

lo 

7  87*5 

0 

.0 

180  79.3 

0 

.0 

86  76.5 

0 

.0 

92  82.1 

0 

.0 

6  1CC.C 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

5  1CC.0 

0 

.0 

9  100.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

7  1GC.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

41 
18 
23 


10 
6 
4 


16 
12 

6 


21 
19 
2 

7 

3 
4 

21 
15 

6 

12 
7 

5 

17 

6 
11 

11 
7 
4 

3 
3 
0 

71 

25 
46 

19 

d 

11 

28 
13 
15 

17 

9 


227 
115 
112 


TABLE  tO.  TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  A NO  OTHER  AUAROS  BASEO  ON^LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  liORK  BEYONO  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
CONFERRED  BY/  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITYt  AND  SEX:     INSTITUTION  AO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  1NOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  CR 

NCN-yHlSPANlC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MITE 
NON-h*SPANlC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


DATA  PROCESSING  TECHNOLOGIES  (51CO) 
WASHINGTON 


WA*  HIGHLINE  CMTY  CClLEGE 
TOTAL  1  4.5 

FEMALE  0'  .0 


MALE 


1  6.3 


WA    LOWER  COLUMBIA  CCLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 

WA    OLYMPIA  TECH  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

ItA    OLYMPIC  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

HALE  0 
WA    NDRTH  SEATTLE  CC 

JTOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

UA    SEATTLE  CC  CENTRAL  CAMPUS 

TOTAL  1  2.4 

FEMALE  .  1  3.2 

MALE  0  _*0 
WA    TA COMA  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.MALE     ,  0  .0 

WA    EVERETT  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WA    SPOKANE  COMMUNITY  COLLEGE 


•  0 

♦  0 
.0 


»0\ 
.0\ 
.0 

•  0 

•  J 
.0 

.0 
.0 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
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0 

^0 


WA  STATE  TOTALS  < 

*     TOTAL  2 
FEMALE*  1 
MALE  1 

WEST  VIRGINIA 


.0 
.0 
.0 


♦  9 
.3 
1.1 


,  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.5 

21 

95.5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 
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0 

.0 

0 

.  0 

1  0 

100.0 

0 

.0 

o 

.0 

.0 

0 

.0 

1 

8.3 

11 
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0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

1 
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3 

75.0- 

0 
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0 

.0 

1 
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0 

.0 

1 

33.3 

2 

66.7 
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•  0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 
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1 
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0 

.0 

0 

.0 
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0 

.0 

6 

.0 

6 
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0 
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0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 
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1 
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•0 

o 

.0 
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♦0 

o 

.0 

o 

.0 

5 
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0 
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0 

.0 

.0 

2 
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2 
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5 
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0 

.0 

0 

.0 
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1 

25.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

.0 

o 

.0 

H 

7  .0 

1 

33.3 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

.0 

0 

.0 

2 

7.1 

0 

.0 

2 

7.1 

26 

92.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

8.3 

0 

•0 

*  1 

8.  3 

1 1 

91 .7  ' 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

6.3 

0 

.0 

1 

6.3 

15 

93.8  - 

 0- 

-  -0 

1 

2.4 

9 

21.4' 

0 

.0 

11 

26.2 

15 

35*7 

16 

*38.1 

1 

3.2 

9 

29.0 

0 

.0 

11 

35.5 

10 

32.3 

10 

32.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'  .0 

5 

45.5 

6 

54.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

;o 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

2 

1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

26 

1C0.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

15 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

49 

100.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

39 

1C0.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

.0 

o 

ITUTIONS) 

1 

.5 

12 

5.6 

2 

.9 

17 

7.9 

183 

84*7 

16 

7.4 

1 

.8 

11 

8.8 

1 

.8 

14 

11.2 

;oi 

80*8 

10 

8*0 

0 

.0 

1 

1.1 

1 

1.1 

3 

3.3 

82 

90.1 

6 

6*6 

WV    3LUEFIEL0  STATE  CGLLECC 

TOTAL 

0  ,3 

0 

.0 

FEMALE 

0  *0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

WV    FAIRMONT  STATE  CCLLEGE 

TOTAL 

0  *0 

0 

.0  , 

FcMALE 

0  *0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.3 

WV    GLENVILLE  STATE  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

Q 

•  0 

rULE 

0  .0 

0 

.0 

WV    MORRIS  HARVEY  CCLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0        .0  % 

0 

.0 

MALE 

0  *D 

0 

•  0 

fcV    PARKERS8URG  CMTY  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

c 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

HALE 

0  .0 

0 

.0 

WV    POTOMAC  STATE  CCLLE3E 

TOTAL 

0  *o 

0 

♦0 

FEMALE 

0  *c 

0 

.0 

MALE/ 

0  .0 

0 

♦  0 

WV    SHEPHERO  CCLLEGE 

T0T  AL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

WV  WEST 

VA  INST  TECHNOLOGY 

TOTAL 

0  .0 

0 

•0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

WV  WEST 

VlRGIM  A  NCRTHERN  CC 

TOTAL 

o      ;"o  , 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

WV    W  VA 

STATE  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

WV          STATE  TOTALS  <    *   10  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

0        •  J 

0 

.0 
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0  ,.o 

0 

.0 

o  **LE 

0  *0 

0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

7.1 
12.5 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3.7 
7.4 
.0 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

7.1 
12.5 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
'  .0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


3.7 
7.4 
.0 
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100.0 
100*0 

100*0 
•  0 
100*0 


1  10C.0 

0  .0 

1  10C.0 
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10C.0 
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.0 
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26  92*9 
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12  100.0 

I  -CC.C 
1  100.0 
0  .0 
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1C0.O 
.0 
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.0 
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.0 
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52  96.3 
25  92.6 
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•  0 
*0 
*0 

.0 
*0 
.0 

.0 
.0 
♦0 

*0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

♦0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
•0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
•0 

.0 

•  0 
.0 


TOTAL. 
NUMBER 


22 
10 
12 

4 

"  3 
1 

6 
1 
5 

7 
4 
3 

28 
12 
—16 


42 
31 
11 

2 
2 
0 

26 
11 
15 

49 
39 
10 


216 
125 
91 


6 
4 
2 

4 

0 
4 

1 
0 
1 

4 
3 
1 

1 
0 
1 

28 
16 
12 

1 
1 

0 

3 
3 
0 

3 
0 

°  3 


54 
27 
27 


1855 
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ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 
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HISPANIC 
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O  AT  A  PROCESSING  TECHNOLOGIES  C  5100 J 
WISCONSIN 

HI    6LACKHAUK  TECHNICAL  INST 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  «0 
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HI    OISTRICT  ONE  TECH  INST 


TOTAL  0  *0 
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TOTAL  1  5*0 
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HI     GATEWAY  TECH 
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MALE 
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.0 

♦  0 
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»0 
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FEMALE  0 
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TOTAL  0        ♦ 0 
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0 
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0 
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0 
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1 

0 

1 
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0 

0 
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0 
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0 
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.0 

•0 

.0 
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.0 
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•0 
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.0 

1 

6*3 

o 

.0* 

0 

•0 

c 

•  0 

0 

.0 

0  , 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0  • 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

2 

3*3 

0 

.0 

1 

4*0 

0 

.0 

1 

2*9 

0 

•o 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

c 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

2*9 

0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

7*7 

0 

♦  0 

4 

1*1 

0 

♦  0 

1 

0 

•  0 

3 

1  .8 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0  ' 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

/ 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

o 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

2C.0 

1 

20*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

50*0 

1 

50*0 

1 

7,  1 

1 

7*1 

•  0 

0 

•  0 

A 

33*3 

1 

33*3 

0 

354 

3*1 

423 

3*7 

156 

2*8 

193 

3.5 

198 

3*4 

230 

3*9 

kHITE, 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


hCh-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


0 

•  0 

9  100.0 

0 

•  0 

8  lt)C.O 

0 

♦  0 

1  100.0 

0 

•  0 

46  97.9 

0 

•  0 

35  10C.0 

o 

♦  0 

11  91*7 

2 

10*0 

1C  9C.0 

c 

♦  0 

4  1CC.0 

2 

12*5 

14  87*5 

1 

4.0 

24    96*  C 

0  o 

•  0 

7  1CC.0 

1 

5*  6 

17  94*4 

0 

•  0 

20  100*0 

0 

•  0 

9  100*0 

0 

•  0 

11  100*0 

0 

•  0 

47  10C.C 

0 

20  100*0 

0 

*Y 

7 

27  1CC*0 

9 

15*0 

51  85*0 

8 

32*0 

17  68*0 

1 

2  ♦  9 

34  9?*i 

0 

•  0 

23  1C0.0 

0 

•  0 

16  100*0 

0 

*c 

5  10C.0 

0 

•  0 

3  V     *  V  V  •  V 

0 

•  0 

19  1C0.0 

0 

•  0 

11  100*0 

0 

•  0 

21  100*0 

0 

•0 

8  100*0 

0 

♦  0 

13  10C«0 

0 

•0 

20  100*0 

0 

♦  c 

12  1OC.0 

0 

♦  0 

8  100*0 

1 

2*9 

33  97*1 

0 

♦  0 

21  100*0 

1 

7*  7 

12  92*3 

13 

3.7 

342  96*1 

8 

4.  3 

178  95*7 

c 

2.9 

164  96*5 

0 

5  100*0 

0 

5  1CC*0 

0 

0  -0 

0 

.0 

1  10C*C 

0 

.0 

'  1  100*0 

0 

.0 

0  »0 

0 

.0 

.3  100*0 

0 

♦  G 

2  10C.C 

0 

.0 

1  10C.0 

2 

40*0 

2  40*0 

0 

•  0 

2  66*7 

2 

10C*C 

0  *0 

14*3 
•  0 
66*7 


2  165  U*9 
1,176  21*0 
989  16*9 


TGTAL 
NUMBER 


11  78*6 
1C  9C*9 
1  33*3 


9tl2t  *  79*8 
4,344  77*7 
4.792  81*7 


0 

.0 

9  , 

0 

♦  0 

8  ' 

0 

•  0 

1 

l* 

2*1 

47 

0 

♦  0 

35 

1 

8*3 

12 

0 

•  0 

20 

0 

•  0 

0 

•  0 

16 

0 

•  0 

25 

0 

•  0 

7 

0 

•3 

18 

0 

.0 

20 

0 

♦  0 

9 

0 

♦  0          ,  f 

11 

0 

.0  ° 

47 

0 

♦  0  » 

0 

•0* 

27 

0 

.0 

60 

0 

•0 

25 

•  0 

35 

0 

•  0  ** 

23 

0 

♦o_. 

18 

0 

•  0 

0 

*0 

30 

0 

•  0 

'19 

0 

♦  0 

11 

0 

.0 

21 

0 

«0 

8 

0 

♦  0 

13 

0 

♦0 

20 

0 

♦  0 

I  ^ 

0 

*0 

8 

0 

*0 

34 

0 

♦  0 

C  1 

c 

*0 

13 

1 

*3 

356 

0 

*0 

196 

1 

*6 

17C 

0 

♦  0 

5 

0 

.0 

5 

0 

*0 

0 

0 

*0 

1 

0 

*0 

1 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

3 

0 

.3 

2 

0 

•  0 

1 

20*0 
33*3 
•  0 


148 
68 

ao 


7*1 
9.1 
.0 


1.3 
1.2 

J  .4 


14 

i: 

3 


11.439 
5,599 
5.851 


GUAM 

GU    UNIVERSITY  OF  SUAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

« *o 


6  95*7 
2  100*0 
4  80*0 


IB  16 


1856 


6  35*7 
2  100*0 
4  8C*0 


1  14*3 

0  .0 

1  20*0 


TABLE  10;  TOTAL  ASSOCIATE  OEGREES  AND  OTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WCRK  BEYOND  HIGH  SCHCCL  FOR  MAJOR  FIELD 
CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt  ETHNIClTYt  AND  SEXI     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


kHlTE 
NON-HISPANIC 


NCN-RESIOENT 
ACICN 


,  NUMBER  X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X  I 

UMBER 

? 

OATA  PROCESSING  TECHNOLOGIES  15100) 

• 

•* 

/ 

fiU           AREA      TOTAL*  ( 

L  INSTITUTIONS) 

1  Li  AL                       V           ♦  V 

0 

•  0 

6 

85*7 

0 

•0 

6 

85*7 

1 

14*3 

0 

rtmLC                     u         •  V 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•0 

2 

10C*0 

*0  0 

0 

MALE                 0  *0 

0 

•  0 

4 

80*0 

0 

•0 

4 

80*0 

1 

20*0 

0 

Diipom  orrn 

rUCKIl*  KILv 

*> 

PR     FOP   C  OF   PLERTO  RICO 

Tm  Al                      0  ~0 

0 

•  0 

0 

•  0 

183 

100*0 

183 

100*0 

0 

•  0 

0 

ecuA i  c                   0  ^0 
r  CnALC                      w          •  v 

0 

•0 

0 

♦  0  o 

49 

lOOf  0 

49 

100*0 

0 

•  0 

0 

MALE                 0  *0 

0 

♦  0 

o 

•0 

134 

100*0 

*>  134 

100*0 

0 

•  0 

0 

PR     INST  TECMlCfl  CCPERClAL 

JC 

TOTAL                 0        * 0 

0 

♦  0 

0 

•0 

110 

v  99*1 

110 

99*1 

0 

•  0 

1 

FEMfcLE            *    0  .0 

0 

♦0 

o 

♦  0 

37 

100*0 

37 

100*0 

0 

•  0 

0 

MALE                0  .0 

0 

•0 

0 

♦  0 

73 

98*6 

73 

98*6 

0 

*  *0 

1 

PR    SAN  JUAN  TECHNOLOGICAL 

cc 

TOTAL                0  .0 

0 

♦  0  1 

0 

•  0 

10 

100*0 

10 

100*0 

0 

<■  *0 

0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

o 

•  0 

3 

100*0 

3 

IOC*  0 

0 

*0 

0 

HALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•o 

7 

100*0 

7 

100*0 

0 

*0 

0 

PA  .UNIVfRSIOAO  CE  PONCE 

IOC*  0 

TOTAL                0  .0 

0 

0 

•0 

5 

100*0 

5 

o 

o 

Q» 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

100*0 

5 

100-  0 

?  0 

•0 

0 

PR    i;  OF  PR  MAYAGUEZ 

o 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

18 

100*0 

18 

100*0 

0 

*0 

0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

6 

100*0 

6 

10C.0 

0 

•0 

0 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

12 

100*0 

12 

100*0 

0 

•0 

0 

PR    U  PR  REG  CCLLEGES  ADMIN 

TOVUL                0       ♦  0 

*  0 

.0 

0 

♦  0 

42 

100*0 

42 

10C.O 

0 

>„0 

0 

rcn&LE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

22 

loo'.e 

22 

100*0 

0 

•  0 

c 

MALE     J           0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

20 

100*0 

20 

100*0 

0 

•0 

0 

TOTAL 
NUMBER* 


PR 


AREA    TOTALS  ( 


6  INSTITUTIONS) 


TOTAL  0 

♦0 

0 

*0 

-  0 

•  0 

368 

99*7 

FEMAIE  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.  *0 

117 

100*0 

MALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

251 

99*6 

OUTLYING  AREAS 

(  7 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

•  0 

6 

1  *6 

368 

97*9 

FEMALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

1*7 

117 

98*3 

HALE  0 

a 

.0 

0 

.0 

4 

1*6 

251 

97*7 

MAJOR  FIELO  AGGREGATE 

5100  1  ' 

68? 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  55 

•  5  1 

1 333 

11*3 

360 

3.0 

791 

6.7 

FEMtLE  .  24 

«4 

802 

14*1 

.  158 

2*8 

310 

5*4 

MALE  31 

♦  s 

530 

8*7 

202 

3*3 

481 

7*9 

HEALTH  SERVICES  AND  PARAMEDICAL  TECHNOLOGIES 

(5200) 

ALABAMA 

al   Alabama  christian 

COLLEGE 

TOTAL  0 

*0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

*0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

AL     ALEXANDER  CITY  STATE  JC 

TOTAL  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

FEMALE  0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  •° 

0 

*0 

AL    BREWER  STATE  JR  COLLEGE 

TOTAL  ,  0 

♦  0 

7 

58*3 

yo 

0 

*0 

FEMALE  0 

•  0 

6 

66*7 

0 

'♦0 

0 

*0 

MALE  0 

*0 

1 

33*3 

0 

•  0 

0 

*0 

AL    CHATTAHOOCHEE  VALLEY  CC 

TOTAL  0 

•  0 

1 

2*9 

,  0 

•  0 

0 

*0 

FESALE       k  0 

•  0 

1 

3*1 

0 

•  0 

0 

*0 

MALE  0 

*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦c 

Al    ENTERPRISE  ST  JR 

COLLEGE 

TOTAL     .  0 

.  *0 

0r 

•  0 

0 

♦  0 

5 

100*0 

FEMALE  0 

.0 

6 

♦  0 

0 

•  0 

5 

100*0 

MALE  0 

.0 

0 

yo 

0 

*0 

0 

•  0 

AL    FAULKNcR  STATE  JR 

COLLEGE 

TOTAL  0 

*0 

1 

'  9*1 

0 

•  0 

0 

'  *0 

FEMALE  0 

•  0 

1 

9*1 

0 

*0 

0 

•0 

KILE  C 

*0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

*0 

AL    GAOSOEN  STATE  JR 

COLLEGE 

TOTAL  2 

1*7 

13 

11*2 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  I 

1*3 

9 

11*3 

0 

*0 

•  0 

•0 

MALE  1 

2*8 

4 

11*1 

c 

*0 

0 

•  0 

AL    UEO  C  WALLACE  ST 

CODGTHN 

TOTAL  0 

*0 

1 

1*1 

0 

♦  0 

0 

*0 

FeMALE  0 

•  0 

1 

1*3 

0 

*0 

0 

MILE  0 

•  0 

'  0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

AL    GEO  C  WALLACE  ST 

CC-HNCV 

TGTAL  0 

♦0 

1  . 

1*8 

0 

•  0 

0 

"  *0 

FEMALE  0 

•  0 

1 

1*9 

0 

*0 

0 

♦0 

MALE  0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

AL    GEO  C  WALLACE  ST 

CC-SELNA 

TOTAL  0 

*0 

12 

21*1  • 

0 

♦  0 

0 

♦0 

FEMALE  0 

.0 

12 

21*8 

0 

♦  0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

368  99*7 
117  10C.0 
2S-1  99*6 


374  99*5 
119  100*0 
255  99*2 


2t539 
W295 
j244 


r 


21*5 
22*7 
20*4 


*0 

♦  0. 

:o 


9,127 
4(344 
4,783 


77*2 
76*1 
78*3 


.0 
*0 
*0 


1  100*0 
1  100*0 
0  *0 

3  100*0 
3  100*0 
0  *C 


7  58*3 
6  66*7 
1  33.3 


1 
1 

0 

5 
5 
0 

1 
1 

„o 

15 
10 
5 

1 
1 

0 

1 

t 
0 

12 
12 
0 


2*9 
3*1 
*0 

100*0 
100*0 

•  0 

9*ti* 
9*1 

•  C 

12*9 
12*5 
13*9 

1*1  ' 
1*3 

•  0 

1*8 
1*9 
*0 

21*1 
21*8 
*0 


5 
3 
2 

34 
31 
3 

0 
0 
0 


41*7 
33*3 
66*7 

97*1 
96*9 
10C«0 

*0 
*0 
*0 


10  90*9 
10  90*9 
0  *0 


101  , 
70 
31 

86 
74" 


,87.1 
87*5 
86*1 

97*7 
97*4 
12  100*0 

54  98*2 
53  98*1 

1  100*0 

45  78*9 
43  78*2 

2  100* C 


149 
68 
81 


.0 

•  0 

•  0 


.0 

•  0 

•  0 

•  9 

•  0 
1*4 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


1*3 
1*2 
1*3 


*0 
*0 
*0 

•  0 

•  0 
*0 

•  0 
*0 
*0 

•  0 
*0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 

*0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

1*1 

1*3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

*0 

•  0 

•  0 


183 
49 
134 

111 
*  37 
74 

10 
3 
7 

5 
0 
5 

18 

6 
12 

42 

22 
20 


369 
117 
2  52 


376 
119 
257 


11,815 
5 1707 
6,108 


1 
1 

0 

3 
3 
0 

12 
9 
? 

35 
32 
3 

5 
5 
0 

U 
11 
0 

116 

80 
36 


76 
12 

55 
54 
1 

57 
55 

2 


ERIC 


1857 


/ 


"I- 


/ 


AMERICAN -IMHAN/ 
ALASKAN  NATlVjc 


/•LACK    .  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER 


NUMBER 


/ 


NUMBER 


NUMBER 


HEALTH  ►SERVICES  AND  PARAMEOICAL  TECHNOLOGIES  15200) 


HISPANIC 
NUMBER 


I 


TOTAL 
MINORITY 


it  NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBCR 


NCN-RESICEKT 
ALIEN  * 

NUMBER1 


TOTAL 

NUMBER 


ALABAMA 

AL    JEFFERSON^T  JR  COLLEGE 
TOTAL  1  •* 

FEMALE  1  *7 

MALE  0  *0 

AL    JOHN  C  CALHOUN  ST  CC 
TOTAL  0  .0 

mmale  o  .o 

MALE  0  .0 

AL    LA  US ON  STATE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  ,0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

AL    LIVINGSTON  UNIVERSITY 
TOTAL    ~  0  .0 

fEMALE  0        .  0 

HALE      •  0  *0 

AL    LURLEEN  B  kALlACE  ST  JC 
TOTAL  0  .0 

FEhALE  0  *0 

MALE  „      0  *0 

AL  '  MOBILE  COLLEGE  £ 
TOTAL  0  .0 

FEMALE.  0        *0  , 

HALE  0  .0 

ALV  .NTHNST  ALA  ST  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 

AL    OAKUOOO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

AL    S  0  BISHOP  ST  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

AL    SAMFORO  UNIVERSITY 
TOTAL  1 
*EMALE  1  l»0 

MALE  0  .0 

AL    SNEAO  STATE  JR  COLLEGE  c 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  U        *°  _ 

AL  ST  HN  UNION  ST  JR  COLLEGE 
-    TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

AL    STHN  VOCATIONAL  COLLEGE 


IB  10*0 

17  11*  T: 

1  3*6 

14  8*6 
5  3*6 

9  40*9 

54  100*0 

52  100*0 

2  100*0 


TOTAL 
FEMftE 
MA  LE 
AL    TROY  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MA  L  E 
AL    U  ALABAMA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 

0  ,>*o 

U  MAIN^CAMPUS 

0  *0 

0  *0 

0  *0 
IN  BIRMINGHAM 

0  *0 

0  *0 

0  *0 


AL  STATE  TOTAI,S  ( 

TOTAL    .             4  »2 

■  FEMALE                 3  *2 

HALE                 1  »2 

ALASKA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AK    U  Of  A 
TOTAL 
FEMALE  / 
MALE/ 
AK    U  OF  A 
TOTAL 
FEMALE 

o  mtf. 

AK    U  OF  A 
TOTAL 
FEMALE 
*  ,  ,  MALE 


25 


INSTITUTIONS) 
334  17*9 
271  20*2 
63  12*1 


1 
1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 


*6 
*7 
*0 

♦  6 

♦  7 

♦  0 

*0 

♦  0 
.0 


z  t*s 

0 

♦  0 

2  12*5 

0 

*0 

o  *o 

0 

•  0 

6  *o 

0 

•  0 

o  *o 

•  0 

*  0 

o  *o 

0 

♦  0 

4  4*9~ 

u 

•  0 

4  5*4 

0 

♦  0 

o  *o 

0 

.0 

1  2*4 

0 

;o 

1  2*4 

0 

•  0 

0  *o 

0 

•  0 

14  100*0 

0 

•  0 

14  100*0 

0 

•  0 

0  •  *o 

0 

•  0 

21  60*0 

0 

•  0 

21  60*0 

0 

•  0 

o      *o  • 

0 

•  0 

14  12*5' 

0 

•  0 

14  13*3 

0 

•  0 

0  *o 

0 

•  0 

0  «,  *o 

0 

•0 

0  *o 

0 

♦  0 

0  *o 

o' 

.0 

1  S*3 

0 

.0 

o  *o 

0 

•  0 

1  33*3 

0 

•  0 

35  97.2 

•  0 

•  0 

26  100*0 

0 

•  0 

9  90*0 

0 

•  0 

To  1273 

0 

•  0 

10  13*5 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

110  17*6 

2 

•  3 

74  29*2 

1 

.4 

36  9*7 

I 

•  3 

p. 

A 
0 
0 

0 

0" 
.0 

0 

<0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 


*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

>o 

*0 

♦? 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
•0 
*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

*'° 

♦  0 

♦  0 

'  *0 
*0 
*0 

.0 
♦0 

♦  0 
♦0 
*0 

*0 
.0 

♦  0 


1 

0 

A 
1' 

6 

1 


20  U.l 
19  ■  12*5 

1  3*6 

15  9*3 
6  4*3 
9  40*9 

54  100*0 
52  130*0 

2  100*0 


'4 


1  1*2 
1  1*4 
0  *0 


♦  4 


ANCHORAGE  C£ 
3  ♦    5.5  , 

2      4.3  <J 

3 

3° 

5.5 
6.4 

0 
0 

•  0 
.0 

0 
0 

.0 
.0 

t  12.5* 

0 

.3 

;  0 

•  0 

0 

.0 

KOCIAK  CC 
1  8.3 

l  9.t: 

0  .0 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

*0 
0 
0 

.0 
..0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

KUSKOKWIM  CC 
8'  72.7 
7  70.0 
1  100.0  « 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

.0  - 

0 
0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

KETCHIKAN- CC 
2  2.4 
2  6.5 

.0  ' 

0 
0 
0 

•2  >  - 

.0 
•  0 

3 

1 

2 

3.7 
3.2 
3.9 

4  2 
*  1 
1 

2.4 
3.2 
2.0 

STATE  TOTALS  I  ' 
TOTAL  14  8*8 

FEMALE  12  ,,12,1 

MALE  2 


INSTITUTIONS) 
3  1.9 
j      3  3.0 


2 
2 
0 

o  0 

0 
0 

4 
4 

0 

o 

1 
1 

0 


9.5 

12.S 
.0 

•  0 
.0 
.0 

*.9 
5.4 
.0 

2.4 
2.4 

.0 


14  100.0 
14  100.0 
0  .0 

21  60.0 
21  60.0 
0  <0 


15  /l3.4 
15  14.3 
0  *0 


.0 
.0 
♦  0 


160  88*9 
133  87.5 
27  96.4 


146 
134 
12 


90.1 
95.7 
54.5 


0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  c 

19 

9C.5 

14 

67.5 

5 

ioo/o 

3 

100*0 

2 

100*0 

1 

ipe.o 

77 

95*1 

70 

94*6 

7 

100*0 

40 

97*6 

40 

97*6 

*»  0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

13 

37.  L 

13 

37*1 

0 

•  0 

97 

86*6 

90 

85*7 

7 

100*0 

14 

93*3 

14 

100*0 

0 

1 

5.3 

18 

94.7 

0 

•  0 

16 

100.0 

1 

33*3 

2 

»  66.7 

35 

97*2 

1 

Z6 

100*0 

0 

*  .0 

9 

9C*0 

1* 

10.0 

11 

13*6 

70 

86*4 

11 

14*9 

63 

65.1 

0 

•  .0' 

7 

100*0 

113 

18*1  „ 

511 

81*9 

75 

29.6 

178 

70*4 

38 

1C.2 

333 

89*8 

349 

16.8 

1.508 

81*0 

283 

21.1 

1.055 

7£*7 

66 

12.7 

453 

86*9 

6 

10*9 

49 

69*1 

S 

10*6 

42 

'89*4 

1 

12*5 

°  7 

67.5 

1 

6.3 

11 

9U7 

1 

9.1 

.10 

90*9 

0 

♦  0  - 

'  1 

10C.0 

6 

,72.7 

3 

27.3 

7 

'70.0 

3 

30*0 

1 

130.0 

0 

*0 

7 

6*5 

75 

-91*5 

4 

12*9 

27 

P7.1 

3 

5*9 

48 

$4*1 

22 

13*6 

138 

86*3 

17 

17*2 

82 

82*8  , 

5 

6*2 

56 

91*8 

0 

.  0 

160 

o  0 

•  0 

152 

0 

•  0 

28 

1 

*6  * 

162 

e  •  ' 

•  0 

140 

1  , 

•«.s 

22 

0 

♦  0 

54 

0 

•  0 

52 

0 

.3 

2 

o 

.0  ' 

21 

0 

.0 

16 

0 

.0 

5 

0 

.  0 

3 

0 

•0 

■  Z 

o 

.0 

1 

0 

*0 

61 

0 

.0 

'  74 

or 

.0 

7 

o 

_  _o 

41 

0 

.0 

41 

0 

.0 

0  . 

0 

14 

0 

14 

0 

•  0 

0 

X 

5  JO* 
*  1 

35 

1 

35 

0 

t 

•  ♦  v 

o 

- 
0 

♦  0 

112 

o 

•  0 

105 

0 

.0 

7 

1 

6.  7 

15 

0 

.0 

14 

1 

100.0 

1 

o 

.0 

19 

o 

♦  0 

16 

0 

♦  0 

3 

o 

♦  0 

36 

0 

.0 

26 

0 

.0 

'  IP 

o 

.0 

S}' 

0 

.0 

0 

.0 

ft 

0 

.0 

624 

0 

.0 

253 

0 

.0 

3T1 

0 

4 

•  2 

1.861 

2 

•  1 

1.340 

2 

•  4 

521 

c 

•  0 

# 

55 

0  0 

•  0 

47 

0^ 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 


•  0 

•  0 

•  0 


•0 

-A 

.0 


12 

11 
1 

11 

10 

1 

82 

-31  ' 
51 


160 

9^ 

"VST 


TABLE  10.M0TAL  ASSOCIATE  OECAEES  AND  OTHCft  A MAR  OS  BASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  CF  WCRK  BEYONC  HIGH  SCitOCL  FOR  MAJOR  FIELO 
r      CCNf ERHEO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNlCITYt  ANd  SEX*     JNSTITUTICN  ANO  STATE  1978-197$ 


AMERICAN  INDIAN 
"  ALASKAN  NATTVr 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  t 


HEALTH  SERVICES  ANO  PARAMEOI CAL  TECHNOLOGIES  I520CV 

a 

A  ft  I  ZONA 


AZ    A\ IZONA  WESTERN 

COLLEGE 

TOTAL  '  0 

♦  O  • 

FEMALE              .  0 

.0 

k  MALE^^*  0 

•  0 

A*    CENTRAL  ARIZCNA 

COLLEGE 

TOTAL  C 

•  0 

FEMALE    '  0 

.0 

HUE           '  0 

.0 

AZ    OCHlSE  COLLEGE 

TOTAL^  0 

•  '2  * 

*  FEMALE  0 

♦  0 

MALE  0 

♦  0 

«AZ    COLLEGE  OF  GANACO 
TOTAL  5  .00.0 

FSMALS  •    1  100*0 

MALE  4  100.0  . 

AZ    EASTERN  ARIZONA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0' 

MALE  0  .0 

Ai.   GLENOALE  CPTY  CCLLEGE 


•  0 
.0 
♦o  . 


2*6/ 
'3.0 
>0 
COLLEGE 

♦  0 

♦  0 

3*6 
4*0 

♦  0 


TOTAL  0 
'  FEMALE  0 
MALE  0 
AZ    MAR  I  CORA  TECH  CC 
TOT  AL  6 
FEMALE  *  6 

MALE"  0 
AZ    MESA  COMMUNITY 
ZOTAL  0 
ft  MALE  0 
MALE  0  ( 

AZA  PHOENIX  COLLEGE 
TOTAL  5 
FEMALE  5 
MALE         ^  0 
AZ    SCOTTSOALE  CMTY  COLLEGE 
. TOTAL  0  .0 

FEMALE  0      '  .0 

MALE  0  .0' 

AZ    HO  HAVE  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  *    1  6*3 

FEMALE  1  7,7 

MALE  0  .0 

AZ    NAVAJO  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  2  100*0 

FEMALE  2  100*0 

MALE  0  .0. 

AZ    NORTHERN  ARIZ  UNIVERSITY 
TOTAL  1  '2.3 

FEMALE  1  3*0 

MALE  0  .0 

AZ    NORTEL ANO  PICNEEA  COLLEGE 
TOTAL  1  1C0.Q 

FEMALE  1  100. 0  A 

MALE  0  .0/* 

AZ    PI  HA  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  A  1.7 

FEMALE  A 
MALE  0 
AZ    YAVAPAI  COLLEGE 
TOTAL'* 
FEMALE 

MALE  0 


0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

•0 

0 

♦  0 

6 

20*7 

0 

'3 

A 

u*r 

c 

•  0 

2 

26*6 

0 

.0 

0 

•  3 

2 

4.1 

0 

♦  0  -2 

4*4 

o 

♦  0 

Q 

♦  0 

,0 

.0 

0 

.0 

0 

♦o. 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0  • 

♦  0 

0 

*0 

•  0 

0 

•0 

•  0 

0 

•  *0 

0/ 

f 

♦  0 

0 

•  0 

6 

♦0 

0 

•  0 

P 

•  0 

0 

•  0 

•0 

♦  0 

7 

3T0 

It 

i.7 

6 

3*0 

•2.0 

1 

2*9 

f 0 

•  0 

1 

1*7  • 

0 

•  0 

1 

1*9 

0 

.♦0 

0 

*0       .  j 

0 

.  «0 

2 

l*A 

A 

2.9 

2 

1*6 

3 

2*4 

0 

•  0 

1 

7.1 

0 

':$.  ! 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

..0  t 

0 

.  •<> 

0 

•0  ! 

1 

6*3 

.0 
.0 


2*2 

•  0 

4.-  8 
4*5  . 

•  0 


0  A 

0*  /#0 
0     (  .0 

0  J  *0 


0  *0 
0  .0 
0  .0 

7  3*0 
6/  -3*2 


•0 
•0 
•0 


AZ*         STATE  TOTALS  ( 
.  TOTAL'  26  2 

FEMALE  22 

MALE  °4  2*9 

•ARKANSAS  ' 


16  INSTITUTIONS) 
23  2*,5 
2*8        h  19 


2;a 

2*9 


AR    AMERICAN  C 

TOTAL  0 
FEMALE-'  0 
MALE  0 
* >.AK<\AR  KANSAS  STATE 

TOAL  •     0  f 

FEMALE  0* 
MALE  0° 
AR  ARKANSAS 
TOTAL 
FEMALE 

male" 


TECH  -UKIVERSITY 

0  .0 
'     0       .0  ' 

0  ■■'  .0 


y  AR  EAST  ARK  CMTY  CCLLEGE 
(-  -  TOTAL    •      ,     0-  ,0 

^  FEMALE  '  0  .0 
*-  f      MALE  0  ,0 


0 
0 
0 

4 
4 

0 


•  0 

•  0 

•  0 

22**> 
30.1 
,0 


•FRJC. 


*  *0 
.0 
.0 

27*6 
22*7 
42*9 


6  12*2 
6  1^.3 
0  *0 


♦  0 

•  0 
.0 

♦  0 

•  0 
•0 

3.3 

4*2 

♦o1 


17  7*3 

15  7*6 

2  5*7 

1  4*7 

1  1*9 

0  *0 

6  ,  5*8 

7  5*6 

1  7*1 


A 


7.7* 
.0 

•0 

•  0 
•0 

•  0  - 
-  **o 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 


•  9 
1*1 

•  0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
•0 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

23 
16 
7 


0 


13  *1.4 
12  M*5 

.1  *r 


66 
53 
13 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0> 

♦  0 

\o 

♦  0 

^0  * 

2.6 
3.0 
.0 

.0 
.  .0 

♦  0 

9.9 
6.6 
14*6 

'  .0 
.0 
.0 


J.l 

6.7 
9.5 


TOTAL 
MINORITY- 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOSN* 
ALIEN 


NUMBER 


.0' 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 


0 

.0 

18 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

15 

10C.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

•  0 

14 

48.  3 

1  15 

51.7 

0 

.0 

9 

40.9 

13 

59.1 

0 

.0 

5 

71.A' 

2 

28*6 

0 

.0 

6 

16.3 

41 

• 

83*  7 

0 

.0 

8 

17*  6 

1 7 

62*  2 

0 

.  0 

0 

.0 

4 

10C*0 

0 

•  0 

5 

10C.0 

0 

*  *0 

0 

4  ..0 

1 

1J0.0 

0 

*0 

0 

•  0 

4 

toco 

0 

to*  . 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

C 

•  0 

1 

100*0 

0  - 

—  .0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

2 

3.8 

51 

"  9e*2 

0 

.0 

2 

4.2 

46 

95*8 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

10C*0 

0 

.0 

34 

14.6 

199 

65*4 

/o 

•  0 

31 

15.7 

84*3 

0 

•  0 

3 

8*6 

'  32^ 

91*4 

0 

•  0 

J. 


H'3*B 
13*5 
22  16*1 


797 
682 
115 


86*2 
86*5 
82*9 


.0 
.0 
.0 

9.1 
10.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 

22.2 
"30TB 
V.  .0 


0  i 

6  10C*0 

0 

•  0 

8  10C*0 

0 

.0 

0        *0  • 

0 

•  0 

30  90*9 

0 

•  0 

27  9C*0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

•  0 

8.  100*0  * 

0 

•  0 

8  100,  0 

0 

•0 

0  *0 

V 

0 

Jo 

14  77*6 

0 

•  0 

9  69*2 

0 

•  0 

5  100*0 

0 

•0 

TOTAL 
NUM8ER 


1 
1 

0 

53 
48 
5 

233 
196 
35 


2 

3*4 

57 

96*6 

0 

.0 

59 

"<3*e  . 

50 

96.2 

0 

•  0 

52 

f 

7 

10C.0 

0 

-  *0 

7 

19 

13*7 

120 

86.3 

0 

.0 

139 

17 

13*6 

108 

86.4 

0 

•  0 

125 

2 

14*3 

12 

85.7 

0 

.0 

14 

0 

*0 

27 

10C.0 

0 

.0 

27 

0 

*0 

25 

10C.0 

0 

.0 

25 

0 

*0 

2 

ICO.Cf 

«•  0 

♦0 

12*5 

J*  14 

87.5 

0 

.0 

15.4' 

11 

84.6 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

10C.0 

0 

.0 

C! 

2 

100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

.0 

'0 

♦  0 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

2 

t#5.6 

34 

94.4 

0 

♦  0 

36 

2 

6*1 

31 

93.9 

0 

.0 

33 

0 

.0 

3 

10C.0 

0  * 

.0 

3 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1 

100*0 

.0 

0 

♦  0 

1 

0 

•  0 

'  .  °o 

.0 

0 

♦0 

9  <  0 

36 

15*5 

197 

84.5 

0 

.0 

233 

28 

15*1 

.  157 

84.9 

0 

.0 

165 

8 

L6*7 

40 

83.3 

0 

•  0 

48 

*1 

23 

95.8 

0 

.0 

24 

1 

4.5* 

21 

95:5 

0 

♦  0 

22 

0 

♦  0 

2 

10C.0 

0 

.0 

2 

13  id 


•     ...  yj*\ 


FOUR  YEARS  OF  rfORK  BEYOND  HIGH  'SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
ETHNICm.  AND  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


ICAN 


AMERICAN.  IKDIAN 
^ ALASKAN  NATIVE 

,m  f 

NUMBER  t 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER         I       NOMStR  * 

TECHNOLOGIES  I5200A  - 


CNTY  COLLEGE 
0  .0 
0  *0 
0  .0 


HEALTH  SERVICES  ANO  PARAMEDICAL 
ARKANSAS  j 

AA    GARLAN0  CO  CMTY  COLLEGE 
TOT  Ail  0       .0  , 

, FEMALE V  -         0  *0 
MALE  0  .0. 

AR  H*SS  CO  CNTY  COLLEGE 
•     TOTAL  '  0    "  .0 

.FEMALE  0  *0 

/MALE  0  .0 

AR/  NORTH  ARKANSAS  CC 
/.TOTAL  *  0*0 
'  FEMALE  '  0  *0 

MALE  *  0  .0 

PHILLIPS  CO 
TOTAL  ' 
FEMALE 
MALE 

AR    STHN  ARK  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

AR    U  OF  ARKANSAS  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  *      .0  „ 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  > 

AR    U  Of  ARK  AT  LITTLE  ROCK 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  \0 

MALE  G  .0 

AR    U  OF— ARK  MEOL  SCI  CAMPUS 
TOTAL  1  »7 

FEMALE  0  .0 

MALE  1      2.5  ' 

AR    U  Of  ARKANSAS-HCNTI CELLO 
TOTAL*  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  v  0  .0 

AR    U  OF  CENTRAL  >K KANSAS 

TOTAL  •° 
4  FEMALE^-^  0  .0 
^^tffE  0  .0 

MIR    W£ S  i ARK  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

*      f 'MALE  0  .0 

HALE  0  .0 

*AR         STATE  TOTALS  (         15  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 1  »1  «  6»l 

FEMALE                0  *0  3B  6.5 

MALE                1,  i.l  3  3** 

CALIFORNI A 


6 

11.5 

6 

13*6 

0 

•0 

3 

14*3 

2 

11*1 

1 

33*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

11 

24** 

10 

24*4 

1 

25*0 

1 

2*  4 

1 

0 

if0 

1 

it 
1L2 

1  ' 

1V2 

0 

!•« 

6 
6 

$ 

0 

4 

2*7 

3 

2*7 

1 

2*5 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 
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0 
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TOTAL  1  2*1 

FEMALE  1  2*2 

HALE  0  .0 

CA    ANTELOPE  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

 Ft  MCE   0  .0 

MALE..  0  .0 

CA    6AKERSF1ELC  COLLEGE 

TOTAL  2        .9  . 

FEMALE  2  1*0 

HALE  0  .0 

CA    BARSTOfc  COLLEGE 
*     TOTAL  0  #0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    BUTTE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

'  CA    CABRILLO  COLLEGE 
'  TOTAL  0  .0 

FEMALE  /  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CERRITOS  COLLEGE 
, TOTALS    ,         0'  •  #0 
FEMALE       0       "0  *0 
HALE  0    ,  .0 

CA  JCERRO  COSO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 
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CA    CHABOT  COLLEGE 
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FEM4LE 
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0 


13.5 
13. » 
U2.5 

14.3 
11.1 
33.3 


NUMBER 
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NUMBER 
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.0 
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/o 
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2 

6.1 
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16*7 
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34 

16*6 
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0 
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1 
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2 
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1.7 
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•0 

1 

4.0 

7 
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9 
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5 

4*5  h 

7 
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2 
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2 
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19 

8*» 

23 

10.6 

11 

5*9 

14 
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3 
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29.0 

0 

♦0 

2 

15.4 

0 

.0 

2 

15.4 

0, 

.0 

0 
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12 

9*7 
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14.5 

12 

9*8 

17 

13.8 

0 

♦  0 

1 

100.0 

16 
16 

2 


66*5 
66*4 
67*5 

65*7 
66,9 
66*7 
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16  100*0 
4  10G*0 


34 
31 

3 

40 
36 
4 

62 
80 
2 

60 
57 
3 


7'.'*6 
75*6 
75*0 

S7.6 
97*3 
100*0 

97*6 
97*6 
100*0 

69*6 
69*1 
10C.0 


141  94*0 
105  95*5 
36  90*0 

23  100*0 
22  100*0 
1  100*0 


2 
2 
0 

99 
89 


10C.0 
1C0.0 
.0 

96*0 
97*6 


0 
0 
0 
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0 

0 
0 
0 

0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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/o 
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NUMBER 
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.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

♦c 

.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


Si 


10 

100.0 

0 

•0 

ft 

624 

92.7 

0 

*0 

544 

92.6 
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TAM.E  10.  TOTAL  ASSOCIATE  OEGftEES  ANO  CTHER  AKAROS  BASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  4 OAK  BEYONO  HIGH  SCHOOL  FOR  HAJOR  FIElO 
'     CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  BY  RACE.  ETHNICITY,  AND  SEXi     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


'WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


KCK-RESIOENT 
ALIEN  , 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


HEALTH  SERVICES  ANO  PARAMEOI CAL  TECHNOLOGIES  15200) 
<ALIFORNIA 


CA    CHAFFEY  COLLEGE* 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE  0  .0 
CA    CITRUS  CCLlSGE 

TOT  ALo               0  .0 

FEMALc                0  .C 

MALE  *  0  .0 
CA    GOLDEN  WEST  COLLEGE 

TOTAL                 2  1.3 

FEMALE                2  1.4 

MALE  0  .0 
CA    CHANGE  COAST  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.5 
.7 
.0 


CA    COLLEGE  CF  THE  CANYONS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•1 
.3 
•  0 


CA    COLLEGE  OF  THE  OESERT 


TCT  AL 
FEMALE 
.HALE 
CA  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0 
0 
0 

OF  MARIN 
1 
1 
0 


.0 
.0 
.0 

1.5 
1.6 
.0 


CA    C3LLEGE  OF  THE  REQwJOOS 


TOTAL 

FEf*Al  c 
MALE 


2.4, 
.0 
20*0 


CA    COLLEGE  OF  THE  SEQUOIAS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA    COLLEGE  OF  THE 


1.5 
1.6 
.0 

SUM  YOUS 
♦0 
.0 


r  al  o 

rfALc  0 
MALE  0  .0 

CA    COLUMBIA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    COMPTON  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CONTRA  COSTA  COLLEGE 
TOTAL  1  *9 

FcHALt"  1  1-0 

HALE  0  .0 

CA    OIABLO  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA  '  L)S  MEOANCS  CCLLEG5 
TCfAL  '2  3*3 

FEMALE  2  3*4 

KALE  0        .  0 

CA    CRAFTON  HILLS  COLLEGE 


TOTAL  0 
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AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         X        NUMBER  *  NUMBER 

HEALTH"  SERVICES  ANO  PARAMEOICAL  TECHNOLOGIES  (5200) 


CALIFORNIA 

CA    GA  VI  LAN  COLLEGE  * 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

CA    GLENOALE  CMTY  CCLLEGE 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBEF 


TOTAL  0  .0 

FEMALE7  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    GROSSMCNT  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    HARTNELL  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA     IMPERIAL  VALLEY  COLLEGE. 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

«>         MALE  0  .0 

CA     INOIAN  VALLEY  COLLEGES 
TOTAL'"  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    LASSEN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA     LOMA  LINOA  UNIVERSITY 
*  TOTAL  1  1-5 

FEMALE  1  2.3 

MALE  0  .0 

CA    L3NG  BEACH  CITY  COLLEGE 
TOTAL  6  3*1 

FEMALE  6  3.5 

MALE  0  .0 

CA     EAST  LCS  ANGELES  COLLEGE 
TOTAL  4  1-7 

FEMALE  3  2.1 

MALE  1  1.1 

CA    LCS  ANGELES  CITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    LOS  ANG  HARBOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    LOS  ANGELES  MISSION  C 
TOTAL  1  100.0 

FEMALE  1  100.0 

MALE  0  .0 

CA    LOS  ANG  PIERCE  CCLLEGE  - 
fOTAL  1 
FEMALE  1  1.1 

MALE    •  0  .0 

CA    LOS  ANG  SOUTHWEST  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    LOS  ANG  TR  T  ECh  COLLEGE 
TOTAL  2  .8 

FEMALE  Z  •* 

MALE  0  *  .0 

CA    LOS  ANG  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    taEST  LOS  ANGELES  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  tO 

MALE  0  .0 

CA    AMERICAN  RIVER  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

CA    COSUMNES  RIVER  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

CA    SACRAMENTO  CITY  COLLEGE 
TOTAL  i 
FEMALE  C  .0 

MALE  1  8*3 

CA    MENOCCING  COLLEGE 
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TABLE  10.  TCTAL  ASSOCIATE  DEGREES  AND  CTHER  AWAROS  .BASEC.ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  X1F  WGRK_  BEYOND  HIGH  SCHOOL  TOR  HAJOR^F I  ELD 
„     .Z-CON  FERR  fcD-6Y~lNST  1  TUT  I  ON  S-OF  HIGHER,  EDUCATION  BY  RACE  »  ETHNICITY,  AND  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  r  1978-1979 


AMERICAN  I  NOUN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NCN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


,  kHlTE 
NON-HISPANIC 


NCK- RESIDE NT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER  t        NUMBER  *  NUMBER 

HEALTH  SERVICES  ANO  PARAMEOI CAL  TECHNOLOGIES  (52001 
CALIFORNIA 


CA    MERCED  COLLEGE' 

TOTAL  *  0  .0 
'  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    Ml  RA  COSTA  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CA    MODESTO  JUMGR  COLLEGE 
TOT  AL  1  *d 

FEMALE  1  *8 

WLE°  0  *0 

CA     MONTEREY  PEN  COLLEGE 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

CA     MOUNT  SNT  MARY'S  CJ2JLJ.EGE 


TOTAL 
PEMALE 
MALE 


•  0 
.0 


CA    MOUNT  SAN  ANTGNIO  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


4  2*4 
4  3*0 
0  .0 


CA     MT  SAN  JACINTC  COLLEGE 
TOTAL  0      ,  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  C  .0 

CA    NAPA  COLLEGE 

TCTAL  0  *0 

FEMALE  C  *0 

MALE  *  0  *0 

CA    OH  LONE  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

CA    PACIFIC  UNION  COLLEGE 
TOTAL  1        *9  , 

FEMALE  0  *0 

:ule  1  ll.l 

CA     PALOMAR  COLLEGE 

TCTAL  1  UO 

FEMALE  1  1*1 

MALE  0  *0 

CA    PALO  VERDE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

CA    PASADENA  CITY  COLLEGE 
TOTAL  0  *D 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

CA     COLLEGE  OF  AL AMEJA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

CA     LANE Y  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  C  *0 

CA    MERRITT  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALS  0  .0 

CA     PORTER VI LLE  CClLEGe 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

CA    RIO  HONDO  COLLEGE 
TOTAL  0  *D 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .3 

CA    RIVERSIDE  CITY  CCLLEGE 
TOTAL  2  1*6 

FEMALE  ?  1*9 

MALE  0  .0 

CA    SAOOL EBACK  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  2  2*1 

FEMALE  1  1.1 

MALE  1  25.0 

CA     S/J  BERNARDINO  VLY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


•  0 
.0 
.0 


CA    SAN  OIEGO  CITY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
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61*2 

0 

.0 

67 

0 

**"  .0 

20.0 

16 

80  *0 

0 

♦  0 

20 

18 

25.7 

20 

28.6 

49 

70*0 

1 

1.4 

70 

9 

23.7 

10 

26.3 

28 

73*7 

0 

.0 

38 

9 

2  8.1 

1 0 

1 1  ^ 

2i 

65*6 

1 

3.1 

32 

26 

20*2 

33 

25.6 

96 

74*4  ■ 

0 

♦0 

129 

20 

17.7 

25 

22.1  ' 

88 

77*9 

0 

•  0 

113 

6 

37.5 

8 

50.0 

9 

50*0 

0 

♦  0 

16  • 

8 

6.3 

15 

,  11.9 

77 

61*1 

34 

27.0 

126 

8 

7.3 

15 

13*8 

66 

60*6 

28 

25.7 

109 

0 

.0 

0 

.  0 

1 1 

64*  7 

35.3 

17 

2 

2.  1 

5 

5.3 

88 

93*6 

1 

1.1 

940 

2 

2.2 

4 

4*4 

85 

94*4 

1 

1.1 

90 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75*0 

0 

•  0 

4 

5 

6.0 

7 

8.4 

75 

9C*4 

1 

1.2 

63 

4 

5*3 

6 

7*9 

69 

90*8 

1 

1.3 

76 

1 

14*3 

1 

U.3 

6 

85*7 

0 

•  0 

7 

10 

7.9 

39 

31*0 

87 

69*0 

0 

•0 

126 

10 

8*7 

37 

32*2 

78 

67*8 

0 

.C 

115 

0 

♦  0 

2 

18*2 

9 

81*8 

0 

•0 

11 

1863 


1923 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


*     BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         X        NUMBER  '      t  ^NUMBER 
HEALTH  SERVICES  AND  PARAMEDICAL*  TECmnOLOCIES  (5200* 


CALIFORNIA 

CA     SAN  DIEGO  EVENING  C  ' 

TOlAL  0  .0. 

FEMkLE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    SAN  DIEGO  MESA  COLLEGE 

TOTAL  6  3.7 

FEMALE  6  4.0 

KALE  0  .0A 
CA    CI  IV  COLLEGE  SN  FRA^ISCO 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  i  0  *0 
CA    SN  FRISCO  CC  CTR  SYSTEM 

TCI AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.  «0 
CA    SaN  JOAQUIN  DELTA  COLLEGE 

TOUL  1  -T 

FEMALE  1  -T 

MALE  0  .0 
CA    EVERGRLLN  VALLEY  COLLEGE 

TCUL  1  1»8 

ifHALC  1  2.0 

MALE  0  .0 

CA    SAN  -JOSE  CITY  COLLEGE 

101 AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

ca  Canada  college 

IOIAL  0  .0 

FEMALE  -     0  -0 

MALE  0  .0 

CA    COLLEGE  OF  SAN  MATEO 
TCUL  *I       1.3  * 

FEMALE  1  !•* 

MALE  0  .0 

CA     S<YL1NE  COLLEGE 

TOTAL  2  1.2 

FEMALC  0  .0 

MALE  2  1.7 

CA    SANTA  ANA  COLLEGE 

TO* AL  0  .0 

FEMALE  0        .0  ' 

MALE  0  .0 

— C A- — -SANTA-BARBARA  CIY-COLLEGt 
TOIAI  3  4.8 

FEMALE  3  *.3 

MALE  0  .0 

-  CA     SANTA  MONICA  COLLEGE 
TOIAL  3  2.4 

F£MALc  2  l.k 

MALE  1  5.9 

CA    SANTA  KOSA  JUNIOR  COLLfGf 
TOUL  2  1.8 

FEMALE  2  2.2 

MALE  0  -0 

CA     SHtSTA  COLLEGE 

TOUL  1  •** 

FEMALE  «1  1*0 

MALE  0  «° 

CA    SIERRA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

CA    SOLANO  C0MNJN1TY  CGLLlCl 


2 
1 
1 

11 
9 

2 


33.3 
100.0 

r 

6.7 
6.0 
14.3 


TOUL 
FEMALE 
MALL 
CA     STUN  CAL  C 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

CA    SOUTHWESTERN  COLLEG' 
TOTAL-  1  LI 

%     FEMALE  1  1.2 

MALE  0  >0 

CA    FUSNO  CITY  COLLUl 


3  9.1 

3  a. 6 
0  .0 
OF  OPIOMETPY 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


TOUL  0 
FEMALC  0 
MALE  0 
CA    KEEOtEY  COLLEGE 
TOTAL  1 
FEMALE  1 
MALE  0 
CA    VENTURA  COLLEGE 


♦  0 
.0 

♦  0 

4,3 
4.7 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


1  16.7 

3  .0 

1  20.0 

11  6.7 

10  6.7 

1  7.1 


'  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


12 

9.0 

36 

27.1 

n 

10 

9.3 

29 

26.2 

12 

2 

7.7 

8 

30 .8 

2 

51 

30.  A 

23 

13.7 

7 

39 

28.5 

22 

16.1 

\ 

12 

3e.7 

1 

3.2 

\ 

11 

7.* 

4 

2.7 

20 

10 

7.4 

4 

2.9 

17 

1 

10.0 

0 

A 
.  U 

j 

0 

.0 

1 

1 .8 

2 

0 

♦  0 

1 

2.0 

'  2 

0 

.0 

<  * 

.0 

-  G 

.0 

2 

22.2 

1 

C 

.0 

2 

22.2. 

1 

0 

.0 

0 

•  0 

^ 

4 

16.0 

3 

12*0 

5 

2 

13.3 

2 

13.3 

3 

z 

20.0 

1 

10.0 

1 

1  .3 

3 

4.0 

3 

1 

1 .4 

2.8 

X 

0 

.0 

1 

33.3 

3 

7 

4 . 1 

13 

7.6 

20 

2 

4.0 

3 

6.0 

5 

4.1 

10 

8 . 3 

1 2 

2 

1  .4* 

■> 

1  .4 

7 

2 

1  .  7 

2 

1  7 
1  »  » 

C 

.0 

0 

.  0 

2 

o 

'  .0 

2 

3.2 

2 

G 

.0 

1 

1 .9 

1 

G 

.  0 

1 

23.0 

j 

j 

.  ft 

10 

7.9 

4 

1 

,<i 

7 

6.4 

3 

0 

.0 

3 

1  7.6 

1 

4 

3.5 

3 

2.6 

7 

3 
1 

3.3 
ft,? 

2 
1 

4  •  7r 

« 

J 

o 

.  0 

1 

.e 

0 

0 

.0 

1 

1.0 

0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

3 

6.1 

> 

0 

.0 

3 

6.5 

1 

c 

.0 

0 

.0 

1 

3 

P.I 

0 

.0 

0 

3 

0 

.0 

D 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

D 

z 

2*2 

\s 

15.1 

15 

2 

2. A 

12 

14  .5 

11 

0 

.0 

2 

20.0 

4 

2.6 

6 

5.3 

19 

3 
1 

2.3 

7 

5.3 

15 

5.3 

1 

5.3 

4 

C 

.0 

1 

5.6 

3 

C 

.0 

1 

5.6 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

t 

5.9 

5 

\* 

u 

5.7 

4 

4 

7 

1 

6.7 

1 

.  6.Y 

1 

TOTAL 
NIK3RITY 


•MITE 
NON-HISPANIC 


4.2 
2.9 
9.7 

13.7 
12.5 
30.0 

3.6 
3.9 
.0 

11.1 
11.1 
.0 

20.0 
20.0 
20.0 

4.0 
4.<2 
.0 

11.' 
16.0 
9.9 

4.9 
4.3 
7.4 

3.2 
1.9 
20. J 

3.2 
2.1 
5.9 

.  6.1 
4.4 
12.5 


.0 
.  0 
.0 

4.1 

2.2 
33.3 


16.1 
13*3 
40.3 

12.5 
11.3 
21.1 

16.7 
16.7 
.0 

7.? 
8.0V 
6.7 


ER  % 

NUMBER 

3  50.0 

3 

50*0 

1  100.0 

0 

♦  0 

2  40.0 

3 

oO.O 

35  21.5 

1  23 

78.5 

32  21.5 

117 

7a. 5 

3  21.4 

11 

78.6 

62  1^.6 

5  J 

«•  4  •  4 

50  46.7 

47 

43.9 

12  46.2 

12 

46.2 

91  48.2 

97 

51.8 

65  47.4 

72 

52.6 

16  51.6 

15 

49.4 

36  24.7 

1 10 

75.3 

32  23.5 

1  D4 

76.5 

4  40.0 

6 

60.0 

4  7.1 

52 

V2 .9 

4  7.3 

47 

92.2 

0  *o 

5 

OO.O 

3  33.3 

ot>.  7 

3  33.3 

5 

66.7 

0  .0 

D 

.0 

12  43.0 

13 

52  .0 

7    *6. 7 

3 

53.; 

5  60.0 

5 

50.0 

a  io.7 

67 

b9.  3 

7  9.7 

55 

90.3 

1  33.3 

2 

66.7 

42  24.6 

1 29 

75.4 

13  2*6.0 

37 

74.0 

29  24.0 

92 

76.0 

11  7.6 

133 

')2  •  4 

9  7.7 

104 

92.3 

2,  7.4 

25 

V2.6 

7  11.3 

53 

H5.5  . 

*>  3.8 

«7.7  " 

2  40.0 

3 

no.a 

18  1A.3 

1  0* 

i*5*  ' 

13  11.9 

JJ 

t>0.  1 

5  29.4 

12 

70.6 

16  14.0 

9S 

«6 .0 

11  12.2 

7? 

6  7.13- 

5  20.3 

19 

79.2 

2  1.7 

119 

N8. 3 

2  2.1 

95 

97.9 

0  .0 

23 

1UO.0 

5  10.2 

4  '* 

b9  •  6 

4  L.7 

VI  .3 

1  33.3 

I 

06.7 

6     1  5.  2 

31 

a3.9 

6  17.1 

2t 

."2.9 

0  .o 

2 

100. 0 

2  8.0 

2'* 

92 .0 

2      P.  3 

22 

91.7 

0  *o 

1 

1O0.0 

32  34.4. 

61 

t>5.6 

26  31.3 

57 

t.9.7 

6  60.0 

4 

40.0 

31  20.4 

121 

79.6 

25  18.8 

10? 

61.2 

6  31*6 

13 

*6.4 

5    2  7.8 

13 

72.2 

5  27.8 

13 

72.2 

0  .0 

s> 

.0 

20  19.6 

KG.  4 

17  19.5 

7J 

nO.5 

3  20.0 

12 

bO.'O 

NON-RESIOENT 
„  AL  It  N 

NUMBER 


TOTAL 

NUMBER 


0 
0 
0 

.0 

t> 

J 

5 

3 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

163 
1  49 
1-4 

12 
10 

2 

9.D 
9.^ 
7.7 

1  33 
107 

2o 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

16J? 
137 
31 

0 

0. 
0 

.0 
.0 

v> 

14«- 

13t> 
10 

0 
0 
0 

.0 

.o  *• 

•jU 
51 
5 

.  u 
.0 

V 

.0 

0 

D 

.  D 

2*> 

D 

.0' 

1*. 

0 

.u 

10 

D  ' 

.0 

75 

.0 

7/ 

0 

J 

c 

.0 

171 

0 

.0 

50 

*G 

121 

o 

.  J 

144  * 

0 

.0 

117 

0 

.3 

27 

2 

3.2 

62 

2 

3.5 

57 

♦( 

0 

•  0 

0 

.0 

\Zv 

D 

.  D 

1G'> 

3 

.  D 

17 

0 

.  G 

ll- 

0 

.0 

\  9<> 

s 

.0 

0 

.  J 

1»< 

0 

.0 

9/ 

0 

.0 

23 

0 

.0 

4  * 

D 

.  J 

4{- 

0 

.0 

J 

3 

••J 

37 

0 

.0 

3*> 

0 

.0 

*> 

0 

.0 

25 

3 

.0 

2h 

0 

.0 

1 

0 

.0 

9j 

0 

83 

0 

.0 

10 

0 

.0 

15.' 

0 

.0 

13J 

0 

'  .0 

IN 

D 

•  J 

1M 

0 

.0 

it 

0 

.0 

0 

0 

.0 

10. 

D 

.0 

67 

0 

.0 

ERIC 


U3U  10.  TOTAL  ASSJCUtf  PEGREfS  A  NO  OTHER  AWARDS  ftASEO'ON  LE  SS  TMAM  FOUR  YEARS  Of  #OftK  3EY0N3  HI       SCHOOL  FQR  MAJOR  MtLO 
COnHRRCO  PY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE  *  ETHNIC  I TY  •  A  NO,  SE*I     INSTITJMON  HMD  STATE  l97eM979 


A^fKlCAN  I  MO I  AN 
ALASKAN  MAT  I VL 


BLACK  ASIAN  OR 

N0N-H1SPANK  PACIFIC  ISLAN'JfR 


NUHPER 


NUM3ER     *    *   .  NU*tPEK 
HEALTi  SERVICES  AND  PARAMEDICAL  TECHNOLflGIE  S  (5200) 


HISPAS1C 
HUH BE* 


— TOUtV 
HIN0R1TY 


 fMI  TT  

hDS-HlS^ANIC 


MOS-RtSIDEMT* 
AL1ES 


TOTAL 


CALIFORNIA 

CA    VICTOR  VALLEY  C3LLc.CE 


TOTAL  1 

2.0 

3 

7 , 0 

FEMALE  0 

.0 

3 

10.3 

HALS  1 

11.1 

0 

.0 

CA    U&J  HILLS  CULLtCr 

TLtAL            <•  0 

.0 

0 

.0 

FtHALt  0 

.0 

0 

.0 

KALE  0 

.0 

c 

.0 

ca  mission  culless 

•  TOTAL  2 

1  .0 

z 

FSHALE 

1  .9 

1 .« 

HALE  0 

.C 

c 

.0 

CA    Ns*T  VALLEY  C3LLfc.CC 

TUT AL  0 

.0 

c 

i  .o 

FEMALE   '  0 

.0 

( 

HALs  0 

.0 

0 

.0 

CA    YJL'A  COLLEGE  o 

TUUL  1 

:.3 

♦  .7 

FEHALE  0 

.0 

.0 

KALE  1 

5.0 

2 

10.0 

CA  STATE  TOTALS  ( 

TCI AL  77 
FEkAlE  CC 
KALE  11 

COLORADO 


102  INSTITUTIONS! 

.0  7?7  7.Q 

.9  617  *.0 

.7  110  7.4 


CO    A1HS  CLHHUMITY  C2LLLGE 


423 
?32 
91 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 


6.1 
5.? 
9.1 

.0 
.0 


.0 
.0 
•  3 


4.6 
4.3 
6.1 


TIT  AL 

0  .0 

G 

V 

ft 

FEHAuE 

3  .0 

G 

*  0 

3 

.  0 

HttE 

.0 

C 

•  0 

0 

•  0 

CO   AR APAHOL  chty  college 

'  TOTAL 

.0 

1 

1.3 

1 

1.3 

fskalE 

0  .0 

1 

1.3 

1.3 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.  o 

CC  COLD 

HTN  COLLEGE  *£ST  CA* 

TOTAL 

s>           .0  f 

r 

.  0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

.0 

D 

.0 

HALE 

J  .0 

0 

.0 

0 

.0 

CO    C3L0RAD0  NDRTH»»ES TlKN  CC 

T'Jl  AL 

0  .0 

.0 

0 

.0 

FtHALE 

0  ■  .0 

0 

.0 

0 

.0 

KiLE 
CO    CC  OF 

0  .0 

c 

.0 

D 

.0 

DENVER  idRARlA  CAH 

TfTAL 

i  1.2 

7 

4.1 

0 

.0 

nr\it 

2  1.5 

7 

5.1 

0 

.0 

HALE 

:  .o 

r 

.0 

0 

.0 

CO    CC  OF 

CCNVER  r.URTH  CAKPUS 

TCTAL 

1       I  .1 

6 

3 

3.<. 

fir  t  ,.1 

1  1 

€ 

(.< 

3 

3,7 

-ALE 

:       .c  * 

1 

12.'. 

.0 

CO  H=SA 

CliLfwE 

UTAL 

.0 

0 

.0 

3 

.0 

FSHtuE 

D  .0 

.0 

0 

.0 

KALE 

0  .0 

.0 

0 

.0 

CC    :i:T*0P2LITAM  ST  CjcLEG* 

TUUL 

.0 

10 

17.2 

0 

.0 

FuMALE 

0  .c 

9 

24.3 

0 

.0 

H4LE 

J  .0 

1 

4.f> 

0 

.0 

CO    NjKTHEASTERM  JR  CGlL?  G£ 

Tw I  AL 

f  .0 

j 

.0 

D 

.3 

FLKALE 

0  .0 

c 

.0 

D 

.0 

0  .0 

G 

.0 

0 

.0 

CC  Lli.RU 

JUNIOR  COLLEGE 

TLTAL 

1      1 .3 

3 

3.^ 

j 

.3 

FEK4L6 

3  .C 

.0 

.0 

KtLE 

1  2.2 

6.7 

.0 

CO  PI'.ES 

TLAK  CKir  COLLEGE 

6.4  Qk 

4  .4 

TLTAL 

1  1.3 

1 

i 

FcKi^E 

1      1  .6 

3 

1 

1 .5 

KtLE 

0  .0 

20.0 

0 

.0 

CO  RE5IS 

CLLLEGL 

TCI  AL 

0        . 0 

26 

16.  •» 

z 

1  .3 

FEMALE* 

0  .0 

.0 

3 

.0 

KALL 

C  0.0 

2t 

17.6 

2 

1  .3 

CO    T\  I  MI  DAL*  ST  AIL  J?  CCLLEGE 

TLUL 

i,  .0 

1 

7.1 

0 

.0 

FcHtLC 

J  .0 

1 

7.1 

0 

.0 

»VAL£ 

i;  .0 

.0 

0 

.0 

CO  u 

SOUTHERN  COLORADO 

TOTAL 

1  .6 

.0 

0 

.0 

FcKCLC 

1  .7 

C 

.0 

0 

.0 

HALE 

D  .0 

0 

.0 

0 

.0 

CD          STATL  TLTALS  ( 

TOTAL  6  .o 

Ft\H4Lt-  5  .7 

>A..£  1  .3 


14  INSTITUTIONS) 
5*  5^ 
2<  3.4 
33    10. « 


.7 
.7 
.7 


ID 
ID 


33 
?9 
4 


*.l 


MUHBEt 

NUH3E3 

MUH6S  R 

NJHBER 

7.* 

7 

lh.4 

31 

.$1  ,6 

3 

.0 

30 

6.9 

1  7.  2 

2s 

c2.d 

3 

.  3 

11.1 

22.2 

/ 

77.0 

.3 

o 

25.0 

1 

2*.0 

) 

7t>.0 
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.3 

«♦ 

??  .0 

1 
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3 

76.0 

»  3 

.0 

.  u 

o 
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.0 

•  3 

o 

6.1 

IP 

1  5.  d 

9b 

t»4  •  2 

3 

114 

17 

16.5 

o3.5 

0 
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103 
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] 

9. 1 

1  3 

*f  0.9 

.0 

.   1 1 

1 

t>.D 

4 

10.0 

Ji> 

90.  C 

3 

.3 

4 

10.0 

36 

90.3 

3 

.3 

40 

•  D 

•  0 

.  3 

.3 

2.3 

4 

<;.3 

39 

90.7 

3 

.3 

43 

4  •  3 

j 

4.3 

95.  7 

.0 

23 

*   .  D 

J  5  •  0 

1  / 

50.3 

.3 

2o 

P  .  4 

1  »9^  7 

>  1  7 

7»  391 

7  7.2 

96 

1.1 

9»  166 

7.7 

1  »6C6 

20  6 

6  •  D 1  7 

7i>  •  1 

0  3 

1 .0 

7»  70C 

ir.i 

392 

26^4 

1  .374 

72.4 

1  .2 

lt404 

J 

.0 

• 

17 

100.0 
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A  LAS  KAN  NATIVE 
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AS I AN -OR- 


HON-»IXSPANIC  PACIFIC  I  SLANOER 


NUMBER         X    '   NUMBER         X  NUMBER 
HEALTH  SERVICES  AND  PARAMEOICAL  TECHNOLOGIES  <5200» 
CONNECT  JCUT 

CT    GREATER  HARTFORC  CC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    HOUSATONIC  REGIONAL  CC - 
TOTAL  0       •?  t 

FEMALE  C       ♦?  V 

'  MALE  0  .0 

CT    MANCHESTER  CMTY  COLLEGE 
TOTAL.  0  »0 

FEMALE  0  *2 

MALE  0  .0 

CT   74ATTATUCK  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  »° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

CT    MIOOLESEX  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  ,0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE     •  0  *° 

CT    MOHEGAN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE         *       0  .0 
HALE  .  0  *° 

CT    NORUALK  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0«  .0 

MALE  0    .  •<> 

CT    QJINNIPIAC  COLLEGE 
TOTAL"  0  .0 

FEMALE  0  ♦<> 

MALE  0  .0 

CT    SOUTH  CEH  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  .0 

H*LE         tfc,     0  .0 
■     CT    TUNX I S  tOMUNITY  COLLEGE 
TOTAL    *  N      0  »0 
FEMALE  0 
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TOTAL  0  *° 
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HISPANIC 
NUMBER 


3.1 
3.4 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

7,5 
7.7 
6.7 

1.7 
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3.9 
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OE         STATE  TUT ALS  f  5 

TOTAL                 0  »° 

FEMALE                0  *0 

MALE                0  *0 

DISJkICT  OF  C0LUK6IA 
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TABLE  ID*  TOTAL  ASSOCIATE  OECRSES  ANO  CTHER  AMAROS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  4CRK  8EYONO  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
CONFERRED  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  B^  RACE*  ETHNICITY*  AlW  iEXl     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


Cm  ^ 

AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK     *  ASIAN  OR 

non-h  i  sysnc  p  ac  i  nc  i  scan ot r 


'    N'JHBcR         I    * 'NlHBER         I  KJMBER 

heal t.h Services  ano  paramedical  technologies  ( 52001 

01  STRICT-  OF  CGLUMtfM 
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♦    TOT  AL  0 
FEMALE"        "  0 
MA  Lc  0 
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MALE 
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T0T4L  1 
FEMA  LE  »0 
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it  ur  ul 
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9.5 
.0 

•0 

•  0 
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1.7 
2.7 
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57 
10 


226 
115 
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FLORIDA, 

FL    8REVAR0  CMTY* COLLEGE 
TCTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

.HALE  0  *0 

FL    MOWARO  C4TY  COLLEoc 


<2> 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 
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FL    COLLEGE  OF  80CA  RATON 
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FEMALE 
MALE 


•  2 

,0 
.9 


2 

1*5 

0 

♦  0 

I 

•  8 

3 

2*3 

1 

•  9 

o 

.  0 

1 

^9 

2 

1.8 

1 

5  .0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

1 

5.  0 

6 

'  2*6 

0 

.0 

2 

♦  9 

8 

J.  5 

6 

2  *9 

o 

.  0 

2 

1*0 

8 

3.9 

0- 

♦  0 

o 

.0 

0 

♦0 

o 

♦  0 

i. 

6 

7*3 

0 

♦o  • 

0 

♦0 

6 

7.3 

6 

12*8 

o 

•  0 

o 

♦0 

12*8 

0 

•0 

ft 

.0 

'♦0 

o 

0  0 

6 

£o<o 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

20*0 

5 

17*9 

*  0 

o 

5 

17*9 

1 

50*0 

0 

.  0 

o 

♦  0 

1 

50*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  *0 

3 

♦  0 

0 

.0 

o 

05>0  m 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

.0 

o 

.0 

84 

23*2 

•  3 

'  9 

4 

2.5  9 

95 

26*2 

8 1 

24*0 

»  .3 

2*4 
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1*7 

0 

.0 

0 

*0  * 

1 

1*7 

1 

1  «9 

o 

♦  0 

o 

♦  0 
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0 

.0 
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♦0 

0 

.0 

I 
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1 
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o 
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.0 

o 
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0 

*  0 

o 

•  0 

1 
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1 

50*0 

78 

15*1 

8 

1.6 

2 

♦  4 

-  88 

17*' 

76 

16*1 

■j 

1*5 

#  2 

84 

17*8 

2 

4*5 

1 

c*  i 

2.3 

4 

9*  1 

0 

.0 

0 

*0 

5.3 

1 
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0 

.0 

*  0 

"  .0 

5.6 

1 
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0 

•  0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

9 
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0 

1.0 

10 
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5 

0 

^♦o 
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6 

8*1 

4 

17*4 

0 
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.0 

4 

17*4 

6 

3.i 

0 

.0 

♦  5 

A 

3.6 

5 

3.1 

0 

.0 
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•t 

3.8 

1 

2.9 

0 

•  0 
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2.9 

58 

29*1 

0 
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* 
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59 
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57 
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0 

•  0 

•  6 

58 

33*1 

1 

'  4*2 

0 

.0 

.0 

1 

4*2 

21 

26*3 

0 

.0 

0 

.0 

21 

26*3 

21 

26*3 

0 

•  0 

0 

.0 

21 

26*3 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

3.1 

c 

•  0 

0 

*0  ° 

.  1 

6 

3*1 

1 

3.7 

o- 

♦  0 

0 

•  0 

1 

3*  7 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

14*3 

0 

.0 

0 

~  .0 

1 

14*3 

14*3 

3 

•  0 

0 

♦o' 

1 

14*3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

3' 

3. a 

1 

1**3 

0 

.0 

4 

3 

4.1 

I 

1.4 

0 

*  .0 

4 

5*4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

69 

11.0 

1 

*2 

-  153 

24*4 

224 

0  35*8 

>  1. 

12,0 

1 

.2  o 

116 

22*8 

178, 

35**0 

8 

6*8 

0 

*0 

37 

31*6 

46 

39*3 

127  96*9 

109  98*2 

18  90*0 

221  96*5 

199  96. 1 

22  100*0 

76  92*7 

41  87*2 

^35  1C0*0 

24  80*0 

23  82*1 
t  50.0 

9.1CC*0 

5  100*0 
4  1C0.0 

o 

<267*  73*8 

246  73*0 

21  84*0 

59  98*3 

53  98*1 

6  100*0 


80*3 
1CC.0 
•0 

82*9 
82*2 
90*9 

94*7 
94*4 
100*0 

89*7- 

91*9 

82*6 

95*4 
95*0 
97.1 

69.3 
66*3 
91*7 

73*8 
73.8 
*0 

96*9 
96*3 
10C*0 

85*7 

as 


428 
388 
40 

'if 


87 
'  68 
19 

185 
152 
33 

138 
116 
22 

59 
59 
*  0 

^> 
31 
26 
5 

6 
6 
0 

74 
69 
5 

391 
32* 
67 


93.7 
93.2 
100*0 

62*5 
63.7 
57*3 


o 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 

2 
2 

0 

i 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

11 

7 
4 


•0 
5.0 

•  .0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

I 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

,  «o 


10*0 

•  0 
N  50*0 

.0 

J)  ■ 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0_ 
♦0 

•o 

1.0 
1.3 

•  0 

1.0 

•  6 
4.2 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 
.0- 
•0 

1.3 
l*4v 

•  0 

1.8 
1.4 
3.4 


131 
111 

20 

229 
207" 
22 

82 
47 
35 

30  * 
28 
2 

9 

+  5 
4 

362 
337 
25 

60 
54 
6 

10 
8 
2 

516 
472 
44 

1* 
18 
1 

97 

23 

194 
160 
34 

199 
175 
24 

80 
4  80 
%0 

32 
27 
5 

7 
7 
0 

79 
74 

*  5 

626 
509 
117 


9 

ERLC 


1.927 


LBS 


(  *x       '  «.een  nu  i  etc  twam  enuo  YEARS  OF  rftiKK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FI6L0 

&.LI  ,0.  TOTAL  ASSOCIATE  O^jSSfeJS^f  tM/^oSi^?  RAC£»  £THn1[C*TYi  ANO^EXi  ^  INSTITUTION  ANO  STATE  „7-.97, 


AMERICAN  lh& I_AN^ 


ALASKAN  NATIVE*" 
NUMBER  I 


BLACK               ASIAN  OR  vi 
~NON^ISPANICrPACIFIC~rSLANDEi\  HISPANIC^  

number       i     number       t     number  « 


TOTAL 
— MINORITY- 
NUMBER 


KHL.TE 
. NON-HISPANIC- 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN,  ^ 

NUMBER 


-TOT  A!  

I  NUMBER 


HEALTH  SERVICES ANIVPARANEOICAL  TECHNOLOGIES  <5200) 
F LOR 10 A 


FL 


NORTH  FLORIDA  J>  COLLEGE  , 
TOTAL  "         *     0  -0 
FEMALE  '  0  .0 

MALE'  *  0  #0 

FL. -PALM  BEACJfcJUNflGR  COLLEGE 
TOTAL  0  '.4 

FEMA1E  0  .0 

HALE  0  .0 

'FL    PASCO-HERNANOO  CC  . 
TOTAL   -  1  2.4 

FEMALE  1  3*3 

HALE  0  .0 

FL    PENSACOLA  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  3  .7 

FEMALE  3  .8 

MALE  0  .0 

PL    POLK  COMMUNITY  COLUEGE 
TOTAL  1  f-2 

FEMALE  1  1-2 

HALE  0  .0 

FL  *  SA  INT&  PETERSBG  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  »0 

FEMALE    *  0  .0 

MALE  0  .0 

«FL    SANlAvFE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0*     .  0- 

FL,  SEMINOLE  CMTY  COLLEGE 
tU      TOTAL  0.  .0 

FEMALE  %  .0 

MALE  0  .0 

t    FL    SOUTH  FLORIDA  JR  COLLEGE 
*T01AL  0  .0 

—    FEMALE  O  -0 

MALE  0  .0 

FL    TALLAHASSEE  CMTY  COLJ-EuE 
TOTAL  0  .0 

v     FEMALE  0        .0  . 

MALE  0  .0 

FL     TAMPA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

^     FEMALE  0  .0 

\       MALE  0  .0 

FL    VALENCIA  CMTY  COLLEGE 
'  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NMALE  0  -0 

FL         STATE  TOTALS  l0  30   INS  V  ITUT  IONS  I 

TOTAL  7  .2  «89  10,6 

FEMALE  *  .2  *57  »•» 

MALE  1.1  32  4.4 


GEORGIA 

GA    ABRAHAM  BALDWIN  AGRL  C 

TOTAL     /          0  .0 

FEMALE  /  •<> 

♦1ALE/              0  .0 
GA    ALBANY  JUNIOR  COLLEGE 

TGVAL                 0  .0 

fehi'le  „         0  0 

'HAL'E"  7           o  .0 

GA    ARMSTRONG  STATE  COLLEGE 

TOT  At1               0  .0 

FEMALE  J               0  .3 

K/jLE                o-  .0 
GA    ATLANTA  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEKtLE                 0  .0 

MALE                0  .0. 
GA    AUGUSTA  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0  c 

MALE          *      0  .0 


GA    BAINBRIOGf  JUNICR  COLLEGE 


GA 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 

BRUNSWICK 
TOTAL 
FEMALE 
KALE 


0  .0 

\  0  .0 

0  .0 

JUNIOR  COLLEGE 

0  •  0 

0  .0 

0  .0 


GA    CLAYTON  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL       J        1  1.4 
FEMALE      "        1  1.5 
MALE  0  .0 


5 

9.3 

5  « 

10.6 

0 

.0 

5 

7.1 

5 

7.8 

0 

.0 

9 

9.7 

9 

10.0 

0 

*0 

3 

60.0 

0 

.0 

3 

60.0 

s 

1 

3,3 

1 

3.3 

0 

.0 

5 

33.3 

5 

33.3 

0 

.0 

3 

5.3 

3 

5.7 

0 

.0 

3 

4.2 

3 

t.4 

0 

.0 

?0 


14.  35\9~~  t 

"  ~0 

.0 

2 

Tt>.7  ^ 

0 

.c 

2.6 

1 

.4 

5 

2.6  * 

1 

.5 

1 

2.7 

0 

.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

\0 

0 

.3 

0 

.0 

J  0 

♦  0 

49 

11.4 

2 

.5 

47 

12,1 6 

1 

.3 

2 

3.6 

1 

1.8 

6 

7.1 

c 

.0 

5 

6*1 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

.0 

19 

4  .9 

1 

.3 

17 

5.1 

1 

.3 

m  2 

3.7 

0 

.0 

22 

8.  5 

2 

.8 

22 

10.0 

1 

.5 

0 

•0 

1 

2.6 

9 

9.5  * 

2 

2.  1 

9 

15.0 

1 

1.7 

0 

I 

2.9 

9 

13.2 

0 

.0 

T 

li.l  . 

0 

.0 

2 

8.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

-  0 

.0 

0 

.0 

*0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0* 

.0 

2 

1.6 

0 

.0 

1 

1.0 

0 

.0 

1 

5.3 

0 

.0 

.19 
15 
4 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

2 

0* 
2 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

1 
1 

Oc 

0 
0 
0 


•  A 

•  A 
.6 


.0 
.3 
.0 

.0 
.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

40.0 
.0 
40.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•0 

1.8 
1.9 
.0 

.0 
.0 
.C 


0 
0 
0 

.0 

.  .o 

".0 

16 
14 

2 

J  1.4 

35.9 
16.7 

35 
25 
10 

68.6 
64.1 
83.3 

0 

c 

0 

..c 

A 

•  U 

.0  v 

I, 
1 

0 

*.4 

.5 
.0 

8 
7 
1 

3.5 
3.7 
2.7 

219 

* 

96.1 
95.8 
97.3 

1 

1 

0* 

.4 
•  5 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

r 

1 
1 

0 

2.4 
3.3 
.0 

41 
29 
12 

97.6 
96*7 
100.0 

0 
0 

0 

.0 
•  0 
.0 

2  v 
2 

o;. 

.5 
-.5 
.0 

56 
53 
3 

13.  1 
14.2 
5.4 

371 
318 

53 

86.5 
85.3 
94.6 

2 
<  2 
0 

.5 
.  5 
.0 

o 

0s 
0 

*.o 

.0 
.0 

7 
6 
1 

8.2 
7.3' 
33.3 

78 
76 
2 

91.8 
92.7 
66.7 

e 

0 

A 

.0 
.0 

2 

2  „ 
0 

.5 
.6 
.0 

22 
20 
2 

5.7  * 

6.0 

3.7 

«? 

363 
312 
51 

94.0 
94. C 
94.4 

•  1 
1 

.3 
.0 
1.9 

5 
4 
1 

1.9 
.1.8 
2.6 

29 
27 
2 

o 

11.2 
12.3 

f»:i 

229 
192 
37 

88.8 
87.7 
94.9 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.D 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

11 

10 
1 

41.6 
"16.7 
2.9 

84 

50 
34 

88.4 
83.3 
97.1 

*  0 
0 
0 

-.0 
.0 
.0 

5 
2 
3 

5.7 
3.2 
12.3 

14 

9 
5 

15.9 
14.3 
20.0 

74 
54 
20 

84.1 
85.7 

e;.  C 

0 
0 
0 

.0  ■ 

.0 

.0 

1 
1 

0 

1.5 
2.0 
.0 

1 
1 

0 

1.5 

2.0 
.0 

64 
49 
15 

?3.5 
93*0 
100.0 

0 
0 

0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

c 

.*0 
.0 

5 

0 
5 

10C.0 
.0 

100.0 

0 
0 
0 

•  .0 
.0 

:o 

0 

0  . 
3 

.0 
.0 
.0 

2 
1 
1 

1.6 
1.0 

5.3  ' 

120 
10? 
16 

98.4 
99.0 
94.7 

0 

0 
0 

.0 
.0 
.0 

186  4.1 
144  3.7 
44  6.5 


733  15.2 
622  1S.8 
61  11.9 


J.bWl 
3.29^ 
592 


64.3 
83.8 
66 


.0 
.0 
.3 

.0 
.0 
.0 

2.2 
2.2 
.0 

.3 
.0 
.3 


5 
3 

11 
1 1 

0 


9.3 
10.6 
.0 

.  7.1 
7.8 

*  .0 

11.6 


49  90.7 

42  89.4 

7  100.0 

6f  92.9 

59  92  .2  1 

6  100.0 

62  88.2 
79    87.8 t 

3  100.0 


1  3.3 
1  \3.3 
0  .0 


3 
0 
0 

0 


.0 
.0 
.0 

'  .0 
.0 
.0 

.0 
♦  0 
.0 


22 
14 

e 


1.2 


.0 
.0* 
\Q 

.0 
.0 
.0 

•  3 

•  C  . 
.0 


5 

100,0 

0 

.C 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

130.3 

0 

.0 

0 

.0 

6.7 

28 

93.3 

0 

.0 

"  6.7 

28 

93.3 

0 

.0 

0 

.0  * 

0 

.0  - 

0 

.0 

5 

0 

33.3 

13 

66.7 

0 

.0 

K 

33.3 

10 

66.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

7.0 

5T3 

93.0 

3 

.0 

4 

<7.5 

49 

92.5 

0 

.0° 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

5.6 

6B 

94.4 

c 

.0 

4 

5.9 

64 

.  94.1 

.0 

0 

.0 

4 

10C.0 

0 

.0 

-a 

12 

228 
191 
37 

42 
3C 
12 

429 
373 
56 

85 
82 
3 

386 
332 
/  54 

258 
219 
39 

60 
35 

88 
63 
25 

65 
53 
15 

5 
0 
5 

122 
103 
19 


4t6l6 
3t935 

cei 


54 
47 
7 

7C 
64 
6 

93 


'  5 
C 
5 

30 
-30 
0 

15 
15 

0 

57 
53 
4 

K, 

72 
68 
4 


ERIC 
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TABLE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  OEGREES  AND  OTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  «*flUR  YEARS  OF*  WGftK.BEYGNC  HIGH  $CHOCL  f^)R  MAJOR  FIEIO 
CGNFERREO  BY  INSTITUTIONS  0?  HIGHER  EDUCATION  BV  RACti  EJH4ICITX». ANJ  SEXl     IN^TI  TUTICN  'AND  STATE  t978-l*7? 


^AMERICAN-INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


 8  LAC  K — "   —  a~ASI  AN'CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORI  TY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


T  OX.A  L  * 


I- 


NUMBER 


%  '  NUMBER 


NUMBER 


HEALTH  SERVICES  AND  PARAMEOI CAL  TECHNOLOGIES  (5200) 
G60RGI A*  \ 
GA  CdLUMBUS^aLESC 


MALE  . 
GA  FLjlliVWUNIOk 


TOTAL  /  0*0 

ftMALE/  C  .0 

MALJ?  0  .0 

GA    OAL/TCN  JUNIOR  CClLtGE 

TOTAL  0*  .0 

FEMALE  0  *D 

.MALE  0  .0 

' OSKALd  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  2  ^.d 

FSMALe  2  1.0 

MAL£  0  *0 

GA    EM  GAY  UNIVERSITY 

i  TOTAL  0  *0 

Female  o  .d 

MALE  ,  o.o 
COLLEGE 
0  .0 

*/*FEMALc  0        .)  V» 

tiALE  0  .0 

GA    FDRT  VALLEY  STATE  COLLEGE 
TOTAL  '  0  .) 

FEMALE  '  0  *0 

MALE   a  0  -0 

GA    GEORGIA  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        -D  ' 

GA    GE  ORG  I  A (HI  LI TARY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    •  0  -0 

GA    GA   SOUTHWESTERN  COLLEGE 
TOTAL  0        .0  ' 

FEMALE  0  .Or 

MALE    •  0  .0 

GA    GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 
«    TOTAL  1  1^3 

FEMALE  1  Ut 

MALE  s-0  .0 

GA    GORDON  JUNIOR-COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

liALE  0  .0 

wA    KENNESAW  CCLLEGE 

TOTAL      "  0  .0 

FEMALE    *  0  .0 

MA  LE  0  .D 

GA    LA  GRANGE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

o        .MALE  •  0  .0 

t,A,   MAC  ON  JUN1CR  COLLt«ic 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILS  0        •  J 

ME  CI CAL  COLLEGE  OF  GA 


TOTAL 
/H.MALE 
HALE 


.0 
♦  0 
.0 


GA    MIDDLE  GEORGIA  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 


.3 

•  .0 
.0 


GA    NORTH  GFOKGIA  COLLEGE 
TOTAL  .0  .0 

FEMALE  0  *0 

-   MALE  '  0  »0 

GA    PHILLIPS  CCLLEGE 

TOTAL  ">  O 

FEMALE  C  .0 

MALE  'J  .0 

GA    SOUTh  GEORGIA  COLLEGE 
TOTAL       "  0  .0 

FEMALE  C  .0« 

MALE  ~^  C  -0 

GA     TRUETT  MCCCNNELL  CCLLEGE 
TOTAL  J  .3 

FcMALE  0  .0 

hale  :    -  *0 

GA    *EST  GEORGIA  COLLEGE 
, TOTAL  0  -0 

FEMALE  0*  .0 

MALs  0  .0 


12 

0 

0 
0 

0 

12 
11 
1 


12*9 
15*8 
.3 

.0 
.0 
.0 

4.7  . 

5*4-, 
2.0 


2  8.0 

2^ 

0  .0 


5.5 
5.3 
.0 

50.0 
100.0 
•  0 

16.7 
16.7 
16.7 


2  50.0 
0  .0 
2  50.3 


5.0 
2.6 
50.0 


20  25.0' 
16  23.2 
4  36.4 


9.1 
9.7 
.0 

.0 
.0 
.0 


11  35.5 

10  *4.& 

1  50.0 

14  28.0 

14  28.6 

0  .0 


12.0 
17.6 
.0 

9.1 
10.0 
•0 

.0 
.0 
.3 

16.4 
16.4 
.0 

39*3 
34.0 
60.0 

5D.0 
♦0 
I  00.0 

♦a 

.0 

.3 


11 

6 

.  3 
1 

*0 
I 

0 
0 
0 


GA          STATE  TOTALS  (  29 

TOTAL  4  *3 

FEMALE  4  .3  „ 

MALE  0  ♦/) 


INSTITUTIONS) 
152  11.0 
135  11.3 
17  10*5 


X  NUMBER 

X  * 

NUMBER 

X 

N  UM  B  ER 

• 

* 

nunotK 

• 

* 

NUMBER 

.0 

1 

1.1 

1 3 

14.  U 

80 

a  a  ft 
06.  U 

A 

u 

A 

♦  u 

93 

.0 

1 

1 3 

17.1 

63 

Oc.  V 

0 

A 

♦  u 

76 

.0 

0 

0 

s  -0 

17 

100.  0 

0 

•  0 

17  - 

♦  0 

o 

•0 

0 

•  0 

36 

1 00*0 

0 

.  0  ' 

36 

♦  0 

o 

.0 

0 

•  0 

30 

1 00*0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

.0 

o 

•    ♦  0 

1 4 

5.  5 

JJ39 

94.5 

0 

•  0 

253 

.0 

o 

•0 

1 3 

6.4 

-Si 

93.6 
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NUMIER  .  I 
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HEALTH  SERVICES  AND  PARAHEDI CAL*TECMNCLOGIES  15200) 
ILLINOIS      •  * 


IL 


KISHUAUllEE  COLLEGE" 


•  0 

•  0 

.0- 


cc 


TOTAL  0  .0 

.   FEMALE  o*  .o 
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TABLE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  OEGftEES  ANO  OTHER  AWAROS  BASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  CF  WCRK  SEYONO  HIGH  SCHOCL  FOR  MAJOR  FIELO 
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.TOT  AC  0 

.0- 

12 
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.0 

12 
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•  0 

0 

•  0 
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' ,  MALE  0 
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*0 
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♦2 
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.0 
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FEMALE  0  .0 

MtttE  0  . 0 

IN     INOIANA  CEN  UNIVERSITY 


TGT  aL 
FEMALE 
HAL  E 
IN  INDIANA 
&  TOTAli 
FEMALE 
M4LE 


0  *  .0 

C  .0 

0  .0 
MORTUARY  SCI 

«0  .0 

0  .0 

.0  .0 


IN  ^INDIANA  STATE  U  MAIN  CAM 


■JotaC 

f^gALE 

LE_ 
^INDIANA  ,S 7 
,  !  w.TOTAL 
^FEMALE 
HALE 


U  EVANS VL  CAM 
c  *0 
0  .0 
0  .0 
INDIANA  U  BLOOM INGTON 
TOTAL 
FEMAliE 

haOe 

IK    INOIANA  U 

TOTAL 
4  FEMALE 


-HUE 


0  .0  , 

0  .0 

0  .0 
AT  KCKOMO 

1  1.4 
1  1.5 
0  ,  .0 


IK    INDIANA  U  NDRTHkEST 


Tut  AL 
FEMALE 
HALE 
I NVl'NOr PURDUE  U 
JOTAL  /*  _ 

fc-  fe/u  le 

M4  LE 
IK*  .  INDIANA 
TOTAL  ^ 
FEMALE 
HAL  E 
IN  INDIANA 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
IK  .  IN  Or  PURDUE 
;   ;TCTAL  * 
/  FEMALE^ 
/.  VMALE 
IN 


*.  /  TCTAt 
FEPALE 
*  'H*Lc 


0.  .0 
0  .0 

0  .0  . 
1K0IANAP0LIS 

1  .5 
1  .5 

,  0*  .0 
AT-  SOUTH  BENO 
0  .0 
0  .0 
.0  .0 
SOUTHEAST 
0  *  .0 
0  .0 

Ok  vo 

FORT  WAYNE 
0  .0 

0  .0 
s'O,  '.0 

I  NO  VOC  TECHC-COLUMBUS 

1  '  .9 
1  1.0 
C  .0 


U 

1 

0 

6 
6 
0 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

3 
3 
0 

0 
'0 
0 

0 
0 

,  0 

0 
0 
0 

27 
27 
0 


h 

I 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

6 
5- 
1 

.  1 
1 

*0 


2.2 
2*3 
.0 

30.0 
30.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

9.7 
33.3 
4.0. 

7.5 
7.9 

•  0 

"  .0 
•0 
.0 

•  0 

i  »o 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

17.2 
18.4 

•  0 

1.0 
l.I 

•  0 


•0 

•  0 

•  0 

3.8 
4.2' 

•  0 

4.2 
3.9 
7.1 

.9 
1.0 
.0 


NUMBER 

x 

ft 

NUMBER 

NUMBER 

NUMBER 

NUMBER 

NUMBER 

>  (5200) 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

12 

92.  3 

7.7 

o 

♦0 

1 3 

o 

.0 

o 

♦  0* 

12 

100.  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

1 2 

*  -0 

.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

o 

♦  0 

2 

1 .3 

32 

20*9 

121 

79.  1 

o 

•  0 

153 

o 

♦  0 

2 

1.4 

32 

22.5 

110 

77  .5 

o 

.0 

1 42 

0 

.0 

.0 

♦  0' 

0 

.0 

11 

10C.0 

0 

•  0 

11 

10 

2.  2 

g 

1.7 

48 

1 0.  4 

412 

\89  .2 

2 

t 

1.5 

,,  g 

2 .0 

38 

9*6 

355 

9C.  1 

\ 

.3 

394 

4 

5.9 

0 

♦C 

10 

14.7 

57 

eLe 

\ 

1 

1.5 

V  68 

0 

.0  * 

1 

6.7 

3 

20.0 

12 

80. C\ 

•  0 

]1S 

o 

.0 

1 

6.7 

3 

20. 0 

12 

80*  0 

V  0 

.0 

1 15 

o 

♦  0 

o 

♦0 

Q 

♦  0 

♦  0 

\  0 

.0 

/  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

I 

2.4 

41 

97*6 

•  0 

S'  42 

o 

♦  0 

o 

*  .0 

| 

2.6 

38 

97 . 4 

4.  ft 

.0 

■^^^  39 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

3 

I 

,  5 

3 

1 .4 

4 

1 .6 

217 

9*8*  2 

o 

.0 

2  21 

I 

,  5 

3 

1 .4 

""  4 

1.  9 

211 

9*j*  | 

o 

.0 

215 

'  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

6 

1C0*0 

0 

♦  o  . 

6 

I 

v 

X 

90 

1;8 

73 

1.4 

719 

14.  2 

65*  5 

14 

.3 

5 1 067 

^56 

1.2 

64 

1.4 

590 

12.9 

3.976* 

86*9 

11 

.2  v 

4,579 

34 

7.0  . 

9 

1.8 

129 

26.4 

356 

73*0 

3 

•  6 

488 

o 

.0 

o 

.0 

I 

2.2 

44 
H% 

**97*8 

►  0 

*  0 

45 

.0 

o 

.0 

I 

43" 

97*  7 

o 

*  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

o 

o 

.0 

*  6V 

30*0 

1 4 

70*  0 

Q  * 

♦  0 

20 

o 

.  0 

o 

♦  0 

h\ 

5  3  0#>0 

70*0 

o 

♦  0 

20 

0 

♦  0 

0 

.0  * 

o' 

0 

•  C 

c 

•  0  . 

0 

0 

.0 

1 

1.1 

1-.  1 

86 

98  ♦  9 

Q 

♦  0 

87 

o 

.0 

I 

1.2 

i*  2 

84 

98*  8 

o 

♦  0 

85 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

o 

♦  0 

o 

♦0 

3 

9.  7 

28 

90*  3 

Q 

♦  0 

if 

o 

*  0 

o 

♦  0 

2 

33.3 

4 

o 

♦  0 

0 

♦c 

0 

♦  0 

1 

4.6 

24 

96.0 

0 

.0 

25 

o  v 

♦  0 

o 

♦  0 

3 

7»  5 

36 

90*0 

I 

2*5 

40 

.0 

*  0 

♦0 

3 

7.9 

34 

89*  5 

I 

2.6  ' 

-38- 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.0 

45 

1 00*  0 

Q 

*  0 

45 

o 

.  0 

o 

.  0 

o 

.0 

40 

100*0 

Q 

♦  0 

40 

o 

.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

100*0 

Q 

.  0 

5 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

I 

100*  0 

Q 

.  0 

1 

o 

•  C 

♦0 

o 

.  0 

1 

100*  0 

o 

♦  0 

1 

.0 

0 

.0 

'   ,  o 

♦  0 

0 

'  *0 

0 

.0' 

0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

I 

1.4 

71 

98*6 

o 

*  0 

'72 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

I 

1.5 

67 

98 « 5 

o 

.0 

68 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•C 

4 

1G0.C 

0 

-  .0 

4 

o 

.0 

5 

3.8 

33 

21.0 

121 

77*  1 

3 

1 .9 

1 57 

o 

•  0 

5 

3.4 

32 

21.8 

76*2 

3 

2.0  ■ 

0 

•  0 

1 

10.0 

1 

10.0 

9 

90*0 

*-*or 

10 

w  >^ 

-  -fit* 

o 

.0 

"  '1 

*  *5 

4 

1 .9 

204 

98  ♦  1 

0 

^208 

♦  0 

o 

*  0 

3 

1.6 

187 

98  ♦  4 

0 

/  o 

*    yl  90 

0 

♦0 

l0 

5.6 

1 

5.6 

1*7 

94*4 

"0^ 

;o' ' 

18 

o 

•  0 

♦  0 

o 

*  0 

1 9 

1  00*  0 

o 

♦  0  " 

19  ■ 

'  o 

.0 

o 

.0 

o 

♦  0 

1 9 

1 OC.  0 

o 

♦  0 

1  o 

It 

0 

.0 

o 

.0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0' 

-*0 

,  '0 

c 

.0 

0 

.0 

2 

3.B 

51 

.96*2 

0 

•  0 

,53 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

4.2 

46 

"95*8 

0 

•  0 

48 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100*C 

0 

•  0 

5 

0 

•  0 

■o  1 

.0 

6 

4.2 

136 

95*8 

0 

•  0 

142 

*  0 

•  0 

0 

.0 

5 

3.9 

123 

96*1 

0 

•  0 

128 

*  c 

•  0 

0 

♦  0 

1 

7.1 

13 

92.9 

0 

•  0 

14 

0 

♦  0 

2 

1.9 

4 

3.7 

104 

96*3 

0 

•  0 

108 

c 

•  0 

2 

1.9 

4 

3.8 

101 

96*2 

0 

•  0 

,105 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

*  0 

.0 

3 

1933 
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Americas  ikoian 
alaskan  native 


*BLACK  ASIAN  CR 

NCN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER  "     «        NUMBER         %  NUMBER 
HEALTH  SERVICES  AND  PARANEOICAL  TECHNOLOGIES  <5200l 


HISPANIC 
NUMBER 


INDIANA 

IN    INO  VOC  TECH  C-EVANSVILLE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  °  0.0 

IN    INO  VOC  TECH  C-FORT  WAYNE 

TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  •? 

MALE  0  .0 
IN    INO  VOC  TECH-INDIANAPOLIS 

TOTAL  '  © 

FEMALE  0  •° 

MALE  0        • 0 
IN    INO  VOC  TECH  C-KOKCMO 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

19 
17 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  0 
.0 


IN 


INO  VOC  TECH  C-LAFAYETTE 


•  0 

•  0 
.0 


TOTAL  0 
FEMALE"  0 
MALE  0 
IN    INO  VOC  TECH-SELLERS  BURG 

TOTAL  0  •? 

FEMALE  0  •° 

MALE  ,    0  •° 

IN     INO  VOC  TECH  C- SOUTH  BENO 

TOTAL       ,  0  -° 

FEMALE  0  •O 

HALE  "0  .0 
IN    INO  VOC  TECH-TERRE  HAUTE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
IN    LOCK YEAR  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

IN    MARIAN  COLLEGE  ' 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALG  0 

IN    MARION  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

IN.    PURDUE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  ©  •J 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  *° 
IN    PUROUE  U  CALUMET  CAMPUS 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

4.8 
5.6 
.0 

10.6 
10.4  . 


2 

12.5 

0 

Vo 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

19 

1 

1.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•o. 

0 

♦  0 

11 

10.9 

11 

11*2 

0 

.0 

3 

3.0 

3 

3.0 

0 

.0 

2 

*  40.0 

2 

40.0 

0 

.0 

1 

2.5 

1 

2.5 

0 

.0 

.0 

.0' 
.0 


4  2.2 
4  2.3 
0  .0 


0  .0 
0  .0 

*  o  .o 

IN    PUROUE  U  NORTH  CEN  CAMPUS 
TOTAL  0 
FEMALE  0  *S 

MALE  0  •° 

IN    UNIVERSITY  OF  EVANSVULE 

TOTAL  0  »J 

FEMALE  C  .0 

HALE  0  *° 

IN    VINCENNES  UNIVERSITY 

TOTAL  0  -J 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -0 


3 
3 
0 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

2 
2 
0 


4.1 
4.2 
.0 

1.3 
1.4 
.0* 

1.4 
1.4 
.0 

1.4 
1.5 
.0 


IN  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  3 
FEMALE  3 
MALE  0 


30  INSTITUTIONS! 
\\       *      100  4.6 
4.8 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


4 

.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

1.7 
1.2 
6.3 

.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

•I 

•  9 
.0 
.0 


)6 
4 


2.9 


.0 
.0 
.0 


.1 
.1 

.7 


0 
0 
0 

1  < 
1  f 

0 

0 
0 
0 

0  9 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


WHITE 
NON-HISPANK 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


*  J 

o 

.0 

A 
•  U 

o 

•  0 

♦  0 

0 

.0 

t.  8 

2 

9.5 

5  .6 

2 

11.1 

.0 

0 

.0 

A 
•  U 

22 

12.3 

•  0 

19 

11.7 

.0 

3 

18.8 

•  0 

o 

.  c 

.0 

o 

.0 

♦  0 

0 

.0 

.9 

2 

1.9 

1.0 

2 

1.9 

♦0 

0 

*  .0 

•  0 

o 

.0 

•  0 

o 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

I  • 

10.9 

•  0 

I  1 

11.2 

♦  0 

0 

.0 

•  0 

3 

3.0 

•  0 

3 

3.0 

.0 

0 

.  0 

•  0 

2 

40.0 

•  0 

2 

4C.  0 

.0 

0 

.0 

.0 

1 

2.5 

.0 

1 

2.5 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.6 

5 

2.8 

•6 

5 

2.9 

.0 

0 

.0 

.0 

3 

4.1 

.0 

3 

4.2 

.0 

0 

.0 

.0 

1 

1.3 

.0 

1 

1.4 

.0 

0 

.0 

.0 
.0 
♦  0 


.0 
.0 


13  .6 
11  -5 
2  1.5 


1 
1 

0 

_  / 
2 
2 
0 


119 
•  112 
7 


1.4 
1.4 
.0 

1.4 
1.5 
.0 


5.5 
5.5 
5.1 


10  100.0 
10  10C.0 
0  «0 

19  9C.5 
16  88.9 
3  100.0 

157  87.7 
144  88.3 
13  81.3 

8  100.0 


8 

10C.0 

0 

.0 

103 

97.2 

100 

97*1 

3 

100.0 

11 

1C0.C 

10 

100.0 

1 

100*0 

90 

89.1 

87 

86.6 

3 

100. c 

96 

97.  C 

97 

97.0 

1 

1C0.0 

3 

60.0 

3 

6C.0 

0 

.0 

39 

97.5 

30 

97.5 

0 

.0 

2 
2 
-  0 


100.0 
1C0.0 
.0 


174  97.2 

170  97.1 

4  100.0 

70  95.9 
61  95.8 

2  100.0 


9€.7 
98.6 
10C.0 

98.6 
98.6 
100.0 

98.-6- 
98.5 
8  100.0 


76 
73 
3 

71 

68 
3 

140" 
132 


2V031  94.2 
1,902  94.2 
129  94.9 


TOTAL 
%  NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

c 

0 

0 
'  0 

1 
1 

0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

c 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.9 
1.0 
.0 


.2 
•2 
.0 


10 
10 
0 

21 
18 

3 

i7<; 

163 
16 


106 
103 
3 


.0 

11 

•c 

'  10 

,0 

1 

.0 

101 

.c 

96 

.c 

3  ' 

.0 

101 

.0 

100 

.0 

1 

.0 

5 

.0 

5 

.0 

0 

.0 

AC 

t.o 

40 

.0 

0 

.0 

2 

.0 

2 

.0 

,0 

'.0 

179 

.0 

175 

.0 

4 

.0 

73 

.0 

71 

.0 

2 

77 

.0  *3 

74 

.0 

3 

.0 

72 

.0 

69 

.0 

3 

.0 

o  142 

•  0 

134 

.0 

•  e 

2,155 
2.019 
136 


I  CM  A 

I A    DES  MOINES  AREA  CC 
TOTAL  0  -J 

FEMALE  0  -J 

MALE  0  *° 

IA    CLINTON  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALc  0  -J 

MALE  0  *° 

IA    SCOTT  COMNLNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  -J 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  •° 

I A    HAWKEYE  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


2 
1 
1 

0 
0 
0 

6 
6 
C 

3 
3 
0 


.0 
.0 
•0 

2.6 
2.7 
.0 

2.4 
2.4 
.0 


1 
0 
I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

'0 


.3 
.0 
4.8 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3 

1  - 

2 

0 
0 
0 

6 
6 
0 

3 
3 
0 


.8 
.3 
9.5 

.0 
♦  0 
-0 

2.6 
2.7 
.0 

2.4 
2.4 

.0 


376  99.2 
^57  99.7 
19  90.5 


46 
45 
1 

221 
213 


100.0 
100.0 
100.0 

97.4 
97.3 
8  -1CC.0 


122 
122 
0 


97*6 
97.6 
.0 


c 

.0 

379 

0 

.0 

358 

0 

.0 

21 

0 

.0 

46 

0 

•  0 

45 

0 

.0 

1 

0  C 

.0 

227 

0 

.0 

219 

0 

.0 

8 

0 

.0 

125 

0 

.0 

125 

0 

.0 

0 

1934 

1874 


TABLE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  AND  CTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  work  BEYONO  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
CONFERAEO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY t  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICA K  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  < 


BLACK 


NU4BER 


°ASIAN  CR 


NUK8ER 


HEALTH  SERVICES  AND  PARAMcDl  CA*L  TECHNCLCGIES  (5200) 
ICWA 


IA    INDIAN  HL3  CC-CTTUMrfA 


TGTAL                 1  .9 

0 

F£MALE                 1  1.0 

0 

♦  0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

U    IOWA  CENTRAL  CC 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0        .0  , 

.0 

HALE                0  .0 

0 

.0 

IA  ,I3WA  LAKES  CC  NORTH  CTR 

TOfAL                0  .0 

6  0 

.0 

t  FEMALE                 0  *0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

J 

.0 

IA    I0WA.LAK2S  CC  SOUTH  CTR 

TOT  aL                0  *0 

0 

•0 

FEMALE                 0-  *0 

0 

•  0 

HALE                 0  .0 

0 

♦  0 

IA    ICWA  WESTERN  CMTY  CJLLESE 

TOTAL                 1  .6, 

1 

.6 

.    FEMALE                 1  .or' 

1 

♦  o 

HA  LC                  0  .0 

Q 

.0 

JA    KIKKWOOD  CMTY  COLLEGE 

'TOTAL                  1  .5 

4 

2.0 

■   FEMALE                 1  *6 

4 

2.2 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

I A    MAfcSHALlTriN  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

'  .0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

MA  LC                  C  .0 

0 

•  0 

,IA    f»ORTHEAST   IA  VOC  TECH  SCH 

TOTAL                0  *0 

0 

♦0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

IA      M    f  '\Uk    tShi   r  uTV    rill  PTC 

■    TOTAL                 0  .0 

1 

.9 

FEMALE                 0  .0 

1 

1.0 

HA  Lc                   C  *0 

0 

.0 

I A    SOUTHEASTERN  CMTY  COLLEGE 

TOTAL v               0  *0 

0 

.0 

FEMALE  *  0*0 

0 

.0 

MALE                C  .0 

0 

.0 

IA    SOUTHWESTERN  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0        .  D 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

M>  LE                 0  ^0 

0 

.0 

I A    UNIVERSITY  OF  IOWA 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  *0 

0 

♦  Q 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

IA    WESTERN  IO*A  TECH 

TOTAL                 2  i.4 

1 

.  7 

FEMALE                 2  1.5 

.7 

MALE                 0  *0 

0 

.0 

I  A*         STATE  TOTALS  <         U  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 5  .2 

18 

♦  7 

FEMALE                 5        .2  0 

17 

♦  7 

"      MALE           '0  *9 

1 

1.1 

KS    BARTON  CO  CMTY  JR  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0        . 0 

0 

♦u 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

KS    3UTLER  CO  C^.tY  JR  COLLEGE 

TOTAL    '              1  2.6 

3 

7,9 

FEMALE                 1  2*9 

'A 

e.a 

MA  LE                 C        .  0 

0 

♦  0 

KS    CLOUD  CO  CMTY  JR  COLLEGE 

TOT  AL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                0        . 0 

0 

♦  0 

MALE                 0  *0 

0 

.0 

KS    COFFEYVL  CMTY  JR  COLLEGE 

TOTAL                 0        . 0 

0 

•  0 

FEMALjE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                0       .3  „ 

0 

•  0 

KS    COLBY  COMMUNITY  COLLEGE* 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FCMAU                 0        ♦  3 

0 

♦o 

MA&                 0  *0 

0  . 

•  0 

KS    COWLEY  CO  CMTY  JR  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

2 

3.4 

FEMALE                4  .0 

2 

3.9 

MALE                0  .0 

0 

.0 

KS    OOOGE  CTY'CMTY  JR  COLLEGE 


•TCTAL 
FEMALt: 
MALE 


0 
0 
0 

0 

c 

0 
0 

.  0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 

WHITE 

NON-RESIDENT 

ANOER 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

TCTAL 

1 

NUMBER 

'X 

NUM8ER 

g 

X 

NUM8ER  * 

NUM8ER 

I 

NUM8ER 

•  0 

0 

♦  0 

1 

♦  9 

108  99.1 

0 

•  0 

109 

■  0 

0 

•  0 

1 

1  *0 

103  99.0 

0 

.0 

104 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

5  10C.0 

0 

.0 

5 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

131  100*0 

0 

•  0 

131 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  C 

131  1CC.0 

0 

5  *0 

131 

.0 

0 

•0 

0 

"5 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

.0 

7 

o 

0 

.  0 

0 

•  0 

7  100*0 

0 

•  0 

7 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

76  100.0 

0 

•0 

76 

0 

■  *0 

0 

•  0 

73  1CC.0 

0 

♦  0 

73 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

♦  0 

3 

.0 

0 

•0 

2 

1*  1 

173  98.9 

0 

.0 

175 

■  0 

0 

■  0 

2 

1 .2 

169  98.8 

0 

•0 

171 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

4  10C.C 

-  0 

~  .0 

4 

1.0 

1 

■  5 

8 

4.  1 

187  95.4 

1 

•  5 

'  196 

1.1 

1 

.6 

8 

4.  4 

171  95*0 

I 

.6 

1  80 

•  0 

0 

*  *0 

0 

•  0 

16  100*0 

0 

♦  0 

16 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

95  100*0 

0 

•  0 

95 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

92  IC0*0 

0 

♦0 

92 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  ico.o 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.  0 

0 

.  0 

619'  100.0 

0 

•  0 

6'  . 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

605  100.0 

0 

.  0 

60i 

.0 

.  »o 

0 

•  0 

14  100*0 

o 

♦  0 

14 

.0 

i\ 

I  .9 

'  3 

2.6 

103  97*2 

0 

.0 

106 

♦  0  * 

2 

2.0 

3 

3*  0 

98  97*0 

0 

.0 

101 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

5  1CC.0 

o 

.0 

5 

.0 

.  0 

♦  0 

0 

.  0 

60  100.0 

0 

.0 

60 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

60  100.0 

o 

.0 

60 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0  .0 

0^ 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

30  100*0 

o 

♦  0 

30 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

30  100*0 

0 

.0 

3<F 

.  .0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

41  100*0 

0 

►0 

41 

.0 

0 

♦0  , 

0 

♦  0 

39  100*0 

0 

.0 

39 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2  100.0 

o 

♦  0 

2 

.0 

1 

♦  7 

4 

2.9 

136  97*1 

0 

.0 

140 

.0 

1 

.  7 

4 

3.0 

130  97.0 

0 

.0 

134 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6  100.0 

o 

.0 

6 

.  1 

4 

.  2 

30 

1*2 

2t531  98.8 

1 

.0 

2*362 

.1 

4 

.2 

28 

1.1 

2,445  98.8 

1 

.0 

2,474 

1.1 

0 

.0 

2 

2.3 

& 

86  97.7 

0 

.0 

88 

.0 

c 

♦  0 

0  % 

•  0 

47  100.0 

0 

.0 

47° 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

43  100*0 

o 

♦  0 

43 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

4  100*0 

o 

.0 

4 

•0 

3 

7*9 

7 

18*4 

31  61.6 

0 

•  0 

38 

2 

5.^ 

6 

17*6 

28  82*4 

0 

.0 

34  * 

;o 

1 

25*0 

1 

2S0 

3  75*0 

o 

♦  0 

4 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

25  100*0 

0 

.0 

25 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

23  10C.0 

o 

♦  0 

23 

lo 

0 

.0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

.0 

2 

♦c 

0 

♦  0 

0 

.0 

6  10C.0 

0 

•  0 

6 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6  100*0 

o 

♦  0 

6 

•0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0  .0 

o 

•  0 

0 

.  .0 

1 

us 

1 

1.5 

66  98*5 

0 

.0 

67 

.0 

.  o 

.0 

0 

.0 

64  100.0 

0 

•  0 

64 

•  0 

1 

33.3 

I 

33*3 

2  66.7 

0 

.0 

3 

♦  0 

2 

3*4 

4 

6.9 

50  86*2 

4 

6.9 

58 

.0 

2 

3*9 

4 

7.8 

47  92*2 

0 

.0 

51 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0. 

3  42*9 

4 

57*1 

7 

.0 

2 

5*6 

2 

Ub 

34  94.4 

0 

•  0 

36 

•  0 

2 

5.V 

2 

5.9 

32  94*1 

0 

.0 

34 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

IC 


f875 


1935 


AMERICAN  INDIAN 
•  ALASKAN  NATIVE 


BL'ACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER         «       NUMBER         I  NUMBER 
HEALTH  SERVICES  ANO  PARAMEOICAL  TECHNOLOGIES  C5200) 
KANSAS 

KS    00NN6LLY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KS    FT  SCOTT  CMTY  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  «° 

FEMALE  0  «° 

MALE  0  .0 

KS    GARDEN  CITY  COMMUNITY  JC 

*    TOTAL  -  0 
.     FEMALE  0  .0 

HALE  0  -0 

KS    HASKELL  INOIAN  JR  COLLEGE 
TOTAL  11  100.0 

FEMALE  11  100.0 

MALE*  0  .0 

KS    KESSTON  COLLEGE 


TOTAL 
'  FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


KS    HIGHLAND  CMTY  Jft„,COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
KS  HUTCHlNSN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1  14.3 
1  U.3 
c  .0 
CMTY  JR  COLLEGE 
1  2.3 
1  2.* 
0  .0 

KS    INDEPENDENCE  COMMUNITY  JC 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        •  0 

KS    JOHNSN  CO  CMTY  JR  COLLEGE 
TOTAL  '     0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KS    KANSAS  CI.TY  KANS  CMTY  JC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KS    LABETTE  CMTY  JR  COLLEGE 


1  3.1 
1  3.8 
0  .0 
*4T  COLLEGE  KANSAS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
KS  MARYM 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KS    NEOSHO  CO  CMTY  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KS    SAINT  JOHN'S  COLLEGE 

 TOTAL  *~ (T  -0 —  - 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -0 

KS    SEkARO  CO  CMTY  JR  COLLEGE 


2  100.0 

2  100.0 

0 

.0 

1 

Nl.9 

1 

2.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

ft 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

2 

ZS.6 

2 

28  .6 

0 

lo 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

7.* 

4 

6.3 

3 

9.7 

2 

6.3 

z 

7.7 

0 

.0 

'.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 
0  .0 
0  .0 
MEOICAL  CENTER 
0  .0 
0  .0 

0  .0 
OF  TCPEKA 

1  3.7 

0  .0 

1  8.3 


TOTAL 
FEMALE 

KS    U  CF  KANS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
KS    WASH8URN  U 
TCTAL 
FEMALE 
MA  LE 

KS    WICHITA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  1  2.5 

FEMALE  1  2.9 

HALE  0  .0 


KS  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  17  1.5 

FEMALE  16  2.0 

MALE  1  *3 


0 
0 

0 
0 

0  . 

0 

0 

3 
2 
1 

5 
2 
3 

1 
1 

0 


.3 
.0 


.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

..0 
.3- 
.5 


18.5 
13.3 
2  5.0 


25  INST1TUTIUNS) 


KENTUCKY 

KY    CUMBERLAND  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'MALE  0  .0 

KY    DRAUGHON'S  BUSINESS  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  •  0  .0 


28 
21 
7 


2.9 
3.1 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

<»  .0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1.9 

1 

2.3 

0. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

1.3 

1 

1.5 

0 

.0 

NUMBER 

t 

NUMBER. 

X 

o 

.0 

2 

100.C 

o 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,  .o 

1 

1.9 

c  0 

.0 

1 

2.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.0 

1 

3.0 

1 

,3.3 

1 

3.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

0 

.C 

VHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

_Q_ 
0  ■ 
0 

0 

0 
0 

0 

0  - 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 


.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 


3.7 
6.7 
.0 

.0 
.0 
.0 


.3 
.4 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 

51 

46 
5 

32 
29 
3 

0 

0 
0 


.0 

.c 

.0 

98.1 
97.9 
ICC^g 

97.0 
96.7 
100.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 
0 

s 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

 L_ 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0- 

.0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 

Vo 

•o_ 

.0 
.0 


.0 
.0 
^.0 

.3 

1.1 


*9  94.2 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3. A 


1 

2.i§'_ 

•♦1 

S5.3 

0 

9 

86.9 

3 

42.9 

H 

57.1 

3 

42.9 

H 

57.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.3 

42 

97.7 

1 

2.4 

40 

97.6 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.C 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.3 

76 

98.7 

I 

1.5 

66 

98.5 

0 

.0 

10 

100. 0 

7 

7.H 

68 

92.6 

4 

6.3 

60 

93.8 

3 

9.7 

28 

9C;3 

3 

9.4 

29 

9C*.6 

3 

11.5 

23 

88.5 

*  Qi 

^0 

6 

100.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

2 

10C.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

<  .0 

40 

100.C 

0 

.0 

40 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

19 

10C.0 

-  0 

TO 

 17 

1  oc.o 

0 

.0 

2 

100.0 

.0 
.0 
.0 

l.S 

3.4 


17  10C.C 
17  100.3 
0  .0 


zy> 

61 


88.9 
93?  1 
87.0 


11 

9 
2 


.0 
.0 
.0 

2.5 
2.9 
.0 


1.0 
1.1 

.  .6 


25.9 
20.0 
3  3.3 

7.5 
6.6 
.0 


20 
12 


37 
32 

c5 


74.1 
8C.0 
66.7 

92.5 
91.4 
10C.0 


59 

5.3 

1,024 

9U7 

49 

6.1 

756 

93.4 

10 

3.2 

268- 

87.0 

.0 
.0 
.0 


100. 
IOC. 


2.9 
3.1 
.0 

100.0 
100.0 

,0 


0 
0 

a 


97.1 
96.9 
100.0 

.0 
.0 
.0 


1 

2.3 

1  11.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0- 

0 

.0  . 

0 

•0 

0 

•  0 

0  _ 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

#.o 

0 

0 

0 

•  c 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

•  0 

.<"> 

'  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

—  .0- 

D 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

28 

9.8 

3 

3.4 

—25- 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

0 

•a 

0 

.0 

0 

.0 

34 

3.0 

4 

.5 

30 

9.7 

» 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

52 
47 

5 

33 
30 
3 

11 
11 

C 

5? 
4? 
9 

7 

,  7 

V  0 

43 
41 

2 

.  3 
3 
0 

77 
til 
1C 

95 
64 
31 

32 

20 


3 
2 
1 

40 
40 
0 

19 

_17_ 
2 

17 
17 
0 


287 
*87 
300 


27 
15 
12 

'  40 
35 
5 


•  117 

6C9 
308 


34 
32 
2 

5 
5 
0 


ERIC 


TABLE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  OEGRESS  A  NO  CTKER  AWAROS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  if  OAK  BPvnNn  mr.M  erMnm    cno  y.  mo  e,e.n 
CONFERRED  Br  INSTITUTES  OF  HIGHER  EDUCATIONS  ™  ICI^  STATE  ^978^1979 


AM£R  I  CAN  I.NOIAN 
ALASKAN  NAT  WE 


BLACK     ~        ASIAN  OR 
NQN->iISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER  I  .      NUMBER "        <  NUMBER 

HFALTH  SERVICES  ANO  PAftAMEOICAL  TECHNOLOGIES  C52C0) 
KENTUCKY 

KY    EASTERN  KY  UNIVERSITY 


KY  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  1 
FENALE  1 
•SALE  0 

"LcursrAN^- 

LA    D£ LCAOO  COLLEGE 


14  INSTITUTIONS) 
65  4*3 
55  3*9 
10  7*6 


3  *2 
3  *2 
0  *0 


TOTAL 
FEMALE 
.MALE 
LA    LA  STATE  U 
TOTAL 
^FEMALE  


ALEXANORIA 

0  .0 


HALE 
LA    LA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 

LA    LA  ST  U  MEDICAL  CENTER 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  05  *<0 

HALE  0  .0 


0 

U  EUNICE 
s  0 
0 

0 


14 

6 


12 
1? 


13*9 
17*6 
IK  9 

11.3 
-12.5 


.0 

♦  0 

•  0 

♦P 


HlSPANIC 
NUMBER 


TCTAL     »           0  *0 

7 

3.9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

6 

3.6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

.HALE                0  .0 

1 

9.1 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

KY    KENTUCKY  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                0  *0 

5 

55*6 

0. 

♦  0 

o 

♦0 
♦  0 

FEMALE                0  ,0 

5 

55.6 

0 

♦  0  ' 

0 

HALE                0  ,0 

0 

..0 

0 

♦  c 

0 

♦  0 

KY    KENTUCKY  WESLEYAN  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0  \ 

0 

•0 

0 

♦  0 

MALE           •      0  .0 

.0 

0 

♦0 

o 

♦  0 

KY    MIOHAY  COLLEGE 

TOTAL                0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FjEHALE               0  *o 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE                 0  *i> 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

KY    H3KEHEA0  STATE  LNIVcPSITY 

TOTAL                 0  .0 

2 

1*4 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  *0 

2 

1.7 

0 

.0 

0 

•  0 

HAL'S                 0  .0 

0 

•  3 

0 

♦0  * 

0 

♦  0 

KY     NORTHERN  KY  UMVEfcS  IT  Y 

TOTAL                  0  .0 

0 

^  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

t FEMALE                0     ♦ .J 

0 

♦  0 

0 

^  .0 

0 

♦0 

MALE                 0  .0 
KY    QWENSOOAU  BUSINESS  C 

0 

♦  0 

0 

**  .0 

0 

♦  0 

TCTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

FcHALt                  0  .0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

HALE'                C  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

M     lAVlUN  CULLtvt 

TCTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

FEMALE                 D  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

KY     U  OF  KENTUCKY  CC  SYSTEM 

TOTAL                 1  .2 

31 

5*6 

1 

•  2 

0 

•  0 

FEMALE                 1  ,2 

27 

$♦* 

1 

♦  2 

.0 

MALE                 0  #0 

4 

7*3 

c 

•  0 

0 

.0 

KY    UNIVERSITY  OF  LCUISVILLE 

TOTAL                 0   \  oO 

Female            o    '  ;d 

6 
3 

4*1 

2*2 

2 
2 

1.4 
1.5 

2 

*  2 

1.4 
1*5 

MALE                 G,  .3 

3 

25*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

KY    WATTERSO;i  COLLEGE 

TCTAL  0 

11 

7*9 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0.'  .0 

9 

6*8 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

2 

26*6 

J^o 

.0 

0 

♦0 

KY    WESTERN  » i  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

2 

2,0 

'0 

•  0 

1 

i.o 

FEMALE                 0  *0 

2 

2*1 

c 

•  0 

I 

i.o 

MALE                 0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

LA    LOUISIANA  TECH  LNIVcRSlTY 


TCTAL 
FEMALE 
'  MALE 
LA     LOYCLA  U 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0  .0 

0  .0 

0  .D 

IN  NEW  ORLEANS 

C  .0 

0  .0 

0  *D 


LA    MC.NSESE  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


LA    MCHOLLS  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 

FEMALE 
HALE 


4 
4 

5 
5 
0 

2 
2 
0 

1  ■ 
1 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

-0 


9*8 
11.1 

•  0 

4*9 
5.7 

•  0 

8*3 
8*3 

•  0 

7.7 
7.7 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

1** 

1.5 

.0 


0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

2.0 

1. 1 

7*  1 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

.0 


0 
0 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0" 


.0 
.0 
.0 

1.0 

1.1 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

50.0 
100.0 
•0 

♦  0 
.0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SIQENT 
ALIEN 


77 
67 
10 


14 
6 


5.0 
4.8 
7.6 


13.9 
17.6 
11.9 


1|445  94.8 
lt325  95.1 
120  91*6^ 


13  12.3 


T3- 
0 

4 

4 
0 


•  0 

9*8 
11.  1 

•  0 

7.8 
8.0 
7.1 

8.3 
8.3 
.0 

7.7 
7.7 
.0 

50.0 
10C.0 
.0 

1.4 
1.5 
.0 


'  87 
28 
59 

«93 


86*1 
82.4 
88.1 


.0 
.0 
.0 


TOTAL 


18  ER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

> 

7 

3.9 

111 

*  _ 
95*5 

1 

•  6 

179. 

6 

3.6 

162 

96*4 

0 

•0 

168 

1 

9.1 

9 

81*8  * 

1 

9.1 

II 

5 

S  5.  6 

44*  4 

0 

•  0 

9 

5 

55.6 

4 

44*4 

0 

•  0 

0 

.0 

'  0 

*0 

0 

•  0 

0 

o 

.  0 

c  o 

1 00  *0 

0 

•  0 

28 

0 

•  0 

.  26 

1C0.0 

0 

•  0 

26 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

o 

.  c 

49 

98*  0 

i 

2.0 

v     .  50 

0 

♦  0 

49 

98*0 

i 

2.0 

50 

;  o 

.0 

0 

*0 

0 

♦o. 

0  ' 

2 

1.4 

137 

98  *6 

0 

•  0 

139 

2 

1.7 

116 

98*3 

0 

•  0 

118 

0 

•  0 

21 

100*0 

0 

•  0 

21 

o 

.  0 

1  J  D 

ICC. 0* 

o 

•  0 

13S 

.0 

120 

100.0 

0 

•  0 

120 

0 

.0 

15 

100.0 

0 

•  0 

.15 

0 

.0 

1 

100  .0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

*0 

o  1 

0 

.0 

0 

•  0 

0^ 

♦  0 

0 

A 

.  0 

3 

lCC.v/ 

0' 

•  0 

3 

0 

.0 

100.0 

0 

•0 

**  3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

*  o 

3  3 

6*0 

518 

a 
93*8 

•  1 

.2 

5S2, 

29 

5.S 

467 

94*0 

1 

#2 

497 

4 

7.3 

51 

92*7 

0 

.0 

55 

10 

6.8 

138 

93*2 

o  0 

.0 

•  148 

7 

5.1 

129 

94.9 

0 

.0 

"  136 

3 

25*0 

9 

75*0 

0 

.0 

-  22 

11 

7*9  % 

129 

92*1 

0 

♦  0 

140 

9  5 

6*8 

124 

93*2  * 

0 

.0 

133 

2 

28*6 

5 

71*4 

0 

.0 

7 

3 

2*9 

99 

97*1 

0 

.0 

102 

3 

3*1 

9? 

96*9 

0 

.0 

96 

0 

♦  0 

6 

100*0 

.0 

.0 

•6 

liS25 
lt394 
—131 


101 
34 

67. 


83 8675 
10  100.0 

37  90*2 
32     88*9  fc. 
5  100.09 


94 
81 
13 

22 
22 
0 

12 
'12 
0 

1 

0 

1 

72 
67 

5 


92*2 
92*0 
92.9 


92*3 
92.3 
.0 

50*0 
•  0 
100*0 

98*6 
98*5 
100*0 


0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

*  0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


146- 


96 
10 

41 

36 
5 

102 
88 
14 

24 
24 
0 

13 
13 

0 

2 
U 
1 

73 
68 
5 


—      ass  nmxrmisussais  a«BS.-JB."»««  anas. 


AMERICAN  IMIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER        *       NUMBER         t  NUMBER 

HEALTH'  SERVICES  A NO  PARANEOICAL  TECHNOLOGIES  152001 

LOUISIANA  * 

LA    NORTHEAST  LOUISIANA  U  " 

TOTAL  0  .0 

•  FEHALE  0  *° 

MALE  0       ♦°  •» 

LA    SAINT  BERNARD  PARISH  CC 
TOTAL  -0 
FEMALE  0  *0 

MALE  0  »0 

LA    STHN  U  SHREVEPORT-BOSSItR 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  •? 

MLE  0  »° 


77*8 
67*5 

•  0 

4.8 

•  0 

100.0 
100*0 

♦o 


0 
0 
0 

0, 
0  . 

c 

0 
0 
0 


LA          STATE  TOTALS  I 

TOTAL  .              0  *0 

FEMALE             -  0,  *0 

MALE                 0  *0 

MAINE  *  - 

ME    EASTERN  ME  VOC-TECH  INST 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HA i         "  0      ©  »0 

ME    SOUTHERN  ME  VOC  TECH  INST 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MLE  0  *0 

HE    THOMAS  COLLEGE  « 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 

HE    U  OF  MAINE  AT  AUGUSTA 
TOTAL  *   1      l#i  • 

FEHALE  1 

HALE     .  0  *0 

HE    U  OF  HAINE  AT  ORONO 


11  INSTITUTIONS) 
49  9*9 
41     10. b 
8  7*8 


2 

»  1 
1 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


.4 
♦  5 
1.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
ME    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


2  2*7 
2  3*2 

o  *o 

ME  AT  TRESCUE  ISLE 


HE    UESTBROOK  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

HE          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  3 

FEMALE  3 

MALE  0 


.0 
.0 
.0 

.0 

*o,% 

♦  0 


7  INSTITUTIONS) 
1  .2 
1  .2 

o  *o 


MARYLAND  ^  * 

HO    ALLEGANY  CHTY  COLLEGE 

TOTAL  0        *0  J 

FEMALE  0*0  i 

MALE  0        *P  0 

MO    ANNE  ARUNOEL  CMTY  COLLEGE 

 TOTAL  0  ; 

FEMALE    '  0        *0  3 

 SaTc  0  *~ 

HO    CATONSVILLE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  *0 

MALE,  0  »0 

HO    CHARLES  CO  CHTY  COLLEGE^ 
•  TOTAL  0  *0 

FEMALE.  0  .0 

MALE,  0  .0 

HO    CHESAPEAKE  COLLEGE 
TOT  AL^  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  ♦O 

NO    COLUMBIA  UNION  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEHALE  0  *i 

MALE  0  *0 

.MO    CMTY  COLLEGE  OF  BALTIMORE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NO  C0HNUN1IY 
TOTAL  ^0 
FEMALE  0 
MALE  0 


.7 
.7 
♦  0 

5.9 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0  * 

cO 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  • 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

\0 

0 

♦  0 

0 

♦°. 

1 

1*3 

0 

♦  o, 

1 

1.6 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•°  * 

0 

.0 

0 

.0  * 

0 

.0 

•40*0- 


•0 

♦  0 

♦  0 
COLLEGE 

♦  0  - 


10 
7 

3 

2 

2l 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

96 
83 
13 

7 
4 
3 


5.6 
5.8 
5.3 

4.9 
5.1 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

4.3 

.0 

47*8 
46.9 
54.2 

3*7 
2*3 
18.8 


.0 
•  0 
.0 


U2, 
.0 
20.0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


MITE 
NON-HISPANIC 

NUNBER 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 

NUNBER 


.0 

♦  0 
.0 

.0 
♦0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 


77*8 
87*5 
.0 

4.8 
4.8 

.0 

100*0 
130.0 

c 


0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

i 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

'  .0 

0 

0  _ 

.0 

3 

0 

.0 

1 

0 

'  .0 

1 

0 

♦  0 

0 

1 

1.3 

"  4 

I 

1*6 

A 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

'  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

"  0 

0 

.0 

0 

1 

.2 

5 

1 

.2 

5 

0 

.0 

0 

*5*  10.9 
45  11.5 
9  8.7 


♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

1.1 
1.2 
.0 

5.3 

6.3 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

a.O 


1.1 

1.2 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
2 

1 
1 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0' 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

4.3 
7.7 
.0 

1.0 

♦  6 
4.2 

.0 

♦  0 

♦  0 


0 

.0 

1 

.7 

0 

.0 

1 

.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

6 

7.1 

0 

.0 

3 

3.8 

0 

.3 

3 

60.0 

1 

.6 

11 

6.2 

0 

.0 

7 

5.8 

1 

1.6 

4 

7.0 

0 

.0 

2 

4.9 

0 

.0 

2 

5.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  o  , 

0 

.0 

0 

♦0 

2 

8.7 

0 

.0 

15.4 

0 

.0 

0 

.0 

1 

*  .5 

99 

49*3 

1 

.6 

65 

48.0 

0 

.0 

14 

58.3 

0 

.0 

7 

3.7 

0 

♦  0 

4 

2*3 

0 

.0 

t  3 

18*8 

-TOTAL 
KUNBER 


2  22.2 

0 

.0 

•1  12*5 

0 

♦U 

1  100.0 

0 

.3- 

20  95.2 

"  0 

.0 

20  99.2 

0 

.  3 

0  .0 

0 

•  3 

9  .0 

ll 

*&* 

.3 

0  .0 

0 

.0 

o  *o 

c 

.0 

'  440*  89.1 

0 

.0 

346  68*5 

0 

.0 

94  91*3 

0 

.0 

65  100*0 

\ 

\  t 

.0 

61  10C.0 

\ 

.0 

4  100*0 

•  0 

57  1C0.0 

■  \l 

.0 

53  100*0 

.0 

4  1G0.0 

.0 

15  100*0 

0 

.0 

is  inc. o 

0 

♦0 

o  **o 

0 

.0 

90  93*9 

0 

♦  3 

81    98. C 

0 

♦  0 

9  1C0.0 

0 

♦  0 

\ 

71  94*7 

0 

59  93*7 

0 

12  100*0  « 

0 

.0 

12  92*3 

1 

7.7 

1 

9*1 

^2  100*0 

0 

.0 

139  100*0 

0 

*0 

133  1C0*0' 

o 

♦  0 

6  100*0 

) 

0 

♦  0 

449  98*7 

1 

.2 

412  93*6 

1 

.2 

37  10C.0 

0 

♦0 

152  99*3 

0 

.0 

146  99*3 

0 

♦  0 

6  100*0 

0 

•  .0 

79  92*9 

0 

.0 

77  96*3 

0 

•0 

2  40*0 

0 

.0 

9 
6 
1 

21 
21 

0 

2 
2 
0 


494 
391 
103 


65 
61 
4 

57 
53 
4 

15 
15 

0 

91 
82 
9 

75 
63 
12 

13 
11  . 
2 

o 

139 
133 
6 


455 
418 
37 


153 
14Z 

6 

65 

80 

,  5 


167 
114 

53 

39 
37 
2 


93.8 
94.2 
93.0 

95*1 
.  94*9 
103*0 


7  100*0 
5  130*0 
2  100*0 


20 
11 
9 

96 
66 
10 

163 

170 
13 


87*0 
84*6 
9C*0 

47*8 
48*6 
41*7 

95*8 
97*1 
81*3 


0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 

c 
1 

0 

1 

6 
6 
0 


.  .0 

•  0 
.0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

4.3 

•  0 
10.0 

3.0 
3.4 

•  0 

;5 

•  6 

•  0 


178 

<-l2l 

*1 
39 
2 

7 
5 
2 

23 
13 
10 

201 
k  177 
24 

175 
16 


TA»IE  10.  TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  ANO  OTHER  AWAROS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY*  AN J  StXs    I/tSTITUTICN  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  <  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         X       NUMBER         X  NUMBER 
HEALTHS EHVltES  AND  PARAMEDICAL  TECHNOLOGIES  ($200) 
MARYLAND  « 

MD    FREOERJCK  CMTY  COLLEGE 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCN-RE SIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
,  NUMBER 


TOT  ^L-  '  0 

•  0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

"  ^-.0 

o 

.0 

o 

.0 

MALE  0 

.0 

o 

o 

♦  0  ♦ 

0 

•0 

NO    GARRETT  COMMUNITY 

COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

I 

33  .3 

o 

-  .#o 

o 

.0 

FEMALE  0 

.0 

1 

0 

•  0 

o 

.0 

MALE  C 

.0 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

ND    HAOEkSTOWN  JUNICR 

COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

.0 

FEMALE             '  0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

o 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

MO  fi  HARFORD  COMMUNITY 

COLLEGE 

TOTAL  ^0 

.0 

2 

2  .8 

1 

1  .4 

o 

•  0 

FEMALE  C 

.0 

2 

3.  1 

1 

1.  5 

0 

.0 

*  KALE                 0  v 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MO-  HJ WARD  COMMUNITY  COLLEGE 

•    TOTAL       *  0 

.0 

1*  7 

o 

•  0 

o 

.0 

FEMALE  0 

.0 

1 

1.8 

o 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

o 

•  •  0 

o 

.0 

0 

.0 

MD    MONTGOMERY  C  GERMANTCWN 

TOTAL  0 

•  0 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

•0 

•  0 

o 

.0 

o 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

MD    MONTGOMERY  C  TAKOMA  PARK 

TOTAL  '  0 

•  0 

13 

5.5 

9 

3.4 

11 

4.7 

FEMALE  0 

.0 

12 

5.8 

7 

3.4 

2.9 

MALE  0 

.0 

I 

3.7 

1 

3  .7 

5 

19.5 

MD    PRINCE  GEORGES  CC 

TOTAL  1 

•  A 

42 

15.8 

4 

1.5 

5 

1.9 

FEMALE  I 

.4 

39 

15.9 

3 

1.2 

5 

2.0 

MALE  0 

.0 

3 

15.0 

1 

5.0 

0 

.0 

MD    U  OF  MD  dALT  PRCF 

SCHOOLS 

.0 

TOTAL             •  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEHALC   »  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE                C  , 

.'0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

MO    VILLA  JUL  IE  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

2 

5.4 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

2 

5.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MD    kOR-WLC  TECH  CMTY  COLLEGE 

.0 

TOTAL  0 

.0 

4 

9.5 

0 

.0 

0 

FEMALE.  0 

.0 

4 

9.5 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

0 

VP 

0 

.0' 

0 

•0 

MO          STATE  TOTALS  ( 

19  INSTITUTIONS) 

TOTAL  1 

.1 

187 

11.1 

17 

1.0 

.  IB 

1.1 

FEMALE  I 

.1 

162 

10.  B 

13 

.9 

12 

•  8 

HALE  0 

•  0 

25 

13*5 

4 

2.2 

6 

3*2 

MASSACHUSETTS 

MA    ANNA  HARIA  COLLEGE 

„  TOTAL   —    0  .0 

FEMALE   '             0  —0 
HALE                 0  .0 
HA    AQUINAS  JC  AT  MILTON 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                 0  .0 
MALE                 0  .0 
,  M  A~»AQ  U I N  AS  ~  J  C_  A  T~  N  EWTON  - 
"   TOTAL     M          0  .0 
FEMALE    *           0  .0 
 MALE  0  *0- 


.0 
.0 
.0 

e 

.0 
.0 
.0 

c 
.0 
.0 

— 0- 


MA 


ATLANTIC 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


UNION  COLLEGE 
1  2.6 

0  .0 

1  12*5 


MA    BAY  PATH  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEHALC  0  .0 

.HALE  0  .0 

HA    BAY  STATE  X  OF  BUS 

TOTAL  0  .0 

,  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA  .BECKER  JC-LEICESTE* 
TOTAL      t  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MA    BECKER  JC-W0RCESTE4 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  «0 

MALE  0  .0 

MA    BLUE  HILLS  REG  TECH  INST 
TOTAL  .0  .0 

FEMALE  0  «0 

MALE  0  .0 


13.2 
16.7  1 

.0- 

.0 

•  0 
.0 

66.7 
66.7 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.3 
1.3 
.0 

.0 
.0 

•  0 


.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

_^.0. 


.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


4  10.5 
4  13.3 
0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
-  0 

0 
0 

d 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


0 

.0 

0 

.•0 

o 

.  .0 

1 

33.3 

1 

■*50.0 

0 

.  .0 

0* 

.0 

0 

.  .0 

0 

:o~ 

3 

4.2 

3 

4.6 

o 

.0 

1 

1.7 

1 

1.  8 

0 

.0 

0 

•  C 

0 

.0 

0 

.0 

32 

13.6 

25 

12.0 

7 

25.9 

52 

19.6 

48 

19.6 

4 

20.0 

0 

.0 

C 

.0 

0 

.0 

2 

5.4 

;2 

5.4 

o 

.0 

4 

9.5 

4 

9.5 

.  0 

•  0 

f  <• 

223 

13.2 

168 

12.5 

35 

18.9 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.  0 

.0 

o. 

 ,o„ 

10 

26.3 

9 

SCO 

1 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0. 

4 

66.7 

4 

66.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.3 

1 

1.3 

0 

•  0 

c 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

40  100.0 
39  100*0* 

1  100*0 

2  6*6.7 
1  -50.0 

i  foq.o 

44  100.0 

41  100>0 

3  100.0 


67 
60 
7 

50 
49 
1 


93rl- 
92.3 
100.0 

86  A 
86.0 
100.0 


1  100.0 
1  100.0 
0  .0 

198*  84.3 
178  85.6 
20  74.1 

212  80.0 
196  80*0 
16  60*0 

15  100.0 
12  100.0 
3  100.0 


35 
35 
0 

38 
38 
0 


94.6 
94.6 
•  0 

90.5 
90.5 
.0 


1*445  85.5 
1*296  86.1 
149  80.5 


12  100*0 
12  100. d 
0  .0^ 

41  100.0 
-41  100.0 
0  .0 

3  0  l'OO.O 

3~o"Tpo.o 

_  <L''*  .0„ 


28 
21 
7 


73.7 
70.0 
87*5 


21  100*0 
21  100.0 
0  «0 


33.3 
33.3 
•  0 


51  100.0 
100*0 
•  0 


79 
77 
2 


98*8 
96.7 
100.0 


51  1C0.0 
51  100.0 
0  .0 


0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.8 

2 

3.1 

<r 

— SL 

7 

12.1 

7 

12.3 

0 

.0 

o 

-.0 

o 

.0 

0 

•0 

5 

2.1 

5 

2.4 

0 

.0 

1 

.4 

1 

.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

23  1.4 
22  1.5 
1  .5 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0. 
.0 

.0 
•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•0 

.0' 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


40 
39 
1 

3 
2 
1 

44 
41 
3 

72- 
65 
7 


57 
1 

1 
1 

0 

235 
206 
2T 

265 
245 
20 

lb 
12 

3 

37 

37^ 
0 

42 
42 
0 


1*691 
1*506 
165 


12 
12 

.~0 

41 
41 

0 

30 
30 
0 


36 

30 


21 
21 

0 

6 
6 
0 

51 
51 

0 

80 
78 
2 

51 
51 
0 


EMC 


*  ™  .  cce  tuiw  YEARS  OF  Uf«AK  BEYONO  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 

U.LE  10..TO«L^»TrOE«m.^  V&<&JS£.~A     .NSHTUHCN  ANO  STATE  „7S-„T, 


.AMERICAN  INOUN 
ALASKA^  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

KON-HtSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER 


•  0 

•  0 
.0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 


0 
0 
0 

3 
3 
0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 

1.3 
2*1 

•  0 

a. 2 

1.7 
5.6 

•0 

•  0 

•  0 


ERLC 


NUMBER         *        NUMBER  NUMBER 

HEALTH  SERVICES  ANO. PARA MEDICAL  TECHNOLOGIES  152001 

MASSACHUSETTS;  

<MA    BOSTON  UNIVERSITY 

TOTAL  0  ..0 

'    FEMALE  0  ♦O 

MALE    -  0  .0 

MA    CHAMBERLAYNE  JR  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

.    MALE  0 

mA^cUrry  college 
"total  o 

F6MALE  0 

Jmale  •  0 

MA  f  atPjCOTT  COtLEGE 

— rofAt    "  0 

FEMLc  0 
MALE       ^  0 
'MA    ESSEX  AGRL-TECH  INST 
TOTAL  *  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE.      ,   *    0  .0 
Ma    FISHER  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL-  0  *0 

FEMALE  .    0    3  #0 

MALE  0  *0 

FORSYTH  SCH  OENTL  HYGNSTS 
"  ^TOtAL  0  .0 

femalE^-^      o  *° 

MALE  0  *0 

MA    LABOURS  JUNIOR-COLLEGE 
*  TOTAL  0 
FEMALE  >  0       .0  ^ 

MALE-  0  .0 

MA    LA  SELL  JUNIOR  CCLLEGE 
TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  0  .0 

MALE.  .  *         0  .0 
MA    BERKSHIRE  CMTY  COLLEGE 

 .TOTAL-  0~  *0 

FEMALE  0  »° 

MALE  0  .0 

-MA    BRISTOL  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL*  1  !•£ 

FEMALE,   .  1  !•* 

MALE  .0  •O 

»A    BUNKER  HILL  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  "  1  !•* 

FEMILE  0  .0 

MALE  1  9lir 

MA  '  CAPE  COO;CMTY  CCLLEGE 
TOTAL  1  !•* 

FEMALE  1      l»4  . 

MILE  0  .0 

.   MA  •GREENFIELO  CMTY  COLLEGE  ■ 

_  TOTAL  -  -0- 

"'FEMALE  0  .0 

MALE  0  »° 

MA    HOLYCKE  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  .5  5.* 

FEMALE  * 
~_  MILE  ...I-  12»5 

MA  1  MASS  BAY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  0     *  .0 

MALE  0  ♦° 

mT^MASSASOIT  CMTY  COLLEGE  . 
TOTAL  .0  *0 

-      FEMALE  0  *0 

MILE  0  .  .0 

MA    MIODLESEX  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0.  *0 

FcMALE  0  •<> 

MALE  0  «0 

ua    MT  WACHUSETT  CMTY.  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

MA    NT HN  ESSEX  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  2  !•? 

FEMALE  2  »•* 

MALE  0        .0  » 

HA    NORTH  SHORE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  *°  ♦° 

FEMALE   '  0  *0 

MALE  0  •° 

MA    UJINSIGAMONO  CMTY  COLLEGE 
*  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES 10ENT 
ALIEN 

NUMBER 


2.2 
2.2 
♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

L 

0 

1 

0 

1 

2 
2 
0 

0 
0 
0 


♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

..o 

♦Q 
.0  . 

5.6 
5*6 
.0 

1.3 
.0 
20.0 

2.1 
2.1 
•0 

.0 
•  0 
.0 


2.2 

.0 

100.0 
100.0 
►0 


43 
43 

0 

0 
0 
0 


95.6 
95.6 

•  0 

•  0 
tO 

•  0 


2.3* 
2.4 
.0 

.5*0* 
5.6 
.0 


43  97.7 
41  97.6 
2  100*0 


3  3*9 
2  *2.d 
1  2C.0 


2.1 
2.1 
.0 

2.1 
2.1 
•  C 


17 
17 
0 

72 
68 
4 

92 
92 
0 


94v4  ' 
94*4 
.0 

94.7 
95*8 
80*0 

96*4 
96*8 
.0 


2  1.3 
1  .7 
1  10.0 


9  5.7 
8  5.4 
1  10*0 


0 
0 
0 

0 
0 

c 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


♦0 

.0, 

.0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  7 
.9 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


1 

1.1 

Z 

2.2 

1 

1.1 

2 

2.2 

0; 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

_.o 

0 

.0 

0 

•0 

c 

.0 

0  * 

*0 

1 

Yri 

0 

♦  0 

1 

1.2 

0 

•  0 

c 

.0 

0 

*0 

6 

9.7 

0 

.0 

5 

9.8 

0 

*0 

1 

9.1 

b 

.0 

3 

4.2 

0 

♦  0 

3 

4.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0  . 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.♦o 

d 

8.6 

0 

.0 

7 

8.2 

0 

.0 

1 

12.5 

0 

♦  0 

1 

1.0 

0 

'  .0 

1 

1.1 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1.8 

4 

7.0 

1 

1.9 

"4 

7.7 

0 

.  -° . 

C 

.0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

/  0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

.  0 

.o' 

a 

4.8 

13 

7.7 

6 

4.2 

11 

7.7 

2 

7.7 

2 

7.7 

3 

2.2 

7 

5.2 

z 

1.7 

5 

4.3 

1 

5.6 

11.1 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

93  97.9 

93  97.9 

0  .0 

148  94.3 

139  94.6 

A9  9C.0 

89  97.8 

89  97.8 

0  .0 

'  28  100.0 

22  100.C 

6  100.0 

91  98.9 
*  -84^98.8 

-    7  100*tf- 


56 
46 
10 

6b 
66 
2 


90*3 
SC.  2 
9C*9 

95*8 
95*7 
1&C.0 


36  100.0 
31  1CC.0 
5  100.0 


85 
78 
7 

104 
94 
10 

53 
48 
5 


TOTAL 
X  NUMBER 


91.4 
91.8 
87.5 

99.0 
96.9 
100.0 

93.0 
92.3 

»  cc.d 


170  100.0 
151  100.0 
19  100.0 

34  10C.0 
29  100.0 
5  10C.0 

155  92.3 
t  131  92*3 
24  92*3 


128 
112 
16 

141 
121 


94*8 
95.7 
o8*9 

100*0 
1CC*0 


20  10C.0 


1860 


1940- 


1 

2.2 

45 

1 

2.2 

«5  , 

0 

•0 

0 

o 

.0 

1 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

o 

*  .0 

.44 

0 

.0 

42 

o " 

•0 

*  2 

0 

.0 

0 

•  0 

18 

0 

•  0 

0 

1 

1.3 

76 

1 

1.4 

71 

0 

.0 

"  5 

1 

1.1 

1 

1.1 

95 

'  ?' 

•  0 

0 

0 

•  0 

OK 

0 

.0 

95 

0 

•0 

0 

© 

0 

•  0 

1 57 

-0 

•  0 

147 

0 

.0 

10 

0 

.0 

9 1 

c 

♦0 

91 

0 

♦  0 

e 

0 

0 

w   i  .0 

28 

0 

.0 

22 

c 

♦  0 

6 

0 

♦  0 

92 

0 

.0 

085 

c 

♦0 

7 

0 

62 

0 

♦0 

— Ol 

0 

**0 

11 

0 

.0 

71 

0 

.0 

6° 

0 

.0 

2 

0 

.0 

36 

0 

.  «o 

31 

c 

♦  0  / 

5 

0 

.0 

.  93 

0 

•  0 

85 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

*0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦u 

.0 
.0 

♦  D 

•  0 

♦c 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

•  0 

.3  - 

.0 
.0 

•  0 

•  0 


105 
95 

io\ 

57 
52 
5 

170 
151 
19 

34 
29 
5 

168 
142 

o  26 

135 
117 
18 

141 
121 

20 


TABLE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  OEGREES  AND  CTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FDR  MAJOR  FIELD 
CONFERRED  BY  INSTITUTICNS  DF  HIGHER  EDUCAT IDS  BY  RACE**  ETHNICITY.  ANO  SJ5X*     INSTITUTION  ANO  STAK  1978-1979 


ANERIUN  IftDlAN 
.  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


HISPANIC^— 


t6t,al 

MINORITY 


fcHlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


TOTAL 


MASSACHUSETTS 

MA    SPRINGFIELD  TECHNICAL  CC 
TOTAL 
FEMALE 
MILE 

MA    M3UNT  IOA  J 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MA    NEW  ENG  INST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MA  NORTHEASTERN 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0  .0 
0  *9 
0  rP  *0 
NICR  CULLEGE 
P     -  .0 

;o 

3  .0 

APP  ARTS-SCI 

0  .0 

0'  *0 

0  •  *0 

UNIVERSITY c 

0  .0 

0  .0 

0  *3 


3.4 
i.2 
5.3 

1.9 
1.9 

•  0 

1.7 
25.0 

•  0 

.0  ■ 

•  0 
.  .3 


MA  .      STATE  TOTALS  ( 

TOTAL               11  *4 

FEMALE                8  .3 

MALE                 3  1.1 

MICHIGAN 


35  INSTITUTIONS) 
49  1.8 
47  1.9 
2  .7 


MI     ALPENA  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL      "         0  .0 
FEMALE    *  0  .0. 

«.     MALE  0  .0 

'Ml     BAKER  JUNIOR  COLLEGE  BUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI     BAY  DE  HCC  CMTY  COLLEGE 


TOTmL  2 
FEMALE  2 
MALE  0 
MI     CALVIN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
ill     CH  AS- 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MI 


1.0 
1.2 
.0 

♦  0 

♦  0* 
.0 


S  MOTT  CMTY  COLLEGE  - 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

12 
12 

u 

1 
1 

0 

5 
4 
1 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


*  CLEAR  Y  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MI    OELTA  COLLEGE 

TOTAL  0      «.  0 

'    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .9 

MI     FERRIS  STATE  COLLEGE 
TOTAL 
-FEMALE 
MALE 

GLEN  OAKS  CMTY 
-"TOTAL  X 
FEMALE  „  I 
MALEv  0 
Mf  G3GEBT 
TOTAL 

FEMALE  \1  2.0 

MALE  .0 
.Ml    GRAND  RAPIDS  JR^CCLL EGE 
TOTAL  0  Xp 

FEMALE  0 

MALE  0  .0 

,MI     HENRY  FDRO  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*     MALE  0  .3 

MI     HIGHLAND  PK  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .J 

MILE  0  .0 

/A     JACKSON  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

,   FEMLE  0  .0 

MALE  Cr  .0 

MI     KALAMAZOO  VALLEY  CC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  *0 

'HI    KELLOGG  COWOtflTY  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NUMBER 

X 

NUMBER* 

NUMbER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

(5200) 

• 

0 

1 

♦  4 

2 

.8 

11 

4*6 

227 

95*4 

0 

- 

•  0 

238 

0 

♦  0 

2 

♦  9 

9 

4.1 

210 

95.9 

"o 

•  0 

219 

I 

5.3 

0 

.0 

2 

10*5 

17 

89*5 

0 

•  0 

19 

* 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.9 

53 

98.1 

0 

•  0 

54 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1.9 

53 

98.1 

0 

•  0 

54 

"  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

♦0 

•  0 

0 

.0  \ 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

i.r 

56 

96.6 

1 

iY? 

56 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25**0 

3 

75.0 

0 

*0  > 

4 

.a 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

•53 

98*1 

1 

1.9 

54 

0 

.0* 

0 

.0 

0 

.0 

295 

100*0 

0 

•  0 

285 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.Q 

248 

10C*0 

r 

•  0 

248 

0 

.0 

0 

0 

.0 

37 

100*0 

0 

.0 

yi 

8 

.3 

25 

.9 

93 

• 

3.3 

2.682 

96*5 

4 

.1  * 

2 .779 

7 

.  3 

20 

.8 

62 

3.3 

2«  415 

96*6 

3 

.  1 

2*  500 

1 

♦  4 

5 

1.8 

11 

3.9 

267 

95*7 

1 

•  4 

279 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0" 

31 

100*0 

0 

•  0 

31 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

9  28 

100*0 

0  0 

•  0 

28 

*  0 

♦a 
.  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

3 

100*0 

0 

.0 

3- 

0 

.0 

0 

*.o 

0 

.0 

21 

100*0 

0 

.0 

*  21 

0 

.0 

0 

♦  0  ' 

0 

.0 

*1 

100*0 

0 

•  *0 

21 

0 

.0 

V  0 

.0 

*  0 

.0 

0 

♦  C 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

fc.O 

193 

99.0 

0 

♦  0 

195 

0 

•  0 

*  0 

♦  0 

•  2 

1.2 

160 

98.8 

0 

.0 

162 

0 

.  0 

0 

.  0 

0 

.  0 

33 

100.0' 

0 

.0 

33 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

0 

•  o  , 

0 

♦  0 

c 

♦  0 

4 

100.0 

D 

.0 

4 

0 

.0 

0 

*  *0 

0  * 

♦  0 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

2 

♦  8 

15 

5.9 

238 

94.  1 

0 

.0 

253 

0 

.0 

-  2 

♦  9 

15 

6.4 

218 

93.6 

0 

♦  0 

233 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

20 

1  oc.o 

0 

.0 

20 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

16.7 

4 

66.7 

1 

16.7 

6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

16.7 

4 

66.7 

*  1 

16*7 

6 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.  O4. 

0 

.0 

0 

.  0 

»  0 

0 

•  0 

3 

2*0 

8 

5.3 

142 

94.7 

0, 

.0, 

150 

0 

.0 

3 

2.1 

7 

4.9 

135 

95.1 

0 

♦  0 

142 

0 

.  0 

0 

•C 

1 

12.  5 

7 

87*5 

0 

.0 

8 

0 

-.0 

0 

.0 

2 

372 

99.5 

_  0 

■  .0 

374 

0* 

•  0 

0  c 

•  0 

1 

:I 

303 

99*7 

0 

.0 

304- 

0 

.0 

c 

•  0 

1 

1.4 

69 

98r6 

0 

♦0  <, 

70 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

2.8 

35 

97*2 

0 

•  0 

36 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

2.8 

35 

97*2 

•  0 

36 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

c 

•  0 

0 

.0 

1 

1.9 

52 

98*1 

0 

,0 

53 

0 

•p  p 

0 

.0 

*  1 

2.0 

48 

98*0 

0 

.0 

49 

0 

"  .0 

c 

.0 

0 

.0 

4 

10C.0 

'0 

4 

0 

•  0 

2 

♦  9 

6 

2.7 

217 

97*3 

0 

"  223 

216- 


7  1 00T0<**Mhl>'  '"^Oi^H^O^^ ■  *s&**i 


9 

4.7 

194 

95*3 

0 

.0 

193 

9 

4*8 

179 

95.2 

"  0 

.0 

199 

0 

5 

1CC.0 

0 

.0 

5 

105 

86*a 

16 

13*2 

0 

•  0 

*  121 

'  89 

89*9 

10 

10*1 

0 

.0 

99 

16 

72*7 

6 

27*3 

0 

•0 

22 

13 

9*  1 

126 

89*5  - 

2 

1.4 

143 

5 

4*0  * 

117 

94*4 

2 

1.6  ' 

124 

8 

42*1 

11 

57*9 

0 

•  0 

19 

1 

.5 

183 

9«*5 

0 

.0  " 

194 

0 

.0 

162 

100*0 

0 

•  0 

162 

1 

4.5 

21 

95*5 

0 

•  0 

?2 

3 

1.9 

151 

98*1 

0 

•0 

154 

3 

2.  1 

140 

97*9 

"0 

.0 

143 

0 

.0 

11 

100*0 

•  0 

11 

0 

AHEJUCAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


MACK  ASIAN  OR  - 

NON-HISPANIC- PACIFIC  ISLANOER 


fepANIC 


.6  8*3 
4  6.1 
2  33*3 


1.2 
5.9 

♦  0 

•  0 


0 
0 
0 

t 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

\ 

0 


8 

0 

6 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•0 
%0 

♦  0 

.5 
.5 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

4.3 
5.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦o. 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

hi 
1*1 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

9*3 
9*6 

♦  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


3  1*0 

3  1*0 

WLt              0  *o 
HI    SNt  CLAIR  CO  CHTY  COLLEGE 

o  .»o 

o  #o 

o  .o 


18  5*9 
15  5*2 
3  15*8 


TOTAL 
FEMALE 

MALE  -  - 

MI    SCHOOLCRAFT  COLLEGE 
TOTAL!  1  *l 

FEMALE  1 

MALE  0  *° 

HI    VtAW  COLLEGE  AT  DETROIT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *° 

HI    SO UTHMEST ERH  MICH  COLLEGE 
TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0  •° 

MALE  0*0 
HI    DIVERSITY  OF  DETROIT 
TOTAL     *  0  *° 

FEMALE    .  0  -0 

MALE  0  .0 


•  0 

•  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
♦0 


29  100.0 
27  100.0 
2  lOO.'O 

0  .0 
0  .0 

o  «o 


NUMBER         a       NUMBER         *  JJUMBER 
HEALTH  SERVICES  ANO  PARANEOICAL  TECHNOLOGIES  (5200) 
-MICHIGAN 

Hi:  KIRTLANO  6MTY  COLLEGE  * 
JOTA  L  0  .0 

FEMALE  0  »° 

HAL2     "  0  .0 

HI    LAKE- MICHIGAN  COLLEGE 
'     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *° 

MALE'       *        0  .0 
HI    LAKE  SUPERIOR' ST  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HI    LANSING  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  w  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0        • 0 

MI    MACOMB  CO  CC-CENTER  CAM> 
TOTAL  *  !♦* 

FEMALE  3 
MAlS  -  1 

HI    MAOONNA  COUEGE 
TOTAL  0 
FEHfc  LE  0 
HAL  E  0 
"MI    MERCY  COLLEGE  OF  OETROIT 
,TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0        .0  ' 

HI    MICHIGAN  TECHNOLOGICAL  U 
-  vTOT  AL    ■  0  .0 

FEMALE  .  0  .0 

MALE  0  *° 

MI.  HID  HICHIGAN  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    MONROE  CO  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *° 

MI    MONTCALH  CHTY  CCLLEGE 
TOTAL  0        .0  , 

FEMALE  -0  .0 

MALE  0  .0 

MI    MUSKEGON- BUSINESS  COLLEGE 

Vtotal  "0  »o 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.  .0 

HI    MUSKEGON  CHTY  CCLLEGE 
TOTAL  1  1*2 

FEMALE  1 

MALE  0  .0 

HI  .NORTH  CEN  HICH  .COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMAIE  0  .0 

HALE  0  .0 

HI    NORTHERN  HICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  •° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HI    NORTHWESTERN  MICH  COLLEGE 
i   TOTAL        „        0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HI    OAKLAND  COMMUNITY  COLLEGE 


X  NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


hHlTE 
-NON-HISPANIC 

/  NUMBER 


NON-RES ICENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


1  1.7 
1  1.7 
0  .0 


.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


0 

.0 

0 

0 

♦  0 

o 

0 

.Q 

o 

1 

•  5 

1 

1 

.  5 

1 

0 

.0 

o 

3 

1.1 

3 

3 

l.£ 

3 

0 

.  0 

o 

0 

.0 

0 

0 

.0 

o 

0 

■  0 

Q 

0 

rO 

0 

0 

«  0 

o 

0 

.0 

o 

c 

1 

2.0 

0 

1 

2.1 

0 

0' 

.0 

0 

0 

.3 

0 

0 

.  C 

g 

0 

.0 

0 

0 

.c 

,0 

0 

.0 

♦  u 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

.  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.  0 

•  0 

0 

'.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

1 

0 

1  .0 

0 

4 

4 

1.3 

14 

3 

,1.0 

13 

1 

5.3 

1 

0 

<  .0 

lo 

0 

.0 

1 

0 

♦0 

0 

2 

1.4 

2 

2 

1.4 

2 

0 

.0 

0 

0 

.  .0 

0 

0 

.0 

0 

«0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

.  .0 

0 

w 

♦  0 

.0  v 
.0 

0 

♦0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦5 

♦  5 
.0 

1.1 
1.2 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

ro 

.0 
.0 
.0 

~.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0? 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 


♦ft 

.0 

4:5 

5.3 

.5 
.6 
.0 

1.4 
1.4 
.0 

.0 

♦  0 
♦0 

•  0 
.0 
.0 

♦r 
.0 
.0 


0 
0 
0 

6 
4 

2 

C 
0 
0 

3 

3  * 
0 

10 
9 
1 

1 
1 

0 

0 
0 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


*  0 

22  1C0.C 

.0 

21  100.P 

.0 

1  100.0 

6.3 

66  91.7 

6*  1 

62  93.9 

33*3 

4  66.7 

.  0 

45  97*8 

.0 

36  97*3 

♦  0 

9  100*0 

1*5 

201  98*0 

1.6  * 

185  97*9 

.0 

16  100*0 

t 

3.  6 

264  96*4 

3.5 

248  96*5 

16  94*1 

4.3 

22  95*7 

5.0 

19  95*0 

.0 

3  100*0 

.C 

2$  100*0 

.0 

21  100*0 

.0 

4  100*0 

2.0 

50  96*0 

<  2.1 

•  46  97*9 

.0 

4  100*0 

1.1 

93  98*9 

i.i 

38  98*9 

,0 

5  100*0 

1 

.0 

34  100*0 

.0 

33  100*0 

.0 

1  100*0 

*0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


36  100*0 
35  100*0 
1  100*0 


Lftt>*0 
100*0 
*0 


9  10*5 
9  10*8 

0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


34. 

5 

1 
1 

0 


*0 

.0 

.0 

.0 
.0 
.0 


77  89*5 
74  89*2 
3  100*0 

43  100*0 
33  100*0 
10  100*0 

52  100*0 
46  100*0 
6  100*0 


.8 

119 

99.2 

'8  < 

117 

99.2 

•  0  . 

2 

100.0 

12.7 

267 

87.3 

11.8 

253 

88.2 

,26.3 

14 

73.7 

.5 

189 

99.5 

.6 

174 

99.4 

•  0 

15 

100.0 

3.4 

1*1, 

$6*6 

3.0. 

137 

96*5 

♦  0 

4 

100.0 

100.0 

0 

.0 

10C.0 

c 

*U 

100.0 

0 

.0 

.  .0 

112 

9**1 

•  0 

100 

99*0 

.0 

12 

100*0 

1.7  . 

58 

16*3 

1.7 

58 

98*3 

.0 

'0 

*0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

I 
l 
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I 
I 
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0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 


.0 

2? 

.9 

?» 

.0 

1 
i 

.0 

72 

..0 

66 

+  *  A 

•  0  , 

6 

J^t  

46 

2*7 

37 

♦0 

<j 

♦  5 

205 

•  5 

189^ 

•  0 

16 

•  0 

274 

♦  0 

•0 

1  7 

**0 

23 

♦0  ■ 

20* 

•  0 

•  0 

25 

.0 

21' 

•0 

•0 

51 

.0  " 

47 

•  0 

.  * 

"*  ■ 

94 

♦  0 

89 

.0 

s 

.0 

34 

.0 

33 

.0 

1 

.0 

.0 

35 

1 

♦  0 

7 

♦0 

7 

♦  0  ' 

0 

.0 

86 

♦  0 

83 

♦  0 

3 

♦0 

"  43 

♦  0 

,  33 

*0 

10 

*0 

52 

.0 

46 

*0 

6 

)  .0 

120 

)  .0 

118 

)  .0 

2 

0 

"0 

0 

0. 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1  .9 

1  1.0 

0  .0 


•  0 

•  0 
♦0 

•  0 
.6 
.0 

•  0 

•  0 

o  .0 


J06 
287 
19 

190 
17* 
15 

146 
142 
4 

29 
27 
2 

~113- 
101^ 
12 

59 
59 
0 


lERLC 


*1«2 


1342 


TABLE  10.  TOTAL  ASSOCIATE  OCGREES  /NO  OTHER  AUAR0SC6ASE0  ON  LESS  TK**N  FOU*  YEARS  OF  WORK  BEYONC  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  *IELO 
"    CCNFERRfcO 4iY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER,  EDUCATION  BY  RACEt  ETHNICITY*-  ANO  SEXt    INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN;  INDIAN 
-  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER    *  Z 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HlSPANIC  PACIFIC  1SLAN0E* 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  X' 


'  TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


41. 


HEALTH  SERVICES  ANO  PARAMEDICAL  TECHNOLOGIES  (5200) 
MICHIGAN  * 


MT  U  MICHIGAN- ANN  ARBOR 


t  TOT  IZ, 
FEMALE 
HALE 
.MI  WASHTENAW 
TOTAL 
FEMALE  • 
MALE 


MI    WAYNE  COJNTY  CMTY  COLLEGE 
•  TOTAL  31  9.6 

FEMALE        -      12  4*3 
MALE  19  47*5 

ML   WA°YNE  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL       »         0  .0 
^*F5NALE'  0-  .0 

MALE  0       .0  '/ 

MI    WEST  SHORE  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

„F6MALE_  0  .0 

MALE  0  .0 


MI          STATE  TOTALS  (        43  INSTITUTIONS) 

JOTAL               45      UO  373  7*9" 

PENAL?              25        .6.  325  7.6 

MtLfc               20      4*5  "  48  10*7 

MINNESOTA 

MK  -CCLOEN  VLY  LUTH  COLLEGE 


0 

/ 

•0 

A 

u 

♦  0  * 

u 

♦  u 

Q 

♦  0 

3  3  IUU«U 

o 

♦  0 

33 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

<*0 

.0 

33  1CC.0 

0 

•  0 

33 

0 

•  0 

0 

•  0 

•0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0  - 

0 

9 

6*1 

1 

.9 

l 

♦9 

11 

9.9 

100    SC. 1  ~ 

0 

•  0 
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5 

5*1 

1 

UO 

0 

♦0 

.  6 

6*1 

93    93.9  - 

0 

.0 

99 

.4 

33.3* 

0 

♦  0  ,  * 

1 

8*3 

5 

41.7 

7^  58.3 

*  0 

•°  o 

12 
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47*5 

3 

♦  9 

0 

.0 

'187 

58.1 

135  41.0 

0 

.0  <j 

322 

Ml 

50*0 

2 

♦  7 

0  ♦ 

.0 

155  * 

55*0 

127  45.0 

.0 

.0 

282 

12 

.3.0.  o 

1 

2.5  , 

0- 

•0 

32 

90.0 

8  '  20.0 

0 

.0 

40 

1 

2*9 

0 

.b 

0 

•0 

1 

2.9 

34  97.1 

0 

.0 

35 

1 

20*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

20.0 

4    80*0  • 

0 

.0 

5 

0 

•  0 

0 

♦  0  % 

0 

.  »o 

0 

.0 

30  100*0 

0 

•  0 

30 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

X. 

•  0 

0 

.0 

28  100*0 

0 

28 

<? 

0 

•  0 

.  0 

■>.o* 

0 

♦  0 
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0 

.0 

25 

0 

♦  0 

•  c 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.o  m 

3 

17 
14 

3 


•  4 

♦  3 
.7 


TOTAL                0  '.0 

0 

..0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

HAlE                0  .0 

0 

♦0 

o 

*u 

MN    ANOKA-RAMSEY  CMTY  COLLEGE 
**JTAL                0  .0 

o 

♦  0 

o 

*  .0 

FEMALE                  0        .0  . 

0 

•  0 

o 

A 

*  u 

MALE   ■             0  ^  .0 

0 

♦  0 

A 

*  0 

MN    AUSTIN  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  * 

0 

♦  0 

0 

•  0 
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0 

4      •  0 

0 

*  Oij> 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

o 

*  *0 

MN    FERGUS  FALLS  CMTg,  COLLEGE 

TUT AL                0      '  .0 

„  0 

•  0 

0 

♦  0 

FEM4LE                0  *0*< 

0 

•  0 

0 

♦  0 
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0 

*0 

"  0 

•  0 
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TOTAL                 0  .0* 

0 

♦  0 

0 

♦  0 
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«0 

0 

*o 
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0 
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0 
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0 

.0 

0 

♦  0 
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0 

«0 

0 

*0 

MALE                0  .0 

0 

.3 

0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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4 
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0 
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0 
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0 

.0 
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0 
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*0 
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1 
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p 
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.0 

0 
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0 
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0 
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0 

*0 
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0 
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0 
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MN    W3RTHINGT0K  CMTY  COLLEGE 

TOTAL             *   1  5.3 
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♦8 
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♦7 

74 
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♦c 
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*0 
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1 
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*0 
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*0 

0 

*0 
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0 

♦0 

3 
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46 
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♦0 

2 
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47 
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*0 
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1 
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*0 

0 

*0 
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*0 
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,0 
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*0 

0 

,0 
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0 

♦0 
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*0 

3 
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0 

*0 

1 
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33 
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0 

.0 

1 
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0 

.0 

1 
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.0 

0 
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5 
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*0 

2 
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86 
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0 

♦0  ' 

2 
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69 
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0 

.0 

0 

.0 

16 
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2 
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24 
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1 
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2 
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24 
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0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

\ 

0 

.0 

1 

6.7 

14 
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0 

*0 

1 

6.7 

14 

0 

.0 

*  0 
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0 

9^ 

1 

*4 

6 
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1 

6 
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0 

0 

*0 

a* 
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0 
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1 
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18 
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0 
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1 
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0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 
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• 

0 
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0 
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0 
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0 
0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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1 

0 
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0 
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0 
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0 
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0 

2 
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0 

0 
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♦0 

*0 
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*0 

*0 
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*0 
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4 

0 
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6 
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AO 

'2 
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6 

% 


51 
49 

2 

,  37, 
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1 
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34 
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5 
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16 
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0 
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15 

0 
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31 
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AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK     *       ASIAN  OR  * 
NOH-HISPANIC  PACIFIC  I SLA HO EH 


NUMBER         I       NUMBER         V  -  NUMBER 
HEALTH  SERVICES  AND  PARAMEDICAL  TECHNOLOGIES  152001 


MINNESOTA 

MN    SU NT  MARY'S  JR  COLLEGE 
TOTAL  1  *3 

FEMALE  0  .0 

MALE  "l  3»* 

MN    MANKATO  ST  AT  §  UNi^RSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MN    U  OF 
TOTAL 
FEMbLE 
#  HALE 
*  H_U  OF 
'  ToTAt^J 
FEMALE 
MALE 


0  *0 
0        •  0  , 
0        .0 ' 
MINNESOTA  CULUTH 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
MNPLS  SNT  PAUL 
0  .0 
0  ..0 
0  *0 


MI 


JiN, 


.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.5 

•  6 

•  0 


MN  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  9 
*     FEMALE  ♦  7 
MALE  2 

I 

MISSISSIPPI 


.MS    ALCORN  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

.    FEMALE  0  .0 

MALE  0   '  ..0 

MS    COP  I  AH- LINCOLN  JR'COLLEGE 
TOTAL  %  ♦<> 

FEMALE  0  *0 

MALE  -  -0 

HS    EAST  MISS  JUNICR  COLLECE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MS    HINOS  JUNlQMOIsLEGE 

total     er  C  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  **0 

MS    HOLMES  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  %    0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MS    IT  AW AM B A  JUNIOR  CDLLEGS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  1 

MALE  0  *0 

MS    JONES  CO  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  *3 

FEMALE      *•         0  .0 
MALE  0  ♦<> 

MS    MARY  H0LME5-COLuEGE 
TOTAL  0  #0. 

FEMALE  ^0  *0 

MALE  0  .0 

MS    MERIDIAN  JUNICR  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

p      MALE  0  .0 

MS    MISS  OELTA  JUNICR  CDLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  •<> 

MS   MI  SS  GULF  CST  JC  JACKSON 
«    TOTAL  0  *0 

fEMALE*  0  *0 

MALE  0  *0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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•0 

0 

14    IS  #4 

d 

♦  0 
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0 
0 

0 
0 

«0 


1.4 
1.2 
3*6 

.0 
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•0 

4 
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4 
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•0 

j 

.0 
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J 

•0 

2* 

9.5 

19 

•  0 

0 

•  0 

1  9 

•u 

2 

66*7 

1 

♦  0 

60 

21*4 

220 

♦  0 

55 

22*0 

195 

•  o  . 

5 

16*7 

25 

•  0  , 

19 

36*5 

.  33 

•  0* 

19 

37*3 

32 

•0 

0 

.0 

1 

♦  0 

4 

6.3 

60 

.0 

2 

3.6 

^  '5? 

.0 

'  2 

22.2 

•0 

2 

4.3 

-  45 

♦  0 

2 

4.3 

*>4 

•0 

3 

.0 

1 

.0 

3 

100.0 

0 

♦  0 

3 

130.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

23 

15.4 

126 

♦  0 

22 

16.. 

115 

♦0 

11 

•0 

39 

27.1 

105 

•0 

4  3d 

27.1 

102 

•0 

1 

25.0 

3 

•  0 

10 

'11.6 

76 

•  0 

10 

12.<7 

6V 

♦0  * 

0 

•  0 

7 

2B4  96*6 
257  96*8 
27  96*4 

39  1C0*0 
30  100*0 
9  100*0 

19  10C.0- 
19  1C0.O 
0  *0 

95*6 
96*2 
93*9 


97*6 
97*9 
97*? 


14 
14 

0 

0 

c 

0 

4 
4 

P 


15*4 
16*5 
•  0 


37. S 
86.7 
100*0 

73*9 
72*7 
100*0 

90. S 
100*0 
33V3 

78*6 
78*0 
83*3 

63*5 
62.7 
100.0 

93.6 
96.4 
77.8 

95.7 
95.7 
100.0 

•  0 

♦  0 
.0 

64*6 
83.9 
91*7 

72*9 
72*9 
75*0 

86*4 
87*3 
1CC*0 


77  64*6 
71  63*5 
6  100*0 


TOTAV 
NUMBER 

\ 


0 

.0 

266  ' 

0 

.0 

260 

0 

•  0 

26  - 

o 

♦  0 

39 

o 

•  0 

'  '*  .30 

0 

•0 

9     ~*  , 

c 

♦  0 

o* 

•  0 

19 

*  0 

•  0 

0  ^ 

3.1 

191 

— 

"~2*  5"  ~ 

-    -  — 158 

"» 

6.1 

33 

y 

♦  5 

1*670 

7 

«>  .5 

lt489 

2 

1.1 

161 

*     >  * 

o 

♦  0 

32 

o 

♦0 

30^ 

0 

.0 

2 

o 

'  *0 

23 

o 

♦  0 

22  * 

0 

•0 

1 

o 

♦  0 

'  21 

o 

♦0 

19 

0 

♦  3 

•5 

o  0 

♦  0 

V  230 

o 

♦  0 

250 

0 

♦  0 

.  30 

0 

*  *o 

52 

•0 

5t 

0 

.3 

1 

0 

*3 

64  • 

0 

♦  0 

55 

0 

♦0 

■  9 

i0 

♦  0. 

47 

0 

.0 

46 

c 

♦  3 

1 

0 

\o 

3  « 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

0 

.3 

449 

0 

.0 

137 

0 

•  0 

0 

.3 

>144x    '  - 

0 

.a 

0 

•0 

♦  0 

18 

100.0 

0 

•  0 

.0 

19 

10C.0 

0 

.0 

•  0 

3 

*( 

c 

•  0 

10*3 

35 

69.7 

0 

.? 

10.3 

35 

69.7 

0 

•  0 

♦  0 

0 

.0 

3 

•  0 

100*0 

0 

.3 

3 

.0- 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4*1 

70 

95.9 

0 

.3 

4.'5 

63 

95.5 

0 

•  0 

.0 

7 

100.0 

0 

•0 

86  „ 
'  79 
7 

95 
6 

19 
19 
0 

.  *39 
59 
0 

*  10 
1** 

0 

73 
66 
7 


1684 


-ffilE  10*  ToTaL  ASSOCIATE  OEGREg»\A*0  OTHER  AWAROS.BASEO  ON  LESS-  THAU  #CUR  YEARS  OF. WORK  BEYONO  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
^CfrFERftEO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER .EOUCAT ICS  BV^RACE*  ETHNICITY,  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  197R-1?79 


AMERICAN . I  NO  IAN 
ALASKAN  NATIVE 


8 lack       ,  .  asian  or 
nom-hispanic  Pacific  islanoer 


NUMBER         i       NUMBER         t  NUMBER 
HEALTH  SERVICES  ANO  PARANEOICAL  TECHNCLCCZcS  (5200) 
MISSISSIPPI 


MS*  NORTHWEST  MISS  JR  CCLLEGE 

TOTAL                 0  ,0 

FEMALE               0  .0  * 

MALE*               0  .0 

MS    PEARL  RIVER  JR  COLLEGE 

TCTAL            .    0  .0 

'     FEMALE                 0  .0 

HALS                0  .0 

MS    SOUTHWEST  MISS  JR. CCLLEGE 

TOTAL                 0  ,0 

FEMALE                0  .0 

HALE                 0  .0 
MS    U  OF  MISSISSIPPI  MEOL  CTR 


TOTAL 
FEMAL3 
HALE 


4 

2 
2 

10 
10 

c 

4 
4 

0 

5 
4 
I 


7.7 
4.5 
25.0 

7.8 
7.8 
.0 

13^8 

16.0 

•  0 

5.7 
10,0 


-Ott*.    -STATE  TOTALS  ( 

'TOTAL  *  *  0 

,  FEMALE  « 

MALE  0 

MISSOURI 


20 


INSTITUTIONS) 
226     15. $ 
A  212  16.1 
Q     14  13.2 


MC  ^CENTRAL  MElHCOIST  COLLEGE 

♦  O 

♦  0 

♦  0 


TCTAL  0 
*  FEMALE  0 
MALE  0 
MG    CROWDER  COLLEGE 

TOTAL  *    0  .0 

FEMALE  0  .0- 

fc  MALE  0  .0 

MC    EAST  CENTRAL  MC  01ST  JC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

MO    HANNI6AL-LAGRANGE  COLLEGE 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

♦o 

.0 

.0 
.0 
.0 

3.1 
4.0 
.0 

2.0 
2*3 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


39  23.4 
34  22.4 
5  33.3 


TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE   *  0  .0 

MO    JEFFERSON*  CGLLEuE 
TOTAL  0        •  0 

FEMALE  0  .0 

MALt  0  .0 

HO    LI.1C0LN  UNIVERSITY 
"    TQTAL  0  .0 

FEMALE     -  0  .0 

MALE  0  .0 

MC    MARYVILLE  C-SAlNT  LOUIS 
TOTAL'  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALc  0  .0 

MC    MAPLE  WOOOS  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    *  0  .Ov 

MALc  0  .0 

MS    PEN*!  VALLEY  CMTY  COLLEGE 

TOTAL        -        0  .0 
%  FEMALE  0  ;0 

M4LE  0  .0 

MU    PIONEER  COMMUNITY  COLLEGE 
'   ,  TOTAL  0        .0  '    0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  ■  .0 

MC    MINERAL  AREA  CCLLEGE 

>  701 A L  0       .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0   ■  0'  .0 

MC    MISSOURI   STMN  ST  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0*      .0  0  .0 

MtLE^  0       .0  0  .0 

MCV  MIS.SCURL  WSTN  ST  COLLEGE 

rCjAL    ^  0        .0  *    I  4.2 

FEMALE  0       .0  0 

•MALE  0        tO  *  1  33 

MC    MDBcRL Y  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  *  0  .0 

-     MALE  0        .0  0  .0 

MC    NTH  EST  MO, ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0       .0  2  5.6 

FEMALE,  0        .0  2  5.7 

>  MALE  0        .0  0  .0 

.Mu    SNT  LU  CC-FLCRIS5ANT  VLY 

TCTAL'*  0        .0  2  3.4 

/FEMALE  *vD        *0  2  3.6 

HALE  0        .0  C  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0  • 

•  0 

•s 

•  0 

,  .0 

♦0 

•  0 
.0 

•  G 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
'.C 
.0 

•  0 

,0 


HISPANIC 

Number 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

♦0 
.0 

♦  0 

♦  0 
♦0 
.0 


.0 
•  0 
.0- 


0  .0 
0  0  .0 


0 
0 
0 

0 
•0 
0 

0 

& 
c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
3 


•  0 

•  0 
♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.c 

•  0 
.0 

.0 

•  o, 

•  0 

1.8 
2.0 


>  •- 

4 

48 

92*3 

2 

0  4.5 

42 

95*5 

2 

25.0 

6 

75.0 

10 

7.8 

119 

92.2 

10 

7.8 

118 

92.2 

0 

.0 

I 

100.  o 

4 

13.8 

25 

86.2 

4 

16.0 

21 

84.0 

0 

.0 

4 

100.9 

5 

6.3 

.  75. 

93*8 

4 

5.7 

*6 

94.3 

1 

10.0 

9 

90*0 

'226  15*9 
212  16*1 
14  13*2 


1. 196  84*1 
1. 104  83*9 
92  86*8 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
5-  ".  NUMBER 


•  0 
*0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


31  100*0 
29  100*0 

2  100*0 

12  100*0 
II  100*0 
I  100*0 

3  lCC.ol 

a  ioo*o 
o  *o 


o  *o 
o  -  *o 
o  *o 


I  3*1 
I  4*0 

.0  *0 


2*0 
2*3 
*0 

*0 
*0 
♦  O 


42  25*1 


4  100*0 
2  100*0 
2  100*0 

64  100*0 
56  100*0 
8  100*0 

28  87.5 
22  88.0 
6  85**7 

100  99.0 
86  97*7 
14,100*0 

•»  l\  100*0 
IJAIOO.O 

.  I  \oo.o 


125  74*9 


0 

\0 

«  'mo 

♦  0 

5 

33.3 

10. 

66.7 

0 

*  *0 

0 

♦  0 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

•  0 

*  0 

.0 

0 

.0 

9 

I  00.0 

0 

•  0 

0 

# 

.0 

0 

.0 

•  4 

1 00.0 

0 

•  0 

0 

c 

.0 

54 

100.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

50 

IU0.0 

o- 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0' 

4 

I  00.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

40 

100.0 

0 

-.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

36 

IOO.C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

4.2 

23 

95*8 

0 

♦  0 

0 

♦o- 

*  0 

.0 

21 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

I 

33.3 

66*7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0* 

20 

100*0 

0 

"  *0 

0 

.0 

0 

.0 

20 

100*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

»0 

*0 

0 

•  0 

0  ' 

.0 

2 

5.6 

34 

94*4 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

5.7 

94.3 

0 

.0 

0  * 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

4  0 

.0 

2 

3.4 

57 

96*6 

0 

♦  0 

.0 

2 

3.6 

54 

96*4 

0 

•  0 

<o° 

o  * 

<s 

.0"' 

3 

100*0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

o  0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

<o° 

3 
2 
I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

*0 
0 

s 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•J) 

\ 

52 

•  0 

44 

•  0 

8 

**0 

129 

•  0 

126 

•  0 

1 

•  0 

29 

•  0 

25 

•  0 

•4 

*0 

80 

•  0 

70 

•  0 

10 

♦  0 

1.4*2 

•  0 

1.316 

•  0 

106 

•  0 

31 

•  0 

29 

•  0 

2 

'.0 

12 

«  .0 

.  'J 

♦  0 

I 

.0 

3, 

•  0 

3* 

•0 

o 

.0 

*  4 

♦Q 

#  2 

.0 

2 

?0 

64 

.0 

56 

♦0 

6 

9.4 

32 

8.0 

25 

14.3 

7 

•  0 

102 

.0 

86 

.0 

14 

> 

.0 

12 

.0 

II 

♦  0* 

I 

♦"o 

167 

•  0 

152 

.0 

15 

.0 

13 

.0 

9 

•  0 

4 

•  0  t 

54 

♦  0 

5*, 

.0 

4 

.0 

40 

.0 

"  36 

.0 

4 

.0 

24 

.0 

21 

.0 

3  * 

U 

.0  - 

20 

•  0 

20 

•  0 

0 

.0 

36 

•  0 

35 

•0 

1 

♦<r 

/  59 

•  0 

56 

•  0 

3 

'SftlEw.  «0  SEX?    liiSTITOTICH  AND  STATE  197A-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SUCK         t~    A  SI  AN  OR 
NGN-HISPANIC  PACIFIC 'ISLANDER 


f  ANT)  /ARA 


*AW*EA 

HEALTH  SERVICER 

MISSOURI 

NO    S*T  LO  CC-FORESt  PARK 

TOTAL      "     '    0       *?  v 
FEMALE  0       .0  ' 

mil  0.  .0 

NO    SAINT  iOUIS  CC-PERANEC- 
TOTAL  2  1«5 

-FEMALE  0  .0 

MALE.'  21  2».6 

NO    SAINT  JURY'S  C/O'FALLON 
%    ,  TOTAL  o.O 
K  FEW tE  0  .CI 

mCE^'         o  .ox 

HC    STHCST^NO-ST  UNIVERSITY 
TOTAL        \0  ♦<> 
JFEH^LE  ^Ck  .0 

•  HALE     ^  O-^v^O 
NO    STMWST^O  ST  UNIVERSITY 
TOTAL"  0       .0.  \v 

female  0  -o 

MALE  0  -0 

i<0    STATE  FAIR  CN7Y  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  • 

MALE      *  0  *  .0 
Ht    THREE  RIVERS  CMTY  COtLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  *  0  .0 

SlLE  0  k  .0 
KENTON  JUMCR  C0LLE5E 

^OTAL  0       . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  <,.0 


NUMBER    *    X  NUNBER 
'ARAHEOICAI.  TECrtNOLpGIES  15200) 


HISPANIC 
%       NCKf 5R 


TOTAL 
MINORITY. 

NUMBER 


4* 

40  19.0 
5  17.2 


I 
I 

0 

I 

a 
o 


.7 
.6 
.0 

2.0 
2.1 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0* 

•  0 

•  0 


I,  us 

0-  .0 


<AL 

mq  Jni 
Vtota 


0 
0 
0 
0 


.0 


•  o 

•  o 
«o 


24  INSTITUTION*) 


r  M0  .      STAtE  TOTALS  I        _  .  t 

•TOTAL*               2        .2  " 

FEMALE                0       -0  ^  «4 

MALE                *     *•*  11 

MONTANA 

MT    DAWSON, COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL*  I  ^2.5 

FEMALE  I  12*5 

MALE       -  0 
MT    MILES  COMMUNITY 
/TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE       '         0  - 
NT    NORTHERN  MONTANA  COLLEGE 

TOTAL  '  0    .  .0  0 

FEMALE  0       .0  0 

•  MALE  0        .0  0 


7.4 
7.3 
8.* 


1 

.4 

v  0 

0* 

fO 

0 

1 

3.4 

0 

z 

1  c 

1 

2 

1.6 

1. 

0 

?° 

0 

0 

.0  \ 

e?0 

0 

•°. 

_  0 

0 

•  0 

o 

0 

•  0     '  # 

*  0 

0 

•  0  ' 

•  0 

a 

.0 

0 

0 

•  0 

u 

0 

•0 

0* 

0 

Id 

.0 

0 

.0  •* 

o, 

0 

•  0 

0 

0' 

•  0 

0 

0 

c.O  * 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0. 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

•if 

3 

•2  y 

2 

•  2 

4 

I 

.7 

0 

.0^ 
.0 


.0 
COLLEGE 

•  o 


o 

0 

0  <v 

0* 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NT         STA7E  TOTALS  I 

TOTAL  I  1.1 

FEMALE  I  I*1 

MALE  0  .0  * 

NEBRASKA  « 

-NE    CENTRAL  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL    •  **      ^0  x.O 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HE    PLATTE  TECHNICAL  CC 


3  INSTITUTIONS! 
*0  .  .0 
0  *0 
,      0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
»0 
0 


.0 

•o. 

.0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


"  .0 

•  0 

•  0 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 


.0 


HE    COLLEGE  OF.  SAIN7  MARY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NE    ME TROPOL I  TAN  ^TECHNICAL  CC 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

'         MALE  0  *° 

NE    MIOLANO  LUTHERAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

F2NALE  0  «0 

"  flALE  0  -0 

NE    MCCOOK  COMMUNITY  COLLEGE 


TOTAL  J) 

FEMALE  0# 

MALE  0 
.      J         NE    MID  PLAINS  CC 

TOTAL  0 

FEMALE  -  0 

MALE  0 


.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 


0 

.  •<> 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  . 

.0 

0 

•  0 

0 

:o 

0 

•  0 

0 

0 

•0 

0 

.9 

0 

•  0 

I 

1.3 

0 

•  0 

1 

1.5 

0 

•  0 

0 

.0  c 

0 

•  0 

3 

2.2 

0 

i 

•  0 

3 

2.4 

0 

•  0 

0 

t  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

^  o 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

A 

•  0 

0 

.0 

0  * 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦0  . 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

o- 

0 
0 


0 

.0 
0 

0 
0 
0 

0 

Ov 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

ov 

0 
0 

1 
1 

0 


?ERLC 


1686 


WHITE 
r NON-HISPANIC 

NUMBER     -  * 


NON-RES  10E7IT 
^ALIEN  * 

NUMoER 


TOTA^' 
NUMBER 


46  19.2 
AG  19.0 
6  20.7 


.7 

*6 

,4.4 

A  * 

3.1 

.0  <f 

■  7 
r 

26.6 

;o  J 

.  1 

2.0 

.  0 

1 

2.  1 

•0 

0 

*  .0 

•u 

o 

•  0 

•  0,  • 

c 

.0 

•  0 

w  o 

.0 

•  0 

.  0 

.0 

.0* 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

*  a 

1.5 

.0 

i 

1.7 

•0 

0 

.0 

.0 

•  c 

.0 

.0 

.  •  '0 

•  0 

t  0 

•  0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  .0 

-.0 

0 

•  0 

'  .3 

104 

6.1 

.3 

90 

7.8 

.0 

14 

10.4 

.191, 
-  170 
23 

•130 
125 
5 

AS 
47 


30.8 
1  61.0 
79.3 

95.6 
96.* 
71.4 

98.0 
97.9 
' 1  100.0 

<7  -100,0  - 
36  100*0 
9'100«O 

6  100.0- 
.5  100.0  4 

3  100.0  ^ 

.66  *98.5  ' 
59  98.3 
?  "100.0 

•  36  100.0 
31  ICO.O 

7  100.0 

25  100.0 
22  100.0 

3  loco 


1,175  91.7 
1,035  92. C 
,   120  JLQ..9 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
•  0 
0 


0 


•0  - 

•  9 
.0 

.0 

.0" 

.0 

.0\ 

.0 

•  o.  . 

•0 
.0 


:°oV 


.0 

1 

12.5 

•  0 

I 

12.5 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

.0  - 

0 

•  0 

.a 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  i 

.0 

1 

1.1 .  * 

•  0 

1 

1.1 

•  0 

0 

.0 

•0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0* 

•  0 

0 

•o 

.0^ 
•  0 

0 
0 

.0  yi 
-  .0  ' 

•0 

1 

•0 

1 

•  0 

0 

.0^ 

•  0 

3 

2.2  - 

•  0 

3. 

2.4 

•  0 

0 

•  0 

.0  * 

0 

.0  • 

•  0* 

0 

*0 

•  0  «* 

0 

•'0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0  * 

0 

•  0 

1.7 

1 

1.7 

1.6 

1 

0 

V 


.3 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


239 
210  . 
29 

136 

129  , 
7  * 

*  ^9 
• 

47, 
38 
9 

3 

6 

5 
3 

67 

60 

.  V 

38 
31 


25 
22 
3 


lt282 
1*147 
135 


7  67.5 
7  87*5 
0  .0 


-1446  ••' 


"28  100.0 
26  100.0 

2  1CC.0 

58  100.0 
55  100.0  < 

3  100.0  • 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

28 

o>z  - 

'58 
55 
3 

93  98.9 
88  98.9 
5  lOC.O 

* .  t 

0 

a 

0 

.0 
.0 

•5 

i 

«4 
89' 
t  5 

71  100. Ot 
62  100.0 
9  1<VO.O  « 

0 
0 

p« 

•  0 
.0 

•  0 

7lX. 
62 
#  9 

67  100.0 
64  ICO.O 
3  100.0 

0 
0 
0 

•°  % 

67- 
64 
3 

75  96.7 
65  98.5 
10  100.0 

0 
0 

-o 

•  0 
•0 

.0  ■« 

*  76 
C6  ^ 
10 

135    97. B  1 
123  97.6 
12  100.0" 

0 
0 
0 

.0  ' 
.0 
•  0 

138 
126 
12 

2  10C.0 
1  100.0  ' 
1  ICO.O 

b 
•o 

0 

.9 
•  0 
.0 

2 
1 
1 

3  100.0 

3  100.0  v 

0  *o 

0 
0 

0  ^ 

.  .0 
•0 
•  0 

3 
3 

o. 

57  98.3 
54  98.2 
3-10C.0 

0 

.0 
.0 
.0 

55 
3 

»- 

/ 

TABLE  10.  TOTAL. ASSOCIATE  OEGRSES^  ANOiOTHER  AWAROS  BASED  ON  LESS* THAN  FOUR  ■  YEARS  OF  WORK  =8EYON0  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
*     *  .CONFERRED  BY,  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCAnON/BY  RACE*,  ETHNICITY,.  ANO  SEX.'    INSTITUTION  AMD  STATE  1978-1979 


AMERICAN* 1*01 AN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NOS-HlSrANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NJHBCR 


HISPANIC 


,  TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


t  NUMBER 

M  - 

-  HEALTH  ;SERVICES>ANO  PARAMEOICAL  TECHNCLCGIES  (5200) 


NEBRASKA  ^ 

NE, NE  8R  WESL  E YAN  UNI  VERS  ITY- 
i  *    TOTAL  ,  0  ..0 

FEMALE.  ,  \0  .0 

mile  .     , .  o  „  ,;o  s, 

NE  ".NEttASK?*  HESTER*  COLLEGE' 
"    TOTAL  \2  '3.8 

FEMALE'  "1,  <2.J 

.  ;  MALc  „  _O-4-10q*0-  

3RTHEAST  TECHNICAL  CC 
>TOTAL~  0       .'.0  * 

FEMALE  .  ,0  *3 

•     HA  Leo  0_  ,  .0 

NE    STHEST  CC  FAIR8RY-BE ATRCE 
-TOTAL  0  .0 

-FEMALE  0  .0 

.   .MALE-  "0*  .0 

NE  SOUTHEAST  CC -LINCOLN  CAM 
*      -TOTAL  •  0        .0  * 

FEMALE  0  .D 

*  .MALE  _0  *0 

NE    UNION  COLLEGE 

;total  *~  .0'  *0 
FEMALE  0  .0 

•MALE     \,         0    _  t*0. 
NE    U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 
\     TOTAL  -0  ;«0 

FEMALE ,  0    .    .0  ~ 

^     "*  sMALE  0 .  |  .0 

<HV  U-,rtEBRASKArMEOICAL  CTR 
"  TOT  AL  0    I  .0 

FcMALE  0    I  .0 

<   MALE  "  0  '  .0 


I  1.9- 

.1— ~2vO~ 
0  .0. 


•  0 

•  0 

•  0 

.  .0' 

•  0 

•  0 

2.5 
1.3 
22.2 

.0 
.0 

•  0 

.0 
-  .0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


NE'         STATE  TCTALS  < 
TOTAL  2 


15  INSTITUTIONS) 
9  1.0 


FEMALE,               1  .1 

7 

•  8 

-  /MALL               I  1.7 

2* 

3*3 

NEVADA1  ' 

NV  ,U  OF*  NEVADA  LAS-  VEGAS 

1  ;  TOTAL                 1  l.o 

4 

6.5 

FEMALE                 1  1.8 

4 

7.1 

'MALE               '0    .  .0 

0 

.0 

NV  < CLARK  CO  CMTY  CCLLEGE 

;   ;total       .0  .o 

11 

39.3 

FEMALE                0  .0 

4 

25.0 

.   .MALE  ,    .         O    y  .0 

7 

58.3 

NV  .-NORTHERN  NE/  CMTY  COLLEGE 

;total           o'    .o  . 

0 

.0 

•FEMALE               0  .0 

0 

.0 

.MALE                0        .0  K 

0 

.0 

NV    WESTERN  NEV  CMTY  CULLEGE 

'  TOT  AL                1  1.2 

0 

•  0 

*  FEMALE                1  1.3 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

Q 

•  0 

,NV     .     STATE  TCTALS 
.   "TOTAL       #  2 
FEMALE  2 
MALE  0 


( 

1.0 
1.2 
•0 


INST  HUT  IONS) 
»  15  7.7* 
8  4.7 
7  26.9 


^V  r^NJEW  HAMPSHIRE 

>NH'  -COLBY-SAWYER  COLLEGE  * 
'TOTAL'  ;0  -  .0 

.  FEMALE  0  10 

NAVE  0  .0 

' NH    NH  TECHNICAL  INSTITUTE 
^TOTAL.  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

;     -MALE.    ,  _      0  .0 
»  NH    NH^VOCtTECH  C  BERLIN 

*;  *  /total~  o  .o 

„    FEMALE                0  >0 

"\      MALE  .            o  ;o 
*NH '  fH.VOC-TECH  C  CiAREMCNT 

.TOTAL'              0  .0 

FEMALE          '      0  •  w  .0 

'MALE                0.  v  .0 
'NH  .NX" VOC-TECH  C  PORTSMOUTH 

TOTAL'                0  .0 

FEMALE      •         0  «0 

•  MALE,             ,0"  .0 
V  NH   RI  VI 6A  COLLEGE 

'TOTAL               0  .0 

^FEMALE                0  .0 


o 
o 

l 

o 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

o" 

0 
0 

0 
.0 
0 

0 
0 

a  0 


0 

.  0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


NUMBER. 

x  m 

NUMBER 

X 

NUMBER  * 

♦  0 

_ 

0 

♦0 

0 

•  0 

3  100.0 

•  0 

0 

•0 

"  0 

•  0 

2  ,100#Q 

•  0 

0 

.0 

•  0 

1  100.0 

1*9" 

2 

3.8 

6 

11.5 

46  88*5 

2.0 

**  2 

3.9 

5 

9.8 

46  90*2 

•  0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

0  .0 

.0 

0 

'  .0 

0 

•  0 

40  100*0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

40  100*0 

•  0 

0 

♦  0 

c 

•  0 

°ff  %0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

27  100*0 

.0 

0 

.0  • 

0 

♦  0- 

27  100*0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0  .0 

.0 

2 

1.2 

6 

3.7 

155  96*3 

•  0 

2 

1.3' 

4 

2.6 

148  97*4 

♦  0 

0 

•  0 

2 

22.  2 

7  77*8 

.0 

'  0 

.0 

0 

•0 

3  60*0 

.0 

0 

.0 

0> 

.0  • 

2  50*0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0' 

1  100*0 

:o  * 

,  0 

•0 

■0 

.0 

20  100*0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

20  ioo. a 

•  0 

a 

.0 

0 

.  0 

0        ♦  0 

•  0 

i 

♦  5 

1 

.5 

186  99*5 

•  0 

i 

.6 

1 

.6 

176  99*4 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

10  100*0 

•  1 

6 

♦7 

18 

2.0 

890  97*8 

•  J 

6 

♦  7 

15 

1.8 

833  98*0 

♦  0 

o 

.0 

3 

5.  0 

57  95*0 

.0 

2 

3.2 

7 

11.3 

54    87*  1 

.0 

2 

3.6 

7 

12.5 

48  85*7 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

6  100*0 

♦  0 

Cn2 

7.1 

13 

46.4 

15  53*6 

.0 

12.5 

6 

37.5 

10'"  62*5 

•  0  " 

.0 

7 

56.3 

5  41*7 

.0 

1 

>  5.3 

1 

5.3 

18  94*7 

.0 

1 

5.3 

1 

5.3 

18  94*7 

„0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  *0 

♦  0 

6 

•  0 

1 

1.2 

85  98*8 

•  0 

0 

.0 

1 

1*  3 

77  98*7 

0 

.0 

0 

•  0 

8  10C*0 

t 

•  0 

5 

.  2*6 

22 

11.3 

172  88*2 

•  0 

5 

3.0 

15 

8.9 

153  90*5 

♦  0 

0 

•0 

7 

26.? 

19  73*1 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

46  100*0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

45  100*0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

.1  100*0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

133  100*0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

'.,,108  100.0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

25  10C.0 

•  0 

a 

•0 

c 

♦  0 

25  100*0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

24  100*0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  100*0 

•  0 

0 

.0 

0 

87  100.0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.1 

77  100*0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

10  100*0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

45  100*0 

♦  0 

0 

.0 

0 

-  ,0 

45  100*0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

NOK-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


o|  *0 
0  *o 


.0 
.0 

•  0 

40*0 
50*0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

*  .0 

•  0 

•  0 


•  2 
.2 

;o 


♦  0, 
'♦0 

♦  0 


♦0 
*0 
*0 


*0 
*0 
.0 


B  100*0 
8  100*0 
0  .0 


1.6 
1.8 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


.0 

•  0 

•  0 

•0 
•0 

•  0 

.0 
.0* 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0- 

•  0 

•  0 

•  0 


3 
2 

1 

52 
51 
1 

40 
40 

-  0 

27 
27 

•  0 

161 
152 
9 

5 
4 
1 

20 
•20 
0 

187 
177 
10 


910 
850 
60 


62 
56 
6 

28 
16 
12 

19 
19 

0 

86 
78 


195 
169 
26 


46 
45 

•  1 

133 
106 
25 

25 
24 
1 

87 
77 
10 

fc-45 
45 
0 


1947 


AMERICAN  INOfAN* 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN 
NON-HISFANICPACIFIC  ISLANOER 

t  '    NUN8ER  < 


NUMBER         t  NUMBER 
HEALTH  SERVICES  ANO  PARANEOICAt^ECJHN^OG^^ 

new:hah>shire-t^^  /  j 


/ 

HISPANIC 
NUMBER 


NH    U  OP  NEW  HAMPSHIRE 

TOTAL  0  .0 

FEMfcLE  0  .0 

*'     HALE  0  .0 


NH         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE  0  ' 

-MALE  0 


7  INSTITUTIONS) 


NEW  JERS1EY  ;  .  .  

NJ,  ATLANTIC  CMTY  COLLEGE" 
'  TOTAL  '0        .0  ^ 

FEMALE   ,  0  .0 

'MALE  0  .0 

NJ*  BERGEN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL       ';       3  1*1 
FEMALE    -  2*      *3  ■ 

MALE  1  *•<> 

NJ    BROOKOALE  CMTY  COLLEGE 

..TOTAL    ,  1  !•! 

*  FEMALE    "  1  *»2 

MALE  •  0  .0 

Hr  BURLINGTON  COUNTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  *  0  *0 

MALE.     ,  0  *0 

NJ ' 'CAMDEN  COJNTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
.MALE 
NJ    C  MEO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

♦  0 

•  0 


L  QENT  OF  NJ  NEWARK 


6 
6 
0 

3 
3 
0 

6 
6 
0 

0 
0 
0 

4 
4 
0 


o  *o 
o  *o 

pwtc         &      0  *0 
.NJ    COUNTY  COLLEGE  CF  MORRIS 
TOTAL  O"  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    CUM8ERLAN0  COUNTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -*0 

NJ    ESSEX  CCJNTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  .  0  *0 

MALE'  0  *0 

NJ    FARLCH  OCKSN  MAOISON  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

NJ    FARLGH  OCKSN  TE*NECK  CAM 

Total  o  *o 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.0 
NJ    FELICIAN  .COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

NJ  GLOUCESTER  COUNTY  COLLEGE 
"     TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 

NJ  HUDSON  CO  CC  COMMISSION  rf 
o        TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  3 
NJ    MERCER  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL        ^-1  »7 
FEMALE        .        0  *0x 
V  MALE         ,      I  5*0 
.NJ'  MIDDLESEX  COLNTY  COLLEGE 
*  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  ,0        •<>  . 

NJ    OCEAN  COUNTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    PASSAIC  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL'  0  *0 

FEMALE,  0  *0 

MALE  0  .0 

NJ    SALEM  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0*0 


•  0 

•  0 

•  0 


5.8 
7.1 

•  0 

Ul 
I  .2 

•  0 

6.9 
7.4 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

2.9 
3.7 
.0 


25  19.7 
22  21.6 
.   3  11.5 


7 
7 
0 

2 
2 
0 

44 
34 
10 

1 
1 

0 

2 
2 
0 

2 
2 
0 

5 
5 
0 

3 
3 
0 


4.6 
5.1 
.0 

8.7 
10.0 
.0 

N 

53.0 
52*3 
55.6 

3.3 
3*8 
.0 

7.4 
7.4 

•  0 

1.7 
1.7 

•  0 

4.4 
4.9 

•  0 

18.  d 
20.0 
.0 


18  12.9 
17  14.3 
1  5.0 


6 
6 
0 

•  0 
0 
0 

3 
3 
0 


3.2 
3.4 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

6.0 
7.3 
.0 

16.0 
14*9 
33.3 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 
.0 
.0 


1.0 
.0 
5.0 

•  0 
.0 

•  0 


.0 
.0 
.0 


ERIC 


0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

4.7 

4 

4.0 

2 

7.7 

1 

.7 

1 

.7 

0 

♦  0 

1 

4.3 

0 

•  0 

1 

33.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

3 

.0  - 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

•  a 

1 

•  8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

b 

.0 

l 

.5 

l 

♦  6. 

3 

.0 

1 

1.6 

1 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0> 

"  .0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

■ 

1 

0 

1 

7 
6 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

4 
1 

3 

6 
5 
1 


/TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOEN~i 
ALIEN 


1.0 
•0 
5.0 

2.5 
2.4 
4.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
•0 

2.9 
•9 
10.7 

4.7 
5.0 
3.8 


4  2.6 
4  2*9 
0  .0 


0 
0 
0 

4 
3 
1 

0 
.  0 
0 

0 
0 
0 

3 
3 
0 

4 
4 
0 

3 
3 
0 

1 
1 

0 

4 
4 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 
♦0 

4.3 
4.6 
5.6 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

2*5 
2.5 
.  .0 

3.5 
3.9 
.0 


8 

6 

2 

13 
11 

2 

7 
7 
0 

0 
0 
0 

8 
5 
3 

3J 
31 
6 

12 
12 
0 

3 
2 
1 

48 
37 
II" 

1 
1 

0 

2 
2 
0 

6 
6 
0 

9  . 
9< 
0 


z 

NUMBER  t 

NUMBER 

.0 

33  100.0 

0 

•  0 

23  10C.0 

0 

.0 

.  10  100.0 

0 

.0 

•377  1CC.0 

0 

.0 

330  100.0 

0 

.c 

47  10C.0 

0 

—  p- 

  - 

7.7 

96  92.3 

0 

7*1 

78  92*9 

0 

10;0 

18  9X.0 

0 

4.7 

261  94*9' 

1 

4.4 

238  95*2 

1 

8.0 

23  92*0 

0 

8.0 

80  92*0 

0 

8.0 

74  91*4 

•o 

.0 

6  10C.0 

0 

.0  * 

12  100*0 

0 

.0 

8  100*0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

5.  8 

128  93*4 

1 

4.6 

103  94*5 

1 

1C.7 

25  89*3 

0 

29.1 

90  70*9 

0 

3C.  1 

70  69*3 

0 

23*1 

20  76*9 

0 

o 

7.  9 

139     92*  1 

o 

d.7 

126  91*3 

0 

.0 

13  100*0 

0 

13.0 

20  87*0 

o 

ICO 

18  9C«0 

0 

3J.3 

2  66*7 

0 

57.  8 

3£       J  CO 

3 

56*9 

28  43.1 

0 

61*1 

4  22*2 

3 

3*3 

29  96*7 

Q 

3*8 

25  96*2 

0 

♦  0 

4  100*0 

0 

7.4 

24    8  8**9 

1 

7.4 

24  88.9 

1 

♦  0 

,          0*  *o 

0 

5.0 

~    •  113  95*0 

0 

5.0 

113  95*0 

0 

.0 

o  «o 

0 

6.C 

d.tf 

•  0 


6  37.5 


20.0- . 

6 

40.0 

•  0 

0 

*  '.0 

.7 

20 

14.4 

.8 

*  18 

li.l 

.0 

2 

10.0 

2.2 

11 

5.9 

2.2 

11 

6.1 

.0 

*  0 

.0 

♦  0 

1 

1.6 

.0 

1 

1.7 

.0 

0 

.0 

2.0 

4 

8.0 

2.4 

4 

9.d 

.0 

0 

.0 

.0 

8 

16.0 

.0 

7 

14*9 

.0 

1 

33*3 

* 

104  92*0 
93  91*2 
11  100*0 

10  62.5 
9  60*0 
1  ICO.O 


119 
101 
18 

173 
160 
7 


85*6 
84*9 
90*0 

93*0 
92*7 
100*0 


61  ?8*4 
57  98*3 
4  100*0 

46  92*0 
37  90*2 
9  100*0 


TOTAL 
NUMBER 


42 
40 
2 


1886 


64*  C 
85*1 
66*7 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

~z 

2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
•  0 


.0 

•  0 
.0 

.4 
.4 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

♦o  . 

.0 

.7 
.9 

.  *0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

3.6 
*0 
16*7 

•  0 

•  0 

•  0 

3.7 
3.7 
♦0 

♦u 

.'0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


33 
23 
10 


377 
330 
47 


.3 
.0. 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 

1.1 

-1.1 

•  0 

.0 

wo 

.3 

'  .0 
.0 

•  0 

.0 
•0 
•0 


104 
84 
20 

275 
250 
25 

87 
61. 
6 

1*2 

8^  " 
4 

137 
109 

28 

127 
101 
26 

151 
138 
i3 

23 
20 
3 

83 
65 
16 

30 
26 
4 

27 
27 
0 

119 
119 
0 

113 
102 
11 

16 
15 
1 

139 
119 
20 

166 
179 

o7 

62 
58 
4. 

50 
41 
9 

50 
47 
3 


TABLE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  AND  CTHER  AUAROS  BASED  ON" LESS  THAN  FCWR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  f  I ELD 
CONFERRED' BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER/EDUCATION  BY, RACE,  ETHNICITY,  AND  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HEALTH.  SERVICES  AND  PARAMEDICAL  TECHNOLOGIES  (52001 
JERSEY 


NJ    SOMERSET  CCUNTY  COLLEGE 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
EDI  SON  COLLEGE 
0  .0 
0.  *0 
JO.,  _  ~.0  . 


TOTAL 
FEMALE 

^  "MALE 
N  J  THOMAS 

.TOTAL  ' 

FEMALE  ' 
MA  LE 

N*jr-tNitfN**t  OLLcGE 

TOTAL  0        . 0 

FEMALE,  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    UNION  CO  TECHNICAL  INST 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .a 

MALE  0  .0 


4 
4 

0 

*  0 
0 

-  -o- 

7 
7 

0 

29 
029 
0 


6.0 
6*2 

•  0 

•0 
.0 

~V0 

5.7 
5*8 

•  0 

13*4 
14.5 

•  0 


NJ          STATE  TOTALS  (        23  INSTITUTIONS! 

TOTAL  5  .2              185  8.4 

-FEMALE  3  .2             170  8*6 

MALE  2.9  15  i  6.7 

Nctf  MEXICO 


NM    COLLEGE  OF  SANTA  FE 


TOTAL  , 
FEMALE 
MALE 
NN     EASTERN  NM 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NM    EASTERN  NM 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  .0 
0  .9 
MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0        .0  ° 
ROSWELL  CAM 
C  .0 
0  .0 
0  .0 


NM    NEK  MEXICO  JUNICR  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MA  L  E 
NM    NM  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
HA  L£ 
NM    NM  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
i  MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
CARLSBAD 
0  .0 
0  .0 
0    *  .0 


NP    NT HN  NM  COMMUNITY  COLLEGE 
TCTAL  -  3  9.1 

FEMALE  3  10.3 

MALE  0  .0 

NM    UNIVERSITY'OF  AL8UCUERQUE 
TCTAL  5  4.1 

FEMALE  4  4.3 

MALE  i  3.7 

NM    U  OF  NN  MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


10.7 
9.8 
20.0 


.0 

•  0 

•  0 

4.0 
4.0 

•  0 

1.3 
1.9 
.0 

7.7 
8.3 

•  0 

1.9 
2.2 
.0 

10.0 
10.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

2.5 
3.2 

•  0 

1.8 
2.0 

•  0 


NM          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  14  3.4 

FEMALE  12  3.4 

MALE  2  3.8 


9  INSTITUTIONS) 


HISPANIC 
NUMEER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


10 
10 
0 


2.5 
2.8 
•  0 


0 

.0 

2 

3.0 

6 

9*0 

0 

.0  » 

2 

3*1 

6 

9.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

—  .0 

0 

.0 

0 

-  *.o  

- 

^0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.6 

9 

7.4 

0 

.0 

2 

1.7 

9 

7.5 

0 

.0 

8 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

16 

7.4 

45 

2  0*8 

0 

♦  0* 

16 

6.0 

45 

22.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

12 

♦5 

62 

2.8 

264 

12*0 

8 

♦  4 

55 

2.  8 

236 

11.9 

4 

1.6 

7 

3.  1 

♦ 

28 

12*6 

0 

•  0 

10 

35.7 

10 

35*7 

0 

•  0 

9 

36.0 

9 

36*0 

0 

♦  0 

1 

33*3 

1 

33*3 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

4*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

4*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

17.9  i 

11 

19*6 

0 

•  0 

9 

17.3 

10 

19*2 

0 

•  0 

1 

25.0 

1 

25*0 

o 

•  0 

0 

.0 

2 

7*7 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

8*3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

1*9 

14 

26*9 

16 

30*8 

1 

2.2 

11 

24.4 

,  13 

28*9 

0 

.0 

3 

42*9 

3 

42*9 

1 

10.0 

0 

♦  0 

2 

20*0 

1 

10.0 

0 

♦  0 

C 

2  0*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

.  25 

75*8 

28 

84*8 

0 

•  0 

24 

82*8 

27 

93*1 

0 

•  0 

1 

25*0 

1 

25. C 

1 

.8 

17 

14*0 

26 

21*5 

,1 

1.1 

12 

12*8 

20 

21*3 

0 

•  0 

5 

18*5 

6 

22*2 

0 

•  0 

13 

23*2 

20 

35*7 

0 

•  0 

11 

21*6 

17 

33*3 

0 

.0 

2 

40*0 

3 

6C*0 

3 

.7 

89 

21*9 

116 

28*5 

3 

•  8 

76 

21*4 

101 

28*5 

0 

.0 

13 

25*0 

15 

28*8 

WITE 
v  NON-HISPANIC 

t        NUMBER  „ 


61  91*0 
59  90*8 
2  1C0.0 

_=6_100*0- 


NCN-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


5 
1 

113 
111 

2 

171 
155 


10C.0 
100*0 

92*6 
92*5 
100*0 

79*2 
77*5 


16  100*0 


1,930  87*6 
1,738  67*6 
192  86*1 


18  64*3 

16  64  *T> 

2  66*7 

24  96*0 

24  96*0 

0  *0 


45 
42 

3 

24 
22 
2 

36 
32 
4 


8C.4 
80*8 
75*0 

92*3 
91*7 
100*0 

6S.2 
71*1 
57*1 


8'  80*0 
8  8C.0 
0  *0 


5 
2 
3 

95 
74 
21 

36 
34 
2 


15*2 
6*9 
75*0 

78*5 
78*7 
77.8, 

64.3 
66.7 
40.0 


TOTAL 
NUMBER 


291  71.5 
254  71.5 
37  71.2 


0 

.  0 

o  t 

0 

.0 

65 

0 

•  0 

2 

o- 

;0 

 _  6 

0 

•  0 

5  . 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

122 

0 

.0 

120 

0 

.0 

2 

0 

•0 

'  216 

0 

.0 

*  200 

0 

.0 

16 

8 

.4 

2,202 

5 

.3 

1,979 

3 

1.3 

223 

0 

•  0 

28 

0 

.0 

25 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

25 

0 

•  0 

25 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

56 

0 

.0 

52 

0 

.0 

4 

0 

♦  0 

26 

0 

.0 

24 

0 

.0 

2 

0 

*0 

52 

0 

.0 

45 

0 

.0 

7 

0 

.0 

10 

0 

.0 

10 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

33 

0 

♦0 

29 

0 

.0 

4 

0 

♦  0 

121 

0 

.0 

'    94  • 

0 

.0 

27 

0 

.0' 

56 

0 

♦  0 

51 

0 

•  0 

5 

0 

'  *0 

407 

0 

.0 

355 

0 

•  0 

52 

NEW  YORK 


NY    CAIENOVIA  COLLEGE 


TCTAL 

0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

"  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0      «.0  « 

0 

.0 

0  • 

•  0 

0 

NY  CUNY 

BCRO  CF  MANHATTAN  CC 

TOTAL 

1  .7 

79 

54.5 

3 

2.1 

34 

-FEMALE 

1  .8 

70 

55.1 

2 

1.6 

31 

MALE 

0    i  .0 

9 

59.0 

1 

5.6 

3 

NY  /CUNY 

BRONX  CMTY  COLLEGE 

TCTAL 

1  .6 

85 

52.8 

4 

2.5 

31 

vf  EMALE 

1  *7 

80 

53.7 

3 

2.0 

47 

MALE 

0.  .0 

5 

41.7 

,  1 

6.3 

4 

NY  CJNV 

C  OF  STATES  ISLAND 

TOTAL 

4  1*3 

.53 

17.8 

3 

1.0 

20 

FEMALE 

4  1.5 

49 

18.4 

2 

.7 

18 

MALE 

0  -.0 

4 

12.9 

1 

3.2 

2 

NY  CdNY 

HOSTOS  CMTY  COLLEGE 

TCTAL 

0      *  .0 

9 

23.7 

0 

.0 

28 

"FEMALE 

0  *0 

8 

22.9 

0 

♦  0 

26 

j  MALE 

/ 

.     C  .0 

1 

'  33.3 

0 

.0 

2 

.0 

0 

.0 

10 

100*0 

0 

♦  0 

10 

.0 

i  0 

♦  C 

10 

100*0 

0 

.0 

10 

«  .0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

9 

23.4 

117 

80.7 

28 

19*3 

0 

.0 

,145 

24.4 

104 

81.9 

23 

18*1 

0 

•  0 

127 

16.7 

13 

72.2 

5 

27*8 

0 

•  0 

16 

31*7 

141 

87*6 

:e 

11*2 

2 

1.2 

161 

31.5 

131 

87*9 

16 

10*7 

2 

1.3 

149 

33*3 

10 

83*3 

2 

16*7 

0 

•  0 

12 

6*70 

80 

26*8 

216 

72*5 

2 

*  *7 

298 

6*7 

73 

27*3 

192 

71*9 

2 

.7 

267 

6*5 

"7 

22*6 

24 

77*4 

0 

•  0 

31 

73*7 

37 

97*4 

1 

2.6 

0 

•  0 

38 

74*3 

34 

97*1 

1 

2.9 

0 

•  0 

35 

66*7 

3 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

1889 


1949 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


AMERICAN  lNOlAN 
ALASKAN  NATIVE 

JWNBER.   _  *   \  ftUHtgR       _>  NU"6§* 

HEALTH  SERVICES  AND  PARAMEDICAL  TECHNOLOGIES  (52001 

NEW  YORK 

NY.  CUNY  KINCSeOROUCH  CC 
1  TOTAL  2      1.3  \ 

FEMALE  2 

HALE_   0-^—0—— 

~NY~CUNY  LA.CUAROIA  CC 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  \ 

MALE  0  .0 

"NY    CUNY  MEOCAR  EVERS  COLLEGE 
.TOTAL'  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NY-  CUNY  NEW  YCRK  CITY  CC 
TOTAL  5  1.4 

FEMALE  2 

MALE  »  3  2.2 

NY    CUNY  QUEENSBOROUGH  CCc 
TOTAL  1  ♦* 

FEMALE  0  *0 

MALE  1  *♦& 

.NY    CONC0R01A  COLLEGE 

TOTAL    '  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    ELIZABETH  SETON  COLLEGE 
TOTAL  0  #0 

FEMALE  0     r  .0. 

MALE  0        *0  \^ 

NY     INTERBORO  INSTITUTE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.  MALE  0  .0 

NY    LONG  IS  C  K>SP  SCH  NURS 
TOTAL  0-  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

NY  .  MANHATTAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

NY    MARIA  COLLEGE  OF  ALBANY 
TOTAL  '  0  *0 

FEMALE  0  .0 

*  MALE  0  *0 

NY    NEW  YORK  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  *0 

NY    PACE  UNIVERSITY  NEW  YORK 


35  22*6 
33  23.4 

—2—14.3- 

14  35.0 

13  3*;i 

1  25*0 

22  100*0 
21  100*0 
1  100*0 


171 
120 
51 

71 
66 

(  3 


48.9 

56*9 
36*7 

24**9 
25*6 
14*3 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


3.4 
3*6 
•  0 


NY    PACE  U.PLSNTVL-BRCLF  CAN 


TOTAL 
FEMALE 
>  MALE 


NY    ROCHESTER  INST 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TECHNOLOGY 
.0 
•  0 
.0 


NY    RUSSELL  SAGE  JC  OF  ALBANY 
TOTAL  0  .0 


FEMALE 

0  .0 

MALE 

0  .0 

NY  SUNY 

DOWNS TATE  MEOL  CTR 

TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

0  .0 

HA  LE 

0  .0 

NY  SUNY 

UPSTATE  MEDICAL  CTR 

TOTAL 

1  1.5 

FEMALE 

0  .0 

MALE 

1  3.6 

NY    Sd  NY 

AGRL 

C  TECH  C  ALFREO 

TOTAL 

5  2.5 

FEMALE 

5  2.7 

J* 

MALE 

0  .0 

NY  SUNY 

AGRL 

C  TECH  C  CANTON 

TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

0  .0 

MALE 

0  .0 

NY  SUNY 

AGRL 

TECH  C  COBLESKL 

TOTAL 

0  .0 

FEMALE 

0  .0 

MALE 

0  .0 

■ 

NY  SUNY 

AGRL 

C  TECH  C  DELHI 

TOTAL- 

0  .0 

FEMALE 

0  .0 

i  -  - 

MALE 

0  .0 

2 

1.3 

10 

2 

1.4 

 9_ 

0" 

'TO 

1 

I 

2.5 

12 

1 

2.6 

11 

0 

.0 

1 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

20 

5.7 

55 

9 

4.3 

33 

11 

7.9 

22 

7 

2.5 

20 

4 

2.3 

18 

1 

4.6 

2 

0 

•0 

0 

0 

.0 

0 

V 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

A 

0 

<*.o 

0 

•  0 

1 

4.2 

0 

•  0 

1 

11.1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.G 

0 

.0 

0  * 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'  .0 

0 

'  .0 

0 

-.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

-0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

• 

* 

NUMBER 

% 

6.5 

49 

31*6 

_6*4._ 

  46 — 

-32.6— 

7*1 

21.4 

30.0 

27 

67*5 

30.6 

2  5 

69.4 

25. Q 

2 

5C«  0 

.0 

22 

100.0 

.0 

9  1 
C  1 

100.0 

.0 

1 

100.0 

15.7 

251 

71.?7 

15*6 

164 

77.7 

15*8  " 

87 

62*6 

7.0 

99- 

34*7 

4*8 

92 

34*8 

9.5 

'33*3 

.0 

0 

.0  , 

•  0 

0 

.0 

.0 

o 

.0 

•  0 

1 

10.0 

•0 

1 

f4\3 

.0 

0 

•  0 

•0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

♦  0 

3 

6.5 

•0 

3 

6.8 

•  0 

0 

.0 

WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


16< 
20, 


.0 
♦  0 

-jo- 


.8 

.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.5 

2 

1.6 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦o- 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

4.4 

3 

7.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

— o- 

•  0 

— 4<y 

7 

29.2 

5 

33.3 

2 

22.2 

2 

1.5 

2 

1.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

7* 

11.9 

7 

12.5 

0 

•  0 

12 

9.1 

12 

9.5 

0 

.0 

1 

2.0 

1 

3.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

7 

10.3 

5 

12.5 

2 

7*1 

5 

Z.5 

5 

2.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

•  6 

•  6 


105 
-94 
11 

13 
11 

2 

0 
0 
0 

94 
44 
50 

186 
172 
14 

1 
1 

0 


67.7 
66.7" 
78*6 

32*5 
30*6 
50*0 


26*9 
20*9 
36*0, 

65*3 
65*2 
66*7 

100*0 
100*0 
•  0 


9  90*0 
6  65*7 
3  100*0 

43  100*0 

6  100*0  . 
37  10C.0 

43  93*5 
41  93*2 

2  100*0 

17  70*8 

10  66*7 

7  77*8 

127  97.7 
116  97.5 
U  100.0 

3  100.0 

3  100.0  < 
0  .0 

51  86.4 
4c  85.7 
3  100.0 

119  90.2 
114  90.5 
5  83*3 

50  98*0 
32  97*  C 
18  100.0 

48  100*0 
46  100*0 
2  100*0 

14  ;  oo«o 

14  100*0 

0  *o 


61 

35 
26 

193 
181 


89*7 
87*5 
92*9 

97*0 
96*8 


12  100*0 

110  99*1 
78  98*7 
32  100*0 

9  100*0 
8  100*0 
1  100*0 

5 

171  99*4 
162  99*4 
 9-1 C  CO- 


TOTAL  < 
NUMBER 


1 

*  *6 

 Itt^. 

1 

•  1 

141 

0 

.0 

14 

0 

•  0 

40 

0 

.0 

*  36 

0 

•  0 

4 

0 

.0 

22 

0 

.0 

CI 

0 

•  0 

1 

5 

1.4 

3  50 

3 

1.4 

211 

2 

1.4 

139 

0 

.0 

265 

o 

♦  0 

264 

0 

•  0 

21  » 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

1 

0 

•0 

0 

0 

•0 

10* 

0 

•  0 

7 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

43 

0 

•  0 

6 

0 

.0 

37 

0 

♦0 

46 

0 

•  0 

44 

0 

.0 

2 

0 

.0 

24 

0 

♦0 

15 

0 

.0 

9 

1 

.8 

130 

1 

.8 

119 

0 

.0 

11 

0 
0 
0 

o  1 

1 

0 

1 

0 

*1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

 o_ 


.0 
.0 
♦  0 

1.7 
1.8 
.0 


.0 
T6.7  . 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

♦5 

•  5 

•  0 

.9 
1.3 

•  0  * 

•0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 


3 
3 

0 

59 
56 
3 

132 
126 

6 

51 
33 
18 

48 
46 
2 

14 
14 

0 

68 
40 
28 

199 
187 
12 

111 

79 
32 

9 
8 
1 

172 
163 

 9_ 


0 

[ERIC 


1890 


TABLE <  10#  .TOTAL  ASSOCIATE  OECREES  AND  OTHER  ANAROS  iASEO  ON  LESS  THAN. FOUR  YEARS  CF  HORK"  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
*      h  COMFERREO  BY  INST ITUTlONJ  OF  HIGHER  EOUCATIONBY  RACE*  ETHNICITY.  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
;  ALAS KAN  NATIVE 


I LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC-ISLANOER 


NUMBER         %    • -NUHIER         X  NUMBER 
.HEALTH  SERVICES  ANO  PARAMEDICAL  TECHNOLOCI ES  (5200) 

NEW,  YORK'  *  •  


74Y    SUNY  AGRL  TECH  C  FARHNGOL 

TOTAL                 1        .2  11  2.3 

<    FEMALE                0        .0  10  2.* 

;  MALE                 1      1.1  1  1.1 
NY    SUNY.  AGRL  TECH  C  MORRISVL 

TOTAL                2      1.5  0.0 

FEMALE                2  "    1.6  0  .0 

MALE                 0        .0  0  .0 
HY    ADIRONDACK  CMTY  COLLEGE 

.  TOTAL                0        .0  0  .0 

FEMALE                0       .0  0  .0 

rULc                 0        .0  0  .0 
NY    a^OOME  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL                 1        .6  0  .0 

FE.MLE                 1        .6  0  .0 

MALE                 0.0  0  .0 
NY    CAYUGA  CO ,CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE                 '0        .0  0  ..0 
NY'    CLINTON  COMMUNITY  COLLEGE 

,~T3TAL'            -*0-      .0  0  .0 

FEMALE                 0     •  .0'  0  .0 

MALE                 0        .0  0  .0 
NY    CMTY  COLLEGE  FINGER  LAKES 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

*  .FEMALE                 0        .0*  0  .0 

HALE                 0        .0  0  .0 
MY    CORNING  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL                 0       .0     -  2  2.5 

FEMALE                 0        .0  2  2.9 

HALE                 0.0  0  .0 
NY    OJTCHESS  CHTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .     .0     '  12  4.8 

FEMALE                 0        .0  12  5.5 

MALE                 0        .0  0  .0 
NY    ERIE  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  9  2.4 

FEMALE                0        .0  8  2.8 

MALE                0        .0  1  1.1 
NY    FULTON-MONTGOMERY  CC 

TOTAL                 0        .0  1  2.9 

FEMALE                 0        .0  1  *  3.2 

HALE  0  .0  C  .0 
NY'    GENESEE  COMMUNITY  COLLEGE 

/TOTAL                  0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  -  0  .0 

>  AM  0  .0  0  .0 
NY    HERKIMER  CO  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  0  .0 

FcMALE                0       .0  0  .0 

.  MALE  0.0  0  .0 
NY    MUOSON  VLY  CMTY  COLLEGE 

^TOTAL                 C    *    .0  2  .8 

FEMALE                0        .0  2  1.1 

'  MALE  C  .0  0  .0 
NY    JAMESTOhN  CMTY  COLLEGE 

-  -    TOTAL'   0        .0   1  IT* 

FEMALE                 0       .0  1  1.5 

HALE  0  .0  0.  .0 
NY-    JEFFERSON  CMTY  COLLEGE 

*    TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
NY    MOHAWK  VLY  CMTY  COLLEGE 

.TOTAL                C        .0  1  .6 

FEMALE                 0.      .0  1  .6 

MALE  0  .0  0  .0 
NY;   MONROE. COMMUNITY  COLLEGE 

*      TOTAL                 0        .0  5  2.6 

FEMALE                 0        ;o   <>  5  3.2 

MALE  0'  iO  .0  .0 
NY    NASSAU  COMMUNITY  COLLEGE 

-  TOTAL            "    7      2.9  10  4.1 

FEMALE                 6      2.8  10  4.7 

MALE  1  3.2  0  .0 
MY    NIAGARA  CO  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0       .0  1.8 

FEMALE                0        .0  1  .6 

MALE-  0.0  -  0  .0 
NY    N  COUNTRY  CMTV  COLLEGE 

TOTAL    "  •         0        .0  0  .0 

FEMALE                 C       .0  0  .0  ■ 

MALE  0  «0  , 0  .0, 
NY    ONONOAGA  CMTY  COLLEGE' 

TOTAL                0        .0  0  .0 

-   FEMAU  0  *Q  0  *4- 


HISFANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


KHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL  £ 
NUMBER 


MALE 


•  0 


1 

•  2 

3 

.6 

16 

3.3 

464  96.7 

0 

•  0 

480. 

1 

-  .3 

2 

•  5 

13 

3.  4 

373  96.6 

o 

.0 

386- 

0 

•  0 

1 

1.1 

3 

3.2 

91  96.8 

0 

.  0 

Q4 

v.' 

0 

.0 

0 

•0 

2 

1.5 

128  98.5 

0 

•  0 

130  ■ 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

1.6 

124  98.4 

0 

.  0 

126 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

4  100.0 

o 

.0 

c 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

60  100.0 

0 

•  0 

60 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

54  100.0 

o 

.0 

'  54 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

6  100.0 

o 

.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

•  6 

175  99.4 

0 

.0 

.476 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

.6 

159  99.4 

o 

.0 

160 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

■16  1 00.0 

o 

.0 

16 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

46  100.0 

0 

•  0 

46 

0 

•  0 

0 

jO 

0 

.  0 

At      1  A  A  fl 

0 

A 

•  u 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

o 

•  0 

•  5 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

•  0 

23  IOC. 0 

-  0 

•  0 

*  23 

0- 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

21  100.0 

o 

•  C 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

2  100.0 

o 

2 

1 

"  2.3 

0 

•  0 

1 

2.3 

42\97.7 

0 

.0 

43 

1 

2.4 

0 

•  0 

1 

2.4 

40  97.6 

0 

A 

•  u 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

.  0 

2 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

2.5 

78  97.5 

0 

•  0 

80 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

2.9 

66  97.1 

Q 

.0 

68 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

12  100.0 

o 

•0 

\2 

3 

1.2 

4 

1.6 

19 

7.6 

229  92.0 

1 

•  4 

249 

3 

1.4 

3 

1.4 

1 8 

6.  3 

199  91.3 

218 

0 

•  0 

1 

3.2 

1 

3.2 

30  96.8 

0 

.  0 

3 1 

0 

•  0 

0 

•0 

9 

2.4 

371  97.6 

0 

•  0 

380 

0 

•  0 

0 

•  0 

8 

2.8 

260    97.2 " 

0 

.  0 

286 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1.  1 

9l  98.9 

Q 

.0 

'92 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2.9 

33  97.1 

0 

•  0 

34 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

3.2 

,      30    96. 8 

0 

.  0 

31 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0. 

0 

.  0 

-  3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

56  1C0.0 

0 

•  0 

56 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

.  0 

o 

.0 

m  52 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

.  0 

4  100.0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7  100.0 

0 

7 

0 

•  0 

.  0 

•  0 

0 

.  0 

0  .0 

0 

.  0 

o 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

7  100.0 1 

0 

.  0 

0 

.0 

1 

•  4 

3 

1.2 

255  96.8 

0 

•  0  ' 

.258 

0 

•  0 

I 

•5 

3 

1.6 

179  98.4 

0 

A 

'1 82 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

76  100.0, 

«y 

•  0 

*  76 

-o 

'  .0 

— 

1 

1.4 

2 

2.7 

72  97.3 

0 

•  0 

,  74 

0 

•  0 

1 

1.5 

2 

3.  0 

64  97.0 

0 

.0 

66 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0  ' 

8  100.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

33  10C.0 

0 

•  0 

„  33 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

31  100.0 

0 

.0  ~ 

%i  > 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

.  0 

L2> 

0 

.0 

2 

1.1 

1.7 

177  98.3 

0 

.0 

,180  ' 

0 

•  0 

2 

1.3 

1.9 

153  98.1 

0 

•  0 

.156 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

26  100.0 

0  - 

•  0 

24, 

'0 

•  0 

1 

*  .5 

3.1 

•189  96.9 

0 

.0  ' 

195' 

0 

.0 

1 

•  6  . 

3.9 

148  96.1 

0 

.0 

154 

0 

.0 

0 

•  0 

.0 

41  100.0 

0' 

•  0 

41 

0 

•  0 

0 

•  0 

17 

6.9 

228  93.1 

0 

.0 

245 

0 

•  0 

0 

•0 

16 

7.5 

198  92.5 

0 

.0 

214 

0 

•  0 

0 

•  0 

3.2 

30  96.8 

0 

.0 

31 

0 

1 

-  .0. 

1' 

•  8 

1.6 

124  98.4 

0 

.0 

126 

0 

•  0 

1 

•  8 

1.7 

119  98.3 

0 

.0 

121 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  C 

5  1CC.0 

0 

•  0 

,5  , 

1 

1.2 

0 

.0 

1.2 

80  98.8 

0 

.0 

'81 

1 

1.5 

0 

•0 

1.5 

67  98.5 

0 

•  0 

68, 

c 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

13  100.0 

0 

.0 

.  13 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

111  1C0.0 

—  96-H>0»0  

0 

 0 — 

.0 

 »0  

111 

 96— 

— 0- 
0 

 r4— 

.0 

 0- 

0 



•  0 

0 

!o 

15  100.0 

0 

.0 

15 

9 

ERIC 


1691 


1951 


-  ANER ICAN*  ZNOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SUCK  .  ASIAN  OR 

NON-HI SPAN IC  PACIFIC  ISLANDER 


^NUHBER- 


NUMBER- 


TOTAL 

HISPANIC  MINORITY 
i  NOMA  Eft-  ^^NUMBER— 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


=N  UMBER—-3 — ~X£  -NUN8ER- 


TOTAL 

-NUMBER- 


HEALTH  SERVICES  ANT)  PARAMEDICAL  TECHNOLOGIES  15200) 


NEW  YORK 

•NY-  ORANGE  CO.  CMTY  COLLEGE 
'  .TOTAL*  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

» {NY ' ROCKLAND  CMTY*  COLLEGE 
TOTAL  '  1  «4 

•  -FEMALE"        *    ,1  «4 
MALE  0  .0 

NY  "SUFFOLK  CO  CMTY  COLLEGE 
.  TOTAL'  »  0  .0 

FEMALE;  0  .0 

'MALE  0  .0 

NY  SULLIVAN. CC  CMTY-COLLEGE 
;"    TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

t  ;male,  ,         o*  *Q 

NY    TOMPKlNS^CORTLAWf  CC 
TOTAL  0  *0 

.FEMALE    .  0  .0 

•MALE  0  ;0 

NY    ULSTER  CO  tMTY  COLLEGE 
TOTAL    ,  0  .0 

FEMALE  '  0  .0 

MALE  0  .0 

NY  /WESTCHESTER  CMTY  COLLEGE 


3 
3 
0 

27 
26 
1 

0 
0 
0 

9 
4 
5 

0 
0 
0 

1 

2 

"  0 


U4 
1.6 
•  0 

u.o 

4.3 


♦  0 
.0  ' 

♦  0 

42*9 
28*6 
7U4 

♦  0 
.0 

♦  0 

3*5 
"  3.6 

♦  0 


TOTAL 
'FEMALE 
MALE 
NY  UTICA 

TOTAL  '  0 
FEMALE  *  0 

MALE  ,  0 
NY    UOCAIRE  COLLEGE 
TOTAL  I 
FEMALE  0 
MALE  1 


0 

*      0  -  .0 

z  .o 

C  OF  SYRACUSE  U 

♦  0 

•  0 
.0 


12 


14*  I 
8  13.1 
4  16.7 

1  12.5 
1  25.0 
0  .0 


♦  5 
.0 
5.0 


1.0 
1.1 
.0 


NY         STATE  TOTALS  <        58  INSTITUTIONS) 

TOTAL               36  .5  676  9.9 

FEMALE             .28  .5  586  10.1 

MALE                 8  .8  90  8.7 

NORTH  CAROL IN A 

NC    ANSON  TECHNICAL  INSTITUTE 

~  ;total  o  .o 

FEMALE                 0  .0 
:     MALE                0  .0 
NC  'ASHEVL  BUNCOMBE  TECH  INST 
TOTAL                 I  .8 
FEMALE                 1  .9 
-MALE                 0  .0 
NC    BEAUFORT  CC  TECh  INST 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE          *      0  .0 
MALE,                0  ,.0 
NC    6LA0EN  TECHNICAL  INST 
TOTAL                 1  3*6 
FEMALE                 1  3.6 
„     MALE                 0  .0 
NC    BLUE  RIDGE  TECHNICAL  INST 
"  v  TOTAL                 0  .0 
.  FEMALE                0  .0 
\     MALE                0  .0 
NC    CALDWELL -CC  AND  TECH  INST 
TOTAL                 0        .0  ' 
FEMALE                0  .0 
-    -  .  MALE   .             0  .0 
NC    CAPE  FEAR  TECHNICAL  INST 
TOTAL                 C  V° 
FEMALE                0  .0 
MALE  „              0  .0 
NC    CARTERET  TECHNICAL  INST 
'     TOTAL                 0  .0 
FEMALE                0  .0 
MALE                0  .0 
NC    CATAWBA  VALLEY  TECH  IKST 
TOTAL,  ^              0  .0 
FEMALE                0  .C 
'    MALE                 0  .0 
NC    CEN  CAROLINA  TECH  INST 
TOTAL                0  .0 
FEMALE                0       .0  „ 
M*LE                0  .0 
NC    CEN  PIEOMONT  CMTY  COLLEGE 
TOTAL                0       . 0 
FEMALE                0  .0 
—  mt€  0  rO  


1 

0 

I 

7 
7 

0' 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 

c 

0 

1 
1 

0 

0  , 

0 

0 

0 
0 

c 


.5 
.0 

2.7 
3.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

1.2  . 
1.3 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

1.2 
1.6 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

.0' 


57  .8 
40  .7 
17  1.7 


1 

10.0 

0 

.0 

1 

10.0  „ 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

21 

16.8 

0 

.0 

19 

16.2 

0 

•  0 

2 

25.0 

0 

.0 

10 

25.0 

0 

.0 

10 

25.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

17 

60.7 

0 

.0 

17 

60.7 

0 

.0 

0 

♦  D 

0 

.0 

1 

8.3 

0 

.0 

1 

8.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

21.7 

0 

♦  0 

5 

22*7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

2.4 

1 

1*2 

2 

2.7 

1 

1.3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

1.5 

0 

.0 

1 

1.6 

0 

.0 

0 

.0 

33 

13.2 

0 

♦  0 

33 

14.2 

0 

♦  0 

— o- 

— 4o 

-0 

 .0 

2 
1 
1 

6 
6 
2 

4 
3 
1 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

2 
2 
0 


.9 

♦  5 
4.2 

3.1 
2.5 
8.7 

.2.2 
1.7 
11.1 

.0 
.0 
.0 

1.2 
1.3 
•0 

V* 
3.6 

•  0 


3  3.5 
2  *  3.3 
1  4.2 


•  0 
.0 
.0 

1.0 

1.1 

♦  0 


275  4.0 
230  4*0 
45  4.4 


6  2*8 

4  2.1 

2  8.3 

43  16.5 

>0  16*9 

3  13.0 


3 
1 

'9 
4 

2  * 
2 
0 

4 
4 

0 

16 
11 
5 

1 
1 

0 

5 
4 
1 


2.2  . 
1.7 
11.1 

42.9 
28.6 
71.4 

'  2.'. 
2*6 
.0 

7.0 
7.3 
.0 

18*8 
18.0 
20.8 

12.5 
25*0 
.0 

2*4 
2*  1 
5*0 


lt044  15*3 
884  15*3 
160  13*5 


210  97.2 
188  97*9 
22  91*7 


217 
197 

20 

180 
172 
8 

12 
10 
2 

82 
75 


83*5 
83*1 
87.0 

97*8 
98*3 
,  80*9 

57*  1 
71*4 
28*6 

96*5 
96*2 


7  10C.0 

53  93*0 
51  92*7 
2  100*0 


69 
50 
19 

7 
3 
4 

203 
184 
10 


81*2 
82*0 
79*2 

87*5 
'75*0 
100*0 

97*6 
97*9 
95*0 


5,754  84*4 
4t888  84*5 
866  84*2 


1 

10*0 

2  ' 

20*0 

8 

8C.0 

1 

10*0 

2' 

20.0 

8 

80*0 

0 

•  0 

,0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

22 

17*6 

l?3 

82*4 

0 

♦  0 

20 

17*1 

■  97 

82*9 

0 

*0 

2 

25*0 

6 

f  75*0 

0 

♦  0 

10 

25*0 

3D 

75*0 

0 

♦  0 

10 

25*6 

29 

74*4 

0 

♦  0 

# 

•  0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

18 

6<»*3 

10 

35*7 

0 

♦  0 

18 

64*3 

10 

'  35.7 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

8.3 

11 

'  91.7 

0 

«0 

1 

8*3 

11 

91.7 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

1*6 

1 

1*6 

60 

98*4 

0 

*0 

0 

.0 

55 

1CC.0 

1 

16*7 

1 

16.7  , 

5 

83.3 

0 

♦3 

€  5 

21.7 

18 

78*3 

0 

*0 

5 

22.7 

17 

77.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

10C.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

50 

J  co.o 

C 

*0 

0 

♦  0 

48 

1CC.0 

0 

.  *0  '" 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

*0 

3 

3*5 

32 

96*5 

0 

*0 

3 

4.0 

72 

96*0 

0 

*0 

0 

*0 

10 

roc.o 

1 

1*5  ' 

2 

3*0 

65 

97*0 

1 

1*6 

•  2 

•3*1 

62 

96*9 

0 

.0 

,0 

*0 

3 

100*0 

0 

♦0 

33 

J3*2 

217 

86*8 

0 

*0 

33 

14*2 

199 

65*8 

— 0- 

 .0— 

 0- 

 r0  

 1* 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
•0 

•  0 
.0 


216 
192 
24 

260 
237< 
23 

164 
175 


0# 

•  0 

9 

0 

•  0 

21 

0 

.0 

14 

0 

•0 

7 

1 

1.2 

85 

1 

1.3 

78 

c 

.0 

7 

0 

.0 

57 

0 

•  0 

55- 

0 

•0 

2 

0 

♦  0 

65 

0 

.0 

61 

0 

•  0 

24- 

0 

.0 

8 

0 

•  0 

4 

0 

.0 

4 

0 

♦  0 

208 

0 

•0 

188 

0 

.0 

20 

17 

.2 

6.815 

14 

.2 

5.766 

♦3 

1  #  029 

0 

.0 

10 

0 

.0 

10  . 

0 

♦0 

0 

0 

.0 

125 

0 

.3 

117 

0 

.0 

e 

0 

.0 

40 

0 

.0 

<  39 

0 

.0 

1 

c 

♦  0 

28 

0 

•  0 

28 

c 

.0 

0 

3 

.0 

12 

0 

•0 

12. 

0 

.0 

o 

0 

.0 

61 

0 

♦0  * 

55 

0 

.  *o 

6 

3 

♦  3 

23 

0 

♦0 

22 

0 

*0 

1 

0 

•0 

50 

0 

•  0 

49 

0 

•  0 

2 

c 

.0 

85 

0 

•0 

75 

0 

.0 

.10 

0 

•0 

67 

0 

.3 

64 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

250 

0 

.0 

232 

i  .0  

 1*- 

ERIC 


1692 


1952 


TABLE  10.  TOTAL  ASSOCIATE;  OECREIS  ANO^CTHCR  ANAROS  BASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  rfOAK  8EY0N0  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
°  .CCNFIRREO  IY  iNSTnUUOHS.Of  HIGHER  E0UCAT10N.  BY  RACEt.:ETHNlClTY,,  ANOJSEXl    INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  I  KOI  AN 
ALASKAW  NATIVE 


.  .  SLACK  ASIAN  OR  .  - 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


IiHITE  ' 
NON-HISPANIC 


JIUMBEfC 


„NU«ER~ 


NUMBER-    -  I— NUMBER- 


HEALTH  SERVICE^* ANO -PARAMEDICAL  TECHNOLOGIES  (5200) 
NORTH! CAROLINA  ~ 


■NUMBER 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN* 


NUMBER 


TOTAL 


NUMBER 


NC  /CLEVELAND  CO  TECH  INST 


TOTAL  '             0  ,0 

3 

12*5 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

12.5 

21 

87*5 

0 

•  0 

24 

FEMALE                0  .0 

3 

13*3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

13.0 

20 

87*0 

0 

.0 

23 

MALE              .'0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

I 

100*0 

0 

♦o 

.1 

NC    COASTAL  CAROLINA  CC 

M  TOTAL                 0  *0 

I 

.  1,2 

0 

•  0 

I  . 

1.2 

2 

2.5 

79 

97*5 

0 

•  0 

81 

FEMALE                0  .0 

I 

1.3 

0 

•  0 

I 

1.3 

2 

216 

75 

97*4 

0 

♦  0 

77 

MALE                 0  ,0 

0 

.•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0  • 

4 

NC  'COLLEGE  OF  THE  ALBEMARLE 

TOTAL              '  0'  .0 

8 

20*5 

0 

.0 

0 

•  0 

8 

20.5 

31 

79*5 

o 

•  0 

39 

FEMALE,               0  .0 

T 

18*4 

0 

♦  0 

<  0 

.0 

7 

18*4 

31 

81*6 

'  0 

.0 

38 

MALE            .    0.  -0 

I. 

100*0 

0 

•0 

0 

•0 

1 

100.0 

0 

*0 

0 

•  0 

KC^  CRAVEN  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL            .  ,0  *0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

22 

IOC.  0 

0 

.0 

22 

FEMALE'  "             0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0  . 

0 

•0 

0 

•  0 

22 

100*0 

0 

.0 

22 

MALE     '           0  .0 

0 

■  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

NC    OAVIOSON  CO  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

I 

3.3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

I 

3.3 

29 

96.7 

0 

.0 

?30 

"  FEMALE  V           0  .0 
MALE'*             0  *0 

I 

3.4 

0 

♦  0 

0 

•  0 

I 

3.4 

28 

96*6 

0 

.0 

29 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

ICC.O 

0 

•  0 

I 

NC    OUKE  UNIVERS  IT  Y 

• 

TOTAL  0.0 

6 

.  9.2 

3 

4.6 

0 

.0 

9 

13*8 

56 

86*2 

0 

.0 

65 

FEHAIE                0  .0 

2 

6.3 

2 

6.3 

b 

•0 

4 

12.5 

28 

87*5 

0 

•  0 

32 

MALE                0  .0 

4 

12. 1 

I 

3.0 

0 

.0  < 

5 

15.2 

28 

84*8 

0 

•0 

,  33 

nc  Durham  college*  ( 

* 

TOTAL            .0  .0 

4 

100.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4 

100.0 

0 

♦0 

0 

.0 

4' 

FEMALE                0  .0 

2 

100.0. 

0 

.0 

c 

•  0 

2 

100.0 

0 

*0 

0 

.0  t 

"SJ2 
2 

MALE                0  ,0 

2 

100.0 

0 

•  0 

0 

•0 

2 

100.0 

0 

*0 

0 

•  0 

'     NC  ^DURHAM  TECHNICAL  INST 

TOTAL*               I  .5 

59 

28.1 

3 

1.4 

0 

♦  0 

63 

3C.0 

147 

7C.0 

0 

.0 

210 

FEMALE                 I  »7 

53 

35.3 

2 

1.3 

0 

•0 

56 

37.3 

94 

62.7 

0 

•  0 

150 

MALE          ,      C  .0 

6 

10. 0 

I 

1.7 

0 

♦  0 

7 

I  1.7 

53 

88.3 

0 

•0 

60 

NC    EOGECOMBE! JECH  INST 

TOTAL                0  .0 

6 

18.8 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

18*8 

25 

78*1 

I 

3.1 

32 

FEMALE                0        .0  • 

5 

16*7 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

16*7 

24 

80.0 

I 

3.3 

30 

MALE                0  .0 

I 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

5C*0 

I 

5C*0 

0 

.0 

2 

*     NC  . EL  ON  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

I 

6.7 

0 

•  0 

0 

.0 

I 

6*7 

14 

93.3 

0 

♦  0 

15 

.  FEMALE                0       .0  * 

I 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

I 

7*7 

12 

92.3 

0 

*o  1 

13 

MALE  ,             0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

? 

I0C.C 

•  0 

*0 

2 

NC    FAYETTEVILLE  TECH  INST 

*» 

TOTAL     -            I  .9 

20 

18.0 

I 

.9 

3 

2*7 

25 

22*5 

86 

77.5 

0 

♦  0 

III 

FEMALE                 I  1.0 

20 

19.0 

I 

1.0" 

3 

2.9 

*  25 

23*8 

80 

76.2 

0 

*0 

105 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0. 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

100.0 

0 

•  0 

6 

NC    FORSYTH  TECHNICAL  INST 

V 

/ 

TOTAL     .  0.0 

10 

4.9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

10 

4*9 

i93 

95.1 

,  0 

*0 

203 

~  *  FEMALE                 0  .0 

7 

3.8 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

7 

3*8 

175 

96.2 

0 

*0 

182 

'     MALE                 0  .0 

3 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

3 

14*3 

18 

85.7 

0 

*0 

*  21 

"NC    GARDNER-WEBB  COLLEGE 

c        TOTAL                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

35 

100.0 

0 

*0 

35 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0- 

•  0 

34 

I  oc.o 

0 

*0 

34 

MALE    .             0  .0 

0 

•  0 

0 

•c 

0 

.0 

0 

*0 

I 

IQ0.0 

0 

♦  0 

I 

NC,  GASTCN  COLLEGE 

« 

TOTAL  *  0.0 

3 

8.6 

v  0 

•  0 

0 

.0 

3 

8*6 

32 

91.4 

0 

♦  0 

35 

,  .FEMALE   -             0  .0 

3 

d.d 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

8*8 

31 

91.2 

0 

♦  0 

34 

MALE                 0^  .0 

0 

•  0 

0 

;o 

0 

♦  0 

0 

.0 

I 

I  00.0 

0 

-.0 

I 

NC    GUILFORO  TECHNICAL  INST 

* 

TOTAL                 0  .0 

3 

3.5 

0 

•  0 

0 

.0 

\ 

3*5 

82 

96.5 

0 

•0 

B5 

FEMALE                0  .0 

2 

'  2.4 

0 

.0 

0 

*  .0 

2 

2*4 

81 

97.6 

0 

.0 

83 

MALE                0  .'0 

I 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

50*0 

I 

50.0 

0 

.0 

2 

,     NC    .HALIFAX  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  - 

6 

13.3 

I 

2.2 

0 

7 

15*6  < 

38 

84.4 

0 

.0 

.  45 

-  FEMALE                0  .0 

6 

13.6 

0 

'  .0 

0 

.0 

6 

13*6 

38 

86.4 

0 

•  0 

,  44 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

I 

100.0 

0 

♦  0 

I 

100*0 

0 

.0 

0 

•0 

I 

NC    hA tWCOO  TECHNICAL  INST 

TOTAL                0  ,  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

33 

100.0 

0 

.0 

33 

F.EMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

*0 

33 

I  00.0 

0 

.0 

33 

  MALE*                0  .0 

o 

.  0 

o 

.0 

Q 

♦0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

"   NC     ISCTHERMAL  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                0       . 0 

0 

•  0 

0 

-.0 

0 

♦0 

o 

♦  0' 

14 

100.0 

o 

♦  0 

14  • 

FEMALE      "          C  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

100.0 

0 

♦  0 

14 

4"  'MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

.  *  0 

•  0 

0 

*0 

0 

NC    JAMES  SPRUNT  INSTITUTE 

-'/CTRL'                0  *0 

3 

10.7 

c 

•  0 

I 

3.6 

4 

14*3 

24 

"85.7 

*  0 

*0 

28 

FEMALE                 C  #0 

3 

II. I 

0 

.0 

I 

3.7 

4 

14*8 

23 

65.2 

0 

*0 

27 

.  ,     »!ALE  0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

I 

100.0 

0 

*0 

I 

NC    JOHNSTON  TECHNICAL  INST 

s  TOTAL      %          0  ♦0 

2 

6.5 

0 

•  0 

0 

.0 

« 

6*5 

29 

93.5 

0 

.0" 

31 

•  FEMALE.              0  .3 

2 

7.4 

c 

;o 

0 

♦  0  ' 

2 

7.4 

25 

92*6 

0 

•  0 

27 

\       MALE                0  "".TO* 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

I  OC.O 

0 

•  0 

-4 

-NC    LEES-MCP.AE  COLLEGE 

TOTAL*         *    -  0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

100*0 

0 

•  0 

10 

.FEMALE*                 0  .0 

0 

•  0 

-  0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

10 

100*0 

•  0 

10 

MALE                O;  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

".0 

0 

-NC     LENOIR  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                0  ♦ 
FEMALE                 0  .9 

*  10 
9 

26.3 
24.3 

0 

  0- 

.0 

 ►O  

0 

 0— 

♦  0 

— rO  

10 



26*3 

28 

73*7 

0 

♦o. 

38 

►          <MAlS                *0  .0 

I 

100.0 

0 

.0 

0 

♦  0  ' 

-24*3  

100*0 

28 
0 

/5*7 
*0 

0 

o  - 
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TUie  i;  TfiTAi  **Cf£lATP  DtCRPES  AND  OTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  *THAN  ^fOURJ  YEARS  OF :W0RK^BEY0N0  .HIGH-;  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
TAJLE  10*  TOTAL  ^^g^MSTIlUTlSs  t  W  RACE*  ETHNICITY,  AND  SEX:     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AFRICAN  IMOIAN 
•  ALASKAN.  NATIVE 


_    BLACK         ,     ASIAN  OR; 
NON-HI  SPAN IC  PACIFIC  I SLANOER 


HISPANIC. 


"NUMBER"* 


"NUMBER" 


-NUMBERS 


^s^^UMBER^ 


TOTAL. 
MINORITY 

-JNUMBEA^. 


WMTE  * 
.NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCN-RES IDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


.HEALTH  SERVICES  ANO. PARAMEDICAL  TECHNCLCGIES  15200) 

NORTH  CAROLINA 

NCI  MARTIN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  <i  .0 

FEMALE  •  0  .0 

MALE  0  .0 

>NC    MAYLAND  TECHNICAL  INST 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC  „  MCDOWELL  TECHNICAL  INST 
'TOTAL  *"  0  \.0 

FEMALE  0  .0 

r     MALE  .      0  .0 

NC    MITCHELL  CMTY  COLLEGE 
"  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'HALE  0  .0 

• NC    MONTGOMERY  TECH  INSTITUTE 
TOTAL  0       ♦  0 

FEMALE  0  .0. 

MALE    ,  0.0 
NC    NASH  TECHNICAL  INSTITUTE 
'  TOTAL  *0  .0 

^FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

^NC    PAMLICO  TECHNICAL  INST 
"  TOTAL'  0  .0 

FEMALE  0        .0  * 

MALE        ,        0  .0, 
NC    PIEDMONT  TECHNICAL  INST 
TOTAL  0  .0 

Female  o  .o 

MALE  '    0  .0 

NC    PITT  TECHNICAL  INSTITUTE  . 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.  *0 

NC    RANDOLPH  TECHNICAL  INST 
TOTAL  0  .0 

FCARE   *  0  .0 

5  MALE  0  .0 

NC  'RICHMOND  TECHNICAL  INST 
TOTAL  2  6*1 

FEMALE  1  4  3*1 

MALE  1  100*0 

NC    R3AN0KE- CHOW AN  TECH  INST 
TOTAL  ,  0  .0 

FEMALE  0  (  .0 

MALE  0  .0 

NC    ROBESON  TECHNICAL  INST 
4    TOTAL  *  4.  40*0 

FEMALE  4  40.0 

MALE  0  .0 

NC    ROCKINGHAM  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C    *  .0 

MALE  0      .  .0 

NC    ROWAN  TECHNICAL  INSTITUTE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    SAMPSON  TECHNICAL  INST 
TOTAL  0     -  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    SANDHILLS  CMTY  COLLEGE 
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FEMALE 
MILE 


.0 

♦  0 

•  0 


NC    SOUTHEASTERN  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 
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NC    SOUTHWESTERN  TECH  INST 
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NC    STANLY  TECHNICAL  IN5T 
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TrtT*.    itwtiic  nccftCCS-AHA  CtWll  AWARDS  IASEO  OH  LESS' THAN  FOUR  YEARS ,0f  dORK "BEYONO,  HIGH*,  SCHOOL  FOR  NAJOK  FL|LO 
.T*K?.iO.  J^eISy^  INST  ITUTIC^ANO  STATE  1978-1^ 


AMERICAN  t HOI AH 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

HON -Hi SPANIC  PACIFIC  I  SLA NO ER 


NUMBER         *      'NUMBER         *  '  NUMBER 
.HEALTH  SERVICES -AND  PARAHEOICAL  TECHNOLOGIES  ^5200) 
v  NORTH  CAROLINA. 

NC    NC  AGAL  t  TECH  STATE  U 
FEMALE^^^O5^©^ 

mals-  "       ,o  *o 

HC    li  Cf  NC  AT  v  CHAP  EL  HILL 


HISPANIC 
NUMBER 


4  TOTAL 
MINORITY 

\  *  *  * 
NUMBER 


WHITE  , 
NON-HISPANlx- 

NUHBER 


NCN-AESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TtTAL  I'  1.4, 

FEMALE.  1  1.6 

MALE  0  .0 

NC    U  OF  NC  AT  WILMINGTON 
TOTAL  0  .0 

♦    'FEMALE-  0  .0 

MALE  0  "  .0 

tlC  -VANCE-GRANVL  ■  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

/      FEMALE  0  .0V 

k         MALE       '     .0  .0 
/    NC    MAKE  TECHNICAL  INSTITUTE 
TOTjtL  »° 
»      FEMALE  .  0*  '  .0 

*"        MALE    -      ,  *  0  •<>■ 

NC    WAYNE  COMMUNITY  COLLEGE 
-      -TOTAL  0     '  .0 

FEMALE,  0  •0^ 

MALE  0        .0   .  * 

NC    WESTERN  PIEOHCNT  CC 
TOTAL  0  #.0 

FEMALE  0~  *0 

.     MALE  0;  .0 

WC-  WILKES  COMMUNITY  COLLEGE 
.TOTAL  0  .  *0 

FEMALE    -  0  .0 

MALE  0  -  .0 

"       HZ    WILSON  CO  TECHNICAL  INST 

"  *;total  1     2*6  ; 
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0 
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0 

.  4 
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0 

13 
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0 
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•0 
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♦0 

♦  0 

NC  STATE  TOTALS 

-TOTAL  19 
FEMALE  17 
MALE  r  2 

NORTH  OAK  OTA 


NO    01  CKINSON^ATtf  COLLEGE 

.    :  TOTAL'*    -  ^T'O        .0  0     .  .0 

FEMALE                0'       *0  0  *0 

MALE  ,  0  .  .0  *0  .0 
NO    LAKE  REGION  JR  COLLEGE 

„     :TCTAL                 1      2.3  0  .0 

FEMALE                1      2.3  0  .0  • 

HALE  0  .0  0  *  .0 
.NO.  MARY  COLLEGE'  . 

TOTAL        f      0        *0  0  *0 

FEMALE            s  0,       *0  0  .0- 

MALE                0        .0  0  .0 
NO    NO  STATE  SCHOOL  SCIENCE  ' 

TOT ALv  3      1.1         .       0  .0 

FEMALE                3      1.2  0  .0 

:HALE  .0  j.'O  0  .0 
\n,0    NO  STATE  \J  MAIN  CAMPUS 

.TOTAL   v   •         0       *0  0  *0 

FEMALE                0        *0  0  *0 

HALE  -  0  .0  0  .0 
NO  -  ST  A  NO  I NG  ROCK»CC 

TOTAL'    *         3  100*0       *  0  .0 

FEMALE                3  100.0  0  .0 

HALE  0.0  0  .0 
.NO,  U  OF  NO  MAIN  CAMPUS^ 

^  TOTAL              '0       '.0  0  .0 

•  FEMALE                0-      '.0  0  .0 

'MALE<  .  ,0  '.0  0  .0 
?NO    V  OF  NO  WlUlSTCNiBRANCH 

TOTAL,                I'    3*.3  0  .0 

female             1     3.6  0  .0 

HALE                0        iO  0  .0 


8'  INST  11  IT  IONS) 


I 

?ND         STATE  TOTALS  (  '* 

TOTAL  6      li5  0  ..0 

FEMALE  8      1*9  0,  .0 

MALE  0.0  0  .0 

OHIO 

OH   BELMONT  TECHNICAL  COLLEGE 
*  -TOTAL.  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0        .0  0  *0 
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A*  EM  CAN  I  KOI  AN 
ALASKAN' NATIVE 

NUMBER  X 


*      tl*rX    _    ,    ASIAN  OA.  . 
NON-HISPANIC  P ACINIC  .ISLANOER  HISPANIC. 

NUMBER         X       NUMBER         X  NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


khITE 
NON-HISPANIC 

NUMdER 


NON  -RES  I  CENT 
ALIEN 

NUH3ER 


TOTAL 

%  number; 


OHIO    *  *  '* 

OH    BOWLING  GRN  ST  U  FIRELOS 
^  TOTAL  0  .0* 

female;  0  .0 

\MALE  0  .0 

OH    CENTRAL  OHIO  TECHNICAL  C 

Y   TOTAL*  ~  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*  male  o;     *0  , 

OH'  CINCINNATI  TECH  COLLEGE  . 
TOTAL    *  0  .0 

FEMALE  0  .2 

MALE  0,  #0 

OH  -  CLARK  TECHNICAL  COLLEGE 
TOTAL  0  ♦0, 

FEMALE  0  .0 

MALE^  .0  '.0 

CH    C  MT  SNT  J CSrCN-T HE-OHIO 
TOTAL  0  *0 

FEMALE    *  0*0 
\  MALE  „         «     0  .0 
OHNCOLUMBUS  TECHNICAL  INST 


0'"  *0 
0  .0 

.EASTERN  CAM 
0  *0 
0  *0 

0 ,  *0 


TQTJkL 
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-MALE\ 
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MALE  0  .0 

OH    OYKE  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

OH-  HOCKING  TECHNICAL  COLLEGE 
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FEMALE  0.  .0 

MALE  0     -  .0 
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TOTAL    *  0  *  .0 
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TOTAL  ASSOCIATE  AGREES  AND OTHER . AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN 
COMfERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATIONSVRACE, 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 


(LACK  -  ASIAN  OR, 

NOfHHlSP  AN  IO  PACIFIC:  IS  LAKOER': 


NUMBER 


NUMBER 


NJNBER 

HEALTH  SERVICES, AND, PARAMEO I CAL"  TECHNOLOGIES  C5200)  . 

OHIO  * 

Oh    MICHAEL  J  CHENS  TECH  C 

TOTAL  0.  .0 

'    FEMALE  Ov  .9 

MALE.  .  *0  *0 

oh  molnt  Vernon  nazare.ne  c 

'    TOTAL     v  vO  iO 

FEMALE  0'  .0 

;        MALE  '  0  >*0 

«0H  ,  MUSKINGUM  AREA  TECH  C 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 

,  o 


OH    NORTH  CEN  TECH  COLLEGE, 
0      '  .0 

o  Ho 

C  *0 


TOTAL 
FEMALE 
HAL  E 

-OH'  NORTHWEST  TECH  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH^  NOTRE  DANE  COLLEGE 
TOTAL  0  *9 

FEMALE  Ov  .0 

MALE    •  0  *0 

CH    CHIO  STAT  E*U  MAIN  CAMPUS 
.  TOTAL  0  *0 

•  .FEMALE  0  .0 
>t«  *  MALE           „     0  »*0 

OK  OHIO  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

,  MALE  •  "   0  .0 

OH    CHIO  U  ZANESVILLE  BRANCH 

*  TOTAL1      *      ,'0.,  .0 
FEMALE'  '  '  C  .0 

MALE  0  .0 

OH,  GTTERBEIN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *.0 

MALE  0  .0" 

.   CH    RIC  GRANOE  CCLLEGE 

TOTAL  '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    SHAWNEE  ST  CNTY  COLLEGE 
TOTAL  0.  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ,  .9 

OH    SINCLAIR  CMTY  CCLLEGE 
TOTAL  0*  .0 

FEKALc  0  .0 

MALC.  0  .0 

OH'  SOUTHERN  OHIO  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FE.ttLE  >  '  0  .0 

HALE  I  0       .0  . 

OH    STHN  ST  GEN-TECH  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  .  0  .0 

*  MALE  0  .0 

OH    STARK  TECHNICAL  COLLEGE 
<         TOTAL  0  .0 

-     FEMALE  0  .9 

MALE  0  .0 

OH    U  OF  AKRON  MAIN  CAHPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

«ALE  0  .0 

OH    U  CINCIM  RAYMNO  HALTERS  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .9  * 

MALE  0  .3 

OH    UNIVERSITY  QF  TCLEOO 

T07AL     4  1        »7  £> 

f FEMALE  *  ,  0  s  *0 

MALE'  *  1  5*9 

OH    WASHINGTON  TECH  COLLEGE 
TOTAL  0*  .0 

FEMALE  C  .9 

MALE  0  '  .3 

x  OH    XAVIER  UNIVERSITY 

*  TOTAL  0  #0 
FEMALE                0  .0 

MALE  >  0  .0 

OH    YOUNGSTOWN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  .0  #0 

FE**LC  0  .0 

MALE  C  .0 


FOUR  YEARS  Of  WCRX, BEVONO  HICH^SCHOCL  FOR  MAJOR  FIELO 
ETHNICITY.  ANOSEX:     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 
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AMERICAN  INOtf* 
,SKAN'  NATIVE 


1UCK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


ALAS 

'  *  .  nmt*      t  numser 

HCALWVSEHv/cES  ANO  PARA*EOICAL  TECHNOLOGIES' 15200) 
45  INSTITUTIONS) 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


.1  , 

.0 

.4 


25*0 
26*7 
♦  0 


OH         STATE  TOTALS  i 
TOTAL  3 
FEMALE-  1 
MALE  2 

OKLAHOMA 

or  /mcone  COLLEGE 
TOTAL.  8 
FEMALE  8 
MALE  0 
OR- -CAMERON  UNIVERSITY 
TOTAL  1  1*6 

FEMALE  p x  T'  1*9 

MALE  -    0  .0 

OR  .CENTRAL-  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  •    0  .0 

FEHALE     *  0  .0 

MALE  .  0  «0 

OR    CONNORS -ST ATE  COLLEGE  ' 
TOTAL.  *  0  *0 

FEMALE  0  :  .0 

MALE      „  e       0  i*0 
.OR    EASTERN  OKLA  ST  COLLEGE 
JOTAL  -1  3»7 

FEMALE  I 

MAkf  Ox  *0 

OR    MURRAY  STATE  COLLEGE  ° 
TOTAL  .3 
FEMALE  3  20.0 

MALE-  0  *0 

*0R    NTHESTN  ORLA  AGRL-NECH  C 
TOTAL  3  7.5 

FEMALE  3  8.1 

HALE  0  *0 

OR    NORTHERN  ORLAHOMA  COLLEGE 
TOTAL        "        3  6.1 
FEMALE  e3  7.0 

MALE  0  *0 

♦  OR    OKU  STATE  U  TECH  INST 
TOTAL    i  3 
FEMALE  3 
MALE  0 


3.5 
.0 


OK    OSCAR  ROSE  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL  ,          0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OK    SAINT  GREGORY9 S  COLLEGE 

TOTAL  .     1  100.0 

FEMALE  1  100.0 

MALE  0    «  .0 

OR    SAYRE  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
OK    SEMINOLE  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
OK    SOUTH  OKLA  CTY  JR  COLLEGE 

TOTAL  2  3.4 

FEMALE  2  5*0 

MALE  0  *0 
OK  'TUL'SA  JUNICJI  COLLEGE 

TOTAL  5  3.7 

FEMALE  5  *•* 

MALE  0  #.0 
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TOTAL  1      2.3  0 

FEMALE  1      2*6  0 

MALE  0        .0  0 
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FEMALE  0       .0  0 
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TA»U  10.  TOTAL  WSCCI ATE  OECREES  AND  CT HER  AN ARCS  BASEO  0*LCSS  THAU  FOUR  VEA*S  OF  WORK  BEYOKO  HIGH  SCHCCL  FOR  MAJOR  FIELO 
*  COftFERREO  IT  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  IT  RACE.  CTHNlCfTY.  AND  SEX  t    INSTITUTION  A  NO  STATE  .1978-1979 
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TOTAU  0  .0 

FENUS  0  .0 

MALE  -     0   .  .3 

PA    dJCtCS  COUNTY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  Q  .0 

'MLE  0  .0 

PA     8JTLER  CO  CMTY, COLLEGE  * 
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AgEftlCAN  INOIA* 

alaskan  native 


BUCK  *  ASIAN  CA 

NOH-HlSf ANlC  PACIFIC  ISLANOER 


*  *2.8 
4  2** 
—0  .3 


-  NUMBER         *       NUMBER         *  NUNiER 
WEALTH.SEWtCCS^D  PARAMEDICAL  TECW3L0GIES  <5203l 
PCNMSAVAHU 

PA    CW  COLLEGE  OF' BEAVER  CO 
,    TOTAL  0  .0* 

,  FEMALE    •  0  .0 

HALE  0  ^.0 

PA    CMT.V'  COLLEGE  OELA*.*E  CO 

*  TOT At,  '  .  0        .0  * 
FEMALE  0  .0 

*LE  * 
PA    CMTY  COLLEGE  PHiLA&LPHi  A 
TOTAL  1  »5 

FEMALE  1  *5 

'NILE  .0     .  «0 

r  />A>  .EOINBCRO-  STATE  COLLEGE 
TOTAL  *   '  iO 
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TABLE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  ANO  CTHER  AUARDS  8ASE0  ON  LESS -THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
CQNFERREO ^INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY.  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 
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•NUMBER- 
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PA   -THOMAS  JEFF  UNIVERSITY 
T0T4L  C  .0 

FEMALE  0  ,0' 

MALE  C  .0 

PA  U  OF  PJTTSBG  MAIN  CAMPUS 
-  ^TOTAL'  •  0  .0 

FEMALE1  0  .0 

MALE..  0  *0 

PA    WESTMORELANO  CCLNTY  CC 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  *  C  *0 

PA    rtlLLUMSPORT  AREA  CC 


TOTAL 

female' 

•MALE 
PA    YORK  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
-MA-LE 


0  *0 

0  *0 

0  .0 
PENNSYLVANIA 

0  ♦  0 

0  »0, 

0  .0 


0 
0 
0 

I 
1 

0 

0 
0 
0 

V 

I 

0 
5 

4 
I 

0 

0 

°v 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


♦  0 

•  0 

.  .0 

1*8 

2.0 

•  0 

♦  0 

•  0 
•  .0 

I  .9 
2.1 

.0 

3.3 
2.7 
25*0 

•0 

•  0 

♦  0 

;o 

♦  7 

•  0 
5*9 

♦  0 

•  0 

♦  0 


PA          STATE  TOTALS  ( 

TGTAL  *  5 

FEMALE  '  4 

MALE  1 

'#? 

RHODE  ISLANO 


40  INSTITUTIONS) 
211  6*6 
184 
27 


6*3 
9*9 


PI     BARRINGTOH  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

_  FEMALE  0  .0 

•*      MALE  •/  C  *0 

Rl     JOHNSON  t  nALL5  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  -0  *0 

MALE  *  0  *v 

A I    RHOOE  INLAND  JR  COLLEGE 


TOTAL 
*  FEMALE 
'MALE 
lXV    U  OF  RHOUc 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


3 
3 
0 

ISLAND 
0 
0 

c 


•  3 

7a 

•  0 

•  0 

•  0 


RI        *  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  3  .8 

FEMALE  3  .8 

MALE  0  .0 

.  SOUTH  CAROLINA 

SC    BAPT  COLLEGE  AT  CHASTN 

TOTAL  0  .0 

'    FEMALE  0  .0 

MALE  .0 
SC    dEAUFORT  TECH  EC  CENTER 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.     MALE         ^       0  *0 
SC.    CtEMSOil  UNIVERSITY 
TOTAL       *         0  >0 
FEMALE  •    C  .0 

MALE  0  .0 

SC    FLORENCE  DARLINGTON  TECH 
TCT.AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

hue  c  .o 

SC    GREENVILLE  TECH 'COLLEGE 


INSTITUTIONS) 
3  .8 


•  3 
7a 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

•  0 


7 

7 
0 

9- 
9 
0 

C 
0 
0 

73 
72 
I 

td 
16 
2 


16*3 
16*7' 

♦  0 

37*5  , 
37.5" 

•  0 

.  .0 
.0 

•a, 

47*7 
51*4 
7*7 

da 

8*4 

6a 


NUMBER 

X 

NUMBER 

I 

NUMBER 

I 

NUMBER     /  I 

NUMBER 

X 

> NUMBER 

IES*  (5200) 

- 

• 

1 

0 

♦  O 

0 

•0 

0 

•  0 

10  100.0 

0 

•  0 

* 

10< 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

10  100.0 

0 

.0 

10. 

.  0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0      '  .0 

0 

•0 

*  0 

1 

1*8 

0 

♦  0 

2 

3.5 

55  96.5 

0 

•  0 

57 

1 

2*0 

0 

•0 

2 

,3*9 

49  96*1 

0 

•0 

•  51 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

•  0 

♦0 

6  100*0 

0 

.0 

6" 

0 

♦  0* 

0 

.0 

•0 

19  100*0 

0 

•  0 

19 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

18  100*0 

0 

#0 

18 

o 

♦  0  • 

o 

♦  0 

0 

♦  c 

1  1  OOf  0 

0 

.0 

1 

1 

1*9 

0 

•0 

£  2 

3.8 

50  96*2 

0 

•0 

52 

1 

2a 

0 

•0 

i 

4*3 

45  95*7 

0 

M 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

5  100*0 

o 

.  0 

P, 

0 

♦c 

1 

♦  7 

6 

4.0 

14*  96*0 

0 

•  0 

150 

0 

•  0 

•1 

♦  7 

5^  3*4 

141  96*6 

0 

•  0 

146 

o 

•  *0 

o 

^  o 

1 

25.0 

0 

.0  , 

4 

0 

-♦0 

0 

•0 

0 

♦  0 

105  92*1 

9 

7.9 

t 

114 

0 

♦  0 

o 

♦0 

0 

.0 

105    92* 1 

9 

7*9 

1 14 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0        *0 ' 

0 

♦  0 

0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

0 

.  0 

81 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

79  100*0 

0 

v  *0 

/  79 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

I 

.7 

133  99*3 

0 

•0 

134 

0 

•  0 

0 

.  »0 

0 

.0 

117  1C0.0 

0 

•  0 

117 

I  0 

*  0 

o 

•0 

I 

5.9 

16  94*1 

fi 

.0 

17 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

12  100*0 

0 

.0 

12 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

9  100*0 

0 

.0 

9 

o 

♦  0 

o 

-  " 

♦  0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

♦  0 

3 

♦  5 

20 

♦  6 

- 

252 

7.9 

2t927  91*7 

13 

*  .4 

3. 192 

'  1 1 

18 

♦6 

217 

7.4 

t»cvy 

13 

♦  4 

2.920 

5 

1*8* 

2 

• 

4  7 

35 

12.9  ' 

23  7  87*1 

0 

♦  0 

272 

0 

♦  0 

D 

♦  0 

> 

0 

♦  C 

1  100*0 

0 

.0 

I, 

o 

♦  0 

q 

♦0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•0 

0 

o 

•0 

I 

7a 

1 

7.1 

1  'X  Q9<Q 
13  Tf*!*Tr 

0 

*  0 

14 

0 

'  *0 

I 

7a 

1 

7.1 

13     9^.9  . 

0 

♦0 

14 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0  /*0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

6 

l.*7 

348  98.3 

0 

♦o" 

354 

0 

•  0 

♦0 

4 

1.2 

322  /98.B 

0 

.0 

326 

•  0 

♦  0 

2 

7.1 

26  /  92 *9 

0 

.0 

28  • 

_  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

iy  ioo*o 

0 

.0 

14 

•  0 

♦p 

0 

.0 

0 

.0 

i4  ioo*o 

0 

•0 

/    •  14 

o 

♦  0 

Q 

♦  0 

0 

.0 

•0  *0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

• 

I 

♦  3 

7 

1.8  * 

376  98*2 

0 

•0 

/  383 

o 

♦  0 

I 

♦  3 

5 

1.4 

I  350    98*  6 

0 

.0 

355 

°0 

•  0  v 

o 

♦  0 

2 

7.1 

26  92*9 

/ 

o 

♦  0 

28 

0 

♦  0 

0 

•  0 

7 

16.3 

36  83*7 

0 

♦  0 

*  43 

0 

•  0  , 

0 

•  0 

7 

16.7 

35  83*3 

0 

•  0 

c 

•  0 

0 

•  0 

.  0 

•0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

.  9 

37.5  ' 

15  62*5 

0 

•  0 

24 

0 

•  0 

0 

*0V- 

9 

37.5  ; 

*     15  62*5 

0 

•  0 

■»  24 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  c> 

0        *0  > 

0 

•0 

0 

-0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

36  100*0 

0 

•  0 

36 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

36  100*0 

0 

•  0 

36 

.:         ^  - 


.0 

♦  o 
•  *0 

♦  4 

♦  0 
3*0 


1  i 


1901 


153- 
140 
13 

223 
190 
33 


7??T 


»,^5  ^^^^^^^^^^^  &m 


RACK         .     ASIAN  OH  ' 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


'<  JAMEAI CAN  INDIAN 

ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  NUMiW         *  NUMBER 

^HE^ft' SERVICES.  ANO  PARAMEDICAL  TECHNOLOGIES  C5200J 

.SOUTH.  CAROLINA 

SC    IAN0ER  COLLEGE 

TTOTAL  0  *0 

FEMALE.  •  -0  .0 

HALE  0'    .  .0 

SC  .  HEOlCAL  UNIVERSITY  OF  SC 
*  '  TOTAL  0  -—0 

INHALE  0  *0 

"  '  HALE        '        0    .  .0 
e,SC    MIDLANDS  TECH  COLLEGE 
TOTAL  2  , 

FEMALE,  2  U6 

MALE  0  *0 

SC*  ORANGEBURG  CALHCUN  TECH  C 
TOTAL  '  0  *° 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *° 

SC    PIEOMONT  TECH  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

'  'FEMALE  0 
~     *    HALE  0  .0 

SC    SPARTANBURG  TECH  COLLEGE 
-  TOTAL      *^       0  .0 
FEMALE  ,  *  »° 

HALE  0  *° 

SC    TRI-COUNTY  TECH  COLLEGE 
TOTAL  0  »° 

FEMALE  0  .0 

I       MALE  0.  *0 

SC    TRIOENT  TECHNICAL  COLLEGE 


TOTAL 
FEMtLE 
HALE 

SC  ucf 

TOTAL 
FEMALE 
*  HALE 


0  *0 

0  *o 

0  *o 

SC  AT  AIKEN  ■ 

1  .1*9 
1      2*0  . 

™tc  0  *0 

SC    U  OF  SC  COASTAL  CAROLINA 
TOTAL    N  0  •O 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

SC    U  OF  SC  AT  COLUMBIA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  , 

MALE  0  .0 

SC    U  OF  SC  AT  LANCASTER 
TOTAL  0 
FEMALE  0  •° 

MALE  0  .0 

SC    U  OF  SC  AT  SPARTANBURG 
TOTAL  0  •° 

FEMALE  -    0  *° 

MALE  0  ♦° 

SC    Y3RK  TECHNICAL  CCLLEGE 
TOTAL  0  •° 

FEMALE  0 

MALE     ,  *       0  *0 


5 

15  *2 

0 

5 

16*  1 

0 

0 

♦  0 

0 

7*7 

0 

3 

13*0 

0 

0 

•  0 

0 

13 

9*4 

1 

12 

9*6 

1 

1 

6,3 

0 

9 

17*3 

0 

9 

17*6 

0 

0 

♦  0 

0 

7 

17*9 

0 

17*6 

0 

1 

20*0 

0 

11 

18*3 

0 

11 

19*3 

0 

0 

•  0 

0 

,  3 

9.7 

d" 

3 

10*3 

0 

0 

•0 

0 

16 

12*9 

0 

15 

13*3 

0 

1 

9*1 

0 

12 

22*2 

0 

11 

21*6 

0 

1 

33*3 

0 

2 

28*6 

0 

2 

28*6 

0 

9 

•  0 

0 

21 

28*8 

0 

20 

28*2 

0 

1 

50*0  ( 

0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

11*8 
13*1 
♦0 

5,0 

♦  0 


SC         STATE  TOTALS  I 
TOTAL  3 
FEMALE  3 
MALE  0 

SOUTH  DAKOTA 

SO    DAKOTA  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  •° 

HALE  0  .0 

SO    DAKOTA  MESLEYAN  U 
'     TOTAL  0  •£ 

FEMALE  0  *0 

MALE  '0  *U 

50    FREEMAN 'JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  I   *  6»3 

FEMALE  I      6»7  ; 

HALE  0  -.0 

SO    PRESENTAT1CN  COLLEGE 
TOTAL  3  3*1 

FEMALE  3  3*4 

MALE  '  0        .0  - 

SO    SINTE  GLESKA  COLLEGE 
TOTAL  2  40.0 

FEMALE  2  ,40.0 

MALE  0  .0 

$d    U  OF  SO  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  2  2*0 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  16*7 


19  INSTITUTIONS) 

#2  219  17V5 

.3  211  18*7 

.0  8 


6*6 


*o- 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


•  0 

.0  ■ 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦o, 

•  0 

•  0 

♦  0 

♦0 

♦  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

•0 

•  0 

♦  0 

♦0 

•  0 

♦  0 

•  0 

♦  0 

♦  0 


HISPANIC 
•NUMBER 


0  * 

0 

0 

.0 
0 
0 

3 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


kHlTE 
NtJN-HISPANIC 

NUMBER 


*0 

♦  0 

0 

♦  Q 

0 

♦  0* 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

1 

2*3  * 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

33*3 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

~  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1.0 

0 

.0 

1 

1*1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

*  0* 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

c 

♦  0 

y  0 

;o 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

♦  0 
♦O* 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

/ 

0 
0 

0^ 

0 
0 

c 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

1 

1 

0 
0 

c 

0 

0 
0 
0 


♦  0 
.0 

♦  0' 

♦  0 

♦  0 
•0 

.0 
.0 

♦  0 

uo 
1.1 

♦  0 

.0 
•0 

♦  0 

•0 
♦Or 

♦0 


5  15*2 

s  i6a 
o  *o 


•0 

3  7.7 

•  0 

3  13*0 

♦0 

0  *o 

>*2 

19  13*8 

♦  5 

18  14*8 

♦  0 

1  6*3 

.0 

o  17*3 

.0 

9  17*6 

.0 

0  N  *o 

.0 

7  17*9 

•0 

6  17*6 

•  0 

\    2  0*  0 

•  0 

11  18*3 

♦  0 

11     1 9*  3 

♦0 

o  *o 

•  0 

3  9.7- 

•  0 

3  10*3 

♦  0 

0        ♦  0  . 

•  0 

16  12*9 

.0 

lb  13*3 

.0 

U  9*1 

♦  0 

13  24*1 

•  0 

12  23*5 

1    33*  3 

♦  0 

2  28*6 

♦  0 

2  28*6 

♦0 

0  *o 

♦  0 

21  28*8 

♦  0 

20  28*2 

.0 

1  50*0 

♦  0 

0  .0 

♦  0 

"  c  *o 

.0 

o  *o 

•  0 

8  11*8 

♦0 

8  13*1 

.0 

o  *o 

.0 

2  4*3 

•  0 

2  5*0 

♦0 

c  *o 

♦  3 

228  18*2 

♦  3 

218  19*3 

.8 

10  8*3 

28 

84*8 

26 

83*9 

2  100*0 

36 

92*3 

20 

87*0 

16  100*0 

119 

86*2  * 

104 

85*2 

15 

93*8 

43 

o?  7 

o  ^2 

82*4 

1 

100*0 

"  32 

82*1 

28 

8i*4 

4 

80*0 

49 

81*7 

46 

80*7 

3 

100*0 

28 

9C*3 

26 

89*7 

2 

100*0 

108 

87*1 

98 

86*7 

10 

90*9 

41 

75*9 

39 

76*5 

2 

66*7 

5 

7U4 

5 

71*4 

0 

«0 

52 

71*2 

51 

71*8 

1 

50*0 

NCh-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


U 
0 
0 

0 

0  • 
0 

0 
C 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

c 
c 

0 
0 

c 
c 


TOTAL 
NUMBER 


7 
7 

0 

60 
53 
7 

44 

38 
6 


100  *C 
100*0 
•  0 

88*2 
86*9 
1CC.C 

95.7 
95*0 
1C0*0 


0 

♦  0 

9  1 

0 

♦  0 

9 

0 

*0 

0 

1 

.2*3 

43 

0 

*0 

41 

1 

33*3 

2 

1 

6*3 

15 

1 

6.7 

1  14  ■ 

0 

*0 

1 

5 

5.2 

91 

5 

5.7 

83 

C 

♦  C 

8 

2 

40*0. 

3 

2 

40.0 

3 

0 

*0 

0 

2 

2.0 

99 

0 

89 

2 

16*7 

10 

,021  81*7 
910  80*6 
111  91*7 


100*0 
100*0 

'•0 


97*7 
100*0 
66*7 

93*8 
.93*3 
100*0 

94*8 
94*3 

<C0*0 

6C.0 
6C*0 
*0 

98*0 
1C0*0 
83*3 


»o 

33 

.0 

31 

.0 

2 

♦  0 

39 
*  y 

.0 

23 

.0 

16 

.0 

138 

.0 

122 

.0 

16 

.0 

52 

.0 

51 

.0 

1 

.c 

.39 

.0 

34 

.0 

5 

♦0 

60  • 

♦0 

57 

.0 

<3 

•  0 

•  0 

•o  . 

.0 

124 

♦  0 

113 

.0 

11 

♦0 

54 

♦  0 

51 

C 

♦c 

73 

0 

♦  0 

71 

0 

♦0 

2 

0 

♦0 

7 

0 

♦  0 

7 

c 

♦  0 

0 

c 

♦c 

68 

0 

.0 

61 

0 

.0 

7 

0 

♦  0 

46 

0 

•0 

40 

0 

♦  0 

6 

0 

1 

•1 

.  1,250 

1 

*1 

1,129 

0 

♦0 

121 

1 

0 

♦  0 

9 

c 

•  0 

9 

0 

♦0  * 

0 

0 

•  0 

44 

^  41 

0 

•0 

0 

♦  0 

3 

0 

•  0 

16 

0 

•  0 

15 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

96 

0 

•  0 

«8 

0 

•0 

8 

0 

•0 

5 

0 

•  0 

-5 

0 

•0 

c 

•  0 

101 

0 

•0 

89 

0 

.0 

12 

IERJC 


TA»LE;10#  TOTAL  ASSOCIATE  Of  CRIES  AND  CTHCft  AhAROS  BASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WPRK  BEYONO  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
CCMFIRAEO  *  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BV  RACE ♦  ETHNICITY*  AND  SEXI    INSTITUTICN  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BL^CK  ASIAN  OR 

NGN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RE'IDENT 
ALILi 


TOTAL 


NUMfER         «  NUMBER 

X 

NUMBER . 

X 

NUMBER 

NUMBER 

% 

NUMBER 

X 

NUM8ER 

X 

NUMBER 

HEALTH  SERVICES  ANO  PARAMipi CAL 

TECHNOLOGIES 

(3200) 

* 

SCUTH  OAKOTA 

SO    U  OF  SO  AT  $PKlNGFIf  LB 

TOTAL 

1    12.  $ 

0 

♦  0 

V  _ 

0 

•  0 

0» 

♦  0 

*  1 

12»5 

7 

87*5 

0 

•  0 

8 

FEMALE 

0  .0 

a 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

^♦0 

7 

100*0 

0 

•  0 

7 

MALE 

I  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

130*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

I 

SD          STATE  TOTALS  C          7  INSTITUTIONS) 

\ 

TOTAL 

¥  3*2 

i 

.4 

1 

♦4 

1 

♦  4 

12 

4*3 

267 

95*  7 

0 

•  0 

*  279 

FEMALE* 

t  2*4 

0 

•  0 

1 

♦  4 

1 

♦4 

8 

3*1 

246 

96*9 

0 

•  0 

2  54 

MALE 

3  .  12.0 

i 

4.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4 

16*0 

21 

84*0 

0 

•0 

25 

TENNESSEE  • 

TN    AQUINAS  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL ■ 

0  .0 

u 

•0 

0 

•0 

1 

6*3 

1 

6*3 

15 

93*8 

0 

•0 

16 

FEMALE 

0.  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

10*0 

1 

10*0 

9 

90*0 

0 

•  0 

10 

MALE 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

6 

100*0 

0 

-  *° 

6 

TN    BE L MONT  COLLEGE 

TOTAL 

C  *0 

3 

5*0 

0 

•  0 

0 

•0 

3 

5*0 

57 

95*0 

0 

*0 

60 

FEMALE 

C  .0 

3 

5,2 

0 ' 

•  0 

0 

•  0 

3 

5.2 

55 

94*6 

0 

•  0 

56 

MALE 

0*0  ' 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

'  *0 

0 

•  0 

2 

10C*0 

0 

•  3 

2 

TN    ORAUGHON'S  CGI  LEGE 

f 

TOTAL  < 

0  *0 

10 

62*5 

0 

♦  0 

0 

•  0 

10 

62*5 

6 

37*5 

0  , 

•  0 

16 

FEMALE 

0  .0 

10 

62*5 

0 

♦  0 

0 

•0 

10 

62*5 

6 

37*5 

•  0 

•  0 

14 

•MALE 

0  .0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

■  0 

'  *0 

0 

•0 

0 

TN    ED MONO SON  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

2 

100*0  . 

0 

•  0 

*  2 

Ft  MALE 

c  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

MALE 

0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

t  0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

7N    JOHN  A  GUPTON  CCLLEGE 

TOTAL 

•    0  .0 

7 

36*3 

♦  0 

0 

•  0 

7 

36*8 

12 

63*2->. 

0 

•  0 

19 

FEMALE 

0  .0 

2 

40*0 

0 

♦  0  • 

0  , 

•  0 

2 

40*0 

3 

60*0 

0 

•  0 

5 

MALE 

0  *0 

5 

35.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

35*7 

9 

64*3 

0 

•  0 

14 

7N    KNOXVILLE  COLLEGE 

TOTAL 

0  *0 

b 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•0 

3 

100*0 

0 

«0 

,  0 

•  0 

3 

FEMALE 

0  .0 

3 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

? 

IOC*  0 

0 

•  0 

'  0 

•0 

3 

MALE 

C       *C  * 

0 

•  0 

0* 

.0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

7N    LINCOLN  MEM  UNIVERSITY  / 

TOTAL 

0  .0 

0 

♦0 

o  o 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

22 

100*0 

0 

*0 

22 

FEMALE 

*  0  *0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

22 

100*0 

0 

*0 

22 

.  MALE 

0  *0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

7N    MEHARAY  MEQICAL  COLLEGE 

* 

TOTAL 

0  *0 

73 

61.9 

0 

•  0 

0 

♦0 

73 

68*9 

27 

25*5 

6 

5*7 

106 

FEMALE 

0        .0  . 

63 

67*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

63 

67*  C 

26 

27*7 

5 

5*3 

94 

MALE 

C  *o' 

10 

d3.3 

0 

♦  0 

0 

♦0 

10 

83*3 

1 

8*3 

1 

8*3 

12 

TN    NASHVILLE  STATE  TECH  INST 

TOTAL 

0  *0 

2 

11*6 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

11*8 

15 

88*2 

0 

♦a 

17 

FEMALE 

0  *0 

I 

7*1 

0 

♦  2 

0 

♦0 

1 

7*1 

13 

92*9 

0 

•2\ 

*  I* 

MALE 

0  *0 

1 

33*3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

.0  \ 

3 

TN    STHN  COLLEGE  CF  OPTOMETRY 

\ 

TOTAL 

.0  .0 

I 

4*5 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

4*5 

21 

95*5 

0 

♦  0 

\  22 

FEMALE 

0  *0 

1 

5,9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

L 

5*9 

16 

94*1 

0 

♦0 

\  17 

MALE  1 

C  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

'  0 

•  0 

5 

10C«0 

0 

♦  0 

N    s  5 

TN    STHN  MISSIONARY  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

.  1 

1*0 

0 

•  0 

4 

3*8 

5 

4*8 

99 

95*2 

0 

•  0 

104 

FEMALE  1 

0  *0 

I, 

1*1 

0 

•  0 

4 

*•* 

5 

5*6 

85 

94*4 

0 

•0 

90 

MALE  1 

0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

'  0 

•  0 

14 

10C«0 

,  0 

♦  0 

14 

TN    STATE  TECH  INST  KNOXVILLE 

TOTAL 

«    0N  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

27 

10C«0 

0 

♦  0 

27 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  S 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  *  MALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

27 

100*0 

0 

♦  0 

27 

TN  AUSTIN 

PEA Y  ST  LNIVERSITY 

* 

TOTAL 

0  .0 

3 

6*7 

1 

-2*2 

0 

•0 

4 

8*9 

41 

91*  1 

c 

•  0 

N  45 

'FEMALE 

0  .0 

3 

7,0 

1 

•  2*3 

0 

•  0 

4 

9*3 

39 

90*7, 

0 

♦0 

43 

MALE 

\           0  *0 

Q 

o 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

2 

10C«0 

0 

.0 

2 

TN    EAST  TENN  ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

2  1*0 

2> 

1*0 

0 

•  0 

*  0 

♦  0 

4 

2*0 

1*8 

98*0 

0 

•  0 

2  02 

FEMALE 

Z  1*1 

I 

♦  6 

0 

•0 

0 

♦  0 

3 

1*7 

177 

98*3 

0 

•  0 

180 

MALE  ' 

0  *0 

I 

f4*5 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

4*5 

21 

95*5 

0 

•0 

22 

TN    MEMPHIS  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  *0 

5 

4*8 

0 

♦  0 

0 

•0 

5 

4*8 

100 

95*2 

0 

•  0 

105 

FEMALE 

C  .0 

5 

5*2 

0 

♦  0 

0 

•  0 

5 

5*2 

92 

94*8 

0 

♦0 

P  97 

MALE 

G  .0 

0 

•  0 

'  6 

•  0 

0 

0 

•  0 

8 

100*0 

0 

•  0 

8 

TN  NIOOLE 

TENN  ST  UNIVERSITY 

I 

' 

TOTAL 

0        .0  ' 

I 

2*1 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2*1 

47 

97*9 

0 

•  0 

48 

„  FEMALE 

•    0  *0 

I 

2*3 

3 

•  0 

0 

•0 

1 

2*3 

43 

97*7 

0 

•  0 

44 

MALE 

0  ,0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  3 

o 

♦  0 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

TN    TENNESSEE  ST  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  *0 

•33 

52*4 

0 

♦  0 

£  0 

♦  0 

33 

52*4 

'30 

47*6 

0 

•  0 

63 

FEMALE 

3  .0 

33 

56.9 

0 

.0 

0 

•  0 

J3 

56*9 

25 

43*1 

0 

•0 

56 

HALE 

0  *0 

0 

y  #0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

*0 

5 

10C*0 

0 

.0  , 

5 

TN    CHATTANOOGA  ST  TECH  CC 

TOTAL 

0  *0 

II 

13*9 

0 

♦  0 

0 

.0 

11 

13*9 

68 

86*1 

0 

•  0 

79 

FEMALE 

0  *0 

9 

12*3 

-  0 

♦  0 

0 

•0 

9 

12*3 

64 

87*7 

0 

•  0 

73 

MALE 

0  «0 

2 

33*3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

33*3 

4 

66*7 

0 

•0 

6 

TN    CLEVELAND  ST  tfttV  COUtftf 

TOTAL 

3  «0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

1*0 

1 

1*0 

99 

99.0 

6  ' 

•0 

.  100 

FEMALE 

0 

0 

0 

.0 

1 

1*1 

1 

1.3 

76 

9t*7 

0 

"  *0 

77 

MALE 

3  .0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦0 

0 

.0 

23 

100*0 

0 

•  0 

23 

LC  '  -TID63 


AMERICAN  INOIAN^ 
ALASKAN  NATIVE 


6LAJK.  ,  ASIAN  GR„ 

NON-HISFANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


T%  NUMBER;        *       NUMBER        «  NUMBER 

/HEALTH  SERVICES ?AMO  PARANEOICAL  TECHNOLOGIES  152001 
TENNESSEE 

TN  ;C3LUNSIA  ST ,CMTY  COLLEGE 
*    TOTAL  %  0  *0 

FEMALE  •  0  #0 

'    NILE  '0  ^0, 

/  TN    JACKSON  ST  d«TV  COLLEGE 

.total:  o  *o 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  *0 

TN    NOTLOH  STATE  CNTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  '  & 

MALE  0  .0 

;TN    ROANE  STATE  CNTY  COLLEGE 
TOTAL  -     0  .  *0 

FEMALE  0       .0  <■ 

.  MILE  0  *0 

'TN    SHELBY  STATE  CNTY  COLLEGE 
.TOTAL  *  \0  »0 


FEMALE 
MALE 


;o 

♦  0 


^TK    VOLUNTEER  ST  CNTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


JH    WALTERS  ST  CNTY  COLLEGE 
TOTAL  0 
.FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

TN    STEEO  COLLEGE 

TOTAL  0  «0 

FENALE  v,  0  .0 

*  MALE  #0  .0 

TN-  TREVECCA  NAZARENE  COLLEGE 
TOTAL  0 
FENArLE  C 
MALE  0 
TN    UNION  UNIVERSITY 
TOTAL  0 
FENALE  0 
.MALE  0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


TN    U.OF  TENN  CTR  HEALTH  SCT 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TN    U  OF  TENNESSEE  AT  MARTIN 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

0  ♦O., 

^t                 0  .0' 

TN    U  OF  TENNESSEE  NASHVILLE 

TOTAL       ,        0  .0 

FEMALE,                0  *0 

MALE                 0  »0 


1 

1*2 

0 

1 

1*3 

0  \ 

o 

•  0 

c 

u- 

2*3 

0 

1 

0 

0 

.  .0  . 

0 

1 

4.8 

0 

1 

5*3 

0  * 

o 

•  0 

0 

0 

•  0 

c 

0 

♦  0* 

0 

0 

'  .0 

0 

16 

33*3 

»  0 

13 

39*4 

0 

5 

23*6 

0 

1 

3*4 

Q 

1 

4*5 

0 

0 

i 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

'  *0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•0 

c 

0 

•0 

0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

2 

3/2 

0 

2 

3*3 

0 

0 

-0 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

'♦0 

0 

2 

4*5 

0 

2 

4*9 

c 

0 

•0 

0 

15 

12*6 

1 

13 

11*9 

1 

2 

20*0 

c. 

i 

A 


TN         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  2 
FEMALE  2 

MALE  0  *° 

TEXAS  * 

TX    ALVIN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  1  l»l 

FINAL  E  If  l»l 

-    MALE  0        *0  • 

TX    ANARILLO  COLLEGE 
'TOTAL  1     .  »6 

FEMALE  1        •  J 

MALE  0  •° 

TX    ANGELINA  CCLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .♦O 

MALE  0  •° 

TX    ANGELO  STATE  UNIVERSITY 
!  TOTAL  0  '.0 

-FEMALE.  0  *0 

MALE  0        »0  v 

TX.  AUSTIN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

TX    BAYLOR  COLLEGE  MEDICINE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  *  0  *° 

MALE  0    -  *0 

TX    BAYLOR  UNIVERSITY 
:    TOTAL  0  *0 

FEMALE  „  0  *0 
.  MALE  0  ♦<> 


32  INSTITUTIONS) 

,1  196  12*2 

.1  170  12*3 

.0  26  11*4 


*0  • 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

*'.0 

*e 
.0 
♦0 

♦  0 
♦0 
.0 

♦0 

♦  0 
•0 

.0 
.0 
.0 

•0 
.0 
•0 

♦  0 
♦0' 
•0 

•0 

♦  0 
*  .0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦0 

♦  0 
♦0 


♦  9 

♦  0- 


TOTAL 
.  MINORITY 


8 

8*5 

3 

3*2 

8 

9*1 

3 

3.4 

0 

♦  0 

0 

.0 

6 

3*d 

0 

♦  0 

6 

4*3< 

0 

•  0 

0 

♦  0 

C. 

•  0 

17 

32*1 

^  c 

.0 

15 

30*0 

•  0 

2 

66*7 

'  -? 

•  0 

2 

3*2 

0 

♦  0 

2 

3.5 

0 

•  0 

0 

•  0 

c 

.0 

5 

27*8 

0 

♦  0 

2 

20*0 

1  0 

*0 

3 

37*5 

,  0 

.  •° 

0 

♦0 

J  c 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

2*9 

0 

♦0 

1 

4*0 

0 

.'0 

1 

-  2*3 

0 

♦  0 

R 

X 

NUMBER 

* 

0 

♦  0 

1 

1*2 

0 

•0 

1 

1.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

iO 

1 

2.3 

0 

♦  0 

•  1 

3.4 

0 

♦  0 

.  0 

0 

♦  0 

1 

4.S 

p 

*0 

I 

5.3 

p 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.♦0 

0 

'  .0 

0 

♦  0 

Q 

.  0 

0 

•  0 

16 

33.3  • 

c 

♦  0 

13 

39*4 

0 

♦  0 

23.8 

0 

♦0 

1 

3.4 

0 

•  0 

1 

4.5 

c 

•0' 

.0 

0 

♦0 

C 

.0 

0 

♦c 

c 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

12*5 

.1 

12*5 

-1 

12*5 

1 

12*5 

0 

•  0 

Q 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

•0 

.0 

0 

♦  0 

c 

♦  0 

0 

.6 

z 

3.2 

0 

.0 

2 

3*3 

0 

♦0 

0 

♦  C 

*0 

0 

*0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

*0 

,0 

♦  0 

0 

.0 

I 

t.5 

-  0 

♦'0 

2 

4.9 

0 

*0 

0 

.c 

0 

♦  0 

16 

13.4 

0 

♦0 

14 

12. b 

0 

♦0 

Z 

20*0 

HHITE 
NCN-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
X  '  NUMBER 


♦  4 

♦  5 
.0 


207  12** 
181  13*1 
26  11*4 


z 

2*1 

1  14 

14.9 

2 

2*3 

14 

15*9 

0 

.0 

0 

•  0  . 

6 

3.8 

I J 

8.3 

6 

4.3 

13 

9.2 

0 

.0 

P 

•  0 

0 

.0 

17. 

32*1 

0 

♦0 

1? 

30.0 

0 

*0 

"2 

66*7 

5 

8.1 

7 

11*3 

5 

8.6 

7 

12*3 

0 

♦0 

«  0 

*0 

5* 

27*8 

10 

55*6 

2 

20.0 

4 

40*0 

3 

37*5 

6 

75*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0/ 

0 

.0 

0 

♦  0  ' 

0 

.0 

0 

♦t) 

2 

2.9 

0 

.0 

1 

4.0 

0 

.0 

1 

2*3 

83  9d«8 
77  93*7 
6  100*0 


.0 
•0 
.0 


84 
73 
6 


43  97.7 
28  96.6 
15  1C0.0 

0 

u 
0 

♦  0 
.0 
.0 

44 

.29 
15 

\ 

20  95.2 
16  94.7 
2  1C0.0 

0 

0 

Q 

.0 
.0 
.3 

21 
19 

"  2 

io  loco  „ 

0  100.0  ' 

1  100.0 

0 
0 
0 

.  0 
.0 
•  0 

10 
9 

i 

36    66*7  . 
20  60*6 
16  76*2 

0 

»  c 

0 

.0 
.0 
•  0 

54 
33 
21 

2d  96*6 
21  95*5 
7  10C.0 

0 
c 

0 

♦  0 
♦0 

•  0 

29 
22 
7 

58  1C0.0 
53  1C0.O 
5  100*0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

58 

*  5 

/  "i 

7  87*5 
7  87*5 

c  *o 

0 
0 

0 

•  0 

•  0 
♦0 

•  8. 

a 
0 

2  1C0.0 
2  1C0.C 

0  «o 

0 
0 

.0 
♦  0 

f? 

2 
2 
0 

60  95*2 
58  96*7 
2  66*7 

1 

c 

l' 

1.6 

♦  0 
33.3 

63 
60 
3 

\..; 

14  100.0 
'l2  190*0, 
2  100*0\ 

0 
0 
0 

♦0 
♦  0 
.0 

14 

2 

*■ 

42  95*5 
39  95*1 
3  100.0 

0 
0 
0 

♦  0 
♦0 
.0 

44 
41 
3 

^ 

102  es*7 

94  66*2 
8  6C*0 

1 

1 

♦8 
.9 
.0 

1 19 

109  > 
10  ' 

,391  86*6 
,191  86*4 
200  87*7 

e 
? 

* 

.5 

1,606 
-  1,378 

229  ^ 

60  85*1 
74  04*1 
6  1CC.0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

9«* 
98 
6 

V  ; 

'144     91  •7J 
12<*  <#0.d 
16  100*0 

0 

0 

r, 

.0 
.0 
♦  0 

157 
141 
16 

i 

36  67*9 
35  70*0 
1  33*3 

c 

0 

0 

.0 
.0 
.0 

3 

55  88*7 
50  67*7 
5  100*0 

0 

0 
0 

•0 
.0 
•  0 

62 
57 

5 

R  44*4 
H  '  60*0 
2  25*0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

16 
10 
8 

7  100*0 
3  )C0*0 
\  1C0*0 

0 

c 
c 

•  0 
.0 

♦c 

7 

3 
4 

66  97*1 
24  96-0 
42  97*7 

c 

0 
0 

•  c 

•Q 
.0 

68 
25 
43 

9 

;eric 


1984 


1904 


TABLE* 10*  JOTAL  ASSOCIATE  OECfcEES  A  NO  CTHER  AHAAOS  BASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  dGAK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO* 
\  CONFERRED  BY-  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION' . BY  RACE*  ETHNICI TY# TANO  SEXt<   INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


/AMERICAN  INDIAN 


V 


ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER' 


NUMBER 


NUMBER 


HEALTH  SERVICES  ANO  PARAHEOICAL  TECHNOLOGIES  15200) ■ 
TEXAS  - 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBEx 


NON-RE SI OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


TX    BEE  COUNTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

"MALE  x  0,0 
JX    BLINK  COLLEGE 


4.2 
4.3 
.0 


•  0 

;o 

•  0 


22  30*6 
21  30*0 
1  50*0 


25,  34*7 
24  34*3 
1  50*0 


47  65.3 
46  65*7 
1  50*0 


runt  ct  .o 

FEMALE  0  .0 

MALE  •  0  *0 
TX  -ORAZOSPORT  CCLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
'MALE 


TX    CENTRAL  TEXAS  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


2.4 
3*0 
♦  O 


TX    CISCO  JUNICR  COLLEGE 
TOTAL  1  1.5 

FEMALE  It  Ub 

MALE  0  .0 

TX    CL  ARENOON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.MALE'  0  .0 

TX    CCLLEGE  OF  THE  MAINLAND 
TOTAL  G  .0 

FEMALE  0        ♦&  „ 

MALE  C  .0 

'TX    COCKE  COUNTY  COLLEGE 
TOTAL*  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    CEOAR  VALLEY  CCLLEGE 
TOTAL  <0  *0 

■    FEMALE  0  *0 

MALE  J  0  .0 

TX    a  CENTRO  COLLEGE 
TOTAL  2  .6 

FEMALE  2  .7 

MALE  0  .0 

TX    RICHLAND  CCLLEGE. 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MAJ.E  0,        ♦<>  * 

TX    0£L  MAR  COLLEGE 

TOTAL  1  .4 

FEMALE  1  .4 

'  iULE  0  .0 

TX    EAST  TEXAS  8 APT  COLLEGE  . 
TOTAL  '    0  *0 

•FEMALE  0  ♦<> 

HUE  C  .0 

TX    EL  PASO  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL    ,  D  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX-  FRANK  PHILLIPS  CCLLEGe 
TOTAL  0  .0 

.FEMALE  0  ,  .0 

„  MALE  0  *  .0 

TX    GALVESTON  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    GRAYSON  CO  JUNICR  COLLEGE 

TOTAL  1  .9 

•  FEMALE  1  1*0 

MALE  C  .0 

TX    HENDERSON  CO  JR  COLLEGE  • 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        . 0 

MALE  0  .0 

TX    HI LL  JUNI CR  COLLEGE 
TOTAL        '        0  .0 
FEMALE  '    0  *0 

MALE  C  .0^ 

TX    HOUSTON  COMMUNITY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
TX  HOXARG 
fuTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 

C  AT  BIG  SPRING 


VTX    K1LGORE  COLLEGE 


TOTAL 

FEMALE 
HALE 


0 
0 


•  0 

<.o 

•  0 
♦0 

•°  X 

•  0  J 


21*4 
21.4 
•  0 

3.6 
8.6 

-.0 


6  14.6 
J>  15.2 
1  12.5 


9 
9 
0 

0 

Si 
o 

5 
5 
0 


13.2* 
14.8 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

15.6 
16.1 
.0 


1  2.6 
1  3.1 
0  .0 


25.0 
•  0 
100.0 


49  14.8 
46  16.1 
3  6.5 


.0 

.0  . 
.0 

3.2 
3*2 
3.7 

.of 

•  0 

3.3 
1.1 
10.7 

•  0 

•  0 

•  0 


146  70.5 
140  72.2 
'    6  46.2 


4 
4 

0 

0 
0 

14 
14 

0 

85 

79 

6 

0 
0 
0 

3 
3 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

58.3 
60.9 
.0 

36*3 
39.9 
25.0 

.0 

.0  ' 

7.5 
7.5 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦p 

•  0 

•  0 
.0  • 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 
3*6 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.♦0 

•  0 
*  .0 

1.4 
1.5 
.0 


0 
0 
0 

109 
100 
9 

0 
0 
0 

62 
47 
15 

3 
3 
0 

11 
11 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

17 
14 


7.1 
7.1 

•  0 

8.6 
8.6 
.0 

4.9 
3.0 
12.5 

1.5 
'  1.6 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

3.1 
3.2 
t  .0 

v5.1 
3.1 
14.3 

•  0 

•  0 

•  0 

2.7 
2.5 
4.3 

.0 
.0 
.0 

39*4 
40.0 
33.3 


.0 
.0 
.0 

51.7 
51.1 
53.6 

1.2 
1.8 
.0 

5..  3 
5.7 

♦  0 

♦  9 
1.0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

.Ox 

.0 

7.7 
7.1 
12.5 

.0 

♦  0 

2.5 
2.5 
.0 


28.6 
28. o 
.0 

17.1 
17.1 
.0 

22.0 
21.2  • 
25.0 


11  16.2 
11  18.0 
0  .0 


6  18.8 
6  19.4 
0  .0 


7.7- 
6*3 
14*3 

25*0 
•  0 
10C.C 


60  16*1 
55  19*3 
5  10*9 


0 
0 
0 

Yl9 
109 
10 

0 
0 
0 

67 
48 
19 

3 
3 
0 

157 
151 

6 

6 

6 
0 

0 
0 
0 

14 
14 

0 

105 
96 
9 

0 
0 
0 

.  4 
4 
0 


*0 
*0 
*0 

43*0 
43*6 
37*0 

*0 
*0 

♦  c 

55*6 
52*2 
67*9 

1*2 
1*8 
*0 

75*8 
77*8 
46*2 

'  5.5~ 
5*8 
.0 

.0 
.0 
.0 

58*3 
60*9 
*0 

47*3 
48*5 
37*5 

.0 
.0 
.0 

10.  0 
10.0 
.0 


10 
10 
0 

29 
29 
0 

32 
26 

6 


71*4 
71*4' 

•  0 

82.9 
82*9 

•  0 

78*0 
78*8 
75*0  « 


57  83*3 

»  50  82*0 

7  1C0.0 

12"  10C.0 

11  100*0 

1  100*0 

26  81*3 

25  80*6 

1  100*0 

36  92*3 

30  93*8 

6  85*? 

3  75*0 

3  100*0 

0  *C 

271  81*9 

230  ec*7 

41  89*1 


1 
1 

•  0 

157 
141 
16 


100*0 
100*0 
♦  0 

56*7 
56*4 
59*3 


1  100*0 
1  100*0 
0  *0 


53 
44 
9 

242 
167 


44*2 
47*8 
32*1 

98*8 
98*2 


75  100*0 


50 
43 
7 


24*2 
22*2 
53*8 


104  94*5 
98  94*2 

6  10C*0 

8  100.0 

8  10C.0 

0  *0 

10  41*7 

9  39*1 

1  100*0 

117  52*7 
102  51*5 
15  62*5 

25  100*0  , 

25  100*0 


36 
36 
0 


90*0 
90*0 
*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Q 
0 
0 

0 
0 
0 

0- 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0. 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

_  j^O 

•  0 

•  0 

%  .0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

■  .0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•4 

*  .0 
3.7 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.  «0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  *0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


72 
70 
2 

14 
14 

0 

35 
-  35 
0 

41 
33 
8 

*»e 

*  61 
7 

12 
11 
1 

32 
31 
1 

39 
32 
7 

4 
3 
1 

331 
285 
46 

1 
1 

0 

277 
2  50 
27 

1 
1 

0 

120 
92 
28 

245 
170 
75 

207 
194 
13 

110 
104 
6 

8 


2.4 
23 
1 

222 
198 
24 

25 
25 
0 

40 
40 
0 


Rir 


1905 


1965 


\ 


table-io. 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  KAJIVC 

NUMBER  X 


WACK  ASIAN  OR  ^ 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANCfER 

X 


NUMBER 


NUMBER 


HlSPANtC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER  * 


WHITE  , 
WUN-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
.  ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


HEALTH  SERVICES  ANO  PARAMEDICAL  TECHNOLOGIES  15200) 


TEXAS 

TX    LAMAR  UNIVERSITY 
.TOTAL  35  18.2 

FEMALE  '35  18*5 

MALE  0  .0 

TX    LAREDO  JUNIOR  CCLLEGE 
TOTAL  *    0  »° 

FEMALE  0  •£ 

MALE  0  »° 

TX    LEE  COLLEGE 

TOTAL  0  ♦O 

FEMALE  -0 

MALE  0  .0 

TX    LUBBOCK  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  •° 

MALE  0  *0 

TX    MCLENNAN XMTY  COLLEGE 
TOTAL  2  1.4 

.FEMALE  2  1*6 

MALE  0  »° 

TX    Ml  OLA  NO  COLLEGE 

TOTAL        ,  0  •£ 

FEMALE  0  »° 

MALE  *  ♦° 

TX    MIDWESTERN  ST  UNIVERSITY 
TOTAL  0  »° 

FEMALE  0 

MALE  ,0  *0 

TX    NAVARRO  COLLEGE 

TOTAL  *      0  .0 

FEMALE  0  .0 

c    MALE  0  •? 

TX    NORTH  HARRIS  CC  COLLEGE 
TOTAL  0  ♦O 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

TX  .ODESSA  COLLEGE 
%  TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX    PAN  AMERICAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0.  *0 

FEMALE  0        .0  . 

MALE  0  •2„ 

TX    PANOLA  JUNIOR  CCLLEGE 
TOTAL  0     \  *0 

FEMALE  0  r° 

MALE  0  •*» 

TX    PARIS  JUNICR  COLLEGE 
TOTAL  •  l«5 

FEMALE  1  !•* 

MALE  0        *0  , 

TX    SAINT  PHILIP'S  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

TX    SAN  ANTON 10* COLLEGE 
TOTAL' 
FEMALE 
MALE 
TX    SAN  JACINTO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  0 
.0 

♦  3 


2 
2 
0 

0 
0 
0 

13 
13 
0 

"  0- 
0 
0 

21 
23. 
I 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

6 
6 

3 

0 
0 
0 

1 
1 
0 

0 
0 
0 

6 
6 
0 


19.7 
20.3 
•0 

•  0 
.0 

♦  0 

15*1 
15.7 
8.3 


0  .0 

0  *0 

0  *0 
C  CENTRAL  CAM 

•  0'  *0 

0  *0 

0  *0 


'X    SAN  JACINTO  C  NORTH  CAM 
0 

3 
.0 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX    SCHREINER  COLLEGE 

TOTAL  0  •? 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,  .  0  .0 
TX    SOUTH  PLAINS  COLLEGc 

TOTAL      ,      7  0  *0 
FEMALE  0 

MALE  0  *0 

TX"  STHWSTN  ADVENTIST  COLLEGE 

TOTAL  t    0  *° 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *° 

TX'  STHWSTN  CHRISTIAN  COLLEGE 

TOTAL  *  0  *0 

FEMALE  0  •O 

MALE'  0  *° 

TX    SOUTHWEST  TEX  JR  COLLEGE, 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


3 
3 
0 

46 
44 
2 

10 
7 

3 

2 

2  ; 
0 

1 
1 

0^ 

0 
0 
0 

2 
2 
0 


.3 
•0 
•0 

1.9 
.3 
7.4 

16.7 
17.1 
.0 

.0 
•  0 
•0 

.9 
1.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

35.3 
^5.3 
*  .0 

4.4 
4.7 
.0 


26.1 
33.3 
4.5 

6.1 
4.8 
15.0 

1.9 

.0 

6.T 
6.7 
•0 


2 
2 
0 

5 
3 
2 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

3.6 
4.1 

•  0 

4.3 
4.9 
.0 

103.0 
100.0 
100.0 

•  0 
.0 
.0 


0 
0 

.0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 

>  0 

1 

"o 

0  " 

0 

0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

I  • 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1 
1 

0 

1 
1 

0 
2 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

1.5 
1.6 

•  0 

.0 

♦  0 

•  0 


3 
3 
0 

33 
25 


1.6 
1.6 
♦  0 

B2.5 
•3.3 
60.0 

4.5 
3.1 
50.0 


.0 

♦  0 
.0 

2.9 
3.1 
.0 

17.4 
17.4 

•  0 


3 

2*9 

.  6 

1 

1*3 

2* 

7.4 

.  0 

o 

.0 

A 

o 

•  0 

.0 

0 

•0 

♦  0 

I 

2.6 

.0 

1 

2.6 

.0 

0 

.0 

.  0 

7 

6.2 

.0 

5.9 

♦  0 

f 

9.1 

.0 

15 

57.7 

.0 

14 

58.3 

.0 

1 

50*0 

•  0 

0  . 

.0 

♦  0 

0 

•  0\ 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

o 

.0 

•  6 

61 

34.7 

•  8 

41 

31.1 

.0 

20 

45;5 

.6 

48 

29.1 

.7 

44 

30*3 

.0 

4 

20.0 

.0 

2 

1.9 

•  0 

2 

2.0 

.0 

0 

.0 

.0 

1 

6.7 

♦  0 

1 

6.7 

.0 

0 

.0 

4.2 

3 

12.5 

4.3 

3 

13.0 

.0 

0 

.0 

1.8 

7 

12.7 

2.0 

5 

10.2 

•  0 

2 

33.3 

4.3 

0 

♦  0 

2.4 

0 

.0 

20  «0 

0 

♦0 

.0 

0 

♦  0 

♦  0 

3 

.0 

♦  0 

0 

♦  0 

•  0 

3 

25.0 

♦  0 

2 

18.2 

•  0 

1 

100*0 

40  2C.  8 

40  21.2 

0  .0 

33  82.5 

25  83.3* 

8  80.0 


T  17*   25.  £ 
16  25.0 
1  50.0 


28  20.1 
27,  21.3 
1  -3.3 


4 

17.4" 

4 

17.4 

0 

•  0 

7 

6.7 

3 

3.9 

4 

-1-4.8 

6 

16*7 

6 

17.1 

0 

.  a.O 

1 

2.6 

1 

2.6 

0 

.0 

8 

7.1 

7 

6.9 

1 

9.1 

15 

57.7 

14 

56.3 

1 

50*0 

6: 

35.3 

6 

35*3 

0' 

•  0 

4 

r*  5.9 

4 

6.3 

0 

♦  0 

108 

61.4 

86 

65.2 

22 

50.0 

59 

35.8 

52 

35.9 

7 

35.0 

4 

3.9 

4 

,♦0 

0 

♦  0 

2 

'13*3 

2 
0 

4 
'  4 
0 

10 


13.3 
.0 

16  .J 
17.4 
._0 

18.2 
16.3 
33.3' 


4  8*7 
3  7*3 
1  20*0 


152  79*2 
149  78*8 
3  100*0 


10C.0 
130.0 
100.0  • 

25.0 
18*2 
109*0 


6 
4 

49 
48 
1 


15*0 
13*3 
20*0 

74*2 
75*0 
50*0 


.  2  ^00*0 
2  1CC.0 
0  *0 


11C 
99 
11 


79*1 
78*0 
91*7 


♦  0 
.0 

•  0 

75.0 
81*8 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 
0 


19  82*6 

0 

19  82*6 

Q 

0  *o 

0 

97  93*3 

0 

74  96*1 

0 

23  85*2 

0 

30  83*3 

0 

29  82*9 

0 

1  100*0 

*t) 

38  97*4 

0 

38  97*4 

0 

0  *o 

0 

105  92*9 

0 

95  93*1 

0 

13  9C«9 

0 

fr"U  42*3 

0 

10  M.7 

0 

1     50.0  • 

0 

11  64.7 

0 

11  64.7 

0 

0  .0 

c 

64  94.1 

0 

60  93.8 

0 

4  100.0 

0 

67  3B.1 

1 

45  34.1 

1 

22  5C.0 

0 

102  61.8 

4 

90  62.1> 

3- 

12  60.0 

1 

99-96.1  * 

0 

95  96.0 

0 

4  100.0 

0 

I 

13  86.7 

0 

13  86.7 

0 

0  *0 

0 

20  83*3 

0 

19  82*6 

0 

1  100*0 

0 

45  81*8 

0 

41  83.71 

0 

4  66.7* 

0 

42  9N3 

0 

38  92*7 

0 

i     4  80.0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


46 
41 
5 

5 
3 
2 

12 
11 
1 


.0 

192 

•  0 

189 

.0  • 

.3 

< 

C  .  ■> 

40 

l 

3*3 

30 

; 

♦  C 

10 

/  \ 

♦  0 

66 

X 

.0 

64 

*  ■»'• 

.0 

2 

.0 

2 

-  1 

.0 

2 

? 

.3 

0 

j 

7 
*  « 

139 

5 

.8 

127 

.0 

12 

** 

.0 

23 

.0 

23 

.3 

0 

.0 

104 

•  0 

77 

•0 

27  • 

.0 

36 

} 

•0 

35 

.0 

1 

♦  0 

39 

.3 

39 

\ 

.3 

0 

♦  0 

113 

.0 

102 

.0 

11 

♦  0 

26 

.0 

24 

.0 

2 

♦  0 

17 

.0 

nv 

\ 

♦  0 

0  ' 

.0 

68 

.0 

64 

.0 

4 

.  6 

176 

.8 

132 

.0 

44 

2.4 

165 

2.1 

145 

,5.0 

20  m 

'  .0 

103 

.0 

99 

.0 

4 

•  0 

15 

•  0 

15 

•0 

0 

.0 

24 

.0 

23 

•  .0 

1 

•  3 

55 

■1-  \ 

.0 

A9 

♦0 

6 

t-ERfc 


1906 


TUlEnO.  TOTAL  ASSOCIATE.  DEGREES  AND  OTHER  A  WAR  OS  BASED  ON  LESS;JHAN  FOUR  YEARS  OF  UCRK  BEYGNO  HIGH  SChOCL  FOR  MAJOR  FIELO 
CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  'OF  HIGHER  EOU CAT ION  BY  RACE*  ETHNICITY.  AND  SEXr  INSTITUTION  ANO  STATE  1978*1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


' NUMBER ; 


SUCK  :    ,        ASIAN  OR  , 

non^hlspanicpacific  islanoer 
number  ; 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TC'AL 


HEALTH.  SERVICES  ANC  PARAMEDICAL  TECHNOLOGIES  (5200) 


iJX     STWST  TEX  ST  UNIVERSITY 
TOTAL*  0  *0 

FEMALE  0  .0 

v    MALE  0  *0< 

TX    SUL.ROSS  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  "  0  .0 

FEMALE  ,0    *  .,0 

MILE  0  .0 

TX     TARRANT  CO  JUNIOR  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TX    TEMPLE  JUNIOR  CCLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 


.0 

►  0 


TX    TEXARKANA  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

EcHALE  0  .0 

MALE  "0  .0 

TX     TAR L ETON  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  0 
.0 


TX    TEXAS  SOUTHMOST  COLLEGE 


TCTAL 
FEMALE 
«  MALE 


0 
0 


.0 
.0 
.0 


TX    TcX  ST  TcCH  RIO  GRANGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MILE    '  0*0 

TX    TEX  ST  TcCH  INST  WACO  CAM 

TCTAL  0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TA    TYLER  JUNICR  CCLLEGE 


TOTAL  1 
FEMALE  I 
MALE  0 
IX     U  TEX  HLTH  SCI 
TCTAL  I 
FEMALE  I 
•MALE  "0 
TX     U  TEX  HLTH  SCI 
TOTAL  0 
FEHALE  0 
MALE  0' 


5 

♦  6 

♦  0 

CTR  HOUSTN 

1*5 
'  1.6 

♦  0 
SN  ANTO 

♦  0 
.0 

0 


TX    VERNON  REG  JUNIOR  COLLEGE 
TCTAL  1    •  UO 

FEMALE  1  1.1 

MALE  0  ..0 

TX     VICTORIA  CCLLEGE  < 
TOT*!.  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -.0 

TX    WEATHERFORO  CCLLEGE 
.  TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  Q,  .0 

TX    WESTERN  TEXAS  CCLLEGE 
TOTAL  0      ~\ 0 

FEMALE  0  .0 

t         MALE  P  .0 

TX    WHARTONvCC  JR  CCLLEGE 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0       . 0 

MALE  0  .0 


5 
4 

1  . 

0 
0 
0 

10 


10 
10 

0 

'  1 
I 

0 

0 
0 

.0 

0 
0 

v  0 

0 
0 
0 

10 
6 
A 

15 
15 

0 

2 
2 
0 

1 

0' 

10 
9 
1 

7 

6 


0 
0 
0 

0 

0. 
0 

I 

,1 
0 


7*5 
9*3  / 
A*  2 

•  0 
.0 

•  0 

5.2 
A. 7 
10*0 

U.A 
13.9* 

•  0 

2. A 
2.5 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•.0 

•  0 

•  0 

•  0 

6.8 
7.2 
6.3 

8.2 
9.3 
.0 

3.0' 
3.2 
.0 

1.6 
1.8 
.0 

9.7. 
9.5 
12.5 

10.6 
9.2 


•0 

♦u.. 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

2.3 
2.3 

•  0 


NUMBER 

X 

/NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

NUMB  EH 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER  ' 

>  (5200) 

•> 

0 
0 
0 

.0 

♦c 

•  0 

7 
A 

3 

10. A 
9*3 
12.5 

12 
8 
A 

17*9 
18*6 
16*7 

1 

"  55 
35 
20 

82*1 
81. A 

83*3 

•0 
0 
0 

•  0 

»o 

.0 

67 
A3 
2A 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

•  0 

1 
1 

0 

7.7 
10.0 
.0 

1 
1 

0 

7**7 
10*0 
•  C 

12 
9 
3 

92.3 
90*0 
100*0 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

ft  , 

io  >  * 

3 

0 
0 
0 

.0 

:o 

•  0 

2 

1 
1 

1.0 
.6 
5.0 

13 
10 

3 

6*8 
5*8 
15*0 

178 
161 
17 

93*2 
9A*2 
85*0 

0 
0 
0 

•0 

•  0 

•  0 

191 
171 

20 

1 
1 

0^ 

1.1 

l.A 
•  0 

A 

2 
2 

A. 5 
2.8 
12.5 

15 
13 

2 

17*0 
13*1 
12*5 

73 
59 
1A 

83*0 
61*9 
87.5 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

88 
72 
16 

I 

0 

0 
.  0 

.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 

*  .0 
•0 
.0 

1 

'  1 
0 

2*A 
2.5 
.0 

Al 

•  39 
2 

97*6 
97*5 
100*0 

0 
0 

0 

•0 

*0  * 
•  0 

A2 
AO 
2 

0 
0 
0 

•  0 

1  .0 

0 
0 
0 

•0 
.0 
♦  0 

0 
0 

.0 
.0 
.0 

19 
19 
0 

100*0 
100*0 
•  0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

•  0 

19 

19  \ 
0 

0 
0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

33 
26 
7 

75.0 
♦7A.3 
77.6 

33 
26 
7 

7  5.0 
7A.3 
77.8 

11 

9 
2 

25*0 
25*7 

22.2 

1  0 
0 
0 

•0 
•  0 
.0 

AA 
35 
9 

4 

0 
0 
0 

•0 

•  0 

•  0 

15 

8 
7 

93.8 
100.0 
87.5 

15 
8 
7 

93.8 
100*0 . 
87*5' 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

<  1 

0 

1 

6.3 
•  0 
12*5 

16 

8 
8 

} 

1 

0 

1 

.7 
♦  0 
1*6 

15 
11 

10*3 
A.6- 
17*5 

26 
10 
16 

17*8 
12*0 
25*4 

120 
73 
A7 

82*2 
88*0 
7A*6 

0 
0 
0 

*0 

v.o 

♦  0 

1A6  * 

83 
63 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 

♦  0 

5 

& 

2.7 
1.9 
8.7 

21 
19 

2 

11*A 
11*8 
8*7 

163 
LA2 
21 

88*6 
88*2 
91*3 

0 

{  0 
0 

*0 
.0 
♦  0 

16A 
161 

23 

i 

0 
0 

,  0 

•  0  ' 

•  0 

•  0 

5 
1 

7.6 
6*5 
25.0  - 

8 
7 
1 

12*1 
11*3 
25*0 

58 
55 
3 

87*9 

tie. 7 

75*0 

0 
0 

0 

.0 
.0 
♦  0 

66 
62 

^A 

"  i 

'  0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

7 
3 
A 

10*9 
5*5 
AA*A 

8 
A" 
A 

12*5 
7*3 
AA*  A 

56 
51 
5 

87;5 
92*7 
55*6 

c 

0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

6A 
55 
9 

•! 

1 

0 

1 

1*0 
♦  0 

lV 

0 
0* 

*0 
*0 

12 
10 
2 

11*7 
10*5 
25*0 

91 

85 
6 

88*3 
89*5 
75*0 

0 
0 
0 

.0 
♦  0 
.0 

103  ' 
95 
8 

j 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

13 
13 
0 

19*7 
20*0 
•0< 

20 
19 
1 

30*3 
"29*2 
100*0 

A6 
A6 
0 

69*7 
70*8 
•  0 

0 
0 

0 

.0 

♦  G 

•  0 

66 
6S 
1 

0 
0 
0 

•  0  ' 
.0 

•  0 

0 
0 
0 

*0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

*0 
•  *0 
.0 

17 
15 

2 

100*0 
10C.0 
100*0 

0 
0 
0 

•0 
.0 
.G 

17 
15 

2 

0 
0 

0> 

•  0 

.0  ' 

•  0 

0 
0 
0 

.0 
♦  0 
.0 

0 
0 
0 

■  .0 
*0 

*c 

11 

0 

100*0 
100*0 
.0 

0 
0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

12 
12 
0 

< 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

".0 

3 
3 
0 

6.8 
6.6 
,0 

A 
"A 
0 

9.1 
9.1 
.0 

AO 
AO 
0 

90*9 
90*9 
•0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

A* 
AA 

0  * 

TX~__S1ATE  TOTALS  (        68  INSTITUTIONS) 

TOTAL  50  1*0  '  '       579    11.5  20  .A  571  11.3  It  220  2A.2 

FEMALE  50  1*1             533     12*2  16  m  *A  A58  10*5  1  .057  2A*3 

MALE  t  0  .0               A6      6.8  A  *6  113  16*6  163  2A*0 


806  75*6 
>293  75*6 
513  75*6 


•  2 

•  1 
•A 


5*035 
At  3  56 
679 


UTAH 


UT    BAiGHAM  YOUNG  U  MAIN  CAM 
TOTAL  -  1  .6 

FEMALE  1    y  *7 

MALE  0  .0 

UT    LA TTER-OAY  SAINTS  BUS  C 
TOTAL  0  .0 

FEMILE  0  .0 

MALE  0  .0 

UT    WEBER  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
F  E.MALE 
-MALE 


0 

•  0 

1 

♦  <r  S 

0 

.0 

2 

1.2 

156 

96*3 

A 

2.5 

162 

0 

♦  0  . 

♦  7 

0 

.0 

2 

1.3 

1A6 

96*1 

A 

2.6 

152 

0 

♦0 

.  6 

.0 

0 

.0 

C 

•  0 

10 

100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

•  0 

9  t 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

.0 

9 

,0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

*  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

•  A 

5 

1.9 

5 

1.9 

13 

5*1 

2AA 

9A*9 

0 

..0 

2  57 

1 

•  5 

A 

1.8 

A 

1.8 

11 

5.0 

208 

95*0 

k>  0 

•  0 

219 

0 

•  0 

1 

2.6 

1 

2.6 

2 

5.3 

36 

9A*7 

0 

.0 

38. 

9 

ERJC 


L907. 


1987 


AMERICAN  INOIAN 
■ALASKAN  NATIVE 


BLACK.  ASIAN*  OR*. 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


NUMBER         <       NUMBER         I  NUMBER 
HEALTH  SERVICES  AhO  PARAMEDICAL  TECHNOLOGIES  (5200) 


UTAH 

UT    COLLEGE  OF* EASTERN  UTAH 
TOTAL  f  23.0 

\FEMALE  6    25*0  >r 

MALE  I  100.3 

UT  'OUIE^COLLEGE 

TOTAL,  0  .0 

FEMALE  0  *0 

.     MALE  .  0  .0 

UT    UTAH  TECH  COLLEGE  PROVO 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

,    MALE  0  *0 

UT    UTAH  TECH  COLLEGE  SALT  LK 
TOTAL  2  1*8 

FEMALE  2  2.0 

MALE  0  .0 


UT         STATE  TOTALS  < 

TOTAL  12  }•* 

FEMALE  11  I'6 

MALE  1  M 

VERMONT 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


.0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.9* 
1.0 

•  0 


7  INSTITUTIONS) 

2  -3 
2        .3  , 
0  .0 


VT    CASTLETON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  1  2.1 

FEMALE  1  2.5 

MALE  0  .0 

VT    CHAM°LAIN  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

>     FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

•  VT    G*EEN  MOUNTAIN  COLLEGE 


.0 
.0 
•  3 


.3 
•  3 
.0 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
•  MALE  0 
VT    VERMONT  COLLEGS 
TOTAL*  0 
FEMALE  0' 
MALE  0 
VT    S3UTHERN  VERMONT  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

VT    U  VT  £  STATE  AGRw  COLLEGE 
TOTAL      *"         0  .0 
FEMALE'  0  .0 

MALE  0  »0 

VT    VERMONT  TECHNICAL  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0        .0  -\ 

MALE  0  .0 

VT          STATc  TCT ALS  (          7  IH 

TOTAL  *    1  •* 

FEMALE  I*  ■* 

MALE  0  .0 

VIRGINIA 

VA    MARY MOUNT  COLLEGE  OF  VA 
TOTAL  '  3  3-5 

FEMALE  ,33.* 
MALE  0  *0 

VA    NORFOLK  STATE  CCLLEGE  * 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

VA  SWENANOOAM  C-COKS"  MUSIC 
S      TOTAL  0  .0 

,    FEMALE  0  .0 

/        MALE,  0  *0. 

VA  VIRGINIA  COMKCNfcEALTH  U 
%    TOTAL  0        .0  * 

FEMALE  0  »0 

MALE  0  .0 

VA    BLUE  RIOGE  CHTY  COLLEGE 
.     TOTAt  0  .0 

FEMALE  ,  0  .0 

"  MA\E  ,     0  .0 

VA    CENTRAL  VA  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


VA    OABNEY  S  LANCASTER  CC 


TOTAL  ■ 
FEMALE 
»  MALE 


2 
2 
0 

1 

0 

3 
3 
0 

0 
0 
0 


13.3 
14.3 
•  0 

1.9 
1.9 
•0 


6.6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 
1 

0 


3  1.1 

7  1.0 
1  L4 


0 

k.o 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

3 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

Q 

.0  ■ 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

.0 

0 

•0 

0 

•o  . 

0 

.0 

3 

.3 

0 

.0 

0 

•o  . 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

•d 

0 

.0 

r  ITUTIONS) 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

1 

•  0 

6 

7.0 

0 

•  0 

6 

7.1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

21 

7C.3 

1 

3.3 

21 

70.0 

1 

3.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

<Q 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

TOTAL 
MINORITY 


1 

NUMBER 

f 

I 

NUMBER  . 

x 

•  0 

0 

•  0 

7 

28.0 

•  0 

0 

.0 

2  5.  0 

iO 

o 

.0 

1 

103.0 

.0 

<0 

;o 

0 

•  J 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

.0 

0 

•  .3 

0 

.0 

♦  6  " 

1 

.6  T 

2 

1.2 

'  .6 
♦0 

1 

0 

.6* 
♦O- 

2 
0 

1.3 

♦  3 

♦  9 
1.0 

3 

*  3 

2.7 
3.0 

7 
7 

6.4 
7.0 

.3 

0 

.0 

0 

MUTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

o% 


♦  0 
.0 
.0 

-0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


9  1*2 
6  1.2 
1  1*4 


0 
0 
0 

3 
0 
0 

3 
0 
0 

3 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

N  ° 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


31  4.1 
23  4.1 
3  4.3 


.0 

9 

10.5 

.0 

10.7 

.0 

3 

.0 

.0 

22 

73.3 

.0 

22 

73.3 

.0 

3 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

2 

13.3 

.0 

2 

*14.3 

.0 

0 

•  3 

.0 

1 

1.9 

.0 

1 

1.9 

.0 

0 

.0 

f 

.0 

3 

6.0 

♦  0 

3 

6*8 

.0 

*  0 

.0 

.0 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

.0 

'  0 

.0 

18  72.0 
18  75.0 
0  .0 

24  100.0 
22*100*0 
2  100.0 


98*8 
98*7 
1C0*0 

93*6 
93*0 
10  100*0 


164 
155 
9 

103 
93 


718  95*4 
651  95*3 
67  95*7 


♦  0 

1 

2.1 

46'  97.9 

♦  0 

1 

2.5  * 

.  39  97.5 

♦0 

0 

.0 

7  1CC.0 

•  0 

0 

*0 

12  100.0 

♦3  ■ 

0 

*0 

12  100.0 

♦  0 

0 

*0 

0  .0 

♦  0 

0  * 

•0 

20  100.0 

.0 

0 

•  0 

20  1C0.0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

.0 

c 

•  c 

51  10C.0 

♦  0 

0 

•0 

46  100.0 

.0 

0 

•  0 

5  100.0 

♦  0 

0 

.0 

4  100*0 

.0 

c 

♦  0 

4  1CO.0 

.0 

0 

.0 

0  *o 

♦  7 

1 

♦  7 

134  99*3 

.8 

1 

.8 

121  99*2 

.0 

0 

♦  0 

13  100*0 

.0 

0 

'  *0 

12  100*0 

.0 

0 

*  .0 

11  10C*0 

.0 

0 

.0  * 

I  1CC*0 

.4 

2 

.7 

279  99*3 

.4 

2 

.8 

253  99*2 

.0 

0 

'.3 

26  100*0 

73  84.9 

71  84.5 
2  ',100.0 

6  23*0 

6  20.0 
0  *0 

S3  1C0.0 

48  100*0 

S  100.0 


ec.o 

^78*6 
100*0 


53  9fe*l 

51  98*1 

2  10C*0 

47  94,0 

41  93*2 

6  100*0 

19  100.0 

19  100*0 
0  *0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 


% 

NUMBER 

• 

V. 

•  0 

25 

•0 

2* 

•  o 

1 

•  0 

24 

•  0 

22 

.3 

2 

.0 

166 

.0 

157 

.0 

9 

.0 

no 

•  0 

100 

.0 

>10 

.5 

753 

•6 

683 

.3 

70 

0 

.0 

*7 

,0 

.* 

40 

3 

.0 

7 

0 

.0 

12 

0 

•  0 

12 

0 

.3 

9 

3 

.0 

20 

3 

♦0  k 

20 

3" 

.0 

0 

0 

.0 

51 

0 

.0 

46 

0 

♦0 

5 

0 

♦  0 

4 

0 

♦3 

* 

0 

.  .0 

0 

0 

♦  3  . 

135 

0 

.0 

122 

0 

.0 

V3 

0 

♦  0 

12 

0 

.3 

11 

C 

.3 

1 

♦  0 
.3 
♦3 


281 

255 
26 


*.7 

86 

4.8 

84  • 

3 

•  3 

2 

2 

6.7 

33 

6.7 

33 

3 

.3 

3 

.3 

53 

3 

•  0 

*8 

3 

•  0 

5 

1 

6.7  »' 

t 

15 

1 

7.1 

1* 

3 

♦  0 

1 

3 

.0 

5* 

C 

.3 

52 

3 

♦0 

2 

3 

•  0 

53 

3 

•  0 

44 

3 

•  0 

6 

a 

vO 

19  . 

3 

.0 

19 

3 

.3 

3 

1908i 


VASLc  10.  TOTAL ASSOCIATE  OSCAfESlANO  CTM|R  AfcAAOS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF1  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
•  :\         '         CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION^ BY  R ACE t  ETHNICITY*  ANO  SEX S.    INSTITUTION  AND  STATE  1*78-1979 


AMERICAN  INDIAN 

r  alOkan  •  native 

"  NUMBER  r 


, BLACK  ASIAN  OR  . 

.  NOV  Hi  SPAN  I C  PACI FI C  ISLANOER 


' NUNIER 


NUMBER 


HEALTH  SERVICES  ANOFARANEOICAL  TECHNOLOGIES  (52001 
'VlXGlNlA 


HISPANIC 
NUNIER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


.  .MUTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCN-RESlDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


TAT  Al  "  v  '           *  ft      *"  _  n 

13 

39*2 

o 

*0 

ft  Ml  ■  c                       ft          1ft  * 

43 

41*9 

0* 

aO 

nil  e,                n        _  n 

o 

•  0 

o 

■  »0 

ui'    re* mamma  ritv  rm  1  F1F  v 

*    TOTAL              -0  .0 

o 

•  0 

o 

•  0 

" CCMA 1 F  '                       *ft  ft 

u 

•  0 

o 

aO 

HALE,  ,  <>  .  ,  0    t  :0 

o 

•  0 

o 

•  0 

♦VA       1   CAftCFANT  *FYNriQ?  f*f* 
'VA      4    JAnvCMnl    RC  TULLU) 

~ "   TOTAL.  *  2*1-5 

^  .  1       AL'                         *         £•  » 

25 

19»2 

o 

•  0 

.  CCMA  1  F                        1         1  .0 
rcrnLG                   A       A  .V 

25 

2*«5 

o 

•  0 

v'MALE                 i  3.^ 

o 

•  0 

o 

aO 

ua      tftMM  TVL  Fft  CUT CDLL FGF 

TOTAL.            "  C~  .0 

36 

41 '»9 

o 

aO 

'  CCMA  IF                           ft  .ft 

24 

36«  4 

o 

aO 

"HALE-               '0  »  .0 

12 ' 

60»  0 

o 

•  0 

UA    .inRU  FAIRFAX  CMTY  COLLFGF 

o 

A  0 

o 

aO 

FFMAI  F                 'ft           -  0 

0  - 

A  0 

v0 

A  0 

HA  LE                 0        •  0 

•  0 

a0* 

o 

•  0 

i-TN  EMPIRE  CMTY  COLLEGE 

TOT  AL  "     *        » * 0»  »D' 

'0 

a0 

"  0 

aO 

FFMAI  F  -                     ft'  10 

o 

a0 

o 

.0 

MA  i  C                        ft           _  ft 

q 

•  0 

o 

#ft 

ui     UCU  1  f uFI   fMTV  fPl  1  FCF 
M     fit  W  nlVCH   Win  LLLLCUC 

TflTAI              *"           ft            -  ft 

-  •  0 

o 

aO 

r  ui  r                           A  A 

MA  LE       ^           0         •  U 

o ' 

r#0 

0 

•  0 

A  0 

o 

aO 

•V*     NORTHERN   V*  WlIT  LULLtUc 

TCTAL'                 3  1*1 

g 

3«2 

7 

2a  5 

CC  MA  (  C                         9              A  » 

f 

2.8 

7 

2  a8 

MALE                1  3»4 

2 

Oa  9 

c 

A  0 

VA     rAIRILR  ntnUT  LL 

TflTAl-                        ft  -ft 
IU 1  »t                    'J  *v 

o 

a0 

o 

•0 

C  C  MA  1  C                         ft  -ft 

rtnALt                  V  aV 

o 

a0 

o 

aO 

,HA  L  E                 0        •  0 

Q 

aO 

o 

aO 

i/ k    of  cnnnur  u  a  ruTv  mi  i  FfiF 

VA     ri  tUfluril    VA  tfll  T  UJLLcuC 

T^TAI'                         ft  ft 
1U1AL                         W  ^* 

3 

5-a8 

•  o 

aO 

■W      CCMA  1  e                                A            V  A 

7  1 

t  A  1 

o 

•  C 

.  HALE                0  .0 

VA     KA rr AnANftULK  V^JT  lULLCwC 

Q 

A  0 

o 

'  #0 

'  T  nT  Al  Aft 

0 

aO 

o 

A  0 

FEMALE                  0  %  .w 

o 

A 

aU 

o 

A  0 

HALE                C  .3 

0 

aO 

o 

aO 

VA  ,  dUUIHM E5»T   VA   LfflT  LULLtOt 

TftT  A 1                      ft          -  ft 

o 

aO 

o 

aO 

FFMAI  F                        ft  ft 

o 

A  0 

o 

aO 

HALE                 0  .0 

aO 

o 

•  0 

VA    T*f9MAS  NELSN  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

3 

12.0 

.  0 

.0 

FEMALE                0  .0 

3  k 

13.0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

.  aO 

0 

..o 

VA    TI0EHATER  CMTY  COLLEGE 

< 

TOTAL  -    0,       .0  - 

6 

12.9* 

0 

.0 

FE4A1E                 0  .0 

5 

12.2 

0 

.0 

HALE                0  ..0 

1 

14.3 

0 

.0 

VA    VA  HIGHLANDS  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

'  *o 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

.VA    VA.  WESTERN  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  •/            0-  ,0 

2 

2.0 

0 

•  0 

'Fc'HALE                 0  .0 

2 

2.2 

0 

♦0 

HALE              '  0    *  a0 

0 

.0 

0 

.0 

VA    WYTHE.VIL'LE  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0        *0  " 

2 

2.3 

0 

.0 

Ft- HA  LE                 0  .0 

2 

2.7 

0 

•  0 

MALE  0.0 

0 

".0 

0 

•  0 

0 

•0 

13 

36.2 

21    61. S 

0 

.0 

34 

0 

A 

•  0 

w 

/l  a 

AO  ?fl«A 

g 

.0 

31 

0 

aO 

0 

A 
A  U 

3  100.0 

0 

.0 

3 

0 

„  aO 

0 

•  0 

18  10C.0 

0 

.0 

is 

0 

.."  aO' 

0 

•  ® 

1  A    1  ftft  ft 

o 

.  0 

18 

0 

""ft 

'aU 

o 

A  V 

.  o  #ft 

o 

•u 

o 

0 

■  .0 

27 

20. • 

103  79.2 

0 

.0 

130 

0 

aO 

26 

25a  5 

76  74«5 

o 

•0 

102 

0 

aO 

A 

3m  0 

2  7  96.4 

o 

.0 

28 

0 

.0 

36 

41.9 

50    56.1  , 

0 

>.o 

86^ 

0 

aO 

36a  4 

42  63.6 

Q 

aO 

86%.' 

0 

-aO 

60  aO 

8  40.0 

o 

aO 

20 

0 

•0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•  0 

2 

0 

aO 

A 

u 

A 

•u 

9    t  ftft  ft 
C  AUU.U 

o 

aO 

^2 

0 

A 

aU 

A 

u 

A 

•  u 

0  .0 

o 

aO 

0 

•  0 

0 

•  0 

24  100.0 

0 

.0.  , 

0 

aO 

0 

A 
A  U 

9  9  inn  n 

o 

aO'  * 

0l 

aO 

0 

aO 

9    1  ftft  ft 

Q 

A 

t° 

» C 

0 

.a- 

0 

.  ,.0 

21  100.0 

0 

.0 

21* 

0 

aO 

.  0 

•  0  / 

9  ft  i An  ft 
C U   iUU *u 4 

o 

A 

•  u 

20 

Cl 

aO 

0t 

•  0,"  s 

1  100.0 

0 

.0 

1 

3 

1.1 

22 

7.9 

257  92.1 

0 

•0 

279 

3 

1 .2 

19 

7*6 

991       C9  ▲ 

Q 

.0 

2So 

0 

aO 

10.3 

26  69.7 

o 

.0 

,  "29 

0 

to 

0 

•  0 

16  100.0 

J) 

•  b 

16 

0 

A 

aU 

o 

A 

.  u 

1  A   1  ftft-ft 

0  • 

.0 

16 

0 

aO 

0 

*  .0 

0  .0 

o 

.0 

0 

*a0 

3 

o 

5.6 

^9  94.2 

0 

•0 

52 

0 

aO 

3 

7.1 

XQ      09  O 

Q 

n 

42 

0 

A  0 

0 

.0 

i n. i nn  n 

Q 

A 

.  u 

ift 

0 

•  0  x 

0 

•  0 

5  100.0 

0 

•  0 

5 

0 

A  0' 

0 

.  0 

a  i  nn  n 

Q 

.0 

0 

aO 

0 

„  •  0 

A  A 

o 

A 

.  u 

/  o 

0 

•  0 

0 

•  0 

29  100.0 

0 

.0 

29 

aO 

A 
V 

V-  ft 

9ft  i An  n 

o 

.  0 

28 

0 

A  0 

0 

•0 

i   f ftft  ft 

o 

.  0 

0 

•0 

«  3 

12.0 

22  88.0 

0 

•  0 

25' 

0 

•  0  > 

3 

13.0 

20  87.0 

0 

.0 

23 

6 

•0 

0 

•  .0 

2  10C.0 

0 

•  0 

•2 

0 

•  0 

6 

12.5 

*2  87.5 

0 

.0 

46 

0 

•0 

5 

,12.2 

3*  87.8 

0 

.0 

-  41 

0 

•  o  , 

1 

14.3 

6  85.7 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

0 

.0 

20  100.0 

0 

.0 

-  20, 

0 

°.o 

0 

.0 

18  100.0 

0 

.0 

16 

0 

•0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

•  0 

2 

9  " 

.0 

2 

2.0 

96  98.0 

0 

.0 

~98 

0 

•0 

.  2 

2.2 

89  97.8 

0 

.0 

91 

0 

•  0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

*. 

2.2 

88  97.8 

0 

.0 

?0 

0 

_  .0 

2 

2.7 

73  9T.3 

0 

.0 

75 

0 

•0 

0 

•  0 

15  100.0 

0  * 

.0 

15 

VA*"  STATE 

TCTALS  <  24 

INSTITUTIONS) 

TOTAL-  1 

8  .6 

132 

10.3 

9\ 

•  6 

3 

FEMALE 

6  a5 

117 

10.3 

8 

.7 

3 

KALE 

2  1.4 

15 

13.5  ' 

0 

.0 

0 

WASHINGTON 

.WA  BELLEVUE 

CMTY  CCLLEGE 

TOTAL 

1  .8 

4 

3.1 

3 

•2.4 

4 

FEMALE 

0  .0 

3 

2.9 

1 

1.0 

3 

HALE* 

1  4*0 

1 

4.0 

2 

6.0 

1 

kA  .BIG  BENO 

CMTY  CCLLEGE 

"TOTAL 

0  .0 

0 

0 

•  0 

0 

FEMALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

rtALE 

r    0  -.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

■A    CENTRALIA  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

FEMALE  *  - 

3  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

vMALE 

0  .9 

0 

.9 

0 

.0 

0 

3,1 
2.9 
4.0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


151  11.6 
134  11.7 
17  11.9 


12 
7 
5 

0 
0 
0 

c 

0 
0 


9.4 
6.9 

2  0.0 

.0 

•  0 
.0_ 

•  0 
•0 

.  .C 


1*126  67.7 
ltOOO  67.6 
126  66.1 


115 
95 

•  20 


90*6 

93**1 
60.0 


15  100.0 
15  100.0 
0.  *  .0 

22  100.0 
22  100.0 
0  .0 


•0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0. 
.0 
.0 


1*264 
1.141 
143 


127 
102 
25 

15 
15 

0 

22 

22, 
0 


AMERICAN  MOW* 
ALASKAN  NATIVC 


•LACK 


ASIAN  Oft  . 


HISPANIC 


xutttEA      i     humeri     t  nunsc* 

~  HIALTi  \$f  It  VICES  "AND  PAAAMEOl  CAL  TECHNOLOGIES  15200) 


WASHINGTON 

MA'  CLARK  .COLLEGE 
*    TOTAL    .*  0" 

~  nmit  

HALE  0  «0 

;«A- 'QLUNSUMASIN.ee 
TOTAL  I 
FEMALE  1 
'  MLE  0  *0 

;HA>  WAT*  STEILACOON.CC 
J*  '  .TOTAL*.  0*  -J 

female    ,         0  .0 
NILE'  0  *° 

WA<  WAYS  HA* 50*  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 

;nale 


¥ 


3.6 
3.8 

•  0 


U7. 

•0 


MA   GREEN, RIVER  CNTyCOLLECE 
*  TOTAL  . 
FINALE, 

MLC  -  ,  - 

MA    MI6HLINC  CNTY  CCLUCE 

;  total      •  0 

*ENALE_  0t  •£ 

HALE  0'  .0 

MA    LOME ft  C0LUNS1A  COLLEGE 
TOTAL  0     ,  .0 

FEMALE.  0  .0 

'  '"NILE  0  #0 

MA*  OLVHPIA  TECH  CNTY  COLLEGE 
*  /  .TOTAL  0 
FEMALE  0* 
HALE    *  0 
MA'  OLYMPIC  COLLEGE 
•     ,  TOTAL  0 
FEMALE  0  0 

'  HALE  0 
MA  .PENINSULA  COLLEGE 
TOTAL  I 
FEMALE  .1 

MALE  0     -  .3 

NORTH  SEATTLE  CC 


MA 


..TOTAL  0 
FEMALE      *  0  .0 

HALE  0  #0 

MA    SEATTLE  C(T  CENTRAL  CAMPUS 

TOTAL  1 
,  FEMALE  i      M  - 

HALE  0  .0 

MA    SHORELINE  CNTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0'  .0 

HALE  "  0  .0 

MA-  SKAGIT  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  1  J«f 

FEMALE  1 

HALE  0  .0 

•  MA.  JACONA  COMMUNITY  COLLEGE 
TOT  At      ^         0  .0 
FEMALE      /         0  .0 
HALE  0     .  *9> 

MA    WALLA  WALLA  COLLEGE 
"   TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MA    MALLA  MALLA  CMTY  COLLEGE 
.TOTAL  0  .  ■  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  '0  ,     *0  « 

MA    EOHONOS  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  '   I  ♦•O- 

F  E  HA  L  E  I 

HALE  0  *° 

MA    EVERETT  CNTY  COLLEGE 
TOTAL  „0       • 0 

*  FENALE  0  .0 

MALE  0  #3 
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.0 

•  0 

•  0 

•  0 
•  .0 

•  00 

5.2 
5.4 
3.4 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.  .0 

4.4 
4.4 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 

•  0 


HI         STATE  TOTALS  C 
TOTAL  T 
FEMALE  6 
MALE  1 

HY0MI1G 


17  INSTITUTIONS) 

33  1»2  

31  1*2 
2  I.* 


0 
0 
0 

0 
3 
0 

I 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

i 

.  1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Cfe 
0 
0 

<  _ 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


 2' 

4  ! 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  o  . 

.5 

•  5 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  2 

•  0 
1.7 

•  0  ■ 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0  , 

•  0 

•  0 

•  0 

>  /o 

•  0 

•  0 


•  1 

•  0 

•  7 


HY    CASPER  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  0 

FEMALE-               0        .0    ,  0 

„  MALE  0  .0  0 
'  HY    EASTERN  HYCMING  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  £2 

FEMALE                0        .0  ° 

MALE  0  .0  0 
HY    LARAMIE  CO  CMTY  COLLEGE 

TOTAL.               1      2.6  J 

FEMALE                1      *.l  \ 

MALE  0  .0  0 
HY    NORTHWEST  CMTY :COL LEGE 

TOTAL                0        *0  0 

FEMALE                0.0  0 

MALE  0  .0  0 
HY    SHERIOAN  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  0 

FEMALE                0        .0  O 

MALE  0  .0  ,0 
HY  "  HE  STERN  HYO  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                0        .3  J 

FEMALE                0        ,0  O 

M*1E                0        .0     ,  •  0 


♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

2.6 
3*1 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
\0 


MY 


Sf ATE  TOTALS  < 


TOTAL 
FEMALE 
<,  MALE 


♦  7 
.7 

•  0 


6  INSTITUTIONS) 
1  .7 
1  .7 
0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


•  0 
♦0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

3*2 
3*3 

•  0 

1  .0 
..0 

•  0 


.7 
.7 
.0 


0 

a 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

u 
1 

0 

Q 
0 
0 

0 
.0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


U3 
•0 

•  0 
.0 

•  0 

•o  ■ 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 
♦0 


♦  2 
.0 

*.o 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

\0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 


kHlTE 
NON-HISPANIC 

NUUER 


NOK-RESldENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
I  NUMBER 


0 
0 
0 

3 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

40 

.0 
.0 

.0 

•0 

♦  0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


3 

1*9 

III       aft  1 

151  ▼ 

o 

3 
0 

2*0 

•o  ' 

4  lJC.O 

o 

0 

0 

•  0 

^  ft    i  Ai1  A 

39  100*0 

o 

o 

•0 

39  100.0 

0 

0 

•  0 

o  .0 

0 

1 

•  5 

202  99.5 

A 

1 

•  5 

194  99.5 

0 

0 

♦  0 

i  loo. o 

0 

0 

•  0 

.   374  1CG.0 

o 

o 

•0 

354  ICO-.O 

0 

0 

♦  0 

-20  IGO.O 

0 

0 

t  > 
•0 

106  lfJU.O 

'  0 

o 

•  0 

103  100.0 

.  0 

•  0 

3  100.0 

0 

1 

26 

6*1 

*01  '^*f» 

o 

22 

o.O 

347  94^-s^ 

0 

4 

6*9 

54  93rr^ 

0 

0 

•  0 

«1A     1  A  A  A 

229  100.0 

0  ' 

c 

•  0 

227  10C.0 

0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

0 

♦  0 

* 

52  1CC.0 

0 

o 

•0 

42  100. C 

0 

0 

♦  0 

10  100.0 

0 

6 

4.4 

174*  95.6 

o 

6 

4.4 

172    95.6  - 

«  0 

0 

•  0 

2  100.0 

Q 

C 

•  0 

7  lOC.O 

o 

0 

♦  0 

7  100.0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

0 

♦  0 

264  100. 0 

o 

0* 

•  0 

259  100.0 

0 

0 

•0 

5  100.0 

0 

1 

•  6 

132  99.2 

o 

1 

««8 

129  99.2 

C 

0 

♦  0 

3  1C0.0 

0 

*•  0 

•  0 

161  100.0 

o 

o 

•  0 

170  1C0.0 

0 

0 

•  0 

11  100.0 

0 

49 

KB 

2,674  98.2 

0 

45 

1.7 

2,539    98. S 

0 

4 

2*9 

135  97.1 

o 

* 

0 

•  0 

43  100.0 

•  0 

40  100.0 

c 

0 

♦  0 

3  100.0 

0 

0 

•  0 

26  10C.0 

o 

0 

-     25  1CC.0 

0 

0 

♦  0 

3  lCC.O 

0 

2 

5.3 

36  94.7 

o 

2 

6.3 

30  93.6 

c 

0 

ft 

6  100.0 

■  r 

0 

•  0 

3  100.0 

c 

0 

•  0 

3  100.0 

0 

0 

♦  0 

0        .0  '* 

1 0 

1 

3*2 

30  96«d 

0 

1 

3.3 

29  96.7 

0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

0 

•  0' 

4  100.0 

G 

0 

.0 

•    4  100.0 

0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

3 

2.0 

144  98.0 

0 

t  3 

2.2 

131  97.8 

0 

0 

.0 

13  100-.0 

0 

.0 
•0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  9 
•0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  3 

•  0 

•  0l 
.0 

♦o 


♦0 

♦  0 
♦0 

•  0 
•0 

•  0 

.0 

♦  0 


♦0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


154 
150 
4 

39 
0 

203 
195 
6 

374 
3S4 

20 

106 
103 
3 

427 
3*9 
56 

229 
227 
2 

52 
42 
10 

182 
160 
*2 

7 
7 
0 


43 
43 
3 

28 
Z5 
3 

30 
32 
6 

3 
3 

0 

31 
30 
1 

4 
4 

0 


147 
134 
13 


RJC 


1912 


1972 


TABLE  10.H0TAL  ASSOCIATE  OCTREES  ANO  OT«R  ArtAADS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  NCR*  BEVONOHICH  SCHOCL.FOR  MAJOR  FIELO 
CONfERAEO  BY  INSTITUTIONS  Of  HttHE*  EDUCATION  BY  RACE*  ETMICITV*  ANO  SEX*    INSTITUTION  A  NO  STATE  197I-19T9 


AMERICAN  INOLAN 
ALASKAN  NA1?VE. 

N(J  «ER  1 


HEALTH  SERVICES  AND  PAAAHEO-iCAL  TECHNOLOGIES'  (52001 


THE  STATES  ANO 
*  TOTAL 
f  CHILE 

male  - 

AN  ERIC  AN  SAMOA 


*3  A«B 
VCTAL 
_  _  FEMALE 
HALE 


,    BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER- 


-NUMBER 


NJMSER  ) 


O.C,  I    1*124  INSTITUTIONS! 

4*3  .4         «t4«4  7.4 

413.  "  »3         3*67t  7.5 

•0  .7    *       6*7  7.4 


A3  *  AREA 

TOTAL 
.  FEMALE 
MALE 


SAsoaScntv  COLLEGE 

)  0  .0 
0  *0 

EA    TOTALS'!  I 


0  .3 
>  *0 
.»  .0 

INSTITUTIONS! 


.0 
.0 
•  0 


.0 

•  0 

•  0 


1*000 
741 

240 


10  100*0 
10  100.0 
%  0  .0 


10  103*0 
10  100*0 
0  .0 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


♦KHlTE 
HON -HISPANIC 


NON-RESIOEHT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 

*  - 

NUMBER 

1 

N UMBER 

1 

NUMBER  # 

NUMBER 

i*i 

2.475  . 

2*1 

10**72 

12.0 

77.632 

87*6 

367 

♦  4 

88.671  • 

1.0 

1*SSS 

2*6 

9. (Hi 

11*6 

61.514 

86*0 

272 

•  3 

77*904 

2.2 

4B7 

4.S 

1.624 

15.1 

i- 

9*048 

84.0 

95 

.9 

10*767 

♦  0 

♦  0 
♦0 


*0 
*0 
*0 


10  100*0 
10  100*0 
0  *0 


10  LOG*0 
10  100*0 
0  *0 


10 
10 
0 


10 
10 
0 


GUAM 

HJ    UNIVERSITY  OF  GUAM 


TOTAL 
FEMALE 
•  MALE 


0 
0 

0* 


33 
33 
'  0 


•4*6 
•4*6 

*0 


33 
33* 
0 


84*6 
34*6 

*0 


15.4 
15*4 
*0 


■39 
39 
0 


»CU  AREA 
-TOTAL 
FEMALE 

*  HUE 


TOTALS  l< 

-0 
0 
0 


1  INSTITUTIONS! 


•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

.0 

•  0 


33 
33 

*  0 


64.6 
64*6 

•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


.33  64*6 
33  84*6 
0  *0 


15*4 
15*4 


39 
39 
0 


PUERTO  RICO 

PR    ANTlUlAN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PA    CATHCLIC  U 
TOTAL 
FEMALE  - 
MALE 


0  *0 

0  *0 

0  .0 

PUERTO  RICO 

0  *0 

04  *0 

0  .0 


PR    PUERTO  RICC, JR  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PR    AAMIREZ  C 
TOTAL 
FEMLE 
MALE 


0 
0 
0 

BUS  AND 

0 
0 
0 


*0 
*0 

•  0 

TECHN 
*0 

♦  0 
.0 


PR    SAN  JUAN  TECHNOLOGICAL  CC 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

PR    U  Of  PR  MAYA  CUE  2 

TOTAL  0  *0 

FEMLE  0  *0 

MALE  0  .3 

Pit    U  CP  PR  MEDICAL  SCIENCES 


TOTAL 
FEMALE 
N4  LE 

PR    U  PR  HUM AC  AO 
TCTAL 
fEMALE 
MALE 


0 

•  3 

•  0 
COLLEGE 

*0 

•  0 

•  0 


PR    U  PR  REG  CCL LEGES  AOMIN 


TCTAL 
fEMALE 
MILE 
PR    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
'  MALE 

PR 


»    :  o  -♦o 

*   0  *0 
0  .3 
THE  SACREO  HEART 


UOALO  UNIVERSITY 
TOTAL  C 
FEMALE  0 
MfcLE  *  C 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 
0 

°; 

'  0 
0 
0 

0 
0 
0 

'  0 
0  / 
0 

0 
0 

0 
0 

0\ 
0 

c 

0 
0 

0  . 

vO 

\ 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0  ' 
0 


•  0 

0 

•  0 

31 

96*9 

31 

96*9 

1 

3*1 

0 

«o  . 

•s 

•  0 

0 

•  0 

24 

96.0 

*  24 

96*0 

1 

4*0 

0 

*0 

♦o  • 

0 

.0 

7 

100*0 

7 

10C.0 

0 

*0 

a 

*0 

7 

.0 

0 

61 

100*0 

61 

100*0 

0 

*0 

0 

•0 

61'  . 

•0 

0 

* 

53 

1,00.0 

53 

100*0 

0 

*0 

"  0 

*0 

53 

>° 

0 

.0 

8 

100*0 

6 

100*0 

0 

*0 

0 

*0 

8 

*0 

'  0 

.0 

100*0 

179 

* '  ) 
109.0 

*  0 

♦  c 

0 

♦  0  r 

179 

.0 

c 

.0 

100*0 

162 

100*0 

0 

*0 

0 

*0 

♦  0 

0 

♦  0 

17 

100*0 

17* 

100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

•  0 

0 

♦  0 

51 

100*0 

51 

100*0 

'  0 

.0 

0 

.o 

51 

*0 

0 

♦  0 

25 

100*0 

25 

10C*0 

.  0 

♦  0 

0 

•0 

25 

•  0 

0 

.0 

26 

100*0 

26 

100*0 

<0 

*0 

0 

•0 

•26 

♦  0 

3 

.0 

23 

100*0 

23 

130*0 

0 

*0 

0 

*0  * 

23 

.0 

0 

21 

100*0 

21 

100*0 

0 

*0 

■  0 

•0 

\  21 

.0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

2 

ioc*o 

0 

♦  0 

'0 

*0 

2 

•  0 

0 

♦  0- 

26 

100*0 

'26 

100*0  * 

0 

•0 

0 

•0 

26 

•  0 

0 

♦  0 

26 

100*0  ,. 

26 

100*0 

0 

*0 

0 

\0 

26 

.0 

0 

•  0 

0 

.0  "** 

0 

*0 

0 

•0 

0 

•0 

0* 

♦  0  '  1 

0 

«o 

103 

100*0 

100 

100*0 

0 

*0 

0 

*0 

100 

•  0 

0 

•  0 

09 

100*0 

89 

100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

69 

.0 

D 

♦  0 

11 

100*0 

11 

100*0 

0 

•  u 

0 

•*o 

11 

.0 

0 

♦  0 

116 

100*0 

116 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

116- 

*0 

0 

.0 

106 

100*0 

106 

100*0  . 

0 

*0 

0 

*0 

106 

♦  0  • 

0 

•  0 

10 

100.0 

10 

100*0 

0 

*0 

0 

*0 

to  . 

•  0 

0 

•  0 

111 

100*0 

111 

100*0 

0 

♦  c 

0 

•J  - 

\ 

111 

*0 

0 

.0 

'103 

100*0 

103 

100*0 

0 

.0 

0  ' 

•0 

103 

No 

0 

70 

6 

100*0 

6 

10C*0 

•  0 

%  *0 

0 

♦  0 

-8 

•  0 

0 

♦  0 

31 

100*0 

31 

100*0 

0 

*0 

0 

•0 

31 

♦o 

f  o 

♦  0 

30 

100*0 

30 

100*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

30 

*0 

■0 

•  0 

1 

100*0 

1 

100*0 

0 

*0 

0 

'  .0 

1 

•  0 

0 

•c 

14 

100*0 

14 

100*0 

0 

*0 

0 

*0 

14 

•  0 

0 

•o  . 

9 

100*0 

-  9 

100.0 

0 

*0 

"o 

.0 

9 

.♦0  - 

0 

•  0 

5 

100*0 

'  5 

10CC 

0 

'  *0 

0 

♦o 

1  * 

5 

PR  "AREA 
TOTAL 
FEMALE 
PALE 


TOTALS  U      11  INSTITUTIONS! 


"*0 

•  0 

♦  Q 


0 

*0 

0 

♦  0 

743 

99*9 

743 

99*9 

1 

*1 

0 

.0 

744 

'0 

•  0 

0 

•  0 

646 

99*8 

646 

99*8 

1 

*2 

0  ' 

•  .0 

649 

0 

•  0 

0 

*0 

95 

100*0 

95 

130*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

95 

TRUST  TERRITORY 

TO    CMTV  COLLEGE  MICRONESIA 

TCTAL  0  .0 

f£M4LE  0  .0 

MALE  0  ..0 


.0 

•  0 

•  0 


21  100*0 
17  100*0 
4  100*0 


21  100*0 
17  100*0 
4  100*0 


21 
17 
*  4 


TC  AREA 
*  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TCTALS  i 

*  0 
0 
0 


I  INSTITUTIONS! 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


21  100*0 
17  100*0 
4  100*0 


*0 
*0 
♦  0 


21  100*0 
)?  100*0 

4  nco*o 


0 

& 

0 


21 
17 
4 


9 

ERLC 


-  1913 


1973 


•  AMERICAN •  INOlAfp  _  ^""^T^nc.  HISPANIC 


HACK  ASIAN  OR 

NON-HlSPANlC  PACIFIC  ISLANOER 


'ALASKAN  NATIvl 

*  number,     t     number      »  number 

MEAJ.tVSERVK«S  AND. PARANEOICAL  TECHNOLOGIES  152001 
VIRGIN  ISLANDS 

VI    COLLEGE  OF  VIRGIN  ISLANDS 
TOTAL  0  *° 

FENALE  .0 
MALE  0  .0 


*T0TAL 
MINORITY 


MITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES ICES7 
ALIEN 


TOTAL 


52.9 
60.0 


0 
0 


VI 


.  AREA 
JOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS  I 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL- 
FENALE 
'  MALE 


I 

•  0 

< 

•  0 


1  1NSTITU7I0NSI 
9  52.9 
9  60.0 
0     *  .0 

IS  INSTITUTIONS! 
9  1.1 
9  1.2 

0  .0' 


0 

0  , 
0 


64 
60 
4 


.0 
.0" 
•  0 


nunberX 


.0 
.0 

♦  0* 


NUMBER 


52*9 
60.0 
•  0 


NUMBER 


9  52.9 
9  60.0 
0  .0 


7.7 
6.2 
4.0 


743  19.4 
646  66.6 

95    94*.  1 


616  96^2 
717  98.J2 
99  96.0 


MAJOR  FIELO  AGGREGATE  5200  I  1,139  INSTITUTIONS! 

TOTAL             *«3       .6  6,705  *.5  1,072 

FEHALfc*     .      *13  5,888  7.5  628 

mLg               §0       .7  817  7.5  244 

MECHANICAL  AND  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  15300! 

'  ALABAMA 

AL    BREWER  S7ATE*  JR  COLLEGE1 
TOTAL  0.  .0 

FEMA*LE  0  .0 

MALE,  0  '•° 

AL    ENTERPRISE  ST  JR  COLLEGE 
TOTAL  0       . 0 

FEMALE'  -  0  .0 

MALE  ,     0  .0 

AL    CAOSDEN  STATE  JR  COLLEG£ 


1.2, 

1.1 

2.2 


3,218 
2,636 
562 


3.4 

2.4 
5.4 


\ 

11,466 

9,\765 
1,723 


12.6 
12.4' 
15.9 


14 
12 
2 


77,646 
08,596 
9,050 


.  .0* 

•  0 

•  0« 

«■ 

14.3 

•  0 
1*.3 


0  .0 
0  .0 

r'    ,     OS  .0- 
NALLACE  ST  CC-OOTHN 
0  .0 

0  • 

0  /  .0 

WALLACE  ST  CC-SELMA 

0  .o, 


TOTAL 
FEMALE 
.  MALE 
AL    GEO  C 
TOrfl* 
.  FEMALE 
MALE 
AL    GEO  C 
,      TOTAL v 

I    FEMALE  0  .q 

MALE  0  .0 

AL  JEFFERSON  ST  JR  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
■  AL  JOHN,  C  CAL 
.  TOTAL 
.  FEMALE 

'  MALE, 
'AL    LANSON  STATE 
TOTAL 
FEMALE 

•  MALE  v        « w 

'  AL  NTHWST  ALA'iT  JR  COLLEGE 
:        TOTALS  0        .0  ' 

^     FEMALE    1  0  .0 

MALE  0  »0 

AL     S  0  BISHOP  ST  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  «0. 

MALE  '0  .0 

,    AL    STHN  UNION  ST  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0  

AL     STHN  VOCATIONAL  COLLEGE- 


1  10.0 

0  .0 

1  10.0 


13 
1 
12 

31 

,  0 
.3U 


24.1 
25.0 
24.0 

0 

26.7 

•0  * 
27.7 


1  \00.0< 

o*  .0 

1  I  00.0 


TOTAL 
FEMALE 
M4 LE  ** 
AL    TROY*  STATE 
TOTAL  ' 
FEMALE 
MALE  t 


0  0 

0  .0 

0'  .0 

MAW  CAMPUS 

0  .0 

0  «0 

0  .0 


12  100.0 
0  »0 
12  100.0 


•0 

•  0 

•  0 


AL  S7AJE 

TOTAL 
"  FEMALE 
.  HALE 


TOTALS  (        13  INSTITUTIONS) 

0  .0  ,  1*0  30,*3 

0  .0  3  18.8 

0  .0  137  30.7 


-ALASKA  • 

AK  *u'OF  ALASKA  TANANA  VLY  CC 
TOTAL  2      6.5  . 

FEMALE  0  .0 

MALE  2 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 

1  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
0 


3.7 
*0 
4.0 

40 
♦  0 
.0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
..0 

.0 

•  0 

y 

•  0 

•  0 
.0 

.0" 

•  0 

•  0 

,  .0 

•  0 
.0* 

•  0 

.0 

•  0 


0 

•  0 

0* 

.  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

♦  0' 

0 

•0 

0 

%0 

1 

14.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

14*3 

0 

•  0 

1 

10.0 

0 

.0  6 

0 

•  0 

0  * 

•  0 

1 

10*0 

> 

0 

.0 

15 

27*6 

0 

•  0 

*  I 

25*0 

0 

♦  0 

14 

28.0 

0 

.0 

zi 

26*7 

0 

♦0.  - 

0 

•  0 

0 

.0 

31 

27.T 

*0 

.0 

3 

6.tf 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

3 

6*6 

1 

.7 

20 

13*5 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

♦  7 

20 

14*0 

% 

>  .0 

59 

103*0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

.0 

57 

XOC.O 

0 

.0 

0 

.0* 

0 

♦0" 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

l  *0 

0 

•  0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

12 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

12*100.0 

a 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

I 

♦2 

143 

31*0 

0 

.0 

3 

16*8 

1 

*2 

140 

31*4 

l< 

'♦0 

2 

6.5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

.  2 

6.7 

t 

NUMBER 

t 

NUMBER 

41.2 
33*3 
100.0 

x  1 
1 
0 

5.9 
6.7 
.0 

-  17 
15 

*  2* 

p, 

100.0 

1- 
1, 

0 

5.9 
t.f 
•  0 

17 
15 

2 

4.7 

\.6* 

2.0 

1 

a 

0. 

.1 

.1- 

.0 

831 
730 
101 

66.8 
67.2  « 
63*3 

366 

273 
•  95 

•  4 

•  3 
.9 

69,502  , 

721634 

10V66& 

1  IOC*  0; 

0  .0 

1  100*0, 


65*7 
*0 
85*7 


6  60.0 

JtfO  .0 
6    60  .0 


39 
3 
36 

85 
4 
81 

41 

0 

1  41 

126 
5 

121 

0 
0 
0 

4 
1 
3 


72.2 
75.0 
72.0 

73.3 
100.0 
72.3. 

93.2 
•  0 
93.2 

65.1 
10C.0 
84.6 


*0 

•  0 
*0 

100*0 
1C0*0 
100*0 

•  0 

.0 

•  0 


A  100.0 

0  .0 

4  100.0 


•  0 

.0 

.0 

100.0 
0 

100.0 


314 
13 
301 


68.0 
61.3 
67*5 


29  93*5 
1  100*0 
28'  93*3 


0 

•0 

1 

0 

..3 

0' 

0 

.0 

1 

"0 

.0 

7  * 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

7 

*  3 

10 

0 

•  0 

0 

3 

30.0 

10  , 

0 

•  0 

54 

0 

♦0  % 

4 

0 

•°  I 

^50 

£0 

♦  0 

116 

3 

*0 

.  4 

0 

•  0 

.112 

* 

t  — 

0 

*  0 

44 

0 

.0 

0 

0 

♦0  i 

44 

2 

1*4 

146 

0 

.0 

*  5 

*  2 

1*4 

143 

0 

.0 

$9 

0 

*0 

2  - 

0 

'  *0 

0 

.0 

4 

0 

•  0  * 

I 

0 

*  *0 

3 

0 

•.0 

I 

0 

•  0 

0 

it 

♦  0 

I 

0 

•  0 

4 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

4 

0 

*0 

12 

Q 

«0 

0 

0 

.0 

12 

•  0  ' 

2 

0 

♦  0  ' 

0 

0 

•  0 

2 

,  5 

1.1 

462 

0 

.0 

16 

5 

K 

446: 

a  * 
.  0 

.0 

31 

0 

•  0  • 

I 

0 

*0  ' 

30 

ERJC 


191* 


1374 


-    TABLE  10, 


TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  ANO  CTHER  AKAAOS  SASEO  ON^LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  B 
'       >    CCNFEAREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATlON  *V  RACE*  ETHNICITY t  ANO  SEXi 


VOND  HIGH  SCHOC>.  FOR  MAJOR  FIELO 
INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOUN^ 
MASlUN^AJIVS  ■ 

unb'er  ( 


SLACK  *  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


MECHANICAL  ANO  ENGINEERING  TfcCHNCLGCIES  15300) 
^ALASKA  v 


•TOTAL      "  r     9  10*2 
|>T  1        FEMALE  0  .0 

I.^JP,  '  MALE  9  15.5 

t  •  AK  U  OF- ALASKA  KEN  A I  CC 
~  TOTAL  1  6.3 

.    FEMALE  .  .  0    '  .0 

MALE    „  1  7.7 

AK    U  ALAS  HATANUSKA-SJSI 
TOTAL  0    1  .0 

FEMALk:  0  ^.9, 

MILE  -  0^**0 

AK    U  OF*  ALAS  JUNEAU- WLS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0.0 
MALE  0  ,0 

AK     U  OF  ALASKA 


TOTAL 
FEMALE 
MALc 


AK     ,*  STATE  TOTALS 
JOTAL  14 


14 


50.  0 
.0 

{ 

9.6 
0^.0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


♦ 

4.5 

-  2 

2*3 

c 

2*3 

1  # 

10  1 
1  7  .  J 

3 

10.0 

2 

6.7 

0 

.0 

5 

16*7 

1 

1*7 

0 

.0 

2 

3.4 

12 

20*7 

*  o 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

6.3 

0 

•  0 

0 

.0    "  " 

A 
U 

A 
*U 

Q 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

7.7 

TNA 

0 

.0 

*0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

*•  0 

♦  0 

0 

'  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

CC 

0 

-o 

*0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

CC 

0 

-  .9  * 

0 

•  0 

*0 

♦  9 

2 

50.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

50.0 

6  INSTITUTIONS) 

4 

2.7  - 

2 

1.4 

2 

1.4 

22 

15.1 

3 

8.6 

2 

5.7 

0 

•0 

?  5 

.  14.3 

h 

0 

•  0 

2 

1.8 

17 

15.3 

MUTE 
bN-HtSPAN!C 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
m  ALT  EN 


NUMBER 


70 
25 
45 

15 
3 
12 


79.5 
83*3 
.77.6 

\ 

93.8\ 
100.0 
92.3 


5  100.0 

0  '  .0 
5  100.0 

2  100*0 

1  100. C 
1  100.0 


2 

0~ 
—2 


50*0 
.0 
50*0 


123  B4*2 
30  85*7 
93  83*8 


1*1 
*0 

•1*7 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
,0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


.7 
•  0 
.9 


TOTAL 
NUMBER 


66 

30 
56 

X* 
3 
13 

5 

CL 
5 

2 
1 
1 

4 

0 

4  3 


146 
35 
111 


ARIZONA 


AZ    ARIZONA  WESTERN  COLLEGE 
TOT  AL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE     •  0  *0 

AZ    CENTRAL  ARIZONA  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
AZ    UCHISE  COLLEGE 


TCTAL* 
.  FEMALE 
MALE 
AZ  OEVRY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
«0 


INST  CF  TECHNOLOGY 
6      1.0  _ 
0  .0 
-6  1.0 
„  -AZ    EASTERN  ARIZONA  COLLEGE 
TOTAL  1      5.0  • 

FFMALE  C  .0 

MALE  1  5.9 

AZ    GLENOALE  C*TY  COLLEGE 
*•    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  , 

MALE  U>  .0 

AZ    MARICOPA  TECH  CC 
'     "  TOTAL  2  .9 

FEMALE  0  .9 

MALE  2  1.0 

AZ    MESA  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE,  0  s  .0 

HALE  0  .0 

.AZ  ? PHOENIX  COLLEGE 

*    TOTAL  9  .0 

'    FEMALE  0  .9 

1    MALE  0  .0 

,AZ    SCCTTSOALE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  .  0.0 
FEMALE  t>  .0 

MALE  0.  *0 

AZ    MOHAVE  COMMUNITY  COLLEGE 
TOT  AL'  "0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AZ    NAVAJO  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  11  64.6 

FEMALE  0  .0 

MALE  11  64.6 

AZ    NCRT HLANO  PIONEER  COLLEGE 
TOTAL  0        .0  ° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

,  AZ    PIMA  COMMUNITY  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  C 
AZ    YAVAPAI  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


0 

•  0 

2 

10.0 

4 

20.0 

6 

30*0 

14 

70*0 

0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

•0 

0 

*  •> 

0 

•  0 

0 

o 

♦  0 

v  2 

10.0 

4 

20.0 

6 

30*0 

14 

70.0 

0 

15 

13.2 

0 

•  0 

) 

37 

32.5 

52 

45*6 

62 

54.4 

0 

o 

.  0 

Q 

^  .0 

0 

.9 

"  *0' 

♦  0 

0 

•0 

0 

1 5 

13.2 

0 

•  0 

37 

32.5 

52 

45*6 

62 

54.4 

0 

3 

2.4 

0 

.0 

28 

22.2 

31 

24*6 

j-  9*5 

75.4 

0 

Q 

♦  0 

o 

♦  0 

2 

50.0 

2 

50*0 

2 

50.0 

0 

3 

'  2.  5 

o 

•  0 

26 

21.3 

29 

23*8 

93 

76.2 

0 

19 

3.0 

5 

*d 

35 

5.6 

65 

o 

10*4 

562 

89.6 

0 

0 

•  0  ' 

0 

•  0 

.  1 

4.3 

1 

4*3 

22 

95.7 

0 

19 

3.1 

5 

.8 

34 

5.6 

64 

10*6 

540 

89.4  t 

0 

0 

.0 

0 

♦  0  ' 

11 

55*0 

12 

60*0 

8 

40.0 

0 

0 

.0 

0, 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

11 

55*0 

12 

60*0 

8 

40.0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

3*1 

1 

3*1 

31 

96.; 

0 

,  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

6 

lUv  J 

0 

•  0 

*  0 

•  0 

i 

3*8 

1 

3*6 

25 

96.2 

0 

\  2 

\9- 

4.2^ 

4 

l-o 

32 

15*0 

47 

22*0 

167 

78.0 

0 

\o 

.0 

0 

.0 

1 

5*3 

1 

5*3 

16 

94.7 

0 

<i 

4.5 

4 

•2.1 

31 

15*9 

46 

23*6 

149 

76.4 

0 

0* 

•  0 

0 

•  0  . 

1 

3*6 

1 

*  3*6 

27 

96.4 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

0. 

•  0 

1 

3*6 

1 

3*6 

27 

96.4- 

0 

1* 

3.1 

0 

.0 

6 

12*5 

7 

14*6 

41 

85.4 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

.  0 

.0 

0 

.0 

4 

1CC.0 

0 

1 

2.3 

0 

•  0 

6 

13*6 

7 

15*9 

37 

84.1 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

4 

100.0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

0 

»  .0 

0 

•  0 

0 

■  *0 

0 

*0 

4 

100.9 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

33*3 

% 

33*3 

2 

66.7 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

J 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

33.3 

1 

33*3 

66*7 

0 

9 
0 

•  0 

•  0 

0 
0 

•  0 

0 
0 

•  0 
.0 

11 

0 

84*6 
.0 

/  1 

15*4 
.0 

0 
0 

o. 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

11 

64*6 

2 

15*4 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

25*0 

2 

25*0 

6 

75*0 

0 

0 

.0 

0 

.0. 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

'  .0 

2 

25*0 

2 

25*0 

6 

75.0 

0 

1 

1.3 

L.. 

1*3 

14 

18*2 

16 

20*8 

61 

79.2 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

—  -o 

♦  0 

3 

1C0.O 

0 

1 

1.4 

1 

1.4 

14 

16*9 

16 

21*6 

58 

78.4 

0 

0 

•0 

0 

♦  0 

2 

11*1 

2 

11*1 

16 

88.9 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

*0 

1 

100.0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0" 

2 

11.8 

2 

U-8 

15 

88.2 

0 

♦  0 

♦  0 
.0 

**0 
*0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
*0 

♦  0 
.0 

♦  0 

*0 
*0 
*0 

*0 

•  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

•  0 
0 

♦  0 

.0 
*D 

*d 

♦  0 
.0 
*0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


20 
0 

20 

'114 
0 

114 

126 
4 

122. 

627 
23 
604 

20 
0 

20 

32 
6 
26 

"214 
19 
195 

28 
0 

•  28 

48 
4 
44 

4 
0 
4 

3 
0 
3 

13 
0 
13 

6 

0 


77 
3 
74 

18 
1 
17 


9 

:RLC 


1915 


1975 


AMEA I  CAN  IKOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  .  ASIAN  OR 

N0N-HIS*ANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 

MECHANICAL  ANO  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (33001 
STATE  TOTALS  «        15  INSTITUTIONS* 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  ^ 


'  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


AZ 


TOTAL 
FEMLE 
MALE 


20 
0 
20 


1.5 
•  0 
i.5 


ARKANSAS 

.'AR.  ARKANSAS  STATE  U  BEEBE  BR 
.    1   TOTAL  0  ,  .0 

FEMLE  0  .0 

'"MALE  0  .0 

AR    CAPITAL'  CITY  BUS  COLLEGE-, 
TOTAL    '         **v0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AR    EAST  ARK  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0-  *0 

FEMALE  0  *0 

•  MALE  0  *0 

«AR    GARLAND  CO  CNTY  COLLEGE 

TOTAL  .0  *0 

•    FEMALE  0  *0* 

^    x    MALE  .0-  .  .0 

arXjohn  BROWJjI  UNIVERSITY. 

tot-a1  o 

FEMALc* — 0  *0 

**        MALE         -  "  0  -  

AR    PHILLIPS  ;C0  CMTY  COTTOE" 
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TAdLE  ID.  TOTAL  ASSOCIATE  OEGREES  A NO  CTHER  AkAROS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  Of  MORK  BEVONO  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
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HISPANIC 
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O  MINORITY 


MECHANICAL  AND  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (530CJ 


CALIFORNIA 
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MALE  0  .0 

CA    HARTNELL  COLLEGE 

TOTAL       '         0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    HEAiD  ^NGR  COLLEGE 

•  TOT  At.  0  .0 
FEMALE  0  .0 

*  MALE  0  >.0 
CA    HUMPHREYS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  .0 

CA    IMPERIAL  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL"  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    INOIAN  VALLEY  COLLEGES 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  "  0  .0 

CA    LASSEN  COLLEGE 

TOT  A',  1  1*5 

FEMALL  0  .0 

MALE  1  !•* 

CA    LONG  BEACH  CITY  COLLEGE 
tOTAL  5  3.1 

FEMALE  0  .0 

MALE  5  3.2 

CA    EAST  LOS  ANGELES  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *° 

''MALE  0  .0 

CA    LOS 'ANGELES  CITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE         <      0  .0 
MALE  .    0  «0 

CA    LOS  ANG  HARBOR  CCLLEGE 
TOTAL  0        .0  ' 

F.EMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    LOS  ANGELES  MISSION  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    LOS  ANG  PIERCE  CCLLEGE 
TOTAL  3  6.B 

FEMALE  0  .0 

MILE  3  7.0 

CA    LOS  ANG  SOUTHWEST  COLLEGE 


I 

I.I 

14 

15.6 

0 

.0 

2 

33*3 

1 

1.2  * 

12 

14.3 

0 

•0 

2 

2.5 

0 

•0 

1 

.20.0 

0 

♦  0 

I" 

''IT* 

0 

.  .0 

1 

5.9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

7.1 

0  • 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  . 

•  0 

0 

.0 

7 

I 

2.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

2.6 

0 

•  0 

2.5 

2 

5.0 

•  0 

0 

•  0 

I 

2.6 

2 

5.1 

31 

9.3 

63 

16.8 

2.9 

8 

,22.9 

30 

10.0 

55 

16*3 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

•  0 


CA    LOS  ANG  TR  TECH  COLLEGE 
TOTAL  10  1»* 

FEH4LE  0  .0 

MALE  10  1.7 

C4    LOS  ANG  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  •O 

MALE  0  .0 

CA    NEST  LOS  ANGELES  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  0  .0 

CA    AMERICAN  RIVER  COLLEGE 
TOTAL  2  1*5 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  1.8 


0 

♦  0  ' 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

16.7 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

I 

6.3 

0 

♦  0 

xo 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.o  r 

0 

.0 

Os 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

16 

9.9 

5 

3.1 

1 

25.0 

0 

.0 

15 

9.5 

5 

3.2 

0 

.0 

1 

4.8 

0 

♦  0 

0  ( 

.0 

0 

•  0 

1  ' 

5.0 

11 

2K2 

23 

44.2 

3 

27.3 

4  • 

36.4 

8 

19.5 

19 

46.3 

19 

19.2 

16 

16.2 

1 

10*0 

0 

.0 

18 

20.2 

16 

18.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

c 

.0 

1 

2.3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

<-  1 

2.3 

0 

.0 

4 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

ox 

.0 

4 

25.0 

0 

.0 

226 

30.7 

84 

11.4 

60 

44.4 

20 

13.8 

166 

28.1 

64 

'0*8 

4 

3.8 

6 

5.7 

1 

10.0 

0 

♦  0 

3 

3.1 

6 

6.3 

0 

•  0 

5 

41*7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

41*7 

6 

4.5 

4 

3.0 

0 

.0 

1 

5.0 

6 

5.3 

3 

2.7 

TOTAL 
MINORITY 

ANUM8ER  ' 


MITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCK-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


4 

4.4 

19 

21*1 

0 

.0 

2 

33*3 

4 

4*6 

17 

2C*'2 

8 

10. 1 

11 

13*9 

0 

.0 

1 

20*0 

6 

10*8 

10 

13.5 

7 

41*2 

sJ 

47  ♦  1 

1 

33*3 

1 

J  J*  J 

6 

42*9 

7 

50*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

'  *0 

0 

.u 

0 

•  0 

1 

2.0 

0 

,.0V 

0 

•  o 

0 

*0 

1 

2.6 

7 

17*5 

10 

25*  0 

0 

•0' 

0 

a  ft 

7 

17*9 

10 

2*.6 

17 

5*1 

111 

33*  1 

2 

5*7 

11 

31*4 

\5> 

5*0 

100 

33*3 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

10 

55.6 

13 

72.2 

0 

*  .0 

2 

100.0 

10 

62*5 

H 

68*8 

0 

♦  0 

0 

ft 

0' 

♦0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

*0 

3 

4*5 

4 

6*1 

0 

♦  0* 

0 

•  0 

3 

5*6 

4 

7*4 

10 

6*2 

36 

22.  2 

0 

*0 

1 

25*0 

10 

6*  J 

35 

22*2 

14 

66*7 

15 

71*4 

0 

.  *o 

0 

.0 

•14 

;70*0 

15 

75*0 

12 

23*1 

46 

48*5 

2 

18*2 

9 

31*8 

10 

24*4 

37 

90*2 

22 

22*2 

57 

57*6 

2 

20*0 

3 

30*0 

20 

22*5 

,  54 

60*7 

0 

♦  0 

0 

<  tO 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

c  .0 

4.5 

♦  0 
4.7 

♦  0 
.0 

♦  0 


189  25.7 
20  13*8 
169  28*6 


12 

2 

10 

2 
0 
2 

6 
1 
5 


11*3 
20.0 
10*4 

16*7 
.0 
16*7 

4.5 
5.0 
4.4 


71 
4 

67 

66 
4 
64 

9 
2 
7 


78.9 
66.7 
79.8 

\ 

86*1 
SCO 
86.5 

52*9 
66.7 
50*0 


4  100*0 

0  *0 
4  100*0 

47  95** 
10  1C0.0 
37  94*9 

30  75*0 

1  100*0 
29  74*4 

210  62.7 
24  66*6 
166  62*0 

3  100*0 
0  .0 
3  100*0 

5  27*8 
0  *0 
5  31*3 

26  1C0.0 
0.  «0 
26  100*0 

62  93*9 
12  100*0 
50  92*6 


126 
3 

123 

6 
1 


2 
4 

42 
7 
35 

1 

0 
1 


6 

13*6 

33 

86*4 

0 

•  0 

,  I 

100*0 

6 

14*0 

37 

€6*0 

4 

25*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

4 

25*0 

0 

.0 

509 

69*3 

218 

29.7 

IOC 

69*0 

45 

31.0 

409 

69^3 

173 

29.3 

22 

2C.8 

84 

79.2 

3 

30*0 

7 

70.0 

19 

19.6 

77 

80*2 

7 

58*3 

5 

41*7 

C 

*o 

0 

*0 

7 

58*3 

5 

41*7 

18 

13*5 

115 

86*5 

2 

10*0 

18 

90*0 

16 

14*2 

97 

65*8 

TOTAL 
*  NUMBER 


77*8 
75*0 
77*3 

28*6 
100*0 
25*0 

1*5 
18.2 
9.8 

42.4 
70.0 
39.3 

100.0 
•  0 
100.0 


o 

■  0 

90 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

64 

o 

.0 

79 

"  0 

•  0 

5 

0 

.0 

74 

0 

.  0 

17 

0- 

.0 

- 

3 

0 

•  0 

14 

o 

♦  0 

4 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

4 

">  ft 

49 

0 

.0% 

1C 

1 

2.6 

39 

o 

.0 

40 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

39 

14 

4.2 

335 

0 

v  .0 

<35 

14 

4.7 

300  . 

o 

.0 

*>  3 

0 

.0 

0 

0 

.0 

3 

o 

.0 

18 

0 

♦0 

2 

0 

.0 

16 

o 

♦  0  * 

26 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

•26 

o 

♦  0 

66 

o. 

♦  0 

\Z 

0 

.0 

54 

0 

.0 

162 

0 

♦  0 

4 

0 

♦  0 

158 

o 

♦  0 

21 

0 

♦0 

1 

c 

.0 

20 

ft' 

♦0 

r 

52 

0 

.0 

11 

0 

.0 

4A 

0 

•  0 

99 

0 

".0 

10 

0 

♦a 

89 

o 

♦0 

1 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

1 

/ 

.6 

c 

44 

0 

*.o 

1 

0 

.0 

*3 

12 

75.0 

16 

0 

•0 

0 

12 

75*0 

16 

8 

1.1 

•  735 

0 

.0 

145 

8 

1.4 

590 

0 

.0 

106 

0 

.0 

10 

C 

.0 

96 

0 

•  0 

12 

0 

0 

0 

•  0 

12 

0 

•  0 

133 

0 

•  0 

20 

0 

.0 

113 

ERIC 
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TABLE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  OECREES  ANO  CTHER  AWARDS  BASED  OK'  LESS  THAN  KW *  YEARS  »  MOM  BEYMO  HIM  XHOOL  FOR  HAJOft  FIELO 
°"  iUt  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY*  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  5TATE  IV7*-IV#V 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN. NATIVE 

N-JMBER  f 


BLACK  ASIAN  OR  . 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


./TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


KHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCK-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
X '  NUMBER 


MECHANIC AC  ANO  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (5300) 
CALIFORNIA 

CA    COSUNNES  RIVER  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

CA.  SACRAMENTO  CITY  COLLEGE 
*     TOTAL  1  »9 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  1*0 

CA    MENOCCINU  COLLEGE 
TOTAL  0-  *0 

FEMALE  0  .0 

*LE  0  .0 

CA    NERCEO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

CA    NIRA  COST  A  COLLEGE 

TOTAL   ~  0  .0 

'  FEMALE  0  .0 

MALE  Ox  *0 

CA    MOOESTO  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0- 
FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

CA  ^MONTEREY'  PEN  COLLEGE 
TOTAL  \  1  3*8 

-FEMALE  0  .0 

MCE  1  4.2 

CA    HONUNT  SAN  ANTONIO  COLLEGE 
TOTAL  6  3*2 

FEMALE    *  0  .0 

HALE  )*  3*4 

'  CA    .4T  SAN  JACINTO  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    NAPA  COLLEGE 

TOTAL  I  3*2 

FEMALE  0  .0 

MALE  I  3*3 

CA    NORTHRCP  JNIVERSITY 
•    TOTAL  2  »5 

FEMALE  0  *0 

MALE  2  «5 

CA    CHLONE  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE         ,       0  *0 
CA    PACIFIC  UNION  COLLEGE 
TOTAL  i  0  *0 

FEMALE  »0  *0 

KALE  0  *J 

LA    PALOMAR  COLLEGE 

TOTAL  0        *0  ' 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  »0 

CA    PALO  VcROE'COLL  EG  E 

TOTAL   .  0        *0  ♦ 

FEMALE  0  .0 

MALE  *       0  .0 

CA    PASADENA  CITY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


♦  D 

♦  0 

♦  0 


CA    COLLEGE  OF  ALAMEDA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

ca  laney  college 


•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  D 

•  0 

•  0 

•  0 

•o 

CA    P3RTERVILLE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  *    0  *0 

MALE  0  .0 

CA    RIO  HONDO  COLLEGE  * 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
CA  MERRITT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

COLLEGE 
0 

0 


TOTAL 
FEHAt E 
MALE 


CA    RIVERSIDE  CITY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


2*5 
•  0 
2.7 


0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

5*7 

1 

10*0 

5 

5*2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

15  .4 

0 

•  0 

2 

16.7 

\ 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

11  .5 

50*0 

2 

6*3 

11 

5*9 

1 

9*1 

10 

5*6 

0 

♦  0 

0 

♦.0 

0 

•  0 

1 

3*2 

0 

♦  0 

1 

3*3 

5 

1.3 

0 

♦  0 

5 

1.3 

0 

v  .0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

♦0 

3 

2*8 

1 

9*1 

2 

2.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

4*J 

o 

•  0 

2 

4*8 

8 

15*7 

0 

8 

17*0 

12 

20*0 

0 

♦0 

12 

2J*1 

1 

14*3 

0 

•  0 

1 

20*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

19*0 

0 

•0 

4 

10*8 

3 

♦6 

3 

6*8  ' 

C 

♦  o  , 

0 

,♦0 

a 

♦  0 

3 

9*7 

1 1 

19*  6 

7 

6*6 

6 

60*0 

a 

♦  0 

15 

15*6 

7 

7*3 

1 

20*0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

•0 

1 

20.0 

0 

•0 

3 

7  ft 

5 

11*6 

0 

♦  0 

.  0 

*0 

3 

7*1  • 

5 

11*9 

1 

7  7 
f  .  1 

♦  0 

♦0 

0 

•  0 

0 

'  *U 

1 

0*3 

0 

♦  0 

2 

3*  5 

5 

8*8 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

3*6 

5 

8.9 

2 

7*7 

1 

3*8 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

8*3 

1 

4*2 

0 

♦  0 

32 

1  7*0 

0 

.0 

1 

9*1 

0 

.0 

31 

17*5 

Q 

♦  0 

1 

20*0 

c 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

20*0 

I 

J.  c 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

3*3 

0 

♦0 

q 

2  *4 

17 

4*6 

0 

♦  0 

0 

*0 

9 

2*4 

17 

4*6 

3 

9*4 

2 

6*3 

2 

33*3 

1 

16*7 

1 

3*8 

j 

1 

3*8 

I 

7*7 

0 

*0 

C 

•  0 

0 

♦0 

1 

8*3 

0 

.0 

1 1 

10*  4 

2 

1  *9 

0 

*0 

0 

.0 

1 1 

11*6 

2 

2.1 

Q 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

-  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

14*  0 

2 

4.7 

1 

1C0.0 

0 

.0 

5 

11*9 

2 

4.0 

15 

Zy}  *4 

3 

5.9 

2 

50*0 

0 

.0 

13 

27*7 

3 

6.4 

1  8 

30*0 

4 

6.7 

1 

12*5 

0 

.0 

17 

32*7 

4 

7.7 

4 

57*1 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

4 

80*0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

7.i 

0 

*0 

0 

.0 

3 

♦  0 

1 

7.1 

0 

•  0 

14 

31*1 

0 

*0 

0 

*0 

*  0 

•  0 

14 

31*8 

0 

♦  0 

2 

r.c 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

5.4 

3 

8.8 

31  91*2 

0 

.0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

.0 

3 

9.7 

->  a  on 
29  VU.J 

o 

.0 

35 

33.0 

63  59*4 

8 

7*5 

7 

70.0 

?  20*0 

1 

10*0 

28 

29.2 

61  63*5 

1 

7  *\ 
1*3 

1 

20.0 

4  8C.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

1 

20.0 

4  80*0 

0 

.  0 

8 

18*6 

35  81*4 

.0 

•  0 

C 

.0 

1  100*0 

0 

•0 

8 

19*0 

34  81*0 

o 

.  0 

3 

23*1 

10  76*9 

0 

•  0 

0 

*0 

1   100*0  \. 

0, 

•  0 

3 

25*0 

9  75*0 

o 

.0 

7 

12*3 

45  78*9 

5 

8.8 

C 

•  0 

1  100*0 

0 

.0 

7 

12*5 

44  78*6 

3 

8.  9 

7 

26*9 

19  73*1 

0 

•  0 

1 

50*0 

1  50*0 

0  . 

.0 

6 

25*0 

18  75*0 

♦0 

49 

26*1 

139  73*9 

0 

.0 

2 

18*2 

9  81*8 

0 

•  0 

47 

26*6 

130  73*4 

.  0 

1 

20*0 

4     80*  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

.0 

\ 

20*0 

4  80*0 

o 

♦  0 

3 

9*7 

27  87*1 

1 

3.2 

*0 

1  10C.0 

0 

♦  0 

3 

10*0 

26  86*7 

3.3 

33 

8.8. 

281  75*3 

59 

15.8 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

33 

6.9 

280  75*3 

59 

15*9 

5 

15.6 

27  84*4 

0 

♦  0 

3 

50.0 

3  50*0 

0 

♦  0 

2 

7*7 

24  92*3 

o 

.  0 

1 

7*7 

12  92*3 

0 

*o 

0 

.0 

1  100*0 

0 

♦  0 

1 

8.  3 

11  *  91 ♦ 7 

Q 

♦0 

16 

15*1 

90  64*9 

0 

♦  0 

1 

9*1 

1G  90*9 

0 

.0 

15 

15*8 

80  84*2 

Q 

0 

0 

•  0 

1  100*0  j. 

0 

.0 

0 

.0 

0        *0  * 

,0 

.0 

0 

•  0 

1  100*0 

o 

.0 

10 

23*3 

30     6 9-.  8 

3 

7.0 

1 

100*0 

0  *o 

0 

•  0 

9 

21.4 

y 

30  71*4 

3 

7.  1 

26 

51.0 

25  49*0 

0 

.0 

2 

50*0\ 

2  50*0 

0 

•  0 

24 

51*  l\ 

23  48*9 

0 

•0 

34 

56*7 

*       .    26  43*3 

0 

•  0 

1 

12.5 

7  87*5 

0 

♦  0 

33 

63*5 

\         19  36*5 

0 

•  0 

5 

71*4 

2  28*6 

0 

♦  0 

0 

*0 

2  100*0 

0 

♦  0 

5 

10C.0 

0  *0 

0 

•0 

1 

7.1 

12  35*7 

1 

7.1 

0 

.0 

0  *o 

0 

•  0 

14 
0 
14 

7 
0 
7 


7.1 

31*1 
♦  0 
31*8 

17*5 
*0 
18*9 


12  85*7 


29 
1 

28 

27 
3 
24 


64*4 
100*0 
63*6 

67,5 
100*0 
64*9 


7.  1 

4.4 
.0 
4.5 

15.0 
♦0 
16*2 


34 
3 
31 

106  ' 
10 
96 

5 
0 
5 

43 
1 
42 

13 

*  1 
12 

57 
1 

56 

26 
2 
24 

188 
11 
177 

5 
0 
5 

31 
1 

30 

373 
1 

372 

32 
6 
26 

13 
1 

12 

106 
11 

95 

1 

0 
1 

43 
1 
42 
i 

51 
4 
47 

60 
8 
52 

7 
2 
5 

14 
0 
14 

45 
1 

*  44 

40 
3 
37 
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TAILS  10.  TOTAL  AiSOCIAIE  DEWEES  /WD^THER  A  HMDS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR-YEARS  OF  tfCRK  REYONO  HIGH  SCHOCt.  FOR  MAJOR  FIELD 
TAKE  M.-TOIU.«m^.MM^W^^«lJMD>||  £DUCAn0N  6y  R1£6f  6T(f4,clTY,  AH0  SEX.    INSTITOTICN  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  *  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  1 


BLACK  ASIAN  CR 

non-hispanic  pacific  islander 


NUMBER  • 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


•  WHITE 
NCN-HIJPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


MECHANICAL  AND  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  1 5300) 
CALIFORNIA 

CA    SADOLEBACK  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0'  .0 

CA    SN  BERNARDINO  VLY  COLLEGE 
TOTAL        .  <     1  1.9 
FEMALE  0      ' .0 

MALE  I  1*9 

CA    SAN  DIEGO  CITY  COLLEGE 


.  'TOTAL  0     .  .0 

FEMALE      ,  0        .0  . 

MALE  0  .0 

CA\  SAN  OIEGO  EVENING  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.  .0 

CA    SAN  DIEGO  MESA  COLLEGE 
TOTAL  N  2  3*0 

FEMALE  0  .0 

HALE         ^       2  3.3- 
CA    SAN  DIEGO  MlRAMAR  COLLEGE 
TOTAL  %  0  .0 

^FEMALE   t,  O;  .0 

HALE   *  0^  .0 

CA    QITY  COLLEGE  SN  FRANCISCO 
TOTAL  2  1«4 

FEMALE  0  ?0 

HALE  v  2  1*6 

CA    SN  FRISCO  CC  CTR  SYSTEM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  SO 

HALE  0  .0 

CA    SAN  JOAQUIN  OELTA  COLLEGE 
TOTAL  I]  1.6 

FEMALE  0  .0 

HALE  I  1*9 

CA    EVERGREEN  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  .0 
FEMALE        i        0  .0 
MALE  0  .0 

CA    SAN  JOSE  CITY  COLLEGE  / 
TOTAL  **<  2  1*6 

FEMALE  0  -.0 

HALE  2  1.9 

CA    CANADA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    COLLEGE  OF  SAN  HATEO 
TOT  AL  0  .0 

FEMALE  0  '.0 

MALE  0        .0  * 

CA    SKYLIKE  COLLEGE 

TOTAL  O  .0 

,      FEMALE  0  .0 

kl         MALE  0  .0 

CA    SANTA  ANA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0, 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    SANTA  BARBARA  CTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0.0 
CA    SANTA  MONICA  COLLEGE 
TOTAL^  0  .0 

FEMALE  ,0        .0  • 

HALE  0     ,  .0 

CA    SANTA  ROSA  JUNICR  COLLEGE 


TOTAL                 0  .0 

FEMALE                  0  .0 

HAL£                C  .0 
,  CA    SHASTA  COLLEGE 

TOTAL                 1  3.2 

FEMALE                 0  .0 

HALE                 1  3.6 
CA    SIERRA  COLLEGE 

TOTAL                 0  *  .0 

FEMALE           '     0  .0 

HALE                 0  .0 
CA    SOLANO  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL                 1  1*3 

.FEMALE                 0  .0 

HALE                 1  1.3 
CA    SOUTHWESTERN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


1 
0 
1 

4 

0 
4 

36 
1 
35 

6 
1 

'  5 

4 

0 
4 

0 
0 
0 

21 
2 

19 

65 
0 
65 

2 
0 

z 
1 

0 

1 

3 

,  0 
3 

0 
*0 
0 

0 
0 

6 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

0  ** 
0 
0 

3 
0 
3 

2 
0 
2 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

4 

-  0 
4 

4 

2 
2 


J. 8 
.0 
7.1 

7.4 
.0 
7.7 

26.1 
100*0 
25.5 

6.3 
25.0 
5.4 

6.1 
.0 
6.6 

-0 

•  0 

•  0 

14.8 
14.3 
14.8 

24.0 
•0 
2*  .4 

3.3 

•  0 
3.7 

4.5 
♦'0 
4.5 

2.4 
.0 
2.9 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.c 

•  0 
.0 

3.2 
.0 
3.3 

•  0 

•  0 
.0 

7.7 

•  0 
8.6 

3.1 

•  0 
3.5 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

5.1 

•  0 
5.1 


1 

•  3.6 

0 

♦  0 

2 

7.7. 

0 

*  .0 

0 

.0  1 

0 

*0 

1 

7.1 

0  * 

.0 

2 

14*3, 

2 

3.7 

6 

11.1 

13 

24.1 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50*0 

2 

3.8 

5 

9.6 

12 

23?1 

6 

4.3 

17, 

12.3 

59 

42.8 

0 

«0 

0 

.0 

1 

100*0 

6 

4.4 

17 

12.4  q 

58 

42  .3 

7 

7.3 

6 

6.3 

19 

19*8 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

25*0 

7 

7.6 

6 

6.5 

1 8 

19*6 

8 

12.  1 

10 

15.2 

24 

36*4 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

8 

13.1 

10 

16.4 

24 

39.3 

0 

•  0 

0  * 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

44 

31.0 

Y  \ 

7  .7s 

73 

54*9 

7 

50.0 

0 

.0 

\  9 

•64*3 

37 

28.9 

11 

8.6 

'•69 

53*9 

45 

16.6 

42- 

15.5 

152 

56*1 

0 

.0 

o- 

•  0 

0, 

•  0 

45 

'16.9 

42 

15.8 

152 

57*1 

6 

9*8 

7 

11.5 

*  16 

26.2 

0 

•  0 

1 

14.3 

1 

14.3 

6 

11*1 

6 

11*1 

15 

2£8 

2 

9.1 

4 

18.2 

7 

Jl*8 

0 

:o 

0 

•  0 

0 

-*0 

2 

9.1 

4 

18.2 

7 

31*8 

42 

33.1 

8 

6.3 

43.3 

18 

81.8 

1 

4.5 

19 

86*4 

24 

22.9  < 

7 

6.7 

36 

34.3 

24  92.3 
12  100.0 
12  35.7 

40    74. 1 
1  50.0 
39  75*0 


79 

0' 
/9 


5  7*2 
.0 
57*7 


.0 
.0 

•  0 

12.2 
25.0 
11.4 

5.0 

•  0 
5.0 


77  80*2 
3  75.0 
74  80.4 

v42  63*6 
5  10C.0 
37  60.7 

31  100*0 
0  .0 
31  1C0.C 

54  38*0 
Si  35.7 
49  38*3 

119  43*9 

5  100*0 
114  42*9 

40  65.6 

6  85.7 
34  63*0 


15 
0 
15 


68.2 
•0 
68*2 


71  55.9 

3  l.y* 

68  64*8 


16.7 
25*0 
*0 

6.8 
25.0 
5.7 

15*0 
•  0 
15*0 


1*\ 16.7 


14 
2 
12 


18.9 
50.0 
17.1" 


4  20;0 
0  .0 
4  20.0 

24  »*  25.3 


5 
3 
2 

60 
2 
59 

16 

0 

16 


83.3 
75.0 
10C.C 

81.1 
5C*0 
82*9 

80*0 
.0 
80.0 


71  74.7 


0 

•  0 

0 

.0 

D 

•  0 

o  4 

1CC.0 

3 

3.3 

18 

19.8  {. 

24 

26.4 

;67 

73*6 

6 

22.2 

3 

11.1 

9 

33.3 

18 

66.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

x  0 

.0 

6 

22.2 

3 

11.1 

9 

J3,«3 

l8c 

66*7 

3 

7.7  . 

5 

12.8 

-  11 

28.2 

25* 

t>4*l 

0 

•  0 

1 

'25.0 

^  1 

25.0 

3 

75.0 

3 

8.6 

4 

11.4 

10 

23*6 

22 

62*9 

1 

1.5 

0 

.0 

3 

4.0 

6l" 

93.8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

a 

100*0 

1 

1.8 

0 

.0 

3 

5.3 

53 

*3*0 

0 

•  0 

z 

6.5 

3 

9.  7  . 

25 

60.6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10C.C 

0 

.0 

2 

7. 1 

3 

10*7 

22 

78.6 

3 

3.9 

3 

3.9 

6 

7.3 

71 

92*2 

0 

•  0 

0 

.0 

Q 

.0 

100.0 

3 

4.'2 

3 

4.2 

6 

8.5 

65 

91*5 

8 

10*  1 

7 

8.9 

20 

25.3 

58 

73.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1C0*0 

6 

10*3 

7 

9.0 

.20 

25.6 

57 

73.1 

15 

9*7 

23 

K.9 

43 

27.9 

111 

72*1 

0 

.0 

0 

.0 

2 

16.7 

10 

83.3 

15 

10.6 

23 

16.2 

41 

28.9 

101 

71.1 

TOTAL 
X  NUMBER 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1U 
0 
10 

0 
0 

0 

5  . 

0 

5 

-  0 
0 

0  * 

1 

'0 

1 

0 
0 
0 

t) 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

.0 
0 

0 

0 
0 

3 
0 
3 

1 

0 

1 

'  3 
0 
3 

0 

0 
0 

1 

0 

I 

0 
0 
3 


.0 
.0 
.0 

1.9 

•  0 
1.9 

•0 
'  .0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

7*0 

Xo 

7.8 

•  0 

:o 

.0 

8.2 
.0 
9.3 

♦  0  ' 
.0 

♦  0  • 

•8 
.0 
1.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

r  .0 

.0 
.0 

♦  0 

.  .0 

♦o- 

,0 


8.6 

l„5 

l.S 

9.7 
.  0 


26 
12 
14 

54 
2 
52 

136 
1 

137* 

96 
v  4 

92^ 

66 
5 
61 

31 
0 
31 

142 
14 

128 

271 

5 

266 

61 
7 

-  54 

22  | 
0/ 
22/ 

127 

i 

4 


7n 

4 

7C 

20 
0 
20 

95 
4 
91 

27 
0 
27 

33 
'  4 
35 

65 
8 
57 

31 

3 
28 

77 
6 
71 

79 
1 

78 

154 
12 
142 


ERLC 


1920 
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TABLE  10;  TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  A  NO  CTHER  AWARDS  JASED.ON  LESS.  THAN  FOUR  YEARS  OF  40RK  BEYOND  HIGH  iSCHOOt  FOR  MAJOR  FIELD 
.    CONFERRED, lY  INSTITUTIONS  OF  HlCHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY*  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978*1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         X       NUMBER         %  NUMBER 
MECHANICAL  AND  ENGINEERING 'tECHNOLOG I E S  (5300)  * 


HISPANIC 
.NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RE  SIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


CALIFORNIA 

CA    FRESNO  CITY  CO  L  L  EG  c 

TOTAL  0  .0  . 

FEMALE  0  .0  " 

MALE  0  .0  < 

CA    REEOLEY  COLLEGE 

.  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  9  .0 

CA    UNIVERSITY  OF  LA  VERNE 

TOTAL  0  '  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    MOOR PARK  CCLLEGE 

TOT AC  0  .0 

FEHALt  <  0  .0 

MALE  0  .0 

<C A,    OXNARO  CQLLEGE 

TOTAL'  '0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  '  0  .0 

CA    VENTURA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    VICTOR  VALLEY  CCLLEGE 

TOTAL  I  1*1 

•FEMALE  0  .0 

MALE  I  1.2 

CA    WEST  COAST  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL  0  *0 

FEMALE    .         *  0  .0 

MALE  0  *0 

CA        COAST  U  ORANGE  CO  CTR 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

CA    USTN  STATES' COLLEGE  ENGR 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

CA    WEST  HILLS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ;0  - 

MALE  0  *0 

.  CA    Ml SSICN  CCLLEGE 

<   TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  '0  *0 

ca  we st  Valley  college 


tctal 

FEMALE 
MALE 

CA    YUBA  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

0 
0 

0. 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

13 
0 
13 

0 
0 

'  0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
•0 

•  0 
.0  ' 

•  0 

4.8 

•  0 
6.7 

•  0 
.0 

•  0 

7.7 

•  0 
8.6 

14.8 
•0 
15.5 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

.0^ 

11.1 

•  .0 

11.1 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1*6 
.0 
1*9 


10*8 

♦  0 
11*1 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 
•0 


3  14.3 
0  *0 
3  20*0 


.0 

•  0 

•  0 

5.1 

•  0 
5.7 

5.7 

•  0  « 
6.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

11*1 

•  0 
.11*1 

.0 

•  0 

•  0 

35*7 

•  0 
38*5 

6*6 
28*6 
3*7 


24 
0 
24 


32*4 
♦  0 
33*3 


6£  24*0 
0  .0 
6  24*0 


7  33.3 
6  100*0 
1  6*7 


2 
0 
2 

11 
1 

10 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

Q 
l 

0 

1 

4 
0 
4 

2 
0 
2 

4 
0 
4 


66*7 

♦  0  - 
66.7 

28.2 
,  25.0 
28.6 

1.1 

♦  0 
1.2 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
•0 


11* 


1 

.0 
11.1 

18.2 
.0 
18*2 

14*3 
•0 
15*4, 

6*6 
♦  0 
7*4 


CA        . STATE  TOTALS  ( 
TCTAL  5e 
FEMALE  1 
>HALE  57 

CCLCRADC 


32 
0 
32 

6 
0 

6  , 

0 
0 
0 

11 

6 
5 

2 
0 

2" 

16 
1 

15 

20 
0 
20 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

4  ' 
0 
4 

7 
0 
7 

9 
2 
7 


43*.* 
*0 
44*4 

24*0 
*0 
24*0 

♦  0 

♦  0 
*0 

52*4 
100*0 
33*3 

66*7 

♦  0 
66*7 

41*0 
25*0 
42*9 

22*7 

♦  0 
23*8 

♦  0 
*0 

♦  0 

♦c 

*0 
*0 

33.3 
*0 
33*3 

16*2 

♦  0 
18*2 

50*0 
•0 
53*8 

14*8 
28*6 
13*0 


~p                1  2*2 

2 

4*3 

1 

2*2 

4 

8.7 

♦  0             j     0  .0 

C 

•  0 

0 

*0 

*  0 

•0 

.0                 1  2*6' 

2 

5*1 

1 

2*6 

4 

10*3 

HI   INST  ITUT  ICNS) 

♦  8             607  8*4 

696 

9*7 

858 

11*9 

2*219 

3  Q*8 

.2             ,81  13*4 

85 

14*0 

51 

*  8*4* 

218 

36*0 

*9              526      8*0  f 

611 

9*3 

807 

12*2 

2*001 

30*3 

42 
2 
40 

17 
0 
17 

*  2 
0 
2 

10 
0 
10 


0 

1 

23 
3 
20 

68 
.4 
64 


56*8 
100*0 
55*6 

68*0 

♦  0 
68*0 

100*0 

♦  0 
100*0 

47*6 

♦  0 
66*7 

33*3 

♦  0 
33*3 

59*0 
75*0 

5*M 

i 

77*3 
100*0 
76*2 


•  0 
.0 
.0 


6  100.0 
0  *0 
6  100*0 

5  100*0 
0  *0 
5  100*0 


5 

0 
5 

18 
0 
18 

7 
1 
6 

50 
5 
45 

34 
6 
28 


55*6. 

♦  0 
55*6 

81*8 

♦  0 
8U8 

50*0 
100.0  - 
46*2 

82  ;0 
71*4 
83*3 

73*9 
85*7 
71*6 


Z  8*0 
0  .0 
2  8*0 


0 
0 

0 , 

0 
0 
0 

0. 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


4,770  66*3 
383  '63*2 
4,387  66*5 


211 

5 

206 


.0 

♦  0  > 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

^o 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

-0 
♦0 

♦  0 

11*1 

♦  0 

11.1 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


2  3.3 
0  *0 
2  3*7 


17*4 
14*3 
17*9 


2*9 
•  8 
3.1 


74 
2 
72 

25 
0 
25 

2 
0 
2 

21 
6 
15 

3 
0 
3 

39' 
4 
35 

83 

84 

6 
0 
6 

5 
0 

•  5 

9 

0 
9 

22 
0 
22 

14 
1 

13 

61 
7 

54 

7 

39  " 


7*200 
606 
4,594 


CC    AIMS  COMMUNITY  COLLEGE 
TGTAL"  '  0  *0- 

FEMALE  0  *0 

.MALE  0  *0 

CC    ARAPAHOE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  1  1*9 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2*1 

CO    COLO  MTN  CCLLEGE  EAST  CAM 
TOTAL  C  *C 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

CC    COLu  MTN  COLLEGE  rfeST  CAM 
TOTAL  0  *0 

FeMALE  0  *0 

KALE  0.0 
CC    C3LCRA0G  NORTHWESTERN  CC 


TCTAL 
FEMA  LE 
HALE 


CC    COLO  TECHNICAL  CCLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

•  0 

♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•u 

•  0 

•  0 

•  0 

3.4 

•  0 
3.6 

•  0 

•  0 

•  0 


1 

2*0 

3 

6*0 

*  4 

8*0 

45 

90*0 

1 

2.0 

50 

I  - 

20*0 

0 

*0 

1 

20*0 

4' 

80*0 

0 

•0 

5 

0 

.0 

6*7 

3 

%6*7 

41 

91*1 

1 

2*2 

45 

1 

1*9 

3 

5*6 

5 

9*3 

48 

88*9 

1 

1.9 

54 

1 

IV*  3 

0 

*0 

1 

14*3 

6 

83*7 

0 

•  0 

7 

0 

•  0 

3 

6*4 

4 

8*5 

42 

89*4 

1 

2.1 

47 

0 

•  0 

1 

10*0 

1 

10*0 

9 

90*0 

0 

•  0 

10 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•0 

2 

0 

♦e 

1 

12*5 

1 

12*5 

7 

87*5 

0 

•  0 

8 

0 

*0 

3 

13*6 

3 

13*6 

19 

86*4 

0 

♦  0 

22 

0 

*o 

0 

♦0 

0 

.  *0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

0 

*o 

3 

14*3 

3 

14*3 

18 

85*7 

0 

•  0 

21 

0 

*o 

4 

6*9 

6 

10*3 

52 

89*7 

0 

.0 

58 

0 

♦  0 

1 

20*0 

1' 

20*0 

4 

80*0 

0 

•2 

5 

0 

*o 

3 

5*7 

5 

9*4 

48 

9C*6 

0 

♦Q 

53 

0 

♦0 

1 

1*3 

1 

1*3 

77 

97*5 

1 

1.3 

79 

0 

♦  0  X 

0 

*0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

0 

*o 

1 

1*3 

1 

1*3 

74 

97*4 

1 

1.3 

76 

►ir 


1921 


19S1 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


HACK  .ASIAN  OR 

NON-HI  SPANK  PACIFIC  I  SLANOER 

NUMIER  » 


f  v 


NUMBER         <       NUHBt*  » 
HECHWXCAL  ANO  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  <5300> 
COLORAOO 

CO    CC  .Of  OENVER  AURAAI A  CAN 
TOTAL  0.0  ! 

FEMALE  ,  0  .0 

MALE  1  '  0  #0 

CO    CC  OF  OENVER- NORTH  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0   ,  .0 

CO-  CC  OENVER  REO  ROCKS  CAN 
TOTAL    <  I  .7 

FEMALE  0.  .0 

MALE  :  1 

CO    LAMAR  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  I  25.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  I  25.0 

CO    MESA  COLLEGE 

TOTAL  0"  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  '  0  *0 

CO    METROPOLITAN  ST  COLLEGE 
TOTAL  »  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.MALE  0  .0 

CO    MORGAN  COMMUNITY  COLLEGE/* 
TOTAL  -0  •OJ* 

FEMA-LE  0  .Ou 

MALE  0  .0 

'  CO  'NORTHEASTERN  JR'  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -.0 

"MALE  0  .0 

CO    OTERO  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

.     CO    PIKfS-PEAK  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0' 

MALE  0  *0 

CO    TRINIOAO  STATE  JR  COLLEGF 
TOTAL  *  *  M 

FEMALE  0  »0 

MALE  *  M 

CO    0  OF  SOUTHET.N  COLORAOO 
TOTAL  1 
FEMALE       ,  0  *0 

MALE  1 


HISPANIC 
NUMBER 


4 

lift 

11*0 

».  3 

8*0 

0 

•  0 

1 

25*0 

4 

13*3 

2  " 

6*7 

3 

2*5 

*  8 

0 

.0 

0 

*0 

*3 

2.7 

I 

♦  9 

0 

0 

"  5 

3  *3 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

5 

N3.4 

0 

•0 

0 

•  0 

0  " 

:o 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

,  5 

5*7* 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

5 

6*1 

1 
t 

3  .4 

0 

•  0 

0 

•  0 

V,  0 

I 

3.7 

0 

♦  0 

0 

/V 

3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

2*9 

0 

•  0 

0 

,<  .o 

0 

•  0 

I 

2*9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

i3 

8*2 

2 

1*3 

0 

♦  0 

0 

.0 

13 

6.4 

2 

1*3 

0 

♦  0 

I 

.8 

0 

♦0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

I 

4 
0 

3*6 
♦  0 

0 

0 

♦  0 

**0 

4 

3;  7 

.  0 

•  0 

CO         tTATE  TOTALS  V       18  INSTITUTIONS) 

8        *7  .28  2*4 

0.0  0  *0 

8        *7  28  2*6 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


CONNECTICUT 

CT    8ft IOGEPORT  ENGR  INSTITUTE 
TOTAL  0        *0  . 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

CT    HARTFORO  ST  TECH  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

*  FEMALE  0  *0, 

MALE  0  *0 

CT    HJUSATONIC  REGIONAL  CC 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

CT    NORMAL K  ST  TECH  COLLEGE 
TOTAL  0  *C 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

CT    QUINEBAUG  VALLEY„CC 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

,  MALE  0  *0 

CT    THAMES  VLY  STATE  TECH  C 
TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *° 

CT    UNIVERSITY  OF  HARTFORO 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

KALE  0  »0 

CT    UNIVERSITY  OF  NEW  HAVEN 
TOTAL  0     0  *0 

FEMALE  0  »° 

MALE  0  *0 


0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  3 

13 

8*6 

0 

•  0 

13" 

9*0 

*"0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

3*7 

0 

•  0 

4 

3*9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

•  6 

0 

•  0 

1 

.7 

1 

1*1 

0 

.0 

1 

1*2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

19 
3 
16 


1*7 
4*9 
1.5 


.0 

•  0 

•  0 


1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

1 

0 

1 

0 

c 

0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


.T 


•  7 

•  0 

•  7 

**0 

•  0 

•  0 

*0 
*0 
*0 

•  0 
*0 

•  0 

1.9 
.0 
2*2 

i.i 
.0 
1*2 

♦0 

•  0 

•  0 


6  17*6 
0  *0 
6  20*0 


24 
0 
24 

21 
0 
21 


19*6 
.0 
21*4 

13*9 
.0 
14*4 


•  0 

•  0 

♦  0 

3*4 

♦  0 
3*7 


3  10*3 
0  *0 
3  11*1 


1 

0 

1** 

1 

0 

1 

6 
0 
6 

15 
0 
15 

21 
0 
21 

20 
1 

19 


9*1 

♦  0 
9*1 

2.9 

♦  0 
2.9 

35*3 

•  0 
40  *0 

9.5 
.0 
'9.7 

17*6 

•  0 
17*9 

16*0 
25*0 
17*8 


136  11*8 
2  3*3 
134.  12*3 


1 
0 
1 

6 
0 

6 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


KHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN  * 

NUMBER 


2  1*3 
0  *0 
2  1*4 


1**3 
•  0 
50*0 

5*6 
.0 
5.9 


♦  0 

♦  0 

♦0- 

.6 
.0 

♦  7 

♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


13 
1 
12 

28 
0 
28 


31.2 

25.0 
4C.0 

23.1 
.0 
25*0 


27  17*9 


0 

.  0 

27 

in  C 

18.5 

1 

25#0 

0 

.0 

'  I 

25.0 

8 

9.1 

0 

.  0 

8 

9.8 

4 

13.  8 

0 

>0 

4 

14*8 

1 

9.1 

0 

•  0 

1 

*  9*  1 

2 

5.7 

0 

.0 

2 

5  .9 

6 

35.3 

0 

•  0 

6 

40*0 

30 

19*0 

0 

•  0 

30 

19*4 

26 

21*8 

0 

.0 

26 

22*2 

25 

22*5 

1 

25*0 

24 

22*4 

191 

16*6 

5 

6*2 

166 

17*1 

0 

.0, 

0 

.0 

0 

.0 

16 
0 
16 


10.6 
•0 
11*0 


1  14*3' 

0  *0 

1  50*0 


10 

to 

0 
0 
0 

5 
0 
5 

2 
0 
2 

0 
0 
0 


9.3 
.0 
9.8 

.0 

•  0 

.0. 

3.2 

•  0 
3.7 

2.3 

•  0 
2.3 

*0 

•  0 
.0 


945 
56 
d89 


82.1 
91.8 
81.6 


2  100*0 
0  *0 
2  100*0 


135 

6 

129 

6 
5 
1 

97 
5 
92 


2 
0 
2 

153 
22 
131 

85 
1 
84 

9 
0 
9 


89*4 
100*0 
89*0 

85*7 
100*0 
50*0 

9C.'7 
100.0 
90.2 

100.0 
.0 
100*0 

96*8 
100*0 
96*3 

97*7 
100*0 
97*7 

1C0*C 
.0 
100*0 


TOTAL 
NUMBER 


0 

•  0  . 

34 

0 

•  0 

4 

•  \ 

0 

.0 

30 

<  "\ 

1 

•  .8 

121 

0 

.0 

r  9 

1 

.9 

119 

* 

3 

2.0 

151 

0 

.0 

5 

3 

2.1 

1 

i*»o 

0 

.0 

4 

c 

•  0 

0  » 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

88 

\ 

0 

•0 

6 

0 

.  0 

62 

*  \ 

1 

3.4 

29 

t 

0 

.0 

2 

i 

1 

3.7 

> 

0 

•  0 

11 

0 

•0 

^0 

*  * 

0 

♦  0, 

11 

0 

•0 

35  " 

■i'  < 

0 

•  0 

1 

0 

.  ?° 

34 

1 

5.9 

17 

"  ■? 

0 

♦0 

2 

1 

15 

0 

♦  0 

158 

0 

.0 

r         3  . 

c 

♦  0 

155 

0 

.0 

119 

0 

♦0 

2 

0 

•c 

117 

6 

5.4 

111 

0 

.0 

4 

6 

5.6 

107 

15 

1.3 

1,151 

0 

♦  D 

61 

15 

1.4 

1,090 

*  i. 

1  0 

.0 

Z, 

0 

♦0 

0 

\  0 

•  D 

2 

151 

145 

7 
5 
2 

107 
5 

102 

2 
0 
2 

158 
22 
136 

87 
1 

86 

9 
0 
9 


Ier|c 


1922 


1982 


TABLE  10,  T0TA|  ASSOCiWo«RSiS  kX>  #HCR  aWaRWIaSEO  ON  LESS  THAN  TOUR  YEARS  OF  WORK  6EY0N0  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
•        CONFERKEO  BY  INSTITUTIONS, OF  HIGHER  £DUCATION;iV  RACE*  ETHNICITY,  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  IfcOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


,.    SLACK  ASIAN  OR 

NOHlSFANIC  FAClFIC  ISUNOER 


NJ46ER         t       NUMBER         I  NUMBER 
t  NECHAMICAL  ANO  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (5900) 
CONNECTICUT  V 


CT    WATER4URY  Sf  TECH  COLLEGE 

.TOTAL                0       .3  ,  1 

FE.it  LE                0        O  0.0 

WLE                0        .0  1  1*0 


CT         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL,  0 

FEHUfr  *  0 
MALE    '  0 

OELA*ARE 


9  INSTITUTIONS) 


20 
0 
20 


3*1 
.0 
3.4 


♦  9 

♦  0 
1.0 


OE    OEL  TECH  C  CC  STHN  CAN 


*ISFANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUHBER 


MITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NCh-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 

«  0  *0 

3 

5.7 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

MALE 

o  *o 

3 

5*7*  . 

0 

.0 

0 

.  -9 

3 

OE    DEL  TECH 

£  CC  STANTON  CAN 

0" 

V 

A 

TOTAL  ' 

 o 

3 

2.5 

.0 

0 

•0 

3 

Female 

0  *3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

MALE 

0  .0 

3 

3.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

OE    OEL  TECH 

I  CC  TERRY  CAM 

TOTAL 

0^  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

,  1 

5.0 

1 

FEMALE 

0  '.0 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

MALE 

0  *5 

0 

•  0 

-  0 

•  0 

1 

5*3 

1 

5.7 

•  0 

2.5 

•  0 
3*0 

5.0 

•  0 
5.3 


50 
0 
50 


94*3 
.0 
94*3 


115  57*5 
17  100*0 
97*0^ 


98 


19 
1 
18 


95*0 
100*0 
94*7 


.0 
•0 

•  0 

•  0 
•0 
.0 

•6 

•  0 

•  0 


TOTAL 
NUMBER 


1 

♦9 

3 

2.7 

no 

S7*3 

0 

•  0 

113 

0 

*0 

0 

.0 

•  10 

100*0 

0 

♦  0 

10 

1 

1*0 

3 

2.9 

100 

97*1 

0 

.0 

103 

11 

1.7 

37 

5.8  ' 

599 

94*2 

„  0 

•0 

636 

0 

*0 

0 

.0 

49 

100*0 

0 

•0 

49 

11 

1*9  ' 

37 

6*3. 

550 

93*7 

0 

.0 

587 

53 
0 
53 

116 
17 
101 

20 
1 
19 


0=  STATE  TCTALS  ( 

'TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

0ISTR1CT  OF  CJLUM8I A 


3  INSTITUTIONS) 


♦  0 
.0 
.0 


OC    UNIVERSITY  OF'CC  < 

TOTAL     '       -    0  "  .0 

-  FEMALE         f'      0  .0 

.    MALE                0  .0 


30 
2 
28 


3.1 
•3 
3.5 


52*6 
28*6 
36*0 


OC         STATE  TDTALS  C 

TOTAL  .0  *3 

FEMALE  0  .0 

.MALE  *     0  *0~ 

FLORIOA  . 


INSTITUTIONS) 
30  52*6 
2  28*6 
28     56*  0 


FL    3REVAR0  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

13 

5*0 

FiMALc       -p        0  *0 

2 

9.1' 

•    MALE             ,0  *3 

11 

4*6 

FL    BKOWARO  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  *3 

2 

2.9 

FEMALE                0  *3 

.  1 

9.1 

MALE'              0  *3 

1 

1.7 

FL    CENTRAL  FtA  CMTY  COLLEGE 

TOTAL,                0  **0 

-M 

31.6 

FEMAL&*               0  *0 

1  3 

50*0 

MALE                 0  *9 

38 

30*9 

FL    CHIPOLA  JJNIOR  COLLEGE 

TOTAL                0  *0 

.  11 

29*7 

FEMALE                0  .3 

1 

100*3 

MA  L£                 0  *0 

10 

27*8 

FL    OAYTONA  BCH  CMTY  COLLEGE 

,    TOTAL      -          0        *0  tT 

22 

11*1 

FEMALE                0  *0 

0 

*d 

MALE                0  *0 

12*0 

FL  £0 1  SON  COMMUNITY  COLLEGE 

Total            o  *3 

0 

•  0 

FEMALE                0  *0 

0 

•  3 

MIlE                0  *0 

0 

.0 

tl    EH3RY-RI0DLE  AERON  J 

TOTAL                 1  *4 

4 

1.8 

FEMALE"               0  *3 

0 

•3 

MALE                 I  *5 

4 

1.6 

FL    FLORIOA  INST  TECHNOLOGY 

TOTAL                 0  *0 

0^*  *0 

FEMALE                0  *G 

0 

•  0 

MA  LP               0  *_.0 

0 

•  0 

FL    FLA  JR  COLLEGE  JACKSONVL 

TOTAL                1  .2 

106 

25*4 

FEMA  LE  0.0 

10 

27*0 

MALE                1  *3 

96 

25*3 

FL    FLORIOA  KEYS  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

7 

5.9 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

MALE                0  *0 

7 

5.9 

FL    GJLF  COAST  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

5 

13*9 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

MALE                0  *  *3 

5 

14*3 

Q 

.  0 

#  5 

7 

3.7 

184 

96*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  *0 

18 

100.0 

3 

.0 

0 

.0 

1 

7 

4.0 

166 

56*0 

•  0 

•  0 

o 

.0 

* 

3 

<5.3 

33 

57.9 

8 
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AMOlICAN.'INblAN 
ALASKAN  NATIVE 


HACK  ASIAN  OA  . 

NOH-HlSPAHlC  PACIFIC  ISLAM OBI 


NUMBER 


-NUMBER 

'MECHANICAL  ANO  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  15300) 


NUMBER 


HISPANIC 
DUMBER 


>  TOTAL  - 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE" 
NON-HISPANIC 

i 

NUMBER 


NON-RES I06NT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


FLORIDA  • 


FL 


HILLSBOROUGH  CMTY  COLLEGE" 
.TOTAL  /  0       .0  *  - 

FEMALE   "        /    0  .0 
MALE    .        /'   0  .0 
FL    INDIAN  fUVBT'CHTt, COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,      .       0  .0 
MALIt  0  .0 

FL    LAKE  CITY  CMTY  COLLEGE* 
'    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    LAKE-SUMTER  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  '0  .3 

*    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

>FL\  MANATEE  JUKIOK  COLLEGE 
..TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  »0 

MALE  v  0 
FL    HIAMI-OAOE  CMTY  COLLEGE 
'  TOTAL  0  .0 

FEMALE  '  0  .0 

'MALE  0  .0 

FL    NORTH  FLORIOA  JR  COLLEGE 
TOTAL  w    0  .3 

FEMALE/,*        P"*>r  «0 
MALE'*    ^      0  #0 
FL    OKAL00SA-KALT0N  JUNICR  C 
TOTAL  1<      1*3  * 

FEMALE  1  33.3 

MALE  <f  .0 

FL    PALM  BEACH  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0>. 

FL    PASCO-HERNANOO  CC 
,  TOTAL  -0  .3 

FEMALE  0  .0 

HALE        ^         0.  .0 
FL    PENSACOLA  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

FL    POLK  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        . 0 

FL     SAINT  JOHNS  RIVER  CC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0''  .0 

FL     SAINT  PETERS BG  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0. 

FEMALE  0  .0 

MALE  0    '  .0 

FL    SANTA*  FE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE     v  0  .3 

MALE  0  .0 

FL     ScMI NOLE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  2 
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s     MALE  1  «3 

FL    SOUTH  FLORIOA  JR  COLLEGE 
.TOTAL    *  0  .0 
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MALE  ,  0  *0 
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TOTAL  0    .  *0 

FEMALE  0  .0 
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ALASKAN  NATIVE 
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•  0 
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GA    BRUNSWICK  JUNICR  COLLEGE 
TOTAL  0  .3 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  .0 

-GA  coLunat'-s  college 

TOTAL  0  *0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0*.  .0 

GA    OA L TON  JUNIOR  CCLLE5E 
TOTAL  '  0  .3 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

GA,  06KAL8  COMMUNITY.  COLLEGE 
"TOTAL  1  .6 

FEHAlE     '  1  16.7 

HALE  0  .0 

GA    FLOYO  'JUNICR  COLLEGE 
"  TOTAL  '0  .3 

-FEHALE  0  .3 

HALE  0  .0 

GA    FORT  VALLEY.  STATE  COLLEGE 
'    TOTAL         ;       0        .3  v 
FEMALE  4  0  *0 

HALE  0  .0 

GA    GAINESVILLE  JR  COLLEGE  \ 
TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  '  .0. 

HALE  0  .0 

GA    GA.  INST  TECHN-STHN  TECH 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

GA    GOROON  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .3 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  .3 

GA    NORTH  GEORGIA  CCLLEGE 
TOTAL  .0  .3 

FEMALE  0  .3 

MALE  0        .0  < 

GA  v  TtUcTT  HCCONNELL  COLLEGE 
c    TOTAL  0  .3 

CEMALE  0  .3 

HALE  0  .0 

GA         STATE  TOTALS  (        15  If 

TOTAL                1  .3 

FcHALc                 1  6.7 
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20 

74.1 

0 

♦  3 

0 

♦  3 

0 

•  0 

20 

76.9 

0 

•  3 

/  lo° 

90*9 

0 

.0 

.0 

0 

.3 

10 

100.3 

HI 


TOTAL 

r  iF  E.HALE 
*  MALE 


STATE  TOTALS 
0 


•  3 
.3 
.3 


INSTITUTIONS) 
2  .3 

2  .4 


HISPANIC 
NUMBER  , 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MUTE 
NON-HISPANIC 

NUHttZR 


NGN-RES  I OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 

KUHBER 


tee 

21 
467 


85.0 
67*7 
86*0 


0 

.0 

0 

*  .0 

1  100.0 

"  0 

•  0 

0 

.0 

0 

1  *0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

*  0 

•  0 

1  100*0 

0 

.3 

o 

•  0 

1 

16*7 

5  83.3 

0 

•0 

',0 

♦o 

0 

*0 

0  *0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

16*7 

5  83*3 

0 

.0 

0 

*0 

3 

8*1 

34  91.9 

0 

.0« 

0 

.0 

0 

^  .0 

0  *0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

"3.  1 

34  91*9 

•  0. 

.  0 

0 

♦  0 

0 

•  3 

1  100.0 

0 

.0 

0  > 

*0 

0 

.0 

0  *0 

*  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1  130*0 

0 

.0 

o 

♦  0 

2 

6.5 

29^  93*5 

0 

•  0 

0 

♦  0 

•  0 

♦o 

1  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

6*7 

28  93*3 

0 

.0 

2 

1. 1 

19 

10.8 

155  88.1 

2 

1.1 

0 

.0 

1 

16*7  * 

5  83*3 

*  0 

•  0 

2  . 

1.2 

18 

10*6 

150  88*2 

2 

1 .  7 

0 

.0 

0 

•  0 

5  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  100*0 

'  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  C 

4  100*3 

0 

.0 

o 

.0 

c 

♦  0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

.0  rt 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0  . 

.Jp  ■  - 

7  100*0 

0 

•  0 

0* 

.0 

0 

.  0 

0  »0 

0 

♦  o  • 

0 

•  3 

0 

"  <0 

7  100.0 

0 

.0 

2 

2.3 

9 

9.3 

85  85.,0 

oc 

A 

6*0 

0 

.0 

0 

.0 

5  .83*3 

1 
5 

16*7 

*  2 

2.1 

9 

9.6 

80  85*1 

5*3 

0 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.  .0 

0 

.  0 

4  100*0 

0 

•  0 

o  „ 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

#0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0        •  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

.0 

0. 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•JO 

0 

•  0 

4*  100*0 

0 

•  c 

*v 

1.0 

35 

9.0 

345  88.9 

8 

0 

•o  ■ 

1 

6.7 

13  86*7 

1 

o  •  f 

4 

• 

1.1 

34 

9.  1 

332  89*0 

7 

1  .9 

20 

16*3 

116 

94.3 

7  5*7 

0 

.0 

-     4  " 

26.7 

15 

100.0 

0'  *0 

0 

.0 

16 

14.8 

101 

93.5 

7  6*5 

0 

.0 

6 

1.8 

311 

94.0 

V 

■   20"  6.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

8 

88.9 

1  11*1 

0 

•  0 

6 

1.9 

303 

94.1 

19  5*9 

0 

•  0 

1 

3.1 

23 

71.9 

9    28*  1 

0 

A 

•  V 

0 

•  0 

0 

.0 

1  100*0 

o 

♦  0 

1 

3.2 

23 

74.2 

8  25*8 

0 

.0 

3 

6.0 

40 

80.0 

10  20*0 

0 

.3 

0 

.3 

2 

50.0 

<2  50*0 

0 

.0 

3 

6.5 

38 

82.6 

8  17*4 

0 

•  0 

2 

7.4 

22 

81*5 

5  18.5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

1  100*0 

0 

.0 

2 

7.7 

22 

84*6 

4    1 5/4 

0 

.0 

0 

.0 

10 

90*9 

1  9*1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  C 

I  100*0 

0 

•0 

0 

♦3 

10 

130*3 

0  *0 

0 

.0 

32 

5*6 

522 

90*9 

52      tt  1 

0 

.0 

4 

12.9 

25 

80*6 

6  19*4 

0 

•  0 

28 

5*2 

497 

91*5 

46  8*5 

0 

.0 

1 

0 

1 

6 

0 
6 

37 
0 
37 

1 
0 
1 

31 

41 
30 

176 

170^ 

5S 

1 

4 

2 
0 

\7 

100 
6 
94 

4 
0 
4 

1 
1 

0 

4. 
0 
4 


388 
15 
373 


123 
15 
108 

331 
9 

322 

32 
1 

31 

50 
4 
46 

27 
1 

26 

11 
1 

10 


574 
31 
543 


AMERICAN  IHOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

v  NUMBER 


HACK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUM5ER 


MECHANIC^  ANO'ENCINEERING  TECHNOLOGIES  15300) 
IDAHO 

ID    BOISE  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE7 
10  ,  COLLEGE  Of 
»  TOTAL 
FEMALE 
MALE 

ID    IDAHO  STATE\ UNIVERSITY 
TOTAL  *  0  ♦0 

FEMALE  0        *0  a 

MALE  ^0  .0 

10    LEVl^-CLARK  ST  COLLEGE 


0      /  .0 
0     /  .0 
o  .0 
lOfHO  COLLEGE- 


TOTAL 
FE.MALE 
HALE 
.10  NORTH 

TOTAL  I, 
FEMALE  0\  .0 

MALE  1 
10-  RICKS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *  .0 

MALE  0  .0 


„ 

t 

0 

.0 

2 

1.1 

0 

•  0  , 

0 

9  .0 

0 

.0  . 

2 

1.1 

4 

0 

♦  0 

1 

.6 

0 

•  0 

0 

.♦0 

0 

•  0 

1 

♦  6 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

to 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

.  o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

♦  8 

0 

.0 

"  0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

.9 

0 

•  o* 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

10  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALE  1 


6  INSTITUTIONS) 


ILLINOIS 

IL    BELLEVILLE  AREA  COLLEGE 
TOTAL  2  U6 

FEMALE  1  l6*7 

MALE  1        •%    "  _ 

■IL     BLACK  HAMiC  C  EAST  'CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

>0 
0 


IL    BLACK  HAWK  C  QUAO-CITIES 
1  2.3 

0  .0 

1  2.4 


TOTAL 
F.EHALE 
MA  L  E 

IL    WAOLEY  UNIVERSITY 
TOTAL'  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    CARL  SAN03URG  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0    A  .0 

IL    CENTRAL  YMCA  CMTY  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
IL    CITY  C 
TttfAL 
FEMALE 
MALE 
IL    CI  TY  C 
TOTAL** 
.FEMALE 
HALE 
IL    CITY  C 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IL    CTY  C 
TOTAL 
FEMALE" 
MALE 
— U    CITY  C 

"Total 

FEMALE 
MALE 


0  *'  .0 
0  .0 
0  .0 
CHGO  KENNEDY -KING 
0  .0 
0  .0 
0.  .0 
CHGO  OLIVE-HARVEY 
0-  .0 
0  .0 
0  .0 
CHICAGO  CALEY 


3 
0 
3 

o- 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

♦  0 
.0 


2.3 

:o 

2.5 

•  0 
.0 

♦  0 

2.3 
33.3 
.0 


271  95.8 
6  100.0 
265  95.7 


.0 

♦  0 
•0 

c 

♦  0 

♦  0 
.0 


32 
9 
23 

2 
0 
2 


-97.0 
100.0 
95.8 

13.3 
.0 
)4.3 


CHGO  TRUMAN 
0 
0 
0 

CHICAGO  WRIGHT 
1  2.2 

0  .0 

1  2.2 


IL    COLLEGE  OF  OUPACE 

TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0-  .0 

IL    COLLEGE  OF  LAKE  COUNTY 

TOTAL  1  !•* 

FEMALE  0  .0 

HALE  I  1*5 
IL    DANIEL  HALE  WILLIAMS 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


•  0 

Jo 


0 
0 
0 

.6 
0 
6 

1 

0 

1 

2 
0 
2 

15 
5 
10 


•  0 

•  0 
•0 

13.0 
.0 
13.0 

1.1 

•  0 

W 
2.9. 

•0 
3.1 

45.5 
50.0 
43.5 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

30 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

3 
0 
3 

0 

0* 
0 

0 
0 
0 


HISPANIC 
NUMBER  X 


•  0 
VO 

•  0 

•  0 
.0 

\0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0. 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

.  .0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

6.5 
.0 
6.5 

3.2 
.0 
3.5 

.0 
.0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


2.6 
.0 
2.B 


8  4.8 
1  9.1 
7  4.5 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


14 
1 

13 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

*0 
0 

"  0 

0 
0 

.  0 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


.0 

.0 
.0 

♦  0, 
.0 
.0 

♦  8 
.0 

♦  9 

.0 

CO 
•0 


1.6 
1.9 
1.6 


WHITE 
m NON-HISPANIC 

NUM3ER 


NCU-RES ICENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


7 

3.7 

182 

56.3 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0  ' 

0  - 

7 

3.9 

174 

96*1 

0 

•  0 

9' 

5.4 

155 

93.4 

2 

1*2 

1 

9.1- 

10 

SO*  9 

0 

•  9 

8 

5.2 

145 

93*5 

2 

1*3 

0 

.0 

305 

1CC*0 

0 

•  0 

0 

.0 

100*0. 

o 

♦  0 

0 

.0 

286 

100*0  , 

0 

•  0 

0 

♦  0 

38 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

10C*0 

0 

.0 

0 

.0 

35 

10C*0 

0 

.0 

3 

2.5 

117 

97*5 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

•  0 

3 

2.7 

103 

97*3 

•  0 

.0 

0 

♦  0 

51 

96*2 

2 

3.8 

0 

•  0 

4^1 00.0 

0 

•  0 

0 

-/ 

47 

95*9 

2 

4*1 

19 

848 

97*4 

4 

.5 

1 

1.9 

n53 

98*t 

0 

•  0 

18 

2.2 

?95 

97*3 

4 

.5 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 

6.8 
♦0 
7.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦0 

.0 

•5  < 

.0 

3.0  — 

♦  0 
4.2 

.0 

♦  0 

♦  0 


1  33.3 

0  .0 

1  33*3 

6  13*0 

0  *0 

6  13*0 


2 
0 
2 

4 
0 
4 

18 

5 

13 


2.2 
*0 
2*3 

*0° 
6.2 

54*5 
50*5 
56*5 


5 

J.  7 

123    S6.  l" 

1 

16*7 

5  -83.3 

4 

3*3 

118  96*7' 

0 

♦  0  / 

16  100*0 

0 

.0 

0  *0 

o 

♦  0 

16  100*0 

5 

11*4 

39  88.6 

1 

33*3  , 

2  66.7 

4 

9*8  [ 

37  90.2 

0 

♦0 

1  100.0 

0 

.0 

0.  .0 

0 

♦  0 

1  100.0 

0 

.0 

19  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

19  100.0 

0 

*0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

"0, 

•  0 

0  .0 

4  t 

271 

95.8 

o  .c 

6 

100.0 

0  .0 

265 

95.7 

0  .0 

33 

100.0. 

0  "  .0 

9 

100.0 

0  .0 

24 

100.0 

0  .0 

2 

13.3 

12  80.0 

0 

•  0  » 

1  1C9.0 

2 

14.3 

.  11  78.6 

1 

33.3 

2  66.7 

0 

.0 

0  .0 

1 

33.3 

„2  66.7 

16 

-34*8 

30  65.2 

0 

•  C 

0  .0 

16 

34.8 

30  65.2 

•  6 

6.5 

87  93*5 

0 

.0 

7  100.0 

6 

7.0 

80  93.0 

7 

10.0 

63  90.0 

0 

.0 

5  100.0 

7 

10*8 

58  89*2 

33 

100.0 

0  .0 

10 

190*0 

0  .0 

23 

100*0 

0  .0 

0 

o 

i 
o 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0- 


•  0 
.0 

•  0 

6.7 

:o 

7.1\ 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.9 
•0 

•  0 
•0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


189 

8 

18*. 

166 
11 
155 

305 

286 


8 

35 

120 
9 
111 

53 
'  4 
49 


871 

54  ' 
817 


128 

6 

122 

16 
0 
16 

44 
3 
41 

1 

C 

1  ' 

19 
0 
19 

3 
0 
3 

2  63 

6' 
277 

33 

24 
» 
15 
1 

14  ■ 

3 
0 
3 

46 
0 
46 

93 
7 
86 

70 
5 

"  65 

33 
10 
23 


1926 


19SC 


TABLE  10;  TOTAL  ASSOCIATE  OCCREES  ANO  OTHER  ANAROS  BASED  ON  LfSS  THAN'  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
CONFEMEO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY*  AND  SEX.    INSTITUTION  ANO  STATE  197S-1979 


AMERICAN  IKOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  'ASIAN  OR  - 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NJMBER         <       NUMBER         t  ^NUMBER 
HcCHAMlCAL  ANO  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  MOQY 


HISPANIC 
NUHBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES I0ENT 
ALIEN 

NUMBER 


\OTAL  , 
NUMBER 


ILLINOIS 

IL    DANVILLE  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    OEVRY  INST  OF  TECHNOLOGY, 
TOTAL     '  1  "  .2 

ffLHALE  0  .0 

MALE  I  *2 

IL    ELGIN  COMMUNITY  COLLEGE  . 
*     TOTAL  0  .0 

FEMALE  °  »0  .0 

MALE  0  .0 

IL    HIGHLAND  CiTY  COLLEGE 
TOTAL  0        .0  * 

FEMALE   **-  0  .0 

MALE  0  ;o 

IL    ILLINOIS  CENTRAL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ^0  .0 

IL     ILL  ESTN  LINCOLN  TRAIL  C 
TOTAL  *     0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE    '  0  .0 

IL    ILL  ESTN  CC  CLNEY  CEN  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .  .0 

MALE  0  .0 

IL     ILL  ESTN  CC  WABASH  VLY  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       .0  * 

MALE    *  0       »0  • 

IL     ILLINOIS  VLY  CMTY  COLLEGE 
'*  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

II    JOHN  A  LOGAN  COLLEGE 
TOTAL  0        ♦  © 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    JOHN  WOOD  CMTY  COLLEGE^ 

TOTAL  0  .0 

o  FEMALE  0  .0 

MALE  0.0 
IL    JOLlET  JUNIOR  COLLEGE 
tCTAL  0  1  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IL     KANKAKEE  CMTY  CCLLEGE 


1 
0 
1 

.96 
14 
62 

0 
0 
0 


,  3*0 
•0 
3.0 

15.3* 

56*0 

13*6 

•  0 

•  0 

5.9 

5.9 

5*7 
13.3 
4.2 

•  0 
.0 

•  0 


TOTAL  0* 
FEMALE  0 
MALE-  <0 
V     KASKASKIA  COLLEGE 
TOTAL,  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IL     KlSHMAUKEc  COLLEGE 
TOTAL"  0 
FEMALE       v     "  0 
MALE  0 
IL    LAKE  LANO  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MfLE  0 
IL     LEWIS  ANO  CLARK  CC 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IL    LEW  I S  UNIVERSITY 
"TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


*o 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

♦  0 

♦0 
0 
0 

0 
0 
0 

o. 

0 

•  0 


IL     LINCOLN  LAM)  CMlY  COLLEGE 

TOTAL  0*  .0  * 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -° 

IL    MCHENRY  COUNTY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE'  0  .0 

IL    MORAINE  VLY  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

XL    MORRISON  INST  OF  TECHN  J 

TOTAL  0  ,0 

FEMALE  A0  .0  " 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

33 

0 
33 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

cr 
o 


•o 
♦o 

•  o 

5*2 
•0 
5*5 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦o. 

•  0° 
♦0  ■ 
.0* 


u 

♦  0 

•  0 

o 

♦  0 

•  0 
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♦0 
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w 
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1 
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o 
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2 
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.0 
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.0 
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•0 
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.0 
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I 
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1 
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.0 
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0 

♦c 

1 
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1 
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0 

.0 

I 
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0 

•  0 

f 
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0 

•  0 

0 

•  0 

0 

-  .0 

I 

1.7 

0 

.0 

1 

1.7 

1  .3*0 

0  .0 

1  3.0 

16*  26*1 
17  63.0 
147*  24*3 


•3o2 

32 


97.0 
.0 
97.0 


460  73.1 
6  32.0 
452  74*8 


.0 

•  0 

,  *o 

•  8 

•  0 

•  8 


1 

2.2, 

44  97.8 

0 

.0 

0 

.  0 

8  1 00*  0  * 

o 

♦0  * 

1 

2.7 

36  97.3 

0 

•  0 

1 

5.9 

16  94.1 

,  0 

.0 

0 

•  0 

•       0  .0 

o 

0  *  V 

1  . 

5.9 

16  94.1 

0 

.0 

7 

6.0 

60  92*0 

0 

•*o 

2 

tt.3 

13  86*7 

o 

♦  0 

5 

6*9 

67  93*1 

0 

;o 

0 

•  0 

58  96*7 

3*3 

0 

.0 

4  1C0.0 

o 

♦o~  • 

0 

♦  0 

54  •  96*4 

2 

3*6* 

0 

.0 

47  10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

46  100.0 

* 

0 

•  0 

1 

♦  ,s 

158    99  A 

0 

♦  0 

0 

.0 

CC  lUU.l* 

o 

♦  0 

1 

.♦7 

136    99*3  . 

0 

.0 

0 

•  0 

41  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  *0 

o 

.0 

0 

.0  - 

41  100*0 

0 

*0 

c  0  *c- 

21  .100*0 

0 

'  «o 

0 

.0 

1  100*0 

Q 

o 

0 

.0 

20  100*0 

0 

/♦O 

» 

3 

1.6, 

162  98*2 

0 

♦  0 

0 

'  .0 

•A     1 AA  A 

Q 

♦  0 

3 

2.2 

133  97*8 

0 

•°  e 

9 

11.  1 

72  88*9 

0 

.0 

0 

•0 

5  1CC.0 

Q 

*  0 

9 

11.8 

67  88*2 

0 

.0 

0 

.0 

18  100*0 

0 

.0      „  - 

0 

.0 

0  .0 

Q 

♦  0 

0 

-  *c 

18  10C.0 

0 

♦o 

0 

.0, 

35  100*0 

0 

.0 

0 

-  .0 

c          1  10C.0 

o 

♦  0  v 

o  - 

.■o 

34y  100*0 

0 

♦  0 

I  " 

7.7 

1?  92*3 

0 

♦  0 
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o 

♦  0 

I 

.7.7 

"12  92*3 

0 

•  0 

1 

1.4 

69  '98*6 

0 

'  *0 

0 

'i  .0 
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0 

.0 

I 

1.5 

66  98*5 
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c 
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0 

♦  0 

0 

•  0 

0  *0 
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0 
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•  0 
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5.0 

17  85*0 
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10.0 
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0 

.0 

1 

5.0  , 

17  85.0 

2 
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^29  100.0 
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0 

.0 
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♦0 

0 

.0 

29  100*0 
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♦  0 
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.0 
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0 

•  0 

0 
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0 

♦  0 

2 

5.1 

37  94.9 

0 

*0  , 

0> 

•  0 
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0 

♦3  1 

2. 

5.1 

37  94.9 

0 

•  0 

2 

2.9 

67  97.1 

0 

•0 

0 

11  100.0 

0 

•  0 

2 

3.4 

56  96.6 

to 

•  0 

33 
0 

,33 

629 
25 

604 

45 
B 

37 

17 
0 
17 

B7 

15 

72 

!  AO 
4 
56 

47 
1 


159 

22 
137 

41 
0 
41 

21 
1 
20 

165 
29 
136 

61 

,5 
76 

16 
0 
16 

3t' 

34 

13 
0 
43 

.70 
.  3 
6? 

34 

'  0 
34 

2- 
0 
20 

29 
0 
29 

12 
1 
11 

39 
0 
39 

69 
11 
58 


1927 


19S7 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


*  RACK  *    ASIAN  OR*  . 

NGft-HISMNIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         t.       NUMBER         *  NUMBER 

MECHANICAL  AND  ENGINEERING TECHNOLOGIES  (53001  * 

ILLINOIS  •  * 

IL    MORTON  COLLEGE 

TOTAL  ,      0  .0 

FEMALE  0       .0.  * 

MALE  0       .0  ■ 

IL    'OA KTGN  COMMUNITY  COLLEGE 
^      TOTAL    '         '    0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0    %  .0 

IL  •  PARKLAND  CCLLEGc 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    MARIE  STATE  COlUGE 
TOTAL  1  U* 

FEMALE  0  .0 

HALE  1  U* 

•  IL    RENO  LAKE  COLLEGE  . 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  A 

IL    RICHLAND  CMTY  COLLEGE 
TOTAL         i       0  .0 
FEMALE    •  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    ROCK  VALLEY  COLLEGE 

TOTAL  0  tO 

c  FEMALE-  0  +  *0 

MALE  0  .0 

IL     SAUK  VALLEY  COLLEGE 


HISPANIC 
•.NUMBER 


TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  <  iS) 

MALE  0  .0 

IL'  SHAWNEE  COLLEGE 

TOTAL  0  *0  . 

FEMALE  ,      0  .0 

M*lE  0  *0 

IL    SOUTHEASTERN  ILL  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


♦  5 
12*5 


IL     STHN  ILLINOIS  U  CAR  BON  OL 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


IL    SPOON  RIVER  COLLEGE 
"  TOTAL  0  JO 

FEMALE  .   0  ^0 

MALE  0  dO 

IL    STATE  COMMUNITY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
1  0 
0 

0  ' 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
2 
I 

65 
I 

6 
I 
5 

0 
0 
0 

.  II 

m  0 

11 


IL     THORNTON  CMTY  COLLEGE 


TOTAL     •  0 
FC*ALE  0 
MALE  0 
IL    TRITON  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
1  MALE 
IL    U  OF 
TOTAL 
FEMALE  t 
MALE  \ 


♦  0 
•0 

.0  ' 

♦  0 

♦  0 
.0 


'♦0 
.0 

•  0 

•  0 
5.0 

3.4 

•  0 
3.6 

7.0 

•  0 

7.0* 

1.0 
.0 

I.  0 

•  0 

•  0 

•  0 

'  .0 
.0 

•  0 

•  0* 

•  0 

•  0 

9.7 
66.7* 
3.6 

33.2 
12*5 

3V° 

2.9 

II.  1 
2.6 

.0 
40 
.0 

91.7 
.0 
91.7 

5.6 
.0 
5.6 


ILL  UR8ANA  CA1i>US 


♦  0 
•0 
.0 


IL    KAU80NSEE  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  0 

♦  0 
•0 


IL    W  RAINEY  HARPER  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


3 
0 
3 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


'  io 

2.2 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

1.4 

♦  0 
I. * 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


IL  STATE  TOTALS  ( 

TOT  AL  9 
FEMALE  2 
MALE  7 

INDIANA 


IN  Wl  STATE  UNIVERSITY 


54 


INSTITUTIONS) 
546  14*4 
41  16.0 
505  14.3 


T^OTAv 
FEMALE 
M*LE 


IN    IN  D I  AHA  STATE  U  MAIN  CAM 


TOT  A*. 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 

•  0 

•0 
.0 

•  0 


0 
0 
'0 

0 
0 
0 

.J- 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0  . 

.0 

•  0 

•  0 

1.7 
.0 
1.8 

•  0 
1.4 

.0 
.0 

-.0 

.0 

•  0 

•  0 


0 
0 

€° 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


'.0 
*0 
.0 

4.3 
.0 
5.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

2.8 

♦  0 
2.8 

♦  0 
•0 

*  .0 

♦  0 

♦  0 
•0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


fcHlTE 
NON-HISPANIC 

•  -NUMBER* 


NCN-RESICENT 
ALIEN 

NUMBER 


o  TpTAL 
X  NUMBER 


1 

1.1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

1  , 

1.2  . 

0 

.0 

2 

8.7 
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13.0 

2 
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•0 
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3 

1.5 

1 

7.1 

0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 

0 

.0 

0 

.0 
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1.4 

2 

1.4 

0 

.0 

1 

33.3 
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1.4 

♦  7 

0 

.0 

0 

.0 

0. 

.0 

0 

sO 

X) 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

5.6 

0 

".0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

5.6 

2 

1.7 

-  i 

3.4 

0 

•  0 

2.6 

2 

2.5 

3 

3.8 

5V 

1.6 

97 

2*6 

5 

2.0 

6 

•  3.1* 

54 

1.5 

89 

2.5 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0^  .0 

.0 
•  .0 

S.7 
.0 
10.0 


51  I  00.0 
3  100.0 
48  100.0, 

21*  91.3 
3  100.0 
18  90.0 


3 

5.2 

55    94. 8 

0 

•  0 

3  100.0 

3 

5.5 

52  94.5 

9 

12.7  . 

62  67.3 

0 

♦•0 

0  *  .0 

9 

12.7 

62?  87.3 

1 

1.0 

103  '99.0 

0 

•0 

1  109*0 

1 

1.0 

102  9,9*0 

0 

•  0 

-     16  100.0 

c 

.0. 

1  100*0 

0 

2?  roo*o 

4  1 

1.1 

88    98*9  v 

0 

.0 

5  100.0 

1 

1.2 

63  98*8 

5 

21.7 

18  78*3 

3  100.0 

o  i  *o 

2 

10.0   

\"k  <ic.o 

IO   ^    w V ♦ v 

3 

9.7 

29  9C*3 

2 

o6.7 

1  33*3 

3.6 

27  96*4 

71 

36.2 

125  63*8 

2 

25.  0 

6  75*0 

69 

36  »7 

119  63.3 

12 

,  5.^ 

191     93*6  , 

1 

11.1 

a  68*9 

11 

'  5.6 

183  93.8 

1 

7.1 

13  92*9 

0 

.0 

1  100*0 

1 

7.7 

12  92*3 

fU 

91.7 

1      8  > 

*  0 

.0 

0  *0 

11 

91.7 

1  8*3 

1 

5.6 

17  94.4 

0 

.0 

0  *o 

1 

5.6 

17  94*4 

7 

4.9 

134  94.4* 

1 

33.3 

2  66.7 

6 

'  4.3 

132  95*0 

0 

.0 

34  100*0 

0 

♦  0 

*    \  100*0 

0 

♦  0 

33  1C0*0 

5 

6.9 

67  93*1 

0 

.0 

0  *0 

5 

6.V 

6*  93*1 

6 

.5.0 

113  95*0 

1 

2.6 

33  97*4 

5 

*  6.* 

75  93*8 

711 

18.7 

3i060  80*6 

A*. 

-  21.9 

200  78*1 

655 

18.5 

2,8bC  8C*7 

>  * 

0 

.0 

5  100.0 

•  0 

.0 

I  1CC.0 

0 

•  0 

C  1CC.0 

0 

.0 

JO  83*3 

0 

.0 

1  100*0 

*  0 

.0 

9  61*8 

0 

•  0 

51 

0  * 

.  0 

0  . 

.0 

48 

0 

.0 

23 

0 

♦  0 

0 

•  0 

20 

t 

o  - 

.3 

58 

0  * 

.0 

3 

0 

♦o 

55 

0 

.0 

71  . 

0 

•  0 

q 

0 

.p 

0 

104  * 

0  • 

•  0 

0 

.0 

t03.\ 

0 

.0 

*26 

0 

♦0 

0 

»0 

*  25 

0. 

.  *0 

89 

0 

*.o 

.  5 

0 

•0 

84  . 

6  : 

.0 

23  , 

•0 

3 

0 

.0. 

20 

0 

♦  0 

31 

0 

•  0 

0 

♦0 

o28 

0 

\0 

196* 

0 

.3 

f  o 

♦  0 

186 

1 

♦  5 

204 

0 

9 

1 

♦5  • 

195 

0 

■  .0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

13 

3 

♦0 

U 

3 

.0 

o 

♦0 

12 

0 

.0 

19 

0 

•0 

0 

0 

♦  0 

18 

1 

,7 

:  142 

0 

,0 

1  3 

1 

♦  7 

;  i>^ 

0 

♦  3 

$4 

0 

•0 

1 

0 

•  0 

33 

0 

.3 

72 

0 

•  0 

0 

.0 

72 

0 

.0 

119 

0 

♦  0 

39 

0 

♦  0 

80 

27 

♦  7 

4  3.799 

0 

♦  0 

2  56 

27 

•  0 

S.S42 

•  0 

.5 

3 

•0 

1 

0 

*  .0 

4 

2 

16.7 

12 

0 

.0 

1 

2 

18.2 

u 

TAlLfc  10*  .TOTAL  ASSOCIATE  OEGREES  AND  CThER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FtELO 
COftf ERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY*.  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  IftCtAN 
ALASKAN  N*;iVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANCER 


*    -NUMBER         %       NUMBER         I  NUMBER 
MECHANICAL  ANO  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (5300) 
J SO I AS A 


HISPANIC 
NUMBER  I 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBcft 


WHITE 
rON-HlSPANIC 


NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


IK    INOIANA  ST  U  EVANSVL  CAM 
*    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  • 

\H    INO-PUROUE  U  FORT  WAYNE 
TOTAL  0     «  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

IN    INO  VOC  TECH  C-COLJMBUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

M*LE  0  .0 

IN    ISO  VOC  TECH  C-EVASSVlLLE 
TOTAL  1  1*3 

FEMALE.  0  \0 

MALE1*  1  1*3 

IN  ISO  VOC  TECH  C-FORT  WAYNE 
*      TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  *0 

IN    INO  VOC  TECH-INCJASAPOLIS 
TOTAL  vl  *6 

FEMALE  Nl  7*1 

'    HALE     /  0.0 
IN    INO  VOC  TECH  C-KCKOMO 
'  TOTAL  k  \  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

IN    ISO  VOC  TECH  C-LAFAYETTE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *3 

IN    INO  VOC  TECH-SELLERS  BURG 
TOTAL  0  *3 

FE.MALt  0  .0 

KALE  0  *0 

IN   <4N0  VOC  TECH  C-SOUTH  BENO 
TOTAL  0  .0 

FcMAL'c  0  *0 

MALE  0  *0 

IN    ISO  VOC  TECH-TE  RRE  HAUTE 
TOTAL  0        .0  * 

FEMALE       r        0  «3 
KALE  0  .0 

IN    OAKLAND  CITY  COLLEGE 


TOTAL 
FHMALE 
VALE 

in  pjroue 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 
* 1 N  PJftOUE 
V>  TOTAL 
^  FEMALE 
MALE 
IN  PURDUE 
TOTAL 
FEMALE 
KALE 
IS  TRI-STATE 
TOTAL 
FEHALfc 
MALE 


0  *0 

0  *o 

0  -  *0 
MAIN  CAMPJS 

1  *4 

0  *3 

1  .4 
CALUMET  CAMPUS 

0  .0 
0  *D 
0.  *3 
NORTH  CEN  CAMPUS 
0  *0 
0  *0 
3  *0 
UNIVERSITY 
0  .0 
0  *3 
0  *0 


IN    USIVERSITY  OF  EVASSVILLE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN.  VISCENN6S 
TOTAL 
FEMALE 
KALE 


0  *0 

0  *0 

0  .3 
UNIVERSITY 

0  .0 

3  *3 

0  *0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
0 
5 

4 
0 
4 

34 
3 
31 

4 
1 

3 

0 
0 
0 


•0 

•  3 

#0r 

•  0 
♦0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

6*3 
.0 
6*4 

3.9 

•  0 
4*0 

21.3 
21*4 
21.2 

5*1 
8*3 
4.5 

♦0 

•  0 

•  0 


2  2*5 
0  .0 
2  2*6 


8*6 
.0 
8*6 

3.5 
.0 
3.6 

2.5 
.0 
2.5 

3.2 
5*6 
3.0 

2.1 
.0 
2.3 

.0 
.0 

•  0 

5.0 

•  0 
5.3 

•  0 
♦0 

•  0 

2.9 

•  0 
3.0 


IN  STATE  TOTALS  I 

TOT  M  3  »2 

FcMALc  1  1*2 

MALE  2  »1 

ICiM 

I A    OE 5  MOINES  AREA  CC 
TOTAL  3  .0 

FEMALE     p\        0  .0 
MALE  0  .0 

IA    CLINTON  COMMUNITY  COLLEGE 


20  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 

KALt, 


76 
5 
71 


4. 

6.1 

4.7 


•  6 

•  0 

•  9 


0 

.3 
0 

2 
0 
2 

1 

0 
I 

1 

0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
3 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 


1  1*3 

0  .0 

1  1*3 


.0 
.0 
.0 

1.3 

•  0 
1*4 

1*3 

•  0 
1.5 

2.4 
.0 
2.5 

1.3 

•  0 
1.3 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  4 

•  0 

•  4 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


o\ 

0 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  4 

♦  0 

♦  5 


.4 

♦  0 

♦  4 

.0 

♦  0 

♦  0 


o 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•0 

0 

i  J 

1 

1*8 

0 

♦  3 

1 

1.9 

1 

1*3 

0 

♦0 

1 

1*3 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

-♦0 

4 

2*5 

0 

•0 

4 

2.7 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

*3 

•0 

0 

♦0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

♦  8 

0 

♦a 

2 

♦9 

4 

4*1 

0 

•  0 

4 

4,5 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

12 

•  8 

0 

•0 

12 

•  8 

2 

•  8 

0 

•0 

I 

♦9 

0 

♦  0 

Ov 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

9  100.0 

0 

♦  0 

9 

3 

•  0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

8  100.0 

0 

•0 

8 

0 

♦  0 

70  100.0 

•  V     ft  W  •  V 

o 

♦  0 

\70 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

69  1C0.0 

0 

•  0 

69 

1 

il.  8 

54  98.2 

o 

♦  0 

0 

2  100*0 

0 

.0 

2 

I 

1.9 

52  98*1 

0 

•  0 

53 

9 

10*0 

72  90*0 

0 

•0 

80 

0 

♦0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

8 

10*3 

70  89*7 

0 

.0  * 

78 

4 

3*9" 

98  96*1 

o 

•  0 

1 02 

,  0 

•  0 

3  100*0 

0 

.0 

3 

4 

4.C 

95  96*0 

0 

•0 

99 

41 

2  5*6 

'        119  74*4 

o 

♦0 

160 

4 

28.6 

10  71*4 

0 

♦0 

14 

37 

25.3 

109  74*7 

0 

•0 

146 

5 

6.3 

'74  93*7 

o 

•  0 

79 

1 

8.3 

11  91*7 

0 

•0 

12 

4 

6.0 

63  94*0 

0 

•  0 

67 

1 

2.4 

41  97*6 

o 

.0 

42 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

2 

\l 

2.5 

39  97*5 

0 

.0 

4C 

3\ 

3.  8 

77  96*3 

o 

.0 

80 

0  ' 

.0 

3  103*0 

0 

♦0 

3 

3 

3.9 

74  96*1 

0 

.0 

77 

3 

8.6 

32  91*4 

o 

♦0 

35 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

3 

8.6 

32  91*4 

0 

♦0 

35 

^ 

3.5 

111  96*5 

o 

♦0 

1 15 

0 

.0 

4  100*0 

0 

.0 

4 

4 

3.6 

107  96*4 

0 

.0 

111 

5 

2.5 

194  97*5 

o 

♦  0 

199 

0 

.0 

°0  *0 

0 

.0 

0 

5 

2.5 

194  97*5 

0 

.0 

199 

12 

4.7 

241  95*3 

o 

.0 

253 

I 

5.6 

17  94*4 

0 

.0 

18 

11 

4.7 

224  95*3 

0 

.0 

235 

6 

O.  C 

91    93*  8 

o 

♦  0 

97 

0 

.0 

9  100*0 

0 

.0 

9 

6 

6.8 

82  93*2 

0 

♦0 

C8 

'  0 

.0 

32  100*0 

0 

•  0 

32 

o 

•  0 

5  100*0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

27  100*0 

0 

.0 

27 

1 

5.0 

19  95*0 

0 

•  3 

20 

,0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

I  s 

5.3 

18  94*7 

0 

•0 

19 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•0 

t 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

1  100*0 

„0 

•  0 

1 

131  94*9 

3 

2.2 

138 

0 

.0 

3  100*0 

0 

•  0 

•7 

4 

3.0 

128  94*8 

3 

2.2 

135 

/' 

98 

6.2 

1.481  93*5 

5 

.3 

If 584 

6 

7.3 

76  92*7 

0 

•  0 

82 

92 

6.1 

1,405  93*5 

5 

.3 

It  502 

5 

2.1 

233  97*9 

0 

•0 

238 

0 

.0 

8  10C*0 

0 

•0 

8 

5 

2.2 

225  97*8 

0 

•  0 

230 

0 

.0 

26  100*0 

0 

•  0 

26 

0 

.0 

6  100*0 

0 

•  0 

6 

0 

.0 

20  100*0 

0 

•0 

20 

1929 


1980 


*  .  '  \  A4i  iccc  tuam  pnuo  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOI.  FIELO 

TA.tr  ".TOTAL  ASSOCIATE  J^ffi.SSapffi.'ffiS.SJiTv  ^^UTRJctn,0fANS<1^EtS!8T.TUT.«  AND  STATE  ^.W 


AMERICAN  INDIAN 
'  ALA  SKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER.         *       NUMBER         f  NUMBER 
MECHANICAL  ANO  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  15300) 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

%»  NUMBER 


I  OH  A 

IA    MUSCATINE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  Q  ♦<> 

FEMALE  .   0  .0 

MALE  0  .0 

IA    SCOTT  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  I  •* 

*    FEMALE  0        .0  . 

MALE  1 
I A    ELLSWORTH  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

I A  HAWKEY E  INST  TECHNOLOGY 
*    TOTAL  2  .4 

FEMALE  1  3*0 

MALE  I  »2 

I A    INDIAN  HLS  CC-OTTUHWA 


.0 
.0 
.0 

1*2 
.0 
1.2 

.0 
.0 
.0 


14  3*1 
2  >  6*1 
12  2*9 


TOT  Ah 
FEMALE 
MA  LE 
IA    IOWA  CENTRAL 
TOTAL 
FEMALE 


0 
0 
0 

cc 

0 
0 


•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


I A    IOWA  LAKES  CC  NCRTH  CTR 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

I A    IOWA- LAKES  CC  SOUTH  CTR 
TOTAL  0  .0 

FEMALE        ,        0  .0 
MALE  0  .0 

IA    lOiiA  WESTERN  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *° 

MALc  s     0  .0 

I A    KIRKHOOD^CMTV  COLLEGE 
TOTAL         1      I  *6 
FEMALE     v  0  .0 

MALE  1  *6 

I A    MARSHALL TWN  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

I A    NORTHEAST  IA  VOC  TECh  SCH 
3  1.3 
0  .0 
3  1*3 
I A    N  IOWA  ARsA  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALi*  0  .0 

X A    SOUTHEASTERN  CMTY  COLcEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

I  A    SOUTHWESTERN  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  \  0 

FEMALE  \  Q  »° 

MALE  |0  »0 

I A    WESTERN  IOWA  TECH 
TOTAL  0  .0 

FEMALE   *  0  .0 

MALE  0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1 
0 
1 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 

0 
4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

7 
0 
7 

1 

0 
1 

1 

0 

1 


.7 

•  0 

•  6 

.9 

•  0 
♦9 

.0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

2*4 
.0 
2.5 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
•0 

•  0 

8.6 

•  0 


1.0 

•  0 
1.0 

•4 

•  0 

•  4 


r         STATE  TOTAJLS  I 
TOTAL  7 
FEMALE  1 
MALE  6 


KANSAS 

KS  |  BARTON  CO  CMTY  JR  COLLEGE 

TOTAL                 0  »° 

FEMALE                 0  .0 

HALE                 0  .0 

KS    BETHEL  COLLEGE 

TOTAL                P  «0 

FEMALE              .  0  •? 

MALE                 0  .0 

KS    BUTLER  CO  CMTY  JR— COLLEGE 

TOTAL                0  •? 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  *° 

KS    COFFEYVL  CMTY  JR  COLLEGE 

TOTAL                0  *° 

,   FEMALE                0  »° 

1       MALE                0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


18  INSTITUTIONS) 

.3  34  1.4 

.8  2  1.7 

.3  32  1*4 


•  0 
•0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

2.8 

•  0 
3.0 

•0 
.0 

•  0 


.0 
•  6 


2  5.9 
0  .0 
2  6*1 


0 

•  0 

0 

.0 

Q 

.  0 

0  .0, 

Q 

.0 

0 

.0 

4 

.9 

c 

Q 

♦  0 

0 

.0 

^ 

1.  o 

2 

.5 

2 

1.4 

1 

.7 

0 

A 
.  U 

0 

♦  0 

2 

1  .5 

1 

.8 

1 

.9 

o 

.0 

A 
♦  0 

.0 

0 

♦  0  , 

| 

.9 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

.6 

Q 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0  * 

0 

•  0 

0 

; 

♦  0 

0 

.0 

0 

r° 

0 

A 

.  u 

0 

♦  0 

3 

1.9 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

•  0 

3 

i  a 

0 

A 

1 

1  j 

0 

♦  0 

0 

♦0 

I 

.6 

1 

.6 

0 

.0 

1  ft 

0 

♦  0 

3 

0 

♦  0 

1 

•  4 

.9 

o 

♦  0 

0 

'° 

2 

\ 

2 

2.4 

3 

0 

.0 

0 

2 

3 

3.8\ 

0 

.0 

0 

\ 

♦  0  \ 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

g 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

3.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

3.6 

17 

.7 

22 

♦  9 

0 

•  0 

0 

.0 

17 

♦  7 

22 

♦  9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

U 

♦  0 

1 

2.8 

0 

♦  0 

♦  0 

0 

♦  0 

i  ! 

3.0 

0 

♦  0 

i  o 

/  *° 

0 

♦  0 

:°o 

0 

•0 

!  °o 

0 

•  0 

WHITE 
NON-HI SPANIC 

*  NUMBER 


Nuh-RESIDENT 
ALIEN 


TCTAL 


2 

32  94.1 

0 

.0 

1  1U0.0 

2 

6*.  1 

31  93.9 

6 

2.4 

247  97.6 

0 

•  0 

3  10C.0 

6 

2.4 

239  97.6 

0 

♦  0 

10  1CC.0 

0 

♦P 

0  .0 

0 

.0 

10  100*0 

22 

4.9 

429  94*9 

3 

9*1 

30  90*9 

19 

4.5 

399  95*2 

4 

2.9 

134  96*4 

0 

.0 

8  10C.0 

4 

3.1 

126  96*2 

2 

1.8 

112  98*2 

0 

♦  0 

3  100*0 

2 

1.6 

109  96*2 

0 

.0 

5  100*0 

0 

♦  u 

0  *o 

0 

.0 

5  10C.0 

0 

.  0 

a*  l nn~n 

OP    t  UU» V 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

84  100*0 

3 

1.9 

159  98*1 

0 

.0 

3  100*0 

3 

1.9 

156    98.  1 

7 

4.2 

159  95*8 

0 

.0 

9  100*0 

7 

4.5 

150  95*5 

0 

.0 

34  lOOf'O 

0 

.0 

U  100*0 

0 

.0 

23  100*0 

6 

2.6 

225  97*4 

0 

.0 

2  100*0 

6 

2.6 

223  97*4 

5 

6.0 

79  94*0 

C 

.0 

4  100*0 

5 

6.3 

75  93*8 

7 

6.6 

74  ,  91*4 

0 

.0 

1  100*0 

7 

8.8 

73  91.3 

1 

0 

1 

10 
0 
10 


80 
3 
77 


1.0 
.0 
1.0 

3.7 
.0 
4.0 


3.2 
2.5 
3.3 


101 
0 
101 


98.1 
♦  C 
98.1 


258  95.6 
20  100.0 
238  95.2 


2,402 
115 
2,287 


96.6 
97.5 
96*5 


NUMBER 

I 

NUMBER 

0 

•  0 

* 

3* 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

}3 

?  / 

.0 

253 

•  0 

Q 

A  / 

0 

•  0 

245 

( 

0 

•  3 

10 

0 

.0 

\  o 

0 

.  0 

1 0 

1 

•  2 

452 

0 

•  0 

33 

1 

.2 

4 19 

1 

.7 

139 

0 

.0 

g 

1 

•  8 

131 

0 

.0 

114 

0 

.  0 

3 

0 

•0 

111 

0 

•  0 

5 

0 

•0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

•  0 

85 

0 

* ") 

i 

0 

•  0 

84 

0 

.0 

162 

0 

•0 

3 

0 

•  0 

1 59 

0 

♦c 

166 

0 

♦  0 

9 

0 

.0 

157 

0 

.0 

*  it 

0 

♦  0 

1 1 

0 

♦  0 

23 

0 

.0 

231 

0 

.0 

0 

.0 

229 

t) 

.0 

84 

0 

.0 

4 

0 

.0 

80 

0 

.0 

81 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

60 

1 

1 .  D 

103 

0 

•  0 

0 

1 

1.0- 

103 

2 

./ 

270 

0 

•  0 

20 

2 

•  8 

250 

5 

•  2 

2,487 

0 

•0 

118 

5 

•  2 

2,369 

0 

.0 

23 

100.0 

0 

.0 

2 

100.0 

.0 

21 

100.0 

o\ 

.0 

0 

♦  0 

o\ 

♦  0 

0 

.0 

0  \ 

.0 

0 

•0 

2  \ 

5.6 

34 

94*4 

0 

\  •° 

3 

100.0 

2 

\  6.1 

31 

93*9 

0 

\  *° 

1 

100*0 

0 

\.o 

0 

♦  0 

0 

\*o 

1 

100*0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

•  0 

100. 0 
.0 
100.0 

•  0 
•0 
•0 

•0 
.0 
•0 


23 
2 
21 

1 

0 

1 

36 
3 
33 

1 

0 
1 


*1 


;Er|c 


id  DO 


TABLE  10.  TOTAL  ASSOCIATE  OECfeEES  ANO  OTHER  AKAUDS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOCL  FOR  MAJOR  FIELO 
CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt  ETHNICtTYt  ANO  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  IN0I4N 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANCER 


NUMBER  <        NUMBER         X  NUMBER 

MECHANICAL  AND  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (S300) 
4  AN  S  AS 


KS    CO«LEY  CO  CMTY  JR  COLLEGE 
TCTAL  0  .0 

FEMALE"  0  .3 

MALE  C  *<> 

KS    DODGE  CTY  CMTY  JR  COLLEGE 
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AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ,  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER. 


I        NUMBER         X  N^UMBER 
MECHANICAL  ANO  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (5300) 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

' NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUNBEP 


N0N-RES10ENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 

NUMBER 


KENTUCKY 

KY    PIKEVULE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    .THOMAS  MORE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  1       0  .0 

MALE  0  .0 

KY    U  OF  KENTUCKY  CC  SYSTEM 
.TOTAL  '  0  .0 

.  SMALE  0  v*0 

MALE  0  .0 

KY    UNIVERSITY  OF  LOUISVILLE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KY    WESTERN  KY  UNIVERSITY 
TOTAL  '      0  «0 

FEMALE  0  ♦O 

MALE  0  *0 

KY         STATE  TOTALS  <         12  INS 
"  TOTAL  2 
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MALE  2  6 
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TOTAL  0  *0 

FEMALE.  0  .0 

MALE  0  .0 
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TOTAL  0  *° 

FEMALE  0        .0  4 

MALE  0  *0 

LA    LA  STATC  U  EUNICE 
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FEMALE  0  *0 

MALE  0  *° 

LA    L3UISIANA  TECH  LNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0    •  *0 
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LA  STATE  TOTALS  <  9  Ih 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 
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TABCE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  AND  CTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEY     ;  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE?  ETHNICITY.  AND  SEX!     INSTITUTION  AND  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NL.tBER 


BLACK       «       ASIAN  CR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


NUMBER 


MECHANICAL  AND  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (53001 


Ke       state  totals 

.  TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

r 

MARYLAND 


*  INST  ITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


HO    ALLEGANY  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NO  ANNE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
.0 
♦0 

COLLEGE 
♦  0 
.0 
.0 


ARUNDEL  CMTY 
0 
0 
0 

NO    CAPITOL  INST  TECHNOLOGY 

TOTAL  .  0  .0 

.  FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MU    CATONSVILLE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

MC    CECIL  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HA  Lc  0  .0 

NO    CHARLES  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*  MALE  C  .0 

MC    CHESAPEAKE  COLLEGE 
"TOTAL  '0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    CMTY  COLLEGE  OF  BALTIMORE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

Mi)    DUNOALK  CMTY  COLLEGE 
TOTAL*  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  C  .0 

MO    ESSEX  COMMUNITY  COLLEGE 
-*  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    FREOERlCK  DttY  COLLEGE 
TOTAL  0      . ♦ 0 

FEMALE  0  *0 

MALE  C  .0 

NO  "GARRETT  COMMUNITY  COLLEGE 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  *3 

MALE  0  0  *0 

MO    HAGERSTChN  JUNICR  COLLEGE 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  ".0 

HALE  0        *0  3 

MO    HARFORD  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  *0 

MALE  0  *0 

HO    HOWARD  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MO    MONTGOMERY  C  RLCKVlLLE 
TOTAL  0  .0 

FEM4LE  C  .0 

MALE  0  .0 

MO    PRINCE  GEORGES  CC 
TOTAL  0  *0 

cfcMAL  E  C  .0 

KALE  C  .0 


0 
0 
0 

4 
0 
4 

3 
0 
3 

13 
0 
13 

1 

0 
1 

1 

0 

1 
1 

0 

1 

19 
1 

16 

1 

C 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

i 

0 

1 

2 
0 
2 

2 
1 
1 

14 
1 
13 


•  0 

•  0 

•  0 

10.0 

•  0 

11*1 

12*5 

•  0 
14.3 

9^4 

•  0 
10*6 

9*1 

•  0 
9*1 

3*6 

•  0 
4.2 

6.7 
.0 
6.7 

76.0 
100*0 
75.0 

7*7 

•  0 
7*7 

•  0 
*0 
*0 

•  0 
.0 

♦o 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

.0 

14.3 

•  0 
14.3 

9*1 
*0 
10*5 

3*3 
14*3 
2*2 

30T.4 
20.0 
31*7 


MO          STATE  TOTALS  ( 

TCTAL  0  *0 

'    FEMALE  0  *0 

MALE  0  -*0 


17  INSTITUTIONS) 


MASSACHUSETTS 

MA    9LUc  HILLS 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
MA  FAANKLIN 
TOIAL 
FEMALE 
MALE 


TECH  INST 

•  0 

•  0 
*0 

INST  CF  BOSTON 
1  *6 

0  *0 

1  *6 


REG 
0 
0 
0 


6; 

3 
59 


12*6 
7*5 
13*0 


.0 
.0 
.0 

4.5 
.0 
4*6 


1 

NUMB  ER 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

I 

NUMBER 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

317 

99*  7 

9 

1 

•  3 

31B 

*0 

0 

<  .0 

0 

•  0 

6 

100*0 

0 

.0 

6 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

311 

99*7 

I 

•  3 

312 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

^6 

100*0 

0 

•  0 

26 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

26 

100*0 

0 

.0 

26 

•  0 

0 

•0 

4 

10*0 

35 

87.5 

1 

2.5 

AO 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

4 

1  00.0 

0 

•  0 

4 

•  0 

0 

.0 

4 

11*1 

31 

*6*1 

1 

2.8 

36 

16*7 

0 

•  0 

7 

29.2 

1  7 

70*  8 

0 

•  0 

24 

33*  3 

0 

.0 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

•  0 

3 

14*3 

0 

.0 

6 

2d*6 

15 

71*4 

0 

•0 

21 

.0 

0 

•  0 

13 

9.4 

119 

86.2 

6 

4*3 

136 

♦  0 

0 

•  0 

C 

•  0 

1 5 

1  0C*0 

0 

•  0 

15' 

.0 

0 

-Q 

13 

10*6 

104 

84.6 

6 

4>9 

123 

.0 

0 

•0  *  * 

1 

9*  1 

1 0 

9C*9 

0 

.0 

1 1 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

A 
U 

.0 

0 

.0< 

1 

9*1 

10 

90*9 

0 

.0 

11 

3*  8 

0 

•0 

2 

7.7 

24 

92.3 

*  0 

.0 

26 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

IOC.  0 

0 

•  0 

2 

4*2 

0 

.0 

2 

8*3 

22 

91.7 

0 

•  0 

24 

.0 

w  0 

•  0 

1 

6*  7 

14 

93.  3 

D 

.0 

15 

•  C 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

6*  7 

14( 

93.3 

0 

•0 

15 

4*0 

0 

•  0 

20 

80*0 

5 

20*0 

0 

♦0 

25 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

4*2 

♦  0 

19 

79*2 

5 

20*3 

0 

*0 

24 

•  0 

1 

7*7 

2 

15.4 

1 1 

84*6 

0 

•  0 

13 

•  C 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

7*7 

2 

15*4 

11 

84*6 

0 

.0 

13 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

1 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0  * 

1 

•  0 

c 

♦  0 

0 

*  c 

28 

100.  0 

0 

*  0 

£0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

c 

♦  0 

0 

*0 

28 

100*0 

0 

.0 

28 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

9 

100.0 

0 

♦  0 

9 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.c 

0 

•  0 

9 

100*0 

0 

.0 

9 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

1 1 

10C*0 

0 

♦  0 

1 1 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

11 

100.0 

0 

*0 

11 

•  0 

0 

*  ( 

1 

14*3 

6 

85.7 

0 

•  0 

7 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

\° 

0 

.0 

1 

14*3 

6 

85*7 

0 

*0 

7 

a 

0 

*0 

3 

13*6 

19 

86*4 

0 

•  0 

22 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

•  0 

3 

3.3 

0 

•  0 

3 

1 5*8 

16 

84.2 

0 

•  0 

1 9 

5.  8 

4 

7.7 

*  9 

17*3 

40 

76.9 

3 

5:8 

52 

•  0 

1 

14.3 

2 

26*6 

5 

71*4 

0 

•  0 

7 

6.7 

3 

6.7 

7 

15*6 

35 

77*8 

3 

6.7 

45 

2*2 

c 

*0 

15 

32*6 

31 

67.4 

0 

•  0 

46 

.  0 

0 

•  0 

1 

20*0° 

4 

80.0 

0 

♦  0 

5 

2.4 

0 

%  *0 

14 

34*1 

27 

65*9 

0 

.0 

41 

2.2 

5 

1*0 

78 

15*8 

40  i 

82.2 

10 

2.0 

494 

2.5 

1 

2*5 

5 

12*5 

35 

87.5 

0 

.0 

40 

2*2 

4 

♦  9 

73 

16*1 

371 

* 

81*7 

*•  10 

2.2 

454 

.0  • 

1 

1*3 

1 

1*3 

74 

98*7 

0 

.0 

75 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•0 

1 

♦  0 

1 

1*4 

1 

1.4 

73 

98*6 

0 

.0 

74 

1.7 

3 

1.7 

15 

8*4 

162 

91.0 

1 

.6 

17B 

25.0 

c 

*0 

1 

25*0 

3 

75.0 

0 

•  0 

4 

1*1 

3 

1*7 

14 

8.0 

/  159 

91.4 

1 

.6 

174 

ERIC 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDERS  HISPANIC 


AMERICAN  INCIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER     '    t       NUMBER         *  NUHBER 

MECHANICAL  ANC  ENGINEERING  T ECHNOLOGI ES , ( 5300 > 

NASSACHUSWS-"  '  % 

MA    BERKSHIRE  CMTY  COLLEGE 
.    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »0 

MA    BRISTOL  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    CAPE  CUD  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  «  0  .0 

MA    GREENFIELD  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

MA    HOLYOKE  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  »° 

*     FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    MASSASOIT  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  »° 

FEMALE'  0  *0 

MALE  0  *0 

MA    Ml ODLESEX- CMTY  COLLEGE 
TOTAL  *0 
FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

MA    MT  HACHUSETT  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 

MA    NTHN  ESSEX  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  1  3** 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  3.7 

MA    NORTH  ^HORE  CMTY  COLLEGE 
0         TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  «0 

HALE  0  *0 

MA    OUINSIGAMONO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

MA     RQXBURY  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0* 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

MA    SPRINGFIELD  TECHNICAL*  CC 
TOTAL  1 
FEMALE  0  *0 

HALE  1 
MA     MERRIMACK  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

KALE  0  *0 

MA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

MA    OJINCY  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  1 
FEMALE  U  »° 

MALE  1  10.0 

MA    UNIVERSITY  OF  LCWELL 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0-  *0 

HALE  0  *0 

MA    WENTMORTH  INST  OF  TECH 
TOTAL        *         *  »7 
FEMALE  *  1  5*3 

HALE  3  »6 


0 

**0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

I 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

0  , 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦0 

0 

1 

4*0 

I 

0 

♦  0 

0 

1 

4*3 

1 

0 

♦o  - 

0 

0 

•0 

0 

0 

♦0 

0 

0 

•?  ' 

2 

0 

♦6 

1 

0 

♦  0 

I 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

3 

60*0 

0 

0 

•  0 

0 

3 

60*0 

0 

1 

♦  6 

1 

0 

♦  0 

0 

1 

•  6 

1 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

♦0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

It 

2*0 

11 

0 

♦  0 

1 

11 

2*1 

10 

mkc  ■* 

MA    WORCESTER  JUNICR  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  0 

FEMALE  0*0  0 

HUE  0*0  0 


MA          STATE  TOTALS  < 

TOTAL                  8  *6 

FEMALE                1  I*6 

MALE                7  •» 

MICHIGAN 

MI    ALPENA  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                C  *0 

MALE                0  .0 


21  INSTITUTIONS) 
24  1*7 
0  *0 
24  1.8 


* 

NwnDCK 

x 

A 

♦  u 

o 

.6 

A 

♦  u 

o 

♦0 

.0 

0 

•  0 

1*6 

o 

♦  0 

♦  0 

o 

♦  0 

2.0 

0 

•0 

•  0 

o 

♦  0 

.0 

o 

♦0 

.0 

0 

•0 

.  0 

**  c 

♦  C 

.0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

♦0 

.0 

o 

♦  C 

.0 

o 

♦0 

.0 

0 

♦  0 

.  0 

0 

♦0 

.  0 

o 

♦  0 

•  0 

0 

•0 

.  0 

o 

♦0 

*,0 

o 

♦  0 

.0 

0 

•  .0 

4.0 

0 

ft 

.0 

o 

♦0 

c4.3 

0 

♦0 

.0 

I 

3*4 

.0 

ft 

♦  0 

.0 

1 

3*7 

4.5 

0 

♦  0 

33.3 

0 

♦0 

2.4 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

♦  0 

0 

♦0 

•  0 

0 

♦  0 

.0 

0 

♦0 

•  0 

0 

♦  3 

19 
3 
16 


•6 

♦  0 

♦  6 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

2,0 
5*3 
1.9 

♦  0 

♦  0 
♦0 


U3 
4.9 
1*2 


TOTAL 
MINORITY6 

NUMBER 


1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


W4ITU 
NON-HISPANIC 


NON-RES  I  CENT 
ALIEN 


•6 
.0 
.6 

.0 
♦0. 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  2 
♦0 
•2 

.0 
.0 

♦  0 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
'  0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1*6 

•  0 
2.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


2  8*0 

o  *o 

2  8*7 


2 
0 
2 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

4 
0 
4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


6*9 
♦  0 
i  4 

4*5 
33*3 
2*4 


1 
0 
1 

0 
0 
0 

27 
2 
25 

0 
0 
0 


*0 
*0 
*C 

60*0 
*0 
60*0 

2*5 
*0 
2*6 

*0 
.0 

*c 

*0 
.0 
*0 

10*0 
*0 
10*0 

•»  «0 
.0 
*0 

4*9 
10*5 
4*7 

*0 
.0 

*c 


•  0 

•  0 
.0 


♦  0 

♦  0 
*0 


58 
4 
54 


4*1 
6*6 
4*0 


.0 
*0 
♦  0 


9ER  t 

NUMBER 

z 

19  100*0 

0 

.0 

o  *o 

0 

* n 

19  100*0 

0 

•0 

59  95*2 

2" 

3*2 

U  100*0 

0 

•0 

48  94*1 

2 

3*9 

1  10C*0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

♦  0 

18  100*0 

0 

.0 

3  10C.0 

0 

♦0 

15  10C*C 

0 

♦  9 

26  100*0 

0 

.0 

o  *c 

0 

•  0 

26  100*0 

0 

•  0 

31  100*0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•0 

31  1GC.0 

0 

•  0 

22  100*0 

0 

.0 

0  *o 

0 

♦  0 

22  100*0 

0 

•  0 

23  92*0 

0 

♦  0 

2  10C*C 

0 

•  0 

21  91*3 

0 

•0 

25  86*2 

2 

6*9 

2  1C0*0 

0 

•  0 

23  85*2 

2 

7*4 

42  95*5 

0 

♦  0 

2  66*7 

0 

♦  0 

40  97** 

0 

*0 

21  100*0 

0 

*0 

3  100*0 

0 

♦  0 

.  18  1CC«0 

0 

♦0 

o    0  *0 

2 

40*0 

0  «0 

0 

•  0 

0  *o 

2 

40*0 

156  97*5 

0 

*0 

5  100*0 

0 

*0 

151  97*4 

0 

*0 

4  100*0 

0 

*0 

1  1CC*C 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

*0 

61  100*0 

c 

•  0 

4  100*0 

0 

•0 

57  1CC*C 

0 

.0 

9  90*0 

0 

*0 

0  *0 

0 

•  0 

9  90*0 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


34 
0 


1C0.0 
•0 


34  10C*C 


496 
14 
482 

36 
2 
34 


90*8 
73*7 
91*5 

78*3 
66*7 
79*1 


1,319  93*1 
53     66*  9 
1,266  93*4 


50  100*0 
5  100*0 
45  100.0 


0 
0 
0 

23 
3 
20 


•  0 

•  0 

•  0 

4*2 


10  21*7 
1  33*3 
9  20*9 


40 
4 
36 


2*8 
6*6 
2.7 


•0 
.0 
•  0 


19 
0 
19 

62 
11 
51 

1 
0 
1 

18 
3 
15 

26 
0 
26 

31  • 

0 
31 

22 
0 

22  * 

25 
2 

23 

29 
2 
27 

44 
3 
41 

21 

Q 

18 

5 
0 
5 

160 

5 

155 

4 
1 

3 

61 

.  4 
57 

10 
0 
10 

34 
0 
34 

546 
19 
527 

46 
3 
43 


1,417 
61 
1,356 


50 

5  * 
45 


;eric 


1994 


1934 


TABLE, 10.  TOTAL  ASSOCIATE  QEGREES  ANQ  OTHER  AWARDS  8ASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYGKO  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
CCNFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE?  ETHNICITY t  ANQ  SEX)     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  1KOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


kHlTE 
NON-HISPANIC 


NCK-ftESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


MECHANICAL  AND  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (5300) 
MICHIGAN 


MI     ANQRFMS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  ~ 

NILE  0    .  .0 

MI    BAY  OE  NOC  CHTY  CdLLEGE 
TOTAL  2  2*9 

FEMALE  0 
MALE  2 
MI     CALVIN  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MLE  0 
N I  CHAS 

TOTAL  0 
FeNALE  C 
MALE  0 
n\     DELTA  COLLEGE 
,     TOTAL  0 
\  FEMALE  0 
.    MALE  0 
MI     OETROIT  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FfcHALH  0  .0 

HALE  0  *0 

Ml  "  FERRIS  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALEX  0  .0 

MI     GENERAL  MOTORS  INSTITUTE 


.0  . 
2.9 

.0 
.  .0 

•  0 

S  MOTT  CMTY  COLLEGE 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 


MI     GLbN  CAKS  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALfc  0  .0' 

MALE  \  0  .0 

MI     G3CEBIC  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  /*0 


FEMALE 
HALE 


MI     GR ANO  RAPICS  JR  COLLEGE 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI     HENRY  F0R3  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  2  1*2 

FEMALE  1  10.0 

MALE    •  .  1  .6 

MI    HIGHLANO  PK  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI     JACKSON  COMMUNITY  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
MI    JORDAN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
KALE 


.0 
.-0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


MI    KALAMAZOO  VALLEY  CC 
TOTAL  2  3.7 

FEMALE  0  .0 

MALE  2      4.1  s 

Ml    KELLOGG  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  .3, 

MI     KIRTLAND  CHTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  0 

•  o 


MI     LAKE  MICHIGAN  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

'  femaCe  0  .0 

HALE  0  .0 

MI    LAKE  SUPERIOR  ST  COLLEGE 
TOTAL  1  2.3 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  2*4 

MI    LANSING  COMMUNITY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
•  0 


MI     LAURENCE  INST  TECHNOLOGY 


1 

0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

J? 

57 
10 
47 

1 

0 
1 

2 
0 
2 

15 
3 
12 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

10 

2 


-.7 

•  0 
3*6 

.0 
•0 

.0  < 

.0 

•  0 

•  0 

s.e 

14.9 
9.1 

.5 

•  0 
.5 

33.3 
'♦0 
33.3 

2*4 
10.3 
2.0 

•0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

>  .0 

.0 
.0 
.0 

6.1 
20.0 
5.2 


10  100.0 
0  .0 
10  100.0 


11.3 
.0 
11.6 

.0 
.0 
.0 

5.6 
20.0' 
4.1 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


2  6.9 
0  .9 
2  6.9 


TOT  AU 
FEMALE 
MALI: 


.0 
.0 
.0 

1.6 
.0 
1.9 

1.7 
•  0 
1.8 


X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

3.7 

* 

0 

.0 

2 

7.4 

22 

81.5 

3 

11*1 

27 

♦  0 

0. 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

,  o 

•  0 

1 

3.8 

0 

.0 

2 

7.7 

21 

80.8 

*  3 

11*5 

26 

♦  0* 

0 

"  .0 

2 

2.9 

66 

97.1 

0 

.0 

68 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

2.9 

66 

97.1 

0 

•  0 

68 

4.5 

0 

.0 

1 

4.5 

21 

95.5 

0 

.0 

22 

50.0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

2 

•  0 

0 

t 

0 

.0 

20 

1C0.0*  - 

0 

.0 

20 

♦  9 

1 

.2 

63 

10*8 

518 

89*2 

0 

.0 

581 

.0 

0 

.0 

10 

14*9 

57 

85*  1 

0 

•  0 

67 

1.0 

1 

♦2 

53 

10*3 

461 

89*7 

0 

•  0 

514 

.0 

1 

.5 

2 

1.  1 

166 

98*9- 

0 

.0 

188 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

10C.0 

0 

.0 

2 

.0 

1 

♦  5 

2 

1.  1 

184 

98.9 

0 

•0 

186 

•  0 

0 

♦  0 

2 

33*3 

4 

66.7 

0 

.0 

6 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦o" 

2'' 

33*3 

4 

66.7 

0 

•  0 

•  3 

c 

•  0 

17 

2.7 

607 

97*3 

0 

.0 

624 

3.4 

0 

•  0 

4 

13.8 

25 

86.2 

0 

.0 

29 

.2 

0 

.0 

13 

2.2 

582 

97.8 

0 

.0 

595 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

59 

100. o 

*  59 

•  0 

0 

.0 

0 

•  C 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*9 

100.0 

59 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

10C.0 

0 

•°  o 

13 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.  0 

0 

♦  0 

1 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

100.0 

0 

.0 

12 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3T  100.0 

0 

.0 

37 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

1 

1C0.0 

0 

.0 

1 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

36 

100.0 

0 

♦  0 

36 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

63 

96*4 

1 

1.6 

64 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

61 

98.4 

1 

1.6 

62 

1.2 

4 

2*4 

18 

10.9 

147 

89*1 

0 

.0 

165 

.0 

1 

10*0 

4 

4C.0 

6 

60*0 

0 

.0 

10 

1.3 

3 

1*9 

14 

9.0 

141 

91.0 

0 

.0 

155 

.0 

0 

♦  0 

10 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•° 

0 

.0 

10 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

1.4  o 

2 

2.3  „ 

11 

15.5 

60 

84.5 

0 

.0 

71 

50.0 

0 

.0 

1 

5C*C 

1 

50.0 

0 

.0 

2 

.0 

2 

2.9 

10 

14.5  . 

59 

85.5 

0 

.0 

69 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

14 

93*3 

1 

6.7 

15 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

1 

100.0 

0 

.0 

*  1 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

13 

92.9 

1 

7.1 

14 

.0' 

1 

1.9 

6 

11*1 

46 

85.2 

2 

3.7 

54 

.0 

0  ' 

•  0 

1 

2C.0 

4 

80*0 

0 

.0 

5 

.0 

1 

2.0 

5 

10.2 

42 

85*7 

2 

4.1 

49 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

25 

100*0 

0 

•  0 

25 

«0 

0 

.0 

0 

.0 

•0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

25 

c 

100.0 

0 

•0 

25 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

22 

100*0 

0 

♦  0 

22 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

22 

100.0 

0 

.0 

22 

•  0 

0 

•  0 

2 

6.9 

27 

93.  1 

0 

.0 

29 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6.9 

27 

93.1 

0 

.0 

29 

♦  0 

0 

.0 

1 

2.3 

41 

95*3 

1 

2.3 

43 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

50*0 

1 

50.0 

2 

.0 

0 

.0 

1 

2.4 

40 

97.6 

0 

.0 

41 

1.2 

3 

1.8 

8 

4.7 

150 

87.7 

13 

7.6 

171 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100. jO 

0 

.0 

11 

1.3 

3 

1.9 

8 

5.0 

139 

86.9 

13 

8.2 

160 

.0 

0 

.0 

1 

1.7 

58 

98.3 

0 

•0 

59 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

♦  0 

0 

.0 

1 

1.8 

55 

98*2 

0 

•  0 

56 

AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  MCIF1C  ISIANOER 


NUMBER 


NJNOER* 

MECHANICAL  ANO  ENGINEER ING  TECHNOLOGIES  C5300I 


NUMBER 


HISPANIC 
NUKSKR 


MICHIGAN. 

HI    MACOMB  CO  CC7CENTER  CAN 
*     TOTAL*"  0  .0 

"FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

HI    MACOMB  CO  CC-SOUTH  CAMPUS 
'  TOT  At  1  »2 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  *2 

MI    KICHICAN  TECHNOLOGICAL  U 
TOTAL  1  ♦* 

FEMALE  0  »0 

MALE  1  »5 

MI    MI 0  MICHIGAN  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  2  4.7 

FEttALE  1  15*5 

MALE  1  2.9 

"  MI    MONROE  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  '  0  ♦O 

FEMALE  0  .0 

4   MALE  0  ♦<> 

•  MI    MONTCALM  CMTY  CCLLEGE 
TOTAL.  '  1      3*  7 

-   FEMALE'  ,  0  .0 

-MALE  4  1  3*7 

HI    HJSKEWN  BUSINESS  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  .0 

HI    MUSKEGON  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  ♦O 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

MI    NORTH  CEN  HICH  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *° 

NX    NORTHERN  HICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  »° 

HALE  0  -0 

MI    NORTHWESTERN  MICH  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -0 

HI     OAKLANO  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  2  2-5 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  2.7 

HI    SNT  CLAIR  CO  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

HI    SCHOOLCRAFT  COLLEGE 
TOTAL  !•  1*2 

FEMALE  0  .0 

MALE  •  1  1*2 

MI    SOUTHWESTERN  MICH  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MI    WASHTENAW  CMTY  COLLEGE 
,    TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *° 

Ml    WAYNE  COUNTY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  '  0  .0 

MALE  0  -0 

MI    WESTERN  MICH  UNlVEASITY 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

Hi    WEST  SHORE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    "  0  .0 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

6 

0 
6 

0 
0 
0 

0 

s0 
0 

,  0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

o- 

0 

0 

1 

0 

1 


0 
0 
0 

3 

0  , 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

1.5 
.0 
1*6 

.0 

•  0 
•0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

5.6 
.0 
5.9 

.0 

•  0 
.0 

3.7 
.0 
4.0 


.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


J>  7.9 

1  33.3 
5  6.8 

,  iOO.O 

)  .0 

2  100.0 


♦0 
.0 
,0 

.0 
.0 
.0 


HI          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  15  .4 

FEMALE  2 

MALE  13  .* 

MINNESOTA 

HN    AM OKA- RAMSEY  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0  t 

'FEMALE  0  .0 

MALE  0  *° 


42  INSTITUTIONS) 
133  3*6 
17  8.0 
116  3*3 


0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

♦  0 
.0 

♦  4 
.0 
.4 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
•0 

♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

.  0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0" 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

1.2 

0 

.0 

1 

1.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.4 

0 

.0 

2 

2.4 

1 

2.8 

0 

.0 

1 

2.9 

3 

3.9 

0 

.0 

2 

4.1 

0 

.0 

0 

.0 

'  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

23 
3 
20 


.6 
1.4 
•  6 


0 
0 
0 

3 
0 
3 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

4 

1 

3 

0 
0 
0 

2 
0 
2 
* 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WMTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


.0 
♦0 
.0 

.6 
♦  0 
.6 


♦  3 
.0 

♦  5 

.0 

♦  0 
.0 


0 
0 
0 

14 
0 
14 

2 
0 
2 

2 
1 
1 


.0 
.0 

.0 

2.7 
•  0 
2.8 

1.0 
.0 

1.1 

4.7 
12.5 
2.9 


•  0 
.0 
.0 


1  3.6 

0  .0 

1  4.2 


.0  * 

C 

.0 

.0 

.0 

•  0 

0 

♦  0 

.0 

1 

3.7 

.0 

0 

.  0 

•0 

I 

3.  7 

♦  0 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

»  0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.  0 

.0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

,  .0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

.0 

1 

5.6 

•  0 

ft 

.  c 

♦0 

5.  9 

1.  3 

1 

1.3 

.0 

0 

.0 

1.3 

1.3 

4.9 

10 

12.3 

16*7 

i 

16.7 

4.0 

12.0 

.0  ' 

0 

•  0 

.0 

0 

♦  0 

.  0 

t  0 

♦  0 

2.*»" 

5 

5.9 

.0 

0 

.0 

2.4 

5 

>>.o 

.0 

1 

2.8 

.0 

0 

.0 

.0 

1 

2.9 

9 

11.8 

.0 

1 

33.3 

^0 

8 

11.0 

.0  • 

2 

100.0 

.0 

0 

.0 

.0 

2 

100.  C 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.6 

194 

5.2 

.9 

il.3 

.6 

no 

4.8 

.0 

1 

3.6 

.0 

0 

.0 

.0 

1 

4.2 

3  100. C 
2  100.0 
1  100.0 

504  97.3 
22  1C0.0 
462  97*2 

191 

8 

183 

40 
7 

,  33 


97*0 
100*0 
96*8 

93*0 
87*5 
94.3 


44  100*0 
3  1CC.0 
41  100*0 


26 
,  0 
26 

J 
2 
5 


96.3 
.0 
96*3 

1CC.0 
100*0 
100.0 


43  100.0 
3  100.0 
40  100*0 

6  1C0.0 


100.0 
100.0 

94.4 
100.0 
94.1 


72  91.1 
2  100.0 
70.  90.9 


71 
5 
66 


87.7 
63.3 

se.o 


67 
2 
65 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


TOTAL 
I  NUMBER 


34  10C.0 
3  100.0 

31  100.0 

80  94.1 
?  100.0 
78  94.0 

35  97.2 
2  100.0 

3?  97.1 


88.2 
66.  7 
89.0 

.0 
.0 
.0 

100.0 
.0 
100.0 


23  10C.0 
1  100.0 
22  100.0 


3,441  92.4 
188  88.3 
3,253  92.6 


A 
U 

•  0 

3 

0 

•  0 

2 

0 

•0 

1 

0 

.0 

518 

0 

.0 

22 

0 

•  0 

496 

4 

2.0 

197 

0 

.0 

8 

4 

2.1 

189 

^ 

2.3 

43 

0 

•0 

8 

1 

2.9 

35 

0 

a 
♦  u 

44 

0 

.0 

3 

0 

.0 

41 

c 

•  0 

27 

0 

'  .0 

0 

0 

.0 

27 

0 

•  0 

7 

0 

2 

0 

.0 

5 

0 

ft 

43 

0 

•0 

3 

0 

.0 

40 

0 

•  0 

6 

0 

.0 

1 

0 

.0  o 

5 

0 

.0 

18 

0 

.0 

1 

0 

.0 

17 

6 

7.6 

7? 

0 

.0 

2 

6 

7.8 

77 

0 

.0 

81 

0 

.0 

6 

0 

.0 

75 

0 

.0 

.  34 

0 

.0 

3 

0 

.0 

31 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 
c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 


91 

1 

9C 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

..0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2.4 
.5 
2.6 


26  <>2.9 
4  ICC.O 
22  91.7 


I 

1  3.6 

0  .0 

1  4.2 


85 
2 
83 

36 
2 
34 

76 
3 
73 

2 
0 
2 

1 

0 
1 

23 
1 

22 


3,726 
213 
3,513 


28 
4 

2- 


EMC 


199G 


1936 


TABLE  10 ♦TOTAL  ASSCCIATE  DEGREES  ANO  OTHER  A WAR OS  BASEO. ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WCRK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
'  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY,  AND  SEXl     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK 


NUMBER 


ASIAN  CR 


TOTAL 


WHITE 


NON-RESIDENT 


NUMBER 


MECHANICAL  ANC  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (53001 

6 

MINNESOTA 


MN    HI8BING  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE      <.         0  *0 
MN    ITASCA  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  ,.3 

FEMALE  0  ,0 

MALE  •  0  ,0 

Mh    NOR MAN  DAL E  CMTY  COLLEGE 

;dtal  0  *0 

FEMALE  0  ,0 

MALE  0  .0 

MN    N  HENNEPIN  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  ,0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        »0  ** 

MN    RAINY  RIVER  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MN    ROCHESTER  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        »0  , 

MN    WORTHINGTON  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        ♦  3 

MALE  0  .0 

MN    STHWST  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
MN    U  OP 
TOTAL 
FEMALE 
'  MALE 


0  .0 

0  *0 

0  .0 

MNPLS  SHT  PAUL 

0  .0 

3  *3 

0  *0 


MN  J  U  MINN  TECH  CCL  CROOKSTON 


TOT  AL 
FEMALE 
MALE 
MS    U  0?  MINN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 

0  .0 

0  .0 

TECH  C-WASECA 

0  .0 

0  *3 

0  *0 


MH          STATE  TOTALS  ( 

TOT  ^L  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALc  0  .0 


12  INSTITUTIONS) 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 


tNOER 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

I 

♦  0 

0 

*  0 

Q 

•  0 

2 

1  0C*0 

o 

♦  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

? 

100*0 

0 

•  0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

1 1 

100*0 

o 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

-  *0 

0 

.0 

•  0 

c 

♦0 

0 

•  0 

11 

100*0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

13 

100*0 

0 

A 

•  u 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

13 

e> 

100*0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

7 

100*0 

o 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•0 

3 

•  0 

6 

100*0 

0 

.0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

4 

66*7 

2 

33*3 

♦0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

66*7 

2 

33*3 

2*  9 

0 

♦  0 

1 

2*9 

33 

97*  1 

o 

•  0 

♦  0 

0  . 

♦  0 

;  o 

♦  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

3,0 

0 

♦0 

j  1 

3*0 

32 

S7.0 

0 

•  0 

•  0 

0 

«  0 

0 

•  0 

4 

1  00*0 

Q 

ft 

*  u 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

•  0 

0 

'♦0 

0 

♦  0 

4 

100*0 

0 

.0, 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

6 

85*7 

1 

14*3 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

6 

85*7 

1 

14*3 

3*0 

0 

.0 

1 

3*0 

32 

97*C 

0 

*0 

•  0  v 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

1C0.0 

0 

*0 

3*  1 

0 

•  0 

1 

3*1 

31 

96*9 

0 

*0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7 

87*5 

1 

12*5 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

•0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

7 

87*5 

1 

12*5 

♦c 

u 

♦  0 

c  , 

♦  0 

8 

100*0 

0 

♦  0 

♦  0 

♦0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

*0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

7 

100*0 

0 

♦  0 

1*9 

0 

♦  0 

3 

1.9 

153 

95*0 

5 

3*1 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

8 

1C0*0 

0 

*0 

2*0 

.  0 

♦0 

\  3 

2.0 

US 

S4*8 

5 

3*3 

TOTAL 
NUMBER 


-2 
0 
2 

i 

IV 
0 
11 

13 

0 

13  . 

7 
1 

6 

6 
0 
6 

34 
I 

33 

4 

0 

4  _ 

7 
0 
7 

33  , 

1 
32 

8 

0  . 
8 

8* 

1 

7 


161 
8 

153 


MISSISSIPPI 


MS    CDAriOHA  JUMCft  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

3d 

97*4 

FEMALE                0  o*0 

5 

100*0 

MALE                 0  .3 

33 

97*1 

MS    COPIAH-LINCOLN  JR  COLLEGE 

TOTAL                0  *0 

14 

21*9 

FEMALE                 0        .  0 

3 

*0 

MALE                0  .0 

14 

22*6 

MS    EAST  CENTRAL  JR  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

1 

16*7 

FEMALE'               0  *3 

1 

33*3 

MALE                 0  .9 

0 

*0 

MS    EAS •  MISS  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL                3     '  *0 

11 

12*2 

FEMALE                 0        .  3 

2 

33*3 

MALE                0  .0 

9 

10*7 

MS    HI NDS  JUNICR  COLLEGE 

TOTAL                0  #0 

47 

2^5  ♦  8 

FEMALE  -             0  *0 

3 

50*3 

MALE                 0  .0 

44 

25*0 

HS    HOlMES  JUNIOR  COLLEGE 

.      TOTAL                J  .0 

27 

48*2 

1    FEMALE                3  *3 

0 

♦  0 

1       MALE                0  .0 

2? 

48*2 

MS    ITAWAMBA  JLNIOR  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

13 

11*6 

FEMALE                0  *0 

1 

14*3 

MALE                0  .0 

9 

11*4 

.MS    JONES  CO  JUNIOR  COLLEGE 

•  TOTAL                0  *0 

10 

18*5 

FEMALE                0  .3 

0 

.3 

MALE         »       0  .0 

10 

18*9 

MS    MARY  HOLMES  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

4 

100*0 

FEMALE                0  *0 

1 

100*0 

MALE                0       •  9 

3 

100*0 

0 

0 

*0 

38 

97*4 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

5 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

33 

97*  1 

0 

•  0 

0 

*0 

14 

21*9 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

14 

22*6 

3 

•  0 

0 

♦0 

1 

16*7 

0 

•c 

0 

♦  0 

1 

33*3 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

.  11 

12*2 

0 

♦  0 

0 

*0 

2 

33*3 

0 

.0 

c 

♦  0 

9 

10*7 

0 

•  0 

0 

*0 

47 

25*8 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

50*0 

0 

•  0 

0. 

♦0 

44 

25*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

27 

48*2 

0 

*0 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

27 

48*2 

0 

•  0 

0 

•  0 

10 

11*6 

3 

.0 

0 

.0 

1 

14*3 

0 

*0 

0 

♦  0 

9 

11*4 

0 

•  *0 

0 

♦  0  . 

10 

18*5 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  3 

10 

18*9 

0 

♦  0 

0 

*0 

4 

100*0 

0 

*0 

0 

*0 

1 

10C*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

3 

100*0 

1 

2*6 

0"' 

♦  0 

39 

0 

*0 

0 

*0 

5 

1 

2*9 

0 

•  0 

34 

50 

78*1 

0 

•  0 

64 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

48 

77*4 

*  0 

•  0 

0 

,  62 

5 

83*3 

0 

.0 

6 

2 

66*7 

0 

*0 

3 

3 

100*0 

0 

♦  0 

3 

78 

86*7 

1 

1*1 

90 

4 

66*7 

0 

•  0 

6 

74 

68*1 

1 

1*2 

84 

135 

74*2 

0 

182 

3 

50*0 

0 

6 

132 

75*0 

0 

♦  0 

176 

29 

51*8 

0 

*0 

56 

0 

*0 

0 

*0 

0 

29 

51*8 

u  0 

•  0 

56 

76 

88*4 

0 

•  0 

86 

6 

85*7 

0 

•  0 

7 

70 

88*6  ' 

0 

.0 

7,9 

44 

81*5 

0 

,  *0 

54 

\  1 

100*0 

0 

.0 

1 

43 

81*1 

0 

•  0 

53 

0 

*0 

0 

•  c 

4 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

1937 


1937 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIANSCR 
NW-HISPANIC-PACIFIC  I$LANOER 


NUMBER         t        NUMBER         *  NUMBER 
MECHANICAL  ANO  ENGINEER INj  TECHNOLOGIES  < 53001 
MISSISSIPPI 


HISPANIC 
NUMBER 


MS    HER  10 1  AN  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  *  •  0  .0 

MALE  0  .0 

MS    MtSS  OELTA  JUNICR  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

MS    MISS  GULF  CST  JC  JACKSON 

TOTAL  0  .0 

»    FEMALE  0  *0 

MALE  q  *o 

MS    MISS  GULF  CST  JEFF  OAVIS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

MS  .MISS  GULF  CST  JC <PERKNSTN 
TOTAL  0  »° 

FEMALE  0  ♦O 

*      MALE  -    0  .0 

MS    MI  SS  VLY  SI  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MS    NORTHEAST  MISS.JR  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


5  10*6 
0  «3 
5  1U4 


148 

6 

142 

12 
0 
12 


38*6 
54*5 
38.2 

12*5 
1  .0 
12.8 


0  *0 

o  «o 

mu  0  .0  * 

MS    NORTHWEST  SS  JR  COLLEGE 

TOTAL*  0  »° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »° 
MS    PEARL  RIV£R  JR  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *° 
MS    PHILLIPS  COLLEGE 

TOTAL    '  0  ♦<> 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

MS    SOUTHWEST  MISS  JR  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  »0 

MALE  0  *0 
MS    UTICA  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

8 

12.9. 

0 

_  .0 

8 

12.9 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

7.7 

0 

•  0 

1 

9.1 

36 

35.6 

2 

28.6 

34 

3i>;2 

23 

18.4 

0 

.0 

23 

19.3 

11 

26.8 

0 
11 

28./ 

14 

32.6 

0 

•  0 

14 

32.6 

54 

100.0 

7 

100.0 

47 

100.0 

MS          STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                 0  *0 

MALE                 0  »0 


21  INSTITUTIONS! 
475  30.5 
28  38.4 
447  30.1 


0 
0 
0 

5 
0 
5 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

I* 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

1.3 

•  0 
1.3 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

♦o  . 

•  0 
.0 

»0 

•  0 
.0 

•  0 


•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


TOTAL 
MINORI TY 


0 

0V 
0 

1 

0 

1 

0 

0 

ft 

0 
0 

°l 

0 

0 
0 
0 

t  o 
0 
0 

0 

I' 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

~  0 
0 
0 

0 
0 
0 


X 

NUMBER 

-~  ' 

6 

.0 

5 

lC.o 

.0 

o 

'  .0 

♦°  » 

5 

11*4 

.3 

154 

40*2 

.0 

6 

♦  3 

148 

39*3 

.0 

12 

12.  5 

.0 

0 

.0 

.0 

12 

12*8 

.0 

0 

*  0 

.0 

0 

.  0 

.0 

0 

.0 

.0 

Q 

12.9 

.0 

0 

.0 

.0 

8 

12.9 

.0 

1 

LOO*  0 

.0 

Q 

♦  0 

•0 

1 

100.0 

.0 

1 

7.7 

.0 

0 

.  0 

.0 

1 

9.1 

« 

36 

0  3.  O 

.0 

2 

2  8*  6 

.0 

34 

36.2 

.0 

24 

19*2 

.0 

0 

.  0 

♦  0 

24 

2C.2 

♦  0 

11 

26*8 

♦  0 

0 

♦  0 

♦  0 

1 1 

3ft  5 

♦  0 

14 

32*6 

.0 

0 

•  0 

.0 

14 

32*6. 

♦  0 

54 

100*0 

.0 

7 

10C*0 

.0 

47 

10G.0 

.1 

482 

31*0 

.0 

28 

38.4 

.1 

454 

30.6 

WHITE 
NON-HISPANIC 

NUM8ER 


NON-P.ESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


42 
3 
39 


89*4 
100.0 
B8-.6 


229  59*8 


5 

45*5 

224 

6C.2' 

84 

87*5 

2  100*0 

82 

87*2 

10  100*0 

2  1C0*0 

8  100*0 

54 

87*1 

0 

*0 

54 

87.1 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

92.3 

2 

100*0 

10 

90*9 

65 

64*4 

5 

71.4 

60 

63*8 

101 

80*8 

6 

100*0 

95 

79*8 

30 

73*2 

2 

100*0 

28 

71.8 

29 

6T*4 

0 

29 

67*4 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

1.Q7* 

6S*0 

45 

61*6 

1.029 

^69*3 

TOTAL 

'  NUMBER 


0 

•  3 

47 

0 

.0 

3 

0 

.0 

44 

0 

.0 

363 

0 

.0 

11 

0 

•  0 

372 

0 

.0 

•  96 

0 

.0 

2 

0 

•0 

94 

0 

.0 

10 

0 

.0 

2 

0 

.0 

8 

0 

.  0 

62 

0 

•  0 

0 

0 

•0 

62 

0 

.0 

I 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

13 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

11 

0 

.0 

1C1 

0 

♦  0 

7 

0 

♦  0 

94 

0 

.0 

125 

0 

.0 

6 

0 

♦0 

U9 

0 

.0 

41 

0 

.0 

2 

v0 

.0 

39 

0 

.0 

43 

0 

.0 

0 

0 

♦0 

43 

54 
7 
47 


1 

.1 

1,557 

0 

.0 

73 

1 

.1 

1,484 

MISSOURI 

MO    CENTRAL  MO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0'  *0 

FEMALE                 0  .0 

MALE  0  »0  i 
MO    CROWOER  COLLEGE 

TOTAL                 0  ♦O 

FEMALE                 0  *0 

MALE                 ©  •° 
MO    ORURY  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                 0  *0 

MALE                 0  »0 

NO    EAST  CENTRAL  MO  OIST  JC 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MO    JEFFERSON  COLLEGE 
0 
0 
0 


TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  »0 
MO    LINCOLN  UNIVERSITY 

TOTAL  '   0  *° 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  •? 

MO    LONGVIEW  CMTY  CCLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE     "  0  .0 

MALE  0  *0 
MO    MAPLE  kOOOS  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0 

FEMALE  t  0  •*> 

MALE  0  *0 


1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

3.2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

%  0 

.0 

b 

1 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

U 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
*0 

♦  0 

.0 
*0 
*0 

.0 
.0 

♦  0 


1 

3.1 

31  96*9 

0 

.0 

1  100*0 

1 

3.2 

30  96.8 

0 

.0 

15  100*0 

0 

♦  0 

o  »o 

0 

.0 

15  10C.0 

c 

.0 

24  1CC.0 

0 

.0 

0  *o 

0 

♦  0 

24  100*0 

0 

.0 

70  100*0 

0 

.c 

1  1C0.0 

0 

.0 

69  100*0 

0 

.0 

69  1C0.0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

86  100*0 

I 

100.0 

0  *o 

0 

.0 

o  «o 

1 

10G.O 

o  *o 

0 

♦  0 

30  10C.0 

0 

♦  0 

0  «0 

0 

.0 

30  10C.0 

0 

.0 

30  100*0 

0 

i    ♦  o 

0  .0 

*0 

>  *0 

30  100*0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
•0 

•  0 
•0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.9 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


32 

1 

il 

15 
0 
15 

24 

0  " 
24 

70 
1 

69 

99 
3 

86 

1 
0 
1 

30 
0 
30 

30 
0 
30 


ERLC 


1998 


1938^ 


tABU  10*  TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES*,  ANO  OTHER  4MAROS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  *CRK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
>  CONFERRED" BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY?  ANO  Sf  X*  /  INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN'  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NDN-H!$PANIC  PACIFIC  ISLANDER 


% NUMBER  t        NUMBER  I  NUMBER 

MECHANICAL  AND  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (5.300J 
HI SSOUAI 

PENN  VALLEY  CM TV  COLLEGE 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN  . 


NUMBER 


X 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


*  Tf* T  Al                         A  «\ 

1 

12*5 

1; 

12*  5 

CCtlll  C                           A  A 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

HAL  E  0*0 

1 

14*  3 

M 

14*3 

XL   .fllNcKAL  AREA  CGLLcGc 

\ 

TOTAL                 0  •  .0 

- 

0 

•  0 

♦  0 

*  ffhai  c                 ft  a 

0 

•  0 

ft  \ 

o  \ 

»  0 

MA  IE                  0        •  0 

0 

•  0 

°s 

•  0 

%ic    Miccnuci   i\jct  T*rruiuni  nrv 

TPT  Al                       ft  "    "*  ft 
1  LI  AL                        U  *U 

12 

11*0 

0 ! 

o 

*  0 

Cf  Ml  1   £                                 ft  ft 

4 

80*  0 

A 

MA  1   C                             A  ."* 

nALfc                     V  *v 

8 

7.7 

0 

MC     Ml  SSDURI    SIHN  CT  mi  1  FftF 

1  A 

TftT  A 1                      ft  -rt 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

1  o0 

MA  1  C                        A  A 
niLC                      U          «  Urt  , 

0 

♦  0 

0 

*  «0 

'M(^    mi  ccniioi  y ctm  fdiicr.c 

TftT  A 1                         ft  A 
1 Ul A  L                        U  .1) 

0 

♦0 

1 

'  7*1 

CFMA  IP                            A  A 

0 

♦  0 

1 

LOO  »0 

HA  1  C                             A  A 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

Mf\     MO&CBI  v   iiili  ftD  rr.i  i  crc 
•"u  /  fvDCKL)    JUPU  Uh   LULL  Cue 

TftT  A 1                          ft  ft 
IU  1  AL                        U           .  U 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

ecu*  I  c                     A  *  A 
rCMLC                      'J          •  u 

0 

♦  0 

0 

•  0 

Ml  L5  •  *             C        ♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

M  n       »lT  u£  CT    M  ^     Cf    i.ulu  ta  C  I  TV 

nU     fll  nc^l  nu  ItfilVCK^lIY 

T  AT  A 1                                A  A 

■UIAL                     0          .U  ^ 

0 

•0 

0 

♦  0t 

C  C  MA  1  C           '                 A               A  " 

rCAALC                     u  *u 

0 

♦  0 

c  0 

♦  0 

MA  L  E                 0        *  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MO    NTHWST  MC  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  '                    ♦  9 

0 

♦  0 

0 

•0 

rcWLc  *               (J,  *9 

0 

-♦0 

0 

♦  0 

MALE                 C  .0 

0 

♦  0 

0 

•0 

CUT      1   II     1*1*      CJ    A^  f  tf  lUT     in  w 

MU     5NT    LU  CC— rL OK  I  SSAN T  VLY 

TOTAL           :     C  .0 

»  5 

8  *8 

2 

3«  S 

C  C  UA  t  C                    *A  n 

r  t     L  c        in          0        •  0  * 

2 

18*2 

0 

•0 

MALE                  0  ,  .0 

3 

i  2 

4.  3 

UA        CU  T     III    1*1*                              n  1  fib 

MO     5N T  LU  CC* FOREST  PARK 

*  o 

TOTAL                  0        •  0 

9 

20*5 

0 

*  »0 

FEMALE                 3  .0 

2 

33*3 

0 

♦  0 

HAL  £                  0  .0 

7 

lff*4 

0 

•  0 

MO    SAINT  LOUIS  CC-NERAMEC 

TOTAL                 1  2.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•0 

0 

♦  0 

MALE                1  2*5 

0 

♦  0 

o. 

*  0 

MO    SAINT  LOUIS  4J-PARKS  C 

TDTAL                 0  *0 

0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MO    STnrtST  MO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  .              0  O 

0 

♦  0 

0 

•  0 

v  FEMAL6* J              0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

M»LE                 0  .9 

0 

♦  0 

a 

.0 

MO    STATE  FAIR  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0   '  .0 

0 

♦  0 

i 

7,1 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

w  .0 

HALE                 0  .0 

0 

•  0 

1 

8  .3 

MC    THREE  RIVERS  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦0 

0 

•  0 

FEMALE                0        .0  0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MO    TRENTON  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL-                0        ♦  3 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE'           '    0V  .0 

Si 

•  0 

c 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

„  #0 

•MC         STATE  TOTALS  (        24  INST ITUTILNS) 

TOTAL                 1  .1 

29 

4*2 

5 

•  7 

FEMALE                 0  .0 

8 

14.0 

1 

1.8 

MALE    "            1  .2 

21 

3.3 

♦  6 

MONTANA 

MT    OAWSON  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

.0 

°    ->  o 

.0 

FEMALE    °           0  .0 

•  0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

•  0 

<  0 

•  0 

mt   Flathead  vly  cmty  college 

TOTAL                 0  .0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE             -0  .0 

.0 

0 

.0 

MALE                 C  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

*T    MILES  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL                 0  A  *0 

0 

•0 

0 

FEMAtE                 0  *0 

0 

.0 

0 

:L 

HALE                0'  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MT    NORTHERN  MONTANA  COLLEGE 

TOTAL                 1  U8 

0 

•  0 

2 

3.5 

FEMALE         r**  0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                 I  1*3' 

0 

•  0 

2 

3.6 

* 

i 

1 

12*5 

3 

37*5 

5 

62*5 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

i 

1C0.0 

<  0 

•  0 

1 

14*3 

3 

42*9 

4 

57*1 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

17 

IOC.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

14 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0* 

12 

11*0 

97 

89*0 

0 

•0 

0 

.0 

4 

80*0 

1 

20*0 

0 

•  0 

0 

.0 

8 

7*7 

ft 

92*3 

0 

•0 

1 

5.3 

1 

5.3 

18 

94*7 

0 

•  0 

0 

.0 

C 

•  0 

5 

100*0 

0 

•  0 

1 

7.1 

1 

7.1 

13 

92*9 

,  0 

.0 

'0 

•  0 

1 

7*1 

13 

/92*9*o 

0 

•0 

0 

•0 

1 

100*0  ' 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

13 

100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  *0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

c 

♦  0 

0 

o 

*0 

19 

100*0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

3 

1C0.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.0 

c  *0 

16 

100*0 

0 

•  0 

o 

0 

.0 

0 

*0 

5  9 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

*  2 

100*0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

12.3 

A9 

86*0 

1 

1.8 

0 

•3 

2 

18*2 

9 

81*8 

c 

•  0 

0 

♦c 

5 

10*9 

40 

87*0 

2*2. 

0 

.0 

9 

20*5 

35 

79*5 

0 

.0 

0 

.0 

2 

33*3 

4 

66** 

0 

.0 

0 

.0 

7 

13*4 

31 

81*6 

0 

*0 

0 

•  0^  4 

,  1 

2*0 

50 

98*0 

0V 

•0 

0 

.0 

'  0 

^0 

11 

100*0 

0 

•  0 

0 

•o  * 

1 

2*5 

39 

97*5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

16 

84*2 

3 

15.8 

0 

.0  4  "* 

0 

.0 

.  1 

100.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

15 

83*3 

3 

16*7 

0 

♦  0 

0 

?0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.1 

13 

92.9 

0 

♦  0- 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

8.3 

11 

91.7 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

..0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0' 

0 

.0 

* 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

.0 

2 

•  3 

37 

5.4 

644 

94*0 

4 

•6 

0 

♦0 

9 

15*8 

48 

84*2 

0 

•  0 

2 

•  3 

28 

4.  5 

596 

94*9 

4 

.6 

o 

.0 

0 

♦  0 

9 

100*0 

o 

.0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0  * 

9 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

*> 

0 

.c 

5 

100.0 

0 

.0' 

0 

.0 

0 

*0 

16 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

"  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

16 

100.0 

0 

.0 

0 

.  .0 

3 

5.3 

53 

93.0  -0 

1 

1.8 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

5.4 

52 

92*9 

1 

i.8 

0 

8 
1 
7 

17 
3 
14 

109 
5 

104 

19 
5 
14 

U 
1 
13 

1 
0 
1 

19 
3 
16 

1  9 
2 
> 

57 
11* 
46 

44 

6 
38 

51 
11 
40 

19 
1 
18 

1 
1 

0 

14 
2 
12 

7 
0 
7 

5 
0 
5 


685 
57 
628 


9 
0 
9 

7 
2 
5 

16 

0 

16 

57 
1 

56 


1939 

> 


1995) 


'  a\ei 
al' 


rlER  I  CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  \  ASIAN  CR» 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER 

NUMBER         *       NUMBER  « 


\nJH8ER 

MECHANICAL  a\o  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (5300) 

„7-      "  STATE  VcT ALS  C          *  INSTITUTIONS) 

TOTAL-          \      1  !♦* 

FEMALE           \     0  -0 

NILE           \     1  l*2 


.0 
.0 
.0 


.2 
•  0 

1.3 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


3 
0 
5 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NIHSER 


3.S 
.0 
3.3 


NON-RE  SI  CENT 
ALIEN 

NUMBER 


95.5 
100*0 
,  95*3 


TOTAL 
NUMBER 


t.l 
.0 
1.2 


89 

3 

86 


NEBRASKA 

•NE    CENTRAL  CCMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  \1  *l 

FEMALE  \0 

MALE  \l   »1 

NE    PLATTE  TECHNICAL  CC 

TOTAL  \  2.0 

FEMALE  ft  25.0 

MALE  0\  -3 
ME    CHAORON  STATE  CCLLEGE 

TOTAL  0\  .0 

 FEMALE 

MALE 


.0 
.0 


IKLE 

NE  -M6-TA0P0L I  TAN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NE     MCCOCK  COMMUNITY 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NE    MIO  PLAINS  CC 
TOTAL  0 
FEMALE  ° 
1  MALE  0  i  _ 

NE    NORTHEAST  TEChNlCAL\CC 
TOTAL  3  2.0, 

FEMALE  0  .0\ 

MALE  3  2.0\ 

N£    PERU  STATE  COLLEGE  \ 
TOTAL  0        -°  \ 

FEMALE  '     0        .0  \ 

MALE  0  «0 

NE    STHEST  CC  FAIRBRY-BEATRCE 
TOT Al  '0  .0 

FEMAL'c  0        •?  \ 

MALE  0        .0  \ 

Nc    S3 UTHEAST  CC  LINCOLN  CA\<4 
TOTAL  1       l-J.  \ 

FEMALE  0       *0  \ 

MALE  l"      l*3  ; 

NE     SOUTHEAST  CC  MILFCKO  CAM, 
TOTAL  0 
•FEMALE  0 
MALE  0 
NE    UNION  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

•  0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

0 
0 

0' 

0 

i  0 
0 


.0 

.0  y 
.0 

.0 
.0 
♦0 

3.8 
•  0 
4.2 


.0 
.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

•0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.3 
.0 
3*8 

.0 
.0 
.0 

.0 
•0 
.0 


I 
I 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

1 

0 

1 


.0 
.0 

•  0 

2.C 
25.0 

•  0 

.0 
.0 


NE  1  ^    STATE  T05ALS  ( 

TOTAL  f 

FEMALE  1  2.5 

.MALE  6      .,  *6 


12   ItiST  ITUTICNSi 


♦  0 
.0 
.0 

•0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.3 

♦  0 
3.8 

.3 
.0 

•  3 

.0 
.0 
.0 


.5 
2.5 
.4 


0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
-0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

0 
0 
0 


.0 
♦  0 
,0 


♦0 

0 

•  0 

'  0 

•  0 

0 

.0 

4 

.0 

0 

♦0 

4 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

2.5 

2 

•  0 

0 

,..7 

2 

♦  0 

3 

.0 

0 

♦  0 

3 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

:o 

7 

.0 

'  .  0 

♦  0 

7 

.8 

4 

.0 

0 

.8 

4 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'  0 

.5 

23 

.0 

2 

.5 

21 

.7 
•0 
.7 

4*0 

50*0 
.9 

.0 

•  0 
.0 

5.1 
.0 
5.6 

.0 

♦  0 
.0 

2.5 
.0 
2.7 

2.0 

2.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦  0 

7.6 
.0 
8.9 

1.0 
.0 
1.0 

.0 
.0 
.0 


2.3 
5.0 
2.2 


143 

99.3 

3 

1 00.0 

140 

99.3 

46 

96.0 

2 

so.o 

46 

100.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

100.0 

75 

94*9 

7 

10C.0 

68 

94*4 

1 

10C.0 

0 

*0 

1 

100*0 

78 

97.5 

5 

100.0 

73 

97.3 

147 

98.0 

3 

100.0 

144 

98.0 

100.0 

•c 

100.0 


9  100.0 
0  .0 
9  1 00.0 

85  92.4 
13  100.0 
72  91.1 


391 
4 

387 

5 
1 
4 


99.0 
100.0 
99.0 

83*3 
100*0 
80.0 


0 
0 
0 

0 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

ox 

0 
0 

0' 
0 

'  0 

1 

3 

1 


.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.3 
.3 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.3 
.0 
♦0 

.0 
.0 
.0 

.0 
♦  0 
.0 

.0 
.3 
.0 

f 

.0 
.0 
.0 

16.7 

♦c 

2C.0 


989  97*6 
38  '  95*0 
951  97.7 


.1 
.0 
.1 


144 

3 

141 

50 
4 
46 

6 
0 
6 

79 
7 
72 

1 

0 
I 

80 
5 
75 

150 
3 

147 

1 

0 
*  1 


0 
9 

92 
13 
79 

395 
4 

391 

6 
1 
5 


1,013 

4C 
973 


NEVADA 

NV    U  OF  NEV AO*  RENC 

TOTAL  2  U.l 

FEMALE  0  *0 

MALE  2  11*8 

NV    CLARK  CO  CMTY  CCLLEGE 

TOTAL  ©  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »0 

NV    NORTHERN  NEV  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  •£ 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

11 

0 

11 


NV          STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 2  3»* 

FEMALE                 ©  •? 

>   MALE                 2  3.5 

NEW  HAMPSHIRE 

NH    0A(4 1  EL  WEBSTER  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
NH    NH  TECHNICAL 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 
♦0 

28.9 
.0 
29.7 

♦  0 
.0 
.0 


3  INSTITUTIONS) 
It  18.6 
0  *0 
11  19.3 


o  «0 

o  *o 

0  .0 
INSTITUTE 
0  .0 
0  .0 

0  '  *0 


.0 
.3 
.0 

3.1 
•  0 
3.4 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 


.0 
.0 
.0 

.0- 
.0 
.3 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


3  7.9 

0  .0 
3  8.1 

1  33.3 

0  .0 

1  33.3 


6.8 
♦  0 
7.0 


.0 
.0 
♦  0 


11*1 
.0 
11*8 


14  36.8 
0  .0 
14  37.8 


33.3 
♦0 
33.3 


i;    28. 8 
0  .0 
17  29.8 


0 

c" 

0 

2 
0 
2 


0 
.0 
.0 

3.1 
.0 
3.4 


38.9 
10C.0 
8  8'.  2 

63.2 
100.0 
62.2 

66.7 
♦  0 
66.7 


42 


71.2 
10C.0 
40  7C.2 


2 
0 
2 

62 
6 
56 


LOO.C 
.0 
100.0 

96*9 
1C0.0 
96*6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 


.3 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 


18 
1 

17 

3e 
l 

37 


59 


2 
0 
2 

64 
6 

5  a- 


IKJC 


1940 


I 


TABLE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  DECREES  AND  CThER  A*AROS  lASEC  OH  LESS  THAN  FOOR  YEARS  Of  MCftK  CEVONO  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATlOH  BY  RACEt  ETHNlcaTVt  ANO  SEXt    INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


i- 


AMERICAN  IKClAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  0* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER         %        NUMBER         X  NUMBER 
MECHANICAL  ANO  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (5300)^ 
NEW  HAMPSHIRE 


NH    NH  VOC-TECM 

C  BERLIN 

TOTAL 

0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

c 

.0 

*  KALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

NH    Hi  VOC-TECH 

C  CLAREMCNT 

TOTAL 

0  .0 

0 

♦  0 

i  o 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

NH    Hi  VOC-TECH 

C  LACONIA 

TCTAL 

0  .0 

0 

♦0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

HALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

NH    Hi  VOC-TECH 

C  MANCHESTER 

TOTAL 

0  *0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

'  0 

•  0 

KALE 

C  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

NH    NH  VOC-TECH 

C  NASHUA 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

NH    Hi  VCC-TECH 

C  PORTSMOUTH 

•  0 

,  TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

10 

FEMALE 

0  -.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE 

0  ,*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

NM    U  OF  NE*  HAMPSHIRE^ 

TOTAL 

0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE 

0  *0 

0 

♦0 

0 

•  0 

NH    U  OF  NH  kEENE  ST  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

.0 

'  0 

•  0 

FEMALE 

0  *0 

0 

•  0 

»  0 

•  0 

MALE 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

NH         STATE  TOTALS  t 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 

HLU  JERSEY 

NJ    ATLANTIC  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NJ    SROOKOALE  CHTY  COLLEGE 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

NJ    bJRL 1NGT0N  COUNTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

NJ    CAMDEN  COUNTY  CCLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

NJ    COUNTY  COLLEGE  OF  MORRIS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE-  0  .0 

HALE  0  *0 

NJ    CUMBERLAND  CCUNTY  CGLLEGE 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  ,0 

MALE  C  .0 

NJ    ESSEX  COUNTY  COLLEGE 
TOT  aL  0  .0 

FEMALb  0  .0 

MALL  0  .0 

NJ    GLGJCESTER  CCLNTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  '    C  .0 

NJ    HJOSON  CO  CC  COMMISSION 
TOTAL  0  .0 

FcKALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NJ    H: ACER  CO  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE,  C  .0 

MILE  0  .0 

NJ    MlOOLESEX  COWTY  COLLEGE 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


10  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NJ    NJ  INSTITUTE  TECHNOLOGY 


.0 
•  3 
.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


3 

25*0 

0 

.0 

I 

100*0 

0 

.0 

2 

18*2 

0 

•  0 

5 

10*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

10*9 

0 

•  0 

0 

•  3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1*2 

1 

1.2 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1*4 

1 

1.4 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

16*7 

0 

•  0 

6 

46*2 

c 

•  0 

I 

100.0 

0 

•  0 

5 

41.7 

0 

•  0 

0 

♦  0  * 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

2 

40.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

40.0 

3 

3.8 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

4.1 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

3*8 

0 

•  0 

2 

25.0 

0 

•  0 

2 

2.1 

9 

17*3 

1 

1.9 

0 

.0 

0 

♦  0 

9 

17.3 

1 

1.9 

HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


>H1TE 
NON-HI  SPA  NIC 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


ER 

x 

NUMBER 

4  , 

NUMBER  X 

NUMBER 

X 

/ 

« 

0 

•  0 

/ 

•  0 

38  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

36  100.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

♦0 

25  100.0 

0 

•  0 

•  0 

o 

♦  0 

1  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

*  0 

•  0 

24  10C.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

37  10C.0 

0 

•0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

5  1CC.0  * 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

'  .0 

32  100.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

•  0 

102  100.0 

0 

•  0 

♦  0  ^ 

o 

♦  0 

0  .0 

•  0 

•0 

0 

•0 

0 

10 

102  1CC.0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

61  100*0 

0 

.0 

o 

•0 

.  0 

♦  0 

1  100.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

60  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

71  100.0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

3  100.0 

0 

♦  0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

67  IOC.  0 

0 

•  0 

0 

•  C 

c 

♦  c 

15  10C.0 

9  0 

•  0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

15  100.0' 

0 

."0 

o 

.0 

o 

♦  0 

14  100.0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

•  0 

0  .0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

.0 

14  1C0.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

2 

♦  5 

426  99.5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

16  100.0 

•  0 

♦  0 

0 

.0 

2 

!  *5 

^1G  99.5 

0 

* 

•  0 

o 

♦  0 

3 

25*0 

9  75.0 

o 

♦  0, 

o 

•0 

x 

100*0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

18*2 

9  81.8 

0 

♦  0 

o 

•  0 

5 

10*0 

45  90.0 

0 

*0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

4  100.0 

0 

*0 

0 

.0 

5 

1C*9 

41  89.1 

0 

♦  0 

o 

.0 

0 

*  0 

7  100.0 

0 

*0 

o 

♦0 

o 

•  0 

1  1CC.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

6  100.0 

^0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

32  9*7.0 

1 

3*0 

o 

.0 

o 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

*0 

32    97. C 

I 

3.0 

3 

3.7  \ 

5 

6*  2 

76    93. B 

o 

•0 

o 

.0 

s  0 

•  0 

12  100*0 

o 

*0 

3 

4.3 

\  ° 

7.2 

64  92.8 

0 

•  0 

o 

.0 

x 

16*  7 

5  83.3 

o 

♦  0. 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0  .0 

0 

♦o- 

0 

.0 

1 

16*7 

5  83.3 

0 

♦  0 

I 

7.7 

7 

53*8 

5  38.5 

1 

7.7 

o 

♦  0 

I 

100.0 

0  *v 

•^0 

•  0 

1 

8,-' 

6 

50*0 

5  41.7 

1 

8.3 

o 

•  0 

o 

♦  0 

18  100.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

4  100.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

14  10C.0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

2 

40*0 

3  60.0 

0 

•  0 

♦  0 

o 

w.  *o 

0  .0 

0 

*0 

0 

.0 

2 

4*0.0 

3  60.0 

0 

•  0 

2 

2.6 

5 

6.4 

71  91.0 

2 

2*6 

0 

.0 

0 

*0 

3  iOO.O 

0 

•  0 

2 

2.7 

5 

,  6.8 

66"  90.4 

2 

2.7 

3 

2.9 

7 

6*7 

97  92.4 

*  1 

1.0 

1 

12.5 

3 

37.5 

5  62.5 

0 

•  0 

2 

2.1 

4 

4*1 

92  94*8 

1 

1*0 

12 

23.1 

22 

30  57*7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

*  0 

•0 

12 

23.1 

22 

42.3 

30  57.7 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


38 
0 
3B 

25* 
I 

24 

37/ 

f 

102 
0 

102 

61 
1 

60 

70 
3 
67 

'  15 
*  0 
15 

14 
0 
14 


428 
16 
412 


12 
1 
11 

50 
4 
46 

7 
1 

6 

33 
0 
33 

81 
12 
69 

6 
0 
6 

13 
I 
12 

L8 
4 

'  14- 

5 
0 
5 

78 

5 
73 

105 
8 
97 

52 
0 

■52. 


1941 


*  2001 


AMERICAN  JNDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  AStAN  C* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


*  "  NUWER        %       NUMBER         *  NUMBER 

MECHANICAL  ANO  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  <  53001 
NEM  JERSEY 

NJ    OCEAN  COUNTY  COLLEGE 
TOT  A!,  0  .0 

FEMALE  '  0  .0 

flALE  0  .0 

nj  Salem  community  college 

TOTAL  ,0  .C 

FEHALl  0  •? 

MALE  0  .0 

NJ    SOMERSET  COUNTY  COLLEGE 
TOTAL    *  0  .6 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  «0 

NJ    ONICN  CO  TECHNICAL  INST 
TOTAL  /  0.0 
FEMALE"  0  .0 

MAL6  C  .0 


°  / 
0  / 


2 
0 
2 

1 
0 
I 

9K 

C 

\ 


,0 
.0 

•  0 

•  0 
4.2 

3*1 
.0 
3.3 

4.5 
.0 
4.5 


NJ  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  •O 

'    "MALE  0  .0 

NEM  MEXICO 

NH    EASTERN  NH  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NM    EASTERN  NN  U  POSMELL  CAM 
TOTAL  2  !•* 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  1.9 

1  NM    NEM  MEXICO  HIGHLANDS  U 
i  TOTAL  1  5.0 

FEMALE  0       .0  * 

MALE  1  5.0 

.  hM    NEM  MEXICO  JUNICR  COLLEGE 
-   TOTAL      *  0r  ^0 

F0HALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NH    Ni  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  2      3.6  i 

FEMALE  0  .0 

MALE.  '  2  4.2 

NM    NM  Sf ATE  U  ALAMCGOR00  / 


16  INST)  ^TIONS) 
5.2 
2  •  4.3 
V  5.3 


TOTAL 
FEMALE 
'MALE 
NM    Hi  STATE 
TOTAL  * 
FEMALE 
HALE 


0  •  0 

0  .0 

0  .0 

SAN  JUAN 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


rw\  le  w  — 

NM    KTHN  NM  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  *  °5.8 

FEMALE  0    •  .0 

MALE  *  6*1 

NM    WlVERStTY  OF  ALBUQUERQUE 
TOTAL  1  5.0 

FEMALE  0  •O 

MALE  1  5.0 


1 

*.o 

0 

.0 

1 

2.1 

1 

.9 

0 

.0 

1 

.9 

0 

•°t 

0 

.0*" 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

3.6 

0 

.0 

2 

4.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0' 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

NN         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL               10  2.9 

FEMALE                0  .0 

MALE               10  3.0 


9  INSTITUTIONS) 
4  U2 
'0  .0 
4  1.2 


NEW  YDRK  4  . 

NY    ACADEMY  OF  '  ERONAUTICS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  »0 

MALE  0  .0 

NY    CUNY  BRONX  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  v      1  1,6 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  1*8 

NY    CUNY  C  OF  STATES  ISLAND 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE  ■*     0  .0 

MALE  0  .0 

NY    CUNY  NEW  YORK  CITY  CC 
TOTAL  5     A.  B 

FEMALE  0  .0 

MALE  #     5  2.0 

NY    CUNY  QUEENSBOROUGH  CC 
TOTAL  6      3.2  > 

FEMALE  0  .0 

KALE  6  3.3 


22 

11.3 

1 

100.0 

21 

10.9 

26 

42.6 

3 

60.0 

23 

41.1 

15 

13.9 

0 

.0 

15 

14.0 

104 

38.2 

12 

57.1 

92 

36.7 

27 

14.4 

2 

33.3 

25 

13.8 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 

i 
2 


11 
3 
8 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.5 
33.3 
1.0 


1.4 
6.5 
1.1 


HISPANIC 
NUMBER 


•  0 
.0 

•  0 

•C 
.0 

•  0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

5.0 
.0 
5.0 


,  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


fcWTE 
-N0N-*O»ANlC 

NUMBER 


NON-RE  SI  OENT 
ALIEN 

.  NUMBER 


.0 
.0 
.0 


2  3.8 

o  «o 

2  4.2 


1 
0 
1 

14 

0 

14 


3.1 
♦  0 
3*3 

7.0 
.0 
7.1 


38  5.0 
1  2.2 
37  5.1 


11 
0 
11 

15 

0 

15. 

16 
0 
16 

4 

0 

10 
2 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

53 
2 

51 

4 
0 
4 


U3 
4 

109 


22.4 

•  0 
22.9 

13.8 

•  0 
13*9 

80.0 

•  0 
80*0 

23.5 
•0 
23.5 

18.2 
20.6 
16.7 

.0 
.0 

•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

76*8 
66.7 
77.3 

20.0 

♦  0" 
20.0 


32.8 
30.8 
32.9 


0 

.0 

21 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

21 

100.0 

4 

7*5 

48 

SO.  6 

0 

♦  0 

5 

100. c 

43 

69.6 

6*3 

30 

93.8 

o 

•  C 

2 

1C0.0 

C 

6.  7 

28 

93.3 

26 

12*9 

175 

8  7.  1 

I 

33*3 

2 

66.7 

12*6 

173 

87.4 

89 

11*6 

672 

87.6 

6 

13*0 

40 

'87.0 

83 

11*5 

87*7 

12 

24.5 

37 

75.5 

0 

•  C 

1 

1CC.0 

12 

25.0 

26 

75*0 

18 

16-5 

91 

83*5 

0 

•  0 

1 

100*0 

18 

16*7 

90 

93*3 

17 

85.0 

3 

15.0 

0 

*0  - 

0 

.0 

17 

85.0 

3 

15.0 

4 
0 
4 

14 

2 

12 

0- 
0 


0 
0 
0 

57 
2 
55 

6 
0 
6 


23.5 
•0 
23.5 

25.5 
28*6 
25*0 

•  0 
*0 

•  0 

.0 
*0 
.0 


0 
13 

41 

5 
36 


76*5 
*0 
76*5 

74.5 
71.4 
75.0 


1  100.0 
I  100.0 
0  .0 


82.6 
66.7 
8  3.3 

30.0 
•  0 
30.0 


4 

0 
4 

12 
1 
11 

14 
0 
14 


100.0 

•  0 
100. c 

17.4 
33.3 
16.7 

70.0 

•  0 
70.0 


128  nu 
4  30.8 
124  37.5 


216  62.8 
9  69.2 
207  >62.5 


TOTAL 
|  NUM8ER 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 

0  ■ 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

b 

0 


.0 

•0 
.0 

1.9 
.0 
2*1 

.0 
•0 
•  0 

.0 
.0 
•0 


•  8 

•  0 

•  8 


.0  . 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
♦0 

.0 
*0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 


*0 
♦  0. 
.0 

.0 
.  *0 
*0 


*0 

•  0 

.0 
.3 

♦  0 


•  0 

•  0 
•0 


21 
0 
21 

53 
5 


30 

201 
3 

198 


767 
46 
721 


49 
.  1 
48 

109 
1 

103 

20 
0 
20 

17 
0 
17 

55v 
7 
** 

,  1 
1 
0 

4 

0 

'  ,  4 

3 
66 

"  20 
0 


344 
13 
331 


5 
0 

2*6 
♦  0 
2.6 

30 
0 

30 

15.5 
•  0 
15.5 

57 
1 
56 

29*4 
100*0 
29.0 

135 

0 

13.5 

69*6  * 

•  0 
69.9 

2 
0 

1*3 
•  0 
1.0 

194 
1 

193 

2 
0 
2 

3.3 
•  0 
3.6 

22 
2 
20 

36*1 
40*0 
35*7 

51 
5 
46 

83*6 
10C.C 
82*1 

9 
0 
9 

14.8 
•  0 
16*1 

1 

0 

1 

1.6 
•0 
1.8 

fcl 
5 
56 

3 

.0 
3 

2*8 
.0 
2.8 

6 
0 
6 

5.6 
•0 
5*6 

24 
0 
24 

22*2 
•0 
22.4 

83 
1 

r,2 

76*9 
100*0 
76*6 

1 

0 

1 

.9 
•  0 
.9 

108 
1 

107 

20 
1 
19 

7*4 
4.8 

7.6 

42 
3 
39 

15*4 
l*f3 
15.5 

171 
16 
255 

62*9 
76.2 
'61.8 

98 

5 
93 

36.0 
23*8 
37.1 

3 
0 
3 

1.1 
•0 
1.2 

272 
21 
251 

5 
0 
5 

2.7 
*o 
2.8 

23 
0 
33 

12.3 
•  0 
12.7 

61 
2 
59 

32*6 
33*3 
32*6 

125 
4 

121 

66.8 
66.7 
66.9 

1 
0 
1 

.5 

To 

.4 

187 

6 

181 

14*2 


TABLE  10« 


TOTAL  ASSOCIATE  OH  WEES  AND  OTHER  AW  A  R  OS  bASb.       LESS  THAN  FOUR  YEAR*  OF  «W*K  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIE  LO 
CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY*  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  UOlAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

KG*-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER 


NUMBER         X       NUMBER         *  NUMBER 
MECHANICAL  AND  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (5*001 
NEW  >ORK  — 


NY    ELHIRA  COLLEGE 

HTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    NST  OF  OESIGN  ANO  CONSTR 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    NY  INST  TECHN  MAIN  CAMPUS 
TOT.AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE0  0  .0 

NY    NY  INST  TECHN  NY  CTY"  CAM 


TOTAL 
FENAlfc 
HAL  C 
MY    PAUL  &KITH'S 
.TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY    PA  AT T  INSTITUTE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
.0 

♦  0 
iRTS  t 

♦  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


SCI 


NY    ROCHESTER  I.«T  TECHNCLGGY 


•TOTAL 
FEMALE 
MALE 


Hi    SJNY  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY    SUNY  AGRL 
•  TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY    SUNY  ACRL 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

TECH 
6 

0' 
6 

TELH 
1 

C 
) 


»0 

•  0 

•  0 

C  ALFREO 

•  0 

C  CANTON 

•  5 

•  0 

►  5 


NY    SUNY  AGRL  TECH  C  C03LESKL 


TOTAL 
PEKAL5 
MALE 
NY    SUNY  AGRL 
TO^AL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

TECH 
1 
C 
1 


.0 
,0 

•  0 

C  OELHI 
♦2 

•  0 
>2 


NY    SUNY  AGRL  TECH  C  FARMNGOL 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY.  SUNY  AGRL  TECH  C 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


►  0 

•  0 

•  o 

HORRISVL 

.5 
.0 

►  5 


NY    ADIRONDACK  CMTY  COLLEGE' 
*   TOTAL    *"  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

NY    BROOME  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    CAYUGA  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0,^ 

MAtS  0  #0 

NY    CMTY  COLLEGE  FINGER  LAKES 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'MALE  0  .0 

MY    CORNING  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    OJTCHESS  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    ERIE  COMMUNITY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 


KY    FASHION  INST  TECHNOLOGY 


0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 
.0 

26*9 
50*0 
25*0 

•  0 

.c 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

.3 
.0 

•  0 

1*7 

•  0 
1*9 

•0 

•  0 

•  0 

•  4 

•  U 

•  4 

1*0 

•  0 
1*0 

•  D 

•  0 

•  0 

1*6 

•  0 
1*6 

1*5 

•  0 
1*6 

.5 

•  0 

•  5 

2.8 

•  0 
3.4 

•  0 

•  0 

•  0 


TOT  At 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦0 

♦  0 

♦  D 

,  *o 

•0 

♦  0 

2.e 

♦  0 
3*0 

1*3 
4*3 
1*1 

5.9 
3.9 
11*8 


0 
0 
0 

I 

0 

I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 
I 

0 

I 

0 
.0 
0 

I 

0 

1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
*0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
r 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

2 

I 
I 


•  0 

•  0 

3.B 

•  0 
4.2 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•6 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

'  .2 

•  0 

u 

•  0 

•  0 

.c 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  5 

•  0 

•  5 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

Jo 

:o 

•  o 

•  o 

•  0 

•  0  ' 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•a 

•  o 
•o 

*o 

•5 
8*7 

•  0 

2*9 
2*0 
5.9 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NOh-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 

•0 

0 

•  0 

9  i  nn  n 

C    1UV.U  \ 

o 

.  0 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

•  0 

2 

7 

26*9 

15 

57.7 

11  42.3 

A 

u 

A 

♦  u 

26 

0 

•  0 

1 

50*0 

1  50.0 

0 

•  0 

2 

7 

29*2 

14 

5B.3 

10  4147 

0 

•  0 

24 

0 

•0 

0 

•  0 

i ?  i nn  n 

IC  1UU.U 

o 

.0 

12 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

1 

.0 

12  100.0 

0 

•  0 

12 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100.0 

Q 

.0 

I 

0 

•  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

'  0 

0 

•  0 

0 

♦G 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

•0 

0 

•  0 

57  100.0 

0 

A 

.  u 

57 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

56  100.0 

0 

.0 

56 

0 

•  0 

0 

wC 

1  100.0 

o 

.0  ' 

I 

0 

•0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

I 

•  6 

6 

3*  5 

165  95.9 

1 

.  6 

172 

0 

•  0 

0 

•  0 

12  100.0 

0 

.0 

12 

1 

•  6 

6 

3*8 

153  95.6V 

1 

•  6 

160 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

0 

•0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

•  0 

4 

0 

•0 

9 

1*6 

540  97.8 

3 

*  5 

552 

0 

•  0 

0 

•  0 

32  100.0 

0 

•0 

32 

0 

•  0 

9 

1*7 

508  97.7 

3 

•  6 

520 

2 

1*0 

5 

2*5 

197  96.6 

2 

1.0 

204 

0 

•0 

0 

•  0 

4  10C.0 

0 

•  0 

4 

2 

1  .0 

5 

2*5 

193  96.5 

2 

1.0 

200 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

j  /\     1  A  A  A 

40  100.0 

0 

*  0 

40 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0  *0 

u 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  c 

4G  100.0 

0 

♦  0  . 

40 

3 

•  6 

12 

2*4 

482  97.4 

1 

»2 

495 

0 

•0 

0 

•  0 

8  100.0 

0 

To 

8 

3 

*  .6 

12 

2*5 

474  97.3 

1 

•  2 

487 

3 

2*1 

16 

4*  1 

372  95.9 

*  0 

388 

0 

•  0 

0 

•  0 

16  100.0 

6 

•  0 

16 

8 

2*2 

16 

4*3 

356  95.7 

0 

•  0 

372 

2 

1*0 

4 

2*  0 

192  97.5 

i 

.  5 

1 97 

0 

•  0 

0 

8  100.0 

0 

•  0 

8 

2 

1*1 

4 

2*1 

184  97.4 

1 

•  5 

189 

0 

•  0 

1 

2*8 

35  97.2 

£ 

.0 

36 

0 

•  0 

0 

•  0 

7  100.0 

0 

•0 

7 

o 

•  .0 

I 

3*4 

20  96.6 

0 

•  0 

29 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  ^  ^     1   A  A  *N 

122  100.9 

o 

.0 

122 

o 

•0 

0 

•  0 

15  100.0 

0 

•  0 

♦  J5 

o 

•  0 

0 

•  0 

107  100.0 

0 

•  0 

107 

0 

•  0 

0 

•  0 

37  100.0 

0 

.0 

"*7 

o 

•  0 

0 

•  0 

11  100.0 

0 

•0 

11 

o 

•0 

0 

•  0 

26  100.0 

0 

♦  0 

26 

0 

•  0 

0 

•  0 

7  100.0 

0 

.0 

7 

0 

•0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7  100.0 

0 

♦  0 

7 

0 

•  0 

0 

•  0 

72  100.0 

0 

♦  0 

72 

0 

•  0 

0 

•  0 

8  100.0 

0 

•  0 

8 

0 

•  0 

0 

•  0 

64  100.0 

0 

•  0 

64 

0 

♦  0 

2*8 

35  97.2 

0 

•0 

36 

0 

■  .0 

♦  0 

3  1CC.0 

0 

•  0 

3 

0 

^♦c 

3.0 

32  V7.0 

0 

•  0 

33 

2 

♦  5 

2*3 

375  97.7 

0 

•  0 

384 

I 

4*3 

17*4 

19  62.6 

0 

.0 

23 

I 

.3 

1.4 

356  98.6 

0 

♦  0 

361 

I 

1*5 

10.3 

5B    85.3  ' 

3 

4.4 

68 

0 

•0 

5.9 

47  92.2 

1 

2.0 

51 

23.5 

11  64.7 

2 

11.8 

i7 

1943 


2002- 


AMERICAN  IhOIKH 
^ALASKAN  NATIVE 

NUHBEA  < 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER  t  NUMBER 

MECHANICAL  ANO  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  <5300> 
NEW  YORK 

NY    FULTCN-MONTGONERY  CC 
TOTAL  0  '  .0 

FEHALE  0  *0 

MALE  0  -0 

NY    GENESEE  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  »0 

MALE  0  .0 

NY    hCRKlHER  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FbMALE  °  »° 

MALE  0        .0  / 

NY    HUOSON  VLY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL.  0  .0 

FEMALE  0  •? 

^ALE  0  *0 

NY    JAMESTOWN  CMTY  COLLEOS 
TOTAL  *    0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0      ,  ♦<> 

NY    MOHAWK  VLY  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

f  FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

NY    MONROE  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  1 
FEMALE  0  *0 

MALE  I  *8 

NY    NASSAU  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0     '  •£ 

MALE  0  *0 

NY    NIAGARA  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0    ,  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    ONQNQAGA  CMTY  CCLLEGE 
TOTAL  ,     0    |  *0 

FEMALE  0   I  •° 

MALE  0  I  .0 

NY    ORANGE  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0        ♦  0 

FEMALE  0  •? 

MALE  Of      *0  0 

NY    R3CKLAN0  CMTY  CCLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEHALE  0  •° 

MALE  0  *0 

NY    SCHENECTADY  CCUNTY  CC 
TOTAL  0  •° 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

NV     SUFFOLK  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  I    0  *0 

FEMALE  •    0  *0 

x  MALE  0  *° 

NY     SULLIVAN  CO  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

k    FEMALE  0  *0 

MALE*  0  .0 

NY     TOMPKINS-COATLANO  CC 
TOTAL  0  •° 

FEMALE  0  *c 

MALE  0        •O  „ 

NY    ULSTER  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0        • 0 

FEHALE  0  •° 

MALE  0  .0 

NY    WESTCHESTER  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  •° 

MALE    ~  0  .0 

NY     SYRACUSE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  •? 

HALE  0  *0 

NY    TEcH  CAREL'R  INSTITUTES 
TOTAL 
FEHALE 
MALE 


HISPANIC 
NUMBER 


0 


.0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 

•0 

xo 

0 

-o 
I 

0 

I 
I 

0 

I 

10 
0 
10 

1 

s  0 
1 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

5^ 

0 

5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

63 
2 
61 


NY         STATE  TOTALS  I 
TOTAL'  23 
'  FEMALE  0 
MALE  23 

NORTH  CAROLINA 


.4 
.0 
.4 


NC  /AS SON  '  TECHNICAL  INSTITUTE 


TOTAL 
FEHALE 
'  MALE 


ERIC 


320 
<!4 
296 


.0 

0 

*0 

0 

ft 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  2 
♦0 

1 

o 

•  2 

•  0 

0 
0 

•2 

I 

♦  2 

0 

2.6 

0 

♦  0 

0 

0 

o 

.0 

0 

2*9 

o 

•  0 

0 

1.6 

2 

*  3 

8 

♦  0 

1 

7*7 

0 

1*6 

1 

•  2 

8 

.8 

0 

•  0 

0 

c 

•  0 

0 

♦  o  \ 

o 

♦  0 

0 

1.5 

1 

1*5 

1 

♦  0 

o 

•  0  i 

0 

I 

1*6 

1 

♦  0 

0 

.0 

0 

o 

o 

•  0 

0 

ft 

o 

.0 

0 

1*6 

0 

•  0 

1 

♦  u 

o 

.0 

1 

1  ♦  9 

o 

•0' 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

♦  0 

o 

.  0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

1 

17.2 

2 

6*9 

0 

♦  0 

1 

50.0 

0 

1 8*  5 

1 

3*7 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

o 

•  0 

0 

J 
♦  0 

0 

•  0 

1 

•  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

c 

•  0 

1, 

.0 

0 

•  0 

0  . 

♦  0 

o 

•  0 

0 

♦0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

2.5 

1 

•  8 

9 

♦  0 

0 

.0 

1 

2*  6 

1 

*9 

8 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

22** 

24 

8.5 

29 

28*6 

0 

•  0 

0 

22*3 

24 

8.8 

29 

UTIONS) 
5*5 

75 

1*3 

199 

7.4 

6 

1*8 

8 
191 

5*3 

69 

1*2 

47*6 

0 

*0 

0 

50*0 

0 

*0 

0 

47*4 

0 

.0 

0 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
*0 

*0 
♦J 

♦  0 

*0 
.0 
♦0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

1.3 

♦  0 
1*3 

.0 
.0 
*0 

1*5 

♦  0 
1*6 

♦0 

♦  0 

♦  0 

1*6 
9*1 

♦  0 

2*1 
.0 
2*2 

*0 

♦  0 
*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

1*1 
*0 
1.2 

•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
*0 
.0 

*0 

♦  0 
*0 

7.5 
16*7 
7.0 

.0 

♦  0 
.0 

10.3 
•0 
1G*6 


3*4 
2.5 
3*4 


hHlTE 
NON-HI  SPAMC 

NUMBER 


NON-RES 1CENT 
ALIEN 

NUMBER 


♦0 
.0 
♦  0 


o 

•  0 

26  100*0 

0 

•  0 

1  10C0 

0 

.0 

<  25  100.0 

o 

•  0 

{  37  100*0 

0 

♦  0 

12  100*0 

0 

*0 

25  1C0*0 

o 

•  0 

28  100.0 

0 

«  T 

1  100*0 

0 

.0 

27  100*0 

2 

5 

414  9* 

0 

♦  0 

1       9  U 

2 

.5 

405  99*5 

1 

2*  b 

38  97*4 

0 

*0 

4  100*0 

1 

2*9 

3*  97.1 

3*2 

599  96*6 

1 

7*7 

12  92*3 

19 

3*1 

587  96.7 

1  2 

1*6 

125  97*7 

0 

♦  0 

7  100*0 

2 

1*7 

118  97*5 

3 

62  95*4 

0 

*Io 

1  100.0 

3 

4.7 

61  95*3 

0 

♦  0 

68  100*0 

0 

♦  0 

2  100*0 

0 

♦  0 

66  100*0 

2 

3*2 

61  96*8 

X 

9*1 

1C  90*9 

1 

1*9 

51  98*1 

1 

2*  1 

46  95*8 

0 

*0 

3  100*0 

1 

2*2 

43  95*6 

i 

>  U  1 

22  75*9 

1 

5C*0 

1  i>0.0 

6 

22*2 

21  77*8 

Q 

♦  0 

26  100*0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

*0 

2i>  100*C 

1 

1*1 

87  98*9 

0 

.0 

3  100*0 

1 

1*2 

84  98*8 

o 

♦  0 

10  1CC*0 

0 

*0 

1  100.0 

0 

♦  0 

9  ICO.  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

3  10C*0 

0 

*0 

12  100*0 

0 

*0 

24  100*0 

0 

♦  0 

3  100. 0 

c 

♦  0 

21  10C.O 

13 

10*8 

104  86*7 

1 

16*7 

5  83*3 

12 

10*5 

99  86.8 

0 

*0 

2  1CC.0 

0 

*0 

0  *0 

0 

*0 

2  100*0 

116 

41*3 

136  48*4 

2 

28*6 

5  71.4 

114 

41*6 

131  47.8 

TOTAL 
NUMBER 


617 
38 
579 


10*5 
11*7 
1C*4 


10  <«7*6 
1  50*0 
9  47*4 


5,197 
286 
4,911 


11 
1 

10 


52*4 
50.0 
52*6 


0 

.0 

26 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

43 

0 

.0 

37 

0 

.0 

12 

0 

•  0 

\o 

.0 

28 

^0 

•  0 

I 

p 

♦  0 

27 

6 

.0 

416 

0\ 

.0 

<5 

0 

•  0 

407 

0 

,0 

39 

0  \ 

.0 

4 

0 

♦  0 

1 

\  .2 

620 

0 

•  0 

13 

1 

\  , 

\  *z 

607 

1 

\.s 

.28 

0 

..o 

7 

1 

•8 

12) 

0 

;o 

65 

0 

Jo 

1 

0 

♦  0 

64 

0 

♦  0 

68 

0 

♦9 

2 

0 

•  0 

66 

o 

♦  0 

63 

0 

•°1 

11 

0 

52 

1 

•2.1( 

48 

0 

•o 

3 

1 

2*2 

45 

0 

*0  1 

29 

0 

*0 

2 

0 

♦  0  1 

27 

0 

♦  0  1 

26 

0 

.0  i 

1 

0 

♦0 

25 

0 

♦0  , 

88 

0 

*0 

3 

0 

•0 

85 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

29 
0 

29 


54 
1 

53 


.0 

♦  0 
*0 

*0 
*0 

♦  0 

*0 

♦  0 
.0 

2*5 

♦  ? 
2*6 

*0 

♦  0 
*0 


10 


3 

0 

10*6 


.9 
•  3 
1*0 


10 
1 

9 

IS 
3 

12 

24 
3 
21 

120 
6 

114 

2 
0 
2 

281 
7 

274 


5,868 
325 
5,543 


21 
2 
19 


\ 


2004 


TABLE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  OECREES  AND  CTHER  AWAROS  8ASE0  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HlSH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
CONFERAEO  BY  INSTITUTIONS  OF. HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY*  AND  SEXl     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


*HlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALtEN 


TOTAL 


NUMBER 


NUMBER 


MECHANICAL  A NO  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (5300) 
NCRTH  CAROLINA 

ASHcVL  BUNCOMBE  TECH  INST 


TOTAL  4 

2.3 

26 

14.8 

0 

•  0 

FEMALE                 1  11.1 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE  3 

1.8 

26 

15.6 

0 

.0 

NC    3SAUF1RT  CO  TECH 

INST 

TOTAL  0 

♦  0 

17 

28*8 

0 

.0 

FcMALE  0 

•  0 

0 

♦  0 

c 

.  »o 

MALE  0 

•  0 

17 

30*4 

0 

*0 

NC    BLAOEN  TECHNIC/'. 

INST 

TOTAL  1 

7*7 

8 

61*5 

0 

.0 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

KALE  1 

7*7 

8 

61.5 

0 

•  0 

NC    BLUE  RIOGE  TECHNICAL  INST 

TOtAL  0 

•  0 

1 

7.7 

0 

.0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

KALE  0 

•  0 

I 

9.1 

0 

.0 

NC    CALOmELL  CC  ANO  TECH  INST 

TOTAL  0 

•  0 

2 

2*  8 

1 

1.4 

i   FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE  0 

•  0 

2 

3.2 

1 

1.6 

NC    CAPE  FfAR  TECHNICAL  INST 

T«t*L  0 

FEMALE  0 

•  0 

49 

32.9 

'  0 

•  0 

•  0 

4 

23.5 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

45 

34.1 

0 

.0 

NC    CARTERET   TECHNICAL  !N*T 

TOTAL  0 

.0 

4 

4.0 

0 

•  0 

FEMALE  C 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

4.0 

c 

.0 

.NC    CATAWBA  VALLEY  TECH  INST 

TOTAL  0 

•  0 

1 

.8 

1 

•  8 

FEMALE  0 

•  0 

0 

«  .0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

1 

.9 

1 

♦  s 

NC     CC  r*  CAROLINA  TECH  IN  ST 

TOTAL  C 

•  0 

6 

:»..  i 

0 

.0 

FEMAcE  0 

•0 

1 

50*0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

5 

9.6 

0 

.0 

NC    CEN  PIEOMONT  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

27 

16*9 

2 

1.3 

FEMLE  0 

.0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

ALE  0 

•  0 

27 

1^.8 

2 

1.3 

NC    CLEVELANO  CO  TECH  INST 

ICTAL  0 

•  0 

11 

20.4 

0 

•  0 

FcMALE  0 

•0 

1 

100.0 

0 

.0 

'MALE  0 

•  0 

10 

18.  9 

0 

•  0 

NC    COASTAL  CAROLINA 

CC 

.0 

TOTAL  1 

1*2 

6 

7.2 

0 

Fc*LS  0 

♦  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

juHALE                 1  1*2 
NC    COLLEGE  OF  THE  ALBEMARLE 

6 

7.4 

>  0 

TCI  AL  0 

•  0 

6 

20.0 

0 

•  0 

FEMALE  0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE  0 

.0 

6 

22.2 

0 

•  0 

NC    CRAVEN  CCHMJMT Y 

COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  c 

17 

33.3 

1 

2*0 

IcMALE  0 

♦  0 

i 

33.  3 

0 

.0 

KALE  0 

.0 

14 

33.3 

1 

2.4 

NC    DAVIDSON  CO  CMTY 

COLLEGE 

TCTAL  0 

•  0 

8 

11*8 

0 

•  0 

FcMALE  0 

.0 

1 

10*0 

0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

7 

12*1 

0 

•  0 

NC    OJKHAN  TECHNICAL 

INST 

TOTtL  3 

3.3 

32 

34.8 

0 

•  0 

FEMALE  1 

3.  7 

a 

29.6 

0 

•  0 

HALE             '  Z 

3.1 

24 

36.9 

0 

♦  0 

NC    EDGECOMBE  TECH  INST 

.c 

TOTAL  0 

♦  0 

22 

46.8 

0 

FcMALE  o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

KALE  0 

.3 

22 

46.6 

0 

♦  0 

NC    FAfETTEVULc  TECh  INST 

TOTAL  C 

•  0 

20 

12.3 

'  2 

1*2 

FcMALE  0 

♦  0 

2 

lo*7 

0 

•  0 

HALE  0 

.0 

18 

11*9 

2 

1.3 

NC    FORSYTH  TECHNICAL  INST 

TfcTAL  1 

.4 

46 

16.3 

0, 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

*0 

•  0 

MALE  1 

♦  4 

46 

19.2 

6 

,0 

NC    GASTCN  COLLcGE 

TCTAL  C 

.0 

10 

6.2 

0 

♦  0 

?EMA  L  E       „  0 

.0 

0 

.3 

c 

♦  c 

HALE  0 

.0 

10 

6.9 

0 

.0 

KC     GUILFORO    TECHNICAL  INST 

TCTAL  0 

.0 

43 

25.6 

0 

•  0 

fEMALE  0 

•  0 

2 

40*0 

0 

•  0 

KALE  0 

.0 

41 

25*2 

0 

.0 

NC    HALIFAX  CMTY  COLLEGE 

•0 

TOTAL  0 

•  0 

12 

46*2 

0 

FF.HA  LE  C 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

KALE  0 

.0 

12 

46.2 

0 

•  0 

NUMBER 

t 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBCR 

° 

X 

NUMBER 

1 

.6 

31 

17*6 

145 

82.4 

0 

•  0 

176 

0 

•  0 

1 

11*1 

8 

8d*9 

0 

.0 

9 

1 

•  6 

30 

18*0 

137 

62*0 

0  * 

.0 

167 

1 

1.7 

18 

3C.5 

41 

69*5 

0 

.0 

59 

0 

.0 

0 

*0 

3 

10C.0 

0 

.0 

^3 

1 

1.6 

18 

32*1 

38 

67*9 

0 

.0 

56 

0 

•  0 

9 

69.2 

4 

30*8 

0 

.0 

13 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

9 

69.2 

4 

30.8 

0 

•  0 

13 

0 

♦  0  - 

1 

7.7 

12 

92*3 

0 

.0 

13 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100.0 

c 

.0 

2 

0 

.0 

1 

9.1 

10 

90>^ 

0 

•  0 

11 

0 

*0  * 

3 

4.2 

68 

95.8 

0 

.0 

71 

0 

•  0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

.0 

9 

0 

•0 

3 

4.8 

59 

95*2  ' 

0 

.0 

62 

0 

.0 

49 

32.9 

100 

67*1 

0 

.0 

149 

0 

.0 

4 

23.5 

13 

76.5 

0 

.0 

17 

0 

•  0 

45 

34.1 

65.9 

0 

.0 

132 

0 

♦o  . 

4 

4.0 

96 

96.0 

0 

.0 

100 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

4 

4.0 

96 

96.0 

0 

.0 

100 

0 

♦  o 

2 

1.7 

118 

98.3 

0 

.0 

120 

0 

•  0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

•  0 

9 

0 

•  0 

2 

1.8 

109 

98.2 

0 

•0 

111 

0 

♦■0 

6 

11.1 

48 

88.9 

0 

•  0 

54 

0 

•  0 

1 

5C.C 

1 

50.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

5 

9.6 

47 

90*4 

0 

.0 

52 

1 

.6 

30 

18.8 

130 

ri*3 

0 

•  0 

160 

0 

•  0 

0 

•0 

8 

100*0 

0 

•  0 

8 

1 

♦  7 

30 

19.7 

122 

80*3 

0 

.0 

152 

0 

.0 

11 

20.4 

43 

79*6 

0 

•  0 

54 

0 

•  0 

1 

IOC.  0 

0 

*0 

0 

♦0 

1 

0 

•0 

10 

13.9 

43 

81*1 

0 

•  0 

53 

1 

1.2 

8 

9.6 

75 

90*4 

0 

•  0 

83 

0 

.0  i 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

,0 

2 

1 

1.2 

8 

9.9 

73 

90*1 

0 

•0 

81. 

0 

.0 

6 

20*0 

24 

80*0 

0 

.0 

30 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

•0 

0 

•0 

6 

22*2 

21 

77.8 

0 

•  0 

27 

0 

.0 

18 

35*3 

33 

64.1 

0 

•  0 

51 

o 

•  0 

3 

33.3 

6 

66.7 

0 

10 

9 

0 

•  0  v 

15 

35.7 

27 

64*3 

0 

•  0 

42 

0 

•  0 

8 

11.6 

60 

88*2 

0 

.0 

68  v 

0 

•  0 

1 

10.0 

9 

90*0 

0 

.0 

*10 

0 

•  0 

7 

12*1 

51 

87*9 

0 

.0 

5a 

1 

1.1 

36 

39.1 

56 

60*9 

0 

♦  0 

92 

0 

.0 

9 

33.3 

18 

66.7 

0 

•  0 

27 

I 

1.5 

27 

41.5 

38 

58.5 

0 

•0 

65 

0 

0 

•  0 

22 

46.8 

'-  25 

53.2 

0 

.0 

o  47 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

t\ 

•0 

0 

0 

♦  0 

22 

46.8 

25 

53.2 

0 

.0 

47 

6 

4.9 

30 

18.4 

133 

81*6 

0 

•  0 

163 

0 

•  0 

2 

16.7 

10 

83.3 

0 

•  0 

12 

8 

5.3 

28 

18.5 

123 

81.5 

0 

•0 

151 

0 

•  0 

47 

18*7 

204 

81.3 

0 

♦  0 

251 

0 

•  0 

0 

*0 

11 

10C.0 

0 

•  0 

11 

0 

.0 

47 

19*6 

193 

80.4 

0 

.0 

240 

0 

.0 

10 

6.2 

147 

91.3 

4 

2*5 

161 

0 

•  0 

0 

.0 

17 

100.0 

0 

17 

0 

•  0 

10 

6.9 

130 

90*3 

4 

2*8 

144 

0 

•  0 

43 

25.6 

125 

74*4 

0 

.0 

168 

0 

•  0 

2 

40.  0 

3 

60.0 

0 

.0 

5 

0 

•0 

41 

25.2 

122 

74*8 

0 

•  0 

163 

0 

•  0 

12 

46.2 

1* 

53.8 

0 

♦  G 

26 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

0 
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ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         X       NUMBER         *  NUMBER 

MECHANICAL  AND  ENGINEER  INC.  TECHNOLOGIES  C5300) 

NORTH  CAROLINA 

NC    HAYMOOO  TECHNICAL  INST 
TOTAL  2  1-5 

FEMALE  0  .0 

HALE  2  1.5 

NC    ISOTHERMAL  CMTY  COLLEGE 
TGTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0* 

HALE  0  .0 

NC    JANES  S>*UNT  INSTITUTE 
TOT  AL  0  .0 

FEMALE  0  ..0 

HALE  0  .0 

NC    JOHNSTON  T  EChNl CAL  INST 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    LENOIR  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

'  FEMALE  0  .0 

MALE  0  *° 

NC    MARTIN  COMMUNITY  COLLEGE 
'TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HZ    MAYLAND  TECHNICAL  INST 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
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MALE 


.0 
.0 
.0 


NC    NASH' TECHNICAL  INSTITUTE 


TOTAL 
FEMALE 
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FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
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t 
39 


38.5 
33.3 
38.6 


NC    ROCKINGHAM  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 
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AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 
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TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE SIOENT 
ALIEN 
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NUMBER         t        NUM8ER         X  NUM8ER 
MECHANICAL  AND  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (5300) 
NORTH  CAROLINA 
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SOUTHWESTERN  TECH  INST 
TOTAL  6  15.1 

FEMALE  0  .0 

MALE  S  15*1 

NC    STANLY  TECHNICAL  INST 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NC     SURRY  COMMUNITY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NC    TECH  INST  OF  ALAMANCE 
»      TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC     TRI-COUNTY  COMMUNITY  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    VAtfCErGRANVl  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  ^  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

NC    WAKE  TECHNICAL  INSTITUTE 
TOTAL  C  *0 

FEMALE  0  »0 

MALE  0  *0 

NC    WAYNE  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 
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AH  £A  I  CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HI$PANtC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


NUMBER         %        NUMBER         t  NUMBER 
MECHANICAL  ANO  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (5300) 
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OH    BELMONT  TECHNICAL  COLLEGE 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    BOWLING  GRN  ST  U  FIRELDS 

TOTAL  0  *0 

-     FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    CENTRAL  OHIO  TECNICAL  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

OH    CINCINNATI  TECH  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 
.0 


OH    CLARK  TECHNICAL  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 
0  .0 

o     ♦  o 

OH    COLUMBUS  TECHNICAL  INST 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    CUYAHOGA  CC  EASTERN  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    CUYAHOGA  CC  METRO  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

OH    CUYAHOGA  CC  WESTERN  CAM 
TOTAL  .0  «0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .3 

CH    EOISON  STATE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  ,0  .0 
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MALE  0  *0 
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TOfAL  0  .0 
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MALE  0  *0 
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FEMALE  0  .J 
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.0 
•  0 
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MALE  0       • 0 
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ERIC 


TAPiP    10    TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  AND  CTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  HAJOR  FI ELD 
l0*  T°TAi  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY,  AN 3  SEX*     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAS  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


MECHANICAL  ANO  ENGINEERING^  TECHNOLOGIES  (5300) 


OHIO 

OH    MICHAEL  J  CWENS  TECH  C 
\    TOTAL  0  .0 

\FEMAL  E  0  .0 

\  MALE  0  .0 

0H\MJSKINGUM  AREA  TECh  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -0 

jrf    NORTH  CBN  TECH  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    H3RTHHE ST  TECH  COLLEGE 
TOTAL  *0  .0 

FEMALE  3  .0 

MALE        „        0  .0 
CH    UHIO  INST  CF  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

GH    OHIO  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0,  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    CHIO  U  LANCASTER  BRANCH 
TOTAL  0  •  .0 

FEMALE  O  -0 

MALE  "0  .0 

OH    RIO  GRANGE  COLLEGE 
TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

vri    SHAMNEE  ST  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

Oh    SINCLAIR  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CH     STriN  ST  GcN-fECH  COLLEGE: 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MA  LE  0        .  0 

CH    STARK  TECHNICAL  COLLEGE 
TCTAL  0  .0 

FEKUC  .  C  .0 

MALE  "0  .0 

OH    TERRA  TECHNICAL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FtMAL=  0  .0 

MALE  0  .0 

OH  *U  GF  AKRC\  MAM  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CH    U  AKRON  WAYNE  GEN-TECH  C 
T  OT  AL  0  -3 

FEMALE  a0  *3 

'    MALE  0  .0 

CH    U  GF  CINCINNATI  MAIN  -AM 
TOTAL  '  0  *3 

Ff MALE  3  -0 

MALE  0  .0 

OH    UNIVERSITY  OF  0AYT3N 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  *3 

, MALE  0  .0 

OH    UNIVERSITY  CF  TOLEDO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  3  .3 

MALE  0  .0 

OH    WASHINGTON  TECH  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

JH    WRIGHT  ST  U  WSTN  OrilG  BR 


TOTAL 
FcMALE 
MALE 


Qrt    Y3UNGST0W>I  ST  UNIVERSITY 
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FEMALE  0  .0 

MALE  C  -0 
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1.1 

6 

6:5 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

16.7 

0 

.0 

1 

1*2 

5 

5.8 

3 

3.5 

1 

1.2 

6 

7.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

3.7 

1 

1*2 

6 

7.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

,0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.5 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

2.5 

12 

.5 

13 

♦  5 

148 

5.  7 

0 

♦  0 

1 

.7 

10 

7.0 

12 

♦  5 

I? 

♦  5 

138 

5.6 

\ 

I 

NUMBERx 


rilTE 
NON-HISPANIC 


NCN-RESIOENT 
AL  "N 


69  100.0 
3  100*0 
66  100.0 

32  97.0 
3  10C.0 
29  96.7 


40 
2 
38 


93*0 
50*0 
97.4 


28  96*6 
5  10C.0 
23  95.8 

439  89.4 
13  80*7 
426Q  89*5 

11  100*0 


0 

11 

6 
1 
5 

1 

0 
1 

47 
1 

46 


.0 
100*0 

100.0 
100.0 
IOC.  0 

50.0 
♦  0 
50.0 

95.9 
100.0 
95*8 


51  87*9 
5  83.3 
46  88*5 


100.0 
'  *0 
100.0 

97.5 
100*0 
97*2 

92.5 
100*0 
92.2 


113  91*9 

3  60.0 

110  93*2 

1  100.0 

0  *0 

1  100.0 


146 

6 

140 

84 
5 
79 

80 
4 
76 


93*6 
75.0 
94.6 

91.3 
83.3 
91*9 

93.0 
100.0 
92*7 


35  100*0 
4  ICO.O 
31  10G.0 


10C.0 
.0 
100*0 


78  96.3 
2  100*0 
76  96.2 


TOTAL 
NUMBER 


.0 
.0 
•  0 


.0 
•  0 
.0 


1  50.0 

0  *0 

1  50*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
1 

3 

0 
0 

0 

1 

0 

1 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


.0 

♦  0 
*0 

.0 
.0 
.0 

*0 
♦0 
*0 

*0 
.0 

♦  0 

*0 
.0 
.0 

3.3 
20*0 
2*5 

i 

.0 
5  .0 
.0 

.6 
.0 
.7 

2*2 
.0 
2.3 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

1*2 
•0 
1*3 


69 
3 
66 


6 
I 

5 

2 
0 
2 

49 
1 

48 

58 
6 
52 

2 
0 
2 

80 
9 
71 

80 
3 
77 

123 

5 

118 

1 
0 
1 

156 

°8 
148 

92 
6 
36 

86 
4 
82 

35 
4 
31 

3 
0 
3 

81 

'  2 
79 


2,441 
130 
2,311 


93.3 

27 

1*0 

2,616 

91.5 

2 

1.4 

142 

93.4 

250 

1*0 

2,474 

2009 


«™  10:  rout  ^       j-^^KMS  V.W«  ffln-T^S?. 


HACK     '  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

\ 
X 


AMERICAN  INOIAN 
N  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER         X       NUMBER         *  NUMBER 

MECHANICAL  ANO  ENCIhEERlNC  TECHNOLOGIES  (53001 

OKLAHOMA  " 

OK    CAMERON  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  *  0.0 
OK    CARL  ALBERT  JR  COLLEGE 
TOTAL  1  11.1 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  11.1 

OK    CONNORS  STATE  COLLEGE 
'TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE         *      0  .0 
OK    EASTERN  OK  LA  ST  COLLEGE 
TOTAL  3  *.4 

FEMALE  0  .0 

MILE  3  10*3 

OK    LANGSTON*  UNIVERSITY 
TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OK    MURRAY  STATE  "3LLEGE 
TOTAL  1 
FEMALE  1  100.0 

MALE  0  .0 

OK    NTHESTN  OKLA  AGRL-MECH  C 
TOTAL  I  3.2 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  3*3 

OK,  NORTHERN  OKLAHOMA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

'    FEMALE  0  .0 

MfcLE  0  .0 

OK    OKLA  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  1  !•! 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  1.2 

OK    OKLA  STATE  U  TECH  INST 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .0  .0 

OK    OSCAR  ROSE  JUHICR  COLLEGE 
TOTAL  \  2.6 

FEMALE  0  ♦<> 

MALE  1  2.9 

OK    SEMINOLE  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OK    STHESTN  OKLA  STATE  U 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

HALE  0 
K    SOUTH  OKLA  CTY 

\TOTAL  *  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


♦0 

♦  0 

♦c 

JR  COLLEGE 

♦  0  &! 

♦  0 
0 


OK    TULSA  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALEX  0  .0 

MALE    \         0  .0 
,  OK    VC  STERN  OKLAHOMA  $T ATE 
TOTAL  \    0        .0  » 

FEMALE  0.  .0 

MALE  0  .0 


1 

3.3  . 

0 

.0 

0 

I 

0 

♦  0 

1 

3.6  | 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

x  .0 

1 

20.0 

0 

.0 

1 

50*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  3 

.0 

1 

3*1 

0 

♦0 

1 

33*3 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*  .0 

0 

•  0 

1 

1*6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.-0 

1 

1.7 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1  0 

♦  0 

0 

•  0 

1  0 

.0 

0 

.0  . 

\.0 

♦  0 

2 

2*2 

1 

1. 1 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

2.4 

1 

1*2 

0 

♦  0 

2 

3*3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

3*6 

3 

7.9 

0 

•  0 

1 

25*0 

0 

♦  0 

2 

5.9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

c 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.8 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

."0 

1 

5.6 

0 

.0 

3 

,no^3 

1 

3*4 

10*0 

0 

♦  0 

10*5 

1 

5,3 

0 

•  0 

-  0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

OK  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  '  9 

FEMALE  1 
MALE  8 

OREGON 


2*2 
2.  d 
2.1 


16  INSTITUTIONS) 
13  3.1 
4  11.1 
9  2.4 


OR    BLUE  MTN  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 1      2.3  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE  1  2.4  0  »° 
OA    CENTRAL  OREG  CMTY  COLLEGE 

TOTAL     .     m     0        .0       „         0  .0 

FEMALE  *"        *     0        .0  0  .0 

.  HUE  0  .)  0  .0 
OR    CHEMEKETA  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 1        .9  0  .0 

FEMALE                0       .0  0  .0 

MALE  1  1.0  0  .0 
OR    CLACKAMAS  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE               0       .0  "0  .0 

rIALE                0       .0  0  .0 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


4  1.0 

0  .0 
4  1.1 


7.0 
100.0 
4*8 

•  0 

♦  0 
.0 


.9 
.0 
1.0 

.0 

♦  0 

♦  0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


bHlTE 
NON-HISPANIC 

>  NUMBER  ' 


NON-RES IOENT 
.  o  ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


•  0 
•0 
.0 

♦0 
.0 
.0 

.0 
♦0 
.0 


1 
1 

0 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•0 

•  0 
.0 

♦0 
•0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

l.C 

•  0 
1*7 

.0 
.0 

•  0 

1.1 

•0 

1.7 
25*0 

•  0 

7*9 
.0 


*0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
♦0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


1 

3.3 

28  93j3 

1 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

1 

3.6 

26  92.9 

1 

1 

11*1  ^ 

8**  88.9 

0 

0 

.0 

0  *o 

0 

1 

11*1 

8  68*9 

0 

1 

20*0 

^  4  80*0 

0 

1 

50*0  v 

1  50.0 

0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

4 

12.5 

28  87*5 

0 

1 

33.3 

2  66*7 

0 

3 

1  C«  3 

26  89*7 

0 

0 

.0 

0  *o 

1 

0 

•  0 

0  *0 

0 

0 

♦  0 

0  *o 

I 

1 

11*1 

7  77*8 

1 

1 

100.0 

0  *o 

0 

0 

.0 

7  87*5 

1 

4 

6.3 

51  81*0 

8 

0 

.0 

3  100*0 

0 

6.7 

48  80*0 

8 

0 

.0 

19  100*0 

0 

p> 

.0 

0  .0 

0 

0 

.  0 

19  100*0 

0 

5 

5.6 

76  85*4 

8 

0 

.0 

4  1C0.0 

0 

5 

5.9 

72  84*7 

8 

3 

5*0 

57  95*0 

.  0 

1 

25*0 

3"  7  5*0 

0 

2 

3*6 

54  96*4 

0 

7 

18*4 

29  76.3 

2 

1 

25*0 

3  75*0 

0 

6 

17*6 

26  76*5 

2 

0 

♦  0 

1  1C0.0 

0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

0 

♦  0 

1  10C.0 

0 

0 

♦  0 

1  100. C 

0 

0 

.0 

0  *o 

0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

4.8 
.0 
5.6 

13.8 
10.0 
15.8 

.0 

.0 
.0 


20 
3 

17 

25 
9 
16 


95.2 
100.0 
<34.«» 

86*2 
90.0 
84*2 

100*0 
•0 
100*0 


6 

1.5 

32 

7.7 

360 

87.2 

1 

2*8 

6 

16*7 

30 

63.3 

5 

1*3 

26 

6.9 

330 

67.5 

0 

♦  0 

4 

9*3 

39 

90.7 

0 

.0 

1 

10C*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

7.1 

39 

92*9 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

19 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

18 

100*0 

4 

3.7 

6 

5.6 

101 

93*5 

0 

.0 

0 

♦  0 

10 

100*0 

4 

4.1 

r 6 

6*1 

91 

92*9 

2 

'4.8 

oi  2 

4.8 

39 

92*9 

0 

♦  0 

0 

.0 

4 

100*0 

2 

5.3 

2 

5.3 

35 

92*1 

3*3 
.0 
3.6 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

100.0 
.0 
100*0 

11*1 

•0 
12.5 

12*7  . 

.0 
13*3 

.0 
.0 
♦0 

9.0 
.0 
9.4 

.0 
♦0 
♦0 

5.3 
.0 
5.9 

.0 
♦0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


21  5.1 

c  .0 

21  5.6 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.9 
.0 
1.0 

2.4 

•  0 
2.6 


30 
2 
28 

9 
0 
9 

5 
2 
3 

32 
3 
29 

1 
0 
1 

9 
1 

8 

63 
3 
40 

19 
0 
19 

89 
4 

85 

60 
4 
56 

38 
4 
34 

1 
0 
1 

1 

0 
1 

21 
3 
18 

29 
10 
19 

6 
0 
6 


413 
36 
377 


43 
1 

>2 

19 
1 

18 

108 

10 
'98 

42 
4 
38 


TABLE  10.  TOTAL  ASSOCIATE  DECREES  A NO  CTHEA  AWARDS  BASEDjON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
TABLE  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY,  AND  SEX:     INSTITUTION  ANO  ST  AT  E  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


NUMBER 


MECHANICAL  AND  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (5300) 
CfiEGGN 


OR    CLATSOP  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  f    0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OR    LANE  COMMUNITY  COLLEGE 

t  totAl  1  .8 

FEMALE  0  .0 

MALE         '       1  «9 
OR    LINN-BENTON  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  1*  \U0 

FEMALE  0  \.0 

MALE  I  Wl 

Ok    MOUNT  HOOO  CMTY  COCLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0* 

MALE  0  .0 

OR    OREGON  INST  OF  TECHNOLOGY 
TOTAL  4  2.4 

FEMALE  0  .0 

MALE  4  2*5 

OR'   PORTLAND  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  3  1.2 

FEMALE  0  .0 

HALE  3  1.3 

OR    ROGUE  COMMINITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEW  LE  0  .0 

HALE  0  .3 

OR    STHi«STN  OREG  CMTY  CULLEGE 
TOTAL  0  .0 

FcMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OR    TREASURE  VLY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OR    IWPtUA  COHMJNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.  .0 

Oft  STATE  TOTALS  (      '   U  IN! 

TOTAL  II  l.l 

FEMALE  G  .0 

MALE  U  1.1 

PENNSYLVANIA 

PA    ALLIANCE  CCLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  *0 

PA    BUCKS  COUNTY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FcMALE  0        .0  ^ 

HALE  0  .0 

PA    SUTLER  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0* 

MALE'  0  .0 

PA    CENTER  FOR  OEGREE  STUOIES 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

KALE  (0        .0  . 

PA    CC  ALLEGHENY  CO  ALL  EG  CAM 
TOTAL  0  .0 

vcMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    CC  ALLEGHENY  CO  80YCE  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

PA    CC  ALLEGHENY  CO  NORTH  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA'   tC  ALLEGHENY  CO,  SOUTH  CAM 
TOTAL  0  ;0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    C«TY  COLLEGE  OF  8EAVER  CO 
TOTAL  0    I  .0 

FEMALE  0     !  .0 

HAVE  0    t  .0 

PA    CMTY  COLLEGE  DELAWARE  CO 
TOTAL  0  .0 

.FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

♦0 

3 

2*3 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

3 

2.6 

0 

•  0 

U  1 

1.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

i  •  i 

1  .1 

o 

0 

.0 

?  2 

2.0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

%2 

2.  1 

0 

.0 

2 

1.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  " 

2 

1  .2 

5 

2.0 

8 

3.2 

0 

.0 

1 

5.3 

5 

2.1 

7 

3.  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•fc 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

t* 

0 

.0 

0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

ITUTIONS) 

5 

♦  5 

20 

1.9 

0 

.0 

2 

2.6 

5 

.5  9 

18 

1.9 

0 

.0 

0 

♦  G 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

& 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

16.1 

0 

rO 

1 

16.7 

0 

♦0 

4 

16.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

4.0 

0 

.0 

0 

♦  c 

0 

.0 

7 

4.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

.9 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

1*0 

0 

.0 

G 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

tK 

• 

* 

NUMBER 

x 

NUMBER  X 

NUMBER 

x 

0 

.0 

0 

•  0 

i 
! 

6  100.0 

0 

,  .0 

0 

♦  0 

A 

u 

A 

•  u 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

A 

u 

A 

.  u 

ft  im~o 
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33*3 

66  .7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

A 
.  V 

Q 

*  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

33*3 

4 

66*7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

1 

ICC*  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

A 

.  u 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  c 

1 

10C.0 

0 

•  0 

1 

1.  8 

I 

1*8 

6 

10*  7 

50 

89  »3 

o 

*0 

c 

.  0 

0 

.0 

1 

16*7 

c 
3 

83*  3 

0 

\    ♦  0 

1 

2*0 

1 

2.0 

5 

10*0 

45 

90*0 

0 

\  *0 

1 

4*5 

1 

4.5 

5 

22*7 

1 7 

77*3 

0 

*  o 

0 

.0 

i  0 

.0 

0 

.  0 

0 

A 

•  u 

o 

•  0 

1 

4.5 

1 

4.5 

5 

22*7 

17 

77*3 

1  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

12 

100*  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

o 

A 

.  u 

o 

•  0  • 

o 

»  #0 

12 

1  CO.  0 

o 

♦  0 

c 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

50 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

46 

100*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

»0 

3 

100*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

o  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

*0 

4 

♦  7 

0 

♦  0 

10 

1.8 

549 

98*2 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

I  00*0 

0 

*0 

4 

♦  7 

c 

♦0 

10 

1.8 

547 

98*2 

0 

*0 

TOTAL 
NUMBER 


PA  STATE  TOTALS   t  43 

'      TOTAL  I  *0 

FEMALE  0  -  *0 

MALE  1  *lr. 

RHODE  ISLAND 

RI     NEW  ENG  INST  TECHNOLOGY 


INSTITUTIONS! 


50 

2<4 

17 

.8 

10 

♦  5 

78 

^.7 

2f035 

96*  I 

4 

6 

4.6 

I 

*8 

0 

♦  0 

7 

5*3 

124 

94.7 

0 

44 

2*2 

16 

•  8 

10 

♦  5 

,71 

3.6 

1,911 

96*2 

4 

TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
RI  R-tODE 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  C 
R  I  .  ROGER  WILLIAMS 
TOTAL 
FEMALE 
MA  IE 
RI  RDGER 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  *0 
0  *C 
0  .0 
ISLAND  JR  COLLEGE 

•  0 

•  0 

•  0 

MAIN  CAM 
0  *0 
0  *0 
0  .0 
WILLIAMS  C  PROV  8R 
0  *0 
0  *0 
0  .0 


5.7 
*0 
5*7 

1*1 
.0 
1.3 

2*5 

♦  0 
2*9 

♦  0 
.0 

♦  0 


•  0 
.0 
.0 

4*4 
27*3; 
1*3 

5.0  * 

•  0 
5.7 

.0 
.0* 
.0 


2  1.9 
0  .0 
2  1*% 


RI  STATE  TOTALS 

TOTAl  0 
FEMALE  0 
MALE  0  - 

SOUTH  CAROLINA 


.0 

♦  0 

•  0 


4  INSTITUTIONS) 
3  3*0 
0  *0 
8  3*2 


6  2*3 
3  18*8 
3  1*2 


SC    AIKEN  TECHNICAL  COLLEGE 

TOTAL                 0  .3 

14 

17.3 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

2 

20.0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

12 

?6.9 

0 

SC    BEAUFORT  TECH  EC  CENTER 

TOTAL                 0  .0 

17 

32.7 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  *0 

1 

100.0 

0 

*0 

MALE                 0  .0 

16 

31.4 

0 

*0 

SC    CHEST ERFLO-MARLBORO  TECH 

TOTAL                1  2.4 

9 

22.0 

0 

*0 

FEMALE                 0  .0. 
MALE                 1      2.4  ( 

0 

•  0 

0 

♦  0 

9 

22.0 

0 

♦  0 

«0 
♦  0 
*0 

2*5 
*0 
2*9 

*0 
*0 
*0 


1*1 
*0 
1.2 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 
*0 
*0 

.0 
*0 
*0 


17 
3 
14 


14 
2 
12 

17 
I 

16 

10 
0 
10 


7.6 
.0 
7.6 

5*5 
27.3 
2.5 

10.0 
0  .0 
11.4 

*0 

•  0 


6*4 
18*8 
5*6 


-17*3 
20*0 
16*9 

32*7 
100*0  . 
31*< 

24*4 
.0 
24.4 


.2 
♦  0  ' 
.2 


87 

82.9 

10 

*  9*5 

7* 

.0 
82.9 

0 
10 

.0 
9.5 

86 

94.5 

r0 

*  .0 

6 

72.7 

0 

J  *0 

78 

97.5 

0 

♦  0 

33 

62.5 

3 

7*5 

•  2 

40.0 

3 

6C.0 

31 

88.6 

0 

♦0 

29 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

29 

100.0 

0 

•  0 

235 

ee.7 

13 

4*9 

10 

62*5 

3 

18*8 

225 

90*4 

io 

4.0 

67 

d 

82*7 

0 

•  0 

4  6 

60*0 

0 

•  0 

59 

83*1 

0 

•  0 

35 

67*3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

35 

66*6 

0 

•  0 

70 
2 
68 

48 
2 
46 

37. 

2 
35 

6 

6 

1 
0 
1 

56 
6 

50 

22 
0 
22 

12 
0 
12 

50 
4 
46 

3 
•  0 
3 

559 
2 

557 


2f  117 
131 
1*986 


105 

0 

105 


31 
0 
31 


75*6 
£0 
75*6 


/ 


91 
11 
60 

40 
5 
35 

29 
0 
29 


265 
16 

'249 


81 
1*> 
71 

52 
1 
51 

41 

0 
41 


201a 


1953 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


IfcdxA* 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER         «       NUM3ER         *  NUMBER 
MECHANICAL  AND/eNGIAEERlNO  TECHNOLOGIES  15300) 
SOUTH  CAROL I 


KDL}\ 


SC    OENNARK  TECH  EC  CENTER 
TOTAL  0  .  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

SC    FLORENCE  DARLINGTON  TECH 
TOTAL  0  .0 

FSNALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC    GREENVILLE;  TECH  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NALH  0  .0 

SC    H3RRY- GEORGETOWN  TECH  C 
TOTAL  0  .0 

5EMALE  0  .0 

■  MALE  0  .0 

SC    MIOLANOS  TECH  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MAL*  i  0  *0 

SC    OR  AN GE SURG  CALHCUN  TECH  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0/  .0 

MALE  0  .0 

5C    PIEOMONT  TECH  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC    SPARTANBURG  TECH  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC    SUMTER  AREA  TECh  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC    TRI-COUNTY  TECH  COLLEGE 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC      ilOENT  TECHNICAL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

SC    Ml LL IAMS8URG  TECH  EO  CTR 
TOTAL       *         0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  <0 

SC    YORK  TECHNICAL  COLLEGE 
TOTAL  0  *.0 

FEMALE  0  »a 

MALE  Ov  .0 

SC          STATE  TOTALS  <         16  II 

TOTAL  1  »1 

FEMALE  0  .0 

MALE  I  »1 

SOUTH  OAKOTA 

SC.    BLACK  HILLS  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  <»0 

MALE  0  .0 

SO    NORTHERN  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  >  0  *0 

SO    SO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  *  0  ..0 

FEMALE  0  .0^ 

MALE'  0  '.0 

SO    U  OF  50  AT  SPRINGFIELO 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0        *0  0 

MALE  0.0  0 


40  100.0 

0 

.0 

11  100*0 

0 

.0 

29  100*0 

0 

.0 

4B 

36*4 

o 

•  0 

3 

42*9 

0 

♦  0 

45 

36*0 

0 

•  0 

33 

14*7 

2 

♦  9 

3 

16*7 

2 

11.1 

30 

14*5 

0 

•°  \ 

\ 

14 

24*6 

1 

l.B 

0 

•  0 

0 

•  0 

14 

25*  5 

1 

1*  B 

74 

22*3 

7 

2.1 

1 

5*6 

0 

•  0 

73 

23*2 

7 

2.2 

36 

41.9 

0 

•  0 

2 

22.2 

0 

•  0 

34 

44*2 

0 

•0 

42 

30*9 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

42 

32*1 

0 

•  0 

33 

18*6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

33 

19*1 

0 

•  0 

27 

43.5 

3 

4.8 

0 

•  0 

sO 

•  0 

27 

4  4'.  3 

3 

4*9 

12 

9.9 

0 

•  0 

1 

33.3 

0 

•  0 

11 

9.3 

0 

•  0  . 

*3G 

14.0 

5 

2.3 

0 

•  0 

1 

7.7' 

30 

14.9 

4 

2.0 

53.3 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

•0  v 

13 

48.1 

0 

.0 

35 

26.9 

^  1 

•  8 

2 

25.0 

0 

.0 

33 

27.0 

1 

.6 

NSTITUTIGN5) 

4  BO 

25.1 

19 

1.0 

29 

25.7 

3 

2.7 

451 

25.0 

16 

.9 

•? 

0 

•  0 

0 

j 

•  0 

0 

'2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0  - 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  „ 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

1 

•  6 

SO  '       STATE  TOTALS  < 
TOT  Ab*  0 
FEMALE 

MALE  0 

TENNESSEE 


4  INSTITUTIONS) 


NASHVILLE  STATE  JECH  INST 


TOTAL 
FEMALE 
MALE  * 


•  0 
1.0 


10 
4 

6 


.0 

*~o 

.0 

if 


8.0  ' 
18.2 
S.B 


o 
l 


.5 
.0 
♦64 


.6 

.0 
1.0  ' 


HISPANIC 
NUMBER' 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
8 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

„,0 

0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


kHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


NUMBER 


•0 

40 

100.0 

0 

.C 

.0 

11 

100.0 

0 

'.0 

.0 

29 

IOC*  0 

0 

♦o 

.0 

4B 

36.4 

84 

63.6 

.0 

3 

42.9 

4 

57.1 

.0 

*5 

36.0 

BO. 

64.0 

♦0 

15.6 

190 

84.4 

.0 

27.8 

13 

7?.2 

♦  G 

30 

14.  5 

177 

85*5 

•  0 

15 

26.3 

42  .73.7 

.0 

0 

.0 

2A00.0 

.0 

15 

27*3 

40 

72.7 

2.4 

39 

26.8 

232 

6S*  9 

.0 

1 

.5.6 

17 

94*4 

2.5 

B8 

28*  0 

215 

68*5 

.0 

36 

41.9 

50 

58*1 

•  0 

2 

22.2 

7 

77*8 

.0 

34 

44.2 

43 

55.B 

•  0 

42 

30.9  * 

9<» 

6**1* 

.0 

0 

•  0 

5 

100*0 

.0 

42 

32.  1 

89 

67*9 

.0 

33 

18.6 

141 

79*7 

•  0 

0 

.0 

:4 

1CC*0 

.0 

33 

19. 1 

137 

7S*2 

1.6 

31 

50.0 

31 

50*0 

.0 

0 

•  .0 

1 

100*0 

1.6_ 

3J 

5C.B 

30 

49*2 

♦  0 

/« 

9.9 

106 

87*6 

-0 

1 

33*3 

1 

33*3 

♦  0 

11 

9*4 

105 

89*0 

♦0 

35 

16*4 

174 

81*3 

♦  0 

1 

7.7 

12 

92*3 

.0 

34 

16.9 

162 

80*6 

•  o  , 

16 

53*  3** 

14 

46*7 

•0 

3 

100.0 

♦  0 

.0 

13 

48*1 

14 

5 1*9 

.0 

36 

27.7 

94 

72*3 

•  0 

2 

•  25.0' 

>  6 

75*0 

♦  0 

34 

27.9 

88 

72*1 

509  26*6 
32  28*3 
477  26*5 


1.385  72*3 
80     70*  8 
1,303.  72.4 


.0 

0 

.0 

3 

100*0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

1C0*0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100*0 

♦  0 

0 

.0 

6 

fcCC.O 

♦  0 

0 

.0 

3 

100.0 

*0 

0 

*c 

3 

100*9 

*0 

0 

.'0 

12 

100*0 

♦  0 

0 

•  0  , 

0 

•  0 

*0 

0 

.0 

12 

100.0" 

•0 

I  ' 

.6 

161 

S8.8 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

.0 

1 

.6 

161 

S8.8 

.0 

1 

.5 

162 

98*9 

•  0 

0 

.0 

5 

100*  C 

*0 

•  I 

.6 

177 

98*9 

/ 

5.6 

19 

15*2 

105 

«4*0 

*0 

4. 

18.2 

16 

'6*1,  8 

6*8  * 

15 

14*6 

S4..5 

TCTAL ' 
NUM8ER 


„/0 


0 

•  0 

0 

.0 

Q 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.3 

♦  0 

11 

3*3 

0 

•  0 

3*5 

~0 

♦  3 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

C  .0 

0 

♦  0 

Q 

'  *0 

3. 

1*7 

0  ' 

.3 

»  7 

0^ 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2*5 

1 

33.3 

2 

i;7 

5 

2*3 

0 

♦  0 

2*5 

0 

♦3 

0 

♦  3 

o 

*0 

0 

.3 

0 

♦  0 

♦  3 

t 

22 

1*1 

i 

.9 

21 

1*2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

y'  1  *6 
(T*  .0 
1  *6 


•  51 

•  0 

•  6 


.0 
kl*0 


40 
11 

29 

13? 
7 

125 

225 
18 
207 

57 
2 

55 

332 
18 
3H 

86 
9 
77 

136 
5 

131 
177 
173 

121 

3  ' 
118 

214 
13 
201 

30 
3 
27 

i\ 

122 

/ 

/ 

I«916 
/  113 
1(803 


3 
2 
1 

6 
3 
3 

12 
0 
12 

163 
0 

163 


184 
5 

179 


ZZ 
-103  


;ERJC 


TABLE  16.  TOTAL  ASSCCIATi  DEGREES  ANO  OTHER  AWAROS  lASEO  OH  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BE"GNO  HIGH  SCHOOL  FOR  "A J OH  FIEli 
.    CGNFEMEO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BV  RACE*  ETHNICITY,  ANO  S€Xl    INSTITUTION  ANO  STATE  19T8-*97\ 


AMERICAN  INOUN 
ALASKA1THATIVE 

-  NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  IS LANCER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES  I  DENT 
ALIEN 


TOTAL 
NUMBER  c 


HECHA.NICAL-ANO  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  153001 
TENNeSSeE 


TN    STW«  MISSIONARY  COLLEGE 
TOTAL  0  *  .0 


FEMALE 

.MACE, 


TN     STATE -TECH  INST  KNOX V ILL E 
TOT At  0  .0 

FEMALE  0  .0 

°  MALE  0  *0 

TN     STATE  TECH  INST  "EHPHlS  > 

TOTAL  C    A\  .0 

.  FEMALE  0    n  .0 

MALE  *  0        .0  . 

TN    CAST  TENN  ST  UNIVERSITY 

TOTAL  0 
0  FEMALE  0 
HALE  0 
CHATTANOOGA  ST 


TN 


0 
.0 
♦0 
TECH  CC 
TOTAL  C  .0 

FEMALE         5       0 »  .0 
MALE  0  *0 

TN    CLEVELAND  ST  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0        ♦  J 

FEMALE"  0  .0 

MALE  0  .  *0 

TN0  C3LUMBIA  ST  CMT>, COLLEGE 
TOTAL  0/  ,*0 

FEMALE  '    0  .0 

MALE  <0  *0 

TN    0YERS3URG  ST  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  C        ♦ 0 

FEfULE  0  .0 

,        MALE  0  *  .0 

TN  .  JACKSON  ST  CMTY 'COLLEGE 
TOTAL      *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

TK    MOT  LOW  STATE  CMTY  COLLEGE 


4 

C 
4 

3d 

6 
32 

*  0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0 

5.5 

•  0 
6.7 

15.4 
26*1 
14.3 

•0 
.0 

•  0 


5  10*9 

2  33*3 

3  7*5 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  0 
,0 

♦  0 


TN    ROANE  STATE  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TN    VOLUNTEER  ST  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
C 
0 

0 
0 
0 

0/ 
0' 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

.  0 

0 

•t 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

•  0 

•  0 

25.0 
•0 
25*0 

♦  0 

♦  o 

♦0 


.0  . 
•0  1 
•  0  I 


TN    WALTERS  ST  CMTY  COLLEGE 

'IL1 

TOTAL  0 

♦  0 

.FEMALE  0 

♦  0 

0 

♦  0 

MALE  G 

♦  0 

2 

13*3 

TN          STATE  TOTALS* 

1*  INSTITUTIONS! 

TOTAL  1 

•  2 

60 

9*7 

FEMALE  0 

♦  0 

12 

16*2 

HALE  1 

.2    •  ^ 

43 

8.8 

TEXAS 
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NUMBER 


, NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


/> 

WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


MECHANICAL  ANO  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (5300) 
TEXAS 

TS    UREOO  JUNIOR  COLLEGE  *~ 


"     TOTAL  °           .0    '  .0 

0 

•  0 

FEMALE                  0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

TX    UE  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

111 

22.9 

FEMALE            -     0  .0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

111 

23*0 

TX    LETOURNEAU  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•0 

TX    MIDLAND  COLLEGE 

t 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

TX    MIDWESTERN  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                0  .0 

0 

•0 

FEMALE                0  .0 

■  0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

TX    NAVARRO  CCUEGE 

TOTAL                0^  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 Ot  .0 

0 

•0 

MALE                 0  *0 

0 

♦  0 

TX    NORTH  HARRIS  CO  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

2 

u.s 

FEMALE                 0  .0 

1 

100*0 

MALE                 0  .0 

1 

6*3 

TX    ODESSA  COLLEGE 

TCTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

TX    PANOLA  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

4 

30.8 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

A 

30*8 

TX    PARIS  JUNICR  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

5 

2*2 

FEMALE                 0  .0 

0 

•0 

MALE                 0  .0 

2*7 

TX    RANGER  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

MALE                 0        .0  . 

0 

♦  0 

TX    SAINT  PHILIP'S  COLLEGE 

TOTAL                 2  1*3 

21 

13*3 

FEMALE                 1  25*0 

\ 

25*0 

HALE                 1  *6 

20 

13*0 

TX    SAN  ANTONIO  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  • 

2 

2*6 

f'emale             0  .0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

2 

2*7 

TX    SAN  JACINTO  C  CENTRAL  CAM 

TOTAL                 0  ;0 

3 

2.7 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

HALE                 0  .0 

3 

3*0 

TX    SAN  JACINTC  C  NCRTH  CAM 

TOTAL                 0  .0 

3 

7*1 

FEMALE                 0        .0  , 

0 

•  0 

HALE                 0  .0 

3 

7.7 

TX    S3UTH  PLAINS  COLLEGE 

*    TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

TX    STHWSTN  ACVENT 1ST  COLLEGE 

TCTAL                 0  .0 

1 

100*0 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

1 

100*0 

TX    STHWSTN  CHRISTIAN  COLLEGE 

TCTAL                 3  .0 

5 

100*0 

FEMALE                 0  .0 

1 

100.0 

MALE                 0  .0 

A 

100*0 

TX    SOUTHWEST  TEX  JR  COLLEGE 

Vo 

TOTAL                 0  .0 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

1 

•  0 

KALE                0  .0 

,  •<> 

TX    TARRANT  CO  JUNICR  COLLEGE 

TCTAL          .      0  *0 

24 

10*3 

FEMALE                0  .0 

0 

*0 

KALE                0  .0 

24 

10*7 

TX    TEMPLE  JUNIOR  CCLLEGE 

TOTAL                 0        . 0 

3 

9*1 

FEMALE                 0  .0 

0 

*0 

KALE                0  .0 

3 

10*0 

TX    TEXARKANA  CMTY- CCLLEGE 

TOTAL                0  .0 

15 

36*6 

FEMALE                0  .0 

1 

25*0 

MALE                0  .0 

14 

37*8 

0 

o- 

0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

si 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

D 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


*0 
*0 
*0 

♦4 
*0 

•  4 

*0 

•  0 

•  0 

*  *0 
*0 
*0 

*0 
*0 

•  0 

*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
*0 

•  0 

16 

•  0 

•  0 
•0 

1*3 

•  0 
1*4 

•  0 

•  0 

•  0 

2*4 

•  0 
2*6 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦c 

•  c 


♦  0 

♦  9 

*0 
*0 
*0 

*0 
*0 

♦  0 


50  96*2 
1  100*0 
49  96*1 


«>0  96*2 

r  ioo«o 

49  96*1 


74 

0 
74 

0 
0 
0 

1 

0 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

2 
0 
2 

12 
1 

ir 
o 

0 
0 

4 
0 
4 

•: 

0 


15*3 
*0 
15*4 

*0 
*0 

•  0 

12*5 

•  0 
14*3 

•  0 
•0 
*0 

8*3 

•  0 
9*1 

11*8 
•0 
12*5 

25*0 
33*3 
24*4 

*0 
♦0 

•  0 

1*8 

•  0 
2*2 

*0 
♦0 

•  0 


55  34*8 
0  *0 
55  35*7 


23 
0 
23 

5 
0 
5 

1 
0 
1 

21 
1 

20 

0 
0 
0 

0 
0 

0 


29*9 
*0 
31*5 

4.5 
♦  0 
5*0 

2*4 
•0 
2*6  j 

21*6 
100*0 
20*8 

*0 
*0 
.0 

*0 
*0 
♦0 


20  58*8 
0  *0 
20  58*8 


3*9 
•  0 
4*0 

6*1 
*0 
6*7 

*0 
*0 
*0 


187 

0 

187 

* 

0 

'  0 
0 


38*6 
*0 
38*8 

*C 
*0 
*0 


1  12*5 
c  *0 
1  14*3 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

4 
1 
3 

12 
1 
11 


*0 
*0 
.0 

8*3 
.0 
9.1 

23*5 
100*0 
10*8 

25*0 
33*3 
24*4 


4  3C*8 
0  *0 
4  30*8 


9 
0 
9 

0 
0 
0 

78 
2 
76 

26 
0 
26 


5 
0 
5 

21 
1 

20 

1 
0 
1 

5 
1 
4 

20 
0 
20 

35 
0 
35 


4*0 

♦  0 
4*9 

*0 
.0 
.0 

49*4 
50*0 
49*4 

33*8 

♦  0 
35*6 

7.2 
.0 
8.0 

11*9 
.0 
12*8 

21*6 
100.0 
20*8 

100.0 
.0 
100*0 

100*0 
100*0 
100*0 

58*0 

♦  0 
58*  8 

15*1 

♦  0 
15*6 


5  15*2 

0  *0 
5  16*7 

15  36*6 

1  25*0 
14  37*8 


2 

3*8* 

0 

•  0  * 

52 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

2 

3.9 

0 

•  0 

51 

293 

60*5 

♦  8 

4  84 

2 

100*0 

0 

•  0 

7 

291 

60*4 

4 

"*8 

48^ 

45 

97*8 

1 

2  *2 

4;i 

1 

100*0 

0 

•  0 

44 

S7*e 

1 

2*2 

4f» 

6 

75*0 

1 

12*5 

1 

100*0 

0 

•  0 

i 

5 

71*4 

1 

14*3 

7 

3 

1  cc*o 

0 

•  0 

3 

0 

*0 

0 

•  0 

C 

3 

100*0 

0 

•  0 

- 

1 1 

91*7 

0 

•  0 

It 

1 

1  cc.o 

0 

.0 

10 

9C.9 

0 

.  0 

i\ 

12 

7C*6 

1 

5*9  „ 

n 

0 

♦  0 

0 

♦  0  1 

i 

12 

75*0 

1 

6*3 

16' 

35 

72*9 

1 

2.1 

48 

2 

66*7 

0 

•0 

3 

33 

73*3 

1 

2.2 

45 

9 

69*2 

0 

•  0 

13 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

9 

69*2 

0 

.0 

13 

213 

94*7 

3 

1.3 

225 

42 

100*0 

0 

♦0 

42 

171 

93*4 

3 

1.6 

183 

7 

87*5 

1 

12.5 

8 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

87*5 

1 

12.5 

8 

80 

50*6 

o 

♦  0 

158 

2 

<5C*0 

0 

♦  0 

4 

78 

50.6 

0 

.0 

1  54 

45 

58*4 

6 

7.8 

77 

4 

100*0 

'o 

.0 

4 

41 

56.2 

6 

8.2 

73 

100 

90*1 

3 

2.7 

111 

11 

100*0 

0 

♦  0 

11 

89 

89*0 

3 

3.0 

100 

37 

8  8*  1 

0 

.0 

42 

3 

10C.0 

0 

•  0 

3 

34 

87*2 

0 

•  0 

39 

76 

73*4 

o 

♦  0 

97 

0 

.0 

0 

*0 

1 

76 

79.2 

0 

•  0 

*  96 

o 

•  0 

o 

t 

.0 

±il 

.0 

0 

•  0 

*0 

0. 

•o 

0 

♦o 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

4 

14 

41*2 

0 

.0 

34 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

14 

41*2 

0 

•  0 

34 

194 

83,6 

3 

1.3 

232 

7 

1  OC.O 

0 

•  0 

7 

187 

83*1 

3 

1.3 

225 

28 

84*8 

0 

•  0 

33 

.  3 

100*0 

0 

•  0 

3 

'  25 

83*3 

0 

•  0 

-  30 

26 

63*4 

0 

♦o 

41 

3 

75*0 

0 

♦  0 

4 

23 

62*2 

0 

•  0 

37 

2017 


TABLE  10.  TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  ANO  OTHER  AWARDS  6ASE0  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  8EY0NC  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
TABLE  10,  TOTAL  J™*j;«|TUTia|S  Qf  HIGHER  EOUCAT ION  BY  RACE,  ETHNICITY,  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


SLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


MECHANICAL  ANC  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  C 5300) 


TEXAS 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY, 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


'  NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUHBEft 


TOTAL 

NUMBER 


TX  TEXAS 
70TAL 
FEMALE 
'MALE 


SOUTHMOST  COLLEGE 

0  .0 

0  .0 

0  .3 


TX    TEX  ST  TECH  MIO-CONT INENT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TFX  ST  TECH  RIO  GRANOE 
TOTAL  0  ;0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    TEX  ST  TECH  INST  WACO  CAM 
TOTAL  2  .3 

FEMALE  •  1  4.0 

MALE  1  .1 

TX    TYLER  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    VERNON  REG  JUNICR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    -  0        .0  ■ 

TX    VICTORIA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

,     FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    WESTERN  TEXAS  COLLEGE 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    WHARTON  CO  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

/> 

TX  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  35 
FEMALE  5 
MALE  30 

UTAH  * 


0  • 

0 

0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

61 
2 
59 

16 
3 

15 

0  - 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
0 
4 


•0 
.0 
.0 

1.3 
.0 

I.  4 

.0 
.0 
.0 

8.0 
8.0 
8.0 

15*5 
23*1 
14.6 

•  0 
'  .0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

II.  8 

•  0 
12.9 


♦  7 
2*1 
.6 


60  INSTITUTIONS) 
452  9.3 
20  8.4 
432  9.3 


UT     M  IGHAM  YOLNG  U  MAIN  CAM 
TOTAL  .0  .0 

FEMALE  *      0  .0 

MALE  0  .0 

UT     Bft IGHAM  YOUNG  U-HAmA  CAM 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
UT  UTAH 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

*         0     '  .0 
STATE  UNIVERSITY 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


UT    SOUTHERN  UTAH  ST  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
UT  WEBER 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
STATE  COLLEGE 

0  *0 

0  .0 

0  .0 


UT     COLLEGE- OF  EASTERN  UTAH 


TOTAL  0 

FEMALE  0^ 

KALE  0 

UT    OIXIE  COLLEGE 


•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

2.9 
33.3 
1.5 


TOTAL  0 

*    FEMALE  0 

MALE  0 

UT    SNOW  COLLEGE 

TOTAL  2 

FEMALE  1 

MALE  v  1 

UT    UTAH  TECH  COLLEGE  PROVO 

TOTAL  28  11.1 

FEMALE  1  16.7 

MALE  27  10.9 

UT    UTAH  TECH  COLLEGE  SALT  LK 

TOTAL  32  7*2 

FEMALE  0  .0 

MALE  32  7.5 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

2.7 

0 

•  0 

1 

3.2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

..0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

.5 

0 

•  0 

2 

.5 

UT 


STATE1*  TOT  AL  S  < 


10 


TOTAL 
FEMALE 
"MALE 


62 
2 
60 


6.6 
4.0 
6.3 


INSTITUTIONS) 
3  .3 
0  .0 
3  .3 


1 

3.7 

1 

33.3 

0 

•  0 

8 

5.3 

0 

.0 

8 

5.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

.8 

0 

•  0 

~ 

.8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  0 

34 

.7 

3 

1.3 

31 

•  7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

I 

2.7 

0 

•  0 

1 

3.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

A 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

21 

8.3 

0 

.0 

21 

8.5 

11 

2.5 

0 

♦  0 

11 

2.6 

33 

3.5 

0 

♦  0 

33 

3.7 

26  96.3 
2  66.7 
24  100.0 


27  100.0 
3  100.0 
24  100.0 


.0 
.0 
.0 


10 
0 
10 

235 
4 

231 

56 
3 
53 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

7 

1 
6 


6*6 
.0 
6.9 

84.8 
80.0 
64.9 

7.4 
12.0 
7*2 

♦  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

•  0 

5.3 
.0 
5.6 

20.6 
33.3b 
19.4 


895  18*4 
18  7.6 
877  18.9 


0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

15 
0 
15 


19 
0 
19 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

*.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.4 
.0 
4.0 

•  0 
.0 
.0 


3.4 
.0 
3.5 


20 
0 
20 

235 
4 

231- 

125 

6 

119 


13.2 
•  0 
13.8 

84.8 
30.0 
34.9 

16.4 
24.0 
16*2 


2018 


128  84.2 
7  100.0 
121  83.4 


38 
0 
35 

625 
19 
616 


13.7 
.0 
14.0 

83.6 
76.0 
83.8 


.0 
.0 
.0 

2.6 
•  0 

'  2.8 

.  !•« 

1.1 

.0 
.0 
.D 


18 

15.5 

96 

82*8 

2 

1*7 

3 

23*1 

10 

76*9 

0 

•  0 

1 5 

1 4*6 

86 

83*5 

2 

1*9 

0 

.0 

12 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  c 

1  cc.  c 

o 

.0 

0 

.0 

12 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1 2 

100*0 

o 

•  0 

1 

5.3 

18 

o 

94*7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

!00.0 

0 

•  0 

1 

5*6 

94.4 

o 

•  0 

11 

32.4 

23 

67.6 

0 

.0 

1 

33*3 

•  2 

66*7 

0 

.0 

10 

3^.3 

2 1 

67*7 

A 

.0 

416 

29.1 

3.409 

70*0 

42 

.9 

46 

X  9*3 

191 

80  .3 

I 

#4 

370 

29.6 

3(218 

69.  5 

4  1 

#9 

0 

.0 

8 

100*0 

0 

.0 

C 

.0 

2 

10C*C 

0 

.0s 

0 

•  0 

6 

1 00.0 

£ 

•  0 

0 

.0 

'  0 

.0 

6 

100.0 

0 

•  0 

0 

| 

*10C«0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

100*0 

0 

.0 

7 

1  AA  A 

100.0 

Q 

•  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

.0 

0 

.c 

40 

97*6 

1 

2.4 

0 

.0 

,  4 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

36 

97*3 

1 

2  .7 

2 

5.4 

'  30 

81*1 

5 

13.5 

0 

.0 

'  6 

100.0 

0 

•  0 

2 

6.5 

24 

77*4 

5 

16*1 

0 

.0 

8 

72*7 

3 

27.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

8 

72*7 

3 

27.3 

2 

3.4 

40 

69.0 

16 

27.6 

0 

.0 

6 

75*0 

2 

25*0 

2 

4.0 

34 

68*0 

14 

28.0 

2 

2*9 

68 

97*1 

0 

.0 

1 

33*3 

2 

66*7 

C 

.0 

1 

1*5 

66 

98*5 

0 

.0 

51 

2  0.2 

199 

78*7 

3 

1.2 

1 

16.7 

5 

83.3 

0 

.0 

50 

20*2 

194 

78.5 

3 

1.2 

60 

13.5 

,383 

86*5 

0 

•  0 

0 

*0 

18 

100.0 

0 

.0 

60 

14*  1 

365 

65*9 

0 

.0 

117 

12*5 

783 

83.8 

34 

•  3*6 

2 

4*0 

45 

9C.0 

3 

6*0 

115 

13*0 

738 

83*5 

31 

3.5 

27 
3 
24 

152 
7 

145 

277 

5. 
272 

760 
25 
735 

116 
13 
103 

12 
0 
12 

12. 
0 
12 

19 
1 

ie 

34 
3 
31 


4(867 
238 
4,629 


8 
2 
6 

6 
1 

5 

7 
2 

,  5 

41 

4 
37 

37 
6 
31 

11 

0 
.11 


70 
3 
67 

.253 
6 

247 

443 
18 
425 


934 
50 
834 


.ERIC 


195$ 


TABLE  13*  TOTAL  ASSOCIATE  OEGAEES  ANO  OTHER  AWAROS  BASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  CF  WORK  BEYONC  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  Hl&HER  EOUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY*  AND  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NOH-HIS'ANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER         Z  NUMBER 

X 

NUMBER 

* 

NUMBER 

• 

* 

NUMBER 

% 

MECHANICAL  ANO  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (5300) 

* 

VERMONT 

• 

VT.    VERMONT  TECHNI CAL: COLLEGE 

TOTAL                0     "  .0 

0 

*.o 

1 

♦  7 

0 

A 

*  u 

1 

♦  7 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

1 

9*1 

0 

♦  0 

1 

9*1 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

VT         STATE  TCTALS  I          1  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0  »0 

0 

•  0 

1 

♦  7 

0 

♦0 

1 

♦  7 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

1 

9*  1 

0 

♦  0 

o  1 

9*1 

HALE                0  .0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

VIRGINIA 

* 

i 

VA   'FERRUN  COLLEGE 

j 

TOTAL                0  »0 

0 

•  0 

0 

A 

♦  u 

A 

u 

•  0 

0 

•  c 

FEMALE                 0  *0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

MALE                0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

VA  /*tT0foOLK  STATE  CCLLEGE  s 

TOTAL                 0  *0 

10 

90*9  * 

0 

♦  0 

*  0 

♦  0 

1  A 

10 

OA  O 

9  0*9 

FEMALE                 0    *  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0  ■ 

•  0 

0 

A 

*  u 

0        MALE                 0  .0 

10 

90*9 

0 

♦0 

Q 

•0 

1 0 

90*9 

VA    BLUE  RIOGE  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

2 

4  *5 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

MALE                 0  *0 

2 

4*5 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

4*  5 

VA    CENTRAL  VA  CMTY  COLLEGE 

o 

JOTAL                  0  *0 

7 

11*  3 

2 

3*2 

0 

♦  0 

« 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0  * 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

MALE                 C  »0 

7 

11*7 

2 

3*3 

0 

♦0 

9 

15*0 

VA    OABNEY  S.LANCASTER  CC 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

«  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0/ 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

VA    OANVILLE  CMTY  CCLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

13 

11*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

13 

11*0 

*FEM4  LE                 0  #0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

9    MALE                 0  *0 

13 

11*0 

0 

♦  0 

0 

•0 

13 

11*0 

VA    ESTN -SHORE  CMTY  CCLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

3 

30*0 

0 

♦  0 

0 

'  ' 

3 

3C*  C 

FEMALE                 0  ?0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

MALE                0  *0 

3 

33*3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

33*3 

VA    GcRMANNA  CKTY  CCLLEGE 

TOTAL                  0  *0 

* 

17.4 

0 

♦  0 

^ 

♦  0 

4 

17*4 

F  E.MALE                 0  »0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  C 

MALE                 0  .0 

4 

20*0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

4, 

20*0 

VA     J  SARGEANT  REYNCLOS  CC 

TOTAL                 0  *0 

11 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1  1 

22*4 

FEMALE                0  *0 

1 

16*  7 

0 

*  _* 

0 

♦0 

^1 

16*7 

MALC                 0  .0 

10 

23*3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 0 

23*3 

VA    JDllN  TYLER  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

7 

15*6 

0 

•  0 

0 

♦  J 

1 5  *6 

FEMALE                 0  *0 

0 

•P 

0 

•  0 

0 

♦  0 

c 

•  C 

MALE                 0  .0 

7 

15*9 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

7 

15*9 

'  VA    LORD  FAIRFAX  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0        »0  , 

0 

♦  0 

0 

•  0 

°* 

♦0 

0 

•  0 

[    FEMALE            •    0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

»  0 

HALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

'  *0 

♦  0 

o 

•  0 

VA    MTN  EMPIRE  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  iO 

1 

2*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2  *0 

FEMALE                0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*  0 

0 

•  0 

MALE                 0  »0 

1 

2*2 

0 

•  0 

0 

♦0 

1 

2*2 

VA    NEW  RIVER  CMTY  CCLLEGE 

p 

TOTAL                 0  *0 

3 

3.2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

3*2 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

3 

3*4 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

3*  4 

VA    NORTHERN  VA  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 1        •  8 

6 

5,0 

10 

6*3 

z 

1*7 

19 

15*7 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

1 

20*0 

0 

♦  0 

1 

2C«  0 

MALE                 1  .9 

6 

5*2 

9 

7*8 

2 

16 

15*5 

VA    PATRICK  HENRY  CC 

TOTAL                 0  .0 

1 

16*7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

16*  7 

FEMALE                0  .0 

V  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

.MALE                  0  .0 

0 

♦  0 

0 

A 

♦  u 

o 

♦  0 

Q 

•  0 

VA    PAUL  0  CAMP  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 C  .0 

37 

69*6 

0 

•  0 

0 

•  0 

3  7 

6  9*8 

FEMALE                0  .0 

67*5 

0 

♦  0 

0 

•  0 

14 

87*  5 

HALE                 9  .0 

23 

62*2 

0 

♦  0 

0 

•  0 

23 

62*2 

VA    PIEOMONT  VA  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

1 

7.7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

7*7 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

MALE                 0  *0 

I 

8*3 

0 

♦  0 

0 

♦  0  ' 

1 

6*3 

VA    RAPPAHANNOCK  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

FEMLE                0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

*0 

VA    SOUTHS IOE  VA  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                0    '  .0 

21 

39*6 

0 

♦  0 

0 

•0 

21 

39*6 

FEMALE                t>  .0 

3 

37*5 

0 

♦  0 

0 

•0 

3 

37*5 

MALE                0  .0 

16 

40*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

If! 

40*0 

IdER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

147 

99*3 

0 

.6 

146 

1 0 

9C*  9 

0 

A 

♦  u 

1 1 

137 

100*0 

0 

•  0 

137 

147 

95*  3 

0 

•  0 

148 

10 

90*9 

0 

•  0 

11 

137 

100*0 

0 

•  0 

13? 

c 

12 

100*0' 

0 

•  0 

12 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

12 

1C0*0 

0 

•  0 

12 

0 

*0 

1  * 

*-9*l 

11 

0 

•  0 

v  0 

A 

♦  u 

A 

0 

♦  0 

1 

9*i 

1  1 

'.2 

95*5 

0 

•  0 

44 

•  o 

*0 

0 

•  0 

0 

42 

95*5 

0 

•0 

44 

53 

65*5 

0 

.0 

62 

2 

1  00*  0 

0 

♦  0 

2 

51 

65*0 

0 

♦  0 

60 

16 

100*0 

0 

•  0 

16 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

1 7 

1 00*0 

0 

^0 

17* 

105 

69*0 

0 

•  0 

118 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

1  AC 

69*  0 

0 

•  0 

116 

7 

7C*0 

0 

*0 

1C 

1 

100*0 

0 

♦  0 

1 

6 

66*7 

0 

♦0 

9 

19 

82*6 

0 

*0 

23 

3 

1  00*0 

0 

♦  0 

3 

16 

80*0 

0 

*  0 

20 

36 

77*6 

0 

*0 

49 

5 

83*3 

0 

♦  0 

33 

76*7 

0 

*0 

43 

36 

64*4 

0 

♦  0 

45 

>  1 

100*0 

0 

*c 

1 

37 

84*  1 

0 

*0 

44 

15 

100*0 

0 

♦  0 

15 

2 

1 00*0 

A 

*  0 

2 

13 

1 00*0 

0 

*0 

13 

50 

98*0 

0 

*0 

51 

5 

1 00*  0 

0 

♦  0 

5 

<>5 

97*  6 

0 

*  0 

46 

91 

96*6 

0 

*0 

6 

1 00*  0 

0 

•  0 

6 

85 

96*6 

0 

•0 

•X. 

66 

100 

62*6 

2 

1*7 

121 

3 

60*  0 

1 

20*0 

c 

3 

97 

63*6 

1 

•  9 

116 

5 

63*3 

b 

•  0 

6 

0 

♦  0 

0  ^ 

•  0 

1 

5 

1 00*0 

0 

•0 

5 

16 

30*2 

0 

♦  0 

53 

2 

12*5 

0 

•  0 

16 

14 

37*6 

0 

•  0 

3  7 

12 

92*3 

0° 

•  0 

*  13 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

11 

91*7 

0 

•  0 

12 

9 

100*0 

0 

•  0 

9 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

6 

100*0 

0 

°*0 

6 

32 

60*4 

0 

♦0 

\  53 

5 

62*5 

0 

•  0 

\  8 

27 

60*0 

0 

.0 

\  *5 

ERIC 


1959 


AMERICAN  IKOUN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC.  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


0  .0 

o  .o 

0  .0 
CMTY  COLLEGE 

0  .0 

0  .0 

0  *0 


-NUN8ER    „    X       NUMBER  X  ,  NUMBER 

NECHAMlfAL  AND  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  15300) 

VIRGINIA-  /  /  w  >  . 

VA    SOUTHWEST" VA  CMTY  COLLEGE 
.  TOTAL 
FEMALE 
Ml  LE 

VA    THOMAS  NEEiN 
TOTAL 
FE  MILE 

(V& 

VA    TI OEWATER  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                0  »0 

MILE                0  .0 
VA    VA  HIGHLANDS  C«TY  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMILE                0  .0 

MILE             -  0  *0 

VA    VA  WESTERN  CMTY  COLLEGE 

TOTAL.               0  *0  * 

FEMALE                0  ♦O 

MALE     ,           0  .  .0 

VA    KYTHEVILLE  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  »0 

MALE                 0  ♦0< 


2 

"2.8» 

0 

■  .0 

'  0 

♦  0 

0 

♦  c 

2 

2  .9 

0 

♦  0 

19 

13,5 

1 

.7 

I 

12.5 

0 

.0 

18 

13*5 

1 

.8 

lu 

12.2 

1 

1.2 

1 

8.3 

0 

.0 

9 

12*9 

1 

1.4 

1 

1.6 

0  c 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1.7 

0 

.0 

1 

1*4 

1 

1.4 

0 

•  0 

0 

♦  c 

1 

1.4 

1 

1.4 

5 

20.0  . 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

20.8 

0 

•  0 

VA  STATE  TCTALS   (  25 

TOTAL  1 
FEMALE  0  .0 

MALE  1  •! 

WASHINGTON 

WA    8ELLEVUE  CMTY  COLLEGE 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MA  IE  0  .0 

WA     BIG  8EN0  CMTY- COLLEGE 
TOTAL     1  I 
FEMALE  0  .0 

MALE  I  1*3 

WA    CENTRAL  I A  COLLEGE 
TOTAL  *0  ♦<> 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

WA    CLARK  COLLEGE 

TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

WA    C0LUM8 I A  PitIN  CC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »0 

WA    FORT  STEILACOOM  CC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  »0 

MILE  0  .0 

WA    GRAYS  HARBOR  COLLEGE 
*    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE   .  0  .0 

WA    GREEN  RIVER  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

»    FEMALE  "  0  .0 

MILE  0  *0 

WA    HIGHLINE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  •<> 

FEMALE  0  .0 

*  HALE  0  »0 

•  WA    LOWER  COfeUPBIA  CCLLEGE 
TOTAL         .       1  U2 
FEMALE  0  .0 

MILE  I  1*3 

WA    OLYMPIA  TECH  CMTY  COLLEGE 
TOTAL.  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »0 

WA    OLYMPIC  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  »0 

MILE  0  *0 

WA    PENINSULA  COLLEGE 
TOTAL  S  1  5»° 

^    FEMALE  0  .0 

MALE. ,  1  5.6 

WA    NORTH  SEATTLE  CC 


INST  IT UT  IONS) 
165  13.1 
21  22.3 
144  12.3 


15-  1.2 
1  1.1 
14  1,2 


TOTAL 
FEMALE 
MILE 


0 

•0 

q  0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0  r 

°.c 

0 

♦0 

1 

1.2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

I 

1.2 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

•  0 

•  0 

0 
0 

•  0 
♦0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

2.4 

2 

2.4 

0 

•  0 

0 

.C 

2 

2.9 

2 

2*9- 

0 

•0 

*  1 

1.6 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1.8 

0 

•  0 

3 

3.6 

0 

•  0 

.  0 

.0 

0 

•  0 

3 

3.8 

0 

•  0 

4 

6.5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

4  f 

6.7 

0 

•  0 

7 

9.1 

0 

•  0 

1 

9.1 

0 

•  0 

6 

9.1 

0 

•0 

0 

"  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1.1 

17 

9.6 

.0 

0 

.0 

\2 

1.3 

17 

10.9 

TOTAL 
MINORITY. 


WHITE 
NON-HISPANIC 


ER 

x"~ 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X  , 

b 

.0  " 

'  2 

Z.b 

-  70 

.97.2 

0 

.0 

•  0 

•  .0 

*  A 

,00.0 

0 

.0 

2. 

2.9  ' 

<66 

97*  1 

0 

.0 

20 

14.2 

121 

85.8 

.0 

1 

12*5 

7 

&7.  5 

0 

.0 

19 

14*3 

114 

85.7 

3 

3.7 

14 

17*1 

67 

81*7 

0 

.0 

1 

8.3 

1 1 

91.7 

3 

4.3 

13 

16*6 

56 

80.0 

0 

.0 

1 

1*6 

62 

98  .4 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

10C.0 

0 

.0 

1 

1.7 

57 

98.3 

0 

•  0 

2 

2.9 

68 

97.1 

0 

•  0 

0, 

.0 

1 

ioo. a 

0 

.0 

2 

2.9 

67 

97.1 

0 

.0 

5 

20.0 

20 

80*0 

0 

•  C 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

♦C 

5 

20.8 

_19 

79*2 

5 

.4 

186 

i< 

14.8 

1 ,070 

84*  9 

0 

•  0 

.22 

23.9 

69 

75*0 

5 

♦  *» 

1  64 

&  1  4.  0 

1  tOOl 

'85*7 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

s  .0 

0 

.0 

0 

•0 

t 

1.7 

2 

3.4 

54 

91*5 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100*0 

1 

1.8 

2 

3.6 

9  50 

90*9 

0 

.G 

0 

.0 

17 

94*4 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

17 

94*4 

0 

♦0 

♦  0 

41 

9UI 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

39 

9C*7 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0' 


.0 

*c 

0 

♦0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  1*2 

0  .0 

1  U4 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.3 
9.1 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.7 
.0 
1.9 


NGK-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


1 
0 
1 

0* 

0 

0 

0 
0 
0 

5 
0 

5 

1 

0 

1 

4  , 

0 

4 

4 

0 
4 


2 

6 

1 
0 
1 

23 
0 
23 


1.2 

♦  0 
1.2 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

6.0 
.0 
7.2 


1.6 
♦  0 
1.8 


4*8 
*0 
5.1 

6.5 
.0 
6.7 

10*4 
18*2 
9*1 

5.0 
•  0 
5.6 

13*2 
*0 
14*7 


84 
4 
80 

2 
0 
2 

11 


98*6 
100*0 
98.8 

100.0  s 

•0 
10C.0 


100*0 
1  ICO.O 
10  100*0 

78  92*9 
15  100*0 
63  91*3 


58 
6 
52 

80 
6 
74 

58 
-2 
56 

69 
9 
60 

19 
2 
17 


95.1 
100*0 
94*5 

95*2 
100*0 
94*9 

93*5 
1CC.0 
93*3 

89*6 
81*8 
9C*0 

95*0 
ICO.O 
94*4 


TOTAL 
X  NUMBER 


72 
4 
68 

141 


150  86*2 
18  100*0 
132  84*6 


0 

.0 

133 

1 

1*2 

82 

0 

•0 

4o 

1 

1*4 

0 

•  0 

63 

0 

♦0 

•  5 

0- 

•  c 

58 

0 

•  0 

70 

0 

•  0 

1 

o 

♦0 

69 

0 

•  0 

25 

♦0 

1 

o 

2^ 

4 

•3 

1  «260 

1 , 

l.f 

92 

3* 

♦3  , 

\t  168 

0 

•0 

3 

0 

•  0 

3 

o 

.0 

0 

3 

5*1 

59 

0 

♦0 

4 

3 

5.1 

55 

I 

5.6 

18 

0 

.0 

0 

1 

5.6 

18 

4 

8.9 

45 

0 

.0 

2 

4 

9.3 

A3 

0 

♦0 

85 

0 

.0 

4 

o 

♦0 

81 

0 

.0 

0 

.0 

0 

o 

.0 

2 

0 

•0 

1 1 

0 

.0 

1 

o 

.0 

10 

I 

1.2 

84 

0 

•0 

15 

1 

1.4 

69 

2 

3.3 

ol 

0 

.0 

2 

3.6 

55 

0 

.0 

84 

0 

•0 

6 

c 

.0 

78 

.0° 

62 

0 

•  0 

2 

0 

•0 

60 

0 

.0 

77 

0 

.0 

11 

0 

•  0 

66 

0 

.0 

20 

•  0 

2 

c 

•0 

18 

1 

*6 

174 

0 

•0 

18 

•6 

156 

\ 


TABLE  10« 


TOTAL  ASSOCIATE  OEGAEE S*AN0  OTHER  AWARDS  BASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY*  ANO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN 'INDIAN 

ALmSKAN  native 
NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


> WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


MUMBER 


NUMBER 


MECHANICAL  ANO  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (5300) 
WASHINGTON       *        '  #f 


6.3 

1.6 

•  0 
1.7 

•  0 
.0 

•  0 


WA     SEATTLE  CC  CENTRA^ CAMPJS 

*  TOTAL    **      "   I      Wl  3 

FEMALE            ;    0        .0  0 

MALE         v     "  I      2*6  3 
WA    SEATTLE  CC  SOUTH  CAMPUS 

TOTAL            •   4      2.1  3 

FEMALE                0       .0  0 

'  MALE                4      2.2  "  3 
WA  >  SHORELINE  CM TY  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  0 

—  FEMALE                0        .0  *  0 

MALE                0       .0  0 
WA    SKAGIT  VALLEY  COLLEGE 

TOTAL                2      7.1  0 

FEMALE             .  1.    33.3-  0 

MALE.'  1  4.0  0  .0 
WA    TACOMA  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  1  11.1 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE*  .0  .0  1  •  11.1 
WA    WALLA  WALLA  COLLEGE 

TOTAL        ■     .    C        .0  0 

*     FEMALE.                0    •    .0  0 

•    MALE                 0        .0     *  0 
WA*   WALLA  WALLA  CMTY  COLLEGE 

VTOTAL   -       .  •  I  -    1.4  2 

FEMALE--'         ^    0        .0  P 

,    MALE                .1      1.3  2 
WA    EDMONDS  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL               .0        .0  "0 

"FEMALE                .0        .0  .0 

MALE                 0        .0  0 
WA    PVERET.T  CMTY  COLLEGE  • 

TOTAL                 0        ;0'  0 

FEMALE                0       .0  0 

.^-.E                0        .0  0 
WA    SPOKANE  COMMUNITY  COLLEGE 

v  TOTAL     «.           2        .5  0 

'.FEMALE                0-       .0  0 

MALE                2    .   .5  0 
WA    WEriATCHEE  VALLEY  COLLEGE 

TOTAL                 1      8.3  -0 

FEMALE                0       .0  0 

MALE                 1      9.1  0 
WA    WATCUM  CM!/  COLLEGE 

TOTAL             '    0        .0  0. 

FEMAiS                 0        .0  0 

MALE             i    0        .0  0 
WA    YAK  IMA  VALLEY  CC 

TOTAL             r-  1      2.7  0 

FEMALE              .0.0  0 

.     MAJ.E                 1.   -2.8  0 


.0 
.0 

•  0 

2.3 

•  0 
3.0 

•  6 

•  3 
•0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.3 
.0 

•0 
♦0 
.0 


WA         STATE  TCfALS  <        27  INSTITUTIONS! 

TOTAL                16  .9  13  -  .8 

FEMALE                1  .8  0  .0 

.   MALE               15  1.0  13  .8 

''WEST  VIRGINIA' 

■*WV  f  ALOcRSON  BROADOUS  COLLEGE  . 


TOTAL*  O:  .0 

FEMALE.  0       .0  • 

MALE  0  .0 
WV  ,  8ECKLEY  COLLEGE 

*   ,  .TOTAL  *    0  .3 

FEMALE  0  .3 

MALE  .0  .3 

WV    UUEFIELD  STATE  COLLEGE 

.  TCTJAL  0£fr  .0 

Ft MALE  0  .0 

*  ,MAlE  3  »0 

WV    OAiviS  AND  cLKINS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMA'Lc  0  .0 

MALE  0  .0 
WV    FAI1M0NT  STATE  COLLEGE 


TOTAL 

FEMALE 
MALE 


WV    GLENVILLE  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FFHALc  0  .3 

MALE  C  .0 
WV     MARSHALL  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .3 

F5MALE    *  0  .3 

MALE  0  .3 


•  3 

•  0 

•  3 

•  0 

•  3 

•  0 

3.0 
.0 
3.2 

.3 
.0 

•  0 

•0 
.3 
.0 

•  0 

•  3 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


5 
1 
4 

10 
0 
10 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
C 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

c 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

1 

0 

1 


53 
2 
51 


10.4 
11*1 
10*3 

5.3 
^  .0 
5.6 

♦  3 

♦  0 
.0 

.0 

•  0 

♦  0 

•  0 
40 

•  0 


.0 
.0 

•  3 

•  3 
.0 

•  0 

4.S 

•  0 
5.3 

•  0 

•  0 
.0 

•  2 

•  0 
.3 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

2.7 

•  0 
2.8 


3.1 
l.o 
3.2 


♦  0 
•0 

♦c 

.0< 

.0 

•0 

.0 

♦  0 

*0 

•0 

♦  0 
.0 

.0 
♦0 
.0 

•o  . 

.0 
♦0 

.0 

♦  0 

♦  0 


NUM8ER 

X 

NUMBER 

x 

NUMBER 

X  NUM8ER 

X 

NUMBER 

- 

• 

2 

4*2 

11 

22*9 

34 

70*8 

3 

6.3 

48 

1  0 

.♦0 

1 

11.  1 

7 

77*8 

11.1 

9 

2 

5*1 

10 

25.6 

27 

69*2 

2 

5.1'  , 

2 

1.  1 

19 

1C.  1 

170 

89*9 

0 

•  0 

\  189 

0 

•0 

0  L 

.0 

10 

100*0 

o 

•  0 

V  10 

2 

1*1 

19* 

10*6 

160 

89*4 

o 

•  0 

\  179 

1 

3*3 

1  * 

3.3 

25 

83*3 

4 

13*3 

\30 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

1  00*0 

o 

.0 

\l 

1 

3*4 

1 

3.4 

24 

82*8 

13.8 

2P 

0 

•  0 

2 

7.  1 

24 

85*7 

2 

7*1 

16 

0 

•  0 

1 

33*3 

2 

66*  7 

o 

•  0 

<  3 

0 

♦  0 

1 

4.0 

22 

88*0 

2 

8*0 

25 

0 

•  0 

1  , 

11.1 

8 

88*9 

0 

•  0 

9 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦0 

0 

0 

.0 

1 

11.1 

8 

88*9 

o 

♦U 

9 

f 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

i 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

o 

.0 

0 

0 

•0 

c 

.0 

1 

1  00*  0 

o 

•  0 

1 

5 

7.0 

8 

1 1.3* 

63 

88*7 

0 

.0 

71 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

IOC*  0 

o 

•  0 

4 

5 

7.5  * 

8 

1 1.9 

59 

88*1 

o 

.0 

67 

0 

.0 

1 

4.5 

21 

S5*5  > 

0 

•  0 

r 

'  22 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

1 00  .0 

Q 

•  0 

3 

0 

.0 

1 

5.3 

18 

94*7 

o 

•  0 

19 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

59 

100*0 

0 

•0 

59 

o 

.0  . 

o 

•  0 

f  4 

1 00*  0 

.0 

4 

0 

•  0 

0 

.0 

55 

1  00*0 

o 

.0 

55 

o 

♦0 

3 

#7 

400 

99*3 

o 

.0 

403 

o 

♦  0 

o 

.0 

lb 

100*0 

0 

.0 

16 

0 

.0 

3 

.8 

384 

99*  2 

p 

.0 

387 

1 

8.3 

.2 

16*7 

10 

83*3 

0 

.0 

12 

o 

♦0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

•  1 

1  * 

9.1 

2 

18*2 

9' 

81*8 

o 

.3 

It 

0 

.0 

0 

•0 

2 

1CC.0 

0 

•  .0 

2 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•0 

o 

.0 

0 

0 

♦  0 

c 

-  .0 

2 

1 00*0 

.0 

.0 

2 

2 

5.4 

4 

10*8 

27 

73.0 

6 

16.2 

37 

o 

.0 

0 

.0 

1 

100*  0 

o 

•  I 

2 

5.6 

4 

1 1.1 

26 

72*2 

16.7 

•  36 

19 

1.  1 

101 

6.0 

1 1 568 

92*  5 

2  7 

1.6 

1*696 

1 

♦  8 

4 

3.2  * 

121 

96*0 

.8 

i  126 

lb 

1.1 

97 

6*2 

1*447 

92*2 

26 

1.7 

1*  570 

o 

♦  0 

0  c 

•  0 

7 

100*0 

0 

•  0 

7 

o 

.0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

o 

.0 

0 

0 

.0 

0 

*0 

7 

1 00*0 

o 

•0 

7 

o 

♦0 

o 

•  0 

34 

100*0 

0 

•  0 

34 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦0 

o 

•  0 

0 

3 

.0 

0 

*C 

34 

100*  0 

o 

.3 

34 

o 

♦  3 

2 

3*0 

61 

92*4 

3 

4.5 

66 

o 

.0 

0 

♦  0 

3 

100*  0 

o 

♦  0 

3 

0 

♦  0 

Z 

3*2 

58 

92*1 

3 

4.8 

63 

o 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

1C0.0 

0 

.0 

X 

0 

.0 

3 

,0 

29 

100*0 

0 

.0 

29 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

i.O 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

29 

100.0 

0 

•  0 

29 

0 

♦0 

c 

.0 

6 

100*3 

0 

•  0 

6 

0 

.0 

0 

♦o  • 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

*0 

6 

100*0 

0 

•  0 

6 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

100*0 

0 

•0 

.  11 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

0 

0 

*0 

9 

100*0 

0 

.0 

9 

♦ 

fJ  \J  £r  JL 

1961 


ON  lESS.THWt  i 


T«t6  ,o.  ™,*«ccu«  arrows. 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


W.ACK  ASIAN  OR 

NON-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         X        NUMBER         *  NUMBER 
MECHANICAL  AND  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  15300) 
WEST  VIRGINIA 

UV    PAfeXERSBURC*  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *3 

FEMALE  «  0  .0 

MALE  0  .0 

ay    POTOMAC  STATE  CCLLEGE 
TOTAL  o  " 

FEMALE  0 
HALE  0 

uv  Shepherd  college 


6> 

•0 
•  0 


TOTAL 
.  FEMALE 
MALE 
UV  STriN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
UV  STHN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  3 
.3 


VA  CC-LCCAN,  CAN 
0  .3 
0        .0  # 
0  *0 
VA  CC-UILLIAMSON 
0  iO 
0  .0 
™^  0        •  O 

UV    WE  ST  VA  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  *0 

MALE  0    '  *0 

MV    WEST  VIRGIMA  NORTHERN  CC 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

'MALE  0        .0  , 

UV    U  VA  STATS  COLLEGE 

  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 


1 

"'2  *9 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

3*1 

0 

♦  0 

c 

•  0 

0 

*  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0  ' 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

.  0' 

♦o . 

0 

•  0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  3 

0 

-♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

4 

5.0  * 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

5*1 

0 

•  0 

4 

7*4 

I 

1.9 

2 

10*0 

I 

5.0 

2 

5.9 

0 

;o 

3 

14.3,.  ' 

-  .  3 

14.3 

0 

•  0 

-  0 

•  0 

3 

15.0 

3 

15.0 

UV         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                 0  .0^ 

FEMALE  *    *         0  .0 

MALE                0  .0 

WISCONSIN 

UI     6LACKHAWK  TECHNICAL  TNST 


INST  ITUTIONS) 
1«T  3.4 

2 
12 


6.5 
3.2 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  r 

.0 

♦o 


UI    DISTRICT  ONE  TECH  INST 
.  ,    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WI     FOX  VALLEY  TECH  INST 
TOTAL  6  3.3 

FEMALE  ,  0  .0 

MALL  6  3.5 

UI    GATEWAY  TECH  INST-Kfc NOSH A 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  7 
.0 
.3 


X 


UI    GATEWAY  TECH  INST-RACIHE 

*  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0*  .0. 

MALE  0  .0 

UI    LAKESHORE  TECHNICAL  INST 

TOTAL  0  .0 

FEMALE     "  «0  ♦<> 

MALE  0  .0 
UI    MADISON  AREA  TECH  COLLEGE 

TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UI    MIO-STATE  TECHNICAL  INST 

TOTAL  0        . 0 

FEMALE        •  0  .0 

MALE  0  .0 

UI    MILWAUKEE  AR€A  TECH  C 

TOTAL  5  f. 

FEMALE  0  .0 

MALE  5  .9 

UI     MILWAUKEE  SCH  EKGINEERING 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .3 
UI    MORAINE  PARK  TECH  IMST 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
UI    NICOLE T  COLLEGE-TECH  INST 


4  1*0 
1  3.2 
3  .8 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0  * 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

o, 

0 

b 

0 
0 


0~ 

0 

3 


.0 
.0 
.0 

♦0 
♦0 
.0 

♦  0 
•0 
.0 

•3 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

•3 
•0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦0  . 

.0 
.0 
.0 


♦  0 

♦  0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


3T.3 
•  3 
3.2 


2 

1.8 

0 

♦  0 

3 

♦3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

1.9 

0 

♦  0 

a 

♦  0 

1 

0 

♦  3 

»0  ■ 

>  8 

.0 
.0 

0 
0 

.0 
.0 

1 

♦  3 

0 

.0 

0 

.0 

i~ 

~*6 

1 

♦6 

3 

1*7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

l 

.6 

1 

V 

•  6 

3 

♦U7 

2 

U4 

0 

.0 

3 

2.2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

1.5 

0 

•  0 

3 

2.3 

2 

2.4 

0 

.0 

0 

,0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

♦0 

2 

2.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

To 

0 

•0 

0 

.3 

0 

•  3 

c  ,0 

.0 

0 

.0 

0 

•  3 

*  0' 

.0 

0 

1 

♦  0 

1 

♦  3 

2 

.7 

0 

♦  0 

0 

♦  3 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

♦  4 

2 

.7* 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

.9 

1 

$ 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

<  1 

1.0 

1 

1*0 

59 

10.4 

4 

.7 

b* 

1*1 

9 

23.1 

0 

•  0 

4  0 

•0 

50 

9.5 

4 

.8 

6 

1*1 

3 

U*4 

0 

♦  0 

-  °o 

♦  3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

♦  0 

3 

1.5 

0 

.0 

0 

•0 

2 

1.3 

0 

.0 

I 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

2 

1.4 

0 

♦  0 

1 

♦  7 

0 

.0 

0 

0 

♦0 

1 

3*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o  , 

♦  0 

*  1 

3*2 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


fcHlTE 
NON-HISPANIC. 

NUMBER 


NON-RES ICENT 
ALIEN 

NUM8ER 


TOTAL 
t  NUMBER 


I 

2*9 

33 

91*1       *  * 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

1 

3*1 

31 

96  49 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

3 

100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

3 

1  CO*  0 

0 

♦  0 

< 

0 

•  0 

3 

1  0C*0 

o 

♦  0 

0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

2 

100*0 

o 

♦  0 

3 

•  3 

45 

10C*0 

0 

.0 

0 

•  3 

0 

•0 

o 

♦0 

0 

♦  0 

45 

10C*0  v 

0 

.0 

3 

.  ♦*> 

12 

1 00*0 

o 

♦0 

0 

***3 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

100*0  0 

-  0 

.0 

4 

5.C 

75, 

93*8 

1 

1*3 

0 

♦  0 

2 

100*0 

3 

.0 

4 

5*  1 

73 

93*6 

1 

1*3 

9*3 

49 

90*7 

0 

•  0 

3 

15*0 

17 

8  5*0 

0 

.0 

2 

5.9 

32 

94*1 

0' 

«3 

6 

28/6 

15 

71  ?4 

0 

«0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

.0 

6 

30*0 

14 

7C.0 

0 

.0 

18 

4*4 

„  384 

•  94*6 

4 

1*0 

3 

26 

90*3 

♦  0 

15 

'4,0 

356 

94*9 

A 

1*1 

2 

KB 

108 

98*2 

0 

♦  0 

0 

£♦0 

3 

100*0 

0 

♦  0 

2 

1*9 

105 

98*1 

0 

*0 

1 

0 

1 

11 

0 

11 

6 
0 
6 


»-0 
*3 

6*1 
♦  0 
6*  4 

4*3 
*0 
4*6 


*0  .0 

2  ,:*6 


♦  0 
*0 

*c 


3  1*0 

0  *c 

3  1*1 


2 
0 
2 

74 
.9 
65 

3 
0 
3 

3 
0 
3 

2 
0 
2 


1.9 

♦  0 
1*9 

13*1 
23.1 
12*3 

1*4* 

♦  0 
1.5 

1*9 

•  0 
2.1 

6.1 

•  0 
6.5 


342  99.7 
7  1C0.0 
335    99. T^ 

170  ^3.9 
9  100.0 
161  93.6 


132 
8 

124 

81 
6 
75 


95.7 
100.0 
95.4 

97.6 
100.0 
97.4 


86  100.0 
2  100.0 
84  100.C 

294-  98.7 
17  100.0 
277  98.6 


105 
2 

103 

492 
33 
46?. 


98*1 
100.0 
96*1 

86*9 
76*9 
87*7 


202  97*1 
3  100*0 
199  97*1 

153  98*1 
13  lOOiO 
140  97.9 

31  93*9 
2  100*0 
29  93*5 


0 
0 
0 

o 

o 

3 

0 
0 
0 

0 
0 
3 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

0 
0 

*  0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0  " 

♦  0  * 

♦  0 

♦  3 

♦o 
♦o  • 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.3 

.3t 
.0  * 
.4 

\0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.3 
.0 

1/4 
.0 
1.5 

•0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


34 
2 
•32 

3* 
0 
3 

3 
1 

2 

45 

0 


12 
0 
12 

80 
2 
78 

54 
20 
34 

21 
L 
20 


406 
31 
375 


110 

3 

107 

343 
7 

336 

161 
9 
172 

138 
8' 
130 

83 
6 
77 

.86 
2 
84 

296 
17 
*281 

107 
2 

105 

566 
39 
.5*7 

208 
3 

205 

156 
13 
143 

33 
2 
31 


1962 


TABLE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  OEGAEES  AND  OTHER  AWAROS  6ASE0  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WCRK  BEYONC  HIGH  SCHCCL  FOR  MAJOR  FlEtO 
CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY*  A NO  SEX*    INSTITUTION  AND;  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOm 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  i 


BLACK  ASIAN  CR 

NGN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


MECHANICAL  AND  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  *t  53001 
WISCONSIN 

MI    N3RTH  CENTRAL  TECH  INST 


HlSPANft 
NUMBER 


«.  '      TfTT  Al           \              5  /      1  ft 

-0 

*o 

•  0 

.5 

f'EHALc                2  14.3 

0 

.0, 

"o  ' 

"o " 

h 

.0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

.5 

MI    NORTHEAST  htt  TECH. INST 

JOTAL   >           15  5.1 

0 

.0  ^ 

0  - 

.0 

9 

.9 

FTH4LE                 0  .0 

0 

.0" 

0 

.0 

0 

.0 

MLS               15  5.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

HI    STHWST  WIS  VOC  TECH  INST  ' 

TOTAL                0  .0 

0  6 

.0 

0 

.0 

1 

.8 

FEMALE             •     0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

A 

.8 

MI    WAUKESHA  CCUNTY  TECH  INST 

TOTAL                0  .0 

0 

.0 

1 

.6 

0 

.0 

FEMALE                 0  .9 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                0  .9 

0 

.0 

K. 

.7 

0 

.0 

Wl    WESTERN  WIS  TECH  INST 

V 

'  TOTAL                0'  .0 

0 

•  0 

0' 

.0 

2 

.8 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                9  .9 

0 

.0 

0 

.0 

2 

.8 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESICENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


J" 


3 

1.5 

194 

98.5 

.0 

.0 

197 

2 

U.3 

12 

85.7 

0 

•  0  o' 

14 

1 

.5 

182 

99.5 

0 

.0* 

103 

15 

5.1 

279 

94.9 

.  o  . 

•o 

294 

0 

-  .0 

6 

100.0 

0 

.0 

8  , 

15 

5.2 

271 

94.8 

0 

■1 

.0 

286 

1 

.8 

123 

•99.2 

0 

.0 

124** 

0 

.0 

6 

10C.0 

0 

.0 

6 

1 

.6 

117 

99.2 

0 

.0 

118 

1 

.6 

153 

99.4 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

8  * 

1 

.7 

145 

99.3 

0 

•o 

144 

2 

.8 

262 

99.2- 

~1 

'  0 

.0 

264 

0 

.0  •  \ 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

2 

•8 

256 

99.2 

0 

.0 

258 

MI  STATE  TCTALS  ( 

TOTAL  30  .9 

FEMALE  2  1.3 

MALE  28  .9 


17  INSTITUTIONS) 


73 
9 
64 


2.2 
5.9 
2.0 


.3 
.0 
.3 


19 

.6 

131 

3.9 

3>207 

96.0 

4 

.1 

3 

.342 

0 

.0 

11 

7.2 

142 

92.8 

■ 

0 

.0 

153 

19 

•6  , 

120 

3.8 

3i065 

96.1 

4 

.1  V 

3 

189 

WYOMWG 


WY    CASTER  COLLEGE 

TOTAL  .1  .7 

FEMALE  •  0  .0 

MALE  1  .3 

WY    CENTRAL  WYOMING  COLLEGE 
TOTAL  1  *25.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  25.9 

WY    E4 STERN  WYCMING  COLLEGE 
TOTAL  9  .3 

FEPALE  9  .Of 

MALE  0 
WY    LARAMIE  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FcMALi  9  .0 

MALE  9  .9 

WY    NORTHWEST  CMTY  f  JLiEGE 
TOTAX  .  *0  .9 

FEMALE  0  fO 

**    MALE  0  .0 

WY    SHERIDAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE     *  0  .0 

MALE  0  .9 

WY    WESTERN  NYC  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  9  .9 

F $HALE  0  .0 

MALE  0  .0° 


1 

.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.a 

.  o  . 

.0 

0 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-.o 

0 

.9 

G3&  0. 

.0 

V 

0 

•«o 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0« 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

0* 

.0 

0 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.9 

0 

»0 

0 

.9 

0 

."0 

0  * 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9.1 

WY 


STATE  TOTALS  ( 


7  INSTITUTIONS) 


tCTAL 

2 

.9 

9  1 

.5 

1 

FEMALc 

'  0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

2 

.9 

1 

.5 

I 

THE  STATES  ANO  O.'C. 
TOT.AL  476 
FEMALE  27 
.   i    MALE  4*9 

AMERICAN  SAMOA 


.7 
•6 
.7 


INSTITUTIONS) 
5,488  7.9 
435  "10.2 


.775 
153 


2*6 
3.6 


1 

.7 

0 

.0 

1 

.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50  .ft 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9.1 

0 

.0' 

1 

9.1 

3 

1.4 

0 

.0 

3 

1.4 

2»?" 


4.3 
3.3 


3 

2.2 

9 

.0 

3 

2.9 

1 

25.0 

0 

.0 

1 

25.0 

1 

50.0 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0* 

*  -2 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

18.2 

0 

.0 

2 

ie.2 

T 

3.2 

0 

.0 

7 

3.3 

10,697 
755 


If 


15.4 
17.8 


AO  AMER 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


SAMOA  CMTY  COLLEGE 
0  .0 
0  .9 
0  .0 


.AQ  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

CANAL  ZONE 


TOTALS  ( 
0 
9 
0 


ZZ    CANAL  ZQNE  COLLEGE 

TCTAL       4  9  .9 

FEMALE'  0  .0 

MALE  0  .9 


CI  AREA 
TCTAL  • 
*  FEfiUS  , 
HUE 


TCTALS  C 

0  .0 

-  0  .0 

0  «.o 


,5i053 

7.7 

) 

1/622 

2.5 

2.8U 

4.3 

9i  942 

15.2 

0 

.0 

2 

100.0 

.0 

2 

190.0 

0 

.0 

0 

.0  J 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.tf 

2 

10C.0 

o 

INSTITUTIONS) 

V 

0 

.0 

2 

109.0 

0 

.0 

2 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

^  2 

100.0 

0 

.0 

2 

100.0 

'2 

13.3 

0 

.0 

*  S*-<33.3 

"  / 

7 

46.7 

0 

•  0 

"  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

13.3 

0 

.0 

5 

33.3 

7 

46.7 

INSTITUTIONS) 

o 

2 

13.3 

0 

.0 

'  5 

33.3 

7 

46.7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

13.3 

0 

•0 

5 

33.3 

7 

46.7 

134  96.4 

2 

1.4 

139 

7  100.0 

*  0 

•0 

7 

127  96.2 

2 

1.5 

132 

3  75.0 

0 

.0 

4 

4 

0  .0 

0 

•  0 

0 

3    75.0  . 

0 

.0 

;  4 

1     50.0  * 

0 

•  0 

•  2 

0  .0 

0 

.0 

0 

1  50.0 

0 

•0 

2 

c 

% 

53  ICO.O 

0 

•0 

S3 

1  ICO.O 

0 

•  0 

1 

52  100.0 

0 

.0 

52 

5  83,3 

1 

16.7 

6 

9  .0 

0 

.0 

0 

5  63.3 

1 

16.7 

6 

6  100.0 

0 

.0 

6 

0  .0 

0 

.0 

0* 

•6'  100.0 

0 

•  .0 

6 

9  81.8 

1 

0 

.0 

*  11 

0  .0 

0 

.0 

0 

9  81.6 

0 

.0 

*        >  11 

21U,95.5 

3 

1.4 

221 

8  100.0 

-v.  0 

8 

203  95.3 

3 

L4 

213 

925  83.4 

827 

1.2 

69 i 449 

460  '81.5 

32 

.8 

4,247^ 

465  83.5 

795 

1.2 

65*292 

* 

0  .0 

0 

.0 

2 

0  '     .0  ' 

0 

.0 

0 

0  .0 

0 

.0 

2 

0  .0 

0 

.0 

2 

•0  .0 

0 

.0 

^  0 

0  .0 

0 

.0 

2 

6  53.3. 

0 

.0 

15 

9  .0 

0 

.0 

0 

8  53.3 

0 

.0 

15 

8  53.3 

0 

.0 

15 

0  .0 

0 

.0 

0 

8  53.3 

0 

.0 

15 

i  •  2023 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  .NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  MClFI©SLANOER 

NUMBER*        *        NUHBER  * 


NUMBER  *  I 

MECHANICAL  ANO  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (5300) 

CUM  %    '  ^ 

GO    UNIVERSITY  OF  GUAM  .  ,        •  n 

■     TOTAL  C [        •<>  0  »0 

FEMALE                3*0*  0  .0 

KALE              ~0  ♦»  **  *U  0  •° 


GU»       AREA  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

•  MALE  0        .0  « 

PUERTO  RICO 

PR     INST  TECNICO  COMERCIAL  JC 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 
PRo   SAN  JUAN  TECHNOLOGICAL  CC 

1   TOTAL  0  *0 

FEMALE  0     .  *0 

MALE  0,  «0 

PR    U  OF  PR  MAYAGUEZ 


1  INSTITUTION*) 
0  *0 
0  *0 

<       .0  ♦o- 


57.1 
♦  0 
57*1 


57*1 
♦  0 
57.1 


HISPANIC 
NlfrtBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER* 


►  0 

♦  0 

♦  0 
COLLEGE 

♦  0 

♦  0 


TOTAL 
FEMALE 
•  HA  LE 
PR     U  PR  HUHACAO 
\  TOTAL 
^FEMALE 
-MALE 

■PR    U  PR  AEG  COLLEGES  AOMIN 
TOTAL  0    *  *0 

FEMALE  0  »0 

MALE  0  vP 

PR     KORLO  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0     .  *0 

MALE  0  *0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

o  ■ 

0 
0 
0 


l» 

.0 

0 

•  0 

23  100*0 

•  0 

•  0 

♦  «o  *o 

♦  0 

£  0 

•  0 

23  100*0 

•0 

0 

♦  0 

53  100*0 

.0 

f  0 

♦0 

2  lt>0*0 

♦°. 

0 

♦  0 

51  100*0 

.0 

c 

♦  0 

53  100*0 

•  0 

0 

•  0 

0  *0 

♦  0 

0 

♦  0. 

53  100*0 

o  . 

•  0 

0 

.0 

6  10*0*0 

.0 

0 

•0 

0  «0 

♦  0 

0 

•  0 

6"  100*0 

♦  0 

0 

.0 

169  100*0 

•  0 

0 

•  0 

*   6  100*0 

♦0 

0 

♦  0^ 

163  100*0 

.0 
•  0 

0 
0 

1  100*0 

0  *o 

♦  0 

0 

.0 

1  100*0 

PR  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MILE 


TOTALS  ( 

0  *0 

0  *0 

0  *o 


6  INSTITUTIONS) 


VIRGIN  ISLANOS 

VI     COLLEGE  OF  VIRGIN  ISLANOS 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0     .  *0 

HALfc  ©  *0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


yl  ArfEA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS  ( 

0 
0 
0 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


( 


.0 

no 

•  0 


1  INSTITUTES) 

.     ,      0  **0 

o  *o 
o  *o 

10  INSTITUTIONS) 
2  *6 
0  .0 
2  *6 


IUJOR  FIELO  AGGREGATE  5300  < 
TOTAL  *76  »7 

FEMALE  27  *6 

HALE  449  »7 


1,004  INSTITUTIONS) 
5,490      7*9  1,*781 
435    10*2  153 
5i055      7*7  1,628 


♦  0 
.0 
.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

9 


2*6 
3*6 
2*5 


305  100*0 
8  100*0 
297  100*0 


3,268 
3,120 


NATURAL  SCIENCE  TECHNOLOGIES  (5400) 
ALABAMA  * 


UNITE 
*N0N-H2SPANIC 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

' NUH8EK 


TOTAL 


57*1 
*0 
57*1 


57*1 
*0 
57*1 


42*9 
*0 
4249 


42*9 
♦  0 
42*9 


23  100*0 
0%  *0 
23  10C*0 

53  10x1*0 
2  100*0 
51  100*0 

53  100*0 
0  »0 
53  1CC*0 

6  UO*o" 
0  »0 
6  100*0 

169  100*0 
6  100*0 
163  10C*0 


100*0 
•  0 
100*0 


1 

0 

1 

/ 

'305  100*0 

8  100*0 

297  10C*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
•0 

•  0 

•0 

eO 

•0 

e 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

■  *0 

•  0 
*0 


•  0 

♦  0 
*0 


*0 
*0 
♦  0 


•  0 
*0 
♦0 


310  93*9 
8  100*0 
3C2  93*8 


4*7 
3*5 

4\e 


0 

*0 

0 

*0 

0 

•0 

0  ♦ 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

0 

*0 

0 

} 

0 

*0 

318 

^6*4 

tl 

3*3 

9 

100*0 

0 

*0 

310 

96*"> 

11 

3*4 

ft 

* 

83*0 

11 

,015 

15*8* 

57 

936 

763 

17*9 

3 

460 

81*3 

10 

,252 

'15*6 

54 

476 

83*1 

>L    CHATTAHOOCHEE  VALLEY  CC 
fOTA,L    '  0  .0 

FEMALE     '  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    GAOSOEN  STATED  J R  COLLEGE 


TOTAL 
FEtfLE 
,  MALE 
AL    GEO  C 
TOTAL 
FEMALE 
KALE 
AL    GEO  C 
TOTAL 
FEMALE 
■  HALE 
AL    JEFFERSON  ST 
TOTAL 
FENUE 
MALE 


1  14*  J 
0  ♦  *0 
'  1  14*3 
WALLACE  ST  CC-OOTHN 
0  *0 
3  *0 

o  *o 

WALLACE  ST  CC-SELMA 
0  *0. 
0    *  #0 
0       *0  t 
JR  COLLEGE 
0  *0 

o  ;o 
o  *o 


o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

l 

0 

1 

2 
1 
1 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.  *0 

•0 

•  0 

•  0 

7.7 

•  0 
9*1  . 

10*0 


0 
0 
0 

.0 
*0 
♦  0 

0 
0 
0 

*0 
*0 
♦  0 

0 
0 
0 

*0 
.0  , 
♦0 

1  100*0 
1  100*0 

0  *o 

0 
0 
0 

.0 

';o 

•  0 

i>  o 

0 

.0 
•  0 
*0 

1 

0 

1 

14*3 
•  0 
-14.3 

5  '71.4 

0  «o 

5  71*4 

0 
0 
0 

.0 
.0 

*o 

0 

0 
0 
0 

*0 
♦0 
.0 

0 
0 
0 

♦  0 
♦0 
♦0 

2  130*0 
0  «0 
2  100.0 

,<?  0 
0 
0 

♦  0 
*0 

;o 

0 

*  0 
0 

.0 
♦  0 
*0 

1 

0 

1 

7.7 
.0 
9.1 

.  12  92".3 

2  roo. 0 

10  90.9 

0 
0 
0 

o 

♦  0 
.0 
.0 

o-. 

0 
0 

* 

*0 
*0 
♦  0 

2 

1 
1 

♦ 

10*C 
11*1 
9.1 

18  90.0 
8  88*9 
10  90.9 

k 

i 

NUMBER, 

l 

4 

0 

♦0  ** 

7 

0 

0  „ 

o  o 

0 

.0 

7 

0 

•0 

A 

G 

o 

•  0  « 

7 

o  . 

.0 

23 

0 

.0 

0 

0 

.0 

C  J 

0 

*0 

53 

0  ■ 

♦  0  * 

0 

•  0 

3 1 

0 

.0 

53 

0 

♦  ft 

0 

0 

« 

53 

0 

.0 

6 

0 

.0' 

0 

0 

.0  * 

6 

.0 

169 

.c 

6 

0 

.0 

163 

0 

♦  0 

1 

0  . 

♦  0 

0 

0 

.0 

1 

0 

♦  0 

•  305* 

0 

♦  0 

8 

0 

.0 

-^297 

1  100*0 

0  *0 

1  100*0 


1  100*0 

0  *0 

1  100.0 


0  28 
32 
796 


•  3 


1.2 

.a 

1.2 


330 
0 

322 


69,779 
4,255, 
65,524 


0 

.0 

1 

0 

•  Q  • 

1 

0 

•  0 

0 

1  - 

14.3 

7 

0 

•0 

0 

1 

14.3 

Co  7 

0 

•  0 

•  2 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

2 

0 

,  .0 

13 

0 

.0 

2 

?, 

~  .0 

11 

0 

•  0 

20 

0 

.0 

9 

0 

♦0  * 

*i: 

TABLE  10* "TOTAL  ASSOCIATE  OEGREES  A NO  CThER  AKAROS  8A$E0  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  6EY0N0  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  Ff ELD 
CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY  »  ANO  SEX»     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 

*  ■  e  • 

AMERICAN  INOUN  BLACK  ASIAN  OR  TOTAL  MITE  V  NCN-RESIOENT 

ALASKAN  NATIVE-       NON~HlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER      HISPANIC  MINORITY  NON-HlSPANIC  3LIEN 

NUMBER         t       NUMBER         X  NUMBER 


NUMBER* 


MINORITY 
NUMBER 


NUMBER 


NATURAL  SCIENCE ^TECHNOLOGIES  (5*00) 
ALABAMA.  \ 


AL    JOHN  C  CALHCUN  $T  CC 

16*7 

•  TOTAL                0  *v> 

1 

FEMALE                 0  .0 

1 

16*7 

MALE                0.  .0 

•  0 

.0 

AL    LAW  SON,  STATE  CMTY  COLLEGE 

*      TOTAL                0  .0 

13 

100*0 

FEMALE                0  .0 

6 

103*0 

'  MALE                3  .0 

7 

100*0 

AL    NTHHST  ALA  ST  JR  COLLEGE 

^ TOTAL                0  *0 
TEHALE                0  **0 

0 
0 

•  0 

•  0 

MALE                0  .0 

D~ 

*0 

AL    PATRICK  HENRY  STATE  JC 

•TOTAL    .           0  .0 

%0 

•  0 

FEMAL&             _0  .0 
MALE*               0  *0 

*  0 

.0 

0 

•°. 

AL     ScLMA  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

3* 

103*0 

FEMALE                 0  *3 
MAL§                0  ,0 

19 

100*0 

15 

100*0 

STATE  TOTALS  t 


•  TOTAL 
FEMALE 
MALE 

ALASKA 


1  1*3 

0  *0 

1  1*6 


10  INSTITUTIONS? 
51  49*0 
27  62*tf 
24  39*3 


0 

o<£ 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0  * 


*0 
*0 
*0 

♦  0 
*0 
.0 

♦  0 
*0 

♦  0 

*0 

♦  0 
♦0 

*0 
*0 

♦  0 


• 

0 

*0 

•0 

♦  0 

0 

♦  o. 

% 

0 

♦  0  **" 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

* 

0 

•  0 

0  , 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

.0 

1  16*7 
1  16*7 
0  i_  *0 

13  100*0 

6  100*0 

7  100*0 


0  . 


•  0 
*0 

•  0 

•  0 


34  100*0 
19  100*0 
15  10^0 

52  5  CO 
27  62*8 
25.  41*0 


c 
9 

83*3 

5 

83*3 

o 

n 
•  u 

~*0 

•  0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

*0 

4* 

100*0 

4« 

100*0 

*0 

4 

100*0 

%0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

51 

49*0 

lo 
35 


37*2 
57*4 


NUMBER' 


X  1 


TOTAL 
NUMBER 


*0  v— 


1*0 
•  0 
1*6 


7 

4 

0 
4 

9 

*  4 

*  0 
4 

34 
19 

*  15 

«#  * 
104 
43 


AK    SHELOON .JACKSON  COLLEGE 
TOTAL  0        *0  * 

FEMALE  3  *0 

MALE  "0  *3 

AK  U  ALASKA  FAIRBANKS  CAMPUS 
"    TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

AK    U  CF  ALASKA  TAN  ANA  VLY  CC 
TOTAL  ,  '    1  50*0, 

FEMALE  0  *0 

MALE  1  100*0 

AK    U  OF  ALASKA  ANCHCRAGE  CC 
TOTAL  1  11*1 

FEMALE  3  *3 

MALE  1  25*0 

AK    U  OF  ALASKA  KUSKOKWlM  CC 
TOTAL  «1  50*3 

FEMALE  J  *0 

MALE  1  50.0 

AK    U  OF  AUS  JUNEAU-DOLS  CC 
TOTAL  0        *0    .  * 

-FEMALE-   0  *3 

MALE  0    .  *0 

A*    U  OF  ALASKA  KETCHIKAN  CC 
.TOTAL  9  6*8 

FEMALE  2  '5*7 

MALE  7  7*2 


0 

«0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

0 

♦  0  . 

0 

•  *0 

0. 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

**  0 

♦  0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

3 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

♦  0 

0 

*c 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0' 

0 

♦  0 

,  0 

♦0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦b 

s> 

*3 

0 

•°» 

0 

♦  0 

*  0/ 

♦  0 

0 

0 

•  3 

— 0 

♦0 

* 

t 

0 

5 

3*8- 

2 

,  1*5 

*  0 

0 

♦  c 

0 

'  *0 

0 

,  *0 

5 

5*2 

2 

2*1 

AK         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  12  7*7 

FEMALE  2  4*4 

;MALE  10  9.0 

ARIZONA 

AZ   -ARIZONA  WESTERN  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE'  0  .0 

AZ    CENTRAL  ARIZONA  COLLEGE' 
TOTAL  6  20*0 

FEMALE  0  *0 

MALE  o  26*1 

az  cacHise  college 

"TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  *0 

,    H¥L£  0        ♦ 0 

AZ    EASTERN  ARIZONA  COLLEGE 
TOTAL       *        %  .0* 
FSiULS         o     J  »0 
MALfc  3  .0 

AZ    GuENOALE  CMTY  CCLLcSE 
TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

•AZ    MESAl'CCMIUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0    .  *3 


INSTITUTIONS) 
Q       *0  . 
0  *0 
0  *0 


1  20*0 
1  33*3 
0  *0 


EM4LE 
MALE 


•  3 
•  .0 

♦0 

•  3 

•  0 

•  0 

•0 
.0 
.0 

•  3 

•  0 

•0 

•  0 
.0 


3 
0 

0 
0 
0 

o- 

3 
0 

3 
0 
0 

1 

0 

k 


•  0 
*0 

•  0 
*0 
*0 

*0 

*c 

*0 

.3 

•  0 

*cr 

9*r 
♦o 

16*7 


0 

*0 

4 

100*0 

0 

*0 

lOOiO. 

0 

o  .0- 

\  '1 

100*2) 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

.0 

»  1 

100*0 

0 

*0 

4 

100*0 

1 

50*  C 

1 

50*0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

11*1 

8 

88*9 

0 

•  0 

5 

100*0 

1 

25*0 

3 

75*0 

1 

50*0 

1 

50*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

50*0 

1^50*0 

0 

•  0 

2,100*0 

0 

.0 

r 

100*0 

0 

.0 

l 

100*0 

16 

12*1 

116 

87*9 

2 

5*7 

33 

94*3 

14 

14*4 

83 

85*6 

1 

3* 

-  8 

*  o 

0 

0 
0 
0 


14*3 
13*0 

.0 
.0 

*o 

.0 
*0 
*0 

.0 
*  *0 
*0 


,14.2 
39*1 


6  65.7 
*4  ^60.9 


100.0 
100.0 
1C0.0 

100*0 
10C.0 
100*0 


.0 
♦  0 
.0 


1  v  9*1 
1  20*0 
0  «*0 


2  18*2 
1  20*0 
1  16*7 


4  100*0 
1  100*0 

3  100*0 

9  B1.8 

4  ec.o 

5  83*3 


4 

2 
2 

5 
1 
4 

2 
1 
1 

9 
5 
4 

2 

2 
1 
1 

132 
35 
97 


5 

3*2 

2 

1.3 

19 

12*2 

137 

87*8 

os 

•2 

156 

0 

•  0 

0 

.0 

Z 

4*4 

43 

95*  v 

0 

♦  0 

45 

5 

4.5 

•  2 

1*8 
»  *> 

17 

15*3 

94 

84*7 

•> 

0 

.0 

111 

* 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20*0 

4 

80*0 

0 

♦  0 

5 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

33*3 

2 

66.-7 

0 

.0 

3 

3 

•  0 

0 

J 

.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

.♦0 

2 

0 

.a 

4 

-  13*3 

10 

'33*3 

*  20 

66*7 

ft 

♦  0  * 

30 

si 
23 

3 
2 
1 

6 
3 
3 

4 
1 

3 

11 

5 
6 


*         '  »  *   juitc  -  MOM-RESIDENT  


1979 


1 


AMERICAN  INDIAN* 
ALASKAN  NAT* VE 


*   BLACK  A  SI  AN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SL AN OCR 


NUMBER 


:  „  NUHIER 

"NATURAL  SCIENCE  TECHNOLOGIES  (5*00) 

ARl/o*A~      -  '. 

AZ   SCOTTSDALE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL*  -    0  .0 

FENAL*  ^  .0 
MALE  0  -.0 

AZ    PIMA  COMMUNITY  COLLEGE 
•    TOTAL    .  0 
* FEUAUE  0 
'MALE  0 


NUMBER 


AZ         STATE  TOMLS 

1    TOTAL  6 

FEMALE  0 

*    *ALE  6 

ARKANSAS 


( 

6.8 
15.4 


0 

.0 

l 

.0 

0 

.0 

0 

,  .0 

■  0 

•  0 

0 

•  0 

*  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  * 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

INSTITUTIONS) 

<• 

1 

1.5 

1 

U5 

1 

0 

.0 

0 

♦  0 

I 

2.6 

HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


4HITE 
J4QN-HIS?ANIC 


X       NJM6U    ,    *  XU8BE* 


NON-RESIOENT  

ALIEN  * 

NUMBER  t 


TOTAL  ^ 
KUMPER 


•  0 
..♦0 
.0- 

•0  . 

.0 

.0 


5  ?.4 
3L     6*9  . 
3s*  7.7 


BcEBE  BR 
<T  *  .0 
C  .0 
.0  .0 
ST  UNIVERSITY 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


AR    ARKANSAS*  STATE  U 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AR  HENDERSON 
TOTAL 
FEMALE  ,  * 
MALE 

A*    JOHN  BROWN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .  c.O- 

FEMALE  0      *  •? 

MALE  .      0  .0 

AR    MISS  CD  CTTY  COLLEGE 
TOTAL  A  ~n 

FEMALE 
-    MALE  . 
AR    ST  HN  ARK 
TOTAL 
-  FEMALE 
MALE 


v0'  .0 

\  .0  . 

0  »  .0 
STHWST *TECH 

0  .0 

0  .0 

0  .0 


1 

0 

1. 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

- 1 

0 

1 

0 
0 
0 


100 
100 


♦  3 
.0 

♦  3 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

0 

0 

.0 
—V 

.0 

♦  0 
♦0 


AR 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


STATE  TOTALS  (     *  5  INSTITUTIONS) 


9.1 
•  0 
11.8 


.0 
•0  , 
sO 

•  0 

•  0 

•  0 


CALIFORNIA 

**  t  1 

CA    ALLAN  HANCOCK  COLLEGE  v 
*  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

"MALE  0        .0  , 

CA"  .ANTELORE  VALLEY  COLLEGE/ 
TOTAL  '     0        .0  i 

femal'e  0   .  .0 

C^MALE  0  .0 

CA    BAKER^FIELO  COLLEGE 
-    TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE        "  0 
CA.   BUTTE  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CA    CABRILLO  COLLEGE 
0      TOTAL  Ol 
FEMALE 
'MALE  0 
CA    CER^TOS  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE     ,  0 
CA    CHAFFEY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

f  rfXl  0  .0 

v^^jf  0"*  .0 

r,X  ^Sx  /Stline  cmiy  college 

**  TOTAL  0  .9 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  .0 

CA    GOLDEN  WEST  COLLEGE 
TOTAL  1  25*0 

FEMALE  1  25*0 

.MALE  '  0  *0 

CA    ORANGE  COAST  COLLEGE 
TOTAL  1  I*7 

FEMALE  1  3*3 

MALE'    *  0*0 
CA    COLLEGE  OF  THE  CANYONS 


LCUC 

oL  • 
o  ^ . 


0 
0 

.0 
.0 
•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0- 
0 
0 

0 
0 
0 

'o 

0 
Ot 

3 

1 

2 

0 
0 
0 


'  0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  9 
•0 

•  0 
.0 

•  0 

♦0 

•  0 
♦0 

•  0 

•  0 
♦0 

•  0 

♦c 

•  0 

9,7 
8*3 
10*5 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
*  .0 
•0 

•  0 
•0 
.0 


♦0 
.<0 
•  0 


0 
9 
0 

0 
9 
0 

1 

0 
1 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

/i 

•  0 

1*3 

•  0 
1.9 

1.6 
.0 
2.7 

.0 
.0 
.0 


.0 

«:o°  > 

3.3  - 

•0 
5.3 

6.7 
4.3 
7.7 


5  8.1 

3  12*0 

2  5.4 

1  9.1 

0  .0 
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CA    COLLEGE  OF  NARIN 

TOTAL,  0  .0 

*  FERAL*  0  .t> 

MALE  0  ,0 

CA    COLLEGE  OF  THE  PEWJODS 
>.        TOTAL"'  0        *0  t 

FEMALE  ■  0*  *0 

MALE  0  .0 
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TOTAL         *       1  1*4 
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CA    CONPTON  CMTY  COLLEGE  % 
TOTAL  C  .0 
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FEMALE  0  .0 
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TOTAL  0  .0 

,     EENALE        *       0  .0 
.MALE  -0  .0 

CA    LOS  ANG  HAR80R  COLLEGE 
-  TOTAL        t        0"       .0  ■ 
FEMALE     *  0  .0 

MALE  0  .0 

XA    LOS  ANG  FIERCE  COLLEGE 
TOTAL  1  2*7 

FEMALE  0        .0  » 
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TOTAL    ■  0,  .0 
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MALE  0  .0 
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ALASKAN  NATIVE. 
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NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 
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NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
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NUMBER         t  NUMBER 
NATURAL  SCIENCE  TECHNOLOGIES  15400) 
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MLE  0 
:CA    HERR ITT  COLLEGE 

TCTAL  0  .0 
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CA    SAN, OIEGO  EVENING  C  o 
TOTAL  0  .0 
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FEMALE  i  0 

MALE  0 
CA    VENTURA  COLLEGE 
TOTAL  I 
FEMALE  0 
MALE  * 
CA    VICTOR  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  •? 

MALE  0  .0 

CA    WEST  HILLS  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CA    MISSION  COLLEGE 
TOTAL        -  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


3  14*3 
1  25*0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

2.9 
.0 
5.9 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1.4 
2.9 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


4  26.7 
1  25.0 
3  27.3 


CA    WEST  VALLEY  COLLEGE 


TOTAL  *  1 

FEMALE  '  0 

MALE  1 

CA     YUBA  COLLEGE 

TOTAL  -  0 

fEMALE  0 

HALE  0 


3.4 
.0 
11.1 

.0 
.0 
♦  0 


1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


6.3 
♦  0 
6.3 

.0 
♦0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.3 
20.0 
.0 


CA          STATE  TOTALS  I 

TOTAL               21  -9 

FEMALE               U  *9 

.     MALE               10  -8 


INSTITUTIONS) 
144  5.9 
89  7.4 
55  4.5 


COLORAOO 

CO     AIMS  COMMUNITY  COLLEGE 
.   TOTAL  0  .0 

,    FEMALE  0  -° 

HALE  0  *° 

CC    COLO  MTN  COLLEGE  EAST  CAM 
*  TOTAL  0  •° 

FEMALE  0  -J 

MALE  0  -° 

CO    COLO  MTN  COLLEGE  KEST  CAM 
TOTAL  0  *° 

.  FEMALE  0  •° 

MALE  0  *° 

CO    COLORAOO  NORTHWESTERN  CC 
TOTAL  0        .0  "  - 

FEMALE  0  •? 

MALE  0  .0 

CO    CC  OF  OENVER  AURARI A  CAM 
TOTAL  0 
FEMALE  0  *c 

MALE  0  •° 

CO    CC  OF  OENVER  NORTH  CAHFJS 
0  .0 
0  .0 
rwi_t  0  .0 

CO     CC  OENVER  REO  ROCKS  CAN 

TOTAL  0  •° 

*    FEMALE  0  •° 

MALE  0  •° 

CO    FORT  LEWIS  COLLEGE 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0 

MALE  0  •° 

CO    LAMAR  COHMWITY  COLLEGE 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
•0 
.0 

.0 
•  0 
.0 

5.6 
16.7 
.0 

.0  ■ 

.0 

.0 


.0 
.0 
•  0 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


2  4.9 
0  .0 
2  S.7 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

CC    MESA  COLLEGE 
.TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 
1 

0 

0 
0 
0 


•0 

.o~- 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

V 

4.3 
6.7 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


o 

.0 

6 

o 

.0 

4 

0 

♦  0 

2 

2 

2.7 

11 

I 

2.9 

9 

I 

2.6 

2 

o 

"  .0 

0 

o 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

o 

.0 

0 

0 

.0 

0 

I 

2.9 

4 

I 

5.6 

2 

0 

«o 

,  2 

0 

.0 

0 

o 

.0  ' 

0 

o 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

3 

10*3 

0 

3 

15.0 

0 

0 

.0 

0 

1 

2.3 

4 

0 

•  0 

0 

1 

2.6 

4 

121 

5.0 

235 

64 

5.3 

115 

57 

4.6 

120 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

o  • 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
^.0 

3.7  . 

.0 
6.7 

•  0 
.0 

•  0* 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


24.0 
19.0 

50/0 

15.1 
25.7 
.5*3 

♦  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

11.4 
11.1 
11.8 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

9.1 
•  0 
10.3 


9.6 
9.5 
9.7 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦  0 


1  i  5.6 

0  .0 

1  8.3 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

6 
z 

0 
2 

0 
0 
0 


♦  0 

»:! 

♦  0 

2.4 
5.6 

%0  4 

7.4 
•0 
13*3 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦0 
.0 
.0 


10  40.0 
7  33.3 
3  75*0 

15  60.0 
14  66.7 
I  25.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
iO 

25 
21 
4 

14  19.2 
11  31.4 
3  7.9 

58*   75. 5 
24  68.6 

34  es.s 

1 

0 

1 

1.4 

.c 

73 
35 

33 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

<%A     1  AA  A 

29  1UU.U 

22  1CC.-0 
7  1CC.0  << 

o 

0 
0 

.0 
•  0 

.0  , 

29 
«  22 
7 

0  .0 
0   *  .0 
0  .0 

z  ICO. o 
2  100.0 

0    «  .o 

o 

0 
0 

.0  « 

•0 

.0 

2 
2 

0 

6  17.1 
3  16.7 
3  17.6 

29  62.9 
15  83.3 
14  82.4 

o 

0 
0 

.0 
.0 
.0 

35 
18 
17 

*t      AC.  ( 

1  25.0 
3  27.3 

U  73.3 
3  75.0 
8  72.7 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

15 
4 
11 

1  6.3 

0  .0 

1  6.3 

15  93.8 

A  A 

0  .U 
15  93.8 

0 

o 

0 

.0 
.0 
.0 

16 
0 
16 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

12  100.0 
10  100.0 
2  10C.0 

0 
0 
0 

.0 
.  .0 
.0 

12 
10 

2 

4  13.6 
'  3  15.0 
1  11.1 

24  62.6 
16  80.0 
8  88.9 

.*  1 

0 

3.4 
5.0 
.0 

29 

*  20 
9 

6  13.6 
1  20*0 
"  12*8 

37  e4.i 

*  80.0 
33  €4.6 

1 

0 

1 

2.3 
.0 
2.6 

44 
5 
39 

521  21.3 
279  23.1 
242  19.6 

1,887  77.3 
914  75.6 
973  79.0 

33 
16 
17 

1.4 
1.3 
1.4 

2,441 
1,209 
1,232 

0 

.0 

•  8  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

7  10C.0 

0 
0 

.0 
.0 

2  10O> 
5  lCCvO 

2 

11.1 

16  88*9 

1 

16.7 

5  83.3 

1 

8.3 

11  91.7 

0 

♦  0 

17  10C.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

♦  0 

12  100.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2  10C.0 

'o 

.0 

0   .  .  .0 

3 

7.3 

-38  $2.7 

1 

5.6 

47  94.4 

2 

e.r 

21  91.3 

3 

11.1 

24  88.9 

0 

•  0 

12  100.0 

3 

20.0 

12  80.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

.0 

1  100.0 

1 

4.3 

22  95.7 

1 

6.7 

14  93.3 

0 

.0 

8  10C.0 

0 

.0 

1  1CC-.0 

0 

.0 

0  .0 

1  0 

.0 

1  lCO.O 

0 

♦  0 

8 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

7s 

c 

.0 

2 

0 

.0 

5 

0 

.0 

le 

0 

.0 

'  6 

0 

♦  0     *  '. 

12 

0 

.0 

»  17 

0 

.0 

*  5' 

0 

,0 

12 
i 

0 

.0 

'  2 

0 

^0 

■i'2 

0 

♦  0 

>  0 

0 

.0 

4i 

0 

.0 

*'1*8 

0 

•  0 

■  23 

0 

.0 

27 

0 

.0 

12 

0 

•  0 

15 

0 

.0 

I 

0 

•  0 

0 

*0 

.c 

1 

0 

•0  • 

•  23 

0 

.0 

15 

0 

•  0 

8 

0 

•  0 

1 

0 

•0 

0 

0 

•0 

1 

-  1970 

20:30. 


TAiLE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  OEGREES  A  NO  OTHER, AKAROS  6ASE0  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
CCNFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE*  ETHNIC! TYt  A NO  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
•     At AS  KAN  NATIVE0 


BLACK         _     ASIAN  CR 
NGN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER  t  NUMBER 
NATURAL  .SCIENCE  TECHNOLOGIES  (5400) 
CCLCRADO 

CO    M3RGAN  COMMUNITY  COLLEGE 


TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                P  .0 

0 

•  0 

HALfc                   0  .0 

0 

•  0 

CC     NOfiTHEASTF RN  JR  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE   *      /      0  .0 

0 

•0 

CO    OTERO  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL                0  *C 

0 

•  0 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

CO    PIKES  PEAK  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

3 

1**3 

?t*MALE                  0  *0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

3 

20*0 

CO    T* IN  10 AO  STATE  JR  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MA*LE                 0  .0 

0 

•  0 

CO    U  CF'SOUTHIRN  CCLGftAOO 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

.FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

-MALE                 0  .0 

0 

•  0 

CC          STATE  TOTALS  i         16  INSTITUTIONS-) 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 

CONNECTICUT 


3.3 
2*9 
3*5 


CT     MATT  A  TUCK  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
CT    NTHtiSTN  CChN  CHTY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
CT    POST  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

>CTo  SOUTH  CEN  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE*  0  .0 

MALE  0  .0 
CT     UNIVERSITY  OF  CONNECTICUT 

TOTAL  C  .0 

FEMALE  0.  .0 

MALE  0  *0 


0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.  -*o 

0 

•  0 

5> 

22*7 

5 

26*3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

CT          STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 0  *0 

•  FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  .0 


INST  ITUTIONS) 
5  5.2 
5 
0 


9*1 
•0 


OCL  AWARE 

OE    OEL  TECH 
TOTAL 
FEMALE 

'male 

OE    OcL  Ufr 
•  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CC  STHN  CAM 

0.  .0 

0  *0 

0  '0 
CC  STANTON  CAM 

0  .0 

0  *0 

0  *0 


0 
Q 

0  . 

r 

o 

o  4 


OE  STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

OISTRICT  OF  COLUMBIA 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  *0 
0  *0 


DC    GEOjjTGE  WASH  UNIVERSITY 
*  'TOTAL  0      •  #0 

FEMALE  0  .0 

-MALE  0  .0 

OC    UNIVERSI  TY  OF  OC 
4'   TOTAL  0  #0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 


100*0 
♦  0 
100*0 

75*0 
50*0 
83*3 


;0C- 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


♦STATE-TOTALS  I 


2  INSTITUTIONS) 
7  77*6 
1  50*0 
6  65*7 


NUMBER 


*0 
*0 
*0 

*0 
*0 

•  0 

*0 
*0 
♦0 

4*8 
16*7 

•  0 

*0 
*0 

♦c 

•  0 

•  0 

•  0 


2  1*0 
1  1*5 
1  *7 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
•0 

4*5 
*0 
33*3 

»  .0 

♦  0 

♦  0 


1.  1*0 
Ct  *0 
1  2*4 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MITE 
NON-HISPANIC 


NLMBER 


NOh-RE  SIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


0 

"  *0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

25  1CC.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

25  100*0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

•  0 

7  100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

7  100*0 

0 

•*0 

0 

*0 

4 

19. C 

17  61*0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

16*7 

5  83*3 

0 

•  0 

0 

*0 

3 

2  0*0 

,12  80*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

6  100-0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

2  10C.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

*0 

0  *0 

*  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

-.0 

2  100*0 

0 

•0 

4 

1*9 

13 

6*2 

196  93*8 

0 

•  0 

I 

1*5 

4 

5.9 

64  94*1 

0 

•  0 

3 

2*1 

9 

6.4 

132  93*6 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

11  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

5  100*0 

.  0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

3  10C.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

*  a 

1  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

cP 

.0 

0 

*0 

0 

.C 

1  100*0 

% 

.0 

I 

4*5 

7 

3l.'8 

15  68*2 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

26*3 

14  73*7 

0 

.0 

1 

33*3 

2 

66*7 

1  33*3- 

0 

.0 

0 

*0 

♦  0 

*0 

59  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

c 

*0 

28  10C.C 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

31  100*0 

0 

.0 

I 

1*0 

o  7 

7.3 

89    92*  7 

0  ' 

♦  0 

0 

*0 

5 

9.1 

50  90*9 

0 

•  0 

1 

.0 

2*4 

2 

4.9 

39  95*1 

* 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*C 

10  100*0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

2  100*0 

°0 

.0 

q 

♦  0 

0 

.0 

8  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

12  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

9  100*0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

10C.0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

100*0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

*0 

6 

75*0 

0  *0 

2 

25*0 

0 

*0 

1 

5C*0 

0  *0 

1 

50*0 

0 

*0 

5 

i 

83*3 

0  *0 

1 

16*7 

0 

*0 

7 

77*8 

0  *0 

2 

22*2 

0 

♦  0 

1 

50*0 

0  *0 

1 

50*0 

0 

♦  0 

6 

85*7 

0  *0 

1 

14*3 

031 

TOTAL 
NUMBER 


3 
0 
3 

25 
0 
25 

7 
0 
'  7 

22 
6 

15 

6 
2 
4 

2 
0 
2 

/ 

209 
68 
141 


11 

6 
5 

3 
2 
1 

1 
0 
1 

22 
19 
3 

59 
26 
31 


96 
55 
41 


10 
2 


12 

3 
9 


1971 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NOS-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER         *  NUMBER 
NATURAL  SCIENCE  TECHNOLOGIES  (5*001 


%UM3ER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


kHlTL 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCh-RES 1CENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


FLORIDA  • 

FL    BREVARO  CMTY  »*CLLEGE 
TOTAL  0  .0 

F  E-UL  E  0  *0 

MALE  0  .0 

FL    -8R0WAR0  CMTYN  COLLEGE 
TOTAL  1  3** 

FEMALE  0  *0 

MALE  I  5*6 

FL  ^'CENTRAL  FL*  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  3  *° 

MALE  0  *0 

FL    CHIPOLA  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE.      o  0  .0 

ft    OAYTONA  BCH  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  •° 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

ft     FLOR IDA  INST  TECHNOLOGY 
TCTAL  "0  .0 

Ft  MALE  '        0  *° 

KALE  0  »° 

FL    FLA  JR  COLLEGE  JACKSONVL 
TOTAL  0  •° 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  *° 

FL     GULF  COAST  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  •° 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *° 

FL    HIUSBCROJGH  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  °*  *° 

FL     INOIAN  RIVcR  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


FL    LAKE  CITY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  "  *0 

H\-  f  0        ♦  0 

FL    HA  \TEE  jUMIO.R  COLLEGE 
TOT  At  0  *0 

FEMALE  0  ♦? 

KALE  0  »° 

FL    MIAMI-OAOE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  «0 

MALE  0  *3 

FL    NORTH  FLORIOA  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  •? 

MALE  0        •?  .  . 

FL^>  OKALOOSA-MALTOS  JUNICR  C 
TOTAL  0  •£ 

FEMALE  0  *0 

MALE  0     *  •° 

FL    PALM  BEACH  J  UN I OR  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE     •  0  •O 

MALE  0  «0 

FL    PA SCO-HERN  AN  00  CC 
TOTAL  0  »J 

FEMALE  0  »P 

MALE  0  *° 

FL    PENSACOL A* JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  »° 

MALE  0  •° 
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TAiLE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  DECREES  AND  OTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  NCRK  BEYONC  HIGH  SCHCCL  FOR  MAJOR  .FIELD 
CONFERRED  BY  INS7ITUTICNS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY*  ANO  SEXI    INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN* 
ALASKAN' NATIVE 

NUMBER  « 


BLACK  '  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NU1BER  1 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


hHlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RESICENT 
ALIEN 


TOTA£ 


NATURAL  SCIENCE  TECHNOLOGIES   (5*00 > 


FL    VALENCIA  CMTY  CCLLEGE 

TOTAL  0  ,.0 

•     FEMALE  ,  0  .0 

MALE  0  .0 


FL          STATE  7CTALS  ( 

TOT  AL  2 

FEMALE  0 

MALE  v  2 

GEORGIA 


4  2*. 5 

3  30*0 

I  14.3 

23  INSTITUTIONS! 

112  17*2 

90  26*3 
22  6.6 


GA    ABRAHAM  BALDWIN  AS*L  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0      '  .0 

MALE  .0  .0 

GA    BERRY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  ..0 

GA    DA LT ON  JUNIOR  CCLLE5E. 
TOTAL  0(^.0 
FEMALE  9  .0 

"     "MALE  0  .0 

GA*  FLOYD  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

GA    GEORGIA  'MILITARY  COLLEGE 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

GA    G3PD0N  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

GA    SOUTH  GEORGIA  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
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FEMALE                 0  O 

MALE                 0  .0 

HAWAII 

HI     U  OF  HAW A 1 1  AT  HILO 
TOTAL  0    9  .0 
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27 
8 
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60.0 
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HI  STATE  TOTALS  ( 
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FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
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53  76.8 
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5.8 
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162  84.8 
57  82.6 
105  86.1 
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12 

17 
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17.4 
13.9 
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10    BilSE  STATE  UNIVERSITY 


TCTAL 

K'ftLc  \ 

HALE 
20    COLLEGE  OF 
-  TOTAL 
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AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

^ON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEA 


*V**       NONSEJC    .     *  NUMBER 
NATURAL  SCIENCEiTECHNOLOGirS  C54001. 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


.  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


HHITE 
NON-HISPANIC 

i 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
.  ALIEN 

NUMBER 


.IDAHO 

10    I9AH0  STATE' UNIVERSITY 

TOTAL    .  0  *0 

FEMALE    ,  0  .0 

MALE  0  *0 

ID  "NORTH  IOAHO  COLLEGE 

TOTAL  .0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

10    RICKS  COLLEGE 

TOTAL  ~     0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,  0  .0 


10         STATE  TOTALS  C 

TOTAL1  0  .0 

FEMALE  0  .Do 

*    MALE  0  *0 

ILLINOIS 

IL    BELLEVILLE  AREA  COLLEGE 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


5  INSTITUTIONS! 

o  .  *o 

<0 
0 


•  0 

♦  0 


TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .  *0 

MALE  0  •     »0  e 

IL    BLACK4- HAWK  C  EAST  CAMPUS 
"  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

IL    BLACK  HAWK  C  QU AO-CITIES 
TOTAL        »       0  *0 
FEMALE  0  *0 

MALE  ■  0  .0 

IL    CARL  SANOBURG  CCLLEGE 
TOTAL  0  «0 

FEMALE  -  0  *0 

HALE  0  *0 

IL    CENTRAL  YMCA  CMTY  COLLEGE 
„TOTAL„  0  .0 

FEMALE    *  ,       0  .0 
MALE    W  0.  .0 

IL    CTY  C  CHGO  CITV-WI3E 


0  - 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
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0 
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'  0 
0 


•0 

♦  0 
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♦  0 
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0    •  *o 
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■  '  0  «  *0 
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;  CHICAGO  WIGHT  C 


TOTAL 
'  FEMALE 
"  MALE 
IL  CITY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IL  CITY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

IL  CITY   

TOTAL  »>  •O 

FEMALE  •? 
»■  MALE  ♦<> 
II    COLLEGE  OF.OUPAGE*  6 
TOTAL  0  -  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

"Il^TpOVLEGE  OF  LAKE  COUNTY 
TOTAL  0  .0 

FEi*Alp  P  ♦° 

MAi.6  0  *0 

,tt  "OANVILLE  JlMIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  0  *0 

1    MALE  0  .0 

U  fELGIN  COMMUNITY  COLLEGE 
.  TOTAL  0  *0 

FEMALE       i         0  *0 
MALE  0  .0 

HIGHLAND  CMTY  CCLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

'MALE'  0  *0 

IL-  ^ILLINOIS- CENTRAL  COLL...* 
' TOTAL  0       •  0 

.FEMALE  *    0  '*0 

HALE,      t    '      0-  •<> 
... J L. -ILL.E STN.CC^kABASH  VLY-C. 
TOTAL'  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  »° 

IL    ILLINOIS  VLY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  ,*0 

MALE  0  *0 


0 

"0 
0 


♦  0 
.0 
.0 


53  100*0 
AO  100*0 
13  100*0 


9 

61*8 

8 

60*0 

1  100*0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

♦  0 

•1 

•  0 

0 

.  »o 

1 

2*2 

0 

.p. 

1 

,v 

<y 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

<T 

~~*6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 

;o 

*o 
♦o 

♦  o 

*0 
.0 
*0 


♦  0* 
*0 

♦  0 


0 
0 
0 

*0 
0 

o  ! 

I 

0  I 

o  I 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

1 
1 

0 
0 

q 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

'  0 
0 

0 
0 
0 

*  6 

0 
0 

0 
0 
0 


*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

!  *0 

:  *o 


*0 
♦  0 
♦0 

11*1 

40*0 
*0 


1*5 
6*3 
♦  0 


♦  0 

•  0 
*0 

♦0 

/o- 

♦0 


0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 
*0 

11*1 " 

40*0 

♦  0 

•0 

•  0 

♦  0 


1*5 

6*3 

♦  0 


•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

•0 

0 

♦0 

0 

.0 

•  0 

o 

♦  0 

*  0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

<0 

0 

♦0 

3 

.0, 

•  0 

1 

2*2 

AO 

87*0 

.0 

1 

2*9 

29 

62.9 

.0 

0 

♦  0 

11*100*0 

.0 

0 

♦o  • 

0 

*0 

♦  o- 

0 

.0 

0 

*0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

♦  0 

0 

*0 

53  1CC*0 

♦  0 

0 

♦0 

40  100*0 

♦  0 

0 

*0 

13  100*0 

♦  0 

0 

*0 

9 

61*8 

♦  0 

0 

♦  0 

8 

60*0 

♦  0 

0 

♦0 

1 

100*0 

♦  0 

0  ~ 

*0 

0 

.0 

♦  0 

•  0 

0 
0 

♦0 
*0 

0 
0 

•0 

*  *0 

9*1 

0 

*0 

2 

9*1 

9*1 

0 

.0 

1 

9*1 

9*1 

0 

*0 

1 

9.1 

.0 

0 

•  0 

 fl. 

o- 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

♦  0 

*0 

0 

*0 

1 

2*2 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

*0 

0' 

*0 

1 

3.7 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

*0 

0 

*0 

'0 

>  .0 

•  0 

0 

.0  • 

0 

.0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

*0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

*  <*o 

0 

*0 

0 

.0 

*0 

0 

*0 

0 

•0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

♦  0 

0 

*0 

•  0 

•  0 

♦  0 

0 

-*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

19  100*0 

4  100*0 

15  10C.0 

16  86.9 
3  60*0 

13  100*0 

34  97*1 

5  1CC.0 
29  96.7 


127  96.9 
29  90*6 
98  99*0 


15  100*0 
6  100*0 

9  100*0 

37  10C.0 
8  100*0 
29  100*0 

10  100*0 
10  100*0 

0  *0 

c 

10  100*0 

o  *o 

10  100*0 


:  3*o 

17*1 
♦0 


1  100*0 

0  *0 

1  100.0 


totals 

NUMBER 


1  100*0 
1  100*0 

0  *o 

20  90*9 
*10  90*9 

10  90*9 

—  9-100*0 — 

4  100*0 

5  100*0 

,  45  97*8 
19  100*0 
26  96*3$ 

3  1C0.0 

1  100*0 

2  1C0.0 

21  100*0 
Z  100*0 

19  100.0 

41  100*0 
5  10C.0 
36  100*0 

25  100*0 
0  *0 
25  100*0 


100*0 
♦  0 
100*0 


.0 
•0 
•  0 

.0 
<  *0 
•0 


1  2*9 

0  *0 

1  3*3 


19 
4 
15 

18 
5 

13 

35 
5 
30 


2 

!•*  c 

131, 

1 

3*1 

32  \ 

1 

1.0 

99 

,  ? 

o 

•0 

15  * 

0 

•  0 

6  - 

0 

.0 

♦  0 

37 

0 

.0 

8- 

0 

.0  ' 

o 

♦  0 

10    '  4 

0 

.0° 

10  i 

0 

.0  * 

0 

o 

♦  0 

10 

0 

.0 

o  : 

0 

♦  0 

10  -v 

o 

♦  0 

46 

0 

.0 

'  35 

0 

♦  0 

11  - 

o 

♦  0 

1 

0 

♦0 

0 

0 

♦  0 

1*  -j 

>  o 

♦0 

it 

53  »■ 

0 

*0 

,       *°    •     "  \ 

0 

*0 

.  «13       *  ; 

2 

18*2 

11 

2 

20*0 

10 

0 

«0 

1 

Q 

0 

♦  0 
*0 

1  . 

0 

*0 

0  ^ 

o 

♦  0 

22  i 

0 

♦  0 

11         .  ' 

0 

♦  0 

11  :* 

 0^ 

 .0 

9  \ 

0 

«0  41 

4 

0 

♦o 

5 

0 

•0 

46.  : 

.  0 

•  0 

19  ? 

0 

•  0 

27 

0 

•  0 

3 

0 

♦  0 

i  : 

0 

«0 

2     .  ; 

0 

.  «0 

21 

^o 

♦0 

-2   .  i 

0 

•  0 

19 

0 

-.0 

Al        ,  I 

0 

•  0 

5 

0 

•° 

36-     .  3 

0 

*0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

25 

0 

.0 

4' 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

4  * 

TABLE  10.  TOTAL  ASSOCIATE  OEGAEES  AM)  CTHER  AkARDS  8  AS  EC  ON  LESS  THAN  FQUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
CONFERRED  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,  ETHXlCITYt  AND  S  EXi     INSTITUTION  ANO  STATE  197,6-19T9 


AMERICAN  INDIA*  BLACK    *  ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE  t>     NON-Hl SPAN IC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         %  NUMBER 
NATURAL  SCIENCE  TECHNOLOGIES  15*001 

o 

ILLINOIS 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOT*„L 
NINOf ITY 


NUN8ER 


MUTE 
NON-HISPANIC 


NUNBER 


NON-RES IOE NT 
ALIEN 


NUNBER 


TOTAL 
NUNBER 


rt^JOHN  WOOD  CMTY  COLLEGE 

TOTAL- —             0       .0  0  c  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

.  HALE           ^*G^    *0  0  *0 

IL    JOLIET  JUNIOR  COLLEGE  • 

TOTAL                0        .0      ^      0  *0 

FEMALE                0        *0  0-^  .0 

MALE  0.0  0  >0. 
IL    KANKAKEE  CMTY  CCLLtGE > 


*0 
.0 

♦  0 

,1*3 

♦  0 
1.6 


.0 
.0 
♦  0 


1  1*3 
1  5*9 
0  *0 


0 
0 

of 

2 
1 
1 


.0 
.0 
"  *0 

2.6 
5.9 
1.6 


I KOI AN A 

IN  *  BALL  STATS  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


ierJc 


J1 

1975 


0  .0 
0  .0 
0  .0 


6 
1 
5 

75 
15 
60 


100.0 
1G0.0 
100.0 

96*2 
88.2 
98.* 


TOTAL               "0  .0 

0 

♦  0 

0  ^ 

♦  0 

a 

.0 

.  0 

•  0 

14< 100.0 

,  FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0-   „  » 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

MALE                0  .0 

0 

♦  3 

o 

•0 

>0 

c  o 

•  0 

14 

1C0.0 

IL    KASKASKlA  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  Ot  * 

-  0 

•  0 

7 

100*0 

*  FEMALE                    0  .3 

o 

.0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

MALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0^ 

7 

100*0 

IL     Kl SHkAUKF"  COLLEGE 

\ 

TOTAL                    3       a. 5 

0 

.0 

o 

♦  0 

1 

2.2 

Jf 

8.7 

42 

91*  3^ 

FEMALE                    1  9.1 

0 

.0 

0  o 

♦  0 

o 

.  0 

1 

9.1 

10 

90.9 

* 

.    MALE  *             2  5.7 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

2*9 

3 

8.6 

32 

91*  4 

*IL     LAKE  1  AND  COLLEGE 

1  L  '     M     C    L  All  L»    WW LL  EVE 

TOTAL                   0  "  .0 

1  Ul  ML                                      V  .V 

0 

•  0 

t) 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

52 

ico.o 

>/ 

*  t    FEMALE'               3  .0 

'0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0  * 

0 

.0 

4 

100*0 

% 

MALE.              ,0  «0 

o- 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

48 

100.0 

'  IL    LEWIS  AND  CLARK  CC 

TOTAL                 0  *0 

0 

.0  * 

0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

■♦0 

I 

100*0 

HALE*             '  0  .0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

I 

100*  0 

'IL     LINCOLN  LAND  CMTY  COLLEGE 

1  Ul  AL        J               V  *v 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

29 

1 00*0 

rcnALC       j             u  *u 

a 

•  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

MALE      j           0  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

29 

100*0 

1 L      ntnCIWT   LUUTHT  tULLCWC 

tot  ai      *           n       - n 

9 

♦  0 

o 

•  0 

o 

♦0 

*  o 

•  0 

22 

100*0 

rcfWLC                    v  .v 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

12 

100*0 

HALE                 0  .0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

10 

iob*  0 

„ 

11      fUtfTPN  CQ^mJNlTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1  00*0 

^      _rcMLC      —          **_  „*v 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

•0 

o 

.0 

o 

♦  0 

HALE                 0  .0 

0 

.0 

o 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

i 

100.0 

fl      lit  luCT  NA2ARENE  COLLEGE 

IUI  AL                       U          ♦  */ 

0 

.0 

o 

.0 

1 

14*3 

1 

14.3 

85*7 

-  TCmtC'                      w-  *U 

0 

•  0 

o 

♦  0 

1„ 

20.0 

1 

20.0  - 

90.0 

MALE                 0  .0 

0,    .o  • 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

2 

100.0 

f  1       DADtfl  AMD    ffK  1  CAC 
IL      rAHKLANU  tlLLCvc 

TOTAI        •  fl 

1  Ul  AL                        U  »w 

0 

.0 

o 

.0    t  * 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

28 

1 00.0 

I* 

ccui  IC                      /J  Afl 
r C HA  LC                        w           ♦  V 

0 

.0 

0  o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

28 

100.0 

tl  .    Q  P  NO.  1      p  mi  1  EflE 
IL'    KCnJ    LAKE  LULLCUC 

TflT  AI                         fl           -  "i 
IUI AL                        U           ♦ J 

0 

•  0 

0  4 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

16 

•100.0 

FEMALE  0*0* 

0 

.0 

"  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

■  - 

HALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

16 

100.0 

>  .IL    SAUK  VALLEY  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

1  00.  0 

FEMALE                0  .9 

0 

•  0 

Q 

.0 

o 

♦0 

o 

.0 

I 

100.  0 

MALE           t     0  .0 

«b 

•  0 

o 

.  0 

o 

♦  0 

6 

•  0 

3 

100.0 

IL    SHAWNEE  COLLEGE 

TOTAL               *0  *0 

1 

9.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9.1 

10 

90.9 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

HALE    -            0  .0 

1 

10.0 

0 

•  0 

0 

.o  ■ 

1 

10.0 

9 

90.0 

IL    SOUTHEASTERN  ILL  COLLEGE 

TOTAL                '0>  .0 

21 

23^6 

To 

1 

1.1 

22 

24.7 

67 

75.3 

FEMALE                 0        .0  * 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

12 

100.0 

HALE                 0  .0 

21 

27.3 

0 

•  0 

1 

1.3 

22 

28.6 

55 

71.4 

IL    SPCON  RIVER  COLLEGE 

TOTAL              '  0  .0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

27 

100.0 

FEMALE                 0  ,  .0 

'  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  C 

27 

100.  oM 

,  IL    STATE  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

3 

100.0 

0 

•  0 

0 

•0 

o  3 

100.0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

HALE                0  .0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

♦  0 

IL  .TRITON  COLLEGE  ,  ' 

95.5 

TOTAL                0  *D 

0' 

.0 

0 

.0 

1 

4.5 

•I 

4.5 

21 

FEMALE                0  .0 

Ot 

lo 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100.0 

HALE                0  .0 

0' 

•  0 

0 

(0 

1 

9.1 

1 

9.1 

10 

9C.9 

-IL    *'A  RAINEY  HARPER  COLLEGE 

! 

TOTAL                0  .0 

o' 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  o. 

0 

♦  0 

11 

100.0 

FEMALE                 .0,  *0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

T~~    -~HALE.                0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

q 

.0 

•  10 

100.0 

if-'     STATE  TOTALS  i        37  INSTITUTIONS! 

666 

82*9 

TOTAL                3  *4 

127 

15.3 

3 

♦4 

6 

♦  7 

139 

16*7 

FEMALE                 1  .V 

78 

33.8  * 

1 

3 

1.3 

83 

35.9 

145 

62.8 

MALE                 2  .3 

49 

8.2 

2 

.3 

3 

56 

9*3 

543 

9C*7 

6  100*0 
4  100*0 
2  100*0 


0 

•  0 

6  1 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

5  i 

1 

i*3  \ 

78 

1 

5*9  N 

0 

•  0 

N  61  ■ 

0 

•  0 

0 

•  0 

X  A* 

0 

•  0 

c 

•  0 

7  ■ 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

.  7 

0 

•  0 

46 

0 

•  0 

11 

^  .0 

35  ; 

0 

.0 

52  J 

0 

•  0 

0 

.0 

48  ^^-^ 

0 

'  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1  r ' 

0 

•  0 

29 

0 

♦  0 

o  : 

0 

♦  0 

29  • 

0 

.0 

22 

0 

.0 

12 

0 

♦  0 

10  *  » 

0 

♦  0 

1  f 

0 

♦  0 

o 

0 

.0 

1 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

-  5   : 

0 

♦  0 

2         "  *\ 

^  - 

0 

♦  0 

26 

0 

.0 

0 

0 

. »° 

28 

0 

.0 

16 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

16 

0 

♦  0 

4 

0 

.0 

1 

0 

♦  0 

3 

0 

•  0 

11 

0 

♦  0  - 

1 

0 

.0s 

10  * 

0 

•  0 

89            .  -J 

0 

.0 

12 

0 

•  0 

77           ,  '  : 

} 

0 

•  0 

27               .  f 
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TOTAL  0  .0 

.FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

LOUISIANA 

-  LA    DELGAOO  .COLLEGE  * 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  «0 

MALE  0  .0 

LA     LOUISIANA  TECH  UNIVERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  ^  •<> 

MALE  0  .0 

LA     WCHOLLS  STATE  LNI VERSITY 

TOTAL  0  *0 

FEMALE     ,  0  .0 

MALE  0  *0 

LA    NORTHEAST  LOUISIANA  U 


7  INSTITUTIONS) 
1  .9 
1  U* 

o  »o 


TOTALV 
FEMA\E\ 
MALE  V 

LA    NTHMSTN  ST  U  OF  LA 
TOTAL 
FEMALE  \ 
MA  LE 
LA    ST  HN  U 
TOT  AL 
FEMALE 
MALE 


9 
6 
3 

vl 
I 

0 

3 
3 
0 

I 
I 

0 

0 
0 
0 


36*0  * 

46*2 

25*0 

14.3 
50*0 

•  0 

12*0 
16*7 

•  0 

16.7 

2s;o 

•  0 


.0 
.0 
♦  0 


SHREVEPORT-BOSSIER 
.0  *0 
0  *0 
0        .0  ' 


15  100*0 
13  100*0 
2  100*0 


LA 


STATE  TOTALS 
TOTAL  0 
FEMALE  «0 
MALE-  0 


♦  0 

♦  0 
{0 


6  INSTITUTIONS) 
29  35*8 
24 
5 


47*1 
16*7 


MAINE 

ME    EASTERN  ME  VOC-TECH  INST  . 

TOT  AL  0  *0 

,  FEMALE  '0-  .0 

HAL2  0  .0 

ME.    SOUTHERN  ME  VOC  TECH  INST^ 
TOTAL,  0  n 

FEMALE  0 
MALE  0 
ME    UM ITY  COLLEGE 
TOTAL.  *  0 

FEMALE         *  0 
MALE  0 
ME     U  OF  MAINE  AT  FARM I NOT ON 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    .  Q  .0 

MALE  0  .0 

ME    U  OF  MAINE  AT  ORONO 

.TOTAL   1  2.2 

FEMALE     M         0"  *0 
MALE  »'  2.6 

Ht    ^    STATE  TOTALS  & 
TOTAL  1 
FEMALE  *  0  .0 

MALE  1 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
.  0 
0 

0** 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 
.0 


1.7 
2.9 
.0 


.0 


.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 
.0 


.0 
.0- 
.0 


0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0  ' 

0 

•  0 

iO 

•  0 

0 

♦  0 

1 

.a  . 

1 

♦  8 

0 

•  0 

0° 

•  0 

u 

1.1 

1 

i*i 

0 

♦0 

S  o 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

./  0. 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

5  INSTITUTIONS) 


MARYLANO 

MD^  ALLEGANY  CMTY  CCLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0        •£  1 

<T      MALE  0  .0 


•  0 

♦  0 
♦0 


♦  0 
.6 


♦  0 

♦  0 
♦0 


4*5 

♦  0 
16*7 

♦  0 

♦  0 
•0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦9 
♦  0 
2*1 


2  8*0 

0  *0 
2  16*7 

1  14*3 
X>  *0 
I  20*0 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


4*0 
5*6 

♦  0 

♦  0 
♦0. 
*0 

*0 

♦  0 
♦0 

*0 
♦0 
jO 


10 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1 

4.5 

21 

95.5 

o  * 

•  0 

16  1CC*0 

1 

16*7 

5 

63*3 

0 

•  0 

7  100*0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

*0 

**'  109*0 

0 

•  0 

.2-wffTo 

■  -3— 

2  ioo.o 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

1B*2 

9 

81*8 

2  10C.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

9 

100*0 

0 

- 

*  *0 

6 

85*  7 

0 ' 

♦  0 

0 

*0 

0 

v  *0 

6 

85*7 

4 

3*4 

109 

93*2 

3 

4*3 

67 

95*7 

1 

2*1 

42 

89*4 

11 

44*0 

14 

56*0 

6 

46*2 

7 

53*8 

5 

41*7 

7 

56*3 

< 

57*1 

2 

28*6 

J 

50*0 

1 

59*0 

I 

20*0 

3 

60*0 

4 

16*0 

18 

& 

72*0 

4 

22*2 

14 

77*8 

0 

*0 

4 

57.1 

i 

16*7 

5 

83*3 

i 

25*0 

3 

75.0 

0 

*0 

2 

100.0 

J> 

♦  0 

3 

100.0 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

♦  0 

2 

ICOrfO 

15 

10C.O- 

0 

•  0 

13 

100*0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

22 

0 

.0 

16 

0 

.0 

6 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

6 

0 

♦o 

1 

0_ 

 .0.  ,  - 

2  _ 

0 

•  0 

2 

0 

.3 

0 

0 

.0 

11 

0 

.0 

2 

0 

.0 

•  9 

1 

14  3 

7 

0 

•  0 

0 

1 

^4.3 

7 

4 

3.4 

117 

0 

.0 

70 

4 

3^5 

47 

0 

♦  0 

25 

0 

.0 

13 

0 

.0 

12 

1  14.3 
0  .0 
U  20.0 


3 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


12.0 
.0 
42.9 


.0 
*> 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


197JB 


25 
18 
7 

6' 
4 
2 

3 
1 
2 

15 
13 
2 


.9 
•0 
♦  0 

33 
25 
8 

4C.7 
49.0 
26.7 

44    54.3  ,  - 
.26  51.0 
16    60.0  „ 

4 

0 
4 

t 

4*9 
.0  • 
13*3 

81 

*  51 
'  30 

9 

«0 
.0 
♦0 

0 
0 
0 

»* 

♦  0 
.0 

♦  0 

13  100.0 

6  1C0*0<- 

7  100.0 

0 
0 
0 

.0 

♦  0 

•  0 

13 
6 
7 

.0 
.0 
.0 

2 
0 
2 

1.7- 

.0 
2.1 

113    95. B 
*     24  100.0 
89  94.7 

3  . 

0 

3 

2.5 

»? 
3.2 

116 
24 
94 

.0 
♦0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 

.  39  100.0 
B  10C.0 
31  100*0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

.  39 
B 
31 

.6 

.0 
♦0 

0 

'  0 
0 

•  0 
.0 
.0 

8  100*0 
7  100*0 
\  103*0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

8 

7 

c  i. 

.0 
.0 
.0 

1 

0 

1 

2.2 
«0 
2.6  4 

45  97*6 
8  100*0 
37_97>4 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

46 
6 
3B 

.0 
.0 
.0 

3 
0 

'3 

1.3 

♦  0  * 
1.8 

218  97*3 
1C0.0 
16;  96*5 

3 
0 
3 

.  1*3 
•0 
1.8 

224 
53 
171 

♦  0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
♦  0 

12  100*0 
3  100*0 
9  100*0 

0 
0 
0 

Lo 

•0 
•  0 

12 
3 
9 

2038 


TAiLf  10.  TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  ANO  OTHER  A  WAR OS  BASSO  &  LESS  THAN  FOUR  YEARS  CF  aORK'BEVOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
CONFERRED  BY,  INSTITUTIONS  Of  MlGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY,  A  Hi)  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1V78-1979 


AFRICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NJMBER  t 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NATURAL  SCIENCE  TECHNOLOGIES-,  < 5*001 
MARYLAND  ° 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
HON*  <PANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


Oh,  - 

TOTAL 
NUMBER 


MS    AWE  ARUNDEL  CNTY  COLLEGE 
,  TOTAL    *  0/  .0 

FEfeLE  0  .0.. 

_    ,  '  MALE'  Q     '  .3 

MO    CHARLES  CO  CMTV  COLLEGE 
TOTAL  0.  .0 

•  FEMALE  0  .0 

*  «L€.  0  '.0 

MO    CHESAPEAKE  C0LLES5 

TOTAL  0  .0  

.0 
.0 


^FtMAli c  C 
MALE  0 
HO    CMTY  COLLEGE  OF  BALTIMORE 
TOTAL        ,         0  .0 
FEMALE  0  '.0 

NILE  0  .0 

MO    DJNOALK  CNTY  COLLECE 
TOTAL  0  .0 

FcMlE  0  .0 

.   MALE     \  *       0  .3 
NO  -  GARRETT. COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .3 

•  MILE.    t.  •       0  ,0 
M3    MGcRSTOMN  JUNIOR  COLLEGE 
~  '  TOTAL^  ~0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE.  0        ,0  . 

•MO "HARFORO  CCMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    •  0  ,0 

MILE  .  0  ,0 

MO    U  OF  MO  COLLEGE.  PARK  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  *0  .0 

-MALE  0  .0 


0 

5 
I 


.0 
.0 

♦  0 

.0 

•  0 
.0 

~.o_ 
♦o 


50*0 
45.5 
100*0 


0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

7.1 

0 

'  .0 

1 

6*3 

0 

•0 

.0 

.0 

1 

12.5 

1 

:2.5 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

MO  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL*  O  .0 

FEMALE  .    0  .0 

MALE  0  .0 

MASSACHUSETTS 

MA*   BECKER  JC- LEICESTER' 


10  INSTITUTIONS* 
B  6*3 
8.7 
2  3.4 


/TOTAL 
FEMALE. 
MILE. 


STATE  TOTALS  < 


1.0 
•  0 
1.6 


10 


INSTITUTIONS! 
4  1.0 
2  1.1 
2  .6 


♦o 

•  9 

.0 

•  o 
♦o 

3.7 
.0 
,00.0 

.0 
r  .0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


.,8 
•  0 
1.7 


TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0- 

FEMALE                0  .9 

0 

.0 

0 

.0 

MILE          '0  .0 

0 

♦o 

0 

.0 

MA    ESSEX  AGRL-TECH  INST 

TCTAL                2  1.5 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE                2  4.2 

0 

*  .0 

0 

•  0 

MA    GREENFIELD  CMTV  COLLEGE 

TOTAL    *         0  0  .0 

o. 

.0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

MILE                  0  .0 

0 

•  0 

0 

.0  « 

-MA    HO L YOKE  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL      0          1  10.0 

0 

•  0 

0 

.0 

'FEMALE           •     0  .0 

•  0 

0 

•  0 

— •  '    MALE                 1  14.3 

0 

•  0 

0 

.0 

MA    MASS  BAY  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  3 

0 

♦  0 

MILE            *    0  .0 

0 

.0  4 

0 

•  0 

MA    NT HN  ESSEX  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                0-      .0  - 

1  - 

6.3 

0 

•  0 

5EHALE                 0  .0 

1 

12.5 

0 

.0 

'MALE                 0  .0 

0 

.0 

p 

•  0 

MA    9JINSIGAMCM)  CMTY  COLLEGE 

\ 

.•TOTAt,                 0  .0 

*  0 

.0  % 

0 

.0 

•FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

mis             jO  .0 

*  0 

.  .0 

0 

.0 

MA    SPRINGFIfLO  TECHNICAL  CC 

TOTAL    .            0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

MA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY. 

TOTAL                0  *  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEPALE               0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

-      MILE                0  .0 

0 

*  .0 

0 

.0 

MA    U  OF  MA5S  AMHERST  CAMPUS 
TOTAL                1  .5 
 FEMALE  0  .3 

3 

1 

1.6 
2.3 

0 
*  0 

.0 
.0 

MALE             1  '^n — — 

 -2— 

~~1.4_  

0 

'  j  *0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

■  ,.0 

-0  .0- 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

6 

•  0 

0 

♦  .0 

0 

♦  3 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

'♦0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

& 

.0 

04 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

.8 

0 

•0 

1~ 

2.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

10.0 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

.0* 

0 

.0 

0 

.0 

2 

12.S 

1 

12.5 

1 

,12.5 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

%  • 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

4 

1.0 

1 

.6 

3 

.  1.2 

0  .0 

3 

100.0 

o 

3 

0  .0 

1 

100.0 

.  0 

•  0  « 

1 

0  .0 

2 

100*0 

0 

•? 

*2 

y  — -  *u 

11 

100*0 

0 

•  0 

11 

0  .0 

11 

100*0 

0 

.0 

11 

0        .0  - 

0 

*o 

9 

•  0 

0 

3 

— 0 '  — 

 5'  10070 

'3"  "" 

'  A 

•  u 

5 

0  .0 

0 

»  *o 

0 

.Oo, 

0 

0        .0  ■ 

5 

100*0 

0 

.0 

*  5 

6  50.0 

"  5 

41*7 

1  ', 

8.  3 

12 

5  45.5 

5 

45*5 

1 

9.1 

11* 

1  100.0 

0 

'  *0 

0 

.0 

1 

1      3.7  * 

26 

96*3 

0 

27 

0  .0 

26 

100*0 

0 

.0 

26 

*  130.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1  7.1 

13 

92*9 

*  0- 

.0 

14 

0  .0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

1      6.3  , 

11 

91^7 

0 

.0 

12 

0  .0* 

2 

100*0 

0 

.0 

~  2 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  On 

0 

0  .0 

2 

100*0  ' 

0 

.0 

c  .2 

1  12.5 

7 

87*5 

0 

.0 

6 

1     12.  % 

7 

87*5 

0 

.0 

6 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0  .0 

34 

100*0 

0 

.0 

34 

0  .0 

7 

10C.0 

0 

♦  0 

7 

0  .0 

27 

100*0 

0  r 

♦  0 

27 

9  7.0 
6  8*7 
3  5*1 


118  92*2 
62  89*9 
56  94.9 


1.4 

♦  0 


126 
69 
59 


0 

.0 

12  iOCO 

0 

.0 

*  12 

0 

*  *0 

7 

100.0 

0 

♦  0 

7 

0 

%o 

5 

10C.0 

0 

♦  0 

5 

3 

-2.3 

126 

97.7 

0 

.0 

-  131 

0 

•0 

83 

10C.O  f 

0 

.0 

'  83 

3 

6.3 

*  45 

93.8 

0 

.0 

48 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

2 

rt20*0 

8 

8C*0 

0 

•  0 

10 

0 

..0 

3 

1CC.0  ' 

0 

.0 

3 

2 

26.6 

5 

71*4 

0 

♦  0 

7 

0 

.0 

13 

100*0' 

0 

•  0 

13 

0 

♦  0 

1 

100*0  f 

0 

.0 

^  I 

0 

.0 

12 

1C0*0  * 

0 

.0 

12 

3 

18*8 

13 

61/3 

0 

•0 

16 

2 

25.0 

6 

75*0* 

0 

.  .0 

8 

1 

12.5 

%  7 

87*5' 

t  0 

.0 

6 

0 

.0 

i 

1 

1C0.0  '« 

0 

♦  0 

1 

0 

.  .0  ^ 

1 

100*0 

0- 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

v  -° 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0  ' 

3f 

100*0  . 

0 

•  0 

35 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

•  0 

6 

0 

.0 

29 

100*0 

0 

•  0 

^29 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

X 

.0 

1 

1CC.0 

0 

.0 

•1 

4 

2*  1 

184 

96*3 

3 

1.6 

191 

1 

42 

95*5 

1 

2.3 

44 

3 

2.0 

142 

96*6 

<2 

1.4 

147 

'  X  .....       ,  ec<  Tuah  POdi  YEARS  OF  ^CM  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  F^ELO 

table  10.  »«t  mm™  ^ss.aat'saL'saSoi  w  ^/^ffi.w*r«n-.e-«  »«E  ..n-m. 


AMERICAN  .IS8UN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  PA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ^SLANOER 


•  NUMBER         *  DUMBER 
NATURAL  SCIENCE  TECHNOLOGIES  <5400> 
MICHIGAN 
MX 


NUMBER 


ADRIAN  COLLEGE 

TOTAL     s  0  .0  • 

FEMALE     _  0  JO 

♦MALE    *  0.0 

MI    ALPENA  CPMNUNITY  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

-NAL-£- 


 m  kc  ^  

MI    ANORENS  UNIVERSITY 


.0 
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0 

.0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

4 

100*0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100*0  . 

0 

♦  0 

•  *0 

*  0 

*0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

*Q 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

13 

100*0 

0 

.0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*c 

7 

100*0 

0 

.0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

6 

100*0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

*0 

0 

•°  V 

19 

100*0 

0 

•  0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0  ^f 

10 

100*0 

0 

.0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

9 

100*0 

°, 

.0 

•  0 

0 

*0 

1 

4*8 

20 

95*2 

0 

.0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

;  o 

*0 

1 

4*8 

20 

95*2 

0 

•  0 

•  0 

0 

*0 

4 

IX*  8 

30 

88*2 

0 

•  0 

•  0 

0 

*0 

3 

11*1 

24 

88*9 

0 

.0 

•  0 

0 

*0 

1 

14*3 

6 

85*7 

0 

.0 

6*3 

0 

♦  0 

1 

6*3 

15 

93*8 

0 

.0 

"  *0 

0 

*0 

0 

*0 

L 

100*0 

'  0 

•  0 

6*7 

0 

•  0 

1 

6.7 

14 

93*3 

0 

,0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

•  0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

*T> 

0 

.0 

0 

*0 

43 

100*0 

0 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

10 

100*0 

*  0  . 

•  0 

•  0 

.  0 
I 

*0 

0 

*0 

33* 

100*0. 

0  . 

•  0 

.5 

0* 

*0 

6 

3.1 

189 

96*9 

0 

•  0 

•  0 

0 

*0 

3 

4*1 

71 

95*9 

0 

•  0 

*6 

0 

*0 

J? 

3 

2.5 

118 

97*5 

0 

•  0 

♦b 

0 

*0 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

•  0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0  - 

-2 

100*0 

0 

•  0 

«0 

0 

*0 

0 

•  0 

3 

1CC.0 

•  0 

26 
6 
20 

16 
9 
7 

4 
1 

3 

13 

7. 
6 

19 
10 
9 

21 
0 
21 

34 
27 
7 

16 
1 
15 

3 
3 
0 

43 
10 
33 


195 
74 
121 
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*  •      ....  -  '  liM  ..etn  nil  i  ccc  TMAU  FOUR  YEARS  CF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 

.ta.lE-io,:total _£Sso«^^«r-S^%^^S? sS^&^MKe«"eSKA??«?9V  SZcl/K", institute  ano  state  1,7.-1,7, 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN.  NATIVE 


•SLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


.NUMBER  ~X  NUMBER _  .  *._2«3«|A 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
,  MINORITY 

NUMBER 


NATURAL  SCIENCE  TECHNOLOGIES  (5*00) 
*NEVAOA  • 


*NV\   CLARK  CO  CMTY  COLLEGE 
"TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  •    0  .0 

NY   -NORTHERN'  NEV»  CMTY  COLLEGE 

.TOTAL  *  .0  .0 
,    FEMALE  *  0  *0 

MALE  0  .0 


44*4 
100*0 
37*3 

.0 

•  0 

•  0 


3  INSTITUTIONS) 
4  23*5 
1  25*0 
3  23*1 


>NV?      .STATE  TCTALS  ( 

/'  TOTAL  *   0  *0 

FEMALE*  0  .0 

'  MALE  0  •jO 

<NEM  HAMPSHIRE 

NH    Hi  VOC-TECH  C  BERLIN 

TOTAL                0.0  2*S 

FEMALE                 0        .0  0  *° 

MALE.  0.0  0  .0 
NH    U  OF  NEW  HAMPSHIRE 

"    TOTAL                0        «0  1  i»3 

FEMALE.               '0        *0  0  .0 

MALE  ,_0  .0  1  2.0 
NH    U  NH  PLYMOtTH  ST  COLLEGE 

TOTAL                 0      '.0  0  .0 

FEMALE                 0.0  2  a 

MALE-              0        .0  0  .0 

NH         STATE  TOTALS  (  3  INSTITUTIONS) 

Total  o  .o 

rFEMALE  0  .0 

MALE  '     0  .0 

NEW  JERSEY 

NJ  -BERGEN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

.  NJ  ' CUMBERLANO  COUNTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

-       MALE  0  *0 

NJ    HERCTR  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  >0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NJ    MIOOLESEX  COLNTV  COLLEGE 
,        TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  •<> 

MALE  0  *0 

'  NJ    UNION  CO  TECHNICAL  INST 
TOTAL  0  .0 

f EMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


I 

♦9 

0 

•  0 

I 

1*4 

2 

5*0 

2 

6*7 

0 

♦  0 

I 

12*5 

I 

20*0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5  INSTITUTIONS) 
3  2.7 
3 
0 


4*8 
♦  0 


NJ   •      STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

NEW  MEXICO 

NM    EASTERN  NM  U  ROSWELL  CAM 

TOTAL  0       .0  0  .0 

'female*  0  i   .0  o  .0 

>  MALE                 0        .0     *  0  .0 

NM    NEH  MEXICO  HIGHLANOS  U 

TOTAL                 0        .0  0  .0 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
NM    NM  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL.       ~       1      3.4  J 

FEMALE                 0        .0  0  .0 

<    MALE  1      3.4  0    .  .0 

NM    NTHN  NM  COMMUNITY  COLLEGE 

,  TOTAL                2    22.2  0  .0 

FEMALE                 0       .0  0  .0 

*    MALE                 2  0  **° 


MM         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  3  6.3 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  7.3 


4  INSTITUTIONS) 


.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 


3.4 
.0 
3.4 

.0 
.0 
.0 


2.1 
♦  0 
2.4 


11.1 
•  0 
12.5 

33.3 
.0 
50.0 


a  i*8 

.0 
15.4 


o 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

io 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

{ 

1 

2.  5 

0 

;o 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0  * 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

♦c 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

4.3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

12*5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

•  0 

2 

1.8 

0 

.0 

0 

♦  0 

"  0 

•  0 

2 

4.0 

< 

0 

.0 

3 

33.3. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

50.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

MUTE 
NON-HISPANIC 

NUM8ER 


NON-RE  SjOENT 
ALIEN 

NUMBER 


55*6 
100.0 
50.0 

33*3 
.0 
50.0 


6  35.3 
1  25.0 
5  36.5 


44*4 
.0 
50.0 

66.7 
100.0 
50.0 


11  64.7 
3  75.0 
8  61*5 


0 

•  0 

32 

100. c 

0 

•  0 

11 

100*0 

0 

*0 

2i 

1C0.0 

1 

1*3 

78 

98*7 

.0 

♦  c 

29 

100*0 

1 

2*0 

49 

98*0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

♦  9 

113 

99*1 

0 

*0 

43 

100*0 

1 

1*4 

70 

98*6 

3 

7*5 

37 

92*5 

2 

8*7 

21 

91.3 

1 

5*9 

16 

94*1 

1 

12*5 

7 

87*5 

1 

20*0 

4 

60*0 

0 

•  0 

3 

1CC*0 

0 

*C 

32 

1CC*C 

0 

♦  0 

16 

100*0 

0 

*0 

16 

100*0 

1 

4*3 

22 

95*7 

0 

♦  0 

15 

10C*C 

1 

12*5 

7 

87*5 

G 

.0 

9 

100*0 

0 

*0 

3 

10C.0 

0 

.0 

6 

100*0 

5 

4*5 

107 

95.5 

3 

4*8 

59 

95.2 

2 

4*0 

46 

96.  C 

3 

33*3 

6 

66.7 

0 

.0 

3 

1CC.0 

3 

50.0 

3 

5C.0 

1 

10C.0 

0 

.  .0 

C 

.0 

0 

*0 

1 

100.0 

0 

♦0 

17 

0 

17 

0 
0 
0 


58*6 
.0 
56*6 

♦  0 

♦  C 

♦  0 


21 

.  4 
17 


43*8 
57*1 
41*5 


25 
4 
21 


52*1 
57*1 
51*2 


23  47*9 
3  42*9 
20  48*8 


TOTAL 
NUMBER 


0 

.0 

-9._ 

0 

.0 

1 

0 

.0 

6 

0 

.0 

3 

0 

.0 

1 

0 

.0 

,2 

0 

♦o' 

17 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

13 

c 

0 
0 

e 
o 
o 

o* 

o 

o 

o 
o 
o 


•  o 
♦o 
♦o 

♦o 

•  o 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


.0 
•  0 
♦0 


.0 

.c 

0 

♦  0 
•0 


*0 

♦  c 

*0 

*c 

♦0  , 
*0 

*0 
*0 
*0 


♦0 
♦  0 


•  0 
•0 

•  0 

*0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


32 

11 

21 

.79 
29 
50 

3 
3 

0 


114 
43 
71 


40 
23 
17 


32 
16 
It 

23 
15 


112~ 
.62 
.  50 


9 
3 
t 

1 

0 
1 

29 
0 
29 

9 
4 
5 


4e 

7 
41 


M  EH*  YORK 


NY  -XUNYXaOF  STATEK  ISLANO 
TOTAL  *"  0  .0 

0  .0- 


'  FEMALEc 
MALE 


Ierjk: 


2  14.3 
1  20.0 
1  11.1 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


1  7.1 

0  «o 

1  11.1 


3  21.4 

1  20.0 

2  22.2 


l982044  # 


11  78*6 
4  80*0 
7  77*6 


14 

5 
9 


TABLE,  10*  TOTAL  ASSOCIATE  OEGREES  AND  CTHER  AHAJIOS. BASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  8EYOM0  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
•      CONFEAAEO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt  ETHNICITY*.  AND  SEXt     INSTITOTICN  AND  STATE  1978-1979 


ANER ICAN  rINOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


'     BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


HISPANIC  v 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RE  SI OENT 
ALIEN 


TOTAL 


NATURAL  SCIENCE  TECHNOLOGIES  15*00) 
3EW  YORK 


NY    CUNY  QUEE  NS80R0LCH  CC 
TOT  AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0.  .0 

NY    CULINARY  INST  OF  AMERICA 


TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALE  ,  1 

NY    PAUL  SMITH'S  C 


TOTAL 
•  FEMALE 
.MALE 


1 

•  0 

•  1 
ARTS  t 

•  0 

•  0 
0 


SCI 


NY.  .ROCHESTER  INST  TECHNOLOGY 


:  TOTAL 
FEMALE 
HALE 
NY  SUNY 

TOTAL  ' 
-  .FEMALE 
HALE 
NY  "SUNY  AGRL 
TOTAL- 
FEMALE 
MA  LE 
NY    SUNY  AGRL 
TOTAL 
FEMALE  v 
MALE 
NY  SUNY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE, 
Hi    SUNY  AGRL 
TOT  AL 
FEMALE 
MA  LE 
NY    SUNY  AGRL 
TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
NY    SUNY  AGRL 
TOTAL 
FcMALE 
MALE 


?  0*  #0 
c  0  .0 

0  .0 
ENVRNMTL  SCI-FGRS 
0  .0 
0  .0 
«0     "  .0 
TECH  C  ALFREO 
0  .0 
0     *  .0 
JL*  •  ..0 
TECH  Q  CANTON 


0 

o 

0 

AGRL  TECH  C 
0 
0 
0 

C  TECH 
0 

c 

0 

TECH  C 
0 
0 
0 

TECH  C 
0 

c 

0 


0 

•  0 

•  0 

C08LESKL 

•  0 
.<0 
.0 

C  OELHI 
.0 

•  0 

•  0 

FARNNGOL 

•  0 

•  0 

•  0 

HORRISVL 

•  0 

•  0 

•  0 


NY     AOIRONOACK  CMTY  COLLEGE 
TOTAL    ,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    BROOME  COMMUNITY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY    CAYUGA  CO  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
*  MALE 


NY    CMTY  COLLEGE  FINGER  LAKE* 
TOTAL  0  .0 

~   'FEMALC  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    DUTCHESS  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    ERIE  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

.  FEMALE  0  .0 

HALc  0  .0 

NY>    FULTCN-MONTGCMERY  CC 
TO"  %  C  .0 

■   FEHAtE  0  .0 

MALE  0  .0 

-NV    HJOSON  VLY  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY    JEFFERSON  CMTY  CCLLEGE 
' TOTAL                 0  .0 
FEMALE                0  .0 
MALE                 0  .0 
NY    MOHAWK  VLY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                 0  .0 
'  MALE                0  .0 
NY    dONRCE  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL                 0  .0 
FEMALE                0  .0 
 MA-t€  ; — C  


3 
2 
1 

30 
6 
24 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
1 

-  -u 

0 
0 
0 

0 
0 
.  0 

3 
3 
0 

4 
2 
2 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 


X 

NUMBER 

I 

NUMB  ER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER  X 

NUM8ER 

X 

NUMBER 

» 

3C.0 

0 

.0 

1 

10*0 

4 

40*0 

6  60*0 

0 

.0. 

10 

33*3 

•  0 

0 

•  0 

2 

33*3 

4  66.7 

0 

.0 

6 

25.0 

0 

•  0 

1 

25.0 

2 

50*0 

2  50,0 

0  . 

.0 

4 

3*5 

3 

.3 

5 

•  6 

39 

4.5 

825  95.5 

0 

.0 

864 

1 

♦  7 

1 

♦  7 

6 

5*5 

138  94*5 

0 

.0 

146 

3.3 

2 

•  3 

4 

•  6 

31 

4*  3 

687  95.7 

0 

.0 

718 

'  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

187  99.5 

1 

.5 

188,? 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•0 

•  0 

15  10C.0 

0 

•  0 

15 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

172  99.4 

1 

c 

•  6 

:1 73 

•  0 

°  0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

25  10C.0 

0 

.0  ' 

'  25 

.  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

9  100.0  ^ 

0 

.0 

9 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

16  100.0 

0 

.0 

16 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

84  100.0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

17  100.0 

0 

.0 

17  6 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

•67  100.0 

0 

.0 

17  ■ 
O  * 

.9 

0 

•  0 

D 

1 

.5 

3 

1*4 

209  98.1 

1 

.5 

213 

1*1 

.<> 

•  0 

0 

•  0 

1 

1*1 

-86  98.9^ 

o  - 

.0 

'87 

-.8- 

-  o- 

.0" 

f 

•  8 

2 

1*6 

123  97.6 

1 

.8 

126 

.0 

0 

•  0 

1 

1*1 

1 

1.1 

85  96.6 

2 

2.3 

88 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  ^ 

♦  0 

48  96.0 

2 

4.0 

50 

.0 

0 

•  0 

1 

2*6 

1  * 

2*6 

37  97.4 

0 

.0 

38 

.0 

I 

.2 

2 

•  4 

3 

•  6 

476  99.2 

1 

.2 

»  480 

•  0 

0 

•  0 

1 

♦4 

1 

.4 

235  99.6 

0 

•  0 

236 

.0 

1 

•  4 

1 

•  4 

2 

•  8 

241  98.8 

1 

.4 

2*,4 

4.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

4.1 

71  95.9 

0 

.0 

•  74 

7.0 

0 

*  .0 

0 

•0 

3 

7.0 

40  93.0 

0 

.0 

43 

•  0 

0 

_.o 

0 

•  0 

0 

•  0 

31  100.0 

0 

•  C 

31 

1*9 

1 

♦  5 

0' 

•0 

5 

2.3 

211  97.7 

0 

.0 

216  . 

1*9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

1.9 

r 

104  98.. 

0 

.0 

106 

1.8 

1 

.9 

0 

.0 

3 

2.7 

107  97.3 

0 

.0 

110 

.7 

0 

•  0 

•  1 

.4 

3 

1.1 

270  98.5 

1 

♦  4 

274 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

tC 

107  9S*I 

* 

♦  \ 

1*2 

0 

•  0 

<•  1 

»& 

3» 

1.0. 

163  98.2 

0 

.0 

166 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

•  0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2  , 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

•  0 

0 

.o- 

0 

•  0 

0 

.0 

15  100.0 

0 

.0 

15 

♦  0 

*  0 

•  0 

o 

•  0 

0  - 

.0 

12  100.0 

0 

.0 

12 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3  1CC.0 

0 

•  0 

3 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3  1CC.0 

0 

.0 

3 

•  0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

2  100.0 

0 

.0 

2 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

85  100. 0' 

0 

.0 

85 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

25  10C.0 

0 

.0 

25 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

60  100.0 

0 

.  0 

60 

•  0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

.0 

13  10C.0 

0 

.0 

I3 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦c 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

?  10C.0 

0« 

.0 

9 

2*4 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

2.4 

81  97.6 

0 

.0 

83 

4.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

4.7 

41  95.3 

0 

•  0 

43 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  .0 

0 

.0 

40  100.0 

0 

.0 

40 

6*7 

■»  o 

•  0 

0 

.0 

1 

6.7 

14  93.3 

0 

.0 

15 

20*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

20.0 

4  80.0 

0 

.0 

5 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.G 

10  100.0 

0 

.0 

10 

•  0 

0 

•  0 

0 

& 
♦  0 

0 

.0 

11  100.0 

0 

.0 

11 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

•  0 

0  , 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

7  100.0 

o 

•  0 

7 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

'8  10C.0  ' 

c 

.0 

*  6 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

.0 

7 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  10C.0 

0 

.0 

1 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

15  100.0 

0 

.0 

15 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

'  0 

.0 

10  100.0 

0 

.0 

10 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

.0 

5 

7*7 

0 

•  0 

0 

♦0 

3 

7*7 

36  92.3 

0 

.0 

39 

17*6 

-  0 

•  0 

0 

•  0 

3 

17*6 

14  82.4 

0 

•  0 

17 

 ?0- 

 o- 

 JO- 

o- 

 nx— 

XT 

.0 

-    U  1UU.U 

U 

.0 

22 

ERIC 


1985 


T4 ,0.  »nt  g^s-**-^  swrKSs. 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


•  LACK         '     ASIAN  CA 
NON-HI  SPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUNIER 


NATURAL  SCIENCE  TECHNOLOGIES  15*00) 
NEW  YORK  «v 

NY    NIAGARA  CO  CNTY  COLLEGE 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NY    N  COUNTRY  CNTY  COLLEGE  • 
TOT  At}  0  .0 

FEMALE1  0-  .0 

MALE!  0        «0  , 

NY    ROCKLANO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  i  0.0 
FEMALE  0  .0 

MILE  >  0  .0 

MY    SCHfcNECTAOY  XOUNTY  CC 
TOTAL  ]  0  .0 

FEMALE  \  0  .0 

MALE   \  0  .0 

NY    SUFFOLK  CO  CNTY  COLLEGE 
TOTAL    \  0  .0 

FEMALE     \  0  .0 

MILE     \  0  .0 

NY    SULLIVAN  CO  CNTY  COLLEGE 

— — -TOTAL'     V  0-  '.0' 

FEMALE*      \  0  .0 

HALE       \         0  .0 
,NY    70NPKINS-CGATLAM5  CC 
TOTAL        \        0  -° 
fEMILE-  »    \        0  .0 
"      i*LE  .      \       0  .0 
NY    ULSTER  CO,  CNTY  COLLEGE 

•  TOTAL       -  y     I  2.1 

•  FEMALE  \      0  .0 

MILE  \      1  2*3 

NY    WESTCHESTER  CNTY  COLLEGE 
TOTAL  \     0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  \    0,  .0 

NY    VILLA  MARIA  COLLEGE  BFLO 


TOTALS 

2 

\ 


TOTAL  , 
FEMALE 
MALE 

NY  STATE 
.  TOTAL 
FEMALE 
•  MALE 

NORTH  CAROL  IN' 


NC    ANSON  TECHNICAL  INSTITUTE 
TOTAL  0\     .0  ■ 

FEMALE  0.0 

T  mile         ,  o  ;  .0 

NC    ASHEVL  BUNCOMBE  'TECri  INST 
TOTAL  V    0    \  .0 

FEHILE  0  .0 

HALE  I  0.0 

NC    BEAUFORT  CC  TECH  INST 


0 

A 

•  u 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

ft 
.  u 

0 

•  0 

u 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

I 

20.0 

0 

•  0 

1 

20.0 

0 

•  0 

0 

n 
•  u 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

-  ■  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

,  0 

•  0 

■  0 

ft 
•  u 

o 

•0 

0 

•  0 

0* 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

o 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

vU 

25.5 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

12 

27.9 

0 

•  0 

1 

11.1 

0- 

•  0 

11.1 

0 

.0 

i 

•  0 

*o 

•  0 

1 

20.0 

0 

•  0 

1 

33.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

T  ITUTIONS) 

67 

2.2 

>V  5 

•  2 

24 

2.4 

1 

•  1 

43 

2.2 

4 

•  2 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NC    BLADEN  TECHNICAL  INST 


TOTAL 
FEHILE 
MALE 
NC    BLUE  RIOGE 
TOTAL 
.FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  *0 

0  io 

TECHNICAL 

0  Jo 

0  .0 

0  .0 


INST 


NC    CAPE  FEAR  TECHNICAL]  I NST 


/ 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
NC*  CATAWBA  VA 
TOTAL 
FEMALE 
MILE 


1 


NC    CEN  CAROLINA  TECH  INST 


0  .0 

0  .0 

0'  .0 

EY  TECH  INST 

0  *0\ 

0  .01. 

0  .01 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 

NC    CEN  PIEOMOM 
TOTAL 
FEMALE 
MILE 

NC    CLEVELANO  CO 
TOTAL 
_  FEMALE 


0  .0  ' 
0  .0 

0      «o  I 

CNTY  COLLEGE 
0       .0  1 
0        .0  \ 

o     .o  ; 

TECH  INST* 
0        .0  i 

-o  *o — i — 


3 
0 
3 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

2  - 
0 
2 

0 
0 
0 


MALE 


21*4 

•  0 
21.4 

14.3 

•  0 
16*2 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

5.1 

•  0 
6.3 

•  0 

•  0 
.0 

33.3 

•  0 
33.3 

•  0 

•  0 

•  0 

30.0 
_40*0_ 
20.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0, 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

b 

0 
0 

0 

C  ■■ 


HISPANIC 
NUMBER 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

_-0_ 


1 
1 

0 

1 

0 

1 

1 
1 

0 

t 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

<?o 

0 

7 
0 
7 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


4.0 
9.1 
.0 

5.6 
•0 
14.3 

20.0 
20.0 

•  0 

r 

•  0 
•0 
.0* 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 
*  .0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

14.9 
•0 
16.3 

11.1 
11.1 

•"0 

"  .0 
•0 

•  0 


•  0 


23 
5 
IB 


0  * 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

_0_ 
0 


TOTAL 
MINORITY 


•  6 
.5 
.9 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

_*0_ 

•  0 


WHITE  . 
NON-HISPANIC 


NGK-AESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 

t  - 

NUHBER  S 

c  - 

NUMBER 

♦  t 

1 

4.0 

^24  96*0 

0 

•  0 

I 

9.  1 

10  90*9 

0 

•  0 

o 

•  0 

14  100*0 

0 

•  0 

1 

5.6 

17  94*4 

0 

■  *0 

0 

•  0 

11  100*0  « 

0 

•  0 

1 

14.3 

6  85*7 

0 

•  0 

2 

40.0 

3  60*0 

0 

•  0 

2 

40.0 

3  60*0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

16  100*0 

o 

.0 

0 

•  0 

7  1CC.0 

0 

•  0 

0  .0 

o 

9  100*0 

0 

•  0 

0  .0 

19  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  100*0 

a 

•  0 

0 

•  0 

15  1CC.C 

■0 

•  0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  1C0.0 

0, 

*'o  . 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

11  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7  100*0 

0 

•  0 

0 

•  c 

4  100* C 

0  . 

•  0 

20 

42.6 

27  57*4 

0 

•  0 

0 

trO 

4  1C0.0 

0 

•  0 

20 

46.  5 

23  53*5 

0 

•  0 

2 

22.2 

7  77*B 

0 

•  0 

2 

22*2 

7  77*8 

0 

•0 

0 

•  0 

0  *C 

o 

0 

•  0 

1 

20.0 

4  60*0 

0 

•0 

1 

33*3 

2  66*7 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

•  0 

97 

3*3 

2i878  96*5' 

6 

•  2 

30 

2*9 

986  96*6 

3* 

•  3 

67 

3.4 

'  1*890  96*4 

3 

•2 

3 

21.4 

#       11  78*6 

- 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  *o 

0 

•0 

3 

21.4 

11  76*6 

0 

•  0 

2 

14.3 

12  65*7 

0 

ft 
•  u 

0 

•  0 

3  10C.0 

0 

•0 

2 

16.2 

*     ~9  61*6 

0 

•  0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

ft 
•  u 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

•  0 

0 

,c 

o  *o 

0 

".0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

;o 

0 

•  0 

6  ICO. 0 

0 

ft 

•  u 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5  100*0 

0 

.0 

2 

5.1 

36    92  <»3 

1 

£  *0 

0 

•  0 

7  IOC.  0 

0 

•  0 

2 

6.3 

29  90*6 

1 

3*1 

t 

0 

•  0 

19  100*0 

0 

ft 

•  u 

•  0 

4  100.0- 

0 

•0 

;  °o 

•  0 

15  100*0 

0 

.0 

2 

33.3 

4  66*7 

0 

■  *0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

.0 

2 

33.3 

4  66*7 

0 

•0 

0 

.0 

11  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

•  0 

3 

30.0 

7  70.0 

0 

.0 

40.0- 

3.  .60*0 

o 

1 

20*0 

4  60*0 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


25 
11 
14 

16 
11 
7 


16 
7 
9 

19 
4 
15 

7 
4 
3 

11 
'7 
4 

47  ' 

4 
43 

9- 

9 

0 

5 
3 
2 


2*961 
1*021 
1,960 


14 
0 
14 

14 
3 
11 

6 
0 
6 

3 
0 
3 

6 
1 
5 

39 
7 
32 

19 
4 
15 

6. 
0 
•  6 

11 

5 

6 

10 

 5 


|er|c 


1986 


"80.46 


TABLE  10*  TOTAL,  ASSOCIATE'  DECREES  AND  OTHER  AWARDS  IASEO  ON  LESS  THAN  "FOUR  YEARS  OF  WCRK/  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
-        -  CCNFERREO  BY  INST! TUT! CNS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt  ETHNIC IT Yt  AND  SEXl    INSTITUTION  A NO  STATE  1976*1979 


AMERICAN  IKCIAN 
ALASKAN  NATIVE- 


RACK  .  ASIAN  OR 

HON- HI SPA NIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         t       NUMBER    -  »,  t 
NATURAL  0SC IEN  CE  VTECt*NOLOG  I ES  15400) 
NORTH  CAROLINA 


NC.  COLLEGE  OF  THE  ALBEMARLE 
"    TOTAL.  '0  iO 

'  FEMALE  0,  *  ,0 

MALE  .0  .0 

NC    OAVlOSCN  CO  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


*NC    EOGEL'ONBE  TECH  JNST 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NC  *  FA YE TTEVILLE  TECH  INST 


TOTAL 
FEMALE 
*  MALE 


HC  -FORSYTH  TECHNICAL  INST 


TOTAL 
FEMALE' 

-—MALE- 


.0 
•  0 

.0' 


NC    HAYWOOD  TECHNICAL  INST 
. TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

«    MALE  0  *0 

NC    JAMES  SPRUNT  INSTITUTE 

TOTAL  0  *0 

"    FcMACE  0  .0 

'MALE,  N  0*0 
<NC    JOHNSTON 'TECHNICAL  INST 
TOTAL     -  0  *0 

FEMALE  0  .0 

v    MALE  0  *0 

NC    LENOIR; CMTY  COLLEGE 
"*  TOTAL   "  C  *0 

FEMALE  0  *0 

^    HALE  0  .0 

NC    MARTIN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOT  AL  •  0  *0 

FEMILE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    MITCH°ELL  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


»0 

•  0 

♦  0 


TOTAL 
FfMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 


> NC    PITT  TECHNICAL  INSTITUTE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 
.0 


NC    RICHMOND  TECHNICAL  INST 


*  , TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NC     MONTGOMERY  TECH  INSTITUTE 
TOTAL  0  .0 

FEMME:  0  .0 

MALE  0  .0 

NC  NASH  TECHNICAL  INSTITUTE 
'  ~  /TOTAL.  1  33*3 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  50*9 

NC    PAMLICO  TECHNICAL  INS1 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  -0  .0 

-NC    PIEOMONT  TECHNICAL  INST 


.NC,  ROBESON  TECHNICAL  INST 
.TOTAL  0*0 
FEMALE  0  .3 

*  MALE  0  .0 

NC     SAMPSON  TECHNICAL  INST 
•  TOTAL        *        0  .0 
FEMALE  0'     '  .0 

MALE  0  .0 

NC    SANOHILLS  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

\    MALE  0  .0 

HC     SOUTHEASTERN  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 
,    FEMALE                0  .0 
MALE                0  *0 
NC  .SOUTHWESTERN  TECH  INST 
'      TOTAL  Q  .0  


;  2o«o 

0  *0 

1  20.0 


10*0 

♦  0 
10*0 

b.s 

♦  0 

11*1 

5.6 
16*7 

♦  0 
.0 

♦  0 

20*0 

♦  0 
20*0 

•0 

♦  0 

♦  a 

2.6 
.0 
2*9 

♦0 

♦  0 

.0, 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦0 

♦  0 
.0 


1  33*3 
1  100*0 
0  .0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

15.4 

•  0 
16*7 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 


33* 


3 
.0 
33*3 

•  0 

•  .#0 

•  0 

1B.2 

20*0 
16*7 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 

0- 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
G 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


FEMALE 
MALE 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
•0 

♦  0 

♦  0 
.0- 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

•0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

.0- 

♦  0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0  ' 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0- 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MUTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES 1CENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


16*7 

♦  0 
22*2 

•0 
^0 
•0 

♦  0 

♦  0 

'  .0 

•0 

♦  0 

♦  0 

•0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  Ow 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦0 
-  .0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

•0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

3*6 
•0 
5*6 

.0 

♦  0 

♦  0 


•  0 

:o 

•  0 

20.0, 

•  0 
20*0 

10*0 

•  0 
10*0 

25*0 

•  0 
33.3 

*•* 

•  0 
16*7 

•  0 

•  0 

•  0 

20*0 
•0 
2G.0 

•  0 

•  C 

•  0 


1  2*6 

0  *0 

1  2*9 


•  0 

•  0 
*0 

*0 
*0 
*0 

•  0 

•  G 
*0 

66*7 
100*0 
50*0 

*0 
*0 
*0 

*0 
*0 
*0 

15.4 

•  0 
16*7 

-.0 
•0 

•  0 

•  0 
•0 
•0 

33*3 
•0 
33*3 

3*8 

•  0 
5.6 

16*2 

20*0 
16*7 

.0 

•  0 
.0 


13  100*0 
0  *0 
13  100*0 

4  80*0 
0  *0 
4  60*0 


?0*0 
♦  0, 
90*0 

75*0 
10C.0 
66*7 


17  ^4.4 
12  100*0 
5  83*3 

70  100*0 
14  100*0 
56  100*0 

4  8G*0 
0  .0 
4  80*0 

1*  100*0 

0  *0 

14  100*0 

37  «7*4 

4  100*0 
33  97*1 

15  100*0 

5  100*0 
10  100*0 

1  100*0 

0  .0 

1  100*0 

4  100*0 

0  *0 
4  100*0 

1  33*3 

0  .0 

1  50*0 


100*0 

•  0 
100*0 

100*0 

•  0 
100.0 


11  64*6 
'   1  100*0 
10  83*3' 

3  100*0 
0  .0 
3  10C.0 


4 

0 

4 
0 
4 

25 
6 
17 

9 
4 
5 


100*0 
•0 
100*0 

66*7 
•0 
66*7 

96*2 
1CC*0 
94*4 

61*6. 
60*0 
63*3 


10  100*0 
2  100*0 
6  100*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

:• 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0* 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

u0 
0 
0 


•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0- 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

•0 
•0 
•0 

•  0  , 
*0 
•0 

•0 
•0 
•0 

•0 
•0 
•0 

•0 
•0 
♦0 

•  0 
•0 

♦o, 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0  - 

•  0 
*0 

*0 

x> 

*0 

•0 
*0 
*0 

*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0' 

•  0 

•  0 
.0 


13, 
0 
13 

5 
0 
5 

10 
0 
10. 

12 

3 

9  • 

18- 
12 
6 

70 
14 
56 

5 
0 
5 

14 
0 
14 

38 
4 
34 

15 
5 

10 

1 
0 

1 

4 

0 
4 

3 
1 
2 

5 
0 
5 

3 
0 

3 

13 
1 
12 

3 
0 
3 

4 

0 
4 

6 
0 
6 

26 
6 
18 

11 
5 

6 

10 
2 
6 


[;ERJC 


1*B7 


2047 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  Oft 

NON^HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


number 


NUMBER 

NATURAL  SCIENCE  TEC  MYOLOGIES  154001 
NORTH  CAAOtlNA 


NC    SURRY«  COMMUNITY  COLLEGE 
"  TOTA?  *     0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,      ,       0/.  .0 
NC    TECH  INST.  CF  ALAMANCE 
"TOTAL  0  .0 

.    FEMALE  .-0  .0 

MALE  .  0  .0 

NC    NC  STATE  U  RALEIGH 
TOTAL  1 
FEMALE  *i  4.8 

MALE*  ,0  .0 

NC    NAYNE^  COMMLNITY  COLLEGE 
'  TOTAL  0  .0 

.FEMALE  0  .0 

MALE,  0  .0 

NC    WILKES  COMMUNITY  COLLEGE 

__TOtAC-~J— -0  •  °—  - 

FEMALE  0^  .0 

MALE,.  0  .0 

NC    WiLSON  CO  TECHNICAL  INST 
TOTAL,*  0  .0 

FEMALE     "        .0  .0 
MALE  0  .0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER, 


0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

A 

•  u 

o 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

4 

•0.0 

0. 

•  0 

0 

4 

•0.0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

'  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

0 

•  0  . 

0 

•  0 

1 

0 

..0 

0 

.0  \ 

2 

2 

3.1 

0  ■ 

•  0 

0 

0 

.0 

•0 

0 

2 

3.6 

0 

.0 

0 

.  -4.8  

.0.  _ 

-.0  

0 

.•0 

0 

•  0 

0 

1 

7.7 

0 

•  0 

.  0 

0 

•  0  t 

6 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

36  INSTITUTIONS) 


NC     ,    STATE  TOTALS  i 

-TOTAL                2       .3  32 

FEMALc                J  J 

MALE                I        -2  24 

NORTHtOAKOTA 

ND'  8ISMARCK  JIN  I OR  COLLEGE 

TOTAL-               0        .0  0 

FEMALE                0       .0  0 

MALE            ,    0        .0  0 
ND    OICKINSON  STATE  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  0 

/    FEMALE                0        .0  0 

/     ..MALE                0       .0  0 
f  NO    LAKE  REGION  JR  COLLEGE 

TOTAL                 0       .0  0 

FEMALE              ;P       .0  0 

MALE               *0       .0  0 
NO    NO  STATE  SCHOOL  SCIENCE 

TOTAL                0       .0  0 

FEMALE                0       .0  0 

MALE             *  *0       •<>  0 
ND    NO  STATE  U  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                0  0 

FEMAJ.E-               0       .0  0 

MALE                0       .0  0 
NO    NO  STATE  U  BOTTINEAU  BR 

TOTAL                3    -6.*  0. 

FEMALE               2      7.*  0 

MALE                1      5*0  0 
ND    U  OF  ND  MAIN  CAMPUS 

TOTAL                0       .0  0. 

FEMALE     .            0       .0  -0 

MALE                0       .0  0 
ND    U  OF  NO  WILLI  SUN  BRANCH 

TOTAL                0       .0  0 

FEMALE                 0        .0  0 

MALE                 0       .0  0 


5.0 
6.3 
4.fc 


•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

*.o 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

.1 

.-J 

.0 
•0 
.0 


ND         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  'i  2.1 

FEMALE  2  ,  3'.* 

MALE  "  1  1*2 


8  INSTITUTIONS) 


•  0 

•  0 
•0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

p 

0 
0 
0 


•  0 

•  c 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


.0 

•  0 

•  0 


TOTAL  ' 
MINORITY 

NUMBER  t_ 


.0 
•0 

•  0 

.0 

•  0 
•0 

2.4 
4.8 
1.9 

.0 
.0 
•0 

.0 
•0 
.0 

.6 

•  0 

•  0 


6  «9 
1  .8 
5  1.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0  i 
0 

0 
0 
0 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES I CENT 
ALIEN 

NUMBER 


•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


•  0 

•  0 

•  0  ' 

•  0 
•0 

.0  * 
.0 
'.0  ■ 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.o  - 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


.0 
.0 

•0 

80.0 
80.0 
•  0 


8  100.0 
1  100.0 
7  100.0 

1  20.0 
1  20.0 
0  .0 


4 

3.  1 

123 

96.  9 

2 

9.5 

19 

90.5 

2 

1.9 

104 

98.1 

2 

3.1 

96  .9 

0* 

.0 

U 

1CC.0 

I 

3.8  . 

50" 

96.2 

-1- 

4.8-  -'- 

-  -  -20 

95.  2'- 

0  - 

.0 

8 

100.0 

I 

7.7 

12 

92.3 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

•  0 

0 

*  ..0 

0 

.0 

3 

100.0 

40 

6.2 

604 

93.6 

10 

7.9 

.  117 

92.1 

30 

5V« 

487 

t 

94.0 

I 

/ 

1CC.0 

0 

*  .0 

23 

•  0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

22 

100.0 

0 

•  0 

8 

100.0 

0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

8 

1C0.0 

0 

.0 

7 

10C.0 

0 

 ,  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

.  7 

100.0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
Q 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

*  .0 
.0 
.0 

6.4 
7.4 
5.0 

•  0 

•o 

•  o 

•  0 


iOO.O 
100.0 
100.0 


30  100.0 
21  100.0 
9  100.0 


40 
25 
15 

3 
3 
0 


85.1 
92.6 
75.0 

10C.O 
100.0 
•0 


3  2.1 
2  3*6 
1  1.2 


17  10C.0 
0  .0 
17  10C.0 


134  95.0 
54  96.4 
80  94.1 


0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
C 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

,  0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
0 
4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
NUHBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 


.0k 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
•0 

8.5' 

•  0 
2C.9 

.0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 
.0 


8 
1 
7 

5 
5 
0 

127 
21 
106 

64  . 
12  v 

.  52  * 

— 21- 
8 
13 

3 
0 
3 


645 
127 
518 


23 
1 
22 

6 

"0 


4  2.9 
0  .0 
4  4.7 


7' 
0 


6 
4* 

2. 

30' 
21 

'i 

47 

27- 
20 

3 

:3^ 
o 

17 
0 
17 


141 
56 
85 


OHIO 

OH    BELMONT  TECHNICAL  COLLEGE 
TOT A*  0  .0 

-FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

■  OH    BOWLING' bRN  ST  V  MRElOS 
TOTAL  "  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    CINCINNATI  TECH  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0     .  .0 

y  MALE*  0  .0 

OH  'CLARK.  TECHNICAL  COLLEGE 
■  TOTAL'  0  *° 

FCMALE  <*  *° 

.MALE  0  .0 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

o" 
1 


.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.1 
.0 
2.2 


0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

6 

0 
0 


•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 
".0 

•  0 

•  0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
•0 

•  0 

.0 

•  0 

•  9 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
•0 


0 

0 
0 

0 
0 
9 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

,  .0 

.0 
.0 
.0 

2.1 
.0 
2.2 


10C.0 
10C.0 
100.0 

100.0 

ico.o 

100.0 


12  10C.0 
5  100.0 
7  10C.0 

47  97.9 
3  10C.0 
44  97.6- 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

o  • 

-0- 


.0 
.0 

-•0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

— O- 


5 

2 
3 

5 
1 
4 

12 
5 
7 

48 

i 
43 


IERIC 


1918  \ 


204.8 


YMiC  in'  TofAr  '  ASSOCIATE  DECREES  AMO  OTHta  ^ROS  MSEO  ON  USS  TRW  FOU»  YEARS  OF  NCRK  8EY0NC  HIGH  SCHOOL  FO*  NAJOR  FJELO 
•  -  * ^0^5e^ED^- SV^lHST t TUT  1  WS^OF*Hl CH EDO C AT  ION  W  MCEi,  ET^ICITV,  .AND  SEXl    INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1*79 


AMERICAN  INOIAH 
ALASKAN  ^NATIVE 


•LACK  :Atf  AN  CR  . 

NON-HlSPANip, PACIFIC  ISLJWOEA 


HISPANIC 


TOTAL 
NINpRITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER         f  NUMBER 

^NATURAL  SCIENCE^TECHNOLOCIES  15400V 
OHIO 


NUMBER 


k0H"  COLUMBUS  TECHNICAL.  INST 

*  -  -TOTAL  0  -.0 
/   •      FEHALc  0  .0 

v"  HALE    ,  0  *0 

.OH'  CUYAHOGA  CC  METRO  CAH   

-TOTAL  0  ♦O; 

*  FEMALE  >'0  .0 

.*    t    MALE        ,    .  0'  *0 
CH  /FINOLAV  COLLEGE 

TOTAL  *'  C  #0: 

FEMALE  0  *0 

HALS  0  #0 

OH  .HOCKING  TECHNIC ALr  COLLEGE 
TOTAL*,         '     tO  ;0 

*  *      FEMALE  "0'  .0 

mile  ;o 

nw  ^Mtk*t^UHl*mnv  MAIN  CAM 
TOTAL*'        -    ^0  *0- 
FEMALE  *  0  *0 

MALE  ,         ,  ,  0  .0 
OH    MICHAEL  J  CHENS  TECH  C 
•TOTAL,  '0.       *0,  . 

,"     ■    FEMALE  0  ;0 

'MA  LE    ,  0,  *0 

*  OK*  MOUNT  VERNON  NAZARENE  C 
"*  .TOTAL  0'  ♦0 

FEMALE*  0  .0 

'    MLE   ,        \  0  *0 
OH    MJSK INGUMv AREA  TECH  X 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE'  .0  *0 

CH    NORTHWEST  TECH  COLLEGE 
TOTAL  1  3*7 

FEMAtE  I  14*3 

:male  0  .0 

OH    OHIO  STATE  \J  MAIN  CAMPUS 
TOTAL*  0  .0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  iO 

OH    SINCLAIR  CHTV  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

*  '  *  OH    STHN  ST  GEK-TECH' COLLEGE 

TOTAL    -  0  *0 

FEMALE  ■  0  .0 

MALE    .  0  .0 

".  ..    CH    TEKRA  TECHNICAL  COLLEGE 
.  TTiTAL '  0  *0 

.Ffc"HAL=  .0  *0 

";?ttLE  0  .0 

OH    U  CT  AKRCN  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  %    0  *0 

FcMALE  0  *C 

i  .     MALE  0  .0 

CH    U  OF  CINCINNATI  MAIN  CAM 
TCTAL  C  .0 

-  -  -  -   FEMALE'  — 0-  -.0- 

~    MALE       »  0  .0 

OH    0  CINCIN  CLERMNT  GcN-TECH 
TOTAL  0  *0 

,FcHALe  0  *0 

MALE  0  .0 

OH    U  C INC  IN  RAYMNO  WALTERS  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  *0  *0 

'    MALE  -0  .0 

OH    UiWERSITY  OF  TCLEOO 
101  At  0  *0 

FEMALE      >  0"  *0 

MALE  0  .0 

OH    YOU^GSTOWM  ST  UNIVERSITY 
*.  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0*0 
HALE  *  0.0 


2 
1 

6 

0/ 


10*7 
'9*1 
16*7 

"*42.9~ 
4**2 
•  0 


0' 

•  0 

0 

•  0 

0* 

\Q 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

I 

50.0 

0 

.  ,*o 

I 

50*0 

0 

♦  0 

0^ 

•  0 

0 

"  .0 

0 

.  .0 

0 

'    *0  . 

0 

♦  0 

I 

2*6 

0 

•  0 

I 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

1 

100*0 

0 

«  *0 

.  1 

100*0 

c 

♦  0 

'  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0' 

0 

•  0 

0\    •  *0 

0 

.0  • 

I 

20*0 

-1 

-20*0- 

0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


1Q< 

11, 


OH         STATE^TCTALS  ( 

TOTAL  i  •! 

FEMALE  1  *4 

MALE  0  .0 

OKLAHOMA 

'OK    CLAREMORE  JUNIOR  COt  LEGE 
TOTAL  1    25* U 

FEMALE  1  25*0 

p  0  1&  
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♦  0 
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T4lif  t^  ~x*r  Aeeh-f  ATe  nfCJItPS  AND  CTHER  AWAAOS  BAS£0  ON  LESS  JJ&N  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCKQCL  FGRJJAJUR  FIELD 
TABU  10*  >INSTITUTIOH;ANO  STATg  1978-1979 


amcaican/ihcian 
alaskan  nat x 


BLACK     .         ASIAN  OR  ^ 
;NON-Hl5PANlC  PACIFIC  ISLANQCR 


NUMBER 


NUMBER  - 

-NATURAL  SCIENCE  TECHNOLOGIES  15*001 
PENNSYLVANIA 


^ A  ,Ul OENER  COLLEGE 
.      TOTAL,,  0  .0 

FEMALE    '  0     "  *0 

.    MALE  „    .    .    0:  ,  *0 
PA    WILLIAM  SPORT  'AREA  CC 
TOTAL       *    ,    f0:  #0. 
.FEMALE'    '    *       0  .0 
MALE  0  *0 
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NUMBER  * 
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MALE 


WALES  COLLEGE 
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TOTAL    *  '6 
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MALE  1  25*0 

SC    ORANGEBURG  CALHCUN  TECH  C 
TOTAL  >0    '  *0 

FEMALE  0  *0 
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NON-HISPANIC  PACIFIC. ISLANOER 


'NUMBER 
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TN    ST HU  MISS  I CNAAY  COLLEGE  > 
TOTAL  *  0    *  .0 

FEMALE  0  iO 

HALE .  0        .0  ' 

TN;  CHATTANOOJAST  TECH  CC 

TOTAL  '  '  *  0  .0 
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903 
506 
397 


TAlLE  10.  TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  ANO  OTHER  AM  A  R  OS  IASEO  OR.LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  MORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
r   "         ~*     "  "7    CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION, BY  RACE,  ETHNICITY,  A!<0  S£Xi     INSTITUTION  ANO  STATE  1970-1979 


AMERICAN  I KOI AN 
ALASKAN  NATIVE^ 

NUMBER       '  X 


Black  asian  or  . 

NON-HI SPANIC  PACIFIC  4SLAN0ER 


NUMBER 


i 


NATURAL  SCIENCE  TECHNOLOGIES  15400 1 
NYONING 


0 
0 

0" 


MY    CENTRAL  MYCMING  COLLEGE 
.  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

r    "MALE  0  *0 

NY    EASTERN  WYOMING  COLLEGE   

—  TOTXt  0  70  0  7Q~ 

FEMALE  0,0  0*0 

MALE   '  0        *0  0.0 

NY    LARAMIE  CO-CNTY  COLLEGE 

TOTAL*  0.0  0        •  0< 

FEMALE     -  0.0  0.0 

.    m  LE  0        .0  0  .0 

NY    SH ER 10 AN  COLLEGE 

TOTAL  0        ^O  0  .0 

FEMALE  0  *      ,0  0  .0 

MALE  0.0  0.0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 

.9, 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


fcHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
At  IEN 


NUMBER 


2  100*0 
0  *0 
2  100*0 


10  100*0 
1  100*0 
9  100*0 

16  1C0.0 
5  100*0 

11  1C0.0 


100*0 
100*0 
100*0 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


TOTAL 
NUMBER 


10 
1 

9 

16 
5 
11 

5 
4 
1 


'NY         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL               ^0  *0 

FEMAJ.E ,        -     0  *0 

MALE    >             0  *0 


INSTITUTIONS! 
0  .0 
•    0  *0 
0  *0 


3V  100*0 
10  100*0 
24  100*0 


34 
10 
24 


THE  STATES  AND  0*C* 
TOTAL  1)6 
FEMALE  48 
MALE  66 

PUERTO  RICO 


667  INSTITUTIONS) 


937 

4*3 

333 

1*7 

422 

2*2 

It  803 

9*1 

•1  7,668 

90.1 

12< 

♦6' 

19,600 

55a 

7.4 

137 

1.8 

170 

2*3 

913 

12*1 

6,565 

87*3 

43 

•  *6 

7,521 

379 

3.1 

196 

1.6 

252 

2*1 

895 

7*4 

11,103 

91*9  ' 

81 

.7 

12,079 

PR    CATHOLIC  U 
TCTAL 
FEMAU 
MALE 
PR    COLEGIO  IT 
TOTAL 
FEMALE 
NILE 


PUERTO  RICO 
0  *0 
0  *0 
0  .0 
OEL  TURA30 
0  *0 
0  *0*  . 
0  .0 


PR    U  PR  REG  COLLEGES  AOMIN 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

PR  ,U  OF  THE*  SACREC  HEART 
T'JTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


0 

•6  - 

6 

.0 

2 

100*0 

2 

10Q.0 

0 

.0 

0 

•0 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

-  0 

.0 

0 

0 

•6 

0 

•  0 

2 

100*0 

2 

100*0 

0 

•0 

0 

.0 

2 

0 

*o  * 

0 

•  0 

1 

100*0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

t 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

1 

100*0 

0 

♦0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

•  0  . 

0 

•  0 

0 

'  *0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

37 

100.0 

37 

100*0  ' 

0 

•0 

0 

.0 

37 

0 

.0 

0 

.0 

•  32 

100*0 

32 

100*0  * 

0 

.0 

0 

.0 

32 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100*0 

5 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100*0 

4 

100*0 

0 

♦  0 

<  0 

.0 

o 

4 

0 

.0 

L 

.0 

2 

100*0 

2 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

2 

IOC.  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

PR  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS  ( 
0 
0 
0 


OUTLYING  AREAS 
>  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


( 


INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 

4  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


•  0 

•  0 

•  0 


44  100*0 

35  ioo*o 

9  100*0 


44  100*0 
35  100*0 
9  100*0 


44  100*0 
35  10C.O 
9  100*0 


44  100*0 
35  100*0 
9  100*0 


0  \*0 

0  >0^ 


.0 
.0 
.0 


44 

35 

-  9 


44 

35 
9 


MAJOR  FIELD  AGGAEGATE  5400  ( 

TOTAL  116  *6 

FEMALE  46  *6 

MALE  68  *6 


671  INSTITUTIONS) 
937      4*3  333 
558      7*4  137 
379      3*1  196 


1.7 

466 

2*4 

1*852 

9*4 

1 7,668 

89*9 

12V 

•  6 

19,644 

1*8 

205 

2*7 

948 

12*5 

6, 565 

86*9 

43 

•  6 

7,556 

1*6 

261 

2.2 

904 

7*5 

11,103 

91*9 

81 

♦  7 

12,06.8 

PUBLIC  SERVICE  RELATEO  TECHNOLOGIES  (5500) 
ALABAMA 


AL    ALEXANDER  CITY  STATE  JC 
TOTAL  '  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  *  0  *C 

AL    BREMER  STATE  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE'  0  *0 

AL    CHATTAHOOCHEE  VALLEY  CC 
TOTAL  *0 
FEMALE  0  *0 

MALE  0        .0  " 

At    ENTERPRISE  ST  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE   *  0  *0 

MALE  0  .0 

AL  •  FAULKNER  STATE  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  •    0  .0 

MALE  0  .0 

AL    GAOSOEN  STATE  JR  C0LLB5C 
TOTAL  0.      ,0      %  t 

FEMALE  0        ;«  - 

HALE  c  0  .0 


6 

53*3  ' 

0 

♦  0 

0 

.0 

8 

53.3 

1 

50*0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

50-0 

7 

53*6 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

53*8 

0 

•0 

0 

.0 

-  *  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

c 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

68 

*33*1  ' 

0 

•  0 

3 

1.1 

91 

34*  J 

30 

33*3 

0 

.0 

0  " 

*0 

30 

33*3 

56 

33*0  . 

0 

♦  0 

"3 

1.7 

61 

34*7 

3 

15*0 

0 

•  0 

0 

*0  * 

3 

15*0 

3 

21*4 

0 

•  0 

0 

*0 

3 

21*4 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

4 

17*4 

0 

.0 

1 

4.3- 

5 

21*7 

2 

66*7 

0 

.0 

0 

*0 

2 

66*7 

2 

10*0 

0 

.0 

1 

5*0 

3 

15*0 

2 

7.1 

0 

.0 

0 

.0 

2 

7.1 

% 

5*9 

0 

.0 

0 

*0 

1 

5.9 

1 

9*1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9.1 

46*7 
50*0 
46*2 

100*0 
100*0 
0 


175  65*6 
60  66*7 
115  65*3 

17  85*0 
11  78*6 
6  100*0 


18 
1 
17 

26 
16 
10 


76*3 
33*3 
85*0 

92.9 
94*1 
90*9 


.0 
♦O 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


15 
2 
13 

1 
1 

0 

266 
90 
176 

20 
14 

6 

23 
.  3 
20 

26 
17 
11 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BUC*/  ASIAN  OR, 

NON-HISPANIC  PACIFIC.  ISLANOER 


NUMBER         «       NUMBER  < 
PUB'.iC  SERVIC6  RELATEO  TECHNOLOGIES  C5500J 
*  ALABAMA 


NUMBER 


AL 


JOT  At 
"  FEMALE 
'MLS 
AL    CEO  C 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


CCO.CNALLACE  ST  CC-DOTHN 

TOTAL,  "    0        .0        .  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

MALE  0    _  .0  0  »0 

^CEOrC"  WALLACE  ST  CC-HNCV  + 

0     *  .0  0  .0 
 o      .0  o  .0 

0        .0  0  .0 

WALLACE  ST  CC-SELMA 

0        .0.  2  1*»3 

>    *'     o        »0  '  0  .0 

0       *0  2  15.4 

At    JEFFERSON  ST  JR  COLLEGE 
'  JOTAL  0        .0     '         17  «*B 

FEMALE  '     0        .0  3  75.0 

,    HALE  0        .0  1*  18.9 

AL    JOHN  C  CALHOUN  ST  CC 

TOTAL  0        .0  1  10.0 

FEMALE »  0        .0     *  ?     ,,  , 

MALE  0        .0  1  11.1 

AL    LANSON  STATE  CMTY  COLLEGE 
^ total;  0       .0  36  100.0 

FEMALE  0        .0  36  100.3 

MALE  0        .0  0  .0 

AL    NTHEST  ALA  ST  J*  COLLEGE 
TOTAL    ij  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    NTHUST  ALA  ST  JR  COLLEGE 
.    *  , TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    S  O  BISHOP  ST  JR  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
AL    SELMA  UNIVERSITY 
T0TA1.  0 
FEMALE    H  0 
MALE  0 
JiL    SiEAO  STATE  JA  COLLEGE 

TOTAL  0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

s       HALE  0        .0  0  .0 

AL    STHESTff  BIBLE  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEMALE  0        .0  0  .0 

HALE  0        .0,  0  .0 

AL    STHN  VOCATIONAL  COLLEGE 
TOTAL       *        0  .0 
FEMALE  0  .0 

,  HALE  0       .0     .  , 

AL    TROY  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
*        TOTAL  0        ;0  0  .0 

FEMALE  0       .0  0  .0 

HALE  0        .0.  0  .0 

AL    TROY  ST  U  OOTHN-FT  RUCKER 

TOTAL  0        .0  0  .0 

FEHALE  0       .0  0  .0 

HALE  0  •     .0  0  .0 

AL    TROY  STATE  U /MONTGOMERY 

.TOTAL  0        .0  1  100.0 

FEMALE  0        .0  0*0 

HALE  0        .0  1  100.0 

AL    U  ALABAMA  IN  HUNTSVILLE 

TOTAL  0        .0  2*S 

FEMALE  0        .0  0  ,0 

HALE  0^      .0  0  **0 


.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

85.7 
100.0 

►  0 


26  100.0 
14  100.0 
12  100 ♦ Or 


12  100.0 
6  100.0 
6  100.0 


AL         STATE  TOTALS 
TOTAL  0 
FEHALE  0 
MAL'E  0 

ALASKA 

AK    SHELDON  JACKSON  COLLEGE 

*  TOTAL              iO  52.6 

,    FEMALE              10  71.4 

HALE                0  .0  | 
AK    U  ALASKA  FAIRBANKS  CAMPUS 

TOTAL'                0  .0  / 

FEHALE                0  .0  \ 

HALE                0  .0 
AK    U  OF  ALASKA  TANANA  VLY  CC 

TCTAL                0  .0 

FEMALE  v             0  .0 

MALE                0  #0 


23  INSTITUTIONS! 
.0  206  32.9 

.0  /  102  46.4 
.0       /      104  25.6 


1 
1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


20. 

20 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

,  0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


HISPANIC 
NUMBER 


•0 
.3 
•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

*d~ 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0. 
»0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


♦  0- 

♦  0 

♦  0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  * 


NON-RE SIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


•  0 
.0 
.0 


7  100.0 
2  100.0 
5  100.0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
•0 
.0 

-0 

♦  0 
.0 

♦  0 
♦0 

•  0 

.0 

•  0 
♦0 


»  0 
0 
0 

2 
0 
2 

17 
3 
14 


.0 
•  0 
.0 

14.3 
.0 
15.4 

21.  a 

75.0 
16*9 


15  10C.0 
9  100.0 
6  100.0 

12  85.7 
1  1C0.0 
11  84*6 


61 
1 

60 


78*2 
25*0 
81*1 


1  10*0 

0  .0 

1  11.1 

36  100.0 
36  100.0 
0  .0 


9  90*0 
1  100*0 
8  88*9 


30  100*0 
Al  100*0 
29  10C.0 


0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


*tf 

.0 
.0 

♦  0 

.3 

.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
•0 
.0 

•0 

•  0 

♦.o 

.0 
.0 
.0 


*7 
2 
5 


15 
9 
6 

14 

1 
13 

78 
4 
74 

10 
1 

„  9 

36 
.36. 
0 

zo 
I 

29 


0 
0 
0 

•  0 
*0 

•  0 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

10  100*0 
0  *0 
10  100*0 

0^ 
0 
0 

•0 
♦  0 
♦0 

10 

0  ■ 
10 

0 

0  - 
0 

•  0 

•  0 
•0 

6  85.7 
6  100.  C 
0  .0 

1  14*3 

0  *o 

1  1C0.O 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

♦  3 

7 
6 

1 

0 
0 
0 

*0 

♦  0 

♦  0 

26  100.0 
14  100*0 
12  130*0 

0  *0 
0  *0 

o  *o 

0 
0 

0 

♦  0 

♦  0 

•? 

26 
14 
12 

0 
0 
0 

*0 

.0  - 
*0 

\o  .o 
^0  .o 

.0 

14  100*0 
6  100*0  -j 
%  100*0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

14 

8 

6/ 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

3  100*0  * 
3  100*0 

*o 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

3 
3 
0 

0 
0 
0 

•0 
.0 
.0 

12  100.0 
6  10C.0 
6  100.0 

0  .3 
0  .0 
0  .0 

0 
0 
0 

♦  0 
♦0 
.0 

12 
6 
6 

0 

') 

0 

.0 
.0 
♦  0 

0  .0 
0        .0  , 
0  .0 

3  1C0.0 

1  100.0 

2  100.0 

0 
0 
0 

♦0 
♦  0 
♦0 

3 
1 

2 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 

♦  0 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

6  100.0 
0  .0 
•  6  100.0 

o. 

0 
0 

.0 
.0 
•  0 

6 
0 
6 

0 
0 
0 

.0 
.0 

1  100.0 

0  .0 

1  100.0 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

0 
0 
0 

.0 
•0 
•0 

1 
3 
1 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

2  100.0 
t  1C0.0, 
1  100.0 

0 
0 
0 

f 

.0" 
•0 
•  0 

2 
1 
1 

4 

0 
4 

.6 
♦  0 
1.0 

210    33.5  . 
102  46.4 
I08y  26.5 

417  66*5 
lid  53*6 
299  73*5 

0 
0 
0 

♦  0 
.3 
•0 

627 
220 
407 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

,11  *7.9 
11  78*6 
0  *0 

8  42*1 
3  21*4 
5  100*0 

0 
0 

0 

.0 
•  0 

.3  i 

19 
14 

5 

0 
0 
0 

.0 
♦  0 
•0 

1  20*0 
0  *0 
s          1  20*0 

4  80*0 
0  .0 
4  8C.0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
•0 

,5 
0 
3 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0  *0 

0  *o 
•o  *o 

10  1CC*0 
7  100*0 
3100*0 

i 

•0 
•  0 
•0 

10 
7 
3 

ERJC 


2000 


2060 


TABLE 10.  TOTAL. ASSOCIATE  DECREES  AND  OTHcA, AHAROS  BASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  llOftK  SEYONO  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
^  .      CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EQUCATION  IV  RACE*  ETHNICITY*  AND  SEX!     INSTITUTION  A NO  STATE  1976-1979 


MERiaS^INOIAS 
ALASKaN  NATIVE  " 

NJMBE*  X 


.RACK  ASIAN  OR 

NON-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUN8EA 


Z  .  NUMBER 


PUBLIC  SERVICE-  RELATED  TECHNOLOGIES  (5500  ) 


ALASKA  ANCHORAGE  CC 
A  5*0 

i\ ,  6  .3 


ALASKA  . 

AK  V«Of 
TOTAL 
FEMALE 

 .HALS* 

AK    U  OF  ALASKA  KENAI  CC 
TOT  AC  0    '  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AK  U  OF  ALASKA  KJSKOKWiM  CC 
'  '  .TOTAL  5  62.5 

-FEMALE.  4  66*7 

'  MALE  1}  59*0 

AK  »U  *ALAS  MATANUSKA-SUSITNA 
"TOT  AL  0 
.FEMALE  0  .3 

MALE  .  i  0.  ♦J 

AK    U  OF  AlAS  JUNEAU-OGLS 


CC 


5  TOTAL 
FEWLt 

'/  MALE. 


.0 

.a 

•0' 


o 
o 

0 

0 
0 

0  > 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0- 


.0 
.3 
.0 

•  0 

•  0 

i'9 

•0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


AK'  ,      STATE  TOTALS  I 
'TOTAL  *  sl6 
FEMALE        -  14 
MALE  2 

ARIZONA 


78  INSTITUTICNS) 


21.9 
42.4 
5.0, 


2.7 
3.0 
2.5 


AZ    ARIZONA  WESTERN  COLLEGE 
TOTAL  ,1  8*3 

'FEMALE  0  .3 

MALE  I  8.3 

AZ  .  CENTRAL  ARIZONA  COLLEGE 
'    TOTAL  0  .0 

'  FEMALE  0  .3 

MALE  0  .3 

AZ    COCHISE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE         ..0  *0 
MALE  0  .0 

AZ    EASTERN  ARIZONA  COLLEGE 
•TOTAL  3  21.4 

FEMALE  0  .3 

*     J5ALE  3  27.3 

AZ    GLENOALE  CMTY  CCLLcGE 
TOTAL  -1  2.2 

FEMALE'  1  6.7 

MALE  0  .0 

AZ     HcSA  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0        .0  , 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

'  AZ    PHOENIX  COLLEGE 

TOTAL  2  2.7 

'  FEMALE  1  5.6 

MALE  I  1.3 

AZ 


1  8.3 

0  .0 

1  8.3 


SCOTTSOALE  .CMTY,  COLLEGE 
TOTAL  *   1   t  7.1 

'     FEMALE  0  ..3 

MALE  *     I  14.3* 

AZ    "43 HAVE  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

* \MALE  0  .0 

A£    VWHLANO  PICNEER  COLLEGE 
TpTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MA.LE  0  .3 

AZ    PIMA  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  4  '2.5 

-    FEMALE  2  3.0 

MALE  2  2.1 

AZ    STHrfSTN  BAPT  BIBLE  C 


TOTAL  0 

FEMALE  9 

MALE  0 
AZ    YAVAPAI  COLLEGE 

TOTAL  .0 

F&MILE  0 

MALE  3 


.3 
.3 
.0 

.0 


0 
0 
0 

0 
0 

r0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

2 

1 
1 

0 

0  , 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

12 
5 
7 

3 
0 
0 

0 
0 
0 


•0 
.3 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

2*2 
6*7 
.0 

♦0 

•  0 
•0 

2.7 
5.6 
1.8 

•0 

•  0 

•  J 

•  0 

•  0 

•  3 

•  0 

•  0 

•  0 

7.5 
7.6 
7.4 

•  0 

•  3 
.0 

.0 
.3 

•  0 


AZ 


STATE  TCTJLS  I        13  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

12 

2.7 

16 

3.6 

FEMALE 

4 

2.'9 

7 

5.1 

MALE 

8 

2.6 

•  9 

3.0 

ARK.iNSAS  s 

AR  *  ARKANSAS  STATE  U  BEEBE  BR 

TOTAL  0  .0 

» -FEMALE  "     3  ♦© 

*AL£  0^  #0 


IIC 


7.1 
14.3 
.0 


*0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0* 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.  o 

~  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

"  0 

•  0 

3 

•  0 

0 

•  0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

14.3 

0 

•  0 

2 

18.2 

1 

2.2 

1 

6.7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  3 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

.0 

3 

•  0 

3 

•  3 

0 

.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

.3 

0 

•  0 

3 

•  0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

.0 

3 

.7 

1 

♦  7 

2 

♦  7 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


JtHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


1 

'  5.0 

2 

10.0 

'  18 

90.0 

0 

.0 

20 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

•  0  - 

4 

1 

6.3 

2 

12*5 

14 

87.5 

0 

.0 

16 

3 

♦,0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

0 

o 

.  0 

0 

•0 

o 

•  0 

o 

0 

.0  • 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

l- 

0 

.0 

5 

62*5 

3 

3T*  5 

0 

.0 

8 

0 

.0 

4 

66.7 

2 

33*3 

0 

.0 

6 

0 

.0 

r 

50*0 

1 

'  50*0 

0 

♦  0 

2 

0 

.0 

0 

*0 

8 

100*0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

8 

10C.0 

0 

.0  0 

8 

0 

.0 

'  0 

♦  0 

2 

10.0*0 

•  0 

2 

3 

.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

1.4  * 

.19 

26*0 

54 

74*0 

0 

.0 

•73 

0 

,  .0 

15 

45*  5 

18 

54N.5 

0 

•0 

33 

1 

2.5 

4 

10.0 

36 

90.0 

-  0 

•  0 

40; 

r 

2 

16.7 

4 

33*3 

8 

66.7 

-  0 

.0 

12 

a 

0 

*  0 

0 

.0 

0 

0 

2 

16*7 

4 

33*3 

6 

66.7 

0 

♦  0 

12 

5 

45.5 

5 

45*5 

6 

54.5 

0 

.0 

.  11 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

5 

45*5 

5 

45.5 

6 

54.5 

0 

.0 

11 

7 

33.3 

7 

33*3 

14 

66.7 

0 

♦  0 

21 

1 

25*0 

1 

25*  0 

3 

75.0 

0 

.0 

4 

6 

35*3 

6 

35*3 

•  1 1 

64.7 

0 

.0 

y 

IT 

3 

21*4 

8* 

57*1 

6 

42.9 

0 

♦  0  ' 

14 

3 

i  00*0 

3 

100*0 

0 

•  0 

0 

•2< 

3 

0 

*0 

5 

45*5 

6 

54.5 

0  1 

.0 

11 

1 

2*2 

4 

tf*9 

41 

91.1 

0 

.0 

4S 

1 

6v  7 

4 

26*  7 

1 1 

73.3 

0 

.0 

'  15 

0 

♦0 

0 

•0 

30 

100.0 

0 

1 0 

30 

6 

9*7 

6 

9*7 

56 

90.3 

0 

.3 

62 

.  2 

11*1 

i 

11*1 

16 

88.9 

0 

.0 

18 

4 

9*1 

4 

9*1 

40 

90.9 

0 

.0 

44 

8 

10*3* 

12 

lo*2 

62 

83*8 

0 

.0 

74 

1 

5*6 

3 

16*  7 

15 

83.3 

0 

.0 

18 

7 

12*5 

9 

16*  1 

47 

83.9 

^0 

.0 

56 

0 

*0 

1 

7.1 

13 

92.9 

0 

♦  0 

14 

0 

*  -i 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.3 

7 

0 

f  *0 

1 

14.3 

6 

85.7 

0 

•0 

7 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100«t> 

b 

•  0 

0 

.o  - 

0 

.0 

0. 

.0 

0 

.0 

a 

3 

•0 

«  0 

.0 

,1 

10C«0 

0 

•  0 

i 

1 

12.5 

1 

12.5 

7 

87*5 

0 

.0 

8 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦0 

0 

1 

12.5 

1 

12.5 

7 

87*5 

0 

.0 

8 

43 

26*7 

59 

36.6 

102 

63*4 

0 

.0 

161 

18 

27.3 

25 

37.9 

41 

62*1 

0 

.0 

66 

25 

26*3 

34 

35.8 

61 

64*2 

0 

.0 ' 

95 

0 

•  0 

0 

♦  0 

6 

1C0.0 

0 

•0 

6 

3 

*0 

0 

.0 

4 

100*0 

.0 

4 

0 

1  »°  1 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

♦0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100*0' 

0 

•  0 

11 

0 

.0 

0 

.0' 

2 

1  00.0 

*  0 

•0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100.0 

*C  0 

•  0 

9 

76 

17.3 

107 

24.3 

333 

4  75.7 

0 

•  0 

440 

26 

19*0 

38 

27.7 

99 

72.3 

0 

•  0 

"137 

50 

16.5 

69 

22.8 

T 

234 

77.2 

0 

.0 

303 

\ 

0 

♦  0 

1 

7*1 

13 

92*9 

0 

•  0 

14 

0 

.0 

1 

14*3 

6 

85.7 

0 

.0 

7 

2001 


u  _  *u 

2061 


7  100*0 


AMERICAN  IN0IAN> 
ALASKAN1  NATIVE 


;IUCK  i  ASIAN  OR 

NON-HtSFANlC  PACIFIC  1SLANOEH 


;  'J       NUMBER         *       NUMBER  t 
'  PUBLIC  SlftvicC-MLAfEO  TECHNOLOGIES  CC500I 
ARKANSAS 

AR    ttSttAAK  CNTY- COLLEGE 
'    :TOTAL;     "         0  .0 
FINALE  0  »0 

MALE  0  »0 

AR  .GARLAND  CO, CNTY  COLLEGE 
"  TOTAL"  '   /    '  0  .0 
*     FEMALE  *  0  .0 

,  ;nalE  r        o  .o 

AR  JOHN  BROWN  UNIVERSITY 
/  TOTAL  0     '  .0 

FEMALE  0  .0 

mLt  0  .0 

AR    MISS  CO  CHT>  COLLEGE 
TOTAL  0    .  .0 

FEMALE  0  .0 

-     HALE     -  0        .0  , 

AR    ST HN  ARK  U  EL  OCRAOO  BR 

~;total  "         0  »0 

FEMALE  0    ,  **0 

•  MALE  0  «0 
AR    STMN  ARK  U  STHWST  TECH 

TOTAL  '     0        .0-  - 

FENALE  0        .0  «• 

HALE   0  .0 

AR,  SOUTHERN  BAPTIST  COLLEGE 
TOTAL . ,  0        ♦ 0 

FENALE  0  .0 

MALE  -0  *0 

AR  .U  OF  ARK  AT  LITTLE  ROCK 
fOTAL  0  .0 

FENALE  0*-  *0 

MALE     „  0  .0 

AR    U  OF  ARKANSAS  PINE  BLUFF 

*  TOTAL  0  «0 
FENALE  0  .0 

MALE  0        .0  • 

AR    WE  STARK  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0        *0  . 


NUMBER 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.6 

0 

♦  0 

0. 

.0 

0 

.0 

1 

20*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

20*0 

0 

.ov 

0 

•  0 

1 

20*0 

0 

•0 

1 

20*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

25*0 

0 

♦  0 

2 

40*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

♦  0 

.0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

I 

16.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

I 

16*7  . 

0 

•  0 

0 

.0 

"o 

.0 

0 

♦  0 

0 

#0 

0 

•  0 

0 

-  .0 

7 

23.0 

0 

•  0 

7 

46*7 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

\ 

I 

50.0  \ 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

I 

50*0 

0 

•  0 

.  0 

♦  0 

.  0 

.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

AR 


STATE  TOTALS 
TOT  At  -0 
FEMALE       ,  0 
HALE  C 


11  INSTITUTIONS) 
13  14*6 
10  24.4 
3  6.4 


\  CALIFORNIA 


S  4 


Xk<  ALLAN  HANCOCK  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  .0  .0 

CA    ANTELOPE  VALLEY  COLLEGE 
.TOTAL  2  2.6 

FEMALE         *       0  .0 
MALE  2  10.5 

CA    BAKER SFIELO  COLLEGE 
TOTAL  3  2.2 

FEMALE  2  2*7 

HALE  1      1*6  . 

CA    BARS  TOW  COLLEGE 

TOTAL  1  5*9 

■    FENALE  0  *0 

MALE  X  9.1 

CA    BUTTE  COLLEGE 

TOTAL  0  *0. 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

CA    CABRILLO  CCLLEGE 
*    TOTAL  0  *  *0 

FEMALE  0  *0 

*    MALE*  0  *0 

\CA    CENTER  FOR  EARLY  EO 
-TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE-  0  *0 

CA    CERRITOS  COLLEGE  * 
TOTAL  1      M  ' 

FEMALE  1  2.4 

MALE  0  .0 

CA    CERRO  COSO  CNTY  COLLEGE 


TOTAL  0 

FENALE  0 

HALE  0 

CA    CHAdOT  COLLEGE 


TOTAL 
FENALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 

2.3 
1.6 
2.9 


l-ERJC 


1*  1, 

2*4 
.0 


HISPANIC 
NUMBER 


0  1 

0 

0 

0'  ' 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


3 

8*6 

1 

1 

5*6 

1 

2 

11*6 

0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

1 

0 

.  .0 

0 

12 

8*9 

2 

4 

5.5'  < 

2 

8 

12*9 

0 

1 

5.9 

0 

0 

♦  0 

0 

1 

'9*1 

0 

0 

•  0 

.  0 

0 

♦  0 

*  0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

.  1 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

1 

X 

*  4 

30*8  • 

0 

4 

30. a 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

1 

0 

-  .0  f 

0 

'  0 

♦o 

1 

0 

•0 

0 

-  0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

5 

3.8 

3 

3 

4.8 

3 

2 

2.9  ' 

0 

✓ 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
♦0 
.0 

.0 

.0  . 
.0 

♦  0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0- 

♦  0 
•0 

,*° 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦0 
•  .0 
.0 


.0 

♦o 

.0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


liHtfTC 
N0N-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES I OE NT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


1  20.0 

0*  .0 

1  20.0 

"  \  20.0 

1  20.0 

'0  .0 


2 
2 

Ob 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

7 
7 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


2  5*0- 
40.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

16.7 
.0 
16*7 

♦  0 
.0 
.0 

28.0 
46.7 

.0 
a- 
50.0 

.0 
50*0 

.0 
.0 
.0 


14  15.9 
11  26*8 
3  6.4 


1    50.0  . 

1 

5o*o  : 

2 

1  100.0 

0 

•  0 

0  .0 

1  100.0. 

1 

4  80.0 

0 

•  0 

5 

3  .0 

.  0 

•  0 

4  8010 

0 

•9 

f  5- 
* 

4  80*0 

o 

.  0 

5 

4  80*0 

0 

.0 

5 

0  *0 

0 

•  0 

o; 

6  75*0 

o 

♦0 

Q 

3  60*0 

0 

3  100*0 

0 

•  0 

3  . 

2  100*0 

0 

•  0 

*2 

0  *0 

0 

.0 

0  . 

2  100*0 

0 

.0 

2 

5  63*3 

u 

-.0 

6 

0  *o 

0 

.  0 

5  83*3 

0 

.0 

6 

4  100*0 

0 

•  0 

4" 

1  100*0 

0 

.0 

* 

3  100*0 

0 

.0 

3 

18  72*0 

0* 

♦  0 

25 

8  53*3 

0 

♦  0 

is 

10  100*0 

0 

♦  0 

10 

1  50*0 

0 

♦  0 

2 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

1  50*0 

0 

♦  0 

2 

15  100*0 

0 

.0 

15  , 

7  100*0 

0 

.0 

7 

8  100*0 

0 

♦  0 

8 

73  83*0 

1 

1.1 

dtf 

30  73*2 

0 

♦p 

.  -  41 

43  91*5 

1 

2.1 

47'' 

2.9 
5*6 

♦  0* 

5  ^.3 

2  11*1 

3  '  -17*6 

9  ■ 
4 

"  5 

25.7 
22.2 
2*9.4 

26 
14 
12 

74. S 
77*8  . 
70*6 

0 
0 
0 

♦  0  . 
.0 

♦  0 

35  . 

18 

17 

1.3 
1.8 

.0 

11 
7 
4 

1,4.5 
12.3 
21.1 

-  1* 
8'  ' 
6 

18.4    '  . 

14.0. 

31.6 

62 
49 
13 

81*6 
66*0 
68.4 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 

♦  0 

76 
57 
19 

1.5 
2.7 
•  0 

23 
14 
9 

17.0 
19.2 
14.5 

,  ~40 
22 
18 

,29.6 
'.30.1 
29.0 

92 
50 
42 

68*1 
68*5 
67*7 

3 
1 
2 

2.2 
1.4  , 
3.2 

135 
73 
62 

.0 
\0 
.0 

5 
2 
3 

29.4 
33.3 
27.3 

7 
2 
5 

41.2 
33.3 
45.5 

10 
4 
6 

56*6 
66*7 
54*5, 

0 
0 

u 

•  0 

♦  0 
.0 

17 
6 
11 

•  0 
.0 

•  0 

1 
0 
1 

4.5 
.0 
5.9 

_  c 

1 
0 
1 

4.5 

~  .0 
5.9 

21 
5 
16 

95*5 
1C0.O 
94*1 

0 
0 
0 

.0 
•0 
♦  0 

22 
5 

17 

1.9 
•  0 
3.3 

2 
0 
2 

3.8 
.0 
6.7 

3 
0 
3 

,5.7 

!  .0 

to.o 

48 

21 
27 

b. 

SC. 6 
91*3 
90*0 

2 
2 
0 

3.8 
8.7 
•  0 

53 
23 

30, 

•  0 

•  U 
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\  TA6LE  10.  TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  AND  OTHER  AbAADS  SASJO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  *CRK  6EY0NC  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
;  COHFEAAED  6Y  INSTITUTIONS  Of  H I  CM  EM  W  CAT  ION  SY  RACE*  ETHNlCITYt  A  NO  SEX*    INS'  ITUTICN  ANO  STATE  1978-197* 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN: NATIVE- 


SUCK  ASIAN  CR-  • 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
N1N0AITY 


WHITE- 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMSER         1       NUNS E A  S 

{PUtLIC'SEIlVtCE  RELATED  -TECHNOLOGIES  (5590) 
'CAliFORNlA. 


NUNS E A 


,CA  .CJSUNNESRlVcR  COLLEGE 

*  ..TOTAL,     *        -1  2.3 

«NILE^               1  4;0 
-H4L4- 


,CA    SACRAMENTO  CITY  COLLEGE 
/TOTAL  ,7  US' 

FEMALE  2  UO 

NILE-  5,  2.6 

CA    MELOOYLANO  SCH  THEOLOGY 
*   TOTAL      "       ;0^     .0  * 
FEMALE  0  '  ..0 

*  MALE     ,  0  .0 

CA    HENOOCINO  COLLEGE 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE.     .  0      -  .0, 

'MALE.  0*  .0 

CA-  NERC60  COLLEGE 
./TOTAL        '       0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE'  ^  ,0  .0 

CA  MIRA'COSTA  COLLEGE  • 
'  VT0TAL  K  0  .9 
^-FEMALE  0  .0 

MALE-  ,  0  .0 

CA.  MOOESTO  JUNIOR ' COLLEGE 
,  TOTAL      e         2  l.M 
FEMALE-  .0  ,0, 

MALE  -  2      2.6  -  4 

CA  MONTEREY  PEN  COLLEGE 
v   , TOTAL  *  0'  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  \  .0    ,  .0 

CA    MOUNT  SNT  MARY'S  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FcMALc  0  .0 

MALE  0  «  .9 

CA    HJUNT  SAN  ANTONIO  COLLEGE 

TOTAL  0*      .0  ' 

.-.FEMALE*    '  0  ;o 

MALE  0  .0 

CA    HT  SAN  JACINTP  COLLEGE 


9  20.9 
•A  .14.0. 
-3"  2771 


TOTAL 
FEMALE  ~> 

.CLE 

CA    NAPA  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 

MALE 


3.1 
9.1 
.0 

•♦0 
.0 
.3 


CA    NATIONAL  UNIVERSITY 

TOTAL  •  0  .0.' 

'  k  FEMALE    *  0  .0 

'    MALE  0        .0  . 

CA    OHLONE.  COLLEGE 

TOTAL        ^       0  *  .0 
*    FEMALE        "       0    "  .3 
MALE     •  9«*  .0 

CA    PACIFIC  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL  "0  .0 

FEMALE  d  .V 

MALE  0  .0 

CAX  PACIFIC  UNION  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0'  ' 

(        MALE  0  .0 

CA    PALCMAA  CCLLEGE 

TOTAL**'-     **    1  .9 
FEHALc.  0       .3  ' 

MALE  1  2.0 

CA    PALC  VEAOE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

V'EMA  LE  0  .0 

HALE  0  .0 

C Afi  PAS AOENA  CITY  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  *  0  *0 

>MAL6  >>>  *0 

CA  oC.ULEGE  OF  ALAMEOA 
TCML  1  3.7 

FEMALE  1  4.3 

MALE  0  .0 

CA    FEATHER  RIVER  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

-MALE  0'  ..0 

*CA    MERRITT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  ».  :0  .0 

MALE  0  »0 
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AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE. 


*  BUCK*       "      ASIAN  CR 
N0**"HISPANIC"  PACIFIC  I$lANDER 

X 


\  I  NUMBER         *•     x NUMBER-        X  •  NUMBER 

PUIUC  SERVICE  RELATEO  7ECHNDL0CIES  'tSSOOl 
CALIFORNIA 

CA    RIO  -  HONOO.  COLLEGE  _ 

 —TOTAL      —  Z  Z77 

-~    FEMALE  — 0.  _.0 

KALE  2  ,5.6 


HISPANIC 
-NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


.  WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  < 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUH9ER 


IDLE  ,.  -        *~  ~  

CA    RIVERSIOE  CITY  COLLEGE 
TOTAL'  2  1.9 

FEMALE  2  2.7 

MALE    .         .  0  .0 
CA'  SAODtEBACK  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE>  0  .0 

CA    SN  BERNAROINO  VLY  COLLEGE 
TOTAL  1  2.0 

FEMALE  1  7.1- 

MALE  0  .0 

CA^SAN  OIEGO  CITY  COLLEGE 
TOTAL  0  0 

FEMALE  .\  0 
MALE  /  0 
CA    SAN  OIEGO  EVENING 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CA    SAN  OIEGO  MESA  COLLEGE 
TOTAL  •  0  .0 

female;  0     .0  * 

MALE  "0        .0  / 

CA    SAN  OIEGO  KIRAHAR  COLLEGE 
TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  *° 

CA    CITY  COLLEGE  SN  FRANCISCO 
TOTAL  0  •! 

FEMALE  0  »° 

MALE  0        .0  - 

CA    SAN  JOAQUIN  DELTA  COLLEGE 
TOTAL  0  •° 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  .0 

CA    EVERGRFEN  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        -°  , 

CA  "  SAN  JOSE  CITY  CCLLEGE  - 
TOTAL  I  2.0 

FEMALE  0 
->   MALE  1 
CA    CANAOA  COLLEGE 
TOTAL  "  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
CA    COLLEGE  OF  SAN  MATEO 
TOTAL  2  2.4 

FEMALE  0 
HALE  a  * 

CA    SKYLINE  COLLEGE 
TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALE  *  1 

CA,  *  SANTA  ANA  COLLEGE 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE ,  0  .0 

MALE  0  ♦° 

CA    SANTA  BARBARA  CTY  COLLEGE 
TOTAL  9 
FEMALE  0  *° 

MALE  0  *° 

CA    SANTA  MONICA  COLLEGE 
TOTAL  0  •° 

FEMALE  0       •O  ' 

MALE  0  *° 

CA    SANTA  ROSA  JUNICft  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  •  0 

HUE  0 
CA    SHASTA  COLLEGE 
TOTAL,  t,  0 
FEMALE  0 
'   MALE  0 
CA    SIERRA  COLLEGE' 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MILE  0 
CA    SOLANO  COMHUNITY  COLLEGE 
TOTAL  1  *7 

F.EHAL6  0  '  •? 

MALE  1  !•* 
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2.4 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


6  6.6 
3  6.1 

3  7.1 

7  3.9 

4  6.1 
3  2.6 


9  6.9 
6  6.3 
3  8.6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

<  0 
0 

13 
5 
8 


•  U 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

9.6 
7.8 
11.1 


8  7*6. 

3 

6  6*1 

o 

2  6.5 

0   *  .0 

4 

0  «o 

Q 

0  .0 

7  13.7 

0 

2  14.3 

*  0 

5  13.5 

Q 

1  4.5 

0 

40        .0  . 

0 

1  7.7 

0 

26  17*9 

8 

18  22.8 

8  12.1 

6 

0  .0 

0 

9  .0 

0 

0  *^> 

0 

16  10.0 

0 

6  25.0 

0 

10  7.4 

0 

29  *  19.6 

62 

20  29.9 

23 

9  11.1 

39 

8  8.6 

2 

4      9.3  ■ 

1 

4  8.0 

1 

0  *o 

0 

0  .0 

0 

0  -.0 

0 

3  5.9 

1 

3  13.6 

0 

0  .0 

1 

4  8.2 

3 

1  4.2 

3  12.0 

2 

2  2.4 

3 

1  4.2 

2 

1  1.6 

1 

2.9 
.0, 
9.7 

5-7 
.0 
13.8 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


7 
4 

3 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 

2£ 
4 


21 
11 
LO 

47 
36 
U 

6 
4 

2 

7 
4 

3 

12 
9 
3 


2B.0 
2B.2 
27.8 

44.S 
4fc*6 
35.5 

B.6 

9.8 

.  6.9 

13.7 
28,6 
B.l 

54.5 
100.0 
23.1 


S.5 

10 

6.9 

•5  <t 
C  ♦  3 

5 

6.3 

9.1 

5 

7.6 

.0 

1 

6.7 

•  u 

o 

♦0 

• 

I 

14.3 

.0 

9 

5.6 

.  0 

"  1 

4.2 

.0 

g 

5.9 

41.9 

14 

9.S 

34.3 

7 

10.4 

48*  1 

7 

8*6 

2.2 

1* 

15.1  -i 

2.3 

5 

ii.6 

2.0 

g 

18.0 

.0 

2 

16*7 

.  0 

o 

.0 

.  0 

2 

28.6 

2.0 

10 

19*6 

•  0 

4 

18*2 

3.4 

6 

20*7 

6.1 

7 

14*3 

4.?. 

4 

16*7 

8.0 

3 

12*0 

3.5 

4 

«**7 

8.3 

2 

8*3 

1/6 

2 

^.♦3 

7.7 

9 

S.9 

8.2 

4 

8  2 

7.1 

5 

ll*** 

1.1 

13 

7*2 

•  0 

7 

tO.  6 

'1.8 

6 

5.3* 

•  0 

2 

5.1 

.0 

'  I 

3.8 

•  0 

1 

7.7 

2.3 

7 

5.3 

2.1 

2 

2.1 

2.9 

5 

14.3 

.0 

0 

.0 

♦0 

0 

*0 

.0 

a.  o 

.0 

•  0 

2 

3.9 

.0 

2 

6.7 

.0 

0 

.0 

.0 

1 

2.2 

.0 

1 

.♦6 

r~  *0 

0 

0 

23 
11 
12 

60 
44 
16 

10 
4 
6 


30*7 
28.2 
33*3 

.  37*1 
59*5 
51*6 

14*3 
9*8. 
20*7 


15  29*4 

•  7  50*0 

8  21.6 

13  59.1 

9  103.0 
4  30.8 


44 

25 
19 

1 
0 
1 

25 
7 
18 

105 
50 
55 

2*» 
10 
14 

2 
0 
2 


30*3 
31*6 
28*8 

6*7 
.0 
14*3 

15*6 
29*2 
13*2 

70*9 
74*6 
67*9 

25. 8 
23*3 
28*0 

16*7 
•  0 
28*6 


15  29*4 

7  31*8 

8  27*6 


14 

6 


23*6 
25*0 
32*0 


11  12*9 

5  2C*8 

6  9*8 


23 
11 
12 

22 
U 
11 


25*3 
22*4 
28*6 

12*2 
16.7 
9*t- 


5.1 
3.8 
7.7 


1?    14. 5 
10  13.4 
9  **5*7 


4.4 
3.1 
5.6 


5.9 
4.7 
6.9 


^28 
10 
18 


•  0 
.0 

»  .0 

3.9 
8.7 
.0 

2.2 
2.6 
.0 

20*6 
15*6 
25*0 


51 
28 
23 

29 
18 
11 

60 
37 
23 

36 
7 

29 

9 
0 
9 

101 
54 
47 


68*0 
71*8 

63,9- 

27.6 
24*3 
35.5 

85*7 
9C*2 
79*3 

70*6 
50*0 

7e*£ 

40*9 
.0 
69*2 

69*7 
68*4 
71*2 


14  93*3 

8  1CC.0 

6  85*7 

13S  84*4 

17  70*8 
118  86*8 


41 
15 

26 

69 
33 
36 

10 
5 
5 


27*7 
22*4 
32*1 

74.2 
76,7 
72*0 

83*3 
100*0 
71*4 


36  70.6 
15  68*2 
21  72*4 


35 
18 
17 

74 

19  ' 
55 

63 
38 

30 

158 
55 

133 

37 
25 
12 

111 
86 

25 


49 
21 
28 

44 

37 
7 

105 
53 
5? 


IT  AL 
I6ER 


71*4 
75*0 
68*0 

67.1 

1  79.2 
90.2 

74.7 
77.6 
71.4 

87.8 
83.3 
90.4 

94.9 
9^1.2 
92*3 

84*7 
89*6 
71*4 


18  100*0 
14  100*0 
4  100*3 


96*1 
91*3 
100*0 

97*6 
97.4 
10C*0 

77*2 
82*8 
72*2 


1 

0 
1 

16 
12 
4 

0 
'  0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0V 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1.3 
.0 
2.8 

15.2 
16.2 
12.9 

.0 
.0 
-  .0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


75 
39 
36 

105 
74 

'31 

70 
"41 
29 

7iv 

1  14 

37  * 

22 
-  9 
13 

145. 
79 
66 

15 

e 

7 

160 
v24 
136 


2 

1.4 

146 

2 

3.0 

67 

0 

.0 

81 

0 

♦  0 

93 

0 

♦  0 

43 

0 

♦  0 

50 

0 

.0 

12 

0 

.3 

5 

0 

♦  0 

v  7 

0 

♦  0 

51 

0 

.0 

22  . 

0 

•  0 

29 

0 

.0 

49  - 

0 

♦  0 

24 

0 

.0 

25 

0 

.0 

85 

0 

.0 

24 

0 

.0 

61 

0 

.0 

91 

0 

.0 

49 

0 

•0 

•      *2  Vf 

0 

•  0 

180 

0 

.0 

66 

0 

.0 

114 

\ 

3 

♦  0 

39 

0 

26 

0 

'•o  7' 

13 

1 

♦e 

•131 

0 

•  0 

96 

1 

2.9 

35 

0 

•  0 

18 

0 

•  0 

14 

0 

•  3 

4 

c 

•0 

51 

"  0 

.0 

23 

0 

•  0 

20 

0 

.0 

*  45 

0 

*  .0 

38 

0 

•  0 

7 

3 

2.2 

136 

1 

1.6 

64 

2 

2.8 

72 

9 

ERIC 


me 


TAILE  10*  TOTAL  ASSOC UTJ  OECREES  AND  OTHER  AWARDS  USED  OH  LESS  THAN  FOUR  YEARS  0*  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
CUNFERRtU  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEr  ETHNICITY,  AHO  SEX  I     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  1R01AN 
ALASKAN  NATlVS 

NUMBER  % 


HACK  ASIAN  OR  N 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


■HlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RES I OENT 
ALIEN 


PUBLIC  SERVICE  RELATEO  TECHNOLOGIES  (5500) 
CALIFORNIA 


CA    SOUTHWESTERN  COLLEGE 
TOTAL  5  4.7 

FEMALE  0  .3 

MALE,  *  5  6.7 

CA    FRSSN3  CITY  COLLEGE 
'TOTAL    ,  0  .0 

FEMAlE  0  .3 

-  y*^LE  0       '.'0  ' 

CA    R660LEY  COLLEGE - 

TOTAL.  0.  .  .0 

FEMALE  0  *3 

-  MAL£  0  .0 

CA    MOORPARK,  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FcNALE  0  .0 

HAI/E  0  .0 

CA    OCNARO  CCLLEGE 

TOTAL    •    .       1   „  ft*  3 
FEMALE  0  *3 

HALE  1  10.0 

CA-  VENTURA  COLLEGE 
"'TOTAL  '  1  1.1 

FEMALE  1  1.9 

t    MALE  0  .0 

CA  .VICTOR  VALLEY  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0. 

FEMALE  '  0  '.0 

MALE  0    -  .0 

CA    WEST  COAST  BIBLE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


WEST  HILLS  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


MISSION  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
ALE 
CA  WE\T 
TOT  At 
FEMALE^ 
HAle 
CAv  YUBA 
TOTAL 
FEHALE 
MALE 


•  0 

•  0 
.3 

•  3 

.0 

.0 
.3 
.0 


VALLEY  COLLEGE 


LEGE 


.0 
.0 
.0 

•0 

•  o 


12 
0 
12 

4> 

1 

3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1  * 

0 

1 

2 
1 

'  1 

•  4 
1 

3 

0 
0 
0 

•  0 
0 
0 

5 
5 

0 

2 
1 
1 

1 

0 
'1 


11*3 

•  3~ 
U.9 

7.4 
3.7 
11.1 

•0 

•  3 
♦0 

•6 

.3 

.  .0 

8.3 

•  3 
10.0 

2.2 
1.9 
2.7- 

17.4 
1C.0 
23.1 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

21.7 
23.8 

•  0 

2.3 
2.6 
2.0 

2.4 

3.8 


CA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALC 


TOTALS  ( 
70  1,3 
2ft  .8 

42\  1.3 


110 


INSTITUTIONS) 
766  11.4 
453  13.0 
313  9.6 


,CCLCJUOO  \ 

CO    AIMS  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL     "  0  .0 

FEMALE  0  .0\ 

MALE  0        .0  \ 

CO    ARAPAHOE  CNTV  CCLLEGE  \ 
TOTAL  0*0 
FEMALE  0       .0  \ 

HALE  0        .0  \ 

CO    COLO  MTN  CCLLEGE  WEST  CAM 
~  TOTAL  0'  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0. 

CO    COLORAOO  NORTHWESTERN  CC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALO*  0  .0 

CC    COLO  TECHNICAL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CC    CC  OF  OENVER  AURAR1A  CAM 
TOTAL  2  .  4.4 

FEMALE  2  9.5 

MALE  0  .0 

CO    CC  OF  OENVER  NORTH  CAMPUS 
TOTAL  0  .6 

FEMALE  0  .0 

MALE/"  JO-  ..0 

CO    CC  DENVER  RED  ROCKS XAM 


TOTAL 
FEMALE* 
MALE 


.0 
1.0 


9 

:ERIC 


NUMBER 

A 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

x  • 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

6 

5.7 

22 

20.8 

1 

45 

42.5 

61 

57.5 

— 

0 

.0 

0 

.0 

10 

32.3 

13 

32.3 

21 

67*7 

0 

•  0 

o 

8.  0 

12 

16.0 

*  35 

46*7 

40 

53*3 

0 

.0 

2 

3.7 

,  5 

9.3. 

11 

20*4 

43 

79*6 

0 

.0 

1 

3.7  • 

2 

7.4 

4 

14*8 

23 

85*2 

0 

.0 

*  3.7 

3 

11.1 

25*9 

20 

74*  1 

T  3 

A 

.  u 

1 

5.0 

10 

50.0 

11 

55*0 

9 

45*0 

0 

•  0 

0 

3 

42.9 

3 

42*9 

4 

57*1 

0 

"  .0 

I 

7.  7 

•7 

53.8 

g 

61*  5 

5 

«s  a  c 
J4>*9 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4\3 

2 

4*3 

44 

95*7 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

3.8 

1 

3*8 

25 

96*2 

0 

•  0 

o 

♦  0 

I 

5.0 

I 

5*0 

19 

95*0 

0 

A 

.  u 

1 

'  8.3  N 

0 

.0 

3 

25*0 

9 

75*0 

0 

•  0 

1 

93.0 

•  0 

•  3 

1 

50*0 

1 

50*0 

0 

.0 

o 

.0 

<  • v 

2 

20*0 

80*0 

0 

.0 

1 

*  1.1 

17.6 

20 

.22*0 

71 

78*0 

0 

•  0 

1 

1.9 

10 

18.5 

13 

24*1 

41 

75*9 

•  0 

o 

.0 

6 

16.2 

)f 

18*9 

30 

81*1 

0 

.  0 

0 

•  0 

2 

8.7 

6 

26*.  1 

17 

73*9 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

20.3 

3 

33*0 

7 

7C*0 

0 

•  0 

o 

.0 

Q 

.0 

3 

2  3*  1 

10 

76*9 

0 

A 

♦u 

1 

12.5 

0 

•  0 

1 

12*5 

7 

87*5 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

.0 

14  .3 

0 

.0 

^ 

14*3 

£ 

0  3./ 

0 

.  u 

a 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

7 

100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

♦0 

1 

4.3 

8 

34.8 

14 

6C.9 

9 

3V.1 

0 

.0 

1 

4.8 

6 

28.6 

12 

57.1 

9 

42.9 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

2 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.1 

3 

3.4 

6 

6.9 

81 

93.1 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

5.3 

3 

7.9 

35 

92.1 

0 

.0 

1- 

2.0 

1 

2.0 

3 

6.1 

46 

93.9 

0 

.0 

1 

2.4 

3 

7.3 

5 

12.2 

36 

87.8 

0 

♦0 

0 

•  0 

2 

13*3 

2- 

13.3 

13 

86.7 

0 

.0 

1 

J  .  o 

I 

3.8 

3 

11.5 

23 

88.5* 

0 

A 

♦  u 

254 

3.8  , 

848 

12*6 

1.938 

28.7 

4  #738 

> 

70.2 

72 

1.1 

126 

3*  7 

453 

13.0 

1 .062 

30.4 

2  #382 

68.3 

44 

1 .3 

126 

3^9 

395 

12.1 

"  876 

26.9 

2*356 

72.3 

26 

♦  9 

0 

<  .0 

0 

.0 

0 

.0 

24 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

•  0 

Q 

0 

♦  0 

Q 

.  0 

1 3 

1 00.  0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

7.4 

5 

9.3 

49 

90.7 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

7.1.. 

1 

7.1 

.  13 

92*9 

0 

.0 

Q 

.  0 

3 

7.5 

4 

10.0 

JO 

90.0 

0 

.  0 

0 

•  0 

'  -o 

.0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1  0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

*  o 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.5 

1 

4.5 

21 

9:. 5 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

6.3 

1 

6.3 

15 

93**8 

0 

.0 

o 

.  0 

3 

♦  0 

0 

♦  0 

Q 

100.3 

0 

.  0 

0 

•  0 

.  0 

♦  0 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

♦Q 

0 

.ol 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

10C.0 

0 

.0 

2 

4.4 

13 

28*9 

33 

73.3 

12 

26.7 

0 

•0 

4.8  ' 

7 

33*3 

19 

90*5 

2 

9.5 

0 

•  3 

\ 

-4.2 

0 

25*0 

14 

58*3 

10 

41*7 

0 

.0 

\  0 

.0 

1 

2.9 

2 

5.9 

32 

94*1 

*  0 

•  0 

.0 

1 

9.1 

1 

9.1 

10 

90*9 

0 

•  0 

\? 

♦  0 

0 

.0 

1 

4.3 

22 

95*7  . 

0 

•  0 

l\ 

.8 

2 

1.6 

7 

5.7 

113 

92*6 

2 

1.6 

o\ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

22 

100*0 

0 

•  0 

1 

\  1.0 

2 

2.0 

7 

7.0 

91 

91*0 

2 

2.0 

i 

\ 

1 

0 

,  1 

2007 


TOTAL  . 
NUMBER 


106 
31 

75  , 

54 

27 
27 

20 
7 
13 

46 
26 

20  ' 

12 
2 
10 

91 
54 

37  4 

23, 

10 

13 

6 

1 
7 


23 
21 
2 

87 

38 
49 

41 
15 

26- 


6t748 
3.488 
3»260 


24 

13 

54 
14 

*°. 

2 
2 
0 

22 
16 
6* 

5 
0 
5 

45 
21 
24 

34 
11 

23 

122 

22-, 
100 


AFRICAN *  I N01  AN 
v ALASKAN  MAUVE 

NUMBER  I 


,  slack         'as  i  am  ok 
non-mispanic  pacific  islanoer. 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

f 

'  NUMBER 


kHUE 
NON-HISPANIC 

MUHBER 


NCN-RES IOEN  t 
ALIEN 

NUMBER 


^PUBLIC-  SERVICE  RELATE*  TECHNOLOGIES  155001 
COLORAOO  ~  - 

CO    MESA  COLLEGE, 

TOTAL  0  .0 

FEMALE-  0  '  .0 

'  MALE  0  .0 

CO    METROPOLITAN  ST  COLLEGE 
TOTAL  0'*  .0 

'    *FENAL€-  '*         0  ♦O 
,  .    MALE-  0        .0  > 

'CO    NAZARENE  BIBLE  COLLEGE 
"     'TOTAL  0  .0 

•FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CC    NORTHEASTERN  JR  COLLEGE 
.  K       TOTAL  0  .0 
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•  0 

MALE 

0  .0 

IZ 

14*1 

0^ 

.0 

0 

.0 

12 

14*1 

73 

65*9 

0 

•0 

DISTRICT*  OF  COLUMolA 

* 

y 

: 

OC    AMERICA/*  UNIVERSITY 

« 

TOTAL 

0  *D 

16 

36*4' 

c 

♦  0 

■  I 

2.3 

17 

3d. 6 

27 

61*4 

0 

.0 

FENALE 

0  .0 

2 

25*0 

0 

•  0  '  ' 

0 

♦0 

2 

25*0 

6 

75*0 

0 

.0 

HALE 

0  .0 

14 

38*9 

0 

-0 

I 

2*6 

15 

41*7 

21 

58*3 

0 

•0 

9 
0 
9 

31 
22 
9 

61 
20 
41 

3> 
.  20 
17 

16 
II 

7 

24 
22 


180 
95 
85 


44 

8 
36 


AFRICAN  1*0  UN 
ALASKAN  NATIVE 


/     BLACK  "  .  %•  'ASIAN;0R.  * 
ftON-MlSTMUC  *ACIFIC  ISUNQCR 


number  «" 

►Vuiifc  ;SEAWCE«AaAUO  UCMMOtOCUS  15*001 

OISTMCT'OF  COLUMBIA 

OC  -UNIVERSITY  OF  CC 
TOTAL  0 
FEMALE  0 

^MALE      "  '  o 


HISPANIC 
NUMBER, 


TOTAL 
MINORITY 

Mv.1BER 


MITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCN-MSIOENT 
ALIEN 

NUMBER  ' 


.d 

.0 
•  0 


2  INSTITUTIONS) 
.    85  67.5 
2*   71. • 
57  65.5 


*  OC.        STATE  TOTALS  C 

TOTAL  "  -  0  .0 

FEMALE  0  .0 

J  HALE  0  .0 

FLORIDA 


FL    BREVAAO  CHTY  COLLEGE 

TOTAL  0  '  *° 

FEMALE  'C  •  .0 

MALE.  >    *  0     .  ♦° 

'FL    BHOW'aRO  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0  <•<> 

FEMALE  0  ..0 

HALE  0      -  .0 

*FL    CENTRAL  FLA  CHTY  COLLEGE 

TOTAL  .0    «»   .0  . 

FEMALE  0  .0 

,  .HALE  0  -  .0 

FL  VlIPOLA  JUMCA  COLLEGE 

TOTAL  "„    .t,0  .0 

FEMALE     •  0 

MALE  0  »° 
FL    OAYTONA  BCH  CHTY  COLLEGE 

TOTAL  0  *° 

\  FEMALE  0  »° 

.    MALE  0        «0 -  / 
FLVEOISON  GOWWNlTY  COLLEGE 

"    'TOTAL  0 

*  FEMALE  0        *°  & 

*  hue  0  *° 

FL    KA  JR-COLLECE  JACKSONVL 
TOTAL         "  1 
FEMALE  .0,  .0 

*  MALE  -  1  M 
FL    FLORIOA  KEYS  CMTY  COLLEGE 

•TOTAL  '  0  »3 
FEMALE  0.  *0 

0*  .3 

FL    OJLF  COAST  CHTY  COLLEGE  • 
TOTAL  -.0  •? 

FEMALE  .0  »3 

/         MALE  0  *° 

J  FL    HILLSBOROUGH  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  '*  0.  .3 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  *° 

FL-    INOIAN  RIVER  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE    >    •      0  .0 
MALE  0       *°  ' 

FL    LAKE  CITV  CHTY  COLLtCE 
TOTAL-  0.0 
FEMALE  *  0  .0 

MALE  '  0*0  / 

FL    LAKE-SUHTER  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  Q  •° 

FEMALE  0  *° 

'    MALE  0  .0 

FL    MANATEE  JUNIOR  COLLEGE 
'  TOTAL  0  .0/ 

FEMALE,  0 

MALE*       *        0  vO 
FL    MIAMI  CHRISTIAN  COLLEGE  , 
'    TOT^L  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    MIAMl-OAOE  CMTY,  COLLEGE 
TOTAL        .   -  1 
FEMALE  2.1 
MALE  OF  .0 

FL    NORTH  FLORIDA  JR  COLLEGE 
TOTAL  *  0  .0* 

FEMALE  0  *0 

m4lE  o  •o 

FL    OC AL 00 SA- WALTON  JUNIOR  C 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  ,  0        *0  - 

M4LE  0  »° 

FL    PALH  BEACH  JUNIOR  COLLEGE 


* 

2 

3.3  ' 

0 

A.3*- 

** 

9 

7.9 

6- 

20.0 

3.6 

1 

T.f 

1 

25.0' 

0 

•3. 

1 

100*0 

0^ 

♦  0 

1 

1G0.0 

1 

3.6^ 

Ov 

•  0 

1 

4.6 

6 

30.0 

v  6 

35.3 

0 

•0 

22 

i  19*5 

A 

23.5 

16 

16*6 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

16.7 

0 

•  0 

2 

16*7 

5 

6.8 

3 

B.8 

•  2 

%6.7 

12 


5 
0.0 
7. A 


A  ao*o 

'  2*100*0 


.TOTAL 
FEMALE 
MALE 


O 
0 
0 

2* 
1 
1 

0 
0 
0 

20 
5 
15 

1 

0„ 
1 

0 
0 

*  0 

11 

2 
9 


1.6 

.0 
2.3 


.0 
.0 

•  0 

1.7 

12.5  . 
'  6.7  , 

•  0 

■»  *S 
.0 

16.1 
10.6 
19.5 

3.S 

•  0 
A.O 

.0 
*  .0 

.p 

5.B 
d.7 
5. A 


0  ' 

0 

0 

0 
0 
*0 


.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 


A 

A  .9 

75 

91.5 

2 

6.5 

21 

90.3 

2 

3.9 

V 

A7 

92.2 

* 

A.O 

92 

73.0 

2 

5.1  o 

30 

76.9 

3 

3  .A 

62 

71.-3 

0  \ 

♦  0 

1- 

i.7 

0 

0 

'.0 

0 

r 

1 

2.1 

0 

3 

2.6 

0 

♦  0 

0. 

0 

♦°\ 

3 

0 

.o' 

0 

•  0 

"0 

♦  0 

*  0 

n 

0 

•  0 . 

0 

«  u 

'  0 

♦  0 

0 

.0^ 

.0 

.0 

0 

•  j 

0 

.0 

0 

♦  0 

i 

3.6 

0 

.  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

4.6 

0 

.0 

o. 

.0 

•0- 

*0 

0 

.0 

.0 

■  $ 

0 

.0 

0 

2  N 

1.8  ' 

1 

♦  9 

1 

5.9 

0 

♦0 

1 

1.0 

1 

1.0 

0' 

♦  0 

.0 

0 

•  0 

A  0 

♦  0 

0 

♦  0 

.  0 

.0 

0 

.0 

0  ' 

♦  0 

0 

•  0 

0 

ft 

,0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

1.6 

0 

•  0 

1 

v2.9 

.  0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

1 

3.1 

•  0 

9  0 

.0 

0 

.0 

1 

» 

3.? 

0 

•  0 

b 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

-  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

o, 

0 

.0 

0 
0 

.0 
.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦a 

0 

*  .0. 

0 

.0  - 

0 

.0 

0 

•  0 

27 

21.8 

0 

.  .o 

1A 

29.6 

0 

•  0 

13 

1&.9 

0 

♦  0. 

'0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦0 

•0 
♦  0 
.0 

3.2 

.0 
3U  6 


t 

3 

5.0 

C 

.0 

3 

6.A 

12 

10.5 

20:0 

? 

7.1 

a 

7.1 

ii 

25.0 

lo 

lo 

,  1  100.0 

f  o 

.0 

]  1  100.0 

2 

7.7 

0 

.0 

2 

9.5 

6 

30*0  f 

6 

35*3 

0 

.0 

26 

23*0 

5 

29. A 

21 

21*9 

0 

.♦o 

0 

.0 

.  0 

.0 

2 

16*7 

0 

•  0 

2 

16*7 

6 

10*5 

A 

11*8 

2 

8*? 

5 

15*6 

2 

A0*0 

3 

*  11*1 

2 

A0*0 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

8.7 

i 

12.5 

1 

6*7 

0 

0 
0 

A6 

20 
>26 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

17 

2 
15 


.0 
•  0  • 
.0 

38.7/ 
A2.6 
36. A 

3.8 
"  .0 
A.O 


.0 

♦  0 

♦  0 

1.9 
1.7 
>.0 


-** 

• 

7  • 

0 

3      ft  » 

0 

A      7.8     ^  c 

0 

* 

3A  27.0 

0 

9    23.1  — 

0 

25  28.7 

0 

57  95.0 

0 

13  1CC.0 

0 

AA    S3. 6 

o  • 

102    8S.5  , 

0 

2A  60*0 

0 

78  92.9 

0 

13  92.9 

0 

3  75*0 

0 

10  100.0 

0 

o  *o 

0 

0  y0 

0 

0  *o 

0 

24  92*3 

0 

5  10C.0 

0 

19  90*5 

0 

14  70*0 

0 

11  64*7 

0 

3  10C.C 

0 

87    77*0  \ 

0 

12*  7C*6V 

3 

75  78*1 

0 

9  100*0 

0 

5  100*0 

0 

K  1C0.C 

0 

10  83*3 

0 

0   *  .0 

0 

10  83.3 

0 

50  \7 

1 

29  ,'*3 

1 

21  91*3 

0 

26  81*3 

1 

3    60*0  , 

0 

113    85*2  v 

.1 

3  60.0 

0 

0  *o 

0 

3  100*0  , 

0 

1  ico.o 

0  **o 

1  *00«0 


21 
7 
1A 

A 

2 
2 


91*3 
87*5 
93.3 

66*7 
5C*0 
100*0 


76  61*3 

27  57*A 

AC  63*6 

25  96*2 

1  106*0 

2A  9*.^ 

7 

2 
5 

173 
21 
152 


TOTAL 
NUMB Eft 


100*0 
100*0 
10C.O 

91.1 

.91  ♦£ 


•  0 

•  0 


•0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


0 

c 

0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

•o 


.0. 

•  0 
.0' 

•  0 

•c 

•  0 

33.3, 
50.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
,  .0 

.0 

>  .o 

.0 
.0 


82 
31 
51 


126 
39 
87 


60 


1141 
30 
84 

14 

*  4 
IP 

1  - 

0 

1 

26  • 
5 
21 

20 

17  ' 
3  • 

113 
A7 
96 

9 
5 
4 

12 

6  0 

12 

57 
34 

•  23 

32 
5" 

»  27 

5 
2 
3 

«  * 

0 
1 

2f 

J* 

6  ~ 
4 

2 

124.  ■ 
'  47 
77 

26 

1- 

7 

2 
5 

190 
-  23 
167 


;er|c 


2010. 


107.0 


TABLE  10*  TUTAL  ASSOCIATE  OCGREES  AND,CTHE*  AWAROS  8ASEC  ON  LESS.  T K 
*     CONFERRED  BY' INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RA 


FOUR  YEARS  OF  WORK  6EY0N0  HIGH  <CHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
IEi  ETHNICITY,  AND  SEK»     INSTITUTION  ANO  STATE  1976*1979 


AM&'tCAN  JNOfAN 
ALASKAN  NATIVE 

NJMBEft  « 


•LACK      .     >J&*SIAN  OR  > 
NON-HI SPANIC  PAfcl  FI C  I SLANQER 


NUMBER 


r.PUBUC  SERVICE  RELATED  TECHNOLOGIES  (5500) 
jFAORIOA  v 


FL.  .-PASCO-HERNANOQ  CC 
TOTAL  C  .0 

FEHUE     *  0  .0 

,     'MALE  0  .0 

FL  'PE NSACOLA  JUNIOR  COLLEGE 


7T0TAL 
'FEMALE 
*  HALE 


•  0 
.0 
*0 


:FL    FOLK  COMMUNITY  COLLEGE 
v   TOTAL                0        .0  . 
FEMALE                0  .0 
MALE                0  ,0 
FL    SAINT. JOHNS  RIVER  CC 

*  TOTAL  0  .0 
(FEMALE  0  .0 

HALE  0  '  .0 

FL    SAINT  PETEASeG  JR  COLLEGE 

*  TOTAL  1  1*0 
FEMALE                1  1*9 

*  -ma'le  0  .0 

FL    SANTA  Ft  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  1  .9 

-  FEMALE  .0  .0 

HALE        ■    *  1  1*9 
FL    ScNINOLE  C^IY  CCLLEiE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
.FL  STHESTN 
TOTAL  ' 
FEMLE 
'  HALE 


1  .7 

l"  9.1  * 

0  .0 
ASSEMBLIES  GOO 

9  .0 

0  .0  : 

0  .0 


FL    SOUTH  FLORIOA  <JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  %  0  ..0 

MALE  0  .0 

FL    TALLAHASSEE  CHTY  COLLEGE 

total  o  .or 

FEMALE  0,  .0 

HALE  0  .0 

FL    VALENCIA  CHTY  CCLLfcGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  '  0  .0 

MALE  C       ♦  0 


5 
.1 
4 

2 
2 
0 

7 
3 
4 

27 
12 
15 

5 
0 
5 

0 
0 

0 

3 
3 
0 

2 
V 
1 

4 
1 

3 


•  0 
•0 
.0 

9.1 
28*6 

♦  0 

11*«» 
5*9 
14*8 

9*5 
25.0 
*  .0 

7.2 
5.6 
9.3 

24*1 
20.7 
27;  8 

3.3 

♦  0 
3.6 

•0 

♦  0 

•  0 

2.8 
18.8 

•  0 

33.3 
25.0 
50.0 

6.S 
.8.3 
6.0 


^FL  STATE  TOTALS  ( 

*     TOTAL  5 
FEMALE  3 
MALE  I 


30 


institutions; 

1*6  10.0 
57  14.0 
89  8.4 


GE0RGI  A. 


GA    ABRAHAM  BALDWIN  ACRL  C 
TOTAL  \  0  .0- 

FCMALc  \   •  3  .0 

HALE  v  0  .0 

GA    ALBANY.  JUNIOR  COLLEGE- 
TUTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    ,  0  ,0 

GA    ARMSTRONG  STATE  COLLEGE 
TOTAL  9  .0 

FEMALE  0  .0 

MALC  0  .0 

GA    ATLANTA  JUMCR  COLLEGE 
,  TOTAL  9  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        . 0 

GA  tAJGUSTA  COLLEGE 
*  TOTAL  0  .0 

FEMALE       .        0  .0 
HALE  0  .0 

GA    CLAYTON  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .9 

GA    COLUMBUS'  COLLEGE 

T£TAL  0  .0 

FEMlLE  0  ".9 

HAL?  9  ,  .9 

GA    DA  LION  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  9        .9  — 

MALE  9  70 

GA    0CKAL6  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .9 

FEMALE  0  .9 

HALE  9  .9 


22.2 
33.3 
.9 

3.4 
33.3 
.9 

89.9  1 
199.9 
66.7 

33.3 
.9 
33.3 

13.3 
25.9 
9.1 

9.5 
.9 
ft  .8 

16.7 
50.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

14*3 
13.3 
15.4 


NUMBER 


X 

o 

0 
0 


.0 
.0 

•  0 

.9 
.0 

•  0 

.9 
.0 

•  9 

.9 

•  9 
.0 

.0 
.9 

•  0 

•  0 

•  0 

♦°o 

1.3 
,0 
1.4 

•  6 
•o 
•o 

.0 

•o 
•o 

•o 
•o 

.0 

1.6 

•  0 
2.0 


,0 
.0 
-.0 

•  0 

•  0 
•  .0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.9 

•  0 
.0 
.9 

•  0 
-*0_ 

.9 

•  0 

•  0 

•  0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


tHITE 
N3N-HI$PANtC 

KUHBER  * 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 


NUMBER 


9 

'  .9 

4  9 

•  9 

4 

100.9 

•  0 

•  0 

9 

.0 

9 

.9 

2 

100.0 

0 

♦  0 

0 

♦  9 

\  0 

\ 

♦  0 

2 

109*9 

b 

♦  0 

1 

4.5 

3 

13. o 

19 

86.4 

0 

•0 

9 

*  .9 

2, 

28.6 

5 

71*4  \ 

0 

♦0 

1 

6.7 

1 

*  6.7 

14 

93*3 

0 

•  0 

39 

0 

.0 

5 

68*6 

0 

•  0 

9 

•  9 

1 

5.9 

16 

94^1 

0 

•0 

9 

.9 

4 

14.8 

23 

85*2 

0\ 

♦0 

1 

4*8 

3 

14*3 

18 

85*7 

0  ] 

.0 

1 

12.5 

3 

37.  5 

5 

62*  5 

0 

♦  0 

9 

•  9 

0 

.9 

13 

199*9 

0 

♦0 

9 

•9 

6 

8*2 

86 

86*7 

3 

3.1 

0 

♦  0 

7.4 

50 

92*6 

0 

♦  0 

<o 

.0 

* 

9.  3 

36 

83*7 

3 

7.0 

1 

♦  9 

29 

25.9 

83 

74*1 

0 

♦0 

0 

.9 

12 

29.7 

46 

79*3 

0 

♦  0 

1 

*  1.9 

17 

31.5 

37 

68  *5 

0 

♦  0 

3. 

2.9 

11 

»  7.3 

92*7 

0 

.0 

1 

9.1 

2 

18.2 

9 

81.81 

0 

.0 

2 

1*4 

9 

6*4 

131 

93*  6 

0 

.0 

0a 

•  9 

(T 

.0 

2 

199*9 

0 

.0 

9 

.0 

n 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

2 

109.9 

0 

♦  0 

3 

2.8 

6 

5.7 

199 

94*3 

0 

.0 

0 

.0 

3 

18.8 

*  13 

81.3 

0 

(.0 

3 

3.3 

3 

3.3 

87 

96*  7 

0 

V 

.0 

0 

.9 

2 

33*3 

4 

66*7 

0 

'  .0 

o 

♦9 

1 

25.0 

3 

75*9 

0 

/  ,0 

o 

♦  9 

1 

59.9 

1 

50*9 

0 

♦0 

.9 

5 

8.1 

'  57 

91*9  y 

0 

.0 

o 

♦  9 

,1 

8.3 

11 

91*7  * 

0 

♦0 

49 

♦  9 

% 

d.O 

46 

92*  9 

♦0 

49 

3.  3 

296 

14.  9 

1 1254 

85*5 

7 

.5 

17 

4.2 

78 

19.2 

325 

89*9 

3 

47 

32 

3.9 

12B 

12.1 

929 

87*6 

4  * 

.4 

9 

.9 

2 

22.2 

7 

77*B  ' 

0 

.0 

Q 

♦  U 

2 

33.3 

66*  7 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

.9 

3 

199*9 

0 

♦  0 

0 

.9 

1 

3.6  ' 

27 

96*4 

0 

.0 

o 

.0 

1 

33»  3 

2 

66*7 

0 

•0 

o 

♦0 

'  9 

.9 

25 

10C.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

e9.9  " 

i 

29*9 

0 

.0 

o 

♦0 

2 

199.0 

0 

♦  9 

0 

.0 

o 

♦  0 

2 

66.7 

1 

33*3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

2 

66*7 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

♦  9 

0 

♦  9 

0 

.0 

o 

♦0 

1 

33.3 

2 

66*  7 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

13.3 

13 

86*7 

0 

♦0 

0 

♦9 

-  1 

25.0 

3 

75*9 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

9.1 

10 

99*9 

0 

•0 

c 

.0 

2 

9.5 

19 

99.5> 

0 

•  0 

0 

.0 

9 

.9 

4 

199*9 

0 

•0 

9 

.9 

2 

11*8 

15 

86*2 

0 

•0 

0 

♦  9 

1 

16.7 

5 

83*3 

c 

•0 

9 

.9  ■ 

1 

59.9 

1 

59*9 

0 

•  0 

9 

.9 

9 

.9 

4 

199*9 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.9 

16 

109*0 

0 

•  0 

9 

.9 

0 

.0 

9 

199*9 

c 

•0 

9 

.0 

0 

♦  0 

7 

199*9 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

14.3 

24 

85*7 

0 

.0 

0 

.0 

2 

13*3 

13 

86*7 

0 

•  0 

9 

♦  9' 

2 

15.4 

U 

84*6 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


4 

2 
2 

22 
7 

15 


17 

27 

21 
8 

13 

97. 

54 

43 

^12 
/  58 
54 

191 
11 
140 

2 

,0 
2 

106 
16 
90 

6 
4 

2 

62 
12 
50 


1,467 
406 
,1,061 


9 
6 
3 

28 

3 
25 

5 
2 
3 

3 
0 
3 

15 
4 
11 

21 
4 
17 

6 
2 
4 

16 

9 

7^ 

28 
15 
13 


ir 


2011 


207; 


AMERICAN.  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER    -  % 


NOf^mSPANlC  WCIFI^StANCER  -HISPANIC 
NUMBER         *       NUMBER      *  X  NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


PUBLIC  SERVICE  REL'ATEO  TECHNOLOGIES  <5500> 
CEORGI A 

CA    EMMANUEL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  •O 

MALE*  0  ♦? 

'GA    FLOYO  JUNIOR  COLLEGE 
♦  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'MALE  0  .0 

GA    GAINESVILLE  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  »° 

FEMALE  0  .0 

„    MALE  0  .0 

CA    GA  INST  TECHN-STHN  TECH 
,  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

v  MALE  0  »° 

GA    GEORGIA  MILITARY  COLLEGE 
'     TOTAL  3  6»° 

FEMALE  ^     0  •° 

HALE  3  *»3 

CA  '  GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL •  0  •? 

FEMALE  0  *° 

MALE      •*         0  .0 
— GA_GpRQp^N_JUN  IOR  COLLEGE 
TOTAL         ^     0  .0 
FEMALE  0  .0 

HALE  -0  *0 

GA    KENNESAW  COLLEGE 
TOTAL      '  '  0 
FEMALE     *  0 
HALE  0 
GA    LA  GRANGE  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0  , 

MALE  .0 
GA    MACON  JUNI CR  /  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  |0  *0 

HALE  0  *0 

GA    MIOOLE  GEORGIA  COLLEGE 
TOTAL  0  *° 

FEMALE  P  »° 

MALE  0  .0 

GA    NORTH  GEORGIA^CCLLEGE, 
TOTAL  <\       »°  I 

FEMALE  0\       .0  f 

MALE  0  *2i 

GA    SOUTH  GEORGIA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0' 

FEMALE  0  •0l" 

HALE  0    .    *0  -t 

GA    TRUETT  MCCONNFLL\  COLLEGE 

TOTAL  0    \  \S  * 

FEMALE  0     \  *\ 

HALE  0  \.d\ 

*-GA    MAYCROSS  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  „  0  1,0 

FEMALE'  0  Up 

HALE  0       VO  / 

GA    ME  ST  GEORGIA  COLLEGE  / 
TOTAL  0        \0  I 

FEMALE  0       >*0  , 

MALE  0  .0 

CA         STATE  TOTALS  (    |\  25  INSTITUTIONS) 
fOTAL  3      UOi  39  2.7 

FEMALE  0       *o\  U  Il.J 

MALE  3      !•♦,  «  l3*3 


.0 

♦  0 

•  0 

.0 

.& 

.0 


1 

5*3 

0 

0 

•  0 

c 

1 

6.7 

f 

0 

1 

12*5 

0 

1 

50.0 

0 

0 

r° 

o 

0 

j  .0 

o 

0 

■  .0 

0 

o 

•0 

/ 

0 

0 

/  *n 

0  , 

0 

•  0 

•  s 

\ 

.0 

34.0 

0 

01 

♦  0 

o 

17 

35.4 

0 

2 

50.0 

0 

50.0 

0 

/! 

50.0 

0 

/ 

'  0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

o 

y 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

1 

8.3 

0 

0 

•  0 

0 

1 

11.1 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0  H 

0- 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

>  4 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

/  0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

~*0_ 


\ 


HAWAII 

HI    U  OF  KAMA  I  I 
TOTAL 
Ft  MALE 
MA  L  E 
HI     U  OF  HAWAII 
TOTAL 
FEMAL  E 
HALE 
HI    U  OF  HAWAII 
TOTAL 
FEMALE 
H*LE 
HI    U  OF  HAWAII 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


AT  HILO 

0  .0 

0  »0 
0  .0 
HONCLULU  CC 

0  !*o 

0  J*0 
0  .0 
KAPIOUNI  CC 

0  !*0 


0 
0 

KAUJI 

0 
0 
0 


0 

♦  0 
CC 
.0 
.0 

•  0 


0 
0 
0 

3 

1 

2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 

•  0 

2.3 
3.'» 
2.0 

.0 

•  0 

•  0 

♦  0 

•  0 

♦  0 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


17 
71 

A 
A 
0 

3 
0 
3 


►0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

,♦0 

♦  0 
♦0 

.'Q 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

.0\ 
.0  " 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

•0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


9  60*0 
3  50*0 
6  66*7 


68*8 
58*6 
71*7 

33*3 
33*3 

♦  0 

100*0 

•  0 
100*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

a 
o 

0 


♦  0 
♦0 

.0  „ 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
•0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 


5  10*0 
0  .0 
5  10.* 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0- 

p 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


5 
2 
3 

10 
2 


kHlTE 
NON-HI bPANIC 

NUMBER 


'  NON-^ESIOENT 
AL/EN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


♦0 

♦  0 
•0 

♦  0 
•0 

♦  0 

.0 

♦  0 
♦0 

♦  0 
♦0 
.0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦9- 

♦a 

♦  0 

♦  0 


1.6 
•0 
2*4 


33*3 
33*3 
33*3 

7.8 
6*9 
8*1 

•  0 

♦  0 
•0 

•0 

•  0 

♦  0 


1  5*3 

0  *o 

1  6*7 

1  12*5 

I  50*0 

0  *o 


0 
0 

c 

0 
0 
0 

25 
0 
25 

2 
1 
1 

C 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

0  ■ 

0 

0 


A7 

11 

36 


♦  C 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

5C.  0 

♦  0 
52*1 

50*0 
50*0 
50*0 

.C 

♦  0 
.0 


♦  0 
.0 

♦  0 

.C 

♦  0 

♦  0 

8*3 

♦  0 
11.1 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  c 


•  0 

•  0 

•p 

•  0 
.0 

•  G 

.c 

•  0 

•  0 

•G 

•  0 

•  0 


15.4 
11.5 
17*1 


U  93*3 
5  63*3 
9  100.0 

101  78.9 
20  '  69.0 
81  81*8 


33*3 
33.3 
.0 


16  84*2 

2 

10*5 

A  100.0 

c 

♦  0 

12  80.0 

2 

1  *  * 
1 3  •  J 

7  87.5 

0 

•  0 

1  50.0 

♦0 

6  1CC.C 

0 

♦  0 

6  1C0.0 

0 

.0 

3  100.0 

o 

.  0 

3  IGO.O 

Q 

.o  x 

7  100.C 

0 

.0 

0  .0 

o 

.0 

7  1GC.0 

0 

.  0 

25  50.0 

0 

.o' 

2  1CC.C 

0 

.  0 

23  47.9 

o 

.0 

2  50*0 

0 

.0 

1  50*0 

o 

.0 

1     50*0  * 

0 

.0 

S  1CC.C 

0 

.0  ' 

1  100*0 

0 

.  u 

*  100*0 

0 

.0 

7  100*0 

0 

.0 

1  1CC«C 

0 

.0 

6  10  CO 

0 

.0 

3  100.0 

0 

♦0 

2  100*0  . 

0 

♦  0 

1  100*0 

c 

♦c 

11  91.7 

0 

.0 

3  100.0 

c 

♦0 

,8  88.9 

•0 

♦0 

10  1C0.0 

0 

♦0 

4  1C0.0 

0 

♦  0 

6  100.0 

0 

♦  0 

I  100.0 

C 

\*0 

1  100*0 

0 

;o 

0  *c 

c 

•°v 

18  100*0 

0 

.0 

7  1CC*0 

0 

♦  0 

11  100*0 

c 

.0 

10C.0 
100.0 
100.0 


13  1CC.C 
12  100.0 

K^ioo.o 

5  lWo 

2  lOOX 

3  100*0 


257  8**0 
85  88.5 
172  81.9 


-0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.c 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 


.7 
♦  0 
1.0 


3  100.0 
0  '  .0 
10C.0 


1 

6.7 

0 

.0 

1 

16*7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

27 

21*1 

0 

•  0 

9 

31*0 

0 

•  0 

18 

18*2 

0 

.0 

8 

66*7 

0 

•  0 

8 

66*  7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

•  0 

0 

*T 

19 
A 
15 

8 

2 
6 

6 
3 
3 

7 
0 

.7 

50 
? 
46 

4  • 

2 

2 

5 
1 

4 

7 
1 

6 

3 
2 
1 

12" 4 
3 
9 

10 
A 
6 

1 
1 

0 

*  .18 
7 
11 

7 

5 
2 

13 
"  12* 
1 

•  5 
,  2 
3 


306 
96 
210 


A 

128 

v  29 
\99 

12N 
12 
0 

3 
0 
3 
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TABLE  IC.  TOTAL  ASSOCIATE  OEGAEES  A  NO  CTHER  AWAROS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYONO  HIGh'^CHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER , EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY*  AND  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979- 


AMERICAN  INDIAN' 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR\ 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER 


PUBLIC  SERVICE  RELtfTEO  TECHNOLOGIES  <5*00) 


HAWAII 


HI    U  Of  HAWAII'  LEEWAR9  CC 


TOTAL 
FEMALE 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
.MINORITY 


*  .  WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


75*0 
60.0 


-      MALE                C  .0 

0 

.0 

6 

100.0 

HI    U  CP  HAWAII  MAUI  CC 

TOTAL                 0  .0 

0 

~  .0 

17 

70.8 

FEMALE                G  .0 

0 

•  0 

4 

57.1 

MALE                0  .0 

0 

•°t 

13 

76.5 

i 

HI          STATE  TOTALS  (          6  INSTITUTIONS) 

TOTAL                 0  ,  *0 

3 

1.5 

133 

67.  2 

FEMALE                0  .0 

1.6 

34 

53.1 

MALE                 0  *0 

2 

1.5 

99 

73.9 

I OAHC 

10    891 SE  STATE  UNIVERSITY 

"TOTAL                 1  4*0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE                 1  4*3 

0 

•  0 

0 

.0 

MAuE                 0  .0 

0 

.0 

o 

.0 

10    COLLEGE  OF  SOUTHERN  IOAHO 

TOTAL                 C  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

FEMALE                 0  *0 

0 

•  0 

o 

♦0 

MALe              -  0  .0 

0 

•  0 

0 

.-o 

10    IOAHO  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

FEMALE                 0        .0  * 

0 

s  .0 

♦  0 

KALE                0  *0y 

0 

•  0 

o 

.0 

10    LEWIS-CLARK  ST  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

-   MALE        •         0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

10    N3RTH  IOAHO  COLLEGE 

TOTAL                 0  ,0 

0 

.0 

o 

♦  0 

FEMALE'               0  .0 

0 

•  0 

o 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

o 

•0 

10    NTHWST  NA2ARENE  COLLEGE 

TOffL                 0  -  .0 

0 

•0 

o 

.0 

FEMALE                 0  .0 

t> 

•  0 

.0 

MALE                 0  .0\ 

•  0 

o 

♦  0 

10,  RICKS  COLLEGE  x 

TOTAL                 0  *0 

0 

.0 

o 

M 

FEMALE                  0  .0 

0 

.0 

o 

♦  0 

HALE                 0  .0 

3 

♦  0 

o 

♦  0 

10          STATE  TOTALS   (          7  INSTITUTIONS) 

TOTAl                 1  .7 

0 

/♦d 

o 

.0 

FEMALE                  1  1.1 

c 

,  .0 

c 

♦  0 

MALE                 0  .0 

0 

'  .0 

o 

♦  0 

ILL  INOIS 

IL    8EILEVILLE  ARcA  COUFGfc 

.  tota^l            i  :.3 

8 

10,1 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

5 

23*8 

o 

♦  G 

KaLE                 1  1*7 

3 

5*2 

o 

♦  0 

It    BLACK  HAWK  C  QUAJ-CI7IES 

TCTAL                 3  *0 

0 

•  0 

1 

6.  3 

FEMALE                  0  .0 

0 

.0 

o 

-"0 

HALE                 0  .0 

0 

•  0 

J 

9*1 

IL    CARL  SAN08URG  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

o 

♦  0 

, FEMALE                 0  .3 

3 

♦  0 

♦  0 

.<ALc                 3  .0 

y . 

.0 

o 

♦  0 

It    CENTRAL  YMCA  CMTY  COLLEGE 

T^TAL                 0  .0 

31 

91*2 

o 

♦  0 

..FEKSLE                0        .0  , 

25 

92*6 

o 

♦  0 

MALE                 0  .0 

c 

85*7 

c 

•  0 

IL    CTY  C  CHGO  CITY-wlDE  C 

TOT AL                  0        . 3 

6 

25.  C 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

c 

•  0 

MA  LE                  C  .3 

c 

26*1 

0 

•  0 

IL    CITY  C  CHGO  KENNEOY-KING 

TCTAL                 0  .0 

111 

0 

•  0 

FtMALS                 0  .0 

9d 

100*0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .3 

13 

100*0 

0 

•  0 

IL    CI TY  C  CHICAGO  LOO?  C 

TOTAL                 0  .0 

73 

76*8 

1 

1*1 

FEMALE                 0  .0 

36 

95*0 

0 

♦  0 

MS  Le                 0  .0 

35 

63*6 

I 

1.8 

IL    CITY  C  CHGO  HAL COL 4  X  C 

TOTAL                 0  ^  ,0 

42 

84*0 

5 

10*0 

FEMALE                 0  "  .0 

3V 

83*0 

5 

10*6 

XALc                 0  .0 

3 

100*3 

-  0 

♦  0 

IL    CITY  C  CHICAGO  CALEY  C 

TOTAL                 0  *3 

4 

5.1 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

3 

25*0 

0 

♦  0 

MALE                  0  *0 

1 

1.5 

0 

♦  0 

Efs 

% 

NUMBER 

x 

NUMBER 

x 

NUM8ER 

% 

0 

.0 

12 

75*0 

4 

25*0 

0 

•  0 

0 

♦0 

6 

60*0 

4 

40*0 

0  * 

•  0 

o 

♦0 

6 

100*0 

0 

♦  0 

o 

♦  C 

5 

20*8 

22 

91*7 

2 

8*3 

0 

•  0 

14*3 

5 

71*4 

2 

28*6 

o 

•  0 

23*5 

17 

100*0 

0 

•0 

o 

♦  0 

20 

10*1 

156 

78;  8 

42 

21*2 

o 

♦  0 

5 

7*8 

40 

62*  5 

24 

37*5 

o 

♦  0 

15 

11*2 

116 

86*6 

18 

13*4 

.  0 

•  0 

0 

•0 

1 

4*0 

24 

96*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

4*  3 

22 

95*7 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

20 

100*0 

0 

•  0 

o 

•0 

0 

♦  0 

6 

100*0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

14 

100*0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

19 

100*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

7 

1 00*0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

0 

♦  0 

j  2 

100*  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

8 

100*0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

2 

100*0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

■  0 

1 00*0 

o 

♦  0 

o 

.  0 

*0 

♦  0 

14 

100*0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

100*0 

0 

.0 

J 

.'0 

o 

♦  0 

9 

100*0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

'  *0 

2 

100*0 

0 

*0 

0 

♦0 

0 

•0 

2 

100*0 

0 

*0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•0 

o 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

46 

97*9 

*  1 

2*1 

o 

•  0 

o 

♦  0 

43 

97*7 

I 

2*3 

o 

♦0 

o 

iO 

3 

ioc*o 

\  o 

.  0 

o 

♦  0 

1 

.  7 

133 

96*5 

1 

♦  7 

o 

.0 

1 

1*1 

88 

97*8 

1 

1*1 

\ 

\ 

•  0 

\ 

0 

.0 

45 

100*0 

0 

*0 

* 

1 

\" 

10 

12*7 

69 

87*3 

0 

*0 

o 

5 

2  3*8 

16 

76*2 

o 

♦  0 

1 

1*  7 

5 

8*6 

53 

91*4' 

o 

♦  0 

0 

♦0 

\  1 

'  6,3 

15. 

93*8 

0 

•  0 

o 

♦  0 

\  0 

.  0 

5 

100*0 

o 

♦  0 

♦0 

\^  1 

9.1 

10 

9C*  9 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

.  .0 

-  35 

100*0 

0 

♦  0 

o 

.0 

o 

11 

100*0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

x*0 

24 

100*0 

o 

♦0 

3 

6*8 

34 

100*0\ 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

7*4 

27 

IOC*  0 

V  o 

♦  0 

o 

♦0 

1 

14*3 

7 

100*0 

\  0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

6 

25*0 

75*0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•0 

1 

100*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

6 

26*  1 

17 

73*9 

o 

♦  0 

0 

•  0 

111 

100*  0 

0 

♦  0  x 

V  0 

•  0 

o 

♦  0 

98 

100*0 

0 

♦  0 

\^  0 

♦  0 

o 

♦  0 

13 

100*0 

o 

♦0 

Xi o 

•  0 

5 

5*3 

79 

83*2 

16 

16*8 

0  v 

\.o 

0 

•0 

36 

9!>*0 

2 

5*0 

0 

«0 

5 

41 

74*5 

14 

25,5 

0 

.0 

2 

4*0 

49 

9  8*0 

0 

*0 

1 

2*0 

2 

4*3 

46 

97*9 

0 

•  0 

1 

2.1 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

3 

3*e 

7 

v*.o 

70 

89*7 

1 

1*3 

0 

•  0 

3 

25.0 

9 

75*0 

0 

.0 

3 

4*5 

4 

6*1 

61 

92*4 

1 

1*5 

TOTAL  i 
NUMBER 


1* 
10 

6 

24 
7 
17 


198 
64 
134 


25 
23 
2 

20 
6 
14 

19 
7 
12 


14 

6 


2 
2 
0 

47 
44 
3 


135 
90 
45 


79 
21 

58 

16 
5 
U 

35 
11 
24 

34 
27 
7 

24 
1 
23 

111 

98 
13 

95 
40 
55 

50 
47 
3 

78 
12 

66 


2013 


2073 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


,  I LACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


'  NUMBER 


NUMBER 

PU4L4C  SERVICE  RELATED  TECHNOLOGIES  C55001 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


hHlTS 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


ILLINOIS 

IL    CTV  C'CHGO  TRUMAN  C 
TOTAL  \  0  ♦O 

f  EMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

XL    CITY  C  CHICAGO  MIGHT  C 
TOTAL  1  U6 

FEMALE  0    v  .0 

MALE  1  2*1 

XL    COLLEGE  OF  OUPAGE 
TOTAL  .  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

XL    COLLEGE  OF  LAKE  COUNTY  m 
TOTAL  »     0  .0 

f  CHALE  0  .0 

MALE  0  .0 

XL    OANVILLE  JUNIOR  COLLEGE  * 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  * 

;     MALE  0  .0 

IL    ELGIN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,  0  .0 

IL    HlGH'.ANO  CNfV  COLLEGE 
TOTAL  <    0  »0 

FEMALE  0  .0 

HA1E  0  *0 

IL    ILLINOIS  CENTRAL  COLLEGE 
TOTAL'  1  2.9. 

FEMALE  0  *0 

.     MALE  1  5*9 

fL    ILL  ESTN  LINCOLN  TRAIL  C 
TOTAL  .  *    P        .0  f. 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

IL    ILL. EST*  CC  CLNEY  CEN  ' 


3  17*6 

1  33.3 

2  14*3 

8  13.1 

2  15.4 

6  12*5 


I 
0 
I 

0 
0 
0 

I 

0 

I 

0 
0 
.0 

0 
0 
0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


*  IL    XLL  ESTN  CC  WABASH  VLY  C 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0        .0  * 

MALE  0  *0 

IL     ILLINOIS  VLY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL    -  '0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        *'0  * 

IL    JOHN  A  LOGAN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

♦  0 

•  0 


XL    JOHN  WQOO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  N     •<>  ' 

FEMALE  t  0  .0 

MALE"  0  .0 

IL    JOLXET  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  1  1*1 

FEMALE  1,  4*0 

MALE  0  *0 

XL    KANKAKEE  CMTY  CCLLEGE 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IL    KA SKA SKI  A  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMtLE  0 
MALE  0 
IL    KISHWAUKEE  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    LAKE  LANO  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMtLE  0  •? 

MALE  0  .0 

XL    LEWIS  ANO  CLARK  CC 
TOTAL  0       • 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *° 

XL    LINCOLN  LAND  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  .0 

XL    MALLINCKROOT  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  *  0  .0 

MALE  0  ♦<> 


.9 
.0 
2.6 

•0 
.0 

♦o' 

4.5 

♦  0 
10.0 

•  0 

N  .0 

.0 

•  0 

♦  0 


2  5.7 
1  5.9 


0 
0 
0 

0 

e 
o 

o 
o 

oi 

o 
o 
o 

3 
2 
1 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

;14.3 
11.8 
25.0 

.0 
.0 
.0 


1  4.0 
1  1.5 


0 
0 

0 

1 
1 

,  0 

1 

1 

0 

0 
0 

'  0 

1 
1 

u 

l 

0 

1 
1 

0 

1 


«0 
♦*0 
.0 

7.1 
16.7 
.0 

33.3 
100.0 
.0' 

.0 
.0 

•  0 

3.4 
25.0 
.0 

2.7 
.0 
4.5 

2.4 

•  0 
33.3 


1 
0 
1 

0 
0 
0 

5 
3 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 


0  , 
0 
0 

0 

0 

0  \ 

0 
0 

0  : 

0 
0 

.'°  1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


5.9 
.0 
7.1 

♦0  - 

•  0  • 
.0 

4.4 

3.9 
5.3 

.0 
.0 

«  .0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

.  .0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


9 
0 
7.1 


2 

1 
1 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0  . 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

,  0 

0 
0 
0 

0 
0 

0  • 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1S.0 
23.1 
16*7 

1.8 
1.3 
2.6 

2.2 
5.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


.0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

'  .0 
♦0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 


.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
♦0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.4 
25.0 
.0 

.0 
♦  0 
♦0 


5 

29.4 

12 

70*6 

1 

33.3 

2 

66.7 

4 

28.6 

10 

71.* 

20  \32.8 

67.  2 

5 

38.5 

8 

61.5 

15 

31.  3 

33 

68.8 

o 

7.U 

106 

93.0 

5.3 

72 

94.7 

4 

10*5 

34 

89.5 

1 

2.2 

45 

^7.  8 

1 

5.0 

19 

95.0 

0 

.0 

26> 

100*0 

i 

4.5 

■j  i 

C 1 

95  *5 

c 

.  0 

12 

100*0 

1 

10.0 

9 

90*0 

o 

.0 

100*  0 

o 

♦  0 

,  17 

100.0 

0 

.0 

4 

1G0.0 

o 

♦  0 

100.0 

o 

♦  0 

1 

100.0 

0 

.0 

.  3 

100.0 

J 

32 

91*  4 

I 

5.6 

17 

94*4 

2 

11*8 

15 

88*2 

0 

.0 

2 

ioo.o 

0 

•  Q 

I 

1C0.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

10 

100*0 

0 

.0 

3 

103*0 

0' 

.0 

7 

100.0- 

0 

.0 

17 

100*0 

0 

.0 

16 

100*0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

23 

100.0 

0 

11 

100*0 

0 

•  0 

\7 

100.0 

3 

14.3 

18 

'  85.7 

V2 

11.  8 

15 

88.2 

1 

25.0 

75.0 

0 

.0 

0.0 

0 

.0 

i 

iwO.O 

0 

•  0  . 

1 

100*0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

1 

0 

1 
1 

0 
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3*i 
8.0 
1*5 

♦  0 
.0 
.0 

7*1 
16*7 
*0 

33.3 
100*0 

♦  0 

;o 
.'0 
.0 

6*9 
50.0 
*0 

2.7 

♦  0 
4.5 

2.4 
*0 
33*3 


89*  96.7 
23  92.0 
66  -98.5 

13  100.0 

5  100.0 

6  100.0 


13 
5 


92*9v 
83*3 
100.0 

66*7 
.0 
100*0 


32  100.0 
21  100.0 
11  100.0 

27  93.1 
2  50.0 
25  100.0 

36  97.3 
15  100.0 
21  95*5 

40  97.6 
38  100.0 
2  66.7 


0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
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0 

3  < 
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D 
0 
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0 
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0 
0 
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0* 
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0 
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.0 
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.0 

-0 
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.0 
•0 

.0 
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•  0 
•0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
•0 


17. 

3 
14 

61 
13 
48 

114 

76 
38 


20 

:i6 

22 
12 
10 

21' 
17 
4 

1 

3 

35 

ie 

17 

2 
2 
0 

10 

■\ 
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17 
16 
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23 
11 
12 

21 
17 

H 

7 
1 
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92 
25 
67 

13 
5 


14 
6 

8 

3 
1 

2 

32 
21 
11 

29 
4 
25 

37 
15 

22 


41 

38 
3 


ERIC 


2014 


2074 


TAtU  10*  TOTAL  ASSOCIATE  DECREES  ANO  OTHER  AWAROS  BASEO  OH  LESS  THAN  FOUR  YEARS  Of  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION* BY  RACE*  ETHNICITY*  ANO  SEX}     INSTITUTION, ANO  STATE  197A-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER   •  < 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


UBLIC  SERVICE  RELATED  TECHNCLOGI^t5500». 

Illinois-  "  J v  <"lr 

IL    MCHENRY  COUNTY  COLLEGE  ? 


TOTAL 
M*Lc 


tL    MOOOY  BIBLE,  INSTITUTE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


IL    MORAINE  VLY  CMTY  COLLEGE 
'    TOTAL  1  1*5. 

FEMALE  1  1*8 

MALE  0  *0 

IL    MORTON  COLLEGE 

TOTAL         '       0     *  *0 
FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

IL  KATL  COLLEGE  EO  URBAN  CAM 
'    TOTAL  0  .9 

FEMALE  0        .0  r 

HALE  4        *0  / 

2L    NORTHWESTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0        ,0  ' 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

IL"  CAKTCN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0     .  *0 

IL    OLiVET  NAZARENE  COLLEGE 


TOTAL  <  0 

FEMALE  0 
MALE  0 
IL    PARKLANO  CCLLEGE 


TOTAL 
FCMALE 
MALE 


.9 
.0 

t? 

•  0 
.0 


IL    PRAIRIE  STATE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


IL    RENO  LAKE  COLLEGE  . 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  "0  *0 

•    MALE  0  .0 

IL    R I CHL'ANO  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

'    FEMALE  '  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    ROCK  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MA  Lc  0        .  s) 

IL,  SAUK  VALLEY  COLLEGE 


TOTAL  ' 
FEMALE 
MALE 
IL  SHAWNEE 
70TAL 
FEMALE 
,  MALE 


0 
0 
0 

CCLLEGE 
0 


%  IL    SOUTHEASTERN  ILL  COLLEGE 


*      TOTAL  0 

FEMALE  3 

'.  MALE  0 
U    STHN  ILL!  NCI S  U 

TOTAL  0 

FEMALE  3 

MALE  '  0 


IL    SPOON  RIVER  COLLEGE 


♦  0 
.3- 
*0 

CAR30NDL 

♦  0 
.0 

♦  0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


IL    STATE  CCMMWITY  COLLEGE 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

HALE  0 

IL    THORNTON  CMTY  ' 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 
IL    TRITON  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
IL  WAUBONSEE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
.0 
.3 
OLLEGE 
*0 
.0 
•  0 

.3 
•0 
.0 


CMTY  COLtEGE 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


*0 

.  *0 

0 

•  0 

0 

•0 

7 

2*8 

3 

2.3 

A 

3*i 

2 

1.9 

■  1 

1.8 

'  1 

2.: 

3 

.3 

0 

.0 

0 

•  3 

(3 

100*0 

3 

100*3 

0 

*0 

3 

*.J 

0 

.3 

3 

A*0 

0 

.3 

0 

♦  0 

On  .0 

P 

25*3 

1 

25*0 

o 

*  0 

I 

1.5 

1 

2.0 

Q 

.0 

8 

15. A 

6 

18.2 

2 

10*  5 

"  i 

12*5 

0 

•  0 

1 

12*5 

2 

22*2 

2 

28*6 

0 

♦  0 

1 

2.-3 

1 

3*8 

0 

•  0 

1 

7.7 

1 

10.0 

0 

.0 

13 

59.1 

12 

92.3 

1 

11. 1 

1 

20.0 

0 

♦  0 

1 

25.0 

A 

13.3 

0 

,.0 

A 

17. A 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

v.o 

32 

97.0 

22 

95.7 

10 

100.0 

15 

18.6 

7 

2A.I 

8 

15.7 

2 

1.7 

2 

A. 3 

0 

•  0 

A 

11*1 

1 

5.9 

3 

15*  8 

HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER  " 


"  MITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES I OE NT 
ALIEN 


NUMBEK 


TOTAL 
NUMBER 


0 

♦  0' 

0 

.0 

0 

•0 

6 

'100.0 

0 

,  .0 

6 

0 

.  0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

A 

100.0* 

i 

0 

.  .0 

A 

A 

1*6 

1 

'♦A 

12 
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^ALASKAN  NATIVE    '  KW^iSmIIV  ^HuH^  HIS,«IC 


NUMBER 


NUMBER 


luetic  SERVICE  RELATED  TECHNOLOGIES  C5500) 


ILLINOIS 

IL    m  RAINEY  HARPER  COLLEGE 

,  total;  -         o  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0, 


0  .0 
0  *0 
0  *0 


IL  STATE  TOTALS  (        3*  INSTITUTIONS* 

TOTAL  5  .2  401  17.1 

FEMALE  2  .2  281  24.2 

MALE  3  *3     *  l0* 1 


-I  MM  AN  A 

IN    ANDERSON  COLLEGE  V> 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  .0        .0  . 

HALE  0       .0  ' 
*  IN    BALL  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  1      0  .0 

FEMALE  0  _*0 

t   MALE  0  .0 
IN    BETHEL  COLLEGE 

-TOTAL  0,  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  "    C  *0 
IN    KJNTINGTON  COLLEGE  %  " 

TOTAL  0  .0 

FF"UE~  0  .0 

'male  o  .o 

'  IN    INDIANA  CEN  UNIVERSITY 

TOTAL    •  0     >  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN   INDIANA  INST  TECHNOLOGY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    INOIANA  STATE  U  MAIN  CAM 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  •    0  •O 


1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


3.6 
A  .2 
•0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
•0 

♦  0 


IN    .INDIANA  UNIVERSITY  EAST 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
IN    INOIANA  U 
TOTAL 
FEMALE 
MILE 


6  .0 

0  .0 

0  .0 
AT  KCKCMO 

*  '    0  "  .0 

0  .0 

0  .0 


'XH    INOIANA  U  NORTHWEST 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


IN     INO-PUROUE  U  INOIANAPCLIS 


TOTAL. 
FEMALE 
KALE 


•  0 

•  0 

•  0 


IN"  .  INOIANA  U  AT  SOUTH  BEND 
TOTAL  1  5.0 

FEMALE         ,         0    .  .0 
HALE  1  7.7 

IN    INOIANA  U  SOUTHEAST 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

.    MALE  0  .0 

•IN     INO-PUROUE  U-FORT  WAYNE 
TOTAL.    *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'  MALE  0  .0 

IN    INO  VOC  TECH-INDIANAPOLIS 
"TOTAL  '    0  »0 

FEMALE  0  »0 

MALE  0  .0 

IN    INO  VOC  TECH  C-S0UTH,6END 
TOTAL  0  .0. 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    MANCHESTER  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    MARION  COLLEGE 
.     TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  *° 

IN    OAKLAND  CITY  COLLEGE 
TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 
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TABLE  10;  TOTAL  ASSOCIATE. OE6AEES  AND  OTHf ft  ANAROS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  tfOftK  IEVONO  HIGH  SCHOOL  FOft  MAJOR  FIELD 
CONFERRE0  IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  IY  RACE*  ETHNICITY.  AND  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  1976-1979 


AXE* I CAN  IKS IAN, 
ALASKAN, NATIVE 


•LACK 


ASIAN' Oft 


I" 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HI SPANIC 


NON-RES IOENT 
ALtEN 


TOTAL 


NUNBCR?,   •    i       N  UNI  Eft  ;  t 
PUBLIC  SERVICE  RELATEO  TECHNOLOGIES  C5S00) 
INDIANA 


IN    PURDUE  U 
TOTAL 
FEMALE 
KALE. 


CALUMET  CAMPUS 

0  .0 

0  .0 

0-  *0 


IN    UNIVERSITY  OF  EVANSVlLLE" 
TOTAL  0  ,0 

FclfALE  0  .9 

*    \HALE  0  .0 

IK    VI NCENNES  UNIVERSITY 
TOTAL  .0 
FEMALE  0  ,  *0 

'  « MALE  0  .0 


22*2 
22.2 
•0 

11*1 
33*3 
♦  0 

2.4 
2.6 
2.3 


IN         STATE  TOTALS  I  22 

TOTAL  1  .3 

FEMALE     -  -0  .0 

HALfc  1  .5 

IOnA  A 


INSTITUTIONS) 
17  5.0 
12  7.7 
5  2.7 


I A    W  IAR  CLIFF  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  ,0  .0" 

.MALE  0  .0 

IA    OES.  MGINES  AREA  CC 
TOTAL    *     ^      0  .u 
FEMALE  0  .9 

MALE  9  .0 

I A  . MUSCATINE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

ia  Ellsworth  cmty  college 

TOTAL  9  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  9  .9 

I A    FAITH  9APT  B IB  LE  COLLEGE 
TOTAL  9,       .9  " 

FEMALE  C  .9 

.     MAL5  0-  .C 

I A  HAWKEY E  INST  TECHNOLOGY 
,     TOTAL  0  .9 

FEMALE  -  0  .9 

MALE  9  .9 

I  A     INDIAN  HLS  CC-OTTUMWA 


TOTAL  0 
FfeMALfc  0 
HAle       ,  9 
I A    IOwA  CENTRAL.  CC* 


TOT  At 
FEMALE 
MALE 


I A     I3WA  LAKES  CC  NORTH  CTR 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


9  .9 
9  .9<' 
9  .9 

IA    IOwA  WESTERN  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  X  0  .0 

MALE  x  9  ,  ,0 

I A    KUKWOOO  CHTY  COLLEGE 
TdTAL  0  .9 

FEMALE         ^      0        .9  . 
*     MALn  }     .  .9 

IA 


MORNINGS  IDE  CULLEGt 


TOTAL 
'  FEMALE 
MALE 
IA  NORTHEAST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


IA 


9  .9 

9  .9 

9  .9 

VOC  TECH  SCH 

9  .9 

9  .9 

9  .9 


IA    N  IOWA  cARcA  CMTY  COLLEGE 
TOTAL     '  0  .9 

FEMALE  9  .9 

MALE  9  .9 

I A    SOUTHWESTERN  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
M4LE 


I A    WESTERN  IOWA  TECH 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


/O 

•  9 

•  9 

.0 

•  9 

•  9 

•  9 

•  9 
.9 


.0 

•  .0 

•  9 
-0 

•  9 

-3.7 
.9 
5.6 

.9 
.9 
.9 

.9 
.9 
♦9 

•  0 

•  9 

•  9 

♦9 
.9 
•0 

2.3 
3.7 

•  9 

♦9 

•  9 

•  9 

•  9 

•  9 
.9 

•  9 

•  9 

•  9 

•  9 

•  9 
•9 

.9 

•  9 

•  9 


IA 


TOTAL 
FtMALfc 
MALE 


STATE  TOTALS  C 


16  INSTITUTIONS) 

♦  0  2  .6 

.0  1  .5 

•9  1  .7 


NUHllft 

* 

NUMBER 

/ 

NUMBER 

*  X 

NUMIEft    '  S 

NUMBER 

X 

NUMBER 

:  % 
<\ 

9 
9 
9 

.9 
.9 
•  9 

9 

9 

*  9 

♦  9  1 
•0 

2 
2 
9 

22.2 
22.2 
♦  0  * 

7  77.8 
7  77.0 
9  .9 

6 
0 
9 

.9 
•  9 
.9 

9 

9 

0 

r  *» 

?   " , 

>  9 
9 
C 

♦  0  ' 

.9 

.9. 

9 
9 
9 

.9 
•  9 
•9 

1 
1 

9- 

11,1 
33.3 
•  9 

8  88.9 
2  66*7 
6  199*9 

9 
9 
9 

,9 
.9 

.9  . 

9 
3 

6  " 

9 
9 
0 

.9 
.0 
.9 

9 
9 
9 

.9 
•  9 
.9 

3 
2 

2. A 

2*6^ 
2.3 

-122  97.6* 
38  97.4 
8 A  (97.7 

9 
9 
9 

•°  i 

.9 

.9 

125  ' 
39 

86  . 

>  'i 

1 
1 

;  9 

.3 
•  6 

.0 

.*  9 
9 
9 

*0 
•9 
.9 

19 
13 
6 

5;  6 
8.  A 
3.3 

318  93.8 
149    SC.  3 
178  96.7 

2 
2 
0 

o 

.6 
1.3 
.9 

339 
155  . 
184 

t 

9  i 

9 

°l 

♦  9 
.9 
.0 

0 
9 
9 

•  0 
.9 
•9 

9 
9 

?  o 

.  .9 
.9 
.9 

3  199.9 
2  199*9 
1  199C9 

9 
9 
9 

•9 
.9 
.9 

3 
2 

•  1 

• 

9 

9. 

9 

•  9  -\ 

•  9 
.9 

v  ,  9 
9 
9 

.9 

•  9 

•  9 

9 
9 
9 

.9 
♦  9 
.9 

94  199*9 
59  199*9 
44  199*9 

9 
9 

♦  9 
.9 
.9 

*4 
59 
44  ' 

0 
9 
9 

•  9 

•  9 
.9 

0 
9 

9  ' 

•  9 

•  9 
•9 

9 
9 
9 

•  9 
.9 
.9 

2  190.9 
1  199*^9 
1  199*9 

9 
9 
9 

.9 
.9 
.9 

2 
I 
1 

9 
9 
0 

*'J 
•  0 
.0 

9 
9 
9 

.0 
.9 
♦  9 

(3 

9 
9 

.  .9 
.9 
.9' 

55  1C0*9 
59  199*9 
5  199*0T 

9 
9 

•  9 

♦  9 
.9 

55 
59 
5 

H 

o 

9 
9 

.  9 
.0 

•  9  ' 

o 

9 

.P 

♦  9 

•  0 
.0 

0 

.  9 
9 

•  9 
•  .9 
.9 

16  199*9 
"*  8  199*9 
8  199*9 

9  , 
1  9 
9 

•  9 
♦9 

*0  , 

16 

8.  * 

o 

9 
C 

♦  9 
.9 

♦  9 

0 
9 
9 

♦  9 

♦  9 

♦  9 

1 
9 
1 

3.7 
.9 
5.6 

26  £6.3 
V  199*9 
17  94*4 

9  . 

9 

9 

.9 
♦  9 
♦9 

27  - 

9 
18 

I 

0 
9 
9 

.9 

♦  9 

♦  0 

9 
9 
0 

♦  9 
.9 
.9 

9 
9 
9 

.9 
.0 
.9 

12  199.9 
3  199*9 
9  199*9 

v9 
V 
9 

♦  9 
♦9 
.9 

*  12 
3 
9 

< 

o 

9 
9 

♦  9 

•  9 
♦°. 

9 
9 
9 

♦  9 
.9 

9 
9 
9 

•  9 
.9 
.C 

1  199*9  " 
9*  *9 
1  199*9 

9 
9 
9 

.9 

•  9 

♦  9 

>-  1 
9 
1 

- 

o 

9. 
9 

♦  9 
.0  „ 

♦  0 

o 

9 

v  0 

•  9 
.9 
.9 

0 
9 
9 

•  C 
.0 
.9 

7  199.9 
1  199*9 
6  199*9 

9 
9 

■  9 

.9 

•  9 

♦  9 

.     "         7  <' 
'  1 
6 

y 
9 

-  9 

♦  0 

♦  9 

♦  9 

0 
9 
9 

•0 
.9 
♦  9 

0 
0 
9 

I 

.9 
•  9 
.9 

'31  199*9 
'  29  199.9 
11  199.9 

9 
9 
9 

•  9 
.9 
♦9 

31  ' 
'29 
11 

\ 

o 

9 

9*  ' 

•  9 

♦  9 

.9  s 

0 
9 

»  .9 

.9 
.0 
♦9 

1 
1 

9 

2.3 
3.7 
♦  9 

42  97.7^ 
26  96*3 
16' 199*0 

9 
9 
9 

.9 
.9 
.9 

43  % 

27 

16 

0 
9 
9 

•  9 

•  0 

•  9 

0 
9 
0 

•  9 
•9 
.9 

9 
9 
9 

.9 
.9 

.  .9 

1  199*9 
9  .0 
'      1  199*0 

9^ 

9 

9 

•  9 

•  9 
♦9 

i 
9 

,  1 

o 

0 

♦  9 
.  .9 
.9 

o 

9 
9 

♦  9 
•0 
•0 

0 
9 
9 

•  9 
.9 
.9 

18  190.9 
18  199*9 
9  *9 

9 
9 
9 

.9 
.9 
♦  9 

18 
18 

9 

9 
9 
9 

♦  9 

♦  9  - 

♦  0 

1 
9 
1 

8.3 
♦9 
19. 9 

1 

0 
1 

6.3 
.9 
19.9 

11  91*7 
2  199*9 
9  99*9 

9 
9 
9 

•  9 

.9^ 

12 
2 
19 

9 
9 

o 

.9 

♦  0 

o 

♦  v 

9 
9 

o 

.9 
.9 
.9 

9 
9 

o 

•  9 
.9 
.  9 

2  199*9 
0  *0 
2  199.9 

9 
9 

o 

.9\ 
.6* 
•  9 

2 
9 
2 

9 
9 
9 

♦  0 

♦  9 

♦  9 

1 
9 
1 

6.7 
.9 
6.7 

1 

9 
1 

6.7 
.9 
6.7 

14  93*3 
9  *9 
14  93.3 

; 

9 
9 
9 

I 

.9  1 
*0  < 
•  9 

15 
9 
*5 

I 

*9 
9 
9 

♦  9 

♦  9 

♦  9 

2 
9 
2 

.6 
.9 
1.4 

4 
1 
3 

1.2 
.5 
2.9 

335  98*8 
199  99*5 
145  98*9 

9 
9 
9 

•  9 
.9 
.9 

339 
191 

148  i 

r 

2917 


2077 


NUMBER 


v  A  _  i(Uu  *«i  31  "  *  \  TOTAL  KHITE°  NCN-RESIOENT 

.    ?25JSS!»  ^fcH?g«ic^"u,mNb«   H.SMNIC        mW.tv    ^ohhnuc  *w. 

*»M*7*«    ^NWCJi         «      •  NUWEK         t       NUHSER         *       i^MM         t  MINIM 
>U«UC,  *$6RVIC6.R6UU0jkf#<0i0f!E$„(5W) 
KANSAS  -  _ 

KS    BARTON  £0  CMTY  JR  COLLEGE 
TOTAL    '  <»        0  .0 

female  "     'v   o  *0 

MALE  .  O  .0 

KS    BETHEL  "COLLEGE 

TOTAL'  0  .0 

FEMALE    ,  0  »J 

,  -HALE  ,0       .0  . 

K$    BUTLER  CO  CMTY  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  •  0  *0 

«         MULE  0  .0 

KS    COLBY  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL-  0  .0 

FEMALE  0  %  *0 

MALE  0  .0 

KS    COWLEY;  CO  CMTY  JR  COLLEGE 
'  TOTAL         c      0  *0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

KS  ,0OOGE  CTY  CMTY  JR  COLLEGE 
x      TOTAL  0  *0 

FEMALE  -  0  *0 

MALE  '  ,    0  *0 

.   KS  *  HE SSTON' COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  i      0   .  .0 

'MALE  0        .0  ' 

KS    HUTCHINSM  CMTY  J«  COLLEGE 
TOTAL  0    •    *0  % 

FEMALE  0  -  *0 

•  MALE  0     .  .0 

K$    1N0EPEN0ENCE  COMMUNITY  JC 
TOTAL  0  *0 

FEtALE  0  .0 

HALE  0  .0 

KS    JOHNSN  CO  CHTY  JR  COLLEC- 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE        *       0  .0 
KS  -KANSAS  CITY  KANS  CHTY  JC 
TOTAL  0     ,  *0 

FEMALE  '  0  *0 

HALE  0  .0 

KS    KANSAS  WESLEYAN  * 
-  *  TOTAL      a  0      *  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

KS    LABETTE  CHTY  JR  COLLEGE 
TOTAL  0        ♦  0 

FEMALE  4  .0 

MALE  0  *0 

'  KS    MANHATTAN  CHRSTN  COLLEGE 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KS  ^HIO-AHERICA -NA2ARENE  C 
TOTAL  ,0  .0* 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

KS    SAINT  JOHN»S  COLLEGE 
.  TOTAL  0  *0 

FEMALE  J      0  *0 

MALE  0  .0 

KS    WASHBURN  U  OF  TCPEKA 
TOTAL  *      0  .0 

FEMALE  0'  *0 

MALE  0  .0 

KS    WICHITA  .STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  .0 


TOTAL 
t  NUMBER 


1 

4  ♦• 

0 

.0 

0 

.0 

0    *  *0 

5,6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

#t0 

0 

•  0 

I 

3.0 

1 

3*0 

I 

0 

0 

♦  0 

2 

I 

4.3 

<>;■ 

•  0 

I 

12*5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

»  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

*0 

•°t 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

\ 

0 

♦  0 

o 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0  v  .0 

0 

•  0 

6 

15. B 

o 

.0 

3 

27*3 

0 

♦  0 

3 

11*1 

0 

♦  0 

s  0 

-  .o- 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

K    •  0 

0 

.0 

0 

'  *"0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

0 

■♦0 

0 

St 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.♦° 

I 

'  10*0 

0 

♦  0 

0 

.  .0 

0 

.0 

I 

14*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

*9*1 

0 

♦  0 

•  0 

0 

•  0 

*  I 

11*1 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

o  v 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

0 

1 

0 

t 

0 
0 
0 

» : 

0 

0 
0 
0_ 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


•  0 
•0 
.0 

♦c 

♦  0 
•0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 
•0 

♦0 

•  0  c 

•  0 

11*1 

.0 

n*i 

♦  0 

•  0 

♦  0 

♦  0 

•  0 
♦0 

.0 
♦0 

•  0 

5*3 

•  0 
7.7, 

•  0 
.0 

•0- 

.0 

♦  0 

♦  0 

3*2 
.0 
3*6 

'♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

•  0 

♦  0 

♦  0 

•  0 
•0 

♦  0 
•0 

♦  0  ■ 

9*1 

40 

11*1 


0 
0 
0 

3 
0 
0 

1 

0 


.0 

•  o  , 
*° 

.0 

•  0 

•  0 

5*3 

.0, 
7*7\ 


6  -<15*8  < 
3    27  *3 
3  11*1 


0 
0 
0 

1 

0 

I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

o 

0 
0 

1 

0 

1^ 

2 
0 
2 


•  0 
•0 

3.2 

•  0 
3.6 

*'  *0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

10*0 
.0 
14*3 

18*2 

•  0 
22*2 


20  '-95.2 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

•  0 

17  94*4 

o 

•0  . 

1  100*0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

N*0 

o      •  o 

o 

•  0 

31  93.9 

0 

•  0 

11  91.7 

0 

*0  ' 

20  95*2 

o 

•  0 

22    95.7  ■ 

0 

•o  - 

7  87.5 

0 

•  0 

i C     i ftfl.A  * 
17  1UV.V 

o 

♦  0 

11  1C0.0  * 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•  0 

,  '  *  co.o  * 

o 

•  0 

«  88.9. 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

8  66.9 

o 

♦  0 

13  100.0 

0 

.0 

9  100*0 

0 

•  0 

4  100*0 

o 

♦0 

10  100*0- 

0 

.0. 

3  100.0 

0 

♦0 

7  100*0 

o 

♦  0 

1  100*0 

0 

*  ♦<> 

0  *o 

r  0 

•0 

1  ^l'OO^O 

o 

•0 

16  94*7 

0 

♦  0 

6  10Q«0 

"i 

.0 

19      C  9  'X 

o 

♦  0 

5*  €4,2? 

0 

.0 

A  72VT 

0 

'  *0 

24  88*9 

o 

♦  0 

1  100*0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

1  100*0 

o 

♦  0 

30  .  96*6 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

♦  0 

99       OA  L. 

o 

♦  0 

3  100*0 

0 

.0* 

3  100*0 

0 

♦  0 

0  «o 

0 

♦  0 

4  1C0*0 

0 

•0 

3  100*0- 

0  . 

"  *0 

1  100*0 

0 

•0 

15  100*0 

0 

♦  0 

15  10C«0 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

9  9C*0 

0 

•  0 

'  3  100*0 

0 

•  0 

6  85*7 

0 

•0 

1     9  61*6 

0 

♦  0 

i    2  100*0  ~ 

0 

•0 

\    7  77*8 

0 

♦  0 

KS         STATE  TOTALS  <        18  INSTITUTIONS! 

TOTAL  0*0  16  3.9 

FEHALE  0  .0  5  6*0 

MALE  0  *0  5  2*9 


•  6 
*0 
1.2 


1.6 

.  »o 

2.4 


16 
,5 
11 


6.3 
6.0 
6.5 


2>8  93.7 
\79  94.0 
159  93.5 


•  0 

•  0 

•  0 


21 
3 
16 

1 
1 

0 

33  ' 
12  . 
21 

23 
*« 
15 

11 

2 
9 

9 
0 
9 

13 
9 

4  . 

10 
3 

k  7 
I 

0, 
1 

19 

t 

13 

36 
11 
27 

1 
0 
1 

31 
3 
26 

3 

v  3 
0 

4 

3 
1 

15 
15 

0 

10 
3 
7 

11 

2 
9 


254 
84' 
170 


KENTUCKY 

KY    BRESCIA  COLLEGE  *  ^ 

TOTAL     m           0  .0  0  a 

FCMALE                 0  .0  0 

HALE  0  .0  0 
KY    CAHPBELLSVILLE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0  0 

FEMALE                0  .0  0 

HALE                0  vO  0 


.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


.0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


.0 

•  0 

•  c 

•  0 
.0 
.0 


.0 
•0 
•0 

•  0 
.0 
.0 


2 
1 
1 

~  1 
1 
0 


2016 


TABLE  10.  TOTAL  ASSJCUTC  DECREES  ANO  OTMEA  AUAADS  BASED  ON"  LESS  THAN, FOUR  YEARS  OF.  rfORK  lErONO  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO- 
CtfNFEAREO IV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETWICITV»  ANO  SEXI  r  INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


.  AHER I  CAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 


BUCK    „  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


"NUMBER 


NUMBER 


PUBLIC  SERVICE  RELATEO  TECHNOLOGIES  (55001 
KENTUCKY  ' 


HISPANIC 
NUMBER 


•>  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER  ' 


HHITE  m 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

'  NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


,KY    EASTERN.  KV .UNIVERSITY 
TOTAL  0,  .0 

FEMALE    „  0.  *0 

HALE.  0  .0 

KY    LEES  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL  0       .3  - 

FEMALE  0  .0 

mtE  0  .0 

KY  ^HIOWAY  COLLEGE 

*CTAL  0    '   ,0     •  1 

/FEMALE  0  .0 

N     'MALE  '    0    •  *o 

KY    N3REHEA0  STATE  'UNIVERSITY. 
TOTAL  0  *0 

fsmale  .C  *0 

MALE  0  .0 

KY    M3ATHERN  KY  UNIVERSITY 

t6tac  o  .o 

-  FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

~<Y    SO JTHERN  8APT  THEOL  SEN 

f  TOTAL     -  0  *0 

"FEMALE  0  *0 

„  'MALE  •  0  .0 
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0  .0 

a  ,  .o 

o  .0 

KY    UNIVERSITY  OF  LCUISVILLE 
TOTAL  0  .0 
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LA    OUR  iAOY  OF  HOLY  CROSS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 
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AMERICAN  INDIAN 
At AS  KAN  NATIVE 


\  BUCK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


-     NUMBER         *       NUMBER.  * 
PUBLIC  SERVICE  RELATE*  TECHNOLOGIES  I350U* 
LOUISIANA  , 

LA    STHK  U  IN  NEW  ORLEANS 
TOTAL     -  0  .0 

FfcHALE  0  .0 

KLE  0  .0 

LA    STHN  U  SHREVEPORT-SOSS1EA 
'  TOTAL  0  *0 

fehale  o  *o 

«      MALE  0  .0 

LA    U  OF  STHWSTN  LOUISIANA 
TOTAL  I  3.4 

FEMALE  ^     1  9.1 

KALE  0  .0 


100*0 
100*0 
♦  0 

100*0 
~ 10070" 

i  -° 

2?.6 
45*5 
i  16*7 


tA         STATE  TOTALS 

TOTAL  „  3 

FEMALE  2 

MALE  1 

MAINE. 


ME    GLEN  COVE  BIBLE  COLLEGE 
TOTAL  *      0  ,*0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

ME    SOUTHERN  ME  VOC  TECH  INST 

TOTAL  0  *0 

r  FEMALE  0     -  *0 

MALE  0  .0 

ME    UfilTY  COLLEGE 

TOTAL  .0        •  C- 

FEMALE  |  .0  *0 

•HALEV  0  *0 

ME    U  OF  MAINE  AT  AUGUSTA 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

ME    UU  OF  MAINE  AT  FARHINGTON 
TOT  AL  0        ♦  q 

FEMALE  *  0  *0 

MALE  0  *0 

ME    b  OF  MAINE  AT  MACHIAS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0'  *0 

MALE  0  .0 

ME    U  OF  MAINE  AT  CRONO 
TOTAL    ,         v '  2  3*2 
FEMALE  1  *♦<> 

MALE  1  2*7 

.ME    U  OF  ME  AT  PRESQUE  ISLE 
TOTAL'  0        *0  ; 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

ME    U  OF  SOUTHERN  MAINE 
TOTAL  0  ,*0 

FEMALE  0  .0 

MALE     "  J>  »0 

ME    UEST8R00K  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


(        12  INSTITUTIONS) 

U3  101'  45.3 

2M  66  70.2 

♦  8  35,  27.1 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
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0 

0 
0 
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0 
0 
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0 
0 
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0 

o  , 

0 
0 
0 
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0 
0 

0, 
0 
0 

0 
0 
0 
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1 

0  ' 


♦  0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2*1 
3.7 
•  0 

4.3 
.0 
100*0 


.0 
.0 
•  0 


.ME         STATE  TOTALS  (  ' 
TOTAL  2  ,  *7 

FEMALE  1  *7 

MALE  1  ♦* 

MARYLAND 


10  INSTITUTIONS) 
2   >  .7 
1  .7 
1  .8 


MO    ALLEGANY  CMTY  COLLEGE 

11.1 

TOTAL                 0  .0 

,  1 

FEMALE                0  *0 

0 

•  0 
16.7 

MALE                 0  .0 

1 

MO    ANNE  ARUNDEL  XMTY  COLLEGE 

3. '4 

TOTAL                 0  *0 

1 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

1 

4.8 

MD    CATONSVILLE  CMTY  COLLEGE 

10 

8.4 
16.7 

%    "  TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

4 

MALE                0  .0 

6 

6.3 

MD    CECIL  COMMUNITY  COLLEGE 
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0 
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✓0 
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0 

.0 
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2 
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0 

.0 

0 

0  . 
0 

Oi 
0 
0 

0 
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.0 


.0 
♦  0 
.0 


.0 
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0 
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.0 
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11 
18 


223. 

94 
129 


3 
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27. 
21 
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TABLE  10.  TOTAL  ASSOCIATE  OCOtEtS  ANO  OTHER  AMAAOS  1ASE0  ON  LESS* THAN  FOU*  YEARS  Cf  NCR*  BEYONC  HIGH  SCHOC  FOR  MAJOR  FIELO 
CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  E  OU  C  AT  I  O  N  B  Y  -  R  AC  £  »  ETHNICITY*  AND  SEX.    INSTITUTION  A  HO  STATE  197«-1979 


AN  CA  I  CAN-  t%;!AH'V 
ALASKAN  NATIVE. 


.  BUCK  ASIAN  CR' 

"NON^HlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


t  NUMBER    '     X       NUNiER         X  NUMBER 

PUBLIC'  SERVICE  RELATEO  TECHNOLOGIES  133001 
MARYLAND 


HISPANIC 
NUMBER 


\  TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER, 


NON-RES'!  DENT 
ALIEN 

NUMBER 


NO    CHESAPEAKE  COLLEGE 

TOTAL                C  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0. 

♦  0 

0 

•  0 

20 

100.0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

-  0 

♦c  ' 

0 

.0 

0 

•  Ci 

100.0  € 

0 

.c 

'MALE          -      0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0  * 

0 

.0 

0 

•  0 

i' 

100V0     ,  * 

0 

•  0 

NO    CNTY  COLLEGE  OF  BALTIMORE 

\ 

>    TOTAL                1    .  *5 

162 

77*5  j 

0 

♦  0 

2 

1*0 

165 

78.9 

40 

19.1 

4 

1.9 

^  FEMALE                0  .0'', 

122 

60*6 

0 

.0 

1 

♦  7 

123 

8  1.5 

'  24 

15.9 

4 

2.6 

MALE                I  1.7 

40 

69*0' 

0 

-0 

1 

1.7 

42 

72.4  , 

16 

27.6  ' 

0 

.0 

NO    OUNOALX  CNTY  COLLEGE 

TOTAL                 1  2*6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

2*6 

38 

97*4 

0 

•  0 

FEMALE                I  5.0 

0. 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.0 

19 

95.0 

0 

.Q 

MA  Lf.                  0  .0 

0 

0 

.0 

0 

♦0 

'  0 

.0 

19 

100*0 

0 

.0 

N0(  ESSEX  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL                0  .0 

2 

1.9 

0  i 

♦  0 

3 

2*9  V 

l'  5 

4*6 

99 

95*2 

0 

•  0 

FEMALE    .            0  .0 

1 

2.2 

x  0 

c  *  0 

•  0 

2 

3 

6.7 

42- 

53*3 

0 

•  0 

MALE   '             0  .0 

1 

1.7 

.0 

1 

1.7 

2 

3.4 

57 

96*6 

0 

•  0 

MP    FREDERICK  CNTY  COLLEGE 

TOTAL    '            0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.C 

*  13 

100*0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

0 

o  - 

*  .0 

0 

♦  C 

4 

1C0.0 

0 

•  0 

>-    MALE                0  *0 

0 

♦  0' 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

•  0 

MO    GARRETT. COMMUNITY  COLLEGE 

100*0  ' 

'     TOTAL                 C  ■  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

0 

-  .0 

0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

MALE            *«   0  .0, 
HO    HAGERST0M.4  J  UN  ICR  COLLEGE 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100.0 

\  o 

.0 

97  \\ 

TOTAL                 0.  .0 

1 

2.9S 

0 

.0 

0 

,  .0  - 

1 

33 

0 

•  0 

i  FEMALE                0  .0* 

1 

.6.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

6.7 

14 

93*3 

0 

.0 

v    MALE              -0  .0 

0 

«  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

>  19 

100*0 

0 

•  0 

MO    HAKFORO  COMMUNITY  COLLEGE 

4 

TOTAL            5     0  .0 

2 

5.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

5.0 

37 

92*5 

1 

2.5 

FEMALE             1    o\  .3 

1 

12*5 

0 

•  0 

'  0 

.0 

1 

12.5 

.  7 

87*5 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

1 

T3.1 

0. 

*  .0 

0 

•  0 

1 

3.  1 

30 

93*8 

90*2  \ 
87*9  ,  \ 

1 

3.1 

MO    MONTGOMERY  C  R0CKV1LLE 

>     TOTAL                  0        .0  f 

8 

$.6 

0 

•  0 

1 

♦'7 

9 

6.3 

129 

5 

3.5 

FEMALE                 0  .0 

4 

6.1 

0 

•  0 

1 

1.5 

5 

7.6 

58 

3 

4.5 

iHALE                 0  .0 

4 

5.2 

0 

.0 

0 

.0 

4 

5.2 

71 

:92*2  * 

2 

2.6 

MO    PRINCE  GEORCES  CC 

78*5 

TOTAL                 0  .0 

28 

20.7 

•  0 

.0 

1 

♦  7 

29 

21*5 

106 

0 

.0 

FEMALE                0  .0 

>  7 

15.6 

0 

0 

7 

15*6 

38 

84*4 

0 

.0 

MALE                0        .0  j 

21 

23.3 

0 

•  0 

1 

1.1 

22 

24*4 

68 

75*6 

0 

.0 

MO    VILLA  JULIE  COLLEGE 

TOTAL.               0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

S 

100*0 

0 

.0 

FEMALE                 0  *0> 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

.  *o 

5 

100*0 

0 

MALE                 6  .0 

C 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

HO  <WOft-WlC  TECH  CNTY  COLLEGE 

I 

TOTAL  '               C  .0 

1 

11.1 

0 

•o  .. 

0 

.0 

1 

11*  1 

8 

88*9 

0 

.0 

FEMALE-         *       0  .0 
*ALE'  -             0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0^  .0 

0 

.0 

1 

11.1 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

11*  1 

e 

88*9  • 

0 

♦0 

TOTAL 
NUMBER 


20 
12 


209 
151 

58 

39 
20 
19 

104 

59 

13 
4 

,*<9 

3 
1 

*  2* 

34 

15*- 

19 

40 
8 
32 

143 

'66 
77  * 

13U 
45 

■  90 

5 
5 
0 

9 
0 
9 


MD 


STATE  TOTALS  ( 


17  INSTITUTIONS). 


TOTAL 

2 

.2 

218 

23« 

3 

v  0 

%0v 

8 

.9  " 

226 

24, 

<?  ^ 

691 

74.0 

15 

1 

»6 

934 

FEMALE 

1 

.2 

142 

' 34*4  . 

s  0 

•  0 

4 

1.0 

147 

35. 

6 

259 

62.7 

7 

1, 

7 

413 

MALE 

1 

.2 

76 

14« 

6s 

0 

•  0 

4 

•  3 

81 

15, 

5 

<»32 

82.9 

.  8 

1, 

5 

521 

MASSACHUSETTS 
MA,  AQUINAS  JC  AT  NEtaTON 


'total 

0   .  .0 

1- 

4.2 

0 

•  0 

os 

.0 

FEMALE 

0    *  .0 

1 

4.2 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE 

.    o  •  .0 

0 

.  v 

'C 

.0 

0 

.0 

MA    ATLANTIC  UNION  COLLEGE 

TOTAL 

0    ,  .0 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

>  FEMALE 

0       .0  • 

1 

50.0 

-  r0 

•  0 

0 

.0 

MALE 

0  .0 

G 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MA    BAY  PATH  JUNIOR  COLLEGE 

Tut  AL 

0  .0 

0 

•  C 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE  ■ 

0  .0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦0 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

MA  BECKER 

JC-LE1CESTER 

TOTAL 

C  .0 

1 

3.1 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE 

0  .0 

1 

3.6 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE 

0    .  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

MA  BECKER 

JC-hORCESTER 

TCTAL 

0  .0 

1 

6.7 

0 

•  0 

0 

♦0 

FEMALE 

0  .0. 

1 

6.7 

0 

.0  . 

-  0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MA  BOSTON 

UNIVERSITY 

.6 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

FEMALE 

0  .0 

0 

•  0 

c 

•  0 

0 

,0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

6  0 

♦  0 

MA    END1C0TT  COLLEGE 

TCTAL 

0  .0 

1 

2.0 

1 

2.0 

0 

.0 

FEMALE 

0    •  .0 

1 

2.0 

1 

2.0 

0 

,0 

,  MALE 

0  .0 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

HA*  LA*ELL 

JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

FEMALE 

0 '  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

MALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

i 
o 

i 
i 

o 

0 

a 
o 

i 

i 
o 

i 
i 

0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 

Ot 
0 


4.2 
4.2 
.0 

33.3 
50.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

3.  1 
3.6 
.0 

6.7 
-6.7 
.0 

.0 
•0 

•  0 

4.0 
4.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


23 
23 
0 

2 
1 
1 


95.8 
95.8 
.0 

66*7 
50.0 
100*0 


14  100*0 
14  100*0 
0  *0 


31 

27 
4 

14 
14 

0 

1 

0 

•  1 

48 
48 

0- 


94*9 
96*4 
100*0 

93*3 
93*3 

•  0 

100#0 

•  0 
100*0 

96*0 
96*0 
•0 


20  1C0.0 
20  100*0 

0   -  *0 


24 
24 

-  0 

3 

'  2 

14 
14 

0 


15 
15 

0^ 

1 

0 

1 

* 

50 
50 
0 

20 
20 
0 


2  021 


■-•■/ 


American  inouw 


•LACK 


ASIAN  OR  . 


.  number      r-   number      j*  "number 

>UtL&  SERVICE  RELATED  ^JCHNOLOGIES  (5500) 


r 


MASSACHUSETTS 


Wt.UllEY  COLLEGE 

v  „  TOTAL  0   1  .0 

-  FEMALE  x  0  .0 
,     .  MALE  0  .0 

"HA    BERKSHIRE  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

«MALE  *  0  .0 

MA    BRISTOL  COHNUMTY  COLLEGE 
» TOTAL  aO       .0  , 

FEMALE  1  0  .0 

mile  o  .o 

HA    6JNKER  HlLL  CHTY  COLLEGE 
.  TOTAL  1         *7  . 

v  *  FEMALE  1  4 

HALE  0  .0 

MA    CAPE  COO  CHTY  COLLEGE" 
TOTAL        v       3  5.* 
_    FEMALE     -        -  0    ^  *0. 
MALE  3  7*3 

MA    CREENFIELO  CHTY  COLLEGE 
i        TOTAL     .         '  0  H ;  .0 
\     FEMALE  *0 
\        MALE    .  0  .0 

\ha*  holyoke  community  college 

\  TOTAL  \  3  '  2.3 
\  FEMALE  2  3*2 

\     MALE  1  1.5 

MA    MASS  BAY  CHTY  COLLEGE 
\  TOTAL  0  .0. 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ,.0 

MA    HASSASOIT  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  i    0  .0 

HALE  0  .0 

HA    HlODltSEX  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  0  °.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -  .0 

MA    MT  WACHUSETT  CHTY  COLLEGE 

Ttn  AL  0  .  .0 

'  FEMALE     '  0  .0 

HALE'  -    0  .0 

>HA    NTHN  ESSEX  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  2  2.2 

FEMALE  1  2.2 

MALE  1       2.1  * 

HA    NORTH  SHORE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMLE  0  .0 

MALE  0  .0 

HA    OJ1NSIGAH0N0  CHTY  COLLEGE 
"TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

MA  ROXBURY  COMMUNITY  COLLEGE 
,     TOTAL    .  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0     '  .0  . 

HA    5PR1NGFIELO  TECHNICAL  CC 


MA 


TOTAL 
Ft  MALE 
MALE 

MERRIMACK 
"TOTAL 
FEMALE 
HAL  E 
HA    MOUNT  10  A 
TOTAL 
FEMALE 
HALS 


0 

"  0 
0 

COLLEGE 
0 
0 
0 

JUNICR  COLLEGE 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


•  0 


MA    NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
TOTAL  0.  .0 

FEMALE       %         0  .0 
HALE  0  .0 

HA    OUINCY  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL       -       2  3.9 
FEMALE  1  3*2 

MALE  L  5.0 

HA    STONEHILL  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0    '  .0 

i     HALE  0  .3 

HA    UNIVERSITY  OF  LCWELL 


_  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


\ 


ERIC 


/ 


/.  - 


o 

♦  0 

0 

o 

% 

o 

0 

Jo 

o 

0 

1 

•0 

0 

o 

Jo 

o 

o 

r 
.0 

c 

0 

0 

o 

0 

o 

•0 

0 

/!, 

3 

2.1 

1 

I 

1  .8  , 

1 

2 

1  , 

0 

0 

.0 

0 

o 

•  0 

0 

♦o 

0 

1; 

0 

.0 

0 

o 

.  .0 

0 

o 

•  b 

i- 

o 

2 

t 

1*6 

c 

1 .6 

o 

1 

1.5 

1 

o 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

■  0 

o 

♦  0 

o 

A 

! 

2.5 

-  1 

? 

C 

1.  7 

o 

0 

i 

♦q 

0 

Q 

•  Q 

o 

Q 

H 

o 

0 

i  ■ 

'  0 

Q 

o 

o 

* 

o 

4 

A.3l 

1 

■  2 

4*4' 

1 

2 

i 

4.3 ' 

o 

0 

.0 

0 

o 

.0  1 

o 

0 

1 

lA  , 

0 

1 

4.0 

0 

0 

.0 

0 

25 

73.5 

0 

25 

73.5 

0 

0 

.0 

0 

11 

0 

7 

16.4  . 

0 

A 

4.7  ° 

0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

c 

5 

8.9 

0 

5 

8.9 

0 

♦0 

•0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

.0, 


s 

0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.»0 

.0 

•  0 

•  0 

•  7 
1.8 

.0 

•0 
.0 

,.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

-  .0 

.0 

.  .0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

-  .0 

1.1 

2.2 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0^ 
.0 

.0 
.0 

'♦0 

•  0 
.0 

r°* 

.0 
•  .0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

20 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


TOTAL 

HISPANIC 

MINORITY 

J 

NUMBER' 

NUMBER 

• 

i 

*  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

,  .o 

0 

.0 

0  V 

.0 

0 

♦0 

0 

.  0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

<  o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

c 

.c 

2 

1.4 

7 

1 

1.8 

N  4 

7.0 

*  «1 

1.2 

3 

3.6 

0 

.0 

V  3 

5*  A 

0 

.0 

0 

•0 

•  ■  o 

•  0 

3 

7.3 

'0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

.  0 

0 

.0 

2 

%  7 

5.  A 

2 

/3.2 

» ,  5 

7«9 

0  ' 

.0 

2 

3*0  . 

N 

0 

.0 

6 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

..0 

0 

.0 

4 

2.5 

0 

.0 

2 

4.  A 

o 

.0 

2 

1.7 

0 

•0 

0 

•  0  ' 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

-  .0 

'  0 

.  0 

1 

.  1.5 

1 

1.5 

•  0 

0 

•  0 

2.7 

1 

2.7 

A 

4.3 

1 1 

12*0 

6.7 

7 

1 5.6 

2.1 

4 

8.5- 

r  % 

1 

,  .6 

1 

.6 

1.8 

1 

1.8 

.0 

0 

.0 

1 

1.3 

2 

2.7 

4.0 

2 

8.0 

&  _o 

.0 

0 

.0 

8 

23.5 

33 

97«  1 

6 

23.5 

33 

97.  1. 

A  0 

.0 

0 

•  0 

1 

•  8 

12 

9.7 

2.6~ 

8 

Zl  ♦  1 

o 

♦  0 

4 

4.7 

0 

.0 

,  0 

.  0 

0  " 

.0 

'  0 

.0 

o 

♦  0 

w~  0 

.0 

'1 

1*8 

r  6 

10.  7 

1 

1.8 

10.7 

,  0 

.0 

C 

•  C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

o 

.0 

0 

.0 

1 

2.0 

3 

5.9 

0 

•  0 

4  1 

3.2 

1 

5.0 

2 

10.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

■>  .0 

\  > 

.0 

0 

.0 

>  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

WHITE 


NUMBER 


NGK-RES10ENT 
ALIEN 

NUMBER 


2022 


2  100.0 

2  100.0 

0  -  .0 

8  100.0 
0  .0 

3  100.0 

130  100.0 
A*  100.0 
85  10C.Q 


134 
53 
81 


95*0 
93.0 
96.4 


53  9A*6 
15  100*0 
38  92*7 

83  1C0.0 
51  1C0.0 
32  100*0 

122  94.6 
58  .92*1 
6  A  97*p 

120  99.2 
67  100.0 
53  98.1 


156 
43 
115 


97.5 
95*6 
98.3 


86  100.0 
31  100.0 
55  lCO^O 

66  98.5 
30  1C0.0 
36  97.3 

81  88.0 
38  84.4 
A3  91.5 

167  99*A 
55  98*2 
112  100.0 

73  97.3 
*  23  92.0 
50  1C0.0 


0 
0 
*0 

112 

■  30 
82 

\ 


48 
48 
0 


48 
30 
Id 

6 
0 
6 

6 
I 
5 


TOTAL 
NUMBER 


.  0 
0 
0 

0 
0 
0 

*  0 

'  2 
/  0 

i  0 
0 
0 


♦  0 

.0 

90.3 
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31  INSTITUTIONS) 


65 
54 
II 


MI    ALPEHCr COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAt  0  .0 

FEMALE  0.0 
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FEMALE  0.     ,  *0* 

J    MALE  *  0  .0 

"     MI    WAYNE  COUNTY  CMTY  COLLEGE 
I  TOTAL  0  -0 

FEMALE  -     0  .0 

MALE  0  .0 

MT  WEST. SHORE  CMTY  COLLEGE 
^TOTAL     .  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 

m:nority 

•  '  i 
NUMBER  1 


VUTE 
''  NON-HISPANIC  ^ 

NUMBER 


HOK-R&SJOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


Ml   '       STATE  TOTALS 

TOTAL  «V  T 

.      FEMALE  2 

MALE  ^  5 


MINNESOTA 

MN    CONC'OROIA  C-  5A I N  T  PAUL 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0  .0. 

MALE  0  .0 

MN    GO LO EN  VLY  LUTH  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEM*.tE  0  *0 

MALE  0  .0 

MN    AJSTIN  COMMUNITY  COLLEGE  . 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  %.0 

MALE  0  .0 

MN    BftAINERO  CPTY  CCLLEGE 
TOTAL  0  v  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0.      .0  - 

MN    f-ERGUS  FALLS  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0*  *0 

FEMALE  0  .0 

*  MALE  0  .0 

MN    hlBBlNG.COMUNlTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

^        MALE  0  .  *0 


•» 

12 

385  7 

B 

66.7 

4 

21.1 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

Q 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

~  0 

♦° 

0 

<\ 

&>°. 

1 

1.4 

1 

4.J3 

s  *0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

20*0 

0 

•  0 

2 

20*0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

«.o 

•  0 

o 

♦  0 

♦  0 

0 

.  *° 

o 

♦  0 

9 

♦  0 

0 

♦0 

2 

18*2 

2 

20*0 

0 

1  .0 

5 

33.3 

42*9 

•3. 

25*0 

19 

65*5 

8 

80*0 

11 

57.9' 

0 

♦0  ■ 

»  0 

•  0 

0 

♦  0 

>T  1  TUT  1 CNS ) 

106 

,8.9 

59 

11.4 

47 

7.0 

s 

0 

•  0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

'  .0 

J 

;0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

»  .0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

^0 

0 

•  0 

0 

.0 

v*0 
0  - 
0 

.0* 
.0 
'.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

12  38.7 

,      0     00.  1 

4  ^21.1 

19  61.3 
,    15  7W9 

V 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

•  .0 

.0 
.0 
.0 

.  '       1  12.5 
1  20.0 
0  .0 

7  87*5 
4  80*0 
3  100*0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 

♦  o  . 

.0 
♦0 

0        .0  ' 
u        ♦  u 

0  «o 

20  100*0 
4U    %  10C.0 
17  190*0 

•o 

0 

.  0 

'.0 
.0 

0 

o. 

0 

—o 
♦3 

.0 

0  .0 
•      0  .0 
0  .0 

IT  94*4 
2  1CC*0 
15  93*8 

i 

'0 
0 

•  0 

.0 
.0 

-.o  ' 

3 
2 

1 

4.2 
6.0 
2.2 

4  *  5.6- 
3  12*0 

J          2.2  n 

67  94*4 
"  .22  88.0 
45  97*8 

0 
0 
0 

T  .0 

•  0 

•  0 

c 

0 
0 

•  0 
.  .0- 

♦  0 

0  .Or 

0  -  .0 
;    0     ft  .0 

10    83**3   •  » 
7    77. 8 
3  100*0    g  . 

0 

,%  o 

0 

.0  « 
•  0 

-«'o 

0 
0 
0 

•  0 
-✓.0 
.0 

2  2,0.0 

0  *o 

2  20*0 

8  80*0 
U  *u 
8  6C*0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

♦  Q 

0  .'0' 
0  .0 

JLO^    *0 ' 

•                  -  % 
0  .0 
$0  *o 
o  #;o 

*    .,31  100*0 
22  100*0 
9  100*0 

0 
0 
0 

40 
.  WO 
♦  Ot 

0 
0 

♦  0 

•  0 
•0 

o  *o 

*    0        *  3 

o 

28  100*0. 
1 8  100*  0 
10  10C.0  o 

0 

o 
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.0 
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0 
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o      »o  .  t 

17  89*5 
16  86*9 
1  100*0 

0 

•  0 

•  0 

♦  0 
.0 

•  0 

0 

1  0 
0 

.0 
.0 
.0 

2  18.2 
2  20.0 
^  0  .0 

9  81*8 
8  80*0 

i  ioc;o 

0 
0 
0 

.0 

.0  / 
•  0 

1 
1 

0 

6*7 
14.3 
•  0 

6  40.0 
4:  57. r 
2"  25.0 

9  60*0 
3  42*9 
6  '5.0 

0 
0 

.  o1 

•°V  0 

.0  if    v  o 
.0  o 

.0 
.0 
.0 

19  65.5 
8  *dC0. 
11  57.9 

TO  3<i.5 
2  20*0 
8  42*1 

0 
0 
0 

.0 
.  .0 
.0 

0 
0 
0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.'A 

0    .  .0 
0  .0 
0  .0 

9  100*0 
6  1C0.0 
3  100.0 

3' 
3' 
0 

•  3 
.6 
.  .0 

17 
10 
7 

1.4 
1.9 
1.0 

y 

133  11.2 
-           "74  14.3 
59  6.7 

1.041     87*3  ' 
433  63*8 
608  90*1 

1  * 

0 

-  0 
0 

•  0 
♦0 

.0  • 

\  o 

0 
0 

.0 
.0 
.0 

t  • 
0  .0 
0.  .0 
0  .0 

1  'ico.o 

1  100*0 
0*  .0 

0 
0 
0 

% 

.0 
•  0 
.0 

0 
•  0 
-  0: 

.0 
.0 
.0 

0        *0  " 

o  *p 

0  .0 

17  100.0 
12  100.0 
S  1C0.C 

o' 

0 
0 

•  0 

.0    '  , 
.0  / 

w"o 

0 

r  0 

•  0 
.0 

0-  «  *0 
0  .0 
0  .0 

14  ICO.O  * 
12  100. Q 
2  100*0 

0 
0 
0 

.0" 
.0 

0 

•  0 
0 

.a 

.0 
.0 

«       6  .0 
0  .0 
0  .0 

21  100*0 
21  100*0 
0  *0 

0 
0 

c 

v  0 
0 

^  0 


0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0, 

•  0 

0  i 

.0 

c 

•  0 

0 

.0 

o  % 

.0 

1 

5.6 

'o 

•  0 

•1  < 

6.3 

0 

•  0 

•o 

.0 

0 

.0 

2 

16.7 

2 

22.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.-0 

.  0 

.♦3 

0 

♦  0 

b 

.0 

0 

♦0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0  • 

0- 

0 

0 

0 
0 
0 


1  uo.o 

1  100.0 

0  .0 

1  10C.0 

0  *0 

1  100*0 


*0 
.0 

-.0 

*0 

♦  0- 

**' 

.0 

♦  0 
<0 

.0 
.0 
.0 

r 

.0 

♦c 

.0 

.p» 

♦  0 
.0 


1.5 

a. 9 

1.2 


31 
12 
19 

8 

5 

O   *  y 

i 

■  2C 
.  ^3 

*  -17^ 

*  *  '* 

18 
2 

16 

71 
25 
46 

12 
9 
*3 

10 
0 
10 

31 
/•  22 
9 

28 
16 
10 

19 
18 
1 

11 
10 
1 

15 
7 
8 

U  29 
°  '10 
19 

9 

S  6 
3 

U 

1.192 
517 
675 


0 

.0. 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

17 

0 

.0 

12 

0 

♦  0 

5 

0 

.0 

14 

0 

♦  0 

12 

0 

•  .0 

0 

•  0 

21, 

0 

.0.  ' 

21* 

0 

.0 

0 

0 

.0' 

1 

0 

.0 

1 

0  . 

.0 

0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

v  0 

0 

•  0 

1 
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TAILS  10;  TOTAL, ASSOCIATE  DEGREES  A  NO  CThER  A WAR OS  BASEO  ON  L  65$  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
CONFEfUEO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY*  A NO  SEXt    INSTITUTICN  ANO  STATE  1976-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISUNOER 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


kHlTE 
NON-HISPANIC 


PUBLIC  SERVICE  RELATED  TECHNOLOGIES  15530) 
MINNESOTA 


NN    NVER  HILLS  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

F  SMILE »  *  *0  *0 

MALE  0  .0 

NN    LAK8W0C0  CMTY  CCLLEGE 
TOTAL         1        0  €  *0 
FEMALE-        *       0  .0 
"HALE  0  .0 

NN    N3RHAN0ALE  CMTY  COLLtGE 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .3 

MN    N 'HENNEPIN  CMT-*OLLEGE 
TOTAL    -  C  *0 

FEMALE  0  .0 

-H\LE  0  .0 

NN    NORTHLAND  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  1  20*0 

FEMfcLE  4      0  *0 

MALE  1  20*0 

Hb>    ROCHESTER  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  2  11.8 

FEMALE  2  22*2 

MALE  0  .0 

MN    WILL MAR  CMTY  COLLEGE 
TOTALS  I  4*3 

^.FEjttL*  *  0  *0\* 

^HALE  I     16*7  n 

MN    SAINT  MARY *S  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

MN    BEHIOJI  STATE  U 

TOTAL  0  .0 

PEMAlS  0     '  .0 

MALE  0  *3 

MN    MANKATC  STATE  UNIVERSITY 


TOTAL 
FcIttLS 
H\L5 


iH    OOKHEAO  state  lniversity 

TCTAL-  0  *3 

F£X4LE  0  *0 

MALE  0  .0 

MN    U  OF  MINN  MNPLS  SNT  PAUL 

TOT XL  0  *0 

FEMALE  3  »0 

MALE  0  *9 

MN    U  MINN  TECH  COL  CR>JUKSTON 

TCTAL  0  *9 

F3MALE  N"     0  .0 

MALe  3  .9 

MN  .if  OF  MINN  TECH  C-WASECA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ♦  0 

MALE  0  »3 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

0 
0 
3 

0 
3 
0 

0 
3 
0 

0 
3 
3 

I 

0 
0 
0 

0 
3 
3 


•  0 

•  0 

•  0 

4*8 

•  0 

•  0 

•  0 

♦o 

•  0 

•  0 

•  3 
.0 

•  0 

•  0 
.0. 
.0 

.0 

•  0 
.3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  3 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  3 

•  0 

11*5 
10*5 
14*3 

•  0 

•  0 
.3 

•  3 

•  0 
.3 


MN  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  4  1*2 

FEMALE  2  .9 

HUE  2  l.D 

t  * 
MISSISSIPPI 


20  INSTITUTIONS) 
4  1*2 
3 
1 


1.4 
♦  d 


MS    HINDS  JUNICA  QOLLEJE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0,  .3 

MALE  .0.  .3 

MS    tULMES  JUNIOR  CCLLEGE 
TOTAL  3  .0 

FcHALS  9  .3 

MALE  0  .3 

MS     ITAWAMBA  JUNIOR  COlLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALS 
MS  J3N=S 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0  .3 

0  ♦j 

■  3  .3 

CO  JJNICR  COLLEGE 

0  .0 

0  .3 

0  .0 


MS    MARY  rtUL'HHS  CJLLEGc 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MS    MER101 AN  JUNICR  CCLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 


50.0 
100.0 
40.0 

.3 
.3 
.0 

130.3 
100.0 
100.0 

.0 
.3 
•  0 
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1 

NUMBER 

% 

NUMBER 

* 
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0 

.0 

0 
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o 

.0 

47  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

22  100*0 

0 

.0 

0 

♦o  . 

0 

•  0 

25  100*0 

o 

•0 

o 

♦0 

I 

4.8 

20  95*2 

0 

.0 

0 

.0 

I 

14.3 

6  85.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

14  100.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 
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0 

.0 

.0 

0 

.0 
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0 
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Mo 

.0 
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.0 
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Q 
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♦0 

u 
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.0 
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0 

.c 
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o 

♦  0 
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\ 
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.0 
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Q 

0 

o 

♦0 

2 
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0 

.V 
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kO 
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.0 
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.0 

19  100*0 

3 

•P 

.0 
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.0 

0 

.0 
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0 
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.0 
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.0 
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0 

.0 

0 

.0 
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0 

•  0 

0 

.0 
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0 
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3 

.3 

3 

3 
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.0 
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♦0 

o 
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*0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

3 
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3 

.0 

3 

.0 
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0 
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o 
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o 

♦  0 
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0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

9 

.3 

3 

.0 

3 

.0 

0  .0 

.  n 
.  u 

o 
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3 

so.o 

3  50.0 

0 

.0 

3 
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1 

100*0 

0       .0  . 

3 

•  0 

9 

♦0 

2 

40.0 

3  60.0 

0 

♦  0 

0 

.3 

0 

•  0 

9  100.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

7  100.0 

0 

♦  0 

3 

•  0 

4 

100.0 

3  .0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

0  .0 

9 

♦  3 

0 

.0 

1 

100*0 

0  .0 

0 

♦  3  • 

0 

.0 

0 

*0 

3  100.0 

9 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0  .0 

ft 

♦  3 

0 

.0 

0 

♦  0 

3  100.0 

NON- RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


0 

.0 

47 

0 

•  0 

22 

0 

.0 

25 

0 

•  0 

21 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

14 

0 

•  0 

35 

o 

.0 

10 

0 

•  0 

<5 

0 

•  U 

36 

0 

.0 

14 

0 

•0 

22 

0 

•  0 

5 

0 

•  0 

0 

0 

\  -° 

5 

» , 

0 

♦  0 

17 
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0 
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B 

c 

.0 

23 

* 
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•0 

17 

0 

•  0 

6 

t 

0 

•  0 

23 

0 

•  0 

23 

0 

.0 

0 

0 
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9, 

0 

-0 
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0 

*0 

-  3 

0 

♦  0 

1 

o 

•  0 

o 

o 

*0 

1 

0 

*0 

7 

0 

*0 

7 

0 

.0 

0 

4 

15.4 

26 

3 

15.8 

19 

1 

14.3 

7 

0 

.0 

24 

0 

.0 

19 

0 

.0 

5 

0 

.0 

13  . 

0 

.0 

12 

0 

♦0 

1 

-  1.2 
3  1.4 
1  .8 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
•0 
.0 

.0 

•  0 
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342 
212 
130 


16 
2 
14 

2 
2 
0 

6 
1 
5 

9 
2 
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/ 


/ 


y 
.■I 


AMERICAN  IhtlkH 
ALASKAN  NATIVE 


HACK  ASIAN  OR 

NON-HtSPAMIC  PACIFIC  ISLANOEA 


NUMBER         X       NUMBER         %  NUMBER 
PUBLIC  SERVICE  RELA1EO  TECHNOLOGIES  15500) 
MISSISSIPP* 

MS    HISS  ?ULF  CST  JC  JACKSON 
TOTAL  0  ♦O. 

FEMALE  '    0  «0 

MALE  0  *0 

MS    HISS  GULF  CST  JEFF  OAYIS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HS    HtSS  VLY  ST  UNIVERSITY 
'  TOTAL  0  *P 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MS    NORTHEAST  MISS  JA  COLLEGE 


TOTAL  0  »° 

*  FEMALE  0  *C 

MALE  »    0  *0 

MS    NORTHWEST  KISS  JR  COLLEGE 

TOTAL  &  »,0 

FEMALE  0  *;0 

MALE  0  .0 

MS    SOUTHWEST  MISS  JR  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *'0 

MALE  0  \0 

MS    TOUGALOO  COLLEGE 

TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  jO 

MALE  0  « 0 


I 

0 
1 

1 
I 

0 

I 
I 

0 

1" 
I 

0 

29 

4 

I 
I 

0 

6 
6 

0 


20*0 

25*0 

4*2 
14*3 

•  0 

100*0 
100*0 
*0 

'  20*3 
'20*0 
*0 

36*2 
46*3 
16*2 

33*3 
100*0 

•  0 

100*0 
100*0 
*0 


MS         STATE  TOTALS  < 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                0  10 

MALE                 0  IO 

MISSOURI  ! 

MO    BAPTIST  8I6LE  COLLEGE 
TOTAL  1  ^2 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  WJ 

MO    CALVARY  BIBLE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

MO    CENTRAL  MO  ST  UNIVERSITY 


13  INSTITUTIONS) 
49  30*2 
41  47*1 
8  10*7 


•0 

to 

I 

;o 
io 


•13 

♦  0 

♦  0 

\ 

•9 

♦  0 

♦  0 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MO    DRORY  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MO    EAST  CENTRAL  MO  OIST  JC 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

,  MO    EVANGEL  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MO    JEFFERSON  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MO    LINCOLN  UNIVERSITY  j 
TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  *0; 

MALE  0  *0, 

MO    LONGVIEW  CMTY  COLLEGE 
,     TOTAL  1  8*3 

FEMALE  0  *0l 

MLE  1     ll.ll  „ 

MO    MAPLE  WOOOS  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0        *0  \ 

FEMALE  0        *0  | 

MALE  0        *0  I 

MO    P6NN  VALLEY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MAI  «  0  *0 

NO  MIDWESTERN  BAPT  THEOL  SEM 
—  TOTAL  0        *0  j 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

MO    MINERAL  AREA  COLLEGE 
TOTAL  0        *0  I 

FEMALE  0  *° 

MALE  0        *0  I 


1 

0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.2 
.0 

♦  3 

.0 
.0 
.0 

♦0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

♦  0 

•  0 

♦  0 

•  0 

♦  0 

•  0 

♦  0 

♦  0 

•  0 


2  66*7 
0  «0 
2  100*0 


0 
0 
0 

0 
0 
3 

9 
5 
4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


*0 
'  *0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

20*0 
83*3 
10*3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


*0 
*0 
*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


•  0 
*0 

•  0 

*0 

t 

•  0 
.0 

,  *o 

•  0 

•  0 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0, 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


*0 

♦  0 
*0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

.0 
*0 

♦  0 

*0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 


TOTAL 
MINORITY 

NUM6FR 


MUTE 
NON-HISPANIC 

-  NUMBER 


NOK-fiESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


23*0 
•0 
25*0 

4*2 
14*3 

,  *0 

100*0 
100*0 
*0 

20*0 
23*0 
•0 


29  38,2 
25  46*3 
4  18*2 


3  3*3 
130*0 
•  3 

100*0 
100*3 
.  .0 


4  80*  0 
I  100*0 
3  75*0 

23  95*8 
/  6  85*7 
/  17  100*0 


0 
0 
0 

4 

4 

0 

47 

29 
lb 


.0 
.3 
•  0 

80*0 
80*0 
*0 

61*6 
53*7 
61*6 

66*7 
*0 
103*0 


♦  0 
♦0 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


»9 

3  0*  2 

113  69*8 

0 

»1 

47*1 

46  52*9 

o 

a 

10*7 

i 

47  89*3 

0 

6 

1*5 

434  98*5 

0 

0 

♦  0 

AO     1  Oft  A 

o 

6 

1*9 

315  98*1 

0 

i 

16*7 

5  83*3 

0 

1/ 

16*7 

5  03.3* 

0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

0 

♦  0 

7  10C*0 

3 

0 

*0 

4  ICC.O 

0 

0 

*0 

3  100*0 

0 

0 

•  0 

28  100*0 

0 

0 

*0 

4  100*0 

0 

0 

*0 

24  IC0*0 

0 

0 

*0 

5  100*0 

0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

0 

*0 

3  100*0 

0 

3 

*0 

4  100*3 

0 

3 

*0 

4  100*0 

0 

0 

•  0 

0  -0 

0 

0 

.0 

15  100*0 

0 

0 

*0 

2  10C*C 

0 

0 

_*0 

13  100*0 

0 

2 

66*7 

1  33*3 

0» 

0 

♦  0 

I  100*3 

0 

2 

IOC*C 

0  «o 

0 

1 

8*3 

11.  91*7 

0 

0 

•  0 

3*  1CC*0 

0 

1 

11*1 

8  88*9 

0 

1 

7*1 

13  92*9 

0 

0 

♦  0 

1  100*0 

0 

1 

7*7 

12  92*3 

0 

9 

20*0 

36  80*0 

0 

5 

83*3 

1  16*7 

0 

4 

10*3 

35  89*7 

0 

0 

♦  0 

5  100*0 

0 

0 

♦  0 

I  100*0 

0 

0 

♦  0 

4  10C*0 

0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

0 

*0 

0  *o 

0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

TOTAL 
NUMBER 


.0 
•0 
•0 

•0 
.3 
.0 

•  0 
•0 
.0 

•0 
.0 

•  3 

•  0 
.0 
.0 

•0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
*0 


*0 
*0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
*0 

*0 
*0 
*0 

*0 
*0 


*0 
.0 

•  0 

•  c 

•  0 

•  0 

.0* 

•  0 

•  0 

*0 

•  0 

•  0 

*0 

•  0 

•  0~ 

*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•0 

•  3 
.0 


'  3 

1 

4 

24 
7 
17 

1 
1 

0 

.  5 
5 
0 

76 
54 
22 

"  3 
1 
2 

8 
8 
0 


162  , 
87 
75 


410 

89* 
321 

6 
b 
0 

7 

H 

3 

28 
4 

Z\ 

5 
2 
3 


4 
0 

15 

2 

13 

3 
1 

2 

12 
3 
9 

14 
1 
13 

45 
6 
39 

5 
1 

4 

3 
0 
3 


ERIC 


2036 


TABLE  10.\T0TAL  ASSOCIATE  OEGAEtS  ANO  OTHER  AHAROS  BASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  <ICRK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNiCITYt  AND  SEX:     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INCIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES ICENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


NUMBER 


PUBLIC  SERVICE  RELATEO  TECHNOLOGIES  (5500) 
MISSOURI 


i 

/. 


MC    MISSOURI  BAPTIST  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

2 

66*7 

FEMALE                0  .3 

0 

♦  0 

MALE                  0  .0 

2 

66.  7 

NC    MISSOURI  $THN  ST  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE  *              0  .0 

3 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

MC    MISSOURI  WSTN  ST  COLLEGE 

/      TOTAL                 0  *0 

3 

8*3 

'     FEMALE                 0  '  *0 

1 

5*  6 

MILE                 0  <*0 

2 

11*1 

MO    NTHEST  MO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  *0 

2 

5*1 

.FEMALE                 0  .0 

1 

5*6 

HALE                 0  .0 

1 

4.  8 

MO    PARK  COLLEGE 

'TOTAL                 0  .0 

9 

11*5 

FEMALE                 3  .0 

1 

16*  7 

HALE                  0  ,0 

8 

11*1 

MO     SVT  LU  CC-FLCR I SSANT  VLY 

TOTAL                  0  .0 

29 

25*7 

FEMALE                 0  .0 

1 5 

28*3 

MALE                 0  *0 

1* 

23*  3 

MC    SNT  LU  CC-FOREST  PARK  1 

TOTAL                 0        .  0 

62 

63*1 

FEMALE                 0  .3 

43 

71.  7 

MALE                  0  .0 

39 

55*7 

MO    SAINT  LOUIS  CC-MERAMEC 

TOTAL.                0  .0 

5 

5.3 

*    FEMALE                 0  .0 

4 

7.4 

>  MALE                 0  .0 

1 

2.4 

KC    SAINT  MARY 'S  C  C'FALLGN 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦0 

FEMALE                 0  *0 

0 

♦  0 

VALE                 0  .3 

0 

♦  0 

MO    STmEST  MO  ST  UNIVERSITY 

TOTAL                 0  .0 

0, 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                  0  .0 

0 

*0 

MC    TRENTON  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  '.0 

0 

♦  0 

MALE                 3  .0 

J 

♦  0 

MO  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  2 

 FEMALE  0 

MACE  2 

MONTANA 


24  INSTITUTIONS) 


MT    CARROLL  CCLLEGE 

TOTAL                 0  *9 

FEMALE                 0  *0 

MALE                 0  .0 
HT    COLLEGE  OF  GREAT  FALLS 

TOTAL                 0  *0 

FEMALE                  C  *0 

MALE                  0  .0 
MT    OAWSON  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL                  2  10*0 

FEMALE                2  20*3 

MALE                  0  .3 

MT     MONTANA  INST  OF  THE"  BIBLE 

TOTAL                  0  *0 

FEMALE                  0  w  , 

MALE                  0  *0 


144 
70 
74 


13*3 
19*9 
10*1 


•  0 

•  0 
.0 

9*1 
14*3 
6*7 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


MT  STATE  TOTALS  < 

TOTAL  2  2*9 

FEMALE  2  5*9 

mLc  o  *o 

NE8RASKA 

NE    CHAORCN  STATE  CClLESE 
TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  *0 

Hi  LE  0  *0 

NE    COLLEGE  OF  SAINT  MARY 


INST  ITUTIONS) 
2  2*9 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
'it    GR  ACE 
TOT  At 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  *0 

0  *0 

C  OF  THE  SIBLc 

0  *3 

0  *0 

0  *3 


2*9 
2*8 


.0 
.0 
.0 

16*7 
16*7 
*0 

•  0 

•  0 
.0 


NUMBE  R  % 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

• 

* 

NUMBER 

• 

* 

NUMBER 

• 

* 

NUMBER 

0 

•  0 

0 

ft 

& 

CO.  » 

i 

o 

•  0 

♦  0 

0 

♦  0 

ft 

u 

A 

•  u 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

0 

.0 

0 

*0 

2 

66*7 

1 

33.3 

0 

•0 

3 

0 

•  0 

3 

♦0 

0 

•  0 

1  A, 

1UU.U 

o 

♦  0 

16 

0 

♦  0 

fc  0 

♦  0 

Q 

♦  0 

-1 
J 

1 00.0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

13 

100.0 

0 

•  0 

13 

2 

5*6 

0 

♦  0 

1» 

13*9 

5 1 

86*  1 

o 

*  0 

36 

2 

11*1 

0 

♦  0 

3 

16*7 

1 5 

83*3 

ft 

1  0 

0 

*0 

0 

*0 

2 

11*1 

16 

88*9 

0 

•0 

18 

0 

•  0 

0 

•  0 

£ 

5*1 

94*9 

o 

♦0 

39 

3 

•  0 

0 

♦  0 

1 

5*  6 

17 

94*4 

0 

♦0 

i  a 

0 

*0 

0 

*0 

1 

4*8 

20 

95*2 

0 

•  0 

21 

0 

•  0 

6 

7*7 

1 5 

19*2 

63 

60*  8 

0 

•  0 

78 

0 

•  0 

1 

16  *7 

2 

33*3 

66*7 

0 

•  0 

0 

•  0 

.  5 

6*9 

13 

16*1 

59 

81*9 

0 

.0 

72 

1 

♦  9 

0 

♦  0 

30 

26*5 

82 

72*6 

1 

♦  9 

i  n 
1 1 J 

1 

1*9 

0 

♦  0 

16 

*ft  9 

3  6 

67*9 

1 

1  .9 

53 

0 

.0 

0 

♦  0 

14 

23*3 

46 

76*7 

0 

.0 

60 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

82 

63*  1 

48 

36*  9 

0 

.  0 

1 30 

0 

•  0 

3 

♦  0 

43 

71*7 

1 7 

28*3  « 

0 

.  0 

60 

0 

♦  0 

0 

•  0 

39 

55.7 

31 

44*3 

0 

.0 

70 

0 

•  0 

2 

2*1 

7 

7*4 

88 

92*6 

0 

.0 

95 

0 

•  0 

1 

1*9 

5 

9.  3 

49 

90*7 

0 

.0 

54 

3 

•  0 

1 

2*4 

2 

4.9 

39 

95*1 

0 

•  0 

41 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  »o 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

1 00*0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

•  0 

0^ 

^  .0 

17 

10C.0 

0 

♦  0 

17 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 5 

1  CO*  0 

Q 

♦0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

2 

10C.0 

0 

♦  0 

2 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

1 00*  0 

o 

♦  0 

1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

1 00*0 

Q 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

3 

♦  3 

14 

1*3 

163 

i  *  ft 

922 

84*9 

- 
1 

.  1 

1  •  0  96 

3 

♦  9 

3 

♦  9 

76 

21*7 

274 

78*1 

1 

.3 

351 

0 

•  0 

11 

1*5 

87 

11*8 

64  8 

88*2 

0 

.0 

735 

0 

•0 

0 

*0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.  0 

C 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

1C0.C 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

9.1 

20 

9C*9 

0 

.0 

22 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

14.3 

6 

85*  7 

£  o 

♦  0 

7 

0 

•  0 

0 

*0 

6.  7 

S  u 

7  J  «J 

0 

.0 

1 5 

0 

•  0 

0 

♦  0 

I 

10.0 

18 

90.0 

0 

.0 

20 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

20  .0 

8 

80.0 

♦0 

10 

\J 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

10 

100.0 

0 

.0 

10 

r 

*  3*  8 

0 

♦  0 

1 

3.  8 

2  5 

96.2 

0 

.0 

CO 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

.0 

16 

1 00.0 

0 

.3 

16 

1 

10*0 

0 

♦  0 

1 

10.0 

9 

90.0 

0 

.3 

10 

1 

I  *4 

0 

•  0 

5 

7. 1 

6  5 

92.9 

0 

.  0 

7rt 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

3.8 

31 

91*2 

0 

♦  0 

34 

1 

2*8 

0 

*0 

2 

5.6 

34 

94*4 

0 

.0 

36 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

0 

♦  0 

3 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦  3 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

16*7 

5 

83*3 

0 

.0 

6 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

16*7 

5 

83*3 

0 

•  0 

6 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

0 

to 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

15 

100** 

0 

•  0 

1* 

c 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

8 

100*C 

0 

•  0 

•  8 

0 

♦  0 

0 

*0 

c 

.0 

7 

100*0 

0 

•  0 

7 

iERIC 


2027 


2037 


r«lE  ,o.  total -ffi-KS.-ffiSi'S K.1^ -A™?»«ff^SS5. 


ANER ICAN  INOIAN 
At.  AS  KAN  NATIVE 


Slack  asian  cr 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  < 


NUMBER         X        NUMBER         *  NUMBER 
PUBLIC  SERVICE  RELATEO  TECHNOLOGIES  (5599) 
NEBRASKA 

NE    KEARNEY  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0.  .0 

NE    METROPOLITAN  TECHNICAL  CC 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  O  .0 

MALE  0  .0 

NE    MCCOOK  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  «       0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

NE    NEBR  CHRISTIAN  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


HE    NEBR  WESLEVAN  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

NE    NORTHEAST  TECHNICAL  CC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE    PLATTE  V*.Y  BIBLE  COLLEGE 
TOTAL  0  *9 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE    SOUTHEAST*  CC  L*   ZOLN  CAM 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE    IN  ION  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NE    U  OF  NEBRASKA  AT  O^AHA 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

9 

♦  0 

0 

♦  0  * 

'  o 

♦  0 

I 

7.1 

0 

.0 

1 

7.1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

f\ 

.0 

0 

.9 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

A 

•  u 

o 

♦  0 

9 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•0 

o 

•  0 

I 

33.3 

0 

.0 

I 

33.3 

0 

•  0 

t\ 

V 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

9.1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

I 

9.1 

c 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

11  .5 

1 

3.8 

2 

20.0 

0 

♦  0 

1 

6.3 

1 

6.3 

NE  STATE  TOTALS  C 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  9 

NEVAOA 


13  INSTITUTIONS) 


NV    U  OF  NEVAOA  RENC 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NV    CLARK  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMAcE  0  .0 

MALE  0  .0 

NV    NORTHERN  NEV  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NV    WESTERN  NEV  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  ^      0  *° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

19 
A 
15 

0 
0 
0 

0 

9 
0 


.0 
.0 
.0 

29.7 
36*4 
28.3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


NV          STATE  TOTALS  < 

TOTAL  0  *9 

FEMALE  0  *0 

•    MALE  0  *0 

NEW  HAMPSHIRE 

NH    COLBY- SAWYER  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NH    NH  VOC-TECH  C  LAC0N1A 
TOTAL  0  .0 

F«MALE  0  »° 

MALE  0  «0 

NH    NOTRE  OAME  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NK    RIVIER  COLLEGE 
TOTAL  0 


A  INSTITUTIONS) 
19  15*6 
A  15*4 
15  16*9 


FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


♦  7 
.0 

ue 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

<0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESI OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

3*1 
,0 
3*8 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


2  1.7 
0  *0 
2  2*1 


0 

0 
0 

0 
0 
0 

9 
0 
0 

9 
0 

0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


♦  9 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
♦0 

♦  9 

.0 
.0 
♦0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 
♦0 

♦  9 


♦  0 

♦  0 
♦0 

6*3 
9*1 
5*7 

16*7 
100*0 

♦  0 

2*6 
•0 
2*9 


0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


5*9 
7*7 
4*3 


.0 

•  0 
•0 

.0 

♦0 

•  0 

♦c 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


♦  0 
'♦0 
.0 

7.1 
7*1 
.0 


12  100*0 

12  100. C 
0  .0 

13  92*9 
13  92*9 

0  *0 

Id  100*0 


0 

♦  0 

7  100*0 

0 

*0 

11  1C0.0 

0 

•  0 

d  100*0 

0 

•  0 

6  100*0 

0 

.0 

2  100*0 

1 

t 

33*3 

2  66*7 

1 

33*3 

2  66*7 

0 

*0 

0  *0 

0 

♦  0 

21  100*0 

0 

•  0 

12  100*0 

0 

*0 

9  1CC;0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

•  0 

4  1CG.0 

0 

.0 

0  *0 

1 

9*  1 

'o  *0 

0 

-0 

1 

9*  1 

10  90*9 

0 

•  0 

>  i  on  n 

0 

*0 

2  1C0.C 

0 

.0 

0  *0 

4 

15*4 

22  84*6 

2 

20*0 

b  8C«0 

2 

12*5 

14  87*5 

8 

5*7 

133  94*3 

5 

5*9 

60  94*1 

3 

5*4 

53  94*6 

0 

♦  0 

li  l oo~o 

C 

*  0 

o  100*0 

0 

*0 

2  1C9*9 

25 

39*  1 

39  6C*9 

45*5 

6  54*5 

29 

37*7 

W  62*? 

1 

lb.  7 

5    83  *3 

1 

IOC*  C 

0  *0 

0 

•  3 

5  100*0 

1 

2.6 

38  97*4 

0 

.0 

5  100*0 

1 

2.9 

33  97*1 

27 

22.5 

93  77*5 

6 

23.  1 

20  76*9 

21 

22.3 

73  77*7 

0 

♦  0 

5  100. C 

0 

.0 

5  10C.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

♦  0 

17  100*0 

0 

♦  9 

9  *0 

0 

.0 

17  100*0 

0 

♦  0 

7  100*0 

0 

♦  0 

7  100*0 

0 

♦  0 

0/  '     *  0 

0 

.0 

9  100*0 

0 

.0 

9  1CC.C 

0 

*0 

0  *0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

9 
0 

0 

0 
0 
0 

9 
0 
0 

0 
0 

9 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

;o 

.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0  s 

•  0 

•  9 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 
*0 

*0 
*0 
*0 


0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 


0 

0 

0 

0 
9 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


*0 
.0 
.0 

.0 
.9 

•  0 

.0 
.0 
.9 

•0 

•  0 

•  0 


12 

12 
0 

14 
14 

0 

-18 
7 
11 

8 
6 
2 

3 
3 
0 

21 
12 

9 

4 
4 
0 

11 

0 

11 


26 
10 
16 


141 

85 

56 


11 

9 


64 
11 

53 

6 
1 


39 
5 
34 


120 
26 
44 


5 
5 
0 

1/ 
9 
17 

7 
7 


ERLC 
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TABLE  10»  TOTAL  ASSOCIATE  OEGREES  ANO  OTHER  AHAROS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  fi-'ONO  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
CONfEAREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  R>CEt  ETHNICITY*  ANO  SEXi     INSTITUTION  ANO  STATE  1970-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NJHBEft          X  NUMBER 

x 

NUMBER 

I 

NUMBER 

I 

NUMBER 

x 

NUMBER 

f 

NUMBER 

x 

NUMBER 

PUBLIC  SERVICE  RELATEO  TECHNOLOGIES 

(5300) 

NEW  HAMPSHIRE 

 - 

NH    SAINT  ANS  ELM'S  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•0 

0 

.  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

20 

1  00.0 

0 

.0 

20 

FEMALc                0  .0 

C 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

1 

100.3 

o 

•  0 

1 

MALE                0  .3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  u 

0 

.0 

19 

100.0 

0 

•  0 

19 

NH    U        PLYMOUTH  ST  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

FEMALC                0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

iALe                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1C0.0 

0 

•  0 

1 

NH    mHITE  PINES  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

1 

7.1 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

7.  1 

13 

92.9 

0 

♦  0 

14 

FEMAL.*                0  *-0 

1 

7.7 

0 

•  0 

0 

3) 

1 

7.7 

12 

92.3 

0 

•  0 

13 

MALI                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

NH          STATE  TOTALS  1      5   7  INSTITUTIONS) 

TOT  AL                 3  .3 

1 

1.4 

0 

.  0 

0 

.0 

.  1 

1.4 

72 

98.6 

0 

•  0 

73 

rtn»LU                             V  .V 

1 

J  Q 

0 

.0 

.  0 

•  0 

1 

2.  9 

34 

<W.l 

0 

.0 

35 

ma  i  p                n        » n 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

38 

100.0 

0 

.0 

38 

NEW  JERSEY 

Ml      ATI  AMY  If*    f  MTV    f  f  1  1  FtiF 
n«l      AILANI1U    l*m  I  LLLLCvC 

TflTAI                         n  0 

,  IUI  HL                               V               •  L 

9 

15.0 

0  ' 

•  0 

1 

1.7 

10 

16.7 

50 

8T.3 

0 

.0 

60 

E  F  MA  1  F                        0  0 

2 

9^5 

0 

♦  0 

.0 

2 

9*5 

19 

90.5 

0 

.0 

21 

MA  L  E                  0  TO 

7 

17.9 

0 

•  0 

1 

2.6 

8 

20.5 

31 

79.5 

0 

.0 

39 

NJ      DCruCl   LUIflUNJ  1  T  UULLCUC 

T  (IT  A 1                         L         ^  A 

o 

5.4 

0 

.0 

1 

.9 

1 1 

9.  8 

101 

90.2 

0 

•  0 

112 

CFMt  1  F                                   *i  A 

2 

3  •  8 

0 

•  0 

.0 

5 

9.6 

4? 

90.4 

G 

.0 

52 

MALE                 1  1.7 

6.7 

0 

.0 

1 

1.7 

6 

10.0 

54 

90.0 

0 

.0 

60 

NJ     OKUUISUALC    UNIT  LuLLCUC 

TCT4L                  0  .0 

12.  3 

o 

♦  0 

2.7 

1 1 

i4.7 

64 

85.3 

0 

.0 

75 

c  f  ma  if  no 

r  C  nA  L  K                        U            ♦  J 

1 1  «1 

0 

.0 

1 

2.8 

5 

13*9 

31 

A6.1 

0 

.0 

36 

5 

12.8 

.0 

1 

2.6 

6 

15.4 

33 

84.6 

0 

.0 

39 

u  i     a.i9i  lurtnu  rnnuTv  rni  i  FfiF 
NJ      ov*<LlNuIUN  LUUNIY  WLLCut 

totai                  n  n 

IUJ  A L                      y  iU 

2 

10.5 

o 

.0 

o 

.0 

2 

10.  5 

1  7 

.89.5 

o 

.0 

19 

FFMA 1  f"                                   ^  fl 

6  a  7 

o 

.0 

0 

.0 

1 

6*  7 

14 

93.3 

o 

.0 

15 

MA  L  E                   0          » 0 

1 

2  5.3 

o 

♦  0 

t) 

♦  0 

1 

25*0 

3 

75.0 

0 

.0 

nJ      .Anutn  LUUnlT  LULLCuC 

Tnr  ai  An 

1 ul AL                       v           .  v 

m  3 

o 

•  6,' 

o 

.0 

*  0 

♦  0 

16 

100.0 

o 

.0 

16 

C  C  UA  t  Z                               A  A 

rfWlc                       U  aU 

0 

0 

.,  <  o 

♦  0 

.0' 

0 

*0 

o 

.0 

0 

H\ L  E                 0        a  0 

A 

•  0 

0 

-'.Yj  *' 

'  V  0 

♦0 

0 

*0 

16 

100*0 

o 

.  0 

«  16 

NJ     VCiHttiAKY    LULL  tut 

J 

1CTAL                     0  a0 

4 
* 

6.2 

o 

♦  C 

0 

♦  0 

4 

6*  2 

61 

93*8 

o 

.0 

65 

f-  C  Llk  t  £                             A  A 

rtnAL t                    v         •  J 

6.2 

o 

.0 

o 

.0 

it 

6*2 

61 

93*8 

o 

♦  0 

65 

MA  L  C                       0           a  0 

a  0 

o 

.0 

0 

•  0 

c 

.0 

0 

•0 

o 

.0 

0 

NJ      LuMtJCKLANU  LULNIY  LULLCUC 

TOTAL                  1  2*6 

•J 

17  9 

o 

♦  0 

2» 

5.1 

10 

25.6 

29 

74.4 

0 

.0 

39 

CCliAl  c                         a'  a 
r  C  r  A  L  C                       U           ♦  U 

5 

17.9 

0 

.0 

2 

7.1 

7 

25.0 

21 

75.0 

0 

.0 

28 

*        HALE                       1         9.  1 

2 

18.2 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

27.3 

8 

72.7 

0 

.0 

11 

c 

aj  i     etcpy  rnii'JTv  rni  i  FfcF 

NJ      EjjCa    LUUil  1'  LULLCuC 

TOT \ i  in 

1  Ul  A  L                           t/             a  U 

47 

72  .3 

1 

1.5 

o 

•  0 

48 

73.  8 

15 

23.1 

2 

3.  1 

65 

rCui  1   C                               A  "1 

Ffc*!4Lfc                       U  .J 

36 

92.3 

C 

.0 

0 

.0 

36 

92.3 

I 

2.6 

2 

5.  1 

39 

MA  L  0                               0               a  3 

1 1 

42.  3 

1 

J  o 

.0 

12 

46.2 

14 

53.8 

0 

.0 

26 

NJ     uLUULCbltK  LUUNlY  LULLCUC 

T  uT  AL                  0        •  0 

■a 

8.6 

o 

.  0 

o 

♦  0 

3 

8.6 

32 

9  1.4 

o 

•  0 

35 

FEVALE                 0  .0 

2 

10.5 

^  c 

.  0 

0 

.0 

2 

10.5 

17 

69*5 

o 

.0 

19 

MALE                 0  .0 

1 

6.3 

c 

•  0 

0 

.0 

1 

6.  3 

15 

93.8 

o 

.0 

16 

NJ    HUDSON  CO  CC  COMMISSION 

TOTAL                 0  .0 

2 

50.0 

c 

.0 

o 

.0 

2 

50.0 

2 

50*0 

o 

.0 

FEMALE                 0  .0 

2 

100.0 

o 

.0 

o 

.0 

2 

IOC.  0 

0 

.0 

o 

.0 

2 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

o 

♦  0 

o 

.0 

o 

.0 

2 

100.0 

o 

.0 

2 

NJ    MERCER  CO  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 G  .0 

■:\ 

24.7 

0 

.0 

o 

.0 

19 

24.7 

58 

75.3 

o 

.0 

77 

FEMALE                 0  .0 

,  21.1 

o 

.0 

o 

.0 

8 

21.1 

30 

78.9 

o 

.0 

38 

KALE                 G  .3 

11 

28.2 

0 

.0 

o 

.0 

U 

2  8.  2 

2« 

71  .8 

o 

.0 

39 

NJ    MI00LESEX  COUNTY  COLLfcGE 

TOTAL                  0  .0 

'  1 

1.2 

o 

.0 

1 

1.2 

2 

2.4 

82 

97.6 

o 

♦  0 

84 

FEMALE                0  .0 

1 

1.3 

o 

♦  0 

1 

1.3 

2 

2.7 

73 

97*3 

o 

.0 

75 

MALk                 0  a0 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100.  C 

o 

.0 

9 

NJ    CCfcAN  CCJNTY  COLLEGE 

TOTAL                  0  .0 

0 

•  j 

o 

♦  0 

1 

8.3 

1 

8.3 

U 

91.7 

o 

•  0 

12 

FEMALE  *               C  .0 

0 

.0 

o 

.  0 

1 

9.1 

1 

9.1 

10 

90.9 

o 

.0 

1 1 

HALE                  0  .C 

0 

.0 

o 

.0 

o 

o  .0 

o 

.0 

1 

1  00.0 

o 

.0 

1 

NJ    PASSAIC  CO  CMTY  COLLEGE 

TOTAL"               C  .0 

1 

14.3 

o 

.0 

0 

.0 

1 

14*3 

6 

85*7 

0 

.0 

7 

FEHAlE                 0  .0 

1 

SO.O 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

5C.0 

1 

50.0 

0 

..0 

2 

'MALfc                  0  .3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

5 

100.0 

0 

.0 

5 

NJ    RI0ER  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

■  C  0 

3 

1CC*0 

0 

.0 

3 

FEHALE                 0  .0 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE  0.0 

0 

.0 

c 

.♦0' 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

NJ    RJTGERS  U  CAMDEN  CAMPUS 

TOTAL                 0  .9 

0 

.0 

0 

.0 

*  0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

FEMALE                 0  .0 

0 

>  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

MALE                 0  .3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

NJ    RJTuERS  U  NE4ARK  CAMPUS 

r 

TOTAL                 0  .0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2C.0 

4 

80.0 

0 

.0 

5 

FEMALE                0  .0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

2 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

3 

1  00.0 

0 

.0 

3 

•ERIC 
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^  »0.  TOTAL  JSSOCUT.  W^TnSt^M 


AMERICAN  IMHAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK.  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         X        NUMBER  « 
PUBLIC  SERVICE  RELATEO  TECHNOLOGIES  C55CS) 
NEW  JERSEY 


NJ    SOMERSET  CCUNTY  COLLEGE 

TOTAL  0  .,0 

FEMALE  0  ♦<> 

MALE  0  .0 

NJ    UNION  CO  TECHNICAL  INST 

TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


27.3 
27*3 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


NUMGER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


NJ  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  5 
FEMALE  3 
MALE  2 


19  INSTITUTIONS! 

.7  16*3 

.7  72  17.3 

.7  42 


NEW'  MEXICO 

.  NN    COLLEGE  OF  SANTA  FE 
TOTAL  1  6*7 

FEMALE  1  25*0 

MALE  *  0  ♦<> 

NH     EASTERN  NM  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  »0 

MALE  0  »0 

NM     EASTER  NM  U  ROSWEtt  CAM 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  ♦<> 

HALE  0  .0 

NM    NEW  MEXICO  HIGHLANDS  U 
TOTAL  1  l6»7 

FEMALE.  1  l6»][ 

MALE  0  *0 

*  NM    NM  STATE  U  MAIN  CAMPUS 
TOTAL  1  7»l 

FEMALE  0  *0 

MALE  1  U.l 

NM    m  STATE  U  ALAMGGORDO 
TOTAL  0  *° 

FEMALE  *   0  *0 

MALE  0  *0 

NM    NM  STATE  U  CARLS8A0 


TOTAL 

FEMALE 
MA  LE 
NM    NM  STATE 
a*>  TOTAL 
w  FEMALE 
MALE 


0  *0 

0  *0 

0  *0 

SAN  JUAN 

0  *0 

0  *0 

0  *0 


NM    UNIVERSITY  OF  ALBUQUERQUE 

TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE  0  *° 

MALE  °  »0 
NM     U  OF  NM  MAIN  CAHPUS 

TOTAL          .  20  50*0 

FEMALE  18  5U4 

MALE  2  40*0 


0 
0 

0 

2 
2 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 
•0 

11*8 
40*0 

♦  0 

33*3 
50*0 
.0 

♦  0 

•  0 

♦  0 


.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


NM 


STATE  TOTALS  <        10  INSTITUTIONS) 


2*6 
4*8 

♦  0- 


2 
2 
0 

27 
23 
4 


TOTAL  23  20*2 

FEMALE  20  32.3 

MALE  3  5.8 

NEW  YORK 

NY    CAZENGV1A  COLLEGE 

tqtAL  »0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *° 

NY    CUNY  BCRO  OF  MANHATTAN,  CC 

TOTAL  0  «0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    CUNY  BRONX  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  33  55.0 

FEMALE  »0         .0  32  S4*Z 

MALE  0         •<>  1  l00*° 

NY    CUNY  C  OF   STATEN  ISLANO 

TOTAL  0        .0  3 

FEMALE  0        .0  * 

MALE  0        .0  0 

NY    CUNY  HOSTOS  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0        .0    '  2 

FEMALE  0        .0  .1 

HALE  0*0  l 
NY    CUNY  JGHN  JAY  C  CRIM  JUST 

TOTAL  1  *   2.6  8 

FEMALE  0        *0  2 

MALE  1      2.9  6 


3.8 
3.4 
•  0 

5**1 
56.1 
50.0 


17.6 
18. C 
.0 

28.6. 
20.0 
50.0 

20.5 
50.0 
17.1 


.0 
♦  0 
.0 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1.7 
1.7 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 


18.2 
16.2 
.0 


0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

♦0 

0 

.0 

o 

.0 

1 

*  1 

10 

1.4 

0 

.0 

•J 

1.7 

1 

♦  4 

3 

1. 1 

0 

•  0 

11 

73.3 

0 

.0 

3  1 

7  5.0 

0 

.0 

g 

72.  7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

4 

66*7 

0 

.0 

^ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

26.6 

0 

•  0 

2 

40.0 

0 

•  0 

2 

99  9 

0 

.0 

1 

50*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

,  0 

.0 

0 

♦  0 

K> 

0 

.0 

0 

o'0 

0 

•  0 

0 

o  .0 

0 

•0 

0 

A 

♦u 

0 

•  0 

4 

28*6 

0 

•  0 

1 

25*0 

0 

•  0 

3 

30*0 

0 

•  0 

9 

22*5 

0 

•  0 

7 

20,0 

'  0 

•  0 

2 

40*0 

0 

•  0 

 ,33 

26*9 

0 

•  0 

17 

27*4 

0 

.0 

16 

30*8 

0 

•  0 

o  0 

°  *0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

2.0 

12 

24*5 

1 

2.4 

10 

24*4 

0 

.0 

2 

25*0 

WUTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


19 
19 

0 

1 
1 

0 


31*7 
32.2 
*0 

5*9 
6*3* 
*0 

71*4 
80*0 
50*0 

7.7 
.0 
8.6 


5 

"45.5 

6 

54*5 

5 

45*5 

6 

54*5 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

♦o  ■ 

0 

*0 

0 

.0 

9 

100*0 

130  18*6 
92  19*7 
48  16*9 


2  3*8 
2  3*8 
0  *0 


40 
34 
6 

53 
52 
1 


4 
4 
0 

7 
5 
2 

12 
2 
10 


81*6 
82*9 
75*0 

88*3 
88*1 
100*0 

23*5 
25*0 
*0 

IOC.  0 
100*0 
100*0 

30*8 
50*0 
28*6 


ISOIS-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


568  81*1 
332  79*8 
236  33*1 


12 

80*0 

3 

20*0 

4  100*0 

0 

*0 

8 

72*7 

27*3 

2 

11*8 

v.  15 

86*2 

2 

4  Ci  0 

^  3 

60*0 

0 

♦  0 

12 

100*0 

1 

33*3 

2 

66*7 

1 

50*0 

1 

50*0 

c 

•  0 

1 

100*0 

5 

83*3 

1 

16*7 

5 

83*3 

o  1 

16*7 

0 

*0 

0 

•  0 

5 

35*7 

9 

64*3 

2 

40*0 

3 

60*0 

3 

33*3 

6 

66*7 

•'1 

50*0 

1 

50*0 

0 

•  0 

1 

10C.0 

1 

100*0 

0 

«0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

*0 

0 

«0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

*   " "  1 

100*0 

4 

28.6 

10 

71*4 

1 

23.0 

3 

75*0 

30.0 

T 

70*0 

29 

72.5 

11 

27*5 

25 

71.4 

10 

28*6 

4 

80.0 

1 

20*0 

59 

51.8 

55 

48*2 

40 

64.5 

22 

35*5 

19 

36.5 

33 

63*5 

51 
51 
0 

9 
7 
2 

6 
6 
0 

13 
12 
1 


0 
0 
0 

27 
2 
25 


96*2 
96*2 
•  0 

10*4 
17*1 
25*0 

I  CO 
10*2 
*0 

76*5 
75*0 
1CC*0 

.0 
•  0 
♦0 

69*2 
50.0 
71*4 


TOTAL 
X  NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

'  0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 
.0 


♦  $ 
.5 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0-< 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
♦0 

•  0 
♦0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦0 

•  0 
.0 
.0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 
♦0 

•  0 

1.7 
1.7 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

■  .0 
.0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 


11 
11 

0 

9 
0 

9 


7C0 
416 
2  84 


15 
4 
11 

17 

12 

3 
2 

1  . 

6 
6 
0 

14 

5 
9 

2 
1 
1 

2 
0 
2 

1 

0 
1 

14 
4 

10 

40 
35 
5 


52 


53 
53 
0 

49 
41 


60 
59 
1 

17 
16 
1 

7 
5 
2 

39 
4 
35 


2030 


2030 


TABLE  ID.   TOTAL  ASSOCIATE  OEWEES  AND.  OTHER  AWAftOS  BASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYONO  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FJELO 
CONFERREO  BV   INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE?  ETHNICITYi  ANO  SEX*    INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INOlA.N 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOfAL 
,NI?iORiTY 


KHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER         X  NUMBER 

X 

NUMBER 

1 

DUMBER 

X 

NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

PUBLIC  SERVICE  RELATEO  TECHNOLOGIES  (5500) 

NEW  YORK 

NY  C&NY 

KINGSBOROUCH  CC  T 

TOTAL 

1  .8 

27 

22*5 

1 

.  8 

8 

6.  7 

37 

30.6 

82 

68*3 

FEMALE 

I  1.0 

25 

23*8 

I 

1.0 

7 

6.7 

34 

32*4 

70 

66*  7 

MALE 

0  .3 

2 

13.  3 

0 

.0 

1 

6.7 

3 

20*0 

12 

80*0 

NY  CUNY 

LA  GUAROIA  CC 

TOTAL 

0  .0 

32.3 

'  0 

♦  0 

4 

33.3 

8 

66*7 

4 

33.3 

FEMALE 

0  .0 

33.3 

0 

•  0 

4 

33*3 

8 

'66.7 

4 

33*3 

HALE 

9  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

ny  CJNY 

MEOGAft  EVERS  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

21 

1C0.0 

0 

•  0 

0 

.0 

21 

100.0 

0 

♦0 

FEMALE 

3  .0 

17 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

17 

IOC. o' 

0 

•  0 

HALE 

0  .0 

4 

100.  3 

#r° 

•  0 

0 

•0 

*4, 

100.0 

0 

•  0 

NY  CUNY 

NEM  YORK  CITY  CC 

JL 

TOTAL 

1  .<J 

65 

54.2 

0  5 

4*2 

19 

15.8 

90 

75.0 

29 

24*2 

FEMALE 

1  1.9 

59 

57*3 

4 

3.  9 

16 

15.5 

80 

77.7 

22 

21*4 

HALE 

0  .0 

6 

35.3 

1. 

5.9 

3 

17.6 

10 

58.8 

7 

41*2 

NY    C3LLEGE  OF  MT  SNT  VINCENT 

TOTAL 

0  .0 

13 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .0 

11 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

2 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

NY    ELIZABETH  SETON  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

4 

33.3 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

33.3 

8 

66.7 

FEMALE 

0  .0 

4 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

4 

33*3 

8 

66*7 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

0  «• 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

NY     ELM  IRA  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

1 

6.3 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

6.3 

15 

93*8 

FEMALE 

0  .0 

1 

8.3 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

8*3 

11 

91*  7 

MALE 

0  .0 

0 

♦  9 

0 

•  0- 

0 

.0 

0 

♦  0 

4 

100*0 

NY    HARftJ MAN  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

1 

11.1 

0 

•  0 

2 

22*2 

3 

33*3 

6 

66*7 

FEMALE 

0  .0 

I 

11.  1 

c 

•  0 

2 

22*2 

3 

33.3 

6 

66*7 

MALE 

0  .0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

NY    HILJERT  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

o 

.0 

0 

•  0 

1 

2.4 

1 

2*4 

40 

97*6 

FEMALE 

0  *0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

12 

100*0 

MALE 

0  .0 

o 

♦  9 

0 

•  0 

1 

5.3 

1 

5.3 

18 

94*7 

NY     HOFSTRA  UNIV  EPS  ITY 

TOTAL 

0  .0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

10 

100.0 

10 

190*0 

0 

*0 

FEMALE 

0  .0 

♦  0 

0 

♦  0 

8 

100*0 

8 

100*0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

o 

♦  0 

0 

.0 

2 

100.0 

2 

100.  0 

0 

.0 

NY    H3  UGH  TON  COLLEGE 

*> 

'o 

TOTAL 

0  .0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

7 

100.0 

FEMALE 

0  .0 

o 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

6 

100.0 

MALE 

9  .0 

o 

.  3 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

1 

100.0 

NY  MAnlA 

*  COLLEGE  OF  AL  d ANY 

TOTAL 

0  .0 

1 

7.1 

0 

.0 

0 

(0 

1 

7.1 

13 

92.9 

FEMALE 

0  .0 

1 

7.  1 

c 

.  c 

0 

♦0 

1 

/  7*1 

13 

92*9 

HUE 

0  .0 

o 

♦  0 

-  0 

.0 

0 

.0 

0 

/     • 0 

0 

.0 

NY  MARIA 

REGINA  COLLEGE 

TOT  AL 

0  .0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

34 

100.0 

FEMALE 

0  .0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

34 

100.0 

MALE 

9  .0 

♦  0 

0 

•  c 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

NY  MATER 

0E1  COLLEGE 

0 

TOTAL 

1  5.6 

o 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

5.6 

17 

94*4 

.  FEiALE 

1  6.7 

Q 

.  9 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

6.7 

14 

93*3 

MALE 

0  *0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

100*0 

NY    NEW  YORK  THEOL  SEMINARY 

y 

TOTAL 

0  .0 

85 

72*0 

1 

.  ♦  8 

31 

26.3 

117 

99*2 

1 

.8 

FEMALE 

0  .0 

36 

78.3 

0 

.0 

10 

21*7 

46 

10C*0 

0 

•  0 

MALE 

0  .0 

!»8. 1 

1 

1.4 

21 

29*2 

71 

98*6  > 

1 

1.4 

'NY     NEW  YORK  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

2 

33.  ^ 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

33*3 

4 

66*  7 

FEMALE 

0  .9 

1 

20.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

20*0 

4 

80*0 

>  MALE 

0  .0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

IOC.  0 

0 

•  0 

NY  PACE 

UNIVERSITY  NEW  YORK 

TOTAL 

0  .0 

2 

66.  7 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

66*7 

1 

33*3 

FEMALE 

0  .0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50*0 

1 

50*0 

MALE 

0»  *D 

I 

100.0 

0 

•  0 

0 

*0 

o  1 

100*0 

0 

♦  0 

NY  PACE 

'  PLSNTVL-fiRCL F  CAM 

c 

TOTAL 

C  .0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

•  0 

FEMALE 

0  .9 

1 

100.0 

c 

•  0 

0 

.0 

1 

;100*0" 

0 

♦  0 

MALE 

0  .0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

|  .0 

0 

.0 

NY  PAUL 

SMITH'S  C  ARTS  £  SCI 

/ 

TOTAL 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

_ 

V 

*0 

40 

100.0 

Ft  ALE 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0} 

•  0 

19 

1 00.0 

HALE 

0  .0 

0 

•  0 

c 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

21 

100.  0 

NY    RUSSELL  SAGE  JC  OF  ALBANY 

TOTAL 

0  .0 

3 

42.9 

0 

.0 

0 

.0 

3 

47*9 

4 

5  7*1 

FEMALE 

9  .0 

2 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

33*3 

4 

66.7 

MALE 

0  .9 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

*0 

NY  SAINT 

FRANCI S  COLLEGE 

TOTAL 

0  .0 

9 

27.3 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

27*3 

24 

72*7 

FEMALE 

0  .0 

2 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

50*0 

2 

50*0 

MALE 

0  .9 

7 

24*1 

0 

♦  0 

0 

*0 

7 

24*1 

22 

75*9 

NY  SAINT 

JOHN'S  UNIVERSITY 

TOTAL 

0  .0 

1 

2.1 

0 

.0 

1 

2.1 

2 

4.2 

46 

95*  8 

FEMALE 

0  .9 

1 

9.1 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

9.1 

10 

90*9 

HALF 

,0  #0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

2*7 

1 

2.7 

36 

97*3 

NON-RE SI  OE NT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUN3ER 


1 

•  8 

1 

1.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

•  8 

1 

1.0 

0 

.0 

0 

, 

•0 

0 

^o 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

•0 
♦0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

c 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

120 
105 
15 

12 
12 
0 

21 
17 
4 

120 
103 
17 

13 
11 

2 

12 
12 
0 

16 
12 
4 

9 
9 
0 

°41 
22 
19 

10 

8 
2 

7 
6 
1 

14 
14 

0 

34 
34 
0 

18 
15 
3 

118 

46 
.72 

6 
5 
1 

3 
2 
1 

1 
1 

0 

40 
19 
21 

7 

6 
1 

33 
4 

29 

48 
11 
37 


2031 
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AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  AS I Ay  W 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 

PUBLIC  SERVICE  RELATEO  TECHNOLOGIES  C5500) 
NEW  YORK 


HISPANIC 
NUMBER 


HY    SUNY  APR I 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
NY    SJNY  AGRL 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TECH  C  ALFREO 
0  *0 
0  *0 
0  .0 
TECH  C  CANTON 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


NY    SUS4Y  AGRL  TECH  C  CO^LESKL 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY    SUNY  AGRL 
o  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


C  TEC*  C  OEtHI 


NY    SUNY  AGRL  TECH  C 


TOTAL 
FEMALE- 
MALE 


»0 

♦  0 

♦  0 

FARMNGOL 

♦  0 
•0 

0 


NY    AOIRONDACK  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0 

•    FEMALE  0  •° 

MALE  0  .0 
NY    BROOME  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  A  3»l 

FEMTLE  .1  *♦<> 

MALE  0 


NY    CAYUGA  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0       ♦ 0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

NY    CLINTON  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

NY    COLUMBIA-GREENE  CC 
TOTAL  0  »° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ♦° 

NY    CMTY  COLLEGE  FINGER  LAKES 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  •O 

MALE  0  »0 

NY    CORNING  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  •<> 

NY    OUTCHESS  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  '  0  *° 

MALE  0  .0 

NY    ERIE  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  »° 

FEMALE  0  .0 

MALE         .0        •°  ' 
NY    FULTON-MONTGOMERY  CC 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  •° 

MALE  0  ♦° 

NY    GENESEE  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  •° 

FEMALE  0  *0 

MALE  °  •° 

-    NY    HERKIMER  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  »2 

"   FEMALE  0  *0 

MALE  0        •<>  , 

NY    HUOSON  VLY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *° 

NILE        «        0  .0 
NY    JAMESTOWN  CMTY  COLLEGE 
TOTAL'  1      2»°  ' 

FEMALE  0  •? 

MALE  1  5*9 

NY    JEFFERSON  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0*0 
NY    MOHAWK  VLY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  2  1*1 

FEMALE  1      •  •<> 

HALE  ^  l»2 

NY    MONROE  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE       ,        0  -0 
MALE  0  *° 


0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

15 
10 
5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 


0 

0  , 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 


#0 

•  0 
.0 

2.B 
4.3 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

5.0 
.6*1 
3.7 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

3.3 
8.3 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

3.8 
7.7 
.0 


4  5.0 

3  6*4 

1  3*0 

8  6.7 

6  9*4 

2  3.6 


.  0 
0 

0 

I 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

1 
I 

0 

5 
5 
Q 


♦  0 
.0 
.0 

2.2 

•  0 
4.2 

♦  0 

♦  0 

•  0 

♦  5 

♦  0 
1.1 

4.1 

6.3 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

.5 
1.0 

•  0 

1.7 
2.9 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0- 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
,0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
♦0 
.0 

*• 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

,0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

,0 

•  0 
.0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  c 

♦c 

♦  c 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0  . 

.0 

.0 

.0 
.0 
♦C 

.0 
.0 
.0 

•  0 
•u 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

*0 
.0 

♦7 
1.2 
.0 


0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 


•0 
.0 

•  0 

2.  a 

4.3 
.0 

•  0 
.0 
.0 


I  2.9 

0  *0 

1  3*6 


20 
12 

a 

o 
o 
o 

l 

i 

o 

2 
2 

.  0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


ft. 7 
7.4 
5.9 

•  0 

♦  0 
.0 

.4.0 
.0 

3.3 
8.3 
.0 

2*1 
.0 
3.1 

.0 
.0 
.0 


1  2*6 

0  *0 

1  3.8 

2  3.8 
2  7.7 
0  ■  *0 


6.3 
8.5 
3.0 

6.7 
9.4 
3.6 

.0 
.0 
.0 


1  2.2 

0  *0 

1  4.2 


0 
0 
0 

1 

0 

1 

3 
2 
1 

0 

c 

0 

3 
2 
1 

7 
7 
0 


.0 

♦  c 

.0 

.5 
.0 

1.1 

6  a 

6.J 
5.9 


•  0 

•  0 

1.6 
1.9 
1.2 

2.4 
4.1 
.0 


31  100.0 
30  100.0 
1  100. 0 


66 
45 
23 


95.  a 

95.7 
95*6 


104  100*0 
103  10C.0 
1  100*0 

34  97.1 
9  100*0 
?5  96*2 

27P  93*3 
151  92-6 
127  94*1 

13  100*0 
5  100*0 
8  100*0 


31 
24 
7 

59 
22 


96*9 
96*0 
100*0 

96*7 
91.7 


TOTAL 
X  NUMBER 


37  1C0.0 


12 


37  97.4 

12  100.0 

25  96.2 

50  96.2 

24  92.3 

26  1C0.0 

75  93.8 

43  91.5 

32  97.0 

112  93.3 

58  90*6 

5*  96*4 

15  100*0 

1  100*0 
14  100*0 


10C.0 
19  100*0 
'18  100*0 


C 
0 
0 

1 
0 

1 

0 

0 
0 

0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

31 

.0 

30 

.  u 

I 

1.4 

71 

♦  C 

47 

4*2 

24 

•  0 

104 

•0 

103 

.0 

1 

•  0 

35 

.0 

9 

.  0 

26 

•  0 

298 

•0 

163 

135 

.0 

13 

•  0 

5 

•0 

8 

•  0 

32 

•0 

25 

•  0 

7 

•0 

61 

•  0 

24 

♦0 

37 

.0 

47 

♦0 

15 

.0 

32 

♦  0 

1  12 

♦  0 

I  8 

♦0 

4 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦0 
♦0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 


38 
12 
26 

52 
26 
26 

80 
47 

33 

120 
64 
56 


♦  0 

15 

•0 

1 

.0 

14 

•  0 

45 

0 

♦0 

21 

0 

•0 

24 

0 

•  0 

29  . 

0 

.0 

26 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

206 

0 

♦  J 

0 

.0 

95 

0 

•0 

49 

Q 

•c 

32 

0 

AO 

,17 

0 

♦  0 

37 

0 

.0 

19 

0 

•0 

•  Id 

0 

♦  0 

186  - 

0 

•0 

104 

0 

•  .0 

82 

0 

.0 

286 

0 

-.0 

172 

0 

•0 

114 

ERIC 


2032 


\ 


TABLE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  AND  CTHER  AWAROS  BASfcC  ON  LESS  THAN  FOUR  YEAR §  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  ErtNICtTYt  AND  StXt     INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1W9 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

N ON* HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


4 


NUMBER 


NUMBER 


PUBLIC  SERVICE  RELATED  TECHNOLOGIES  (5500) 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL  ' 
NUMBER 


NEW  YORK 


NY    NASSAU  COMMUNITY  COLLEGE  * 


TOTAL                3  1.7 

2 

1.1 

FEMALE                0  .0 

2 

2*6 

MALE                3  3*0 

0 

•  0 

NY    NIAGARA  CO  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                >  .0 

0 

.0 

NY    N  COUNTRY  CK '  CGLLEGE 

TOTAL                0  .0 

1 

7.1 

.    FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

1 

9.1 

NY    ONONDAGA  CMTY  COLLEGE 

TOTAL      r         0  .0 

5 

3.2 

FEMALE                 0  *0 

5 

6.4 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

NY    ORANGE  CO  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

1 

2.3 

FEMALC                0  .0 

0 

•  0 

MALt                  0  .0 

1 

3.2 

NY    ROCKLAND  CMTY  COLLEGE 

TOT  AL                 0  .0 

3 

2.4 

'FEMALE                 0  .0 

2 

3.6 

MALE                 0  .0 

1 

I. A 

NY    SCHENECTADY*  COUNTY  CC 

TOTAL                 1  .8 

2 

1.7 

FEMALE                1  1.8 

1 

1.8 

.  MALE                 0  .0 

1 

1.5 

NY    SUFFOLK  CO  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 1  .5 

7 

3*2 

FEMALE                0  .0 

A 

A.  8 

MALE                 1  .7 

3 

2.2 

NY    SULLIVAN  CO  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0, 

v  .0 

1  MALE                0  .0 

9 

•  0 

NY    TOMPKINS-CORTLAND  CC 

TOTAL                 0  «  .0 

2 

3.7 

FEMALE                0  .0 

2 

8.3 

HALE                 0  .0 

0 

.0 

4iv    iii  ctco  t n  riiTv  mi  i  CftC 
PIT     ULdlwK  tU  un  1  T    LULL CuC 

TOTAL                  0  .0 

1 

2:0 

FEMALE                 0o  .0 

0 

.0 

MALE                 0    m  .0 

1 

3. A 

NY    WESTCHESTER  CMTY  COLLEGE 

6' 

TOTAL                 0  .0 

A. A 

fn^ALc                  9  .G 

3 

6.0 

MALE                  0  .0 

3 

3.5 

NY    SYRACUSE  U  MAIN  CAUCUS 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

NY    TROCAIRE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  '  .0 

c 

•  c 

NY    VILLA  MARIA  COLLEGE  BFLO 

TOTAL                 0  .0 

3 

10.3 

FEMALE                 0  .0 

3 

10.3 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

NY          STATE  TOTALS  (        65  INSTITUTIONS) 

TOTAL              °13  .3' 

391 

9.9 

«£MALE                  6  .3 

285 

12.7 

MALE              .    7  .A 

106 

6.2 

NORTH  CAROLINA 

NC    ANSON  TECHNICAL  INSTITUTE 

TOTAL                 0  .0 

5 

50.0 

FEMALE                  0  .0 

3 

60.0 

MALE                 0  .9 

2 

AO.O 

NC    BEAUFORT  CC  TECH  4NST 

TOTAL                 C  .0 

6 

28.6 

FEMALE                0  .0 

2 

25.0 

H4L=                 0.}  .0 

A 

30.8 

NC    EL  ADEN  TECHNICAL  INST 

TOTAL                0  .0 

1 

25.0 

FEMALE           '     0  .0 

0 

.0 

MALE                0     '"  .0 

1 

25.0 

NC    CALDWELL  CC  AND  TECH  INST 

TOTAL                0  .9 

0 

.0 

FEMALE                0  .9 

9 

.0 

MILE                  0  .0 

0 

•  C 

NC    CAPE  FEAR 'TECHNICAL  INST 

TOTAL                 0  .0 

3 

43.3 

f  EMALc                0  .0 

3 

60.9 

MALE                 0.  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.6 

b~ 

3.4 

o 

*  0 

o 

o 

2 

2.  6 

o 

♦0 

1 

1  ft 

4.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  * 

.0 

o 

♦  0 

Q 

.  0 

o 

*  0 

o 

o 

:  o 

.0 

0 

.0 

1 

7.1 

2 

14.3 

o 

.  0 

o 

o 

q 

•  0 

o 

.0 

1 

9.1 

2 

18*  2 

0 

•  0 

1 

.6 

6 

3.  8 

c 

•C 

0 

.0 

5 

6.4 

o 

•  0 

1 

1*3 

1 

1  .3 

0 

•  0 

2 

A. 7 

3 

7.0 

Q 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

.  0 

2 

6.5 

9.  7 

0 

.0 

10 

7.9 

IC.  2 

o 

.0 

8.9 

j 

12.5 

o 

.  0 

5 

7.0 

8.5 

0 

•  0 

I 

.8 

4 

3.3 

0 

.0 

1 

1*8 

3 

5.  5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.5 

0 

•  0 

1 

♦  5 

9 

4.1 

0 

.  0 

1 

1  .2 

5 

6.0 

0 

.  0 

0 

A 

♦  u 

3.  0 

0 

.0* 

0 

.0 

0 

.0 

o 

o 

•  0 

o 

.  0 

0 

.0 

,  0 

.0 

0 

*  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.7 

0 

.  0 

0 

.0 

2 

8.3 

c 

.  0 

0 

.  0 

0 

.  0 

0 

.  0 

2 

A  •  1 

3 

6.  1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6  .9 

3 

10.  3 

0 

.0 

8 

5.9 

14 

1C.3 

c 

.c 

2 

4.0 

b 

10*0 

o 

.  0 

7.  0 

10.5 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

o 

q 

.  0 

Q 

♦  0 

o 

.9 

0 

•0 

o 

.  0 

0 

.  .c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.  0 

Q 

.  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10.3 

0 

.  0 

0 

.  0 

3 

1 0.3 

Q 

.0 

.0 

9 

.  0 

9 

•  2  . 

1 5A 

3.9 

567 

1 4.3 

7 

.3 

95 

4.2 

393 

17.6 

2 

.1 

59 

3.4 

174 

10.1 

1 

10.0 

0 

.0 

6 

60.0 

0 

.9 

0  , 

.0 

3 

60.0 

1 

20.0 

0 

.0 

3 

60.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

28.6 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

30.8 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

♦  G 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.'0 

0 

.0 

0 

.9 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

3 

33.  3 

0 

.0 

0 

.9 

3 

60.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

170 

96.6 

0 

.0 

176 

74 

97.4 

0 

.0 

76 

96 

96.0 

0 

•  0 

100 

39 

ICC.C 

J  0 

•  0 

39 

16 

100.0 

0 

.0 

16 

23 

100.0 

0 

.0 

23 

12 

85*7 

0 

•  0 

14 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

9 

81*8 

0 

•  0 

11 

150 

96*2 

0 

♦  0 

156 

73 

93*6 

0 

•  0 

78 

77 

98*7 

0 

•  0 

78 

40 

93.0 

0 

.0 

43 

12 

100*0 

0 

•0 

12 

28 

9C.3 

G 

•  0 

31 

114 

89*8 

0 

•0 

127 

49 

87*5 

0 

.0 

56 

65 

91*5  . 

0 

.0 

71 

115 

95*8 

*  1 

•  8 

120 

51 

92*7 

1 

1.8 

*  55 

64 

98*5 

0 

.0  < 

65 

208 

95*9 

0 

.0 

217 

78 

94.0 

0 

.0  " 

83 

130 

97.0 

0 

.0 

134 

5 

100*0 

0 

.0 

5 

4 

100*0 

0 

♦  0' 

4 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

52 

96*3 

0 

.0 

54 

22 

91*7 

0 

.0 

24 

30 

100.0 

0 

.0 

30 

46 

93*9 

0 

.0 

49 

20 

100.0 

0 

.0 

20 

26 

89.7 

0 

.9 

29 

122 

89.7 

0 

.0  . 

136 

45 

90.0 

0 

.0  * 

50 

77 

89*5 

0 

.0 

86 

2 

1CC.0 

0 

.0 

2 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

14 

100.0 

0 

.0 

0  14 

14 

ioo?o 

0 

.0 

14 

0 

•0 

0 

.0 

0 

26 

89.7 

0 

•  0 

29 

26 

89*7 

0 

.0 

29 

0 

-0 

.0  ^ 

0 

0 

3  84 

85*5 

5 

.1 

3/956 

841 

82*3 

4 

.2 

2*238 

543 

89*8 

1 

m  I 

1 1 7 1 8 

4 

40*0 

0 

.0 

10 

2 

40.0 

0 

•  0 

5 

2 

40*0 

0 

♦  0 

5 

15 

71.4 

0 

.0 

21 

6 

75*0 

0 

.0  " 

8 

9 

69*2 

0 

.0 

13 

3 

75*0 

0 

.0 

4 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

3 

75.0 

0 

.0 

4 

16 

100.0 

0 

.0 

16. 

12 

100.0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

•  0 

6 

66.7 

0 

•0 

9 

2 

40*0 

0 

.0 

5 

4 

100.0 

0 

•  0 

4 

2033 


2093 
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AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER  * 
PUBLIC  SERVICE  RELATEO  TECHNOLOGIES  (5500) 
NORTH  CAROLINA 


*   BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER         %       NUMB5R  I 


HC    CARTERET  TECHNICAL  INST 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


NC    CATAWBA  VALLEY  TECH  INST 


3  15.0 
2  13.3 
1  25.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


,0 
0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•0 


NC    CEN  CAROLINA  TECH  INST 
~  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

NC    CEN  PIEOMONT  CMTY  COLLEGE 
"TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0. 

MALE  0  .0 

NC    CLEVELANO  CO  TECH  INST 
S     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  •? 

MALE  0  .0 

NC    COASTAL  CAROLINA  CC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    CRAVEN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    OAVIOSDN  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  *0 
NC    DURHAM  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NC    OURHAM  TECHNICAL  INST 
TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  ^0 

MALE  0  .0 

NC    EOGEC0M8E  TECH  INST 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ;° 

NC    FAYcTTEVl LLE  TECH  INST 
TOTAL  3  3.8 

FEMALE  1  2.4 

MALE  2  5.3 

NC    FORSYTH  TECHNICAL  INST 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NC    GASTON  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NC*    GUILFORO  COLLEGE 
TOTAL  ,  0 

FEMALE  0 
MALE  0 
NC    GUILFORO  TECHNICAL  INST 
TOTAL  0  .0 

FEMALC       *        0  «2 
MALE  0  .0 

NC    HALIFAX  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 
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NORTH  CAROLINA  .   

NC    TRI-COUNTY  IMMUNITY  C 
TOTAL  0  .& 

FEMALE  0 

MALE  0  .0 

NC    VANCE-GfcANVL  CMTY  COLLEGE 
•  TOTAL  0  .0 

FEMALE  ^    0  .  *0 

"  MALE  9  *° 

NC    MAjtEJtECHNiCAXrTOT  ITUT E 

 TOTAL  0..  .0 

FEMALE  0     t  >° 

MALE  0  .0 

NC    t£  STERN  PIEOHONT  CC 
TOTAL  0  •°- 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  »° 

\NC    WILKES  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  ©  »° 

FEMALE  0  •«} 

\       MALE-  0  .0 

Ac    WLSON  CO  TECHNICAL  INST 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


VHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES ICENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 

0 

.•0 

FEMALE 

0 

•  0 

i  MALE 

0 

♦  0 

\  WINGATE 

COLLEGE 

V0TAL 

0 

.0 

FEMALE 

.  0 

.0 

\  MALE 

0 

•  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
♦  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 
♦0 

♦  0 

31 

25 
6 

59*6  ^ 
61*0 
5*. 5 

0 

0* 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

7 
5 
2 

22*6 
33*3 
12*5 

1 
1 

0 

3.2 
6.7 
.0 

0 

0^ 
0 

♦  0 
•0 

♦  0 

2 
0 
2 

6*3 
•0 

0 
0 
0 

.0 

.0  ' 

0 
0 

0 

.0 
♦  0 
.0 

1 
1 

0 

5.0 
8.3 
♦  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
♦0 
.0 

ft 
3 
7 

51.7 
53.3 
50.0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
0 

,  0 

•0 
■  .0 
.0 

0 
0 
0 

.0 

♦  0 

•  0 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

0' 
0 
0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

sc 


STATE  TOTALS  < 

fiOTAL  ■  12-. 


♦  9 

•  6 

U3 


56  INSTITUTIONS) 


FttttLt 
MALE 

ncrt4  OAKOTA* 

NO    LAKE  REGION  J*  COLLEGE 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NO    MAtVILLE  STATE  COLLEGE 

ror^L  i  4.2 

female  i 

MALE  0  »° 

.  NO    M£N!)T  STATE  COLLEGE 
TOT  Ad  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALEl  0  .0 

NO    TRINITY  BIBL  c  INSTITUTE 
TOTAL  0        ♦  <> 

FEMALE  0  •° 

MALE  0  .0 

NO-  UOF  NO  MAIN  CAMPUS 

roT-AL  o 

FEMALE   \  0  •° 

MALE    \  0  »° 


378 
259 


28*1 
35*6 
119  19.3 


0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 

0 


♦  0 

♦  0 
.0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

3*7 
7.1 

♦  0 
.0 

♦  0 


NO          STAT  E  TOTALS  I 

"    TOTAL                 1  1.0 

FEMALE                1  I*8 

MACE                0  »° 


5  INSTITUTIONS) 
2  2*0 
0  .0 
2  4.5 


OHIO 


\ 


OH    AHTIOCH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  ♦£ 

MALE  0 
OH    CENTRAL  OHIO  TECHNICAL  C 
TOTAL  ,       0  ..0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »° 

OH    CENTRAL  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  *° 

OH    CINCINNATI  BIBLE  SEMINARY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MLt  ^°        •°  - 

OH    CINCINNATI  TECH  COLLEGE 
TOTAL.  0  »0 

FEMALE*  0  *° 

MALE  0  *° 

.  OH    CLARK  TECHNICAL  COLLEGE 
TOTAL 


\ 


FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

°0« 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


13  81.3 

0 

a— ao.o 

0 

5  83.3 

0 

0  .0 

0 

0  .o 

0 

0  .0 

0 

10  100.0 

0 

10  100.0 

0 

o  *o 

0 

1  2.7 

0 

0  .0 

0 

1  14.3 

0 

2  12.5 

0 

0  .0 

0 

2  15.4 

0 

1  4.0 

0 

1  4.7 

0 

0  .0 

0 

•  0 

•  0 
.0 

♦o' 

•  0 

•  0 

.0  ' 

♦o  ; 
«o 

.0 
.0 
.0 

.0 

•o 
•o 


.0 
.0 


io 

.0 
.0 

.0 

.0 

1.0 

♦  0 
.0 

!  .o 

I  .0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


0 
0 
0 

0 

A 

0 

A 

0 
0 


.1 

;o 

♦  3 


♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 


0 
0 
0 

31 
25 
6 


6 
2 

2 
0 
2 

1 
1 

0 

15 
8 
7 


.0 

•  0 
.0 

59.0 
61.0 
54.5 

25.8 
40.0 
12.5 

6.3 

♦  0 
7.4 

5.0 
6.3 
.0 

51.7 
5  J.  3 

♦  0 
.0 
.0 


394  29.3. 
264  36*3 
130  21*0 


0 
0 
0 

1 

I 

0 

0 
0 
0 

2 

0 


0 

♦  0 

2 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦0 

0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

1 

0 

.0 

2 

I 

6.3 

14 

1 

10-0 

9 

0 

•  0 

5 

c 

.c 

A 

0 

♦  0 

i 

0 

.0 

0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

10 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

I 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

2 

0 

♦0 

0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

i 

,0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

.0 
♦  0 
.0 

4.2 
4.3. 


.0 
.0 
.0 

3.7 
.0 
7.1 


3.0 
l.fc 
4.5 


87.5 
90.0 
83.3 

.0 
.0 
♦  0 


2.7 
.0 
14.3 

12.5 
*0 
15*4 

4.0 
6.7 
.0 


2  1CC.0 
0  «0 
2  100.0 

21  40*4 
16  39.0 
5  45.5 


23 
9 
14 

30 
5 
25 


74*2 
60*0 
67*5 

93.8 
100*0 
92*6 


19  95*0 
11  91.7 
8  100*0 


1* 
7 
7 


48*3 
46*7 
5C*0 


10  1OC.0 
8  100*0 
2  100*0 


950  70*6 
463  63*7 
437  78*8 


3  100*0 

'3  mo*o 

0  *0 

23  95*8 
22  9**7 

1  100*0 

/|7  100*0 

2  100*0 
15  130.0 

52  96*3 
26  100*0 
92*9 


26 


2  100*0 
2  10C*0 
0  .0 


97  97*0 
55  98*2 
42  95*5 


7 

17*5 

1 

10*0 

1 

7 

100*0 

1 

100*0 

6 

100*0 

0 

♦  J 

0 

.0 

0 

.0 

36 

97.3 

30 

100.0 

6 

85*7 

14 

.87.5 

3 

1C0*0 

U 

84,6 

24 

96*0 

14 

93*3 

10 

100*0 

0 
0 

0 

0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

} 

0 


TOTAL 
NUMBER 


.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 
.0 

.0 

•  0 

♦0. 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
tO 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

} 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•0 
•  0 
.0 


•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


2 
0 
2 

52 
41 
1) 

31 
15 
16 

32 
5 
27 

20 
U 


29 
15 
14 

10 

8 
2 


U  345 
727 
615 


3 
3 
0 

24 
23 
1 

17 

2 
15 

54 
26 
23 

2 
2 
0 


100, 
56 
44 


16 
10 
6 

7 
1 

6 

10 
10 

0 

37 
30 
7 

16 
3 
13 

25 
15 
10 


RIC  \ 


£096 


TABLE13*  TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  A  NO  OTHER  AWARDS  USED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEAR?  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 

confcrhEd  at  institutions  of  hiche reeducation  by  race*  ethnici ty»  anj  sexi   institution  and  state*  1978-1979 


AMERICAN  IWIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUN  EH  X 


I LACK  ASIAN  OR 

NON-HISMNIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
■MINORITY 


hHlTE 
.NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


PUBLIC  SERVICE  RELATED  TECHNOLOGIES  15930) 

\ 

OHia 


OH    CLEVELAND  C  JEWISH  STOIES 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

OH    C  MT  SNT  JCS-ON-THE-OHID 

TOTAL  0*   .*0  . 

,    Ft;  MALI:  0  .0 

MALE  0  *0 

OH    COLUMBUS  TECHNICAL  INST 
fOTAL  0  *3 

FEMALE  0  .3 

MALE  0  .0 

OH    CJYAHOGA  CC  EASTERN  CAN, 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       *0  t 

MALE°*  0  .0 

OH    CUYAHOGA  CC  NETRD  CAM 
TOML  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    CJYAHOGA  CC  WESTERN  CAN  ( 
TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UH    DEFIANCE  COLLEGE 
'  ^  TOTAL  3  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

OH    EDISON  STATE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

OH    FINDLAY  COLLEGE 
TOTAL      „  0 
FcM4Lc     „  0 
KALE     .  0 
OH    FRANKLIN  UNIVERSITY 


TOT  Au 
FEMALE 
MALE 


OH    KICKING  TECHNICAL  COLLEGE 


OH    KENT  ST  STARK  CC  REG  CAN 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0' 

OH    KE  MT  ST  TllUKSULL  RcG  CAN 

TOTAL  f>        *0  • 

FEMAL=  0  .0 

MALE  0  *3 

OH    KE  NT  ST  TUSCAAAWS  REG  CAN 

TOTAL  0    .  #0 

FEMALE  0  *a 

MALc  g     0  .0 
OH    LAKELANO  CNTY  CCLLEGE 


TOTAL 
Ffc'MALe 
MALE 


OH    LI  HA  TECHNICAL  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


OH    L34AIN'C0  CNTY  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE  J 
MALE  9 
OH    MALONE  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
.MALE 


.3 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  3 


3 


22.7 
3*.  2 
5  10*0 


II 
7 
4 

22 
13 
9 

10 
0 
10 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


55.3 
46*7 
80*0 

34*9 
32*5 
39*1 

14*7 

•0 
•28*6 

•  3 

•  0 

•  3 

•  0 

•  3 

•  0 

•  0 

•  0 
.3 


2  20*0 
1  16*7 
1  25*0 


TOTAL 

0  .0 

2 

3*8 

? 

FEMALE 

0  .0 

2 

8*7 

MALE 

0  *0 

0 

.3 

OH    JEFFERSON  TECHNICAL  C 

TOTAL 

0  *0 

1 

13*3 

FEMALE 

0.  *3 

1 

20*0' 

MALE 

0  .0 

0 

•  0 

<0H  KENT 

ST  ASHTABULA  REG  CAN 

TOTAL 

0        *0  . 

Q 

♦0* 

FEMALE 

3  *0 

0 

.3 

MALE 

0-  .0 

0 

•  3 

OH  KENT 

ST  E  LIVERPL  REG  CAN 

TOTAL 

3  .0 

0 

*  .0 

FEMALE 

3  *0 

0 

•  0 

MALE 

.        0  .0 

0 

•  0 

OH    Kc  NT 

ST  U  SALEM  AEG  CAN 

TOTAL 

3  .0 

3 

•  3 

FEMULE 

0       . 0 

0 

•  3 

MALE 

o  io 

3 

•  3 

,15*4 
33*3 
5*9 

7*1 
1**3 

•  3 

5*9 
11*1 

•0 

3*3 

.0 

10*0 
12*5 
♦0 

•  3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


erJc 


NUMBER 

X 

NUMBER  ' 

NUMBER 

f 

1 

p 

NUMBER 

x 

nUHBcn 

• 
9 

m 

NUMBER 

/ 

.  / 

/ 

/ 

• 

/ 

/ 

0, 

♦  0  y 

/  0 

♦  0 

o 

♦  3 

5 

100*0 

o 

/o 

6 

0 

3 

♦  0 

o 

•  0 

4 

1  00*  0 

o 

/  0 

4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

/  *° 

2. 

0 

♦0 

o 

♦0 

o 

•  0 

100*  0 

•  3 

/  M 

6  * 

3 

•  3 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

100  *0* 

♦  0 

,6 

3 

•  0 

3 

♦  0 

0 

•  0 

3 

•  0 

r 

•  0 

0 

0 

♦  0 

1 

1*0 

23 

23.7 

74 

TO  *i 

*        1  0 

•  0 

9T 

0 

•  0 

o 

•  0 

U 

36*  2 

30 

63*  8 

/  0 

•  0 

47 

0 

♦  0 

'  1 

2*0 

6 

12*0 

44 

88*3 

/  0 

•  0 

50 

0 

-  .0 

0 

,0 

11 

55*6 

9 

A  5*  0 

o 

♦  0 

.  0 

.♦o 

0 

♦  0 

7 

46*7 

q 

53*3 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

A 

80*0 

1 

20*0 

0 

•0 

5 

0 

•  0 

o 

♦  0 

22 

34*9 

41 

65*1 

*  o 

•  0 

63 

0 

v  0 

♦  0 

13 

32*  5 

6T*5 

•  0 

40 

0 

♦  o' 

0 

•0 

9 

39.1 

14 

60*9 

0 

•  0 

23 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

10 

14*7 

po 

07*  J 

0 

♦  0 

ofl 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

33 

100*0 

♦  0 

33 

0 

.0 

0 

•  0 

10 

28*6 

25 

71*4 

0 

•0 

35 

0 

*  .0 

0  * 

♦  0 

o 

♦  0  ' 

5 

100*0 

*  0 

*  3 

0 

♦  0 

o 

•  *0 

(J  ♦  o 

4 

100*0 

o 

m        *  0 

4 

0 

♦ 

o 

•  3 

o 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  3 

1 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

5 

100*0 

0 

•  3 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*  0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

5 

100.0- 

0 

.  .0 

5 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•  3 

9 

100*0 

o 

9 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

2,100*0 

*o  - 

2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

7 

100*0 

0 

•  0 

T 

o 

♦  0 

o 

♦0 

2 

20*0 

7 

7C*0 

1 

10*0 

\  io 

o 

♦  0 

o 

16*  T 

4 

66*/ 

1 

16*  7 

6 

0 

•  3 

0 

•  0 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

♦  0 

r  4 

c 

X 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

2 

3*8 

51 

•96*2 

0 

♦  0 

'  53 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

2 

8*  7 

21 

91*3 

0 

*0 

23 

0 

♦  3 

0 

♦  3 

3 

*0 

30 

133*3 

0 

*0 

30 

o 

♦  0 

o 

♦0 

1 

10*0 

9 

90*0 

0 

*  0 

10 

0 

•  0 

o 

♦  0 

1 

20*0 

4 

80*0 

o 

♦  0 

5 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

5 

100*0 

0 

*3 

5 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

5 

100*0 

Q 

♦  0 

5 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  3 

4 

100*0 

Q 

0  ' 

•  0 

0 

*0 

u 

♦  0 

1 

100*0 

0 

*3 

1 

o 

♦0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

9 

♦  n 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

*0 

3 

o 

\0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

5 

100*0 

0 

♦  0 

5 

o 

o 

♦  0 

o 

•  0 

3 

100*0 

0 

A 

♦  u 

3 

0 

0 

♦0 

0 

•  0 

2 

ioo;o 

0 

•  3 

2 

0 

♦  3 

c 

♦  0 

4 

15.4 

22 

84*6 

o 

♦  0 

26 

0 

•  0 

o 

.0 

3 

33*3 

6 

66*7 

o 

•  0 

9  - 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

5*9 

16 

94*1 

0 

.0 

17 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

7*  1 

92.9 

0 

A 

♦  u 

14 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

14*3 

85*7 

A 
♦  U 

7 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

7 

100*0 

0 

♦  0 

7 

o 

♦  0 

o 

♦0 

I 

5*  9 

16 

94*  1 

0 

♦  0 

17 

0 

♦  0 

o 

•  0 

I 

11*1 

8 

88*9 

Q 

A 

•  u 

9 

0 

•  3 

0 

♦  0 

•  0 

9 

100*0 

0 

•  0 

8 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

I 

3*0 

32 

97*0 

0 

A 
•  U 

33 

o 

♦  0 

Q 

♦  0 

1 

4*  8 

23 

95*2 
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.0 

4 

100*0 

0 

.0 

< 

HALE                 0  .J 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

r 

PA    LJZERNE  CO  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                  0  *0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

48 

100*0 

c 

.0 

48 

r  CSA  L  -                    c  *U 

o 

.0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

25 

100.0 

0 

♦  0 

25 

MALE                  0  *0 

0 

«  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

23 

1CC.0 

0 

.0 

23 

da      UL'SfiiuiiocT   rr*  i  e«  e 
PA      11crtLTraJKdl    LULL  Cue 

TOTAL                 0  *0 

1 

33*3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

3  3.  j 

2 

66*7 

0 

.0 

3 

FEVALE                 0  v 

♦  0 

0 

♦  0 

ri 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

KM  6                 0  ,0 

1 

33*3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

33.3 

2 

66*7 

0 

.0 

3 

PA    MJIITGOMERY  CO  CCMHUNITY  C 

TOTAL                  0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

60 

100*0 

0 

.0 

60 

FEHALs                  0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

12 

1  00.  j 

0 

•  0 

12 

MALE                  0  *0 

0 

•  0 

0 

0 

♦0 

0 

.0 

48 

100*0 

0 

•  0 

48 

PA    MCJNT  ALOYS  I  US  JR  COLLEGE 

TOTAL                  0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

to 

100.0 

0 

♦  0 

20 

FcXALE                  0  *0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

12 

100*0 

0 

♦  0 

12 

MALE                  0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

•0 

8 

oa     ^>Yttfuiii4Tiiu  f  .\   aoc  a  rr 
PA     <vJKTnAnr  IUN  LU   AKCA  LL 

T  07  AL                  0        • 3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

56 

100*0 

0 

•  0 

56 

e  c  iu  i  e                     a  a 
r  t  *iA  L  _                     U          ♦  U 

Q 

♦  0 

0 

•  0 

'  0 

♦  0 

0 

.0 

39 

100*0 

0 

•  0 

39 

HAL  C  3*3 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦c 

0 

.0 

17 

1C0.0 

0 

♦  0 

17 

PA      viJn  1  Mt Ao  1  tK.1   wniXlaTlAff  JL 

* 

UIAL                      U  *U 

J 

♦  0 

c 

•  0 

0 

♦  0 

0 

;c 

1 

100.0 

0 

♦  0 

1 

FEMAlE                 3  »0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

'  G 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

MALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

OA       r>A     (T1TC     ii   ill  1  11  ritiDIIC 

PA     rA    SI Ale    U  HA  1 n  LATrUi 

T  2>T  AL                  0  »0; 

♦  0 

0 

•  G 

0 

♦c 

0 

.0 

1^52 

100*0 

0 

♦  0 

152 

t  c  ui  is  Aft 

Q 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.  0 

22 

100*0 

0 

♦0 

22 

MALc                  D        •  D 

o 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•0 

0 

.0 

130 

100.0 

0 

*0 

130 

PA    PA  STATE  U  BlkKS  CAiPUS 

TOfXl                 0  .0 

1 

3.3 

c 

•  0 

0 

•0 

1 

3.3 

29 

96*7 

0 

•  0 

30 

fhmal  t            o  .o 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

MALE                  0  .9 

1 

3*8 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

3.  8 

25 

96*2 

0 

•0 

26 

PA    PA  STATC  U  DLLAkARE  CAM 

TUT  AL                 0  .0 

0 

.3 

c 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

IS 

100*0 

0 

.0 

23 

FEMtlc                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

K\Lc                 3  .0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•0 

0 

.0 

20 

100*0 

0 

•  0 

20 

PA    PA  STATE  U  HAIL  ETON  CAM 

TOTAL                 0  .0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

FEMALE                  0  .3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

PA    PA  ST  U  HE h  KcNSINGTN  CAM 

TCTAL                 0  .0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

13 

100*0 

0 

•  0 

13 

CEMALE                 0  .0 

G 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

•  0 

6 

MALE                0  .3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

7 

100*0 

0 

•  0 

7 

erJc 


2*41 


AMERICAN  iNOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMR€*  4 


BUCK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER  *  NUMBER 

PUBLIC  SERVICE  RELATED  TECHNOLOGIES  (5500) 
PENNSYLVANIA 

PA    PA  STATE  U  OGONTZ  CAMPUS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PA    PA  ST 
TOTAL 
FEMALE 
MILE 
PA    PA  ST 
TOT  AL 
FEMALE 
MALE 
PA     W I  LA 
TOTAL 
FEMALE 
MILE 


1  5.0 
1  7.1 
0  .0 
SHENANGC  VLY  CAM 
0  -0 
0   *  -0 
0  -0 
i  HRTHGTN  SCR  IK  CAM 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
;  TEXTILES  ANO  *CI 
0  .0 
0  *0 
0  .0 
PA    POINT  PARK  COLLEGE 
TOTAL  ©  .0 

FEMALE  0  •? 

MALE  0  .0 

PA    READING  AREA  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  .0 

PA    TEMPLE  UNIVERSITY 
TOTAL  3  2.2 

FEMALE  2  3.3 

MALE  1  !•* 

PA    UNITEO  HESLEYAN  COl LEGE 
TOTAL  0  -° 

FEMALE       '    ~,    0  .0 
MALE  0  .0 

PA    UNIVERSITY  OF  SCR ANTON 
TOTAL     -  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    VALLEY  FORGE  CHRISTIAN  C 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•3 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

15.0 

0 

•  0 

3 

15.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

7.1 

2 

8.3 

0 

.0 

38 

27.7 

21 

31.3 

17 

24.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

PA    VILLA  MARIA  COL'  EGE 
TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

PA    VI  LLANOVA  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  -° 

PA    WAYNES8URG  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -° 

HALE  0  •<> 

PA    MESTMORELAN)  COUNTY  CC 
TOTAL  0  *c 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -° 

PA    HIOENER  COLI  EGE 

TOTAL  0  •? 

FEMALE  0  -° 

HALE  0  «0 

PA    YORK  COLLEGE  PENNSYLVANIA 
•   TOTAL    v.  0  *° 

"  FEMALE  0  -J 

MALE  0  .0 


0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
G 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


PA         STATE  TOTALS  < 
TOTAL  6 
FEMALE  * 
HALE  2 

RHOOC  ISLAND 


45  INSTITUTIONS 

.4  191  13*1 

.6  109 

.3  82 


15.9 
10.6 


ftt    BRYANT  C  BUSINESS  AOMIN 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.     MALE  0  .0 

r5*  providence  college 


TOTAL 
FEHALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


RI   rhooe  islano  jr  college 

TOTAL  0  .0 

FEHAIE  0  .0 

HALE  0  .0 

RI    RO*ER  WILLIAMS  C  MAIN  CAM 

TOTAL'  0  -0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


1 

0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Ok 
0 
0 


5.0 
.0 
16.7 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

5.0 
.0 
5.0 

.0 

<0 
.0 


0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

3 

i.o 

0 

1 

1.0 

0 

2  * 

4.3 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

HISPANIC 
NUMBER 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINOR! TY 

NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


5.0 
7.1 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0' 

.C 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0 


•  0  ' 

1 

3.6 

■  0 

o 

.0 

.0 

1 

25.0 

.7 

7 

5. 1 

•0 

5 

7.5 

1.4  > 

2 

2.9 

.0 

0 

.0 

•  3 

o 

.0 

.0 

0 

.0 

A 

.  u 

o 

.0 

•  0 

o 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

1 

9. 1 

.0 

1 

10.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

•  0 

.  0 

•0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

r 

.0 

.n 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.4 

18 

1.2 

.1 

11 

1.6 

.  0 

7 

.9 

3.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

3.  1 

0 

.0 

G 

2 
1 
I 

0 
0 
0 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


.0 
.0 
.0 

1.3 
1.0 
2.1 

.0 
.0 

.a 


3  15.0 
2  14.3 
1  16.7 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
0 
4 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

49 
26 
21 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


22  1  15.1 
125  18.3 
96  12.4 


1 
0 
1 

0 
0 

5 
2 
3 

0 
0 

0 


3.C 
.0 
3.1 

.0 
.0 
.0 

3.4 
2.0 
6.4 

.0 
.0 

-0 


17  85.0 
12  85.7 
5  83.3 


100.0 
100.0 
.0 

100.0 
.0 
100.0 


20.0 

16    00. 0 

.0 

0  .c 

20.0 

16  eo.o 

.0 

2  66.7 

.0 

2  100.0 

.0 

0  .0 

10.7 

25  d9.3 

8.3 

22  91.7 

25.  C 

3  75.0 

35.8 

88  64.2 

41.6 

39  56.2 

30.0 

49  70.0 

.0 

3  100.0 

.0 

2-100.0 

.0 

1  1C0.0 

.0 

1  ICw.W 

.0 

1   100  0 

.0 

0  .0 

9.1 

10  *0.9 

10.0 

9  90.0 

.0 

1  10C.0 

.0 

1  100.0 

.0 

1  100.1 

.0 

0  .0 

.0 

21  100.0 

.0 

17  100.0 

.0 

4  100.0 

.0 

2  100.0 

.0 

2  10C.0 

•  0 

0  .0 

.0 

10  100.0 

.0 

4  100.0 

.0 

6  100.0 

.0 

1  100.0 

.0 

0  .0 

.0 

1  100.0 

TOTAL 
t  NUMBER 


20  100. u 
10  100.0 
10  1C0.0 


1,239  84.8 
.  559  81.7 
^680  87.5 


32  97.0 

1  100.  0  s 
31  96.9 


7 

0 
7 

I4h 
100 
44 


10C.0 
•  0 
100.0 

9*. 6 
98.0 
93.6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 

c 
1 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

33.3 
.0 
100.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

.c 

.0 

.0 
.0 
.0 


c 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  7 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.1 

0 

.0 

1 

.1 

19  100.0 
5  100.0 
' 14  1C0.O 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


20 
14 

6 

1 
1 

0 

5 
0 
5 

20 
0 
20 

3 
2 

V 

2U 
24 
4 

1?? 
67 

70^ 

3 
2 
1 

1 
1 

0 

11 

10 

1 

1 

1 

0 

21 
17 
4 

2 
7 

G 

10 
4 

6 

I 
G 
1 

20 
10 
10 


1.461 
684 
777 


33 
1 

32 

7 
0 
7 

149 
102 
47 

19 
5 
14 


2042 


TABLE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  OEGftEES  A  NO  OTHER  A  WAR  OS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYONO  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY.  A NO  SEX.     INSTITUTION  ANO  STATE  1976*1979 


AMERICAN  IfsOlAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


PUBLIC  SERVICE  RELATED  TECHNOLOGIES  i 5500) 
RHODE  1SLAN0 


RI    ROGER  MILLIAMS  C 
TOTAL  0 


PROV  BR 
♦  0 


HISPANIC 
NUMBER  X 


♦  0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


tiHlTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
X  NUMBER 


1'  100*0 


FEMALE  o 

■  .0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

c 

•  0 

100*0 

0 

MALE  0 

.0 

D 

•  0 

0 

*0 

0 

♦0 

0 

*0 

7 

100*0 

0 

RI    SALVE  ,REGI NA-NEHPURT  C 

0 

> 

TOTAL  I 

3.e 

0 

•  0 

0 

-0 

0 

*0 

1 

3*8 

4J5 

96*2 

0 

FEMALE  0 

•  D 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.c 

0 

.0 

3 

100*0 

ft 

MALE  I 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

4*3 

22 

95*7 

b 

RI         STATE  TOTALS  1 

6  INSTITUTIONS) 

1 

TOTAL  I 

.4 

3 

1*2 

1 

.4 

2 

*8 

7 

2*9 

238 

97*1 

0 

FEMALE  0 

•  0 

I 

.9 

0 

.0 

1 

♦  9 

2 

Ul 

113. 

98*3 

0 

MALE  I 

.8 

2 

1*5 

1 

*b 

1 

*8 

5 

3*8 

125 

96*2 

0 

SOUTH  CAROLINA 

y 

SC    BEAUFORT  TECH  EO 

CENTER 

TOTAL  0 

♦  0 

22*2 

0 

*0 

0 

*0 

2 

7 

77*8 

0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

♦  v 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

MALE  0 

•  D 

2 

28*6 

0 

♦  0 

0 

•0 

z 

28*6 

5 

71*4 

0 

SC    COLUMBIA  BIBLE  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

17 

100*0 

0 

FEMALE         •  0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

9 

100.0 

0 

MALE  0 

•  0 

G 

•  0 

b 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

8 

100*0 

0 

SC    FLORENCE  OAR LING TON  TECH 

TOTAL  0 

♦  0 

23 

42*6 

0 

•  0 

0  „ 

*0 

23 

42*6 

31 

57*4 

0 

FEMALE  0 

•0 

15 

42*9 

0 

•  0 

0 

*0 

15 

42*9 

20 

57*1 

0 

MALE  0 

♦  0 

8 

42*1 

0 

•  G 

•  0 

8 

42*1 

•  11 

57*9 

0 

SC     HORRY- GEORGE TOWN 

TECH  C 

*  TOTAL  0 

•  0 

1 0 

21*7 

0 

•  0 

0 

•  0 

10 

21*7 

36 

78*3 

0 

FEMALE  0 

♦  0 

2 

25*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

25*0 

0  6 

75.0 

0 

MALE  0 

•  0 

8 

21*  1 

0 

•  0 

0 

*0 

8 

21*1 

30 

78*9 

0 

SC    LANDER  COLLEGE 

1 0T  AL  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

♦0 

1 

100*0 

0 

FEMALE  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100*0  , 

0 

KALE  0- 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

SC     MIDLANDS  TECH  CCLLtGE 

TOTAL  0 

♦  0 

36 

23*2 

0 

•  0 

0 

•  0 

36 

23*2 

119 

76*8 

0 

FEMALc  0 

.0 

25 

39*7 

0 

.0 

c 

*0 

25 

39-7 

38 

60*3 

0 

MALE  0 

.0 

11 

12  *0 

0 

♦  0 

0 

*0 

11 

12*0 

81 

88*0 

0 

SC    ORANGEBURG  CALHCUN  TECH  C 

TOTAL  0 

♦  0 

11 

52*4 

0 

.0 

0 

*0 

11 

22*4 

10 

47*6 

0 

FEMALE  0 

•0 

3 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

100*  0 

0 

.0 

0 

MALE  0 

♦  0 

8 

44*4 

0 

.0 

0 

*0 

8 

44*4 

10 

55*6 

0 

SC    PIEDMONT  TECH  CCLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

Id 

38*3 

0 

.0 

0 

*0 

.  18 

38*3 

29 

61*7 

0 

FEMALE  0 

♦  0 

a 

44*4 

0 

.0 

0 

♦0 

8 

44*4 

'  10 

55*6 

0 

MALE  Or 

•0 

10 

34*5 

0 

•  0 

0 

.0 

10 

34*5 

19 

65*5 

0 

SC    SPARTANBURG  HE TH 

CULLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

23 

25*8 

1 

1*1 

v0 

.0 

24 

27*0 

65 

73*0 

0 

FEHALE  0 

•  D 

Id 

36*7 

0 

•  0 

0 

♦0 

18 

36*7 

31 

63*3 

0 

•MALc  0 

♦  0 

5 

12*  ^ 

1 

2*5 

0 

•  0 

6 

15*0 

34 

85*0 

0 

SC     SPARTANBURG  TECH 

COLLEGE 

r 

TOTAL  0 

•  0 

3 

15*0 

0 

•  0 

0 

*0 

3 

15*0 

17 

85*0 

0 

FEMALE  0 

•  0 

3 

16*T 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3 

16*7 

'  15 

83*3 

0 

MALE  0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

2 

10C.0 

0 

SC    SUMTER  AREA  TECH 

COLLEGE 

TOTAL  0 

•0 

1 

10*0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

10*0 

9 

90*0 

0 

FEMALE  0' 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

1 

10C*0 

0 

MALE  0 

♦  0 

1 

11*1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

11*1 

8 

88*9 

0 

SC     TRI-COUNTY  TECH  COLLEGE 

TOTAL  3 

•  0 

°  3 

42*9 

0 

•  0 

0* 

*0 

3 

42*9 

4 

57*1 

0 

FEMALE  0 

•  0 

? 

66.7 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

66*7 

1 

33.3 

0 

HALE  0 

•  0 

1 

25-0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

SC    TRIDENT  TECHNICAL  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

27 

37*5 

0 

•  0 

0 

♦  0 

27 

37*5 

45 

62*5 

0 

FEMALE  C 

♦  0 

11 

40.  7 

0 

•  0 

0 

♦0 

•  11 

40*7 

,  16 

59*3 

0 

MALE  0 

•  0 

16 

35*6 

0 

.0 

0 

#0 

16 

35*6 

29 

64.4 

0 

SC     U  OF  SC  AT  AltffN 

TOTAL  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

FEMALE  0 

.0  . 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

MALE  0 

•  0 

0' 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*C 

2 

1C0*0 

0 

SC    U  OF  SC  AT  COLUMBIA 

TOTAL  1 

1*0 

30 

29*7 

1 

1*0 

0 

•  0 

32 

31*7 

69 

68*3 

0 

FEMALE  X 

1*5 

23 

34*3 

i 

1*5 

0 

*0 

25 

37*3 

42 

62*7 

0 

MALE  0 

♦  0 

7 

20*6 

0 

•  0 

0 

*0 

7 

20«o 

27 

79*4 

0 

SC     U  OF  SC  AT  LANCASTER. 

TOTAL  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

9 

100*0 

0 

FEKALc  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

5 

100. 0 

0 

MALE  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

,0 

0 

*0 

4 

1C0*0 

0 

SC    WINTHROP  CO, LEGE 

TOTAL  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*rt 

c 

*0 

2 

1  00*  U 

0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  0 

•  J 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

MALE                 0  - 

•  0 

0 

•  0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

SC    YORK  TECHNICAL  COLLEGE 

TOTAL  0 

.0 

1 

1G0.0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

FEMALE  0 

•  0 

0 

•  *0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

MALE  0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
•0 

*0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 
*0 

•  0 

*0 
*0 
*0 

*0 
•G 
*0 

*0 
*0 
*0 

*0 
*0 
*0 

»0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 
•0 

*0 

•  0 

•  0 

*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


11 

4 
7 

26 
3 
23 


245 
115 
130 


9 
2 
7 

17 
9 


54 

35 
.  19 

46 
8 
38 

1 
1 

0 

155 
63 
92 

21 
3 
18 

47 
18 

29 

89 
49 
40 

20 
18 

2 

10 
1 

9 


3 
4 

72 
27 
45 

2 
0 
2 

101 
67 

34 

9 
5 
4 

2 
2 
0 

1 

0 

1 


- '/ 


jERjC 
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TABLE 


..fC«  *u  .ccc  TuiN  pmp  YEARS  OF  WORK  BEYONO  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 

l0-  T°ML  £33»eS  38yE^TSnuN?.oC;Hs"FASiSSE%8toSSc0A??oiHr  ^.Tkiem."^.   insiiiumcn  ano  state  i,7.-.,w 


AMERICAN  INOIAN 
,    ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-WISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


PUBLIC  SERVICE  RELATEO  TECHNOLOGIES  (5500) 


SC         STATE  TOTALS  ( 
*OTAL  I 
FEMALE  1 
.  MALE  0 


18  INSTITUTIONS) 

♦  2  188  28.4 

♦  3  110  35.* 
.0   '  78  22*2 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

. NUMBER 


bHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


191  28*6 
112  36.0 
79  22.4 


NON-RESIOENT 
ALlEt< 

NUMBER 


472  71.2 
199  64*0 
273  77*6 


.0 

•  0 

•  0 


TOTAL 
NUMBER 


663 
311 

352 


SOUTH  OAK0TA 

'  SO     BLACK  HILLS  STATE  COLLfcGE 
I 


33*3 
I  -33.3 
0  .0 
STATE  COLLEGE 


TOTAL 

FEMVJE 
HALE 
SO  OAKOTA 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  I    0  .0 

SO    OAKOTA  WESLEY  AN  U 
TOTAL.  0  .0 

_     FEMALE  0  .0 

°  MALE  0  «0 

SO     FREEMAN  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

SO.   HURON  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  »0 

*  MALE    .  0  *0 

SO    MOUNT  MARTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  »0 

{  SO    NORTHERN  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

SO    PRESENTATION  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

SO    SINTE  GLESKA  COLLEGE 
TOT\L  U  100*0 

FEMALE  8  W0.0 

MALE  3  100*0 

SO     SIOUX  FALLS  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

U  OF  SO  MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
SO  AT  SPRlttGFlELO 


SO 

TOTAL 
FEMLE 
MALE 
SO    U  OF 
TOTAL 
f'EMALE 
MALE 
SO  YANKT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
*  0 

0 

"N  COLLEGE 
0 

a. 
o 


*o 

.0 
.0 

.0' 

•  0 

♦  0 


0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
O 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

.0 

•  0  ~~ 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


SO  STATE  TOTALS  A 

TOTAL  12  15.0 

FEMALE  9  14*1 

MALE  3  18.6 

TENNESSEE 


TN    AQUINAS  JUNIOR  COLLEGE 
«TOTAL    '  0  .0 

FEMALE  rt  0  *0 

MALE^  0  *0 

TN    FREE  MILL  BAPTIST  BIBLE  C 
TOTAL  .  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

TN    JOHNSON  BIBLE  CCLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    ST HN  MISSIONARY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE     v  0  *0 

MALE  0  .0 

TN    STATE  TECH  INST  MEMPHIS 

TOTAL  0  «0 

.  FEMALE  0  *0 

r      MALE  0  *0 


13  INSTITUTIONS) 

0  j  .0 
0  *0 
0  *0 


TN 


AUSTIN  PEAY  ST  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


2 
0 

2 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

,  0 
'  0 
0 

2 
0 
2 

2 
0 
2 


11. 
14. 


40, 
40 


a 
o 

3 

♦0  * 

•  0 

♦o^ 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

1.7 

•  0 
1.7 

0 
0 
0 


~o — 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
_0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 

0, 

d 


0 
0 
0 

o: 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  G 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

t 

.0 
.0 

•  0 


.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


♦  0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0  ' 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0  o 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 


♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦c 

♦  0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

•o 

♦  0 

♦  0 

♦D 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
♦0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
♦0 

♦  0 


.0 
.0 
♦0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

c 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

vO 

.0 
•0 

.0 
.0 
.0 

.0 

,0 
,0 

♦0 
•0 
♦  0 


1 
I 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 


0 
0 
0 

0 

0°' 

0 
0 
0 

0 
0 

0. 


33.3 
33.3 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


66*7 
66*7 
♦  0 


.0 
.0  . 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


11 


10C.0 
8  100*0 
3  100.0 


18  100*0 
\1  1CO.0 

1  1C0.0 

2  1CC*C 
1  100*0 

I  ico.o 


100*0 
10C.C 
♦  0 

10C.0 
100*0 
ICO.O 


Z  100*0 
2  100*0 

o  *o 

4  100*0 
4  100.0 

o  *o 

17  100*0 
17  1CC.0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 

100*0 
100*0 

►  0 

1CC.0 
.0 
100*0 


0 

♦  0 

I  100.0 

c 

•  c 

1  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

*0 

2  1CC.0 

0 

*0 

2  100.0 

0 

♦  0 

0  .0 

12 

15*0 

68     8  5.0 

9 

14*1 

55  85.9 

3 

18.8 

13  81.3 

2 

11*8 

15  68.2 

0 

.0 

3  100.0 

2 

14*3 

12  85./ 

C 

,C 

8  10C.0 

0 

•  0 

3   100. C 

c 

•  0 

5  100.0* 

0 

.0 

5  10C.0 

0 

♦  0 

«  1CC.C 

c 

•c 

1  1C0.C 

0 

-  t  u 

3  ICG.C 

0 

z  ico.c 

c 

.0 

1  100.0 

2 

3.7 

52  96.3 

0 

♦  0 

0  .0 

2 

3.7 

52    So. 3 

Z 

40*0 

3  60.0 

0 

♦C 

0  .C 

2 

4C.  0 

3  6C.0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 


0 

c 

0 

0 
0 

c 
c 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

•  0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•0 


.0 

♦  0 

.0 

♦  0 
♦0 

.0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 


♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 


♦  0 
♦0 
.0 


♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

♦  c 

,.0 

o*0 

.0 
.0 

.0 


3 
3 
0 

18 
17 

1 

2 

1 
1 

2 
2 
0 

5 

1 

4 

? 

2 
0 

4 
t 
0 

17 
17 

0 


a 

3 

6 
6 
0 

7 

0 
7 

1 

1 

0 

2 
0 


eo 

64 
16 


17 
14 


4 
1 

3 
2 
1 

5<- 
C 
64 

5 
0 
5 
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TAdLc  1$.  TOTAL  ASSOCIATE  OECREES  ANO  OTHER  AftAROS  BAStD  ON  LESS  THAH  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  KIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
CONFCRREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,V  ETHNICITY,  ANO  SEX :     INSTITUTION  AND  STATE  1979-1979 


AMERICAN  UClAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


dLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  X 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


*HJTE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NO' -RES  I  CENT 
TEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


PUBLIC  SERVICE  RELATED  TECHNOLOGIES  (5500) 
TENNES SEE 


TN    EAST  TENN  ST  UNIVERSITY 


TOTAL                0  -.0 

0 

.0 

FEMALE                .0  .0 

0 

.0 

MALE                0  .0 

b 

.0 

TN    *IOOLc  TCNN  ST  UNIVERSITY 

TCTAL                 0  .0 

2 

10.5 

FEMALE                 0  .0 

0 

•0 

MALE                  0  .0 

2 

16.7 

TN    TENNESSEE  TECHNOLOGICAL  U 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                C  *  .0 

0 

.0 

MAlE'               0  .0 

0 

.0 

TN    CHATTANOOGA  ST  TECH  CC 

TCTAL                 0  .0 

12 

31.6 

FEMALE                 0  .0 

'  8 

28.6 

MALE                 0        . 0 

4 

40.0 

TN    CLEVELAND  ST  CMTY  COLLEGE 

.     TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

c  • 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

TH    OYERSBURG  ST  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  s              0  .0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .3 

0 

.0 

TN    ROANE  STATE  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEMALE                  0  .0 

0 

.0 

.YALE                 0  .0 

0 

.0 

TN     SHELBY  STATE  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                  0  .0 

20 

64.5 

FEMALE-                 0  .0 

U 

94.1 

MALE  0 

A 

28.6 

TN    VOLUNTEER  ST  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                  0  .0 

2 

J4.3 

FEMALE                  0  .0 

2 

22.2 

MA  LE                 0  .0 

0 

.0 

T.N    t«4-<.TERS  ST  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

r 

I. A 

FEMALE                  0  .0 

.0 

MALE                  0  .0 

1 

l.S 

TN     leNNSSSEE  TEMPLE  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

FEsCALc'                 3  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

TN     TJMIINSON  COLLEGE 

TLT/.L                 0  .0 

A 

9.8 

rr.mc            o  .0 

1 

11. I 

mal£              0  .0 

3 

9. A 

TN    TfccVECCA  NA2A»EKE  CCLLEGE 

TCTAL                  0        .  0 

33.3 

FEHUs  •> 

i 

33.3 

*AL»                 0  .J 

0 

.0 

TN     J  Of   IX.V4ESSEL'  NASHVILLE 

TCTAL               .  Q  .0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.0 

HAlE                 0  .0 

.0 

TN    .      STATE  TOTALS  ( 

TOTAj.  0 
FE*U£     *  0 
MALE  O 

TEXAS 


TX     ABILfNt  CHRST.j  UNIVERSITY 


20  INSTITUTIONS) 
.0  Ad  9.1 

.0  28  18.5 


20 


TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

XALE  Cf 

r* 

0 

.0 

TX    AL/IN  COMMUNITY 

SOL LEGE 

TOT  AL  D 

.0 

2 

10.0 

FEMALE-  0 

.0 

1 

11.1 

MALE            .  "  0 

.0 

1 

9.1 

TX     A-tAR IL LO  COLLEGE 

TOTAL     \  0 

.0 

0 

.0 

FEMALE     K  0 

.0 

0 

.0 

MA  Lfc  C 

.0 

0 

.0 

TX    ANGELINA  COLLEGE 

« 

TCTAt  0 

.0  %, 

1 

11. i 

FEMALE  0 

.0 

t 

50.0 

.MALE   <      .  C 

.0 

0 

•  0 

TX     aJSTIN  COMMUNITY 

COLLCGE 

TCTAL  0 

.0 

6 

17-1 

FcMALE  0. 

.0 

1 

33.3 

MALE  0 

.0 

5 

15.6 

TX    Ecc  COUNTY  COLLEGE 

* 

TOTAL 

.0 

0 

.0 

FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

c 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

c 

0 

0 
0 

0 


.0 
.0 


.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0 
.0 

*  .0 
.0 
.0 

.0 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


,.0 


1   1 1.1 

0  .0 

1  14.3 


.0 
.0 
.0 


2  10.5 
0  .0 
2  16.7 


.0 
.0 
.0 

31.6 
28.6 
AO.O 

..0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


22  1CC.0 
5  100.0 
17  100.0 

17  89.5 
7  100.0 

10  83.3 

11  1C0.0 
\  2  100.0 

9  100.0 


26 
20 
6 


\68.4 

-n.A 

60.0 


1  11.1 

0  .0 

1  1A.  3 

20  b4.5 

16  94.1 

4  28.6 

2  14.3 


14  100.0\ 
13  100.0 
1  100.0 

12  100.0 

1  1C0.0 
11  100. U 

8  88.9 

2  100.0 
6  85.7 

11  35.5 
1  5.9 

10  71.4 

12  8  5.7 


0 

.0 

0 

.0 

2 

22.2  0 

7 

77.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.4 

72 

98.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.C 

18 

10G.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

1.6 

54 

98.2 

0 

.0, 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

144 

98.  U 

3 

2.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

24 

96.0 

1 

4.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

120 

98.4 

2 

1.6 

1 

2.4 

2 

4.9 

7 

17.1 

29 

70.7 

5 

12.2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

11.  1 

6 

66.7 

2 

22.2 

3.1 

2 

6.3 

6 

13.  8 

23 

71.9 

3 

9.4 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

1 

33.3 

1 

33.3 

•  C 

0 

.0 

1 

33.3 

1 

23.3 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

0 

.0 

z 

100.0 

0 

.0 

1 

.2 

3 

•  0 

52 

9.8 

467 

68.* 

1.7 

0 

.0 

0 

.0 

28 

18.5 

119 

78.6 

2.6 

1 

•  3 

3 

.8 

24 

6.4 

348 

92.3 

\ * 

1.3 

**. 

t  0 

0 

.0 

0 

.0 

,  0 

7 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

$ 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0. 

0 

.0  ' 

2 

10.0 

4 

20.0 

16 

80.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

11.  1 

8 

66.9 

0 

.0 

r 

.0 

2 

18.2 

3 

27.3 

8 

72.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

1C0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.C 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

0 

•C 

0 

.0 

1 

11. 1 

6 

88.9 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

90.0 

1 

50.0 

0 

".0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

17.1 

12 

34.3 

22 

62.9 

1 

2.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

.0 

0 

.0 

6 

18.8 

11 

34.4 

20 

62.5 

1 

3.1 

0 

.0 

7 

53.8 

7 

53.6 

6 

46.2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

54.5 

6 

$4.5 

5 

45.5 

0 

.0 

22 
5 
17 

19 
7 
12 

11 
2 
9 

38 
28 
10 

14 
13 
1 

12 
1 
11 

9 
2 
7 


52« 
151 
377 


7 
0 
7 

20 
9 
11 

12 
1 
11 

9 
2 
7 

35 
3 
32 

13 
2 
11 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN-OA 
NON-HISPANIC  PACIFIC -ISLANDER, 


NUMBER'        X        NUMBER         t  NCHBER 
PUBLIC ^SERVICE  RELATED  TECHNOLOGIES  < 5500J 
TEXAS 

TX    BRAZOSPORT  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE,  0  .0- 

HALE  ,  0  .0 

TX    CENTRAL' TEXAS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    CISCO  JUNICR  CCLLEGfc 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

TX    COLLEGE  OF  THE  MAINLAND 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

TX    COOKE  COUNTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  •<> 

MALE  0  *0 

TX    DALLAS  BIBLE  COLLEGE 
TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  .0 

MLE  0  *0 

TX<  DALLAS  CHRISTIAN  COLLEGE 
'   1  TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

TX    CEDAR  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

TX    EASTF  I  ELD  COLLEGE 
.  TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
TX    EL  CENTRO  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX    MOUNTA'.N  VIEW  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    NORTH  LAKE  COLLEGC 


.HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
.MINORITY 

NUMBER 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


o 

.0 

0 

♦  0 

0 

•<b 

c 

9.3 

25*0 

1 

2*6 

22*2 

j> 

50.0 

3 

18.  a 

25  .0 

o 

•  0 

1 

25*0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

5*9 

1 

6*3 

0 

.0 

8 

21.1 

6 

18.8 

2 

33.3 

16 

24.6 

7 

36.8 

9  19.6 


TOTAL                 0  .3 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 
#TX    RtCHLftND  COLLEGE 

T01AL                0  .3 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 0  *0 
TX    DEL  MAR  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

HALE                 0  .0 

TX    EL  PASO  CO  CMTY  COLLEGE 

TOT  AL                 0  .0 

FEMALE                 0  .0 

MALE                0  *0 
TX    GALVESTON  COLLEGE 

TOTAL                 0  *° 

FEMALE                0  *0 

MALE                 0  .0 
TX    GRAYSON  CO  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE                 0  *0 

HALE                 0  .0 

TX    HENOERSON  CO  JR  COLLEGE 

TOTAL  o              0  .0 

FEMALE                0  *0 

HALE                 0  *0 
TX    HILL  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

FEMALE      t           0  .0 

HALE                0  .0 
TX    HOUSTON  COPNUHITY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  .0 

TX    HOWARD  C  AT  BIG  SPRING 

TOTAL                 0  *° 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 
TX  4&L60RE  COLLEGE 

TOTAL         *       0  *0 

FEMALE                0  .0 

MALE                 0  *0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.2 

•  0 
8.3 

•  0 

•  0 

•  0 


6  10.0 
i  9.1 
5  10.2 


2  15.4 
1  50.0 
1  9.1 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

31 
24 
7 

0 
0 
0 

1 
1 

0 


.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

52,5 

82.8* 

23.3 

.0 
.0 

•  0 

12.5 
50.0 
.0 


0 

.0 

2 

6.7 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

8.0 

0 

•  0 

12 

22*2 

0 

.0 

3 

18*8 

0 

•  0 

9 

23.7 

0 

.0 

1 

5*6 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

1 

6.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

0. 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

9  1 

5.9 

0 

.0 

*  1 

6.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

7.9 

0 

♦  Ov 

2 

6.3 

0 

1 

16*7 

o 

♦  0 

0 

♦0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4.4 

0 

♦0 

2 

6.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

18 

52.9 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0  . 

18 

56.3 

0 

.0 

0  28 

46»7 

0 

.0 

8 

72.7 

0 

.0 

20 

,40*8 

0 

.0 

1 

25.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

25.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

9 
5 
4 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


0  tiHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RE SI OE NT 
ALIEN 


TOTAL 
NUMBER 


♦  0 
.  .0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

15.3 
17.2 
13*3 

50.0 
.0 
50.0 

.0 
.0 
.0 


6.7 
♦  0 
8.0 


17  31*5 
7  43*8 
10  26*3 


5 
1 
4 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


27*8 
50.0 
25.0 

25. C 

•  0 
25.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


28 
5 
23 

37 

9 
28 

13 
1 

12 

3 
0 


93.3 
10O0 
92.0 

68.5 
56.3 
73.7 

72.2 
50*0 
75.0 

75*0 
.0 
75*0 

100. 0 
*0 
1CC.0 


6  100*0 
5  1CC.C 
3  100*0 

3  100*0 
2  100*0 
1  100*0 


0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 


2 

11*8 

15  88.2 

0 

2 

U*5 

14  87*1) 

C 

♦  C 

1  10C.0 

11 

8 

28*9  3 

27  71*1 

0 

25*0 

24  75*0 

0 

3 

50*0 

3  50*0 

0 

-16 

24*6 

49  75.4 

0 

7 

36*8 

12  63*2 

0 

9 

19*6 

37  80*4 

0 

0 

*0 

24  96*0 

1 

0 

*0 

19  10C*C 

0 

0 

*0 

5  83.3 

1 

0 

.0 

2  100*0 

0 

0 

.0 

2  109*0 

0 

0 

.0 

0  0        *0  > 

0 

3 

6.7 

42  93*3 

0 

2 

6.1 

31  93*9 

0 

1 

8.3 

11  91*7 

0 

18 

52.9 

16  47*1 

0 

C 

.0 

2  100.0 

0 

18 

56.3 

14  >3.8 

0 

34 

56.7 

26  43*3 

0 

9 

81*8 

2  19*2 

0 

25 

51.0 

24  49*0 

0 

1 

25*0 

3  75*0 

0 

0 

*0 

0  *0 

0 

1 

25*0 

3  75*0 

0 

2 

15*4 

11  84*6 

0 

1 

50*0 

1  50*0 

0 

1 

9*1 

10  90*9 

0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

c 

.0 

o  *o 

0 

0 

♦  0 

6  1C0*0 

0 

0 

.0 

1  1C0.0 

0 

0 

.0 

0  *o 

0 

0 

♦  0 

>  100*0 

•  0 

40 

67*8 

19  32*2 

-0 

29 

100.0 

0  *o 

0 

11 

36*7 

19  63*3 

0 

1 

50*0 

1  50*0 

0 

0 

♦  0 

0  *o 

0 

1 

50.0 

1  50.0 

0 

1 

12.5 

7  87*5 

0 

1 

£0.0 

*  1  50*0 

0 

0 

♦  0 

6  100*0 

0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
«0 

•  0 


.0 
•0 

'.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

•0 
.0 
.0 

♦  0 
♦0 
.0 

4.0 

♦  0 
16.7 

.0 
♦0 
♦0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

•0 
.0 
♦0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦0 
.0 
•0 

♦  0 

♦  0 
•0 

•0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

■  *0 


30 
5 
25 

54 
16 

3ft 

18 
2 
16 

4 
0 
4 

7 
0 
7 

8 

5 

3 

2  < 
1 

17 
16 
1 

38 
32 
6 

65 
19 
46 

25 
19 
6 

2 
2 
0 

45 
33 
12 

34 

2 
32 

60 
11 
49 

4 
0 
4 

13 
d 
11 

6 
0 
6 

1 
0 
1 

59 
29 
30 

2 

•  0 
2 

H 
2 
6 


vERLC 


2046 


TABLE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  A  NO  OTHER  AWARDS  OASED  CN  LESS  THAN  FOUK  TEAKS  OF  WCKK  8 ETON C  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
CCNFERREQ  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNIC.  I TY,  A  NO  SEXt    INSTITUTION  AN*    STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN'  NATIVE 


BLACK?  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBEk  *       X  NUMBER 

t 

NJMBER 

* 

PUBLIC  SERVICE  RELATED  TECHNOLOGIES 

I  5530) 

TEXAS 

TX    LAMAR  UNIVERSITY 

TOTAL                  4  19*0 

2 

9*  5 

0 

•  0 

FEMALE*               4  50*0 

2 

2  5*0 

0 

•  0 

HALE                 0  .0 

0 

•  0 

o 

♦0 

TX    LA RE 00  JUNIOR  CCLLEGE 

'  TOTAL                0  .0 

0 

.  0 

•0 

•  0 

FEMALE                0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

-  MALE                0  »0 

0 

.0 

0 

*  0 

TX    LEE  COLLEGE 

.     TOTAL                 0  »0 

1 

11*  1 

0 

♦  0 

\  FEMALE                0       »0  \o 

0 

♦  0 

0 

.  0 

\     MALE                 0  .0 

1 

i4*  3 

A 

J 

.  0 

TJC    KI LENS AN  CMTY  CCLLEGE  I 

TOTAL              *  0       .0  \\ 

25 

39*1 

0 

•  0 

FEMALE                 0        *0  \\ 

23 

50*  0 

0 

.  0 

MALE                 0        .0  J 

2 

11*1 

u 

.  0 

TX    MIDLAND  COLLEGE  % 

TOTAL "               0  .0 

1 

4*  0 

0 

*  0 

FEMALE                0  .0 

0 

o 

.  o* 

HALE                0     •  *0 

1 

7.  7 

A 

♦  0 

VA    NAVARRO  COLLEGE 

TOTAC                 0  *-0 

2 

10*0 

o 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

.  0 

Q 

•  » 

KALC                  0  .0 

2 

11*9 

o 

•  0 

TX    NORTH  HARRIS  CO  COLLEGE 

YCTAL                 0  *0 

3 

33*  3 

o 

•  0 

FrMUfc                 0  *0 

0 

♦  U 

A 

•  0 

MALE                 0  .0 

33*3 

o 

A 

.  u 

TX    ODESSA  COLLEGE 

TOTAL  0*0 

0 

.  0 

0 

«0 

FEMALE                0  *0 

0 

o 
.  'J 

A 

A 

♦  t» 

KALE                 0  .0 

0 

♦  0 

A 

.  0 

7X    PANOLA  JUNIOR  CCLLEGE 

TOTAL                 0        . 0 

0 

.0 

0 

.  0 

FEMALE      -  0.0 

0 

•0 

0 

.  0 

MALE                 0  -0 

0 

0 

♦  0 

TX    PARIS  JUNICR  COLLEGE 

TOTAL                 0;  *0 

0 

.  0 

1 

€  *U 

FEMALE                 0  *0 

0 

.  0 

0 

*  0 

MALE                 0  .0 

0 

•u 

25*  0 

TX    SAN  ANTONIO  COLLEGE 

■    TOTAL                 0  *0 

5 

4*2 

0 

♦  0 

2 

4  «  8 

o 

♦  0 

HALE                  0  .0 

3 

3*9 

A 

TX    SAN  JACINTC  C  CENTRAL  CAM 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  U 

0 

♦  0 

FEMALE                 0     „  »0. 

0 

.  0 

0 

♦  0 

MALE                  0  *0 

0 

•0 

0 

♦  0 

TX    SAN  JACINTO  C  NCRTH  CAM 

TOTAL                 0  .0 

2 

66*  7 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  *0 

2 

100.0 

0 

♦  0 

MALE  0.0 

0 

♦  3 

0 

•0 

TX    SOUTH  PL Alto  COLLEGE 

TOTAL               ■  0  *0 

1 

5  *9 

0 

•  0 

FE.H4LE                0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE  $  0.0 

1 

6.3 

Q 

♦  0 

tx   sthhstn  christian  college 

TOTAL                 0     *  *0 

16 

100.0  ^ 

A 

A 

.  u 

FEM4LE                  0  .0 

3 

1 00*0 

A 

.  0 

441 LE                 0  .0 

13 

100*0 

A 

TX    SOUTHWEST  TEX  JR  COLLEGE 

TOTAL                 0       ♦ 0 

0 

•U 

u 

FEMALE                0  .0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

KALE                 0  .0 

0 

.  0 

Q 

A 

♦  u 

TX    TARRANT  CO  JUNICR  COLLEGE 

TOTAL                  1  *7 

12 

9.  0 

0 

.  0 

FEMALE                 0  .0 

8 

21*1 

(J 

♦  0 

HALE                 1  UO 

4 

4*  2 

Q 

•  0 

TX    TEMPLE  JUNIOR  CCLLCGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

♦0 

0 

•  0 

TX    TEXARKANA  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

1 

16*7 

'  0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

u 

♦  U 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

1 

16*7 

0 

.0 

TX    TEXAS  SOUTKMOST  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

0^ 

♦  0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

•  0  CM 

0 

•  0 

TX    iEx  ST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TECH 


INST  UACO  CAM 

0  .0 

0  .0 

0  «0 


44*4 
.0 
50.  C 


JX    TYLER  JUNICR  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


8  19.0 
4  26:7 
4  14*8 


HISPANIC 
NUMBER 


9  TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESI OENT 

ALIEN  ^pJOTAL 


NUMBER 


NUMBER 


0  .0 

6 

28*6 

15 

71.4 

0 

•  0 

0  *0 

6 

75.0 

2 

2  5.0 

0 

•0 

0  .0 

0 

•  0 

*  13 

100*0 

0 

•  0 

15  83*3 

15 

83*3 

3 

16.7 

0 

•  0 

<t  80*0 

4 

80*0 

1 

20.0 

0 

.0 

!1  84*6 

1 1 

84*6 

2 

1 5.4 

0 

♦  0 

0  *0 

1 

11*1 

8 

88*9 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

2 

10O.0 

°  0  - 

•0 

u  *u 

it  <* 
i  J 

6 

85*7 

o 

♦  0 

3  4*7 

^8 

43*8 

36 

56.3 

0 

•  0 

"3  6*5 

26 

56.5 

20 

43*5 

0 

•  0 

0  ,0 

2 

11*1 

16 

88.9 

u 

.0 

1  4.0 

2 

6*0 

22 

88*0 

1 

4*0 

1  8*3 

1 

8.3 

11 

91.7 

0 

•0 

0  *0 

1 

7.  7 

1 1 

1 

7*  7 

0  *0 

2 

ICC 

0  18 

9C.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

•  0 

0  *0 

** 

i  1*  8 

1  5 

B8.2 

Q 

♦0 

2  22*2 

5 

55*6 

4 

44.4 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.  0 

•0 

2  22*2 

5 

55*6 

4 

44*4 

0 

•  0 

1  7*1 

1 

7*1 

13 

92.9 

0 

•  0 

1  33.3 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

•  0 

0  *0 

0 

'  ♦  0 

1 1 

1  00*0 

0 

•0 

0  *0 

0 

*0 

2 

\ 

100*0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

*0 

0 

«0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.  0 

2 

1 00*0 

0 

*  0 

0  *0 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

.0 

0  *0 

0 

*0 

0 

♦  0  * 

0 

*0 

0  *0 

2  5*  0 

3 

75*0 

0 

♦  0 

55  46*2 

60 

50*4 

57 

47*9 

•> 

1.7 

16  38*1 

18 

42*9 

23 

54.8 

1 

2.4 

39  50*6 

42 

54*5 

34 

44*2 

I 

1*3 

4  20*0 

4 

20. C 

16 

80*0 

0 

♦  0 

0  *0 

0 

•  0 

1 

100*0 

*0 

4  21*1 

4 

2  1*  1 

1 5 

78.9 

0 

♦0 

0  *0 

2 

66*7 

1 

33.3 

0 

*0 

0  *0 

•> 

100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0  *0 

0 

•  0 

I 

100.0 

0 

♦  0 

1°  5*9 

2 

11.  B 

15 

88*2 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

.0 

1  6*3 

2 

12*5 

14 

87*5 

0 

♦0 

0    *  *0 

16 

130*0 

0 

•0 

0 

♦u 

0  *0 

3 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  *0 

13 

100*0 

0 

*0 

Q 

.  0 

o  5U*U 

6 

5U.C 

6 

50*0 

0 

♦  0 

1  100.0 

1 

100*0. 

0 

•0 

0 

•  0 

5  45*5 

5 

*  45*  5 

6 

54*5 

0 

.0 

9  6*7 

22 

16*4 

112 

83*6 

0 

•  0 

3  7*9 

11 

2  6.  9 

27 

71.1 

0 

.0 

6  6*3 

1 1 

11*5 

85 

68*5 

o 

♦  0 

2  22*2 

■  I 

22*2 

7 

77*8 

u 

*0 

0  *0 

0 

*0 

♦  0 

0 

.0 

2    22*2  ^ 

2 

22*2 

7 

77.8  > 

°  0 

♦0 

0  *0 

1 

16*7 

5 

63. 3 

•  Y 

y  *0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

*0 

♦0 

0  *0 

16*7 

5 

83.3 

0 

.0 

17  100*0  n 

100*0 

0 

♦  0 

i 

*0 

6  100*0 

i 

100*0 

0 

.0 

.0 

11  100*0 

100*0 

0 

*0  r. 

0 

•0 

0  *0 

4*4*4 

5 

55*6 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•0 

0  *0 

4 

50*0 

4 

50*0 

i  0 

•  0 

2  4*8 

10 

23*8 

31 

73.8 

1  ° 

2*4 

21 
8 
13 

18 

5 
13 

9 
2 
7 

64 
A6 
18 

25 
12 
13 


6.7 
3.7 


33*3 
18*5 


10 
21 


66*7 
77*8 


0 
,1 


20 
3 

17 

9 
0 
9 

14 
3 
11 

2 
0 
2 

4 
0 
4 

119 
42 
77 

20 
1 

19 

3 
2 
1 

17 
1 

16 

16 
3 
13 

12 
1 
11 

134 
38 
96 

o 
9 
0 
9 

6 
0 
6 

17 
6 
11 

9 
1 


42 
15 
27 


1ERJC 


2047 


,  Q 


ic.  ^.mguj.  KTAffiiW W-'Sa!!-!;*  5!K.^\ W-^SSM  ffirSWSS. 


.AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 

PUBLIC  SERVICE  RELATEO  TECHNOLOGIES  (55001 
TEXAS  ° 

TX    U  CF  HOUjSTCN  OOfcNTOWN  C 
TCTAL  0  *0 

,  FEMALE  0  *0 

'    MALE     —         0  »° 
TX    V&RNON  REG  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL"  I  9*1 

FEMALE     •  0  .0 

MALE  1  12.5 

TX    WESTERN  TEXAS  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MA  LE  0  .0 

TX  'WHARTON  CO  JR  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

pe  o       •  0 

M4LS  0  .0 


NUMBER 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

5.9 
33*3 

•  0 

25*0 
50*0 
16*7 


TX         STATE  TOTALS  C 
TOTAL  6 
FEMALE  *  1 

K  „E  2 


54  INSTITUTIONS! 

5  171  13.9 

,0  95  23*1 

2  76  9.3 


NUMBER 


0 

•  0 

I 

20  .0 

0 

A 

*  u 

1 

1  00.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

5.9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

7*1 

°0 

♦  0 

1 

12*5 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

A 

1 

16*7 

I 

•  1 

214 

17.4 

0 

.0 

59 

14*3 

1 

•  1 

155 

18*9 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


1  20*0 
1  100*0 
0  .0 


h 

2 
1 
1 

3 
1 

2 


9.1 

.0 
12.5 

11.8 

33.3 
7*1 

37.5 
50*0 
33.3 


392  31*9 
158  38*3 
234  28*6 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


4  60*0 
0  *0 
4  100*0 


10 
3 
7 

15 
Z 
13 

5 
1 


90*9 
100*0 
87*5 

8E*2 
66*7 
92*9 

62*5 
50*  C 
66*7 


832  67*6 
253  61*4 
«579  70*8 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


TOTAL 
NUMBER 


5 
1 

,  4 

U 

3 
8 

17 
3 
14 

8 

'  2 
6 


1.230 
412 
618 


UTAH 

UT    BRIGHAM  YOUNG  U  MAIN  CAM 

TOTAL                 0        *0  0  *0 

FEMALE                0        .0  2  n 

MALE  *  0  .0  0  .0 
UT    SOUTHERN  UTAH  ST  COLLEGE 

TOTAL                 3      6,4  0  .0 

FEMALE                3      7.5  0  *0 

MALE  0  .0  0  .0 
UT    ME BER. STATE  COLLEGE 

70TAL  0       .0  L6*A 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MA  LE  0  .0  1  8.3 
UT    DIXIE  COLLEGE 

TOTAL  9        *°  2*2 

FEMALE                0        .0  0  .0 

MALE  0  .0  0  .0 
.UT    UTAH- TECH  COLLEGE  PROVO 

•  TOTAL                 0        .0  0  .0 

*      FEMALE                 0        .0  0  .0 

MALE                 0        .0  0  .0 

5  INSTITUTIONS) 


UT         STATE  TOTALS  C 

TOTAL  3  2.9 

FEmLE  3 

MALE  0  .0 

VERMONT 

VT  °  CA  STLETON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  •%•<> 

FEMALE  0  .0 

MALE  0     •  .0 

VT    CHAiPLAIN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  <0  •O 

VT    C  SNT  JOSEPH  THE  PROVIDER 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

•  MALE  0  .0 

VT    GREEN  MOUNTAIN  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

VT    VERMONT  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VT    SOUTHERN  VERMONT  COLLEGE 
TUTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0      ,  .0 


1 

1.0 

0 

.0 

1 

2.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

3.6 

0 

.0 

2* 

9.1 

°1 

.0 

OJ 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

ri 

*° 

1 

.  1.9 

I 

3.1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

VT         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VIRGINIA 

VA    EASTERN  MENNOMITE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE     ,  0  .0 

MALE^  0  .0 


INSTITUTIONS) 
3  2.2 


1.2 
3.9 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

■  .0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


•  0 

,0 


•  0 
.0 

.♦° 
.c 

•0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


.0 
.0 
♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0' 
0 
0 

0 
0 
0 

,0 
0 
0 

a 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
♦0 

♦  0 
.0 
.0 


♦  0 
.0 


.0 
♦  0 
.0 

.0 
♦0 
.0 

.0 

•<* 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0. 
.0 
.0 


.0 
♦0 
♦0 


0 
0 
0 

3 
3 
0 

1 

0 

1 

0 

c 

0 


.0 
•  0 
.0 

6.4 
7.5 
.0 

6.3 
.0 
3.3 

.0 
.0 
.0 


16 
12 
4 

44 
37 
7 


94.1 
92.3 
i  oo.O 

93.6 
92.5 
100.0 


15  93*8 
4  100*0 
11  91*7 

10  100*0 
10  100*0 

o  *o 


0 

.0 

12  100.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

12  1C0.C 

4 

3.9 

97  95.1 

3 

4.  5 

6?  94.0 

1 

34  97.1 

C 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

•  0 

1  ICC.O 

? 

■> 

53  96.4 

V 

33  100.0 

2 

,.l 

20  90.9 

0 

.0 

2  1C0.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

13  lOff.O 

.0 

10  100.0 

0 

.  0 

3  1CC.0 

1 

1.9 

52  98*1 

1 

3.  1 

31  96*9 

0 

.0 

21  ioo*r 

0 

.0 

10  100*0 

0 

»0 

6  100*0 

0 

.0 

4  1C0.C 

3. 

2.2 

134  97*8 

1 

1.2 

35  98*8 

2 

3.9 

4Q  *°6*1 

9 

*0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

j  100*0 

0 

•  0 

0  .0 

5.9 
7.7 
.0 

\ 

♦  0 
.3 
.0 

.0 

♦  0 
♦0 

.0 
♦0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


1.0 
1.5 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 


•  0 
♦0 
.0 

•0 
.0 
•0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
♦0 

•  0 
♦0 
.0 

.0 

•  0 
♦0 


17 
13 
4 

47 
40 
7 

16 
4 
12 

10 
1C 
0 

12 
0 
12 


102 
67 

35 


4 
3 
1 

55 
33 
22 

2  ' 

2 

C 

13 

•  10 
5 

53 
32 

21  0 
10 

4  ] 


H7 
66 
51 


SERIC 


/ 


2046 


2108 


TABLE  10, 


TOTAL  ASSOCIATE  OFGREES  A  HO  OTHER  AWAROS  BASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  MURK  BEYONC  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATlON  BY  RACE.  ETHNICITY*  ANO  SEXt    INSTITUTION  ANO  STATE  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN" 
ALASKAN  NAT  IV I 

NJOER  t 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUNBER 


PUBLIC  SERVICE  K ELATED  TECHNOLOGIES  (5530) 
VIRGINIA  . 


VA    MARYtfOUNT  COLLEGE  OF  VA 
TOTAL  0  .0 

FEHALt  0  .0 

MALE.  0  .0 

VA*  NORFOLK  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALl  0  ,0 

HALE  C  ,0 

VA     SOUTHERN  St*  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.MALE  0  .0 

VA    BLUE  RIDGE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE     .         /  0  .0 
MALE  o  '0'  ,0 

VA    CENTRAL  VA  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE       •         0        ,0  , 
VA    OABNEY  S  LANCASTER  CC 
TOTAL       '  0  .0 

FEMALE  0  *  .3 

MALE  0  .0 

VA    DANVILLE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  1  1*6 

FEMALE  1      3.4  , 

0   MALE  0  .0 

VA    GERM ANN A  CMTY  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VA    J  SARGEANT  REYNOLDS  CC 


2  10*5 
2  10,5 
0  .0 


3 
3 
0 

1 
1 

0 

c- 

0 
0 

2 
1 

1 

b 
o 
o 

vi 

v\ 
\ 

l 

0 

I 


100*0 
100*0 
•  0 

U.3 
14*3 
0 


.0 
.0 

IK  8 
50*0 
6*7 

.0 

♦  G 

30.6 
51.7 
12*1 

10*0  . 

.3 
11*1 


NUMBER 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0* 

•  0 
•0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


HISPANIC 
NUNBEfc 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

ft 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 


*ov 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
•0 

.0 
.0 

♦  0 


TO" AL                  1  1.6 

25 

40.3 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE                 i  4*0 

13 

52*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

MALE                 9  .3 

12 

32*4 

0 

♦  0 

0 

•  0 

VA    JOHN  TYLER  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

11  . 

39*3 

0 

.0 

0 

♦0 

FEMALE                 0  .0 

9 

52.9 

0 

♦  0 

If 

MALE         *       0  .0. 

2 

IB. 2 

0 

.0  o 

r  :°o 

VA  ,L3RU  FAIRFAX  CHTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

FEMALE                 0  *0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.3 

0 

.0 

0 

♦0 

VA    NrW  RIVER  CMTY'  CCLuEGE 

TUT  AL  0*0 

3 

11.5 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  .0 

2 

12*5 

0 

.0 

0 

♦CP 

MALE                  0  .0 

1 

10. u 

0 

.0 

0 

.0 

VA    NORTHERN  VA  CHTY  CuLLESE 

TCTAL                  0  .3 

14 

8.3 

1 

1 

♦  6 

FEMALE                 0  .0 

9 

13.4 

1 

1.5 

I 

1.5 

MALE                  0  ♦ 

5 

5.0 

0 

.0 

0 

•0 

VA    PAUL  0  CAMP  CHTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

16 

72.7  . 

1 

4.5 

c 

.0 

FEXALE'            ,   0  *0 

14 

87.5 

1 

6*3 

0 

.0 

.VALE                 C  *C 

2 

33.3 

0 

.c 

0 

.0 

VA    PUOHONT  VA  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

1 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE                 0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE                 £        •  ON  / 
VA    RAPPAHANNOCK  CHTY  COLLEGE 

}6.7 

c 

•  0 

0 

.0 

TOTAL                 C  *0 

10 

33.3 

*  0 

•  0 

0 

.0 

FEtMALi                 0  .C. 

6 

42.9 

0 

.0 

c 

.0 

MALE                 0       40  * 

4 

25.  C 

0 

.0 

<0 

.0 

VA    SOUTHSIDE  VA  CHTY  COLLEGE 

TCTAL    -             1  2*0 

36 

72.0 

0 

•  0 

c 

.0 

FEMALE  f               A  *C 

31 

88.6 

0 

.0 

0 

.0 

^LE/            /  1  6*7 

.  5 

33.3 

0 

.0 

0 

•  0 

VA    SvJTHWEST/VA  CHTY  COLLEGE 
TOTAL        /       0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE    /            0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE                G  -  *C 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

VA    THCHAS  NELSN  CHTY  COLLEGE 

\ 

TOTAL                 0  .0 

23 

33.8 

c 

0 

FEMALE                 0  *0 

14 

51.9 

>.  0 

•  0 

0 

> 

MALc                  0  *0 

9 

22.0 

0 

•  0 

0 

VA     TIDEWATER  CMTY  CCLLEGE 

TOTAL        *         i  1.7 

33 

28.7 

0 

•  0 

c 

.0 

FEMALE                 1  1.9 

25 

48.1  ' 

c 

.0 

.  0* 

.0 

MALE                  1  1*6 

8 

12.7 

c 

.0 

0 

♦o . 

VA    VA  HIGHLANDS  CHTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

1 

6.3 

o  0 

•  0 

0 

.0 

FEHALt  0.0 

1 

16.7 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE  •              0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  .0 

VA    VA  WESTERN'  CHTY  CCLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

2 

6.5 

0 

♦  0 

0 

.0 

FEMALE                G  .0 

2 

13.3 

0 

.0 

0 

.0 

MALE                 C  .0 

0' 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

mc 
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TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
AL  '  EN 


TOTAL  v 
%  NUMBER 


2 

10.5 

1 11 

57*9 

6 

31*6 

2 

1C.5 

11 

57*9 

6 

31*6 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

100.  0 

"  o 

.0 

o 

.  0 

3 

100.0 

0 

•  0 

^0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1  4.3 

6 

85*7  • 

o 

♦  0 

1 

14.3 

6 

85*7 

0 

•  0 

0 

.0 

0. 

♦  0 

0 

.0 

o 

•  0 

6 

100*0 

o 

♦  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

100*0 

a  0 

•  0 

2 

11*8 

15 

88*2 

o 

1 

5C.0 

1 

50*0 

0 

•  0 

1 

6*7 

14 

93*3 

c 

.0 

c 

♦  0 

7 

87*  5 

1 

12*5 

0 

.0 

\  ° 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

V 

10C.0 

0 

♦  0 

20 

32.3 

42N 

67*7 

o 

.0 

16 

55.2 

44*8 

0 

*0 

4 

12.1 

29 

87*9 

0 

•  0 

1 0.  c 

9 

90*0 

Q 

*  0 

0 

.0 

i 

100*0 

0 

.0 

1 

11.1 

.8 

88*9 

0 

.0 

26 

41 .9 

36 

58*1 

o 

14 

56.  G 

11 

44*0 

0 

•0 

12 

32*4 

25 

67*6 

c 

*0 

11> 

39.3 

1 7 

6C.  7 

Q 

♦  0 

9 

52*9 

8 

47*1 

0 

.0 

2 

14.2 

q 

81*8 

.0 

*0 

o 

♦  0 

1 5 

100*0 

Q 

♦  0 

0 

*0 

5 

10C«0 

0 

*0 

0 

*0 

10 

100*0 

0 

*0 

3 

11*5 

23 

8  ti.  b 

o 

♦  0 

i2.5 

14 

87*5 

0 

*0 

i. 

10*0 

9 

90*0 

0 

\0 

1 6 

9*5 

152 

90*5 

o 

♦  0 

11 

16*4 

56 

83*6 

0 

♦0 

5 

5*0 

96 

95*0 

0 

*0 

77* 

5 

22*  7 

Q 

•  0 

15 

93*8 

1 

6*3 

0 

•0 

2 

33*3 

4 

66*7 

0 

.0 

12.5 

7 

87.5 

o 

♦  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

1 

16*7 

83*3 

0 

.0 

10 

33*3 

20 

66*7 

o 

*  0 

6 

42*9 

8 

57*1 

0 

.0 

4 

25*0 

12 

75*0 

0 

.0 

37 

74.0 

13 

26*0 

o 

♦  0 

31 

68*6 

11.4 

0 

•  0 

6 

40*0 

9 

(0.0 

0 

♦  0 

• 

0 

.0 

8 

10C.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

1CC.C 

0 

•  0 

23 

33*8 

*-  45 

66.2 

0 

•  0 

14 

51.9 

13 

48.1 

c 

•  0 

9 

22*0 

** 

32 

78.0  } 

0 

♦0 

35 

30*4 

80 

69.6 

0 

•  0 

26 

50.0 

26 

50.0 

0 

.0 

9 

14*3 

54 

85*7 

*  0 

•  0 

1 

6*3 

15 

93*8 

0 

.0 

1 

16*7 

5 

83*3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

10 

100*0 

0 

•  0 

2 

6*5  j 

29 

93*5 

o 

'  *0 

2 

13*3  / 

L3 

86*7 

0 

•  0 

s* 

♦  0/ 

16 

100*0 

0 

.0 

/ 

« 

♦ 

\ 


19 
19 

0 

3 
3 
0 

7 
7 
0 

6 
1 
5 

17 
2 
15 


1 
7 

62 
29 
33 

10 
1 

9 

62 
25 
37 

28 
17 
11 

15 
5 

.  io 

26 
,  ,16 
10 

168 
67 
101 

22 
16 
6 


2 
6 

30 
14 
16 

50 
35 
15 


68 
27 
41 

115 

52 
63 

10 

31 
15 
16 
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AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANDER 


NUMBER         %       NUMBER  * 

PUBLIC  SERVICE  RELATED  TECHNOLOGIES  (5500) 
VIRGINIA  • 

VA    WYTHE  VILLE  CNTY  COLLEGE 

TOTAL                 0*0                0  *? 

FEMALE                0       .0                0  .0 

MALE                 0        .0                 0  .0 


VA         STATE  TOTALS  < 

TOTAL  5  *6 

FEMALE  3  *8 

MALE  2  .5 


24  INSTITUTIONS) 
203  25*7 
148  40*5 
53  12.9 


'NUMBER 


♦  3 

♦  5 

♦  0 


hispanic 
number' 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


MITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


/ 


211  26*7 
154  42*2 
57  13.4 


NON-RESIDENT 
J"  "ALIEN 

NUMBER 


9  100*0 
2  100*0 
7  10C*0 


573  72*4 
204  55*9 
369  86*6 


.9 
1.9 
•  0 


TOTAL 
NUMBER 


791 
365 
426 


:  x 


.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•c 

•  0 
.0 


WASHINGTON 

WA    BELLEVOc  CNTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

MA    CENT RALIA  COLLEGE 
TOTA v  0  *0 

fcMALfc  0  *0 

MALE  0  .0 

jj?  MA    CITY  COLLEGE 
TOTAL 
r  FEMALE 

MALE  0 
MA    CLARK  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MA    COLUMBIA  BASIN  CC 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
MA     FORT  STEILACOON  CC 

TOTAL  0        *0  N 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MA    GRAYS  HARBOR  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MA    GREEN  RIVER  CNTY  COLLEGE 
TOTAL*  0  *0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0        *0  . 

MA    HIGHLINE  CHTY  CCCLEGE 
TOTAL  0  ;0 

FEMALE  0  .0 

MALE      v  0  *0 

MA    L3WER  COLUMBIA'  COLLEGE 
°         TOTAL  * 

,  FEMALE  .    0  *0 

MALE    "  0*0 
MA    LUTH  BIBLE  INST  SEATTLE 
TOTAL  *       0  .0 

FEMALE  ,  0  .0 

HALE  0        *0  o 

MA    NTHMST  C  ASSEMBLIES  GOO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  *0 

MA    OLYMPIC  COLLEGE 

TDTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

MA    NORTH  SEATTLE  CC 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    SEATTLE  CC  CENTRAL  CAM°US 


1*9 
2.9 
•  0 


6 


TOTAL  i*  2*0 

,  FEMALE^  1>,2*4 
/°    MALE  0  *  '.0 

MA    SEATTLE  CC  SOUTH  CAMPUS- 
TOTAL  0  .0 
FEMALE  0  .0 
MALE  0  .0 
MA    SHORELINE  CHTY  COLLEGE 
TOT>L  1  3*1 
FSMAlE  1 
c        MALE             -  0     *  *0 
.  MA    SKAGIT  VALLEY  COLLEGE, 
TOTAL             .0  .0 
FEMALE             f-0  .0 
c       MALE  0  *0 
Uk    TACOMA  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  "t  3.2 

*   FEMALE  V  «-3 

f   MALE  0  *0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

7 
4 

3 

0 
0 
0 

0 

c 

0 
2 

8- 

o 

0 
0 

^0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

.0 
,.0 
.0 

•0 

•  0 
•0 


.0 

•  0 
.0 

5*6 
10*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
-0 

•  0 

•  0 

•  0 


10  20,4 
6  19;  0 
t  28*6 


10*0 
16*7 
8*3 

6*3 

•  0 
13*3 

.0 
*  .0 

•  0 


0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

♦  0- 
.0 
•0 

•  0 

♦  0 
.0 


5  13*9 
0*  .0 
5  31*3 


5  16*1 
3  25*0 

z  xd.5 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

3 
3 
0 

V 


.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

\.o  ■ 
\o 

:o 

4*5 
7,1 

•  0 

6.1 
7.1 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

3*1  , 
5.9 
.0 

•  0* 
.0 
.0 

;o 

•  o" 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0  i 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1.9 
2.9 
.0 

•  0 
•0  - 
.0 

•0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

♦0 

•  0 
♦0  • 

•  0 
.0 
..0 

•  0 
.0 
.0 

5.0 

♦c 

9.1 

2.8 
.0 
6*3* 

.0 

•  0 

.6 

.0 
.0 

♦o 

•  0 

•  0 
.0 

-»  s 

.0 

•  0 

•  0 

9.1 
14.3 
.0 

2.0 
2.4 

•  0 

3.3 
..0 
4.2 

6.3 
5.9 
6.7 

7.7 

•  0 
11*1 

3.2 
.0 
5.3 


2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
c 

0 

0 
0 
0 


3.8 
5.9 
.0 

•  0. 
•0 
.0 

•  0 

•  c 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


9  21*4 
5*  18*5 
4  26*7 


1 
0 
I 

1 

0 

1 

6 

2 
6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

•  0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
6 
0 

15 

.Z 


33*3 
*0 
33*3 

5*0 
*0 
9*1 

22*2 
10*0 
37*5 

*0 

♦  0 
*0 

♦  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


51  96*2 
32  94*1 
19  100.0 

7  1CC.C 
♦0  *0 

7  100*0 

2  100*0 
2  1CC.C 
0  .0 

9  100*0 
5  100*0 

4  100*0 

13  100.0 

8  100*0 

5  100*0 


33 
22 
11 


78*6 
81*5 
73*3 


13*6 
21*4 
*0 

3C*6 
31*0 
28*6 

13.*3. 
16*7 
12*5 

18*8 
17*6 
>20*0 

7.7 
•0 
11*1 

22*6 
33*3 
15*8 


66*7 
.0 
66*7 


19  95*0 
'  9  1C0.0 
10  90*9 


26 
16 

.  10 


77*8 
90.0 
62.5 


0 
C 

c 
c 

0 
0 

0 

'0 
0 

0 

0 

0/ 


26  1C0.C 
18  100*0 

e^ofc.o 

26  1CC.0  / 
16  100*0, 
10  100*0/' 

» 

3  100*0 

0  *«c 

3  100.0 

6  100*0 

4  100.0 
2  100.0 

36  66*4 
22  76*6 
16  100*0 

32*  65*3 

27  64*3 
5,  71*4 


26 
5 
21 

21 
10 
11 


86.7 
63*3 
67.5 

65*6 
58*6 
73*3 


12  92.3 
4  VOC.O 
6  88*9 

2*,'  77.4 
*        t»  66*7 
Jl     16  64*2_ 


q 
o 
o 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

.  0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

5 
4 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•0 
.0 

•  c 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•c 

•  0  . 

•  0 
.0 
.0 

.0 
•0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

*.o 

♦0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
♦0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.  *o 

4.1 
4.8 
•0 

.0 

'  .0 

•  0 

15.6 
23.5 
6.7 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

'  .0 


53 
34 
19 

7 
0 

*  7 
2 

\l 

9 
5 
4 


8 
5 

42 
27 
15 

'  31 
0 
3 

20 
9 

11* 

'  36 
20 
16 

/ 

26 
18 


26 
16 
10 

3 
0 
3 

6 

,  4 
2 

44 

28 
16 

49 
42 
7 

30  , 

6 
24- 

32 
17 
15 

13 
4 

9 

31 
12 
19 


1ERJC 
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TABLE  lO.^TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  AMP  OTHER  AWARDS  tASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HICK  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  IV  RACE*  ETHNICITY t  ANO  SEX.     JtKSTlTUTION  ANO  STATE    1978- 19T9 


AMERICAN  IR31AN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  *  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NCN-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


.NUMBER         X    ,   NUMBER  X 
PUBLIC  SERVICE  RELATED  TECHNOLOGIES  (5500) 
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1 

»0 

o 

.0 

'  98' 

.0 

52 

♦  0 

*  46 

#  *) 

id 

*\) 

6 

♦  D 

22 

♦0 

e 

♦  0 

i 

c/  •  7 

•  0 

'48 

*  *0 

16 

♦  9* 

32 

.0 

4 

•  0 

•  C"* 

^  it 

*0 

♦  .2.9 

*0 

10 

♦  0 

1  9 

*j       '  1 

,  *0 

'         .  136 

.0 

61 

♦  0 

75 

.0 

8 

ft 

*u 

Q 

'-♦0 

•  0 

4 

•  0 

*  0 

•  0 

4 

'  .0 

39 

.0 

19 

.0 

*  20i 

•0 

41 

.0 

*1  . 

•  0 

30 

•  0 

*  32 

•  0 

It. 

•  0 

16 

\ 

'  9 

V 


/ 


7 


f ABLE  10.  TOTAL  ASSOCIATE  OEGREES  A NO  CTriER  AMAROS  BASED  ON  LESS  THAN  TOUR  YEARS  CF  UCftK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJORFIELO 
COHFERREO  W   INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATIDN  BY  RACE,  ETHNICITY,  ANO  SEX*     INSTITUTION  A NO  STATE  1978-1979 


AMcR I CAN  I KOI AN 
ALASKAN  NATIVE 


.     BLACK  «  ASIANS 

NON«;Hl$PANIC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER         X        NUMBER         *  NUMBER 
PUBLIC  SERVICE  RELATED  TECHNOLOGIES  (55001^ 
WISCONSIN 


Ml    Mr STERN  KIS  TECH, INST 
TOTAL  0  .0 

FcMALE     *  0  .0 

HALE  0  .0 


.0 
.0 
.0 


WI      •  STATE  TCTALS  ( 
TOTAL  "  6 
FEMALE  1  3 

MALE  •  3 

WYOMING 


18  INSTITUTIONS) 


1.3 
1.2 
.9 


MY    CENTRAL  WYOMING  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 


MY    EASTERN  WYOMING  COLLEGE 


.3 
.0 
.0 
COLLEGE 
.0 
.0 
.3 


TOTAL  0 
*  FEMALE  0 
.     MALE  0 
MY     LAfc AMI c  CO,  CMTY 
TCTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
MY    S4ERI0AN  CCLLEGE 
.    TCTAL  *  0  .3 

,  FEMALE  0.  .0 

HALE  0  .0 

MY  STATE  TCTALS  ( 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 


25 
Id 
7 


4*4 
7.4 
2.1 


.0 
.0 

♦  0 

.3 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 


INST  ITUTICNS) 
0  .0 
0  .0 


MALE  0 

.0 

0 

.3 

.  0 

THE  STATES  AND  D.C. 

(  1 

,082  INSTITUTIONS) 

TCTAL  263 

.7 

4,640 

12*5 

497 

FEMALE  140 

.3 

2,860 

16.3 

215 

MALE  123 

♦  6 

1,780 

9.1 

2  82 

AMERICAN  SAMOA 

aq  AMEft  Samoa  cmty 

COLLEGE 

TOTAL  0 

.3 

0 

♦  0 

29 

FEMALE  0 

.0 

0 

♦  3 

15 

MALc                  C  .0 

3 

.3 

l<. 

AQ          AREA  TCTALS 

( 

1 

INSTITUTIONS) 

TCTAL  3 

.0 

0 

♦  0 

2«J 

FEMALE  0 

.3 

0 

.3 

15 

yA  LS  0 

♦  0 

3 

.3 

14 

GUAM 

GU    UNIVERSITY  OF  GUAM 

TOTAL  C 

.0 

0 

•3 

1 

FEMALE  0 

.0 

0 

•  3 

3 

*'    MALE  0 

•  3 

0 

.0 

1 

AREA  TOTALS 

( 

1 

INSTITUTIONS) 

TCTAL  0 

.0 

0 

.3 

'  I 

FEMALE              '  P 

.0 

0 

.3 

0 

MALE  0 

.  .0 

3 

•  3 

I 

.0 
«3 
.0 


.0 
.3 
.0 

.0 
.0 
♦  0 

.0 
.0 
.0 

.3 
f  .0 
.0 


•  0 
'.0 
.0 


1.3 
1.2 
1.4 


100.0 
100*0 


HISPANIC 
NUMBER 


100*0 


100*0 
.0 


,665 
798.' 
867 


♦0 
.0 
.0 


1*0 
1.2 
♦  9 


•  0 

•  3 
.0 

.0 
.0 
.3 

•  0 
•0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


.0 
.0 

•  0 


4.5 
4.5 
4.5 


♦0 
.0 
♦0 


.0 

.°0 
♦  0  , 


.0 

*cr 

.0 


.0 
.0 
.0 


TCTAL 
MINORITY 


NUMBER 


0 

%»B I  T£ 
NON-HISPANIC 

NlMBER 


.3 
.0 
.0 


39  6*6 
24  9*9 
15  4*5 


NON-RE  SI  OEJU 
ALIEN 

NUMBER 


.C 

•  0 
.0 

•  0 

•  C 
.0 

•  0 
.0 
*0 

•0 
.0 
*3 


♦  0 
.0 
*0 


7,065  19.1 
4,01^1  22*8 
3,052  15.7 


29  lOO'.O 

is  r*oc.o 

14  10C*0 


29  lOC.u 
15  100*0 
14  130.0 


1  10C.0 

0  *0 

1  100*0 


1  130*0 
C  *0 
1  100*0 


24  10C.0 
15  1CC.0 
9  100*0 


535  93*2 
218  90.1 
317  95.5 


4  100.0 
3  100.0 
1  100.3 

?  100*3 

1  1C0*0 

1  100.0 

17  100*0 

5  100.0 
12  10C.0 


100.0 
.0 
100*0 


27  1CC.0 
9  1CC.0 
18  1C0.0 


29,769  80.4 
13,435  76*5 
16,33**  83.8 


•  Q 
.0 
.3 


.0 
.0 
*0 


*0 
.0 
.0 


♦0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


213 
117 

96 


TOTAL 
NUMBER 


.0 
.0 
.0 


.3 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
•0 

.0 

•  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.6 
.7 
.5 


.0 
.0 
.0 


♦  0 
.0 
*0 


♦  0 

♦  0 
*0 


.0 
.0 
•  C 


24 
15 
9 


574 
242 
332 


4 
3 
1 

2 
1 
1 

17 
5 
12 

« 

4 
0 
4 


27 
9 
18 


37,047 
17,565 
19,482 


29 
15 
14 


29 
15 
14 


PUERTO  RICO 


J* 


PR    AMTI LLIAN  COLLEGE 
TCTAL  3  .3 

FEMALE  #  0  .3 

HI  LE  t  .0 

PR    3AYAM0N  CEN  UNIVERSITY 
TOTAL  '      0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

PR    CARIBBEAN  U  CCLLEGc 

t:tal  3  .3 

FEMILE  0  .3 

r    «AL£  C  .0 

PR    CATHCLIC  U  PUERTO  ft  I  CO 
TOTAL  0  .0 

FE.44LE  3  .3 

MALE  C  *0 

PR     COLcGIC  U  DEL  TURABO 
TOTAL  3  .3 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

PR    PJCRTO  RICO  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  *3 

Fc'ULE  0  .3 

!ULE       *         0  .0 


.3 
.3 

•  0 

•  3 
.3 

•  3 

•  3 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.3 
.0 
.0 


.3 
.0 
.0 


.0 

•  0 
*0 

♦  0 


8  100*0 

7  100.0 
1  100*0 

8  100.0 

8  100*0 

0  .0 

22  100.  C 
12  100*0 
10  100*0 

57  100.0 
4B  100.0 

9  100.0 

1  100*0 
1  100*0 

0    '  ..0 

1C1  100.0 
76  100*0 

23  100*0 


8  130*0 
7'  100*0 

1  13C*0 

8  100.0 

8  100*0 

0  .0 

22  130*0 
12  100*0 
10  100*0 

57  100.0 

48  130*0 

9  100*0 

1  100*0 
1  100*0 
0  .0 

101  100.0 

78  103.0 

23  100*0 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

3 

0 
0 
0 

0 
0 

3 

0 
0 
0 


*0 
.0 
.0 

*0 

♦  c 

.0 

.3 
.0 
*C 

*0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 


.0 
*0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


8 
7 

1 

8 

o 

22 
12 
13 

57 
48 

9 

1 
1 

0 

101 
78 

23 


2053 


211 


o 

♦ ) 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HI  SPAN IC  PACIFIC  ISLANOER 


I  NUMBER         X        NUMBER  *  NUMBER 

PUBLIC  SERVICE  REL'ATEO  TECHNOLOGIES  (5500)* 
PLERTO  RICO 

PR     INTER  AMER  U  BAYAMON  BR 
TOTAL  '0        .0  «, 

FEMALE  0  .0 

HALE  ft  -0 

PR    SAN  JUAN  TECHNOLOGICAL  CC 
.JOTAL  0  .0 

rfcMALE  0  .0 

•    MALE  0  .0 

PR    U  PR  HUMACAO  U  COLLEGE 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
&R    U  PR 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
PR    U  OF 
TOTAL 
FEMALE* 


0  .0 
0  .0 
0  .0 
REG  COLLEGES  AUNIN 
0  .0 
0  *0 
0  .0 
THE  SACREO  HEART 
0  .0 
0  .0 


•  0  , 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
-.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


PR  '     I  AREA 
TOTAL 
FEMALE  * 
MALE 


TOTALS  ( 
0 
0 
0 


11  INSTITUTIONS) 


TRUST  TERRITORY  Q 

TQ    CMTY  COLLEGE  MICRONESIA 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  0  *0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
•  0 


0 
0 
0 

o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 

0 
0 

c 

0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0 

t 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


TQ         ARE A 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


TOTALS  ( 

0  *0 

0  .0 

0  *0 


OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


( 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 

0  *o 

0  *0 
0  .0 

14  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  *0* 
0  *0 


68  100.0 
15  100.0 
53  100.0 


68  100.0 
15  100*0 
53  100.0 


93  23.0 
30  11*7 
68  40.0 


MAJOR  FIELO  AGGREGATE  5500  t     1|096  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

2  63 

.7 

FEMALE 

140 

•  8 

HALE 

123 

•  6 

4i  640 
2  ,860 
1,780 


12.4 
16.0 
9*1 


595 
245 
35C 


1.6 
1.4 
1.8 


ARTS  A NO  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  (5600) 
a1?ABA4A 

AL     ALABAMA  CHRISTIAN  LOLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

AL     ALA  LUTH  ACAO  AKO  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0        .  0 

AL    ALEXANOER  CITY  STATE  JC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  fi  «0 

MALE  0  .0 

AL    BREWER  STATE  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL  -ENTERPRISE  ST  JR  COLLEGE 
TOTAL  0    -  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

AL    FAULKNER  STATE  JR  COLLEGE 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  CL  -0 

AL    GAOSOEN  STATE  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  U 

v      MALE  0      -.On  fy 

AL    GEO  C  WALLACE  ST  CQ-007HN 
TOTAL  0  .O'P 

FEMALE  0       .0*  >\ 

MALE  *0       .0  t£ 

AL    GEO  C  WALLACE  ST  CC-KNC* 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


ta 

'31 

23.3 

0 

.0 

12 

31.6 

0 

•  0 

19 

20.0 

0 

•  0 

53 

100.0 

0 

•  0 

37 

100.0 

0 

.0 

16 

100.0 

0 

.0 

22 

22.0 

0 

.0 

12 

21.4 

0 

.0 

.10 

22.7 

0 

•3 

11 

17.5 

0 

.0 

7 

26*9 

0 

.0 

4 

10.8 

0 

.0 

3 

2-1 

1 

.7 

2 

2.5 

1 

1.2 

1 

1.6 

0 

•  0 

25 

25.0 

1 

1.0 

16V  30.2 

0 

.0 

9  19.1 

1 

2.1 

26 

15.2 

0 

♦  0 

11 

14*  1 

0 

.0 

15 

16.1 

0 

.0 

4 

5.0 

0 

.0 

2 

4.7 

0 

.0 

2 

5.4 

0 

.0 

f> 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  U 

0 

♦  0 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


100.0 
100.0 
•0 


31  100*0 
5  100.0 
26  100*9 

13  100.0 
3  100*0 

10  100.0 

61  100.0 
47  100.0 

14  100.0 

"21  100.0 
12  100*0 
9  100.0 


329  100*0 
227  100.0 
1C2  100.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


3  29  x77.0 
227  68*3 
102  60.0 


li9S4  5*3 
li025  5*8 
969    *  4*9 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 
.0 
.0 

*0 
.0 
.0 

*0 

-0 

♦  0 

*0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  1.0 

0  *o 

1  2.1 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


WHITE 
NON-HSPANIC 


NUMBER 
<? 


6  100*0 
6  100. C 
0  *0 

31  10G.0 
5  100*0 
26  100*0 

13  100.0 
3  IOC.  0 

10  100.0 

61  10C.0 
47  100.0 

14  100*0 

21  100.0 
12  I0C.C 
9  100.0 


329  1CC.C 
227  100.0 
102  100.0 


68  10C*0 
15  100.0 
53  10C.C 


68  100.0- 
15  100*0 
53  100.0 


427  10G*0 
257  100*0 
17C  1GC*C 


7,492 
4i  270 
3i222 


31 
12 
19 


20*0 
2<..C 
16.4 


23.3 
31*e> 
20.0 


53  100*0 
37  100*0 
16  100*0 


22 
12 
10 

11 

7 
4 


22*0 
21*4 
22*7 

17*5 
26*9 
10.8 


4  2.8 
3  3.7 
1  1.6 


27 
16 
11 

26 
11 
15 


27.0 
30*2 

23.V" 

15*2 
14.1 
16*  1 

5.0 
4.  7 
5.4 


NON-RE  SIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


.0 
*0 

.0 
*0 
*0 


.0 
.0 
.0 


.0 

♦0 
•  0 


.0 
.0 
*0 


♦0 
♦  0 


29,769  79*4 
13,435  75*4 
16,334  83*1 


2114 


2054 


213 
117 

96 


TOTAL 
X  NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 


.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
•  0 


.0 
.0 
.0 


.0 
♦  0 


.0 
.0 
♦  0 


♦  7 
.5 


99 

74.4 

3 

2.3 

26 

68*<» 

0 

♦  c 

73 

76*8 

3 

3.2 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

0 

♦  0 

0 

.0 

78 

78.0 

0 

♦  0 

44 

78*6 

0 

.0 

34 

77*3 

0 

.0 

52 

82*5 

0 

.0 

19 

73*1 

0 

.0 

33 

65*2 

0 

♦  0 

141 

97*2 

0 

.0 

78 

96*3 

0 

.0 

63 

98*4 

0 

.0 

73 

73*0 

0 

•  0 

37 

69*8 

0 

.0 

36 

76.6  ' 

0 

•  0 

135 

76.9 

10 

5.3 

65 

33.3 

2 

2.6 

70 

75.3 

8 

8.6 

76 

C5.0 

0 

.0 

41 

95.3 

0 

•  0 

35 

94*6 

0 

.0 

24 

1CC*0 

0 

•  0 

11 

100*0 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

•  0 

6 
6 
0 

31 
5 

26 

13 

3 

to 

61 
47 
14 

21 
12 

9 


329 
227 
102 


^3 
15 
53 


68 
15 
53 


427 
257 
170 


37.474 
17,822 
19,652 


133 
38 
95 

53 
37 
16 

100 
56 
44 

63 
26 
37 

145 
81 
64 

ico 

53 
47 

171 

7e 

93 

80 
43 
37 

24 
11 
13 


;TA3LE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  OECREES  ANO  OTHER  AWARDS-  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  40RK  BEYONO  HIGH  SCHOOL  FOR  MA JGR  FI ELO 
CONFERREO  B*  INSTITUTIONS  OF  HIGHER- EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY,  ANO  StXl     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


.AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


MUTE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


TOTAL 


ARTS  ANO  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  15600) 
ALABAMA 


AL    GEO  C  WALLACE  ST  CC-SELMA 
,  TOTAL     «  0       .0  . 

FEMALE  0  .0 

ma  LE  0  .0 

AL    HJNT  INGOON  COLLEGE 
TGTU  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

At    JEFFERSON  OAVIS  STATE  JC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    0  0  .0 

AL    JsFFERSON  ST  JR  COLL'EGE 
TOTAL  C  .0 

FENALc  '3  .3 

HALE  0  O 

AL    JOHN  C  CALHOUN  ST  CC 
TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .  .0 

AL    LAWSON  STATE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  o  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3 

AL    L3MAX-HANNCN  JC 

TOTAL  0  *3 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .3 

AL    LURLEEN  B  WALLACE  ST  JC 
TOTAL  15  19*0 

FEMALE  12  24.5 

«      MALE '  3  13.0 

AL    MARION  MILITARY  INSTITUTE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  #»0 

MALt  0  .0 

AL    NTH  EST  ALA  ST  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0'  .0 

*  AL    NTHWST  ALA  ST  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE.  0  *0 

-AL    PATRICK  HENRY  STATE  JC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  *  0  .0 

KALE  0  .0 

AL    SO  BISHOP  ST  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FcMALE  0  .0 

MALE  *0  .0 

AL     S^EAO  STATE  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0-  *0 

AL    ST  HH  BENEDICT INE  COLLEGE 
TCTA>  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

AL    STHN  UNION  ST  JR  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AL    TAOY  STATE 
TOfAL 
FEMALE 
MALE 
AL    TROY  ST 
TCT  AL 
FEMALE 
MALE  ' 
AL    TROY  STATE 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
AL    WALKER  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

AL         STATE  TOTALS 

TOTAL  15 

FcHALc  12 

MALE  *  3 


•  0 
.•0 

.♦o 

•  0 

•  0 
.0 


6 
6 
0 

0 
0 
0 

J 
0 
0 

19 
15 
4 


8  3*4 
5  5*6 
3*  2.1 

58  100.0 
42  100.0 
16  100.0 

28  100.0 
18  100.0 
10  100.0 


16*2 
50.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 

1?.7 
26.3 


•0 
.0 
•0 

.0 
.0 
.0 

2.5 
.0 
3.5 

4.6 
2.9 
6.7 


15  20.3 
11  26.2 
4  12.5 


105 
71 
34 


95.5 
98.6 
89.5 


2  1.3 
1*  1.5 
1  1.1 


3  .0 
9  .0 
0  .0 
MAIN  CAMPUS 
0  .0 
0  .0 
0  ;o 
OOTHN-FT  RUCKER 
0  .0 
0  .0 
0  »X> 
MONTGOMERY 


0 
0 
0 

13 
4 
9 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
3 
0 


.0 

•  0 
.0 

14.0 
11.4 
15.5 

•0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

2.9 
4.8 
.0 


I  29  INSTITUTIONS) 

•  6  440  1B.9 

1*1  276  25.6 

.2  164  13.1 


ALASKA 

AK    U  ALASKA 
"  TOTAL 
FEKALs 
.MALE 


FAIRBANKS  CAMPUS 
0  .0 
0'  .0 
0  .0 


0 
-0 
0 


NUMBER 

% 

NUMBER 

X 

NUMBER 

x^ 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

0 

*. 

o 

• 

3*  0 

0 

.0 

•0 

6 

26 

78.3 

1 

9  J 

o 

♦  0 

0 

.0 

6 

50.0 

6 

50*0 

0 

.0 

12 

o 

.0 

o 

•  0 

0 

•  0 

>  20 

95*2 

1 

4.8 

21 

0 

.0 

ft 

.0 

0 

•  0 

1 

10C.0 

0 

•0' 

1 

o 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

o 

.0 

o  ■ 

.0 

0 

.0. 

0 

,  .0 

0 

•0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

8 

100*0 

0 

•  0 

a 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  1C0.0 

0 

•0 

o 

#c 

o 

1  .0 

0 

.0 

4cftOC*0 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

0 

.0 

19 

15.  7 

102 

84.3 

0 

•  0 

191 
1  /.I 

o 

♦  0 

0 

•0 

15 

26.3 

42 

73*  7 

0 

.0 

57 

0 

.0 

0 

.0 

4 

6.3 

60 

93**8 

0 

•  0 

64 

2 

.9 

0 

.0 

10 

4.3 

216 

93*1 

6 

2*6 

232 

1 

1.  1 

0 

•  0 

6 

6.7 

81 

91  *C 

2 

2*2 

89 

1 

.7 

0 

.0 

4 

2»d 

135 

94.4 

4 

2.8 

143 

0 

.0 

0 

.0 

58 

ICO.  c 

0 

.0 

0 

♦0' 

58 

o 

♦d 

0 

•0 

42 

100.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

42 

o 

♦  0 

o 

.0 

16 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

16 

0 

.0 

0 

.0 

28 

o 

100.0 

.  0 

.0 

0 

•  0 

28 

o 

.0 

o 

♦  0 

18 

100.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

18 

o 

.0 

o 

♦0 

10 

100.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

10 

0 

•  0 

0 

.0 

15 

19*  0 

64 

81*0 

0 

♦  0 

79- 

♦  0 

o 

♦0 

12 

24.5 

7'S.5 

0 

.0 

/49 

o 

•  0 

0 

•  0 

3 

10*0 

27 

90.0 

0 

•  0 

\30 

0 

.0 

1 

1.5 

1 

1*5 

66 

98*5 

0 

•  0 

67 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

*0 

o 

♦0 

0 

.0 

0 

o 

♦  0 

V 

1.5 

1 

1.5 

66 

98*5 

0 

*0 

67' 

1 

.5 

0 

•  0 

6 

3.0 

184 

92.9 

8 

4.0 

198 

I 

1.8 

o 

♦  0 

1 

1*  8 

56 

98*2 

0 

*0 

57 

o 

♦  0 

o 

•0 

5 

3*5 

128 

90*8 

B 

5*7 

141 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

4.6 

61 

93.8 

1 

1*5 

65 

o 

.0 

o 

♦0 

1 

2*9 

34 

97.  1 

0 

*0 

35 

o 

.  0 

\ 

0 

♦  0 

2 

6.7 

27 

90*0 

1 

3*3 

30 

0 

\ 

.0 

0 

♦0 

15 

20.3 

59 

79*7 

0 

•0 

74 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

11 

26*  2 

3 1 

73*8 

0 

*0 

42 

o 

♦  0 

o 

.0 

4 

12*5 

28 

87.5 

0 

*0 

32 

0 

•  w 

0 

a 
•  0 

105 

*  95*5 

4 

3*6 

*  1 

•  9 

1 10 

o 

♦  0 

0 

.0 

71 

98*6 

0 

•  0 

1 

1*4 

72 

o 

.0 

«  0 

♦  0 

34 

89*5 

4 

10*5 

0 

♦0 

36 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

153 

97*5 

2 

1*3 

157 

o 

♦  0 

o 

•  0 

1 

1:5 

65 

98*5 

0 

♦  0 

66 

o 

♦  0 

o 

.0 

1 

l*  i 

88 

96.7 

2 

2.2 

91 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  c 

9 

100*0 

0 

.0 

9 

o 

•  0 

o 

.0 

0 

*0 

7 

100*0 

0 

.0 

7 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

b 

6 

.0 

2 

100*0 

0 

•0 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

13 

14*0 

80 

86.0 

0 

.0 

93 

o 

.0 

o 

.0 

4 

11*4 

31 

88*6 

0 

♦p 

35 

♦  0 

o 

♦0 

9 

15*5 

49 

84*5 

0 

•  0 

58 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

o 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

♦0 

1 

o 

.0 

6 

.0 

0 

.0 

19* 

100*0 

0 

.0 

19 

0 

o.O 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

o 

»0 

'  0 

.0 

0 

•  0 

17 

100*0 

0 

.0 

17 

0 

.0 

0 

•  0 

c 

*0 

2 

1CC«C 

0 

•c 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

_0 

*0 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

2*9 

101 

97*1 

0 

•  0 

104 

o 

♦  0 

o 

.0 

3 

4*8 

60 

95*2 

0 

•0 

63 

c 

#0 

o 

.0 

0 

•  0 

41 

100.0 

0 

•  0 

41 

5 

•  2 

2 

.1 

462 

IS*  8 

It  835 

76*8 

.  32 

1*4 

2f329 

3 

.3 

0 

.0 

291 

27*0 

781 

72*5 

5 

.5 

1,077 

2 

•  2 

2 

.2 

171 

13*7 

1,054 

84*2 

27 

2*2 

1*252 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0' 

2 

ioc.o 

•  % 

0 

.0 

*  r 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100*0 

C 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0' 

0 

*20*5 
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TABLE  .0.  P.U-U-CUJ.  «««  -.fgJ^O  «««  Bt«?ft  R^SS. 


AMERICAN  INDIAN  »  BLACK  g.J2!5M,2?.BnM 

N  ALASKAN  NATIVE        NON-HI S?ANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER         *       NbHBIR         \  m     NUMBER-  X 

ARTyS  AND  SCIENCE  OR  GENERAL^ROGRANS  (56001  *  _ 

ALASKA 

AK*  U  OF  ALASKA  ANCHORAGE  CC 
TOTAL  2  3*1 

FEMALE  1  3*1 

MALE  1  3*1 

AK    U  OF  ALASKA  KENAI  CC 
TOTAL  0  .3 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .0 

AK    U  OF  ALASKA  KOOIWCC 
TOTAL  0      '  .0 

FEMALE  0  *0 

'HALE  0  .0 

AK    U  OF  ALASKA  KUSKOKWIH  CC 
TOTAL  3  60*0 

FEMALE*  I  50*0 

jf/MUE  2  66.7 

AK    U  ALAS  MATANUSKA-SUSITNA 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
•  0 


AK    U  OF  ALAS  JUNE AU-DGLS  CC 


;total 

FEMALE 
HALE 


0 
.0 
0 


AK    U'OF  ALASKA  KETCHIKAN  CC 
TOTAL  1     50.0  \ 

FEMALE  1  50.0 

MALE   •  0,  *0 

AK  U  OF  ALASKA  SITKA  CC 
*      TOTAL-  0     •  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 


3 

4.7 

2  ' 

3.1 

1 

3.1 

2 

6*3 

2 

6  .3 

A 
U 

.0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

*0 

•  C 

0 

•  0 

0 

.0 

0  . 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

o 

*  0 

0 

.  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

c 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

„  0 

•  0 

<  * 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

I 

25.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

50.0 

0 

•  0 

AK          STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                  6  6.6 

FEMALE                  3  6.0 

MALE'                3  7.3 

ARIZONA 

AZ    ARIZONA  WESTERN  COLLEGE 
TOTAL  * 
FEHALE  5-  7.1 

MALE  1 
AZ    CENTRAL  ARIZONA  COLLEGE 
TOTAL  *  3*6 

FEMALE  2 

MALE   .  2  3.0 

At    COCHISE  COLLEGE 

TOTAL  1  *8 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  1*5 

AZ    COLLEGE  OF  GANACO 
TOTAL  20  90*9 

FEMALE    *  15  88.2 

HALE  5  100.0 

AZ'   EASTERN  ARIZONA  COLLEGE 
TOTAL  12 
FEMALE  7  18.9 

HALE         °       5  7.4 
AZ    GLENOALE  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  1  »2 

FEMALE  1 

HALE    .  0  .0 

AZ    MARICOPA  TECH  CC 

TOTAL  1  1*3 

FEMALE  C  .0 

MALE  1  2*4 

AZ    MESA  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  6  .9 

FEMALE  3  1*0 

MALE  3  .9 

AZ    PHOENIX  COLLEGE 

TOTAL  "  2»2 

FEMACE   9'  3*8 

MALE  2  *3 

AZ     SCOTTSOALb  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  5  1.7 

FEMALE  5  3*2 

MALE  0  *0 

AZ    HO HAVE  COHHUNITY  COLLEGE 
Tot AL  1  3.8 

FEMALE  0  .0 

HALE  I   *  9.1 

AZ  NAVAJO  COHHUNITY  COLLEGE 
<      TOTAL  «  91.5 

'FEMALE  34  91.9 

HALE  9  90.0 


9  INSTITUTIONS) 
4  4.4 
1  2.0 
3  7.3 


2.2 
4.0 
.  .0 


7 

£.0 

2 

1.4 

4 

5.7 

1 

1*4 

3 

4.3 

1 

1.4 

«e 

7.1 

1 

•  9 

2 

4.4 

1 

2.2 

6 

9.0 

0 

.0 

2 

1.6 

3 

2.  j 

1 

1.6 

1 

1.6 

1 

1.5 

2 

3.0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.0 

0 

..o 

0 

.0 

0 

2 

1.9 

8 

7.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

z 

2.9 

8 

11.8 

8 

1.8 

8 

1.8 

5 

2.2 

'  6 

2.6 

3 

1.4 

2 

.9 

23 

30*3 

0 

.0 

11 

31*4 

0 

.0 

12 

29.3 

c 

.0 

h 

3.4 

3 

.5 

11 

3.6 

1 

.3 

11 

3.2 

2 

•  6 

29 

5.8 

8 

1.6 

12 

5.0 

— r 

-  2.1 

17 

6.4 

3 

1.1 

1 

•  3 

1 

*  .3 

1 

.6 

1 

.6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

c 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

0 

\  *° 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

v° 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


*VHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


1*6 
.0 
3.1 


12.5 
12.5 
12.5 


0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0  • 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

♦p 

0 

.0 

0 

3 

60*0 

0 

.1 

1 

50*0 

0 

.0 

2 

66.7 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

♦  C 

0 

•  0 

1 

50*0 

0 

•0 

i 

50*0 

0 

•0 

o 

♦  0 

0 

•0 

1 

25*0 

0 

c 

.0 

0 

•  0 

1 

5C*0 

1 

« 1.1 

13 

14*3 

0 

.0 

12*Co 

1 

2.4 

7 

* 

1 7.1 

35 

25.2 

50 

36*0 

19 

27*1 

29 

41.4 

16 

23.2 

21 

J. 4 

27  H?4.1 

40 

35*7 

15 

33*3 

20 

44.4 

12 

17*9  e 

20 

29*9 

'20 

21*9 

W 

26*6 

14 

22*6 

16 

25*8 

14 

21*2 

18 

27.3 

0 

♦0 

20 

90*9 

'0 

.0 

lb 

68./ 

0 

.0 

5 

10C*C 

21 

20*0 

43 

41.0 

3 

e.i 

10 

27.0 

18 

26*5 

33 

48*5 

36 

8.0 

53 

11*8 

'20 

8*7 

32 

13*9 

16 

7*3 

21 

9*e 

16 

-21.1 

40 

52*6 

3 

8*6 

14 

40*0 

13 

31*7 

26 

63*4 

50 

7.6 

81 

12*4 

24 

7.8 

39 

12*7 

26 

7.5 

-42 

12*1 

49 

9.7 

97 

19*3 

18 

7*5 

44 

18*4 

31 

11*7 

53 

20.1 

2 

♦  7 

9 

3.1 

0 

*0 

7 

4.5 

2 

1*5 

2 

•  1*5 

1 

3*8 

2 

7*7 

1 

6*7  . 

1 

6.7 

0 

*0 

1 

9.1 

3 

6.4 

46 

97*9 

2 

5*4 

36 

97*3 

1 

10*0 

10 

10C*C 

56 
28 
28 


67*5 
87*5 
87*5 


NQK-RESIObNT 
ALIEN 

NUM8ER 


7  10C*0 

6  100. C 

1  1CC*C 

1  100*0 

1  1CC*C 
0  *0 


40*0 
50.0 
'33*3 

100.0 
.C 
100.0 


4  100*0 
3  100*0 
1  1CC*C 


50*0 
5C*0 
•0 


0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

G 
0 


3 

75.6 

•cr 

•  0 

2  100*0 

0 

-  .0 

1 

50*  C 

0 

•° 

7  8 

85*7 

0 

.0 

44 

88*0 

0 

*0 

34 

82*9 

0 

.0 

0 

59 

64*0 

0 

.0 

41 

56*6 

♦  0 

48 

69.6 

0 

♦  0 

72 

64.3 

C 

.0 

25 

55.6 

0 

.0 

47 

7C«  1 

0 

♦0 

91 

71.1 

3 

2*3 

45 

72.6 

1 

1*6 

46 

69.7 

2 

3*0 

? 

9ri 

0 

*0 

u*e 

C 

*0 

0 

.c 

0 

*0 

62 

59*0 

0 

♦  0 

27 

73.0 

0 

*0 

35 

:i*5 

0 

.0 

386 

86*2 

9 

2.0 

198 

86*1 

0 

.0 

186 

66.2 

c 

4.1 

36 

47*4 

0 

.0 

21 

60*0 

0 

.0 

15 

36*6 

0 

.0 

566 

86*5 

7 

1.1 

267 

87.0 

1 

.3 

299 

86*2 

6 

1.7 

403 

80*1 

3 

.6 

194 

81*2 

1 

209 

79.2 

2 

.e 

?30 

96*9 

L 

.0 

95,5 

c 

«o 

131 

98*5 

0 

•  0 

24 

92,3 

0 

•0 

14 

,  93*3 

0 

•  0 

10 

90*9 

0 

•0 

1 

2.1 

c 

•  0 

1 

2.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


64 

32 


6 
1 

1 
1 

0 

5 
2 
3 

2 
0 
2 

4 
3 
1 


91 
50 
41 


139 
70 
69 

112 

* 

67 

126 
62 
66 

22 
17 

5 

105 
37 

68 

448 
230 
218 

76 
35 
-  41 

654 
307 
347 

503 
239 
264 

289* 
156 
133 

26 
15 
U 

47 
37 
10 


ERIC 
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TABLE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  AND  LTHEK  AfaAROS  BASEO-ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY,  AND  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


rOT/AL  A! 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE' 

NJMBER  *  I 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HlSPANlC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


ARTS  ANO  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  (5690) 


ARIZONA 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL* 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-HE  SIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


AZ    NURTHLANU  PlONfcfc*  COLLfcGt 
TOTAL  2  18*2 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  25*0 

AZ    PIftA  COMMUNITY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
AZ  YAVAPAI 
.  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


4 
1 

3 

COLLEGE 
t 
2 
4 


1*4 
1*1 
1*5 

5.0 

6*3 


•  0 

•  0 

•  0 

2.7 
1*1 
3.5 

•  0 
.0 

•  0 


0 

•  0 

2 

18*2 

4 

36*4 

7 

63*6 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

«*0 

3 

100*0 

0 

.0 

c 

♦°  s 

2 

25*0 

4 

50*0 

4 

50*0 

0 

•  0 

4 

1.4 

64 

22*0 

CC 

27*5 

202 

69*4 

9 

3*1 

2 

2*2 

11 

12*0 

15 

16*3 

76 

62*6 

1 

1*1 

2' 

1.0 

53 

26*6 

65 

32*7 

126 

63*3 

8 

4*0 

1 

•  8 

6 

5*0 

13 

10*9 

103 

86*6 

3 

2*5 

0 

.0 

2 

3*6 

4 

7*3 

51 

92*7 

0 

•0 

1 

1.6 

4 

6*3 

9 

14*1 

52 

61*3 

3 

4.7 

11 

3 
6 

291 
92 
199 

119 
55 
64 


az       State  totals  ( 

TOTAL  123  4*1 

FEMALE  84      6*  0 

HALE  39  2*5 


15  INSTITUTIONS) 
110  3*7 
46 

61 


3*4 
3*9 


.39  1.3 
18  1*3 
21  1.3 


*%0  11*4 
132  9*4 
208  13*2 


612  2C*6 
282  20*1 
330  2i.C 


2*324 
It  114 
1*210 


76*2 
79*6 
77*1 


34 
4 
30 


1*1 
.3 
1*9 


2,970 
1,400 
1,570 


ARKANSAS 


AR    ARKANSAS  STATE  U  MA LH  CAN 
TOTAL  0  *0 

-FEMALE-  0  *0 

MALE  C  *0 

AR    ARKANSAS  STATE  C  BtEBE  BR 
TCTAL  *'  \G  *0 

FEMALE  0  *0 

NALc  0  *0 

AR    CENTRAL  BAPTIST  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

AR    CROWLEY'S  RIOGE  COLLEGE 
TOTAL-  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

AR    EAST  ARK  CK*  •  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  C  *0 

,  MALE  0  «0 

AR    GARLANO  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  C-  *0 

MALE  C  *0 

AR     JOHN  5RGMN  UNIVERSITY 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

ar  , »  s: 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 

AR 


0  /) 
o  S.o 

0  '  .3 

co  cmty  college 


0 
0 

1  0 
NORTH  ARKANSAS 
TOTAL       '  *  0 
FE.1ALC  0 
MALE  0 


CC 


•  3 
.0 

♦  G 

•  0 

♦  0 


AR    PHILLIPS  CC  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 
FEMALE  0  *0 
MALE  6  *0 
AR    SHORTER  COLLEGE- 
TOTAL  0  *0 
FEMALE  0  ,  *0 
KALE\  0  .0 
AR    STHNjARK  U 
TOTAL/ 
FEMALE 
MAtSX 

AR    SOUTHERN  BAPTIST  COLLEGE 

TOTAL  \  0  *0 

FEMALE   \  0  *0 

"MALE  0  *0 

AR    U  CT   ARK  A1  LITTLE  ROCK 
— TOtAL— 
FEMALE 
MALE 

AR    W3STARK  COMMUNITY  COLLEGE 

•TOTAL  1  «7 

FEMALE  0  *0 

MALE  1  1*2 


EL  OCR  ADO  BR 
0  .0 
0  *0 

C  ,0 


0 

LITTLE 
3  *0 
0  *0 
C    .  *0 


•  0 

•  0 

•  0 

5*6 
4*2 
6*7 

♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


15  35*7 

13  44*8 

£  15*4 

7  11*1 

"  3  8*8 

4  13*8 


♦0 
.0 

♦  0 

17*0 
25*9 
7*7 

♦  0 

•  0 

•  0 

35*0 
41*7 
25*0 


14  100*0 
9  100*0 
5  100*0 

3  13*0 
Z  16*7 
1  9*1 


3.C 


lo0 

5*4 


•  0 

•  0 

•  0 

•  7 
1*5 

•  0 


AR  STATE  TOTALS  ( 

TCTAl,  1  »2 

FEHAU'  C  .0 

HALE  1  *3 

CALIFORNIA 

CA*  ALLAN  HANCOCK  CCLLcGE 


15  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


62 
41 
21 


39 
13 
26 


9* 
13*1 
6*6 


6*2 
5*5 
10*9 


0 
0 

c 

0 
0 

0 

o' 

0 

0 

0 
0 

0 

c 

0 

c 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

c 

0 
0 


♦  0 


•  0 
.0 

•  0 

*0 
.0 
.0 

♦  c 

•  0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

1*6 
.0 
3*4 

♦  0 
.0 

♦  0 

•  c 

♦  0 

•  0 

.0 

•  0 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
♦0 

•  0 

.0 
.0 
♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦0 
.0 

•  0 
♦0 
*0 

3*2 
5*9 

•  0 

*0 
♦0 
*0 

*0 
*0 
*0 

*0 

•  0 

•  0 


♦  0 

♦  0 
*0 

5.0 
4.2 
6.7 

.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 
H  *0 


15  35*7 

13  44*8 

2  15*4 

10  15*9 

5  14*7 

5  17*2 


9  17*0 
7  25*9 
2  7*7 


1 
1 

0 

65 
23 
42 


100*0 
100*0 

\*o 

\ 

94V2 
95*8 
93*3 


18  100*0 
13  10C.0 
5  10  CO 

29  100*0 
17  100*0 
'12  100*0 


27 
16 
11 

53 
29 
24 


64*3 
55*2 
64*6 

64*1 
65*3 
82*8 


3  100*0 
3  100*0 
0  .0 


44 

20 
24 


83*0 
74*1 
92*3 


71  100*0 
32  100*0 
39  100*0 


0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 
(I 

0 

0 
0 

6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•0 

•  0 

•  0 

.0 
•0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 
*0 

•  0 

*0 

•  0 
♦0 

•  0 
*0 
*0 

\o 

*0 
*0 

*0 
.0 
*0 

•  0 
*0 
.0 


0 

.0 

0 

*0 

7 

35*0 

13 

65*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  C 

5 

41*7 

7 

58*3 

0 

•0 

0 

.0 

0 

*0 

2 

25*0 

.  6 

75*0 

0 

•  0 

0 

•'*o 

0 

*0 

14 

10C.0 

0 

*C  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*c 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

♦0 

0 

•0 

c 

•  0 

0 

•0 

?  3 

13*0 

20 

67*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

2 

16*7 

10 

63*3 

0 

-  *& 

0 

.0 

0 

•0 

1 

9*1 

10 

90*9 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

2 

3.C 

63 

94*0 

2 

3*0 

0 

.0 

c 

*0 

0 

*0 

30 

100*0 

0 

•  0 

0 

♦  c 

0 

*0 

»  2 

5*4 

33 

69*2 

2 

5*4 

c 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

7 

ioo«6 

0 

.0 

0 

•  0 

o- 

*0 

C 

♦  0 

3 

100*0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

4 

10C*0 

0 

•  0 

1 

♦  7 

0 

*0 

3 

2*0 

142 

94*7 

5 

3*3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

1*5 

65 

96*5 

0 

•0 

1 

1*2 

0 

*0 

2 

2.4 

77 

91*7 

5 

6*0 

2 

*3 

2 

*3 

67 

10*6 

556 

88*3 

7 

1*1 

0 

*0 

2 

.6 

43 

13*6 

269 

.66*2 

0 

•  0 

2 

♦  6 

0 

♦0 

24 

7*5 

287 

90.3 

7 

2*2 

9  cr 

16 

3*4 

*  38 

6*0 

95 

20*0 

379 

79*8 

1 

•  2 

6 

2*5 

19 

8*0 

39 

16*5 

83*1 

1 

.4 

10 

4.2 

19 

6*0 

56 

23*5 

182 

76.5 

0 

•  0 

.  1 
1 

0 

69 
24 
45 

^13 

5 

29 
17 
12 

42 
29 
13 

63 
34 
29 

3 
3 
0 

53 
27 
<6 

71 
32 
39 

20 
12 
6 

14 

9 
.5 

23 
12 
U 

67 
30 
37 

7 
3 
4 

150 
66 
64 


630 
312 
316 


475 
237 
236 


2057 


YEJCiS  OF  MCRK  >W0 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  '  ASIAN  OR  m 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


10  15,9 
4  16.0 
6  15*8 


NUMBER  % '     «        KiHBM         *  NUMBER 

ARTS  ANO  SCIENCE  OR  GENERAL*  PROGRAMS  <  5600) 

CAIIFORNIA^  ' 

CA    AMERICAN  CQNSV  THEATRE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    ANTELOPE  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  2  1.4 

FEMALE  I  1-5 

HALE  1 
CA    AZUSA  PACIFIC  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  »° 

HALE  0  .0 

CA    BAKERSfl ELO  COLLEGE 
TOTAL  2      *  ~ 

FEMALE  1 
HALE  1 
CA    BARSTOW  COLLEGE 
"     TOTAL    ^  3 
FEMALE   V  3 
MALE  0 
CA    BUTTE  COttEGE 
TOTAL  1 
FEMALE  '  -  0 

HALE  .  I 
CA    CA8R1LL0  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


NUMBER 


0 
1 

0 

►9 
.0 

•  0 

1.0 

'.0 
2.0 

•  0 

„.o 

•  0 


4 
1 

3 

0 
0 
0 

13 
5 

6 

10 
4 
6 


2.9 
1.5 
4*1 

.0 
.0 
♦  0 

6.7 
5,6 
7.7 

6.5 
8.0 
5.8 


5  4.9 
1  1<9 
4  8.2 


0 

.-0 
0 


-  CA— CAtIFORNIA-INST-OF-ART$- 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    CERR1T0S  COLLEGE 

TOTAL  2  .5 

FEMALE  0  ♦<> 

HALE  tj  !♦<> 

CA'  CERRO  COSO^CWTY  COLLEGE 
TOTAL         *  X;0  .0 
FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA  ' CHA80T  COLLEGE 

TOTAL  5  .9 

FEMALE  2  .7 

HALE  3  1.1 

CA    CHAFFEY  COLLEGE 

TOTAL  3  .9 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  1.6 

CA    CHAPMAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    CITRUS  COLLEGE 

TOTAL  !•  »3 

FEMALE  I  -6 

HALE  0 
CA    COASTLINE  CMTY  COLLEGE 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  •<> 

"    CA    GOLDEN  WEST  COLLEGE 
TOTAL  3  *6 

FEMALE  0  .0 

HALE  *  3  1.4 

CA    ORANGE  COAST  COLLEGE 
TOTAL  3  .5 

FEMALE  3  .9 

HALE  0  .0 

CA,  COLLEGE  Of  THE  CANYONS 
TOTAL  0  *0 

jt       FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    COLLEGE  OF  THE  OESERT 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
CA    COLLEGE  OF 
\  TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0 
0 
0 

MARIN 

Z 
1 

J  1 


•  0 
.0 

•  0 

.5 
.5 
.6 


CA    COLLEGE  OF  THE  REDMOOOS 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


1.0 
1.2 

9 


CA    COLLEGE  OF  THE  SEQUOIAS 


0 
0 
0 

14 
5 

9: 


1 
1 

0 

22 

A 
"13 

15 
5 
10 

13 

3 

10 

7 
2 

5 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

1 
1 

0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

j.0 

3.8 
2.9 
4*5 

1.3 
2.1 
.0 

4.0 
3.2 
4.9 

4.5 
3.3 
5.5 

22.0 
75.0 
18.2 

2.1 

1.2* 

3.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  4 
.*0 
♦9 

•  2 

•  3 

•  0 


7  5.5 
0 '  .0 
7     1 U7 


9 
6 
3 

7 
4 

3 

2 
0 
2 


6.6 
8.8 
4.7 

1.8 
1.9 
1.7 


1.0 
.0 
1.8 


9  14*3 
3  12*0 
6  15*8 


3 
2 
I 

0 
0 
0 

9 
4 
5 


2-Jr 
3*0 
1.4 

♦  0 
•  *0 

♦  0 

4*6 
4*4 
4.8 


4  2.6 
0  *0 
4  3*8 


2 
2 
0 

6 
2 
4 

0 
0 
0 


1*9 
3*7 
♦  0 

3.5 
2.1 
5.3 

.0 
.0 


3  *.5* 


ER 

X 

NUMBER 

• 
* 

6 

9.5 

25 

39.7 

2 

8.0 

9 

36*0 

* 

1  0.5 

16 

5 

3.6 

14 

10*0 

3 

4.5 

7 

1  0*6 

2 

2.7 

* 

7 

9*  5 

2 

5.1  . 

2 

5*1 

0 

.0 

0 

.  0 

2 

9.5 

2 

9*5 

28 

14*4 

52 

26*8 

12 

13*3 

24*4 

16 

15*4 

30 

2d.  & 

20 

13*0 

37 

24*0 

11 

22*0 

1 8 

36*0 

9 

8*7 

19 

18*3 

1*9 

10 

9*7 

0 

♦  0 

3 

5*6 

2 

4.1 

7 

14*3 

9 

5.3 

15 

8*8 

6 

6.3 

8 

8*4 

3 

4.0 

7 

9.3 

0, 

'0 

.0 

0 

.6 

0 

♦  e 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

WHITE  . 

ngn-hispanic 
'number 


NON-RES IOENT 
ALIEN i 

NUMBER 


\ 


62 
35 
27 


16.7 
20*2 
13*6 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


1*2 
1*5 


10  3*9 
5  3.8 
5  4*0 


2  . 

1 

1 

2*6 
2*1 
3.4 

1 
0 
1 

1.3 
♦  0 
3.4 

35 
18 
IV 

6*3 
6.3 
6.4 

108 
60 
48 

19*6 
21.1 
18*0 

0 
0 
0 

.0 
♦  0 
.0 

61 

'31 

30 

lew 

16*5 

1 

0 

1 

1.7 
•  0 
1.8 

7 
0 
7 

11*9 
•0 
12.7, 

17 

9 
8 

5.1 
5.3 
4.9 

28 
14 
14 

8*4 
8*2 
8.5 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

1 
1 

0 

7.7 
12.5 
.0 

20 
8 
12 

4.3 
3.2 
5.7 

23 
11 
12 

5.0 
4.3 
5.7 

17 

9 
6 

2.7 
2.7 
2.6 

23 
12 
11 

3.6 
3.6 
3.6 

3 

-3- 
0 

2.3 
— V.4 — 
.0 

5  3.9 

 3f  4.4 

2  3.3 

'  1 
1 
0 

.8 
1.5 
•  0 

,14 
«  8 
6 

10.6 
11*8 
9.4 

4 
2 
2 

1.0 
♦  9 
1.1 

5 
3 
2 

1*3 
1*4 
1*1 

1 
1 

0 

♦  5 

1  .2a 

•  0 

6 
1 

5 

3*1 
1*2 

7 
3 
4 

2*7 
2.3- 
3*2 

36 
18 
16 

14*0 
13*6 
14.4 

86  23.2 

45  26*0" 

41  20*7 

4  5*2 
2  4*2 
2  6*9 


170 
89 
81 


30*8 
31.2. 
30.3 


38 
16 

22 

126 
59 
67 

37 
18 
19 


60.3 

64*  e« 

57*9 

SCO 
99.4 
9C.5 

94*9 
1CC.0 
90*5 


137  7C.6 

67  74.4 

70  67*3  , 

92  59*7 

31  62*0 

61  58.7 


93 
51 
42 

151 
87 
64 


9p*3 
94*4 
85*7 


91*6 
85*3 


1  100.0 

0  *0 

1  100*0 

231  62*3 
,  103  55*5 
128  64*6 

73  94*8 
46  95.6 
27  93*1 

378  68.5 
195  68*4 
183  68.5 


79 
36 
43 

23*8 
24*0 
23*6 

250 
114 
136 

75*3 
76*0 
74*7 

21 
3 
18 

35*6 
75*0 
32*7 

37 
1 

36 

62*7 
25.  D 
65*5 

53 
26 
27 

15,8 
15*2 
16*5  - 

232 
145 
137 

84*2  ' 

84*8 

83*5 

1 
1 

0 

7.7 
12*5 
•  0 

ll  92*3 
?w87*5 
5  100*0 

48 
19 
29 

10*3 
7*5 
13*7 

t 

416 
234 
192 

89c  7 
92.5 
86.3 

44 
25 
19 

"  6*9 

7.5 
6.2 

5V6 
309 
287 

93.0 
92.2 
93*8 

15 
6 
9 

11*7 
8.8 
15*0 

113 
62 
51 

91*2 
85*0 

24 
15 
9 

18*2* 
2*2*  1 
14*1 

108 
53 
55 

si. e 

77*9 
65*9 

18 
10 

8 

*  4*6 
4.7 
4.5 

371 
202 
169 

95*4 
95*3 
95.5 

11 

3 
8 

5.7 
3.5 
7.3 

* 

181 
82 
99 

93*3 
96*5 
90*8 

56 
2b 
28 

21*6 
21.2 

«22*4 

198 
103 
95 

77.0 
70*0 
76*0 

TOTAL 

^NUMBER 


0 

v  0 

0 

0 
0 

C 

*  c 

5- 
1 
4 

25 
1 

24 


0 
0 
0 

4 
0 
4 

0 
0 
0 

54 
25 
29 


•0 
•0 
.0 

♦o' 

.0 
.0 

•0 
•0 

•  0 

2.6 
•  1.1 
3.8 

16.2 
2.0 
23.1 

.0, 
.0 

•  0 

2.4 
.0 
5.3 

.0' 

•  0 

•  0 

14.6  ' 
44.5 
14.6 


,63' 
25 
38' 

140 

66 
74 

39 
18 
21 

194 
9C 
104 

154 
50 
f04 

103 
54 

'  49 

170 
95 
75 

1 
0 
1 

371 
*  173 
198 


0 

.0 

77 

0  » 

♦0 

48 

0 

.0 

29 

4 

♦7 

552 

1 

♦  4 

285 

3 

1.1 

267 

3 

♦  9 

332 

0 

.0 

150 

3 

1.6 

\ 

182 

1 

1.7 

•* 

59 

0 

•  0 

4 

1 

1.8 

55 

0 

.0 

335 

0 

♦  0 

171 

0 

.0 

164 

0 

•  0 

13 

0 

♦  0 

8 

0 

.0 

5 

0 

.0 

464 

0 

•  0 

253 

0 

.0 

211 

1 

♦  2 

641 

I* 

.  3 

335 

0 

♦  0 

306 

0 

.0 

128 

0 

•  0 

68 

0 

•  0 

60 

0 

•  0 

132 

0 

•  c 

68> 

0 

.0 

64 

0 

•  0 

389 

0 

•  0 

212 

q 

•  0 

177 

2' 

1.0 

.  194 

0' 

.0 

85 

2 

1.8 

109 

3. 

1.2 

257 

1 

•  8 

132 

2 

1.6 

125 

:RLC 


2058 


2 


TABLE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  0  ECU  EES  A  NO  OTHER  AMAROS  BASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WCfcK  BEYONO  HIGH  SCHOOt  FOR  MAJOR  FIELO 
CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  5Y*RACE*  ETHNICITY,  ANO  SEX)  JNSTITUTION  ANO  STATE  1976,-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


-  'NUMBER         X        NUMBER         t  NUMBER 

o 

ARTS  ANO  SCIENCE  XR  GENERAL  PROGRAMS  (5600) 
CALIFORNIA  I  \ 


C\    COLLEGE  O^THE  SISKIYOUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    COLUMBIA  COLLEGE 
TOTAL  '  0  .0 

FEMALE  0.0 
MALE  0*  .0 

CA    C0MP7QN  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  O  .0 

MALE  0  .0 

CA    CONTRA  COSTA  COLLEGE 
TOTAL.  0  .0 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  *0 

CA    OIABLO  VALLEY  CCLLEGE 
TOTAL  1  .1 

FEMALE  1  .2 

MALE'  0  .0 

CA    LOS  MEOANCS  COLLEGE 
TOTAL        *        1*  1.0 
FEMALE  0  .0 

MALE  1  2.2 

.CA    OUFTON  HILLS  COLLEGE 
TOTAL  1  1.8 

_  FEMALE  •  1  2.8 
V>       MALE  0  ,  .0 

CA    CUESTA  COLLEGE 

TOTAL  0        ♦ 0 

FEMALE.  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    CYPRESS  COLLEGE 

TOTAL   »  4  .8 

FEMALE  0  .0 

MALE  *  1*7 

CA    0-Q  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0     '  .0 

MALE*  0  .0 

CA    EL  CAM1N0  COLLEGE 
TOTAL  12  1.2 

FEMALE  6  LI 

MALE*"  6  !•« 

CA    OE  AN2A  COLLEGE  ' 
TOTAL  2        • 5 

FEMALE  2  .7 

MA  Lb  0  .0 

CA    FOOTHILL  COLLEGE 

TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

CA    FULLERTON  COLLEGE 
TOTAL  4  «6 

FEMALE  0  .0 

MALE  A  1*1 

CA    GAVILAN  COLLEGE 

TOTAL  0-  .0 

FEMALE  C  .0 

MALE  0  .0 

CA    GLENOALE  CMTY  CCLLEGE 


TOTAL  0 

FEMALE  .  0 

MALEp  0 
CA    GROSSMONT  COLLEGE 

.TOTAL  A 

FEMALE  2 

HALE   2„ 


♦  0 
0 
0 


1*8 
.0 
2.7 

>  .0 
.0 

•c 


151  90. A 
93  9C.3 
58  90*6 


61* 

33 
2B 

12 
5 
7 

2 

0 


A1.2 
37*5 
A6.7 

1.5 
1.1 
2.0 

2.1 
3.9 
♦  0 


1  1.8 
1  2*8 
0  .0 


2 
0 
2 

13 

.  5 


♦  7 

♦  0 
1.5 

2.7 
2.0 
3. A 

•0 
.0 

♦  0 


Cr  TaWTN£LL  CCLLEGE 

TOTAL  5-  1*7 

FEMALE  3  /2.1 

MALE  2  1*2 

CA  « HUMPHREYS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    IMPERIAL  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  .0 

HAL-  0        .  0 

CA     INDIAN  VALLEY  COLLEGES 

TCTAL  0  .0 

*  FEMALE  "0  .0 

MALE  0  .0 

CA    LAKE  fAHOE  £MTY  COLLEGE 


>  TOTAL 
FEMALE 
KALD 


•  0 

•  0 


0 
2 

29 
13 
16 

1 

V 
0 

0 

0  ■ 
0 


5 
3 

3 
2 
1 

0 
0 

79 
38 
Al 

o 

13 
10 
3 

21 
12 
9 

28 
11 
'17 

0 
0 
0 

19 
6 
13 

9 
A 

 ^5- 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


HHITE 
NON-HISPANIC 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


X 

NUMBER^ 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER  . 

X  NUM8ER 

*  X 

- 

\ 

.0 

*( 

♦  0 

2 

1.8 

100 

B9.3 

10 

6.9 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

37 

9A.9 

2 

5*1 

.0 

.0 

2 

2.7 

63 

E6.3 

g 

11*0 

1.0 

0 

.0 

1 

1.0 

99^ 

99.0 

0 

•0 

-.0 

0 

♦0  - 

0 

♦  0 

55 

1C0.0 

o 

•  0 

2.2 

o 

Cr  U 

.  0 

I 

2  .2 

AA 

97  .©* 

0 

♦0 

•  0 

5 

3.0 

156 

93*4 

6 

3.6 

5 

3.0 

•  0 

A 

3.9 

-»  97 

9A.2  " 

2 

1.9  * 

A 

3.9 

♦c 

1.6 

59 

92*2 

A 

6.3 

;  l 

1.6. 

l.A 

9 

,6*1 

72 

A8.t> 

67 

A5.3  - 

9 

6.1 

.0 

7 

6.0  * 

40 

A5.5 

A3 

A8.9  \^ 

5 

5.7 

3.3 

2 

^3.3  • 

32 

53.3 

2A 

AG.O 

A 

6.7 

3.6 

27 

3.3 

69 

8*5. 

7A2 

91*5 

0 

.0 

2*9 

1A 

3.0 

33 

7.  1' 

A3A 

92*9 

0 

•  0 

A. 7 

13 

3.8 

36 

10.5 

308 

89*5 

0* 

•  0 

1.0 

9 

9. A 

13 

13.5 

83 

86*5 

0 

.0 

2.0 

6 

11.8 

9 

17*6 

A2 

82. A 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


•  0 

•  0 

•  0 

2.9 
3.7 
2.2 


.  *0 

*6 
*o 

8*2 
7.3 
9.2 

3.0 
3.7 
1.8 

9.6 
11*7 
7*8 

3*9 
3*1 

A*6 

t 

~0 
.0 
•  0 

5.^ 
3.  A 
6.5 

1.7 
l.A 

— ; 2.-0- 


20 
12 


1 

0 
~  1 

2 
2 

0 

0 

c 

0 

K 

0 


6.6 
8.5 
5.0 

12*5 

♦  0 
14*3 

2.2 
3.6 

♦  0 


1 

0 

1 

11 

5 
6 

2A 


6.7 

l.B 

10 

A*,0 
3*7 
A. A 


3 
2 
1 

21 
10 
11 


»♦* 

5*3 
5*6 
A*6 

7*7 
7*A 
8*0 


5A 
3A 
20 


9A*7 
9A.A 
95*2 


AA  9*1 


2A8  SO. 8 
123-  90. A 
125  91*2 

A32*  *8"9*6 


*10 

A*0  " 

17 

6*9 

228 

91*9 

1A 

6.0  a 

27 

11*5 

*204 

c 

.  87.2 

17 

100*0 

17 

10C.0 

0 

*0 

9 

100*0 

9 

100*0 

0 

*  0 

8 

100*0 

» 

8 

100*0 

0 

*0 

69 

7*2 

311 

32*2 

640 

66*  si 

3A 

6*5 

168 

32*2 

346 

66*3 

35 

7*9 

1A3 

32.2 

294 

66*2 

11 

2*5 

29 

6.6 

« 

410 

93*4 

8 

3*0 

22 

8.1 

249 

91*9 

3 

1*8 

**  7 

4.2 

161 

«.8 

5 

2*3 

11 

14.6 

182 

83*1 

3 

2*9 

17 

16.5 

86 

83. > 

2 

1.7 

15 

12.9 

96 

82*8 

70 

9.7 

108 

14.9 

U 

615 

85*1 

3A 

9*7 

49 

14.0 

301 

86*0 

36 

9*7 

4  59 

15.8 

314 

84*2 

11 

25*0 

11 

25.0 

'33 

75*0 

7 

21*9 

21.9 

25 

78*1 

A 

33*3 

33.3 

8 

66*7 

24 

7*3 

13.7 

256 

78*0 

17 

9*7 

13.7 

140 

80*0 

7 

A/6 

21 

13.7 

116 

75*  8 

22 

•  2 

41 

7.8 

482 

91*3 

12 

.  3 

22 

7.9 

254 

90*7 

10 

A  T 

19 

7.7 

226 

91*9 

59 

19*5 

93 

30.8 

209 

69*2 

35 

2A*8 

52 

36.9 

89 

63*1 

2A 

1A*9  0 

Al 

25.5 

120* 

74*5 

0 

.0 

1 

12.5 

1 

12*5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

~  •° 

1 

14.3 

0 

*0 

48 

52*7 

57 

62<-6 

34 

3T.4 

30 

53*6 

34 

60*7 

22 

39. 3' 

16 

51*A 

23 

12  • 

34*3 

3 

'    2*.  7 

4 

3*5 

109 

96*5 

2 

2.6 

2 

2.6 

76 

97*4 

1 

2.9 

2 

g  5*7 

33 

94  »  3 

0 

.0 

0 

♦  0* 

24 

100*0 

0 

♦  0 

.0 

.0 

11 

1C0.0 

0 

♦n 

0 

.0 

13 

100*0 

ti 

p 


4  1.5. 

3  2*2 

1  *7 

6  1.2 

3  1*2 

3  -1.3 


.0 
.0 

.0 

1.6 

1  1*6 

.0 
2.3- 


15 

8 
7 

0 
0 
0 


0 

♦  0 

5 

4.3 

0 

•  0 

0 

'  *0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

\) 

.0 

27 

8.2 

11 

6*3* 

16 

♦10*5 

5 

.9 

4- 

-  1*4- 

1 

•  A 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

75*0 

*  .0* 

6 

85.7 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

112 
39 
73 

100 
55 
45 

167 
103 
64 

146 

88 
60 

'811 
467 
344 

96 
51 
45 

57 
36 
21 

273 
136 
137 

.462 
248 
*34 

17 

9 


966 
522 
444 

439 
271 
i68 

219 
103 
116 

723 
350 
373 

44 
32 
12 

328 
175 
153 

528 
-280 
2A6 

3'02 
1A1 
161 

6 

1 
7 

91 
56 
35 

113 
78 

35 

2A 
11 
13 


tic 


2059 


2119 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK    •  ASIAN  OR 

NON-HISP/*lC  PACIFIC  INLANDER 


NUMBER 


U6 
2*0 


NUMBER. 

ARTS  A  NO,  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  (56001 

California 

CA    LASSEN  COLLEGE  * 
TOTAL  .  2 

FcMALE,.^'  1 

MALE  1  -   "I  . 

;A-  LONG  BEACrt^CITY  COCkEGE 
TOTAL  16  3.* 

FEMALE  8  3*5 

MALE  «  3.3 

CA    LDS  ANGELES  BAPT  COLLEGE 
TOTAL    '     .        0  -0 
FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

CA    EAST  LOS  ANGELES  COLLEGE 

TOTAL  4  -7 

>    FEMALE  2  *7 

MALE  ,  2  *J  _ 
CA  LOS  ANGELES  CITY  COLLEGE 
■    TOTAL  2  .5 

'  FCMALE  C  .0 

MALE  2  M 

CA    LOS  A^G -HARBOR  COLLEGE 
TOTAL'    *  0  .0 

FEMALE  0  -0 

MALE  0  .0 

CA  <LOS  'ANGELES  MISSION  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .  .0^ 

MALE  0  .0 

,CA'  LOS  ANG  PIERCE  COLLEGE 
TOTAL  7"  .9 

•  FEMALE     *  5*  1.2 

MALE  2  .5 

CA*  LOS  ANG  SOUTHWEST  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

CA    LOS  ANG  TR  TECH  COLLEGE 
v      TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

ma\e  0  *0 

CA    1.0 S  ANG  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  7  .9 

FEMALE  *  1*° 

MALE  3  ^ 

CA    WEST  LOS  ANGELES  COLLEGE 
TOTAL  0        .  1 

FEMALE  J>  «0 

MALE  *  .0 
CA    AMERICAN  RIVER  COLLcGE 
TOTAL  *  ••• 

FEMALE  2  .7 

MALE  2  LO 

CA    COSUMNES  RIVER  COLLEGE 
TOTAL  3  2*1 

FEMALF.  0  -0 

MILE  3  4*3 

CA    SACRAMENTO  CITY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  '  0  »0 
*  MALE  0  .0 

r.A    MARYNOUNT     iLOS  VERGES 


NUMBER 


HlSPANldfe 
NUMBER 


TOTAL 
'MINORITY 

NUMBER* 


KHJT  £ 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NDN-RESIOENT 
'  ALIEN 

NUMBER 


#  TCTAL 
X    ♦  •  NUMBER 


•6 

4*9 

2 

5*4  , 

42 

9.0  . 

20 

8*8 

22 

9*1 

0 

•%0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

18 

3.2 

10 

3.7 

8 

2*7 

184 

41*8 

111 

43.2 

73 

39.9 

26 

9*8 

16 

9*6 

••10 

10.2 

7 

9.6 

5 

10*0 

2 

8.7 

38 

4*9* 

23 

5*7 

15 

4*1 

70 

100*0 

50 

100*0 

20 

100*0 

161 

76*3 

91 

85*8 

70 

66*7 

*  30 

4*0 

17 

4*0 

13 

4.0 

75 

39*5 

49 

37.1 

26 

44*8 

U 

3*6 

11 

3*7 

7 

3*4 

22 

15*6 

13 

9 


16.5 
14,5 


9«  18*0 

4  14*8 

5  21.7 


TOTAL                 0  . 0 

FEMALE                 0  »° 

MALE                 0  *° 
CA    MENOOCINO  COLLEGE 

TOTAL                3  4*4 

FEMALE                 2  4*9 

MALE                 1  3»7 
CA    MENLO  COLLEGE 

TOTAL     ,            0  *  0 

FEMALE                0  *0 

MILE                 0  *0 
CA    3ERCE0  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0  ' 

FEMALE          '       0  .0 

MALE                0  .0 
CA    MIRA  COSTA  COLLEGE 

TOTAL                 0  •<> 

FEMALE                0  -° 

MALE                 0  •° 

CA    MOOESTO  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL                 2  1.4 

FEMALE     m          2  ,  2*5 

"MALE  « f  9  0  .0 
CA    MONTEREY^  PEN  COLLEGE 

TOTAL      ^         5  1.7 

FEMALE  /              2  !♦* 

MLE           *     3  1-9 


9 
9 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

24 
14 
10 

23 
10 
18 

0 
0 

0 

47 
18 

29 


15.0 
19*1 
*0 

2.9 

7*4 

.0 

•  0 
v.O 

11*9 

13*9* 

10*0 

9*2 
7*9 
10.1 

.0  * 

•  0 

vO 

16*1 
13*0 
18*8 


7 

5.7 

5 

4 

8*2 

*  1 

3 

4*1 

4 

16 

3*4 

3> 

8 

3*5 

14 

8 

r 

3*3 

U 

0 

.0 

0 

*0 

0 

'°o 

•  0 

0 

88 

15*6 

330 

4J 

15.S  ■ 

16/ 

45 

15.4 

163' 

67 
36 
31 


15.2  * 
14*0 
16'.  9 


30  U.4 
17  10.2 
13  13.3 


0 
0 
0 

18 
12 

6 

0 
0 
0 

10 

5 
5 

44 
2*, 
IS 

9 
6 
3 

14 

9 
5 

10 
2 

8 

9 
6 
3 

4 
1 

3 

1 
1 

0 

I- 
0 

1 

12 

9 
3 


4' 
4 

3 

2 


26  8.9 
13  .  9J4 
13  8.4 


4*1 

2>*0 
5*4 

6*4 
6.2 
6*6 

*0 
.0 
.0 

58.6 
61.6 
55.8 


889  20.0 
50  19.5 
38  20.8 


20 
6 
12 


16*3 
16*3 
16.2 


104  22*3 
50  22.1 
54  22.4 


38 
26 
12 


14.4 
lt>.7 
12.2 


.0 

26 

35.6 

17 

34*0 

•  0 

9 

39*1 

2*3 

75 

9*7 

3*  0 

49 

12*1 

1*6 

26 

1*1 

.0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

.0  J 

♦  0 

0 

•  0 

4*7 

25 

1 1.8 

4.  7 

6 

5.7 

4*8 

19 

lfl.l 

5*9 

74 

9.9 

6*0 

42 

10*0 

5*9 

32 

9*9 

4*7 

12 

6*3 

4*5 

9' 

6*8 

5*2 

3 

5*2 

1 

2*8  * 

20 

«  4*0 

3*1 

15 

5*1 

2*4 

5 

7*1 

6 

4*3* 

2*5 

3 

3*8 

12.9 

3 

4*8 

18.0 

5 

10*3 

22.2 

3 

11*1 

13.0 

2 

*»  t>*7 

'6.7 

13 

21.7 

2.1 

11 

23*4 

23.1 

2 

915*4 

1*5 

4 

5*9 

2*4 

2 

4*9 

•  0 

2 

7*4 

♦9 

2 

1.9 

■  .0 

1 

2.9 

1*4 

1 

1.4 

6*0 

21 

10*4 

8*9 

9 

8*9 

3*0 

12 

12*0 

2*6 

20 

6*6 

3*2 

9 

7*i 

2*2 

11 

6*1 

2*1 

9 

6*2 

1.3 

8 

10*0 

3.U 

1 

1*5 

3 
2 
■  6 


2.7 
1*4 

*  3*9 


440  J8*2 

222  81*9 

218  74.7 

341  77*5C 

197  76*7 

144  78*7 


94 
59 
35 

33 
22 
11 


35*6 
J5.5 
35.  \ 

45.2 
44*0 
47.3 


138  (17*8 
89  21.9 

49  13.3 

70  100*0 

50  100*0 
20  100*0 

196  92.9 
102  96.2 
94  89.5 

155  20vr 
88  ,21.0 
67  20.7 


50.5 
48*5 
•55*2 

11*  1 

l[2.5 
9*1 


96 
64 
32 

56 
37 
19 


41  25*1 
18  22 
23  37.1 


23 
13 
10 

26 
21 
5 


46*0 
48*1 
43*5 

<,44*7 
38.5 


10"  14.7 
,5  18.5 


2*8 
2*9 
2.7 


4>  28*4 
32  31*7 
25  £5*0 


96 

78*0 

7 

38 

77*6 

3 

58 

78*4 

363 

77*7 

0 

1»76 

77*9 

% 

187 

77.o 

4 

100.0 

0 

1 

100*0  . 

0 

3 

100*0 

c 

117 

20*8 

6 

46 

17*7 

«  1 

69 

23*  6 

99 

22.5  ^ 

0 

60 

23*3 

0 

39 

21*3 

0 

170 

64*4 

'  0 

107 

64.5 

0 

63 

64*3 

0 

40 

54*8 

0 

28 

56*0 

0 

12 

>2*2 

u 

624 

8C«6 

*  12 

308 

75.9 

9 

316 

85.9 

3 

0 

.0 

0 

0 
0 

15 
4 
11 


A.i 

3*8 
10*5 


539  79*2 

332  79.0 

257  79*3 m 

94  49*5 

68  51*5 

26  44. 6 


44  7 
258 
189 

98 
61 

37 

24 
12 
12 

27 
21 
6 

50 
36 
22 

92 

64 

144 

69 
70 


56 

18*4 

249 

23 

18.3 

103 

33 

18*4 

146 

14 

*9*7 

121 

11 

13*8 

65 

.  3 

4*6 

56 

86 

J9.5 

206^ 

35 

25*4 

103 

51 

33*1 

103* 

-» 

¥i 

88*9 
67*5  * 
90*9  V 

69*5  { 
77*2-' 
59*7 

48*0 
44*4 
52*2 

45** 
44.7 
46*2 

65*3 
8  7*8" 
81*5 

85*2 
82*4 
*t*5 

71*6 

66*3. 
75*0 

81.6 
81*7 
31.6 

83*4 
81*3 
86.2 

70.5 
74.6 
66.9 


.5.7 
6.1 
5.4 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

1. 1 

.4 
1.7 

.0 
.0 

♦°, 

.0 
.0 

.0, 

•  0 
.0 

•  0 

i.o 

2.2 

•  8 

.0  ' 
*0 
*0 

*0 

•  0 

•  0 


.123 
49 
74 

467 
226 
241 

4 
1 

3 

563 
271 
292 

440 
257 
183 

264 
166 
98 

73 

50  * 
23 

774* 

406 

368 

70 
50 
20 

ml 

106 
105 


0 

*0 

744 

0 

-0 

420 

0 

.0 

324 

0 

♦.0 

190 

0 

♦  0 

132 

0 

♦  0 

58 

0 

•0 

503 

0. 

*0 

295 

0 

♦  0 

208 

2 

1*4. 

141 

0 

*  .0 

79 

2 

3.2 

62 

3 

50 

2 

27 

1 

4.3 

23 

7 

11*7  • 

60 

5 

10*6 

»7 

2 

15*4 

13 

0 

*0  *  i 

i  60 

0 

.0  * 

41 

0 

.0 

27 

13 

12*0 

"  108 

5 

14*7 

34 

a 

10.8 

-74 

0 

•0 

201 

0 

•  0 

"101 

0 

.0 

*  100 

0 

•  0 

305 

0 

•0 

120 

0 

.0 

174 

10 

6*9> 

145 

4 

5.0 

80 

6 

9.2 

65 

0 

•  0 

292 

0 

•u 

138 

0 

•0 

154 

•4 

•ERIC 


21 


TABLE  10.  TOTAL- ASSOCIATE  DEGREES  A  NO  CTHER  AWARD*  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OY  WORK  BEYOND  HIGH  SCH06L  F^R  MAJOR  FIELD 
CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8V  RACe'i  E TONICITY i  AND  S#.     INSTITUTION  AND  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


'  BLACK  ASIAN  CR 

.  NON-HISPANIC  PACIF4CISLAN0ER 


'  NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  X 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER  • 


WHITE 
NON-HISPANIC 


HON-RESI0ENT 
ALIEN 


NUMBER 


ARTS  AND  SCIENCE  OR  'GENERAL  PR0GRAMS^600) 
CALIFORNIA  ^ 

ca   hoJnt  ski  Gary's  college 

.*  TOTAL     /  0  .0, 

FEMALE   /  0.0 
•  MALE/  0  ♦<> 

CA    HpUMj  SAty  ANTONIO  COLLEGE 
TOTAL/        *    2'i  3.3 


FEMALE 
MACE 


22 
5 


5*3 
1.2 


SAN  JACINTO -COLLEGE 


.0 
•  0 


1.1 
•  6 


.0 
.0 


TOTAL 

FEMALE  0 

MALE  ,  0 
CA    NAPA  COLLEGE 

TOTAL  3 

FEMALE  1 

MALE  .  2 
CA  OriL^ifr-VOLLEGE 

jtifTi  o 

VfEHALE  0 

.iALE  0  .0 

CA    PAClF.tC  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTAL  0  .0* 

FEMALE  0  .0 

MALE      *  0        .U  . 

CA    PACIFIC  UNION  COLLEGE 
TOTAL  0  ♦<> 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    PALOMAR  COLLEGE 

TOTAL  12    -  2*6 

FEMALE  6  2*5 

MALE  6  *  2*6 

CA    PALO  VERDE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HAiE  0  .0 

CA    PASADENA  CITY  CCLtEGE 
tt  TOTAL  2  .4 

FEMALE  1  ♦3<-" 

MALE  vd        .5  , 

CA    PATTEN  BIBLE  cBTLSGE  * 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CA    COLLEGE  OF  ALAMEDA 
TOTAL  2  UV 

FE3WLE       °         1  1.2 
MALE  1  1*7 

CA    FEATHER  RIVER  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
<V     MALE  0 
CA    LANEY  COLLEGE 
TOTAL  0  . 

FEMALE  3  f 

A 


MALE  ,  0, 
CA   nERKITT  COLLtUt 

TOTAL  T"  .8* 

FEMALE  1  1.2 

MALE  0  .3 

CA    PDRTERVILLE  COLLEGE 
*  TOTAL  1        •  * 

FE'ULE  0  f*.0 

MALE  1,  1.9 

CA    MO  HONDO  COLLEGE 


TUTAL 
FEMALE 
KALE 


1.9 
2.5 
1.4 


CA-  RIVERSIDE  CITY  COLLEGE 
TOTAL  6  1.2 

FEMALE  4  1.5 

MALE  2  .3 

CA< SADDLEBACK  CMTY  COLLEGE  , 
»    TOTAL  1  »5 

FEMALE  0-      .0  • 

MALE  1  1.2 

CA    SNT  MARY'S  COLLEGE  OF  CAL 
TOTAL  '  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALc  0  .0 

CA    %H  BERNARDINO  VLY  COLLEGE 
TOTAL  *  2.4 
FEMALE  5   *  2.7 

*  MALE  3      2.0  • 

CA    SAN*  OIEGO  CITY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


5 
5 
0 

71 

35 
36 

J 

2' 
1 


3J>./ 
35.7 
.0 

8.o 
8.5 
8.6 

2.7 
3.9 
1.7 


7.  I 
7.1 
♦  0 

.6 
.5 
.7 

1.6 
2.0 
1.7 


6 

6 
0 

130 
59 
71 

5 
2 
3 


42.9 
42  .ft 


15.7 
14.3 
17*10 

4*5 
3.9 
5.0 


12 
12 

0- 

233 
116 
115 

10 

5 
5 


35.7 
65.  7 
*»0 

28*1 
26*6 
27.5 

9.0 
9.8 
8.3 


2  14.3 
2  14.3 
0      .  .0 


597 
294 
>3P3. 

101 
46^ 


71.9 
71*4 
72.5 

0 


•  0 

•  0 

•  0 

-  <0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


TOTfiL  3 
NUMBER' 


14 
14 
0 

6  30 
412 
418 

111 
51 

60 


5 

1.8 

11 

*  4.0 

5 

1.8 

24 

6*7 

237 

66*2 

.14 

5:1 

275* 

2 

•^1*2 

7 

4.  2 

3 

1  .8 

13 

7*6 

151 

91*0 

2 

1^2 

166 

3 

2.9 

4 

3.7 

2 

1.8 

1 1 

1 C*  1 

86 

78*9  * 

12 

1 1.0 

109 

3 

„  2.1 

6 

4.2 

20» 

13*9 

29 

20*1 

112 

77*8 

•3 

-2.1 

144  f 

2 

2.2 

5 

*'  .6 

15 

16.  7> 

'22 

2  4  •  4^^  - 

65 

3 

3.3 

90 

1 

1.9 

1 

1.9' 

■ 

9  *3 

7 

13*0 

47 
*  * 

87*0  ▼ 

0 

x  .0 

54 

o 

.0 

o 

.0 

o 

.3. 

o 

;  •  0 

o 

1 

100.0 

1 

3 

.  0 

0 

.  0 

.0  * 

q 

♦  0 

o 

*0 

»  a 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.  0 

o 

A 

♦  u 

q 

•  0 

o 

♦  0 

1^00*0 

0 

•  0 

o 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

■  9 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

1 00*  0 

o 

♦  0 

7 

0 

.0 

" 

.0 

0 

•A 

q 

•  V  ^ 

2 

100*0 

o 

♦  0 

2 

9 

1.9 

12 

8 

2.6 

I 

34 

7.3 

67 

14*4 

395 

64*8 

4 

Art 

:'o  $ 

466 

2 

.  6 

3.  3 

1 8 

7  K 
1 *P 

14*2 

5A1 

\  0 
X4 

239 

7 

3.1 

4 

1.  3 

16 

7.0 

33 

°i.  4*  5 

190 

83*7 

1.8 

227 

•> 

12.5 

0 

•  0 

7  , 

12*5 

4 

*?5*0 

10 

62*5 

2, 

12.5 

16 

1 

11.1 

0 

_  .0 

1 

11.1 

2 

55  5 

66*  7 

1 

ILl' 

9 

1 

14.3 

0 

%° 

1 

14*3 

2 

2  d.  o~ 

57,  i 

1 

14.3 

7 

50 

10.0 

35 

7.0 

36 

7*2 

123 

24*6 

360 

71*9 

18 

3.6 

501  * 

35 

1  l.o 

20 

6.  6 

24 

7*9 

80 

26*5 

'  211 

69*9  4 

1 1 

3.6 

302 

15 

•  15 

7.5 

12 

6*0 

43 

21*6 

149 

74*  9 

7 

3.5 

199 

0 

•  3 

0 

♦  0 

D 

*0 

0 

*0 

1 

100*0 

.0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

6, 

0 

♦  0 

0 

**  0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

»  0 

♦0 

0 

•  0 

| 

100*0 

0 

.0 

1 

j 

55 

37.  ^ 

1  o 

11.0 

1 1 

7*6 

84 

5**9 

61 

42*  1 

0 

.0 

145 

34 

39.  5 

10*  5 

7*0 

50 

58*1 

36 

41;9 

0 

.0 

86 

2  1 

35.6 

7 

11*9 

c 

8*5 

.  3* 

5  7*6 

2  5 

^2*4  ^ 

0 

:<r  . 

59 

2 

5.3 

i 

2.6 

0 

♦  0 

3 

*7,9 

35 

92*1 

•  0 

.0 

38 

0 

i 

6.7 

.r 

0 

*  0 

1 

 6*  7 

1 4 

93*3 

0 

♦0 

15 

2 

8.  7 

0 

.0 

0 

♦0 

2 

**7 

2i 

91*3 

» 

0 

.0 

23 

4  

95 

55.9 

18 

'10.6 

-13 

7*6 

126 

74*  V 

39 

22*9 

5 

2.9 

170 

46 

52.3 

9 

10*2 

7 

8*0 

62 

70*5 

25 

28*^ 

1 

1.1 

88 

49 

ffl  .6 

9 

1 1.0 

6 

7*3 

0 

64 

78*0 

1 4 

17*1  " 

4 

4.^ 

'  82 

45 

34.4 

17 

13(0 

3 

2*3 

66 

50*4 

65 

49*6* 

0 

♦  0 

131  % 

31 

37.8 

9 

11.0 

2- 

2.4 

43 

52*4 

39 

4?*6 

0 

♦  0 

82 

14 

28.0 

8 

16.3 

1 

2.0 

23 

>46*9 

26 

53*1 

0 

*0 

> 

1 

.9 

3 

2.8 

29 

26.9  . 

34 

31*5 

72 

66*7 

2 

1*9 

108 

0 

.0  A 

U 

♦  0 

\ 

16 

32.1 

"  18 

32*1 

•38 

67*9 

0 

*0 

56. 

1 

1.9 

3 

5.8 

'  11 

21.2 

16 

30*8 

34 

65*4 

2 

3*3 

52  * 

1 

♦  4 

10 

3.7 

116 

43** 

132 

49*4 

12» 

47*9 

7 

2*6  " 

267 

0 

♦  0 

4 

3.3 

48 

40*0 

55 

45.8 

61 

50*8 

4 

3*3 

120 

1 

♦  7 

"  6 

4.1 

68 

46*3 

77'  52*4 

67 

45*6 

3 

J 

2.0 

147- 

36 

7.2 

6 

1.6 

22 

a 

4*4 

72 

14*5  . 

330 

gg.  * 

95 

19.1 

497 

18 

6.9 

6 

2.3 

12 

4*6 

40 

15*% 

168 

64*6 

52 

50.0 

260 

18 

7.6 

2 

.8 

10 

4*2 

32 

13*5 

162 

68*4 

43 

18.1 

237 

6 

3.1 

4 

2.0 

8 

4*1 

19"*  9*7 

177 

90*3 

0 

.0 

196 

3 

2.7 

3 

2.7 

2 

1*8 

6 

*  7*3 

102 

92*7 

0 

.0 

110 

"3 

'  3#5 

1 

1.2 

6 

7*0 

11 

12*8 

75 

67.2  ♦ 

0 

.0 

66 

f 

0> 

•  0 

0 

.0 

\«  o 

*0 

0 

•  0 

*  1 

1OC*0 

■  0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

10C.0 

0 

•  0 

I 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

42 

12.5 

4 

1.2 

*57 

16.9 

111 

32*9' 

215 

63.8 

11 

3.3 

337 

21 

11.3 

4 

2.2 

> 

34 

18*3 

'  64 

34*4 

115 

£1.8 

7 

3.6  , 

186 

21 

13.9  «, 

0 

•  .0 

23 

15.2 

47 

31*1 

V 

100 

66.2 

4 

2.6 

151 

66- 

27.5  * 

3 

3.3 

35 

14*6 

1C9 

45.4 

131 

54*6 

0 

.0- 

240 

30 

26.5 

6 

5.3 

14. 

12..4 

50 

44*2  * 

63 

55.8 

0 

•  0 

113  . 

36 

28.3 

2 

1.6 

21 

16*5"" 

59 

46*5 

*8 

53  .t> 

0 

127 

*  * 

t 

1  1  ~*  iloai 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK     *        ASIAN  OH 
NON-HI SPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


50  "13*  3 
22  -20*2 
28  *10*1 


NUMBER  «       X       "HOH8ER         *  NUMBER 
ARTS  ANO  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  (56001 
CALIFORNIA 

CA    SAN  OIEGO  EVENING  C 
TOTAL  C   ;  *0 

FEMALE  O  h3' 

MA  LEO  0   I  .0 

CA    SAN  OIEGO  MESA  COLLEGE 
\  TOTAL  5  e3*3 

FEMALE  2      2*6-  * 

MALE  '3      *U  * 

CA  OIEGO  NIRAHAR  COLLEGE 

TOTAL  "   0,  *  ..0 

FEMALE  f  0  »0 

*    MALE  0  *0 

4  CA    CITY  COLLEGE  -SN  FRANCISCO 
*  TOTAL         -       0   m  .0 
FEMALE      \         0  .0, 
MALE       \        0  •  .0 
.    CA     SAN  JOAQUIN  DELTA  COLLEGE 


HISPANIC 
NUMBER  "* 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 

0 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


7* 

2 
5 

0 
0 

9 


TOTAL 
FEMALE  ' 
MA  LE 

CA     SAN  JOSE 
TOTAL" 
FEMALE 
MALE 


13 
4 

9 

BIBLE 
0 
0 
0 


2. 
1.9 
3.6 
COLLEGE 
♦0 
•  0 
►  0 


CA    EVERGREEN  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  "  '  0        ♦ 0  f 

FEMA>E  AT  *0 

nyie  «0  .   .0  ' 

CA    SAN  JOSE  CITY  COLLEGE 

TOTAL  * 
✓FEMALE  1 
*       MALE'  1 
CA    C  ANA  OA  COLLEGE 
TOTAL  2 
FEMALE  2 
MALE  0 


vr 

•  6 
.9 


1.3 
.0 


60 
38 
22 

19 
5 

0 

0 

5 
2 
3 

7 


4*6 
2.* 
6.8 

.0 
.0 

.  -o 

9*3 
10.9 
7.4 

M 
9*1 
2*9 


r 


•0 
.0 
•  0 

2*3 
1.6 
3.4 


5*3 
7.» 


19  8.1 
11  7-2 
B  9.5 


CA    COLCEGE  OP  SAN  KATEO 
TOTAL  ,,3  •* 

FEMALE^'  3  !•* 

MALE  0  *0 

CA.    SKYLINE  COLLEGE 

TOTAL'  5  L9 

FEMALE  3  2.1 

KALE  2^  1.7 

CA.  -SANTA  ANA  COLLEGE 
*      TOTAL  7  f.7 

V  FEMALE         *        4  1.8 
MALE  3  1.6 

O    SANTA  BAP.5ARA  CTY  COLLEGE 
TOTAL  1  •? 

FEMALE  1 

MALE  0  Cfr 

*C  A'  "^SANT  A  'MONICA  COLLEGE 
TOTAL  3  .8 

C     FEMALE  2      UO  . 

HALE  I'  *6 

CA  SANTA  ROSA  JUNICR  COLLEGE 
*         TOTAL  3  *4 

*  FEMALE  1  »2 

MALE  2  .5 

CA    SHASTA  COLLEGE 
TOTAL  7 
FEMAL-E  '  * 

MALE  1 
SIERRA,  COLLEGE 
TOTAL  3, 
FEMALE  2 
MALE  1 
CA    SIMPSON  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  -  0 

CA 

TOTAL 

FEMALE  0  »° 

MALE  *  i-3 

CA    SOUTHWESTERN  COLLEGE 
TOTAL  3  .  .7 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  1*3 

CA    FRESNO  CITY  COLLEGE 


9 
5 
4 

22 
12 
•  10 

14 
3 
11 

i  5< 
•  2 
3 

'  2b 
10 

to 

10 
3 
7 


2.4 
2.4 
2.3 

8.4 
8.2 
t  8.6 

*3.4 
1.4 
5*8 

1.3 
♦9 
i.d* 

5.6 

5.1* 

6.3 

1.2 
•6 
1.9 


3.3 
*4.6 
1.3' 

1.3 
1.7 

•  9 

•  3 

•  0 

•  0 


SOLANO  COMMUNITY  COLLt&E^ 


CA 


TOTAL  1 
FEMALE 

MALE  0 
REEOLEY  COLLEGE 
TOTAL  1 


FEMALE 
MALE 


2 

•  4 
.0 

.9 

•  0 
1.9 


0 
0 
0 

0  . 

0 

0 

31 
13 
18 

12 
2 
10 

25 
20 
•  5 

1 

'1 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
-  .0 
♦0 

17.8 
13.8 
22.5 

2.6 

.9- 
4.2 

5.2 
7.5 
2.4 


17 

4.4 

18 

2 

1*  o 

6 

15 

5.4 

12 

7  , 

4.6 

9 

4 

5.2 

6 

3 

4.1 

3 

0 

•  0 

'  1 

0 

.  0 

x 

0 

•  0 

0 

341 

53.0 

34 

18? 

J3.7 

17 

52.0 

37 

8.1  • 

44 

16 

7  7 

IB 

21 

3.5 
* 

26 

1 

10.0 

0 

1 

14.3 

o 

0 

•  0 

0 

# 

.  6 

2.8 

11 

2 

1.6 

5 

4 

4.5 

v  6 

14 

4.9 

27 

8  6 

*4.7 

16 

'  6 

5.3 

11 

14 

5.9 

23 

9 

5.  9 

10 

5 

6.0 

13 

28 

7.3 

17 

15 

7.2 

v  19 

13 

7.4 

7 

'29 

11.1 

31 

16 

11.0 

» 17  , 

f  13 

11.2 

14 

'v  5 

1.2 

50 

3 

1.4 

2 

1.1 

29 

!L 

1.3 

*  34 

2 

.9 

23 

3 

1.8 

11 

26 

7.3 

14 

13 

6.6 

*  13 

8.2 

7 

•  15 

ua 

21 

4 

.9 

11 

11 

3.9 

10 

1.0 

9 

4 

►  .8 

5 

i 

1.3 

4 

17 

7.5 

9 

9 

7.B 

.3 

8  7^1 


.9 
1.7 
.0 


0 
0 
0 

7 
6 
1 

33 
11 
22 

18 
U 
6 

14 

,  9 
5 


.0 
•  0 
.0 

4.0 
6*4 
1-3 

7.2 

i*5.0* 
/^9.2 

3.8 
4.* 
2*8. 

12.5 
15.3 
9.4 


4 

* 

4.7 

85 

22.1 

5.5 

30 

27*5 

4.3 

55 

19.*  '* 

6.0 

28 

18.5 

7.8 

14 

Id. 2 

4.1 

14 

18.9 

<*.5 

1 

4*5 

7.1 

.1 

7.1 

♦  0 

0 

.0 

5.3 

435 

67„5,  ■ 

4.9 

242 

69*5 

5.7 

194 

65.2 

9. ft1 

118 

23.3 

6.6 

57 

27.3 

10.5 

■  61 

24*6,  N 

♦  0 

1 

10.0 

.0 

1 

14.3 

♦  0 

0 

..0 

5.2 

22 

10.3 

4.0 

%  9 

7.2 

6.8  * 

r  13 

14*6' 

9.5 

se 

20*4 

9.4 

32 

13.8  ' 

9.6 

.26 

22.8 

300  77.9 
79  72.5 
221  80*1 


123 

63 
69 

21 
13 


81*5 
81*8 
81*1 

95*5 
V2*9 
8  ICC.O 

161  25,0 
86  24*7 
75  25.3 

315  6e.9 
14T  70.3 
168  67*7 


6*6 
15*5 

4.5 
4.3 
■4.0 

11.8 
11.6 
12*1 

12*2 
9.-5 
15*3 

8*8  / 
10*3 
6.7 

3.9 
3.6 
4.4 

2.5 
2.3 
2.7 

4.3 
3. a 
5.1 

3.9 
•  2*6 
5*4 

1  S3. 3 
0  *"B 
1^0 

9  5.2 
3  3*2 
6  •  7*5 


58 

32 
26 

57 
33 
2; 

87 
48 
39 


24*6 
21*1 
31.0 

14*9 
15*9 
13*7 

§2*9 
33*6 


76  18*5 
31     14*0  ' 
45  23*8^ 


45 
28 
17 


9 
6 
3 

190 
116 
74 

225 
138 
87 

176 

120 
58 

325 
174 
151 

161 
90 
71 

334 
190 
'  144 


90*0 
85*7 
)00.0 

89*2 
92*8 
84*1 

79*2 
81*2 
76*3 

75*4 
78*9 
69.0 

.33*1 
*«4*1  , 
86.3 

61*5 
61*6 
61*2 

81*5 
86*0 
76*2 


65 
36 
29 


14*2 
16*4 
12*2 


102  21> 

51  IV* 2 

51  24*2 

28  25*0 

17  26*8 

11  2  0*8 


63 
32 

I 

21 
15 
6 

29 
V14 
15 

1 
0 
1 

46 
22 
26 

$113 
49 
64 

146 
84 

62 

44 
27 
'  17 


11*6 

339 

87*4 

12*5 

194 

86*6 

10*4 

145 

86*4 

17.7 

278 

*78*3 

16.2 

156 

79*2 

19.6 

122 

77*2 

5.8 

779 

92*7 

4.0 

447 

S5.1 

•  8.1 

332 

69.7 

10.0 

U4 

88*9 

11.5 

115 

87*8 

7.7 

69  ' 

88*5 

12.7 

199 

87*3 

12.1 

102 

87*9 

13.4 

97 

86*6 

« 

33.3 

2 

66*7 

.9 

1 

100*0 

5  CO 

1 

50*0 

1 

27*6 

126 

72*4* 

23**4 

72 

76*6 

32*5 

54 

67*5 

2  4;  J 

345 

75.3 

22**  3 

171 

77.7 

26*9 

174 

73*1 

30*6 

325 

68*1 

31*6 

160 

67*7 

29*4% 

145 

66.7 

39*3 

67 

59*8 

45*8 

I  32 

54*2 

32*1 

35 

66  *P 

TOTAL 
NUMBER 


V 


0 

•  9 

•     385  , 

0 

.0 

1  no 

0 

.0 

276  * 

•o 

•9 

151 

0 

♦  0 

77 
*  1 

•  0 

74' 

0* 

.0 

22  " 

9 

.0 

0 

.0 

8 

48 

7*5 

644* 

20 

5*7 

28 

9.5 

296' 

24 

5.3 

457 

5 

2.4 

209 

19 

7.7 

,  248 

0 

•9 

10 

0 

•  0 

r 

0 

♦  0 

3 

— 

1 

A 

213 

0 

♦  0 

1  C  5 

1 

i.i 

68 

1 

.4 

284 

0- 

•  9 

170 

1 

•  9 

114 

0 

:o 

236 

0 

.0 

0 

•  0 

84 

0 

.0 

382 

0 

♦  0  * 

207 

0 

♦0 

*175 

\ 

14 

5*3 

8 

'5*5 

*  146 

5*2 

1 

116 

0 

♦  0 

410 

0 

.0 

221 

0 

.0 

189 

4 

1.0 

»    •  386 

I  . 

♦9 

224 

2 

1.2 

•  164 

14 

S3W 

355 

9 

\*6 

197 

5 

3.2 

ibe 

12 

1.4 

840 

4 

.9 

470 

8 

2.2 

379 

4 

1.9 

209 

1 

131 

3 

3.8 

78 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.9 
.0 

•  0 
.0 

:o 

.9 
•0 

•  0 

•  0 

•  9 

•.0 

1.3 

•  6 

r.9 

.9 

•  0 

1.9 


223 
116 
112 

3 
1 
2 

174 
24 

*  80 

458  a 

220 

238 

477 
266 
211 

112- 
59 
53 
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4UBLE  10.  TOTAL  ASSOCIATE  OEG^ESS  ANO  CtHCft  AMAXOS  .BASEO  ON  LESS  THAN  FOl*WrA*$  OF*  tfCRft  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 


CONFERREO 


AMERICAN  2 NO 1 AM 
'ALASKAN  NATIVE 


•Y  JU^STITUTICNS  OF  HICHERpEDUCATION  8Y  RACE*  ETHNICITY*  AND SEX*     INSTITUTION  A WO  STATE  1976-1979 


BLACK  ASrfW 
NOH-HISPANIC  PACIFIC 


OR 

ISLANOER 


4NU<48Eft         I       NUMBER  t 
ARTS  AND  SCIENCE  OR* GENERAL  PROGRAMS  15600) 
CALIFORNIA  ' 


CA    14 FT  COLLEGE 

T01AL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE    .  0-  .0 

CA    US  INTERNATIONAL  U  *< 
TOTAL        "  *"     0  X 
°  FEMALE                0  .0 

*  MALE  0  .0 

CA    UNIVERSITY  OF  LAWERNE 


NUMBER 

\ 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 

n5 


~  H4ITE 
NON-HISPANIC 


*  ./IBER 


N0N-8ES  I C£J*T 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
v    MALE  *  9 

CA    KJORPARK  COLLEGE 
TOTAL'  *  1 

FEMALE  l" 
MALE'  U 
CA    OCNARO  COLLEGE 
TCTAJc    -  0 
FEMALE  0 
.MALE  0 
CA    VENTURA  COLLEGE 
TOTAL  •  B 

FEMALE  4 
HALE  4 
CA'   VICTOR  VALLEY 
TOTAL 


1*6 
ho 
1*6 
COLLEGE 
r  I/O 


•FEMALE  0  .3  • 

MALE  1  2*0 

CA    WEST  COAST  BIBLE  COLLEGE? 

„  tTTAL  0*0* 

FEMALE  0  .0 

,  MALE  0  .0 

CA    WEST  HILLS  CCLLEGE  • 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0  * 

MALE  0  .0 
CA     MISSION  COLLEGE 

-  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .3  * 

CA    "EST  VALLEY  COLLEGE 

TOTAL  1  .2 

FEMALE  0  -  v3 

MALE  1  .4 

.CA     YUBA  COLLEGE 

TOTAL  r  2*9  f 

FEMALE  4  2*6 

*,    MALE  i              3  3*2 

C>          STAT*  TOTALS  I 

TOTAL  269 

FEMALE  .  144 
MALE'    4-  125 


*s  4 

i  • 

•* 

1 

r.i 

1 

1*7 

3 

5*2 

5 

6*6 

52  "^.7 

1 

1.7  . 

0 

.  .o  • 

0 

2 

6*7 

2 

6*7 

24 

93*3 

0 

•"0 

1 

3.6> 

l" 

3.«r 

3*6 

3 

10*7 

2*> 

85*7 

1 

3.6 

J 

I 

6*  7 

*  o 

♦  0  ' 

o 

♦  0 

1 

6.7 

11 

73*3 

3 

20*0 

0 

♦0  * 

0 

•0 

.  0 

•  0 

0 

♦  0 

8 

88. 9 

1 

11*1 

16*7 

0 

•  0 

* 

0- 

•0 

1 

16*7 

3 

50*0 

2 

33*3 

23*5  ' 

o 

♦  0 

5*9 

5 

29*4 

12 

70.6 

0 

.0  * 

2 

40*3 

0 

♦  0 

0 

♦0 

2 

40*0 

3 

60*0  *V 

0 

♦  0 

16*7 

0 

.0 

1 

8*3'* 

*  3 

2  5*0 

9 

75*0 

0 

.0  r 

$ 

%  1*6  v 

8 

2.5 

•  29. 

9*  1 

43  .%13*6 

.274 

86*4  * 

*0 

.0  " 

1 

.5  • 

3 

1.6 

"13 

9*8 

23 

12*5 

161 

87»5  4 

0 

♦o' 

<» 

3*0 

5 

3*8 

11 

8*3 

23 

15*0 

113 

§%0  . 

0 

•  0 

22 

13*9 

10 

i 

6*3 

32 

20*3 

64" 

40*5 

94 

59*5 

o 

♦  0 

6" 

r>9.2  ' 

I  , 

3*1  * 

16 

24*6 

24 

36*9 

41^ 

63*1 

0 

♦  0 

16 

17*2 

A 

6*6 

16> 

17*2 

40 

43*0 

53 

57*0  * 

0 

*  *0' 

22 

4.4 

g 

1*6 

66 

13*2 

104 

20*8 

396 

79*2 

o 

♦  0* 

9 

3.7 

4 

1.6  . 

2J 

9.9 

\  "41 

16*9 

202  * 

83*1 

0 

•  0 

13 

5*1 

% 

•  1*6 

41 

16*3 

63 

24*5  " 

194 

75*5 

0- 

♦  0 

<8 

8  .2 

'  •'  0 

♦  0 

4 

4*1 

13 

13*4 

84 

86*6, 

o 

♦  0 

3 

6*1 

0 

.0 

2 

4*2 

5* 

10*4 

43 

89.6  , 

0 

5 

10*2 

♦  0 

2 

4*1 

6 

16*3 

41 

83*7 

0 

♦  0 

Q 

♦  0 

o 

*o 

o 

♦  0 

0 

*0 

16 

94*1 

I 

5*9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

90.  0 

1 

10*0  € 

0 

•  3 

0 

.0 

0 

•0 

3 

*0 

7 

100*0 

0 

♦  0 

8 

8*6  . 

6 

6*5  <«> 

10 

10*8 

24 

25*8 

69 

74*2 

0 

♦  0 

6 

10*3 

3 

5*2 

6 

10*3 

15 

25*9 

43 

74*1  ' 

0 

.0 

2 

5*7 

3 

8*6 

4 

11*4  r- 

9 

25*7 

26 

74*3 

0 

*0 

0 

♦  0 

1 

5 

10*9 

6 

13*0 

39 

84*8 

1 

2*2  . 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

8*8 

8*8 

30 

88*2 

1 

2*9 

0 

♦  0 

1 

8*3 

2 

16.7 

25.0 

9 

75*0 

'  0 

.0 

3. 

•5 

17 

*~  * 

16 

2*6 

37 

6.*0 

570 

92.5  * 

9 

1.5 

1 

.3 

9 

11 

3*0 

21 

5*7 

3*5 

94*0 

1 

.3 

2 

•8 

8 

3*2 

5 

2*0 

.  16 

6*4 

225 

90*4 

8 

3.2 

13* 

5*3 

5 

i.O 

22 

9*0 

47 

19*2 

198 

80*8 

0 

6 

4*0 

3 

2*0 

12 

7*9 

*  25 

16*6 

126 

83*4 

0 

&  - 

7 

7*4 

2 

2*  1 

10 

10*6 

22 

23*4 

72 

76*6 

0 

123 
9  ' 

.9 
9 


INSTITUTIONS) 


2*3  58 
1.264 
1.094 


COLORAOO/ 


CO    AIMS  COMMUNITY  COLLEGE 
. TOTAL  0  .0 

FEMALE  .  0 

MALE  0 
CO    ARAPAHJDE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL'",  0        .0  . 

FEMALE       >        0  *0 
MALE  0  .0 

CO  .COLO  MTN  COLLEGE  EAST  CAM 
TOTAL  0  *0 

•  FEMALE  0  *0 

MALE    •  0  .0 

CO    COLO  MTN  COLLEGE  WEST/CAM 
TOTAL  0  *0 

FcrULE  ~    0  *0 

MALE  0  .0 

CO  COLORADO  NORTHWESTERN  CC 
'      TOTAL  0  .0 

*  FEMALE  0  *0 

MALE   .  0  .0 

CO    CC.  OF  DENVER  AURARIA  CAM 
TOTAL  "M 
FEMALE  '  1 

MALE  *  0*0 
CC    CC  OF  DENVER  NORTH  CAMPUS 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CO    CC*  OENVER-  RED  ROCKS  QAM 


<*9 
.2.4  ' 


TOTAL 
F£M4LE 
HALE 


1 


2 
1 
1 

3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

23 
10 
i3  . 

2 

K 
l 

5 
0 
9 


7.7 
7.8 
7.6 


1.5 
1.7 
1.4 

1.7 
1.6 
1.6 

♦0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


1*631 
.  B46 
785 


5.3 
5.2 
5.5 


3*003  9*8 
1*579  9*8 
1*424  9*9 


7,261  2.3. a 
3*833  23*7 
3*428  .23.9 


22*682  74.^4 
12*086  T4.8 
10*596  73*8 


561  1.8 
236  ..1.5 
325  2*3 


58 
30 
26 

15 
9 
6 

►  i7 

5 
12 

317 
184 
133 

158 

65 
93 

500 
243 
257 

ft 
46 

^49 

17 
10 
7 

-  93 
.58 
35 

46 
34 
12 

616 
367 
24V 

245 
151 
94 


30*504 
16*155 
14*349 


16. 


.7 

•  0 
42.9 

20*9 
23*6 
19.1 

1.6 
1.9 
1.4 

4#.l 

•  0 
B.5 


3 

2'.  3 

12 

9.2 

17 

13*0. 

111 

84*7 

3 

2.3 

131 

2 

3.4 

3 

5.1  • 

6 

10*2 

53 

69*8 

0 

.0 

59 

1 

1.4 

9 

12.5 

11. 

15*3 

56 

80*6 

3 

4*2 

72 

1 

•  6 

3 

1.7 

7 

4*0  % 

166 

96.0 

0 

♦  0 

173 

1 

.S 

2 

1.8 

5 

4*6 

104 

95*4 

0 

.0 

109. 

0 

.0 

1 

1.6 

2 

3*1 

62 

96*9 

0 

.0  • 

44 

0 

.0 

1 

2.9 

1 

2*9 

34 

97*1  . 

0 

♦  03? 

35 

0* 

.0 

o  1 

6.3 

1 

6.3 

15 

93;  8 

0 

♦  0  • 

16 

0 

.0 

0 

♦  0 

t 

0 

♦  0 

19 

100*0 

0 

♦0 

_19 

0 

.0 

1 

4.0 

1 

4.0 

24 

-"96*0 

*  s 

•  0 

V  25 

0 

.  .0 

«  o 

•  0 

0 

.0 

16 

100*0 

16 

0 

♦  0 

1 

11. 1 

1 

11.1 

8 

66*9 

.♦o 

9 

0 

•  0 

0. 

.0 

1 

3 

16*7 

15 

83*3 

0 

.*0 

16 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100*0 

0 

.0 

11 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

42*9 

4 

57*1 

0» 

♦  0 

^  7 

.9 

17 

15*5 

*  42 

38*2 

51 

46*4 

17 

15*5 

no 

♦  0 

6 

19*0 

19 

45*2  i 

21* 

50*0 

2 

4.8 

42 

1.5 

9 

13*2 

23 

33*8 

30 

44*1 

.  15 

22*1 

66 

2*4 

12*9 

16*9.  « 

96 

79*0 

5 

4.0 

124 

•  1*9 

3*8 

7*5  • 

92*5 

0 

•  0 

53 

2.8 

14 

19*7 

17 

23*9,  » 

49 

69*0 

5 

7.0 

,71 
*» 

.a 

4 

i 

3.3 

11 

9*1 

96 

79*3 

14 

11*6 

111 

1.4 

2 

3*2 

4 

6*5 

57 

91*9  « 

1 

62 

0 

♦  0 

2 

3.4 

7 

11*9 

39 

66*1 

13 

22.0 

59 

ERIC 
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of 


AHERiCAN  INOU* 

alaskan  native 
.  number"  *  * 


•  0 
1.4 


1 

0 

1  ■ 

0 
0 
0 

0 
0 

.  0 

1. 

0 

1 

3 
1 

2 


2.4 
8.3 

<  .0 

*  .0 

•  0 

i  * 

•  0 
.0 

•  0 

*  .5 

•  0 
.9 

4.4 

«3.2 
5*4 


4  2*8 
1 

3  4*2 


•  LACK   ♦.  ASIAN  OR 

NCH-ylSJJANlC  FAClFlt  *SLAN0ER 

N^MIER         t        NUMBER  X 

A*fs  ANO  SCIENCE  OR  GENERAL  FROGRANS  (5600) 

COLORAOO  . 

CO    LAMAR  COMMUNITY  COLLEGE 
'    ,TCTAL  0  *0 

FEMALE  *   0  *0 

.  .    .RALE  ^0  *0 

CO    MESA  COLLEGE 
,  TOTAL  .1 
FEMALE  0 

MALE  1  mmm 

CO    MORGAN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  '  0  *0 

FEMALE  ^        \  0  *0 

4    MAL€  o  i.o 

.  CC    NORTHEASTERN  JR  COLLEGE 

„ f OTA L  J   0  .0 

FEMALE  0  .0 

.    MALE*  0  .0 

CO    OTERO*  JUNIOR  COLLEoE 
TOTAL  0  *0 

FCMALE     '  0  *° 

MALE--    "*        0        ♦  0 
"  CO    PIKES  FEAK  CHTY  COLLEGE 
~"    TOTAL  1  *5 

FEMALE 

MALE-.  — 
CO    ROCKNQNT,  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMAIE  0 
MALE  0 
CO    TR INSOAX  StATE  JR  COLLEGE 
TOTAL  0.  *0' 

„     FEKALE      •         0  *3 
MALE  .  .0,  *0 

CO    U  OF  SOUTHERN  XCLORAOO 
TOTAL     *"*   *     0     *  *0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


*HtSFANtC 
^  NUMBER 


TOTAL  . 
MINORITY  , 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NJHBER- 


.5 

r.4 

..o 

•o 
*  .'o 

.0 


16  ^x 7*8 
5  '  6.8 
11  ,  8.4 


0 
0 


5.6 
*  .0 
16.7 

-.5, 
1.3 
•  0 


1.4 
3.1 


0 
0 
0 
c 

6 
•1 
'5 

0 
0 
0 


"»  .0 
.0 
•  0 

9.0 
2.6 
17.2 

.0 
.0 
.0 


1  11.1 

1  '16.7 
0  .0 


0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
1.0 

•  0 
.0 

;6 


CQ      .  STATE  TOTALS  t 

TOTAL*               ,*  «3 

FEMALE              '3  •> 

MALE    s>          1  •! 


0 

CCINNfCtfcUT 

CT    AL8ERTUS  MAGNUS  COLLEGE 
TOTAL,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    ASNUNTUCK  CHTY  COLLEGE 
TOTAL.  0        .0  * 

FEHALJE  %  0  .0 

MALE  0  *  .0. 

CT    EASTERN  COfOt*1  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  O  *° 

MALE       ,        0_  »0 
CT    GREATER*HARTFORtr  CC 
TOTAL  0~  »2 

FEMALE  0  .0 

MALE     *"  0  .0 

'  CT*   HARTFOROv  COLLEGE  WOMEN 
TOTAL  C  .0 

,   .FEMALE  .0  .0 

MALE         *     0  «° 
HtfUSATONl?  REGIONAL  CC 
TOTAL  0  .0 

FEMALc  0  .0 

MALE-       .        0    *  .0 
MANCHESTER  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

MMLE  o  .0 

MA TT A TUCK  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  \0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    MIDDLESEX  CMTY  COLLEGE 


17  INSTITUTIONS! 
65  4.3 
2L  3*0 
44  5.6 


,  21  1 
9  1 
12  1 


CT 


CT 


CT 


TOTAL  0 

FEMALE s  0 

male;  *  0 

CT*  Jtl  TCHELL  COLLEGE 

TOTAL  0 

FcMALE  0 

MALE  0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0" 

0 


CT    MOHEC AN  'COMMON I Ty'cOLLECE 


.TOTAL 
FEMALE 
v  MALE 


6 
1.6 

1.7 


ERJCV 


1 

16  .T 

0 

1 

1**7 

0 

0 

-.0 

0 

1 

2.6 

0 

0 

♦  0  * 

0 

I 

0 

1 

6.7 

0 

1 

9.1 

c 

0 

♦  3 

0 

15 

19.  r-  « 

%  -0 

11 

28.2 

0 

4 

10.5 

0 

3 

5.4  * 

2 

3 

5.4 

2 

0 

.0  * 

0. 

Q 

« 

t5.5 

*    o  ■ 

7 

13.7 

.   "  0 

6 

18.2,.  . 

6  > 

10 

3.1 

-  4 

5 

3.3 

„  2 

c 

2.9tt 

11* 

7.6' 

6 

5 

8*5 

1 

L.O 

■ 

0 

•  0 

1 

2.4 

0 

c 

3 

2.8 

0 

*  2 

*4.2 

»  o 

1 

1.7- 

tp 

6 

4.9 

'  7 

3 

4.8 

1 

3 

5.0 

6 

1 
1 

0 

5 
0 
5 

2 
I 
1 

4 

0. 
4 


2.4 
3.4 
.0 

3.5 
.0 
6.9 

11*1 
6.3 
16*7 

2*1 
.0 
3.6 


2 
1 

^  I 

10 
1 

3 
1 

2 

6* 
1 

5- 


4*9 
3.4 
*  6*3 

7.0 
1*4 
12*5 

16*7 
8*3 
33.3 

3.5 
1*J 
4.5 


7  10»3 
4  12.9 
3  8*1 


10  14.7 
5  16*1 
'j  13*5 


.0 
.0 
.0 

•  3 

•  0 
.0 

•  0 

•  0< 
.0 

.0 

•  0 
.0 

3.6 
3.6 
.0 

.0 
.0 

•  0 

1.2 
1.3 
"1.1 

•  7 
.0* 

1.7 

1.0 
1.7 

'  .0 

.0 
.0 

•  0 

5.7 
1.6 
.10.0 


6 

2 
6 

1 
1 

.  0 

24 
19 


3.9 
2.7 
4*6 

\i, 

1**7 

\0 


35*8 
59*0" 
17..2 

31*6 

39.3 


30 
9 
21 

2 
2 
0 

30 
20 
10 

6 
0 
6 


14.7 
12.3 
16.0' 

22  Z2 
33.3 

So 

44.8 
52*6 
34*5 


31*6 
*0 
33.3 


• NON-RESIOENT 
.     '  ALIEN 

%   '  NUMBER 


TCTAL 
NUMBER 


39' 

95*1 

28 

Sfc.t 

11 

91.7 

133 

93.0 

70 

98.6 

63 

87.5 

14 

77.8 

10 

83*3 

4 

6**7 

181 

95.3 

79 

98*8 

102 

92.7 

55 

80*9 

26 

03*9 

29 

•  78*4 

171 

83.8 

64 

87.7 

,107 

*31*7 

7 

,77.8. 

4 

66*7 

3  100*0 

2*  43*3 
16  42.1 
13  44*8 

12  63*2 
1  100*0 
11  61.1 


112 

7.5 

202 

13*5 

46 

6*5 

79 

11.1 

'  66 

8*4 

123 

15*6 

* 

t 

0 

*0 

"  1 

16*7 

0 

♦0 

1 

16.7 

0 

*0 

0 

•  0 

4 

2.6 

2' 

5.3 

•  0 

•  0 

0 

.0 

1 

4*0 

2 
• 

8.4 

0 

♦  0 

1 

6.7 

0 

1 

9.. 1 

0 

.0 

•  0 

.0 

'  12 

15.6 

27 

35..1 

7 

17.9 

16 

46.2 

5 

13.2 

i 

23.7 

1 

1.6 

6 

10.7 

1 

1.8 

10.7 

0 

.0 

.0 

8 

9*5 

21 

25.0 

»4 

7*8 

11 

21.6 

4 

12.1 

10 

30*3 

5 

1*5 

.  *9 

5.8 

3 

2.0 

6.5 

2 

1.4 

9 

5.2 

1.4 

*  I* 

li 

1.2 

7 

1 

1.7 

7 

11.9 

2 

'2.0 

3.9 

on  .o 

1 

1.7 

2 

4.8 

3 

7.1  , 

2 

1.9 

5 

4.7 

2 

4.2 

4 

6.3 

0 

•  0 

1 

U7 

0 

.0 

15 

12.2 

0 

'  .0 

5 

•  7.9, 

0 

.0 

10 

16.7 

* 

t 

,236  82*6 
.  624  88*0 
612  7/.8 


o 

.0 

41 

0 

•  0 

29 

0 

•  0 

12 

t 

o 

♦  0 

143 

0 

vo* 

71 

0 

.0 

72 

b.6 

.  -18 

■1 

6.3 

12 

0 

•  0 

6 

3 

1.6 

"  190 

0 

•  0 

60 

3 

2.7 

110  _ 

3 

'  4.4 

66 

0 

•  0 

31  ** 

3 

8*1 

37 

3 

1.5~ 

204 

0 

.  0 

73 

3 

2.3  , 

131 

3} 

..0  " 

..  9 

•  0 

♦  0  " 

■6 

0 

.0 

-  3 

67 

5.3 

36 

6 

20.7 

29 

1 

5.3 

19 

0 

•  0 

*  1 

1 

5.6*. 

o  " 

58 

3.9 

'  1.496 

6. 

8 

709 

52 

6.6 

767 

5  83.3 
5  63.3^ 
0        .0  V 

0 
0 
0 

.3 

♦  0 

♦  0 

6  • 

6 

0 

36  94.7 
13  100.0 
23  92.0 

3 
0 
3 

♦  0 
.3 
.3 

38 
1? 

2t» 

14    93. 3A 
10  90.9^ 
4  100.0 

0 
0 
3 

.0 
.0 

.0  . 

15 
11 
4 

48  62.3 
21     53.8  ' 
2?  71.1 

-  2 
0 
2 

2.6 
.0 
5.3 

77 
3? 
*  38 

47  83.9 
47  83.9 

3  .0 

3 
3 
C 

5.4 
5.4' 
.0 

56 

56  . 

90 

63  75.0 
40  78.4 
23  69.7' 

0 
0 

.oi 

.0 
♦  0 

84- 
51 
*33 

305  93.3 
142  92.8 
163  93.7 

3  * 

1 

2 

.9W 
.7 
1.1 

327 
153 
*  1J4 

130  90*3 
78  91.8 
52  88.1 

3 
0 
0 

•0 
.0 

144 

85 
59 

98    96. 1 
59  4£.3 
39-  92.9 

'  o* 

0 
0 

.0 
•  0 
•0 

132 
60 
42 

91  85.8 
41  <85.4 
50  86.2 

10 
3 
7 

9.4 

6.3  - 
12. 1* 
«  ♦ 

106 
48 
58 

107    87.0  1 
$8  92.1 
49  81.7 

1 
0 
1 

4 

•  d 

.0  • 
1.7 

123- 
63 
60 

,2124 


TABLE  10.  TOTAL  ASSOCIATE  OEGREES  A  NO  -LTHER  AWAKOS  8ASE0  ON  L€SS  THAN  KlUK  YEARS  OF  WORK  BEYONO  JUGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
CONF'ERREO  BY  INST  I  TUT  IMS  OF  HIGHER.  EDUCATION  BY  ft  ACE*  ETHNICITY  t  AND  SEX*     INSTITUTE  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  .INDIAN 
SKAN  NATIVC 

\ 

NUMBER 


CLACK     '      '   ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER 


UMIER  /* 
NCE  UR  GENERAt^PROCRAMS  (5600T 


NUMBER 


CT    NTHWSTN  CCNN  CMTY  COLLEGE  ' 

•      TOTAL.  *               0"      .0  0    i  .0 

FEMALE                0.0  0  /  .0 

'MALE  »  0  .0  0(  ,0 
CT  ;?OftWALK  COMMUNITY  COLLEGE 

TCTAL                0        .0  7  10*3 

FEMALE                0,0  *  10*8 

MALE  0        .0   3  9.7_ 


^-Ti-=*a$TrtottfGE- 

TCJA*.  .  0  .0 

FEMALE  *  0  *0 

MALE  0  .0 

CT    QUINE6AUG  VALLEY  CC 
TCTAL    "  0.0 

FEMALE  0  .0 

T      ull  c 


CT 


MALE  0  .0 

QLMNNIPlAC  COLLEGE 


t TOTAL 
FEMALS 
MALE 

CT    SACKEO  HEART 
TOTAL 
FEMALE 
'.'MA  LET 
•  CT    5  AS  NT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 


THOMAS 


0 
0 

0  .0 
0  .0 
0  '.0  * 
SEMINARY 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


CT    SOUTH  CEN  CMTY  COLLEGE 
TCTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

"HALS  0  '.0 

CT    TUNXIS  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0        • 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

CT    UNIVERSITY  OF  BRIDGEPORT 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

CT    UNIVERSITY  OF  HARTFQRQ 
TOTAL  0  JO 

FEMALE  0  .0 

~MALE  0  .0 

CT  WESTERN  CONN  ST  COLLEGE 
-*  *  TUT AL  O  .0 

FEMALE  .0  .0 

MALE  0  .0 


1 

1 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

26 
16 
10 

1 

0. 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


8.3 
14.3 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
„  .0 

2.4 

•  0 
7.7 

•  0 

•  0 

•  0 

32.9 
37.2 
27.8 

2.4 
'  .0 
5.3 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0* 
0 

1  * 

0 
0 

o 

0 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

*  .0 

•  0 

•  0 

7.7 

•  0 
7.7 

.c 

.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0. 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
,0 


HISPANIC 

NUMBER 

\ 

v  \ 


TUTAL 
MINORITY 


NJMBER 


KHITE 
NON-HISPANIC 


-  0 
0 
0 

1 
1 


♦  0 
•0 
^0 

1*5 
2.7 

— ►O- 


♦0  ■ 

•0 

,0 

'♦0 
♦0 

♦  0 

•0 
•0 

♦  0 

4.8 
3*4 
7*7 

♦  0 

♦  0 
.0 

2,5 

♦  0 
5.6 

♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 


NUMBER 

\ 


NGN-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


.0 

•  0 

♦  0 


8  11*8 
5  13*5 
^  9.7- 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

t 

3 
1 

2 

1 
0 
1 

2C 
16 
12 

1 

0 
1 


8.3 
14*3 

..0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

.c 

7.1 
3.4 
15.4 

7.7 
.0 
7.7 

35.4 
37*2 
33*3 

2*4 

•  0 
5*3 


Oi, 


0 

c 

0 
0 
0 


*0 
*0 
*0 

* 

♦  c 

*0 
*0 
*0 


66  100*0 

0 

•  0 

57  100*0 

0 

.0 

29  100*0 

0 

•  0 

60  88*2 

0 

.0 

32  86*5 

0 

•  0 

-28—90.3 

 70" 

11  91*7 

0 

•  0 

6  8^5.7 

0 

♦  0 

5  100'iO 

0 

.0 

33  100.o\ 

.0 

16  1CC.0 

\  5 

.0 

17  100*0 

\  0 

.0 

6  100.C 

\  o 

•  0 

3  100.0 

.0 

3  "10C.0 

0 

•  0 

39  92*9 

0 

.0 

28  96*6 

0 

•  0 

11  84.6 

0 

.0 

11  64*6 

I 

7.7 

0  *0 

0 

.0 

11  •»  84*6 

1 

7.7 

50  63.3 

) 

1.3 

27  62*8 

0 

.0 

23  63*9 

1 

2.8 

HO  S7.6 

»  o 

.0 

22°i00.0 

0 

♦  0 

18  94.7 

0 

♦  0 

7  100.0 

0 

«  .0 

5  100*0 

0 

.0 

2  1C0.0 

c 

♦  0 

74  1C0.0 

0 

.0 

33  100*0 

0 

♦  0 

41  100*0 

0 

.0 

2V  100*0 

0 

♦  0 

1*  100*0 

0 

.0 

14  100*0 

0 

.0 

86 
57 
29 

6B 
•37 
31 


12 
7 
5 

33 
16 
17 

6 
3 
3 

42 
29 
13 

13 
0 
13 

79 
43 

36 

41 
22 
19 

7 
5 


74 
33 
41 

29 
15 
14 


CT  STA 
, TOTAL 
FEMALE 
7  MALE* 


DELAWARE 

OE     BAANDYWlhfc  LULLfcGE 

TOTAL '  0  .0 

I    FEMALE*  ,0  .0 

'        MALE  0  .0 

"  OE    UNIVERSITY  OF  OELAWARE 
TOTAL,  0  *0 

.FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 

OE    WESLEY3 COLLEGE  « 
:  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE    .  0  *0 

OE    WILMINGTON  COLLEGE 
,     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0    .  *0 

" MALE  0    '  *0 


TOTALS 

(  23 

INST  ITUTIONS) 

2 

.1  0 

101  6.4 

16 

1*0 

38 

2*4 

157 

10*0 

It  390 

88*6 

21 

1*3  ' 

1.568 

1 

•  1 

60  7.0- 

6 

♦  7 

20 

2*3 

87 

10.2 

758 

89*0 

7 

.8 

852 

1 

.1 

vl  5*7 

10 

1*4 

18 

2*5 

70 

9.6 

632 

88*3 

14 

2.0 

716 

r 


7.9 
15*0 
.0 

3.4 
3.9 
2.7 

3.0* 

3.6 

2.2 

o  *0 
.0 
♦  0 


OE      .    STATE  TOTALS  I 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
.  MALE  -  0 

DISTRICT  OF  COLUMBIA, 


4  INSTITUTIONS) 


DC    AMERICAN  UNIVERSITY 
TOTAL  '0  .0 

FEMALE  0  .3 

.    MALE  0  .0 

OC    GEORGE  WASH  UNIVERSITY 


11 

6 
5 


3.9 

5.5- 

2.0 


57.9 
54.5 
62.5 


TOTAL 
FEMALE 
1  MALE- 


.0 
.0 
0 


.4  15*4 
4  22*2 

i  *o 


5.3 
.0 
11*1 

.0 
.0 
.0 

1.0 
1.8 
.0 

*.0 
.0 
♦  0- 


3  1*3 

1  *8 

2  2*0 


3.8 
.0 
12*5 


5*3 
'  *0 
12*5 

♦  0 
.0 

♦  0 


12 


12 

6 
6 

5 
4 
1 


13*2 
15*0 
11*1 

3*4 
3*9 
2.7 

4.0 
5.5 
2.2 

.0 
♦  0 
.0 


5.3 
8  6*3 
4  4*0 


63*2 
54*5 
75*0 

19*2 
22*2 
12*5 


33  86.8 
17  85*0 
16  88*9 


83 
48 
35 

97 
52 
45 

1 
1 

0 


94*3 
94*1 
94*6 

96*0 
94*5 
97*8 

100*0 
100*0 
.0 


214  93*9 
118  92*9 
96  95*0 


5 
3 
2 

21 
14 
7 


26*3 
27*3 
25*0 

80*8 
77.8 
87.5 


v  .0 
.0 
.0 

2.3 
2.0 
2.7 

♦  0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 


.9 

•  8. 
1.0 


10*5 
18*2 
.0 


38 
20 
18 

B8 
51 
37 

101 
55 
46 

.  1 
1 
0 


228 
127 
101 


19 
11 
B 

26 
18 
8 


■v-  -  -  ass  saaatfla-asM  aM-Anwtow-ass. 


AMERICAN  INOIAN  8W2£. 


ASIAN  OR 


HISPANIC 


NUMbER 


NUMBER 


NUMBER 


ART^O  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  (5600) 

OlSTRief^^Vl^MdU 

OC    MOUNT  VERNCNyCOLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE                0  »2 
HALE        «■        0  *° 
OC    DIVERSITY  OF  OC 
'  '  _I0tAL  0  tP. 


1.5 
1*5 
.0 


FEMALE 
MALE 


3  1G0.0 

~i-ioo;tr 

2  100*0 


OC         ST  AT€  TOTALS  ( 

TOTAL                0  »'J 

FEMALE                 0  *0 

HALE                 ©  *° 

FLORIOA 

FL    8REVAR0  CHTY  COLLEGE 

TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  *0 

FL    6R0MAR0  CHTY  COLLEGE 

TOTAL  3  »3 

FEMALE  3  •* 

MALE  0  *° 

FL    CENTRAL  FLA  CHTY  COLLEGE 

-  *      TOTALv-  0  .0 

FEMALE  -      0       •  J 

MALE  0  -  *0 
FL    C-lIPOLA  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL  1  ** 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  l*z 
Ft    COLLEGE  OF  80CA  RATON 

TOTAL  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *° 
FL    OAYTONA  BCH  CHTY  COLLEGE 

TOTAL  1        •*  * 

FEMALE  0  *\ 

MALE  I  * 

FL    EOISON  COHHJNITY  COLLEGE 

TOTAL  0 
FEMALE  ,  0  *X 

MALE  0  *0 

FL    FLORIOA  BEACON  COLLEG€ 
.TOTAL-  0  *° 

FEMALE  0  *° 

MALE  ®  - 

FL    FLCRIOA  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
FL    FLA  JR  COLLEGE  JACKSONVL 

TOTAL  4  *? 

FEMALE  I  •} 

MALE  3  ** 

FL    FLORIOA  KEYS  CHTY  COLLEGE 
TOTAL*  I  £•« 

FEMALE  I  2*0 

MALE  °'  •° 

FL    GULF  COAST  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  °  ♦? 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  *° 

FL    HILLSBOROUGH  CHTY  COLLEGE 

TOTAL  2  •* 

FEMALE  2     „  .J 

MALE  0  *° 

*  FL     INOIAN  RIVEA  CHTY  COLLEGE 
TOTALS  0  »2 

FEMALE  0  *° 

HALE  0  *° 

FL    UKF  CITY  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  0  »2 

FEMALE  0  *° 

MALE  ®  *° 

FL    LAKE-SUMTfcR  CHTY  COLLEGE 

TOTAL  0  *J 

FEMALE  0 

HALE  0  *0 
FL    MANATEE  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL  •*  •* 

FEMALE  1  *J 

HALE  0  »0 

FL    HI  AH  I  CHRISTIAN  COLLEGE 

TOTAL  J  , 

FEMALE  J  *° 

MALE  0  •° 


4  INSTITUTIONS) 
19  16*8 
12  12.6 
7  38.9 


♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


59 
30 
29 

51 
40 
11 

44 
33 
11 

30 
24 
6 

\2 
I 
1 

33 
27 
6 

21 
15 
6 

0 
0 
0 

1 

0 
1 

174 
114 
60 

6 
5 
1 


32 
17 
15 

94 
59 
35 


5.5 
7.8 
2*6 

15*0 
22*3 
7*5 

15*1 
20*5 
7*3 

,  6*3 
5*3 
7*7 

7*5 
11*1 
3*0 

5*6 
7*9 
3.2 

.0 
.0 
.0 


1.8 

11*0 
14*6 
7*5 
* 

7*0 
10*2 
2*7 

9.3 
9.4 
9.2 

9*9 
12*1 
7*5 


32 

ie 

14 

22 
7 
15 


9 
4 
5 

10 
7 
3 

0 
0 
0 


9*3 
10*8 
7*9 

13*7 
12*1 
14*6 

5.4 
4.3 

-6C*8 

2.3 
3.0 
1.5 


0 
0 
0 

0 

0 


6 
4 
2 

7 
5 
2 

3 
2 
1 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


X 

NUMBER 

X 

3 

4*6 

•  0 

3 

4*6 

.0 

'  0 

.0 

•  0 

o 

JO 

— .0  - 

0 

♦  0 

.0 

0 

♦  0 

♦  9 

4 

3.5 

.0 

3 

3.2 

5*6 

I 

5.6 

•  6 

1 1 

1.1 

.9 

4 

♦  9 

.4 

7 

1.2 

•  8 

at 

3  .4 

1.0 

19 

3.7 

.5 

13 

3*1 

1.0 

.3 

1.4 

0 

•0 

.7 

1 

♦  7 

♦  5 

0 

-  .0 

•  0 

0 

•  0 

1.2 

0 

.0 

♦  0 

c 

6.3 

.0 

2 

10*5 

♦  0 

0 

•  0 

.  5 

•j 

1  *6 

.  0 

3 

1*2 

1.0 

*  4 

2*0 

.5 

5 

1*3 

♦  0 

3 

1*6 

1.1 

2 

1.1 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

1 

.8 

•  0 

0 

.0 

.0 

1 

1.8 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


<*  * 

NON-RESIOENT 
ALIEN 

C  NUMBER 


TOTAL 
NUM8ER 


.0 
.0 
.0 


6 
3 
3 

2 
1 
1 

"l  . 
0 
1 

"  3 
1 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

lo 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 


.4 
•  4 
.4 

2.3 
2.0 
2.7 


46 

20 
26 

10 
4 
6 


2.9 
2.6 
3*2 

11*6 
8*2 
16*2 


.3 

22. 

2.3 

•  2 

11 

2.3 

♦  4 

11 

2.4 

•  0 

8 

2.3 

•  0 

-  ^-  5 

3.0 

•  0 

3 

1.7 

•  6 

1 

.6 

•  0 

1 

1.7 

1.0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

♦  0 

V  0 

.0 

.7 

3 

♦  7 

♦  9 

1 

♦  4 

♦  5 

2 

1.0 

♦  0 

0 

♦  0 

♦  0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

6.2 
6.2 
♦  0 


100.0 
100.0 
100.0 


24  21.2 
15  15.8 
9  50.0 


76 
38 
38 

93 
67' 
26 

48 
35 
13 

32 
24 


7.4 
8.* 
6.7 

10.0 
13.0 
6.2 

16*3 
23*6 
8*9 

16*1 

2C*5* 


,8 

9.8 

4  12*5 

3  15*8 

1 

7.7 

43 

9.8 

30  12*3 

13 

6*6  " 

28 

7.4 

18 

9.5 

10 

5.4 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

1.6 

0 

*<r 

2 

3.6 

230 

14.6 

138 

17.7 

92 

11.5 

19 

22.1 

11 

22.4 

8 

21.6 

35 

10.2 

17 

9.4 

11.0 

UA 

121 

12.7 

73 

15.0 

48 

1C.3 

40 

11.6 

23 

13.8 

17 

9.6 

24 

14.9 

8 

13.8 

16 

15.5 

9 

5.4 

4 

4.3 

5 

6*8 

17 

3*9 

11 

4*8 

6 

2.9 

52 
52 
0 

0 
0 
0 


80.0 
80.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


78  69.0 
69  72*6 
9  50*0 


917 
402 
515 

838 
447 
391 

224 
110 
114 

167 
93 
74- 


26 
14 
12 

388 
213 
175 

347 
171 
176.. 

10 
0 
10 


89*7 
88*7 
90*5 

89*8 
86*8 
93*5 

76*2 
74*3 
78*1 

83.9 
^-T9*5 
9C*2 

81*3 
73*7 
92*3 

88*0 
87*3 

88. e 

92*3 
90*0 
94*6 

76*9 
»  *0 
83*3 


123  98.4 
70  100.0 
53  96.4 

,350  85.4 
641  82.3, 
709  88.5 


67 
38 
29 


77.9 
77.6 
78.4 


^306  89.0 

162  89.S 

144  88.3 

820  86.0 

409  84*2' 

411  88*0 


295 
141 
154 

137 
50 
87 

158 
89 
69 

416 

218 
198 

2 
1 
1 


85.8 
84t4 
87.0 

85*1 
86*2 
84.5 

94*6 
95*7 
93*2 

95*9 
94*8 
97*1 

100*0 
100.0 
100*0 


9 

13*8 

9 

13*8 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

11 

9.7 

11 

11.6 

0 

•0 

29 
13 
16 

2 
1 
1 

22 
3 
19 

0 
0 
0 

2 

2 
0 

10 
1 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

12 
4 


9 
3 
6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
♦0 

.9 
1.1 

•  6 


65 
65 
0 

3 
1 
2 


113 
-  35 
18 


2.8 

1.022 

2.9 

453 

2.8 

S69 

•  2 

932 

•2 

iil.5 

♦  2  - 

418 

7.5 

;»94 

2.0 

148 

13.0 

146 

.0 

199 

.0 

117 

.0 

U2 

6.3 

32 

1C.5 

19 

.0 

13 

2.3 

441 

.4 

244 

4*tf 

197 

♦3. 

376 

♦  5 

190 

.0 

186 

23.1 

13 

100.0 

1 

16.7 

12 

.0 

125 

.0 

70 

.0 

55 

it' 


.  580 
779 
801 

86 
49 
37 

344 
181 
163 


1.1 

953 

♦t 

486 

1.7 

467 

a?* 

344 

1.8 

167 

3.4 

177 

•  0 

161 

•  0 

58 

•0 

103 

♦  0 

167 

•  0 

93 

•  0 

74 

•2 

434 

•  4 

230 

•0 

204 

•  0 

2 

•0 

1 

•  0 

1 

ERIC 


2J.26 


TABLE  10.  TOTAL  ASSOCIATE  OEGREES  ANO  OTHER  AWARDS  6ASE0  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  CF  WORK  BEYONC  HIGH  SCHOOL  FOR  HAJOR  FIELO 
CONFERREn  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt  EThtUCI TYt  ANO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-1979 


AHEM  CAN  INCIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEA 


NUMBER  X        NUMBER  *  NUMBER 

ARTS  ANO  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  (5600) 
FLORIDA 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL  • 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
S""*  NUMUER 


FL    NIAMl-OAOE  CMTf  COLLEGE 


TOTAL                 4  .1 

550 

13*7 

FEMALE                2        .  1 

363 

16*6 

HALE                2  vl 

187 

10*3 

FL    NORTH  FLORIOA  JR  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

22 

18*0 

FEMALE               -J>  .0 

U 

17*2 

HAL  fc    „               0        .0  i 

11 

19*0 

FL     OKALOOSA-WALTCN  JUNIOR  C, 

TOTAL  1 

8 

2.7 

FEMALE                 1  .6'' 
*     KALE                 0  .0 

6  7 

4*  1 

1 

•  8 

FL    PALM  BEACH  JUNICR  COLLEGE 

TOTAL  2 

78 

10*4 

FEMALE                1  .2 

58 

14*3 

MALE                 1  .3 

20 

5*8 

FL     PAS  CO-HERN  AN  DC  CC 

\ 

TOTAL                1  «6 

FEMALE                 1      Ul  *  * 

1 

1*  I 

MALE                 0,  •0* 

3 

3*4 

FL     PfcNSACCLA  JUNIOR  COLLEGE/ 

*    TOTAL                  0  *0 

9C 

10*7 

FEMALE                 0  .0 

59 

12*9 

MALE                 0  »0 

39 

8*6 

FL    POLK  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL                 3  *7 

49 

10*9 

FEMALE                2  *8 

38 

14*  8 

MALE                 1  .5 

1 1 

5*7 

FL'    RINGL  I NG  ,  SCHOOL  CF  ART 

TOTAL                 0  *0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  *0 

0 

♦  0 

MALE                 0  *0 

0 

♦  0 

FL     ROLLINS  COLLEGE 

TOTAL                 1  1.7 

4 

6*7 

•  FEMALE                 0  *0 

1 

3*4 

MALE                 1  3*2 

■J 

9*7 

FL     SAINT  JOHNS  RIVER  CC 

TOTAL                 0  #0 

4 

2.  5 

.      CClU  1  c                             0  .0 

3 

4*2 

•MALE                 0  .0 

1 

1*1 

Ft,    SNT  JOHN  VIANNEY  C  SEM 

TOTAL                 0  .0 

1 

9*1 

FEMALE.                0  .0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

1 

9.1 

FL     SAINT  LEO  COLLEGE^ 

TOTAL                 C  .0 

72 

10*  5 

FEMALE                 0  .0 

1 1 

'6*0 

MALE            *,    0  .0 

61 

12*1 

FL    SAINT  PETERS8G  JR  COLLEGE 

TOTAL                 3  .2 

39 

3  .0 

FEMALE                3  *5 

32 

4.  9 

MALE                 0  *0 

7 

1*1 

Fl      SANTA  FE  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 2  *2 

96 

11*0 

FEMALE                 1  *Z 

60 

13*3 

HAL  E                 1        ♦  2 

36 

e»  t> 

FL    SEMINOLE  CMTY  CCLI.EGE 

'TOTAL                 2  *5 

29 

6*9 

FEMALE                 1  *5 

20 

9.5 

HALE  -              1  .5 

.  .9 

4*3 

FL     SOUTH  FLORIOA  JR  COLLEGE 

TOTAL                 0  *0 

2 

2*  1 

FEMALE                0  .C 

1 

1  .9 

♦  MALE                 0  .0 

1 

2*.  3 

FL     FLA  AGRICULTURAL  C  MECH  U 

-  t 

TOTAL                 0  •    .  0 

0 

♦  0 

c  ptui  P                    ft          ^  0 
r  CM  L  C                       U           ♦  V 

0 

.  0 

#        MALE                  0  .0 

c 

♦  0 

FL     FLORIDA  STATE  UNIVERSITY 

TOTAL  •              0  .0 

36 

14*2 

FEMALE                0  .0 

24 

14*9 

MALE                 0  .0 

12 

13*0 

FL    FLORIOA  TECHNOLCGICAL  U 

TOTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  .0 

0 

•  0 

FL     UNIVERSITY  OK  FLORIOA 

TOTAL                 2  *Z 

110 

9*3 

FEMALE                0  .0 

73 

11*4 

MA^E                 2  .4 

37 

6*9 

FL    U  CF  SOUTH  FLORIOA 

TOTAL                 1  .2 

34 

7.0 

FEMALE    .            0  *0 

24 

7*5 

MALE               *1  *6 
FL     TALLAHASSEE  CMTY  COLLEGE 

10 

6*2 

TOTAL                 0  *0 

77 

IU3 

Female           o  .0 

44 

11*5 

MALE                 0  .0 

33 

iUO 

30 

♦  7 

It  368 

34.2 

It  952 

48.7 

13 

•  6 

776 

35.5 

It  154 

52.7 

17 

♦  s 

592 

32.6 

798 

43*9 

2 

U6 

1 

.8 

25 

20.5 

2 

3*1 

0 

.0 

13 

20.  3 

0 

•  0 

1 

1.7 

12 

20*7 

10 

3*3 

2 

♦  7 

«  21 

7.0 

2 

1*2 

1 

.6 

11 

6.5 

8 

6*2 

1 

•  8 

10 

7.8 

5 

♦  7 

33 

4.4 

118 

15.7 

3 

♦  7 

15 

3.7 

77 

18.9 

2 

•6 

18 

5.2 

41 

1 1*9 

1 

♦  6 

0 

.0 

6 

3.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

2.2 

1 

1*  1 

0 

•  0 

4 

4.6 

19 

2*1  , 

5 

♦  5 

122 

13*4 

8 

1,7 

1 

♦  2 

68 

14.8 

X  I 

2  ,4 

4 

,9 

54 

1 1.9 

3 

♦  7 

•  5 

1.1 

60 

13.3 

1 

,4 

2 

♦  8 

43 

16.8 

2 

1,0 

3 

1.5 

17 

8*6 

5 

4.9 

6 

5.8 

U 

10.7 

2 

3.4 

4 

6.9 

10.3 

3 

6.7 

2 

4.4 

5 

1 1.1 

1 

1.7 

0 

.0 

6 

10*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

3.4 

1 

3.  2 

0 

♦  0 

5- 

1  6*  1 

2 

1.2 

2 

1.2 

8 

4*9 

0 

.0 

1 

1.4 

4 

5*6 

p 

2.2 

I 

1.1 

4 

4,4 

0 

.0 

1 

-  9.1 

2 

18*2 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

9.  1 

2 

18*2 

0 

•  0 

42 

6*1 

114 

16*6 

0 

•  0 

8 

4.4 

19 

1C*4 

G 

♦  0 

34 

6.7 

95 

18*8 

8 

•  6 

17 

1.3  - 

67 

5*2 

4 

.  6 

8 

1  .2 

47 

7*2 

.  6 

9 

1.4 

20 

3*  1 

6 

.7 

36 

4.1 

140 

16*0 

4 

,9 

21 

4.7 

86 

19*  1 

2 

,5 

15 

3.5 

54 

12*7 

4 

♦9 

5 

1.2 

40 

9*5 

3 

1.4 

5 

2  .4 

29 

13*7 

1 

,5 

0 

.0 

1 1 

5*2 

0 

•  0 

5 

5.3 

7 

7*4 

0 

♦  0 

5 

9.6 

6* 

1 1*  5 

0 

♦  0 

0 

♦0 

1 

2*3 

1 

50.0 

0 

♦  0 

1 

50*0 

0 

.0 

*  0 

♦  0 

0 

•0 

1 

50/0 

0 

i  0 

1 

50*0 

1 

♦  4 

2 

.8 

39 

15*4 

1 

•  6 

2 

1.2 

27 

16*8 

0 

.0 

0 

.0 

12 

13*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

6 

♦  5 

38 

3.2 

156 

13*2 

4 

•  6 

16 

2.5 

93 

14*5 

2 

.4 

22 

4.1 

63 

11*7 

3 

.6 

21 

4.3 

59 

12*2 

2 

.6 

15 

4.7 

41 

12*8 

I 

.6 

6 

3.7 

18 

11*  1 

6 

♦  9 

6 

.9 

89 

13*0 

3 

.8 

4 

1.0 

51 

13*3 

3 

1.0 

2 

♦  7 

38 

12*7 

1 ,81 8 

45*4 

235 

5.9 

4t005 

961 

43*9 

73 

3.3 

2tl66 

857 

47*2 

162* 

C.9 

1*817 

79 

6  4*8 

18 

14.8 

122 

48 

7*5*0 

3 

4*7 

64 

31 

53*4 

15 

25.9 

58 

276 

93*  0 

0 

.0 

299 

159 

93*5 

0 

•  0 

170 

119 

92*2 

0 

•  0 

129 

625 

83*1 

9 

1.2 

752 

32  5 

79*9 

5 

1  .2 

407 

300 

87*0 

4 

1.2 

345 

170 

96*6 

0 

•  0  . 

*  176 

87 

97*8 

0 

.0' 

69 

83 

95*4  ~* 

0 

•  0 

67 

789 

86*4 

2 

•  2 

913 

389 

84*9 

1 

•  2 

458 

400 

87*9 

1 

,2 

455 

385 

85*6 

5 

1.1 

450 

212 

82*8 

1 

,4 

256 

173 

89,2 

4 

2.1 

194 

92 

89*3 

0 

•  0 

103 

52 

89*7  * 

0 

•  0 

58 

40 

88*9 

C 

•  .c 

45 

54 

90*0 

0 

•  0 

*  60 

28 

96*6 

0 

•  0 

26 

83*9 

0 

.0 

31 

154 

95*1 

0 

> 

.0 

\bZr 

67 

94U. 

0 

*-*0  * 

71 

87 

95*6 

c 

*  * 
♦  C 

91 

9 

81*8 

0 

.0 

11 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

ft 

9 

81  .8 

0 

.0 

if" 

573 

83*4 

0 

.0 

687 

164 

69.6 

0 

.0 

183 

409 

81.2 

0 

♦  0 

504 

1  *  180 

91.5 

43 

3*3 

1,290 

599 

92.0 

5 

.8 

651 

581 

90.9 

38 

5.9 

639 

669 

76.5 

65 

7.4 

874  t 

349? 

77.6 

15 

3.3 

450 

320. 

75.5 

50 

1 1.8 

424 

379 

89*8 

3 

♦  7 

422 

1 82 

86.3 

0 

•  0 

211 

197 

93*4 

c 

3 

1  .4 

211 

86 

92*6 

0 

•  0 

95 

46 

68*5 

0 

.0 

52° 

42 

97*7 

0 

.0 

43 

1 

50*0 

0 

•  0 

2 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

1 

50*0 

0 

•  0 

2 

213 

84*2 

1 

.4 

253 

133 

62*6 

1 

.6 

161 

80 

87*0 

0 

♦  0 

92 

188 

1Q0*0 

0 

•  0 

168 

107 

1CG*0 

0 

•  0 

107 

81 

1C0.0 

0 

•0 

81 

1,019 

86*4 

4 

•  3 

1,  179 

548 

85*4 

1 

•  2 

642 

471 

87*7 

3 

•  6 

537 

424 

87*8 

0 

*  .0 

483 

280 

87*2 

0 

•  0 

321 

144 

88*9 

0 

•  0 

162 

595 

87*0 

0 

•  0 

684 

333 

86*7 

0 

•0 

384 

262 

87*3 

0 

•  0 

300 

AMERICAN  INDIAN 
.ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         X        NUMBER         «  NUMBER 
ARTS  ANO  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  t 5600 J 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


kHlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES 10ENT 
ALIEN 

NUMBER 


FLORIDA 

ft'  UNIVERSITY  OF  TAMPA 
TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FL    VALENCIA  CMTV  CCLLEGE 
TOTAL  3  •? 

FEMALE  1  -2 

MALE  2 


0 
0 
0 

68  ' 

44 

24 


.0 
.0 
.0 

6.5 
6.2 
4.8 


PL          SJATE  TOTALS  t 

TOTAL               38'  -2 

FEMALE              21  .2 

MALE               17  .2 

GEORGIA 

GA    ABRAHAM  8AL0WINCAGRL  C* 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0 

MALE  0  *0 

GA    ALBANY  .JUNIOR  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ©  -° 

GA    ANOREU  COLLEGE 

TOTAL  0  «° 

FEMALE  "  0  .0 

MALE  0  *° 

GA    ARMSTRONG  STATE  COLLEGC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *J 

MALE  0  .-0 

GA    ATLANTA  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  .0 

GA    AUGUSTA  COLLEGE 

TOTAL    "  0  .0 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  -° 

GA    BAIN8RI0GE  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  *J 

MALE  0  .0 

GA    8R EMTON-PARKER  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

Ft    IE    #  0  -0 

M.  Lt  0        • 0 

GA    BRUNSWICK  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        -°  * 

■     MALE  0  .0 

GA    CLAYTON  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  C  .0 

GA    C0LUM8U$  COLLEGE  v 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MA1E  0  .0 

GA    COVENANT  CCLLEGE 

TOTAL  0  -° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    OALTON  JUNIOR  COLLEGE 
TOT  AL  0  *° 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

GA    9EKALB  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MA  LE  9>       *  0 

GA    EMANUEL  CO  JUfllCR  COLLEGE 
TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  -° 

MALE  0  .0 

GA    EMMANUEL  COLLEGE 

TOTAL  0  -J 

FEMALE  0  .0 

MA  Lc  0  .0 

GA    EMORY  UNIVERSITY 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    FLOYO  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  -° 


42  INSTITUTIONS! 
2,001  9.2 
1*  275  U.3 
726  6.9 


6 
5 
1 

11 


13 
6 
7 


2.9 
4.9 
1.0 

%  7.8 
10.8 
4.5 

V 

16.3 
14.3 
18.4 

.0 
.0 
.0 


60  77.9 
40  85. 1 
20  6*6.7 


0 

0 
0 

0 
0 
0 

4 


.0 
.0 

.u 

.0 
;0 
.0 

13.0 
.9.1 


9 

16.1 

6 

9.7 

5 

12.5 

1 

4.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.8 

1 

7.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6.3 

0 

.0 

^2 

•  11.8 

81 

13.5 

32 

13.2 

49 

13.6 

3 

5.8 

3 

9.1 

0 

.0 

2 

2.9 

0 

.0 

2 

7.4 

4 

2.0 

3 

3.5 

1 

.9 

4 

6.8 

3 

12.0 

1 

.  2-9 

154 
73 
81 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

1 
0 
1 


.0 
.0  . 
.0 

.4 
.6 
.2 


.7 
.6 
.3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

2.6 
.0 
6.7 

20.0 
.0 
33.3 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

14 

8 

1.3 

89 

8.6 

1.5 

56 

10.4 

6 

1.2 

33 

6.6 

,760 
965 
795 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1  . 

,0 
0 
0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

1 

1.0 

0 

0 

.0 

0 

1 

1.8 

0 

0 

.0 

,  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0  ' 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

o  * 

0 

.0 

0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

4 

.7 

5 

1 

.4 

1 

3 

.8 

4 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

-o 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

2 

1.0 

1 

1 

1.2 

1 

1 

.9 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

•  1 

3 

,953 

1 8.  2 

.5 

2 

,334 

20W 

r.6 

1 

,619 

15.5 

.0 

6 

A 

.0 

5 

.0 

1 

1.0 

.0 

11 

7.  0 

.0 

8 

10.8 

.0 

3 

4.5 

.0 

13 

16.  3 

.0 

6 

14.3 

•0 

•j 

18.4 

.0 

0 

.0 

»0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

63 

81.8 

.0 

40 

.85.1 

3.3 

23 

76.7 

.0 

1 

20.0 

.0 

0 

.0 

.0 

1 

3J.J 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

*  eo 

'  .0 

•0 

14 

14.0 

.0 

4 

9.1 

.0 

10 

17.9 

.0 

6 

*  9.7 

.0 

5 

12.5 

.0 

1 

4.5 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.C 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.6 
.4 
1.1 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.5 
1.2 
.0 

.0 
.0 
.0 


1  4.6 
1  c)7.1 
0  Vt/0 


**  7  100.0 
4  100.0 
3  100.0 

937  90.2 
477  88.7 
460    Si* 8 


17,317  79.6 
8,819  78.1 
8,498  01.2 


199  97.1 

97  95. 1 

102  99.0 

130  92. 2? 

66  89.2 

64  95.5 

51  63.8 

33  78.6 

18  47.4 

13  100.0 

8  100.0 

5  1C0.0 


.0 
.0 
.0 

6.3 
.0 
11.8 


RIC 


2128 


6.5 
4.3 
10.0 

6C.C< 
50.0 
66.  t 


2)  100.0 
15  lCO.O 
6  100.0 

86  86. C 
40  90.9 
A6     82. 1 


56 
35 
21 


90.3 
€7.5 
95.5 


90 

15.0 

510 

84.7 

34 

14.0 

206 

85.6 

56 

15.6 

°302 

84.1 

3 

5.8 

49 

94.2 

3 

9.1 

JO 

9C.9 

0 

.0 

19 

100.0 

2  ~  2.9 

66 

97.1 

0 

.0 

41 

100.0 

2 

7.4 

25 

92.6 

7 

3.5 

189 

95.5 

5 

5«d 

80 

93.0 

2 

1«6 

109 

97.3 

4 

6.6 

55 

93.2 

3 

12.0 

22 

88.0 

I 

2*9 

33 

97.1 

TOTAL 
NUMBER 


185  99.5 
100  100.0 
85  98.8 

20  95.2 
13  92.9 
7  100.0 

)  1Q0.0 

0  .0 

1  100.0 

30  93.6 
15  10C.0 
15  88.2 


0 

c 

0 

13 
5 
8 


492 
142 
350 


.0 
.0 
.0 

1.3 
.9 
1.6 


2.3 
1.3 
3.3 


7 
4 

3 

It  039 
536 
501 


21,762 
11,295 
10,467 


0 

.0 

one 

0 

.0 

102 

0 

.0 

103 

0 

.  0 

141 

0 

.0 

74 

0 

67 

16 

2o;o 

80 

3 

7t1 

42 

13 

34.2 

38 

0 

13 

0 

.0 

8 

0 

.0 

5- 

V 

11.7 

77 

5 

1C.6 

47 

4 

13.3 

30 

1 

*?0.0 

5 

1 

50.0 

2 

0 

.0 

3 

0 

.0 

21 

0 

.0 

15 

0 

.0 

6 

0 

.0 

100 

0 

.0 

44 

0 

.0 

56 

0 

•  C 

62 

0 

.0 

40 

0 

.0 

22 

1 

.5 

186 

0 

.0 

I  100 

1 

1.2 

1  86 

c 

.0 

21 

0 

.0 

14 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 

0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 


.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

^.3 
.4 
.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.0 
1.2 

*  .9 

»o 

.0 
.0 


1 

0 

1 

32 
15 
17 

602 
243 
359 

52 
33 
19 

68 
41 
27 

198 
86 
112 

59 
25 
34 


2068 


Tftftit  in  TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  AND  OTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR.  YEARS.  Of  KORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FDR  MAJOR  FIELD 
TABLE  10*  TOTAL  J«OCIATE  DEGREES  WJBIMJ  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY,  ANJ  S«t    INSTITUTION  AND  STATE  1976-19T9 


AMERICAN  IhQIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK   -  ASIAN  CR 

NOM-H.SPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NwttER         t       NUM8ER         J  NUMBER 

ARTS  AND  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  (5600)' 

GEORGI A  •  * 

GA    GAINESVILLE  JR  COLLEGE 
TtJTAL  0  .0 

FEHALfc  0  .0 

MALE      <  0  .0 

GA    GEORGIA  MILITARY  COLLEGE 
TOTAL'  *  1*5 

FEMALE  1  2*0 

male  a  1*4 

GA    GEORGIA  STATE»  UNIVERSITY 
o  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE     *  0  .0 

GA    GORDON  JUNIOR  CCLLEGE 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


<  NUMBER 


tiHITE  .  . 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESI DENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


.0 
.0 
•  0 


TOTAL.  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    KENNESAM  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  „.    0  *0 

GA    MACON  JUNlCR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

,F6MAt  E  0  .0 

MALE  0        .0  • 

GA    MIODLE  GEORGIA  COLLEGE 
TOTAL  1  ♦<> 

F  E.HALE  1 

MALE  0  *0 

GA    PHILLIPS  CCLLEGE 
-TOTAL  0    .  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0 
GA  *RE INHARDT  COLLEGE 
•*  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

GA    SOUTH  GEORGIA  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEHAEE  0  ,  .0 

MALE  0  *U 

GA    THOMAS  COUNTY  CC 

TOTAL  0  *0 

,  FEMALE  0  .0 

_  MALE  0  *0 

GA  TAUETT  MCCGNNcLL  COLLEGE 
-      TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE.  0  .0 

GA    WAYCROSS  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  '  0  .0 

MALE  0  .0 

GA    YCUNG  HARRIS  CCLLEGE 
TOTAL        *        0  *0 
FE.4ALE  0  *9 

HAVE  0  .0 


107 

39-8 

19  - 

38*0 

88 

40*2 

2 

7.1 

o 

•0 

2 

22*2 

15 

14.0 

10 

20*  4 

5 

8*6 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

8 

5*1 

5 

4  .3 

8 

4.5 

6 

8*3 

c 

1*9 

41 

48*8 

9 

50*0 

32 

48*5 

1 

.9 

0 

•  0 

1 

1*8 

12 

15*0 

7 

17*9 

5 

12*2 

10 

.  37*0 

10 

55*6 

0 

4 

4,2' 

1 

2.3 

3 

5.9 

1 

7.7 

1 

12.5 

0 

♦  0 

GA         STATE  TOTALS  < 

TCTAL  5 

FEHALt      '  2 

MALE  3 

HAWAII  * 


HI  CHAMINAOE 
TCTAL 
FEMALE 
MALE 
HI     U  OF  HAW A I 
•TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
HI    U  CF  HAWA1 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
HI    U  OF  HAMAI 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
Hi    U  OF  HAWA1 
TOTAL 
FEMALE 
HAL  E 
HI    U  OF  HAM A] 
TOTAL 
FEMALE 
MA  Lb 


32  INSTITUTIONS) 
4*5  11.9 
178  11.0 
237     12.8  ' 


0 
2 

0 

0 
0 

2 
2 
0 

1 

1 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

1 " 
1 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

•  7 

•  0 
.9 

.0 
.0 

•  0 

1.9 
4.1 

•  0 

•  7 
1.3 

.0 

•6 
.0" 
1.4 

.0 

•  0 
.0 

.  J 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

1*3 
2.6 
.0 

.0 
.0 
.0 

'  2.3 
•0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


id 

7 

11 


.5 
•  4 
.6 


CF  HONOLULU 

8.2 

0  .0 

1 

2.0 

4 

0  .0 

1 

7.7 

1 

7.7 

0  .0 

0 

•  0 

3 

8.3 

AT  hILO 

25 

56.8 

C  .0 

1 

2.3 

0       .0  c 

0 

♦  0 

8 

66.7 

0     *  .0 

1 

3.1 

17 

53.1 

HONOLULU  CC 

0  .0 

2" 

2.5  " 

,  55 

66*8 

0  .0 

2 

5.1 

26 

66.7 

0  .0 

0 

•  0 

29 

70.7 

KAPIOLANI  CC 

0  .0 

0 

•  0 

66 

89.2 

0        .0  . 

0 

•  0 

37 

92.5 

0  .0 

0 

.0 

29 

85,3 

KAUAI  CC 

0  .0 

0 

.0 

33 

67*3 

0  .0 

0 

.0 

6 

40.0 

0  .0 

0 

.0 

27 

79.4 

LEEhARO  CC  - 

C  .0 

11 

2.7 

246 

60*6 

0  #0 

8 

4.2 

95 

50.3 

0  .0 

"  3 

1.4  . 

153 

69.5 

0 
0 
0 

16 
5 
11 

0 
0 
0 


0 
0 

o  . 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0» 

0 
0 
0" 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 


27 

7  . 
20 


♦  0 
.0 
.0 

5.9 
10.0. 
5.0 

.0 
♦0 
.0 

.0 

♦  0 

•  .0 

♦  7 

♦  0 
1.7 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

3*6 

♦  0 
4.5 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦u 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 


♦  4 
1.1 


4.1 
.0 
5*'r 


6  13.6 
2  16.7 
4  12.5 


2 
1 
1 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

12 
6 
6 


2.5 
2.6 
2.4 

♦0 
.0 
.0 

4.1 
6.7 
2.9 

2.9 
3.2 
2.7 


0 
0 
0 

129 
25 
104 

2 
0 
2 

17 
12 
5 

2 
1 
1 

9 
5 
4 

9 
'  7 
2 


.0 
.0 
•  0 

46.0 
50.0 
47.5 

7.1 

22.2 

15.9 
24.5 
8*6 

1  1.5 
*  1.3 
1.7 

5.7 
5.7 
5.8 

o 

5.1 
9.7 
1.9 


44  52.4 
9  50.0 
35  53*0 


10 
10 
0 

5 
2 
3 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


.9 
.0 
1.6 

16.3 
20*5 
12*2 

37*0 
55*6 
»0 

5*3 
4*5 
5*9 


465  13*4 
194  11*9 
271  14*6 


7 
2 
5 

32 
10 
22 

59 
29 
30 

66 
37 
29 

35 
7 
28 

271 
109 
162 


14*3 
15*4 
13*9 

72*7 
63*3 
66*8 

73*8 
74*4 
73*2 

89*2 
92*5 
65*3 

71*4 
46*7 
62*4 

16*3 
57*7 
73*6 


120  100*0 
69  100.0„ 
51  100*0 


138 
»  25 
113 


51*3 
50*0 
51*6 


26  92*9 
19  100*0 
7  77*8 


90 
37 
53 


84*1 
75*5 
91*4 


128  94*8 

74  97*4 

54  91*5 

148  94*3 

83  94*3. 

65  94*2 

164  92*7 

65  90*3 

99  94*3, 


40 
9 
31 

105 

5: 

54 

67 
31 
36 


47*6 
50*0 
47.0 

93.'* 
92*7 
94.7 

83.8 
79*5 
87.8 


16 


59*3 

8  44*4 

8  88*9 

86  90*5 

41  93*2 

45  88*2 

12  92*3 

p     7  87*5 

5  100*0 

154  1C9*0 

89  100*0 

65  100*0 


o 

♦0 

120 

0 

•  0 

69 

0 

•  0 

51 

2 

.  7 

*  269 

0 

•0  • 

50 

2 

.9 

219 

0 

•  0 

28 

0 

•  0 

19 

0 

•  0 

9 

0 

•  0 

107 

0 

•0 

49 

0 

**° 

58 

5 

3.7 

135 

1 

1*3  . 

76. 

4 

6*8 

59 

o 

♦  0 

157 

0 

♦0 

88 

0 

•  0 

69 

2*3 

177 

0 

.0 

72 

4 

3*8 

135 

_  0 

o 

•  0 

84 

0 

.0 

18 

0 

♦0 

66 

£ 

5.4  $ 

^112 

4 

7.3 

55 

2 

3.5 

57 

0 

.0 

80 

0 

♦  0 

39 

0 

.0 

41 

1 

3.7 

27 

0 

.0 

16 

1 

11.1 

9 

4 

4.2 

95 

1 

2.3 

44 

3 

5.9 

51 

0  v 

.0 

13 

0 

.0 

8 

0 

.0 

5 

0 

.0 

154 

0 

.0 

89 

0 

♦0 

65 

2,963 

85.1 

5? 

1*5 

3*481 

1,414 

67.0 

17 

1*0 

1.625 

1*549 

t 

83.5 

36 

1.9 

1.656 

42 

85.7 

0 

•  0 

49 

11 

84*6 

0 

•  0 

13 

31 

86*1 

0 

.0 

36 

6 

18*2 

9.1 

44 

0 

*0 

2 

16.7 

12 

a 

25*0 

2 

6.3 

32 

21 

26-3 

0 

•  0 

80 

10 

25*6 

0 

•  0 

39 

11 

26*8 

0 

.0 

41 

8 

1C*6 

0 

•  0 

74 

3 

7*5 

0 

•  0 

-  40 

5 

14*7 

0 

•0 

34 

14 

28*6 

0 

•0 

49 

8 

53*3 

0 

•  0 

15 

6 

17*6 

0 

•  0 

34 

138 

33*7 

0 

•  0 

409 

80 

42*3 

0 

.0 

189 

58 

26*4 

♦  0 

.0 

220 

AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


SLACK  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC. ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


AATS  AND,  SCIENCE  Q*  GENERAL  PROGRAMS  15600) 


HISPANIC 
NUMBER 


,  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


•  W4I7E 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


HAWAII 

HI     U  OF  HftAU  RAUI  CC 

TOTAL  0  .0  - 

FEMALE  0  »° 

MALE  0  .0 

HI    U  OF  HAWAII  WIN CWARO,CC 

TOTAL  a  ♦<> 

FEMALE  0  .0* 

MALE  0  .0 


0 

.0 

46 

61*3 

0 

.0 

14 

48*3 

0 

♦  0 

1 

32 

i9.6 

0 

♦o  , 

53 

41*1 

0 

•  0 

23 

32*9 

0 

•  0 

30 

50*  B 

HI  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

IDAHO 


10    COLLEGE  OF  SOUTHERN  IDAHO 
T-TAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MA  LE  •    0  .0 

ID    IDAHO  STATE  UNIVERSITY 
TOTAL,  0 
FEMALE  0  *0 

MALE     .  0  *0 

10    NORTH  IOAHC  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE.  0  .0 

10  *  NTHWST  NAZARENE  COLLEGE 
TOTAL  .  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

10    RICKS  COLLEGE 

TOTAL  *      0  .0 

-*  -FEMALE  ft--0-  •0- 

'  MALE  0  .0 


8  INSTITUTIONS) 

.0  15  1.7 

♦0  11  2.7 

.0  4    .  .8 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  B 
.0 

1.5 

.0 

•  0 
*0 

•  0 

.o„ 

•0 


10         STATE  TOTALS  I 

TOTAL  0  ••<> 

TEHALE  0  .0 

MALE  0  .0 

ILLINOIS 

IL    BELLEVILLE  AREA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0^ 

FEMALE  0  .0 

HALE  0        »0  m 

IL    BLACK  HAWK  C  EAST  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

'  FEMALE  0  .0 

MALE  0  *° 

IL    BLACK  HAWK  C  QUAD-CITIES 
TOTAL  2  .3 

FEMALE  '  2  .6 

MALE  0        .0  - 

IL    CARL  SANDBURG  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    CENTRAL  YMCA  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

IL    CT  '  C  CMGO  CITY-WIOE  C 
v  0  '.0 
0  .0 
0  .0 
CHGO  KENNEOY-KING 
0        .0  t 
0  .0 
0  .0 
CHICAGO  LOOP'  C 
0'  .0 
0  .0 
0  .0 
;  CHGO  MALCOLM  X  C 
0  .0 
0  .0 
0  #0 


5  INSTITUTIONS) 


.1 
.0 

♦'2 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 
IL    CI TY 
TOTAL 
FEMALE 
♦  MALE 
U  CITY 
TOTAL 
FEMALE 
•  MALE 
IL  CITY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

IL    CITY  C  CHGO  OLIVE-HARVEY 


.  TOTAL 
FEMALE* 
MALE. 
IL    CITY  C 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  .0 

0  .0 

0  .0 
CHICAGO. OALEY 

#1  •* 

0  .0 

1  .7 


530  58.3 
210  51.6 
320  63.7 


1 
0 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

2 
0 
2 


.9 
#  .0 
1.9 

♦  0 

♦  0 
.0 


.0 
1.5 

.0 
.0 
•  0 


8 

2*6 

4 

3 

2*0 

1 

5 

3.7 

3 

2 

3*3 

0 

-0 

•  0 

0 

2 

8.3 

0 

34 

5.6 

5 

21 

.  5.9 

3 

13 

5.2 

2  ' 

2  • 

2.0 

°  0 

0 

.0 

0 

2 

3.1 

0 

85 

29.8 

0 

63 

46.3 

0 

22 

14.8 

0 

0 

•  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

t99 

90.9 

0 

126 

95.5 

0 

73 

83.9 

0 

161 

75.2 

2 

122 

81.9 

2 

39 

60.0 

0 

85 

82.5 

10 

50 

*82.0 

6 

35' 

83.3 

4 

275 

95*8 

7 

164 

96.8 

4 

91 

93*6 

3 

16 

6.8 

0 

12 

10.2 

0 

6 

4.1 

0 

9.3 
6.9 
10.9 

4.7 
2*9 
6*8 


37  4*1 
14  3.4 
23  4*6 


4 
1 

3 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 


3*6 
1*7 
5*8 

♦  0 
♦0 

♦  0 

1*6 
1.7 
1*5 

♦  0 
.0 
.0 


.2 

■  5 

♦5 

.0 

2 

.3 

•  6 

3- 

•  3 

11 

.8 

.0 

4 

♦  5 

7 

1.6 

1.3 

5 

1.6 

.7 

2 

1.3 

1.9 

3 

1.9 

♦  0 

1 

1.7 

.0 

1 

2.6 

.0 

0 

.0 

•  8 

16 

2.6 

•  8 

7 

2.0 

•  8 

9 

3.6 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

14 

4.9 

VO 

10 

7.4 

.0 

4 

2.7 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

♦  9 

20 

9.3 

1.3 

9 

6.0 

♦  0 

11 

16*9 

9.7 

4 

3.9 

9.8 

2 

3.3 

9.5 

2 

4.8 

I 

2.4 

4  ^ 

1.4 

2.1 

2 

1.1 

3.1 

2 

2.1 

.0 

7 

2.7 

.0  - 

6 

5.1 

.0 

'  1 

♦  7 

53 
16 
37 

59 
25 
34 


70.7 
55*2 
'  80*4 

45*7 
35*7 
57*6 


582  64*0 
235  57*7 
347  69*1 


5 

4.5 

1 

1.7 

4 

7.7 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.0 

4 

3.2 

1 

1.7 

3 

4.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

•  6 

2 

•  3 

-5- 

1*6 

16 

1*  2 

4 

.5 

12 

2.7 

17 

5.6 

6 

3.9 

11 

7.1 

3 

5.0 

1 

2.8 

2 

8.3 

57 

9.4 

33 

9.2 

24 

9.7 

2 

2.0 

0 

.0 

2 

3.1 

99 

34.7 

73 

53.7 

26 

17.4 

3 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

199 

'90.9 

126 

95.5 

73 

•  3.9 

163 

85.5 

133 

89.3 

50 

76.9 

99 

96.1 

56 

95.1 

41 

97  *A 

266 

99.7 

190 

too.o 

96 

99.0 

26 

~9rs 

18 

15*3 

8 

5.5 

A' 


22p130 


22  29*3 
13  44*8 
-     9  19.6 

0 
0 
0 

.0 
.0 
♦  0 

75 
?9 
46 

70  54*3 
45  64*3 
25  42.4 

0 
0 
0 

".0 
.0 
•  0 

129 
70 
59 

323  35*5 
170  41*8 
153  30*5 

2 

2 

.4 
.5 
.4 

909 
407 
502 

100  9C*9 
54  93*1 
46    88*5    •  ^ 

5 

3 
2 

4.5 
5.2 
3.8 

110 
56 

52 

2  100*0  \ 
0      *o  \ 
2  100*0  \ 

0 
0 

.0  * 
•  0 
.0 

2  , 

0 

2 

119  96*0 
56    96*6  /> 
63    95*5  // 

'   13  100*(T  " 

lb  loco 

3  100*0 

\  i 

0 
0 
0 

.  8 
1.7 

•0 

.0 
.0 
•  0 

124. 

58- 
•  66 

13 

-  10 

3 

1/019  94.4 
725  95.4 

-    294-^92.2.  . 

53 
33 

 20. ._ 

0 

4.9 
4.3 

.  6.3.  _  „ 

1.079 

760, 

 31.SL- 

It253  94.4, 
845  95.4 
408  92.3 

-\ 

37 
22 

\4.2 
5.0 

1.328 
866 
442 

289  94*4 
. L46    96* 1 
143  92*9 

0 
0 
0 

•a 

.0 
.0 

ftb 
152 

J154 

57  95.0 
35  97.2 
22  91.7 

0 
0 
0 

.0 

.0  • 
.0 

60 
36 
24 

549  90.6 
325  9C.8 
224    9C.3  » 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

606 
358 
248 

97  98.0 
34  100.0 
63  96*9 

0 

0  , 
0. 

.0 
.0 

99 
34 
65 

6  2.1 
3  2*2 
3  2*0 

180 
60 
120 

63*2 
44*1 
8C.5 

285 
136 
149 

4  100*0 
1  100*0 
3  1C0*0 

0 
0 
0" 

•  0 
.0 
.0 

4, 
1 

.*  ** 

o  *o 
o  *o 
"o    ,  *p 

20 
6 
14 

9.1 
4.5 
16*1 

.  219 
«  132 
67 

31  14*5 
16  10*7 
15  23*1 

0 
0 

■  0 

♦  0 
.0 
.0 

214 
149 
65 

.1  1.0 
1  1*6 
0  .0 

3 
2 
1 

2.9 
3.3 
2.4 

103 
61 
42 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

1 
0 
1 

.3 
•  0 
1.0 

zsi 

190 
97 

 23Vrl9.0 

99  03*9 
136  93*2 

3 
i 
2 

LI 
.8 
1.4 

264 
118 
146 

o 

TABLE  10*  TOTAL  rfsOCUTf  DECREES  AND  OTHER  AitAROS  BASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  Of  WORK  BEVONO  HIGH  SCHOOL 
CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER.  EDUCATION BY  RACEt  ETHNIClTjft  ANO  SEX!     INSTITUTION  ANO 


FOR  MAJOR  FIELD 
STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN .NATIVE 


•LACK  ASIAN  OR 

NGN-HISPANIC  PACIFIC  ^ISLANDER 


NUMBER         *       NUMBER         «  NUMBER 
ARTS^AND^SCI ENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  15600) 
ILLINOIS  ^^^-^ 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MOTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


IL    CTV  C  CHGO  TRUMAN  C 
TOTAL  .3  U7' 

FEMALE  *'  2  2*7 

MALE  ,  1  1.0 

IL    CITY  C  CHICAGO  MIGHT  C 
'TOT  AL      v  2  .2 

FEMALE  0  .0 

MALE  2  *4 

IL    COLLEGE  OF  DUPAGE 
TOTAL  4  .6 

FEMALE  2  .6 

HALE  2 
IL    COLLEGE  OF  LAKE  COUNTY 
TQTAL  '»  1^  .3 

FEMALE  1  0  .0 

MALE  1  *6< 

IL    DANIEL  HALE  WILLIAMS  U 
TOTAL  ^0  .0 

r*  Female  o  .0 

MALE*  0  .0 

IL    OANVILLE  JUNIOR  COLLEGE 


v36 

23^ 


TOTAL 
FEN*  LE 
'  MALE 


IL    ELGIN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,0  .0 

*IL    FEL! CI  AN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL     HIGHLANO  CftTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

 FEMALE*-  ~  0-  .0 

MALE       *        0  .0 
IL     ILLINOIS  CENTRAL  COLLEGE 
TOTAL  1  *3 

FEMALE  0    •  .0 

MALE  1  «7 

IL     ILL  ESTN  CC  FRONTIER  CC 
.TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    ILL  ESTN  LINCOLN  TRAIL  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    ILL  ESTN  CC  OLNEY  CEN  C 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.*   KALE  0  .0 

i  IL     ILL  ESTN  CC  WABASH  VLY  C 


TOTAL 
"FENfcLE 
MALE 


0  .0 
0  .0 
,     0  .0 
LOGAN  COLLEGE 


TOTAL  0 

*  FEMALE  ^0 

*  MALt  -  0 

IL    KA SKA SKI A  COLLEGE 
TOTAL'        ,    ,  0 
FEMALE  *  0 
MALE  0 
IL,  KENDALL  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
IL.   KISHNAUKEE  COLLEGE 


"T0T*> 
FJSHUE 
MALE 


20*8 

-31.  5 


IL    ILLINOIS  VLY  CNTY  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
IL    JOHN  A 

.TOTAL         <      0  *0 
.FEMALE  0  .0 

MALE  0-  .0 

IL    JOHN  MOOD  CMTY  COLLEGE 
-70TAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    JOLIET  JUJJIOR  COLIEGE 
.TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    KANKAKEE  CNTY  COLLEGE 


1 
0 
1 

2 
0 
2 

1 
0 
1 

A 
1 

3 

1 
1 

0- 

14 
10 
A 

2 
1 
1 

5 
3 
2 

13 
U 
2 

20 
1* 
6 


.0 
.0 

•  0. 

c 

1*6 
.0 
2*7 

•  7 
.0 

1*0 

3*3 

•  0 
5.0 

c 

•  A 

•  0 
*  *7 

4*1 

2 '.2 
5,7 

•6 
1*1 

•  0 

$♦0 
7.2 
2.9 

2.8 
2.8 
2.8 

3. A 
A. 2 
2.7 

22.8 

35*5 
7*7 

10*9 
18. A 
5.4 


14 
4 


6.1 
5.5 


37 
14 


21*4 
19.2 


90 
43 


52.0 
58*9 


13 

13^0*  «. 

10 

10.  0 

23 

23.0 

47 

47.0 

104 

U.9 

17' 

V 

U.9 

111 

12*7 

234 

26.7 

39 

$.8 

10 

275- 

39 

9*8 

88 

22.  1 

65 

13.6 

7 

1 .5 

I2 

15.1 

146 

3*0.5 

8 

1.1 

22 

3.0 

14 

1*9 

4B 

6.6 

4 

1.1 

11 

3.0 

7 

1.9 

-24 

p  0.6 

1.1 

11 

3.0 

7 

1.9 

24 

^6.6 

13 

4.4 

2 

♦  7 

3  . 

1.0 

19 

6.4 

10 

7.4 

1 

♦  7 

1  * 

♦  7 

12 

8.  8 

3 

1.9 

1 

•6 

2 

1.2 

7 

4.3 

5 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

5^ 

10C.0 

5 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  5 

100.0 

0 

•0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

0 

4 

4.1 

0 

•  0 

0 

♦  0  ' 

0  4 

4.1 

1 

2.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

2.0 

3 

6.3 

0 

♦  0 

0 

♦0 

3 

6.3 

1 

.4 

1 

.4 

44 

1.6 

6 

•2*4 

0 

•  0 

I 

•  8 

1 

.8 

2 

1.6 

1 

♦  8 

0 

•  0 

3 

2.5 

4 

3.3 

2 

4.9 

6 

14.6 

3 

7.3 

11 

26*8 

2 

5*7 

5 

14.3  0 

3 

8.6 

10 

28*6 

0 

•  0 

1 

16.7 

0 

.0 

1 

16*7 

2 

1.5 

0 

.0 

1 

.8 

3 

2*3 

2 

0 

•  0 

0 

•0 

2 

3*8 

0 

.0 

0 
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1 

1.3 

1 
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2.1 

2 
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10 
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3 
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1 

♦  7 

0 
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4 
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3 
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1 

♦  7 

1 

♦7 
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0 
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0 
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0 

1 
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1 

c 
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c 
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0 

0 

c 

0 
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0 
2 

0 
0 
0 

I 

X 

0 

0 

0 

0 

i 
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1 


•  0 
.0 
«0 

•  0 

•  0 

•  0 

*0 
*  *0 

•  0 

1*6 

2*5 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


1*4 

•  0 
*0 
*0 

.7 
1*4 

•  0 

.0 

•  0 
*0 

.5 
*0 

•  9 


0 
0 

0* 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

1 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

5 
1 
4 

1 
0 
1 

0 

'  0 
0 

1 
1 

0 

I 

0 

1 


•0  • 
*  *0 
*0 

*0 
.0 
*0 

$ 

.  ♦<> 

*0 

♦  0 

.,*o 

♦  9 
1.0  < 

♦  7 

.0 
.0 
.0 

.6 
.0 
1.4 

1*8 

♦  7 
2*9 

1*4 
*0 
2*8 

♦  0 
.0 
.0 

1.8 

3.2 
.0 

.5 

♦  0 
♦9 


83 

30 
53 

643 
311 
332 

676 
336 
340 


A  8*0 
41*1 

53.0 

73*3 
77*9 

^.5 

93*,p 
93*1 
92*^» 


279 --93 .6 
124  91*2 
155  95*7 


0 
0 
0 

92 
48 
44 

242 
126 
116 


*0/ 

*0 

*0 


94*8 
98*0 
91*7 

.97*  6  . 
98. A 
96*7 


25  61*0 

23  65*7 

2  33*3 

128  97:7 

51  96*2 

77  98*7 

279  96*5 

139  97*2 

140  95*9 


0 

*0 

70 

1G0.0 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

*0 

65 

100*0 

1*6 

61 

95*3 

0 

*0 

27 

100*0 

1 

2*7 

34 

91*9 

1 

♦  7 

143 

97*3 

0 

•  0 

49 

100*0 

1 

1*0 

94 

95*9 

3 

4*9 

58 

95.1 

Q 

•  0 

21 

100*0 

3 

7.5 

37 

92*5 

3 

1.3 

228 

98*7 

1 

1*0 

9fr 

99*0 

2 

1*5 

132 

98*5 

4 

4*1 

94 

95*9 

1  . 

2*2 

44 

97*8 

3 

5*7 

50 

94*3 

2 

1*2 

159 

98*8 

1 

1*1 

87 

98*9 

1 

1*4 

72 

98*6 

21 

7.6 

255 

91*7 

11 

8.0 

127 

92.0 

10 

128 

91*4 

3 

4.2 

69 

95*  8' 

1 

2.8 

35 

97.2 

2 

5.6 

34 

94*4 

6 

4.1 

141 

95*9 

4 

5.6 

68 

94*4 

2 

2.7 

73 

97*3 

14 

24*6 

4X 

71*9 

12 

38*7 

18 

58*1 

.2 

7*7 

23 

88*5 

23 

12*6 

156 

85*2 

15 

19*7 

61 

80*3 

B 

7*5 

95 

88.6 

0 

•  0 

173 

0 

•  0 

*  73 

0 

•  0 

100 

0 

•  0 

*877 

0 

•  0 

399 

0 

•  0 

4  78 

3 

•  4 

727 

1 

.3* 

361 

2 

»s 

366 

0 

•  0 

298 

0 

•  0 

136 

-0. 

_  .0 

1*2 

0 

♦  0^ 

5" 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

1 

1*0 

•97 

0 

.0 

49 

1 

2*1 

48 

0 

.0 

248 

0 

•  0 

"128 

0 

.0 

120 

5 

12.2 

41 

2 

5.7 

35 

3 

5C.  0 

6 

0 

•  0 

131 

0 

.0 

53 

0 

*0  «* 

78 

0 

*0 

289 

0 

♦0  ( 

143 

0 

♦  0 

146 

0 

♦  0 

70 

0 

♦  0 

5 

0 

.0 

65 

2 

3*1 

64 

0 

♦  0  _ 

27 

2 

5*4 

3  7 

3 

2*0 

147 

0 

*0 

49 

3 

3*1 

98 

0 

*0 

61 

0 

♦  0 

21 

0 

♦  0 

40 

0 

•6 

,231 

0 

•  0 

97 

0 

♦  0 

134 

p 

0 

♦0 

98 

0 

*0 

45 

0 

•  0 

53 

0 

•  0 

161 

0 

•  0 

88 

0 

•  0 

73 

2 

♦  7 

C  1  0 

0 

•0  % 

138 

2 

l«.ft 

140 

0 

*0 

72 

0 

•  0 

36 

0 

•  0 

36 

0 

•  0 

J47 

0 

*o 

72 

0 

•  0 

75 

2 

3*5 

57 

1 

3.2 

.  31 

1 

3.8 

26 

4 

2.2 

183 

0 

•  0 

76 

4 

3.7 
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AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


•LACK  *  ASIAN  OH 

NON-HISPANIC  PACIFIC-  ISLANOER 


3  2*0 
2  2.6 


? 
5 

2 

0 
0 
0 

43 

22 
21 


9 
6 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


5.1 
6*0 
3*6 

•  0 
.0 

•  0 

26.2 
31.* 

22.3 

3.1 
4.2 
.2.1 

•  0 

•  0 

•  0 


•0 
.0 
♦  0 


1.2 
2.4 
•  0 


TOTAL  1 
FEMALE  1 
HALE  0 
IL    SHAWNEE  COLLEGE 

TOTAL  .0  .0 

FEMALE  0       .0  - 

rRiLE*  0  *0 

I  L$ SOUTHEASTERN  ILL  COLLEGE 

TOTAL  0       . 0 

*  > FEMALE  *     0  .0 

MILE  *      0  »° 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

3 
3 
0 

3 
1 
2 

V- 

0 
0. 
0 

0 
0 
0 


NUMfcER         *       NUMBER  ^    *  NUMBER 
ARTS  A NO .SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  (5600) 
ILLINOIS  •  /•  J 

It    LAKE  LANO  COLLEGE 
TOTAL  0,  *0 

FEMALE  0  .0 

f  ,      HALE:  .0  .0 

-  IL    LEWS'  ANO  CLARK  CC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

JL    LINCOLN  CHRISTIAN  COLLEGE 
0-  TOTAL  0  .0- 

Female  o  .0 

\  HALE  0  *0 

IL}  UNCCLN  COLLEGE 
i  TOTAL  0  .0 

.FEMALE  0  #?.0 

XMALE    .      .      0  SO 
IL  ^LINCOLN  LANO*- CMTY  COLLEGE 

.TOTAL'  0,  .0 

,  FEMALE'  0  .0 

r       MALE  .  0.  NO 

It    MACMURRAf>  COLLEGE 
"  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MILE  0\  »0 

IL    MALL INCKRODT  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

^FEMALE  0  *0 

Tj£L€    .  0  *0 

IL   mchenrVcounty  COLLEGE 

TOTAL'  *° 
FLHALE  0  P 

>*     MALE  .0       .0  ^ 

It  .MEAOVLfLOMBARO  THEOL  SCH 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
HALE  0 
IL    MONMOUTH  COLLEGE 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE.   .  0       •O  „ 

IL    MORAINE  VLY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       -°  , 

HAL.E  0  *0 

IL    MORTON  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  .0 

IL    NORTHWESTERN'  UNIVERSITY 
TOT  AL  0  •° 

FEMALE  0  «° 

MALE  0  .0 

IL    OAKTON  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMilLE  0  .0 

e  HfcLE  .0  #0 

IL    PARKLANO  COLLEGE 
.TOTAL  1 
FEMALE  0  .0 

MALE  1  •» 

IL    PRAIRIE  STATE  CCLLtGE 
TOTAL  *  X 

FEMALE  0  *0 

KALE  .  1  1*3 

IL    RENO, LAKE, COLLEGE  " 
TOTAL  0  •0> 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IL    RICHLAND  CMTY  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

*         FEMALE  0  .0 

MALE  •  .0  *0 

IL    ROCK  VALLEY  COLLEGE 
"  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  -.0 

MALE     *  0  .0 

IL    SAUK  VALLEY  COLLEGE 


HISPANIC 
NUMBER 


♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

l.B 
4.3 

.0 

1*0 

♦  7 
1.4 

.0 
/  .0 
.0 

.0 

.0 

♦  0 


3 

14.3 

0 

3 

16.7 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

6 

1.6 

.  3  ' 

->8 

4 

2.4 

0 

•  0 

2 

1.0 

3 

1.5 

0 

< 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

•  6 

2 

1.3 

I 

l.Z 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.6 

16 

7.7 

0 

.0 

7 

6.0 

0 

•  0 

9 

7.6 

0 

.0 

11 

7.6 

3 

2.1 

5 

7.2 

3 

4.3 

6 

7.9 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0  ' 

0 

•  0 

5.3 

0 

♦c 

7.7  , 

0 

•  0 

2*6 

0 

•  0 
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0 

•  0 

4.0 

0 

•  0 
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0 

.0 

1.2 

0 

•  0 

•  0 

0 

.♦0 

2.3 

0 

•  0 
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0 

.0 

.  12. B 

0 

0.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

9 

6,0 

1 

.9 

0 

•0 

1 

l.B 

9 
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0 

.0 

0 
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MINORITY 
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0 
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0 
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.0 

0 
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1.1 

0 
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.0 
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.0 
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0 

.0 
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0 
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0 

.0 

0 

♦0 

0 

•0 
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0 
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1 
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3 
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0 
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»  0 

•0 

0 

♦0 

0 
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0 

.0 

0 

•  0 

0 
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1.1 

.0 
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4.3 

.0 

.9 
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0 

.0 

% 

0 

•  0 

0 

*.0 

0 

.0 
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0 

5 
2 
3 
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0 
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,  NON-HISPANIC 
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NON-RESIOENT 
ALIEN 
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TOTAL 
■X  NUMBER 


.0 

•  0 

;o 
5.6 

4.8 
6*8 

•  0 

•  0 
»0 

t 

•  0 
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•  0 


3 

149  98.0 

1 

73  96.6 

2 

1 2*6 

76  97#4 

7 

5.1 
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5 
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0 

.0 
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0 

CO 

0  *o 

0 

.0 
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47 

28.  7f 
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25 

S3*? 
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12 
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276  95.8 

7 
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0 

.0 
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0 
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1  100.0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

.0 
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.0 

107  100*0 

"  0 

.0 

64  100.0 

0 

.0 

43  ICC.  0 

1 
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0"  *0 

0 

•  .0 

0  .0 

1 

100*0 

0  *o 

3 

*  14.3 

18  65.7 

3 

16*7 

15  83.3 

0 

•  0 

3  10C.0 

0 
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0 

•  0 
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0 
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7i* 

2 

1.4 
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0 

•  0 

B3 

2 

3.6 

55 

0 
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1 

0 

•  0 

0  • 

0 

•  0 

I 

% 

0 

.0 
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0 

•  0 

70 

0 

♦  0 

•94 

0 

.0 
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0 

•  0 
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p 
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.0 
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0 

.0 
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6 
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.0 
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.0 

43 

0 

•0 

1 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

1 

0 

*  .0 

21 

b 

»  .0 

ie 

0 

.0  • 

0 

.0 

^  *&5 

0 

.0 
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0 

.0 

0  195 

0 
0 
0 

3 
1 
2 

18 
B 
10 

18 
11 
7 

1 

4 

3 
1 

8 

5 
3 

7 

3 
4 

6 
6 
0 

LO 
1 
9 


.0 

,  4  100*0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

1.9 

151 

98*1 

0 

1.3 

76 

96.7 

0 

2.6 

75 

97.4 

c 

8.7 

169 

91*3  9 

0 

9.1 

80 

90*9 

0 

8.4 

109 

91*6 

0 

12.4 

127 

87*6 

0 

15*9 

56 

84.1 

0 

9.2 

69 

90.8 

0 

.9  * 

112 

99*1 

0 

1*6 

61 

98*4 

0 

.0 

51 

100*0 

0 

5.3 

71 

94*7 

c 

7.7 

36 

92*3 

0 

2.8 

35 

97*2 

0 

3.1 

247 

96*1  ^ 

2 

4.0 

121 

96.0 

0 

2.3 

126 

96.2 

2 

3.1 

79 

91.9 

c- 

7.1 

39 

92.9 

0 

9.1 

•  50 

90*9 

0 

7.5 

74 

92.5 

«  0 

12.8 

41 

87*2 

0 

*0 

33 
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0 

B.6 

103 

91*2 

0 

1*8 

^4 

98*2 

0 

15.5 

49 

84*5  • 

0 

2132 


-,.0 
•0 
.0 

•0 

•  0 

•  .0 

•  0 
.0 

,♦0 


86 
42 
4t 

"60 
47 
33- 

113. 
55 
58 


2072 


TUl£  K>.  TOTAL  ASSOCIATE  OEGREES  *NO  CTHER  AWAROS  BASSO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  rfORU  BEVQNO  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
-     "CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF' HIGHER  EOUCATION  BY  RACEt  ETHNICITY,  AND  CEXl    INSTITUTION  ANlf  STATE  1978-197* 


AMERICAN  INDIAN, 
ALASKAN  NATIVE 

*  ,' NUMBER    -  t 


BLACK    .  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL- 
MINORITY 


hrJITE 
NON-HISPANIC 


ARTS  ANO  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  (5600) 
ILLINOIS 


IL    SPOONJUVERCOLLEGE  ' 

;  TOTAL  0        *0  0 

FEMALE  0.       ,0  0 

M4LE  ^    0       iO  ^  0 

It    SPRlNGaO  COUtEGE  IN  ILL 
'   TOTAL  \    *0    *   .0  1 

FEMALE  V  0       -0     '  1 

MALE  ^  0        *0  0 

IL     STATE  COMMIK IT Y  COLLEGE 
TOTALS  0  .0 

FEMALE  0       .0  .v 

MALE  0  .0 

IL    THCRNTCN  CMTY 'CCLLEGE  { 

.TOTAL  0.0  39 

FEMALE  0        .0  31 

MALE  0        .0  8 

IL    TCI  TON  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  13' 

FEMALE  0        ,0  5 

MALE"  0,0  8 

IL    MAUBONSEE  CMTY  COLLEGE 

".TOTAL  0        *0  6 

>     FEMALE  *  0.0  4 

^    MALE  0        .0  Z 

IL    W1  RAINEY  HARPER  COLLEGE 

TOTAL  0     ,  .0  0 

FEMALE  0        ,0   .  0 

MALE  0        «r0  0 


•  0 

•  0 

•  0 

"  .8 
1.1 

•  0 


50  100.0 
38  100.0 
12  100.0 


14.6 
21.2 
6.6 

5.4 
3.9 
7.1 

3.3 
4.0 
2.4 

•  0 

•  0 
.0 


IL  ,       STATC  TOTALS  t        62  INSTITUTIONS) 

TOTAL               18  .2  lt350M2.2 

*  FEMALE                8  .1             B58    15; 5 

MALE               10  .2             492  .8.9 

IN0IA1A  . 


IV  ANCILL A  OOMINI  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  „ 

}    FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    BALL  STATE  UNIVERSITY 
T(Jr*L  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

,IN  v  BETHEL  COLLEGE  * 

TOTAL  *  0  .0 

FEMALE  -  0  .0 

MALE  ■    0  .0 

IN    SUTLER  UNIVERSITY  \ 
.TOTAL  0  ,  .0 

FEMALE  0    9  .0 

MALE  0  .0 

IN    CALUMET  COLLEGE  ' 
•TUTAL  1  .7 

FEMALE  I-  1.9 

MALE  0  .0 

IN    FORT  WAYNE  BIBLE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0- 

0  .0 
0  .0 

IN    H0tYv CROSS  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
IN    INDIANA  CEN 
/TOTAL 
F5MALE 
MALE 

r'lN-7lN0UNA.STATE«UrtMAlN  CAN 
*,  TOTAL 
FEMALE 
*  MALE 
IN  .INOIANA  ST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

IN    INOIANA  U  BLOOM INGT3N 
TOTAL  0  .0 

.     FEMALE;  /O  .0 

MALE  0  ,,.0 

IN    INOIANA  UNIVERSITY  .EAST 

"  vrrru  -o  ;.o 

FEMALE  0  .0 

MALE  0 
,1ft  'INOIANA  U  AT  KOKOMO 


3  4.9 

1  2.9 

2  7.4 


•  0 

•  D 

•  0 

•  0 

•  0 
.0* 


12  9.0 
9  17.3 
3  3.7 


0 
0 
0 

0 
0 

Q 

0 
0 


•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


NUMBER 
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X 

- 
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• 

X 
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X- 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.  67 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

26 

100.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

41 

100.0 

0 

.0 

2 

1.5 

3 

2.3 

126 

94.7 

0 

•  0 

1 

1*1 

2 

2.3 

85 

97.7 

,  0 

.0 

I 

2.2  , 

1 

2.2 

41 
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0 
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0 
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50 
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0 

.0 

0 
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0 

•  0 

38 

IOC.  0 

0 

•  0 

0 

w 

0  , 
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12 

100.0 

0 

.0 

o 

1 

♦4 

4 

1.5 

44 

16*4 

224 

83*6 

0 

♦  0 

3 

2.1 

34 
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76.7 

1 

.8 

1 

•  8 

10 

8.2 

112 

91 .8 

2 

♦  8 

1  V 

.4 

16 

6*6 

225 

93.0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

'  3.9 

123 

95.3 

2 

1.3 

1 

.9 

1 1 

9.7 
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90.  3 

0 

•  0 

2 

1.1 

8 

4.4 
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94.5 

\  0 

,♦0 

0 

•  0 

4 

4.0 

93 

93.9 

*    '  0 

•  0 

2' 

4 

4.  8 

79 

95.2 

2  . 

•  3 

3 

.5 

5 

.8 

599 

99.2 

1 

♦  4 

1 

.4 

2 

•  8 

264 

99.2 

1 

•3 

2 

•  6 

3 

•  9 

9  335 

99*  1 

118 

1.1 

286  2.6 

1*772 

16.0 

9 1069 

81*  8 

59 

1.1 

123 

2.2 

1 »048 

«8.9 

4t  413 

79.7 

59 

1.  1 

*  1« 

2.9 

s  724 

13*1 

4*651 

84.0 

n 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

88.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

83*3 

0 

.0 

0  . 

•  0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

4.9 

58 

95.1 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

*.9 

33 

97.1 

0 

.0 

0 

•0 

2 

7*4 

25 

92.6 

0 

.0 

0 

.0  ■ 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

'  1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

1 

*  .0 

9 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

8 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0  • 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

15 

11.2 

2B 

2C.9 

106 

79.1 

0 

•  0 

8 

15.4 

18 

34.6 

34 

65.4 

0 

.0 

<<7 

6.5 

10 

72 

B7  .8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

10,0.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

29 

93.5 

0  * 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

92.3 

0  J 

■  .0 

0 

.Oe 

0 

.0 

17 

94.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

NON-RE SI  OENT 
ALIEN 

NUMBER 


240  2.2 
76  1.4 
164  3.0 


TOTAL 
NUMBER' 


0 

•  0 

67 

0 

•  0 

26 

0 

o  •O 

41 

4 

3.0 

1*3 

0 

.0 

87. 

4 

8.7 

46 

o 

.0 

50 

0 

•0 

3B 

0 

vO 

12, 

0 

•  0 

268 

0 

•  0 

146 

0 

.0 

122 

1 

•  4 

242 

1 

•  8 

129 

0 

•  0 

•  113 

2 

1.1 

r~182 

2 

2.0 

99 

0 

.0 

63 

0 

•  0 

604 

0 

•0  , 

266 

0 

•  0 

33B 

l*100*4u 


0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

t.O 

2 

100*0 

0 

w.o 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

♦  Or 

0 

•  0 

2 

8.7 

20 

87.0 

1 

8.3* 

10 

83*.  3 

1 

9*1 

10 

•  90.9 

0 

•  0 

21 

100.0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

•  0 

4 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

l'JO.O 

lltOBl 
5*542 
5*539 


1 

11*1 

9 

1 

16*7 

6 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

61 

0 

.0 

34 

tf 

•  0 

-  27 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

</ 

x  *0 

1 

0 

•  0 

9 

0 

■♦o 

8 

0 

.0 

1 

0 

.  .0 

134 

0* 

♦  0 

52 

0 

•  0 

•82 

0 

-0 

11 

0 

.0 

10 

0 

•  0 

1 

2 

6.5 

31 

1 

7.7 

13 

1 

5.6 

10 

0 

•  0 

1 

o 

f.O 

♦  0,,  * 

6 

•  0 

5 

0 

.0 

'  3 

0 

•  0 

? 

0 

♦  0 

2 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

0 

1 

4.3 

23 

1 

8,3 

•  H 

0 

•  0 

0 

.0 

21 

0 

•  0 

11 

0 

•  0 

10 

0 

•  0 

4 

0 

•  .0 

0 

0 

•0  v 
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AMERICAN  IROIAN 
-  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


SLACK  ASIAN  0* 

NOW* Hi  SPAN IC  PAC5FIC  I  SLANOER  l*$PANIC^ 


NUMBER         %  NUMBER 
*  ARTS  ANO  . SCIENCE  Or'gENERAL  PROGRAMS  C56C0) 


I NO I AN A 

IH    INOIANA  U.NORTHhEST  * 
TOTAL  *     0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN  INO-PUROUE  U  INOIANAPOLIS 
M,  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE ,  ,     .      0  .0 
SN    INOIANA  U%AT  SOUTH  B£NO 

-TOTAL  0  .0. 

/   FEMALE  >'>0  .0 

MALE  0  .  .0 

INV    INDIANA  M  SOUTHEAST 


1  8.3 

0  .0 

1  14.3 
FORT  WAYNE 
1  12.5 

0  .0 

1  50.0. 


TOTAL 
FEMALE 
t  MALE 
IN  ^INO-PUROUE 
TOTAL. 
FEMALE 
HALE^ 

IN    MANCHESTER  COLLEGE 
TOTAL  0 
, FEMALE  0 
MALE  .  0 

IN    MARION  COLLEGE 
TOTAL      .  0 
FEMALE    '  0 
MALE  0 


IN    OAKLANO  CITY  COLLEGE 


.0 

•  0 

•  0 
COLLEGE 

0 
.0 
0 


TOTAL       .  0 
FEMALE-  •  '  0 
MALE  0 
IN  *  SAINT  JOSEPH'S 
TOTAL*  0 
FEMALE  0 
HUE  0 
IN    TAYLOR  UNIVERSITY 
^  TOTAL  0  .0 

^        FEMALE  *  *0 

HALE  0  »° 

IN    UNIVERSITY  OF  EVANSVlLLE 
TOTAL.  0  .0 

FEMALE  .        „    0        .0  * 
MALE  0  .0 

IN    VALPARAISO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE'  0  *° 

MALE  0  .0 

IN    VINCENNES  UNIVERSITY 
TOTAL^     ■  0  .0 

FEMALE  0  ..0 

MALE  0  .0 


0 
0 
0 

2 

■o 

2 

2 
I 
I 

I 
I 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 
.0 

18.2 

•  0 
28.6 

28.6 
50.0 
20.?) 

*  8.3 
20.0 

•  0 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


1  50.0 

0  .0 

1  100.0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


.13  5.1 
5  5.3 
8  5.0 


•  26  INSTITUTIONS! 


IN         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                3  .5  3* 

FEMALE                 1  JZ 

HAJ.E                2  .6  .17 


5.3 
5.9 
4.7 


0 
0 
0 

0 
0 
C 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
-  0 

6 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

*  0 


s 

NUMBER 

s 

•0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

Yo 

0 
0 

•  0 
•0 

•  0 

0 

•0 

•  0 

0 

•0 

•  0 

0 

•  0 

•0 

*  0 

•  0 

-8.3 

0 

•  0 

•  0 

0 

•0 

14.3 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

0 

•0 

.0 

0 

•  0 

•0 

0 

•0 

•  0 

r  ° 

•  0 

.0' 

0 

•0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

*° 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

•0 

.0 

0 

•  0 

N.6 

0 

.t> 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

10 

100.0 

'  .0 

■  •? 

100.0 

•  0 

lOO.fl 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 


27 
17 
10 


T07AL 
MINORITY 

NUMBER 


MUTE 

non-hispanic 
/number 


NON-RESIDENT 
AL1E'4 

NJN8ER 


•  0 
.0 
.0 

18.2 

•  0 
28.6 


75.0 
66.7 
89.0 

72.7 
75.0 
71.4 


2  28.6 
1  50.0 
1  2C.0 

3  25.0 

1  20.0 

2  28.6 


5  71.4 
1  50.0 
4  80.0 


1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.12.5 

•  0 

50.0 

e 

•  0 

•  0 

•  0 


75.0 
80.0 
71.4 

75.0 
83.3 
5C.0 


.0 

•  0 

•  0 


1  100.0 
1  1CC.0 
0  .0 

5  10C.O 
2' 100.0 
3  100.0 


1  50.0 

0  .  .0 

1  100.0 


•  0 
-.0 

•  0 


10  100.0 
9  100.0 
1  100.0 


50.0 
1C0.0 
.0 

100.0 
100.0 
100.0 

.0 

•  0 

•  0 


•  0 

0 

•  0 

5 

83.3 

•  0 

0 

•  0 

3 

75.0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

•  0 

0 

.0 

4 

100.0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

•  8 

5.9 

202 

78.9 

•  0  . 

5 

5.3 

87 

91.6 

1.2 

10 

6.2 

115 

71.4 

4.2 

67 

1C.4 

529 

82.1 

5.9 

36 

12.6 

240 

83.9 

2.8 

31 

8.7 

289 

80.7 

TOTAL 
S  NUMBER 


2 
1 
1 

1 
1 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

I 

0 

0 
0 
0 

a 
o 
o 

o 
c 
o 

o 

0 

o8 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

39 
3 
36 


48 
10 
38 


25.0 

8 

33.3 

3 

20.0 

5 

9.1* 

11 

25.0 

4 

7, 

•  0 

7 

•  0 

2 

•  0 

5 

•  0 

12 

•  0 

5 

•  0 

7 

12.5 

8 

16.7 

6 

•  0 

2  * 
*  * 

*' 

.0  • 

•  0 

0 

•  0 

5 

•0 

2  * 

•  0 

3 

•0 

2 

•  0  ' 

i 

•  0 

4 

<o 

2 

•  0 

t\ 

•  0 

.0 

'  10" 

•  0 

9 

».0 

I, 

16.7 

t 

25.0 

•  0 

2 

•  0 

4 

•  0 

2. 

•  0 

J  2 

15.2 

256 

>  3.2 

95 

22.4 

16X  * 

> 

7.5 

,  644 

3.5 

286 

10.6 

358 

IOWA 

IA    CLARKE  COLLEGE 

"   TOT  AL                0        .0  0 

FEMALE          *      0        .0  0 

MALE  0  .0  0 
I A  ' D€  S  MOINES  AREA  CC 

TOTAL  "     %        0"      »0  3 
FEMALE                 0        .0  ,0 

MALE.  0  .0  3 
Ik    CLINTON  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  .  0 

FEMALE                <t  0 
MALE                0'       .0       '  0 
IA    MUSCATINE  CMTY  COLLEGE  _ 

TOTAL'    t            0        .0  1 
FEMALE   "           -0        ♦<>           *  * 

MALE  0  ,  .0  0 
IA    SCCTT  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  0 

FEMALE'               0     '  .0  0 

HALE  0  .0<  0 
.IA    ELLSWORTH  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0        .0  5 

FEMALE                0.       .0  0 

MALE  0-  .0  5 
IA    GRAND  VIE*  COLLEGE 

TOTAL        ,        0        .0  J 

-FEMALE                0       .0  2 

»     mXle         -  o      .o  i 


•  0 

•  0 

•  o 

1.9 

•  0 
3.7 

*  .0 
•0 
.0 

.9 
2.1 
.0 

.0 

•  0 

4.9 

•  0 
7.5 

2.4 
2.8 


0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

i.O 

0 

•  0 

r 

•6 

2 

1.2 

0  ' 

•  0 

0 

•  0 

1 

r;2 

2 

2.5 

0  . 

0  % 

•  0 

0 

•  0 

0 

•9 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

.9 

0 
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0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1.5 

0 

•  0 

0°/ 

.0 

0 

•  0 

•0 

0 

•  0 

0. 

•  0 

1 

1.0 

0 

•  0 

1 

2.8 

0 

•  0 

0  " 

•  0 

0 

•  0 

1 

.8 

0 

•  0 

'  1 

1.4 

0 

•0 

0 

\  .0  ' 

0 

.0 

.0 
.0 
.0 

3.7 

•  0 
7.4 

•  0 

•  0 
.0 


2  1.7 
1      2.1  . 
1  1*5 


.0 

•  0 

•  0 


6  .5.8 

1  2*8 

5  \  7.5 

4  3.2 

3  4.2 

1  1.9 


1 
1 
0 

o  , 

150 
76 

,74 


100.0 
100.0 
•  0 

93.2 
95.0 
91.4 


92  100.0 
26  1C0.0 

66  100.0 

114  ,  98.3 
4f  97.9 

67  98.5 

3  100.0 
2  100.0 
1  100.0 


91 
35 
56 


88.3 
97.2 
83.6 


^^07 


86.3 
'66  94.4 
3-    7  5.0 


0 

.0 

1 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

5 

3.1 

161 

4 

5.0 

80 

1 

1.2 

81 

0  ■ 

•  0 

92' 

0 

.0" 

26 

0 

.0 

66 

•o 

.0 

116 

0 

.0 

48 

0 

o.O 

68 

0 

.0 

3 

0 

.0 

2, 

0 

•  1« 

6 

103 

0 

•  0 

36 

6 

9.0 

67 

13 

10.5 

124 

1 

1.4 

72 

12 

23.1  «* 

*  52 

ERIC 


2134 


TABLE  40.  TOTAL  ASSOCIATE  DECREES  AHO.CTMC*  AWARDS  iASEO  OH  LESS  THAN  FOUR  YEARSyOF  NCRK  6EY0N0  HIGH  SCHOOL  ******* 

CONFERREO* BY 'INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE ♦  ETHNICITY  t  AND  SEX  J     INSTITUTION  A  NO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  MO  IAN 
ALASKAN  NATIVE 


'  •W.ACX  ASIAN  Oft  . 

NON-HISFAN!C  PACIFIC  IS  LANDER 


NUMBER     «    %       NUMBER         t  NUMBER 
ARTS  AND  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  t5600) 
HOWA  "  * 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


kHITE  ' 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


IA    INOIANHLS  CC-CTTUMWA 
*     TOTAL  ,1  "1.2 

FEMALE  0 
MALE  1  , 

I A  .IOWA -CENTRAL  CC 
T3TAL 
FEMALE  <^ 
MALE*  0 
I  A'    IOWA  LAKES  CC  NCRTH^CTR 
TOTAL  0       .9  * 

FEMALE  0  O 

MALE  0  .0 

IA    IO£A  LAKES  CC  SCUTH  CTR 


.0 
2.2 


TCTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  0 
.0 


IA    IOWA  WESTERN  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE  0-  .0 

MALE  0  .0 

IA    KIRKWOOO  CMTY  CCLLEGE 
JOTAL  1  .6 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  1*2 

IA    MARSHALLTWN  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  >.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  C 

I A    MAI YC RE ST  COLLEGE 
TOTAL  '  0  \9 

FEMALE  0  .0 

MALE  G  .0 

I A    MOUNT  SAINT  CLARE  COLLEGE 

TOTAL  d  0  .0 
"Vf£MALE  0  .0 

"      HALE  0        .9  * 

t A.*  N  IQWA*  AREA  CMTY  COLLEGc 
^  TOTAL  «0        ,0  , 

FEMALE  0  .0 

\i  male .  ,o 

IA    SIOUX'EMFIRE  COLLEGE 
TOTAL    ,  3  "2.3 

FEMALE  0     *.0'  , 

MALE  3  2.5 

IA    SOUTHEASTERN  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  .    0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .3 

X'A    SOUTHWEST  ERN  CMTY  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE  *  0 

MALE3  0  . 

I A    VENN ARC  COLLEGE 
TOTAL  0 
»  FEMALE  0 
'MALE     *  .0 
I A    WALDORF.  COLLEGE 
\TOTA*L  o  * 

FEMALE  0 
MALE  0  - 

H         STATE  TOTALS  I 

TOTAL  5 
*    FEMALE      f  0 
MALE  •  5 

KANSAS 


0 
1 

1 

0 

I 

■  0 
0 
0 

0 
0 

A 

2 
£ 

1 
0 
1 
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•0 
.  0 

0 
0 
0 

9 
3 
6 

11 
-  3 
8 

t 

3 
1 
2 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

4 

"  0 
4 


4.9  7 

•  0 
B.7 

.5 

•  0 

1.  e 

•  o 

3.2 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
-  .0 

•  0 

'2.5 
2*6 
2.4 

•6 

•  0 
1*3 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

-0 

3*5 
2*6 
•A. 2 

6.3 
21. t 
6.7 

2.3 
1*9 
*  3.7 

1*6 
.0 
2.6 

o 

.0 

•  0 

•  0 

2.  * 

•  0 
4.8 


22. INSTITUTIONS) 


51 
12 
39 


2.3 
1.2 
3.1 


KS    ALLEN  CO  CMTY  JR  COLLEGE 

TOTAL  0 

..0 

0 

♦  0 

FEMALE  0 

.0 

0 

♦  0 

'NALtf             , -'0 

•  0 

0 

•40 

KS    BARTON  CO  CMTY  JR 

COLLEGE 

**,  TOTAL  0 

♦  0 

■  0 

•  0 

>    FEMALE          »  '0 

•  0 

•  0 

MALE  .  0 

•  0 

0 

•  0 

XS    BETHEL  COLLEGE 

TOTAL            *  0 

.0 

o 

♦  0 

FEMALE  9 

•  0 

0 

•  0 

MALE  .  0 

•  0 

0 

•  0 

KS  -BUTLER  CO  CMTY  JR 

COLLEGE 

TOTAL*              0  * 

♦0 

0 

.0 

FEMALE        »  0 

•  0 

0 

•  0 

HALE  0 

♦o 

0 

•  0 

>KS  ';CENTRAL  COLLEGE 

.3 

TOTAL-  0' 

-.0 

0 

FEMALE    •  C 

♦0- 

0 

•  0 

MALE  0 

.0' 

:  o 

•  0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

1 
1 

0 
0 

c 

0 
0 
0 

0* 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

"  0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

1 
1 

0 


1*2 

0 

.0  • 

6 

7.4 

75  92.6 

2*9  * 

o 

A) 

1 

2.9 

3*  97*1 

♦  0 

0 

.0 

'5 

10.9 

41  89.1 

.  0 

o 

.0 

1 

•  3 

20*  95*3 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

97  10C.0 

•0 

0 

•0 

.  1 

.9 

.107  91*5 

1.6 

0 

♦  0  * 

2 

3.5 

55*  96.5 

.0 

0 

.0 

'  0 

•  0 

26  100.0 

3*2 

0  s 

.0 

2  ' 

6.5 

29.  93.5 

i 

♦  0 

0 

.0 

00 

•  .0 

35  100*0 

•  0 

o 

.0 

0 

•  0 

5  10C.0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

39  1CC.0  ' 

♦  0 

o 

'  .0 

0 

♦  0 

187  1CC.0 

.0 

♦  0 

o 

♦  0» 

82  100*0 

.0 

.  0 

•  0 

0 

-  .0 

105  100*0 

.1.3 

2 

1.3 

9 

5.6 

151    94*4  • 

1 

1*3  f 

4 

5.3 

72  94*7 

1,2 

1 

1.2 

5 

6*0* 

79  9A*0 

♦  0 

o 

.0 

1 

.6 

140  90*9 

.0 

o 

.0 

0 

♦  0 

75  96*2 

.0 

0 

•  0 

1 

1 

1.3 

65  85*5 

A 

o 

.0 

o 

»o 

1  100*0 

4  *o 

o 

.0 

o 

.  0 

0  •( 

•  0 

) 

.0 

0 

.0 

1  1C0.O 

«  *w 

o 

o 

o 

.  0 

*    23  100*0 

•0 

o 

.0 

0 

.0 

16  100*0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*  .0 

7  100*0 

#  4 

->  5 

1.9 

15 

5.8 

242  94.2 

♦  0 

2 

1*8 

5 

4.4 

109  95.6 

3 

2.1 

'  10 

7*0 

133  93.0 

♦  0 

jj  o 

♦  0 

14 

10*5 

119  89.5 

♦  0 

o 

♦0 

3 

21** 

11  78*6 

.0 

0 

.0 

11 

9*2 

108  90*8 

•  0 

0 

.0 

*  3 

2*6 

102  95*3 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

1*9 

52  98*1 

.0 

*      0  . 

♦0 

2 

3*  7 

59  92*6 

•  0 

0 

♦  0' 

1 

1*6 

60  98*4 

•  0 

o 

♦  0 

0 

*  *0 

23  100*0 

♦  0 

p 

•  0 

1 

2*6 

3  7  97*4 

•  b 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

9  90*0 

.0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

7  100*0 

.0 

0 

.0 

.  0 

*0 

2  66*7 

o 

♦  0 

5 

3*  3 

163  97*0 

1.2 

o 

-0 

1 

1.2 

8*  98*8 

♦  0 

o 

♦  0 

4 

4.6 

,79  95*2 

#  4 

10 

,4 

75 

3.3 

2il24  94*5 

.5 

*  3 

.3 

20 

2.0 

948  97*1 

.3 

7' 

•  6 

55 

4.3 

It  176  92.5 

*  .0 

#9 

1 

.9' 

>106  93*0 

.  0 

1 

1.9  / 

1 

1.  9 

49  94*2 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

57  91.9 

•  0 

I 

1*2 

1 

1.2 

85  98*6 

♦  0 

1 

2.0 

1 

2.0 

49  98*0 

*o 

0 

.0 

1/ 

.0 

36  100*0 

•9 

0 

.0 

0 

.0 

*   *  \ 

1  100*0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1  100*0 

.0 

o  • 

.  *o 

0 

♦  0 

o  \p 

1.6 

2 

3.2 

3 

4.8 

59  95*2 

.0 

9 

0 

.0 

22  100*0 

2.5 

2 

5.0  ' 

3 

7.5 

37  92.5 

1.1 

i 

1.1 

2 

2.2 

90  94.8 

2.0 

0 

.0 

1 

2*0 

49  96.1 

♦  0 

1 

2.4 

1 

2*4 

41     97. 6 

.0 
•  0 
•0 


9  4*2 
0  .0 
9  7.7 


49 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0* 

•  0 

*.o 


13  8*4 
3  3*8 
10  13*2 


.0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

♦o. 

.0 

♦  0 

1.9  * 

*0 
3*7 

*0 
*0 
«  *0 

10*0 

♦  0 
33*3 

*0 
*0 
♦0 


9  A. 2 
8  ^*8 


3*2 


6*1 
3*0 
8*1^ 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
;0 

•  0 

1.1 

2*0 
*0 


81 

35' 
46 

214 
97 
117 

57 
26 
31 

35 
5 

30 

187 
82 
105 

160 

J6 
J4 

154 
78 

7* 

1 
0 
1 

23 
16 
7 

257 
114 
143 


133 
14 
119,  J, 

'  107 
53 
54 

61 
f23 
38 

io 

7 
o3 

168 
85 

63  * 


2,248 
976 
1.272 


.114 
52 
62 

66 

50 
36 

1 
1 

0 

62 
22 
40 

93 
51 
42 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  CR 

NQ*-HIS>ANIC  *AClFlC  ISLANDER 


NUMBER         X       NUMBER         S  NUMBER 

"     *  4 

AATS  ANO  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  <S60* 
KANSAS  n 


KS    CLOUO  CO  CNTY  J  A  COLLEGE 
TOTAL  i 
FEMALE  1  1*8 

MALE  0  .0 

KS  -COFFEY VI -'CNTY  JR  COLLEGE 
TUTAC.  0  .0 

FEMALE'  0°   ,  *0 

HALE  6       *0  •  ■ 

US,  COLBY* COMMUNITY. COLLEGE 
^    TOTAL  -0-  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE        x        0     t  *0. 
KS*  COMLEY  CO  CNTY  JR  COLLEGE 

*  TOTAL  .  0  *0 
,__^FE«ULE^     /    -0  .0 

<     ,     MALE  ^^-J       0        .0  * 
KS    OOOGE  CTY  CNTY  JR  COlfcEGE 
TOTAL  0  .0 

f  EMALE  o    '  .0 

HALE  _  0  .0 

KS    DONNELLY  COLLEGE 

TOTAL      *  0  '♦0 

FEMALE  0  *0 

MALE     .  0  .0 

KS    F3RT  HAYS  KANS  ST  COLLEGE 
*  TOTAL  0  #0 

'FEMALE  0        *0  1 

MALE  .  0  .0 

KS*    FT  SCOTT  CKTY  JR  COLLEGE 
TOTAC  0  *0* 

'FEMALE  0  ♦<> 

MALE  0  -0 

KS    FUENOS  UNIVERSITY 
TOTAL  0  -0 

FEMALE  0*  .0 

MALE-  0  •Oj 

KS    GAROEN  CITY  COMMUNITY  JC 
TOTAL^_  .        0  *  *0 

KS  C.HASKELC  INOIAN  JR  COLLEGE 
TOTAL'  44  100.0 

FEMALE  33  100,0 

MALE  31  100.0 

KS    HESSTON  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KS    HIGHLANO  CNTY  JR  COLLEGE 
TOTAL  4  3.6 

*  p    FEMALE  2  5*9 

'  MALE      .    t,      2  2.6 
KS    HUTCHINSN  CNTY  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0' 

FEMALE  0       .0  . 

MALE  ft  .0 

KS,   NOEPENOENCE  COMMUNITY  JC 
*  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  ,i0 

MALE  0  .0, 

KS  ♦  JOHNSN  CO  CNTY  JR  COLLEGE 
TOTAL  0    i  .0 

e         FEMALE  0  .0, 

*  MALE  0  .0 

K5    KANSAS  CITY  KANS  CNTY  JC 
TOTAL  0  .0, 

FEMALE  0  .0 

,    MALE  0  *0 

KS    KANSAS  NEWMAN  CCLLEGE 
TOTAL  i  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

KS    KANSAS  ST  U  AGR  C  APP  SCI 


2.7 
♦  0 
5.5 


1Q  8*3 
0  .0 
10  14.1 


2 
0 
2 

4 

2 
2 

13 
6 
7 

33 
,24 

9 

0 
0 
0 

10 

1 

9 

0 
0 
0 

16 
.  1 
15 

0 
0 
0 

1 

0 

41 


1.6 
.0 
3.9 

6.6 
6.9 
6.3 

7.9 
7.7 
8.0 

50.0 
72.7 
27.3 
i 

•  0 

•  0 

•  0 

9.8 
2.8 
13*6 

.0 
.0 
.0 

8.6 
1.5 
13.2 

.0 
.0 
.0 

.9 
.0 
1.7 


22  49.8 
3  8.8 
19  24.7 


2'.3 


6 

1  .8 

5,\  3.7 

4*  7.3 
0  .0 
4  11.1 


.7 
•  0 
1.9 


29  U.8- 
16  17.6 
13  12.4 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0' 
.0 


KS-  -UBETTF  CNTY  JR  CCLLEGE 
TOTAL  0-  ,.0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KS    NEOSHO  CO  CMTY  JR  COLLEGE 
TOTAL        '        0  •O 
FEMALE  0       *°  ' 

MALE  0  .0 

KS    PRATT  CMTY  JUNICR  COLLEGE 


TOTAL 
FErftCE 
MALE 


2 
2 
0 

'0 

0 

2 
0 
2 

5 

2 
3 

2 
0 
2 


6.7 
11.8 

•  0 

•  0 

•  0 

2.9 

•  0 
4.2 

5.6 
4.2 
7.3 

2.8 

•  0 
5.1 


1 
0 
1 

0 

o  • 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

1 
1 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

"  0 
0 

*0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

.0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0* 
0 

c 

0 

0  ' 
0 


.9 

♦  0 
i.B 

.0 
.0 

♦  0 


HISPANIC' 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


MUTE 
NGN-HlSPANlC 

NUMBER 


NON-RE S10ENT 
ALIEN 

NUMBER 


.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
♦t> 

.6 
.0 
1.1 

3.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

.0" 

.0. 

*.o 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


.o- 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
*  .0 

.0 
.0 
.0 

*5 
.0 
1.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.1 

.0 
2.4 

.0 
.0 
.0 


2.7 
♦  0 
4.2 


2  1.6 
0  .0 

2  W 


1 
1 

t  0 

27 
11 
16 


1.6 
3.4 
.0 

16t4 
14.1 
18.4 


8  12.1 
3  '9.1 
5  15.2 


5 

4.5 

106 

95.5 

1 

1.6 

55 

*98*2 

4 

7.3 

51 

92.  7 

> 

13 

- 

11.  5 

94 

83*2 

0 

.0 

42 

100*0 

13 

18.3  t 

52 

73*2 

4 

3.3 

119 

96.7 

0 

.0 

72 

1C0.O 

4 

7.d_ 

47 

92*2 

5C 

S 

8.2  *  * 

.  56 

91*8 

3 

10.3 

26 

69*7 

2 

,.3  }- 

30 

93*8 

41 

24*8 

124 

75*2 

17 

21. 

bl 

78*2 

24 

27*6 

63 

f2.4 

42 

63*6 

16 

24.2 

28 

84*8 

5 

15.2 

14 

42.4 

11 

33.3 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

10 

7*0 

0 

•o  tf 

1 

2*8 

0 

.o  * 

9 

U.6 

0. 

.0 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

*0 

o 

10. 

5.5 

26 

1443 

6 

8.8 

7, 

10*3 

4 

3.5 

19 

16.7 

0 

•  0 

64 

L00*0 

0 

.0 

33 

LOO.O 

0 

.o  ► 

31 

100*0 

2 

1.8 

3 

2.7 

1 

1.8 

1 

1.8 

1 

1.7 

2 

»* 

4 

3.6 

30 

27,0 

1 

2*S 

6 

17.6 

3  ' 

3.9 

24 

...X 

4> 

1.5 

10 

•  3.e\ 

2 

1*6 

3 

2.4  \ 

2 

1*5  ' 

7 

5.1  \ 

2 

3*6 

6 

10.9.  \ 

2 

10*5 

2 

1C.5  \ 

0 

.'0 

4 

11.1  * 

0 

*0 

1 

*  *7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

;i 

1.9 

3 

1.5 

33 

16*8 

1 

1.1 

17 

18*7 

2 

*.9 

16 

15.2c 

3 

10.0 

5 

1 6*  7  *' 

3 

17.6 

5 

29*4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0  * 

2 

4.2 

1 

1.1 

7 

7.9 

1 

2.1 

3 

6.3 

<r 

.0  « 

4 

5.8 

2 

2.8 

4 

5.6 

0 

•0 

0 

•0 

2 

5.1 

4 

1C.3  " 

0 
0 

,  o 

78 
33 
45 

6 
5 
1 


♦  0 
.0 
.0 

76.5 
91.7 
68*2 

100.0 

1  co.o 

100*0 


142  78*0 
59  86.8 
83  72.8 


0 
0 
0 


♦4 


TOTAL 
NUMBER 


0 
0 
0 

6 
0 
6 

0 
0 
0 
i 
0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0 

5.3 
.0 
8.5 

•  0 
.0 
.0 


0 
8 

1 

0 

1 

14 

2 
12 

C 

14 

12 

0 
'  0 
0 


3 
0 
3 

0 

0 

0 
0 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

l/.I 

'  ,.o 

24,2 

100.0 
-  .0 
100.0 

13.7 
&«.6* 
18.2 

♦  0* 
.0 
.0 

7.7 
2.9 
10.5 

.0 
«Of 
.0 

2.7  A 
.0 

5.2 

.ft 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦0 

1.8  * 
.0 

2.8  • 

.0 
.0 

;o 


9  4.6 
2  2.2 
7  6.7 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

1 
0 
1 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

4.3 

•  0 
6.3 

1.1 
.0 
2.4 

.0 

•  0 
.0 


56  . 
55 

113 
.  42 
71 

123 "  ^ 
72  * 

51 

61  * 

29  

32 

165 
78 
87 

66 
.33 
*    33  * 

1 

0 
1 

102> 
36* 
66 

6 
5 
1 

182' 
66 
114 

64 
33 
31 

113 

55  / 
*58 

in 

*J4 
77 

261 

125  • 
126 

55 

19  " 
36 

148 

196 
-  91 
105 

30 
17^ 
■'13 

12 

7 
5 

70 
2£ 
48 

69 
48 
41 

71 

32 
39 


0 

ERIC 


2076 


TABLE  10*  TOTAL  ASSOCIATE  OEGAEES  A  NO  CTHER  AW  At  OS  BASED  ON  LttS  THAN  FOUR  YEARS  OF  «fCRK  tEVONO  HIGH  SCHOOL.  FOR  MAJOR  FIELO 
CCHFERREO  §Y  INSV1TUTI0NS  Of  HI CHER  EDUCATION  iV  KACE,  ETHNICITY,  ANO  SEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1976-;1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER   *  X 


SLACK  AS TAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WITE 
NON-HISPANIC 


NOh-RESIOEfcT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


NUMBER 


ARTaJaNJ  SCIENCE^OR  GENERAL  PROCRANS  (5600! 

1  *^  - 

'^KANSAS, 

KS    SAINT  JOHN'S  COLLEGE  %  - 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

maXe       ,     o  .o 

KS    SAINT  NARY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0. 

MALE  *      0  .0 

.KS    SEWARO  CO  CKTY  JR  COLLEGE 
TOTAL.  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KS    UASHBURN  U  OF  TCPEKA 
*GTAL       ._0        *0  . 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

KS  mCrflJA  STATE  UNIVERSITY 
$       TOTAL        «    «   1      2.8  A 
FEMALE  1      5.9  * 

.  MAL7  0  .0" 


'KS'        STATE  TOTALS 
^  TOTAL  70 


FEMALE 
MALE 


KENTUCKY 


37 

33 


(  32 
2.6 
3*0 
2.3 


KY    ALICE  LLOYO  COLLEGE 
i     .TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  3  .0 

KY    BELLARHINE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  » 
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^FEMALE  0,  .0 

>y  >  MALE  „  l-  .7 

NO,  CAPITOL  INST  TECHNOLOGY 
TOTAL  0  *  ^0 

FEMALE     •  0  #0 

MALE    o  0   .  .0 

NO'  CATONSVILLE  CMTY  COLLEGE 

*  .TOTAL          ~*    :0.  .0 
FEMALE   0.  .0 

*  HALE         •     .0-  .0 

MC'  CECIL  COMMUNITY  COLLEGE 

\  TOTAL'  *  0  ,0 

\FEMALc  0  .0 

:male.  _  *  ,  y*o 

MO    CHARLES-CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL"  1  1.1 

FEMALE  I  2.0 

MALE'   .  0  .    «.3  , 

MIO  /CHESAPEAKE  COLLEGE 
V  ,  TOTAL*  ^0        ;0  „ 

FEMALE  0  .0, 

^  male    ;     *'o-  ;o 

MO    COLUMBIA  UNION  COLLEGE 
TTOTAL  0  -  .0 

FEMALE  :0r  .0 

.  t  :male  o  /  .o 

MO    CMTY  COLLEGE  OF 'BALTIMORE 
TOTAL         .     \«0  .0 
FEMALE  .0 
"    HALE  ,0  .0 

MO    QUNOALK  .CMTY  COLLEGE 


4.3 

•  0  • 
6.0 

\3m2 

3.0- 
3.4 


3  10.0 
0  .0 
3  10.3 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 

0 


.0 

•  0 

•  0 


.  MO    ESSEX  COMMUNITY  COLLEGE 
'  t'*""  ? TOTAL  1  -2 

T     FEMALE  1  -5 

;male „  o*,  .0 

\m>  ,  FRE0£RICK>CMTY  CGLLEv 
>     \  TOTAL'    *         .0  .0 
V     FEMALE.  0  f0 

*         MALE         ^0  ^0. 
MO    GARRETT  COMMUNITY*  COLLEGE^ 
'    TOTAL  "   0  .3 

FEMALE  ■     *       0  .0 
-  .  *  *  *i  MA  LE  •     .         0  .0 
MO    HAGERSTOMN  JUNICR  COLLEGE 
TOTAL*     '      '  0,   ,  ;0< 
FEMALE.  0   /  .0 

.    MALE  .0  .0 

MO-  HARFORD  CCNHUNITY  COLLEGE 
.-TOTAL  0  .0 

.FEMALE  ,     C  .0 

■male;,         0  .0 

NO    KJWAftO  COMMUNITY  COLLEGE 
■v  ;'  ;TOTAt'        '    ,  P-  .0 
;-r^F£MALE  0;  *0 

-  "MALE    ,/         0.      ..0  ,  „ 
MO    JOHNS  HOPKJNS'  UNIVERSITY 
iTOTAL.  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE/'  .    „    ,  0  v  .0. 
MO  .MARYLAND  C  ART >  ANO  DESIGN 
c  TOTAL "  *  •  "0  ,.0 

FEMAUE  0       .0  N 

:       ^MALE       .    .  *C.   .  *0 
-   MO    MONTGOMERY  C  GERHANTOHN 
"  TOTAL  J  C  *«"0 

*     FEMALE  .  0  .0 

MALE  .  0  .  .0 

.MO    MONTGOMERY  CROCKVILLE 
TOTAL    *  0  .0 

FEM*LE  *  0  .0 

MALE  .      :  .  .  0  .  .0 


32 
15 
17 

2  ' 

2 

0 

9 
7 

"2 

\ 
-1 
0 

X 

•  i 

0 

213 
146 
67 


4 
4 

12 

6 

2 
1 
1 

"  1 
0 
1 

14 
1 
14 

16 
10 
6 


8#9 
7.5 
10.6 

,4.7 
10.3 

.  •° 

9.6 
14.0 

4.5, 

2.3 
4.3 

•  0 

7.7 
8.3 

•  0 

75.6 
33.4 
63.2 

8i9 
10.8 

*  7.5 

3.0 
3.0 
2.9 

2.6 
2.4 
2.8 

3.3 

•  0 
9.1 

4.0.3 
2*0 
,15.1 

8.6 

10.3 
6.7 


3-  4.3 

1  2.2 

2  8.3 


1 

*  0 
1 


11 


2  20.0 
0  .0 
2,  40.0 


Tl^MORTCTWERY~trTXKOMA-PARir 


TOTAL  '  0' 
fEMALE  0 
,  -MALE  .  0  . 

:mO    PRINCE  GEORGES  CC 


/TOTAL 
^FEMALE 
:  WHALE 


.0 

•  0 

.3 

•  0 

•  6 


0, 
0 

0  1 

6 

3 

-J? 

6 
4 

2 

52  > 

28 

24 


•  0 

•  0 
•0 

2.7 
1.8 

3.8 

13.0 
14.3 
11.1 

16.1 
17.3 
15.0 


0 
0 
0 

2 
1 
1 

4 
.  0 
4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

,0 

0  ' 
.  0 
0 

1 
1 

0 

r 

5* 

1 

4 


f.O 
.0 
.0 

*  .7 
.7 
.7 

13.3 

•  0 
13.6 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

7.7 
8.3 
.0 


01 


c 

0 
0 

2 
1 
1 

0  * 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

9 
6 
3 

2 
2 
0 

9 
4 
5 


8 

6 
3.8 

•  0 

•  0 

•  0 

•  5 

•  5 

•  5 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.5- 

•  0 

1.1 

2.9 
2.2 
'4.2 

•  0 

•  0 

•  0 

t 

•  0 

•  0 
.0 

.  .0 

f  *o 

•  0 

3.0 
3.6 
2.3 

4.3 
7.1 

•  0 

2.8 
2.5 
3-1 


> 


UMQER 


TOTAL 
X  NUMBER 


0 

•  0 

3 

4.3 

65  92.9 

2 

2.9 

70 

0 

•0 

0 

•  0 

20  100.0 

0 

•  0 

20 

0 

•  0 

3 

6.0 

45  90.0 

2 

4.0 

3 

1.1 

15 

5.3 

266  94.7 

0 

•  0 

281 

->  2 

1.5 

7 

5.2 

127  94.8 

0 

•0 

134 

1 

•7 

8 

5.4 

139  94.6 

0 

.  0 

147 

1 

3.3 

8 

26.7 

16  53.3 

6 

20.0 

30 

0 

•0 

0 

.0 

-     1  100.0 

0 

•  0 

1 

1 

3.4 

8 

27.6 

15  51.7 

g 

20  .7 

29 

1 

.3 

33 

9.2 

297  82.7 

29 

8.1 

359 

0 

.'0 

15 

7.5 

169  84.9 

15 

$7.5 

199 

1 

•6  t 

18 

11.3 

128  80.0 

14 

o  .  o 

16Q 

o 

•  0 

2 

4.  7 

41  95.3 

0 

•  0 

43 

0 

•0 

2 

10.0 

18  90.0 

0 

.0 

20 

0 

•  0 

0 

•  0 

23  100.0 

0 

.  o  - 

23 

0 

•0 

10 

10.6* 

84  89.4 

0 

•  0 

94 

0 

•  0  - 

8 

16.0 

42  84.0 

0 

•0 

50 

.  0 

•0 

2 

4.5 

42  95.5 

0 

.0 

44 

o 

•  0 

1 

2.3 

42.  97.7 

0 

•  0 

c  *3" 

6 

.o  ■ 

1 

4.3 

22  95.7 

0 

•  0 

23 

0' 

•0 

0 

•  0 

20  100.0 

0 

.0 

I 

7.7 

3 

23.1 

10  '  76.9 

0 

•  0 

13 

-  1 

8.3 

25.0 

9  75.0 

0 

•  0 

12 

0 

•0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

.  0 

1 

2 

.7 

220 

78.3 

56  19.9 

5 

1.8 

281 

1 

•6 

148 

84.6 

26  14.9 

1 

•  6 

175 

1  - 

.9 

72 

67.9 

30  28.3 

4 

3  .8 

106 

I 

1.1 

9 

10.0 

.  f9  87.8 

2 

2.2 

90 

0 

•  0 

4 

10.C 

33  89.2 

0 

*  .0 

37 

1 . 

1.9 

5 

9.4 

46  86.8 

2 

3.  S 

■    0  J 

2 

#5 

17 

4.2 

382  94.3 

6 

1.5 

405 

0 

•0 

8 

4.0 

189  95.0 

2 

1.0 

199 

2 

1.0 

9 

4.4 

193  93.7 

4 

*'  1  .9 

206 

Q\ 

•  0 

2 

2.6 

75  96.2 

1 

1.3 

•78 

$ 

•  0 

1 

2.4 

41  47.6 

0 

•  0 

42 

Oj 

•0 

1 

2.  8 

34  94.4 

1 

2.  8 

36 

o 

•  0 

1 

3.3 

29  96.7 

0 

•  0 

30 

0 

•  0< 

-  0 

•  0 

19  100.0 

0 

•  0 

19 

0 

•  0 

1 

9.  1 

10  9C.9 

0 

.0 

1 1 

I 

•  7  ■ 

15 

11.0 

121  89.0 

0 

.0 

136 

1 

2.0 

2 

4.0 

.48  96.0 

0 

•  0 

50 

0 

•0 

13 

15.1 

73  84.9 

0 

.0 

86 

3 

1.6 

20 

10.7 

160  85.6 

<L/ 

3.7 

187 

3 

13 

13.4 

60  82.5 

4 

4.1 

97 

0 

•  0 

7 

7.  8 

60  88.9 

3 

3.3 

90 

I 

1.4 

6 

t 

8.7 

55  79.7 

8 

11.6 

69- 

0 

•  0 

2 

4.4 

37  82.2 

6 

13.3 

•  45 

1 

4.2 

4 

16.7 

18  75.0 

c 

8.3 

24 

o 

•0 

1 

7.7 

1?.  92.3 

0 

.0 

>  13 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

1 

1 

8  88.9 

3  0 

•  u 

t  0 

2 

20.0 

8  80.0 

,     '  0 

•  0 

10 

0 

•0 

^4o!o 

5  10C.0. 

0 

.0  " 

5 

0 

3  60.0 

0 

•  0 

5 

/': 

■  .  .o  * 

0 

•  0 

4  ,  ec.o 

1 

2  0.0 

5 

•  0 

0 

•  0 

2  100.0. 

0 

•0 

2 

0 

.  .0 

0 

•  0 

2  66.7 

1 

33.3 

3 

*.o 

20 

6.6 

260  67.8 

-  16 

5.4 

296 

•  -i 

1.2 

11 

6.6 

'147  88.6 

8 

4.8 

166 

1 

•8 

9 

6.9 

113  86.9 

6 

6.2 

130 

4 

8.7  . 

12 

26.1  ' 

o    3k  67.4 

3 

6.5 

46 

4. 

14.3 

10 

35.7 

18  6,4.3 

0 

•  0 

26 

0 

•  0 

'2 

11.1 

'       13  72.2 

3 

16.7 

16 

2 

•  6 

64 

19.9 

257  79.8 

1 

.3 

322 

2 

^?i.2 

34 

21.0 

127    71.4  • 

*  1 

.6 

162 

0 

•  0 

30 

18.6 

130  81.3 

0 

.0 

160 

ANER I  CAN  INOIAN 
ALASKANi NATIVE. 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


.NUMBER    '   *1       NUMBER         X  NUMBER 

'ARTS  ANO  SCIENCE  OR  OcNERAL  PROGRAMS  (5600) 

/MARYLAND        "  , 

HO    UNIVERSITY  OF  BALTIMORE 
:  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*  aMALE1    ,  0'  .0 

,M0    U  OF  MO'BALT  PRCF  SCHOOLS 
'  'TOTAL"  0  .0 

FEMALE'  0  .^.0 

«.  MALE    ,  .  .      0-  <«.0 

^HO    U  NO  UNIVERSITY  COLLEGE 


I 


TOTAL  4  1«6 

/FEMALE  2      2. 1 

MALE  2  1.3 

MD  .VILLA  JULIE-COLLEGE 
;  TOTAL;  0  .0 

FEMALE.     .  0  .0 

MALE    lt-  0  ,0 

MO  .WASHINGTON  THEOL  UNION 
.TOTAL.    '  0  .0 

FEMALE'  0  «  .0 

"MILE  0-  .0 


7 
7 
0 

I 
I 

.0 

36 
19 
19 


21.2 
35.0 

•  0 

5.9 
16.7 

J.O 

15.6 
20.2 
12.8 

3.6 
3.7 

•  0 


•0 

•  0 

•  0 


HD         STATE'  TOTALS  «  27  INSTITUTIONS) 

*  *  JOT AL                 B  .2  447  13.6 

FEMALE                4  .2  264  15.5 

MALE                *  *3  183  11,5 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 

1  " 
2 

1 
1 

0 

0 
0 

c 


.0 
.0 
.0 

,0 
.0 

•  0 

1.2 
1.1 
1.3 

1.2 
1.2 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


41  1.2 
19  1. 1 
22  1*4 


HISPANIC 
NUMBER 


31 
18 
13 


2  11.8 
1  16.7 
1  9.1 


1.6 
1.1 

2.0 

•0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


.9 
1.1 
•  8 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


49 

23 
26 

4 
4 

0 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


21.2 
35.0 
•  0 


3  17.6 
2  33.3 
1  9*1 


20.2  , 
24.5  * 
17.4 

4.8 
4.9 
•  0 


•  0 
.0 

•  0 


527  16.0 
305  18.0 
222  13*9 


NON-RE$IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


25 
12 
13 


75.8 
60.0 
100.0 


12  70.6 
3  50.0 
9  81.8 


146 

55 
93 

79 
78 
1 


6C.9 
58.5 
62.4 

95.2 
95.1 
100.0 


15  100.0 
6  100.0 
9  100.0 


2*629  79.9 
1*338  78.8 
1*291     81. C 


1 
1 

0 

2 
1 
1 

46 
16 
30 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
NUMBER 


3.0 
5.0 
.0 

11.6 
16.7 
9.1 

18.9 
17.0 
20.1 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


136  4.1 
55  3.2 
81  5.1 


33 
20 
13 

17 
>6 
11 

243 
94 
149 

83 
82 
1 

15 

.6 
9 


3*292 
1*698 
1*594 


MASSACHUSETTS 

MA  'AMERICAN  IhTRNATL  COLLEGE 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HA  /ANNA  MARIA- COtLEGE 
TOTAL  0  .0 

.FEMALE  vt    0  «° 

MALE  <tf    0  .0 

MA    BAY  PATH* JUNIOR  COLLEGE 
'  TOTAL  0*  .0 

FEMALE  0,  .0 

MALE  0\  .0 

MA    BECKER  JC-LEICESTER 
TOTAL  0.  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HA    BUOFORO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

„•  MALE  0  .0 

.  HA    CHAM8ERLAYNE  JR  COLLEGE 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE  0       • 0 

MALE  0  ■  -0 

HA    OEAN  JUNIOR  COLLEGE  ' 
•TOTAL  2  .6 

FEMALE  I  •& 

MALE  1  .5 

HA    EASTERN  NAZARENE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

-MALE  0  .0 

MA    EHOICOTT  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0*  .0 

HA    FISHER  JUNIOR  CCLLEGE 
°     TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA    HARVARO  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .0  .0 

HA    LAS ELL  JUNIOR  CCLLEGE 
TOTAL  0  .0 

•    -FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HA    BERKSHIRE  ,CMTY  COLLEGE 
'   TOTAL        *  ;  .  0  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  .  0  .0' 

MA  BRISTOL  COMMUNITY  COLLEGE 
'   \  TOTAL    "  1 

FEMALE  0  .0 

MALE  1      1-2  _ 

MA    BUNKER  HI  LL  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 


0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.  .0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

o 

0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

o 

0 

c 

•  0 

•  0 

•  0 

2  100.0 
1  100.0 
1  ICO.O 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

2  , 
1 

'  1 

0 

c 

0 

.0 
•  0 
•0 

b 

0 

0_ 

•  0 

•  0 

A 

.  u 

0 
0 

o 

.  0 
•  0 
.0 

o 

0 
0 

•  0 
.0 

•c 

12  100.0 
1?  100. C 
0        .0  ' 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
•0 

12 
12 
0 

1 
1 

0 

5.9 
5.9 
•  0 

0 
0 
0 

.  0 

A 

.  u 
.0 

0 

o 
o 

.0 
.0 
•0 

1 
1 

0 

5.9 
5.9 
•  0 

16 
16 

0 

94.1 
94.1 
•  0 

0 
0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

17 
17 

<0 

2 
1 
1 

'10.5 
9.1 
12.5 

0 
0 
0 

A 

.  u 
•  0 
.0 

o 

0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

2 

1 
1 

10.5 
9.1 
12.5 

17 
10 
7 

89.5 
90.9 
87.5 

0 

-  0 
0 

•  0 
•0 
.0 

19 
11 
8 

2 
2 
0 

3.0 
4.5 
•  0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

1 
1 

0 

1.5 
2.3 
•0 

3 
3 
0 

4.5 
6.8 
.0 

59 
38 
21 

89.4 
86.4 
95.5 

4 
3 
1 

6.1 
6.8 
4.5 

66 
44 

22 

•  2 
2 
0 

25.9 
33.3 
•  0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

4 
3 

1 

50.0 
50.0 
50.0 

6 
5 
1 

75.0  " 

83.3 

50.0 

1 
1 

0 

12.5 
16.7 
•  0 

1 

0 

1 

12.5 
•C 
50.0 

8 
6 
2 

4 

2 
2 

1.1 
1.2 
1.1 

0 
0 
0 

.0' 

•  0 

•  0 

5 
3 
2 

1.4 
1.8 
1.1 

A 

11 

6 
5 

3.1 
3.6 
2.6 

348 
163 
185. 

96.9 
96.4 
97.4 

0 
0 

c 

•  0 
•0 
.0 

359 
169 

0  I?0 

0 
0 
0 

•0 
•  0 
•0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

*.o 

0 
0 
0 

.0 
•0 
•  0 

8 
7 
1 

100.0 
100.0 
100.0 

0 
0 
0 

.0 
•  0 

:o 

8 

7 
1 

1 
1 

0 

2.5 
2.5 
.0* 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

2 
2 
0 

5.0 
5.0 
•0 

3 
3 
0 

'  7.5 
<  7.5 
•  0 

37 
37 
0 

92.5 
92.5 
•  0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

40 
40 

0 

1 
1 

0 

7.7 
•  7.7 
.0  * 

1 

a  l 

0 

7.7  . 
7.7 
.0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

2 
2 
C 

15.4 
15.4 
•  C 

10 
10 

0 

76.9 
76.9 
•  0 

1 
1 

0 

7.7 
7.7 

•c 

13 
13 
0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

1 
1 

0 

4.5 
6.7 
•  0 

1 
1 

0 

4.5 
6.7 
•  0 

21 
14 
7 

95.5 
93.3 
100.0 

0 
0 

0- 

•  0 

•  0 

•c 

22 
15 
7 

0 
0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

o. 

0 
0 

•  0 

•  0  ' 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

•  0 

53 
53 
0 

ICO.O 
ICO.O 
•  0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
•0 

53 
53 

6 
2 
4 

2.4 
1.4 

3.5 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

6 
2 
4 

2.4 
1.4 
3.5 

247 
136 
111 

97.6 
98.6 
96.5 

c 

0 
0 

•  0 
.0 

•  0 

253 

ne 

115 

4 

2.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 
1 

2.9 
1.1 

167 
91 

96.5 
9e.9 

1 

0 

.6 

.0  < 

173 

92 

1 
3 

1.1 
3.7 

0 
0 

•  0 

•  0 

0 
0 

•  0 

•  0 

4 

4.9 

76 

93.8 

1 

1.2 

81 

r 

o 

6 

4.8 

118 

95.2 

0 

.0 

124; 

4 

3.2 

0 

•  0 

3 

4.1 

70 

95.9 

0 

.0 

73L 

2 
2 

2.7 
3.9 

0 
0 

.0 

-0 

im 

3 

5.9 

48 

94.1 

0 

.0 

51L 

...it...  tat  a  i  A«n£TATP  okfiftEES  AND  OTHER  AWAROS  BASEO  ON  'LESS  THAN  FCUR  YEARS  CF  MORK  BEYONC  HIGH  SCHOOt  FOR  HAJOR  FIELO 
TABLED.    9    ^^^^jjgp  BY^INST I^Tl ^  HI EW CAT  1^ - IV  RACE.  ETWUCITY.  AN*  SEX*    INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  ~  INO UN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK         ,     ASIAN  OA  ., 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

V 

NUMBER        t       NUMBER  X 


NUMBER.  * 
i  ARTS  ANO  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  ( *S400) 

Massachusetts 

MA:. CAPE  COO, CNTJ  COLLEGE 
\   1 TOTAL  *  3  1.2 

^.FEMALE  1  .7 

MALE     „       .  2  1.8 
NA    GREEN^IELO  CMTY*  COLLEGE 
..TOTAL*  "  *  0,  .0 

FEMALE  0   '  .0 

.  MA LE-r-  0  .0 

/MA  ,H)LYOKE'  COMMUNI TY, COLLEGE 
TOT AL  "  12  5;5 

FEMALE-  '  8  6.3 

MALE.  *  4  *.3 

,  MA    MASS:  BAY  CNTY  CCLLEGE 
I        TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

N      HAt  E  .    .         0  .0 
HA    MASSASOIT  CMTY  COLLEGE 


'.TOTAL 
'  FEMALE 
"HALE 


0 
0 
0 


MA    MIOOLESEX  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MA  MT  WACHUSETT  CMTY  COLLEGE 
.     TOTAL1  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  ' 

MA    NTHN  ESSEX  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  4  1.5 

FEHAft  3      1.8  o 

MALE  .  1  1.0 

HA    NORTH  SHORE  CMTY  COLLEGE 

*  TOTAL  1  .6 
FEMALE  1  1.1 

*  MALE  0  .0 

NA    QUINStGAMONO  CMTY  COLLEGE 
*  TOTAL     *  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NA    ROXBURY  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

NA    SPR1NGFIEL0  TECHNICAL  CC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0      "  .0 

MALE  0  .0 

NA.   MERRIMACK  COLLEGE 
;    TOTAL  0  .0 

-FEMALE  0  '  .J 

MALE  -  0  .0 

NA    MOUNT  IDA  JUNICP  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'  MALE  0  .0 

MA    PINE  MANOR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*  MALE  0  .0 
NA    QOINCY  JUNIOR  COLLEGE 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

P 
0 
0 

3 
1 
2 

3 
2 
1 

5 
1 
4 

6 
3 
3 

6 
4 

2 

3 
3 
0 

45 

39 
6 

15 

12 
3 

0 
0 
0 


.0 
.0 

.0 
•  0 
'  .0 

.9 
.8 
1.1 

.0 
.0 
.0 

2.2 
1*3 
3.6 

i 

2.5  . 

2.6 

2.5 

3.2 
1.6 
4.3 

2.2 
1.8 
2.9 

3.7 
4.5 
2.8 

2.3 
4.2 

•  0 

83.3 
86.7 
66.7 

9.7 
.16*2 
3.7 

•  0 
.0 
.0 


15  31.3 

15  32.6 

0  .0 

1  .5 

1  .5 

0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


X- 
0 
1 


•  6 
.0 
1.6 


MA    SIMON*  S  ROCK  EARLY  C 
TOTAL  ,0  »0 

FEMALE  0  .0 

'MALE  3  -0 

HA    SUFFOLK  .UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

fen:  :  o  «.o 

*  MA^S,  0  .0 

NA  UNIVERSITY.  OF  LQ4ELL 
*      '.TOTAL  0  .0 

.  FEMALE  0    i  .0 

MALE  0  .0 

NA  WORCESTER  JUNIOR  COLLEGE 
.  vJOTAL  0  *° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


•  6 
1.0 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


35  INSTITUTIONS) 
.7       '}    132  3.8 
.7         -     98  4.6 
.7  34  2.5 


;;ma^;,   state  totals  < 

.;T0TAL  24 
FEMALE  14 
MALE  10 

MICHIGAN 


*l~  ALPENA  COMMUNITY  COLLEGE 

J^-TOTAL                1        •*  0  *0 

FEMALE                1'    1.5  0  .0 

MALE-               0        .0  0  .0 


2 
2 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

2 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

•2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
3 
0 

0 
0 

'  0 


11 

7 
4 


.8 
1.4 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.5 
.8 

•  0 

•  0  . 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.6 
.0 

1.1 

.7 
.6 
1.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
•*0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  6 

•  0 
1.2 

.0 
.0 

•  0 

*  .0 

.0 

.0 
.0 
.0 

.6 
.0 
1.6 

7.1 
10.0 

•  0 

.0 

»  *o 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


HISPANIC 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

Oo 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

3 

1 

2 


TOTAL 
MINORITY 


MHlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


.3 

•  3 

•  3 


.0 
.0 

•  0 

•0 
.0 

•  3 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

./ 

1.3 
•0 

•0 

*.o 

•  0 

1.9 
1.6 
2.2 


8  3.0 
5  3.0 
3  2.9 


1.2 
1.1 
1.4 

•0 

•  0 

•  0 


5  9.3 
4  8.9 
1  11.1 


1  «8 
1  U5 
0  .0 


2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
4 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

o . 

0 
0 
0 

0 

0.  ' 
0 


41 

29 
12 


2.0 
2.0 

•  0 

•  6 
1.0 

•  0 

eO 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•3 

•  0 
•0 


1.2 
1.4 
•  9 


•  0 
•0 

•  0 


ER 

1 

NUMBER  %1 

NUMBER 

X 

5 

2.0 

246  98.0 

0 

.3 

3 

2.2 

136  97.8 

0 

.0 

2 

1.6 

110  98.2 

0 

.0 

0 

.0 

100  10C.C 

0 

.0 

0 

.0 

48  100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

52  100.0 

0 

.0 

15 

6.8 

205  93.2 

0 

.0 

10 

7.8 

118  92.2 

0 

.0' 

5 

5.4 

67  94.6 

0 

•  0 

0 

.0 

111  100.0 

0 

.0 

0 

•o, 

59  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

52  100.0 

0 

.0 

4 

3.0 

130  97.0 

0 

.0 

2 

2.5 

77  97.5 

0 

.0 

i 

3<6 

53  96.4 

0 

.0 

3 

2.5 

115  97.5 

0 

.0 

2 

2.6 

76  97.4 

0 

•0 

1 

2.5 

39  97.5 

0 

.0*  ' 

9 

5.8 

147  94.2 

e  o 

.0 

2 

3.1 

62  96.9* 

0 

.0 

7 

7.6 

85  92.4 

0 

.0 

20 

7.4 

1      248  92.2 

1 

•  4 

12 
8 

7.2 

155  92.8 

0 

•  0 

7.8 

93  91.2 

1 

1.0 

9 

5.6 

152  94.4 

0* 

•  0 

6 

6.7 

83  93.3 

0 

•  0 

3 

4.2 

69  95.8 

0 

•  0 

3 

2.3 

125  97.7 

c  o 

•  0 

3 

4.2 

69  95.8 

0 

•  0 

0 

•  0 

56  1C0.0 

0 

•  0 

50  - 

92.6 

0        .0  . 

4 

7.4 

"43 

95.6 

0  .0 

2 

4.4 

7 

77.8 

0  .0 

2 

22.2 

18 

11.6 

137  88.4 

0 

.0 

13 

17.6 

61  82.4 

0 

•  0 

5 

6.2 

76  93.8 

0 

•  0 

Q 

.0 

6  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

•  0 

15 

31.3 

30  62.5 

3 

6.3 

15 

32.6 

30  65.2 

1 

2.2 

0 

•  0 

o 

2 

100.0 

5 

2.4 

181  88.3 

19 

9.3 

5 

2.4 

181  88.3 

19 

9.S 

0 

•  0 

6  .0 

0 

.0 

4 

2.4 

162  97.6 

0 

.0 

2 

1.9 

103  96.1 

0 

.0 

2 

3.3 

59  96.7 

0 

«0 

2 

7.1 

26  92.9 

0 

.0 

2 

10.0 

IB  90.0 

0 

.0 

0 

<  .0 

tf  100.0 

0 

•0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•  0 

'  0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

*        2  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

12  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

.10  100.0 

0 

.0 

206 

6.0 

3*253  93.1 

34 

1.0 

\48 

7.0 

1,941  91.8 

26 

1.2 

60 

4.3 

1*312  95.1 

'  8 

.6 

2 

*. 

1.6 

122  98.4 

0 

.0 

2 

"3.0 

*5  97,0 

0 

.0 

0 

.0 

57  100.0 

0 

.0 

TOTAL 
NUN6ER 


251 
139 
112' 

100 
48 

220 
128 
92 

111 
59 
52 

134 

79^ 
55 

118 
78 

40 

156 
64 

92 

269 
167 
102 

161 

39 

126 
72 
56 

54 
45 

9 

155 
74 
81 

6 
3 

I  3 

48 

46 

2 

.  205 
205 
0 

166 
105 
61 

28 
20 
8  ' 

2 

0. 
2 

2 
1 
1 

12 
2 
10 


3*495 
2*115 
1*380 


124 
67 
57 


ANEft  I  CAN  1 1  HO  IAN 
ALASKAN  NATIVE 


\ 


HACK 


ASIAN  OH 


NUHBER, 


HUME  A 

AATS  ANO  SCIENCE  OA  CENEMl\ PROGRAMS  (5400) 

NICHICAM,  \  \ 

NI  t  'AQUINAS' COLLEGE  ' 
"     j TOTAL *0       .0        \    .tO  .0 
SENILE  0       .0        ' 0  .0 

/  MALE  "   .        tO     .  .0       *  \     '0  .0 
.Nl !WBAY  0£.NOC<  cntycollece  , 


NUMBER 


TOTAL 
'  FEMALE 

^>nale 

HI  CHAS 
.TOTAL 
t  FEHALE 
HALE 


:l  ,1.2 

o-  ;o 

*     ,<l  2.6 
MOTT  CNTY  COLLEGE 

2  .  1.3, 

.     i  i.r 

1  1.5 


HI'  CONCOAOIA; COLLEGE  \ 

jotal;  0      .0  1 

FEHALE  0  .0 

HALE      1  0  .0 

.HI    DELTA  COLLEGE; 

'TOTAL'  '   0  .0 

FEHALE  0  .0* 

HALE  0  .0 

HI    DETROIT  8I8LE  CCLUSCE 

TOTAL  0,  .0; 

•  FEMALE  '     0  .0 

HALE-  .0  .0 

HI    OETROIT^INSr  TECHNOLOGY 

*  ,  TOTAL  0  .0' 
FEMALE'  0  .0\ 

HALE  .  0„     „.0  \^ 

MI    FERRIS  STATE  COLLEGE 

TOTAL  0  ..0 

FEMALE  0  .0 

VMALE  .  0  .0 
NI    GLEN  OAKS  CHTY  COLLEGE 

.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

*  -  M  LE  0  .0 

HI    GOGEBIC  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0     ,  .0 

MALE  0  .0 

NI    GRACE  6I8LE  COLLEGE 
JOTAL'  0.0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

HI    GAANO  RAMOS  JA  COLLEGE 
TOTAL  3       •  * 

FEMALE  3  UO 

MALE  0  .0 

NI    GREAT  LAKES  BI8LE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

.FEMALE    '  0  .0 

MALE  *0  .0 

HI    HENRY  FORO  CNTY  COLLEGE 
TOTAL  »  U9 

*  FEHALE  Z  !•* 

MALE  "            6  2.0 
NI  'HIGHLANO  FK  CNTY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  iO 

MALE  0  .0 
-NI;  JACKSON  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  1  .3 

'  FEMALE  0  .0 

,     MALE  1  . 

HI    JOHN  WESLEY  COLLEGE 

*  TOTAL  1  4.2 
FEMALE  1  7.7 
*    MALE  *            0  .0 

NI    JOROAN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE,  0  .0 

MALE  0        .0  . 

HI     KALAMAZOO  VALLEY  CC 

total  o  vir 

FEMALE  0  .0 

HALE  ,  0'  .0 

NI    KELLOGG  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  3  U2 

FEMALE  0  .0 

MALE  ,     3  2.0 

NI    KIKTLANO  CHTY  CCLLEGE  • 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

t    'HALE  0     '  .0 

NI    LAKE  MICHIGAN  COLLEGE 


$9. 

u. 

I  (4. 


HISPANIC 


21. 


TOTAL 
FEMALE 
.MALE 


TOTAL 
MINORITY 


fcHITE 
NON-HISPANIC 


NOK-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


X 

NUMBER 

NUMBER 

NUMBER  % 

.NUMBER 

.  X 

NUMBER 

c 

.0 
.0 
.0 

n 
u 

0 

0; 

•  V 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

* 

•  0 

•  0 
.0 

3  10C.0 

1  100.0 

2  100.0 

0, 
0 
0 

c.o 

.0 
.0 

3 
1 

2 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

n 
.0 
•0 

I 
0 

1 

1*2 
•  0 
2.4 

84  97.7 
46  97.9 
38  97.4 

1 
1 

.  0 

1.2. 
2.1 
.0 

86 

*  47* 

•  39. 

•0 
.0 
•  0 

3 
2 
1 

1  Q 

2.2 
1.5 

.26 
19 
7 

16*6 
20.9 
1C.6 

.130  82.8 
72  79.1 
58  87.9 

1 

0 

1 

.6 
.9 
1.5 

157 
91  ' 
66 

s  .0 
•0 
.0 

o 

0 
0 

.0 
•  0 

•0  " 

o 

0 
0 

•  0 

•  0 

•0< 

115  100.0 
.     65  100.0 
50  100.0  c 

0'  •  .0 
0  .0 
0  .0 

"  115 
65 
50 

•0 
•  0 

•0  ' 

4 
1 

1*2 
2.0 

'% 

41  • 

31 

10 

S.7 
15.5 
4.5 

346  81.6 
165  82.5 
181  80.8 

37 
33 

6.7 
2.0 
44.7 

424  k 

200- 

224 

•  0 
"  .0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0  * 

•  0  . 

•$ 

5  100.0 
4  10C.O 
1  10C.O 

0 

0 

0 

.0 

•  0 

•  0 

/  5. 
4 
*v 

•  0 
.0 
.0 

1 
1 

1 

0 

11  1 
11.1 

20.0 

•  0 

7  77.B 

^  106.0 
2  50.0 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

2 

Q 

2 

22.2 
.0 
50.0 

'  '9* 
•5 
4 

v.4 
1.6 
.0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
•0 

12 
7 
5 

7.7 
1C9 
5.4 

141  90.4 
56  87.5 
85  92.4 

3 
1 

2 

1.9 
1 .6 

2.2 

156 

92 

•  0 

•t 

.0 

0 
0 
0 

•0 
.0 

Zo 

2 
0 
2 

3.5 
•  0 
6.5 

55  96.5 
26  100.0 
29  93.5 

0 

0 

0 

•  0 

•  0 

•0 

57 
26 
31 

.0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

A 

•  **  V 

•  0 
-.0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

•  0 

101  100.0 
58  1CG.0 
43  10,0.0 

0 

Q 

0 

•0 

•  D 

•  0 

101 
58 

43 

•  0- 

•  0 

•  0 

t 

0*< 
0  ' 
0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

22  ICC. 6 
17  100.0 
5  1 OC.  0 

0 

g 

0 

•  0 
.0 

•  0 

22 
17 

5  . 

•  3 

•  0 

•  6 

£ 

4 

2 

#  g 
1.3 

•  6 

36 
24 
12 

5.4 
7.9 
3.3 

618  92.9 
277  91.7 
341  93.9 

11 

•  1 
A 

10 

1.7 
.3 
2.8 

665 

302 
363 

*   •  0 
.0 
.0 

A 
U 

0 
0 

•0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 

•  0 

7  100.0 
2  100.0 
5  100.0 

d 

q 
0 

•  0 
•0 
.0 

7 

2 
5 

1.  7 
1.6 
1.7 

8 

5 

3 

1*9 
4.1 

UO 

34 
13 
21 

B.l 

10.7 
7.0 

386  91.9 
109  89.3 
277  93.0 

0 
0 

0 

.0 
•  0 

420 
122 
298 

.0 
•  0 
.0 

q 
0 
0 

•0  * 

•  0 

•  0 

274 
206 
68 

3  9*5 
91.6 
84.0 

28  9.2 
17  7.6 
11  13.6 

4 

2 
2 

1.3 
•9 
2.5 

306 
225 
81 

•  0 
.0 

•  0 

6 
0 
6 

1.  1 

•0 
2.6 

90 
6 
84 

25.7 
4.9 
36.8 

259  74.0 
115  94.3 
144  63.2 

1 
1 

0. 

.3 
•8. 
•  0 

350 
122 
228 

•  0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

3 
1 

2 

12.5 
7.7 
18.2 

21  87.5 
12  92.3 
9  81.8 

0 
0 
0 

•  0 
•0 

•  0 

24^ 
13 
11 

•  0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 

*•  0 
•0 
•  0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

15  100.0 
9  100.0 
6  100.0 

0 
0 
0 

.0 
•  0 
.0 

15 
9 
6 

♦7 
•  0 

-1.2 

1 

1 

0 

#7 
1.6 
•0 

11 

6 
5 

7.6 
9.8 
6.0 

117  80.7 
53  86.9 
64    76. 2 

17 
2 
15 

11.7 
2.3 
17.9 

145 
61 
84 

.4 
•0 
.7 

3 
c 
1 

1.2 
2  .0 
.7 

21 
9 
12 

8.3 
8.8 
7.9 

231  91.3 
93  91.2 
138  91.4 

1 
0 
1 

.4 
.0 
.7 

■  253 
102 
151 

•0 

•  0 

•  0 

0 
0 

,  0 

•0 
•  0 
.0 

4 

0 
6 

15.4 
•0 
2?. 4 

33  84.6 
11  100.0 
22  18.6 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•0 

39 
4  11 
28 

.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 

•  0 
•0 
.0 

19 
10 
9 

19.0 
14.7 
28.1 

81  61.0 
58  85.3 
23  71.9 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

100 
68 

32 

2082 


t»ii  c  10.  TOTAL  ASSOCIATE  DECREES  AND  OTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUA  VtAAS  OF  WORK  8EYON0  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
TABLE  10.  TOTAL  A«OCIATE s K^HSTI W1^»!T^M  iO^T IOf  8Y  RACE.  ETHNICITY.  AND  SEAS    INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


american  indian 
Alaskan  native 

NUMBER  t 


•LACK  ASIAN  "OA* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLAHCEA 


HISPANIC 


.TOTAL 
MINORITY 


.  hHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES  I  CENT 
ALIEN 


NUMBER 


NUNS  E  A 


ARTS  ANO  SCIENCE  OA  GENERAL  PRO 6 RAMS  (54001 
MICHIGAN 

MI    LAKE  SUPERIOR  ST  COLLEGE 
.TOTAL  "    '      0       .0  "  .  , 
FEMALE  0  .0 

MALE.  0  .0 

MI    LANSING  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL.  2  .6 

FEMALE  1  -  .5 

MALE   .        ,     1  .6. 
HI     MACOMB  CO  CC-CENTER  CAM 

*  ;total  o  «o 

FEMALE:  0  .0 

MALE  0  .0 

'HI*   MACOMB  CO  CC-SOLTH.  CAMPUS 
TOTAL  2.  .3 

'FEMALE.  0  #0 

HALS  2  .6 

*  MI  ^MAOCNNA  college 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  .  0  .0 

MALE  .    0  .0 

MI    MAR.YGAOVE  COLLEGE 
TOTAL  0  /.0 

FEMALE  *  0'  iO 
:    MALE   .  0  .0 

MI    MICH  CHRISTIAN  JR  COLLEGE 
.  TOTAL  *  0.0 
FEMALE  0  .0 

.    MALE  0  .0 

HI    MICHIGAN  TECHNOLOGICAL  U 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.    MALE ...  0  .0 

MI    mO  MICHIGAN  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  1  4.3 

FEMALE  I  6.7 

?NALE  -    0  .0 

MI    MONROE  CO  CMTY  COLLEGE 
\  TOTAL"  0  .0 

;      FEMALE  0  .0 

MALE       '         0       .0  . 
MI    MONTCALM  CMTY  CCLLEGE 
TOTAL  "    I      1. 1 

FEMALE  0  .0 

MALE/  1  1.7 

MI    MJSKEGON  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  '     0  .0 

FEMALE  0  .0 

-MALE  0  .0 

■MI,  NORTH. CEN  MICH. COLLEGE 

*  iTOTAL  -  0  .0 
FEMALE*  0  .0 

HALE  •  0  .0 

MI«  NORTHERN  MICH  UNIVERSITY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0       .0  t 

MALE  0     -  ,.0 

MI    NOATHWESTEAN  MICH  COLLEGE 
.TOTAL,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.    MALE  .0  .0 

MI v  OAKLAND  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL    4  4 
.     FEMALE  *3  .7 

.     HALE  .    .         1  i4 
Ml    SNT.  CLAIR  CO  CMTY  COLLEGE 
'    TOTAL"  "0*  iO 

FEMALE  ,   0  .0 

>MALE       ,         0  .0 
MI <■ SAINT  MAR YfS  COLLEGE 
,  TOTAL  0    «    .0  0 

FEMALE    1  0  .0 

*   MALE  0.  .0 

HI;  . SC H 00 LCAAF T, COLLEGE 
;TOTAL"  2'  .6 

;FEMALE  1  '-.6 

..     MALE'*  1  »6, 

MI    SHAW  COLLEGE  AT  DETROIT 
TOTAL  0  .0 

.FEMALE:  0  .0 

*.    -Male  o  ^.0 

MI  SIENA. HEIGHTS  CCLLEGE 
^      JOTAL  1  *.7* 

-female;  o,  ;o 

.      MALE  .    1  14.3 

HI    SOUTHWESTERN  MICH  COLLEGE. 
'   .TOTAL.  /*0-  .0 

FEMALE  0  .0- 

.    \male;-  0  .0 


o 

■  .0 

o 

•  0 

0 

.0 

23 

6.6 

13 

6. A 

10 

6.4 

5 

3.1 

3 

3.2 

2 

2.9 

13 

2.2 

2.4 

7 

1.9 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

.0 

0  * 

•  0 

0 

•  0 

3 

4.5 

o 

•  0 

3  * 

10*3 

o 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0< 

o 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

27 

26*4 

.0 

'  .0 

27 

45.0 

24 

9.0 

7 

5.9 

17 

11.6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

11.1 

0 

.0 

1 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

p 

.  *o 

23 

3.4 

14 

3*5 

1 

0 

-0/ 
"  0 

\o, 
1 

.0 

1 


3.3 

.8 

1.3 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.3 

•  0 
.6 


it  loo.o 

10  100.0 
6  100.0 


•0 

•  0 
.0' 

•  6 
.5 
.6 

•  0 

•  0 
.0 


11  1.8 

4  1.7 
7  1.9 


0 
0 
0 

,4 
1 
3 


.0 
.0 
.0 

4.4 
2.8 
5.4 


0 
0 
0 

0 

0 

0 

0* 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

.  o 

0 

2 
.  1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 

'  0 

0 
0 

'  0 


;  .o 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

••° 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
■  .0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  8 

1.7 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  3 
.2 

•  4 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

.  •° 

•  6 

•  0 

1. 1 

*    .0  " 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
-  .0 

•  0 


NUMBER 

1, 

• 

NUMBER 

X 

NUMBER  X 

NUN8ER 

1 

0 

•0  , 

0 

.0 

8  10C.0 

0 

«  *o 

0 

•0 

0 

S  100.0 

0 

.0 

o 

•  0 

o 

•  0 

3  100.0 

0 

.0 

4 

1.2 

31 

9.0 

298  86.1 

■  17 

4.9 

2 

1.1 

17 

fi.9 

167  87.9 

6 

3.2 

2 

1  .3 

14 

9.0 

131  84.0 

11 

7.1 

*  0 

•  0 

5 

3.1 

158  96.9 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

3.2 

91  96.8 

0 

•  0 

o 

•  0 

2 

2.9 

67  97.1 

0 

.0 

4 

.7 

30 

5*0 

566  95.0 

0 

.0 

2 

.9 

12 

5.1 

222  94.9 

0 

.0 

2 

•  6 

18 

5.0 

344  95.0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  1C0.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2  10C.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

0  .0 

0 

•0 

0 

v  .0 

0 

.0 

1  100.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

o 

•0 

o 

•  0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

•0 

3 

4.5 

63  95.5 

0 

•  0 

•  0 

'  0 

•  0 

37  loa.o 

0 

•  0 

0 

•  .*0 

3 

1 0.3 

26  89.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5  100.0 

*>  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

4  1 00.0 

0 

•  0 

Q 

•0 

o 

•  0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

4.3 

2 

4.7 

21  91.3 

0 

•  0 

1 

6.7 

2 

13.3 

13  86.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

8  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

114  100.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

65  10C.0 

0 

•  0 

Q 

•  0 

o 

•  0 

49  100.0 

0 

•  0 

3 

3.2 

31 

32.6 

64  67.4 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

'    35  100.0 

0 

•  0 

,  2 

5*0 

31 

51*7 

29  48.3 

0 

•  0 

3 

1.1 

29 

10.9 

237  89.1 

0 

•0 

'  2 

1.7* 

11 

9.2 

108  SC.8 

0 

•  0 

I 

#7 

18 

12.2 

129  67.8 

0 

•  0 

0 

•0 

-  0 

•  0 

55  100.0 

0 

•  0 

_  0 

•  0 

0 

•  0 

20  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

g 

•  0 

35  10C. 0 

o 

•  0 

0 

•  0 

1 

11.1 

8  88.9 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

Q 

•  0 

I 

11.1 

8  88*9 

m  0 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

67  98.5 

1 

1.5 

0 

•  0 

0 

•  0 

36  100.0 

0- 

•  0 

Q 

•  0 

o 

•  0 

31  96.9 

1 

3.1 

30 

4.4. 

"  59 

8.7 

620  91.3 

0 

•0 

19 

4.7 

37 

9.1 

368    SC. 9 

0 

•  0 

4.0 

22 

8.0 

252  92*0 

0 

.0 

0 

•0 

1 

.8 

116  96.7 

3 

2.  5 

0 

.0. 

1 

1.3 

78  96.7 

0 

.0 

g 

•0 

•  0 

38  92.7 

3 

7.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

7  100.0 

0 

•  0 

•  0 

•0 

0 

•  0 

7  100.0 

0 

•  0 

Q 

•  0 

o 

•  0 

0      ,  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

1.4 

\   348  97.5 

4 

1.  1 

0 

•  0 

1 

.6 

177  98.9 

1 

•  6 

0 

•  0 

»  ^ 

2.2 

171  96.1 

3 

1.7 

'  0 

•  0 

16 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

•0 

10 

100.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0* 

6 

190.0 

0  .0 

0 

.0 

1 

6.7 

v    ,  2 

13.3 

13  86.7 

0 

.0 

0 

•  0 

-  0 

•  0 

8  100.0 

0 

.0 

1 

14.3 

2 

28.6 

5  71.4 

0 

.0 

x  0 

•  0 

4 

4.4 

86  95.6 

0 

.0 

0 

•0 

1 

2.8 

35  97.2 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

5.6 

51  94.4 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


8 

5 

3 

346 
190 
156 

163 
94 
69 

596 
234 
362 

2 
2 

.  0 

'  1 
0 

1 

,66 
37 
29 

5 

-  4 
"  1 

23 
15 
8 

114 
65 
49 

95 
35 
60 

266 
*  119 
147 

55 
20 
35 

9 

"  0 
9 

68 

36 
32 

•*79 
405 
274 

.120 
79 
41 

7 
7 
0 

357 
179 
178 

16 
10 
6 

15 
6 

I 

90 
36 
54 


*  AMERICAN, I NOI  AN 
'   ALASKAN  NATIVE 

number  « 


RACK  •   ASIAN  0* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


.ARTS  ANO' SCIENCE  Ok  GENERAL  PROGRAMS  136001 

X  * 

MICHIGAN  * 

NI    SUONI,  COLLEGE  m  ■ 

MOTH                I       -9.  * 

FEMALE               0.      .0  \  3.0 

'   MALE                1      2.0  3  6.0 
JIX    MA  SHTEI  AM  CMTV*  COLLEGE 

TOTAL"          ,     0        .0  29  16.6 

FEMALE               0-      .0  IS  19.* 

MALE               0        .0  11  13.6 
Ml'  NAVNE  COUNTY  CMTV  COLLEGE 

T07AL                0        .0  472  #7.4 

FEMALE               -0        .0  361  U.* 

"    MALE              .  0        .0  91  64.1 
HI    «ST  SHORESNTV  COLLEGE 

TOTAL                0        .0  0  .0 

FEMALE                0        .0  0  .0 

H  MALE  .             0s     .0  0  .0 


MI 


STATE.  TOTALS 
TOTAL  '  3* 

FEMALE'  1* 
MALE  20 


69  INSTITUTIONS) 
.4         lfl66  15.3 
.4        '    764  19.5 
.5  402  10.8 


4  3.4 
0  .0 
4  6.0 


39 
13 
26 


.6 
1.1 
.0 

.3 
•  0 
1.4 

.0 
.0 
.0 


.5 
•  3 
.7 


HISPANIC 
NUMBER 


62 

47 

35 


1.1 
1.2 
.9 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


kHlTE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUM8ER 


0 

•  0 

13 

8.5 

105 

69.7 

2 

1.7 

0 

•  0 

2 

3.0 

65 

97.0 

0 

.0 

0 

.0 

-  8 

16.0 

40 

80.0 

2 

4.0 

0 

•  0 

30 

17.1 

145 

82.9 

0 

.0 

0 

•  0 

19 

20.4 

74 

79.6 

0 

.0 

0 

•0 

11 

13.4 

71 

86.6 

0 

.0 

3 

.5 

477 

79.2 

133 

21.8 

0 

.0 

2 

.4 

383 

81.8 

85 

»  18.2 

0 

.0 

1 

.7 

94 

66.2 

48 

33.8 

'  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

36 

100.0 

b 

.0. 

0 

•  0 

0 

.0 

21 

1C0.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

15 

100.0 

0 

.0 

,321  17.3 
•38  21.4 
483  13.0 


6*196  81.3 
3,054  78.1 
3tl42  84.7 


105  1.4 
19  .5 
86  2.3 


TOTAL 
NUMBER 


117 
67 

50  N 

175 
93 
62 

610 
466 
142 

36 
21  " 
15 


7,622 
3*911 
3*711 


MINNESOTA 

MN    BETHANY  LUTHERAN  COLLEGE 
'TOTAL  •    *         0  t  .0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MN    BE7HE*  COLLEGE 

TOTAL  0        .0  - 

FEMALE  0  .0 

MALE    *  0  .0 

MN    COLLEGE  OF  SAINT  BENEOICT 
TOTAL    *  0  .0 

FEMALE  0  .0. 

MALE  *  0    '  .0 

MN    CONCOROU  C-SAINT  PAUL 
TOTAL    .  0.0 
FEMALE  0  ,.0 

MALE    .  .  0  .0 

MN    CROSIER  SEMINARY 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  -   0  .,0 

"MALE'  0-  .0 

MN    GOLOEN  ,VLY  LUTH  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

'     FEMALE  V  0  *0 

*  'MALE  0  .0 
MN    MINNESOTA  BIBLE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ..0 

MN    ANOKA-RAMSEY  CMTY  COLLEGE 

•  T07AL      #  0  .0 
FEMALE  0  .0 

HALE  0  .0 

MN    AUSTIN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  '.0 

MALE  0  .0 

MN    BR  A I  NERO  CMTV  CCLLEGE 
TOTAL  0.0 
FEMALE  -0  .0 

MALE  0  .0 

MN    FERGUS  FALLS  CMTV  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

MN    HIBBINC  COMMUNITY  COLLEGE 
,  TOTAL  0  ,  .0 

FEMALE  0  ,.0 

MALE  0  .0 

MS    INVER  HILLS  CMTV  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  ,.0 

MN    ITASCA  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  2      3.1  • 

FEMALE  1  3.8 

MALE  X  2.6 

MN    LAKEMOOO  CMTV.  COLLEGE 
JOTAL  0  .Ov 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        .0  ' 

MN    ME SABI  COMMON! 7Y  COLLEGE 
TOTAL'  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


1 
0 
1 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 
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0 


17.9 
26.5 
4.5 


7 
12 
2 


MS    NORTHEAST  MI SS  JR  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MS    NORTHWEST  HISS  JR  COLLEGE 


TOT  AL 
FEMALE 
^LE 


MS    PEARL  RIVER  JR  COLLEGE 


TOTAL 
FCMALE 
MALE 


7 
5 
2 

5 
4 
1 

7 

4 


MS    PRENTISS  NCRN-IhDUS  INST 
TOTAL  0  #0 

FEMALE       *         0  .0 
MALE    ,  0  .0 

MS    RUST  COLLEGE?. . 
"  TOTAL.   *  0  .0 

FEMALE  0    '  .0 

*    H^tLE     ,  0  ^.0 

HS    SCUTHWEST  .MISS  JR  COLLEGE 


100.0 
100.0 
.0 

6  9 
10.6 
6.3 

22.7 
30.8 
11.1 

12.8 
15.9 
9.5 


/ 


35  100.0 
19  100.0 
16  100.0 

4  100.0 
4  100.0 


0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 

c 
1 

0 

1 

0 
0 
0 


.'TOTAL 
FEMALE. 
MALE 


6.7 
12.8 
•  0 


0 
0 

0  . 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 

b 

2 

1 

•1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

/ 1 
0 
0 
2  ' 

1 

0 
0 
0 

0 

.  0 
0 

0 
0 
0 


HISPANIC 


TOTAL  ' 
MINORITY 


WITS 
NON-HISPANIC 


•  0 

•  3 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.  .8 
1.3 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

.5 
.0 
'1.3 

.0 
.0 

•  0 

'  .0 

•  0 

•  0 

•  4 
.7 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

1.8 
2.9 

•  0 

./*o 

.0 
.0 

1.2 
1.3 
1.2 


NUMBER 

• 

NUMBER 

NUMBER 

** 

• 

u 

.0 

116 

97.  5V 

3 

0] 

♦0 

86 

98.  $ 

I 

0 

♦  0 

30 

93*8 

2 

.0 

26 

18.3 

114 

«o  • 

15 

21.7 

54 

•  0 

.0 

11 

15*1  J 

60 

0 

.0 

12 

9.  4 

116 

0 

«  0 

1 1 

14.7 

64 

,b 

/ 

.0 

•  1 

1.9 

52 

#  * 

0 

.  0 

31 

41.  9 

40 

,  0 

.0 

1 1 

45.  S 

13 

0 

♦  0 

20 

40.0 

2/ 

0 

<o 

9 

4.3 

179 

0 

.0 

3.5 

1 00 

0 

♦  0 

"  5 

6.7 

70 

0 

♦  0 

7 

8.  5 

75 

0 

♦0 

3 

6.3 

45 

0 

.0 

4 

11.8 

JO 

0 

.0 

2 

1.8 

110 

0 

.0 

2 

2.9 

*  67 

'  0 

:o 

0 

.  .0 

43 

0 

♦  0 

27 

11*4 

210 

0 

.0 

21 

15.0 

11<» 

0 

'♦0 

6 

'  6*2 

91 

0 

♦0. 

35 

100*0 

o 

o 

♦  0  — 

25 

100*0 

0 

o 

.0 

10 

100*C 

0 

0 

♦  0 

27 

27*3 

72 

0 

.0 

15 

28*3 

38 

0 

♦  0 

12 

26*1 

34 

0 

*  .0 

47 

100.0 

0 

0 

.0 

41 

1J0.0 

0 

0 

♦  0 

6 

100*0 

0 

0 

.0 

11 

19*6 

45 

0 

.0 

10 

29*4 

24 

0 

.0 

I 

4** 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

1.3 
.0 
3.1 

.0 

♦  0 

♦  0 

2.3 
2.3 
2.4 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
.3 

♦  0 

♦  0 
.0 


.0 
♦  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


7 
6 
1 

17 
11 

6 

9 
2 
7 


7.9 
12.5 
2.4 

10.3 

13.  a 

7.1 

8.7 
3.9 
13.2 


9  100.0 
9  130.0 

0  *0 

9  11*4 
6  12*8 

3  9*4 

5  22*7 

4  30*3 

1  11*1 


13, 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

*  NUM8ER 


15*1 
18.2 
5  11.9 

35  100.0 
19  100*0 
16  100*0 


100.0 
100*0 
*0 

6*7 
12*8 
*0 


2.5 
1.1 
6.3 

80.3 
79.3 
82*2 

90.6 
85*3 
98.1 

54*1 
54*2 
54*0 


95, 
96« 
93, 


•98*2 
97*1 


88*6 
85*0 
93**8 

•  0 
.0 
.0 

72.7 
71.7 
73.9 


82 
42 
40 

148 
69 
79 

9!> 
49 
46 

0 
0 
0 

70 
41 

29 

17 

9 


73 
36 
37 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

84 
41 


TOTAL 
NUMBER 


2  1.4 
0  .0 
2  2.7 


0 

0  , 
0 

3 

0 
3 

0 
0 
0 

oA 
o.i 


.0 
.0 

•  3 

4.1 

•  0 
6.0 

.0 
.0 
•0 

•0 

♦0^ 

*.o 

•  0 

•  0 

•  0 

♦0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

♦0 
.0 
♦0 


119 
87 

32 

142 

69 
73 

128 
75 
53 

74 
24 
50 

1B8 

113 
75 

B2 
46 
34 

112 
69 
43 

237 
140 
97 

35 
25 
10 

99 
53 
46 


♦  0 

0 

.0  • 

47 

♦  0 

0 

♦  0 

41 

.0 

0 

.0 

6 

80.4 

0  ' 

♦0 

56 

7C.6 

0 

♦o 

34 

95.5  J 

0 

♦  0 

\22 

92.1 

0 

.0 

89 

87.5 

0 

♦0 

48 

97.6 

0 

.0 

41 

89.7 

0 

.0  '+ 

•  165 

86.3 

0 

•  0 

80 

92.9 

'  0 

♦  0 

85 

91.3 

0 

♦  0 

104 

96.1 

0 

♦  0 

51 

86*8 

0  , 

.0 

53 

.0 

0 

.0 

9 

.0 

0 

.0 

9 

♦0 

0 

.0 

0 

68*6 

0 

•  0 

79 

87*2 

0 

•0 

47 

90.6 

0 

•  .c 

32 

77*3 

0 

•0 

22 

o9.2 

0 

.0 

13 

88*9 

0 

•°« 

9 

84*9 

0 

.0 

86 

81*8 

0 

.  *0 

44 

68*1 

0 

.0 

42 

♦  0 

0 

.0 

*  35 

.0 

0 

•  0 

19 

♦  0 

0 

•0 

16. 

♦0 

0 

•  0 

4 

•  0 

0 

•0 

4 

.0 

0 

.0 

0 

93*3 

0 

.0 

•  90 

87.2 

0 

•  0 

47 

100*0 

0 

.0 

43 

/  9 


EMC 


2086 


2146 


TABLE  tO.  TOTAL  ASSOCIATE/DEGREES  ANO  CTHER  AWARDS  BASEC  ON  LESS  THAN.  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYONO  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  flELO 
COHFERAEO,iY/:INSTITUTIONSOF  HIGHER  EDUCATION  \1V  RACEt 'ETHNICITY?  ANO  SEXt     INSTITUTION  AND  STATE  1976^979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


.•LACK: ,   .     0  ASIAN  OR,  . 
NON-rHI  SFANIC  FAC1 FI C  I SUNDER 


NUMBER         X  '    NUN1ER         «  NUMBER 

_^  ARTS'AND  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  (5400)/ 

MISS7SSIFFI 

UTICA  JUNIOR  COLLEGE 
IWMfrff  iite^,  0        •  <> 

,  F,EmLEr  '  -~j^T^%t*0, 

"     'MALE;  \ .  .         0l    *  iO 

ms  .  mood  junioR' College 

'.TOTAL  '0  .0 

FEMALE  0  „0 

MALE  0  .0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


WHI TE 
NON-HISPANIC 


NOh-RESlOENT 
ALIEN 


MS  .      STATE  TOTALS  ( 
'  TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

MISSOURI 


25  INSTITUTIONS) 

♦0  514  24*0 

.0  364  29.6 

•  0  150  /16*4 


MO-  CENTRAL  METHCOIST  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
„   .MAL£    ,      I  ,0 
MC    COLUMBIA  COLLEGE 
~    TOTAL  3 
FEMALE        »  0 
MALE    ,  3 
MO    COTTEY  COLLEGE 

TOTAL  0  , 

"FEMALE  0  , 

r     MALE  C*  ' 

MC    CRCWOER  COLLEGE 
JOTAL  l* 
FEKALc  0 
,     MALE  1' 
■  HO  ,  ORURY  COLLEGE  i 
TOTAL  0  I 

FEMALE  0 
MALE  0 


•  0 
.0 

.0 

•6 

•  o 

.8 

.0 
.0 

•  0 

1*2 

•  0 
2*4 

•  0 

•  0 

•  0 


.0 

.'0 

v  :o 

k 

•  0 


MO    EAST • CENTRAL  NO  01 ST  JC 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
NO  . EVANGEL/COLLEGE 
TOTAL-  '  f0 

FEMALE  0 
MALE  */0 
MO    HA  NN I  BAL-LAGfcANGE/ COLLEGE*^ 
,     TOTAL  0     >  *0#  *  ^ 

FEMALE'  0  J.0T 

*  MALE  wJL-attt 
MO  JEfF£RSO»l*COLCEGE[ 

TAL      •  —     2  \  1.7 
EMALE  1  1*8 

MALE  IT  jl.7 

KEMPER  MIL ITARY'  SCH  ANO  C 
TOTAL-  0     }  iO 

FEMALE  .  0^  .3* 

KALE  0  .0 

MO  .LONGVJEW  CNTY  COLLEGE 
"    TOTAL        *  V    0  ,*0^ 
Ft'MALt*  0  .0 

MALE*        .      -0  .0 
HQ    MAPLE  WOO OS  CNTY  COLLEGE 

TOTAL  -0'  *0 

•    FEMALE'  0  .0 

-  '^MALE        «>  ,  -  0     ]  .0 
MO    PENH  VALLEY  CNTY  COLLEGE 
-TOTAL  4-  1.1* 

FEMALE  3  2.5 

MALE    .  I  }\9 

MO  i  MINERAL, AREA  COLLEGE 
TOTAL  0  **j*0, 

.FEMALE  0  UO 

;   MALE   ,  .0  1.0. 

mo:  Missouri  sthn  st  college  . 


*  ,> TOTAL  *  0,  .0 
FEMALE.  Of.  .0 

-       MALE  .  „    0  .0 

MO  .'M03ERL  Y/JUNIOR  COLLEGE 

*  TOTAL  *  0       ?;0  4 


FEMALc  0 
\   *  MALE  ^0  .0 

MO  SNTLU'CC-FLORISSANT 
'      TOTAL  1       •  ? 

FEMALE  0  tO, 

MALE  '     1   .  I* 

MC    SNT  L0;CCrFi.3ESrPARK 
TOTAL  0  *  iO 


VLY 


, FEMALE 


.0 

io 


o 

0 
0 

0 
0 
0 

3 
1 

2 

0 
0 

v  0 

5 
0 
5 

9 
4 

5 

0 

*  0 
0 

7.8 
4B 

30 

0 
0 
0 

6, 
o 
o 

14 

2 
12 

56' 
24 

30' 

126. 
63 

63 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

3.6 

2.1 
5.4 

.0 

•  0 
.0 

23.8 
.0 
23.8 

3.8 
4.2 

.0 

•  0 

;o 

33.5 
40*7 
26.1 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

16.9 
6.7 
22.6 

17.2 
19.B 
15.4 

6*0*9 
63.0 
58.9 


* 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

.0 

•  Al 

100.0 

'  0 

•  0 

0 

•  0 

.0 

50 

100.0 

0 

♦  .0 

0 

.0 

•  0 

11 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

.0 

2 

11.1 

16 

0 

•  0 

.0 

15*4 

11 

84.6 

U 

•  0 

.0 

0 

•  0 

5 

100*0 

ft 

.0 

9 

•  4 

'  5 

5 

#  4 

2 

4 

#4 

3 

o 

1 

100*0* 

0 

o 

,    9  o 

o 

100  *0 

o 

7 

1*3 

21 

0 

♦  0 

0 

7 

1*8 

21 

I 

♦  8 

2 

1 

•  0 

o 

.0 

o 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

Q 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

Q 

.  0 

o 

0 

.0 

0 

0 

0 

o 

*  0 

**"\  0 

0 

*0 

0 

0 

♦  0 

,  o 

o 

"  *0 

o 

Q 

n 

g 

0 

•  0 

0 

Q 

•  0 

o 

0 

.0 

0 

0 

**.0 

0 

o 

♦  0 

o 

7 

33*3 

0 

9 

0 

33*  3 

o 

1 

•  4 

3 

1 

1*0 

0 

o 

♦  0 

3 

0 

•  0 

1 

•  0 

0 

p 

•  0 

1 

2 

*.9 

10 

0 

•  0 

*  6 

2 

1*7 

4 

0 

*.o 

0 

G 

*0 

0 

0 

•>0# 

0 

0 

*c 

0 

0 

.0' 

0 

0 

*0 

0 

6 

*0 

0 

r.  s 

0 

T 

1 

*3 

0 

0 

*D 

0 

1 

•  5/ 

0 

1 

♦  5 

1 

0 

♦0 

0 

1 

.9 

1 

•0 

•  0 

•  0 

3.9 
o  «0 
5*3 

'1.6 

•  0 

1*2 
.0 
2.4 

•  0 

•  0 
.0 


.0 
*0 

*0 
.0 
*0 

*0 

♦  0 
*0 

•*0 
.0 
*0 

.0 
.0 
.0 

1.3 
.0 
2.1 

•? 
.0 
1.4 

.4*3 
5*1 
3*5 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 
*0  . 
*0 

.0 
*0 
*0 

*0 
.0 

♦  0 

*5 
*0 

♦  9 


1,609  75*1 
859  69*8 
750  82*2 


2 
1 
1 

12 
0 
12 

13 
5 


1 
0 
1 

94 

57 
37 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

14 
2 
12 

58 
26 
32 

128 
63 
65 


1.7 
1.8 
1.7 

57.1 

57.1 

5.4 
5.2 
5.6 

.7' 
.0 
1.4 

40.3 
48.3 

32.2  , 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

16«9 
6*7 
22*6 

17*8 
'  19*8 
16*4 

61*8 
63*0 
60*7 


114 
56 
58 

9 
0 
9 

226 
91 
135 

133 
.64 
69 


98*3 
98.2 
98*3 

42*9 

*  -0 
42*9 

94*2 
94*8 
93*8 

97.1 
95*5 
98*6 


136  57*5 

61  51*7 

73  63.5 

83  I  00.0 

46  10C*0 

35  100*0- 


4  100.0. 
2  100.0 
2  100.0 


69  83.1 

28  93*3 

41  77.4 

265  81.3 

103  78*6 

162  83* 1 


79 
37 
42 


38*2 
37*0 
39*3 


TOTA 
NUMBER 


•  0 
.0 

•  2 

•  0 

•  3 

2.5 
2.5 

•  0 

*  *U 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

1.2 
.0 
2.7 

.0 
♦0 
.0 

.0 
.0 
.•0 

*  *4 
•0 

•  7 

2*2 
6*5 

•  0 

2*1 

•  0 

^4*3 

.0 

•  0 

•  0 

.  .0 

•u 

•  0 

fO 
.0 

•  0 

.9 
1.5 
.5 

•  0 

•  0 
.0 


•_6l 
50 
11 

18 

13 
5 


2V142 
1,230 
912 


1 

.0 

,534 
139 

395. 

122" 
122 
0 

"86^ 
45^ 

4r 
*  * 

5 
1 

93 
46 
47 

2 
l> 
1 

84 

47 

37 

116* 
57 
59 

21 

0, 
21 

240 
96 
144 

137. 
67 

'70 

233 
118 
115 

B3l 

40 

35 

4 

2; 
2 

S3 

*  *  ,30  ^ 
53 

326 
131 

«W5 

207 

aoo 

^07 


i. 


2087 


7 


AMERICAN  -INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


HACK  ASIAN,  OR  . 

NON-HISPANIC  PACIFIC  XSLANOER 


NUH6ER         t  NUMBER 
ARTS  ANO.  SCIENCE  OR.  GENERAL  MO  GRAMS  C5600I 
MISSOURI 

MO;  SAINT  LOUIS  CC-MERAMEC  " 
TOTAL'  1  ?3 

FEMALE  1        •  * 

•MALE      *v       0  ♦O 
MO    SlNtLOUlS-U  MAIN  CAMPUS 


NUMBER 


HISPANIC 
.NUMBER 


**T0TAL  0~  #0 

FEMALE  0.  .0 

MALE  .            0        *0  , 

MOsSAIMT  MARY'S  C  0* FALLON 

-     ;TOTAC  0        *0  « 

FEMALE  0  *0 

MALE:,  0-  *0 

*mo  saint;paul*s  collece 

TOTAL  0  •O 

.FEMALE  0  ;0 

\  MALE  0  .0 

MO  NSOUTHtiESr  6APTIST  COLLECE 
TOTAL  0  **0 

FEMALE  .    0*  *0 

*   MALE\.     .        0'  ,*0 
MO    STH«STxMO  ST  UNIVERSITY 
TOTAL"  \        0  *0 
FEMALE       \     0  ♦0. 
MALE     ,      \    0     .  .0. 
MO  .STATE  FAIR  CHTY' COLLEGE 
tTOTAL  0,  *0 

FEMALE  0  .0 

(        MALE  0  *0 

MO    STEPHENS  COLLEGE  x 


11 

5 

6 

1 
0 


3.2 
3.2 
3.2 

14*3 

iO 
33*3 


TOTAL,  1*5, 

FEMALE  1        ♦*  \ 

 — ^.HALE    .  0  •O 

MC   TKRCv:  HIVERViBtTV  COLLEGE 

TOTAL  •« 

FEMALE    "  0      -  *0 

MALE  0  *0 

MO    TRENTON  JUNIOR  COLLEGE 

"     TOTAL    *  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  »0 
MO  -  WENTWORTH  MILITARY  ACAO 

TOTAL  0  iO 

FEMALE  0     "  .0' 

HUE"  0  *0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0* 

0 

0 

3 
& 
3 


2 
2 

q 
o 

0 
0 

4 

0 

4 


.0* 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

2.9, 

•  0 

5a 

.0  * 

2.0 
3.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

7.3 
•  0 
7.7 


HO         STATE  TOTALS  ( 
*    TOTAL  13 
FEMALE  6 

"MALE*  7 


29  JNSTITUTIONS) 

.4  406  12.2 

.♦4  Xd3  U*4 

^4  223  12.9 


1 

.  3 

1 

♦  3 

.6 

«*  1 

•6 

0 

*  .0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

♦  p 

0 

.0. 

'0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

0 

♦0 

o 

.0 

o 

.0 

_ 
0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•0 

o 

.0 

o 

•0 

0* 

.0 

0 

♦  0 

Q 

.  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

0. 

•  0 

0 

♦  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

o 

.0 

o 

♦0 

0 

.0 

2 

1*9 

0 

•  0 

1 

2.3 

0 

I 

1*7 

0. 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

*  o 

•0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*d 

0 

•  0 

1 

2*2 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

1 

6*7 

0 

♦  0 

2 

3*6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

2 

3*8 

22 

*7 

45 

1.4 

•  2 

♦6 

19 

1*1 

35 

2*0 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


MITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES 10ENT 
A 14  EN 

NUMBER 


14 

*4.1 

1-50  44~0 

8V 

5*1 

148  9«**9 

6 

3*2 

181  96*8 

1 

14*3* 

x  OCT 

0 

•  n 

4  100*0 

u 

33.3  * 

2  66.7 

0 

•  0 

*  - 

1Q    1 Uv*  U 

0 

•  0 

«4  100.0 

0 

•  0 

12  100.0 

0 

•0 

a  f.  %  00 

no  au*j.u 

0 

•  0 

25  100.0' 

0 

•  0 

dl  100*0 

0 

•  0 

23  100*0 

0 

.  .0 

21  100*0 

0 

,0 

2  1CC.0 

0 

•  0 

0" 

.  .0 

3  100*0 

0 

♦  0 

6  100*0 

5 

4.9 

.  98  95*1 

1 

2.3 

43  97*7 

4 

6.8 

55  93*2 

9 

4.5 

193  95;5 

*  9 

4.S. 

193  95*5 

0 

.0 

0  .0 

2 

2*0 

96  98*0 

2 

3*8 

51  96*2 

0 

*0 

45'  100*0 

1 

2*2 

4^3  95.6 

0 

.0 

29  96*7 

1 

6*7 

14  93*3 

6 

10*9 

48  87*3' 

0 

•  0 

.  3  100*0 

6 

11*5 

45  86*5 

486 

14*6 

2,820  84*8 

202 

12*6 

1,388  66*9 

284 

16*5 

1*432  83*0 

TOTAL 
X  NUMBER 


Q 

♦  0 

343  ^ 

0 

•  0 

156 

JO 

•0 

167 

0 

4 

7 

0 

4 

•  0 

3 

0 

•  0 

16__ 

0 

.0 

.  4 

0 

•  0 

12 

0 

•  0 

•  A6 

0 

•  0 

25 

0 

•  0 

21* 

0 

•  0 

23 

0 

.0 

#  21  * 

0 

•0 

2  \ 

fc 

0 

•  0 

9 

0 

•0 

3  ' 

0 

•  .0 

,6 

0  . 

•  0 

103 

0 

♦  0 

44 

0 

•0 

59 

0 

.0 

.  -  * 
202 

0 

.0 

202 

0 

.0 

0 

0 

.0 

98 

1  0 

.0 

53  . 

0 

.0 

45 

1 

2*2 

45 

1 

3.3 

30 

0 

.0 

*  15 

1 

l.B 

55 

0 

♦  0 

3 

1 

1.9 

52 

19 

.6 

3*325 

9 

.6 

1.599 

10 

.6- 

1,726 

MONTANA 

MT    COLLEGE  OF  GREAT  FALLS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .  0  *0 

*  MT    OAMSCN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  1  3*0 

FEMALE'  0  *0 

J    MALE  1  6*7 

MT    FL  ATHEAO  VLY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  T  11*1 

FEMALE  3  4 

MALE  *  15*4 

■MT    MILES  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

'     FEMALE  0  .0 

'  .MALE        «      ?0  .0 
NT    EASTERN  MONTANA  COLLEGE 


1  4* 
1  6*3 

MINRL^SCI-TECHN 

0  .0 

0  .0 

«u  0  *o 

NORTHERN  MONTANA  COLLEGE 
?  TOTAL  2  14.3 

FEMALE  *      i  14.3 

MALE  ,  1 
UNIVERSITY  OF  MONTANA 
TOTAL  0  .0 

•  FEMALE         -       0  #0 
MALE   "  0  .0 

MT,»  ME  STERN  MONTANA.  COLLEGE 
/TOTAL  0  #0 

FEMALE  0  *0 

,  'MALE  0  *0 


TOTAL 
.  FEMALE 
MALE 
MT    MONTANA  C 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MT 


MT 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

o 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

\0 

•  0s 

•  0 

•  0 

.♦0 

•  0 
.0 
.0 

;o 

•  0 
.0 

.0 

.0: 

.0 

.0 

•  0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

1  » 
1 

0 
0 
0 

0* 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

o' 

0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0. 

•  0 

•  0 

3.2 
2.7 
3.8 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
..0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0. 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


.0 
♦  0- 
*0 


0 

.0 

4  100.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  1C0.0 

0 

•0 

0 

.0 

2  1C0.0 

0 

•  0 

1 

3.0 

32    97*  0 

0 

.0 

A 

.0 

16  100.0 

0 

♦  0 

1 

6.7 

'  14  93.3 

0 

•0 

10 

15.9 

53  84.1 

0 

•  0 

5 

13.5 

32  86.5 

0 

.0 

5 

19.2 

21    60*6  - 

0 

..0 

0 

.0 

15  10C.0 

0 

.3 

0 

.0 

6  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

7  100.0 

0 

•0 

Y 

4.8 

20  95*2 

0 

•0 

8.3 

11  91*7 

0 

♦0, 

V 

~  9  100*0 

0 

.0 

0 

19  63*3 

11 

36.7 

0 

X 

14  8*** 

2 

12.5 

0 

•°\ 

5  35.7 

9 

64^3 

2 

14.3 

\      12  85.7 

0 

•  0 

1 

14.3 

\     6  85.7 

0 

•0 

1 

14.3 

\    6  85.7 

•  0 

•  0 

0 

.0 

\  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2\100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

* 

•  0 

0 

•  0 

3  loV.O 

0 

•  0 

c 

.0 

*    2  1C0*\ 

0 

•  0 

0 

.0 

\  ioo*o\ 

0 

.0 

4 
2 
2 

33 
16 
15 

63 
37 
26 

15 
6 

7 

21 
12 
9 

'30 

16 
14 

14 

7 
7 


EERIC 


1066 


.2148 


TABLE  10.  TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  AMD  OTHER  ANAROS  BASED  ON  LESS'  THAN  FOUR  YEARS  OF^ORK,  8EYJNC  KI6H  SCHOOL  FOR  HAJOR^H EL 0 
-   .        '  -\     CO^EMEO^r  INSTITUTIONS,  V  INSTITUTION  AND  STATE 


AMERICAN INDIAN" 
ALASKAN, NATIVE. 

NUMBER''    .  I 


•LACK  .ASIAN  OR 

NON"*HISPANlC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


ARTS.  ANOrsCIENCE  OR  GENERAL  PAOCWWS  C540O1 


•HT^       STATE- ^TOTALS;  I* 
TOTAL    '         11  5.8 
FEMALE  .  5.  *%.B 

MALE  6  6.,9 

NEBRASKA  • 

NE    CENTRAL  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  *  0  .0. 

FEMALE  0  -     .0  ' 

NILE  0  .0 

NE'  PLATTE  TECHNICAL.  CC 

■  TOTAL  4  0  .0 

vFENALE^  0       .0  „ 

MALE       \       0.;  ?0~ 
NE    METROPOLITAN  TECHNICAL- CC 
**  TOTAL     +  *        0  ,  .0 
FEMALE  *     0  .3 

.    MALE,  0  .0, 

NE    MCCOOK. COMMUNITY  COLLEGE 
/TOTAL  0  >  .0 

FEMALE      0  0  .0 

HALE  d  .0 

NE.   MID  PLAINS  CC\  " 
-TOTAL  ~  *  0-  .0 

•FEMALE  O  .0 

MALE  0        .0  . 

NE*  NEBR^CHRISTI AN  COLLEGE* 
TOTAL.        *,      0       .0  . 
FEMALE  '    0  .0- 

HALE  0  ^.0 

NE    NEBRASKA; M^STERN  COLLEGE 
.    TOTAL'    .         °0  .0 
FEMALE  .   0  .0 

MALE  *    0  .-0 

NE  : NORTHEAST  TECHNICAL  CC 
.TOTAL,  '  17*  14.7" 

'     FEMALE  6  10.9 

HALE*  11  18.0 

NE    STHEST  CC  FAIR6RY-6EATRCE 
TOTAL  0,      .0  * 

FEMALE  Ob  •  .0 

.MALE  «  0  .0 

NE  .U  OF  NEBRASKA-LINCOLN 
"  r  TOTAL      .*         0*,  »0 
FEMALE  0''  .0 

MALE  0  .0 

NE    U  OF  NEBRASKA  AT  OMAHA 


INSTITUTIONS! 
0  .0 
'     0  .0 
0  .0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NE    YORK  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


ne;       state  .TOTALS  ( 

TOTAL  '  17  2.5 

FEKUE    '  6  UO 

MALE  11.  2.9 

NEVADA 


12  INSTITUTIONS) 
9  1.3 
3  1.0 
6  1.6 


NV    SIERRA  NEVAOA  COLLEGE 
*    TOTALV  0-  .0 

FEMALE  0x  .0 

MALE      ,  0  .0, 

NV    CLARK  CO  CNTY  COLLEGE 
TOTAL  0     *  .3 

FEMALE  0    *  .0 

MALE  0  .0 

NV  -NORTHERN  NEV  CNTY  COLLEGE 
-  'TOTAL  C  .0 

FEMALE  0  *.0 

MALE  0  .0 

NV    WESTERN  NEV  CNTY  COLLEGE 
♦TOTAL  4.  3.5 

FEMALE  0  <.0 

MALE  -     V  5.3 


HISPANIC 
NUMBER 


'0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

o" 

0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

3.4 
7.1 
.0 


0 

•  C 

C 

.0 

0 

•  9 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

26 

25.5 

*  7 

6.9 

10 

27.8 

2 

5.6 

16 

24.2 

5 

7.6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

'  0 

.0 

0 

•  0 

2 

*  1.7 

2 

1.7 

0 

.0 

1 

2.6 

2 

2.6 

1 

1.3 

NV     .    STATE' TOTALS  C  > 
'TOTAL  4     J.  7 

FEMALE  0  .0 

MALE  4  2.6 


4  INSTITUTIONS) 
26  11.7 

10  u.s 

16  11.6 


9  3.1 

3  3.5 
6  3.9 


.TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


PANIC 


UNITE. 
NGN-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


13.6 
2C.0 
6.3 

7.0 
7.7 
6.6 


6.3 
7.1 
5.8 


3 
2 
1 

16 
4 

12 


13.4 
20.0 
B.3 

•3.9 
10.3 
15.6 


56  23.3 
19  22.4 
37  23.9 


19 
B 

a 

99 
35 
64 


174 
,  63 
111 


B6.4 

80.0 
91.7 

86.1 
89.7 
84.2 


72.5 
•74.1 
71.  * 


11 
2 
9 


0 
0 
0 

0  , 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


5.6 
1.9 
10.3 


.6 

.0 

.0. 

..o 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•Or 
.0 

•  0 
.0 
.0 


.0 

C 

•  0  * 

1  ico.o 

0 

.0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

«.o 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

7.2 

i  22 

8.8  - 

227 

91-2 

<  0 

•  0 

7.4 

6 

8.4 

67 

91.6 

0 

•  0 

7U* 

14 

9.1 

140 

90.9 

0* 

*.o 

•  0 

17 

14.7 

97 

83.6. 

2 

1.7 

•  0 

6 

10.9 

49 

89.1 

0 

•  0 

•  0 

'11 

16.0 

46 

78.7 

2 

3.3 

•  0 

1 

1.8 

50 

8>.7 

6 

10.5 

•  0 

0 

•  0 

-  19 

90.5 

2 

9.5 

•  0 

1 

2.8 

31 

66.1 

4 

11.1 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•0 

•0 

0 

•  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

'  0 

•  0 

2.2 

*  7 

15.2 

39 

84.6 

0 

•  0 

•  0 

2 

11.1 

16 

88.9 

0 

•  0 

3.6^ 

5 

17.9 

23 

62.1 

0 

•  0 

•  0 

1 

1.0 

94. 

95.9 

3 

3.1 

•  0 

1 

1.7 

57 

96.6 

1 

«1.7 

•  0 

0 

.0 

37 

94.9 

2 

5.1 

2.9 

> 

52 

7.6 

621 

90.8 

11 

1.6 

2.3 

19 

6.2 

26* 

92.9 

3 

1.0 

3^5 

33 

i 

6.8 

335 

89.1 

6 

2.1 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

s 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

•0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

3.9 

37 

36.3 

55 

53.9 

10 

9.8 

2.8 

13 

36.1 

20 

55.6 

3 

6.3 

4.5 

24 

'  36.4 

35 

53.0 

7 

10.6 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


10  4.2> 
3  3.5 
7  4.5 


191" 
.104 
87 


19 

%9 
10 

13 
10 

3/ 

12 
4 

29. 
,  14 
15 

43 
21 

,22 

*  0 

1 

■  i 

249/ 
95 
154 

.114 
55 
61 

57 
21 
34 

1 

0' 
1 

„*6 
16 
28 

98. 

59 
39 


484 

308 
374 


1 
0 
1 

102 
34 
46 

22 
10 
12 

115 
39 
74 


240 
85 
155 


•NEW.  HAMPSHIRE 


H  COLBY- 
.  TOTAL 
FEMALE  < 
HALE 


•SAWYER  COLLEGE 
0     '  .0 

o .  ,.o; 
-   o  .0 


•  0 
.0 
.0 


•  0 
.0 
.0 


102  99.0 
102  99.0 
0  .0 


103 
103 
0 


,  v. 


AMERICAN  I NOIAN 
ALASltAN  NATIVE 


VlUCI,  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  flCIHC  ISLANDER 


NUMBER 


X  OA  CENERAt  PROGRAMS  C5600I 


^AATS  ANOr  SCIEA 

.'NCM'  HAMPSHIRE 

MM  ^OANIEL  NERSTEA 'COLLEGE 
^  .    TOTAL.  0  '.0- 

FEMALE      V        0»'«  ^0/ 
MALE .  0*.  .0* 

NH    NATHANIEL  HAHTHCRNE  C 
TOTAL  0^  .0 

FEMALE  0  .0 

,  .    MALE      ,     *     0     -  .0 
NH    NH  TcCHNICM.  INST  IT\)TE.' 
TOTAL  '0  ;0 

•      FEMALE  .  0  .0 

-MALE  °  0  .0 

NH    NH  VDC-TECH  C  NASHUA- 
TOTAL  '  ;0  iO 
PENILE  0* 
*     MALE^    ,  0 
NH-RIVIER  COLLEGE 
'TOTaV  0 
FEMALE  0 
MALE.  .0 
NH    U  OF  NEW  HAMPSHIRE 
. TOTAL  p  .0 
FEMALE'  -  0,  .0 
MALE                0  .0 
m   U  Of  NH  REENE"  ST  COLLEGE 
"    TOTAL             '  0*  .0 
FEMALE    j           .0'  .0 
MILE    ;        .    0  .0 
NH    U  NH  PLYMOUTH  ST  COLLEGE 
"  TOTAL  0  .0 
FEMALE  j      ■       0  .0 
MALE  0  .0 
NH  .WHITE' FINES  COLLEGE 
TOTAL               "0  .0 
FEMALE  0  .3 
^     MALE  0  *° 


•0. 

iO 

•  0 
.0 

•o. 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 

0 
0 

0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0  * 
.0 

•  0 

'  .0* 
.0 
.0 

•0 
.0 
.0 

.0 
..0 

•  0 

1.5 
2.3 

,  *o 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


I 


•  0 

•  0 

•  0 

27.6 
34.4 
10.8 


NH         STATf  TOTALS  C  10  INSTITUTIONS) 

^TOTAL  0  /.0  1  •* 

FEMALE'    t  «     0  .0  i  « 

MALE  0  .0  0  .0 

NEW  JERSEY  * 

NJ    ASSUMPTION  C  FOR  SISTERS 
1    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  .   0  .0 

ATLANTIC  CMTV  COLLEGE 
TOTAL^  0  '  .0 

FEMALE  *  0  .0 

MALE  0  .9 

NJ    BERGEN  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  5      2.0  J  !•* 

FEMALE  1  \  \*% 

MALE  '  ♦      3.4  2  l.T 

NJ  . IROOROALE  CMTV  COLLEGE 

TOTAL  0       .0  20  6.T 

.FEMALE  0       .0  9  5.7 

MALE  ,  0       .0  11  7.9 

NJ    BURLING70N  COUNTY  COLLEGE  . 
-.TOTAL  ,     3  ,  « 

FEMALE  2      1.0  19  ^.9 

MALE  n     1       *>  2*  l2*9 

'  NJ    CAMDEN  COUNTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0        .0  14  13.7 

v        'HUE         -      0*       .0  MO    12.  T 

V.NJ    CENTENARY  COLLEGE 

TOTAL  0       .0  1  !•* 

FEMALE  0       .0  *  *•* 

MALE  0       .0  0  .0 

NJ    COUNTY  COLLEGE  CF  MORRIS 

TOTAL  -2       .3  12  1.6 

FEMALE  1       «3  }  ' 

MALE  1        «3  6  1.6 

NJ    CJMIERLANO  COUNTY  COLLEGE 

total       t  !♦*  ; 

FEMALE.               1      2.4   ,  3  7.3 

MALE .              0    .  .0  3  11.5 

NJ    ESSEX  COUMTV  COLLEGE  * 

TOTAL                0       .0.  Uj»  77.7 

FEMALE                0       .0,  lit  80.8 

M\LE               *0       .0  49  T1.0 

NJ    FARLCH  OCK$N  U  EOW  MMS  C  -  ' 

TOTAL           *    0       .0  4U 

FEMALE;    ,          0       .0  \8  XM 

MALE,  J           0       .0  ,  3  5.2 
*    -  * 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

o, 

0 
0 

0 
0 
0* 

0 
0 
0 

0 
0 

*  0  " 
0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•0 

..0 
•  0 

.0 
.0 
.0 


1 
1 

0 
0 

0  " 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
3 

1 

2 

0 
0 
0 

0 

'  0 
0 


•  0 

•  0 
.0 

•  0, 
•0  ' N 

.0 

.0* 

.0 

.0 

•  0 
.0 
.0 

;o 

•  o  - 

.0 

.0 
.0 

'  .0 

.0 
.0 
.0 


25.0 
25.0 

•  0 

.0 
.0 

,-.o 

.0 
.  .0 

•  0 


HISPwMCv 
NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

.0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.3 
.6 

.0 

•  • 

•  5  . 
1.1 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 


1*,  1.9 
6  l.T 
8  2.1 


0 
0 
0 

3 
1 
2 

0 
0 
0 


•  0 
•0 

.0  , 

1.4 

•  7 
2.9 

.0  ' 

.0  . 

•  0  , 


TOTAL 
MINORITY 

NUMRER 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•0 

•  0 

•  0  . 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0' 

•  0 

•0 
♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

♦o 

.0 


•  0 
.0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

1.6 

1.1 

2.T 


12  4.9 

T  5.5 

5  4.2" 

3  1.0 
2  1.3 

1  .T 

4  1.1 

2  1.0 
2  1.1 


1.1 
2.0 

•  0, 

.  .0 
.0 
•0 


T  1.0 

4  1.2 
3  .8 

2  3.0 

1  2.4 

1  3.8 

19  7.0 

10  4.8 

5  7.2 

2  *  1.6 
1  1.4 
1  l.T 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
*0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


MITE 
NON-HISPANIC 

NUHIER 


N0K-RESIDEN7 
ALIEN 

NUMBER 


.0 
.0 
.0 

.0 

•  C 
.0 

.0 

•  0 
.0 

-.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

-  .0 

1.5 
2.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


.4 

.5 
•0 


4   1  25.0 

1  25.0 

0  .0 

37  29.1 

32  35.6 

5  13.5 

21  i.5 

10  7.8 

11  9.2 


24 

12 
12 

53 
24 

29 

26 
16 
10 

1 
1 
0 

35 
17 
18 

9 
5 
4 


8.1 

7.5 
9.6 

14.1 
12.6 
15.6 

14.4 
15.7 
12.7 

1.4 
1.4 
•  0 

4.8 
4.9 
4.7 

13.4 
12.2 
15.4 


185  86.0 

129  88.4 

96  81.2 

13  10.1 

9  12.7 

4  6.9 


6  100.0 
1  100.0 

5  100.0 

36  97.4 

6  85.7 
32  100.0 


1CC.C. 
100.0 
1C0.0 

100.0 
•  0 
100.0 

100.0 
100.0 
100.0 

98.5 

97.7 
22  100.0 

19  100.0 

15  100.0 
4  100.0 

16  100.0 
12  1CC.0 

4  100.0 


5 
4 

1 

3 
0 
3 

4 

3 
1 

65 
43 


100.0 
100.0 
•  0 


260  98.9 
186  98.4 
72  100.0 


3 
3 

0 

90 
58 
32 


75.0 
75.0 
•  0 

7C.9 
64.4 
86.5 


154 
66 
69 

68 
66 

0 

692 
327 
365 

58 

36 

22 

16 

9 
9 


707AL 
NUMBER 


219  .  86.7 

115  69.8 

104  67.4 

274  91.9 

147  92.5 

127  91.4 

«324  65.9 

167  67.4 

157  84.4 


65.1 
64.3 
66.1 

96.6 
98.6 
•0 

95.1 
94.8 
95.3 

66.6 
67.6 
64.6 

6.4 

*6i2 
13.0 


116  89.9 
62  •  67.3 
54  93.1 


0 

.0 

6 

0 

.0 

1 

0 

.0 

5 

1  2.6 

3? 

1  14.3 

7 

0 

•  0 

* 

3? 

0 

•  0* 

5 

0 

.0 

4* 

0 

.0 

1 

0 

.0 

3 

c 

.0 

V 

0 

.  0 

0 

.0 

-    H '  4 

0 

.0 

3 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

66 

0 

.0 

44 

a 

.0 

22 

0 

.0  ;  - 

19 

0 

•  0*   *  • 

15 

p 

.0 

0 

*0 

16 

0 

.0 

12 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

o 

2 

.8 

263 

2 

1.0 

191 

0 

.0 

72 

0 

.0 

4 

0  * 

•  0 

4 

.  0 

•  0 

o 

0 

•  0 

127 

'  0 

•  0 

90 

0 

.0 

37 

I 

2.6 

247 

1  3 

2.3 

126 

;  4 

I  _ , 

3.4 

1 19 

0 

♦  0 

298 

0 

.0 

159 

0 

•0  * 

139 

0 

•  0 

377 

0 

•  0 

'191 

Q 

.0 

166 

1 

•  6 

181 

0 

•  0 

102 

1 

1.3 

T9 

io 

•  0 

69' 

H  .P 

69 

;  -o 

'  0 

.i 

T28 

.3 

3*5 

.0 

383 

>*•  o 

•  0 

—~  6T 

.0 

41 

} 

.0 

26 

12 

5.6  ' 

215 

8 

5.5 

146 

4 

5.8 

*  69 

0 

.0 

U9 

.  0 

.0 

71 

0 

.0 

58 

EERJC 


TA1LEH0,  TOTAL  ASSOCIATE  OCCAEES  ANO  CTHCR  AWAAOS  SASEO  ON  L«S  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  8EY0N0  HUM  SCHOOL  FOR  MAJOR~T?IELO 
CONFER  EO  6Y  INSTITUTIONS  Of  MtfijMER  EOUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY*  AN 9  SEX*  "  ~         "  " 


INSTITUTION  AND  STATE  4978-1979 


AREAS CAN  1 HOI AN 
ALASKAN  NATIVE 

^NUMBER  t 


*  I  LACK  ASIAN  Oti 

;non-hispanic  Pacific  islanoen 


NUNSER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUHSEA 


TOTAL, 
MINORITY 


NUN6EA 


hHITE 
fWN-HlSRANIC 

'NUMBER  * 


WOR-RESIOENT 
ALIEN 

.  Mjmser 


T2TAL 
NUMBER 


ARTS  ANO  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  (5*001 
NEW  JERSEY 


NJ    FELlClAN  CCtLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0»  .0 

MALE  .      *      0  *.0 
NJ  . GLOUCESTER  COUNTY  COLLEGE 
TOT^L  0  .0 

FEMALE  0  .0 

.    MALE  0  .0 

NJ  .  MERCER  CO  CM TY.  COLLEGE 
TOTAL  1  .6 

FEMALE  t  1.3 

MALE  C„  .0 

NJ  NIOOLESEX  COUNTY  COLLEGE 
*     TCTAt  0  .0 

FEMALE  *0  .0 

MALE  0        *0  ' 

NJ    NON*OUTW  COLLEGE  <_ 
TOTAL    '  0.0 
FEMALE  0  .0 

MALE  -  0  .0 

NJ    NTHESTN  BIBLE  COLLEGE^ 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NJ    OCEAN  COUNTY 
TOTAL 
FEMALE 
HAL  E 

NJ    PASSAIC  CO /CMTY  COLLEGE 
TOTAL^         /     0  .0 
FEMALE  /     0  .0 

V"    vHALE  /     0  .0A 

vNj/ SAINT  PETflRS  COLLEGE 
y  TOT  1L    .      J      *1  1.7 
FEMALE         J  0 
MALE         /  1 
NJ    SALEM  COMMUNITY 
TOTAL         I  \  0 
FEMALE    .    I  0 
MALE        f,  0 
NJ    S3MERSETJ  CCUNTY  COLLEGE 
TOTAL 
FEMALE 
HAlc 
NJ  THOMAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
rNJ    IWlON  C 
TOTAL 
FEMALE  / 
MALE& 


0. 
0 
0 

7 
4 

3 

19 
7 

.12 

10 
•>  5 
*5 


.0 
.0 
.0 

5.6 
S.2 

3.9# 

lt.4 
9.3 

13.2# 

4.2 
3.9 


NJ  STA 
,  '  TOTAL 
FEMALE 
MALE. 

NEW  MEXICO 


18 

6 
12 

32 
17 
15 


8.5 
7.1 
9.4 

7.9 
9.0 

'6.9 


24  INSTITUTIONS! 

•  4  436  9.9 

•3  267  11.7 

•5  169  7.9 


« NM    EASTERN  NM  U  AOSWELL  CAN 
TOTAL  "0  .0 

'  FEMALE'  0  .0 

MALE  >  .0 

NM     HST  AMERICAN  INOIAN  ARTS 
,  TOTAL  30  100.0 

FEM4LE  14  100.0 

MALE    •»  16  100^0 

NM    NM  INST  OF  MlNIKG  C  TECHN 

/TOTA^  ,0      %0  - 

■    FEMALE  0'  .0 

MALE  0  .0 

?NM    NEW  MEXICO  JUNICR  COX LEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0.0 
"    MALE  0  .0 

NM  .NEW  MEXICO  MILITARY  INST 

TOTAL  1  .7 

'    FEMALE  0  .0 

MALE  1  .7 

NM    Ni  STATE  U  MAIN  CAMPUS 


TOTAL 
FEMALE 

male; 


11 

77 


16.2 
17.1 
14.8 


NM    NM  STATE  U  ALAMCGOROO 


,  TOTAL 
FENAl* 
*  HALE 


.0 
.0 

.0' 


0' 

0 

0 

0 
0 
0 

0- 
0 
0 

2 
0 

2 

14 
3 
11 

4 

2 
2 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•o  - 

•  0 
•0 

4.1 
.0 
7.7 

*9.S 
30.0 
8.0 

-  5.9". 
4.9 
V* 

.0 

.  .0 
•0 


.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

3.0 
2.7 
3.3 

1.7 
1.6 
1.6 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 
•0 

•  0 

2.4 
4.0 
1.1 

1.7 

.9  4 
2".4 


.0 
.0 
.0 


7  5.6 
4  8.2 
3  3.9 


4  100.0 

3  100.0 

1  100.0 

116  94.4 

45  SI. 8 

73  96.1 


29 
13 
16 

18. 
.8 
10 


17.5 
17.3 
17.6 

7.5 
7.1 
7.9 


135 

A 


61.3 
80.0 
5  82.4 


219  91.3 
104  92.0 
US  90.6 


0 

..0 

0  * 

.0 

0 

■  9 

.0 

0 

•  0 

16  100.0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7  100.0 

0 

-.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9  100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0  ♦ 

6  65.7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

5  63.3 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  Q 

1  100.0 

11 

2.1 

2' 

.4 

7 

1.4 

22 

4.3 

492  95.7 

4 

1.6 

2 

•  8 

3 

1.2 

9 

3.6 

241  96.4 

7 

2.7 

0 

•  0 

4 

1.5 

13 

4.9 

251  .95.1 

7 

30*4 

6 

•0 

6 

26.1 

13 

54.5 

10  43.5 

6 

54.5 

0 

.0 

3 

27.3 

9 

81.6 

2  ,18.2 

1 

6.3 

0 

•  0 

23.0 

4 

33.3 

6  66.7 

3 

5.0 

1 

1.7 

5 

6.3 

10 

16.7 

50  83.3 

3 

10*0 

0 

.0 

1 

(3.3 

4 

13.3 

26  66.7 

0 

•  0 

1  , 

3.3 

4 

13.3 

6 

20.0 

24  60.0 

4 

23.5 

0 

-  .0 

0 

.0 

4 

23.5 

13  76.5 

3 

30.0 

0 

•  0 

0 

•0 

3 

30.0 

7  70.0 

1 

14.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

'1 

14.3 

6  85.7 

•  2 

1.1 

"  0 

1 

.6  • 

3 

1.7 

171  98.3 

1 

1.0 

0 

£.0 

0 

•  0 

1 

1.0 

101  99.0 

•  0 

•  0 
.0 

.5 
.5 
.5 


17 
6 
11 


8.1 
7.1 
8.7 


12  3.0 
7  3.7 
5  2.3 


36 
12 
24 

44 

25 
21 


17.1 
14.3 
18.9 

11.3 
13.3 
9.6 


175 
72 
103 

357 
161 

196 


62.9 
85.7 
SlU 

87.9 
65.6 
89. 9 


36 

.8 

105 

2.4 

593 

13.5 

17 

.7 

54 

2.4 

344 

15.1 

19 

.9 

*  51 

2.4 

249 

11.7 

• 

0 

.0 

3 

• 

20.0 

3 

20.0 

0 

.0 

2 

2  0.0 

2 

20.0 

0 

.0 

1 

20.tr 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

•0 

30 

100.0 

0 

•  0 

0 

■  .0 

14 

loco 

0 

.0 

0 

•  0 

16 

100.0 

0' 

•0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

1 

100.0 

1 

100.0 

0 

„p 

0 

•  0 

0 

•  0 

i 

2.0 

2 

4.1 

'  5 

10.2* 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

t 

3.8 

2 

7.7 

*  5 

19.2 

2 

1.4  ' 

13 

8.8 

30 

20.4 

0 

•  0 

1 

10.0 

4 

40.0 

2 

1.5 

12 

8.8 

26 

19.0 

V* 

1 

1.5 

18 

26.5 

34 

50.0 

0 

14 

34.1 

•23 

56.1 

1 

3.7 

4 

.14.8 

*  11 

40.7 

3*782'  65.9 
1*912  64.1 
1*670  87.8 


12  ec.o 

6  80.0 
4  60.0 


•0 

•  0 

•  0 

50.0 

•  0 
100.0 


43  67.8 
23  100.0 
20  76.9 


^0. 
0 

0  * 


.0* 

.0* 
•  0 


4.0 
4.3 
•0 


4.0 

4:S 


111 

6 

105 

34 
18 

16 

24 
15 
9 


75.5 
60.0 
74.6 

50.0 
43.9 
59.3 

96.0 
93.8 
100*0 


0 

•  0 

4 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

-1 

0 

•0 

125 

0 

*  .0 

49  • 

0 

.0- 

76 

2 

1.2 

16*. 

2 

2.7 

75^ 

0 

•  0 

91 

3 

1*3 

240. 

1 

.9 

113 

2 

1.6 

I  £7' 

0 

•  0 

16 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

9 

1 

14.3 

7 

1 

16.7 

0 

•0 

1 

0 

•  0 

514. 

0 

•  0 

250 

0 

.  0 

264 

0 

.0 

23 

0 

.0 

11 

0 

•0 

12 

0 

„o 

1  60 

0 

•0 

'  30 

0 

•  0 

30 

0 

•  .0" 

17 

0 

.0 . 

i  0 

0 

•0 

7 

0 

•  0 

174 

0 

.0 

«  102 

0 

•  0 

211  " 

0 

.0 

64 

0 

•  0 

127 

a 

3 

.7 

406 

2 

1.1 

166 

1 

#5 

216 

30 

#7 

4*405 

16 

•  6 

2t  274 

12 

•  6 

2*131 

t 

b 

0 

15, 

.10 

0 

.0 

*  5 

.0 

.0 

30 

0 

•  0 

14 

0 

.  0 

16 

0 

.0 

2 

0 

.0 

1 

0 

*.o 

1* 

1 

2.0 

49 

0 

.0 

23 

1 

3.8 

26 

6 

4.1 

147 

0 

•0 

10 

6 

4.4 

137 

0 

.0 

66 

0 

.0 

41 

0 

.0 

0 

.0 

25 

0 

.0 

16 

0 

.0 

'* 

tfcSTtrUTICN  M  STATE 


-1979 


AHW1UN  INOUN 
At  AS HAM  NATIVE 


•LACK  ASIAN  CA 

MQK-HtSMHIC  PACIFIC  ISLANOEA 


NUMBER         t       NUMBER*  * 
ARTS  AHO  SCIENCE  OH  CCNERAL  FROCAANS  <5400| 
'NEti  MEXICO 


HISPANIC 
NUMBER 


1  TOTAL 

mi  no  a  try 

NUMBER 


WkHtTE 
NON-HISPANIC 

•  NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN  $ 

NUMBER 


NM,  NN -STATE 
TOTAL 

FEMALE 

««NALE 
KM    NM  STATE 

*  TOTAL 

FEMALE 
HALE 
MM    MK  STATE 
*■*    TOT  At* 

femaleV 

MALE 


I  CARLSBAD 

0   "  .0 

o  .  .o 

Cf  ^TS  BRANCH 

o  «o 

0  .0 
J, SAN  JUAN 

5  :U.7  * 
.   4  20i0 
ri  7.1, 


MM    NT HN  NM  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL     .      ^    0  *0 
FEMALE  1  0«  «0 

MALE  0  .0 

I    UNIVERSITY  OF  ALBUQUERQUE 
.  TOTAL     \tt         0  .0 
FEMALE'   }*.      ,0  .0 
-MALE  0  ,  i3 

i    U  OF'  NM  HAW^CAMFUS 

TOTAL  3^60.0 
FEMALE  1  100.0 

MALE  2  50*° 


1 
1 

0 

I 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


4.0 
7.1 
.0 

16*7 

;o 

25.0 

.0. 
iO 
.0 

.0 

♦  o, 

.0 

.14.7 
25.0 


•  0 
.0 

•  0 


f 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0* 
t  0 

0 
0 
0 


4.* 
•  0 
9.1 

%  •P. 


4  U.O 

3  21.4 

1  9.1 

2  33.3 
1  50.0 
1  25.0 


f: 


.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

7 

3. 
4- 

lo< 
I 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
•0 

i 

63.6 
75.0 
57.1 

16.7 

•  0 
50.0 

N 

•  0 
.0 

•  0 


'total, 

NEW  YORK 


STATE  TCTALS  <        13  INSTITUTIONS'  m 


) 


50  U.B 

26  16.3' 
24-  9.1 


.4 
4.4 
6.1 


5  »  1.2 
0  .0 
5*  1.9 


52  12.3 
26  16.3 
26  9.9 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
•0 

MANHATTAN  CC 

2  .9 
1  .* 

/A-  1.3 


NY    BORlCUA  COLLEGE 
a       TOTAL      t  0 
'FEMALE     *  0 
MALE  ,  .  0 

NY    CAZENOVI A  COLLEGE 
TOTAL  .  0 

FEMALE  0 
MALE  0 
NY    CUNY  BORO 
TOTAL 
FEMALE 

*tttl  C  ^  *- 

NY'  CUNY  BROfoX  CMTV  COLt  EGE 
TOTAL  2  .9 

FEMALE  1  r1- 

MALE*  1 
NY    CUNY  C  OF  STATE N  ISLANO 
TOT  At  3  .-9 

FEMALE  3  1.4 

MALE  0  .0 
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IB 

12 
6 

25 
17 
B 

2 

-  1 

.1 

16 
7 

9 

9 
8 
1 

16 
13 

3 

4 

2 
2 

'  16 
.  15 
1 

B 
6 

2 

49 

■  32 
17 

12 
6 
6 

11 
7 

,4 

168 
71 

.97 

5 
5 
0 

9 
5- 
4 

1 
0 
1 

63 
44 
19 


AMIR  fCAN."  INDIAN 
^ALASKAN  NAT IVfe 


•LACK  ASIAN  OA  , 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


NUMBER 


0 
0 
0 

f 

0 

0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

OF  ALBANY* 

♦  0 

♦  0 

.  .0 


...^  NUMBER 

*  ARTS  ANO  SCIENCE  OA- GENERAL  PROGRAMS  15600) 
NErvORR* 

NY  * >ACE>UMIVERSITY  NEW  YORK 
TOTAL   "        -  0  *0 
FEMALE.  -  0.  .0 

NILE  .0  *0 

NY    PACE  U  FLSNTVL-f ACLF  CAN 

'TOTAL  .    o  •o 

*     FEMALE  0  .0 

*  MALE  0.  .0 

NY    PAUL  SMITH'S  C  ARTS  €  SCI 
_,TOTAt}  0 
FEMALE  0  .*0 

*  MALE  0*  *0 
NY    ROCHESTER  INST  TECHNOLOGY 

TOTAL 
FcMALE 
MALE 

'  NY    RUSSELL  SAGE 
.  -TOTAL* 
'  FEMALE 
MALE 

NY    SAINT  FRANCIS  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  *° 

*  'MALE-  0        .0  ' 

•  NY    SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY 

TOTAL  '  0  **0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

NY    SIENA  COLLEGE.  J- 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0        •O  ^  ^ 

NY    SUNY  AT  BUFFALO  MAIN  CA* 
TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    SUNY  UPSTATE  MECICAL  CTR 

TOfAl  0  .0 

*  FEMALE  0  .0 

MALE  0  #0 

NY    SUNY  EMPIRE  STATE  COLLEGE 
0  *0 
0  *0 

0  *o 

AGRL  C  TECH  C  ALFRED 

1  1.7 
0  *0 
ly  2*3 

TECH  C  CANTON 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY  SUNY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NY    SUN?  AGRL  t 
TOT/*  " 
-FEMALE 
MALE/^ 


NY    SUNY^AGRL  TECH  C 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 
NY    SUNY  AGRL 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

COBLESKL 

♦  0 

♦  0 
•0 


NY    SUNY  AGRL  TECH  C 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY    SUNY  AGRL  TECH  C 
TCTAL  0 
FEMALE  0 
MALE 


t  TECH  C  OELHI 
0  *0 
0  .0 
"  .0 

FARMNGOL 

♦  0 
.•0 

.0 

NORRISVL 

♦  0 

♦  0 
0 


NY    ADIRONDACK  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  •? 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    MOOME  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0*  »0 

NY    CAYUGA  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0  .0 

MALE  0  fO 

NY    CLINTON  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL                 1  •« 

FEMALE                1  2.9 

MALE                0  .0 

COLUMBIA-GREEN*  CC 

wt%4  *  <                  n  -  c\ 


24  54*2 

0 

26  66*7 

0 

0 

♦o 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

* 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

I  - 

3.6' 

0 

0 

.0 

0 

.  1 

4.5 

0 

5 

7.7 

0 

2 

4.5 

0 

"  3 

14.3 

0 

I 

50.0 

0 

1  100*0 

0 

0 

♦0 

0 

12 

12*9 

0 

g 

14  .0 

o 

6 

12.0 

'    0  ** 

0 

o  .0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

* 
0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•0 

0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

^0 

0 

16 

20.9 

0 

11 

19.6 

0 

7 

23.3 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

1 

.8  , 

•  0 

1 

2.1 

0 

0, 

•  0 

o 

4 

5.9 

1 

3 

6.3 

1 

1 

3.1 

u 

4 

2.7 

0 

2 

2.6 

0 

2 

2.6 

o 

8 

1.8 

1 

4 

2.0 

0 

4 

1.6 

1 

2 

2.1 

0 

'  0 

.0 

0 

2 

3.6 

0 

0 

♦0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

'  0 

•  0 

1 

0 

•0 

1 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 


21 
3 

18 

1 
1 

0 


19*6 
8.B 

24.7, 

1.2 
3.0 


•  0  * 
.0 
.0 

.0 
«0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

.0 
.0 

•  0" 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

1.5 
2.8 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  2 
.0 
.4 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  3 
.8 

-  ,.or 

.6 
1.2 
.0 

.9 
.0 
1.4 

•  0 

•  0 

•  0 


4  8.3 
3  7.J 
1  11.1 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

5 
3 
2 

0 
0 
0 

0  < 

0 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

1 
0 
1 

0 

'  0 
0 

\ 
1 

0 

0 
0 
D 

4 

•  0^ 
4 

1 
1 

0 


♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
♦0 

♦  0 
•0 
.0 

♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 
•0 

♦  0 

2.2 
***0 
4.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
♦0 

4.2 
4.3 

♦  0 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


30 
29 
1 

0 
0 
0 


62.5 
74.4 

n.i 

.0 

•o 

.0 


•  0 
.0 
.0 

'3.6 
•0 
4.5 


5  7.7 

2  4.5 

3  14.3 


14 
6 


50.0 
100.0 
•  0 

15.1 
14..0 
16.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.2 
4.3 
.0 


18  37.5 

10  25.6 
8  88*9 

11  100.0 
11  100*0 

0  .0 


2 
1 
1 

27 
6 
21 

58 
41 
17 

1 
0 
1 

79 
37 
42 


100.0 
100*0 
100*0 

96*4 
100*0 
95*5 

89.2 
93*2 
81*0 

50*0 
.0 
100*0 

84*9 
86*0 
84*0 


2  100*0 
0  *0 
2  100*0 


5*8 

23 

26*7 

63 

5*4 

14 

25*0 

42 

6*7 

9 

30*0 

21 

.0 

1 

1.7 

57 

.0 

0 

.0 

15  1 

.0 

1 

2*3 

42 

.0 

1 

.8 

116 

.0  ' 

1 

2*1 

46 

.0 

0 

.0 

70 

1*5 

6 

a*  8 

62 

.0 

4 

ii*i 

32 

3.1 

2 

o*3 

30 

.0 

4 

2.7 

144 

♦  0 

2 

2*8 

69 

.0 

2 

2*6 

"75 

•4 

11 

2.4 

441 

"  .0 

4 

2*0 

198 

•  8 

7 

2*8 

243 

1.1 

3 

3*2 

90 

.0 

0 

•  0 

•  39 

1.8 

3 

5.5 

51 

.0 

0 

*0 

128 

♦  0 

0 

.0 

63 

♦  0 

0 

♦  0 

65 

.3 

2 

♦  7 

305 

.6 

2 

1*6 

127 

.0 

0 

•  0 

178 

♦  0 

1 

•  6 

165 

.0 

1 

1.2 

82 

.0 

0 

.0 

83 

3.7 

27 

25.2 

80 

.0 

4 

11*8 

30 

5*5 

23 

31*5 

50 

1*2  . 

2 

2*5 

79 

3*0 

2 

6.1 

31 

♦  0 

0 

•  0 

£  48 

TOTAL 
NUNOER 


100.0 
100.0 
100.0 

95*8 
95*7 
100*0 

73*3 
75*0 
70*0 

98*3 
.00*0 
97*7 

98*3 
97*9 
98*6 

91*2 
88*9 
93*8 

96*6 
97*2 
96*2 

97*6 
98*0 
97*2 

95*7 
10Q«0 
92*7 

1C0*0 


99*3 
98*4 
100*0 

99*4 
98*8 


74*8 
88*2 
68*5 


97*5 
93*9 
48  100*0 


0 

.0 

48 

0 

•0 

39 

o 

♦  0 

*  9 

o 

.0 

'  11 

0  ' 

•  0 

1 1 

o 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

2  ' 

0 

•  0 

1 

o 

♦  0 

1 

0 

•  0 

28 

0 

•  0 

6 

o 

♦0 

22 

2 

3.1 

65 

1 

2.3 

44 

4.8 

21 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

1 

o 

♦0 

,1 

0 

.0 

i  11 

0 

•0 

43 

o 

.0 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

5 

0 

.0 

2 

o 

.  0 

3 

0  ~ 

.0 

24  I 

0 

♦  0 

23 

0 

♦0 

1 

0 

.0 

86 

0 

.0 

56 

o 

.  0 

30 

0 

♦  0 

58 

0 

.0 

15 

o 

♦0 

43 

1 

.8 

118 

0 

♦0 

47 

1 

1*4 

71 

o 

•  0 

66 

0 

.0 

36 

0 

♦0 

32 

1 

♦  7 

149 

0 

.0 

71 

1 

1.3 

78 

0 

•  0 

432 

0 

•  0 

202 

0 

.0 

250 

1 

1.1 

94 

0 

.0 

39 

1 

1.8. 

55 

0 

•  0 

128 

0 

•  0 

0 

•0 

V  65 

0 

0  . 
0 

3 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
•0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 


307 
129 
178 

166 
83 
83 

107 
34 
73 

61 

33 
48 


2094 


TABLE  10« 


TOTAL  ASSOCIATE  DEGREES  AMO  OTHER  AWARDS  BASEDON  LESS  THAN  FOUR  YEARS,  OF  WORK  REYONO  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
CONFIRREO  It  INSTITUTIONS  OF  HIGHER;lOUCATION  IV  RACEt  ETHNICITY,  ANQ  SEX*    1KSTITUT1CN  ANP  iT  ATE  1978-1979 


AMERICAN  1NOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


•LACK     .         ASIAN  OA' 
NON-HISFANIC  PACIFIC  I SLANOER 

NUMBER 


NEW  YORK 

NY    CHTY  COLLEGE  FINGER  LAKES 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .3 

MA  LC    .  0        *0  • 

NY    CORNING » CONNUNI  TV  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  ^  0  .0 

NY  outchCss  CNTY  CCLLEGE 
TOTAL  .0     •  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    ERIE  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE    "  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    FASHION  INST  TECHNOLOGY 
'  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    FULTON-MONTGOMERY  CC 
TOTAL  1  1*1 

FEMALE  1  1*9 

MALE  .0  ,0 

NY    GENESEE  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

fc  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    HERKIMER  CC  CNTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0,0 
NY    HUOSQN  VLY  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
♦  D 


NY    JAMESTOWN  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY  '  JEFFERSON  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEN*  LE 
MALE 


.0 

♦  0 

•  0 


NY    MOHAWK  VLY  CMTY  COLLEGE  . 
TOTAL  0        ♦  0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    MONROE  CONNUNI TY  COLLEGE 
TOTAIT  2  *3 

Ft  MALE  0        .0  ' 

MALE     t  2  .6 

NY    NASSAU • COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL     |         19  UO 
FEMALE     t         10  1.1 
MALE     I  9  1*0 

NY    NIAGARA'  CO  CMTY  COLLEGE 
•     TOTAL    '  \  2 
,    FEMALE      «  0  .0 

MALE       i         2  l.V 
NY    N  COUNTRY  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE       \        0  .0 
MALE    4  0  .0 

«Y    ON ON 0 AG A \ CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NY    ORANGE  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

.FEMALE  0  .0 

NILE  0  .0 

NY    ROCKLANO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

<  NY    SCHENECTADY  COUNTY  CC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

NILE  0  >  .0 

NY.  SUFFOLK  CO  CNTY  COLLEGE  . 
TOTAL  6  .4 

FEMALE  A        .7  ' 

MALE  2  .5 

NY    SULLIVAN  CO  CNTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

29 
15 
14 

69 
39 
30 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

1 
1 

'  0 

5 

2 
3 

• 

2 
6 

1 
1 

0 

It 

12 

6. 

10 

3 
7 


1 

NUMBER 

% 

15*00) 

,| 

0 

.0 

1  *4 

0 

•  0 

•  0 

0 

.0* 

3.7 

0 

.0 

.0 

o 

.0 

5.7 

0 

.0 

5. 1 

3 

1.7 

2.4 

1 

1.3 

4.9 

2 

2.0 

3.3 

*  0 

•  0 

3.7* 

0 

-  .0 

3.1  " 

0 

•  0 

9*1 

1 

9.1 

10.0 

1 

10.  0 

•  0 

0 

.0 

1.1 

o 

•  0 

♦  0 

0 

♦  0 

2.7 

0 

.0 

9.0 

0 

.0 

2  .4 

0 

♦  0 

13.6 

0 

.0 

■•1.5 

o 

.  0 

1.7 

•  0 

.  0 

1.4 

0 

.0 

3.9 

2 

.  6 

4  .3 

1 

3.6 

.5 

3.7 

i 

♦  0 

4.  3 

o 

.  0 

3.1 

0 

.0 

♦  0 

o 

.  0 

♦  0 

o 

.0 

.0 

/  0 

.0 

♦  0 

o 

.0 

♦  0 

0 

♦  0 

.0 

0 

•  0 

3 

#  4 

4.4 

1 

♦  3 

4.2 

2 

•  6 

3.7 

14 

.  .7 

4.2 

3 

.  3 

3U 

11 

1.2 

'  .8X 

o 

.  0 

.8 

o 

•  0 

♦  7 

0 

.0 

.  0 

o 

.0 

.0 

o 

".0 

•  0 

0 

•0 

.3 

2 

.  7 

.6 

I 

•  6 

•  0 

1 

.4 

2.3 

o 

.0 

1.6 

o 

•  0 

3.0 

.  0 

•  0 

2.4 

5 

1 

1.  6 

o 

.0 

4.1 

5 

3*4 

1.0 

1 

1.0 

2.6 

1 

2.6 

•  0 

0 

.0 

1.8 

5 

.5 

2.1 

4 

.7 

1.4 

1 

•  2 

tt.5 

0 

♦  0 

4.7 

0^ 

.0 

13.2 

0 

♦  0 

HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


S  %  NUMBER 


1 
0 
1 

23 
12 
11 

5 
1 
4 


1.0 
.0 
1.7 

2.3 
2.1 
2.5 

4.3 
1.6 
7.5 


MITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RE SI OENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


2 

1.7 

3 

2.5 

116 

97.5 

0 

•  0 

1 

t  U4 

2.7 

71 

97*3 

0 

•0 

1 

2.2 

l 

2.2 

45 

97.6 

0 

•  0 

11 

>•! 

21 

7.8 

246 

92.2 

0 

•0 

,  i 

r.i  * 

1 

1.  1 

93 

96.? 

0 

t.o 

10 

5.7 

20 

11.4 

155 

66*6 

0 

.0 

3  - 

.1*7 

15 

6.4 

163 

91.6 

"o 

.  0 

0 

♦  Q 

3 

3.9 

73 

96.1 

0 

.0 

3 

2.9 

12 

11.  8 

90 

88*2 

0 

•  0 

0 

.  .0 

5 

3.3 

145 

96.7 

0 

.0 

'  0 

.0 

2 

3.7 

52 

96*3 

0 

•  0 

o 

♦  0 

3 

3.1 

93 

96*9 

0 

•  0 

0 

•0 

'  2 

13.2 

9 

81.6 

0 

•  0 

o 

♦  0 

2 

20.0 

6 

60*0 

0  , 

•  0 

o 

.0 

0 

.0  , 

1 

100*0 

0 

•0 

1 

1.1 

3 

3.4 

66 

96*6 

0 

•  0 

o 

.0 

1 

1.9 

51 

96*1 

0 

•  0 

1 

2.7 

2 

5.4 

35 

94*6 

'  0 

•0 

0 

.0 

9 

9.0 

91 

91.0 

.  0 

■  o 

.0 

1 

2.4 

40 

97*6 

•  0 

o 

.0 

6 

13.6 

51 

66*4 

0 

•  0 

0 

♦o 

2 

1.5 

128 

9C.S 

0 

•  0 

o 

♦0 

1 

1.7 

58 

98*3  >. 

0 

.0 

o 

♦  0 

1 

1.  4" 

70 

98*6 

0 

♦0 

2 

.6 

17 

9*0 

319 

94*7 

1 

.3 

1 

♦  9 

7 

6.  0 

109 

94*0 

0 

.0 

1 

.5 

10 

4.5 

210 

95*0 

1 

•  5 

1 

..3 

12 

4.0 

289' 

96*0 

0 

•  0 

1 

"*  #7 

7 

5.1 

131 

94*9 

0 

.0 

o 

.0 

5 

3.  1 

156 

96*9 

o 

.0 

2 

1.9 

2 

1.9 

104 

98*1 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

43 

100*0 

0 

•  0 

2 

3.2 

2 

3.2 

61 

96*6 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

151 

100*0 

*  0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

67 

100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

.0 

66 

100*0 

0 

.0 

3 

.4 

37 

5*5 

638 

94*4  . 

1 

.  1 

.3 

17 

4.9  ' 

327 

'95*1  * 

0 

.0 

2 

.6 

20 

6.  0 

311 

93*7 

1 

.3 

28 

1.5 

130 

6.9 

1*750 

93*1 

0 

•  0 

15 

1 .6 

6  J 

7.2 

666 

92*6 

0 

•  0 

13 

1.4 

63 

6.7 

684 

93*3 

0 

.0 

0 

.0 

4 

1.5 

*  262 

96*5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.8 

116 

99*2 

0 

.0 

0 

.0 

3 

2*0 

144 

-98.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

51 

1C0.0 

0 

•  0 

0 

.0  . 

0 

•  0 

31 

1C0.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

2U 

1CC.0 

0 

.0 

1 

•  3 

6 

2.1 

282 

97*9 

0 

.0 

1 

.6 

5 

3.8 

127 

96*2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.6 

155 

99*4 

0 

♦  0 

.  1 

.5 

6 

2. fa 

206 

95*6 

3 

1.4 

0 

•  0 

2 

1.6 

111 

97*4 

1 

.9 

1 

1.0 

4 

4.0  ; 

95 

94*1 

2 

2.0 

6 

2.0 

19 

6*3 

264 

93*4 

1 

•3 

z 

1.3 

4 

2.5 

155 

97*5 

0 

•  0 

4 

2.8 

15 

10. 1 

1<9 

69*0 

1 

.7 

il  3 
2 
1 

52 
32 
20 

15 
4 

u 


3.0 
5.1 
1.7 

5.2 
5.7 
4.6 

12*8 
6*3 
20*8 


96 
37 
59 


97*0 
94.9 
98.3 


947  94.8 
534  ^94.3 
413  95*4 


102 
60 
42 


87*2 
93*6 
79*2 


•  0 
•0 
.0 

•0 

•  0 

•  0 

•6 

•  0 

•  0 


119 
73 


269 
94 
175 

178 

76 
102 

150 
54 

96 

11 
10 
1 

69 

52 
37 

100 
41 
59 

130 
59 
71 

337 
116 

221 

301 
138 
163 

106 
43 

63 

155 
67 
86 

676 
344 

332 

ft  8  80 

933 

,  94,1 

266 
119 
147 

51 
31 

20 

288 

132 
.  1^6 

215 
114 

101 

304 
159 
145 

99 

*  39 
60 

999 
566 
433 

117 
64 
53 


2095 


AMERICAN  IHOIAN 
'  AUSKAN  NATIVE 


OLAC*  .  ,  ASIAN  OR-V.. 
NON-HISFANlOAClFIC  ISLANDER 


mmi%\s  t    -NUHtifc*     »  number 

ARTS  ANO  SCI ENCE  OA GENERAL .  ^AOCAANS  <  54001 


HlSFANlC 
NUHBEA 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


NY,  TOMFKIMS-CORTLANO  CC  " 
TOT  At  X'  .* 

FEMALE  *  k  0  .0 
.MALE  «    1  1.9 

Mr  ULSTER  CO  CNTY  COLLEGE 
-       '  ..TOTAL,     ~~        1<  *    ?J  ' 
*EMALE  1  . 

v   MALE'  .      ^0  '.° 
NY    WESTCHESTER  CMT.Y  COLLEGE 
"    TOTAL       *    *  *  v 
FEMALE  P  .0 

MALE  I..  .3 

NY  'SYRACUSE  U  MAIN  CAMWS 
;  TOTAL/  0  »° 

FEMALE  0'  .0 

MALE  0  .0 

NY    TOUAG  COLLEGE 

total;       *  o  .o 

FEMALE  0  .0 

*    MALE ,  0  .0 

MY    TROCAIRE?  COLLEGE 

\  TOTAL  0**  .0 

r        .FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    VILLA  NARIA* COLLEGE  BFLO' 

*'      TOTAL.  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NY    YESHIVA  UNIVERSITY 

TDTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  _  0  .0  < 

i    *  #* 

"ny      state  totals  I 

TOTAL  64  .5 

FEMALE  31  ♦* 

MALE  33  -3 

NORTH  CAROLINA 

*     NC    ANSON  TECHNICAL  INSTITUTE 
TOTAL  „  .  0  f  *0 

FEMALE  0     ~  *0 

-MALE  0  .0 

NC    BLADEN  TECHNICAL  IN: 
TOTAL  0.      *°  . 

FEMALE  0  .0 

.  HALE  0  .0 

NC    BLUE  RIOCE  TECHNICAL  INS7 
TOTAL  •  1         .0  *° 
FEMALE      *         0  .0 
~    MALE,  0  .0 

NC    BREVARD  COLLEGE 


3 
3 
0 

10 

9 

17 
10 
7 


2.7 
5.3 
♦  0 

7.4 
1.4 
13.6 

4.6 
4.1 

3.4 


2  13.3 
1  11.1 
1  16.7 


15 
15 

0 

0 
0 
0 


13.0 
16.3 

..0 

.0 
.0 
•  0 

6.7 
5.9 

7.7 


•  0 

•  0 
.0 


INSTITUTIONS! 
1,237  9.8 
B17  12.3 
440  7.1 


1  16.7 
1  50.0 
0  «0 


14.3 
.0 
25.0 

.0 
.0 
.0 


TECH  INST 
.0 
'♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 


TOTAL  '  0*     •  0 

FEMALE  •    0  .0 

MALE  0  .0 

NC*  CALDWELL  CC  AND 

TOTAL  0 
.  FEMALE  Ot 
MALE  0- 
NC    CAMPBELL  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  •  0 
MALE  0 
NC    CEN  CAROLINA,  TECH  INST 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »° 

NC    CEN  FIEOMDNT  CMTY  CDLLEGE 
TDTAL      '         0  .0 
FEMALE  0  A.0 

MALC,  0  .0 

NC    CHOWAN  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  '0 
NC    CLEVELAND  CO  TECH  INST 
;TOTAL  0  •<> 

FEMALE  0  *0 

MALE  *  *  0  .0 

NC  COASTAL  CAROLINA  CC 
TOTAL  1 
FEMALE  0  «0 

c      MALE  1  3.3 

NC    COLLEGE  Of  THE  JLBEMAKLE 


7  5.1 
1  1.4 
6  9.1 


7.7 
13.0 
.0 

•  0 

cO 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 


2B  17*2 
10  IB. 2 
m  16.7 


•  0 

fO 
^0 


20 
5 

15 


12.'4 
9.1 
14.4 


s TOTAL 
FEMALE 
MALE 


10-  26.6 

3  37.5 

7  25.9 

•4  9.1 

5  13*9 

1  3.3 

2  5.4 
.  0  .0 

V.  13.3 


1 

♦  9 

0 

.0 

!_ 

1.8 

0 

•  0 

o 

♦  0 

0 

•o 

0 

.D 

1 

.7 

o 

.  0 

0 

♦0 

*  0 

.  0 

"  1 

1.5 

9 

2.4 

17 

4.6 

3 

1.8 

6 

3.6 

6 

2.9 

11 

5.4 

o 

«  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

18 

15.7 

.  D 

.0. 

17 

18.5 

o 

.0 

1 

4.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

-  .0 

-o 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

A07 

•  6 

654 

5.1 

49 

.7' 

400 

6.0 

58 

.9 

254 

4.1 

D 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0/ 
0 

0  ■ 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

9 

/ 

0 
0 
0 

0 
0 

/  o 

I 

!  1 
1 

0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0? 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

-0 

•  0 
'  .0 

•  0 

•  o' 

•  0 

•  0 

-.0 

•  0 
.0 

1.5 
2.6 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0  ' 
0 

0  ~ 
0 

3 

1 

2 

0 
0* 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


MITE 
NON-HISPANIC 

A UMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TDTAL 


.0 
•0 

♦  0 

♦  0 
.0 
♦0 

•0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0  ' 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
•  .0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

1.9 
1.8 
1.9 

'.0 

-  .0 

.0 
.0 
.0 

•o- 

.0 
.0 


5  4.5 
4  7.0 
1  1.9 


12 
2 
10 

44 
19 
25 

2r 

1 

1 

33 
32 
i 


.8*9 
2.9 
15.2 

11.9 
11.5 
12.2 

13.3 
11.1 
16.7 

-28.7 
34.6 
4.3 


0 
0 
0 

2  " 

1 

1 

0 
0 
0 


2,082 
1,297 
785 


1 
1 

0 

1 

0 

1 

6 
o 
o 

7 
1 
6 

3 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

28 
10 
18 

23 
6 
17 

10 

3 
I 

6 

6 
2 

2 
0 
2 


102  92.7 
51  69*5 
51  96.2 


123 
67 
56 

326 
146 
160 

13 
8 
5 

62 
60 
22 


91.1  , 

97.1 

84.8 

66*1 
66.5 
e7.8 

66.7 
68.9 
63*3 

71*3 
65.2 
95*7 


•  0 

•  0 
.0 

;>    1 VU*  V 

3  100*0 
2  100*0 

6.7 
5*9 
7*7 

28  93*3 
16  94*1 
12  92*3 

•  0 

♦  0 
*0 

20  100*0 
36  100*0 

16.2 
19*5 
12*7 

10,720  63.5 
5,349  ,60.3 
5,371  '87.0 

16*7 
•5C*0 
*0 

•  \ 

5  63.3 
.  1  5C\0 

4  100.0^ 

6  *  65*7 
3  100*0 

'          3  75*0 

14*3 
•  0 
25*0 

*0 
.0 
.0 

4  100*0 
4  100*0 

0  *o 

5.1 
1.4 
9*1 

127  92.7 
69  97*2 
58  67*9 

..7.7 
13*0 
•  0 

36  92.3 
20  67.0 
16  100*0 

*0 
*0 
.0 

14  100*0 
9  100*0 
5  1C0*9 

•  0 

•  0 
•0 

11  100*0 
6  10C«0 
3  100.0 

17*2 
13*2 
16*7 

135  62*6 
45  81*6 
-   90  63*3 

14*5 
1C*9 
16*3 

129  61*1 
47  85*5 
82  76*8 

26*6 
37*3 
25.9 

25  71*4 
5  62*5 
20  74.1 

12.1 
16*7 
6*7* 

56  67.9 
30  63*3 
26  93.3 

NUMBER 

31 , 

kit  ivnCR 

3 

2.7 

no 

2 

3.5 

57 

1 

1.  9 

53 

0 

.0 

.135 

0 

•  0 

69 

0 

.0 

66 

0 

.0 

.  370 

0 

.0 

165 

0 

.  0 

*  205 

0 

.0 

15 

0 

.0 

9 

0 

.0 

0 

.0 

115 

0 

.0 

*  92 

0 

.  0 

23 

c 

.0 

'  5 

0 

•  0 

3 

0 

.0 

£, 

0 

.0 

30 

0 

•  0 

.  jl7 

0 

.0 

1 3 

0 

.0 

56 

0 

•0  ' 

20 

0 

.0 

JO 

34 

*3 

12,836 

16 

•2 

6  ,662 

16 

♦  3 

6,174 

! 

0 

♦0 

.  6 

0 

♦0 

2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

7 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

♦  0 

4 

0 

.0 

<^,o 

*  0 

o 

3 

2*2 

137 

1 

1*4 

2 

3  *0 

66 

0 

•  0 

39 

0 

♦  0 

t  23 

0 

•  .0 

16 

0 

.a 

14 

0 

•  0 

9 

0 

.0 

5 

0 

•  0 

11 

0 

.0 

6 

0 

.0 

3 

5*4 
.0 
13.3 


35  94.6 
22  100.0 
13  86.7 


0 

0 
0 

7 
2 
5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 
•0 

4.4 
3.6 
4*6 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


163 
55 
106 

159 
55 
104 

35 
8 

27 

66 
36 
30 

37 
22 
15 


ERJC 


TA«LE  lO*  TCTAV,  ASSOCIATE  DEGREES  ANO\  OTHER  AM A R OS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF '  if  OAK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
\CONFEAREO  BY5  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE t  ETHNICITY t  ANOTSEXt     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN ;mOI AN " 
ALASKAN  NATIVE. 


BLACK   _         ASIAN  OR 
>NOH-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


\    .NUMBER         t       NUMBER         X  NUMBER* 
ARTS  A NO  SCIENCE  OR  GENERAL. PROGRAMS  15400) 
NORTH  CAROLINA}  "* 


HISPANIC 
NUMBER 


,  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


NC    CRAVEN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  ,0 

FEMALE  :0t  ,0 

MALE     .  0  .0 

NC    OAVlOSON  CO  CMTY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0- 

'  FEMALE  0    *  .0 

*  \HALE  0  .0 

NC    DURHAM  COLLEGE 
'    TOTAL  -0  .0 

FEMALE-  0  .0 

MALE'  0  .0 

NC;  DURHAM  TECHNICAL  INST 
JOTAL  0    -  *0 

FEMALE  .0  .0 

MALE  .0  .0 

NC    FAYETTEVILLE  TECH  INST 
TOTAL  '    0  .0 

FEMALE  0  ,0 

.  MALE  .0  .0 

NC  'GASTON  COLLEGE 

TOTAL  0'  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC  ^HALIFAX  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  1  8.3 

'.FEMALE    *         •  1  12.5 
MALE  0  .0 

NC    ISOTHERMAL  CMTY  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE  . 
MALE 


NC    JAMES  SPRUNT  INSTITUTE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

-  "  'MALE  *       0  .0 

NC    JOHNSTON  TECHNICAL  INST 
TOTAL  ,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    LE  E  S-HCRAE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    LENOIR  CMTY  COLLEGE 


TOTAL  0 
FEMALE  C 
HALE  0 
NC    LO  LI 56URG  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NC    MARS*  HILL  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NC    MARTIN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

NC    METHOOIST  COLLEGE  - 
TOTAL     *  0.0 
FEMALE  0  .0 

,     MALE  0  .0 

NC    MITCHELL  CMTY  CCLLEGE 
TOTAL         t       0  .0 
FEMALE  I       0  .0 

MALE  .0  .0 

NC    MONTR EAT- ANDERSON  COLLEGE 
TOTAL  2  1.6 

FEKALc       .         1  1.5 
MALE  ■    1  1.6 

NC    MOUNT  OLIVE  COLLEGE 
TOT  AC  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .'0 

NC    NASH  TECHNICAL  INSTITUTE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

NC    PEACE  COLLEGE 

TOTAL  0       . 0 

FEMALE  0  .0 

HUE  c  0  .0 

NC    RICHMONO  TECHNICAL  INST 


4.5 
'.0 
9.1 

l.B 

.0 
3.2 

100.0 
0 

100.0 

66.7 
100.0 

•  0 

6.3 

•  0 
Ui3 


3  4.7 

1  2.7 
.2  7.4* 

2  16.7 
1  12. 5- 
1  25.0 


14.3 
12c  5 
15.6 

•  0 

•  0 

i  *o 

.0 
.0 
.0 

1.5 
1.6 
1.4 


5  9.* 

2  '  7.7 

3  11.1 

18  •  16.4* 
11  25.0 
7  10.6' 


♦  0 
.0 

-.a 


1  10.0 

1  25.0 

0  *0 

1  50*0 

0  .9 

1  50.0 

5  6.3 

3  7.9 

2  5.6 

6  4*8 
2  3.1 

4  6.6 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


7.9 
8-2 
7.1 

•  0 

•  0 

•  6 

•  6  , 

•  0 

28*6 
50.0 
25.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

"0 
0 

0 
0 

,  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

a 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

os 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0, 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
Q 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•° 

.0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.6 
.6 
.0 

•  0 
,0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

o' 

,  0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

r 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

■»  .9 
2.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.3 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦0 
.0 

.0 
.0 

♦  Q 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
•9 
.0 


1  4.5 

0  .0 

1  9.1 


1.8 
.0 
3.2 

100.0 
.0 
100. 0 

66.7 
100.0 
.0 

6.3 
.0 
14*3 

V  4.7 
2.7 
7.4 

*  25.0 
25.0 
25.0 

14.3 
12.5 
15.6 

.0 
•  .0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2  1.5 
1  1.6 
1  1.4 


5 
2 
3 

19 
12 
7 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 

0 

*  1 

5 
3 
2 


9.4 
7.7 
11.1 

17.3 
27.3 
1C.6 


.0  ' 

.0 

.0 


10.0 
25.0 
•  0 

5C.0 
.0 
50.0 

6.8 
7.9 
5.6 

6.3' 
4.6 
8.2 

7.9 
8^.2 
7.1 

.0 
.0 
.0 

1.1 
1.1 

.0 

/> 

28.6 
50.0 
25.0 


21  95*5 
11  100.0 
10  9C.9 

56  98.2 
26  100*0 
30  96*8 


•  0 
.0 
.0 

33*3 

♦  0 
100*0 


15  93*8 
9  100*0 
6  85*7 


61 
36 
25 

'9 
6 
3 


95*3 
97*3 
92*6 

75*0 
75*0 
75*0 


48  85*7 
21  87*5 
27  84*4 

8  100*0 
4  100*0 
4  10C.0 


1 
0 
1 

132 
61 
71 


100.0 
•  0 
100.0 

97.8 
93.4 
97.3 


48-tf  9C.6 
24  92.3 
24  88*9 


91 
32 
59 


82*7 
72*7 
89*4 


1  100*0 

0  *0 

1  }100*0 

9!'  90*0 
3  75*0 
6  100*0 


50*0 
*0 
50*0 


69  93*2 
35  92*1 
34  94*4 


118 

62 
56 

B2 

56 
26 

5 
1 
4 

174 
174 

0 

10 

1 

9 


93*7 
95*4 
91*8 

92*1 
91*8 
92*9 

100*0 
100*0 
100*0' 

98*9 
98*9 
.0 

71*4 
50.0 
75*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
.0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

■0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 
.0 

•  .0 
•0 
.0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0' 

•  0 

•0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

♦0 
.0 
.0 

.7 

•  0 
1.4 

♦0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.6 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•0 

•  0 
•0 


22 

11 
11 

57 
26 
31 

3 
0 
3 

3 
2 

1 

16 
9 
7 

64 
37 
27 

12 
B 
4 

56 
24 
32 


4 
4 

1 

0 

,  1 

135 
62 
73 

53 
26 
27 

110 
44 

66 

1 
0 
1 

10 
4 

6 

2 
0 


74 

38 
■36 

126 
65 
61 

69 
-«1 
28 

5 
1 
4 

176 
176 
0 

14 

2 
12 


20?7 


\  • 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE- 

.  NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HI  SPAN!  C    AC  If  I C  ISLANDER 


5  7*2 
4  9.8 
1  3*6 


•  0 
.0 
.0 


2  28*6 

0  .0 
2  33*3 

6  5*1 

1  2*1 
5  7.1 

17  25.0 

13  33.3 

4  13.0 


NC 


TOTAL  '  0 

FEMALE  0 

HALE  0 
W1NGATE  COLLEGE 

TOTAL  1 

FEMALE  0 

MALE  1 


.0 

\.0' 

io 

\ 

.  .9 
.0 
1.9 


1 
0 
1 

9 
2 
7 

1 
0 
1 

6 
5 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

0  . 

0 
0 
0 

5 
3 
2 


»  1.9 
.0 
3.1 

21.4  ' 
40.0 
18.9 

,14;3 
.0 
20.0 

13.6 
18.5 
5.9 

.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

4.5" 
5.4 
3.7 


NC         STATE  TOT At S  ( 

TOTAL                5  .2 

FEMALE                2  *\ 

MALE                ^  »3 

*NOATH  OAKOTA 

NO    BISMARCK  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  8 
FEMALE  7  7.1 

MALE  1  1*° 

NO  OICKXNSON  STATE  COLLEGE 
,     TOTAL  0  .0 

\  FEMALE  0  .0 

MALE  0  •° 

NO    LAKE  REGION  JR  COLLEGE 
'    TOTAL  5  15.2 

FEMALE  ~     5  22.7 

MALE  0  •° 

NO    NO  STATE,  SCHOOL  SCIENCE 
TOTAL  0  •$ 

FEMALE       /         0  »° 
AALE  0  •° 

NO    NO  STATE  U  BOTTINEAU. 8R 
TOTAL  '*  8  13.1 

FEMALE  •  7  28.0 

KALE  1  2.8 

NO    NORTHWEST  BI8LE  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

•  0  *0 

NO    STANOING  RCCK  CC 

TOTAL  12  85.7 

FEMALE  9  100,0 

MALE  3  60.0 


47  INSTITUTIONS) 


201 
90 
111 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0, 


•  2 
7.0 
9.6 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

'  .0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


1 

•i 

0 


NUMBER        it  NUMBER 
'AHTS>AMr SCIENCE i  OA  GENERAL  PROGRAMS  156001'  * 
NORTH  CAR04.INA 

NC  •  ROCKINGHAM  CMTY  COLLEGE 
-    /TOTAL     ;  0  .0 

FEMALE  0  *0 

MALE.    .  .        0.  .0 
NC    SAINT  MAR YJS  COLLEGE 
TOTAL,  0  .0 

FEMALE  0  .0 

'  MALE  0    *  .0 

NC    SAMPSON  TECHNICAL  INST 
TOTAL  '*    *        0  *0 
FEMALE  0  .0 

"MALE  ,  0  *0 

NC    SANDHILLS. CMTY  COLLEGE 
.  TOTAL  *  -0-  '0 

FEMALE  /  0  .0 

'MALE  •  *  ♦° 

NC    SOUTHEASTERN  lMTY  COLLEGE 
*    '  TOTAL  0  .0 

FEMALE  x°  •? 

.    MALE    ,  0      ^°  mm  , 

NC  SURRY  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  -    0  .0 

MALE    •  0  *° 

:nc  fayettevl  st  university 

TOTAL         .   .    0  '  .*0 
FEMALE  0  .0 

HALE  0  •° 

NC    VANCE-CRANVL  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0 
FEMALE  r    0  *° 

MALE    .  0  .0 

NC    WAYNE  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0        .0  ' 

MALE  0  1° 

NC    WESTERN  PIEOMONT  CC 
TOTAL  0  *° 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *° 

N*C    WILKES  CONHUNITY  COLLEGE 
TOTAL  *  0  .0 

x      FEMALE  0  .0 

MALE  -  0       *°  " 

NC    WILSON  CO  TECHNICAL  INST 


I.* 
2.4 
♦  0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOYM. 
HINORKv 

NUMBER 


fcHITE 

NON-HISPANIC 

J40KBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

*  NUMBER 


0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0  • 

0 

♦  0 

2 

1.7' 

0 

♦  0 

°v 

♦  0 

0 

.  0 

2/ 

2.9 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  ^ 

♦  0 

0 

.0  > 

0 

•s  * 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

.0 

♦  0 

1 

2.4 

4 

9.5 

,0 

,.0 

0 

•  0 

1 

2.7 

t,  10.8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

1 

2.3 

0 

.0- 

1 

3.7 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

"o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  8  »s 

0 

.o\ 

c 

.•o 

1 

.9 

0 

.0 

i  0 

.0 

0 

.0 

1 

1.9 

4 

.  2 

12 

♦  5 

3 

>  - 

.2 

3 

.2 

1 

♦  1 

9 

.8 

•  0 

•  0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦q 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0  . 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  «o 

0 

.0 

0 

.0 

'o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6  8*7 
5  12*2 
1  3.6 


63  91.3 
36  87*8 
27  96.4 


0  .0 
0  .0 
0  .0 

in?  ino~0 
102  100.0 
0  .0 

2  26.6 
0  .0 
2  33.3 

5  71*4 
1  40T)  .0 
*    66./  <, 

8  6.8 
1  2.1 
7  10.0 

47.  97**> 
63  f  90.0 

17    25.0  ' 
13  33.3 
4  13.8 

31      IP.  v 
26  66.7 
25    86*2  „ 

1  1.9 

o-  .0 
I"  3.1 

51  98*1 
20  10C.0 
31  96*9 

14  33.3 
2  40.0 
12  32.4 

28  66*7 
3  60*0 
25  *67*6 

1  14.3 

*  o  *o 

1  20*0 

*6  85.7 
2  100*0 
"    4     80*0  ^ 

7  15.9 
6  22*2 
1  5*9 

37  84*1 
>  21  77*8 
16  94*1 

0  *o 
o  *o 
o  *o 

50  100*0 
19  100*0 
•     -  31  100*0 

o  *o* 
o  *o 
0'  *o 

24^100*0 
28  100*0 

0  *o 
o  *o* 
o  *o 

2  foO*0 

o  **o 

2  100*0 

7  6*4 

3  5.4 

4  7.4 

96  87*3. 
52  92*9^ 
44  81*5 

222  9.1 
98  7.7 
124  10*7 

2  #1*98  90*2 
.,1.178  92>*0 
*  1.020  88*1 

N  8  4*1 
7  7.1 
1   .  1.0 

4 

187  95*9 
91  92*9 
96  99*0 

c  .o 

0  .0 

o  *o 

1  100*0  . 
1  100*0 
0  *0 

5  15.2 
5  22.7 

o  *o 

28  84*8 
17  77.3 
a  100*0 

0 
0 
0 

6 

7 
1 

0 
0 
0 

12 
9 
3 


♦  0 

♦  0 
.0 

13*1 
28*0 
.2*8 

.0 
.0 
.0 

85*7 
100*0 
60*0 


50  100*0 
21  100*0 
29  100*0 

r 

,  51  83*6 
^18  72*0 
33  91*7 

17  100*0 
11  100*0 
6  100.0 

'  2  14.3 
0  *0 
2  /  40.0 

( 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0  " 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0  ' 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

7 

1 

6 


18' 
14 


TOTAL 
NUMBER 


0 
0 
0 

'  0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

i 

0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

69 

.0 

41 

•0 

26 

•  0  . 

102 

.0 

102 

♦  0 

0 

T 

.0 

7 

.0 

1 

.0  4 

£ 

•0 

118 

,  .0 

48 

♦  0 

70 

•  0 

68  - 

.0 

39 

•  0 

v  90 

.0 

52 

♦0 

20 

•  0 

\i 
Jt 

.0 

42 

.0 

5 

•  0 

17 

•0 

7 

•  0 

2 

•  0 

e 

3 

.0 

44 

.0 

?7 

.0 

17 

•  0 

.0 

19 

♦  0 

31 

.  *0 

52 

fe  *0 

24 

.0 

CO 

.0 

2 

♦  0 

0 

A 

♦  u 

2 

6*4  • 

110 

1*8 

56 

11*1 

♦  7 

2.436 

•  3 

1 .260 

1.2 

1*  wC 

•  0 

\  .  195 

.0 

/  98 

/  97 

♦  0 

1 

♦  0 

I 

•  0 

0 

.0 

33 

.0  1 

22 

•0 

11 

.0 

50 

•  0 

21 

.0 

29 

3.3 

•  0 
3.6 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


61  • 
25 
36 

17 
11 

6 

14 

9 
5 


ERLC 


2098 


-2. 


TABLE. 10.  TOTAL  ASSOCIATE  DECREE VANO  CTHER  AWAAOS  8  AS  Elf  ON  LESS  -THAN  .fOUH^YEARS'  OF  WORK  tEVONOHlCH  tSCHOOL  FOA  MAJOR  FIELO 
CONFEAAEO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  .EDUCATION  BY  RACE*,  ETHNICITY*; AHO  SEX*     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1V79 


AUCAICAK-IKOIAN 
ALASKAN'  NATIVE 

■NUMBER-  't 


NUMBER  X 
ARTS  AN 0- SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  (5600), 
*  NORTH - 0 AKOT A 
NO    U  OF  NO  MAIN  CARPUS 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-Hl SPAN  IC  PACIFIC  ISLANOER 

r  %  •  ■ 

UMBER' 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


VHITE 
NO N- HISPANIC 


TOTAL                .0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦d 

*     FEMALE        -      0  .0 

'  0 

/o 

0 

♦  0 

MALE    .            0    .  .0  , 

■0 

AO 

0 

♦  0 

NO  .U  OF  NO' WILL  ISTCN  BRANCH 

v TOTAL     V  .     1  1.7 

0 

/  »o  , 

1 

1*7 

FEMALE  .            0  .0 

0 

0 

♦  0 

MALE               .1  3*3 

0/ 

»o  , 

1 

3,3 

NO  /VALLEY  CITY  STATE  COLLEGE 

TOTAL                0  ,0 

/o 

•0 

0 

♦  0 

FEMALE                 0  .0 

7o 

0 

t  »o 

MALE                  0  *0 

• 

0 

•0 

0 

♦0 

NO  ,     JSTATS  TOTALS  (     .  10  INSTITUTIONS) 

1  Ul  AL  ^                  3+         t  ♦  V 

0 

♦  0 

I 

«"2 

CC  MA  |  £                       7  A      1  9  O 
i    rtfWLC                      CO  12*7 

0 

♦  0 

c 

♦  0 

MLc                      D  «*0 

0 

♦  0 

I 

.  5 

UTll  u  t 

Un      *lnL*1U  LULL tOt 

Tt*!TAI                        ft*  J** 

1 5 

50  .0 

0 

•  0 

CC  MA                                ft  ft 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE                 0  .0 

15 

62*  5 

0 

♦  0 

OH     oUMLING.GHN  5T  L  FIRELC5 

TOT  4  1    '                           ft  ft 

IUIAL                     U  *U 

0 

«,  y«o 

0 

♦  0 

■  c  C  MA  1  C                               A           *  A 

'  FfcJWLE                   0         ♦  3 

0 

•  0 

  0 

0 

"MALE                 0  *0 

0 

<  *° 

0 

♦  0 

n  u     ^uiTctCi  n  rm  t  ere 
CM     CHAIHtLQ  COLLEGE 

TOTAL           *      0  .0 

0 

♦  0 

0 

0 

FEMALE                 0  .0 

^0 

♦  0 

0 

•  0 

MALE                0  .0 

0 

♦  3 

0 

♦  0 

nu     <"    mt   C  ait    trc    r»u_Tue  niiin 
On     C  nl   J> NT  JC5 -QN-THE-CH IO 

TnT  A 1                                 A  A 

IUIAL                      U  *J 

0 

•0 

\ 

12*5 

cc  MA  1  C                        ft  A 
rcMLc                    U  *U 

0 

•  0 

I 

12*  5 

MALE'                0  *0 

0 

•  3 

0 

♦  0 

Ln    CULL  cue  Ur  a  I  cUttLNV  ILLc 

1  Ul  AL                     U          ♦  J 

1 

20*0 

0 

•  0 

Pf  u|  |  C                                    A  A 

FEMALE                   0  .0 

1 

20*0 

ft 

r  u 

♦  0 

MALE                  0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

Un     LUYAnJUA   LL   EASIEKN  LAn 

TOTAL                 3      2; 5 

48 

40*3 

0 

♦  0 

FEMALE                  3  4*2 

25 

35*2 

Q 

♦  0 

MA  LE        **         0        •  0  „ 

23 

47  »9 

0 

♦  0 

nu      r  ivi  un^  h.  •  f  f       c  Ton   r  a  u 

'OH    CJYArkJGA  CC  METRO  CAH 

total             0  .0 

1 44 

,54*  1 

0 

♦  0 

CC  MA  1  C   *                           A  A 

rtWLt                   U        *  JA- 

93 

57*4 

0 

♦  0 

MA  L  E                 0        •  0 

51 

49*  0  r 

0 

V*  0 

Ln     LUTAnUUA   LL    MfcSltKfi  LAW 

TftTAI                             A  "\ 
IU 1 AL                      U          ♦ J 

1 1 

2*1 

0 

♦  3 

C  CMA  1  C                               A                 A  a 

3 

1*6 

0 

•  0 

MA  LE                 0        •  3 

8 

3  »6 

0 

♦  0 

nu      rvcctiurc   r*nt  •  ere 
OH     DEFIANCE  COLLEGE 

TOTAL        »„        0  .3 

0 

•  0 

0 

•  0 

C  C  MA  t  C                               A  A 

rEflALE                    0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

'MALE                    0         ♦  3 
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AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 
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ARTS  ANO  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  (9600) 

\    <'  * 
OHIO 


OH, ,  URBANA- COL  LEGE- 

TOTAL      •    ~*    0  .0 
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mLE  0  .0 

>0H    WALSH  COLLEGE 

i TOTAL  0  .0 
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FEMALE                3  .3 

MALE                1  .1 

OKLAHOMA  ** 


INST  ITUTIONS) 
402  17.8 
201  18.0 
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OK    8ETHANY  NA^ARENE  COLLEGE 
TOTAL  1  11.1 

FEMALE  1  11.1 

MALE  0  .0 
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ALASKAN,  NATIVE 


UAtK  /ASUN.CA; 
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MINORITY 


kHt TE- 
NON-HISPANIC 
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*  Vs  number  kwiw;*  %  nukber 
awsVno  scichce  or /general  PRO«RAHSUS600> 

^OKLAHOMA  . 

OK*  OSCAR  ROSE  JUHICR^COLLECE 

*T  *TOTAL  '    6r~^2.4~  - 

FEMALE  4  .3.3 

•V   %MALr    .       .   2  ,"1.5 
OK    SAINT  GREGORY'S  -  COLLEGE 
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' 'MALE  i  .3.3 
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♦0 

3.2 
7.7 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


.0 


2 
2 
0 

0 
0 

5 
2 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

;  0 
0 

0 
0 

0  m 

0 
0 
0 

1 
0 
1 

3 

43 

:o 

6 
2 
4 

C 
0 
0 

0 
0 
0 


3.6 
7.1 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

5.8 

7.4, 

5.1 

.0 
.0 

•  0 

•  c, 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

..0 
.0 

•  0 

•  0 

•  u 

.0 

1.5 

•  0 
2.8 

4.8 
11.5 

•  0 

4.7 
3.7 
5.5 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


54  96.4 
26  92.9 
•28  100.0 


•  0 
.0 

•  0 


12  100.0 

0 

•  0 

U  10C.0 

0 

•  0 

78  9C.7 

3 

3.5 

24  88.9 

1 

3.7 

54  91.5 

2 

3.4 

110  97.3 

3 

2.7 

50  1C0.0 

0 

\0 

60  95.2 

3 

A. 8 

26#  92.? 

2 

7.1 

It  100.0 

-  0 

•  0 

15  66.2 

.  2 

11.8 

21    95.5  ^ 

1 

4.5 

15  93.3 

.  1 

6.3 

'6  100.0 

0 

.0 

6  100.0 

0 

•  0 

5  100.0 

-  0 

*.0 

1  1C0.0 

0 

.0 

53  98.4 

1.9 

30  96.8 

3.2 

23  100.0 

.0 

52    78.8  , 

13 

-19.* 

25  83.3 

16.7 

27  75.0 

22.2 

59  93.7 

1.6 

22  84.6- 

3.8 

3~  100.0 

0 

.0 

121  95.3 

0 

.0 

52  96.3 

0 

.0 

69  94.5 

0 

•0 

13  100.0 

i  0 

.0 

10  100.0 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

It  100.0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

3  1CC.0 

0 

.0 

56 
28 
28 

,23 

11  * 

-86 

27 
59 

113 
50 
63 

28 
11 
17 

.22' 
16 
6 

6 
5 
1 

54 

*  31 
23 

66 
30 
36 

63 
26 
37 

127 
54 
73 

13 
10 
3 

11 
8 

3 


TAiLl  lO.-fOUL*  ASSOCIATE  DECREES  ANO  CTHM  AWAAOS  I  AS  CO  ON  LESS  THAN  PCUA  YIAAS  OF  40**  BEYOND  HIGH  SCHOOL  FOA  MAJOR  Ft  ELO 
vCONFBAAED  BY/INSTITUTIONS  OF  HIGHER  ECHXATION  BY  RACE.  ETHNIC im  ANO  1***    INSTITUTION  ANO  STATE  1178-1171 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

MJMBtA  S 


BUCK  .  ASIAN  0*  •  .  . 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISUMOtA 

NUHSEA  3 


HISPANIC 


TOTAL 
H1N0R1T? 


"  fcMlTE 
NON-HISPANIC 


NON-RESlOENT 
„  ALIEN 


TOTAL 


t*r&  ANO;.SCIENCE  OA  GENERAL. PAOCAAMS  15*00) 
OAEWK 


OR    STHN  OREGON  ST.  dftlL  E6E 
v     TOTAL  .  0.   '  .0 

FEMALE  0  «.0 

HALE  0   ,  .0 

;0K  .POATLANO  CMTY  COLLEGE 
.  TOTAL.  -  2  1.5- 

FEHALE  1      L3  , 

HUE  1  "1.7^ 

Uk»  < ROGUE*  COMMUNITY-  COLLEGE 

♦  TOTAL    .  "        0  .0 
FEMALE  0  .0 

HALE0  '0  .0 

OR  ,  STHMSTN  OK  EG  CMTYCOLLECE 
TOTAL  J  0  .0 

v  FEHALE  0       .0  , 

HALE  0  „  .0 

0A\  TREASURE  VLY  CMTY  COLLEGE 
DTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

-HA\e'  or.  ».0 

C  OA    UNPOUA  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL\  0  .0 

FEHALE.^  0  .0 

'    HALE   \  .        0,  .0 
OR    ME*TERN\eAPTIST  COLLEGE 
•  TOTAt  S     \      0-  .0 
0    FEHALE'        V   0,  .0 
HALE  \   0  .0 

-OA  ,  ,    STATE  TOTi 

*  TOTAL 
FEHALE  4 

HALE  1 
'  / 
.PENNSYLVANIA 


PA-  ACAOEMY  OF  THE  NEW  CHURCH 

TOTAL  0  •0> 

""FEHALE    -  0    .  .0 

HALE  0     '  .0 

FA  MPT  SISLE  COLLEGE  OF  PA\ 
"    TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  .0 

*  FA    BUCKS  COUNTY  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  1  .2 

F3HALE  0  .0 

HALE  1  .4 

FA    BUTLER  CO.  CHTY  COLLEGE 
;  TOTAL  0,  .0 

FEHALE  0  .0 

;    HALE  0'    '  .0 

FA    CC  ALLEGHENY  CO  ALL  EG  CAM 
/TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  .0 

-FA         ALLEGHENY  CO  BOYCE  CAM 
\  TOTAL  0  .3 

FEHALE  0  .0 

MALE  ,  0  -  \.0 

FA    CC  ALLEGHENY  CC  NORTH  CAM 
TOTAL  0,  .0 

FEMALE  0  .0> 

•  HALE  0  .0 

FA  CC  ALLEGHENY  CO  SOUTH  CAM 
^    TOTAL  1  LI 

FEMALE  0  '  .0 

HALE  1  3.1 

FA  CHTY  COLLEGE" OF  BEAVER. CO 
*  TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  .0 

FA    CHTY  COLLEGE  OE LA WARE 
TOTAL  i  0  .0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  .0 

FA  CHTY  COLCEGE  AHl LAOELFHIA 
*      TOTAL  4  .1.0 

FEHALE  3  1.2 

HALE  1  .6 

>A;iCURTIS  INSTITUTE  OF  HUSIC 
.TOTAL  0  .0 

FEHALE  .  t    0  '..0 

MALE  0  .0 

FA    FRANKLIN  ANO  MARSHALL  C 


.0 
.0 
.0 

2.2 
2.4 
1.7 

.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


NUMBER 

S 

NUMBER 

S 

NUMBER 

S 

NUMBER 

f 

NUMBER 

I 

NUMBER 

4 

f 

- 

* 

4 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.6 

4 

75.0 

2 

25.0 

• 

Oft 

.0 

0 

•  0 

0  * 

.0 

3 

75.0 

1 

25.0  1 

\4' 

0 

.0 

0 

•  o  , 

0 

•  c 

3 

75.0 

1 

25.0 

4 

4 

2.1 

2 

1.5 

11 

B.l 

120 

88.2 

5 

3.7 

\  134 

2 

2.4 

1 

1.3 

4 

7.9 

47 

88.2 

3.9 

7* 

2 

3*3 

1 

1.7 

3 

B.3 

53 

88.3 

2 

3.3 

40 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

41 

100.0 

0 

.0 

41 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

20 

100.0 

0 

•  0 

20 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

21 

100.0 

0 

•  0 

'  21 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

'  .0 

24 

100.0 

0 

.0 

26 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

17 

100.0 

0 

•  0 

17 

0 

•  0- 

0 

•  0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

•  0 

9 

1 

l.B 

5 

B.l 

v  4. 

10.7 

48 

85*7  „ 

2 

3.6' 

54 

1 

2.1 

2 

5.9 

3 

.  8.8 

30 

88.2 

1 

2.9* 

34 

0 

.0 

3 

13.6 

3 

13*4 

16 

81.8 

1 

4.5 

22 

0 

•  0 

1 

1.9 

1 

5* 

70*1 

J* 
u 

.0 

52 

0 

•  0 

1 

3.2 

1 

3*2 

30 

96.8 

0 

.0 

31 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

21 

100.0 

0 

•  0 

21 

0. 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

15 

93.8 

**  1 

6.3 

'  14 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

14 

100.0 

0 

•  0 

14 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

/  2 

11' 

LI 

12 

LA 

33 

3.5 

934 

93.1 

34 

3.4 

..  1,003 

3 

1.0 

7 

1.4 

19 

3.8 

471 

93.5 

14 

2.6 

.504 

4 

1.2 

3 

1.0 

14 

3.2 

463 

92.8 

20 

4.0 

419 

-  4 


TOTAL 
FEHALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 


.240 
160 
100 

1 
I 

0 

2 
0 

'2 


61.8 
61.5 
42.1 

9.1 
14.3 

•  0 

15.4 

•  0 
25.0 


9 
4 

3 

0 

0 

0' 

0 
0 
0 


2.1 
2.3 
1.9 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


0 

•  0 

0 

•  0 

21  84.0 

4 

16.0  \ 

25 

0 

•0 

0 

.0 

U  85.7 

2 

14.3 

14  , 

0 

•  0 

0 

•  0 

9  81.8 

2 

18.2 

11 

1 

1.0 

4 

4.2 

91  94.8 

1 

1.0 

94 

0 

•  0 

1 

2.0 

49  ,98.0 

0 

•  0  , 

50 

1 

2.2, 

3 

6.5 

42  91.3 

1 

2.2 

46 

3 

•  4 

8 

1.5 

536  98.5 

0 

>0 

544 

.7 

2 

.7 

266  99.3 

0 

•  0 

248 

1 

•4 

6 

2.2 

270  97.8 

0 

•0 

274 

0 

•  0 

0 

85  100.0 

0 

•  0 

85 

0 

•  0 

0 

35  100.0 

0 

.0 

35 

0 

•  0 

0 

•  0 

50  100.0 

0 

•  0 

50 

2 

1.1 

39 

21.8 

140  .'8.2 

0 

.0 

179 

1 

1.1 

24 

27.4 

69  72.6 

0 

•  0 

95 

1 

1.2 

13 

15.5 

71  84.5 

0 

.0 

B4 

1 

LI  J 

4 

4.2 

l91  95.8 

0 

•  0, 

95 

0 

-  .0 

3 

4.3 

45  93.8 

0 

.0 

48 

1 

2*1  , 

1 

1 

2.1 

44  97.9 

0 

•  0 

47 

0 

•  0 

0 

•  0 

31  96.9 

1 

3.1  ♦ 

32 

0 

•0 

0 

.0 

13  100.0 

0 

13 

0 

•  0 

0 

.0 

18  94.7 

1 

5.3 

19 

,0 

•  0 

5 

5.4 

•  84  94.4 

0 

.0 

81' 

0 

•  0 

4 

7.0 

53  93.0 

0 

•  0 

57 

0 

%  .0 

1 

3.1  *  - 

31  96.9 

0 

.0 

.32 

0 

•  0 

5 

2C.B 

19    79. 2 

0 

•  0 

24  r 

0 

•  0 

3 

27.3 

8  72.7 

0 

.0 

11 

0 

•  0 

2 

15*4 

11  84.6 

0 

.0 

13. 

0 

•  0 

7 

,5.5 

121  94.5 

0 

.0 

126 

0 

•  0 

7 

9.7 

65  90.3 

0 

.0 

72 

.  o 

•°/ 

0 

•  0 

5A  100.0 

0 

•0 

54 

\l 

5.0 

294 

49.8 

127-  30.2 

0 

.0 

421 

it 

4.4 

49.6 

71  30.4 

0 

.0 

260 

\ 

5.4 

US 

70.2 

48  29.8 

0 

.0 

141 

0 

\-« 

1 

9.1 

6  54.5 

4 

34.4 

11 

0 

\.o 

1 

14.3 

4    57.1  c,„ 

2 

28.6 

7 

0 

\° 

0 

•  0 

2  50.0 

2 

50.0  . 

4 

0 

2 

15.4 

11  64.6 

0 

•0 

13 

0 

0 

•  0 

5  100.0 

0 

.0 

5 

0 

2 

25.0 

6  75,0 

0 

.0 

8 

IKJC 


2103 
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AM  Ml  CAN  INDIAN  ILACK  "    /       ASIAN  CR  ,  . 

JuskSh  mSiJi    Wii$?ANicV*ciHC  isuhocr  hisfanic 


NUMBER         «       MUN6ER         «,  NUMBER 
,*ATft  ANO  SCIENCE  OR.CENERAL  FROGRANS-13400)' 
FEMNSVlVaNIA 
FA    GANNON  COLLEGE 

total  o.o  o  .0 

FEMALE  0       .0  0  .0 

HALE;    T.     _.0.      .0  0  .0 

FA    HAHCUH  JUNIOR  COLLEGE 


TOTAL  0  iO 

«    FEMALE  0  .0 

,s   male  o  .o 

FA,  HARRIS8URG  AREA  CC 
TOTAL  \  «3 

FEMALE  I  «7 

MALE  .0     "  .0 

FA    KEYSTONE  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  0  *      .  0 

FEMALE  0  *.*0 

♦  MALE  0  .0 

FA    LANCASTER  HUE  COLLEGE 
TOTAL  0  .J 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FA/  LEHIGH  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FA    LUZERNE. CO  CMTY'COLLEGE 
TOTAL  0  .0^ 

FEMALE'  0  .0 

"      MALE  .0    ,  «0 

FA    MANOR  JUNICR  COLLEGE 
""  *\<  TOTAL        *       0  .0 
FEMALE.  0  .0 

i  .      MALE  0  .  .0 

FA  MONTGOMERY  CO  COMMUNITY  C 
"  'TOTAL  2  •* 

FEMALE  0  .0 

MALE.,  '  2      1.4  mm 

FA    MOUNT  ALOYSIUS  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE     .  0  '  .0 

MALE  0        .0  * 

.  FA*   NORTHAMFTON  CO  AREA  CC  ^ 
TOTAL  0-  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

FA    NORTHEASTERN  CHRISTIAN  JC 
TOTAL  0  .0 

FEMALE'  0  .0 

NILE  0  .0 

FA    FE1RCE  JUNIOR  COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
Ml  LE 
FA    FA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


0  N  .0 

0  .  .0 

0  .0 
i  MAIN  CAUCUS 

0  .0 

0.  •  0 

0  *0 


.FA    FA  STATE  U  ALTOCNA  CAN 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
FA    FA  STATE  U 

TOTAL 
•  FEMLE 
MALE 
'FA.  FA  ST 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1  7.6 
1  7.7 
0  .0 
BEAVER  CANFUS 
0  .0 
0  .0 
0  .0 
U  6EHREN0  COLLEGE 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


FA    FA  STATE  U  BERKS  CANFUS 


TOTAL 
FEMALE 
MALE. 
FA    FA  STATE 
•   TOTAL  - 
FEMALE 
MALE 
FA    FA  STATE 
«  TOTAL 
FEMALE 
MALE 
FA    FA  STATE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


5  U3.9 
5'  13.9 
0  .0 


23 
13 
10 

1 
0 
•1 

0 
0 
0 


0  .0 
0  .0 
0       .0  * 
0 EL AW ARE  CAN 
«   0  >o 
0  .0 
,  0  .0* 
OU  60IS  CANFUS 
,0  .0 
0  .0 
0  .0 
FAYETTE  -CANFUS 
0  .0 

0  .o 

o  .o7 


4.* 

9.0 
4.7 

.7 

•  0 
1.1 

••o 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

1.4 

.5 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

2 
0 
2 

0 
0 
0 


FA    FA  STATE  U  MAIL ETON  CAN 
•TOTAL  -0  .0 


FEMALE 
MALE 


0' 
0 


I 

•  4 

0 

•  0 

1 

1 

1.9 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

n 

'  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

.  0 

.»  •  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  * 

[2 

3.5 

7 

2.0 

1 

6 

3.0    •  , 

3 

'1.5 

.0 

6 

4.2 

4*> 

C  .  0 

*  I 

1 

11. 1 

■  .0 

•  0 

0 

1 

14.3 

0 

-.0 

0 

0 

•  0, 

0 

.0 

o» 

I 

.5 

2 

1.0 

3 

1 

1.1 

C 

•  0 

2 

0 

•0  • 

<  2 

2.0 

I 

12 

30.4 

0 

.0* 

1 

a 

33.3 

0 

•  0 

0 

4 

26.7. 

0 

.  0 

I 

2 

33.3 

o 

•  0 

0 

I 

33.3 

0 

>  .0 

0 

1 

33.3 

0 

•  0 

0  . 

0 

•  0 

0 

•  0. 

1 

0 

•  0 

0 

...o 

I 

0 

•  o 

"  0 

•  0 

0 

2 

•5.3 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

2 

•  •0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0  • 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

9 

2 

2B.6 

0 

•  0  . 

0 

1 

14.7 

0 

•  0 

0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•o< 

•  0  '* 

0 

•  0 

0 

0 

•0 

0. 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0  ' 

0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•o  - 

0 

•  0 

0 

1 

11.1 

0 

.V 

0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

1 

33.3 

0 

•  0  - 

0 

»o 

•  0 

0 

•  0 

p' 

0 

.  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0. 

^0 

•  0 

0 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


bHITE 
MOM~HlSFANlC 

NUMBER 


NON-RE SI OE  NT 
ALIEN 

NUN6ER 


TOTAL 
NUMBER 


•0 

•  0  . 
•0 

•  0 
•0 

•  0 

•3 
•0 
•5 

1.4 

•  0 

2.2 

•  0 
•0 
•0 

•6 
1.9 

•  0 

•  0 
•0 
•0 

•0 

•  0 

•  0 

•  3 
•0 

.  .7 

•0 

•  0 

•  0 

us 

2a 

Lb 

2.* 

•  0 
6.7 

•0 

•  0 

•  0 

2.9 
7.1 
•0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

.•0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•o  . 

•0 

•  0 

•  0 

~  .0 

•  0 

.J 

.0 

.fr 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 
«0 


4 

\ 

o 

•  0 

2  100.0 

0 

.0 

o 

•  0 

0  .0 

0 

V  .o 

o 

'  .o 

2  1C0.0 

0 

•  0 

m 

j 

*  J.  9 

30  63.3 

1 

2.a 

5 

13. 9 

30  63.3 
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FEHALE                0  .0 

*  HALE               0  .0 

{  SOUTH  CAROLINA 


.3  INSTITUTIONS) 
8  -  2.f 
6      3.2  " 
2  1.1 


SC 


ANOERSON  COLLEGE 
TOTAL    ~  0-      .0  „ 

FEHALE  0  *0 

*  HALE  0  .0 

SC    CHESTERFLO^HARIBORO  TECH 
TOTAL  0  .0 

■  FEHALE   -5    "*      0  .0 
HALE  0  .0 

SC    CLINTON  JUNIOR  COLLEGE 
TOTAL  .     0  .0 

FEHALE  0.  .0 

-HALE  0        .0  • 

SC    FIANCIS  HARION  COLLEGE 
TOTAL  0       .0  ' 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  .0 

SC    FRIENDSHIP  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEHALE  0'  .0 

_-L_HALE  a  -    0     .  .0 

SC    HiOLANOS  TECH.  CCLLEoE 
TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  .0 

HALE  0  •O 

SC-  NORTH  GREENVILLE  COLLEGE 
TOTAL  0«  .0 

FEHALE  0  .0 

HALE.  0,  .0 

SPARTANBURG  HETH  COLLEGE 
TCtjAL  0  *0 

FEHALE  0  .0 

HALE  ,  ,  0  .0 

TRI^COUNTV  TECH  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEHALE  0  rO 


SC 


SC 


HALE 


6 

3.6 

0 

5 

4.0 

0 

3 

3.0 

0 

3 

37.5 

-  0 

3 

60.0 

0 

,  0 

.0  * 

0 

62 

loo.o 

0 

16 

100.0 

0 

24 

100.0  . 

0 

f 

1 

25.0 

,0 

»  1 

33.3 

0 

0 

.0 

/  0 

v  6 

100.0 

0 

2 

100.0 

0 

6 

100.0 

0 

16 

3UI 

0 

2 

16.3 

:  12 

60.o  jr 

12 

11.1 

0 

U 

21.2 

0 

1 

1.6 

0 

21 

16.5 

'  1 

16 

26.7  ' 

0 

5 

,  7.5 

1 

0 

"  .0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

>0< 
0 

4.0 

.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 


..0 

•  0 

•  0 


/ 


/° 

♦  0 
.0 
.0 

.0  * 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

i'o 

♦  0 
.0 

.6 

.0 
1.5 

♦  0 
.0 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

o 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
♦0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
•0 

:o 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
♦0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
♦0 
.0 


696  ..  12.8 
298  15.6 
198  10.2 


1 

•3 

5 

1.6  . 

1 

.6  * 

3 

1.6 

0 

•0 

2 

1.1 

0 

•  0 

3 

IC.3 

0  " 

•0 

3 

15.8 

0 

'♦0 

0 

•  0 

V 

0 

.0  . 

i 

100*0  . 

0 

•  0 

1 

10Q.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

.3 

9 

2.6 

1 

♦5 

7  *  3.7 

0 

♦  0 

2 

1.1 

8  3.6 
5  4.0 
3  3.0 

3  37.5 
3  60.0 
0  .0 

42  10G.0 
18  100.0 
26  100.0 


1 
1 

.  0 

6 
.  2 
4 

16 

2 
12 

12 
11 
1 

22  ' 
16 
6 

0 
0 
•  0. 


25.0 
33.3 
.0 

100.C 
100.0 
100.0 

31.'8 
16.3 
"  60.0 

11.1 
21.2 
1*8 

17.3 
26.7 
9.0 

.0 
•  0 
.0 


X 


2 


166 


7  :oo.o 

2  100.0 
5  10C.O 
% 

48.IOC.O 

2  100**. 
46^1  CO.  " 

18  100*0 
12  100.0 

►  16  iqo.o,' 

3  102? 0 
2  100.0 

,1  100.0 

23  100*0 
9  100*0 
16  100*0 


93 
56 
39 


3.357 
1,624 
1,733 


97 

98  _, 
$7*5j 


86  J 
84*2 
89*0 


.360  98*6 
f#67  98*2 
*173  98*9 

25  86*2 
15  78*9 
10  100*0 


0 

•  .0 

0 

"  *0 

0 

.0 

365 

97.3 

1?2 

"95.8 

183 

98.9 

217 

96r6 

121 

96 

96 

97. 

5 

62.5 

2 

60.0 

3 

1CC.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

l75.0 

3 

2 

66.7 

t 

ioc.o 

0 

"  .0 

0 

♦  0 

0 

♦.? 

30 

66*2 

12 

85.7 

O  18 

60*0 

96 

;  88*9 

61 

78*8 

55 

98*2 

105 

82*7 

46 

73*3 

61 

91.0 

1  4 

1CC.0 

1 

100.0 

«  3 

100*0 

*  0 

•  0 

'  7 

0 

.0 

2 

0 

.0 

*  .* 

0 

fU  . 

>8, 

0 

ur 

.0 

2 

0 

•  0 

0 

•  0 

26 

0 

.  .0  r 

12  ■ 

0 

♦  0 

16 

X  f 

•  # 

0 

.0 

3 

0 

.0 

2  * 

0 

.0  • 

1  ' 

0 

♦  0 

*  23 

»*0  • 

*    9  . 

0 

.  0 

14 

1 

1*1 

.  95 

0 

,♦0 

55 

!  ft  1 

2*J* 

60, 

23 

.6 

3,  076 

-   •  7 

.4 

U929 

.  8 

1«947'  ^ 

*  9 

•  0 

365 

0 

•0 

170 

0 

♦  0 

'  175- 

1 

3*4. 

29 

1 

5*3  . 

-  ll 

0 

♦  0 

10 

\  0 

♦  0 

1 

0 

♦  0 

1 

0 

♦  0  • 

0  * 

1 

.3 

375 

1 

♦  5 

*  190 

0 

♦0 

165 

•1 

0 

♦  0 

225 

0 

•  0 

126 

a  0 

"  *0 

w  99 

0 

•  0 

6 

0 

.0 

5 

Q 

3 

0 

'.0 

62 

0 

•  0 

18 

0 

.0 

24 

o' 

4 

0 

♦0 

3 

0 

♦  0 

1 

0 

♦  0 

6 

0 

♦  0 

2 

*  0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0  * 

14 

0 

.0 

30 

t 

0 

•  0 

"  106" 

0 

•  0 

r  "  52' 

0 

.0 

*  5*t 

0 

•0 

127 

0 

•0 

60 

3  0 

•  0 

67 

*  0 

•  0 

6 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

3 

> 

2106 
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JABU'lO*  4QTM,  ASStfttT*  J)EQR«S  A  NO  CTHC.fTAHARO*  BASICON-LESS  TttiNrHUfr  VfcARi  0 
2fe^$-"  CONFIRRE0  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER;  EDUCATION  BY!  RACE?  EtHNlCITY# 


■a 


OF  tfORK  BEYONO  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELD 
ANO-SEXt     INSTITUTION  V*0  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
*  "ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  MK 

NON-HI SPAHIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


v  NUMBER 

ARTS  ANO  .'SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  (5600) 
SOUX.H  CAROLINA     "\  ' 
SC   .TRIDENT* TECHNICAL  COLLEGE 


NUMBER  • 


\  TOTAL 
FEMALE 

V  * 

SC    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
'  HALE 
SC  <U 
TOTAL 
FEMALE 
WILE 
"SC-  0  OF 
» TOTAL' 
-rrrFENICE^ 
-  MALE 
SC    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 
'SC.  UCF 
'  TC^AL 
FEMALE 
-MILE 

:sc    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 
SC    U  OF 
TOTAL 
■  FEMALE 
MALE 
SC.   U  OF 
„ TOTAL 
~  FEMALE 
MILE 


SC 


V, 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


0 
0 
0 

A  IKE'* 

0  ! 
0 

SC  AT  BEAUFORT 

0  IvO 

oy^;o'  i 

.    0:O*~*<  *0 
SC'COASTAL  CAROLINA 
'       -0-  *0 

0  .0 

0  .0 
SC  AT  LANCASTER 

0  .0 

0  *0 

0»  .0 
SC  AT  SALKEHATCHlE 

0  .0 

0  .0 

0  *6 
SC  AT  SPARTAN3URG 


SC 


YORK 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


SC  AT  SUMTER 
0 
0 
0 

SC  AT  UNI  Ob  . 
0 
0 
0 

TECHNICAL  COLLEGE 
-0  •<) 
0  *0 
0  *0 


20*0 
15.4 
23*5 

40*0 
50*0 
33.3 

16*2 

10*5 

11*1 

25*0 

•  0 

7.0 
5.7 
"  8.3 

15.6 
15.4 
16.7 

'•0 
.0 

•  0 

9.1 
13.5 
5.0 


.0 
.0 
•  0 

66.6 
66.9 
42.9 


,SC         STATE  TOTALS  I 
.  TOIAL'  0 
FEMALE  0 
MALE  . 

SOUTH  CtAKOTA 


19  INSTITUTIONS) 
1S3  17.3 
67  19.6 
66  14.9 


SO  '  AUG US TANA  COLLEGE 
TOTAL  0       ♦ 0 

FEMALE  0  .0 

MILE  0  .3 

SO  8LACIC  HILLS  STATE  COLLEGE 
*  TOTAL  1  7.7 

FEMALE  0       .0  1 

'MALE  1  9.1 

SO    FREEMAN  JUNIOR  COLLEGE 
.TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0       .0  " 

SO    NORTHERN  STATE  COLLEGE 
TOTAL  '0  .0 

FEMALE       *         0  .0 
*AIE  0  .0 

SO    PRESENTATION  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

..FEMALE  0  *D 

MILE  0  .0 

SO    SIOUX ' FALLS  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

'    FEMALE.  0  .0 

MALE  -    0  .0 

SD    U  OF  SO  AT  SPRIKGFIELO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


\  0 


•  0 
♦:0 

•  0 

7.7 
.0 
9.1 

•  0 

•  0 
•0 

♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 
,  .0 

•  0 


\S0         STATE  TOTALS  ( 

TOTAL                1  2** 

,  FEMALE                 0  .0 

MALE                1  5.0 

.TENNESSEE 

TN    AQUINAS  JUNIOR  COLLEGE 


7  INSTITUTIONS) 
1  2*4 
0 
1 


•  0 
5.0 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 


13*6 
.0 
21.4 


9 


1  3.3 

0  .0 

1  5.9 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL" 
MINORITY 


NUMBER 


KHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NGK-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


23*3 

15* 

29*4 


23 
11 
12 


76.7 
64.6 

70.6\ 


\ 


0 

•  0 

0 

J 

2 

40*0 

3 

60*0  v 

0 

o 

.0 

0 

•0 

1 

50*0 

1 

50*0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

18*2 

36 

81*8 

0 

0 

•  0 

0 

♦  3 

6 

24*0  . 

19 

76*0 

'  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

1C*5  " 

17 

89*5 

0 

0 

c 

•  0 

0 

•  0 

1 

11*1 

8 

88*9 

0 

0 

.0 

0 

•0 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

0 

•  0 

'  o 

.0 

0 

•0 

5 

100*0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

7.0 

66 

93*0 

0 

o 

♦  0 

0 

•0 

2 

5.7 

33 

94*3 

0 

o 

•  0 

0 

•0 

3 

6*3 

33 

91*7 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

6. 

15*8 

32 

84*2 

0 

o 

♦  0 

0 

♦0 

4 

IS. 4 

22 

84*6 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

16*7 

10 

83*3 

0 

o 

♦0 

o 

♦  3 

0. 

•  0 

1 

100*0 

0 

o 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

0 

.0 

0 

♦o 

0 

.0 

0 

*0 

0 

2 

2V6 

0 

•0 

9 

11*7 

68 

88*3 

0 

2 

5*4 

o 

^♦0 

7 

18*9 

30 

81*1 

0 

0 

•  0 

^0 

•  0 

2 

5*0 

38 

95*0 

0 

o 

♦0 

o 

♦  0 

0 

'  *0 

24  lOOvO 

0 

o 

♦  0 

o 

*0 

o 

'♦0 

6 

100*0 

0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

*0 

.  18 

100*0 

0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

11 

o 

68*8 

5 

31*3 

0 

o 

•  0 

o 

♦0 

6 

88*9 

1 

11*1 

0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

42*9 

4 

S7«l 

0 

4 

.5 

o 

♦  0 

1S7 

17*d 

726 

82*2 

0 

2 

♦  5 

0 

♦  0 

89  - 

20*3 

350 

79*7 

0 

2 

.5 

0 

♦  0 

68 

15*3 

376 

64*7 

0 

o 

♦  0 

"  0 

♦  0 

0 

•  0 

9 

100*0 

0 

o 

o 

•0 

0 

*0 

5 

no.o 

0 

0 

•0 

0 

♦  0  ' 

0 

.0 

'  00*0 

0 

0 

•  0 

0 

♦o 

15*4 

11 

84*6 

0 

o 

o 

♦  0 

o 

•0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

2 

18*2 

9 

81*6 

0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

"  4 

100*0 

0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

0 

♦o- 

o  0 

♦  0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

<! 

100*0 

0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

-0 

•  0 

0  . 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

2 

100*0 

0 

o 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0  < 

11 

100*0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

4 

100*0 

0 

0 

♦  0 

°0 

•  3 

2 

4*8 

40 

95*2 

0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

22 

1C0*0 

0 

0  ~. 

.  ..0 

0 

♦  0   

_  1- 

10*0 

18 

90*0 

0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

13*6 

19 

86*4 

0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

*0 

8 

100*0 

0 

0 

♦  0 

0 

•0 

3 

21*4 

11 

78*6 

0 

v  ! 

216 

2107 

7 

.0 
.0  . 
.0 

♦o 

•0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

♦0 

•  0 

•  0 

*0 

•  0 

♦p 

♦0 
*0 
'♦0 


*0 

•  0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 

*0 
•0 
.0  • 

•0 
*0 
*0 

•  0 
*0 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


TOTAL 
NUMBER 


30 
13 
17 

5 
2 
3 

44 

25 
19 

9 
4 

s  5 

71 

35 
36 

38 
26 
12 

1 
1 

0 

77 
37 
40 

24 
6 
18 

16 
9 
7 


683 
439 
444 


9 
3 
T  4 

13 
2 
11 

4 

3 
1 


2 
2 
0 

2 
2 
0 

1 
1 

0 

11 

7 
4 


42 
22 
20 


22 
8 
14 


... «...  jg-jjg  ggu^eHun  axes,  w wasa  arwsa 


*T5Jg8l  NATIVE    .  NOW-HISPANIC  PAcSMaNOE*  HISPANIC 


NO Hi Eft         X        NUMBER    '      *  NUMBER 
ARTS  ANO  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  (5600} 
TENNESSEE 

TN    CUMBERLAND  COLLEGE  TENN 
jOTAt  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    FREED-HAROEMAN  COLLEGE 


NUMBER 


TOTAL  0  .0 

*   FEMALE    -  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    HIUASSEE  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  <*'  0  .0 

TN    MARTIN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0, 

TN    MIO-SOUTH  BIBLE  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

'  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

IN    MORRISTOMN  COLLEGE 
vTOTAL        _     0  .0 
FEHTktf  «  •O 

MALE^-^      0  .0 
TN    STATE  TECH  INSt^EMPHIS 
TOTAL  0  *~0 

FEMALE  0  *° 

MALE  0  .0 

TN    CHATTANOOGA  ST  TECH  CC 
v    TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    CLcVELANO  ST  CMTY. COLLEGE 
TOTAL  1 
FEMALE  0  •? 

MALE  1  I** 

, TN    C3L0MBIA  ST  CMTV  COLLEGE 
;      TOTAL  0        .0  . 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

ITN  Of ERSBURG  ST  CMTY  COLLEGE 
i      TOTAL  0  .0 

1    FEMALE  "     0  *° 

MALE  0  ♦<> 

TN    JACKSON  ST  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0.  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  »° 

TN    MOTLOH  STATE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  '  0.0 
■>     FEMALE  0  *° 

MALE  Q        ♦°  ' 

TN    ROANE  STATE  CMTY  COLLEGE 
'TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  ♦° 

TN    SHELBY  ST ATE^CMTY  COLLEGE 
"  TOTAL'  0       .0  - 

FEMALE  6  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    VOLUNTEER  ST  CMTY  COLLEGE 
TOT  AC  0  .0 

FEMALE  <&  •O 

MALE  0  .0 

TN    WALTERS  ST  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0       •<>  * 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    'STEEO  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

Th    TOMLINSON  COLLEGE 
TOTAL  0  •° 

FEMALE   \  0  .0 

MALE    \  0  .0 

TN     TUSCULOM  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TN    U  OF  TENNESSEE  NASHVILLE 
TOTAL  0       ♦ 0 

FEMALc  0  .0 

MALE  0  .0 
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0 


10.7 
,  7.7 
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6.1 

4.3 
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.0 
.0 
♦  0 


54  100.0 
34  100.0 
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-0 ' 
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0 


,  .0 
•  0 
•0 


20    12.3  \ 
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12  14.5 
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•  0 

•  0 
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0 

♦  0 
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0 
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♦  0 

0 
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0 

♦o 
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0 

•0 

0 

Jo 
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•  0 

0 

\0 

2 

5.9 

2 

15.4 

0 

•  0 

0  - 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

N         STATE  TOTALS  <        22  INSTITUTIONS! 

fOTAI.  I  .J  f"  14.8 

FEMALE  0  .0  120  15.7 

MALE  1  92  l3-d 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

,  *o 

.0 

;o 

•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


/TOTAL 
MINORITY 


MUTE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
.  ALIEN 


TOTAL 


0 
0 

0  4 

0 
•  0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

\ 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

\ 
0 
0 
0 
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0 
0 

I 

*  0 

 l_ 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


X 

NUMBER 

% 

NUMBER 

t 

- 

.0 

9 

10.  7 

75 

89*3 

;0 

4 

7.7 

48 

92*3 

.0 

5 

15*6 

27 

84*4 

.0 

3 

3.4 

83 

94*3 

•  0 

2 

3.5  ' 

54 

94*7 

♦  0 

1 

3.2 

29 

93*5 

•  0 

&' 

4.  8 

115 

92*7 

.0 

2 

3.  4 

55 

94*8 

.0 

4 

6.1 

60 

90*9 

.0 

2 

4.3 

41 

89*1 

.  0 

2 

7.4 

23 

85*2 

.0 

0 

.0 

18 

94*7 

.0 

0 

.0 

6 

100*0 

.0 

0 

.0 

5 

1QC*0 

•  0 

0 

.0 

1 

100*0 

.0 

Vt 

100.0 

0 

.0 

.0 

34 

ICC.  0 

0 

•  0 

.0 

20 

100*0 

0 

♦9 

.0 

0 

.  0 

2 

10C*0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

♦o. 

o 

.0 

i 

10C*0 

♦  0 

7 

2  0.6 

27 

79*4 

.0 

6 

46.  2 

7 

53*8 

•0 

1 

4*8 

20 

95.2 

.7 

10 

7.0 

130 

9C.9 

.0 

4 

71 

94.7 

1.5 

8*8 

59 

86.8 

♦  0 

5 

5*9 

80 

94.1 

♦  0 

4 

9.  1 

40 

90.9 

♦0 

1 

2*4 

40 

97.6 

•  0 

8 

21*1 

29 

76.3 

.0 

1 

4*5 

21 

95.5 

.0 

7 

43*8 

8 

50.0 

.0 

20 

12*3 

142*  87*7 

♦  0 

8 

1C*  1 

71 

89.9 

♦0 

12 

14*5 

71 

85.5 

.0 

0 

*0 

104 

10C.0 

.0 

.  0 

*0 

56 

103.0 

.0 

0 

•  0 

48 

10C.0 

^o 

.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  9 
.0 

1.9 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


2.9 
3.7 
2.4 

79.6 
82.  6 
74.4 

1.7 
1.6 
1.9 

.9 
1.6 
.0 

4.2 
.0 
4.8 

5.9 
.0 
33.3 

.0 
.0 
.0 

50.0 
.0 
50.0 


218  15.2 
123  U.l 
95  14*2 


66 
26 
40 

21 
U 
10 

<U4 
61 
53 


97*1 
96*3 
97*6 

2C*4 
17*2 
25*6 

43*3 
98*4 
96*1 


NUM.  ER 

- 

I 

.  0 

.0 

B4 

0 

A 

•  u 

52 

0 

.0 

32 

2 

2.3 

BB 

1 

1.0 

57 

1 

1  9 
J  .£ 

31- 

3 

2.4 
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v.  I 

1.  7 

5B 

2 

3.0 

66 

3 

6.5 

46 

2 

7.4 

27 

1 

5. 3 

19 

0 

.0 

6' 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

54 

r  0 

.0 

34 

0 

1 0 

20 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

i 

l\ 

0 

.0 

1 

*  o 

.0 

♦34 

0 

.0 

1 3 

0 

.0 

3 

2.1 

143 

'  0 

.0 

f  V 

3 

4.* 

68 

0 

♦  0 

85 

0 

♦  0 

44 

0 

♦  0 

41 

1 

2.6 

3d 

0 

.0 

22 

1 

6.3 

16 

0 

,  .0^ 

162 

0 

.0 

79 

0 

.0 

83 

0 

♦  0 

104 

0 

.0 

56 

0 

.0 

48 

0 

♦  0 

68 

0 

♦  0 

27 

0 

♦  0 

41 

107^  ,99.1 
62  98.4 
45  100.0 


23 
3 
20 

14 
12 
2 

1 

I 
0 

2 
0 
2 


95*8 
10C.0 
95*2 

82*4 
95*7 
66*7 
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*0 
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.0 
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1,201  83*8 
636  83*1 
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0 
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0 
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0 
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0 
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.0 
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•  0 
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.0 
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.0 
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.0 
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1 
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AMERICAN  INDIAN 
ALASKA  NATIVE 


BLACK  ASi AN  CR 

no*hhispanic  pacific  islanoer 


NUMBER         I  NUM8E* 
ARTS  ANO  SCIENCE  OR  GENERAL 
TEXAS 

TX    ALVIN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  "0  '•♦t> 

MALE     .  0  .0 

TX    AMARILLO  COLLEGE 

TOTAL    '  1  1.1 

FEMALE"  0  ♦<> 

MALE    ..  1  2.* 

TX    ANGELINA  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    AUSTIN  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0        .0  *i 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .J 

TX    6c £  COUNTY  COLLEGE 

Tcr AL  o      *o  - 

FEMALE  0  .0 

*  MALE  0  *0 

TX    6L2NN  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  C  *0 

MALE  0  -0 

fx    MAZOSPORT  COLLEGE 
*  TOTAL  1  1*2 

FEMALE  0     »  *0 

MALE  1  2*4 

TX    CENTRAL  TEXAS  CCLL5GE 
TOTAL  .  "0"  *0 

FEMALE    ^  0        *0  * 

HALE  ^  0  *0 

TX>CfSCO  JUNIOR  COLLEGE 


"total  o  *o 

FEMALE  0  .0 

\    MALE  0        ♦  <> 

TV    CLARENOON  COLLEGE 
.  ,  TOTAL  0  *0 

FEHALc  0  .0 

\  MALE  0  .0 

TX  , C3LLEGE  OF  THE  MAiNLANO 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX    CONCOROIA  LUTH  COLLEGE 
TOTAL  1  4*0 

FEMALE  0  .0 

MALE  1  8*3 

TX    CDOKE  COUNTY  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

•  FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

TX,  OA  LI.  AS  CHRISTIAN  COLLEGE 
TOTaO  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

TX    CcOAR  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL  I  7*1 

FEMALE  1  10*0 

H* LE  .  0  *0 

'TX  v  EASTFI  ELD1  COLLEGE 
TOTAL        s  1 
FEMALE         1       0  ,'*0 
MALE  1  2*2 

TX    EL  CENTRO  COLLEGE 
TOTAL  N  >  V6 

*C.ULE  1  1*2 

MALE  Q  • 

TX    MOUNTAIN  VIEW  XCLLEGE 


NUMBER 


PROGRAMS  (WoOl 


0\  *0 
0  *0 
0  .0 
COLLEGE 


TOTAL 
FEMALE 
MA  LE 
TX    NORTH  LAKE 

TOTAL  0 
FEMALE 

MALE  0 
TX    RICHLAND  COLLEGE 
TOTAL  1 
FEMALE  0 
MALE  1 
TX    DEL  MAR  COLLEGE 
TOTAL  1 
FEMALE  1 
MALE  0 
TX    EAST  TEXAS  SAPT  COLLEGE 
TOTAL  0  «3 

FEMALE  0        •  0 

MALE  0  *0 
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1 
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0 

.0 
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2C 
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o 
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.0 
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3 

9  "X 
£  .  J 

7 

10*8 

1 

1.5 

2 

13 

20*0 

.  2 

3.1 

4 

6 

7.3 

2 
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3 

7.3 

1 

2.4 

1 

3 

7.3 

I 

1 

2.4 
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0 

.0 

0 

6 

10*7 

0 

.  0 

I 

5 

12*2 

0 

.0 

0 

1 

6*7 

0 

.0 

1 

0 

•0 

0 

.0 

o 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0. 

♦  0 

0 

\0 

0 

1 

2*0 

0 

♦  0 

3 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

1 

3*1 

0 

•  0 

2 

0 

.  .0 

0 

.0 

o 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

3 

21*4 

0 

♦  0 

o 

2 

20*0 

0 

.0 

0 

1 

25*0 

0 

•  0 

0 

4 

3.7 

1 

■  .9 

5 

4 

6*3 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

1 

2.2 
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53*7 
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1*1 

CO 
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0 

•0 
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2.2 

14 
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20 

31*7 
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•  0 

3 
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27*7 

1 

1*5 

5 
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0 

0 
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0 

•  0 

0 

0 
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0 

•  0 

0 

2 
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♦6 

4 

1 

.9 

0 

•  0 

1 

1 

1.4 

1 

1.4 

3 
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1*5 

1 

•  2 
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2 

1.0 
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♦  5 
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.0 

77 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

D 

•  0 

0 

♦  0 
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0 
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♦  0 
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HISPANIC 
HUMS  ER  X 


13*3 
0*3 
15*2 

1*1 

♦0 
2*4 

LI 
2*1 
.0 

13.3 
7*6 
16*3 

59*5 
76*5 
34*9  « 

4*2 
4*5 

3.8 

4*8 
2*4 
7*1 

4.6 
3*1 
6*2 

6*1 
2*4 
9*8 

3.6 
6.1 

♦  0 

1.8 

♦  0 
6*7 

♦  0 
.0 
.0 

5*9 
5*3 
6*3 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 

-  *0 

4.6 
3.1 
6*7  < 

15.8 
16*5 
15*2 

6.3 
4.8 
7.7 

.0 
.0 
.0 

2.2 

♦  9 
4.3 

33.7 
28*4 
39*3 

.0 
.0 
♦0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


2109 


hHlTf 
NON-MSPANIC 

NLM8ER 


NON-RE  SI  OE NT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


30 
2 
28 

4 
1 

3 

14 
U 

3 

54 
14 

40 


33*3 
8.3 
42*4 

4.5 
2.1 
7.3 

15.9 
22*9 
7*5 

23*9 
17*7 
27*2 


60 
22 
36 

65 
47 
36 

74 

•  37 
37 

152 
55 
97 


66*7 
91*7 
57.6 

95*5 
97*9 
92*7 

BA*1' 
77*1 
S2*5 

67*3 
69.6 
66*0 


0 
0 
0 

0 

0  i 
0 

0 
0 
0 

20 
10 
10 


.0 

.o  ■ 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

8.6  ■ 
12.7 
6*8 


90 
24 
64 

69 
46 
41 

86 
48 

40 

224 
79 
147 


144 

63 
81 

0 
0 
0 


35*6 
30*3 
41*3 

.0 
•0 
.0 


250 
138 
112 

1 
1 

0 


61*9 
66.3 
57*1 

100*0 
100*0 
*0 


10 
7 

3 

0 
0 
0 


2.5 
3.4 
1.5 

.0 
.0 

..o 


404 

208 
196 

1 
1 
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«a    WT.i    icwtiu  ACf>|ce t  iijQ  OTHER  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYONO  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FI ELO 
.TABLE  10*  TOTAL  «^|f j^gf  t^^^^?Jo»?if  RACEt  ETHNICITYt  ANO  SEX,     INSTITUTION  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN* 
,  ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  S 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


-   VHI TE 
NON-HISPANIC 


NCN-RES I OENT 
ALIEN 


ARTS  ANO  SCIENCE  0R\ GENERAL  PROGRAMS  (5600) 
TEXAS 

TX    EL  PASO  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  1  .3 

FEMALE  "  1  .9 

MLE  .0^  .0 

.TX    RANK  PHILLIPS  COLLEGE 
TOTAL  .  0  .0 

FEMALE  ^  0.0 
MALE  0  .0 

TX    GALVESTON  COLLEGE 


TOTAL  0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

,     HALE  0- 

•  0 

TX    GRAYSON  CO  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

MALE  0 

.0 

TX    HENDERSON  CO  JR  COLLEGE 

TOTAL    a  0 

•  0 

FEMALE  0 

♦  0 

HUE    :  0 

♦  0  ' 

TX    HILL  JUNIOR  COLLEGE 

*   TOTAL  0 

.0 

FEMALE  "0 

•0 

MALE  0 

♦  0 

TX    HOUSTON  COMMUNITY  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

FEMALE  0 

♦  0 

MALE                 0  ' 

•  0 

T.X    HCJWARO  C  AT  BIG  SPRING 

TOTAL             ,  1 

1*6 

.FEMALE              *  1 

MALE  G 

♦  0 

TX    JACKSONVILLE  .COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0 

FEMALE  0 

♦  0 

MALE  0 

♦  0  * 

TX    K1LG0RE  COLLEGE 

TOTAL  1 

♦  5 

FEMALE  0 

♦  0 

MALE  *  I 

LI 

TX    LAMAR  UNIVERSITY 

TOTAL  0 

♦  0 

FEMALE  0 

♦  0 

MALE  0 

•0 

TX    UREOO  JUNIOR  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

FEMALE  0 

♦  0 

MALE  ^ 

♦  0  - 

TX  ,  LEE  COLLEGE 

TOTAL    *  1 

♦  7 

FEMALfc           ,  1 

1*6 

.  MALE  0 

*0 

TX    LON  MORRIS  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

MALE  0 

*0 

TX    LUBBOCK  CHRISTIAN  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

MALE  0 

•  0 

TX    MCLENNAN  CMTY, CCLLtGE 

^TOTAL  1 

1.0 

FEMALE  0 

•  0 

MALE  I 

2*4 

TX    MC HURRY  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

FEMALE  0 

.0 

MALE  0 

.0 

TX    MIDLANO  COLLEGE 

TOTAL  0 

♦  0^ 

FEMALE  0 

♦  0 

MALE  0 

♦  0 

TX    NAVARRO  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

MALE  0 

*0 

TX    NORTH  HARRIS  CO 

COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

MALE  0 

.0 

TX    COESSA  COLLEGE 

TOTAL  0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

MALE  0 

.0 

TX    PANOLA  JUNIOR  COLLEGE 

'  TOTAL  0 

•  0 

FEMALE  0 

•  0 

MALE  0 

.0 

22 

6.6 

5 

1*5 

198 

9 

7.  8 

i 

71 

13 

6.0 

4 

1.9 

127 

7 

13.0 

0 

*0 

3 

5 

15.6 

0 

A 

•  u 

3 

2 

9*1 

c 

*0 

0 

4 

16*3 

0 

*0 

4 

33*  3 

o 

♦  0 

| 

1 

6*3 

0 

♦  0  " 

3 

^6 

3*6 

0 
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33.0 

0 

•  0 

5*6 

10 

18*5 

44 

81.5 

0 

.0 

9*4 

8 

25.0 

24 

75.0 

0 

.0 

♦Q 

2 

9*1 

£U 

90.9 

o. 

•  0 

16*0 

8 

32*0 

15 

■  6C.0 

2 

3.0 

11*1 

4 

44*4 

5 

55*6 

0 

.0 

18*8 

4 

25*  0 

1 0 

62.5 

z 

12*5 

,♦0 

6 

3*6 

159 

96*4 

0 

•  0 
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2 
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.0 
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14 
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25 
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94 

56.  0 

49 

£9.2 

3*5 

15 

26*3 

39 

68*4 

3 

5.3 

1*8 

10 

9*0 

55 

49*5 

46 

41.4 

7*4 

^2 

12*6  * 

81 

85*3 

2 

2.1 

7*5 

9 

13*4 

58 

86*6 

0 

•  0 

7*1 

3 

10*7 

23 

82*1 

2 
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21*2 

7 
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26 
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.0 
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5 
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11 
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331 
116 
215 

54 

32 

22  * 

25 
9 
16 

165' 
83 

128 
42 
86 

91 

4P 
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179 
111 

68 

62 
23 

3,9 

34 
17 
17 

199 
106 
93 

1 

0 

X  1 

v 

•  164 
116 
48 

153" 
61 
92 

65 
27 
38 

.  3 
3 
0 
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60 
41 
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1 

0 

31 
16 
15 

168 
57 
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67 
28 

33 
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17 

60 
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36 


•2170 


TAftic  in    iardt  associate  DEGREES  ANG  OTHER  AWAROS  BASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  HCRK  BEYQNC  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
?  f       ■  CONFERRED  BY  IwItItStIONS  OF  HIGHER  EOUCA? ION  BY  RACEt  ETWICITY.  AND  SEX;    INSTITUTION  AND  STATE  1979-1979 


AMERICAN INOIAN 
ALASKAN  NATIVE. 

^  NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  JSLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMCER 


MHITE 
NON-HISPANIC 

NUN8ER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


ARTS  A  NO  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  15600) 

TEXAS  k  / 

TX    PARIS  JUNlOR»CCLLEGE 
TOTAL        -       1        *8  . 
FEMALE  0*  .0 

'HAL'S    "  1  1.3 

TX    RANGER  JUNIOR  CCLLEGE  ' 
4  TOTAL  '0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE      •  0  .0 

TX  .SAINT  PHILIP'S  COLLEGE  ' 
*  -  TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *  *0 

MALE  0  .0 

TX    SAN  ANTONIO  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE    .  .0     "  .0 

MALE  0  *0 

TX    SAN  JACINTO  C  CENTRAL  CAN 
TCTAL  1  .* 

FEMALE     *  0  .0 

MALE  1  .7 

tx  San  .jacintc  c  ncrth  cam 

TOTAL  0 
FEMALE  0 
MALE  0 
TX    SCHREINER  COLLEGE 
TOTAL  0  • 

FEMALE         *  0 
MALE  0 
TX    SOUTHERN  BI8LE  CCLLEGE 
TOT'.L  0  .0 

FEMALE  *     0  .0 

MALE  C  .0 

TX    SOUTH  PLAINS  COLLEGE 
TOTAL  1  .9 

FEMALE  0  .0 

MALE „  -    1  2*2 

TX    STHMSTN  AD  VENT  I  ST  COLLEGE 

TOTAL  "  0  *0 

.,  FEMALE  0  .0 

MALE      *  0  .0 

TX    SOUTHWESTERN  ASSEM3  GOD  C 
TOTAL  0        *<t  * 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

TX    STHkSTN  CHRISTIAN,COLLEGE 
"    TOTAL  "0  *0 

FEMALE  0.  .0 

MALE  0  .0 

TX^  SOUTHWEST  TEX  JR  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  *9 

TX    TARRANT  CO  JUM  CR  COLLEGE 
TOTAL  3  *6 

FEMALE  3  K3. 

MALE  0  *0 

TX    TEMPLE  JUNIOR  CCLLEGE 
"TOTAL  0  .0 

*      FEmLE  0  -0 

MALE  0  #0 

TX    TE<XARKANA  CMTY  COLLEGE 
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MALE  0  .0 
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'  MALE  1  12.5 
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MALE  0  .0 
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32*6 

52*4 
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AMERICAN  INDIAN  - 
.    ALASKAN  NATIVE 


BUCK  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEK 


HISPANIC 


TOTAL  - 
MINORITY 


NUMBER' 


NUMBER  I. 
ARTS  ANO  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  15400) 


TEXAS 

TX    WEATHERFORD  COLLEGE 

TOTAL      '  1  -8 

FEMILE  I  ,  U* 

*  MALE  0  *0 
TX    WESTERN  TEXAS  COLLEGE 

TOTAL  "        "  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE   -  •  0  *0 

TX    WHARTON  CO  JR  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

\     MALE  0  *0 


12 
2 

10 


3*4 
4.2 
2.1 

7,4 
,  4*B 
11*5 

B*2 

16*1 


TX\    STATE  TOTALS  I 
-TOTAL  22  *3 

femalX  11  »3 

MA  Lfc  ,\  11  *3 

UTAH 

UT  .  BRIGHAN  YOUNG  U  MAIN  CAM 
TOTAL  N« 
FEMALE  9  6*4 

MALE  5  14.7. 

UT    LATTER-DAY  SAINTS  BUS  C 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

UT    WEBER  STATE  COLLEGE 
.     TOTAL  0  .0 

FEMALE*  0  .0 

MALE  0  .0 

UT    COLLEGE  OF  EASTERN  UTAH 
TOTAL  }Z  2.3 

FEMALE  /2  4.1 

MALE  0,  *0' 

UT    DIXIE  COLLEGE 


69   INST  ITUT IONS) 
640  10*3 
434  10*5 
406  10*1 


TOTAL 
FEMALE 
MAL  E 

UT    SNOW  COLLEGE 
TOTAL  . 
FEMALE 
MALE 


2*3 
2*8 
1*6 


0 
0 
0 

6 
o 
o 

l 
l 

0 

0 
0 
0 

1  o 
0 
0 

0' 

0 

0 


.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

1*1 

1.8 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

•0 

♦  0 
♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


UT         STATE  TOTALS 

TOTAL  19 

FEMALE  14 

MALE  5 

VERMONT 

VT    CASTLETON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

"  MALE  0  .0 

VT    CHAMPLAIN  COLLEGE 
TOTAL  0  *Ol 

•     FEMALE  0  .0 

MALE  0  *0 

VT    C  SNT  JOSEPH  THE  PROVIOER 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

VT    CMTY  COLLEGE  OF  VERMONT' 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0        *0  - 

MALE  0  .0 

VT    GREEN  MOUNTAIN  COLLEGE 
TOTAL  0  *0*. 

FEMALE  0  .0 

KALE  0  .0 

VT    LYNOON  STATE  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VT    VERMONT  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

VT    SOUTHERN  VERMONT  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  .0 

VT    VT  INST  CMTY  INVOLVEMENT 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

MALE  0  *0 


6  INSTITUTIONS) 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 
1 

0 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

1.4 

1*  I 

•  0 

1*6 
1*7 

•  0 


2  6*3 
0  *0 
2  20.0 


•  0 
.0 
.0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


ER 

% 

NUMBER 

I 

0 

.0 

1 

.8 

0 

♦  0 

1 

1*4 

0 

♦  0 

0 

•  0  ' 

0 

♦  0 

12 

17*6 

0 

•  0 

6 

14*3 

0 

♦  0 

6 

23*1 

0 

♦  0 

22 

15*0 

0 

♦  0 

14 

16*5 

c 

•  0 

9 

12*9 

45  V 

•  6 

1#459 

17*9 

1 B 

4 

739 

17*9 

27 

.7 

720 

18.0-' 

0 

„ 

•  0 

0 

.0 

0 

■  .0 

0 

♦  0 

0 

A 

•  u 

o 

#0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

A 

•  u 

o 

♦  0 

0 

.0 

-3 

3.3 

0 

.0 

2 

3*6 

0 

.0 

1 

2*9 

2 

2.3 

3 

3*4 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

5.3 

3 

7*9 

4  I 

♦  4 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

♦  9 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

*4 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

I 

*  1*0 

3 

♦  4 

7 

.9 

0 

♦  0 

2 

3 

•  9 

5 

1*6 

0 

♦  0 

* 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

Q 

•  0 

o 

♦  Q 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

'0 

•  0 

f 

o 

♦0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

A 

♦  u 

Q 

♦0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

\o 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*o 

0 

*0 

0 

-  .0 

0 

*0 

WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESiOENT 
ALIEN' 


UMBER 

t 

UIUID  CO 

fi  UN  D  CR 

• 

NUMBER 

% 

6 

\ 

5.0 

i  104 

87.4 

9 

7.6 

5 

6*9 

64  -, 

88*9 

3 

4*2 

1 

2*  1 

4Q 

85*1 

$ 

12*8 

17 

25*0 

51 

r75*0 

0 

.0 

8 

19*0 

34 

81*0 

0 

*0 

9 

34*6 

17 

65*4 

0 

1  *0 

34 

23*1 

110 

74*8 

3 

2*0 

16 

18*  8 

69 

01*  C 

0 

♦  0 

t  -18  *• 

<1 

29*0 

41* 

66*1 

3 

4*8 

2.366 

29*1 

5,  513 

67*8 

257 

3.2 

If  202 

29*1 

2.B87, 

69*8 

45 

1.1 

1,164 

29*1 

2,626 

65*6 

212, 

5.3 

j 

14 

8*0 

152 

87*4 

s- 

'8 

4.6 

9 

6*4 

123 

87*9 

*  8 

5.7 

5 

14*7 

29 

85*3 

0 

.0 

TOTAL 
NUMBER 


o 
o 


7 

•  2 
5 

3 
2 
1 

2 
1 
1 

« 


4  4.4 
3  5.4 
1  2*9 


8.0 
4*1 
13*2 

L£ 
1*7 
•  9 


1*C 


$.100*0 
1^100*0 
4  100*0 


86 
53 

*  33, 

76 
46 

30 

216 
114 
102 

V 

222 
124 
98 


94*5 
94.6 
94*3 

87.4 

93*  9  : 
78*9 

93*1- 
94*2 
91.9 

99*1 
99*2 
99*0 


,  0 
0 
0 

1 

0 

1 

4 
1 

3 

13 
5 


,<♦<> 
•0 
♦  0 

1.1 
.0 
2.9 

4.6 
2.0 
7.9 

5.6 
4.1 
7.2 


eOy 
.0 

*o 


50 

3*7 

757  93.1 

26 

3.2 

17 

3*5 

461  93.7 

14 

2.8 

13 

4*0 

*    296  92.2 

*  12 

3.7 

0 

*0 

13  100.0 

0 

.0 

0 

*0 

9  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

q 

.0 

0 

.0 

8  100.0 

% 

•  0 

0 

•  0 

8  1CC.0 

0 

•0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

.0 

.2  100.0 

i  0 

.0 

0 

.0 

•  2  100.0., 

0 

•0 

0 

.0 

0  *0 

0 

*  .0 

1 

1.4 

69  98*6 

0 

.0* 

1 

1.7 

58  98*3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

U  100*0 

0 

.0 

1 

•  1.6 

61  98*4 

0 

♦  0 

1 

1.7 

57  98*3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

4  100*0 

0 

♦  0 

2 

8.3 

.   21  87*5 

1 

*4*2 

0 

*0 

13  92*9 

1 

7.1 

2 

20*0 

8  80*0 

0 

•  0 

0 

,0 

12  100*0 

i>  0 

•  0 

0 

.0 

11  100*0 

0 

•0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

2~  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  1C0.0 

0 

•0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

119 
72 
47 

68 
42 

26  , 

147 
B5 
62 


8,136 
4,  134 
4*002, 


174 
140 
34 

5 
1 
4 

91 
56 

"J 
5| 

232 
121 

f 

i24 
125 

/  99 


813 
492 
321 


13 
9 
4 


2 
2 
0 

70 
59 
11 

62 
58 
4 

2* 
14 
10 

12 
11 
1 

3 
2 
1 

2 
1 
1 


c 


2172 


2112 


TABLE  lO.iTOTAt  ASSCC'lATE  DEGREES  ANO  OTHER  A  WAR  OS  JASEO  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  tfGRK  8EY0NC  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
*  *  COMFERREOBV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY*  ANO  SEX.    INSTITUTICN  ANO  STATE  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

1*  NUMBER'  I 


•  LACK 


NUMBER 


ASIAN  OR 


TOTAL 


MHITE 


NQN-RESIOENT 


NUMBER 


ARTS -ANO  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  (5600) 


VT         STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  0 
FEMALE      *        *  0 
MiLE  0 

VIRGINIA 


9  INSTITUTIONS* 


va  Christopher  Newport  c 


2*0 
1.2 
6.3 


JOTAL   x              0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

•  0 

MALE                 0  «0 

0 

VA  HICHAAO  8LAN0  C  MM  L  MARY  1 

TOTAL                 0  .0 

3 

2.7 

FEMALE                0  .0 

2 

3.4 

fc    MALE                0  .0 

1 

1.9 

VA    EASTERN  MENNGNITE  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                 0  .0 

0 

,  .0 

'  MALE             %  »0  .0 

0 

.0 

VA  s  FERRUM  COLLEGE 

TOTAL                 0  ,0 

17 

'  5.5 

FEMALE                0  .0 

11 

8.9 

MALE    •          •  0  •  .0 

6 

3.3 

VA    MARY  MOUNT  COLLEGE  OF  VA 

TOTAL                 0        ♦ 0 

2 

8.3 

FEMALE                C  .0 

2 

8.3 

HALE                 0  ..0 

0 

.0 

VA    SOUTHERN  SEM  JR  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

2 

3.1 

FEMALE                0  .0 

•2 

3.1 

HALE                 0  .0 

0 

.0 

VA    VA  INTERMONT  COLLEGE 

TOTAL                 C        .0  ' 

1 

2.8 

FEMALE                0        .0  ' 

1 

2.8 

MALE^               0  .0 

0 

•  0 

VA    BLUE,  RIOGE  CMTY  COLLEGE 
TOTAL                 0  .0 

*0 

FEMALE                0  »  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

VA    CENTRAL  VA  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

7 

7.9 

FEMALE                0  .0 

3 

7.1 

MALE                0  .(0, 

4 

8.5 

VA    OABNEY  S  LANCASTER  CC 

TOTAL                0  .0 

1 

4.5 

FEMALE                 0  ,.0 

0 

"  .0 

MALE                 0  .0 

1 

9*1 

VA    OANVILLE  CMTY  CCLLEGE 

< 

TOTAL                 0  .0 

8 

9*3 

FEMALE                 0  .0 

4 

8.9 

>     HALE                 0  .0 

4 

9.8 

VA    ESTN  SHORE  CMTY  COLLEGE  . 

TOTAL                 0  .0 

2 

33.3. 

FEMALE               ,0  *0 

1 

25.0 

MALE                 0  .0 

1 

50.0 

VA    GERMANNA  CITY. CCLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

2 

*  10.0 

FEMALE                0  .0 

1 

7.7 

MALE                0  .0 

1 

14.3 

va  j  sargeant'reynglos  CC 

f 

TOTAL          -y*  0        .0  ' 

15 

21.4 

FEMALE    *>   J  '    0  .0' 

8 

27.6 

MALE  ,              0  .0 

7 

17.1 

VA    JOHN  TYLER  CMTY  COLLEGE 

'  ^TOTAL                0  .0 

2 

10.5 

FEMALE                0  .0. 

1 

9.1 

MALE                0  .0 

1 

12.5 

VA    LORD  FAIRFAX  CMTY  CCLLEGE 

TpTAL                 0  .0 

0 

•  0 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

0 

.0 

VA    MTN  EMPIRE  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

2 

8.7 

FEMALE                0  .0 

2 

13.3 

MALE                0  .0 

0 

.0 

VA    NEW  RIVER  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                 0  .0 

2 

7.4 

FEMALE                0  .0 

2 

22.2 

MALE                0  .0 

0 

.0 

VA    NORTHERN  VA  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                3  .5 

25 

4.3 

FEMALE                1  .3 

13 

4.5 

MALE                2  *f 

12 

4.2 

VA    PATRICK  HENRY  CC 

TOTAL               70  .0 

1 

2.3 

FEMALE                0  .0 

0 

.0 

MALE                 0  .0 

1 

5.3 

VA    PAUL  D  CAMP  CMTY  COLLEGE 

TOTAL                0  .0 

3 

17.6 

FEMALE                0  .0 

1 

14.3 

MALE                0  .0 

2 

20.0 

0 
0 
0 

4 
1 

3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

>0 
0 

0 
0 

0  f 

0 
0 
0 

2 

t 

0 
0 
0 

X 
0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 

18 
6 
12 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


iNOER  ' 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HlS PANIC 

ALIEN 

1 

NUMBER 't 

% 

NUMBER 

x 

NUMBER  1 

V 

NUM8ER 

1 

a 

y 

• 

.0 

0 

.0 

4 

2.0 

,191  97.4 

1 

.5 

.0 

0* 

.0 

2 

1.2 

161  98.2 

1 

.6 

.0 

0 

.0 

.2 

6.3 

30  93.8 

0 

.0 

<j 

.0  , 

o 

♦  0 

0 

.0 

16  100*0 

0 

•  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

7  100^0 

0 

•  0 

.0 

0  ' 

.0 

0 

.0 

9  100*0 

0  *' 

.0 

3.6 

2 

1.8 

9 

8.1 

102  91*9 

0 

.0 

U7 

0  • 

.0 

3 

5.1 

56  94*9 

0 

•0 

5.8 

2 

3.8 

6 

11*5 

46  88*5 

0 

.  0 

♦  0 

o 

.0 

0 

•  0 

•  8  100. C 

0 

•  0 

.0 

.  0 

.0 

0 

.0 

8  100*0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

.0 

o  * 

•  0 

17 

5.5 

291  94*5 

0 

<0 

.0 

0 

.0 

11 

8.9 

113  91*1 

0 

.0 

,  •« 

0 

•0 

6 

3.3 

178  96.7 

0 

.0 

.0 

o 

.0 

2 

8.3 

16  66*7 

6 

25.0 

•  0 

0 

.0 

2 

8.3 

16  66*7 

6  < 

25.6 

.0 

0 

.0 

0  0 

•  0 

0  *0 

0 

.0 

.  0 

o 

.0 

2 

3.1 

62  96*9 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

2 

3.  1 

62    ,96;  9 

0 

•0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

.0 

o 

♦  0 

1 

2.  8 

33k  91*7 

2 

5.6 

•  0 

0 

.0 

1 

2.8 

33  91.7 

2 

5.6 

.0 

0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

«o  , 

•*0 

o 

.0 

o 

•  0 

'    36  100*0 

o 

♦  0> 

•  0 

0 

♦d 

0 

.0 

17  100*0 

0 

•  *0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

19  100*0 

0 

.  0 

A 

♦  u 

o 

7 , 

'  7*9 

82  92*1 

0 

.0 

.0 

0 

3 

7.1 

39  92*9 

•  0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

4 

8.5 

43  91*5 

0 

•  0 

♦  Or 

V 

♦0 

1 

4.5 

21  95*5 

d 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

11  100*0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

1 

9.  1 

10  90*9 

0 

.0 

♦  0 

o 

.0 

8 

C.3 

78,,  90*7 

0 

.0 

.c 

'  .  o 

♦0 

4 

8.9 

41  91*1 

0 

.0  ■ 

•  0 

0 

♦a 

4 

''9.8 

37  90*2 

c  0 

.0 

.0 

o 

♦  0 

2 

33.3 

4  66*7 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

1 

25.0 

3  75*0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0  m 

1.  50.0 

0 

•  0 

.0 

o 

♦0 

.  2 

10.  C 

18  90.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

-  1 

7.7 

12  92.3 

0 

'  .0 

•  0 

0 

.0 

1 

14.3 

6  85.7 

0 

.0 

2.9 

1.4 

18 

25.7 

52  *74.3 

0 

.0 

•  0 

1 

3.4 

9^ 

3U0 

20  69.0 

0 

.0 

4.9 

0  . 

.0 

9 

22.0 

32  78.0 

0 4 

.0 

.0 

o 

.0 

2 

10.  5 

17  89.5 

c 

♦0 

.0 

*  0 

.0 

1 

9.1 

10{.  90.9 

0 

•  0 

.0 

0 

,0 

1 

12.5 

7  87.5 

0 

-.0 

2  .3 

I 

2*3 

<£ 

4.7 

41  95.3 

0 

•  0 

lo 

1 

4.5 

1 

4.5 

21  95.5 

0 

.0 

4.8 

0 

.0  x 

1 

4.8 

20  95.2 

0 

.0 

A 
.  U 

Q 

.0 

2 

8.  7 

21  91.3 

0 

•0 

•  0 

0 

.0 

2 

13.3 

13  86.7 

0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

•  0 

o 

♦0 

2 

7.4 

25  92.6 

0 

•  0 

*0 

0 

.0 

2 

22.2 

7  77.8 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

18  ICO. 0 

0 

•  0 

3.  1 

12 

2«  1 

38 

1 0.  0 

s,     518  89.5 

3 

.5 

2.1 

8 

2.8 

28 

9.7 

260  89*7 

2 

.7 

4.2 

4 

1.* 

30 

10.4 

258  89*3 

1 

•  3 

i 

♦  0 

0 

.0 

1 

2.3 

42  97.7 

0 

•1° 

.0 

0 

.0 

0. 

.0 

24  100.0 

0 

Jo 

.0 

0 

.0 

1 

5.3 

18  94*7 

0 

.0 

5.9 

0 

.0 

*    .  4 

23.5 

13  76.5 

0 

•0 

•  0 

0 

.0 

1 

'14.3 

6  85.7 

0 

.0 

10.0 

0 

.0 

3 

30.0 

7  7C.0 

0 

•  0 

TOTAL 
NUMBER 


196 
16«» 
32 


16 
7 

•  9 

111 
59 
52 

8 
8 

...  0 

308 
12t 

1'8', 

24 

0 

S4 

0 

36' 
36 

\0 

'  36 

it 

89^ 

42 

47 

22 
11 
11 

86 
45 

6 
4 

2 

20 
13 
7 

70 
29 
'  41 


1<J 
11 


*3 
22 
21 

23 
15 

8- 

27 
9 
18 

579 
290 
289 

43 
24 
19 

17 
7 
10 


TAKE  10. 


AMERICAN.  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

.NUHBfeA,  *' 


RAW  A^SIAN  Oiv 

NON-HISAANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC  ^ 


NUMiEA 


NUMBER 


1 

2 
1 
1 


ARTS'  ANO  SCIENCE* DA 'GENERAL  AROGAANS  15400) 


VI  AC  IN  I A 

WA  , PIEDMONT  <VA  CMTY  .COLLEGE  . 
x    TOTAL  0  .0 

FEMALE  o  .o 

MALE.  '  0  s.  *0 

'  VA    RAPPAHANNOCK  CHTY  COLLEGE 

TOTAL  "  0  .0 

'    FEMALE  .   0*  .0, 

'    HALE  0  «0 

VVA    SOUTHSIOE  VA  CHTY  COUEGE 
TOTAL  Ow  '.tl 

*£MALE  0    *>  .0 

MALE,  , D  »0 

VA    SOUTHWEST  VA  ChTY  COLLEGE 
TOTAL  0        .0  < 

FEMALE  0        .0  , 

\     MALE*    f  *0  .0 

VA:  iTHOJIAS  NELSM-CMTY  CDLLEGE 

TOTAL  0  .0 

i    FEMALE  0  .0 

HALE  '  *  0  .0 

VA    ,Tl  OEWATEA  CKTY  COLLEGE 
'  TOTAV  -o  .o 

FEMALE  0     '  .0 

MALE  "0  .0 

VA    VA . HIGHLANDS  CHTY  CDLLEGE 
TOTAL  0  .01 

FEMALE  0  .0 

MALE         .      0  \0 
VA    VA  WESTERN  CHTY  CDLLEGE 
TOTAL        ,       „0        *0  « 
FEMALE  0        #0  , 

MALE  0  .0 

VA    WYTHEVILLE  CHTY  COLLEGE 


TOTAL 
FiMLE 
MALE 


♦  0 

♦  0 
.0 


3 
2 
1 

1 
1 

0 

5 
3 
2 

22 
12 
10 

0 
0 

*  0 

3 
0 
3 

2 
2 
0 


7*1 
10*0 
3.8 

11*1 
10*0 
,12.3 

16.7 
16.2 
14*3 

1.4 
2.6 
•0 

6*6 
7.1 
5.9 

8.2 

"10.6 
■  6.4 

•6 

vO 

.0 

3.7 
.0 
6.8 


VA         STATE  TOTALS  ( 

i  TOTAL  3  .1 

FEMALE  f  1  ♦! 

HAL£  2  .2 

WASHINGTON 


UA    BELLEVUE  CHTY  COLLEGE 
"TOTAL  '  2  1.3 

FEMALE  2  2.4 

MALE  0        .0  - 

UA    BIG  BEND  CHTY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

fc    FEMALE  0  .0 

MALE     *  0    v  «0 

UA    CENTRAL! A  COLLEGE 
TOTAL  0  »0 

FEMALE  0    .  .0 

MALE  0  .0 

UA    CLARK  COLLEGE 

TOTAL^  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

"  UA  *  COLUMBIA  BASIN  CC 

TOTAL  1  »5 

FEMALE    *  1  1»° 

MALE  0  .0 

UA    FDRT  STEILACCOH  CC 
TOTAL  4        • 9 

FEMALE  1 

HALE  O  3  LI 

UA    GRAYS  HARBOR  COLLEGE 
TOTAL  2  1.3 

FEMALE  1  L* 

MALE  1  L3 

UA    GREEN  RIVER  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  2  .9 

FEMALE  2  1*>8 

MALE  0  *0 

UA    HIGHLINE  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  4  1*2 

FEMALE  2  '  LI 

MALE      '         2  l.*. 
UA    LOWER  CDLUH81A  CDLLEGE 
TOTAL  1  L? 

FEMALE  1  3*3 

MALE.  0  .0 

UA    NTH U ST  C  ASSEMBLIES  GOO 
TOTAL  *b  ->0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 


30  INSTITUTIONS) 
t37~  5.9 
78 
59 


6.5 
5.2 


0 
0 

0  - 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

3 
1 

2 

0  * 

0 

0 

0 
0 
0 

0' 
0 
0 


31 
8 
23 


TDTAL 
MINORITY. 


* 

9  » 

NUMBER 

NUMBER 

X 

♦  0 

0 

♦  0 

4 

7.1 

•  0 

0 

♦0  . 

3 

10.0 

.0 

0 

.0 

1 

3.8 

•  0 

♦  OL 

0 

.0 

-2  - 

U.l 

0" 

♦  0 

1 

10,0 

Iff 

0 

,*° 

1 

12.£ 

.  .0 

0 

•  0 

3 

16.7 

.0 

0 

♦0 

v  2 

18*2 

♦  0 

0 

.0 

1 

14.3 

•  0 

. .  0 

•  0 

1 

1.4 

.0 

0 

♦  0 

1 

2.6 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

2.6 

0 

.  *0 

7 

9.2 

.0 

0 

.♦0 

3 

7.1 

5.9 

0 

♦  0 

4 

11.8 

1.1 

2 

♦7 

27 

10.0 

V9 

0 

v,.o 

13 

11.5 

1.3 

2 

1.3 

14 

9.0 

.0 

>  0 

♦  0 

0 

.0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

♦  0 

0 

♦  0 

cO 

.0 

•  0 

0 

.0 

3 

3.7 

•  0 

*  0 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

•0 

3 

6.8 

•0/ 

0 

.0 

2 

4.9 

•  0 

0 

•0 

,  2 

'9.1 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1.3 

18 

.8 

189 

8.1 

.7 

10 

.8 

97 

8.1 

2.0 

8 

♦  7 

92 

8.1 

3 

2.0 

7 

4.7 

3  ' 

3.7 

5 

6.1 

0 

•  0 

2 

3.0 

8 

10.4 

1 

1.3 

0 

cO 

0 

•  0 

8  , 

13.6 

1 

1.7 

0 

.0  < 

1 

.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1.4 

1 

•  8 

2 

1.6 

1 

1.4 

2 

2.8 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

♦  5 

6 

3.0 

1 

1.0 

*  3 

3.0- 

0 

.0 

3 

3.1. 

f 

40 

8.7  ' 

12 

2.6 

15 

7.6 

4 

2.0 

25 

9.5 

•<  8 

3.0 

0 

i  *° 

2 

1.3 

0 

1  -.0 

'  0 

.0 

0  * 

.0 

2 

2.5 

2 

♦9 

7 

3.1 

1 

.9 

3 

2.7 

1 

.9 

4 

3.5 

5 

1.5 

7 

2.1 

3 

1.6 

3 

1.6 

2 

1.4 

2.7 

0 

A 

2 

2.6 

0 

•  0 

2 

6.7 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

1.3 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

1 

3.2 

NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


2,129  91.4 
1,088  91.0 
1,041  91.8 


2 

1.3 

14 

9^4 

132 

88.6 

0 

.0 

r  10 

12*2 

72 

87*8 

2 

"3.0 

4 

6.0 

60 

89.6 

2 

2.6 

11 

14.3 

48 

62.3 

0 

.0 

0  . 

.0 

16  • 

88.9 

2 

3.4 

11  \ 

16*6 

32 

54.2 

1 

.7  / 

2 

1.5 

133 

97.8 

1 

1.6 

1 

1.6 

63 

98.4 

0 

♦0 

1 

1.4- 

70 

97.2 

0 

?  .0 

3 

C2.3 

122 

94.6 

0 

.0 

3 

4.2 

65 

91.5 

0 

.0 

0 

.0 

57 

98.3 

4 

2.0 

12 

6.1 

180 

91.4 

2 

2.0 

7 

6.9 

94 

93.1 

2 

2.1 

5 

5.2 

•  86. 

89*6 

11 

2.4 

67 

14.5 

393 

85.2 

4 

2.0 

24 

12.1 

174 

87.9 

7 

2.7 

43 

16.3 

219 

83.3 

0 

.0 

4 

2.6 

149 

97.4 

0 

•  0 

1 

1.1 

73 

98.6 

0 

.0 

3 

3.8 

76 

96*2 

1 

♦  4 

12 

5.3 

212 

93.0 

0 

.0 

6 

5.3 

103 

91,2 

1 

♦  9 

6 

5.2 

109 

94.8 

1 

.3 

17 

5.1 

311 

93.7 

1 

.5 

9 

4.8 

176 

94*6 

0 

♦0 

8 

5.5 

135 

92.5 

2 

2.6 

5 

'6.4 

72 

92.3 

1 

3.3 

4 

13.3 

26 

86.7 

1 

2.1 

1 

2*1 

46 

95*8 

0 

.0 

1 

1.3 

78 

98.7 

0 

.0 

0 

•  0 

48 

1Q0.0 

0 

.0 

1 

3.2 

30 

516.8 

0  T6m 

X  NUMBER 


0 

56 

0 

1  .t> 

30 

0 

^*io 

26 

c 

•  0 

18 

0 

.0 

10 

0 

•  0 

8  * 

0~ 

•  0 

18 

0 

*  .0 

11 

0 

.0 

f 

0 

•  0 

72 

0 

•0 

38, 

0 

•  0 

34 

0 

•  0 

'  76 

0 

•  0 

42 

0 

•  0 

.  34 

0 

.0 

269 

0 

.0 

113 

0 

.0 

156 

0 

.0 

50 

0 

.0 

30 

0 

.c 

20 

0 

♦  0 

82 

0 

•0 

38 

0 

.0 

44 

0 

.0 

41 

0 

•  0 

22 

0 

.0 

19 

11 

.5 

2,329 

10 

.8 

1,1*5 

1 

.1 

1,134 

3 

2.0 

149 

0  / 

.0 

82 

3,/ 

4.5 

•  67 

\ 

18 

23.4 

*77 

2 

11.1 

18 

1,6 

27.1 

59 

1 

.7 

136 

0 

«  .0 

1 

\ 

1.4 

4, 

3.1 

129' 

31 

4.2 

71 

r 

1.7  * 

58 

2.5 

197 

.0 

101 

5.2 

96 

•2 

461 

0 

198 

i 

263 

0 

i  •<>, 

~153 

0 

74 

0 

79 

4 

228 

4 

\ 

113 

0 

115 

4 

332 

1 

186 

3 

\ 

146 

1 

78 

0 

30 

1 

48 

0 

♦0, 

79 

0 

.01 

48 

0 

•°\ 

31 

i  


ERJC 


2174 

2114 


rmiao.  total  associate  occaees  and  other  awards  based  :on  less  than  four  years,  or  work  beyond  high  school  for  major  field 

T "         ?  CONFERRED  lY^NSTlTUTlONS  OF  H*CHER  EDUCATION  BY>*ACE.  'ETHNIC!  TVt  A  NO  SEX.    itfSTITUTl  ON  AND  STATE  1978-19T9 


AMERICAN  IffotAN 
ALASKAN  NATIVE. 

.NUMBER  X 


V 

w  ,  f 

-BUCK,  ASIAN  OR'. 

NONrHrSFANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


MS  AND  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  (5600) 

WASHINGTON  * 

WA    OLYMfU  TECH  CMTY  COLLEGE 
J    TOT  AL  0    »  .0 

FEMALE  ,  0  -.0 

.MALE  0  .0 

tWA    OLYMPIC  COLLEGE 

\  TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MILE*  0  .0 

WA    PENINSULA  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

•FEMALE  0  .0 

HAL  3  0  ?d 

WA  ;SAINT  MARTIN'S  COLLEGE 


TOTAL  0 
**•  .FEMALE  0 
MALE  0 
WA<.  .NORTH  SEATTLE  CC 
;*  TOTAL  k  0 
FEMALE  -  0 

MALE  *0 
WA    SEATTLE  CC  CENTRAL  CAMPUS 
TOTAL  :      1  1*3 

FEMALE  1  2.0*. 

'  MALE  0  v  »0 

WA  .SEATTLE  CC  SOUTH  CAMPUS 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  »0 

MALE  0  .0 

WA    SHORELINE  CMTY  COLLEGE 
*    TOTAL  1  ♦ 

FEMALE  I  ,»7 

MALE  0  .0 

WA    SKAGIT  VALLEY  COLLEGE 

TOTAL  2  1*0 

.     FEMALE  2  2*2 

MALE  0        .0  ' 

WA    TACOMA  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  2  .  *5, 

-  FEMALE  1  .5 

MALE  1  *5 

WA    WALLA  WALLA  CMTY  COLLEGE 

TOTAL         i      4.  4*3 
.   FEMALE  0  .0 

HALE  4'    5.8  - 

WA    EOHONOS  COMMUNnV  COLLEGE 

—TOT  At  O  .0 

FEMALE  0  .0 

HALE  .0  .0 

WA„  EVERETT  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  7  1.7 

FEMALE  5  2.0 

MALE  2    x  1.3 

WA    SPOKANE  COMMUNITY  COLLEGE 
TOTAL  0        . 0 

FEMALE'       r        0  .0 
HALE  0  .0 

WA    SPOKANE  FLS  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  3  .5 

FEMALE  1  .3 

*    MALE  Z        *7  . 

i,  WA    WENATCHEE  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL         „       JL  <-,.6 
FEMALE  '0        .0  , 

MALE  1  1.3 

WA    WHATCOM  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  1  .1.6 

FEMALE  1  4*0 

MALE  0  .0 

WA    YAKIMA  VALLEY  CC 

TOT  AL  0.0 
F*EMALE  0  .0 

MALE  0     "  .0 

WA         STATE  TOTALS  < 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

WEST  VIRGINIA 

WV    BECKLEY  COLLEGE 

TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

MALE  0  .0 

WV    BLUEFIELO  STATE  COLLEGE 


0 

.♦°  * 

0 

\  .0 

o 

•  0 

-0 

1  .0 

0 

.0 

0 

•  0  * 

3 

1.8 

2 

1.2 

1.4 

o 

,  #  o 

2 

2.1 

2 

2,1 

0 

•  0 

0  i 

•  0 

<\ 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

12.5 

1 

6.3 

o 

♦  0  * 

o 

0 

2 

14.3 

V 

7.1 

1 

1.0 

7 

6.7 

o 

.0 

3 

5.1 

1 

2.2 

4 

a;  7 

9 

11.4 

6 

7.6 

8.2 

3 

6.1 

5 

16.7 

•  3 

s 

10.0 

2 

4.8 

1 

2.4 

9.5 

o 

.0 

0 

-.0 

1  ^ 

9 

I* 

4 

1.4 

2 

.7 

0 

.  0 

o 

4 

2.6 

2 

1.3 

5 

2.5 

.4 

2.0 

0 

•  0 

2 

2  .2 

x  5 

4*5' 

«  2 

1.8 

53 

14.2 

12 

3.2 

23 

3.  2 

30 

16.5 

6 

3.3 

20 

21.5 

2 

2.2 

Q 

.0 

I 

4.2 

20 

29.0  , 

1 

1.4 

 0- 

.0 

1 

1.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  .0 

1 

.  3.3 

3 

♦  7 

11 

2.7 

o 

♦  0 

2  .4 

3 

.  1*9 

5 

3.2 

0 

•  0 

„  0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

,0 

•  0 

0 

•0 

2 

.3 

0 

.0 

1 

♦  3. 

0 

•  0 

1 

.4 

1 

•  6 

3 

1.9 

0 

•  0 

0 

1 

1.3 

3 

•3.8 

< 

0 

•  0 

0 

.Ox 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

•  6 

1 

.6 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.3 

1 

1.3 

HISPANIC 
NUMBER 


29  INSTITUTIONS) 


TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
.0 
.0 


13.3 
13.0 
13.6 

.0 
•  0 
.0 


.0 
.0 
♦  0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

o. 

0 
0 

3 
1 
2 

0 
0 
0 

0 

0  » 
0 

1 

c 
1 

0- 
0 
0 

10 

6 
4 


38 

.7 

164 

3.2* 

103 

2.0 

65 

1.3 

22 

•  8 

54 

2.1 

44 

1.7 

30 

1.2 

16 

•  6 

110 

4.3 

59 

2.3 

35 

1.4 

TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


.0 
.0 
•0 

1.2 

♦  0 
2.1 

,0 
.0 
.0 

6.3 

♦  0 
7.1 

1.9 
1.7 

2.2 

3.8 
4.1 
3*3 

2.4 
4.8 

♦  0 

J 

I  •J 
3.6 


1.0 

i.r. 

.9' 

3.0 
2.1 
3.8 

♦  0 
.0 

.6 

.0 

♦  0 
.0 

♦  7 

♦  4 
1.3 

.0 

♦  0 
♦0 

.0 

♦  0 
.0 

.6 
.0 
1.3 

»  .0 
♦0 
.0 

5.8 
6.5 
5.1 


.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 


ICR 

'  X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

0 

•  0 

8 

100.0 

0 

*.o 

0 

.♦0 

2 

100.0 

0 

•  0 

"  0 

•0 

6 

(00.0 

0 

•  0 

7 

4.2 

160 

95.8 

0 

•  0 

1 

1.4 

72 

98*6 

0 

•0 

6 

6.4 

88 

93.6 

0 

.0 

CL 

.0 

69 

93*2 

5 

6.8 

••o 

41 

S3*  2 

3 

6.8 

r 

.0 

28 

93.3 

2 

6.7 

A 

25.0 

12 

75*0 

0 

•  0 

f  0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

4 

28*6 

10 

71*4 

0 

,♦0 

10 

9.5 

-  84 

80*0 

'  11 

10.5 

■r 

4 

6*8 

*  51 

86*4 

4 

6*8 

6 

13.0 

33 

7 1  *7 

7 

15.2 

19 

24*1 

50 

63*3 

10 

12*7 

10 

20.4 

34 

69*4 

*  5 

10*2 

9 

30.  0' 

16 

53.3 

,  5 

16*7 

4 

9.5 

35 

83*3 

3 

7.1 

3 

14.3 

17 

81*0 

1 

4.8 

1 

4*8 

18 

8  5.7 

2 

9.5 

12 

4.  1 

234 

80*1 

46 

15.8 

6 

4.3 

118 

84*3 

16 

11.4 

6 

3.9 

116 

76*3 

3vV 

19.  7 

13 

6.  4 

188 

93*1 

1 

♦  5 

5 

5.5 

86 

94*5 

*  0 

♦  0 

8 

7.2 

102 

91*9 

1 

.9 

78 

21*0 

276 

:74.2 

18 

4.8 

34 

17.9 

144 

75.8' 

12 

6. "3 

44 

24*2 

132 

72*5 

6 

3.3 

26 

28*0 

67 

72*0 

0 

♦0 

1 

4*2 

23 

95*8 

0 

25 

36*2 

44 

63*8 

0 

♦  0 

1 

1.4 

_  70 

98*6 

0 

.0 

0 

.0 

41 

100*0 

0 

.0 

1 

3.3 

29 

96*7 

0 

.0 

24 

6.0 

365 

90k  8 

13 

3.2 

12 

4.9  . 

232 

93*9 

7  3 

1.2 

12 

7.7 

133 

85*8 

10 

6.5 

o 

.0 

218 

100. c 

0 

.0 

0 

.0 

142 

100*0 

0 

«  *° 

0 

•  C 

76 

ICO.  0 

0 

♦  J 

5 

♦  9 

572 

99*1 

0 

•  0 

2 

.7 

290 

99*3 

.  0 

•  0 

3 

1.1 

282 

98.9 

0 

.0 

6 

3.9 

148 

95.5 

1 

*  .6 

0 

•  0 

75 

100*0 

0 

.0 

6 

7.5 

73 

91*3 

1 

1.3 

1 

1.6 

59 

92*2 

4 

6  .3 

1 

4.Q 

23 

92*0 

1 

4.0 

0 

.0 

36 

92*3 

3 

7.7 

42 

7.0 

153 

89*5 

6 

3.5 

6 

6.5 

87 

93*5 

0 

.0 

6 

7.7 

66 

84*6 

6 

7.7 

370 

7.2 

4.598 

89*7 

159 

3.1 

150 

5.8 

2.390 

92.1 

55 

2.  1 

220 

8.7 

2>208 

87.2 

104 

4.  1 

6 

13*3 

39 

86*7 

0 

.0 

3 

13*0 

20 

87*0 

0 

•  0 

3* 

13*6 

19 

86*4 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•  0 

TOTAL 
,  NUMBER 


2 
6 

167 
73 
94 

74 

44 
30 

16 
2 
14 

»  105 
59 
46 

<  79 
"  49 
..30 

42 
21 
21 

202  ' 
'140 
152 

?«l 
91 
111 

372 
190 
,  182' 

93 

-24-j 

69 < 

71 
41 
30 

402 
24T 
155 

■  218 
t*2 
f6 

^577 
292 
285 

\ss 

^75 
80 

64 
25 
39 

171 

93 

x  78 


5t  127 
2.595 
2*532 


45 
23 
22 

4 
2 
2 


*  2tl5 


AHtAICAN  IMIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  0* 

NOH-HtSfANlC  PACIFIC  ISLANDER 


HISMNIC 


.  TOTAL 
HINUAlTY  t 


NUMBER         «       NUMBER     ,  I 

'A*TS;ANO  SCIENCE  OH  GENERAL  FROGRANS  J5400I 

UEST  VIRGINIA 

UV    FA  I R  NO  NT  STAT  E  COLLEGE 
TOTAL.  0  .0 

FEMALE  .     0  <*0 

MALE         ,    -   0  .0 
HV.   MORRIS  HARVEY  COLLEGE 
.TOTAL  0       .0  v 

FEKALE  0  .0 

NALE  0  *0 

UV    OHIO  VALLEY  COLLEGE 
TOTAL         r       0  .0 
FEMALE  0  .0 

NALE  0  .0 

•  UV    FARKERSBURC  CHTtr COLLEGE 
TOTAL  *  0  *0 

FENALE  *  0  .0 

NALE  0  *Q 

UV    FOTGHAC.  STATE  CCLLEGE 
*     TOTAL  I 
-  \  FEMALE  .  0  *0 

NALE,  .  i 

UV    SALEN  COLLEGE  NAIN  CAMFUS 
TOTAL   -  '  0  .0 

FENALE  >y0  .0 

.NALE  *v0  »° 

UV    SALEN  COLLEGE  CLARKSBURG 


'NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 

•  0 

•  0 

•  0 


2  1.6 

Z  5.1 

0  *o 


.0 
•0 
.0 


TOTAL  0 
FEMALE  0 
NALE  0 
UV    SHEFHENfr  COLLEGE 

TOTAL  0  »° 

FEMALE  0  *° 

NALE  0  .0 

UV    STHN  U  <VA  CC -LOGAN  CAM 
TOTAL  0    ,  .0 

FEMALE  •  „    0  .0 

-  NALE  0  .0 

UV    STHN  U  VA  CCrWILLIANSON 


TOTAL 
FENALE 
NALE 
UV    WEST  VA 
TOTAL 
FENALE  . 
NALE 


INST 


0  *0 

0  *0 

0    •  *0 
TECHNOLOGY 

0'  *0 

0  *0 

0  *0 


UV    WEST  VIRGINIA  NORTHERN  CC 


TOTAL  0 

FENALE  '  0 

.NALE  0 
UV  .  WEELING  COLLEGE 

TOTAL  0 

FENALE  0 

NALE  {  0 

UV       V  STATE  TOTALS  t 
TOTAL  1 
FENtLE     •  0 
NALE  1 

UISCONSIN 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

11*1 

•0 

.0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 


15  INSTITUTIONS) 

•  3  '9      2.8  , 

.0  6  3.9 

.6  3  1*8 


JWI 


ALVERNO  COLLEGE 
TOTAL  0 
FENALE  0 
NALE  0 


UI    CARDINAL  STRITCH  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FENALE  0  .0 

NALE  0  .0 

UI    CONCOROIA  COLLEGE 
TOTAL  0  *° 

FENALE  0    *  .0 

NALE  0  .0 

UI    NAD  I  SON  ARcA  TECH  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FENALE  0  *0 

NALE    •  0  *0 

UI    MILWAUKEE  AREA  TECH  C 
TOTAL  0  ♦<> 

FENALE:  *  *° 

•     NALE       ♦        0  ..0 
UI    NOUNT  SENAHIO  COLLEGE 
TOTAL  0        ♦<>  • 

FEMALE  0  *0 

NALE  0  .0 

UL    NICOLET  COLLEGE-TECH  INST 
TOTAL  ^  0*0 
FENALE  0  *0 

NALE  0  *0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

A 

2 
2 

0 
0 
0 

16 
6 


♦0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

7a 

7,7 

•  0 
.0 

•  0 

2 

_  ,8 
16*7 


17 
17 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


ER 

4, 

* 

NUMBER 

y 

NUNIER 

% 

■ 

0  • 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  u 

o 

•  0 

0 

♦  0 

A 

u 

♦  0 

-  0 

♦  0 

o  — 

-vO— 

— 0— 

-,0  

— — —0 

-♦0— 

0 

0 

♦0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

n 

o 

♦  0 

0 

*b 

0 

♦  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

•  0 

0 

0 

ft 

o 

1 

•  0 

o  - 

♦  o 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

i  .0 

♦  0 

0 

.  0 

0 

ft 

o 

♦  0 

0- 

Oo 

0 

♦  0 

3 

2*6 

0 

•  0 

0 

ft 

2 

5*1 

0 

•C 

0 

.0 

1 

i*A 

/ 

«0 

0* 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0  " 

-  0 

♦0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

ft 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•C 

0 

•0 

0 

ft 

o 

♦  O 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

0 

♦0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

♦  0 

0 

•  0 

-  0 

•0 

0 

j  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

ft 

.o  ■ 

1 

6*3 

0 

•  0 

0 

♦0 

1 

11*1 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

■  1 

50*0 

0 

♦0 

"  1 

50*0  . 

n 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

♦0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

ft 

0 

♦  0 

0 

'*  .0 

0 

**  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

ft 

0 

.  *o 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•0 

1 

•  3 

0 

•  0 

11 

i.\ 

0 

•  0 

'  0 

•  0 

3.9 

1 

♦  6 

0 

♦  0 

5 

2.9 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0, 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o' 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

A 

7,1 

0 

0 

♦  0 

2 

6.7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

7.7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

^♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

2.2 

18 

19*4 

0 

♦  0 

2 

4.4 

10 

22*2 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

8 

16*7 

0 

•  0 

.     s  0 

•0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

c 

♦0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER" 


NGh-RESlQENT 
ALIEN  , 


NUMBER 


75 
35 
40 

1 

•1 
0 


J 


TOTAL 
NUMBER 


6  100*0 
5  100*0 
3  100*0 

11  100*0 
i  7  100*0 
*    A  100*0 

53  98*1 
31  100*0 
22  95.7 

29  100*0 

12  1C0*0 
i7  100*0  * 

105  9o*3 
37  9t*9 
66  97*1 

2  100*0 
1  100*0 

1  100*0 

6  100*0 

0  *0 

6  100.0 

5  100.0 

3  10C.0 

2  100.0 

1*  100.0 
.  7  100.0 

7  1C0.0 

u  n.7 

6  88.9 

3  100.0 

1  50.0 
1  100.0 

0  .0 

23  1G0.0 
1A  100.0 
9  ,100.0 

1  100.0 

0  .0 

1  10C.0 


312  96.0 
1A8  96.1 
16A  95.9 


3  100.0 
3  100.0 
0        *0  * 

2  100.0 
0  *0 
2  100*0 

51  91*1 

27  ^90*0 
24.  92*3 

28  100*0 

8  :oo*o 

20  100*0 


80.6 
77.8 
83.3 

100*0 
100.0 
♦0 


21  100*0 
6  100*0 
15  100*0 


i  * 

*;o  *o 

6 

o  *o 

0  *o 

3 

•    0  *o 

11 

0  *o 

7 

o  *o 

A 

1  1.9 

54 

o  *o 

31 

''1  4*3 

23 

0  *o 

29 

0  *o 

12 

o      •  o 

17 

1  *9 

109 

o  *o 

39 

70 

o  «o 

Z 

o  *o 

1 

0        ♦  0  *v* 

1 

0  *o 

6 

0  *o 

0 

0  #0 

*  6 

0  .0 

5 

J$iQ  *o 

3 

o      ♦  o 

2  k 

0  *o 

14 

o  *o 

7 

0      ♦  o 

7 

-    0  «0 

12 

0        ♦  0 

9 

o  «o 

3 

0  o 

2 

o  *o 

1 

o  *o 

1 

# 

o  r  *o 

23 

o  *o 

14 

o  *o 

9  < 

0'/  *o 

1 

o  *o 

-  -  0 

0      ♦  o 

1 

2  *6 

325 

c  *o 

*   154  ' 

C          1  *£ 

171 

0  *o 

3 

o  *o- 

3 

o 

0  *o 

2 

0  .0 

0 

0  vO 

2 

1  1*8 

56 

1  3*3 

30 

o  *o 

26 

o  *o 

28 

o  *o 

6 

o  «o 

20  . 

o  *o 

93 

o  *o 

45 

o  *o 

48 

0  *o 

1 

o  *o 

1 

o  *o 

0 

o  *o 

21 

o  *o 

*6 

o  *o 

15 

211 


£176 


V 


AHEM  CAN  •  INOIAN* 
ALASKAN  NATIVE 

•  MJMBtA  «' 


•UCfc*'"  ASIAN'OR'  •< 

NGfc-HlSfANIC  PACIFIC  ISLANOEA 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WUTE  \  , 
NON-HI  SPAN IC 


NOV-AESIOENf 
ALIEN 


ARTS  ANO  SCIENCE *  OR  GENERAL  PROGRAMS  (5600) 


-WISCONSIN 

Ml  RIJCNfCOLUCE 

TOTAL 
^  KMALE 
\  MALE 
WI    U  OF 
TOT  At 
FEMALE 
MALE 
MI    U  OF 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0  .0 

0  *0 

0  .0 

Ml  SCONS IN  GREEN  BAY 

0  .0- 

0  *0 

0  .0 

MISCCNSIN  RIVER  FLS 

0  *0 

0  .0 

  o'  *0 

MI.  U  OF  '/I SCONS IN^STEVNS  PNT 

TOTAL                0  *0 

FEMALf.               .0  •  .0 

MALE                0  .0  v 

MI    U^'OF  MISCOKSIN  SUPERIOR 

TOTAL                 0  .0 

FEMALE                0  .0 

MALE                0  .0 

Ml    U  OF  WISCONSIN  CTR  SYS 

"MTCTAL           '     2  .3. 

FEMALE                 0  .0 

MALE                 2  *6 


0 

.0 

ro 

•  0 

0 

0 

>  *0 

0 

♦  0 

0 

o 

•  0 

0 

.0. 

0 

0 

•0 

,  0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

..o 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

w 

0 

.0 

1 

4*2 

0 

0 

•  0 

0 

%  *0 

0 

•  0 

1 

9.1 

0 

0 

♦  3 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

♦°. 

0 

♦  0 

*  0 

9 

1*2 

*  3 

♦  4 

2 

I 

.3 

I 

♦  3 

1 

8 

2*3 

•  2 

•  6 

1 

MI  STATE  TOTALS  ( 

TOTAL.  2  ZZ 

FEMALE  0  .0 

HALE  2 

MYOMING 

MY    CASPER  COLLEGE 

TOTAL  0  *0 

FEMALE'  0  *0 

HALE  0.  *0 

MX    CENTRAL  WYOMING  COLLEGE 
TOTAL  7  20*6 

FEMALE  5  25.0 

MALE  2  14*3 

MY    EASTERN  MYCMING  COLLEGE 
TOTAL  0  .0 

FEMALE  0  .0 

"HALE   .     .        0  .0 
MY    LARAMIE  CO  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  0  '  .0 

MY    NORTHWEST  CHTY  COLLEGE 
TOTAL  0  *0 

FEMALE  0  *0 

.   .MALE  0  *0 

MY.   SHERIOAN  CCL  LEGE 
*   WOTAL  1 
FEMALE  I 
,     HALE  ,  0 

MY    WESTERN  WYC  CMTY  COLLEGE 
TOTAL  -  0  *0 

FEMALE  0  *0 

HALE  C  .0 

MY       *  STATE  TOTALS  ( 
TOTAL  8  W7 

FEMALE  x6  2*3 

HALE*  2  1*0 


13  INSTITUTIONS) 
29  3*0 
II  2*2 
Id  .3*8 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


3  6*3 

1  4*3 

2  9.5 


2.2 
4*2 
•  0 


5*4 
9.1 

■"•0 

♦  0 

♦  0 
•0 

4.4 

•  0 
9.5 

3.7 

•  0 
9.1 


INSTITUTIONS) 
9  1.9 
3  1.1 
6  2.9 


THE  STATE 5  AND  D.C. 
TOTAL  1.0  83 

FEMALE  601 
MALE  482 

AMERICAN  SAMOA 


AQ    AMER  SAMOA  CMTY  COLLEGE 


(     1*295  INSTITUTIONS) 
♦7        14.493  9.0 
•7  8,408  10*2 

•6  6tC85  7.8 


3*103 
it  465 
1,638 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

AQ  AREA 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


0 
0 
0 

TOTALS  ( 
0 
0 
0 


1  INSTITUTIONS) 


•o 

•  0 

•  0 


>  CANAL  ZONE 
V 

CZ    -CAHAL  ZONE  COLLEGE 


TOTAL 
S-tMALE 
MALE 


.4 

•  2 

•  6 


6  75.0 
3  100.0 
3  60.0 


6  75.0 
3-  100.0 
3  60.0 


♦0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

•0 

♦  0 

♦  0 

♦  3 
*i 

♦  3 


0 

•  0 

1 

•  8 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

-.0 

1 

1.8 

'0 

.0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

4.5 

0 

.0 

0 

.  .0 

0 

.0  # 

2 

9.5 

0 

•  0 

3 

8.1 

0 

♦  0 

1 

4.5 

0 

•  0 

2 

13.3 

0 

•  0 

2  » 

1.6 

0 

.0  - 

1 

1.5 

0 

.0 

1.6* 

0 

.0 

0* 

1  .0 

0 

.0 

v  0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

1.9 

0 

•  0 

0 

'  .0 

0 

•  0 

1 

4.5 

0 

.0 

9 

1.9 

0 

.0 

2 

.8 

0 

•  0 

7 

3.3 

8,461 
4,400 
4,081 


5.3 
5.3 
5.2 


.0 
.0 
♦  0 


.0 
.0 
♦  0 


27  29.7 
23  3U9 
4  21.1 


ER 

NUMBER 

X 

NUMBER 

I 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

1  100*0 

0 

•  0 

A 

u 

.  c 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

71*4 

2 

28*6 

o 

4 

60*0 

1 

20*0 

o 

.0 

1 

50*0 

1 

50*0 

0 

.0 

1  1C0.0 

0 

•  0 

o 

.0 

1   100*0  „ 

0 

•  0 

o 

o 

0 

♦  0  ' 

0 

•  0 

I 

4.2 

21 

87*5  „ 

2 

8*3 

0 

♦  0 

13  100*0 

0 

1 

9.  1 

8 

72*7 

2 

18*2 

0 

♦  0 

4  1C0.0 

0 

.0 

k  0 

♦  0 

3  1C0.0 

0 

:o 

o 

.  0 
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\ 

966' 
499 
469 


\ 


132 
\76 
56 


34 

20\  , 
14  \ 

*  44 
23 
21 

37 
22 

-15 

12B 
67 
61 

45  * 
24 

21  | 

54 
32 
22 


474 
264 
210 


160*421 
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tlill  in    tQTii    AitnriATi  DECREES  AND  CTHER  AKAAOS  BASED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  8EYONC  HIGH  SCHOOL  FOR  MAJOR  FIELO 
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AMERICAN  INOIAN. 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 
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>A>TS  ANO  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  (MOO). 
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HALE    .     \      0  *0  2  10*5 
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PR    PUERTO  RICC  JR 
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4 


29.7 
31*9 
2U1 


31 
2S 
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MALE    -  0  *0 

PR     NTER  AMER  U  PONCE  8R 
TOTAL  0'  .0 

FEMALE  0  .0 
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6 


115 

'*66 
49 


11 
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258 
294 


54 
28 

26 


•  1 
.1 

•  0 

( 

4.7 
5.9 
3.4 

I 

'1.2 
1.5 
t.O 

I 

•  2 
.  1 
.3 


.9 
•  9 
.9 


.4 
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.1 
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.4 
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2 
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•  7 

46  v 

•  6 
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32 

.3  • 

103 

.8 

1(470  24.2 

15 

.2 

43 

.7 

937  15.4 

»i7 

.3 

60 

1.0 

It  735~T275~ 
995  15.1 
740    1 0. 2 


33  9*1 
19  10.2 
14  7.9 


820  8.6 
395  8.7 
425  8.5 


747  14.1 
453  16*8 
294  11.3* 


11.145  17.9 
5,473  ,;e.i 

5*672  17.8' 


966  8.0 
433  7.7 
533  8.3 


220  3.2 
107  3.0 
113  3.5 


212  7.5 
117  7.8 
95  7.1 


490  o75.2 
,310_  80.7 
180  67.2 


2(849  14.1 
1(581  16.2 
1(268  12.1 


1(320  10.9 
766  13.6 
554  8.5 


2,144  73.3 
1,078  73.1 
1,066  73.5 


2,674 
1(552 
1(122 


775 
433 
342 


125 
57 
66 


32e 

148 
180 


475 
243 
232 


-11.944- 
"5,5  83 
6,361 


86*0, 
84.5 
87.3 


328  90.4 
166  89.2 
162  91.5 


8,583  90*3 
4(104  90.7 
4(479  90.0 


4,503-85.1 
2(240  83.1 
2,263  87.2 


49t255  79.2 
24(220  80.2 
25(035  78.4 


10(951  90.7 
5(168  91.8 
5,783  89.8 


6(584  96:5 
3(504  96.9 
3,080  96.1 


2,583  91.2 
1,361  90.9 
1(222  91.5 


76  11.7 
49  12.8 
27  10*1 


17(179  85.0 
8(126  83.3 
9(053  86.5 


10(638  87.6 
4(834  85.6 
5,804  89.3 


692  23.7 
359  24.4 
333  23.0 


,216. 
31 
c-  185 


•  5 
2.5 


.6 
.5 
.6 


10.0 
12.2 
8.0 


4.9 


23,735  88.7 
11(103  87*0 
12(632  90.3 


14(699  93.5 


101  1*1 
26  -6 
75  1.5 


42  *8 
3       •  1 
39  1.5 


1,753  2.8 
515  1*7 
1,238  3.9 


1M 
27 
124 


17 
6 
11 


1.3 
.5 
1.9 


.2 
.2 
.3 


38  1.3 
19  1.3 
19  "  1.4 


86  13.2 
25  6.5 

6^-  -22.8- 


191 
49 
142 


a) 


1.6 


190 

47  «8 
143  2.2 


88  3.0 
37  2*5 
]     51  3.5 


80 

3.3 

.  -2 

317 

95.6 

'  26 

1.1 

29 

2.9 

954 

96.5 

6 

.6 

51 

3.6 

1 

363 

95.0 

20 

1.4 

346  1.3 
114  .9 
232  1.7 


245  1.6 


2,564 
1(542 
1(022 


5.8 

6(899 

93.0 

84 

1.1 

4.1 

7(800 

93.9 

161 

1.9 

1.6 

7,344 

96.'5 

143 

1.9 

1.6 

3(558 

97.5 

34 

.9 

1.7 

3(786 

95.5 

109 

2.8 

3.4 

9(048 

94.5 

200 

2.1 

S.3 

4(328 

96.0 

32 

.7 

3.6 

4(720 

93.1 

168 

3.3 

5.3 

8(368 

93.2 

134 

1.5 

5.5 

4(127 

94.0 

22 

.5 

5.1 

4(241 

92.5 

112 

2-4 

> 

21.1 

9*259 

76.2 

333 

2.7 

2  5.4 

4,466 

73.6 

56 

.9 

16.8 

4(793 

78.7 

277 

4.5 

aj«i95^ 

0*609 
7(266 


363 
18c» 
177 


9,504 
4,525 
4(979 


5(292 
2(696 
2(596 


62* 153 
30(208 
31(945 


12(066 
5(628 
6(440 


6(621 
3(617 
3(204 


2(633 
1,497 
1(336 

>  "652 
384 
 268. 


20(219 
9(756 
10(463 


12(148 
.»»»47 
6(501 


2(924 
1 ,474* 
1.450 


2,423 
969 
1,434 


26(755 
12(769 
13(986 


15(719 
7>416 
8,303 


7*612 
3(649 
3(963 


9,576 
4,508 
5,068 


8,977 
4v392 
4,585 


12(156 
6(064 
6(092 


ERIC 


2119 

■  c 


xu*  a.  uiimmt  -""gSgPA  EOaCAT,°"  " 


AFRICAN  INDIAN 
ALASKAN  Hkim 


CLACK  -  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  tSLANOEft 


*AINE 
-  -TOTAL 
FWLC 
KALE 


MAftYLANO 
 TOTAL- 


FEMALE 

%  NALfs 

MASSACHUSETTS 
TOtAL 
FEMALE 
>   MALE  ' 

MICHIGAN 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 

'MINNCSOTA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE  4 

MISSISSIPPI 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MISSOURI 
TOTAL 
FEMALE 
4ALE 

MONTANA 

TOTAL  s 
FEMALE 
MALE 

•  NEBRASKA 
TOTAL 
„  „F.EMALE  \ 
MALE 

NEVAOA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NEK  HAMPSHIRE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NeU«JERSEY 
TOTAl! 
FEMALE 
MALE 

NEW  MEXICO 
'  TOT^L 
•FEMALE 
MALE 

NEW  YORK  f 
TOTAL 
FEMALE 
,  MALE 

NORTH  CAROLINA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NORTH  DAKOTA 
TOfAL 
FEMALE 
MALE 


NUM6CR 

r  , 

u 

• 

.3 

4 

.3 

4 

.3* 

.39 

( 

-5 

.5 

29 

•  5 

NUMSER 

T* INSTITUTIONS) 

5  "  .2 
1  *1 
4    r  .3 

13  INSTITUTIONS) 
1,511    12* S 

•945  15.2 
643  10.3 

14  INSTITUTIONS) 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMIER 


15 

•  1 

252 

1*9 

2 

.0* 

146 

2.2 

13 

•2 

106 

l.T 

C      '  15  institutions") 


•6V 
4 
2 


21 

,  9 
12 


•  1 

•  1 


9*  INSTITUTIONS) 
1,ST4  25*1 
1,204  30.5 
670  19.1 

13  INSTITUTIONS)* 
*47l  3.5 
279  4.4 
192  2.7, 

6  INSTITUTIONS) 


45 

1*3 

5  .1 

23 

1*5 

i  n 

22 

1*2 

3  .2 

U 

7  INSTITUTIONS) 

6** 

.1 

106  2*0 

.3 

.1 

40  1*6 

3 

♦  1 

66      2*3  " 

13 
10 
3 


.9 
1,6 
«4 


.3 
.2 
.3 


2  INSTITUTIONS) 

33  2*4 
21  3*4 
12  .   1*6  . 

3  INSTITUTIONS) 

10  .4 
1  .1 
9  .7 

13  INSTITUTIONS) 


99 
60 
39 


171  . 
61 
63 


124 
73 
51 


35 
24* 
11 


t 

2.4 
3.2 
1.7 


INSTITUTIONS) 
69  1*6 
26  1*4 
43  1*9 


OHIO 

TOTAL 
FCNALE 
r  MALE 

OKI *HOHA 
rOjTAL 
FEMALE 
MALE 


•  8 

.9 
.7 

t 

1.  I 
1.6 

•  6 

t 


31 

•  1 

1.390 

5*1 

11 

•  1* 

797 

6,1 

20 

♦  1  ' 

59  3 

4.1 

.1 

.3 


122  1*0 


69 

54 


96 

40 
56 


I.  1"" 
♦  9 


110 

*4 

1,719  5.6 

196 

61 

•  4 

1,0*3  7.4 

72 

49 

•  3 

.676  -4.4 

124 

( 

10  INSTITUTIONS) 

.  37 

.3* 

120  1*0 

'  105 

14 

•  2 

52  .9 

-  44 

23 

.3  . 

66  1*0 

61 

•  6 


T3 

♦  4 

1,283 

7*2 

j 

4L 

♦  5 

780 

6.7 

32 

.4  » 

1  503 

5.T 

(  38  INSTITUTIONS) 

.4  3,T82  9*8 

.*>  2,318  11.4 

.5  1*464  7*9 

|  16  INSTITUTIONS) 

2»T40  17*0 
1,615  26*0 
1,055  .13*6 


INSTITUTIONS). 
12  *4 
3  *2 
9  .5 

^INSTITUTIONS) 


325 
163  „ 
162  * 


t 

3.2 
3.5 
2.9 


13  INSTITUTIONS) 
433  4.2 
222  4.8 
211  3*7 


23 
10 
13 


70 
26 


12 
5 
7 


39 
11 
28 


16 

9 
9 


176 
84 

94 


23 
T 
16 


797 
363 
434 


29 
11 
18 


84 

36 
46 


62 
12 
50 


.3 
.3 
.4 


r5 

•  4 

.6 


.4 
.3 
•  4 


♦  T 

♦  4 

1.0- 


1.3 
1.5 
1.2 


•  1 

•  1 


1.0 
.9 
1.1 


.5 
•  4 
.T 


2.1 
1.8 
2.4 


OREGON 

t 

TOTAL 

47J 

•  6 

FEMALE 

>15 

.4 

.  MALfc 

•  32 

.6 

9 

ERIC 


61 

.6 

177 

2.3 

26 

.8 

79 

2.2 

33 

•  8 

96 

2.3 

87 
-41 
46 


89 
45 
44 


192- 
68 
104 


52 
24 
26 


TOTAL- 
MINORITY 

MJNMR 

J  * 

27 
8 

.  *'  19 


.9 
.6 
1.2 


WHITE  - 
NON-HISPANIC  ' 

NUMBER 


2,850  96.8 
lO.U  *  99.0 
1,524  96*6 


1,656  14.9 
1,0S4  17*4 
772.  12.4 


♦  7 

4M 

3.4 

♦  T 

233 

3.5 

♦  7 

2'9 

3.4 

♦  7 

.2 

.217 

T.5 

•  6 

1 

,264 

9.0 

♦  7 

953 

6.2 

2.5 

.4 

314 

•  4 

134 

2.3 

•  4 

160 

2.T 

9 

•  1 

1.9l2 

25.6 

5 

a 

1,223 

31.0 

4 

•  1 

689 

19.6 

46 

.3 

608 

4.5 

23 

.4 

337 

5.4 

23 

.3 

2T1 

^3S6 

T 

.2  1 

69 

2.0 

4 

•  3 

34 

•2.2. 

3 

.2 

35 

1.9 

51 

♦  9 

202 

3-7 

20 

.8 

74 

2.9 

31 

1.1 

U?  1 

4*5 

39V 

2.6 

103 

7*5 

15 

2.4 

55 

6.9 

24 

5.2 

46 

6.4 

6 

.2 

/  26 

1.0 

4 

.2 

IZ 

.7 

2 

.2 

16 

1.3 

493 

2.6 

2,027 

11.4 

264 

3.0 

1,169- 

13.1 

229 

2.6 

858 

9.8 

900  21.5. 
414  22.1 
666  21.0 


1,591  4.1 
891  4.4 
700  3.8 


NOVRESIDENT 
ALIEN  * 


NUMBER 


TUTA£ 


1,091  26.0 
507  2T.0 
I  584  25.2 


6,341  16.4 
3,660  18.1 
2*681  14.7 


45 

.3 

2,938 

18.2 

19 

.2 

1,786* 

2JL/2 

26 

t3 

1,150 

14*9 

'28 

2U 


l.T 
1.9 
1.6 


62 

.2 

1,  567 

5«T- 

32 

.2 

878 

6.7 

30 

.2 

.689 

4.8 

61  ^ 

.6 

861 

8.6 

28 

.6 

425 

9.2 

33 

♦6 

456 

8.1 

55 

.7 

340 

4.3 

26 

♦  T 

148 

4.1 

29 

♦  7 

192 

4.6 

0 

2120 

.8 

.3  a 

2,665 

5  , 

•  4 

1.359  * 

3 

•  2 

1.546 

9,929  79.8 
4,880  78*5 
5,0*9  81.2 


12,456 
6,45T 
5,999 


95.1 
95*6 
94*5 


26,88$  91*0 
12,721  90*3 
16»163  91*7 


11,902  95*6 
5,566  *?6*o 
6,334  .  94*6 


5,451  73*1 
2,6V8  67.9* 
2,7T3  76*9 


12,490  93*5 
•5,893  '94*0 
_  6.59T  93*0 


3,310  9T*4 
1.4T4  9T«4 
1.836     9T.  5 


5.130  94*6 
2.4T6  96*2 
2>6S4  93*2 


651  5*2 
253  4*1 
398  6*4 


196i  1*5 
63*  *9 
133  2*1 


428  1*4 
101  *T 
32T  2*) 


228  .  1*8 
64  1*1 
164  2*5 


96  1*3 
'44  Nl*l 
54  1.5 


12.436 
>  6.217 
6.219 


13,104 
'  6.T53 
6.351 


29.529 
14,06a 
'  15,443 


12>444. 
5,T0fc) 
6,678^ 


T,4»l 

3,94* 
3,516 


,224  69.2 
553  89,5 
6T1  89.0 


2,T96  98. T 
1,609  99.1 
1.18T  98.0 


15.61T  88.1 
7,TT0  86.9 
T,84T  89.5 


3,0T9  T3.5 
1,366  73.0 
VtTll  T3.9 


31,835  62.3 
16,44T  81.2 
15,388  63.5 


0 

265: 

2.0 

tt,363  . 

42 

•  .T 

6  ,2??, 

223 

3.1 

T,091 

*  i 

18 

.5 

3,397 

5 

♦  3 

19513 

13 

^.T 

1,864 

♦88  . 

1.6 

* 

5,420 

23 

♦  9 

2.5T3 

65 

2.3 

„  2.447 

45 

3.3 

1.3T2 

10 

1.6 

616 

35 

4.6 

T54 

10 

2.834 

2 

.1 

1.623 

6 

*. 

1.211 

T3 

.4 

IT, TIT 

T 

.1 

8,94o 

■  66 

.6 

8,TT1 

1 

20 

.  5 

i 

i  4,190 

0 

.0 

•  1,8T5 

20 

.9 

2,315 

13,095 
6,613 
6,462 


81.1 
T8*5 
83*9 


506 
142 

366 


122 
24 
98 


3,129  97*1 

1,467  97*3 

4   1,662  96*8 

25,622  93*3 

12.114  92*7 

13.506  93*6 


9.03T  6T*6 
4,i5*  89*5 
4.883  66*4 


7.2T1  92*6 
3.405  93*6 
3.666  91*8 


39 
12 
2T 


284 
T6 

208 


3T5 
60 
315 


23T 
64 
153 


i;'3 
♦  T 
2-0 


•  6 
.3 
1.3 


1.2 
1.6 


1.0 
•  6 
1.4 


3v6 
1.3 
5.6 


3.0 
2.3 
3.6 


38.664 
20.249 
18.435 


16.155 
8.425 
T.T30 


3.224 
1.507 
1.T17 


2T,4T3 

13.069. 
14.405 


10.293 
4,o39 
5.654 


T,848 
3,637 
4.211 


TABLE  11.    BACHELOR'S  OEGREES  CONFERREO  BY    PUBL  IC*CONTROLLEO  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOXATION  BY  RACE. 

ETHNIC ITYt  ANO  SEX:     STATE  ANO  NATION    1978M979  N 


AH  EMC  AN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLAND 


NUMBER 


PENNSYLVANIA 


NUMBER 
21  INSTITUTIONS) 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


TOTAL 

46 

•  2 

1 

,576 

5*6 

101 

♦  4 

154 

FEMALE 

22  , 

.? 

690 

6*3 

36 

♦  3 

69 

MALE 

CO 

•  2 

.666 

4*9 

63 

.5 

6f 

RHOOE  ISLANO 

J 

2 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

9 

f3 

39 

1.4 

13  ' 

♦  5 

24 

FErfALE 

7 

.4 

* 

25 

1.6 

5 

♦  ? 

11 

MALE 

2 

•  2 

14 

1*1 

6 

'6  4 

jr  13 

SCUT H  CAROLINA 

( 

12 

INSTITUTIONS)" 

w 

TOTAL 

5 

.> 

927 

11.9 

26 

.3 

27 

FEMALE  # 

2 

•  1 

58T 

15.  6 

11 

♦  3 

13 

MALE 

3 

•  1 

340 

6.3 

1 5 

14 

SOUTH  OAKOTAN 

( 

7 

INSTITUTIONS) 

*     TOTAL  * 

2 1 

1.0. 

4 

•  1 

5 

♦  2 

4 

. FEMALE  £ 
MALE 

15 

1*3 

0 

•  0 

2 

.2 

2 

12 

•  6 

4 

♦  3 

3 

♦  2 

2 

TENNESSEE 

( 

11 

INSTITUT IONS) 

'  TOTAL 

12 

•  1 

1 

•  165 

10.2  ' 

78 

.7 

29 

FEMALE 

4 

•  1 

703 

12.4 

33 

•  6 

11 

MALE 

6 

•  1 

462  " 

6.1 

45 

.  8 

16 

TEXAS 

( 

36 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

242 

•6 

2 

*305 

5.5 

394 

;9 

3*796 

FEMALE 

•  6 

1 

,366 

6.7 

161 

•  6 

It  666 

MALE  4 

123' 

♦  6 

937 

4.3 

233 

1.  1 

If  912 

UTAH 

( 

4 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

26 

45 

.9 

64 

1.3 

73 

FEMALE 

14 

♦  r ' 

11 

•  6 

v  30 

1.6 

35 

MALE 

14 

•  5 

34 

1.2 

34 

1.2 

36 

VERMONT 

( 

4 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

3 

♦  1 

9 

.4 

0 

•  0 

2 

FEMALE 

0 

.0 

4 

.4 

0 

•  0 

1 

MALE 

3 

*  .3 

5 

.6 

0 

.0 

1 

VIRGINIA 

o 

( 

15 

INSTITUTIONS) 

79 

TOTAL 

20 

♦  1 

1 

•  723 

10.3 

105 

.6 

FEMALE 

6 

•  1 

1 

•  010 

11.4 

52 

.6 

46 

MALE 

12 

.2 

713 

9.  1 

53 

♦  7 

33 

WASHINGTON 

( 

6 

INSTITUTIONS) 

78 

TOTAL 

60 

♦  6 

226 

1.6 

426 

3.4 

FEMALE 

36 

♦  6 

114 

2.0 

206 

3.6 

37 

MALE 

t 

44 

♦  7 

112 

1.7 

222 

3.3 

41 

WEST  VIRGINIA 

I 

10 

INSTITUTIONS)' 

12 

TOTAL 

3 

.1 

244 

4*  1 

17 

•  3 

,  FEMALE 

0 

.0 

105 

3.7 

5 

.2 

6 

MALE 

3 

•  1 

139 

4.4 

12 

1  .4 

6 

'WISCONSIN 
"  TOTAL 
FEMALE 
MALE 

WYOMING 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


THE  STATES  ANO  O.C. 

TOTAL  2.737 

FEMALE  1*355 

MALE  1*362 


CANAL  ZONE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

a*  * 

GUAM 

IOTAL 
FEMALE 
MALE 

PUERTO  RICO 
TOTAL 
FEMALE*  , 
MALE 

«*\ 

VIRGJN  ISLANOS 
TOTAL 
•FEMALE 
MALE 

OUTLYING  AREAS 
T0TAL 
FEMALE 
MALE 


{  13  INSTITUTIONS) 

34         .2  265       1.5               64  .4 

17        .2  146       1.7               32  .4 

17-       .2  119       1.3  ^           32  •* 

<  1  INSTITUTIONS) 

1         .1  6        .6                 5  .4 

0  .0  4        .7    *          '3,  .5 

1  .1  4.6                 2  \  .1 

526  fNSTITUTIONS) 

.4  39*007  6.3 

♦5  23. 137  7.7 

•4  15*670  5.0 
J 

(  1  INSTITUTIONS) 

0        .0  0        .0                o  f0 

0*0  0.0  0.0 

0        .0  0        .0                 0  .0 


11.457 
5*374 
6.063 


(  1  INSTITUTIONS) 

0        .0                 0        .0  135  73.6 

0        .0                 0        .0  77  ,77. d 

0        .0                 0        .0  56  69.0 


(  7  INSTITUTIONS) 

0        .0  0        .0  0 

0        .0  0  .0***0 

0        .0  0        .0  0 

(  1  INSTITUTIONS)  » 

0        .0  54    75.0  0 

0        .0  39    61*3  0 

0        .0  15    62*5  0 


67 
26 
61 


13 
4 
9 


14,276 
6*662 
7*396 


.7 
1.0 


♦  2 
.2 

♦  3 


.1 
.  1 
.  1 


.1,879  6.7 
1.0*9  7.4 
840  6.0 


1.0 
♦  7 

1.3 


2.3 
2.3 
2.3 


16.7 
33.3 
.0 


(  10  INSTITUTIONS) 

0        .0               54      1.0  135  2.5 

0        .0               39      1.2  77  2.4 

0        .0               15       .7  56  2*7 


5.126  99.4 
3.0.74  99*4 
2.054  99.5 


3  4.2 

2  4*2 

1  4.2 

5.132  94.7 

39077  94.9 

2.^055  94.5 


WHITE 
N3N-HISPANIC 


NUM6ER 


25.761  92*1 
12.645  91*5 
12.936  92*6 


NON-RES 10ENT 
ALIEN 


965  12*6 
613  £6.5 
372  9.1 


40  ,  1*5 
10  1*7 
21  1.3 


.304  11*2 
751  13*2 
553  9*3 


6,739  16.1 
3.534  17*4 
3,205  14*6 


30, 


6*767  67*0 
3,085  63*2 
3*702  90.4 


2.595  96*6 
1*092  96.0 
1.503  c95*9 


10.219  67.7 
4.914  66.3 
5.305  69.0 


33.664  60.7 
16.569  61.4 
17  .3 1 S  90.0 


210 

4.3 

4, 

483 

92*2 

90 

4.7 

It 

7  BO 

92.9 

120 

\ 

4.1 

2i 

703 

91*7 

u\ 

.7 

2i 

061 

99.0 

5 

.5 

It 

068 

99*5 

9 

.9 

973 

96*6 

927 

1.3 

14 

679 

67*6 

116 

12*6 

7. 

701 

87.0 

611 

10.3 

6 

976 

68*7 

• 

812 

6  .5 

Hi 

242 

90.4 

393 

6.6 

5 

269 

91.2 

4A9 

6.3 

5 

953 

69.7 

276 

4.6 

5 

593 

93.5 

116 

4.1 

2 

679 

95.3 

160 

5.0 

2 

914 

91.8 

450 

2.6 

16 

►  566 

95.7 

221 

2.6 

6 

062 

96.6 

229 

2.6 

8 

464 

95.0 

27 

2.1 

1 

■  203 

93.3 

11 

1.9 

556 

97.4 

16 

2.2 

645 

90.1 

479* 

10.9 

536 

•  966 

87.3 

►  746 

12.2 

261 

>3U0 

66*6 

•  731 

9.7 

277*666 

87.7 

1 

16*7 

5 

"83.3 

1 

33.3 

I 

66.7 

0 

.0 

3 

100*0 

135 

73*8 

46 

26.2 

77 

77*8 

11 

22*2 

56 

69*0 

26 

31*0 

•  126 

99** 

29 

•  6 

.074 

99*4 

19 

•  6 

•  054 

99.5 

10 

♦  5 

57 

79.2 

1 

1.4 

41 

65*4 

0 

•  0 

16 

66*7 

1 

4.2 

•  321 

96.2 

63 

1.5 

*  193 

96*5 

43 

1.3 

•  126 

97*8 

4C 

1.6 

332 
161 
171 


31 
12 
19 


47 
3 
44 


133 
27 
106 


1  ,359 
245 
1*  114 


171 

46 
125 


105 
31 
74 


364 
120 
264 


116 
15 
101 


266 
67 
221 


59 
4 

55 


11*097 
2*913 
6*164 


14 
7 
7 


1.2 
1.1 
1.2 


65 

3.0 

*  2i 

660 

94.5 

71 

2.5 

48 

3.0 

li 

4*6 

95.0 

30 

1.9 

37 

2.9 

1 

164 

V3.6 

41 

3.2 

•  4 
.3 
.5 


1.6 
.3 
2.8 


1.  1 
.5 
1.6 


3.2 
1.2 
5.1 


3.5 
2.4 
4.2 


.3 
.1 


.6 
.4 
.9 


3.1 
2.1 
4.0 


1.9 
.5 
3.2 


1.7 
.6 
2.5 


4.6 
♦7 
7.7 


1.6 
1.0 

2.6 


.0 

•  0 

•  0 


•  0 
.0 
•0 


19,4 
1'..6 
29*2 


TOTAL. 
NUMBER 


27.992 
14.045 
13; 947 


2.636 
1.574 
1*2.62 


7.803 
3.710 
4.093 


2*662 
1.114 
1*568 


11*656 
5*  692 
5*9o4 


41*962 
20.446 
21*634 


4*  864 
1*916 
2*948 


J*  061 
1*094 
987 


16*711 

6*648 
7*863 


12*436 
5*602 
6*636 


5*965 
2*810 
3*175 


17*304 
^6,3/0 
8*934 


1*289 
573 
716 


617  .542 
300. 96i 
316*561 


183 
99 
64 


5*157 
3*093 
2*064 


72 
43 
24 


5.416 
3*243 
1.175 


ERJC 


•J 


2121 


*    AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  % 

NATION  TOTALS  J 

TOTAL'         2.737  .4 

FEMALE          It  355  .4 

HALE         lt382  *4 


BLACK  J    ASIAN  Oft; 

NON-HfSPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 

N     .  v 

NUMBER        X       NUMBER         X  NlWBSR 


TOTAL 
MINORITY 

%   -# NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NDN-RESIOENT ' 
ALIEN 

NUMBER 


538  INSTITUTIONS! 

39,061      6,3  11,592  1.9  19,410 

23,176      7.6  5,451  U8  9,959 

15,885      5,0  6,^41  U9  9,451 


3*1 
3*3 
3*0 


72, BOO 
39,941 
32,859 


11*7 
13*1 
10*3 


539,04* 
261,343 
277,706 


86.5 
85.9 
87. 1 


11,111 
2,920 
8,  191 


total 

X    -  NUMBER 


l.a 

1*0 
2.6 


622,960 
304,204 
318*756 


\ 


ERIC 


V 


2122 


21S2 


TABLE  12.       MASTER'S  OECREES 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


FEARED  er  PU6LIC-CONTR0LLE0  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCaTION  BY  RACE? 
CITY,  ANO  StrX.    STATE  ANO  NATION  1978-1979 


BLACK\  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 

I 

NUMBER          X  NUMBER 

X 

ALABAMA 

( 

15  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

6 

•  1 

695  15*3 

13 

9 

FEMALE 

1 

•  0 

/LAI           1  Q  C 

o 

♦  0 

MALE 

5 

•  2 

7*  O 

13 

♦  5 

ALASKA 

( 

3  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

2 

1*1 

3  1*7 

3 

t*7 

FEMALE 

2 

2*6 

3      3*  9 

I 

1*3 

MALE 

0 

•  0 

0        •  0 

2 

2*0 

ARIZONA 

( 

3  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

28 

♦  9 

37  1*2 

'  63 

2*  6 

FEMALE 

20 

1.3 

22  1*4 

26 

1.7 

MALE 

8 

.5 

15        ♦  9 

57 

3*4 

ARKANSAS 

1 

6  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

5 

•  3 

166  10*4 

30 

1*  9 

FEMALE 

2 

•  2 

107  12*5 

5 

*6 

MALE 

3 

.4 

61  8*0 

25 

3.3 

CALIFORNIA 

1 

29  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

126 

•  6 

552  3*7 

657 

3*  f 

FEMALE 

67 

.9 

335  4*6 

409 

5.6 

MALE 

59 

•  6 

217  2*8 

446 

5.8 

COLORAOO 

( 

10  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

12 

•  3 

69  1*7 

33 

.  6 

FEMALE 

5 

•  3 

37  2*0 

16 

•  6 

MALE 

7 

•  3 

32      1*  5 

17, 

•  6 

CONNECTICUT 

I 

5  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

4 

♦  1 

57  1*9 

3 

,  I 

FEMALE 

3 

•  2 

J?  1*7 

2 

•  1 

)$NALE 

1 

•  1 

22      1  *9 

I 

•  1 

0  EL  AH  ARE 

{ 

1  INSTITUTIONS) 

2 

TOTAL  / 

0 

•  0 

13  3*0 

1 

FEMALE 

Of 

.0 

6      3*  6 

o 

•  0 

MALE 

0 

♦  0 

5  2*3 

.5 

OISTRICT  OF 

COLUMBIA 

( 

1  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

1 

♦  6 

116  69*6 

1 

.6 

FEMALE 

0 

.0 

77  79*4 

o 

.0 

MALE 

1 

1.4 

41     56*  9 

I 

1.4 

FLORIOA 

( 

9  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

5 

•  1 

361  ~"*7.  2 

46 

#  g 

FEMALE 

1 

.0 

273      9*  5 

22 

.6 

MALE 

4 

.2 

106  4*5 

26 

1.1 

GEORGIA 

( 

15  INSTITUTIONS) 

#  5 

-  TOTAL 

-  6-  - 

— « 1 — 

-    -   607  9*9 

33 

FEMALE 

3 

.1 

452    12*  5 

X2 

.3 

-  MALE 

3 

.1 

12?        O* 1 

2i 

.6 

HAH A 1 1 

( 

1    JfoTi  7v7iGhS  » 

TOTAL 

0 

•  0 

'9  .$ 

518 

FEMALE 

0 

•  0 

6  1*1 

275 

46*4 

MALE 

0 

♦  0 

J         *  o 

243 

*9.1 

IOAHO 

( 

3  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

0 

.  0 

4  *7 

5 

^9 

F  ENAL  E 

0 

•  0 

Z  1*0 

3 

1.4 

MALE 

0 

•  0 

9  f£ 

2 

.5 

ILLINOIS 

( 

13  INSTITUTIONS) 

9  A 

4  JOTAL 

16 

•  2 

699  9*4 

251 

FEMALE 

5 

•  1 

56  6  12*3 

67 

1.6 

MALE 

11 

•  2 

311      6*  5 

164 

3.4 

INDIANA 

( 

11  INSTITUTIONS) 

25 

TOTAL 

22 

•  3 

282  3*9 

.  3 

FEMALE 

16 

194      4*  6 

9 

.2 

MALE 

4 

•  1 

66      2*  7 

16 

♦  5 

IOHA 

( 

3  INSTITUTIONS) 

20 

TOTAL 

4 

•  2 

51  2*4 

#9 

FEMALE 

4 

.  4 

26  3*0 

13 

1.4 

KALE 

0 

•  0 

23  2*0 

7 

.6 

KANSAS 

i 

7  INSTI TUTIONS) 

TOTAL 

6 

•  2 

56  1.8 

16 

#  5 

F  EMAL  E 

1 

34  2*0 

10 

•  6 

MALE 

5 

•  3 

24  1*5 

6 

♦  4 

KENTUCKY 

( 

8  INSTITUTIONS) 

19 

TOTAL 

8 

•  2 

156  3*7 

♦  4 

f EMAL  E 

3 

♦  1 

99  3*6 

8 
11 

.3 

MALE 

5 

'  .3 

59  3*5 

.6 

'.OUISUNA 

13  INSTITUTIONS) 

15 

TOTAL 

4 

639  19*6 

♦  5 

FEMALE 

2 

•  1 

497  24*7 

9 

♦  4 

MALE 

2 

•  2 

142  11*7 

6 

♦  5 

HISPANIC 
NUMBER 


13 
2 
11 


136 
79 
59 


11 

~4~ 
7 


545 
255 
290 


116 
70 
46 


28 
17 
11 


139 
66 
73 


15 
5 
10 


3  1*7 

1  1*3 

2  2*0 


4*3 
5.1 
3.6 


♦  7 

♦  5 

♦  9 


3.6 
3.5 
3.7 


2.9 
3.7 
2.2 


1.0 
♦  9 
1.0 


4.7 
4.1 
5.6 


2.6 
2.3 
3.0 


21  2*0 
12  2*1 
9  1*6 


3  *5 
2  1*0 
1  .3 


141  1*5 
76  1*6 
63  1*3 


52 
23 
29 


21 
13 
6 


tO 
4 
6 


♦  7 
.6 
.9 


♦  4 

♦  4 
.3 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


40  1*2 
25  1*2 
15  1*2 


927  15*6 
644  19*6 
283  11*0 


11  6*3 
7  9*2 
4  4*0 


266*  9.0 
147  9.6 
139  8.4 


2l<>  13.2 
116  13*6 
96  12*6 


2,060  13*6 
1,066  14*7 
1,014  13*0 


230  5*7 
126  6*6 
102  4*6 


92  3*1 
57  3*2 
35  3*1 


U  3*9 
11  5*0 
6  2*6 


126  75*7 
61  63*5 
47  65*3 


573  10*6 
362  12*5 
211  6*7 


661  10*7 
472  13*0 
189  7*5 


546  51*6 
293  51*6 
255  51*5 


12  2*0 
7  3*4 
5  1*3 


,307  13*7 
758  15*9 
549  11.5 


361  5*2 
244  6*1 
137  4*1 


63  3*9 
49  5*2 
34  2*9 


101  3*1 
56  3*4 
43  2*6 


195  4*5 
114  4*3 
61  4*6 


696  21*7 
533  26*5 
165  13*6 


4i779  61*5 
2,601  79*2 
2,176  64*5 


161  92*0 
69  90*6 
92  92*9 


2,606  66*0 
1,373  89*3 
1,435  66*6 


1,365 
735 
630 


64*3 
65*7 
62*7 


11.469  76*4 
5,650  60*5 
5,639  72*5 


3«563 
1,727 
1,636 


2,794 
1,735 
1,059 


66.9 
91*4 
66*6 


95*2 
96*1 
93*7 


401  91*1 
207  93*2 
194  69*0 


14 
5 
9 


8*3^ 
5*2 
12*5 


4,506  6**0 
2,458  65*1 
2,048  64*6 


5,246  65*2 
3,060  64*9 
2,166  65*6 


461  45*2 
260  45*8 
221  44*6 


546  93*4 
194  93*7 
354  93*2 


7,915  63*0 
3,668  81*6 
4,027  84*3 


6,465  66*6 
3,636  90*7 
2*647  66*0 


,774  64*0 
616  67*0 
956  61*6 


2,914  69*6 
1,575  92*6 
1,339  66*2 


3,945  91*4 
2,476  94*4 
1,469  66*7 


97 
17 
60 


36 


1,476 
353 
1, 123 


216 
34 
162 


50 
14 
36 


1.7 
•  0 
3.0 


3.0 
1.1 
4.8 


2.5 
•6 
4.7 


9.6 
4.9 
14*4 


5.4 
1.8 
8.6 


1.7 
•  6 
3.2 


22 
4 
16 


27 
11 
16 


5.0 
1.8 
8.3 


16*0 
11*3 
22*2 


225  4*2 
68  2*4 
157  6*5 


250  4*1 
75  2.1 
175  6.9 


34  3.2 
15  2.6 
19  3.6 


27 
6 
21 


4.6 
2.9 
5.5 


TOTAL 
NUMBER 


5,862 
3,263 
2,579 


319  3*3 
119  2*5 
200  4*2 


455  6*2 
127  3.2 
328  9*9 


2,359 
1,436 

921 


73*2 
71*4 
76*1 


254 
73 
161 


236 
65 
171 


177 
32 
145 


166 
42 
124 


12*0 
7*8 
15*5 


7.3 
3*6 
11*0 


4.1 
1.2 
8.6 


5.2 
2.1 
10*2 


175 
76 

99 


3, 191 
1,537 
1,654 


,620 
858 
762 


15,045 
7,269 
7,776 

4,009 
1 ,689 
2,120 


2,936 
1,606 
1 ,130 


440 
222 
218 


169 
97 
72 


5,304 
2,688 
2,416 


u,159 
3,627 
2,532 


1,063 
568 
495 


567 

207# 
38U 


9,541 
4,765 
4,776 


7,321 
4,009 
3,312 


2,111 
940 
1,171 


3,251 
1,696 
1,553 


4,317 
2,622 
1,695 


3,223 
2,013 
1,210 


Lie 


2123 


2 1  S3 


TA|i  £  12        MASTER'S    OEGREES  CONFERREO  8Y    W8LIC-CONTROLLEO  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  3Y  RACE, 
5  6  ETHNICITY,  ANO  SEX*     STATE  AND  NATION  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


MAINE 
TOTAL 
FEMALE 
MALfc 

MARYLAND 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


NUMBER 


11 
3 
6 


MASSACHUSETTS  1 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MICHIGAN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MINNESOTA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MISSISSIPPI 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MISSOURI 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MONT AN* 

TOW 
"  FEMALF 
MALE 

NEBRASKA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NEVAOA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NEW  HAMPSHIRE 
TOTAL 
FEMALE, 
HAL? 

S  I  - 
NEW  JERJEY 

TOTAL 

FEMALE 

MALE 

MEW  MEXICO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NEW  YORK 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NORTH  CAROLINA 
'  TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NORTH  DAKOTA 
TOTAL 
FEMM.E 
MALE 

OHIO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OKLAHOMA 
TOTAL 
FEMALE 

Emale 

OREGON 
TOTAL 
FEMALE 
'  HALE 


12 
2 
10 


•  0 
.0 

•  0 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER  X 

2  INSTITUTIONS) 
0        . 0 
0  ,0 
•  0  .0 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


(  10 

♦  «V 

•  2 
.7 


INSTITUTIONS) 
347  12*6 
226  14.3 
119  10*4 


( 


13  INSTITUTIONS) 
62  2.2 
37      2.  5 
25  1.9 

12  INSTITUTIONS) 


27 

•  2 

It  013 

7.3 

13 

•  2 

647 

9.9 

14 

•  2 

366 

5.  0 

10 

7 
3 


41 

20 
21 


67 
44 

23 


24 
17 
7 


90 
49 
41 


.7 


•  3 
♦4 
.  3 


:i 

.0 
.2 

( 

.  .5 
.0 
1.0 


( 


.2 
.3 
•  1 

( 

2.4 
2.5 
2.3 


( 


( 


7  INSTITUTIONS) 
30  1.1 
11        *9  . 
19  1.3 

9  INSTITUTIONS) 
702  27.1 
514  32.7 
188  18.4 

10  INSTITUTIONS) 
142  3.4 
82  4.1 
60      2. 7 

6  INSTITUTIONS) 
1  ,2 

0  .0 

1  .3 

6  INSTITUTIONS) 
c      33  2.1 
17  2.2 
16  2.0 

Z  INSTITUTIONS) 
22  5.2 
16  7.1 
6  3.0 

3  INSTITUTIONS) 
6  1.3 
3  1.3 
3  1.2 


.7 

•  6 

•  6 


.5 

■  .6 

•  3 

( 

•  9 
1.2 

.  7 

( 

•  1 

•  1 

•  1 

( 

2.9 
3.3 
2.5 


10 


INSTITUTIONS) 
336  7.2 
208  8.0 
128  6.1 

6  INSTITUTIONS) 
28  1-6 
1) 

17  1.9 


31 


.3 
.4 
.2 


INSTITUTIONS) 
518  5.5 
347  6.2 
171  4.5 

11  INSTITUTIONS) 
627  12.8 
435  15.4 
192  9.3 

3  INSTITUTIONS) 
9  1.9 
2  1.2 
7  2.4 

U  INSTITUTIONS) 
515  5.9 
320       7. 5 
195  4.4 

9  INSTIT"'  ONS) 
131  ,2 
80  .5 
51  3.1 

7  INSTITUTIONS) 
20  -8 
11  .9 
9  .7 


6ER 

X 

NUMBER 

X 

2 

♦  3 

4 

♦  7 

o 

.0 

0 

.0 

2 

.6 

-  4 

1.2 

21 

.6 

;; 

20 

♦  7 

16 

12 

*  .8 

5 

.4 

8 

.7 

.18 

•  6 

24 

.8 

6 

.4 

13 

♦  9 

12 

.9 

11 

.8 

198 

1.4 

154 

1.1 

76 

1.2 

65 

1.0 

122 

1.7 

89 

1.2 

26 

.9 

9 

♦  3 

16 

1.3 

5 

•  4 

10 

.7 

4 

.3 

11 

.4  ' 

2 

•  1 

6 

♦  4 

0 

.0 

5 

.5 

2 

♦  2 

39 

.9 

20 

♦  5 

13 

.7 

6 

.3 

26 

1.2 

14 

.6 

2 

•  3 

0 

♦  0 

1 

.4 

0 

.0 

25 
6 
19 


16 
3 
13 


130 
67 
63 


26 


45 
17 


17 
5 
12 


1.6 
.8 

2.3 


.5 
.0 
1.0 


125  2.7 
36  1.4 
89  4.3 


.9 
.4 
1.4 


1.4 

1. 

l.o 


.  5 
.3 
.9 


1.1 
•  6 
1.4 


37  1.4 
16  1.3 
21  1.6 


17 
5 
12 


14 

6 


.0 


1.  1 
.7 
1.5 


3.3 
2.7 
4.0 


.4 
♦  9 
.0 


80  1.7 
42  1.6 
38  1.8 


343  20.1 
162  20.4 
181  19.8 


261  2.8 
164  2.9 
97  2.5 


15 
10 


15 


NUMBER 


.9 
J .  2 
.7 


.3 
.2 
.4 


WIITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


.6 
.6 
.5 


1.0 
.0 
1.8 


399  14.5 
259  16*2 
140  12.2 


104  .3.7 
56  3.8 
48  3*6 


,392  10.0 
801  12.3 
591  8.0 


77  2.8 
34  2.7 
43  2.9 


718  27.7 
522  33.2 
196  19.2 


215  5.1 
109  5.5 
106  4.7 


77 
28 
49 


40 
22 
18 


1.2 
.8 
1.4 


4.9 
3.7 
6.0 


9.4 
9.8 
8.9 


11  2.3 
7  3.1 
4  1.6 


551  U.7 
293  11.2 
258  12.3 


428  25.0 
196  24.6 
232  25.4 


976  10.4 
622     1  1.2 

35>4  9.2 


686  14.0 
462  16.4 
224  10.8 


22 
7 
15 


4.7 
4.1 
5.1 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


591  6.8 
349  8.2 
242  5.5 


253  8.2 
139  9*5 
114  7.0 


90  3.1 
40  3.2 
40  3.0 


603  98*4 
278  99.6 
325  97.3 


2,131     77.  ^ 
1.252  78.3 
879  76.7 


2*608  92.0 
1,391  93.6 
1.217  90.2 


11.603  83*6 
5.502  84.5 
6.101  82*9 


2,453  88.7 
1.173  92.8 
1.28Q  .  85.3 


1,738  67*0 
1,029  65.4 
709  69.4 


3.732  88*3 
1.808  90.9 
1,924  85.9 


585  97*5 
237  97*9 
348  97.2 


1.446 
720 
726 


92.1 
95*2 
89.2 


380  69.2 
201  89.7 
179  88.6 


454  95*0 
218  95.6 
236  94.4 


4.140  €8.1 
2,313  63.8 
1.827  87.3 


.203  70*4 
589  74*0 
614  67.2 


7.968 
4.812 
3.156 


84*6 
86*3 
82*2 


4,057  83*0 
2.329  82*6 
1.728  83*5 


406  87.3 
158  92*4 
246  84*4 


7.638  88*0 
3.816  89*2 
3.822  66.6 


2,419  78.3 
1,243  85.0 
1,176  72*3 


2.245  86*2 
1,133  90.6 
1.112  62.1 


TOTAL 
NUMBER 


4  *7 
1  *4 
3  *9 


216 
89 

127  U*l 


7.9 

5*6 


123 
39 
94 


876 
212 
664 


4*3, 
2*6/ 
6*2 


6.3 
3.3 
9.0 


234  8.5 
57  4.5 
177  11.8 


138 
22 
116 


5.3 
1.4 
11.4 


281  6.6 
71  3.6 
210  9.4 


8  1.3 
3  1.2 
5  1.4 


47 
8 
39 


13 
3 
10 


474 
144 

330 


37 
6 
31 


450 
111 

339 


417 
91 

336 


3.0 
1.1 
4.9 


6  1.4 
1  .4 

5  2.5 


2.7 
1.3 
4.0 


.2 
♦  0 

.4 


79  4.6 
11  1.4 
68  7.4 


5.0 
2.6 
9.6 


145  3.0 
2?  1.0 
118  5.7 


9.0 
3.5 
10.5 


5.2 
2.6 
7.7 


13.5 
5.5 
20.7 


279  10.7 
77  6.2 
202  14.9 


613 
279 
334 


2,746 
1,600 
1.146 


2,035 
1.486 
1,349 


13,871 
6,515 
7,356 


2,764 
1,264 
1,500 


2.594 
1 ,573 
1,021 


4,226 
1,998 
2,240 


600 
2*2 
358 


1,570 
756 
814 


426 
224 
202 


478 
228 
250 


-.,699 
2,606 
2.093 


1,710 
796 
914 


9,418 
5,576 
3.  840 


4,868 
2,818 
2,070 


465 
171 
29* 


9.o/V 
4,2  76 
4,403 


3,099 
1,463 
1,026 


2,604 
1,250 
1,354 


erJc 


212*/* 


134 


TABLE  12.      MASTER4  S    DEGREES  CONFERREO  BY    PUBL IC-CONTROLLEO  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE? 

E THNICITYt  ANO  SEXt     STATE  ANO  NATION  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  .ASIAN  OR 

NON^ISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


PENNSYLVANIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

RHOOE  ISLAND 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  CAROLINA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  DAKOTA 
TOTAL 
'FEMALE 
MALE 

TENNESSEE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

TEXAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

UTAH 

TOTAL 
-  FEMALE 
MALE 

VERMONT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

VIRGINIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

WASHINGTON 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NEST  VIRGINIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

WISCONSIN  Q 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

WYOMING 
TOTAL 
>  FEMALE 
w      '  MALE 


26 
11 
15 


19 
9 
10 


54 

28 
26 


14 

9 
5 


10 

5 
5 


♦  2 

♦  2 
.2 

( 

2.9 
3.5 
2.6 


•  2 
.3 

•  2 


.4 

♦  4 

♦  4 

{ 

♦  9 
1.9 

.5 


( 


NUMBER 

21  INSTITUTIONS) 
391  S.l 
233  5.8 
158  4.4 

2  INSTITUTIONS) 
9  .9 
6      1.  1 
3  .7 

8  INSTITUTIONS) 
405  1S.0 
282  14.6 
123  10.1 

5  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


THE  STATES  ANO  O.C. 

TOTAL  733 

FEMALE  392 

MALE  341 


.3 
.4 
♦  3 


NUMBER 


11 


INSTITUTIONS) 
369  9.5 
209  9.9 
160  9.0 

34  INSTITUTIONS) 
958  7.3 
610  8*9 
348  5.6 

3  INSTITUTIONS) 

19  1.3 
4  .9 
15  1.5 

4  INSTITUTIONS) 

0  .0 

0  *0« 
0  .0 

11  INSTITUTIONS) 

408  8.5 
275  10.6 
133   "  6.0 

5  INSTITUTIONS) 

46  1.5 
29  2.1 
17  1.0 

3  INSTITUTIONS) 
31  1.4 
14  1.2 
17  1.7 

12  INSTITUTIONS) 

98  2.0 
r»4  2*3 
„    44  1.7 

1  INSTITUTIONS) 

1  .3 
1  .8 
0  .0 

446  INSTITUTIONS) 
12,277  6.4 
8,124  8.2 
4,153  4.5 


42 
14 

28 


47 
IT 

30 


1 

5  1 
0 


70 
21 
49 


219 
76 
143 


21 
8 
13 


84 
36 
48 


.8 
.4 
1.4 


1.5 
.9 
2.5 


.2 
♦  4 
.0 


1.8 
1.0 
2.8 


1.7 
1.1 

2.3 


1.4 
1.7 
1.3 


41  .9 
10  .4 
31  1.4 


2.7 
2.6 
2.9 


64  1.3 
24  1.0 
40      1. 5 


3i323  1*7 
1,414  1.4 
1,909      2. a 


HISPANIC 
NUMBER 


38 
24 
14 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


TOTAL 


10 
1 

9 


17 
10 
7 


968 
508 
460 


24 
7 
17 


28 
15 
i3 


25 
9 
16 


44 
20 
24 


.5 
.6 
♦  4 


♦  4 

.5 

♦  4 


7.4 
7.4 
7.4 


1.6 
1.5 
1.6 


.6 
1.0 


1.1 
.8 
1.3 


hBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER  • 

497 

6.5 

6,721 

86.5 

^  —  378 

5.0 

7,596 

282 

7.  0 

3,608 

90.1  / 

116 

2.9 

4,006 

215 

6.0 

3i  113 

66*7 

262 

7.3 

3,590 

25 

2.6 

882 

93.0 

41 

4.3 

948 

i  j 

2  .3 

503 

94*5 

17 

3.2 

532 

13 

3*1 

379 

91*1 

'24 

5.8 

416 

467 

14*9 

2,654 

64*9 

4 

•  1 

3,125 

303 

15*9 

It  601 

84*  1 

0 

•  0 

1,904 

164 

13*4 

lt053 

86*2 

4 

.3 

It  221 

20  • 

3*1 

573 

88*7 

53 

6.2 

646 

10 

3. 9 

239 

93*0 

8 

3.1  ' 

257 

10 

2.6 

334 

85*9 

45 

11.6 

389 

465 

12.0 

3t  296 

84*7 

130 

3.3 

3,891 

246 

11.6 

1 ,847 

87.2 

26 

1.2 

2,119 

219 

12.4' 

1«449 

81*6 

104 

5.9 

1,772 

1 199 

16*8 

9,879 

75*6 

983 

7.5 

13,061 

,  222 

17.9 

5,  415 

79*3 

195 

2.9 

6,632 

977 

15.7 

4,464 

71  7 

788 

12.7 

6,229 

78 

5.2 

1,316 

87*8 

105 

7.0 

1,499 

6.0 

412 

88*4 

26 

5  .6 

466 

50 

4.8 

904 

87*5 

79 

7.6 

1,033 

0 

.0 

409 

95*8 

18 

4.2 

427 

o 

•0 

C  14. 

98*6 

3 

1.4 

213 

0 

.0 

197 

92*9 

15 

7.1 

212 

479 

10*0 

4i  185 

87*2 

p 

137 

2.9 

4,801 

301 

11.6 

2, 257 

87*  3 

28 

1.1 

2,586 

178 

8.0 

Ii928 

8/.0 

109 

4.9 

2,215 

16  5 

5.3 

2.558 

82*9 

362 

11.7 

3,085 

79 

5.6 

Ii258 

89*7 

65 

4.6 

1,402 

86 

5.1 

1,300 

77.2 

297 

17.6 

1,683 

39 

1.8 

1,974 

91*1 

155 

7.1 

2*168 

19 

1.6 

It  133 

96*4 

23 

2.0 

1,175 

20 

2.0 

841 

84*7 

132 

13.3 

993 

213 

4.3 

4i302 

87*5 

399 

8.  1 

4,914 

103 

4.5 

2, 105 

91*5 

92 

4.0 

2,300 

110 

4.2 

2i  197 

84*0 

307 

11.7 

2,614 

3tS00  1.8 
1,776  1.8 
1,  724  1*9 


9  2*5 

4  3*1 

5  2*2 


19f833  10.4 
11,706  11.8 
8il27  8*9 


312  86*4 
121  93.1 
191  8**7 


160*419  63*9 
85,040  85*5 
75,379  82*2 


32 
5 
27 


10,863 
2,665 
8i  198 


9.1 
3.8 
12.1 


5.7 
2.7 
8.9 


353 
1*0 
223 


191,115 
99,411 
91,704 


GUAM 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PUERTO  RICO 

TOTAL 
■  FEMALE 
MALE 

.  / 

VIRGIN  ISLANDS 
TOTAL 
FEMALE 
•  MALE 

OUTLYING  AREAS 
/  TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NATION  TOTALS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


733 
392 
341 


♦  0 
.0 

•  0 


.0 
.0 
•  0 


,0 

•  0 

•  0 


•  4 

•  4 

•  4 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

3  INSTITUTIONS) 

-  0  .0 

0  .0 
I     v       0  .0 

1  INSTITUTIONS) 
4  44.4 

3  42.9 

1  50.0 

5  INSTITUTIONS) 

4  *6 
3  *7 
1  .5 

451  INSTITUTIONS) 
12,281  6.4 
8,  127  8*1 
4,154  4*5 


23    45*  1 
17  60*7 
6  26*1 


23 
17 

6 


♦  0 
.0 
.0 


3.4 
3.8 
2.8 


3,346  1*7 
1»431  1*4 
1,915  2*1 


605 
413 


99. 
99. 
192  100 


605  90*7 
413  91*8 
192  88.5 


4,  105  2.1 
2  *189  2*2 
1*916  2*1 


23 
17 

6 


605 
413 


192  100 


4  44.4 
3  42*9 
1  50*0 


632  94*8 
433  96*2 
199  91.7 


20,465  10*7 
12,139  12.2 
8,326  9.1 


28 
11 
17 


54.9 
39*3 
73*9 


♦  3 
.5 
.0 


5  55*6 
4  57*1 
1  50*0 


35 
17 
18 


5.2 
3.8 
6.3 


160*454  83. 7 
85*057  85.2 
75i397  62.0 


•0. 

•  0 

•  0 


•  0 
•0 
.0 


10,863  5.7 
2*  665  2*7 
8,198  6.9 


51 
26 

2S 


607 
415 
192 


667 
450 
217 


191,782 
99,661 
91,921 


ERLC 


'2125 


2135 


TABLE  13* 


DOCTOR'S    DEGREES  CONFERRED  BY    S^'^KrSiS'SwKy^liK^S  """"  " 
ETHNIC ITY»  ANO  SEX*     STATE  ANO  NATION  .1978-1*79 


AMERICAN  IKOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


♦  O 
s  .0 

.0 

( 

20*0 

♦  0 
20*0 


( 


BLACK  ASIAN  OR 

NON^HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER 


v NUMBER 

4  INSTITUTIONS)  ' 
17  6*4 
9  9*6 

8  4*6 

1  INSTITUTIONS) 

0  »0 
0  *0 
0  .0 

3  INSTITUTIONS) 

9  2*3 

4  3.4 

5  1.9 

2  INSTITUTIONS) 

4  4.3 
2  7.7 
*  2  3.0 


NUMBER 


1.1 
•  0 
1.7 


1.8 
•  8 
2.2 


5.4 
7^7 
4.5 


HISPANIC 
NUMBER 


16 
6 
10 


.0 

♦  0 

♦  0 


4.1 
5.0 
3.7 


1.1 

3.8 
.0 


TOTAL* 
MINORITY 

NUMBER 


20 
9 
11 


7.5 
9*6  ' 
6.4 


v»MTE 
NON-h*SPANlC 

NUMBER 


222  »3.1 
80  85.1 
142  82.1 


NON-RE  SIOENT 
ALIEN 


1  20.0 

0  .0 

1  20.0 


34 
12 

22 


r  8.7 
10.1 
8*1 


10  10*8 
5  19*2 
5  7.5 


4  80.0 
0  .0 
4  80.0 


326  83*2 
104  87.4 
222  81*3 


78  83*9 
21  80*8 
57  85*1 


NUMBER 


32 
3 
29 


TOT  At 
X  NUMBER 


25  9*4 
5  5*3 
20  11*6 


•  0 

•  0 

.0 


8.2 
2.5 
10.6 


5  5.4 
0  .0 
5  7.5 


267 
94 
173 


392 
119 
273 


93 
26 
67 


CONNECTICUT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OEL AWARE 
TOTAL 
FEMALE 
MaLE 

FLORIOA 
TOTAL 

FEMO.E 
MALE 

GEORGIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

HAWAII 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

IOAHO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

ILLINOIS  ' 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

I NO I  ANA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

IOWA 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 

KANSAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

KENTUCKY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

LOUISIANA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MAINE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


ERLC 


11  INSTITUTIONS) 

.2  39  2.0 

•6  12  2*6 

.1  27  1.9 


.5 
.0 
.7 


.3 
.0 
♦  4 


.0 
•  0 
.0 


•  2 

•  4 

•  1 


•  0 
.0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 

( 

1.8 
2.6 
1.5 


c 


.0 
.0 
•  0 


•  0 

•  0 

•  0 


5  INSTITUTIONS) 

9  1.6 
2.  1.5 
7  1.7 

1/  INSTITUTIONS) 
3  1.9 
2  3.8 

1  .9 

1  INSTITUTIONS) 

2  3.5 
1  ■  9.1 

I  2.2 

4  INSTITUTIONS) 
28  3.9 
14  6.7 
14  2.8 

4  INSTITUTIONS) 
20  4.3 
6  4.5 
14  5.0 

1  INSTITUTIONS) 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

2  INSTITUTIONS) 

0  .0 
0  .0 

0  .0 

6  INSTITUTIONS) 
57  5.6 

II  4.5 
46  5.9 

4  INSTITUTIONS) 
16  1.7 

10  4.0  *» 
6  .9 

2. INSTITUTIONS) 

11  2*  1 

2  1*7 
9  2*2 

3  INSTITUTIONS) 

4  1*0 

1  »9" 

3  1*1 

2  INSTITUTIONS) 

4  2*4 

3  8*3 
1  .8 

8  INSTITUTIONS) 
10  4.7 

4  7*3 
6  3*8 

1  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


61 
11 

50 


3*2 
2*4 
3.5 


1*1 
♦  7 
1*2 


26 
5 
21 


1*4 
1*1 
1*5 


12 
1 
11 


45 
7 
38 


83 
11 

72  ' 


1.7 

♦  5 
2.2 


1.2 
♦  8 
1.4 


36.9 
23.3 
41.3 


1.6 
.0 
1.9 


8.  1 
4.5 
9.3 


1.0 
1.2 
.9 


,  1*7 
♦  9 
1.9 


♦  3 
.0 

•  4 


1.2 
♦  0 
1.5 


1.9 
1.8 
1.9 


7  1.3 

3  2.2 

4  .9 


14 

6 


14 
5 
9 


•  0 

♦  0 

.♦0 


2*0 
2*9 
1*6 


1*6 
.0 
2.2 


r 
0 

lV 


.0 

♦  0 

♦  0 


1.4 
2.0 
1.2 


♦  5 
.0 

♦  7 


.0 
♦  0 
.0 


4  1.9 
2  3*6 
2  1.3 


♦  0 

♦  0 

.0 


130 
31 
99 


25 
6 

19 


6.8 
6.6 
6.9 


4.5 
4.4 
4.5 


1,444 
385 
1,059 


75*6 
82*3 
73*5 


3  1*9 
2  3*8 
1  .9 


2  3.5 
1  9.1 
1  2.2 


56  7*9 
21  10*1 
35  6*9 


28  6.8 
9  6*8 
19  6*8 


47 
7 
40 


38*5 
23*3 
43*5 


1.6 
.0 
1.9 


154  15.0 
27  11.0 
127  16.3 


32  3.4 
14  5.5 
18  "2*6 


22 
4 
18 


18 
7 
11 


4.1 
3.4 
4.3 


1.6 
♦  9 
1.8 


5.4 
11.1 

3*8 


8*5 
12*7 
7*0 


.0 
♦  0 
.0 
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452  81*0 
123  91*1 
329  77*8 


136 
46 
90 


84*5 
86*8 
83*3 


48 
10 

38 


84*2 
90*9 
82*6 


568  79*7 
174  83*7 
394  78*0 


332  80*4 
120  90*9 
.212  75*4 


68 
20 
48 


55*7 
66*7 
52.2 


53  82. tt 
11  91*7 
42  80*8 


836  81*6 
216  67*8 
620  7?*7 


749  79.6 
207  81*8 
542  78*8 


392  73*5 
98  84*5 
294  70*5 


358  93*2 
109  97*3 
249  91*5 


133  79*2 
28  77*8 
105  79*5 


170  79*8 
46  83*6 
12*  78*5 


17  77*3 
5  71*4 
12  80*0 


335 
52 
283 


81 
6 
75 


22 
5 
17 


89 
13 
76 


17*5 
11*1 
19*6 


14.: 

4*4 
17*7 


13*7 
9*4 

1527 


12*3 
♦0 
15*2 


12*5 
6*3 
15*0 


53 
3 
50 


12*8 
2*3 
17*8 


7  5*7 

3  10*0 

4  4*3 


10 

•  1 
9 


34 
3 
31 


15 


6 
8*3 
17*3 


3*3 
1*2 
4.0 


160  17.0 
32  12.6 
128  18.6 


119  22.3 
14  12.1 
105  25.2 


20 
2 

18 


26 
4 
22 


25 
2 
23 


5.2 
1.8 
6.6 


15.5 
11.1' 
16  .7 


11*7 

3.6 
14*6 


5  22*7 
2*  28*6 
3  20*0 


1,909 
468 
1,441 


558 
135 

423- 


161 
53 
106 


57 
11 
46 


713 

2  06 
505 


413 
132 
281 


122 
30 
92 


64 
12 

St 


1,024 
246 
778 


941 

253 
688 


533 
U6 
417 


384 
U2 
2  72 


168 
36 
132 


21J 
55 
15b* 


22 
7 

15 


2126 


TABLE  13*      DOCTOR'S    OEGREES  CONFERRED  BY    PUBLIC-CONTAOLLEO  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RfcCEt 

ETHNICITY*  A  NO  SEX:     STATE  ANO  NATION  197.6-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


MARYL/NO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MASSACHUSETTS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MICHIGAN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MINNESOTA 
TOTAL 
FENAL  E 
MALE 

MISSISSIPPI 

TOTAL 
\  FEMALE 
MALE 

MISSOURI 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
1*3 


•  0 
.0 
.0 


NUMBER 

2  INSTITUTIONS) 
20  5*2 
12  8*1 

8  3,* 

'  2  'INSTITUTIONS! 
27  8*5 
14  12*7 
.3  .6.2 

6  INSTITUTIONS) 
106      7.7  „, 
51  12*5 
55  5.7 

1  INSTITUTIONS) 

9  1*9 
5  3.5 
*  1.2 

4  INSTITUTIONS) 
16  7.4 
8  12.1 
8  5.3 

4  INSTITUTIONS) 
11  3.1 
3  2*9 
8  3.1 


NUMBER 


10 
2 


52  3.8 
9  2.2 
43  4.5 


2.1 
l.*4 
2.5 


♦  9 
1.5 
.7 


HISPANIC 
NUMBER 


4  1.1 
2  1.9 
2  .8 


.5 
♦  7 
.4 


1./ 
1.7 
1.8 


I 


.5 
.0 
♦  7 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


28 
14 
14 


189 
70 
119 


21 


19 
9 
10 


18 
5 
13 


WHI  TE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


27  7.0 
14  9.4 
13  5*6 


12*7 
6*7 


13.8 
17.2 
12.3 


4.5 
5.6 
4.0 


13*6 
6.7 


5.0 
4.9 
5.1 


300  78.3 
116  77.9 
184  78.6 


244 
84 

160 


998 
306 
692 


76.5 
76.4 
76*6 


72.7 
75.0 
71.7 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


347  74.5 
120  83*9 
227  70.3 


187  86*6 
56  84*8 
131  67*3 


293  81.6 
86  83*5 
207  80.9 


56  14*6 
19  12*8 
37  15*8 


47 
12 

35 


186 
32 
154 


98 
15 
83 


10 
1 

9 


48 
12 
36 


14*7 
10*9 
16*7 


13*5 
7*8 
16*0 


21*0 
10*5 
25*7 


4*6 
1*5 
6*0 


13*4 
11*7 
14*1 


TOTAL 
NUMBER 


383 
149 
234 


319* 
110 
209 


1  »373 
408 

965 


466 
143 
323 


216 
66 
150 


359 
103 
256 


MONT  WA, 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NEBRASKA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


2.0 

•  0 
2.6 

( 

•  0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

INSTITUTIONS) 
8  4.1 
3  5.7 
5  3.5 


14 

2 
12 


•  0 
.0 

♦  0 


3.  8'< 
8*3 


.0 
.0 
•  0 


4  2*0 
2  3*8 
2  1*4 


26 
7 
19 


2.0 
.0 
2.6 


13.2 
13*2 
13*2 


49  98*0 
11  100*0 
38  97*4 


165 
45 
120 


83*8 
84*9 
83*3 


3.0 
1.9 

3.5° 


50 
11 
39 


197 
144 


NEVAOA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


/♦O 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  .0 


5*3 
•  0 
7.1 


5*3 
.0 
7*1 


-T5  78.9 
5  100*0 
10  71*4 


15*8 
«0 
21*4 


19 
5 
14 


N EM  HAMPSHIRE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


INSTI TUTIONS) 
1  2*3 

0  .0 

1  3*  0 


.0 
.0 
.0 


2.3 
.0 
3.0 


41  93.2 
11  100.0 
30  90.9 


4.5 
.0 
6.1 


44 
11 

3* 


NEW  JERSEY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


INSTITUTIONS) 
31  7.9 
11  8.7 
20  7.5 


26 
6 
20 


6.6 
4.8 
7.5 


1.3 
.8 
1.5 


62 
18 
44 


15.7 
14.3 
16.4 


332  84.3 
108  85.7 
224  83.6 


.0 
.0 
.0 


394 
126 
266 


ts&i  MEXICO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  6 
.0 


INSTITUTIONS) 
0  *.0 
0        . 0 
0  .0 


4  2.5 
0  .0 
4      3. 1 


20  12.7 
4  12.9„ 
16  12.6 


25 
4 
21 


15.8 
12.9 
16.5 


131 
27 
104 


c82.9 
87.1 
81*9 


1.3 
.0 
'  .6 


158 
31 
127 


NEW  YORK 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


12  INSTITUTIONS) 
36  3.3 
13  3*9 
23  3.0 


30 
8 
22 


2.7 
2.4 
2.9 


38  3.5 
15  4.5 
23  3.0 


108 
39 
69 


9.9 
11.6 
9.1 


814 

278 
536 


74.5 
82.7 
70.9 


170 
19 
151 


15.6 
5.7 
20.0 


It  092 

'336 
756 


NORTH  CAROLINA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


( 

.6 
1.2 
.3 


*  INSTITUTIONS) 
16  2.9 
3      1.  8 
13  3.4 


9  1.7 
2  1.2 
7  1.8 


♦  9 
1.2 


33 
9 
24 


6.1 
5.5 
6.3 


463 
151 
312 


85.1 
91.5 
82.3 


48 
5 
43 


*3*0 
11.3 


544 

165 
379 


NORTH  OAKOTA 
TOTAL 
F  EMAL  E 
'  MALE 


2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0        •  0 
0  .0 


2  2.9 
1  12.5 
1  1*6 


.0 
.0 
.0 


2.9 
12.5 
1.6 


58 
7 
51 


84*1 
87.5 
83*6 


13.0 
•  0 
14*8 


69 
8 
61 


OHIO 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 

•  0 

•  0 


10  INSTITUTIONS) 
61  5.3 
14  4*0 
47      5*  8 


12 
3 
9 


1.0 
•  9 
1.1 


.2 
.3 
.1 


75 
18 
57 


6.5 
5.2 
7.1 


9  86 
317 
669 


85*7 
91*4 
83*2 


90 
12 
78 


7.8 
3.5 
9.7 


ltl51 
347 

804 


OKLAHOMA 
U  AL 
•  FEMALE 
MALE 


.0 
1.0 


INSTITUTIONS) 
22  5.6 
10  10.1 
12  4*1 


5  1*3 
1  1*0 
4  1.4 


♦  5 
.0 
.7 


32 
21 


8.1 
11*1 
S.l 


300 
80 
220 


75.9 
80*8 
74*3 


63 
8 
55 


15*9 
8*1 
18.6 


395 
99 
296 


OREGON 
TOTAL 
FENAL  E 
MALE 


.0 
1.1 


4  INSTITUTIONS) 
3  *6 

1  1*0 

2  *8 


7  1.9. 
1  1.0 
6  2*3 


6  1*7 
2  2*1 
4  1*5 


19 
4 
15 


5.3 
4.2 
5.7 


285 
86 
199 


78*9 
89.6 
75.1 


57 
6 
51 


15.8 
6.3 
19.2 


361 
96 
265 


PENNSYLVANIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


INSTITUTIONS) 
37  3.8 
20  6.5 
17  2.5 


12  1.2 
3  1.0 
9  1.3 


i.O 
**7 


64  6.5 
28  9.0 
36  5.3 


754 
251 
503 


76*6 
81.0 
74*6 


166 
31 
135 


16.9 
10.0 
20.0 


984 
310 
674 


0 

tERIC 
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$187 


'ooc^s  ^cg- « ss«»sas,sft ss'wk.s H,6HER £0U£AT,0N 8Y 


AMERICAN  INOUN 
.  At ASK AN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER 


'RHODE  ISLAND 
/  .TOTAL, 
>.  FEMALE 
 MALE 

'SOUTH  CAROLINA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  OAKOT  A 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

TENNESSEE  • 
.  TOTAL 
FEMALE 
MALE 

TEXAS 
TOTAL 
-FEMALE 
MALE 

UTAH 
"  TOTAL 
s  FEMALE 
MALE 

.VERMONT- 
\  TOTAL 
FEMAIE 
MALE 

VIRGINIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

WASHINGTON 
TOTAL 
FEMALE  " 
MALE 

WEST  VIRGINIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

WISCONSIN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

WYOMING 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


C 

1*6 

•  0 
2.4 

C 

•  0 

•  0 

•  0 

t 

2.3 
.0 
2*9 


t 


•  6 
.7 
.5 

( 

1.7 
3.8 
I.I 


THE  STATES  AND  0*C* 
TOTAL  75 
FEMALE  25 
MALE  50 


PUERTO  RICO 
TOJAL 
FEMALE 
MALE 

OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NATION  TOTALS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NUMB6R 

1  INSTITUTIONS) 

0  »0 
0        ♦  0 

_     o  *o 

3  INSTITUTIONS) 

10  4*5 
8  10*8 
2  1*4 

2  INSTITUTIONS) 

0  .0 
0  ♦  0 
0  .0 

6  INSTITUTIONS) 

11  3.* 

5  5*1 

6  2*7 

18  INSTITUTIONS) 
27  2*0 

13  ,  3.1 

14  1.5 

2  INSTITUTIONS) 
4  l.T 
1  1.9 
3  1.6 


NUMBER 


(  1  INSTITUTIONS) 

.0  0    .  .0 

.0  0  .0 

♦  0  0  .0 

(  5  INSTITUTIONS) 
.0  27  5.* 

#0  13  10.4 

#0  1*  3*7 


1.7 

♦  5 


.1 
.0 
.2 

t 

1.8 
7.1 
•  0 


2  INSTITUTIONS) 
7  1.4 
0        .0  - 
7  1.9 

1  INSTITUTIONS) 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

2  INSTITUTIONS) 

15  2.0 

7  3.6 

8  1.5 

« 

1  INSTITUTIONS* 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


(       .180  INSTITUTIONS) 


75 

25 
50 


•  0 

•  0 

•  0 


•  0 
.0 
.0 


♦  4 

♦  4 

♦  3 


738  3.5 
298  .  5.1 
440  2.9 

3  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  «C 
0  .0 

3  INSTITUTIONS) 
0  .0 

A  .0 

U  .0 

183  INSTITUTIONS) 
738  3*5 
298  5.1 
440  2.9 


•  0 
.0 

.0 


11  5.0 
2  2.7 
9  6.1 


27 
7 
20 


1.2 
1.0 

U3 


2.0 
1.7 
2.1 


3  1.3 

1  1.9 

2  1*1 


16 
3 
13 


27 
9 
18 


.0 
.0 
.0 


10  2.0 
2  1.6 
8  2*1 


HISPANIC 
NUMBER  t 


3.2 
2.5 
3.5 


.0 

♦  0* 

•  0 


3.7 
4.7 
^.3 


•  0 

•  0 
.0 


542  2.6 
107  1.8 
435  2.9 


•  0 
.0 

•  0 


542  2.6 
107  1.8 
435  2.9 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


♦0 
♦0 
.0 


42  3.1 
12  2.9 
30  3.1 


10  2.0 
4  3.3 
6  1.6 


.8 
2.1 
♦  4 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


2  3.6 
0  .0 
2  4.9 


276  1.3 
89  1.5 
187  1.2 


14  100.0 
6  100*0 
8  100.0 


14  100.0 
6  100.0 
8  100.0 


290  1.4 
95  1.6 
195  1*3 


22 
10 
12 


1.8 
2.4 


9.9 
13.5 
8*1 


1  2.3 

0  .0 

1  2.9 


17  5.2 
6  6*1 
11  **9 


104  7.6 
**35  8.4 
69  7.2 


11  4.6 
4  7.7 
7  3.7 


37  7.4 
15  12*0 
22  5*9 


37 
9 
28 


7.5 
7*5 
7.4 


49  6*6 
20  10*4 
29  5*3 


3  5*5 

1  7*1 

2  4*9 


1,631  7*8 
519  8*9 
1,112  7*4 


14  100*0 
6  100*0 
8  100*0 


L4  100*0 
6  100*0 
8  100*0 


1,645  7*9 
525  9*0 
lt!20  7*5 


54  96*4 
15  100*0 
39  95*1 


199  89*6 
63  85*1 
i36  91*9 


39  86*6 
10  100*0 
29  85*3 


276  85*2 
90  91*8 
186  82*3 


.113  80*9 
357  85*2 
756  79*1 


194  80*8 
41  78*8 
153  81*4 


24  100*0 
5  100.0 
19  100*0 


422  84*6' 
108  86*4 
314  84*0 


395  79*6 
104  86*7 
291  77*4 


NUMBER 


98 
18 
80 


85*2 
94*7 
83*3 


TOTAL 
%  NUMBER 


587  79*4 
155  80*3 
432  79*1 


50  90*9 
13-'  92*9 
37  90*2 


16,599  79*8 
4,927  84*5 
11,672  78*0 


16,599  79*7 
4,927  84*4 
11,672  77*9 


1.6 
•  0 
2.4 


9.1 
.0 
11,8 


31  9*6 
2  2.0 
29  12.8 


158 
27 
131 


35 
7 
28 


11.5 
6*4 
13.7 


14.6 
13.5 
14.9 


40 
2 
38 


64 
7 
57 


17 
1 
16 


•  0 
.0 
.0 


6.0 
1.6 
10.2 


12.9 
5.8 
15.2 


14.8 
5.3 
16.7 


103  13*9 
18  9*3 
85  15*6 


3.6 
.0 
4.9 


2,  572  12*4 
388  6*7 
2,184  14*6 


2,572 
388 
2,184 


12*4 
6*6 
14*6 


56 
15 
41 


222 
74 
148 


44 
10 
34 


324 
-98 
226 


•  375 
419 
956 


240 
52 
188 


24 
5 
19 


499 
125 
374 


496 
120 
376 


115 
19 

96 


739 
193 
546 


55 
14 
41 


20,802 
5,834 
14  ,968 


14 


14 

6 
8 


20,816 
5,840 
14t976 


1 


2138 


2128 


TABLE  14*    FIRST-PROFESSIONAL  OEGREES  CONFEREE 0  BY    RIAL IC-CONTROLLEO  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE* 

ETHNICITY,  ANO  SEX  I    STATE  ANO  NAT  ION  1976-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


_NJUH6ER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


12 
3 

9. 


.0 
.0 
.0 


•  0 

•  0 
.0 

( 

1*6 
2.2 
1.4 


♦  5 
.4 

•  6 


NUMBER 

5  INSTITUTIONS) 
13  2*2 
3  3*0 
10  2*0 

2  INSTITUTIONS) 

1  .3 

0  *0 

1  .4 

3  INSTITUTIONS) 

9  2*4 

2  2*2  . 
7  2*4 

7  INSTITUTIONS) 
127  5.7 
65  9*2 
62  4*1 

3 'INSTITUTIONS) 

6  2*1 
1—9 

7  2.5 


NUMBER 

4 
1 

3 


209 
75 
134 


♦  7 
1*0 

•  6 


•  6 
1.7 

♦  0 


9.5 
10.7 
8*9 


2.1 
♦  9 
2.5 


HISPANIC 
NUMBER 


11 

2 
9 


134 
34 
100 


21 
6 
13 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


3.2 
1.7 
3.9 


♦  3 
1.1 

♦  0 


6.1 
4.8 
6.6 


5.5 
7.5 
4.7 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


17 
4 
13 


14 
4 
10 


19 
5 
14 


2.9 
4.0 
2.6 


4.0 
3.4 
4.3 


5.0 
5.4 
4.9 


482  21.8 
177  25.1 
305  20.3 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


576  97.1 
97  96.0 
479  97.4 


332 
115 
217 


95.1 
96*6 
94*3 


40 
11 

29 


10*4 
10.4 
10.4 


360  95*0 
87  94*6 
273  95.1 


lt711  77.5 
525*  74.6 
ltl86  78.8 


343  89*3 
95  89.6 
248  89*2 


NCN-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


16 
2 
14 


.9 
♦  0" 
1.3 


.0 
•0 
.0 


.7 
•  3 
.9 


TOTAL 
NUMBER 


593 
101 
492 


349 
119 

230 


379 
92 
287 


2t209 
7C4 
It  505 


384 
106 
278 


CONNECTICUT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

FLORIOA 
TO.TAL 
FEMALE 
MALE 


.3 
.0 
.3 


2  INSTITUTIONS) 

6  1.6 
4  3.6 

2  .'9 

3  INSTITUTIONS) 

36      4.6  . 

6      4. 7 
28  4.8 


44 
15 

29 


1.5 
♦  9 
1.8 


5.9 
8.8 
5.0 


15 
5 
10 


68 
24 
64 


4.4 
4.5 
4.4 


11.7 
14.0 
11.0 


323  95*6 
106  95*5 
217  95.6 


663 
147 
516 


88*3 
86*0 
89*0 


0 
0 
**0 


•  0 
.0 

♦  0 


.0 

.0... 
♦  0 


338 
111 
227 


75i 
171 
580 


GEORGIA 
«TOTAL 
FEMALE 
HALE 

HAWAII 
TOTAL 
F£HALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


2  INSTITUTIONS) 
20  4.0 
4      3. 9 
16  4.0 

1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0        .0  * 
N       0  .0 


90 
24 
66 


.0 
.0 
.0 


74.4 
64.9 
76.6 


♦  4 

♦  0 

♦  5 


♦  0 
.0 
.0 


22 
4 
*8 

90 
24 
66 


4.4 
3.9 
4.5 


74.4 
64*9 
78.6 


479 
98 
381 


31 
13 
18 


95*6 
96*1 
95*5 


25*6 
35*1 
21*4 


.0 
.0 
♦  0 


♦  0 
♦0 

♦  0 


501" 

102 

399 


121 
37 
84 


IOAHO 
°  TOTAL 
FEMALE 
MALE  * 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0        .0  o 
0  .0 


♦  0 
.0 

♦  0 


.0 
.0 
.0 


73  100.0 
11  100.0 
62  100.0 


♦  0 
.0 

♦  0 


.73 
11 
62 


ILL INOIS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

I NO I ANA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

IOWA 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 

KANSAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

KENTUCKY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

LOUISIANA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


( 

.2 
i.O 
.0 


•4 
.0 
.5 


.4 
.5 
•  3 


.3 
.7 
•  2 


4  INSTITUTIONS) 
55  5.6 

18  8.8 
37  4.7 

3  INSTITUTIONS) 

32  3.4 
13  6.4 

19  2.5 

2  INSTITUTIONS) 

9  1.6 

4  3.6 

5  1.1 

4  INSTITUTIONS) 

10  1.4.; 
4  2.9 

6  1.  1 

3  INSTITUTIONS) 

21  2.5 
!>  2.7 
16      2. 4 

3  INSTITUTIONS) 
46  7.0 

11  7.7 
35  6.8 


.7 
.5 


•  1 

♦  5 
.0 


.2 
.0 
•  2 


12 
1 
11 


12 
2 
10 


76 
22 
54 


7.7 
10*8 
6*9 


908 
182 
726 


92*3 
89*2 
93*1 


1*3 
2*1 
1*1 


.9 
•  7 
1*0 


53  5*6 
17  8.4 
36  4*8 


14 

5 
9 


26 
7 
19 


23 


55 
13 
42 


2.6 
4.5 
2.1 


3.7 
5.0 
3.4 


3.7 
4.3 
3.5 


8.4 
9.2 
6.2 


890  93.6 
182  90.1 
708  94.5 


529  96.9 
103  93.6 
426  97.7 


676  96.2 
133  95.0 
543  96.4 


817  96.3 
176  95.7 
641  96*5 


595  91*0 
129  90*8 
466  91*0 


.0 
.0 
.0 


984 
204 
769 


951 
202 
749 


546 
110 
436 


703 
140 
563 


848 
184 
664 


654 
142 
512 


MAINE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  *0 


♦  0 
.0 
.0 


.0  , 
.0 
♦  0 


73  100.0 
15  100*0 
58  100.0 


73 
15 
58 


MARYLAND 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


2  INSTITUTIONS) 
45  5.6 
15  7.7 
30  4.9 


14  1*7 
3  1*5 
11  1*8 


1.0 
1.0 
1.0 


67  8*4 
20  10*3 
47  7*7 


729  90*9 
172  88*2 
557  91.6 


802 
195 
607 


MASSACHUSETTS 
TOTAL 
FEMALE  • 
MALE 


INSTITUTIONS) 
2  2*1 
0       ♦  0  „ 
2  2.6 


5  5.2 
3  15.0 
2  2.6 


1.0 
5.0 
.0 


8*3 
20.0 
5.3 


88  91*7 
16  80*0 
72  94*7 


•  0 

•  0 
.0 


96 
20 
76 


ERIC 


2129 


_  -  .6, 


>*J*fo>W*  


X       NUMBER*        X  NUNBE'x 


NUMBER 


MICHIGAN 

TOTAL  9 

FEMALE  * 

MALE  .  5 

MINNESOTA 

TOTAL  * 

FEMALE  1 

HALE  3 

MISSISSIPPI  < 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0     c  . 

MISSOURI  < 
TOTAL  ,5 

FEMALE  .  0 
MALE  $ 

MONTANA 

TOTAL  0 

FEMALE  0' 

MALE  0 

a 

NEBRASKA  » 

TOTAL  5 

FEMALE  1 

MALE  + 

NEW  JERSEY 

TOTAL  * 

FEMALE  2< 

MALE  o  2 

NEW  MEXICO 

TOTAL  6 

FEMALE  2 

MALE  * 

NEW  YORK 

TOTAL  1 

FEMALE  1 

MALE  0 

NORTH  CAROLINA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NORTH  OAKOTA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OHIO 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OKLAHOMA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OREGON 

TOTAL  * 

FEMALE  2 

MALE  2 

PENNSYLVANIA 

TOTAL  * 

FEMALE  1 

MALE  3 

SOUTH  CAROLINA 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

SOUTH  OAXOTA 

TOTAL  ,  0 

FEMALE  0 

NAL^E  0 

TENNESSEE 

TOTAL  I 

FEMALE  '  0 

MALE  1 

TEXAS 

TOTAL t  9 

FEMALE  3 

MALE  6 


X  NUMBER 

4  INSTITUTIONS) 

.5  131  7*B 

.9  49  10*6 

.4  82  6*B 

1  INSTITUTIONS) 

.5  B  1.0 

.6  >  2.3 

.5  * 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


'  NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


2  INSTITUTIONS) 
13  3*9 
5  9.3 
B  2.9 


(  2  INSTITUTIONS) 
. B  13  2.0 

.0  4  2.B 

1.0  9  1.7 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  «0 

0^_  .0 


•  0 
.0 

( 

1.1 

1.0 

1.1 


( 

3*4 
3.6 
3*3 


.1 
.4 
.0 


2  INSTITUTIONS) 

1  .2 

0  .0, 

1  .3 

3  INSTITUTIONS) 

64  8.8 
2B     1 I'm  6 
*   36  7.5 

1  INSTITUTIONS) 
3  '1.7 
0  .0 
3  2.* 

7  INSTITUTIONS) 
.  5t      5. 3 
26  9.6 
25      3.6  0 


2 

♦  4 

1 

1.2 

1 

.2 

< 

1.1 

2.4 
.7 

< 

.3 
.3 
•  3 


19 
6 
13 


•  0 

•  0 

•  0 


.0 
.2 


4  INSTITUTIONS) 
5  1.0 

2  2.3 

3  .7  ' 

2  INSTITUTIONS) 

4  1.1 
2  2.4 
2  .7 

Q 

3  INSTITUTIONS) 

93,  7.5 

2  INSTITUf?ONS) 

24  5.4 
6  7*6 
18  4.9 

1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  iO 
0  .0 

3  INSTITUTIONS) 

13  1*8 
9  6.9 
4  .7 

10  INSTITUTIONS) 
94  4.2 
36  6.9 
58  3.4 


1.3 
1.1 


1.0 
.6 
1.2 


•  6 
.0 

♦  7 


.0 
.0 
.0 


♦  7 
.0 

•  8 


11  1.5 

5  2.1 

6  1.2 


3  1.7 
0  .0 
3  2.* 


11 

5 
6 


1.1 
1.8 
♦  9 


< 

2 

INSTITUTIONS) 

6 

1*3 

64  13.7 

0 

♦  0 

2 

1.8 

19  17.3 

0 

♦  0 

4 

1.1 

45  12.6 

0 

.0 

1 

INSTITUTIONS) 

0 

So 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

to  .0 

0 

.0 

0 

.0 

'  0  .0 

0 

.0 

t 

6 

INSTITUTIONS) 

13 

•  7 

0 

.0 

62  3.3 

0 

•  0 

26  5.7 

3 

•  7 

0 

•  0 

36  2.5 

10 

•  7 

.4 
•  0 
.5 


1.4 
•  0 
1.9 


20  1.6 
4  1.3 
16  1*7 


2P 
5 
16 


tO 
•  0 
.0 


♦9 
1.0 
♦  9 


34  2.0 
8  *  1.7 
26  2.1 


28 
9 
19 


45 
12 

33 


,1.0 
.0 
1.3 


.0 

♦  0 

♦  0 


♦  2 
♦0 

♦  3 


3.9 
3.7 
f,  9 


25.1 
21.4 
26.8 


1.3 


193  U.5 
67  14*5 
126  10*4 


28 
6 
22 


15 
5 
10 


20 
4 
16 


3.6 
3.4 
3.7 


4.5 
9.3 
3.6 


3.0 
2.8 
3.1 


10  2.2 
1  1.0 
9  2.5 


107  14.8 
44  18.2 
63  13.1 


57  31.8 
14  25*0 
43  35.0 


76  7.9 


5 

1.8 

37 

13*7 

8 

1.1 

39 

5.6 

2 

♦  4 

72 

15*4 

♦  0 

21 

19*1 

2 

♦  6 

51 

14*2 

0 

.0 

.  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

4 

.2 

79 

4.2 

2 

♦  4 

31 

6.8 

2 

.1 

48 

3.4 

15  . 

3.0 

24 

4.8 

3  ?> 

3.5 

6 

7.0 

12 

2.9 

L8 

4.3 

3 

♦  9 

16 

4.6 

I 

1.2 

5 

6.1 

2 

♦  7 

11 

4.1 

12 

1.0 

129 

10.4 

1.6 

45 

L4.5 

?• 

.8 

84 

9.0 

0 

0 

.0 

24 

5.4 

0 

.0 

6 

7.6 

0 

.0 

18 

4.9 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

1 

.1 

n 

2.4 

0 

.0 

9 

6.9 

1 

.2 

8 

1.4 

1,475 
394 
It  081 


88*2 
85*5 
89*3 


745  95*8 
169  96.0 
576     9$  .7 


318 
49 

269 


641 
141 

500 


95*5 
90*) 
96*4 


96*7 
97*2 
96*5 


74  100*0 
21  100*0 
53  100*0 


446  97*6 
103  99*0 
•343  97*2 


617  85*2 
198  81.8 
419  86*9 


122  68*2 
42  75*0 
80  65*0 


883  91*3 
230  84*9 
653  93*8 


396  84*6 
89  80.9 
307    85. 8 


137  .100*0 
24  '  100*0 
113  100.0 


1,78*  95*. 

426  92*8 
1,356  95*9 


480  95*2 
80  93*0 
400  95*7 


333  95*4 
77  93*9 
256  95*9 


,101  88*8 
263  84*6 
838  *90«2 


419 
73 
346 


94*6 
92.4 
95*1 


103  100*0 
22  100*0 
81  100*0 


693 
121 
572 


97*5 
92*4 
98*6 


143  6*4 
34  6*5 
109  6*4 


267^  12*0 
78  '14*9 
189  11.1 


1>938  87*2 
442  84*4 
1.496  88*1 


12 
2 
10 


TOUL 
NUMBER 


.2  lt672 
♦0  .  *6l 
*3     *  lt211 


10 
3 
7 


•  3 
.0 
.4 


.0 
.0 
.0 


,2 
.0 
.3 


.0 
.0 
.0 


.0 

•  0 

♦  0 


1.5 
.6 


.0 
♦0 
.0 


•  8 
1.0 
.  6 


17 
4 
13 


.0 
•  0 
•0 


778 
176 
602 


.0  333 
.0  54 
.0  279 


664 
145 
518 


74 
21 
53 


457. 
104 

/353 


724 
242 
.482 


179 
5<f 
123 


967 
271 

696 


468 
110 
3  58 


137 
24 
113 


It  873 
459 
1»414 


*>04 
86 
418 


349 
82 
267 


1.240 
311 
929 


443 
79 
364 


,103 
22 
81 


711 
131 
580 


2*222 
524 
It  698 


/ 


TABLE  U.    FIRST-PROf ES S I ON AL  OEGREES  CONFERRED  BY    PUBLIC-CONTROLLEO  INSTITUTIONS  OF  HICHER'EDUCATIo'n  8Y  RACE. 

ETKN*ICITYt  ANO'SEX:    STATE  AND  NAT  ION    1978-1979  s. 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


UTAH 

TOTAL 
F/EMALE 
V  MALE 


BLACK^""  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


INSTITUTIONS! 

4  ue 

2  4*8 
2  1*1 


2*3' 
4*8, 
1*7 


HISPANIC 
NUMBER 


1*8 
•  0 
2.3 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


15 
4 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


6.9 
9.5 
6*3 


200 
37 
163 


NON-RES  I DENT 
ALIEP 


NUMBER 


92.2 
88.1* 
93.1* 


.9 
2.4 
•  6 


TOTAL 
NUMBER 


217  . 

42- 
175 


OVERMONT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

VIRGINIA- 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

WASHINGTON 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 

( 

1.2 
3.0 
.5 


1  INSTITUTIONS) 

0  .0 
0  ♦  0 
0  .0 

3  INSTITUTIONS) 
29  3*2 
11  5.0 
18  2.7 

2  INSTITUTIONS) 

6  1*2 
3  2.2 
3  .8 


0  1 
0 

0  \ 


14 
4 
10 


i 


.2.8 
3*0 
2.7 


13 

-  3 
10 


.4 
♦  5 
.4 


2.6, 
2*2 
2.7 


39 
14 
25 


.0 
.0 
.0 


38  4*3 
12  5*5 
26  3.9 


7*8 
10*4 
6.* 


78  1U0.0' 
16  100*0 
62  100.0 


850  95.1 
206  94*1 
64^  95.4 


460 
119 
341 


91*5 
88*1 
92*7 


.7 
.5 
.7 


.8 
1.5 
.'5 


78 
16 

62 


894 
219 
675 


503 
135 
368 


WEST  VIRGINIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

WISCONSIN  ♦ 
TOTAL 
FEMALE 

MALE  \ 

WYOMING 
TOTAL 

 FEMALE 

MALE 

THE  STATES  AND 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PUERTO  RICD 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

*  NATION  TOTALS 
TOTAL  « 
FEMALE 
MALE 


< 

2  INSTITUTIONS) 

1 

•3* 

6  1.8 

1 

*3 

1 

•  3 

9 

0 

3  5.3 

1 

1.8 

1 

1.8 

5 

1 

*4 

3  l.l 

0 

.0 

0 

.0 

4 

< 

1  INSTITUTIONS) 

5 

1.1 

14  3*2 

5 

1.  1 

11 

2.5 

35 

2 

1.6 

.  3  2.4. 

2 

1.6 

5 

3.9 

12 

3 

1.0 

0   11  3.5 

t 

3 

1.0  % 

6 

1.9 

23 

< 

1  INSTITUTIONS) 

0 

.0 

0  .0 

0, 

•  0 

0 

.0 

*  0 

.0 

0  v0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0*  .0 

0 

•  0 

•0 

.0 

0 

o*c* 

( 

120  INSTITUTIONS) 

2 

387 

112 

.4 

1.142  4*1 

519 

1.9 

614 

2.2 

37 

.5 

430  -  6.4 

152 

2.3 

161 

2*4 

780 

75 

.4 

712      3. 4 

36> 

453 

2.2 

.  1 

607, 

( 

2  INSTITUTIONS) 

0 

.0 

0  .'C 

0 

.0 

316 

99*4 

316 

0 

•0 

0  *0 

0 

.0 

105 

99*1 

105 

0 

.0 

0        •  0 

0 

♦  0 

211 

99*5 

211 

• 

P 

< 

.0 

2J  INSTITUTIONS) 
0  .0 

0 

.0 

316 

99*4 

316 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

105 

99*1 

105 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

211 

99*5 

211 

( 

122  INSTITUTIONS) 

112 

.4 

1*142  4.1 

519 

1.8 

930 

3*3 

2 

.703 

37 

♦  5 

430  6*3 

152 

2.2 

266 

3.9 

885 

75 

.4 

712  3.3 

367 

1.7 

664 

'  3.1 

1 

.818 

2.7 
8.8 
1.4 


8.0 
9f* 
7.4 


.0 
.0 
.0 


8*6 
11.6 
7.6 


99.4 
99*1 
19*5 


99.4 
99.1 
99*5 


9*6 
12*9 
8.6 


325  97.0 
52  91*2 
273  98.2 


401  91.6 
114  '89*8 
287  92*3 


68  100.0 
1%  100.0 
50  100.0 


25.281 
5*  928 
19.353 


91.0 
88C0 
92.0 


•  6 

♦  9 

.5 


25(283 
5,929 
19(354 


117 

3<r 

87 


.3 
.0 
.4 


.4 

•  4 

.4  ' 


.0 
•0 
.0 


335 
57 
27b 


438 
127 
311 


68 
16 


27(785 
6,738 
21,047 


318 
106 

2U 


0 

.0 

318 

0 

.0 

106 

0 

.0 

212 

117 

•4 

28  ,'103 

30 

♦  4 

6,844 

87 

.4 

21,259 

AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER 


BLACK  ASUN  OR  1 
NQS-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER  t  NUMBER  « 

26  INSTITUTIONS J 

1,170    20-9  U 
,   695    2*. 9  6 
475     I 6*9  6 

10  INSTITUTIONS! 

15  2*1  15 
9  2.8  a 
6      1.6  7 


•  2 

•  2 
.2 


2*1 
2.5 
1.8 


HISPANIC 
NUMBER 


16 
6 
10 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


11 

3 
8 


1.6 
.9 
2*1 


ARIZONA 
TOTAL 
FEMALE 
~  MALE 

ARKANSAS 


TOTAL 

2 

\.l 

FEMALE 

0 

MALE 

2 

CALIFORNIA 

"\ 

TOTAL*  

632 

FEMALE 

312 

MALE 

320 

1.0, 

INSTITUTIONS! 

21*      3*6  72 

 90  3.2   36 

124      4.0  36 

19  INSTITUTIONS!  s 

164    10*0  12 

120     11-6  * 

44      7.2  8 


105  INSTITUTIONS! 

6,021      8*8  3,957 

3,267      9.1  li936 

2,754      8.4„  2,021 


1.2 
1.3 
1.2 


♦  7 
.4 
1.3 


5.8 
5.4 
6.2 


T',0  12.7 
288  10.3 
460  14.8 


♦  2 

♦  2 
.2 


6,922  10.1 
3,446  946 
3,476  10.6 


COLCRA00 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

.  CONNECTICUT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

6  EL  AWARE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE  . 


30 
17 
13 


I     \    19  INSTITUTIONS) 

.6\  217  4.1 

.7  \  78  3.2 

.5  \  139  ♦ 

\z0  INSTITUTIONS) 


4 

♦  1  \ 

262 

6.2 

2 

.1  \ 

158 

7.0 

2 

.1 

I  104 

.  5.2 

DISTRICT  OF  COLUMBIA  < 


TOTAL 
FEMALE 

FLORIDA 
TOTA*  • 
FEMALE 
MALE 

GEORGIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

HAWAII 
TOTAL 
FEMALE 
MALE  * 

IDAHO" 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

ILLINOIS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

I  NO I  ANA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

IOWA 

TOTAL 
FEMALE 
MALE  / 

KANSAS 
'  TOTAL 
FEMALE 
MALE 

KENTUCKY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

'LOUISIANA 
v  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


5  1.6 
3  *  1*9 
2  1.3 


INSTITUTIONS! 
93  10.7 
68  13.4 
25  *  6.9 

*  INSTITUTIONS! 
217  68.5 
110  67.9 
<107  69.0 


68 
40 
28 


45 
22 
23 


10 
4 

6 


19 
11 


178 
98 
80 


.2 
.2 
.2 


.0 

•  0 

•  0 


•  3 

•  4 

•  2 


•  2 
.2 
.2 


.2 

•  1 

•  2 


.2 

•  2 

•  2 

( 

3.6 
3.8 
3.3 


33  INSTITUTIONS!- 
3/480  10.4 
2,212  12.2 
1,^68      8.2  c 

i 

31  INSTITUTIONS! 
4v3  9.8 
332  1U6 
161  7.5 

8  INSTITUTIONS! 
24  .9 
15  1.1 
.6 


69 

1.3 

467 

8.9 

27 

1.  1 

205 

8.  4 

42 

1.5 

262 

9.3 

35 

•a 

83 

2.0 

13 

•  6 

42 

1*9 

22 

Ul' 

41 

2.1 

4 

.5 

4 

♦  5 

4 

.a 

3 

.6 

0 

.0 

1 

.3 

8 

2.5 

24 

7.6 

4 

2.5 

16 

9.9 

4 

2*6 

8 

5.2 

248 

.7 

2,428 

7.2 

no 

.6 

*  1,396 

7.7 

138 

.9 

1,032 

6.7 

25 

e 

.5 

19 

•  4 

•  3 

7 

.2 

17 

.8 

12 

.6 

2,035 
898 
1,137 


,  1 
.1 
.2 


.3 
.5 
•  1 


5  INSTITUTIONS) 
1        .1  - 

0  .0 

1  .1 

53  INSTITUTIONS! 
3,265    42. 8 
1,960  14.2 
1,305  11.2 

'  24  INSTITUTIONS! 
324  5.7 
167  5.5 
157  6*0 

tO  INSTITUTIONS! 
117  1.2 
46  .9 
71  1.5 

28  INSTITUTIONS) 
213  4.3 
84  3.3 
129  5.3 

8  INSTITUTIONS! 
142  5.5 
119  5.4 
73  5.6 

18  INSTITUTIONS! 
481  24.8 
291  27.7 
190  21.3 


72# 
67.3 
77.9 


.5 
.4 
.5 


254 
129 
125 


2<* 


1.0 
♦  9 
1.1 


.4 
.3 
•  6 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER 


1.221 
722 
499 


21.8 
25*9 
17.8 


106  15.1 
49  15.4 
SJ  14.9 


,210  20*6 
523  18.8 
687  22.2 


lbl  11*0 
126  12.2 
5f  9.0 


17,532 
8,  961 
8,571 


25.5 
25.0 
26.1 


144  5.2 
63  4.7 
81  5.6 


31  1.6 
12  1.5 
19  1.7 


495  1.9 
220  1*6 
275  2.4 


783  14.8 
327  13*4 
456  16*1 


384  9.1 
215  9.6 
169  8.5 


102  U.8 
76  15*0 
26  7*2 


254'  80.1 
133  82.1 
121  78.1 


6,224  18.6 
3,758  '  20.8 
2,466  16.0 


544  10.8 

354  12.3 

190  8.9 

J 

2,203  78.9 

976  73.2 

1,227  84/1 


46  2.4 
18  2.3 
28  2.5 


4,059  16.0 
2,331  16.9 
1,728  14.9 


4,336  77.5 

2,062  73.9 

2,274  81.0 

\ 

594  t84.7 

270  8*.6 

324  84*8 


4,637  78.8 
2,259  81.1 
2,378  76.8 


,457  68.6 
908  87. S 
549  90.0 


50,130  73.0 
26,433  73.7 
23,697  72.1 


4,403  63.5 
2,101  86*1 
2,302  81*3 


3.825  90*5 
2,019  90*1 
1,306  90*9 


41 
13 
28 


14 
3 
11 


14 
7 
7 


10 
3 
7 


♦  3 
.1 

♦  5 


40 

♦  7 

398 

7.0 

12 

♦  4 

'  191 

6.2 

28 

1.1 

j  207 

8.0 

51 

f228 

2.3 

15 

♦  3 

85 

1.6 

36 

.8 

143 

3.0 

103 

2.1 

1 

503 

10.2 

48 

1.9 

233 

9.1 

55 

2.3 

275 

11.3 

9 

.3 

219 

6.3 

5 

.2 

133 

6.1 

4 

.3 

86 

6.6 

32 
8 

1.7 

529 

27.3 

.8 

.  307 

29.3 

24 

2.7 

222 

24.9 

76<t  68. 0 
429  84.t> 
335  92.5 


40  12*6 
25  15.4 
15  9.7 


26,681  79.6 
14,169  78*2 
12,512  81.2 


4,434 
2,506 
1,928 


88«<r 

87.2 
90*0 


584  20.9 
354  26.5 
230  15.8 


1,847  97.1 
774  97.1 
1,073  97.1 


21t250  83*6 
11,420  82.8 
9,830  84*6 


5,208  92*0 
2,855  93*3 
2,353  90.4 


9,742  97.2 
5,212  98.1' 
4,530  96.2 


4,389 
2,324 
2,065 


87*9 
70.4 
85*2 


3,257  93*0 
2,053  93*7 
1,204  92.0 


,400  72.2 
740  70.5 
660  74*2 


40 
7 
33 


38 
5 
33 


,050 
464 
586 


.7 
.21 


TOTAL 
NJMttER 


5,597 
2,  7 VI 
2,806 


1.5 
1.3 
1.8 


701 
319 
362 


5,885 
2,787 
3,096 


6 

.4 

l,6<r* 

0 

.0 

1,034 

6 

1.0 

610 

68,712 
35,858 
32,854  . 


87  «- 

1.6 

5,273 

13 

.5 

2,441 

74 

2.6 

2,832 

19 
8 

4,228 

.4 

2,242 

11 

•6 

1,986 

2 

.2 

66b 

1 

.2 

506 

1 

•  3 

362 

23 

7.3 

317 

4 

2.5 

162 

19 

12.3 

155 

605 

1.8 

33,510 

183 

1.0 

18,110 

422 

2.7 

15, *00 

/ 

/ 

38  - 

.8 

5,01t> 

14 

.5 

2,874 

24 

1.1 

2,142 

6 

.2 

2,793 

4 

.3 

1,334 

2 

.1 

1 ,459 

9 

.5  y 

1,902 

5 

.6 

797 

4 

.4 

1,105 

101 

.4 

25,410 

35 

.3 

13,786 

66 

.6 

11,624 

57 

1.0 

5,663 

15 

.5 

3,061 

42 

1.6 

2,602 

51 

.5 

10,021 

14 

.3 

5,311 

37 

.8 

4,  /10 

96 

1.9 

4,993 

13 

.5 

2,570 

83 

3.4 

*,4Z5 

25 

.7 

3,501 

6 

•  3 

2,192 

19 

1.5 

1,309 

10 

.5 

'  1,93V 

2 

.2 

1 ,049 

8 

.9 

890 

0 

ERJC 


Si  92 


TABLE  15*    ASSOCIATE  DEGREES  AND  OTHER  AMAROS  6A4ED  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  CONFERRED  BY 

PUBLIC-CONTROLLED  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BYJ^ACEt  ETMICITY,  ANO  SEXt     STATE  AND  NATION 


1971-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE- 
NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR  I 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER} 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


MAINE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MARYLAND 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


16 


9  INSTITUTIONS.) 
7/  .5 

3  .5 

4  ,5 

23  INSTITUTIONS) 
1*269  15^9 
791  17.3 
476  U.l 


105 
55 
50 


•  1 

•  2 

•  1 


1.3 
1.2 
1.5 


Bl 

49 
32 


1.0, 
1.1 
♦  9 


U357  96.0 
604  9B.2 
753  97.9 


6,300  79.0 
3,566  7B.0 
2,734  60.4 


204  2*6 
104  2.3 
100  2*9 


1,314 

615 
76V 


7f975 
4,5~ 
3*  40c 


MASSACHUSETTS  ' 

TOTAL  67 

FEMALE  34 

MALE  33 


MICHIGAN 
T0T.4L 
FEMALE 
MALE 


US 
4B 

70 


.7 

•  6 

♦  R 


•  6 
.4 
.7 


20  INSTITUTIONS) 
277  2.B 
194  3.5 
B3  2.0 

39  INSTITUTIONS) 
1,91$  9*5 
1,259  11.7 
659  7.0 


31 
17 
14 


102 
47 
55 


1 14 
76 
3B 


2B6 
163 
123 


1.2 
1*4 

♦  9 


1.4 
1.5 
1*3 


469  5.0 
321  5.7/ 
166  4.0 


2,424  12.0 
1,517  14.1 

-   907  9.7 


9,316  94.6 
5,2  69  94.2 
4,027  95*5 


17,582  67*2 
9*241  65*6 
8,341  69*0 


27  .3 
6  *1 
21  .5 


162  .6 
39.  .4 
123  1.3 


9iB32 
5*616 
4,216 


20,146 

10* 797 
9,371 


/ 


MINNESOTA 
*  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


32 
23 
9 


•  6 
.7 
.4 


26  INSTITUTIONS) 
36  .7 
20  .6 
18  .6 


16 
11 

7 


16 
11 

5 


104  1.'8 
65  5  1.9 
39  1.6 


5,542  97*2 
3,406  97*5 
2,136  96*9 


54 
24 
30 


.9 
.7 
1*4 


5,700 
3  #495 
2,205 


MISSISSIPPI 


22  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

0 

.0 

1 

,507 

23*6 

16 

♦  3 

6 

•  1 

1 ,531 

24*0 

4 

837 

75*9 

9 

•  1 

6,377 

FEMALE 

0 

•  0 

J 

674 

24*1 

7 

.2 

3 

•  1 

884 

24*4 

2 

t7  9 

75*6 

2 

•  1 

3*424 

MALE 

0 

•  0 

633 

23*  0 

11 

•  4 

3 

•  1 

647, 

23*5 

2 

(099 

76*2 

7 

•  3 

2,753 

MISSOURI 

{ 

25 

INSTITUT IONS) 

t 

TOTAL 

14 

•  2 

701 

11*7 

22 

.4 

38 

•  6 

775 

12*9 

5 

r  1  66 

66*6 

.  30 

.5 

5,991 

FEMALE 

6 

•  2 

419 

12*4 

11 

•  3 

20 

•  6 

456 

13*5 

2 

,899 

84*1 

11 

•  3 

3,366 

MALE 

6 

.3 

262 

10*7 

11 

♦  4 

16 

♦  7 

319 

12*2 

2 

,287 

87*1 

19 

♦  T 

2*625 

MONTANA 

( 

6 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

20 

4*0 

0 

♦  0 

4 

•  6 

1 

*2 

25 

5*0 

460 

92*6 

12 

2*4 

497, 

FEMALE 

10 

3*6 

0 

.  0 

1 

.4 

1 

♦  4 

12 

4*6 

248 

94*7 

2 

•  6 

262 

HALE 

10 

4*3 

0 

•  0 

3 

1.3 

0 

*0 

13 

5*5 

212 

90*2 

10 

4*3  ' 

235 

NEBRASKA 

(  . 

16 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

■27 

*6 

38 

1*  1 

21 

.6 

36 

1*1 

122 

3*6 

'  3 

»277 

96*2 

8 

♦  2  ' 

3*407 

'F  EMALE 

8  ' 

*5 

20 

1*2 

10 

.6 

17 

1*0 

55 

3*2 

1 

»6M 

96*7 

2 

.1 

1*706 

MALE 

19 

1*1 

18 

1*1 

11 

.6 

19 

1*1 

67 

3*9 

1 

,626 

95*7 

6 

♦  4 

1*699 

NEVAOA 

( 

5 

INSTITUTIONS) 

N652 

TOTAL 

9 

1*1 

116 

13*6 

20 

2*4 

43 

5*1 

188 

22*1 

76*6 

11 

1*3 

651 

FEMALE 

3 

.6 

39 

10*7 

5 

1*4 

19 

5.2  " 

66 

18*1 

295 

80*8 

4 

1*1 

365 

MALE 

6 

1*2 

77 

15*8 

15 

3*1 

24 

4*9 

122 

25*1 

357 

73*5 

7 

1*4 

466 

NEW  HAMPSHIRE 

( 

10 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

2 

.2 

6 

♦  5 

1 

•  1 

0 

*0 

9 

♦  7 

1 

,213 

99*2 

1 

♦  1 

1*223 

FEMALE 

2 

.4 

1 

*2 

1 

•  2 

0 

•  0 

"  4 

♦  7 

556 

99*3 

0 

.0 

560 

MALE 

0 

•  0 

5 

•  8 

0 

•  0 

"  0 

•  0 

5 

.8 

657 

99*1 

1 

♦  2 

663' 

NEW  JERSEY 

( 

22 

INSTITUTIONS) 

9*332 

TOTAL 

29 

•  3 

905 

9*7 

72 

•  6 

,  269 

2*9 

1  ,275 

13*7 

8 

>008 

85*8 

49 

♦  5 

FEMALE 

15 

•  3 

598 

11*2 

34 

•  6 

153 

2*9 

800 

15*0 

4,497 

84*5 

26 

.  .5 

5,323 

MALE 

14 

•  3 

307 

7*  7 

38 

.9 

116 

2*9 

475 

1 1*8 

3 

>5U 

67*6 

23 

.6 

4*009 

NEW  MEXICO 


14  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

97 

6.7 

41 

2.8 

11 

•  6 

400 

27.5 

FEMALE 

57 

8*0 

19 

2.7 

5 

.7 

213 

29.  S 

MALE 

40 

5*4 

22 

3*0 

6 

-8  , 

167 

25.3 

\549  37.8 
294  41.2 
255  34.5 


897  61*7 
420  58*8 
477  64*5 


1*453 
714 
739 


NEW  YORK 


52  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

187 

♦  5 

3 

>459 

8*5 

366 

.9 

1*696 

4.2 

5i 

712 

14.0 

34 

>855 

FEMALE 

85 

•  4 

2 

,252 

10*  5 

167 

.9 

4.6 

3, 

520 

16.3 

17 

950 

MALE 

102 

.5 

1 

207 

6*3 

181 

.9 

702 

3.7 

2i 

192 

11.4 

16 

>905 

85*6 
83*3 
88*2. 


140 

72 
68 


40,707 
21*542 
19* 165 


NORTH  CAROLINA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


64  INSTITUTIONS) 


140 

1*0 

2 

>475 

17*4 

43 

•  3 

49 

»  » 

2 

707 

19.1 

11*472 

80.6 

13 

•  1 

14* 192 

53 

•  8 

1 

214 

16*3 

23 

•  3 

13 

.2 

1 

303 

19.6 

5*336 

£0*2 

2 

♦  C 

6*641 

67 

.1*2 

1 

261 

16*7 

20 

•  3 

36 

»5 

1 

404 

18.6 

6*  136 

81*3 

11 

•  1 

7*551 

f 


NORTH  DAKOTA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OH.O  . 
TOTAL  .  ' 
FEMALE 

^  --'MALE 

OKLAHOMA 
'TOTAL 
FEMALE 
MALE 


54 
37 
17 


< 

1*6 
2.6, 
1*0 

< 


INSTITUTIONS) 
"    2  .1 
1        .  1 
1  .1 

50  INSTITUTIONS) 


60  2.0 
39  2.9 
■21  1.3 


2.939  97.7 
1*293  96*9 
1,646  98*3 


10 
3 
7 


3,009 
1*335 
1,674 


14 

•  1 

1,169  8*9 

41 

•  3 

85 

.6 

1*329 

9*9 

12*036 

89*7 

57 

•  4 

13*422 

9 

•  1 

751  6  9*9 

19 

*3 

44 

•  6 

623 

10*9 

6*  V2  6 

83*9 

17 

•  2 

7*568 

5 

.1 

438  7*5 

22 

.4 

41 

♦  7 

506 

8*6 

54308 

90*7 

40 

.7 

5*854 

< 

23  INSTITUTIONS! 

145 

3.9 

232      6. 3 

23 

•  6 

36 

1.0 

436 

11*9 

3*155 

85*9 

81 

2*2 

3,672 

84 

4*6 

120    .  6.6 

6 

•  3 

14 

*8 

224 

L2*3 

1*584 

87*0 

13 

.7 

1*621 

61 

3*3 

112  6*1 

17 

.9 

22 

1.2 

212 

11*5 

1*  571 

84*9 

68 

3.7 

1,651 

OREGON 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


40 
22 
16 


.16  INSTITUTIONS) 
47  .9 
27  1.0 
20  .6 


80 
38 
42 


1.6 
1.4 
1.7 


68 
33 
35 


1*3 
1*3 
1*4 


235  4.6 
120  4*6 
115  4*6 


4,742 
2,434 
2*308 


92*5 
92*5 
92*5 


149 
77 
72 


2.9 
2.9 
2.9 


5*126 
2,631 
2*495 


2133* 


2193. 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLAC*\  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUN 

8fR 

I 

PENNSYLVANIA 

■» 

( 

TOTAL 

21 

•  2 

f CNALE 

16 

•  2 

NALE 

12 

•  2 

■  H\f)F  ISLAND 

( 

TOTAL 

4 

♦  3  . 

FtflAL'E  * 

♦  5 

NALE 

0 

•  0 

SOUTH  CAROL  INA 

( 

TOVAL 

7 

•  1 

FINALE 

5 

•  2 

MALE  . 

Z 

•  1 

SOUTH  DAKOTA 

TOTAL 

10 

1.5 

FEMALE 

4 

1 .0 

MALE 

6 

2*2 

TCHHF SSF F 

(  * 

TOTAL 

5 

•  I 

FEMALE 

2 

•  1 

—  MALE 

3 

•  2 

TEXAS 

( 

TOTAL 

171 

.7 

FEMALE 

113 

1*6 

MALE 

58 

•  5 

UTAH 

| 

TOTAL 

100 

3.2 

FEMALE 

3* 

2.3 

NALE 

66 

4.1, 

'VERMONT 

TOTAL 

1 

.2 

FEMALE 

1 

*3 

NALE. 

0 

.0 

VIRGIN  IA 

TOTAL 

*  18 

.3 

FEMALE 

10 

♦  3 

MALE 

6 

.2 

RAMI  inVl  KF* 

i 

TOTAL 

99 

•  .6 

FEMALE 

59 

.9 

MALE 

40 

♦  7 

WEST  VIRGINIA 

1 

TOTAL, 

2 

.1 

FEMALE 

1 

.1 

NALE 

\ 

.1 

WISCONSIN 
TOTAL  - 

t 

77 

•6 

FEMALE 

36 

•  6 

MALC 

41 

.7 

WYOMING 

( 

TOTAL 

12 

1..1 

FEMALE 

7 

1.3 

MALE 

5 

1.0 

NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


THE  STATES 
,  TOTAL 
FEMALE 
NALE 


ANO  O.C. 
2,632 
1,460 
lt352 


44  INSTITUTIONS  I 
997  6.9 
615  6.6 
382  5.1 

2  INSTITUTIONS] 

24  1.7 
•      13  '1.5 
11      2.0  . 

30  INSTITUTIONS! 
1,654  25.2 
67  2  26.8 
762  22.1 

6  INSTITUTIONS! 
1  v  .2 
0    *  .0 

1 ,  •* 

24  V  STITUTIOHS) 
U  12.8 
21  14.0 
.15  11.3 

67  INSTITUTIONS! 
2,*65  10.9 
1»V96  12.0 
It  161  9.9 

6  INSTITUTIONS] 
13  .4 
7  .5 
6  .4 

5  INSTITUTIONS] 
.3  .5 

1  .3 

2  .8 

^28  INSTITUTIONS* 
1,002  14.0 
605     lb. 7 
397  11*3 

27  INSTITUTIONS) 
322      2. 6 
I    122  1.9 
200  3.5 

13  INSTITUTIONS] 
65  4.6 
56  5.2 
29  3.8 

21  INSTITUTIONS] 
247  2.0 
106  1.6 
141  2.4 

7  INSTITUTIONS] 
14      1. 3 

6  ;.  1 
6  1.5 


(     1,187  INSTITUTIONS) 


American  Samoa 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 

CANAL  ZONE 

TOTAL  * 
FEMALE 
MALE 

GUAM 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PUERTO  RICO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

TRUST  TERRITORY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.7 
.7 
.7 


.0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

;° 

<  / 

.0 

•  0 

I  •<> 
( 

.0 

.0 

•  0 


:ERLC 


\ 


72 
34 

.38 


♦  5 

♦  5 

♦  5 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
N3N-KISPAWIC 

IJMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


1978-1979 


TOTAL 


96 
54 
42 


ltl93 
719 
474 


8*3 
10.J 
6.3 


13*253 
6,224 
7,029 


5 

♦  3 

4 

.3 

4 

♦  5 

3 

1 

•  2 

1 

• 

.2 

35 

#5 

17 

.3 

9 

.3 

4 

•  1 

26 

»  .7 

13 

•  4 

2 

*  3 

0 

•  0 

1 

0 

♦  0 

I 

0 

.0 

16 

.4 

18 

.4 

9 

•  4 

3 

•  1 

7 

♦  4 

15 

.8 

134 

.6 

3,  905 

16.7 

57 

.5 

1,739 

15.0 

77 

.7 

2,166 

18.3 

56* 

1.8 

63 

2.0 

15 

.  1.0 

1.7 

4Z 

2.6 

37 

2*3 

ol 

*2 

n 

♦  2 

1 

.3' 

1 

•  3 

'0 

•  0 

*  0 

•  0 

94 

1.3 

42 

•  6 

1.0 

20 

•6 

57 

1.* 

22 

♦  6 

37 

2.6 

'It  392 

97.4 

24 

2.7 

852 

9T.3 

13 

2.4 

540 

97-6 

713 

26.1 

4,826 

73.5 

690 

29*4 

2,  136 

70.5 

823 

23.3 

2,690 

,  76*0 

13 

2.0 

639 

97.3 

5 

1.3 

377 

96*2 

8 

2.9 

262 

> 

96*0 

575  13*7 
335  14*6 
240  12*6 


6,775  28*9 
3,305  28*5 
3,470  29*3 


232  7.5 
82  5.4 
ISO  9.4 


,156  16*2 
672  18*5 
484  13*7 


273  2*2 
121  1*9 
152  *  2*6 


•  4 
.4 
.5 


23  .2 
8  .1 
15  .3 


•  3 
.2 

•  4 


143 

1.2 

64  2 

i.9 

62 

1.0 

364 

S.6 

86 

1.5 

478 

-8.3 

0 

.0  - 

95 

5.2 

0 

.0 

61 

5.7 

0 

*0 

*  4 

4.5 

61 

♦  5 

406 

3.3 

29 

.4 

179 

2.7 

32 

.6 

229 

4.0 

22 

2.0 

*  51 

4.7 

10 

1.8 

24 

4.3 

12 

2.3 

27 

5.2 

36,653  9.0 
22,543  9.9 
16,110  7.9 

1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

t 

1  INSTITUTIONS) 
6      5. 7 
2  2.6 
4  11.6 

1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

8  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

1  INSTITUTIONS) 


8*565  2.0 
4,000  1«J6 
4*565  2.2 


56  96*7 
37  100*0 
21  91*3 


19*239  4*5 
.   9,574  4*2 
V.665  4*7 


69,289  16*1 
37,597  16*6 
31,692  15*5 


58  96*7 
37  100*0 
21  91*3 


♦  0 
.0 

•  0 


32  30*2 
23  31*9 
9  26.5 


38 
25 
13 


35*8 
34*7 
38*2 


50  83*3 
41  67*2 
9  69*2 


♦  0 
*0 
*0 


.0 
.0 
♦  0 


2*256  100.0 
1,439  100.0 
617  100.0 


109  100.0 
42  100.0 
67  100.0 


♦0 
.0 
♦  0 


50  83*3 
41  67*2 
9  69*2 


2,256  100*0 
1,439  100*0 
817  100*0 


109  100*0 
42  100*0 
67  100*0 


3,615  86*1 
1,960  85*3 
1,655  87.1 


.302  69*6 
S.219  T0.9 
8*083  TO.3 


2*823 
1*415 
1,408 


90*9 
94*0 
88*1 


568  98*8 
316  98*4 
252  99*2 


5*983  83*6 
'-947  81*2 
j, 036  86*1 


11,105  91*0 
5*988  92*9 
5,117  88*9 


1,739  94*4 
1,016  94*2 
723  94*6 


11,866  96*6 
6.330  97*2 
5*536  95*9 


1,003  93*0 
526  94*4 
477  91*4 


357,918  83*0 
187*954  82*6 
169,964  83*2 


68 
47 
Zl 


3.3 
.0 
8.7 


64*2 
65*3 
61*8 


10 
6 
4 


NUMBER 


16*7 
12*8 
30*8 


10 

•  1 

14,456 

9 

•  1 

6*954 

1 

•  0 

7,504 

0 

•  0 

1  ,429 

0 

•0 

876 

0 

55$ 

29 

-  .4 

6*56* 

4 

•  1 

3.030 

25 

.7 

3*  538 

5 

•  8 

657 

2 

384 

3 

1.  1 

273 

9 

.2 

4.199 

3 

.1 

2,296 

6 

.3  • 

1.901 

351  1*5 
70  *6 
281  2*4 


49 
9 
40 


1*6 
•6 
2.5 


254  2*1 
96  1.5 
158  .2*7 


4.058 
1.413 
2,645  1 


•  0 

•  0 

•  0 


23.426 
11.594 
11.834 


3.104 
1.506 
1.596 


575 
321 
254 


15 

.2 

7.154 

10 

♦  3 

3,629 

5 

.1 

3.525 

12.201 
6,448 
5.753 


8 

.4 

1,842 

1 

.  1 

1*076 

7 

♦9 

7*4 

8 

.1 

12.262 

2 

.0 

6.511 

6 

.1 

5,771 

25 

2.3 

1,079 

7 

1.3 

557 

18 

3.4 

524 

431,265 
226,964 
204,301 


60 
37 
23 


106 
72 
34 


0 

•0 

60 

0 

•  0 

47 

0 

•0 

13 

0 

•  0 

2,256 

0 

•  0 

1,439 

0 

•  0 

817 

0 

•  0 

109 

n 

,0 

4/ 

0 

•  0 

6" 

1ABLE  15*    ASSOCIATE  OEGAEES  * NO  OTHER  ,  »ASED  ON  USS  THAN  FOUR  YEARS  OF  MORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  CONFERREO  BY 

PU8UC-C0NTR0LLE0  INST!,.  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY ,  ANO  SEX:     STATE  AND  NATION  19T8-1979 


AMERICAN  I NOIAN 
ALA  SCAN  NATIVE 


NUMBER 


.VIRGIN  ISLANOS 
TOTAL 
FEMALE 
HALt 

OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE  1 
MALE 


NATION  TOTALS 
*  TOTAL,  2,892 
FEMAlE  1.480 
MALE  Ii352 


BLACK      *         ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


I*  NUMBER 


I  INSTITUTIONS) 


21 
16 
5 


13 


INSTITUTIONS) 
2T  ♦  1.0 
18  1.1 
9  .9 


f     1.200  INSTITUTIONS) 
♦7        38.680  8*9 
♦6        22.561  9.9 
•  T        16.119  7*? 


218 
121 
9/ 


8.783 

4il21 
4,662 


?*9 
3*8 

.0 


8.3 

T*3 
10.1 


2.0 
1.8 
2.3 


HISPANIC 


NUMBER 


0 
.  0 
0 

I 

2*288 
it  442 
826 


2U527 
11 i 036 
10,491 


3T.2 
87*9 
85.9 


5.0 
4*8 
5.1 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER  ' 


,  WHITE 
N0N~H1SPAN1C 


NUMBER 


22  64.7 
17  65*4 
.  5  62.5 


2.533 
1.601 
932 


71 . 822 
39,198 
32,624 


96.5 
96*3 
96.9 


16*6 
17*1 
15.9 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


7  20.6 
5  19.2 
2  25.0 


8T  3.3 
58  3.5 

29  3.0 


358.005  82*5 
188,012  82*2 
169,993  82*8 


5  14.7 
4  15.4* 
1  12.5 


4,063 
1,417 
2,646 


TOTAL 

NUMBB* 


34 
20 
8 


2.6^5 
li  663 
962 


433,490 
228,627 
203,263 


fRLC 


2135 


\J~V  r~<n_: — 


TABLE  16* 


•^^^^•sffarirjrw — """""  T" 


k  'ERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


ALABAMA 

TOTAL 
FEMALE 
"  MALE 

ALASKA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

ARIZONA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

ARKANSAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

CALIFORNIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

f 

.  COLORADO 
TOTAL 
FEMALE 
'  MALE 

CONNECTICUT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OELAWARE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


3  .1 

3  .2 

0  .0 

I 

3  42.9 

1  25.0 

2  66.7 


.5 
1.0 
.3 


.1 
.1 
.1 


NUMBER 

13  INSTITUTIONS) 
1,066    A3. 6 
664  48*9 
404    3  7.  0 

1  INSTITUTES) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

4  INSTITUTIONS) 
10 
4.  4.1 
6 "  2.0 

9  INSTITUTIONS) 
149  10.5 
'  63  8.8 
86  12.3 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


(  84  INSTITUTIONS) 


98 

.5 

1,210 

6.0 

41 

.4 

666 

7.  2 

57 

•5 

54*, 

5.0 

V. 

o 
o 


,118 
523 
595 


.2 
.1 
.2 


.3 

.6 
•  1 


OISTRICT  OF  COLUMBIA  ( 


TOTAL 
FEMALE 
MALE  * 

i 

FLORIOA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

GEORGIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

* HAWAII 
TOTAL 
FEMALE 
■  -KALE 

10  WO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

ILLINOIS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

INDIANA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

IOWA 

TOTAL 
FEMALE 
MALE  '  ' 

KANSAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

*  KENTUCKY 

TOTAL  / 
FEMALE  ' 
MALE 

LOUISIANA 
TOTAL 
FEMALE  * 
MALE 


16 
5 
11 


23 
12 
11 


13  INSTITUTIONS) 
1,166  18.9 
720  22.4 
446  15.0 

31  INSTITUTIONS) 
880  10*6 
460  15.6 
400      7. 6 

23  INSTITUTIONS) 
1  ,169  29.6 
730  33.3 
459  25.6 

3  INSTITUTIONS) 
6  1.7 

1  '!/ 

 5  2_.r 

2  INSTITUTIONS) 

2  .7 
1  .6 
1  »7 

65  INSTITUTIONS) 
1,463  6.7 
925  10*6 
536  6.6 


20  .6 
12  .9 
6  .7 


.4 
.4 
.4 


5.5 
5.6 
5.4 


22 
4 

16 


5.5 
4.1 
5.9 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


1,095  *4*7 
661  50*2 
414  37.9 


3  42*9 

1  25.0 

2  66.7 


WHITE 
NDN-HISPAMIC 

NUMBER 


NON-RES  I OENT 
\  ALIEN 

\  NUMBER 


1,096  5.4 
536  5*6 
556  5.1 


30  2.2 

21 

-1.2 

21  2.3 

13 

1.5 

IB  2.9 

6 

♦  9 

( 

16  INSTITUTIONS) 

71 

5 

•  1 

210  3.6 

1.2 

3 

.1 

108  3.9 

N  37 

1.4 

2 

*1 

102  3.2 

34 

1.1 

( 

2  INSTITUTIONS) 

.5 

0 

.0 

27  12.3 

1 

'j 

.0 

12  12.9 

0 

.0 

0 

<0 

15  U.6 

1 

.6 

69 

1.4 

121 

2.0 

40 

1.2 

60 

1.9 

49 

1.7 

61 

2.1 

54 

.7 

663 

6.0 

15 

♦  5 

321 

10.6 

39 

.7 

342 

6*5 

12 

.3 

24 

•  6 

7 

.3 

14 

.6 

5 

v3 

10 

•6 

f  30  INSTITUTIONS) 


9 

.1 

163 

2.0 

1 

.0 

73 

2.  1 

6 

•  2 

90 

2.0 

11 

4 


30  INSTITUTIONS) 
146  2.5 

60  2.1 
66  3/0 

IB  INSTITUTIONS) 
103  4.7 
47  3.9 
56  5.6 

17  INSTITUTIONS) 

61  3*6 
50  4.3 
31  2.9 

9  INSTITUTIONS) 
530  20.3 
326  25.7 
204  15*2 


74 

34 
40 


322 
131 
191 


29 
'10 
19 


32 
16 
14 


27 
9 
16 


21.6 
30.9 
17.2 


3.0 
4.1 
2.0 


1.9 
1.5 

2.3 


.6 
.6 
.5 


♦  4 
.4 

♦  4 


.1 
.0 
.3 


1.0 
♦  7 
1.3 


268 
140 
146 


57 
18 
39 


34 
16 
16 


26 
14 
14 


100 

38 

6  2-' 


36 
9 
29 


9.5 
9.3 
9.5 


1,273  52.0 

655  46*3 

616  56.5 

: 

4  57.1 

3  75.0 

1  33.3 


36*1  90.0 
66    90. 7 
273  69.6 


160  11*3 
66  9.5 
92  -3.1 


3,522  17.4 
1,766  19*1 
1,754  16.0 


31 

1.7 

97 

5.4 

14 

1.6 

53 

5.9 

17 

1.9 

44 

4.9 

92 

1.6 

376 

6.4 

36 

1.4 

L,6 

6.  6 

54 

1.7 

192 

6.1 

3 

1.4 

31 

14*1 

1 

1.1 

13 

14*0 

2 

1.6 

16 

14.2 

1.3 
i.2 
1.4 


3.6 
3.0 
4*6 


1,364 
623 
561 


22*4 
25*6 
16*9 


,613  19.4 
621  27.1 
792  15.0 


♦225  30.7 
751  34.2 
474  26.4 


66  25.1 
36  34.5 
4«<  20.6 


12  4*4 
6  5.0 
6  4.0 


2,096 
1,206 


12.5 
14.1 
10*9 


1,236 
6  46 
592 

1 


87.  4 
90*2 
64.6 


.6 


I5i665 
7,203  .i*6 
6,462  77.4 


1,6  74  93.2 
834  s  93*3 
640  93.1 


5,425  92.3 
2,530  92*5 
2,  695    92;  1 


169  65.9 
60  66.0 
109  65.6 


256  3*2 
102  2.9 
156  3*5 


220  3.6 
96  3.3 
124  4*3 


151  6.6 
70  5*6 
61  6.1 


93  4*1 
53  4*5 
40  3.7 


663  25*4 
374  29.4 
269  21*6 


4,219 
2,171 
2,046 


66*3 
67.6 
69.0 


6.330  76*2 
2,115  69.8 
4,215  79.9 


2,729  66*4 
1,429  65.1 
1,300  72.5 


257 
72 
X65 


74.9 
65.5 
79*4 


255  94*1 
113  93.4 
142  94.7 


14,365  65*9 
7,279  64.8 
7  ,  0  66     67  .0 


7,605 
3,375 
4,230 


95.6 
96.2 
95.0 


5,416 
2,733 
2,665 


2,017 
1,124 
693 


2,119 
1,104 
1,015 


82 
21 
61 


3.3 
1.5 
5*6 


TOTAL 
NUMtiEK 

2,450 
1,35? 
It093 


\ 

\ 

16  \ 
2  \ 
16  , 


1.3 
•  3 
2.3 


\ 

>,016  5.0 
290  3.1 

726  6^6 


1,912 
667 
1,025 


94*0 
94.5 
93*4 


91.3 
92.7 
69.6 


94.5 
94.4 
94.5 


73*3 
69*6 
76*5 


401 
97 
304 


,416 
716 
700 


20,223 
9t  261 
10,962 


25 
7 
16 


77 
19 
58 


576 
21  9 
319 


361 
93 
266 


1 

1*3 
.7 


♦  o ! 

.0 
.0 


9.4 
6.6 
12.1 


4.3 
3.1 
5.1 


33 
14 
19 


.6 
1.1 


1,796 
694 
'  902 


5,660 
.7,735 
i,145 


220 
93 
127 


6,161 
3,213 
2,96(3 


rt,304 
3,029 
5.275 


-3 »967 
2, 194 
1,793 


0 

.0 

343 

0 

.0 

no 

0 

.0 

1 

233 

4 

i 

1.5  I 

271 

2 

1.7 

121 

2 

1*3 

150 

26  9 

1.6  ; 

16  ,730 

99 

1.2  ! 

6, 566 

170 

2.1  ; 

8,144 

i 

-I 

* 

95 

1.2 

7,956 

30 

.9 

3t507 

65 

1.5 

4,451 

123 

2*2 

>,76o 

62 

2.  1 

2,691 

66 

2.3 

2,675 

42 

1  .9 

2,210 

19 

1.6 

1,213 

23 

2.3 

997 

31 

1.4 

2,243 

12 

1.0 

1  ltl69 

19 

1.6 

It  074 

34 

1.3 

2  #609 

9 

.7 

1  1,270 

25 

1.9 

'  1,339 

TABLE  16* 


BACHELOR9  S  (DEGREES  CONFERREO  BY  PRIV ATE-CONTROLLEO  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 
ETHNIC ITV-  AiO  SEX:     STATE  ANO  NATION  1978-1979 


AMERICAN  XNOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  '  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


MAINE  • 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


•  0 
.0 

•  0 


13  INSTITUTIONS) 
23  1*4 
15  2*1 
6  ,8 


8 

♦  5 

6 

♦  4 

37 

2*2 

lf629 

97*3 

8 

.5 

5 

♦  7 

2 

.3 

22 

3*1 

694 

96*9 

0 

.0 

3 

♦  3 

4 

*4 

15 

1,6 

935 

97*6 

8 

•  8 

1,674 
716 
958 


MARYLANO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE  * 

MASSACHUSETTS 
*  TOTAL 
FEMALE 
MALE 


16 


46 
22 
24 


INSTITUTIONS) 
110  3*5 
74  4.5 
36      2*4  „ 


42 
19 

23 


57  INSTITUTIONS) 

847      3*4  273 

539      4*5  135 

308      2*4  -138 


1.3 
1*2 
1.5 


1.1 
1*1 
I.  1 


22 

♦  7 

\  182 

5.3 

2-923 

92.4 

18 

1*1 

116 

7.1 

1,513 

92.1 

4 

♦  3 

66 

1 ,410 

92*8 

215 

♦  9 

If  381 

5.6 

22,72  8 

92*0 

112 

♦  9 

608 

6.7 

11,018 

91*5 

103 

♦  8 

573 

4.5 

11  -710 

92*5 

57  1*8 
14  .9 
43  2*3 


590  2*4 
211  1*8 
379  3*0 


3,162 
If  643 
1  -519 


24,699 
12,037 
12,662 


38  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

17 

•  2 

624 

6.5 

52 

♦  7 

63 

♦  9 

FEMALE 

5 

•  2 

369 

11.4 

20 

•  6 

29 

♦  9 

MALE 

12 

♦  3 

255 

6.2 

32 

♦  8 

34 

•  8 

MINNESOTA  , 

( 

22  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

17 

.3 

75 

1.2 

23 

•  4 

21 

♦  3 

FEMALE 

10 

•  3 

31 

t.O 

12 

.4 

13 

•  4 

MALE 

7 

•  2 

44 

1*6 

11 

•  4 

8 

♦  3 

MISSISSIPPI 

( 

9  INSTITUTIONS) 

TOTALmx. 
FEMALE^' 

0 

•  0 

356 

29*2 

2 

•  2 

2 

.2 

0 

•  0 

231 

3  3*6 

2 

•  3 

1 

•  1 

MALE 

0 

♦  0 

125 

23*4 

0 

•  0 

1 

•  2 

756  10*3 
423  13*0 
333  8*i 


136  2*3 
66  2*1 
70  2*5 


360  29*5 
234  34*1 
126  23*6 


6,244 
2,727 
3,517 


85*0 
83.9 
85*9 


5,783  96*1 
3.074  96*2 
2,714  96*0 


856  70*1 
453  65*9 
403  75*5 


346  4*7 
101  3*1 

245  6*0 


99 
55 
44 


1*6 
l.T 
1*6 


7,346 
3,251 
4,095 


6,023 
3, 195 
2,828 


1 1 221 
t>87 
534 


MISSOURI 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


10 
4 


37  INSTITUTIONS) 
636  7.3 
281  7.1 
355  7.5 


62 
24 
38 


114  1.3 
33  .8 
81  l.T 


822 
342 
480 


9.5 
8*7 
10*1 


7,763  89*5 
3,581  90*9 
4,182  88*4 


86 
16 
70 


1.0 
.4 
1.5 


8,671 
3,939 
4,732 


MONTANA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


14 
11 

3 


( 

3*4 
5.0 
1*5 


INSTITUTIONS) 
6  1*4 
1  *5 
5  2*5 


.7 
♦  5 
1.0 


1*2 
2*3 
♦  0 


28 
18 
10 


6*7 
8*3 
5*1 


383  92*3 
199  91*3 
184  93*4 


1*0 
.5 
1*5 


415 
218 
197 


NCBRASKA 
T0T4L 
FEMALE 
MALE 


13  INSTITUTIONS) 
62  3*1 
30  3*1 
32  3*2 


il 
13 


1*2 

9 

♦  5 

97 

4.9 

1.963 

94*2 

18 

*9 

1*1 

4 

♦  4 

45 

4.6 

930 

94.8 

6 

.6 

1.3 

5 

♦  5 

52 

5.2 

933 

93*6 

12 

1*2 

,978 
9  81 
997 


NEVAOA 
TTAL 
t-eMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  ♦<> 
0  *0 


.  0 
.0 
*0 


0 
0 

Ao 


♦0 
.0 
.0 


19  100*0 
7  100*0 
12  100*0 


.0 
♦0 
♦  0 


19 
7 

U 


NEW  HAMPSHIRE 
70TAL 
FEMALE 
MALE 


10 


INSTITUTIONS) 
85  3*3 
29  3*1 
56  3*4 


34 
4 
30 


1*3 
♦  4 
1*8 


134 
41 
93 


5.2 
4.4 
5.6 


2,412  93.3 
86d  94.0 
1,544  93.0 


38 
14 
24 


1.5 
1.5 
1.4 


2,584 
923 
1,661 


NEW  JERSEY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


10 

2 
8 


21  INSTITUTIONS) 
339  5*2 
249  7*3 
140  3.4 


85 
34 
51 


1.  I 
1.0 
1.2 


209  2.8 
101  3.3 
108  2.6 


693 
386 
307 


9*2 
11*3 
T*5 


6,649 
2,958 
3,691 


88*5 
87*0 
89*7 


174 
57 
117 


2.3 
1.7 
2.8 


7,516 
3,401 
4,  115 


NEW  MEXICO 
TOTAL 
FEMALE 
'  MALE 


15 
10 
5 


t 

3.6 
6.1 
2.0 


3  INSTITUTIONS) 
7  1.7 
0  .0 
7  2.8 


1.4 
1.2 
1.6 


122  29.5 
44  26.T 
It  31.3 


150 
56 
94 


36.2 
33.9 
37.8 


263  63.5 
109  66.1 
154  61.8 


.2 
•0 
•  4 


414 
165 
249 


96  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

64 

•  1 

2 

,763 

6* 

0 

701 

1.5 

998 

2.2 

FEMALE 

35 

•  2 

,805 

8. 

2 

327 

1.5 

513 

2.3 

MALE 

29 

•  1 

958 

4. 

0 

374 

1.5 

485 

2.0 

NORTH  CAROL  IN  A 

( 

33 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

8 

•  1 

1 

1 118 

14. 

9 

31 

.4 

;t 

.4 

FEMALE 

5 

•  1 

611 

15. 

9 

11 

7 

.2 

MALE 

3 

•  1 

SOT 

13. 

9 

20 

♦  5 

20 

♦  5 

NORTH  DAKOTA 

f 

4 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

12 

3.1 

3 

8 

1 

•  3 

1 

.3 

FEMALE 

7 

3.0 

1 

4 

0 

*0 

I 

•  4 

MALE 

5 

3.2 

2 

1* 

3 

I 

0 

.0 

OHIO 

t 

56 

INSTITUTIONS i 

TOTAL 

26 

•  2 

934 

7. 

1 

9j 

♦  r 

128 

1.0 

FEMALE 

16 

.3 

534 

P. 

4 

40 

.6 

65 

1*0 

MALE 

10 

•  1 

400 

5. 

a 

50 

♦  7 

63 

.9 

OKLAHOMA 

t 

11 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

23 

.9 

67 

2. 

6 

10 

.4 

10 

*4 

FEMALE 

7 

.6 

27 

2. 

2 

3 

•  2 

6 

♦  5 

MALE 

16 

1.2 

40 

3. 

0 

7 

♦  5 

4 

*3 

OREGON 

t 

15 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

7 

•  3 

42 

1* 

9 

73 

3.4 

20 

.9 

FEMALE 

4 

•  4 

22 

2. 

I 

37 

3*5 

7 

♦  7 

MALE 

3 

•  3 

20 

1. 

6 

36 

3.2 

13 

1*2 

4,526 
2,680 
If  346 


If  184 

634 
550 


17 
9 


9*6 
12*2 
7*7 


15*9 
16*5 
15*1 


4.4 
3.8 
5.2 


40,477  88. 
18,889  86, 
21 f 588  89, 


1.178  0*9 
655  10*3 
523  7.6 


110  4*3 

43  3,5 
67  5*1 


142  6*6 
70  6*7 
72  6*5 


6,214  83*0 
3,164  82*7 
3,030  83.3 


369 
225 
144 


1  If  844 

5,636 
6,208 


2f285 
If  166 
lf!17 


If  966 
969 
997 


94*9 
95*T 
93*5 


89*8 
88*9 
90*7 


89*2 
94*0 
84*6 


90*8 
92*3 
89*3 


1 1  013 
317 

696 


8T 

30 
?7 


164 
48 
116 


167 
31 
136 


n 

47 


2.2 
1.4 
2.9 


1.2 
•  0 
1.6 


•  4 
1.3 


•  8 
1.7 


6.5 
2*5 
10. 3 


2.7 
1.0 
4.2 


46,016 
2l,C86 
24,130 


7,485 
3,848 
3,637 


389 
235 
154 


13,136 
6,339 
6,847 


2,562 
lt242 
1,320 


2,  166 
1,050 
1-116 


ERLC 


,2137 


21.97. 


T«i.  f .  .M«a«,.,  r^.riffl^i!S,'I?»w«s H,0HCT' EWCAT,0N  8r  RACE' 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER      J  < 


BLACK  ,  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


•  NUMBEf 


PENNSYLVANIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

RHODE  ISLANO  ' 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  CAROLINA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  DAKOTA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

TENNESSEE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

TEXAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

UTAH 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 

*  VERMONT 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 

VIRGINIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

WASHINGTON 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

WEST  VIRGINIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

•  WISCONSIN 

TOTAL 
FEMAL'E 
HALE 


67 
24 
43 


14  • 
6 
8 


39 
22 
17 


30 
'7 
13 


13 
9 
4 


THE  STATES  AND  O.C. 

TOTAL  667 

FEMALE  319 

MALE  348 


PUERTO  RICO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


[  89  INSTITUTIONS)' 
.3  808  3.1 

.2  439  3.7 

.3  369  2.6 

(  9  INSTITUTIONS) 
.1  li6  2.1 

.1  51  3.1 

.1  65  2.4 

(  17  INSTITUTIONS) 
.0  912  31.1* 

.1  596  36.5 

.0  316  24.3 

{  7  INSTITUTIONS) 
.6  5  .5 

.8  i        •  2 

.4  4  -8 

|  35  INSTITUTIONS) 
.0  723  12.2 

.0  451  15.7 

.0  272  8.9 

(  42  INSTITUTIONS) 
.  1  872       7. 5 

.1  458  8.0 

.1  414  6.9 

{  3  INSTITUTIONS) 
.9  5  .1 

1.1  Z  .1 

.7  3  .1/ 

i 

C  13  INSTITUTIONS) 

.0  -5  2.1 

.0  17  2.0 

.0  18  2.1 

t  24  INSTITUTIONS) 
.  l  812*  17.9 

.0  528  21.4 

.1  284  13.7 

C  15  INSTITUTIONS) 
.8  90  2.5 

.9  35  1.9 

.7  55  3.1 

(  8  INSTITUTIONS) 
.1  41  2.9 

.1  15  2.1 

.0  26  3.7 

(  24  INSTITUTIONS) 

115  2. 6 
56  2.5 
59  2.7 

ltl30  INSTITUTIONS) 
2ltJ?3  7.1 
12,449  8.7 
8.674  5.5 

8  INSTITUTIONS) 
1  .0 

0  .0 

1  .1 


.3 
.4 
.2 


.2 
.2 
.2 


.0 
.0 
.0 


168 
71 
97 


30 
13 
17 


76 
29 
47 


44 

59 
25 


12 


.6 
.6 
.7 


.1 
.  1 
.2 


.1 
.2 
.0 


.7 
.5 


l.C 
1.0 
1.0 


.7 
.9 
.5 


.1 
.1 
.1 


HISPANIC 
NUMBER 


142 
72 
70 


126  3.5 
64  3.5 
62  3.5 


OUTLYING  AREAS 

TOTAL  0 

F  EMALE  0 

MALE  0 

NATION  TOTALS 

TOTAL  667 

FEMALE  319 

MALc  348 


.0  . 

.0 

.0 


8  INSTITUTIONS* 
1  *0 
0 

1  .1 


t     1.138  INSTITUTIONS) 
.2        21.124  7.0 
.2         12.449  8.6 
.2  8,675  *.5 


.2 
.3 
.1 


23  -5 
17  .8 
6  .3 


3.879  1.3 
1,772  1.2 
2,107  1.3 


3,879  1.3 
1,772  1.2 
2,10/  1.3 


22 
10 
12 


13 
6 
7 


21 
6 
15 


855 
454 
401 


13 
6 
7 


16 
12 
4 


19 
6 

13 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


.4 
.4 
.5 


.1 
.0 
.2 


.4 
.2 
.5 


7.3 
8.0 
6.7 


1,^85  4^5 
606  5.1 
579  4.0 


171  3.9 
75  4.6 
96  3.5 


929  31.7 
604  37.0 
325  25.0 


13  1.3 

6  1.2 

7  1.4 


753  12.7 
463  16.1 
290  9.4 


,  817  15.6 
947  16.6 
870  14.5 


.4 
.5 
.2 


.5 
.3 
.7 


.2 
.1 
.3 


.9 


37 
18 
19 


5,751  1.9 
2,793  2.0 
2,958  1.9 


95 
47 
48 


60 
31 
29 


2.1 
2.4 
1.9 


3.5 
3.6 
3.4 


838  18.5 
544  22.0 
294  14.2 


265  7.3 
122  6.7 
143  8.0 


48 
19 

29 


188 
100 


24,746 
11,236 
13,510 


4,155 
1,560 
2,595 


1,980 
1,024 
956 


3.4 
2.7 
4.2 


4.2 
4.4 
4.1 


0 

.0 

4 

•  491 

99.1 

4 

•  492 

0 

.0 

2 

633 

99.1 

2 

•  633 

0 

.0 

1 

958 

99.1 

1 

859 

31,420  10.5 
17,333  12.2 
14,087  9.0 


99.1 
99.1 
99.1 


.0 

4 

,491 

99.1 

4i 

492 

99.1 

.0 

2 

,633 

99.  1 

-  2 

633 

99.1 

.0 

1 

85C 

99.  . 

1 

859 

99.1 

X 

94.  4 

282 

1.1 

94.  3 

72 

.6 

94.5 

210 

1  .5 

05.5 

25 

.6 

95.3 

2 

.1 

95.6 

23 

.8 

67.6 

21 

.7 

62.7 

4 

.2 

73.7 

17 

1.3 

10,242  3.4 
5,426  3.7 
4,816  3.0 


35,912  U.8 
19,966  13.8 
15,946  10.1 


982  97.5 
482  97.4 
500  97.7 


5,122  86.2 
2,3B8  83.1 
2,734  89.1 


9,669  82.8 
4,693  82.4 
4,976  P3.2 


4,168  92.9 
1,778  92.2 
2,390  93.5 


,615 
811 

80  4 


3,668 
1,901 
1,767 


3,266 
1,662 
1  ,604 


,330 
679 
651 


2  00 
2,159 
2,041 


260,651 
123,016 
137,635 


40 
24 
16 


40 
24 
16 


260,691 
123,040 
137,651 


TOTAL 
NUMBER 


2ot213 
11,914 
14*299 


12  1.2 
7  1.4 
5  1.0 


68  1.1 
23  .8 
45  1.5 


188  1*6 
53  .9 
135  2.3 


222 
103 
119 


4.9 
5.3 
4.7 


94.9 

26 

1.5 

95.4 

8 

94.5 

18 

2.1 

80.8 

34 

77.0 

24 

i'.O 

85.3 

10 

.5 

90.4 

82 

2.3 

91.3 

36 

2.0 

89.5 

46 

2.6 

95.2 

19 

1.4 

96.9 

3 

.4 

93.5 

16 

2.3 

94.8 

42 

.9 

95.4 

4 

.2 

94.2 

38 

1.8 

87.2 

6, 

734 

2.3 

86.3 

2* 

150 

1.5 

88.1 

s  4. 

584 

2.9 

.9 

0 

.0 

.9 

0 

.0 

.9 

0 

.0 

.9 

0 

.0 

.9 

0 

.0 

.9 

0 

.0 

o 

85.9 

6 

,734 

2.2 

84.8 

2 

,150 

1.5 

87.0 

4 

,584 

2.9 

4*351 
l,o37 
2,714 


2,930 
1*632 
1.296 


•  007 
495 
512 


5*943 
2*874 
3.069 


11.674 
5.693 
5.981 


4.485 
1.926 
2,557 


,701 
850 
051 


4,540 
2,469 
2,071 


3,61.1 
1,420 
1,793 


1,397 
701 

696 


4,430 
2,263 
2,167 


290,805 
142,499 
156,306 


4,532 
2,o57 
1,875 


4,532 
2,657 
1,875 


403,337 
145,156 
,158,181 


2138 


TABLE  17.      MASTER'S    OEGREES  CONFERREO  8Y  PRI VATE-CONTaOLLEO  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE? 

ETHNICITY f  AND  SEXt     STATE  AND  NATION  1978*1979 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR  TOTAL  WHITE  'NON-RESIDENT 

ALASKAN  NATIVE        NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER      HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 


NUMBER 

t 

NUMBER  X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUM8ER 

NUMBER 

X 

NUMBER  <j 

X 

NUMBER 

ALABAMA 

( 

3 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

0 

♦  0 

68  43*0 

13 

8.2 

0 

.0 

81 

51*3 

66 

41*8 

11 

7.0 

1*8 

FEMALE 

0 

.0 

36  56*3 

2 

3.1 

0 

.0 

38 

59.4 

26 

40*6 

0 

•  0 

64 

MALE 

0 

.0 

32  34*0 

1 1 

11.  7 

0 

.0 

43 

45.7 

40 

42*6 

1 1 

11.7 

94 

ARIZONA 

c 

1 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

0 

•  0 

3        •  4 

7 

.9 

14 

1*9 

24 

^.2 

o  577 

77*0 

148 

W.8 

749 

FEMALE 

0 

.0 

2  1.1 

1 

.6 

3 

1.7 

6 

3.4 

156 

8B*1 

15 

8.5 

177 

MALE 

0 

.0 

1        •  2 

6 

1*0 

11 

1*9 

18 

3.1 

421 

73.6 

133 

23.3 

572 

ARKANSAS 

( 

3 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

o 

.0 

3      3*  1 

0 

•  G 

0 

.0 

3 

3.1 

92 

95.8 

1 

1.0 

96 

FEMALE 

0 

.0 

0  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

37 

:oo.o 

C 

.0 

37 

MALE 

0 

.0 

3  5*1 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

5.  1 

55 

93.2 

1 

1.7 

59 

CALIFORNIA 

( 

69 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

55 

.3 

1 

i026  6.3 

582 

3*A 

439 

2*7 

2i  ic: 

13.0 

12i i71 

75.2 

If  903 

11.8 

16,176 

FEMALE 

22 

.4 

602     10*  4 

245 

4.2 

192 

3.3  ,  \ 

It  061 

18*2 

4,411 

75.9 

.  342 

5.9 

5,814 

MALE 

33 

•  3 

424  4.1 

337 

3.3 

247 

2.4 

1 1 041 

10.0 

7 1 760 

74*9  * 

If  561 

15  .1 

10  f  362 

COLORADO 

I 

5 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

1 

.1 

3  .4 

6 

.7 

6 

.7s 

16 

1.9 

.00 

94*8 

28 

3.3 

844 

FEMALE 

0 

.0 

1  -2 

5 

1.1 

2 

8 

1.8 

>44 

97.4 

4 

.9 

456 

MALE 

1 

.3 

2        •  5 

1 

.  3 

4 

1.0 

8 

2.1 

356 

91.8 

24 

6.  2 

38B 

CONNECTICUT 

( 

11 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

1 

.  0 

55      2. 0 

24 

.9 

21 

♦  7 

101 

3.6 

2,  585 

92.1 

121 

4.3 

2f  807 

FEMALE 

1 

•  1 

19  1.6 

10 

.8 

8 

.7 

38 

3.1 

It  142 

94*2 

32 

2.6 

If  212 

MALE 

0 

•  0 

36  2.3 

14 

♦  9 

13 

.8 

63 

3.9 

*  If 443 

90*  5 

89 

5.6 

1  f  595 

DELAWARE 

( 

1 

INSTITUTIONS) 

V 

TOTAL 

0 

•  0  - 

1  7.7 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

7.7 

12 

92.3 

0 

.0 

13 

FEMALE 

0 

•  0 

0        ♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

'  *0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

1  7.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.7 

12 

92.3 

0 

•0 

13 

DISTRICT  OF 

COLUMBIA 

( 

11 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

16 

.3 

549  10*9 

115 

2.3 

59 

1*2 

739 

14.7 

3,635 

72*4 

644 

;2.3 

5,018 

FEMALE 

6 

♦  3 

368  16*8 

35 

1*6 

28 

1*3 

v  437 

19.9 

If  586 

72*3 

170 

7.8 

2,193 

MALE 

10 

•  4 

181       6*  4  " 

80 

2.8 

31 

1.1 

302 

10.7 

2  f049 

72.5 

^74 

16.8 

2f  825 

FLORIDA 

( 

14 

INST  ITUT IONS) 

TOTAL 

20 

.5 

651  15.8 

30 

.7 

229 

5.5 

930 

22.5 

3,03* 

73*5 

166 

4.0 

4,131 

FEMALE 

13 

.7 

412  21*6 

9 

.5 

147 

7.7 

581 

30.5 

1  ,287 

67.6 

36 

1.9 

If  904 

MALE 

7 

.3 

239  10.7 

21 

♦  9 

82 

3.7 

349 

15.7 

1  f  748 

78*  5 

130 

5.  8 

2  f227 

GEORGIA 

( 

10 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

o 

.0 

404  41*5 

14 

1*4 

2 

.2 

420 

43.  1 

537 

55*1 

17 

1.7 

974 

FEMALE 

0 

.0 

251  41*6 

2 

.3 

0 

.0 

253 

42.0 

346 

57*4 

4 

.7 

603 

MALE 

0 

.0 

153  41*2 

*2 

3.2 

2 

♦  5 

167 

45.0 

191 

51*5 

13 

3.5 

371 

HAW  A 1 1 

( 

1 

INSTITUTIONS') 

TOTAL 

o 

♦  0 

0  .0 

22 

52.4 

0 

.0 

22 

52.4 

20 

47.6 

•  0 

.0 

42 

FEMALE 

0 

♦  0 

0  .0 

2 

40*0 

0 

•  0 

2 

40.0' 

3 

60*0 

0 

.0 

5 

MALE 

0 

•  0 

• 

0  .0 

20 

54.1 

0 

♦0 

20 

54  .1 

17 

45*9 

0 

•  0 

37 

IDAHO 

( 

2 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

o-' 

♦  0 

0  .0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

26 

100.0 

0 

.0 

26 

FEMALE 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

.0 

10 

MALE 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

\16 

100.0 

0 

•  0 

16 

ILLINOIS 

( 

40 

INSTITUTIONS! 

TOTAL 

3 

♦  0 

510  7*3 

244 

3.  5 

106 

1.5 

863 

12.3 

5,655 

80.7 

491 

7.0 

7t009 

FEMALE 

1 

•  0 

264  9.1* 

71 

2.4 

47 

1.6 

383 

13.2 

2f*49K 

84.4 

70 

2.4 

2,902 

MALE 

2 

.0 

246  6*0 

173 

4.2 

59 

1.  4 

480 

11.7  - 

3,206 

78*1 

421 

10*3 

4f  107 

INDIANA 

( 

18 

INSTITUTIONS) 

* 

-  TOTAL 

2 

.2 

31      2. 4 

9 

.7 

11 

.8 

53 

4.1 

1,206 

93.1 

36 

2.B 

1,295 

FEMALE 

2 

.3 

16  2.2 

4 

.5 

3 

•  4 

25 

3.4 

703 

95*8 

6 

.8 

734 

MALE 

0 

.0 

15      2. 7 

5 

.9 

8 

1.4 

28 

5.0 

503 

89^7 

30 

?  5*  3 

561 

IOWA. 

( 

7 

INSTITUTIONS) 

\ 

TOTAL 

0 

.0 

6  1.4 

0 

.0 

0 

.0 

6 

1.4 

413 

97^*4 

5 

1.2 

424 

FEMALE 

0 

.0' 

6      2. 2 

0, 

•  0 

0 

.0 

6 

2.2 

261 

97.8 

0 

•0 

267 

MALE 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

152 

96*8 

5 

3.2 

157 

KANSAS 

( 

1 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

0 

•  0 

2  11.8 

0 

.  0 

o 

•  0 

2 

11.8 

1 5 

88  2 

o 

.0 

17 

FEMALE 

*  o  • 

.0 

2  15.4 

0 

.0 

0 

.0 

2 

15.4 

11 

84*6 

0 

.0 

13 

MALE 

0 

.0 

0  .0 

0 

0 

♦  .0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

KENjyCKY 

< 

6 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

1 

.1 

5  .7 

0 

.0 

0 

.0 

6 

.9 

672 

97.5 

11 

1.6 

689 

FEMALE 

0 

•  0 

a 

3  .7 

0 

♦  0 

0 

.0 

3 

.7 

40  5 

98*3 

4 

1.0 

412 

MALE 

1 

.4 

2  *7 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1.1 

267 

96.4 

7 

2.5 

277 

LOUISIANA  v 

( 

5 

INSTITUTIONS) 

o  TOTAL 

5 

.7 

92  12*7 

1.8 

31 

4.3 

141 

19.5 

527 

72.8 

56 

7.7 

724 

FEMALE 

3 

•  8 

66  17.8 

6 

1.6 

9 

2.4 

84 

22.6 

279 

75*2 

8 

2.2 

371 

MALE  - 

2 

.6 

26  7.4 

7 

2.0 

•  22 

6.2 

57 

16*1 

248 

70*3 

48 

13.6 

353 

MAINE  (  1  INSTITUTIONS) 

TOTAL  0  .0                0        .0  0  .0  0  .0  0  .0  5  100.0  0  .0  5 

FEMALE  0  .0                 0        .0  0  .0  0  .0  0  .0  0  .0  0  .0  0 

'    MALE  r        0  .0                0       .0  0  *0A.  i  0  .0  0  .0  5  100.0  0  .0  5 
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T*LE  „.      MASTER'S  ^^.^g"  WJ,S  «~  " 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 

X 

MARVLANO  V 

( 

TOTAL 

7 

♦  3 

FEMALE 

4 

•  3 

,  MALE 

3 

•  3 

MASSACHUSETTS 

27 

( 

TOTAL 

2 

FEMALE 

12 

•  2 

MALE 

15 

•  2 

MICHIGAN 

( 

TOTAL 

I 

•  I 

FEMALE 

I 

.3 

MALE 

0 

.0 

MINNESOTA 

( 

TOTAL 

2 

.4 

FEMALE 

1 

.5 

MALE 

1 

•  3 

MISSISSIPPI 

( 

TOTAL 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

.0 

MALE 

0 

♦  0 

SLACK 


NUMBER 


ASIAN  OR  . 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER  I 


MISSOURI 
TOTAL 
F  EMAL  E 
s  MALE 

MONTANA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NEBRASKA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NEW  HAMPSHIRE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NEW  JEPS'EY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NEW  YORK 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NORTH  CAROLINA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OHIO 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OKLAHOMA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OREGON 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PENNSYLVANIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

RHOOE  ISLAND 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  CAROLINA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  DAKOTA 
, TOTAL 
FEMALE 
MALE 


13 
3 

10 


15  INSTITUTIONS! 
124  5*1 
62  6*6 
42  3*6 

40  INSTITUTIONS) 
291  2^6 
140  2*7~ 
151  2.4 

12  INSTITUTIONS)  / 
115    11.2  1 
79  20*2 
36  5*7 

9  INSTITUTIONS) 
4  *7 
3  1.4 
1  .3 

o   3  INSTITUTIONS) 
44  11*3 
30  11*9 
14  10*4 

17  INSTITUTIONS) 
263  7.5 
108  B*9 
155*  6*8 

1  INSTITUTIONS) 

♦  0  0  .0 
.0  0  .0 

♦  0  0  .0 

(  2  INSTITUTIONS) 
.0  3  2.0 

.0  3  *♦» 

♦  0  0*0 

(  4  INSTITUTIONS) 
.0  *  i*o 

♦0  0  .0. 

.0  4  1.5 

(  16  INSTITUTIONS) 
.1  98  3.1 

.3  50  4*6 

.0  48  2*3 

(  67  INSTITUTIONS) 


30 

1*2 

12  \ 

1*0 

l»\ 

US 

132 

w 

41 

91 

1.  5 

.4 

•  2 

♦  4 


33 
9 
24 


48 

.2 

1,637 

6*7 

17 

.1 

1,006 

8*3 

31 

.3 

631 

5.  2 

31 
8 

23 


•  0 

•  0 

•  0 


.1 

•  2 

•  i 


•  2 
.5 

•  0 

( 

•  8 

•  3 
1*2 


( 


.5 
.3 
.7 


•  3 
.0 
.6 


.0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 


4  INSTITUTIONS) 

16  Z.5 
12  4.'5 
4  1*0 

22  INSTITUTIONS) 
640  14*7 
401  18*5 
239  10*9 

5  INSTITUTIONS) 

14  2.4 
5  7  3*6 

7  1.8 

12  INSTITUTIONS) 
9  1.4 

6  1*9 

3  .9 

42  INSTITUTIONS) 
168  2*9 
106  4*2 
62  U9 

5  INSTITUTIONS) 
16  2.6 

7  2*6 
9  2*5 

5  INSTITUTIONS* 

15  7*3 
11  8*6 

4  5*1 

2  INSTITUTIONS) 
I  2*7 
0  .0 

1-  6,7 


3.2 
2.3 
3.8 


NUMBER 

X 

NUMBER 

t 

10 

♦  4 

171 

7.1 

6 

♦  5 

104 

8.3 

4 

•  3 

67 

5.7 

113 

1.0 

563 

4.9 

53 

uo 

246 

4.7 

60 

1.0 

317 

<  5.1 

19 

h* 

168 

"U.4 

10 

2.6 

99 

25*3 

9 

1*4 

69 

10*9 

WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RE  S 1 OE  NT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 
NUMBER 


44 
16 
28 


1.3 
1.3 
1.2 


55 
13 
42 


•  0 
.0 

•  0 


.7 
•  0 
1.1 


.0 
.0 
•  0 


1.7 
1.2 
2.0 


16 

6  s 
10 


38 
14 
24 


•o 

♦  0 
.0 


♦  7 
.0 
1.1 


♦  2 
.0 


1.2 
1.3 
1.2 


12 
6 
6 


44 
30 
14 


2.2 
2.8 
1.8 


I  1.3 
11*9 
10.4 


2,131  88.1 
1,118  89.4 
1,013  86*8 


9,788  85.8 
4,744  91. 4 
5,044  81*2 


695  67.8 
264  67*3 
431  68.1 


530  95*8 
201  95*3 
329  96*2 


341 
222 
119 


J7*9 
87*7 
88*1 


336  .  9/6 
133  10*9 
203  9*0 


3*3 
4*8 
2*3 


5  1*2 
0  *0 
5  1.9 


195  6*2 
80  7*4 
115  5*5 


3,063  87*9 
1 ,066     87*4  - 
1,997  88*1 


6  100.0 
1  100*0 
5  100*0 


145  9o.O 
60  95*2 
85  96*6 


394  97*  5 
135  99*3 
259  9o«6 


2,753  87*0 
965  68*9 
1,788  86*0 


♦  5 

2 

f»50 

11.7 

19,494 

•  6 

1 

546 

12.7 

10,036 

*3 

1 

304 

10.8 

9,418 

•6 

25 

3.9 

613 

.7 

16 

6.0 

249 

.5 

9 

2.4 

364 

1.2 

746 

17.1 

3,535 

.8 

436 

20.1 

1,706 

1.6 

310 

14.1 

1,829 

.0 

16 

2.8 

466 

.0 

8 

4.1 

180 

.0 

8 

2.1 

286 

♦  3 

25 

3.8 

595 

♦  3 

11 

3.5 

301  1 

.3 

14 

4. 1 

294 

.4 

299 

5.1 

5,100 

.3 

141 

5.6 

2,327 

♦  5 

158 

4.8  * 

2,773 

1.0 

29 

4*6 

561 

1.1 

12 

4.5 

24/ 

.8 

17 

4.7 

314 

.0 

16 

7.8 

190 

.0 

11 

3.6 

117 

.0 

5 

6.4 

73 

.0 

1 

2.7 

34 

♦0 

0 

♦  0 

22 

.0 

I 

6.7 

12 

80.1 
82.3 
77.8 


80.9 
78.8 
83.1 


60. 
91  . 
74. 


90*8 
95.3 
86*7 


87*5 
91*9 

8**2 


89*9 
92.9 

e?*7 


92*2 
91.4 
93*6 


91*9 
100.0 
80*0 


116  4*8 
29  2*3 
87  7*5 


,057  9*3 
203  3*9 
854  13*7 


162 
29 
133 


I  1 
4 
7 


15*8 
7*4 
21*0 


2*0 
1.9 
2.0 


.4 
1.5 


87  2.5 
21  1.7 
66  2*9 


.0 
.0 
.0 


.7 
♦0 
1.1 


"1.2 
♦  7 
US 


215  6.8 
40  3.7 
175  8.4 


1,  993 
610 
1,383 


11 

2 
9 


8.2 
5.0 
11.4 


1.7 
♦  7 
2.4 


86  2.0 
23  Ul 
63  2*9 


96 

16*6 

8 

4*1 

88 

23*0 

/ 

35 

5*3 

4 

1*3 

31 

9.1 

427  * 

7*3 

65 

2*6 

362 


2,418 
1,251 
1,167 


11,408 
5,193 
6,215 


1,025 
*92 
633 


553 
211 

342 


388 
2>i 
135 


3,486 
1,  220 
29.2oo 


151 

65 


*0<» 
13o 
26b 


3, 165 
1*065 
2,078 


24,297x 
U,192 
12,105 


649 
267 
382 


4,36/ 
2»l6& 
2,  202 


578 
19o 
382 


bib 
316 
339 


5,82o 
2,533 
3,293 


:RLC 


2200 


2140 


TABLE  17.      MASTER'S    DEGREES  CONFERRED  BY  PRI VATE-C0NTROLLE0  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 

ETHNICITY*   AND  SEX:     STATE  AND  NATION  1978-1979 

\ 

TOTAL  WHITE 
HISPANIC  MINORITY  NON-HlSf ANIC 

NUMBER         t       NUMBER         X  NUMBER 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

N3N-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


TENNESSEE 
'  TOTAL 
FEMALE 
MALE 

TEXA£  * 

TOTAL  . 
FEMALE 
MALE 

UTAH 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

VERMONT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

VIRGINIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

WASHINGTON 
TOTAL 
FEMALE 
MALE  - 


.3 
.3 
■  .3 


.3 
.  .8 
.1 


•  0 
.0 

•  0 


•  3 

•  0 

•  6 

( 

*  .7 
1.1 
.5 


NUMBER 

ft-  INSTITUTIONS) 
v/     33  4*9 
27      7*  1 
6  2*0 

20  INSTITUTIONS! 
80  2.5 
31  2.6 
49  2.5 

2  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

7  INSTITUTIONS) 

46  6.1 
12  2.3 
34  14.1 

8  INSTITUTIONS) 

59  15.6 

47  22*5 
12  7.1 

9  INSTITUTIONS) 

24  2.5 
6  1.6 
18  3.1 


NUMBER 


♦  4 

♦  5 

♦  3 


39  5.8 
31  8*2 
8  2*7 


39 

1.2  v 

223 

7.0 

343 

10*8 

2*577 

8 

♦  7 

104 

8*8 

144 

12*2 

996 

31 

1.6 

119 

6.0 

199 

10.0 

1*581 

5 

♦  5 

1 

.1 

9 

.9 

925 

2 

.8 

1 

•  4 

5 

2.0 

229 

3  . 

•  4 

0 

.0 

4 

.5 

696 

4 

♦  5 

4 

♦  5 

54 

7.2 

653 

2 

♦  4 

2 

♦  4 

16 

3.1 

479 

2 

.  .8 

2 

.8 

38 

15.8 

174 

4 

1.  1 

1 

•  3 

65 

17.2 

299 

3 

1.4 

0 

♦  0 

50 

23.9 

156 

U 

•  6 

1 

•  6 

15 

8*9  ■ 

143 

21 

2.2 

12 

1  .3 

64 

6.7 

777 

1Q 

2.7 

6 

1.6 

26 

7.0 

329 

11 

1.9 

6 

1.0 

38 

6.6 

448 

NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


81, 
84. 
79, 


93.6 
90.2 
94*8 


86*6 
93*4 
72*2 


79*3 
74*6 
35*1 


81*4 
88*0 
77*2 


68 
15 
53 


255 
40 
215 


54 
.20 
34 


47 
18 

29 


13 
3 
10 


1  13 
19 
94 


10*1 
4*0 
18*1 


8*0 
3.4 
10.8 


\  5.5 
^7.9 
4\6 

\ 

6*2 
3*5 
12*0 


3*4 
1*4 
6*0 


11*8 
5*1 
16*2 


TOTAL 
NUMBER 


672 
379 
293 


3.175 
1,180 
1*995 


988 
254 
734 


f 


WEST  VIRGINIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

WISCONSIN 
TDTAL  ' 
FEMALE 
MALE 


♦  0 
.0 

•  0 


*2 
.4 
.0 


INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 

0  *0 

INSTITUTIONS) 
3  .7 
2  *9 

1  .5 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


2.0 
2.2 
1*6 


8-  100*0 
5  100*0 
3  100*0 


385  94*8 
213  95*1 
172  94*5 


13  3*2 

6  2.7 

7  3.8 


406 
224 
182 


THE  STATES  AND 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PUERTO  RICO 
TOTAL 
FEMALE 
KALE 

OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
Pi  ALE 

NAT I CN  TOTALS 
TOTAL 
FEMALE' 
MALE 


o.c. 

{ 

556  INSTITUTIONS) 

2*044 

266 

.2 

7*116  6*5 

2*172 

2*0 

1*9 

1  12 

•  2 

4*224  8*8 

757 

1*6 

993 

2*1 

154 

♦  3 

2*892  4*8 

'1*415 

2*3 

1*051 

1*7 

( 

4  INSTITUTIONS) 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

310 

98*1 

0 

.0 

0        •  0 

0 

.0 

136 

98*6 

0 

♦  0 

0        .  0 

0 

.0 

174 

97*8 

{ 

4  INSTITUTIONS) 

98*1 

0 

♦  0 

0  *0 

0 

•  0 

310 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

136 

98*6 

0 

•  0 

0        *  0 

0 

•  0 

174 

97.8 

( 

560  INSTITUTIONS) 

2*354 

266 

.2 

7*116      6*5  • 

2*172 

2.0 

2*2 

112 

.2 

4*224      8*7  • 

757 

1*6 

1  *  129 

2*3 

154 

•  3 

2*892  4*8 

1,415 

2.3 

1^225 

2*0 

11*598 
6,086 
5,512 


310 
136 
174 


310 
136 
174 


11,908 
6,222 
5*686 


10.7 
12.6 
9*1 


98*  1 
98.6 
97*8 


98.1 
98*6 
97*8 


10*9 
12*9 
9*4 


88*632  81.5 
40,257  83*5 
48*375  79*9 


6  1*9 
2  1*4 
4  2*2 


6  1*9 
2  1*4 
4  2*2 


$8*638  81.3 
-r0*259  83*3 
48.379  79*6 


8.542  7*9 
1,859  3.9 
6.683  11*0 


.0 
.0 
.0 


8,542  7*8 
1,859  3*8 
6.683  11*0 


108,772 
48.202' 
60*570 


316 
138 
178 


316 
138 
178 


109.088 
48,340 
60*748 


*  1  I  *  v 
2141 


2201 


TABLE  IB.      00CT0R»S    OEGREES  CONFERRED  BY  PRI VATE-CONTROLLEO  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE. 

ETtNICITY i  ANO  SEX:     STATE  AND  NATION'  1978-1979 


AMERICAN  'NOUN 
ALASKAN  NxTlVE 

NUMBERS  t 


ARKANSAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

CALIFORNIA 
TOTAL  . 
FEMALE 
MALE 

COLORADO 
TOTAL 
-  FEMALE 
MALE 

CONNECTICUT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


.0 
.0 
.0 


( 


7  .4 
1  .2 
6  .5 


( 

1.0 
3.2 
.0 

( 

.0 
.0 
.0 


OISTRICT  OF  COLUMBIA  C 


MASSACHUSETTS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MICHIGAN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

MINNESOTA 

TOTAL  ' 
FEMALE 
HAL  € 

MISSOURI 
TOTAL 
FEMALE 
'  MALE 

NEBRASKA 
TOTAL 

FEMALE"  V 
MALE  ) 


NEW  HAMPSHIRE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


BLACK  ,    ASIAN  OR 

NDN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER         5      V  NUMBER         %  ' 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

2$  INSTITUTIONS) 
57  3.2 
24  5.1 
33      2.  5 

3  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
k  0  .0 

3  INSTITUTIONS) 

13  3.8 

2  2.5 
11  4.2 

°7  INSTITUTIONS) 
70  13.7 
29  17.1 
4'l     12*  0 

6  INSTITUTIONS) 
92  11.4 
49     19. 9 
43  7.7 

4  INSTITUTIONS) 

20  17.1 
11  30.6 

9  11.1 

13  INSTITUTIONS) 

21  2.3 

3  l.< 
18  2.6 

3  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

2  INSTITUTIONS! 

0  .0 
0  .0 

0  .0 

3  INSTITUTIONS! 

1  1.1 

0  .0 

1  1.1 

1  INSTITUTIONS) 
1  1.6 

1  5.6 
0  .0 

3  INSTITUTIONS! 
6  2.9 

2  3,7 

4  2.7 


14  INSTITUTIONS! 

•  4  49  3-2 
2  18  4.2 

.4  31  2.8 

(  2  INSTITUTIONS! 

4.5  3  6.8 

8.3  1  8.3 

3.1  2  6.3 

1  3  INSTITUTIONS! 

.0  0  .0 

.0  0  .0 

.0  0  .0 

(  9  INSTITUTIONS! 

.0  20  6.1 

.0  ~B  9.5 

.0  12  4.9 

t  1  INSTITUTIONS! 

.0  0  .0 

•  0  0.0 

.0  o  .a 

(  1  INSTITUTIONS! 

„   .0  0.0 

•  0  0  .0 
.0  0  .0 


60 
14 
46 


19 
5 
14 


10 

2 


0 

1 


38 
11 
27 


16 
5 
11 


3.3 
2.9 
3.5 


2.1 
3.2 
1.5 


1.8 
2.5 
1.5 


3.7 
2.9 
4.1 


.1.2 
.8 
1.* 


.9 
.0 
1.2 


4.  1 
5.0 
3.9 


1.1 
.0 
1.3 


.0 
.0 
.0 


•  0 
.0 
.0 


1  1.6 

0  -.0 

1  2.3 


3  1.5 

1  1.9 

2  1.3 


1.0 
1.2 
1.0 


3  6.8 
0  .0 
3  9.4 


.0 
.0 
.0 


11  3.3 
0  .0 
11  4.5 


.0 
.0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER  ' 


.0 
.0 

,0 


42  2.3 
14  2.9 
28  2.1 


2.1 
3.2 
1.5 


5  1.5 

2  2.5 

3  1.1 


5  1.0 
0  .0 
5  1.5 


18  2.2 
7  2.B 
11  2.0 


2  1.7 
1  2.  a 
1  1.2 


14  1.5 
5  2.3 
9  1.3 


1  1.1 

0  .0 

1  1.3 


.0 
.0 
•  0 


•  0 
.0 
.0 


4  6.5 
3  16.7 
1  2.3 


2  1.0 
2  3.7 

6  .o 


.4 
.2 
.4 


4.5 
•  0 
6.3 


.0 
.0 
.0 


1.2 
2.4 


T01AL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


■I  j6 
53 
113 


.0 
.0 
.0 


9.2 
11.2 
8.5 


5  5.2 
3  9.7 
2  3.0 


24 
6 
18 


7.0 
7.4 
6.9 


94-  19.4 
34  20.0 
60  17.5 


122  15.2 
58  23.6 
64  11.5 


23  19.7 
12  33.3 
11  13.6 


.a 

.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


NUMBER 


1  100.0 

0  .0 

1  100.0 


li433  79.3 
400  84.2 
1,0^3  77.6 


NUMBER 


TOTAL 
NUM8ER 


2d 
60 


281 
72 
209 


90.7 
90.3 
V0.9 


62.2 
88.9 
80.1 


355  69.3 
124  72.9 
231  67.5 


678  84.3 
187  76.0 
491  b8.0 


85  72.6 
.21  50.3 
64  79.0 


^08 
22 
186 


.0 
.0 
.0 


11.5 
4.6 
14.0 


4  4.1 
0  .0 
4  6.1 


37 

3 
34 


63 
12 
51 


10.8 
3.7 
13.0 


12.3 
7.1 
14.9 


9  7.7 
3  8.3 
6  7.4 


74 

8.1 

733 

79.8 

112 

12.2« 

20 

9.0 

180 

81.1 

22 

9.9 

54 

7.7 

.553 

79.3 

90 

12.9 

3.4 

80 

89.9 

6 

.  6.7 

0 

.0 

11 

100;0 

0 

.0 

3 

3.8 

69 

88.5 

6 

7.7 

0 

.0 

18 

94.7 

1 

5.3 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

6 

.0 

11 

91.7 

1 

8.3 

l 

1.1 

89 

95.7 

3 

3.2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

1.1 

89 

96.7 

2 

2.2 

6 

9.7 

52 

83.9 

4 

6.5 

4 

22.2 

13 

72.2 

1 

5.6 

2 

4.5 

39 

88.6 

3 

6.8 

11 

5.4 

172 

84.3 

21 

10.3 

5  c 

9.3 

48 

88.9 

1 

1.9 

6 

4.0 

124 

32.7 

20 

13.3 

77 

5.0 

li202 

77.7 

267 

17.3 

25 

5.9 

352 

82.8 

48 

11.3 

52 

4.6 

850 

75.8 

219 

19.5 

10 

22.7 

20 

45.5 

14 

31.8 

2 

16.7 

9 

75.0 

1 

8.3 

6 

25.0 

11 

34.4 

13 

40.6 

S 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

0 

"  .0 

1 

100.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

7 

1^0.0 ' 

0 

.0 

35 

10.6 

270 

82.1 

24 

7.3 

10 

11.9 

72 

85.7 

2 

2.* 

25 

10.2 

198 

80.8 

22 

9.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

'  .0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

16 

*84.2 

3 

15.8 

c 

.0 

3 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

13 

81.3 

3 

16.8 

1,807 
47* 
l,33l 


97 
31 
66 


342 
81 
2ol 


512 
170 

342 


804 
24o 
S>56 


117 
36 
81 


919 
222 
697 


89 
11 
76 


19 
7 
12 


93 
»  1 
92 


62 
16 
44 


204 
54 
150 


1,546 
425 
1.121 


44 
U 

32 


329 
64 
245 

V 

3 
0 
.3 


1 


2142 


2202 


TABLE  18*      OOCTOR'S    OEGREES  CONFERREO  BY  PRIVATE-CONTROLLED  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 

ETHNICITY t  ANO  SEX:     STATE  ANO  NATION  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NAT IV F 


NEW,  JERSEY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NUMBER 


( 

•  6 
1.6 
*4 


BLACK     -  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 

6  INSTITUTIONS) 
10  3*1 
2  3*1 
8  3*1 


NUMBER 


2*2 
1*6 
2*3 


HISPANIC 


NUMB El 


U5 
•  0 
1*9 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


24 
4 
20 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


7*4 
6.3 
7*7 


A 


239 
56 
163 


NOt^-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


73*5 
87*5 
70*1 


62 
4 

58 


19*1 
6*3 
22*2 


TOTAL  ' 
NUMBER 


325 
64 
261 


NEW  YORK 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


t  (  27  INSTITUTIONS! 

2  .1  70  3*0 

2  .2  39  4*8 

0  .0  31  2*1 


51 


2*2 
WO 
2.9 


30  1.3 
13  1.6 
17  1.1 


153  6*6 
62  7.7 
91  6*1 


.1,871 
685 
1,188 


81.2 
85.0 
79.2 


280  12*1 
59  7*3 
221  14.7 


2 1  306 
806 
It  500 


NORTH  CAROLINA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


3  INSTITUTIONS) 
3  1.5 

1  2*5 

2  1.3 


2.1 
.0 
2.6 


8  4*1 
1  2.5 
7  4.5 


187 
39 
148 


95.9 
97.5 
95.5 


195 
40 
155 


OHIO 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OKLAHOMA 
TOTAL 
FEMALE 
MALI: 

OREGON  , 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PENNSYLVANIA 
TOTAL 
FEMALE 
0  KALE 


•  3 

•  6 
.0 

( 

3.6 
.0 
4.8 


v  9  INSTITUTIONS) 
M  15*3 
31  18.9 
30  12*7 

2  INSTITUTIONS) 
0  .0 

0  .0* 
0  »0 

2  INSTITUTIONS) 
0        ♦  0 
0  .0 

0        .0  t 

19  INSTITUTIONS) 
10  1.5 
2  1.1 
8  1.6 


14 


3.5 
1.2 

,5.1 


9  1*3 
3  1.7 
6  1.2 


11  2*8 
4  2*4 
7  3*0 


♦  0 
•0 

♦  0 


87  21*8 
38  23*2 
49  20*8 


•1  3*8 

0  .0 

1  4*8 


23 
5 
18 


♦  0 

♦  0 

.p 


3*4 
2*8 
3*6 


311 

126 
185 


77*8 
76*8 
78*4 


18  69*2 
5  100*0 
13  61*9 


11 
0 
11 


529 
157 

37,? 


78*6 
♦  0 
91*7 


73*5 
87*2 
75*3 


3 
2 
1 

9 

122 
18 
104 


26*9 
♦  0 

33:3 

21*4 
100*0 
8*3 


18.1 
10*0 
21*1 


400 
164 

236 


26 
*> 

~2T 


14 
2 
12 


674 
160 
494 


RHOQE  ISLAND 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  CAROLINA 
TOTAL 
FEMALE 
HALE 


.0 
*0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 
1  *8 
1  2*3 
0  *0 

I  INSTITUTIONS) 
9  *0 
0  *0 
0  *0 


.0 
•  0 


2.3 
.0 


.0 
.0 
.0 


106  79*7 
3  8  86*4 
68  76*4 


1  100*0 

0  •  O 

1  100*0 


?6  19*5 
5  IU4 
21  23*6 


♦  0 
.0 

♦  0 


133 
44 
89 


-1 
0 
I 


SOUTH  OAKOTA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

TENNESSEE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

TEXAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

UTAH 

TJTAL 
FEMALE 
MALE 


♦  0 
.0 
.0 


•  0 
,0 

♦  0 


•  0 
.0 

•  0 


1  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0        ♦  0 
0  *0 

3  INSTITUTIONS) 
18  7*5 
11  16*2 
7      4*  1 

8  INSTITUTIONS) 
2  *8 
h  2*6 
V  *5 

1  INSTITUTIONS) 
0  *0 

*      o  »o 

0  *0 


1*5 

1*2 


7  3*0 
0  *0 
7  3*5 


•  0 
.0 

•  0 


1  »4 
1  1*5 
0  *0 


5  2.1 
0  *0 
5  2*5 


14 
1 

13 


22  9*2 
13  19*1 
9  5*2 


5*9 
2*6 
6*6 


1  100*0 

0  #0 

1  100*0 


184  76*7 
47  69*1 
137  79*7 


204  86* 1 
.38  97*4 
166  63*8 


144  94*1 
33  94*3 
111  94*1 


19 
0 
19 


34  14*2 
8  11*8 
26  15*1 


8.0 
.0 
9*6 


5.2 
5.7 
5.1 


240 
68 

m 


237. 

39 
196 


153 
35 
118 


VERMONT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


1  INSTITUTIONS). 
0  *0 
0  *0 
0  ■      *  0 


3  100*0 

1  100*0 

2  100*0 


VIRGINIA 
TOTAL 
r  EM  ALE 
MALE 


♦  0 
.0 

•  0 


2  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  .0 


,0 

•  0 

♦  0 


*0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


56  100*0 
6  100*0 
50  100*0 


•  0 

•  0 
♦0 


56 
6 
50 


WASHINGTON 
TOTAL 
FEMALE  - 
MALE 

WISCONSIN 
TO  TAJ. 
FEMALE 
MALE 


THE  STATES  ANO  D.C. 


TQTJL 
FEMALE 
MALE 

OUTLXING  AREAS 
o -  TOTAL 
*  FEMALE 
MALE 


29 
10 
19 


( 

6*7 
14*3 
.0 

(  ' 
.0 

•  0 

•  0 


1  INSTITUTIONS) 
1  6*7 

0  *0 

1  12*  5 

,  3  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 

194  INSTITUTIONS) 
529  4*5 
236  7*0 
293  3*4 

0  INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  .0 


269 
5  8 
211 


6*7 
14*3 
•  0 


2*9 
6*7 
1*9 


2.3 
1.7 
2.5 


.0 
.0 
.0 


163  1*4 
56  1*7 
107  1*3 


3  20*0 
2  28*6 
1  12*5 


2  *  2*9 
1  6*7 
1  1*9 


990 
360 
630 


12 

5 


bl 
14 
52 


80*0 
71*4 


97*1 
93*3 
98*1 


9f529  80*3 
2,778  82*9 
6»75l  79*3 


*0 
•  0 
.0 


If  343 
215 
If  128 


11*3 
6*4 
13*3 


•  0 

•  0 
.0 


15 
7 


66 
ol? 
53 


Hi  862 
3,353 
6,509 


ERIC. 


Z143 


2203 


TABLE  IS.      DOCTOR'S    DEGREES  CONFERRED  8Y  PRI VATE-CONTROLLt.   INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, 
1  uuuiim  ETHNICITY,  AND  SEXJ     STATE  AND  NATION  I9TS-19T9 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ZSLANOER 


NUMBER 


NAT ICN  TOTALS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


29 
10 
19 


.2 
.3 
.2 


NUMBER 

194  INSTITUTIONS) 
5>9  4.5 
236      7. 0 
293  3.4 


NUMBER 


269 
58 
211 


HI SPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

2.3 
1.7 
2.5 

163 
56 
107 

1.4 
1.7 
1.3 

990 
360 
630 

8.3 
10.7 
7.4 

9.529 
2  #778 
6.751 

NDN-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER 


80.3 
82.9 
79.3 


1*343 
215 
1,128 


11.3 
6.4 
13.3 


TOTAL 
NUMBER 


11,862 
3,353 
8,509 


/ 


22Q4 


I  erJc 


2144 


TABLE  19. 


FIRST-PROFESSIONAL  DECREES  CONFERRED  BY  PRI VATE-CONTROLLEO  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACEt 
ETHNICITYf  ANO  SEX*     STATE  ANO  NATION  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER 


SLICK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


ALABAMA 

TOTAL 
FEMALE. 
MALE 

ARKANSAS 
TOTAL 
FEMALE 
KALE 

CALIFORNIA 
TOTAL 
FF.MALE' 
MALE  . 

COLORADO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

CONNECTICUT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


25 
6 
17 


DISTRICT  OF  COLUMBIA  ( 
TOTAL  6 
FEMALE  ,  2 

<nale  4 

FLORIDA 

TOTAL  2 

FEMALE  0 

MALE  2 

GEORGIA 

«  TOTAL  0 

FEMALE  ■  0 

MALE  0 

ILLINOIS 

TOTAL  *  8 

FSMALE  2 

MALE  6 

INDIANA 

TOTAL  2 

FEMALE  0 

,     MALE  2 

IOWA  c 

TOTAL  5 

FEMALE  0 

MALE  5 

KAUSAS 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

^KENTUCKY 

TOTAL  1 

FEMALE  0 

MALE  1 

LQJISIA^A 

TOTAL  1 

FEMALE  I 

HALE  0 

MAINE 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

MARYLAND 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

MASSACHUSETTS 

TOTAL  5 

FEMALE  1 

MALE  * 

MICHIGAN 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  '  0 

MINNESOTA 

TOTAL  0 

FEMALE  >  0 

MALE  0 


I 

NUMBER          X  NUMBER- 

I 

NUMBER 

( 

2  INSTITUTIONS) 

.4 

28  10*1 

0 

.0 

4 

•  0 

M  21*4 

.0 

1 

16  7*2 

0 

♦  0 

3 

( 

1  INSTITUTIONS) 

1  4*5 

6 

•  0 

0 

A 

♦  u 

0  *o 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1  4.5 

0 

♦  0 

0 

( 

43  INSTITUTIONS) 

c 

♦  4 

155  2*4 

305 

4*8 

200 

•  5 

63  3*9 

80 

5.0 

45 

•  4 

92  1*9 

225 

4*  8 

155. 

( 

4  INSTITUTIONS) 

•  6 

6  1*8 

1 

.3 

9 

1*1 

1  1.1 

0 

.  0 

2 

•  4 

5  ?.! 

1 

.4 

7 

( 

2  INSTITUTIONS) 

y 

.5 

30  7*8 

7 

1.8 

9 

11  9*8 

3 

2.7 

2 

#^ 

19       6.9  ^ 

4 

1.5 

7 

( 

7  INSTITUTIONS) 

.3 

369  15*6 

31 

1.3 

43 

♦  3 

160  20*6 

11 

1.4 

6 

•  3 

209  13*2 

.  20 

1.  3 

37 

K 

5  INSTITUTIONS) 

1 
/ 

•  2 

15  l.C 

10 

1.  1 

i  _jbl_- 

•  0 

1  *5 

1 

a  5 

f  9 
*  * 

•  3 

14  1*9 

9 

1.2 

/  52 

( 

6  INSTITUTIONS) 

.0 

82   m  9*6 

4 

.5 

8 

•  0 

19  *10.9 

1 

♦  6 

1 

•  0 

63  9*3 

3 

.4 

7 

< 

26  INSTITUTIONS) 

63 

1.7 

32 

•  2 

128  3*5 

•  2, 

52  -  6*3 

14 

1.7 

5 

•  2 

76  2*7 

49 

1.  7 

27 

< 

9  INSTITUTIONS) 

.4 

20  4*2 

1 

.2 

11 

•  0 

7  8*0 

0 

•  0 

2 

•  5 

13  3*4 

1 

.3 

9 

I 

5  INSTITUTIONS) 

0 

* 

7  *8 

6 

♦  7 

ft 

•  0 

0  *0 

1 

1.0 

$ 

•  6 

7  .9 

5 

•  6 

5 

( 

1  'INSTI  TUTI  ONS) 

.0 

4  18*2 

0 

.0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

4  23.5 

0 

.  0 

o 

< 

4  INSTITUTIONS) 

•  2 

2  .  *4 

•  0 

1 

•  0 

0  .0 

0 

.  0 

o 

v  *2 

2  *4 

0 

♦  0 

A 

t  + 

\ 

( 

3  INSTITUTIONS)  * 

.2  . 

23  4.0 

5 

♦  9 

7 

•  7 

9       6. 1 

0 

♦  0 

1 

•  0 

14  3.2 

5 

1*2 

6 

( 

1  INSTITUTIONS) 

•  0 

1  3.7 

0 

.0 

1 

•  0 

'    0  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

I  5.0 

0 

•  0 

1 

( 

1  INSTITUTIONS) 

.0 

3      2. 5 

7 

5.9 

0 

•  0 

1  3.0 

2 

7.  7 

o 

•  0 

c2  2.2 

5 

5.4 

o 

( 

16  INSTITUTIONS) 

41 

•  2 

110  3*6 

56 

1.8 

•  1 

40  4*7 

22 

2.6 

9 

•  2 

70  3*2 

34 

1.5 

32 

( 

7  INSTITUTIONS) 

♦  3 

.0 

37  3*6 

3 

9 

•  0 

6  3*9 

2 

1.3 

0 

•  0 

31  3.5 

1 

.1 

9 

< 

10  INSTITUTIONS) 

•  0 

1  *1 

3 

♦  3 

3 

♦  0 

1  *6 

0 

.0 

0 

•  0 

0  .0 

3 

.4 

3 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
/  ALIEN 

X    /  NUMBER 


TOTAL^ 
NUMBER 


1.4 
1*8 
1.4 


.0 
•  0 
.0 


3.2 
2.8 
3.3 


2.7 
2.1 
2.9 


2.3 
1.8 
2*5 


1.8 
.8 
2.3 


6.4 
4.5 
6.9 


.9 
.6 
1.0 


.9 
•  6 
.9 


2.3 
2.3 
2.3 


.6 
.0 
.6 


.0 
.0 
.0 


.2 
•  0 
.2 


1.2 
♦  7 
1.4 


3.7 
.0 
5.0 


♦  0 
.0 
.0 


1.3 
1.1 
1.4 


.9 
.0 
1.0 


.3 

♦  0  . 

♦  4 


33  11*9 
13  23*2 
20  9*0 


1  4*5 

0  *0 

1  4*5 


»  685 
196 
489 


18 
4 
14 


1Q*8 
12*1 
1|5*3 

/5.3 
4.2 
5.8 


48 
17 
31 


12.  K 
15.2 
11.3 


449  19.0 
170  23.0 
270  17.1 


11 
77 


94 
2L 
73 


231 
73 
158 


34 
9 
25 


9.3 
5.5 


11.0 
12.0 
10.8 


6.3 
8.8 
5.5 


7.2 
10.2 
6.5 


240  86*6 
43  76*8 
o  197  89*1 


20 
0 
20 


5,579 
1,399 
4.180 


90*9 
•0 
90*9 


88*0 
86*7 
88.4 


212  6.9 
72  8*5 
140  6*3 


49 
8 
41 


4*8 
5.3 
4.7 


.6 

•  6 


320  94.7 
91  95.8 
229  94.2 


333  86*0 
94  83.9 
239  d6.9 


1,855  78.6 
584  75.2 
1,271  80.3 


856  90*0 
190  94*5 
666  88.8 


750 
150 
600 


87*8 
85*7 
88*4 


3i422  92*8 
755  90*9 
2,667     93. h 


424  89.3 
77  87.5 
347  89.7 


23 

2.6 

797 

90.4 

1.0 

88 

91.7 

22 

2.8 

709 

90.2 

4 

18.2' 

18 

81.8 

0 

•  0 

5 

100.0 

4 

23.5 

13 

76.5 

4 

490 

97.2 

0 

.0 

38 

95.0 

4 

452 

97.4 

o 

% 

36 

6.2 

543 

93.6 

11 

7.4 

137 

92*6 

25 

406 

94.0 

2 

o 

7.4 

25 

92.6 

0 

*0 

7 

100.0 

2 

V 

10.0 

18 

90.0 

10 

8.4 

105 

38.2 

3 

11.5 

20 

76.9 

7 

7.5 

'85 

91.4 

2if07  91.7 
770  90*8 
2f037  92.0 


952 
144 
808 


860 
166 
694 


92.4 
94.7 
92.0 

98*2 
9B.8 
9B*0 


1.4 
•0 
1.8 


4.5 
•0 
4.5 


77  1*2 
19  1*2 
58  1*2 


/ 


10 
4 
6 


33 
3 
30 


17 
2 
15 


62 
7 
55 


10 

2 


42 

6 
36 


29 
0 
29 


.0 
.0 
.0 


.7 
.0 
.9 


1.2 
2.3 
.9 


.9 
•  4 
1.1 


3.6 
2.3 
3.9 


«7.0 
7.3 
7.0 


.0 
.0 
.0 


2.0 
5.0 
1.7 


•  2 
.0 
•2 


3.4 
11.5 
1*1 


1*4 
.7 
1.6 


2.8 
.0 

-,3.3 


1.0 
•  6 
1.1 


277 
56 
221 


22 
0 
22 


6f34l 
If6l4 
4,727 


338 
95 
243 


387 
112 
275 


2t  359 
777 
It  582 


951 
201 
750 


175 
679 


3,666 
831 
2,855 


475 
83 
S87 


8b2 
96 
786 


22 
17 


504 
40 
464 


580 
148 
432 


27 
7 
20 


119 

26 
93 


3,06f 
848 
2i213 


ltOSO 
152 
878 


876 
166 
703 


ERIC 


ft  u 


2145 


9BBBB8BB 


AMERICAN  INDIAN' 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  //  X 


/ 


"  HACK    '  A^IAN  OR 

NON-HISPANIC.PACIFIC  ISLANOER 


MISSISSIPPI 
TOTAL  < 
FEMALE  / 
MALE  / 

MISSOURI 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NEBRASKA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NEW  HAMPSHIRE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NEW  JERSEY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NEW  YORK 
'  TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NORTH  CAROLINA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OHIO 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 

OKLAHOMA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE  ' 

OREGON 

TAL 
FEMALE 
MALE 

PENNSYLVANIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

RHOOE  ISLANO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  CAROLINA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  DAKOTA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

TENNESSEE 
TOTAL 
FEMALE 
MALE  * 

TEXAS 
TOTAL 
»     FEMALE  , 
MALE  / 

UTAH  ^ 
oTOTAL 
FEMALE 
-1ALE 

VERMONT 

*t  .TOTAL 
FEMALE 
*  **LE 

VIRGINIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


{ 


10 
4 
6 


IERJC 


•  o 

•0 

•  0 


NUMBER 

2  INSTITUTIONS) 
5  3*9 
3  60*0 
2  1*6 


NUMBER 


C  '  15  INSTITUTIONS) 
*4  27  U7 

♦8  12      *  9 

.3  15  LI 


.6- 
•  0 
.7 


.0 

•  0 

•  0 


1  INSTITUTION!) 

13  3.7 
7  14*9 
6  2*0 

2  INSTITUTIONS) 

3  1*0 

1  2.5 

2  1*6 

6  INSTITUTIONS) 


1 

•  1 

28 

3*8 

.0 

•  0 

10 

6.5 

1 

♦2  A 

16 

3.1 

•  i 


.2 
.0 
.3 


♦  i 

.3 
.0 

( 

2.6 
4.9 
2*2 


C 


.0 
.0 
.0 


30  INSTITUTIONS)* 
160      3,.  1 
76  5.0 
84  2.3 

/ 

4  INSTITUTIONS) 
39  4.3 
10  5.3 
29  4.C 

17  INSTITUTIONS) 
91  6.0 
31  9.4 
60      5.0  » 

3  INSTITUTIONS) 

3  '  .8 
2  2.5 
1  .4 

7  INSTITUTIONS) 

4  .6 

\  u> 

26  INSTITUTIONS) 


4 

.2 

95 

3.8 

0 

♦  0  « 

36 

6*2 

"  4 

♦2 

57 

3.0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 
.0 


•  3 

•  0 

•  4 


1  INSTITUTIONS) 
3  5.0* 
0  .0 
3      7.5  ' 

4  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0:  .0 

1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

7  INSTITUTIONS) 
141  20.9 
35  27.6 
.      106  "19.3 

13  INSTITUTIONS) 


5 

.4 

19 

1.4 

2 

♦  8, 

4 

1.5 

3 

•  3 

15 

1.4 

.'0 
0 
0 


( 

.9 

a.o 

•  9 


1 


51 
16 

33 


15 
4 
11 


17 
•  2 
15 


31 
-8 
23 


.6 
.0 
♦  8 


HISPANIC 
NUMBER 


24  1.5 
6  2*4 
IS  -  ,1*3 


1.4 
.0 
1.6 


.6 

2.5 
.0 


♦4 
1.3 
•  2 


1.0 
1.2 
.9 


i.O 
vl*2 
.9 


2.7 
2.2 
2.6 


1.2 
1.3 
1.2 


5.0 
15.0 

*.0 


11 
5 
6 


1  INSTITUTIONS) 
0  .0 
0        .0  * 
0  .0 

1  INSTITUTIONS? 
0  .0 
0        •©  „ 
0  .0 

7  INSTITUTIONS) 
30  6*6 
6  9*5 

22 — 6.0 


r 

0 

1 


2.2 
•  0 
2.4 


•  6 
1.6 

♦  4 


•  6 

1.9 

♦  5 


♦9 
.0 
♦  9 


♦  7 
.0 
.6 


TOTAL 
MINORITY- 
NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

*  NUMBER 


.0 
.0 
.0 


.4 
.4 
♦  4 


4.7 
60.0 
2*4 


6  1*7 
1  2.1 
5  1.6 


1.6 

.0 
2.3 


12  1.6 
9  1*6 


44 
15 

29 


6.0 
9.7 
5.0 


/6 

1.5 

295 

5.6 

22 

1.4 

119 

7.8 

54 

/1.5 

176 

4.7 

3 

.3 

46 

5.0 

0 

•  0 

11 

5.8 

3 

•  4 

35 

4.6 

13 

♦  $ 

120 

7.9 

4 

1*2 

40 

12*1 

9 

•  8 

60 

6*7 

•  8 

*0 
1*1 


♦  3 
*0 

♦  4 


/ 

16  5*1 
7  6*6 
11  4*0 


23 
3 
20 


3*7 
3**2 
3*6 


21 

•  6  , 

151 

6*0 

6 

1*3 

54 

8*9 

13 

♦  7 

97 

5*1 

0 

.0 

6 

10*0 

0 

♦0 

3 

15*0 

0 

3 

7.5 

2.2 
.0 
2.4 


0 

<*0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•*0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

1*2 

155 

22.9 

1 

*« 

36 

29.9 

7 

1*3 

117 

21.3 

NON-RES I06NT 
ALIEN 

NUMBER 


64  4.0 
21  8.6 

43  3*1 


26  7*4 
B  17*0 
18  "  5*£^ 

7  4.1 
2  5*0 
5  3*9 


2  .4 
0  .0 
2  .5 


35 
8 
27 


7.7 
9.5 
7.3 


2m 


121 

2 

119 


94*5 
40.0 
96*7 


1,521  94*3 
220  89*8 
1,301  V5*l 


326  92*6 
39  03*0 
287  94*1 


161  95*3 
38  <>J*p 
123  95/3 


679  .93*0 
137  89*0 
542    94* 1 


4,909  93*8 
1,402  91*8 
3.507  94*6 


870  95*0 
178  94*2 
692  95*2 


1.396  91.6 
289  87*6 
1.109  92*6 


330  93*5 
72  88*9 
258  94*9 


588  94*4 
66  92*5 
502  94*7 


2-325  93*0 
549  90*1 
1,776,  93*9 


53  86*3 
17  85*0 
36  90*0 


129 
12 
11? 


14 

0 
14 


510 
87 
423 


93*5 
92*3 
93*6 


87*5 
.0 
87*5 


75*4 
68*5 
77*0 


TOTAL 
NUMBER 


28 
4 
24 


7 
2 
-  5 


3Z 
6 
^26 


65 

4*7 

100 

7*3 

10 

3*6 

21 

7.9 

55 

5*0 

79 

7.1 

2  l.f? 
0  .0 
2  .  1.9 


1,262  91*8 
244  91*7 
1,016  91*9 


115  98*3 
11  100*0 
104  98*1 


64  100*0 
23  100*0 
61  100*0 


1.7 
1.6 
1.8 


1.0 
1.3 
.9 


•6 
.4 
.7 


128 
5 

12j 


1,613 
245 
1  j3o6 


.0,' 

'.0 

*0> 


35< 
hi 
305 


169 
40 
12  V 


730 
15% 
576 


5t2^ 
1,527 
3t70V 


916 
189 
727 


9 

♦6" 

1,527 

1 

♦  3 

330 

8 

♦7 

1,197 

416 
76 
340 


91*0 
9C.5 
9i'.4 


5 

1.4. 

353 

2 

2.5  . 

81 

3 

1.1 

272 

12 

1.9 

624  v 

*♦ 

4.3 

93 

8 

1.5 

530 

25 

iv.o 

2,501- 

_  6 

1.0 

609  ; 

19 

1.0 

if 892  / 

1 

f 

1.7 

.0 

2P 

2.5 

«0 

6 

4.3 

i3e 

1 

7*7  , 

13 

5 

4*0 

a25 

2 

12/5 

16 

0 

.0 

0 

2 

12*5 

16 

11 

1*6 

o76 

2 

1*6 

127 

.  -  9 

1*6 

549 

12 

.9 

1,374  » 

1 

•  4 

266 

11 

1.0 

1,108 

0 

.k 

117 

>  0 

.0 

11 

0 

•0 

106 

< 

/  0 

84 

0 

.0  \ 

23 

0 

•  0 

61 

1 

,  *2 

0 

.0 

84 

1 

•  3 

368 

TABLE  19*    FIRST-PROFESSIONAL  DEGREES  CONFERRED  8Y  PRIVATE-CONTROLLED  INSTITUTIONS  DF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 

ETHNIC  IT Yt  AND  SEXt     STATE  AND  NATION  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
.  ALASKAN  NAJJLyj 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


UNITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 

x 

NUMBER 

X 

NUMBER 

,  x 

NUMBER 

NUMBER 

t 

NUNBcR 

WASHINGTON 

< 

2 

INSTITUTIONS! 

♦ 

TOTAL 

1 

.2 

1 

•  2 

4 

.8 

2 

8 

i 

•  6 

497 

97* 

FEMALE 

1 

1.1 

*  0 

•  0 

1 

LI 

0 

♦a 

2 

2 

.2 

97* 

MAL  E 

4 

0  ' 

♦  0 

1 

•  2 

3 

9  7 

2 

1 

,4 

^  406 

97* 

WISCONSIN 

( 

S 

INSTITUTIONS) 

44S 

TOTAL 

1 

♦  2 

10 

2.2 

3 

•  6 

2 

.4 

16 

3 

•  S 

96* 

FEMALE  / 

*  0 

•  0 

2 

3.6 

2 

i.8 

0 

.0 

4 

7 

.7 

48 

92* 

MAL  6^ 

o 

1 

•  2 

% 

•  8 

2.0  . 

1 

.2 

2 

•S 

12 

"2 

♦  9 

3  97 

96* 

THE  STATES 

AND 

cue. 

( 

310 

INSTITUTIONS) 

TOTAL, 

i 

104 

•  3 

1,694 

4.1 

686 

1*7 

669 

1*6 

/  3,1S3 

7 

.7 

37,149* 

91. 

FEMALE 

29 

•  3 

623 

6.6 

193 

2.0 

.  133 

1.4 

978 

10 

•  4 

8,379 

88. 

MALE 

7S 

•  2 

1,071 

3.4. 

493 

1.6 

536 

1.7 

2.17S 

6 

*9 

28,770 

91. 

PUERTO  R'lCt) 

( 

1 

INSTITUTIONS) 

•» 

TOTAL 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

S6 

100*0 

S6 

100 

.0 

.  0 

• 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

■  li 

100*0 

11 

100 

•  0 

0 

-  MALE 

0 

•  0 

0 

.0  *- 

0 

♦  0 

100*0 

45 

100 

.0 

or 

NON-RE  SI CENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL  • 
t  NUMBER 


S24  1*3 
91  1*0 
433  1*4 


508 
93 
415 


462 
S2 
410 


40,826 
9,448 
31,378 


56 
11 
45 


OUTLYING  AREAS 


1  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

0 

•  0 

0  *0 

0 

♦  0 

FEMALE 

"0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

^NATION  TOTALS 

t 

311  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

104 

•  3 

1,694  4*1 

686 

1*7 

FEMALE 

29 

•  3 

623  6*6 

1*3 

2.0 

MALE 

7S 

.2 

/ 

W071  3*4 

4*93 

1 

1.6 

S6  100*0 
11  100*0 
45  100*0 


72S  1*8 
144  1*5 
S81  1*8 


S6  100*0 
11  100*0 
4S  100*0 


3,209  7*8 
989     10. S 
2,220  7*1 


37,149 
8,379 
28,770 


90*9 
88*6 
91*6 


524  1*3 
91  1*0 
433  1*4 


S6 
11 
45 


40,882 
9,4S9 
'31,423 


ERIC* 


■  ..^2207 
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Tillt  2a  ASSrtriA7F  DECREES  AND  OTHER  WARDS  BA 5ED  ONLESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  MORK  BEYOSO 
TAILS  20.    tf^"T%Jf«^SSlgif|S  ftsmuTIONS  OF  HIGHER  EOUCAT  ION  BY  RACE,  ETHNICITY 


HIGH  SCHOOL  CONFERRED  BY 
,  AND, SEX*     STATE  A NO  NATION 


♦978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALA5KAN  NATIVE 

/     NUM4ER  X 


tit  AC  K  ASIAN  OR 

NON-HISFANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


aljbama/ 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 

/ 

ALASKA 
TOTAL 
'  FEMALE 
/  MALE 

/ 

ARIZONA 
/  TOTAL 
/  FEMALE 
MALE 

ARKANSAS 
TOTAL 

FEMALE  ' 
MALE 

CALIFORNIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

COLORADO 
TOTAL 
FEMALE 
,  MALE 

CONNECTICUT 
TOTAL 
FEMALE  . 
MALE 

0 EL AWARE 
TOTAL 
FEMALE 
(  MALE 

OISTRICT  OF  CS 
TOTAL 
FEKAt 
 MALE 

FLORIOA 
TOTAL 
FEMAL  E 
MALE 

GEORGIA' 
TOTAL 
FEMALF 
MALE 

HAWAII 
TOTAL 
FEMALE 
MALE/ 

IOAHO 
TOTAL 


16 
12 
4 


0 
0 
0 

LUMBIA 
1 
0 
I 


FEMALE 
MALE 

ILLINOIS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

INDIANA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

IOWA 

TOTAL- 
FEMALE 
MALE 

KANSAS. 
TOTAL 
FEMALE  / 
*  MALE. 

KENTUCKY 
TOTAL  . 
FEMALE 
MALE 

LOUIS t»NA 
TOTAL 
f EMALE 
MALE' 


.0 
.0 
♦  0 


.0 

•  0 

♦  0 


38  INSTITUTIONS) 
175  6.4 
89  l  7.0 

j86;|  5*8 

S  INSTITUTIONS) 
«29*  6.9 
ll  1.7 
J»B?  7.8 

13  INSTITUTIONS) 
49T  -*.7 
30'  3.5 
19  4.0 

4  INSTITUTIONS) 
52  7.6 
45  9.1 
7  3.7 

8  INSTITUTIONS) 
139  28.4 
79  28.8 
60  27.9 

21  INSTITUTIONS) 


3 

.1 

200  7.7 

0 

.0 

81  9.7 

3 

.2 

119  6.8 

( 

IS 

INSTITUTIONS) 

7 

♦  4 

299  16*1 

1 

.1 

129  15.8 

6 

.7 

WO  20.* 

C 

2 

INSTITUTIONS) 

0 

.0 

3      3.3  — 

0 

.0 

1  6.7 

0 

•  0 

2  2.6 

( 

2 

INSTITUTIONS) 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

( 

25 

INSTITUTIONS) 

1 

•0 

528  19.7 

0 

•  0 

317  26.7 

I 

•  1 

211  14.2 

( 

24 

INSTITUTIONS ) 

1 

•  1 

89  t,  5.9 

1 

•  1 

57'  6.0 

0 

•  0 

32'  5.6 

( 

14 

INSTITUTIONS) 

3 

<6 

18  3.3 

0 

•  0 

5  1.9 

3 

i.y 

13  4.6 

( 

14 

INSTITUTIONS) 

0 

.  *o 

46  7.7 

0 

.0 

30  8.5 

0 

•  0 

16  6.6 

( 

21 

INSTITUTIONS*) 

0 

•°  ( 

120  6.5 

0 

♦o  K 

54  7.7 

0 

.0 

66      9.3  * 

( 

4 

INSTITUTIONS) 

0 

•0 

6  17.6 

0 

.0 

<4  14*3 

0 

•  0 

2  33.3 

166 
62 
124 


18 
2 
16 


IS 
11 


HISPANIC 
NUMBER  X 


c 

14 

INST ITUT I0N5) 

1 

♦  1 

379  44.4 

0 

.0 

1 

♦  2 

266  49*4 

0 

♦  0 

0 

.0 

113  36.0 

0 

♦0 

i 

1 

IN5TITUTI0N5) 

10 

43.5 

1  .4.3 

) 

•  0 

10 

62.5 

1  6*3 

0 

♦  0 

_0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

c 

3 

INSTITUTIONS) 

31 

4*7 

19  2.9 

5 

•  8 

16 

35.6 

o  »o 

0 

♦  0 

15 

2.4 

19  3.1 

5 

•  6 

C 

9 

INSTITUTIONS) 

0 

.0 

61  19.6 

1 

♦  3 

0 

•  0 

35  20.1 

1 

.6 

0 

♦  0 

26  19.4 

0 

•  0 

6.8 
4.9 
8.4 


♦  7 
1.7 

•  6 


•  3 

•  2 
.4 


3.7 
.7 
7.4 


3 
2 


5.5 
6.7 

5.3, 


.5 


a 
.1 

.0 


♦  o 

.0 

♦  0 


35 
1 
34 


226 
96 
130 


.1 

♦  0 

•  3 


5.3 
:2.2 
I  5.5 


1.0 

V  ' 
8*2 
7.6 
8.8 


9  2.1 
2  3.4 
7  1.9 


14 
8 
6 


15 


22Q8 


1.0 
♦  9 
1.3 


.7 
.6 
1.0 


21  4.3 
12  4.4 
9  4.2 


84  3.2 
22  2.6 
6.2..  3*5 


31  1.9 
12  1.5 
19  2*3 


6.6 
.0 
7.9 


80 

3.0 

109 

4.1 

28 

2.4 

46 

4.0 

52 

3*5 

61 

4.1 

5 

*  .3* 

27 

1.6 

.  4 

♦  4 

18 

1.9 

1 

.2 

9 

1.6 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 


2.5 
2.3 
2.9 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


rtON-RE5 IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


361  *4.7 
267  49*5 
114  36.3 


11  47*8 
11  68.8 
0  .0 


90  13*6 
17  37.8 
73  11*9 


62 
36 
26 


20*1 
20*7 
19*4 


603  22.0 
259  20.4 
344  23.3 


41 
4 
37 


9.8 
6.8 
10*2 


67  5.0 
40  4.7 
27  5.6 


58  8*5 
49  10*0 
9  4*7 


179 
93 
86 


36*6 
33*9 
40*0 


302  11.6 
107  12*8 
195  11*1 


343  20*8 
144  17*6 
199  23*9 


i4  rsv*— 

2  13*3 
12  15*8 


•  6 
.3 
l.« 


718  26*9 
393  33*1 
325  21*8 


122 
80 
42 


23 
7 
16 


64 
41 
23 


8.0 
8.4 
7.3 


4.2 
2.7 
5.6 


10*8, 
11*7 
9*4 


7 

.5 

128 

9.1 

6 

♦  9 

61 

8.8 

1 

•  1 

67 

9.4 

0 

.0 

6 

17*6 

0 

.0 

4 

14*3 

0 

.0 

2 

33*3 

469  55. U 
272  50.5 
197  62*7 


12  52*2 
5  31*3 
7  100*0 


570  86*4 
28  62*2 
542  68*1 


243  78*? 
137  78*7 
106  79*1 


1,948  71*0 
942  74*3 
1,006  68*1 


373 
55 
318 


93*2 
88*1 


1,258  94*0 
814  94*7 
444  92*7 


625  91*5 
443  90*0 
182  95*3 


2  54 
145 
109 


2»207 
701 
1,506 


51*9 
52*9 
50*7 


85*1 
83*9 
85*7 


TOTAL 
NUHdeR 


1  ,273  77*1 
662  80*9 
611  73*3 


77  84*6 
13  86*7 
64  e4*2 


•364  94*9 
960  95*4 
404  93*5 


1,724  6«*5 
716  60*4 
1,008  67*7 


,389  91*3 
861  90*7 
528  92*3 


93*0 
.  0  96*5 
256  8**^ 


511  85*9 
306  87*2 
205  84*0 


1,273  90.3 
633  90.8 
640  89*9 


28  82*4 
24  85*7 
4  66*7 


232 
77 
155 


10 
8 
2 


15 

2 
13 


20 
4 
16 


8.7 
6*5 
10*4 


♦  7 
•8 
.3 

2.6 

•  8 
4.6 


3.4 
1.1 
6.6 


853 
539 
3N 


2j 
lo 
7 


0 

.0 

660 

0 

.0 

45 

o 

.0 

615 

1 

3 

1.0 

300 

1 

.6 

/  174 

C 

l^r 

134 

194 

7.1 

2,745 

66 

5.  2 

1  .267 

128 

8.7 

1, 478 

6 

1.4 

,420 

0 

a 
♦u 

59 

6 

1.7 

361 

14 

1.0 

1 ,339 

6 

.7 

8 

1.7- 

479 

0 

♦0 

6P'/ 

0 

*  0 

0 

ft 

j  * 

56 

11*5 

36 

13*; 

20 

9*3 

215 

84 

3.2 

2 ,593 

28 

3.3 

036 

56 

4.2 

1,757 

36 

2.2 

1,652 

12 

1.5 

818 

24 

2.9 

634 

0 

.0 

91 

0 

.0 

15 

0 

♦  0 

76 

66 

4.6 

1,436 

43 

4.3 

1,006 

23 

5.3 

432 

2,674 
1 ,186 
1,468 


1,521 
949 
57^ 


544 

259 
285 


595 
35i 
244 


8 

•  6 

1,409 

3 

•  4 

697 

5 

.7 

712 

0 

•0 

34 

0 

;0 

28 

0 

•0 

ft 
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TABLE  20*     ASSOCIATE  (DEGREES  ANO  OTHER  AWAROS  8ASE0  ON  LESS  THAN  FOUR  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  CONFERREO  8Y 

PRIVATE-CONTROLLCO  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOOCAT  ION  8Y  RACE.   ETHNICITY,  ANO  SEX;     STATE  ANO  NATION  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN' 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 

X 

NUM8ER          X  NUM8ER 

MAINE 

( 

6 

INSTITUTIONS') 

TOTAL 

0 

•  0 

1  .2 

2 

FEMALE  i 

0 

.0 

1        .2  ' 

2 

MALE 

0 

•  0 

0  *0 

0 

NARVLANO 

1 

6 

INSTITUTIONS) 

1 1 

TOTAL 

0 

•  0 

19  6*6 

FEMALE 

0 

•  0 

10  4*9 

4 

MALE 

0 

•  0 

9  10.6 

7 

MASSACHUSETTS 

( 

38 

INSTITUTIONS) 

32 

TOTAL 

14 

•  2 

220  3*3 

FEMAL  E.- 

6 

•  1 

163  3*7 

19 

MALE 

8 

•  3 

57  2*4 

13 

MICHIGAN 

( 

35 

INSTITUTIONS)* 

TOTAL 

6 

•  2 

269  9.9 

1 1 

FEMALt       '  * 

3 

•  2 

182  12.8 

3 

MALE 

3 

•  2 

87  6.7 

8 

NINNCSOT  A 

( 

11 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

1 

•  1 

1        ♦  1 

1 

FEMALE 

0 

•  0 

0  .0 

1 

MAtE 

1 

•  5 

1  .5 

0 

MISSISSIPPI 

1 

9 

* 

INSTITUTIONS) 

>  .  TOTAL 

0 

•  0 

270  50.9 

3 

^FEMALE 

f0 

.0 

197  55.3 

1 

MALE 

0 

•  0 

73  42.0 

,  2 

MISSOURI 

( 

25 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

5 

♦  2 

156  7.0 

16 

FEMALE 

1 

•  1 

43  4.6 

1 

MALE 

4 

•  3 

113  8.7 

15 

MONTANA 

( 

3 

INSTITUTIONS) 

TOTAL  ' 

0 

•  0 

2  3.3 

1 

FEMALE 

0 

♦  0 

1  3.6 

0 

MALE 

0 

•  0 

1  3.0 

1 

NEBRASKA 

( 

8 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

0 

•  0 

4  1.6 

0 

F  EMALE 

0 

.0 

4  2.2 

0 

MALE 

o 

♦  0 

0  *0 

0 

NEVAOA 

( 

1 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

0 

•  0 

0  *0* 

0 

FEMALE 

o 

♦  0 

0  .0 

0 

MALE 

o 

>-° 

0  .0 

0 

NEW  HAMPSHIRE 

( 

11 

INSTITUTIONS) 

'  TOTAL 

0 

•  0 

13  2.0 

0 

FEMALE 

o 

•  0 

2  .4 

0 

MALE 

o 

•  0 

11  6.4 

0 

NEW  JERSEY 

( 

13 

INST  I  TUT  IONS) 

TOTAL 

1 

•  1 

101  5*6 

10 

-  -  FEMALE 

o 

•  0 

78  5*4 

7 

MALE 

•  3 

23  6.6 

3 

NEW*  MEXICO 

( 

2 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

10 

4.5 

4  1.8 

2 

FEMALE, 

8 

5.8 

4  2*9 

1 

HALE 

2 

2.4 

0  .0 

1 

-NEW -YORK    -  .  _ 

1 

78 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

22 

.  2 

1,394  10.9 

\29 

F  EMA*L  E 

12 

•  1 

901  10*9 

68 

MALE  ' 

10 

•  2 

493  11.0 

61 

NORTH  CAROLINA 

( 

31 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

8 

.  3 

47°  18.6 

6 

FEMALE 

6 

.4 

233  15.6 

4 

MALE 

2 

•  2 

246  22.8 

2 

NORTH  OAKOTA 

1 

4 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

20 

20*6 

2      2. 1 

0 

FEMALE 

17 

29.8 

0  *0 

0 

MALE 

3 

7.5 

2  5.0 

c 

OHIO 

( 

32 

INSTITUTIONS) 

TOTAL 

2 

•  1 

372  15.6 

8 

F  EMAL  E 

.1 

145  14.3 

3 

MALE 

1 

•  1 

227  16.5 

OKLAHOMA 

(  ' 

7 

INSTITUTIONS) 

T-TAL 

27 

12.5 

7  3*2 

FEMALE 

25 

16.9 

3  2*0 

MALE 

2 

2.9* 

4  5*9 

OREGON 

c  ■ 

♦  0  1 

7 

INSTITU»I0N£) 

TOTAL 

0 

0  *0 

FEMALE 

'  0 

.0 

0  *0 

MALE 

0 

* 

-.0 

0  *o 

3.8 
2.0 
6.2 


.5 
.4 
.5 


.1 

.2 
•  0 


•  6 
.3 
1.1 


.7 
•  1 
1.2 


1.6 
.0 
3.0 


.6 
.5 
.9 


.9 
.7 
1.2 


1.0 
•  8 
).4 


•  2 

•  3 
.2 


♦  5 

♦  0 
1.5 


l.l 
.9 
1.3 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HI SPANIC 


NUMBER 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 


98 
82 
16 


19 
15 
4 


37 


.7 
♦  5 
1*2 


1.4 
1.9 
.7 


♦  7 
1.1 

♦  3 


♦  5 

♦  7 

♦  0 


.2 
.0 
.6 


1.8 
♦  4 
2.9 


32 
15. 
17 


364 
270 
94 


.5 
•  6 
.0 


11*1 
7.4 
20.0 


5.4 
6.2 
3.9 


^T&*-  11.2 
203  14*3 
102  7*9 


♦  9 

♦  9 
.9 


274  51*7 
198  55*6 
76  43*7 


14 

2 
12 


1*6 
2*2 
.0 


.0 
.0 
.0 


2.2 
.4 
6.9 


45  2*5 
•35  2** 
10  2*8 


157  P*7 
120  8*3 
37  10*5 


649  5.1 
442  5*4 
207  4*6 


16 
7 

9 


.0 
.0 
.0 


.7 
.7 
♦  7 


.9 
.7 
1.5 


■2,194  17*2 
1.423  17.3 
771  17.2 


500  19.4 
246  16*5 
254  23.5 


22  22.7 
17  29.8 
5  12*5 


398 
156 
242 


37 
29 


16*7 
15.4 
17*6 


17*1 
19*6 
11*8 


1.1 

.9 
1.3 


660  99*5 
490  99*4 
170  100*0 


249  86*5 
186  92*6 
61  71*8 


6,273  92*7 
4,004  92*1 
2,269  93*8 


2,303  84.9 
1,209  65.0 
If 094  84*7 


768  98*8 
558  98.9 
210  98.6 


256  48*3 
156  44*4 
98  56*3 


NUM8ER 


TOTAL 
NUM8£R 


241  95*3 
176  95*7 
65    94. 2 


1  100.  Ov., 

0  *0 

1  100*0 


624  96*9 
463  96*3 
161  93.1 


1,640  91.0 
1.327  91.5 
313  89*2 


54 

24.3 

70 

31.5 

152 

68*5 

26 

18.7 

39 

28*1 

100 

71*9 

26 

33.7 

.  31 

37*3 

52 

62*7 

10,411  81*8 
6,769  82.1 
'3,642  61.2 


2t051  79*7 
1,241  A3.1 
810  75*0 


75 
40 
35 


77*3 
70*2 
67*5 


1,972  62*5 
849  83*9 
1,123  81.6 


171 
116 

55 


79.2 
78*4 
80.9 


181  96*8 
104  97*2 
77  96*3 


105 
10 

.95 


126 
53 
73 


22 
6 
16 


19 
7 
12 


2*4 
.0 
8*2 


128  1*9 
73  1.7 

55  2*3 


3.9 
.7 
7.4 


.3 
•  2 
.5 


218 

9.8 

2 

005 

89*8 

9 

.4 

49 

5*2 

687 

94*5 

3 

•  3 

169 

13*1 

1 

118 

86*5 

6 

.5 

3 

4*9 

58 

95*1 

0 

♦  0 

1 

3*6 

27 

96*4 

0 

.0 

2 

6*1 

31 

93.9 

0 

.0 

3.2 
2*2 
5*8 


♦9 
1*3 
*0 


*3 
*3 
.3 


.0 
.0 
.0 


1.0 
•  6 
U6 


•  s 
.4 
1.5 


.0 
.0 
•  0 


.7 
.9 


3.7 
2.0 
7.4 


2.1 
1.9 
2.5 


663 
493 
170 


288 
203 
85 


6,765 
4,347 
2,418 


2,713 
If  422 
1,291 


777 
564 
213 


530 
35b 
174 


2,232 
939 
li  293 


61 
28 
33 


253 
184 
69 


644 
471 
173 


1,802 
If  451 
351 


222 
139 
83 


12,721 
8,245 
4,486 


2,573 
1,493 
1,080 


97 
57 
40 


2,389 
1,012 
1,377 


216 
140 
68 


187 
107 
80 


ERIC 


2149 


2200 


TABLE  $0*    ASSOCIATE  OE**EES  AND  OTHER  AWARDS  BASED  ON  "$$  HUM  FOUR  YEARS  OF  ^RK^EYOJO  HIGH  ^HOOL  CONFERRED  BY 
"  '         PRIVATE-CONTROLLEO   INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEi  ETHNIC  ITYi  AND  SEX.     5TATE  AW  nmiun  1**° 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


PENNSYLVANIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

RHODE  ISLANO 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  CAROLINA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  DAKOTA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

TENNESSEE 
TOTAL 
FEMALE 
*  MALE 

'rTEXA  S 

TCTAL 
FEMALE 
MALE 

UTAH 

TOTAL  c 
FEMALE 
MALE 

VERMONT 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

VIRGINIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

.WASHINGTON 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

WEST  VIRGINIA 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

WISCONSIN 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


22 
17 
5 


18 
13 

5i 


.0 
•  0 
.0 

( 

3.4 
5.1 
1.6 


THE  STATES  AND  O.C. 

TOTAL  241 

FEMALE  156 

MALE  85 


PUERTO  RICO 
TOTAL  « 
FEMALE  ' 
MALE 

OUTLYING  AREAS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 

NATION  TOTALS 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


NUM8ER 


NUMBER 


50  INSTITUTIONS) 
263  &  7.3 
190      7. 5 
•    73  6.6 

8  INSTITUTIONS) 
65  4.3 
33      5*  6 
32  3.4 

11  INSTITUTIONS) 
448  34*4 
•231  34.6 
2X7  34.3 

10  INSTITUTIONS) 
24  3.7 
1  .3 
23  7.4 


(  29  INSTITUTIONS) 

♦  0  462  20*.  5 
.0  298  23.2 

♦  0  164  16.8 

C  20  INSTITUTIONS) 

♦  3  97  12.8 
'  .0  42  12.8 

.5  55  12.9 

(  4  INSTITUTIONS) 

2.7  3  .5 

2.6  3  .6 

3.3  0  .0 

(  6  INSTITUTIONS) 

.0  4  .6 

.0  2  »4 

.0  2  1*3 

(  8  INSTITUTIONS) 

•3  116  12.2 

•5  84  12.7 

•0  32  11.1 

(  5  INSTITUTIONS) 

.0  3  1.8 

.0  1  i.o 

.0  2  3.0 

I  10  INSTITUTIONS) 

<  .0  32  7.2 

♦  0  23  -8.0 
.0  9      5. 8 

(  U  INSTITUTIONS) 

.0  38  6.2 

.0  16  7.0 

♦  C  22  5.8 

(  738  INSTITUTIONS) 

.4  7i082  10.3 

•4  4i 115  10.4 

♦3  2i967  10.1 

I  22  INSTITUTIONS) 

♦  0  0  .0 

♦  0  0  .0 
.0'  0  .0 

(  22  INSTITUTIONS) 

♦  0  0  .0 
.0  0  .0 

♦  0  0  .0 

(  760  INSTITUTIONS) 


17 

9 


619 
2  54 
365 


.1 
.2" 
.  1 


.4 

•  6 

•  2 


1.1 
1.4 
•  0 


HISPANIC 
NUMBER 


23 
14 
9 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER 


TOTAL 

X  NUMBER 


241 

.3 

7,082 

9.9 

619 

156 

•  4 

4*115 

9.  9 

254 

85 

♦  3 

2,967 

9.9 

365 

•  0 

•  0 
.0 


1.2 
.0 
3.0 


.0 

•  0 

•  0 


.9 
•  6 
1.2 


.0 
•  0 
.0 


.0 
.0 
♦  0 


♦  9 

•  6 
1.2 


13 
9 
4 


50 

2 


12 
9 
J 


♦  9 
1.5 
.4 


.0 
.0 
.0 


7.8 
.6 


48  15.4 


27  3.6 
10  3.0 
17  4.0 


2 

0' 
2 


.0 

♦  0 

♦  0 


.0 
.0 
.0 


.6 
.0 
1.5 


1,666  2.4 
904  2.3 
762  2.6 


2,767  99.8 
1,974  99.8 
793  99.7 


2,767  99*8 
1,974  99.8 
793  99.7 


4,433  6*2 
2,878  6.9 
1,555  5.2 


307  8«£ 
215  8.5 
92  8.3 


86  5*7 
43  7.3 
43  4.6 


450  34*6 
231  34.6 
219  34.6 


101  15*7 
23  6.9 
78  25.0 


477  21.1 
309  24*1 
168  17*2 


129 
54 
75 


?1 
25 
6 


17*1 
16.4 
17*6 


4.7 
4.9 
3.9 


120 


•  6 
.4 
L.3 


12*6 
13*3 
11*1 


3.7 
1.0 
7.6 


33 
23 
^  10 


7.5 
8*0 
6*4 


40  6*6 
16  7*0 
24  6.3 


9,608  14*0 
5,429  13*7 
4,179  14*3 


2,767  99.8 
1,974  99*8 
793  99.7 


2,767  99.8 
1,974  99*8 
793  99*7 


12,375  17*3 
7,403  17*8 
4,972  16.5 


3,27$  90*5 
2,288  90.8 
991  89.8 


1,416  93.1 
541  91*9 
875  93.9 


846  65*0 
436  65.3 
410  64.8 


541  83.9 
310  93.1 
231  74.0 


1,745  77.3 
955  7h*5 
790  81.0 


619  81*9 
273  83*0 
346  81*0 


604  91.8 
465  91.9 
139  91*4 


634  99*1 
489  99*6 
145  97*3 


811  85*1 
556  83.7 
255  88*2 


156  95.1 
95  96 .9 
61  92.4 


407  92*1 
2t,£  91.6 
1  5  92*9 


559  91*6 
206  90*0 
353  92*7 


57,812  84*0 
33,549  84*9 
24,263  82*9 


.0 
.1 
♦0 


♦  0 

.1 

.0 


37 

1*0 

3,623 

16 

•  6 

2t  519 

2 1 

el*9 

1 ,104 

1 9 

1*2 

1, 521 

5 

•  8 

569 

14 

1 .5 

932 

c  - 

3 

1,  301 

1 

•  1 

668 

* 

♦  6 

633 

c? 

3 

.5 

645 

0 

•  0 

333 

3 

1*0 

312 

35 

1.6 

2i257 

18 

1.4 

1,2  8* 

17 

1.7 

975 

8 

1.1 

756 

2 

329 

6 

1*4 

427 

23 
16 
7 


22 
20 
2 


11 
7 
4 


1,365 
546 
819 


3.5 
3.2 
4.6° 


•  3 

♦  0 
1.3 


2.3 
3.0 
♦  7 


1*2 
2*0 
*0 


1*8 
3*1 
1*0 


2*Q 
1*4 
2*8 


653 
506 
152 


640 
491 
149 


953 
664 
289 


164 
98 
66 


442 
286 
156 


olO 
229 
381 


57,813  80*8 
33,550  80*8 
24,263  80*7 


1,370 
549 
821 


1*9 
1*3 
2.7 


68,78* 
39,524 
29,261 


2,773 
1,978 
795 


2,773 
1,978 
795 


71,558 
41,502 
30,056 


ERLC 


2210 


2150 


_^Aut   _  „  


TABLE  21. 


TOTAL  DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACEt  ETHNIC  IT  Y  A NO  SEX: 

STATE  ANO  NAT  ION  1978-1979 


AMERICAN  INOIftt 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 

*  OENTISTRY  CO*0*S*  OR  0*M.O*) 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


ALABAMA 

1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

CALIFORNIA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

COLORADO  • 
1STCPR0FESSI0NAL 
.FEMALE 
MALE 

CONNECTICUT 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 


( 


OISTR1CT  OF  COLUMBIA  ( 

1ST  PROFESSIONAL  1 

° FEMALE  0 

MALE  1 


FLORIDA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

GEORGIA  ' 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

ILLINOIS  1 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

I  NO I AN A 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

IOWA 

1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

KENTUCKY 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

LOUISIANA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

MARYLANO 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

MASSACHUSETTS 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 


NUMBER 


1  INSTITUTIONS) 

•0  2  2*9 

•0  0  .0 

.0  2  3.3 

5  INSTITUTIONS) 

.6  10  2.0 

•0  4  6.5 

•7  6  1*3 

1  INSTITUTIONS) 
.0  0  .0 

•0  0    •  .0 

.0  0  .0 

1  INSTITUTIONS) 
.te=a^       o  .0 
.0  0  .0 
•0  0  .0 

2  INSTITUTIONS) 

♦  4  45  19.3 

•  0  15  46*9 
*5             30  14*9 

1  INSTITUTIONS) 
.0  1  2*1 

*0  0  *0 

*0  1  2*3 


INSTITUTIONS) 
7  4*6 
1  8*3 
6  4*3 


4  INSTITUTIONS) 
*5  13  3*1 

•0  4  8*9 

•5  9  2*4 


INSTITUTIONS) 
1  *8 

0  *0 

1  *9 

INSTITUTIONS) 
0  ,0 
0  *0 
0  *0 


2  INST  ITU)  IONS) 

*0  2  1*4 

*0  |      1  4*8 

*0  1  *8 


INSTITUTIONS) 
0  *0 

«.       0  *0 

0  *0 

INSTITUTIONS) 
4  2*9 
3  13*6 

1  *9 


3  INSTITUTIONS) 
*5  6  3*0 

*0  2  5*1 

*6  4  2*5 


NUMBER 


TOTAL 

HISPANIC  MINORITY 
NUMBER  X      tfUM&ER  , 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOcNT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 


2 

2.9 

v  0 

*0 

4 

5.7 

66 

94.3 

0 

•  0 

70, 

0 

*0 

0 

♦0  _ 

0 

•  0 

9 

100.0 

0 

.0 

9 

2 

3*3 

0 

*0 

4 

6.6 

57 

93.4 

0 

•  0 

61 

91 

17.9 

24 

4*7 

128 

25*1 

369 

72.5 

12 

2.* 

509 

15 

24.2 

2 

3*2 

21 

33.9 

39 

62»9  - 

2 

3.2 

62 

76 

17*0 

22 

4*9 

107 

23*9* 

330 

73.8 

1  0 

2.2 

447 

2 

7*7 

0 

♦  0 

2 

24 

92.3 

0 

o  .0 

26 

.  0 

*0 

0 

*0 

0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

2 

8*3 

0 

•  *0 

2 

8.3 

22 

91*7 

0 

♦0 

24 

1 

2*3 

0 

*0 

1 

2.3 

42 

97*7 

0 

•  0 

43 

0 

•0 

0 

.  *0 

0 

•  0 

8 

100*0 

0 

•  0 

8 

1 

2.9 

0 

*0 

1 

2.9 

34 

97*1 

0 

.0 

*  *  35 

5 

2.1 

3 

1*3 

54 

23.2 

• 

156 

67*0 

23 

9.9 

233 

1 

3*  1 

1 

3*1 

17 

53.1 

8 

25*0 

7 

21.9 

32 

4 

2*0 

2 

1*0 

37 

18;  4 

148 

73*6 

,  I6 

8.0 

201 

1 

2*1 

2 

o 

4*2 

4 

i 

8.3 

44 

91.7 

C 

.0 

48 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

.0 

5 

1 

'  2.3 

2 

4*7 

4 

9.3 

39 

90*7 

0 

•  0 

43 

1 

♦  7 

2 

1*3 

10 

6*6 

142 

93*4 

0 

•  0 

152 

0 

,0 

1 

8*3 

2 

16.7 

10 

83*3 

0 

♦  0 

12 

1 

.7 

1 

♦7 

8 

5*7 

132 

94*3 

0 

•  0 

140 

12 

2.8 

3 

*.7 

30 

7*1 

395 

92*9 

0 

•  0 

42 1 

1 

2*2 

0 

.0 

5 

11*1 

40 

88*9 

0 

.0 

45 

1 1 

2.9 

3 

♦  8 

25 

6*6 

355 

93*4 

0 

.0 

380 

1 

.8 

0 

*0 

2 

1.6 

119 

97*  5 

1 

.0 

122 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

12 

100*0 

0 

.0 

12 

1 

♦  9 

0 

*0 

2 

1.8 

107 

97*3 

1 

♦9 

1 10 

2 

2.3 

0 

*0 

2 

2.3 

84 

95*5 

2 

2.3 

8tt 

I 

7.7 

0 

♦  0 

1 

7.7  * 

10 

76*9 

2 

15.4 

13 

1 

1.3 

0 

*0 

1 

1.3 

74 

98*7 

0 

•  0 

75 

0 

.0 

0 

*0 

2 

1.4 

14^ 

98*6 

0 

.0 

144 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

4  .8 

20 

95*2 

q 

♦  0 

2 1 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

.8 

122 

99*2 

0 

.0 

123 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

84 

100*0 

0 

.0 

84 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

8 

100*0 

0 

♦  0 

B 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

76 

100*0 

0 

.0 

76. 

4 

2.9 

3 

2*2 

11 

8.1 

125 

91*9 

0 

.0 

136 

2 

9.1 

1 

4*5 

6 

27.3 

16 

72*7 

0 

.0 

22 

2 

1.8 

2 

1.8 

5 

4.4 

109 

95*6 

0 

.0 

114 

>« 

22 
8 

11.0 

2 

1.0 

31 

15.5 

166 

83*0 

3 

1.5 

200 

20.5 

0 

.0 

10 

25.6 

28 

71*8 

1 

2.6 

39 

14 

8*7 

2 

1.2 

21 

13.0 

138 

85.7 

2 

1.2 

161 

MICHIGAN 
1ST  PROFESSIONAL. 

FEMALE 
MALE 


2  INSTITUTIONS)  <? 
.5  5  2.5 

.0  0  .0 

.5  5  2.7 


197  97.0 
16  100.0 
181  96*8 


•0 

•  0 

•  0 


203 
16 
187 


MINNESOTA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

MISSISSIPPI 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
•  MALE 

MISSOURI  • 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

NEBRASKA  • 
1ST  PROFESSIONAL 
*  FEMALE 
MALE  . 


eric; 


1  INSTITUTIONS) 

.7  0  .0 

.0  0  .0 

.8  0  .0 


1 

vO 

•  0 

•  0 

2 
.9 

•  0 
1.0 


INSTITUT IONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

INSTITUTIONS) 
7  3*0 
0  .0 
7  3.4 


2  INSTITUTIONS) 

1.5  4  3.0 

.0  2  25.0 

1*6  2  1.6 


♦  7 
.0 
.8 


4.8 
.0 
5.0 


3.9 
8.3 
3.4 


.7 
.0 


2151 


1.4 
.0 
1.6 


.0 
.0 
.0 


1.5 
.0 
1.6 


4  2**0 
0  *0 
4  3*1 


Z211 


18  7*8 

2  0*3 
16  7*0 


9  6*7 
2  2  5*0 
7  5*5 


139  95*9 
16  100*0 
123  95*3 


20  95*2 
1  100.0 
19  95*0 


211 
22 
109 


126 
6 

120 


91*7 
$1*7 

ri*7 


93*3 
75*0 
94*5 


•2  1.4 
0  *0 
2  1*6 


.4 
•  0 
.5 


•  0 

•  0 

•  0 


145 
16 
129 


135 


TAILE  21.    TOTAL  .OESMES  FOR  H-UOA  FtELO  C°?«^|°b^J?^tTyUg^S9?f  ^  """^  "  """"l™ 


AMERICAN  IN01*N 
ALASKAN  NATIVE. 

^•NUMBER  t 

(DENTISTRY  CO.O.S.  OK  O.N.O.) 


NEW  JERSEY  I 
1ST  PROFESSIONAL  2 
FEMALE  I 

* 

NEW  YORK  I 
1ST  PROFESSIONAL  0 
FEMALE  0 
%LE  0 

NORTH  CAROLINA  C 

1ST  PROFESSIONAL  1 

FEMALE  1 

MALE  0 

OHIO  .  < 

1ST  PROFESSIONAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

OKLAHOMA  < 

1ST  PROFESSIONAL  1 

FEMALE  0 

MALE  I 

OREGON    '  N 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE  . 

PENNSYLVANIA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
»  MALE 


SLACK  •  ASIAN  OR  ' 

N0N-HI$>AN!C  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


2  INSTITUTIONS) 
1.2  *  2.5 

4.5  1  4.5 

.7  3  2.2 

4  INSTITUTIONS) 
•0  4  1.1 

.0  I  2.6 

.0  3  1*0 

1  INSTITUTIONS) 
1.4  2  2.9 

11.1  1  U«l 

.0      •         1  1-6 

2  INSTITUTIONS) 
.0  4  1.4 
.0  0  .0 
.0  4  1.6 

1  INSTITUTIONS) 
2.9  1  2.9 

♦  0  0  .0 

3.2      <        1  3.2 


NUMBER 


INSTITUTIONS) 


SOUTH  CAROLINA  X 

1ST  PROFESSIONAL  ^0 

FEMALE  0 

MALE  0 

TENNESSEE  < 

1ST  PROFESSIONAL  I 

FEMALE  0 

MALE  1 

TEXAS  ( 

1ST  PROFESSIONAL  I 

FEMALE  0 

MALE  1 

VIRGINIA  < 

1ST  PROFESSIONAL  0 

•FEMALE  0 

MALE  0 

„  WASHINGTON  C 

1ST  PROFESSIONAL  2 

FEMALE  0 

°             MALE  2 

WEST  VIRGINIA  < 

1ST  PROFESSIONAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

WISCONSIN  ( 

1ST  PROFESSIONAL  0 

FEMALE  0 

"  MALE  0 

THE  STATES  ANO  O.C. 
1ST.  PROFESSIONAL 
.FEMALE 
MALE 


PUERTO  RICO 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
'  i.  MALE 

OUTLYING  AREAS  C 

1ST  PROFESSIONAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

MAJOR  FIELO  AGGREGATE  1204  ( 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 


1  INSTITUTIONS) 
♦0  4  7.8 

.0  0  .0 

.0  A  8.3 

2-  INSTITUTIONS) 
.5  35  18*1 

•0  13  48*1 

.6  22  13*3 

3  INSTITUTIONS) 
.3  1  .3 

♦0  o  .o 

.3  1  *3 


1 

•  0 
.0 

•  0 

1 

2*0 

•  0 
2.4 


INST  IT UT IONS) 
1  1*0 

0  .0 

1  1.1 


ofc') 


INSTITUTION 

1  1.0 

0  .0 

1  1*2 


1  INSTITUTIONS) 

.0  1  1.4 

.0  o  .0 

.0  1  1*6 

1  INSTITUTIONS) 

.0  0  *0 

♦0  0  '  .0 

•0  0  .0 


1 

1.3 

.  2  2.6 

0 

0  - 

♦  0 

1  10.0 

0 

1 

1.5 

1  1.5 

0 

3 

INSTITUTIONS) 

1 

•  2 

13    !  3.0 

9 

0 

•  0 

6  10*3 

1 

1 

•  3 

7  1*9 

8 

HI  Si 
NUH6E 


ANlC 


1*2 
.0 
1.4 


6  1.7 
2  5.3 
4  1.3 


.0 

•  0 

♦  0* 


1*4 
•  0 
1*6 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


2.1 
1.7 

<?*2 


•  0 
.0 

•  0 


1.0 
•  0 
1.2 

1.1 

.0' 
1*2 


2*9 
*0 
3*3 


6  6*0 
1  6*3 
5  6*0 


1.4 
16*7 
.0 


*8 

11*1 
*0 


INSTITUTIONS) 

♦0  \  0  .0 

•0  \o  .0 

♦  0  0  .0 

59  INSTITUTIONS) 

%\ 

2.6 


23 

.4 

180 

2 

•  3 

21 

•  4 

125 

194 
36 
158 


\ 


2212 


\ 


TOTAL 
MINORITY 


S  NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  X 


2.5 
4.5 
2.2 


•  6 

•  0 
.6 


1.4 
♦  0 
1.6 


.3 

•  0 

•  4 


5.9 
•  0 
6.5 


2*6 
10*0  . 
1.5 


.9 
.0 
1.1 


*^> 

•  0 

♦  0 


16  4*4 
6  17*4 
10  *3*0 


1*0 
8.3 
*0 


8  8*0 

1  6*3 
7  8.3 


56 

23 
2 
21 

INSTITUTIONS) 
.4           180  3*3 
*3             55  6*6 
*4           125  2.6 

194 
36 
158 

3*6 
5*6 
3*3 

65 
15 
70 

1*6 
2*3 
1*5 

( 

0 
0 
0 

1  INSTITUTIONS) 
.0,              0     *  .0 
.0              0  .0 
.0               0  .0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
*0 

54 
12 
42 

100*0 
100*0 
100*0 

54  100*0 
12<  100*0 
42  100*0 


139  2*5 
27  4*1 
112  ?*3 


12 

3 
9 


12 
3 
9 


7*5 
13*6 
6*5 


3*4 
7.9 
2*9 


4  5*7 
2  22*2 
2  3*3 


3*1 
•  0 
3.6 


4  11.8 
0  .0 
4  12.9 


5  6.4 

2  20.0 

3  4.4 


27 
7 
20 


6.3 
12.1 
5.4 


4  7.8 
0  .0 
4  08.3 


39  20.2 
13  48*1 
26  15*7 


482  8*9 
108  16*9 
37*  7*C 


54  100*0 
12  100*0 
42  100*0 


54  100*0 
12  100*0 
42  100*0 


53  6 
120 
416 


9*8 
18*4 
8*6 


149 
19 
130 


92*5 
8>*4 
$3.5 


337  96*3 
35  92.1 
302  96.8 


66    94. 3 
7  77.3 
59  96.7 


280  96*6 
38  100*0 
242  96*0 


30  88*2 
3  100*0 
27  87*1 

& 

73  93*6 
8  "*  80*0 
65  95*6 


399  92*8 
51  87*9 
348  93*5 


47  92*2 
3  100*0 
44ft  91*7 


154  ,79*8 
14  51*9 
140  84*3 


22 

6*1 

339 

93*6 

6 

17*6 

_28 

82.4 

16 

4*9 

311 

94.8 

5 

4*9 

.97 

95.1 

1 

8*3  * 

11 

91.7 

4 

4*4 

B6 

95.6 

17 

17*0 

83 

83.0 

2 

12.5 

14 

87.5 

15 

17*9 

69 

82.1 

2 

2*9 

66 

97.1 

1 

16*7 

5 

83.3 

1 

1*6 

63 

98.4 

1 

•  8 

126 

99.2 

1 

11.1 

8 

88.9 

0 

•  0 

,  120  100*0 

NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUM8ER  % 


4,901  90.2 
520    81  .3 
4,381  91.4, 


4,901  89*3 
520  79*8 
4,38V  90*6 


.0 

1 


TOTAL 


161 
22 
139 


1 

.  3 

o 

•  0 

38 

1 

•  3 

312 

0 

•  0 

70 

0 

•  0 

9 

0 

•  0 

61 

1 

•  3 

290 

0 

•  0 

38 

1 

•4 

252 

0 

.0 

34 

0 

•0 

3 

0 

.0 

31 

0 

•  0 

ft 

0 

•  0 

10 

0 

.0 

68, 

4 

•  V 

430 

0 

.0 

3D 

4 

1.1 

372 

0 

•  0 

51 

0 

.0 

3 

0 

.0 

4b 

0 

.0  ■ 

193 

0 

.0 

27 

0 

.0 

166 

1 

362  ' 

0 

.0 

34 

1 

.3 

328 

0 

♦  0 

102 

0 

.0 

12 

\ 

♦  0 

90 

0 

♦0 

100 

0 

•  1' 

16 

0 

•  0 

64 

0 

.0 

70 

0 

•  0 

6 

0 

.0 

64 

0 

•  0 

129 

0 

♦  0 

0 

.0 

120 

51 

♦9 

5,434 

12 

1.9 

640 

39 

.8 

4.794 

0 

.o- 

 54. 

0 

•  0 

12 

0 

•  0 

42 

0 

.0 

54 

0 

.0 

12 

0 

•  0 

4<J 

51 

.9 

5,488 

12 

1.8 

052 

39 

•  8 

4,836 

2}52 


TABLE  21.  TOTAL  (DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 
'  *  STATE  ANO  NATION  1978-1979 


ETHNICITY  ANO  SEX: 


AMERICAN  I NOIAN 
'  ALASKAN  NATIVE 


HEOICINE  «M*0*) 

ALABAMA 

1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

ARIZONA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

ARKANSAS^, 
1ST  PROFESSIONAL 
"  FEMALE 
'  MALE 

*  CALIFORNIA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

.  COLORAOO 
1ST  PROFESSIONAL' 
FEMALE 
MALE 

CONNECTICUT 
1ST  PROFESSIONAL 
*  FEMALE 
MALE 


NUMBER 
t 

0 
0 
0 


DISTRICT  OF  COLUMBIA  ( 
1ST  PROFESSIONAL  2 
FEMALE  h 
„      MALE  1 


FLORIOA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

GEORGIA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

HAWAII 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE , 
MALE 

ILLINOIS 
1ST  PROFESSIONAL  , 
FEMALE 
MALE 

INDIANA 
1ST  PROFESSIONAL- 
FEMALE 
MALE 

IOWA 

1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

KANSAS  < 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

KENTUCKY 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

LOUISIANA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

MARYLAND 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

MASSACHUSETTS 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

MICHIGAN 
-1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 


( 

1 

„  0 
1 

i 

0 
0 
0 


er|c 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


^INSTITUTIONS) 
*V,&  2  *9 

.0  v  0*0 
♦0    '  2  l.l< 

1  INSTITUTIONS) 
♦0  1  1.1 

♦  0  0  .0 

.0  1  1.7 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NOK-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


1 

•  8 
3*4 

•  0 

8 
.4 
.9 

•  3 


INSTITUTIONS) 
3  2.4 

1  3*4 

2  2.1 

INST ITUTIONS) 
46  4.9 
15  6.5 
31  4.4 


(            1  INSTITUTIONS) 

2  1.6  4  3.1 

.1  .  3.<J  I  3.0 

1  1.1  3  .3*2 


2  INSTITUTIONS) 
•0.  14  7.5 

.0^  4  7.4 

•0  10  7.6 


3  INSTITUTIONS) 

.5  92  20.7 

.8  45  37.5 

.3  47  14.5 


iNSTjimrnNM^ 

5  7*6 
13  4.1 

INST ITUTIONS) 
8  2.8 

2  3.2 

6  2.6 

INSTITUTIONS} 
0  .0 
0  .0 

0  .0 

\ 

INSTITUTIONS) 
62  6.0 
27  11.5 
35  4.4 

INSTITUTIONS)  ° 

3  1.0 

1  2.1 

2  .8 


1  "INST  ITUTIONS) 
.6  4  2.4 

.0  1  3.3 

.7  3  2.2 


,  1 
.0 

•  0 

•  0 

.4 

•0 
.5 


INSTITUTIONS) 
3  1.1 

1  1.8 

2  .9 

INSTITUTIONS) 
7  2.9 
1  2.0 
6  3.1 


2  INSTITUTIONS) 

.0  13  4.0 

.  0  4      5.  8 

•0  9  3*5 


INSTITUTIONS) 
9  3*1 
2  3*2 
7    ,  3*1 


4  INSTITUTIONS* 

.5  25  4*5 

*0  9  5.3 

*8  16  4*1 

3  INSTITUTIONS) 

.2  m    41  7.1 

.7  *    17  11*4 

.0  24  5*6 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUHBEt 

X 

2 

.9 

0 

"  .0 

4 

1.8 

220 

98*2 

0 

•  0 

.  224 

1 

2*4 

0 

i  .0 

1 

2.4 

41 

97*6 

0 

•0 

42 

1 

.5 

0 

.0 

3 

1.6 

1 79 

98*  4 

o 

.  0 

18<£ 

1 

1*1 

2 

2.2 

4 

4.3 

88 

95*7 

v~  0 

•0 

92 

1 

3.1 

o 

♦  0 

3.1 

31 

96*9 

0 

•  0 

32 

0 

.0 

2 

3.3 

3 

5.0 

57 

95*0 

0 

.0 

60 

3 

2.4 

0 

.0 

7 

5.6 

119 

94.4 

0 

.0 

'  126 

o 

♦  0 

*  o 

.0 

2 

6.  9 

27 

93*1 

0 

.0 

29 

3 

3.1 

0 

.0 

5 

5.% 

92 

94.8 

0 

•  0 

97 

\* 

89 

9.5 

56 

6.0 

195 

20.8 

729 

77*7 

14 

1.5 

938 

26 

11.2 

0 

3.4 

51 

22.0 

177 

76*3 

4 

1.7 

232 

63 

8.7 

48 

6*8 

144 

20.4 

552 

78*2 

'  10 

1.4 

706 

, 
4 

3.1 

11 

8.7 

21 

16.5 

106 

83*5 

0 

•0 

127 

1 

3.0 

5 

15.2 

0 

24.2 

25 

75.8 

0 

•  0 

33 

3 

3*2 

6 

6.4 

13 

13.8 

81 

86*2 

0 

;o 

k  94 

9 

4.8 

3 

1.6 

26 

14.0 

159 

85.5 

1 

.5 

186 

& 

3.7 

o 

•  0 

.6 

11.1 

4  8 

88.9 

0, 

.0 

54 

7 

5.3 

3 

2.3 

20 

15.2 

111 

84.1 

1 

.8 

132 

4 

2 

.5 

100 

22*5 

330 

74.3 

44 

> 

3.2 

444 

1 

.  8 

o 

•  0 

47 

39.2 

70 

58*3 

3 

2.5 

120 

3 

.9 

2 

.6 

53 

16*4 

260 

80*2 

11 

3.4 

324 

5 

1.3 

■» 

44 

11*5 

68\  17.8 

314 

82*2 

0 

-.0 

i*l 

1 

16 

24.2 

22  33*3 

44 

66*7 

*  0 

.0 

66 

4 

1.3 

28 

8*9 

46 

14*6 

270 

85.c4 

0 

.0 

*  316 

1 

.3 

1 

•3 

10 

3*5 

279 

96*5 

0 

.0 

289 

1.6 

o 

♦  0 

3 

4*8 

59 

95*2 

0 

.0 

62 

0 

lo 

1 

♦  4 

7 

3*1  . 

220 

96*9 
s 

0 

.0 

227 

46 

70.8 

0 

.0 

46 

70.8 

19 

29*2 

0 

.0 

t>i> 

1 3 

59. 1 

n 

.0 

13 

59*1 

»  9 

40.9 

0 

.0 

22 

33 

76.7 

*  0 

.0 

33 

T6.7 

10 

23*3 

0- 

.0 

43 

26 

r.s 

16 

1.5 

106 

10.3 

926" 

89*6 

2 

.2 

It  034 

5 

2m  1 

4 

1 .7 

37 

15.8 

19t> 

83*  8 

1 

.4 

234 

,21 

2.6 

12 

1*5 

69 

8*6 

730 

91.3 

1 

.1 

800 

3 

1.0 

2 

.7 

8 

2.8 

280 

97*2 

0 

.0 

288 

1 

2.  1 

o 

•  0 

2 

4.3 

45 

95*7 

o 

.0 

-  47 

2 

.8 

2 

.8 

6 

2.5 

235 

° 

97.5 

0 

•  0 

2*1 

0 

.0 

0 

.0 

5 

3.0 

c  163 

97*0 

0 

.0 

.  ** 
168 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.3 

29« 

96*7 

0 

•  0 

30 

0 

•  0 

o 

•  0 

4 

2.9 

134 

97. 1 

0 

•0 

13b 

2 

♦  7 

r 

•  4 

6 

2.1 

277 

97*9 

0 

•0 

283 

Q 

•  0 

o 

.0 

1 

1.8 

56 

98*2 

0 

•  0 

57 

r  2 

.9 

1 

.4 

5 

2.2 

221 

97.8 

0 

•  0 

226 

1 

.4 

o  2 

.8 

11 

4.5 

232 

95*5 

0 

•  0 

243 

1 

2.0 

1 

2.0 

3 

5.9 

48 

94.1 

0 

.0 

51 

0 

.0 

1 

6 

4.2 

1 84 

95*  8 

o 

.0 

192 

%. 

/' 

5 

1.5 

2 

.6 

6*1 

3  06 

93*9 

'0 

•  0 

326 

0 

•  0 

o 

♦  0 

4 

,5.8 

65 

94*2 

0 

•  0 

69 

5 

1*9 

2 

*8 

lK 

76.2 

241 

93*8 

0 

•0 

257 

16 

3.5 

•  4 

1.4 

10*0 

258 

88*7 

4 

1.4 

291 

3 

4.8 

o 

♦  0 

5 

8*1 

54 

87.  1 

3 

4.8 

62 

13 

5.*  7 

4 

1.7 

24 

10*5 

204 

89*1 

1 

•  4 

229 

19 

3.4 

8 

1*4 

55 

9*8 

498 

88*9 

7 

1.3 

560 

9 

5.3 

2 

1.2 

«9  cr     2  0 

11.8 

146 

86*4 

3 

1.8 

169 

10 

2.6 

6 

„  1*5 

c  35 

o 

9.0 

352 

90*0 

4 

1.0 

391 

t 

8 

1.4 

12 

2*1 

62 

si0*7 

514 

89.1 

1 

.2 

577 

4 

2.7 

3 

2.0 

25 

J6V6 

*  124 

83.2 

0 

149 

4 

.9 

9 

2.1 

37 

*8*6\ 

v  390 

91*1 

1 

42tf 

2153 

\  ' 

0 

ft 

at*: 


TABLE '21* 


TOTAL  OEGREES  FOR^AJOk  FIELD  CONFERRED  BY  INST  I  TUT  IONS  OF  HIGHER  EDUCATION  3Y  RACE,  ETHNICITY  ANO*SEX: 
iuial  STATE  ANO, NATION  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NAT I VE 


BLACK*  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


«  TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


MEOICINE~(M»0.) 

*  MINNESOTA 
1ST  PROFESSIONAL 
F«iALE 
MALE 

MISSISSIPPI 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
*  MALE 

MISSOURI 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

NEBRASKA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

NEW  HAMPSHIRE 
1ST  ^PROFESSIONAL 
, FEMALE 
MALE 

NEW  JERSEY 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 

8ALE 

-  NCW  MEXICO 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
.  .    o  MALE 

NEW  YORK 
1ST  PROFESSIONAL 
Or  FEMALE 
*  *Xj  MALE 

NORTH  CAROLINA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

NORTH  OAKOTA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE* 

OHIO 

1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

i 

OKLAHOMA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

OREGON  e 
<     1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

■>  ■ 

PENNSYLVANIA 
1ST  PROFESSIONAL 
/'FEMALE 
S  MALE 

RHOOE  ISLANO 
„   1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 

SALE 

SOUTH  CAROLYN* 
-    1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MAC^ 

SOUTH  DAKOTA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
>  MALE 

TENNESSEE  , 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

TEXAS 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 


ERJC 


l 

o 

•  l 
( 

«z 

2 
0 


4 
1 

>3 


NUMBER 


2  INSTITUTIONS) 
♦0  4  1.2 

♦  0  1  1*6 

♦0  3  l.l 


1  INSTITUTIONS)* 

•  0  6 

•  0  3 
.0  3  2*5 


*4 
12.0 


NUMBER 


(  4  INSTITUTIONS) 

2  ,4  13  2*8 

1  1.1  6  6.5 

1  .3  *         7  1.9 


(            2  INSTITUTIONS) 

3      1.1  3  1*1 

1  2.4  1  2.* 

2  .9  2  .9 

(            1  INSTITUTIONS) 

0        .0  3  5.2 

0        .0  1  7.1 

0        .0  2  4.5 

(            1  INSTITUTIONS) 

0        .0  22  10.9 

0        .0  6  12.5 

0        ,0  16     10  *4 

('           1  INSTITUTIONS) 

1.4  0  .0 

.0  0.0 

1.9  0  .0 


honK  ' 


NUMBER 


12  INSTITUT! 

•1  84  5.0 

.4  36  7.6 

.0  48  4.0 

3  INSTITUTIONS.) 

1.2  31  9.2 

1.2  9  10.5 

1.2  22  8*7 


INSTITUTIONS) 
0  .0 

0  .0 
0  .0 


4  INSTITUTIONS) 

.0  30  4.6 

♦0  11  7.7 

♦  0  19  3.7 

*  INSTITUTIONS) 

.0  1  »*> 

•0  *          0  .0 

♦0  1  *7 

1  INSTITUTIONS) 

.8  1  *8 

4.2  1  **2 

\0  0  .0 

7  INSTITUTIONS) 


2 

.2 

^58  5.4 

0 

♦0 

16  5.9 

2 

•  3 

42  5.3 

1 

INST  IT UT  IONS) 

6 

.0 

3  5.0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•0 

\    3  7.5 

INSTITUTIONS) 
.      17  2.2 
7  4.7 
10  1.6 


♦  9 
1.6 
.7 


5  1.1 

2  2.2 

3  .8 


1.1 

•  0 
1.3 


1.7 
7.1 
♦  0 


1.5 
2.1 
1.3 


1.4 
•  0 
1.9 


30  1*8 
11  2.3 
19  1*6 


2  .6 
1  1.2 
1  .4 


14 
2 
12 


1  INSTITUTIONS) 
.0  6  3.7 

.0  1      4.2  ' 

.Ov  5  3.6 

1  INS1  ITUTIONS) 
.0  0      ,  .0 

.0  0  .0 

.0  0  .0* 

3  IN57ITUTI0NS) 
.3  94  24.1 

,0  23  33.8 

.3  71  22.0 


20 
5 
15 


2.1 

1.4, 

2.3 


1.2 
.0 
1.4 


3.3 
•  0 
4*.l 


1.9 
1.8 
1.9 


c  5.0 
15.0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 


NUMBER 


*5  . 


15 
5 
10 


1.9 

3.3 
1.6 


3 

♦  9 

10  *3*0 

0 

.0 

2 

3.2 

3 

1.1 

8 

3.0 
4 

0 

•  0 

7 

4*8 

0 

.0 

3  12*0 

0 

♦  0 

4 

3*3 

0 

.0 

20 

4  «4 

0 

.0  • 

9 

9*8 

0 

♦  0 

11 

3*0 

4 

1.5 

13 

4*8 

0 

•  0 

2 

4*9 

4 

1.7 

1 1 

4*7 

1 

1.7 

5 

8*6 

0 

.0 

? 

14*3. 

1 

2.3 

3 

6*8 

8 

4*0 

33 

16.3 

4 

8.3  • 

1 1 

22  *9 

K 

2*6 

22 

14*3 

15 

20*5 

17 

23*3 

20.0 

4 

20*0 

11 

20*8 

13 

24*5 

r 

36 

2*2 

152 

9*1 

13 

2*8 

62 

13*1 

23 

1.9 

90 

7*5 

1 

*3 

38 

11*2 

0 

♦  0 

H 

12*6 

1 

•  4  . 

27 

10*7 

0 

*0 

0 

*  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

4 

'  *6 

48 

7*3 

1 

♦  7 

•  1* 

9*9 

♦  6 

34 

6*6 

6 

3*6 

9 

5*4 

3 

12*0 

3 

12*0 

3 

2.1 

\4*2  * 

0 

.0 

6 

5*0 

0 

*0 

2 

8*3 

0 

•  0 

4.1. 

10 

1 

'  *9 

90 

8*4 

5 

1*8 

26 

9*6-  . 

*5 

.6 

64 

8*0 

fiT 

0 

*0 

*  6 

10*0 

0 

•0 

3 

15*0 

0 

.0  , 

3 

7*5- 

0 

4 

♦  0 

6 

3*7 

0 

*0 

1 

4*2 

0 

•r  *0 

5 

3.6 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  *0 

0 

■  .0 

0 

*0 

4  0 

♦  0 

7 

1*8 

104 

26*7 

1 

1*5 

25 

36*8 

6 

M 

79 

24*5 

53 

6*9 

'  86 

11*1 

10 

6.7  . 

22 

14*7 

43 

6*9 

f4 

10*3 

WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


324  97*0 
61  96*8 
263  97*0 


139  95*2 
,22  83*0 
11 7^6*  7 

«»35  95*0 
d3"  90*2 
352  96,2 


260  95*2 
39  95*1 
.221  95*3 


NON-RES I OENT 
X 


flUEN 


NUMBER 


2214 


52 
12 
40 


li9 
37 
132 


56 
16 
40 


89*7 
85*7 
90*9 


83*7 
77*1 
85*7 


76*7 
80*0 
75*5. 


1,503  90*1 
406  86*0 
1,1097  91.7 


300  88*8 
75  87*2 
V225  89*3 


605 
126 
479 


158  94*6 
22'  88*0 
136  95*6 


115  95*0 
22  91*7 
93  95*9 


970 
242 
728 


53 
17 
36 


90*8 
69*0 
vl.5 


88*3 
85*0 
90*0 


158  96*3 
Z3  95*8 
135  96*4 


39  100*0 
9  100*0 
30  100*0 


279 
41 

238 


71*5 
60*3 
73*9 


682  •  68.3 
127  84*7 
555  89.2 


13 
4 
9 


.0 

0  *0 
0  *0 


TOTAL 


0 

•  0 

334 

0 

.0* 

63 

0 

•0 

271 

0 

•  0 

14b 

0 

•  1) 

25» 

0 

•  0 

121 

3 

♦  7 

458 

0 

•0 

9«i 

3 

36b 

0 

•0 

27i 

0 

•  0 

41 

0 

•0 

If.  • 

23k 

1 

1.7 

56 

0 

.0 

1 

2.3 

44 

.0 

20^ 

.  0 

•  0 

4b 

0 

.0 

<  154 

<1 

0 

.0 

1* 

0 

.0 

20 

0 

.0 

53 

*  1, 6b8 
hit 
1, 19b 


336 
86 
252 


100.0 

0 

♦0 

43 

100.0 

0 

*0 

7 

100.0 

.0 

3b 

*■  > 

92.2 

3 

.5 

65b 

»8.# 

2 

1*4 

142 

93.2 

1 

*2 

514 

4,167 
25 
142 


121 
24 
97* 


8 

.7 

1,066 

4 

1*5 

272 

4 

.5 

796 

1 

1.7 

60 

0 

.0 

20 

1 

2*5 

40 

7  1*6 
2  2.9 
5      1  .6 


164 
140 


39 
9 
30 


390 
68 
322 


nz 

150 
62*— 
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TABLE  21.     TOTAL  DEGREES  FOR  MAJOR  FIELC  CONFERREO  BY  INST ITUTIONS . OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY  AND  SEX  I 
/  .  STATE  AND  NATION  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN-    ,      6 LACK  ASIAN  Oil 

ALASKAN  NATIVE       NON-HISPANIC  'PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


TOTAL  * 
MINORITY 


WHITE  NON-RES  10 ENT 

NON-HISPANIC  ALIEN 


TOTAL 


* 

NUMBER 

I 

HUM  9  ER 

X 

NUMBER-: 

X 

NUMBER 

*  X 

NUM8ER 

X 

NUM8ER 

X 

NUM8ER 

X 

Medicine  <m*o;> 

< 

UTAH 

t 

1 

INSTITUTIONS) 

* 

* 

- 

-> 

1ST*  PROFESSIONAL 

2 

2*0 

2 

2.0 

5 

'.♦9 

2 

2*0 

11 

10*8 

90 

88*2 

KO 

FEMALE, 

o 

♦  0 

1 

7*7 

2 

15.4 

0 

♦  0 

3 

23*  1 

10 

76*9 

•  0 

MALE 

2* 

2*2 

1 

1.1 

3 

3*4 

■  2 

2*2 

8 

9*0 

80 

89*9 

1 

1*1 

VERMONT 

<w 

1 

INSTITUTIONS) 

1ST  PROFESSIONAL 

P 

•  0 

0 

.0 

.  0. 

^  .0 

_  0 

•0 

0 

•  0 

78 

100*0 

0 

.  .0 

i  *  FEMALE 

0 

♦0 

0 

•  0 

o 

.0 

o 

.0 

0 

•  0 

16 

100*0 

0 

•0 

MALE 

o 

•  0 

0 

•  0 

»  0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

62 

100*0 

0 

.0 

VIRGINIA 

( 

3 

INST  ITUTIONS) 

0 

- 

«. 

•1ST  PROFESSIONAL 

0 

•  0 

15 

3.7 

4 

1.0 

2 

♦  5 

21 

5.2 

378 

93*  8 

4 

1*0 

FEMAL  E 

o 

♦  0 

7 

7.0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

7 

7.0 

92 

92*0 

1 

1.0 

•  MALE 

0 

•0 

8 

2.6 

4 

1.3 

2 

♦  7 

"  14 

4.6 

•  28o 

94*4 

3 

1.0 

WASHINGTON  . 

1 

•  1 

INSTITUTIONS) ' 

1ST  PROFESSIONAL 

(f 

.0 

1 

.6 

5 

2.8 

'  3 

1.7 

9 

5.0 

171 

95*0 

0 

•  0 

FEMALE 

o 

♦  0 

0 

•  0 

2 

4*1 

*  1 

-  2.0 

3 

6.  1 

46 

93*  9 

0 

•  0 

*  MALE 

0 

♦p 

1 

•  8 

'3 

2.3 

2 

1.5 

6 

4.6 

125 

95*4 

0 

•0 

NEST  VIRGINIA 

( 

1 

INSTITUTIONS) 

1ST  PROFESSIONAL 

0 

•  0 

0 

•  0, 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

92 

100*0 

0 

•  0 

FEMALE 

o 

•0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

18 

100**0 

0 

•0 

MALE 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

74 

100*0  1 

0 

•  0 

WISCONSIN 

< 

2 

INSTITUTIONS) 

i 

1ST  PROFESSIONAL 

1 

.4 

13 

5.0 

2 

.8 

3 

1*2 

a"  19 

7.% 

239 

92*6 

0 

•  0 

FEMAL  E 

o 

•  0 

3  . 

6.4 

2.1 

0 

♦  0 

4 

8.S 

43 

91*5 

p 

•  0 

MALE 

* 

1 

.5 

10 

4.7 

1 

.5 

3 

1*4 

15 

7.1 

196 

92*9 

*0 

.0 

THE  STATES  ANO  O.C. 

1  103 

INSTITUTIONS) 

« 

1ST  PROFESSIONAL 

38 

\3 

76*.  - 

5.2 

369 

2.5 

324 

2.2 

It  493 

10*1 

13*205 

89*3 

88 

.0 

FEMALE 

13 

♦  4 

269 

7.9 

106 

3.2  * 

81 

2.4 

471 

13*8 

2f  906 

85*3 

28 

•  8 

MALE 

25 

•  2 

493 

4.3 

261 

2.3 

243 

2*1 

1*022 

9\0 

10*299 

90*5 

60 

**> 

PUERTO  RICO 

( 

i 

INST  ITUTIONS) 

•  \ 

1"5T  PROFESSIONAL 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  Oto 

139 

100*0 

139 

100*0  < 

0 

♦  C 

0 

#0 

FEMALE 

*  0 

♦0 

0 

•0 

.0 

47 

100*0 

47 

.100*0 

0 

.0 

•  i 

MALE 

0 

.0 

0 

•  0 

\  o 

•  0 

*  92 

100*0 

92 

100*0 

c 

0 

.  0 

OUTLYING  AREAS 

(  1 

INSTITUTIONS) 

Ko 

1ST  PROFESSIONAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

139 

100.0 

139 

100*0 

0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

ioo;o 

47 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

100*0 

92 

100*0 

p  0 

.0 

0 

.0 

MAJOR  FIELD  AGGREGATE vl206  ( 

110  INSTITUTIONS) 

J 

1ST  PROFESSIONAL 

;  "*  38 

.3 

762 

5.1 

369 

2.5 

463 

3*1 

lt632 

10*9 

13f  20»88.5 

88 

•  *6 

FEMALE 

13 

.4 

269 

7.8 

108 

3.1 

128 

3.7 

518 

15*0 

2*906™  84* 2 

28 

.8 

*  MALE 

25 

.2 

4  93 

4*3 

261 

2.3 

335 

2*9 

It  114 

9*7 

10*299 

89*8. 

60 

♦  5 

102 
13 
B9 


78 
16 

6<! 


403 
100 
303 


180 
49 
*  131 


9k 
18 
74 


25B 
47 
211 


14*786 
3*405 
11*361 


139 
*47- 
92 


139 
47 
92 


14*  925 
3*452 
11*473 


OPTOMETRY  (0.0.) 


ALABAMA  ( 

1ST  PROFESSIONAL  0 

FEMALE  0 

MALE       9  0 

CALIFORNIA  ( 

1ST  PROFESSIONAL  0 
FEMALE           «  0 

MALE,,  0 

ILLINOIS  ( 

1ST  PROFESSIONAL  0 

FEMALE       ,  0 

+                MALE  0 

C 

INOIANA  < 

1ST  PROFESSIONAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

MASSACHUSETTS-  ( 

1ST  PROFESSIONAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

MICHIGAN  ( 

1ST  PROFESSIONAL  0 

FEMALE  0 

MALE  jT 

NEW  YOR<-  I 

1ST  PROFESSIONAL  ,0 

FEMALE  0 

MALE  0 

OHIO  ( 
1ST  PROFESSIONAL        \       0  ' 

FEMALE  0 

MALE  0 


1  INSTITUTIONS) 

.0  3  9.4 

.0  1  25.0 

*0  2      V*  1 


INST ITUTIONS) 
0  *0 

o  .6 

0  *0 


L  INSTITUTIONS) 

♦  0*  0  *0 

•  0  0  *0 
*0               0  *0 

1  INSTITUTIONS) 
•0  4  6*0 

*0  1  9*1 

*0  3  5*4 

1  INSTITUTIONS) 

*0  2  2*4 

*0  0  *0 

*0  2    ,  3*0 


1 

•  0 

•  0 

•  0 

1 

•0 
*0 

•  0 


INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 

0  *0 

INSTITUTIONS)  , 

1  2*6 
1  25*0 
0  *X) 


1  INSTITUTIONS) 
*0  a  .0 

*0  0  *0 

♦0  0  *0 


25 
6 
1? 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


15*2 
28*6 
13*2 


3*5 
16*? 
l.u 


3*0 
*0 
3.6 


3.5 
.0 
4.5 


^0 

•  0 

♦  0 


3.0 
.0 
3.5 


.0 
♦  0 
.0 


.0 
.0 
♦  0 


♦  0 
.0 
.0 


-.0 
.0 
.0 


3  9*4 

1  .25*0 

2  741 


30  18*2 
6  26*6 
24  * 16*7 


5  3*5 
3  16*7 
2  1*6 


6  9*0 
1  9*1 
5  8*9 


5.9 
7.5 


2.6 
25.0 
*0 


29 
3 
26 


134 
15 
119 


139 
15 
124 


90*6 
75*  G 
92*9 


81*2 
71*4 
82*6 


96*  5 
83*3 
98*4 


60  89*6 
9  81*8 
51  91*1 


77 
17 

60 


90*6 
94*4 
89*6 

f  ' 

20  100*0 
3  100*0 
17  100*0 


35  92.1 
2  50*0 
33  97*1 


55  100*0 
8  100*0 
47  100*0 


0 

.0 

I  32 

0 

.0 

4 

0 

.0 

28 

1 

•  6 

165 

♦0 

21 

1 

♦  7 

144 

0 

«0 

144 

0 

•  0 

16 

0 

•  0 

126 

1 

1.5 

67 

1 

9.1 

rt  11 

0 

•  0 

56 

>3 

3*5 

B5 

1 

5*6 

16 

2 

3.0 

67 

b 

♦  0 

20 

0 

.0 

3 

p 

•0 

17 

2 

5*3 

36 

1 

25*0 

4 

1 

2*9 

34 

0 

•  0 

55 

0 

•  0 

6 

0 

♦  o  * 

47 

* 
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2215  ... 


AMERICAN  INOIAN- 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLA^R 


NUMBER 


NUMBER 


HI SPANIC 
NUMBER 


TOT  At 

_  MINORITY 

i 

NUMBER 


WHITE  * 
NON-HISPANIC 

NUMBER  X 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER  * 


TOTAL 


OPTOMETRY  <6.D.) 

-  J  OREGON* 
MST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

PENNSYLVANIA 
1ST  PRifrESSIONAl* 
0  FEMALE* 
MALE 

.TENNESSEE 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE. 
MALE 

TEXAS 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

THE  STATES  AND  O.C. 
iiT  PROFESSIONAL 

*  :female 

MALE 


1 

1 

o 

'♦0 

o 

♦  0 

•o 

*-0 

( 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

( 

1 

0 

♦0 

0 

;o 

0 

♦  0 

( 

i 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

*  1 

0 

I 


1.2 
•  0 
1*3 


INSTITUTIONS) 
0  *0 
Q  *0 
0  *0 


1*3 
10*0 
♦  0 


13  INSTITUTIONS) 

0        *d              12  1,1 

0        .0               4  ?.9 

0        .0               8  *9 


MAJOR  FIELO  AGGREGATE  12*09  C 
fit,  PROFESSIONAL 


FEMALE 
MALE  „ 


13  INSTITUTIONS) 
♦0  12  1*1 

♦0  4  2.9 

♦  0  8  *9 


OSTEOPATHIC  MEOICINE  «0*0*)* 


ILLINOIS* 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 


.  IOWA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

MICHIGAN 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

MISSOURI 
1ST  PROFESSIUNAL 

^FEM..i.E 
MA>E 

OKLAHOMA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

PENNSYLVANIA 
1ST.  PRGFE  SIONAL 
^  /EMALE 
'  MALE 

TEXAS 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

WEST  VIRGINIA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

THE  STATES  AND  O.C. 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE  ' 


1  INSTITUTIONS) 
.0     *f       1  UI 
.0  0  .0 

♦0  1  1*2 


1  INSTITUTIONS) 

.6  0.0 

.0  0  ,0 

.7  0  .0 

1  INSTITUTIONS) 
1.9  11  6.8 
2.3  4  *  9*1 
1.7  .7  5.9 

2  INSTITUTIONS) 
1.1  2  .8 
2.6  0  .0 

♦  9  2  .9 

1  INSTITUTIONS) 

.0  1  I.* 

.0  1  9.1 

♦  0  0  .0 

1.  INSTITUTIONS* 

*5  2  1.0 

#0  1  3.3 

.6  1  ♦<> 


(  1  INSTITUTIONS) 

0  fO&          o  .0 

0  ^c«o^         0  .0 

0  .0              0  .0 


1  INSTITUTIONS) 

,o          i  :»4 

.0               0  .0 

.0               1  2.6 

)  INSTITUTIONS) 

.8             18  1.7 

1~2              6  3.6 

♦7  .           12  1.3 


-45 
12 
33 


8.1 
14.3 
7.6 


♦5.9 
.0 


1.3 
6.7 
♦  7 


MAJ9R  FIttD  AGGREGATE  1210  < 
1ST  PROFESSIONAL  8 
FEMALE  2 
MALE  6 


9  INSTITUTIONS) 
18  1.7 
6  3.6 
12  1.3 


4.3 
8.8 
3*6 


45  4.3 
12  8.8 
33  3*6 


13 
0 
13 


1.2 
.0 
1.5 


3.1 
.0 
4.2 


2.3 
♦  0 
2.6 


♦  0 

♦  0 
.0 


♦  0 
.0 

*0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


1.2 
.0 
1.4 


0 
*  0 
0 


.0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


4.0 
♦  0 
4.6 


3.1 
4.5 
2.5 


♦  4 
.0 
♦4 


1  .4 
.0 
1.7 


0* 

0 

0 


2  2.9 

0  so 

2  3.1 


10  .9 
8  0.9 


13  1.2 
0  .0 
13  1.4 


10 

2 


.9 
1.2 

;9 


8  9.3- 
1  14*3 
7  8.9 


5.9 
»  .0 


1.3 
6.7 
.7" 


4  5*3 
1  10.0 
3  4*6 


6v 
16 
49 


6*2 
11*8 
5*4 


65  6*2 
-16  1?*8 
49  5*4 


1.1 
.0 
1.2 


2^ 
.0 

3.0 


24  14.8 
7  15.9 
17  14.4 


12  4*5 
1  2*6 
11  4*8 


2  2*8 
1  9*1 

1  r.7 


3  1.5 

1  3.3 

2  1.2 


2.9 
.0 
3.1 


2.4 
.0 
2.6 


49  4.6 
10  6.0 
39  4.3 


49  4*6 
10  6.0 
39  4.3 


77  89.5 
6  85.7 
71  89.9 


12C  99.2 
16  94*1 
112  100.0 


148 
-14 
134 


96*7 
93.3 
99*3 


66  '88.0 
9  90*0 
57    87*  7 


968  92*5 
117  86*0 
851  93*5 


966  92*5 
117  86*0 
851  93*5 


92  96*9 
6  100*0 
84  96*8 


157  96*3 
28  100*0 
129  95*6 


136  85*2 
37  84*1 
101  85*6 


2  54 
37 
217 


69 
10 
59 


95*5 
97*4 
95*2 


97*2 
90*9 
98*3 


1*2 
•0 
1*3 


13 
3 
10 


196  98*5 
29  96*7 
167  98.8 


67  97*1 
4  100*0 
63  96*9 


40  95*2 
4  100*0 
36  94*7 


,013  95*1 
157  94*0 
656  95*3 


6*  7 
*  *0 
7.7 


>13f  1.2 
3  2.2 
10  1*1 


1 ,013 
157 

856 


95*1 
94*0 
95*3 


1*2 
2*2 
i.l 


1.2 
.0 
1.5 


•  0 

•  0 

•  0 


2.4 
•0 
2.6 


•  3 

•  0 
*3 


66 
7 
79 


129 
17 
112 


150 
15 
135 


75 
10 
65 


1*046 
136 
*IP. 


,046 
136* 
910 


93 
6 
85 


163 
28 
135 


162 
44 
118 


266 
38 
228 


71 
11 

60' 


1VV&) 

30 
169 


69 
4 
65 


hi 
4 
38 


,065 
167 
898 


,065 
167 

696 


PHARMACY  CO.PHAR) 

ARKANSAS  " 
I  ST- PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

CALIFORNIA 
1ST- PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE-^. 


ERLC 


1  INSTITUTIONS) 

♦  0  0  *0 

♦  0  0  *0 
.0*0  *0 

3  INSTITUTIONS) 
#3  13  3*4 

*0  .  9  6*0 
♦4  4  1*8 


♦  0 
.0 
.0 


107  28.4 
,  41  2T.5 
*  66  ,28.9 

O  r 


22  ifi. 


1.6 
♦  7 
2.2 


.0 
•  0 
.0 


127 

51  K*2 
76  3J*3 


1  100*0 

0  *0 

1  100*0 


226  60*5 
89  59.7 
139  61*0 


22 
9 
13 


5.8 
6.0 
5.7 


377 
149 
22*6 


TABLE  21.     TOTAL  OECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCfATION  BY  RACE*  ETHNICITY  AND  SEX* 

STATE^AND  NATION    1976-1979*  (  > 


AMERICAN  I  NOUN 
ALASKAN  NATIVE 


,    BLACK  ASIAN.  OR 

NUN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


PHARMACY  (O'.PHAR* 

\  • 

\florioa 
ist)  professional 

*  FEMALE 

haIe 

GEORGIA  .* 
1ST.  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

I  NO  I  ANA* 
1ST  PROFESS  lOtflM. 

FEMALE 
MALE 

.  KENTUCKY 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

NARYLANO  V) 
1ST  PROFESSIONAL     '  * 
FEMALE 
MALE 

/MASSACHUSETTS 
1ST  PROFESSIONAL 

*  '  FEMALE" 
*  /  "  MALE 

MICHIGAN  . 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
-  MALE 
*  -  • 

MINNESOTA 
1ST  PROFESSIONAL  * 
FEMALE 
MALE 

MISSOURI 
1ST  PROFESSIONAL 
^FEMALE 
NALE^X 

'  NEBRASKA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
HALE 

NEW  YORK 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

OHIO 

1ST  PROFESSIONAL 
^FEMALE 
HALE 

PENNSYLVANIA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

/< 

SOUTH  CAROLINA 
1ST  PROFESSIONAL 
#  1  FEMALE 
HALE 

TENNESSEE 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
HALE 

TEXAS 
1ST  PROFESSIONAL  * 
FEMALE 
HALE 

UTAH 

.  1ST:  PROFESSIONAL 
FEHALE 
^  HALE 

THE  STATES  ANO  6.C.* 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
HALE 


1ST  PROFESSIONAL 
f  FEMALE, 
HALE 


ER 

X      NUMBER  X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

( 

1  INSTITUTIONS) 

e 

0 

*  ;o*         o  *o 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  O     »       0       •  o 

•*  0 

*  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

d 

;  .o          o  *o 

0 

•  0 

0 

•  0 

'  0 

.0 
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'   >  ^INSTITUTIONS) 

v\ 

% 

* 

0 

♦  0               0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0* 

,  a. 

.0  ' 

0 

♦  0               0        ♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

0 

.•0               0  *0 

0 

•  0 

- 

0 

♦  0 

0 

•  0 

( 

0  1  INSTITUTIONS) 

•0 

0 

•0    ,  0.0 

0 

0 

.0 

.0 

0 

o 

.  0 

o 

♦  0 

0 

.o  ! 

0 

♦  0               0  *0 

• 

0 

•p 

0 

.0 

,0 

loi 

( 

1  INSTITUTIONS) 

0 

S    .0  0 

0 

♦o  - 

1 

7,1 

1 

7.1 

A 

u 

.0               0        •  0 

»  0 

•  0 

•0 

o 

•  0 

0 

.•0               0  .0 

0 

1 

.0 

i  - 

^.1 

1 

7.1 

( 

I  INSTITUTIONS) 

0 

•  0               0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

^0 

.0 

0 

o 

♦  C* 

♦  0 

.0 

0 

'♦0               0  .0 

0 

♦  Q 

0 

> 

♦0/ 

0 

♦o- 

( 

i  INSTITUTIONS) 

0 

♦  0            o°  ♦O 

c 

•  0 

6 

.0 

0 

.0 

0 

o 

.  0 

o 

.0 

o 

•  0 

0 

!o  0.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

( 

2  INSTITUTIONS) 

t 

0 

.0              1    \  5*9 

1 

5.9 

0 

.0 

2 

11*8 

0 

♦  0               0        •  0 

o 

♦  0 

o 

.0 

o 

•  0 

0 

.0               1  7*1 

1 

7.1 

0 

c»0 

2 

14.3 

( 

1  INSTITUTIONS) 

0 

•0               0     ^  *0 

0 

•  0 

0 

To 

0 

.0 

0 

•  0               Oh  *0 

o 

'•0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

«0               0  *0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

(  • 

I  INSTITUTIONS) 

t 

0 

•0  .0*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0               0  *0 

0 

.  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0               0  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

- 

•  0 

( 

2  INSTITUTIONS) 

0 

„    .0               1  1.3 

9  2 

2.5 

0 

.0 

3 

3.8 

0 

•  0               0        ♦  0 

o 

.0 

o 

•  0 

0 

•0 

0 

.0               1  2*0 

2 

4.0 

0  • 

.0 

3 

6.0 

( 

1  INSTITUTIONS) 

0 

•  0                0  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

•0              o  *0 

■*  0 

.0 

o 

.0 

o 

*0v 

0 

♦  d          o  .o 

0 

•  0 

0 

To 

0 

( 

1  INSTITUTIONS) 

0 

.0  o.o 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

t    .0  0.0 

Q 

.  0 

o 

.0 

o 

•  0 

0 

♦  0               0  *0 

0 

.0* 

0 

.0 

~  0 

.0 

( 

2  INSTITUTIONS) 

0 

•0               0  *0 

2 

6.7 

0 

.0 

2 

6.7 

p 

•  0               0        *  0 

1 

9.1 

o 

.0 

9.1 

0 

•  0               0  *0 

a 

«•  1 

5.3  , 

"  0 

•  u 

5.3 

( 

1  INSTITUTIONS) 

% 

•> 

0 

•  0            0  *o 

0 

.0* 

0 

.0 

0 

o 

•  0  0*0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0                0  *0 

0 

.0 

0 

•0 

* 

0 

•  0 

( 

I  INSTITUTIONS) 

0 

♦  0               I  6*7- 

•  0 

•  0 

0 

.0 

,  I 

6.7 

0 

•0               1  25*0 

0 

.0 

0 

♦  0  -  1 

25.0 

0 

.0               0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

( 

1  INSTITUTIONS) 

0 

.0               0  .0 

0 

.0 

0 

,  o 

.0 

•  0 

.0               0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

*  0 

t*o     *    ^o.  *o 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES  I OENT 
ALIEN  $ 

NUMBER  ,X 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


24 


INSTITUTIONS)* 
.2.  16-  2.5 

•  0  10  4.3 

.2  6  1*5 

2**  INSTITUTIONS) 


1 

.2 

16 

2.5 

0 

•  0 

10 

4.3 

1 

•2 

*  6 

'1.5 

112. 
4? 
7w 


112 

42 
70 


17*5 
18.3 
17.1 


17.5 
18.3 
17.1 


.0 
•  0 
.0 


4 

ICG.  0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•0 

18 

100.0 

0 

•  0 

*  4 

100.  0 

0 

•  0 

14 

100.0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

•0 

4 

100*0 

0 

*0 

13 

% 

92*9  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

13 

92*9 

0 

•0 

6 

100*0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

.0 

t 

2 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

13 

76*5, 

ii.  a 

3^ 

vlOO.O 

♦  0 

10 

X71.4 

**2 

14.) 

15 

N 

88.2  / 

2 

11.8 

4 

80.0 

1 

20.0 

11 

9U7 

1 

8*3 

6 

100.0 

0 

♦  0 

2 

100.0 

0 

♦0 

4 

1^00.0 

0 

.0 

76 

95.0 

1 

1.3 

30 

100.0 

0 

.0 

46 

92.0 

1 

2.0 

8 

.  66.7 

* 

4 

33.3 

"\  4 

80.0 

1 

20.0 

]  4 

57.1 

3 

42.9 

3 

too.o 

0 

.0 

-  1 

100.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

.0 

27 

90.0 

1 

3.3 

9 

81.8 

1 

9\l 

18 

94.7 

0 

•  0 

12 

100.0 

0 

•  0 

3 

100.0 

_  0 

•  0 

9 

100.0 

0 

•  0 

/ 

13 

86^.7 

1 

6.7 

2 

50.0-  . 

1 

25.0 

11 

100.0  * 

0 

.0 

14 

100.0 

0 

.  .0 

2 

100.0 

0 

.0 

12 

100.0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

2 

100*0 

0 

•  0 

TOTAL 


7 

1.1  * 

136 

21*3 

470 

73*6 

33 

5*2 

1 

♦4 

53 

23*0 

164 

71*3 

.    13  ^. 

5*7 

6 

1.5 

c  63 

20.  3 

306 

74.8 

20 

4*9 

7 

♦ 

1.1 

136 

21*3 

470 

73*6 

3f 

3.2 

1 

.4 

53 

23*0 

164 

'71.3 

,13 

5.7 

6- 

1.5 

63 

20.3 

306 

74*8 

20 

4.9 

18 
4 
14 


14 
0 
14 


6 
4 
♦  2 


17 
3 
14 


17 
5 
12 


«0 

30 
50 


12 
5 
7 


03 
1 
2 


3C 
11 
19 


12 
3 
9 


15 
4 
11 


14 

2 

12 


639 
230 
'409 


439 

230 
409 


uc 


2157  r> 


2217. 


TAill-2"l. 


TOTAL' OKMES'FOR  ^0^F^"0:";«*\E°0^j^fT^}J!f,?$  H,*HI"  £OUCA"0N  " 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN,  NATIVE 


, BLACK. 


_ASXANJ)a_ 


NON^HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 
NUMBER         %      NUMBER  — NUMBER   *     X  NUMBER 


POOI ATR Y  IPCO.O  OR  O.P.)'  OR  PODIATRIC  HEOICINE  (0. P.M.I 


TOTAL 
'MINORITY. 

NUMBER 


ETHNICITY  A NO  SEXl 


WHITE  NON-RfS IOENT 

NON-HISPANIC       ■  ALIEN 


TOTAL 


V 


NUMBER 


( 

0 

0  • 
0 


CALIFORNIA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
j  MALE  . 

°     ILLINOIS  , 
1ST  PROFESSIONAL 

'  FEMALE  » 
lfAL>«,  . 

NEW  YORV 
1ST. PROFESSIONAL 
FEMALE 
HALE 
•  . 

OHIO 

1st  professional 
:  Female 

»  MALE 

-  .  PENNSYLVANIA 
1ST  PROFESSIONAL 
,    '  FEMALE 
\  MALE 

\ 

THE. STATES  ANO  O.C. 
1ST  PROFESSIONAL 
'FEMALE 
*  MALE 

MAJOR  FIELO. AGGREGATE n2t£  i 
1ST  PROFESSIONAL  0 
FEMALE'  0 
MALE  0 

VETERINARY  MEDICINE  (O.V.N.) 


INSTITUTIONS) 
1  1.1 
0  .0 
t  1.2 

INSTITUTIONS)- 
4  2*8 
0  *  .0 
4  2.9 


INSTITUTIONS) 
3  3.0 
0  .0 

3  3.1 

# 

INSTITUTIONS)  • 

4  3.3 
•    .  2  25.0 

2  1.8 


3.2' 
3.5 


2.1 
.0, 
2.2 


20.0 
•0 


1. 
'  20< 


'V, 


.  5 
2 
•  3 


No 

•  0 


INSTITUTIONS) 
15  e  -2.6 
.    2  4.9 
13  2.4 


ALABAMA 

1ST  PROFESSIONAL 
. .       o  FEMALE 
y  MALE 

CALIFORNIA 
iST^PROFESSIONAL 
-     •  FEMALE 
MALE 

COLORAOO 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

GEORGIA  -*s 
•  UT  PROFESSION*! 

*  *  FEMALE 

MALE 

ILLINOIS 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
.  MALE 

*  INCH  ANA 

1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE, 
MALE 


IOWA    >,  , 
.1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 


0 

cO 
0 


.  KANSAS 
1ST  PROFESSIONAL 

f  FEMAf- 


IONAL  j> 
EHAL*-*^ 
HALE  b 


LOUISIANA 
1ST  PROFESSIONAL 
FINALE 
MALE 

MICHIGAN 
1ST  PROFESSIONAL 
"  O  FEMALE 
«  MALE 

MINNESOTA, 
iSTrPROFESSI0NAL 
«  FEMALE 
HALE 


0- 
0 
0 


2  INSTITUTIONS) 
.6"  24  14.9 

.0  ^  10  27.0 
.8  14  11.3 

1  INSTITUTIONS) 

.0  3  3.2 

•0  1  3.2 

•0  '  2  3.2 

1  INSTITUTIONS) 

•  0  0  .0 
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•  0  0  .0 
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•  0  0  .0 
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1%  1.4 
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m  .o 


1  INSTITUTIONS) 

.0  0  .0 

•  0  0  .0 
.0  0  .0 

1  INSTITUTIONS) 
2*0  2  2.0 

•  0  0  #0 
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1  INSTITUTIONS* 
#0  0  .0 

•0  0   ,    .0  . 

.0    *         0  .0 

1  INSTITUTIONS) 
1.8  2  1*8 

3.6  2  3*6 

.0  ,     0  .0, 


1 

1.3 
4.3 
.0 


INSTITUTIONS) 

0  .  .c 
0  .c 

0  .0 


.ERIC 


4- 


4 


w  • 

0 

•  0 

i 

•  8 

5 

*o  0 

•  0 

0 

.0 

2  4 

0 

•  0 

l 

Q 
.  » 

3 

0 

.0 

0 

•  0 

N  3 

0 

.0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

•0 

o 

.0 

3 

T 

1.2 

4 

.7 

*  26 

1 

2.4 

I 

2  .4 

4 

6 

1.1  * 

* 
t  3 

.6  t« 

22 

7 

1.2 

4 

.7 

26 

1 

2.4 

1 

2.4 

*6 

1.  1 

3 

.  6 

22 

<S 

0 

.0 

2.5 

i9 

0 

•  0 

1 

2.7 

11 

0 

..  0 

*     3  1 

18 

,1 

1.1 

0 

4 

0 

^-.0 

0 

•  0 

1 

1 

1.6 

0 

♦  0* 

3 

2 

2.0 

Q 

♦  0 

*C  \2 

0 

.0 

0 

2 

.  '0 

2 

•"S 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

* 

0 

.0 

.0 

J  I 

o 

•  0 

^  .0 

1 

0 

.0 

0 

^*.0 

0 

0 

.0 

1 

1.4 

2 

0 

•  0 

0 

1 

Q 

.0 

1 

2.0 

1 

V 

1* 

i.i 

0 

•  0 

I 

0 

•  0 

.  0 

•  0 

♦  o 

1 

r.3 

0 

•  0 

,  1 

1 

2 

'  2.0 

7 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

1 

1.2 

2 

2.4 

7 

0 

.0 

.0  - 

0 

0 

•  0 

♦o. 

*     •  0 

0 

•o    *  o_ 

•  0 

0 

1 

.9 

0 

•  0 

5 

0 

•  0 

0 

.0 

.  4 

1 

1.7 

0 

•  0 

1 

6  1 

1.3 

.  2 

2.6 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1 

»  1.9 

2 

3.7 

3 

2 

2158 

6.4 
•  0 
7.1 


4.9 
•  0 
5.1 


5.0 
40.0 
3.1 


4*1 
25.C 
2.7 


2.6 
•  0 
3.0 


4.5 
9.8 
4.1 


4.5 
9.8 
4.1 


18.0 
29.7. 
14.5' 


4.3 
3.2 
4.8 


2.0 
.0 
2.7 


.0 
.0 
.0 


1.2 
3.8 
•  0 


2.8 

5*0„ 
2.0 


1.1 
.0 
1.3 


7.1 
•  0 
8.3 


aa  93.6 

9  100.0 
79  92.9 


135  45.1 
5  100.0 
130  9>4.9 


96 
3 
93 


114 

6 

108 


.0 
.0 
•  0 


4.4 
7.3 
1.7 


5.2 
4.3 
5.6* 


95.0, 

60.0 

96.9 


94.2 
75.0 
95.6 


NUMBER 


1.7 
•  0 
1.8 


110  96.5 
14  100,0 
96  96.0 


543  94.9 
37  90.2 
506  95.3 


1  .9 

0  .Oi, 

1  -1.0  - 


543 
37 

506 


126 
26 
102 


94.9 
90.2 
95.3 


79.5 
70*3 
82.3 


3/ 
0 
3 


3 
0 
.3 


.5 
.0 

,6 


Vz.s 
*  -o  .0 


89  95.7"  -7  0 
30  96.8  0 
59.   95.2      *  0 


•0 
♦  0 


95  96.9 
23  190.0 
72     96. 0 


85  100.0 
20"l00.0 
65  100.* 


84  98.8 
25  96.2 
59  100.0 


1  1.0 

D  .0 
lo-  I** 


69 
19 

50 


97.2 
95.0 
98.0 


a7  98.9 
13  100.0 
74  98.7 


90  91.8* 
14  100.0 
76  90.5 


48  100.0 
17  100.0 
31  10Q.0 


.0 
.0 
.0 


•  0 
•0 
.0- 


•  0 

•  0 
.0 


1  1.0 

0  .  .0 

1  1.2 


11 

51 
57 


95.6 
92.7 
98.3 


0 
'0 
0 


73  94.8 
22\  95.7^ 
51  94.4 


•  0 
•0 

•  0 


9* 

9. 
65 


142 
5 

137 


101 
6 
96 


121  f 
8  - 
113  « 


.11* 
14 
100 


57  k 
41 

531 


572 
41 
5J1 


161 
37 
124 


93 


98 
23 
•7* 


05 
20 
65 


85 
26 
59 


71 

20 
51 


68 

13 
75 


98 

I* 
84 

42 
17 
31 


113 
55 
58 


77 
23 
5* 


ABLE 


TABLE  21.    toTAL  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INST  I  TUT  IONS  OF  HIGHER  EOUCATtON  BY  RACE,  ,ETHNICITY  ANO 
^  "  STATE  ANO  NM ION     197I*I*T9     .  * 


/ 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NAT  IV E 


BLACK  •    ASIAN  OR 

NO^-NISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


v     ,  NUMBER 

Veterinary  neoicine  co.v.w») 


NISSOURI 
1ST  PROFESSIONAL 
4   -  FjfMALE 
HALE 

HTU  YORK 
1ST  PROFESSIONAL' 
FEMALE 
"MALE 

'  OHIO 
1ST  PROFESSIONAL 
;  FEMALE 
MALE 


I 
0 
I 

(  . 

0 
0 
0 


1 

W4, 
.0 
1.8 


.NUMBER 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 

*  0*  *0 


,    *  1.JNSTITUTJ0NS) 

\  .  o  t  r.4 

♦0  1  3*4 

♦  0  0  *0 


1 

•0 

to 

•  0 


INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  .0 
0  ,0 


NUMBER 


„  1 
0 
1 


1 


1*4 
•  .0 
1.8 


2.6 
3.4 
2.3 


HISPANIC 
NUMBER 

** 

0 

*  0 
0 


YOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


^  WHITE 

*  NON-HISPANIC 

•  NUMBER   N  I 


SEX: 


NON-RESIOENT 
'  ALIEN. 


NUMBER 


♦0 
•  0 


2.9 

.  «»8 

97.1 

o. 

•  *0 

•  0 

15 

100.0 

0 

•  0 

3** 

53 

96.4 

0 

•  0 

TOTAL 


70- 

15 

55 


0 

•  0 

3 

4.2 

69 

95.8 

0 

•  0 

?2 

•  0 

2 

6*9 

27 

93.1 

0 

•  0 

•29 

0 

.0 

1 

2.3 

42 

97.7 

0 

•0 

43 

0 

•  0 

0 

.0" 

126 

100*0 

0 

126 

0 

.0 

«  0 

♦  0 

46 

lpo.o 

0> 

■*  .0 

46 

0 

a 

0 

.0  *• 

80 

100*0 

0 

•  0 

80 

OKLAHOMA  C  * 

1ST  PROFESSIONAL  %  J> 

FEMALE  0 

■HALE  0 

PENNSYLVANIA  C 

1ST  PROFESSIONAL^  *  tO 

FEMALE  0 

MALE  0 

TENNESSEE  C 

1ST  PROFESSIONAL  0 

FEMALE  0 

f"     "MALE  0 

TEXAS  C 

•1ST  PROFESSIONAL*?  7 

FEMALE  N  3 

MALE  4 

WASHINGTON    *  C 

1ST  PROFESSIONAL  0 

FEMALE    *  0 

MALE      *  0 


1 

.0 

•  0 
.0 


INST ITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


1  INSTITUTIONS)  • 

%0  4      3*6  » 

♦0  3  6*7 

*0  1  1*5 

1  INSTITUTIONS)  . 

♦0  %  0  *0 

*0  0  *0 

*0  '       C  *0 

1  INSTITUTIONS) 

5*1  •  0  .0 

8*3  0     v  .0 

3*9  0  *0 

1  INST  ITUTIONS) 

«0  0         A  <&. 

*0  0  *0 

•0  Or  .0 


THE  STATES  ANO  0*C* 
1ST  PROFESSIONAL  ' 
FEMALE 
MALE 


20  INSTITUTIONS) 

15        *9  37  2*2 

7  1*4  16  3*6 

8  *7  1%  4*6 


MAJOR  FI-ELO  AGGREGATE  1218  ( 
1ST  PROFESSIONAL  15 
FEMALE  7 
MAL&  •  8 

CH1RCHUTIC  (0*C*  OR  0*C*M*) 


P.. 


CALIFORNIA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

GEORGIA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

ILLINOIS'* 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
*  MALE 

IOWA 

1ST  PROFESSIONAL  ' 
FEMALE 
MALE 

MINNESOTA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALc 
MALE 

NISSOURI  . 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE* 

NEW  YORK 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

•*  OREGON 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
•  MALE 


:ERIC 


.9 
K4* 
♦  7 


20  INSTITUTIONS) 


37  2.2 
16  3.6 
19  L6 


2  INSTITUTIONS) 
.4  1  .4 

2.3  „  0  .0 

.0  I  .4 

•      1  INSTITUTIONS) 
.0  0  .0 

.0  0  .0 

.0  0    '  .0 

1  INSTITUTIONS) 
.0  1  .5 

.0  1  5*6 

•  0  0  *0 

1  INSTITUTIONS) 

•  8  3  *6 
♦0  %  0  *0 
•.9  3  .7 

1  INSTITUTIONS) 
.0  0  .0 
.0'  0  .0 
.0               0  .0 

2  INSTITUTIONS) 
.5    *  0  .0 

♦  0  .  t  <       0  *0 

♦  6^  >         0  *0 

1  INST  ITUTIONS) 
♦0  1     '  *4 

*0  1    *  5*3 

*o«         a  *o 


INSTITUTIONS) 
0      •  *0 
0  *0 
0  *0 


0 
0 


0 
0 


10 

1 

9 


10 
1 
9 


•  0 

♦  0 
>.0 


.0 
.0 
.0 


1  *  1.6 

p  .0 
1  2.0 


V 
0 

1 


1.6 
•  0 
2.0 


62  98*4 
12  100*0' 
50_  98*0 


.0 
.0 
•  0 


63 
■12 
51 


2.6 
2.3 
2.7 


.0 
.0 
.0 


•  0 
.0 

♦  0 


.8 

.  2.2 
♦7 


1.5 
.0 
1.7 


3  .3.6 
0  .0 
3  3.9 


14 
3 
11 


1  2.6 

0  .0 

1  3.7 


2.2 
5.6 
1*0 


3.3 
.0 
4.0 


2.2 
.0 
2.5 


♦  0 
.0 
.0 


5  2.2 
/l  5.3. 
4  1.9- 


2159  v. 


2219 


4 

3.6 

108 

96*4 

0 

.0 

112 

3 

6.7 

42 

93*  3  ■ 

0 

.0 

45 

1 

1.5 

66 

96*5 

0 

.0 

67 

1 

2.6 

38 

97*4 

0 

.0 

39* 

0 

.  0 

12 

100*0* 

0 

.  0 

12 

1 

3.7 

26 

96*3 

0 

.0 

27 

10 

7.2 

128 

92*8 

- 

•0 

.0 

* 

138 

* 

5 

13.9 

31 

86*1 

0 

.() 

36 

5 

4.9 

97 

95*  1 

i 

>° 

.0 

102 

0 

.0 

73 

94*8 

4 

5.2 

77  "* 

0 

.0 

*  20 

90*9 

2 

.  9.1 

*d2 

0 

•  0 

53 

96*/r 

2 

3  .6 

55  % 

- 

76 

4.4" 

1\628 

95,0 

• 

10* 

1«  714 

29 

5.8 

465 

93*8 

2 

.4 

496 

47 

3.9 

It  lo3 

95*5 

6 

♦  7  % 

1  ,2  Id 

• 

76 

4.4 

1-62C 

95*0 

10 

.6 

1,714 

29 

•5.6 

465 

93*8 

2 

♦4 

496  - 

47^ 

3.9 

1*163 

95*  5 

8 

.7 

f  tZ  If 

Ck 

*% 

18 

6.7 

238, 

88.  1 

14 

5.2 

270 

Z 

^  40 

90.9 

4. 

4.5  " 

44 

16 

7.1 

198 

87.6 

12 

5.3 

226 

2 

2*2 

86 

92.5 

5 

5*4 

93 

0 

12 

92.3 

I 

7.7 

13* 

2 

74 

92.5 

4 

5.0 

80 

1 

..5 

165 

94.4  " 

10 

5.1 

196 

1 

5.6- 

17 

94.4 

0 

•  0 

18 

o 

.  0 

168 

94  .4 

10 

5.6 

176  k 

t 

14 

2.9 

404 

84.5  ^ 

»60 

12.0 

473 

1  ' 

2.2 

38 

82*6** 

7 

15.2, 

46  ' 

13 

3.0 

366 

84*7-* 

*53 

12*3 

432 

3 

3.6 

'  ^78 

92.9 

3 

3*6 

84.' 

0 

.0 

7 

87.5  * 

1 

12.5 

8 

3 

3.9 

71" 

93.4 

2 

2*6 

J  6 

4 

2.1 

180 

.  92.3 

5*6 

195 

C 

.0 

17 

85.0 

15*0 

20 

4 

I 

2.3 

163 

93.1 

8 

4*6  ~ 

175 

6 

*220 

97.3 

0 

.  -> 

226 

2 

10*5 

17 

89*5 

0 

•  0 

19 

4 

1*9 

203 

98*1 

0 

•  0 

207 

0 

.0 

93 

98*9 

1 

1.1 

V4 

0 

.0 

66*9 

1 

11.1" 

9 

0 

.0 

*  ,3 

100*0 

0 

♦0 

65. 

> 

• 

<• 

JHNICITY  ANO  SEX* 


AMERICAN  INOUH 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER  -> 
CHIROPRATIC  C0*C*  OR  O.C*N*) 
( 


, STATE  ANO  NATION 

4 

BLACK,  ASIAN  OR  < 

NON-.HIS*ANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


0  , 

0 

0 


0 

0  ' 
*0 


0 
0 
0 


( 

28 


20 


SOUTH  CAROLINA 
1ST  PROFESSIONAL  - 
FEMALE  ■ 
MALE 

TEXAS 
1ST  PROFESSIONAL  • 
&  FEMALE 
*  MALE 
%  v 

THE  STATES  ANO  O.C* 
1ST  PROFESSIONAL  " 
FEMALE 
MALE 


'MAJOR  F I  EL  0' AGGREGATE  1221  I- 
iST.PROFtSSlONAL  6 

 V        FEMALE  I- 

MALE-  5 

|>N,GENERAL  CLL*6*  OR  J*D.) 

ALABAMA  * 

1ST"PR0FESSI0NAL 
FEMALE 
MALE 

'  *    ARIZONA  V 
'  15T  PROFESS  I  ON  AT^ 
FEMALE 
HALE  0 

•ARKANSAS 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

'CALIFORNIA 
"1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

*  '  COLORAOO 
1ST  PROFESSIONAL 

FEMALE.  ■ 
^  ■  MALE 

CONNECTICUT 
1ST  PROFESSIONAL 
,  FEMALE' 
f  MALE 

OISTRICr  OF  COLL 
1ST  PROFESSIONAL  * 
%   »  FEMALE 
**  MALE 

FLORIDA 
1ST  PROFESSIONAL 
a       ■  FEMALE 

.'VY.ALE 

.GEORGIA 
1ST' PROFESSIONAL 
FEMALE 
*  MALE 

<  HAWAII 

*  1ST  PROFESSIONAL 

FEMALE 
.   ~  MALE 

IDAHO 
1ST  PROFC-5SI0NAL 

FEMALE  . 
MALE 

'ILLINOIS 

-  1ST  PROFESSIONAL 

FEMALE 
HALE 

-  )  INDIANA 
c  »1ST  PROFESSIONAL 

FEMALE 
HAL 

IOHA^ 
^'PROFESSIONAL 
•FEMALE 
MALE 


1  INSTITUTIONS) 

♦  0  0  .0 

.0  0  .0 

1  INSTITUTIONS) 

m.0  *t  1.7 

.0  •     0  *0 

.0  '  1 


NUMBER 


HISPANIC* 
NUMBER 


..  TQUL  *. 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE  NON-RESIOEMT^ 
NON-HI  SPANIC  AL.»*£N 

NUMBER  X      NUMBER  I 


i  i2  INSTITUTIONS) 


7  *4 
2  '  Ul  ' 
5  .  *3 
*  O 
12  INSTITUTIONS) 
7  *4 
r*-  2      t\l  + 

m       >  -3 


INSTITUTIONS)  . 
10.  2*6 
4  6*2. 
6  1*9 


2  INSTITUTIONS) 

♦0  0  .0 

.0  0     .  .0 

.0  o  *o 


C«  2  INST  ITUT  IQN5  )  " 

5  2*0  6  2-4 

«1  1*6  "  1  *•* 

4  :  *.l  * 


2i* 


26  INSTITUTIONS) 
♦S       *    19i  3*>„ 
*S  9S  S.7 

«5  97  2*6 


INSTITUTIONS) 
9  2*3 
1  .7 
8  3*2 


♦  7 


18  iti 


0 
0 

iO 

( 

0 
*0 

0 


INSTITUTIONS) 
15  3*9* 
11  9.2 
4  US 

INSTITUTIONS) 
212  13*4 
'       100  16*S 
112  11.4 


S  INSTITUTIONS) 

•  3  29  2.S 

.0  *  !•* 

.3  *  .  *2S  2.9 


INSTITUTIONS) 
18  3.6 
.     9  7*0 
•  9  2*4 

fNSTlTUTIONS) 
&  .0 

\  0  '  »o 
0.  *o 


A  INSTITUTIONS) 
.0  -  0  .0 

♦0  0  ,.0 

♦q»    ■    %  o  .  .o 

4  INSTITUTIONS) 
.2  ■  77  3.7 


.  32 
45 


.6*4 
3*1 


4  INSTITUTIONS) 
.8  40  6*4 

.6'  15  8.8 

.9  2S  5.5 

2"  INSTITUTIONS) 


0 
0 

o- 


20 
2 
18" 


3*5 
♦  0 
3*9 


1.1 
1.1 
1.1 


20  1.1 
^2  1.1 
18  1.1 


19 
1 
16 


19 
1 
16 


.0 
♦  0 
.0 


.0 

•o 


i«i 
•s 
1*1 


1.1 

*  .s 
:.i 


4 


.0 
.0 
.0 


167  3.1" 
6S  3.V 
102  2.7 


22\ 
■  9  " 
13 


♦  0 

♦  0 
♦0 


1.4 
l.S 
1.3 


•  4 
.0 
.5. 


44  78.6 
11  73.3 
37    80.  S 


.3 
•0 
•  3 


2.4 
4.2 
1.9 


0 
0 
0 

u 

6 
12 


0 
0 

o 


.9 

1.0 
..8 


•  0 

♦  0 

;o 


o 
o 
o 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


3.5 
2.3 
4.1 


.4 
1.6 

v.o, 


209  3.8 
68  4.1 
141  3.7 


18 
5 
13 


U 
3 


38 
5 
33 


S3 
6 
4S 


4.7 
3.7 
S.3 


2.9 
2.*5 
3.0 


"2.4 
'  .8 
3.4 


4.S 
2.7 
S.l 


18 
1 
17 


i5 
4 
11 


.0 
.0 
.0 


.9 
♦  2* 
1.2 


2.4 
2.3 
2.4 


3.S 
..0 
3.9 


1  1.7 

0  .0 

1  1.6 


S2*  2.S 
6  3*2 
46  2.9 


52 
•  6 
46 


10 
4 
6 


2.9 
3.2 
2.9 


2*~6 
6.2 
1.9 


•10  3.9 
3  3.4 
7  4.1 


12  4.8 
3  4.8 
9  4.8 


S96  10.9 
236  14.1 
-960  9.S 


31 
7 
24 


8.1 
S.l 
9.7 


27  7.0 
IS  12*6 
12.  4.S 


275  17.3 
US  16.9 
160  16*3 


92 
13 
79 


22 
9 

13 


44. 
11 

33 


7.9 
4.4 

9*0> 


4.4 

7.C 
3.S 


78*6 
73.3 
80. S 


0 
i> 
0 


.0 
♦  0 
.0 


118  5.7 
41  6.9 
77  S.3 


78 
8 

70 


91*6 
88. 9- 

92.1 


51  67.9 
2  66.7 
49  69*1 


1,613  90.7 
166  97.6 
1,447  91*0 


1,613  90.7 
166  67.6 
1,447  91.0 


373 
61 
312 


97.4 
93*6 
96*1 


244  94*9 
64    96:*  6 
160  94*1 


240  95.2 
60  9S*2 
180  9S.2 


4,861  66.9 

1,439  8S.8 

3^422  90*2 

3S2  91*9 

129  94*9 

223  90.3' 


%     US4  92.4 

104  67.4 

^  2S0  94.7 

1,299  81.9 

486  60.4 

.011  82.8 


tfl,074  91.8 
263  9S.6 
791    90. S 


477  95.4 
120  93.0 
357  96.2 


12  21.4 
4  26.7 
6  1?.5 


0  .0 
0  .0 
0    •  *.0 


61 
20 
41 


10 
3 
7 


9*.  7 
11.7 
9.0 


2.6 
4*2 
2.3 


3  69 
69 
3  00 


4  ,  4.7 
1  11.1 
3  3.9 


6  10.3 
1  33.3 
S  9*1 


114  6.4 
17  9.0 
97  .6*1 


114  6>4 
17  9.0 
97  6.1 


.0 
.0  1 
.0 


73  100.0 
U  100.0 
62  100.0 


1,931  94.0 
SS5  93.0 
1,376  94^4 


.562  89.3 
149  67.1 
413  90.2 


0 
0 
0 

i 
0 

3  ■  M 


1*2 

.0 


14 

2 
12 


13 
4 


.0 

*0 
♦  0 


.0 

.0 
♦  0 


♦  7 
.9 


.3 
.0 

•  s 


•0 
•  0 
•0 


97*1 
9S*'8 
97*4 


♦  1 
0 
*  1 


1* 
1* 


2160 


TA6LE-2L    TOTAL  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY  AND  SEXS 

*     STATE  AND  NATION-  1976-1979 


AMERICAN  INDIAN    _      SLACK  ASIAN  OR<* 

ALASKAN  NATIVE    ?NON-HI  SPAN IC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


TOTAL 
" MINORITY 


kHlTE 
NON-HiSPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


70TAL 


NUMBER 

LAN t GENERAL  ILL.8.  OR  J.O.I 


KANSAS 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

KENTUCKY 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
'  MALE 

,  LOUISIANA 
1ST  PROFESSIONAL 
*  FEMALE, 
*  MALE 

MAINE  . 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

,  MARYLANO 
,1ST  PROFESSIONAL 

FEMALE  ' 
t  /  HALE 

, MASSACHUSETTS 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

..  MICHIGAN 
1ST  PROFESSIONAL 
*  FEMALE 
MALE 

/MINNESOTA 
1ST.  PROFESSIONAL 

FEMALE  ' 
HALE 

MISSISSIPPI 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

MISSOURI 
riSr"PROFESSION>L~  " 
FEMALE 
c     MALE  " 

,  MONTANA 
1ST  PROFESS  I ONAt 
FEMALE 
•  MALE  o 

NEBRASKA 
1ST  PROFESSIONAL 
*  FEMALE 
MALE 

.  NEW  HAMPSHIRE 
•1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
,  MALE 

>       NEN  JERSEY 
1ST  PROFESSIONAL 
V  FEMALE 
.  HALE 

NEW  MEXICO 
1ST  PROFESSIONAL- 
FEMALE 
MALE 

.   NEW  YORK 
1ST- PROFESSIONAL 
FEMALE 
HALE 

NORTH  CAROLINA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

NORTH  DAKOTA 
•1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
■  HALE 

.  OHIO 
1ST  PROFESSIONAL 

FEMALE  * 
HALE 


( 

1 
0 
1 


2 
0 
2 

( 

0 
0 


v 


o 

0 
.  0 

V 

V 

1 
1 

0 


9 

MIMA  Fa  I 

NUMBER 

x 

NUMBER 

x 

NUMBER 

x 

NUMBER 

% 

NUMBER 

t 

2 

INST ITUT IONS  I 

322 

•  3 

5  1*6 

1 

♦3 

6 

1*9 

13 

4.0 

309 

96*0 

0 

.0 

♦  0 

3  4*3 

0 

•  0 

3 

4*3 

6 

8.7 

63 

91*3 

0 

•  0 

49 

.4 

2  .6 

1 

♦  4 

3 

1*2 

7 

2*8 

246 

97*2 

0 

.0 

253 

3 

INSTITUTIONS) 

447 

<\  12  2.7 

o 

•  0 

3 

♦  7 

17 

3*8 

430 

96*2 

0 

•  0 

.  9 

&  3  2.7 

o 

•f 

0 

•  0 

4 

3*6 

108 

96*4 

0 

.0 

112 

.3 

9  2.7 

0 

•0 

3 

♦  9 

13 

3*9 

322 

96.1 

0 

•0 

335 

4 

INSTITUTIONS! 

.7 

769 

,4 

56  7.3 

1 

♦  I 

11 

1*4 

71 

9*2 

693 

90.1 

5 

1.0 

16  6.2 

o 

♦  0 

2 

1*0 

20 

10*2 

176 

89.8 

0 

•  0 

196 

*  .2 

40  7.0 

1 

.2 

9 

1*6 

51 

8.9  x 

517 

90*2 

5 

.<» 

573 

INSTlTUT IONS) 

\ 
\  - 

\> 

73 

•  0 

0  *0 

o 

♦0 

0 

•0 

0 

•  0 

\  73 

100*0 

•J  0 

•  0 

.0 

0  *0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

\  15 

100*0 

0 

•  0 

15 

.0 

0  *0 

o 

•0 

0 

♦0 

0 

*0 

\58 

100*0 

0 

.0 

58 

2 

INST  ITUT  IONS) 

I 

445 

.0 

35  7*2 

1 

.2 

1 

♦  2 

37 

'  7*6" 

91*2 

6 

1*2 

466  * 

.0 

11  6*3 

o 

♦  0 

1 

«6 

12 

9*0 

UBi 

86*7 

3 

2*3 

133. 

•  0 

24  6*6 

1 

♦  3 

0 

*0 

*  25 

7*0 

327 

92*1 

3 

•8 

355 

7 

INSTITUTIONS) 

-7 

If  966 

#  I 

70  3*6 

16 

♦  8 

30 

1*5 

117 

*  5*9 

1.837 

93*3 

14 

.2 

27  4*7 

8 

1*4 

6 

1*4 

44 

7*7 

529 

92*2 

1 

•  2 

574 

•  0 

43  ,3.1 

6 

•  6 

22 

1*6 

73 

5*2 

If  308 

93*6 

'ML 

.9 

1,394 

5 

INST  ITUT  IONS), 

Q 

8*4 

If  400 

m  i 

93  6*6 

5 

,4 

16 

1*3 

116 

If  281 

91*5 

i 

•  1 

♦  0 

32  9*5 

3 

♦  9 

3 

♦  9 

38 

11*2 

300 

68*6 

0 

•  0 

336 

•  2 

61  5*7 

2 

•  2 

15 

1*4 

60 

7*5 

981 

92*4 

I 

*1 

1,062 

3 

INST  ITUTIONS) 

.2 

662 

^3 

5  *6 

3 

#5 

3 

•  5 

13 

2.0 

646 

97*9 

1 

»  0 

4  2*2 

o 

♦0 

0 

•0 

4 

Z?2 

181 

97*8 

0 

•  0 

165 

■44 

V  .2 

3 

•  6 

•  6 

9 

i.'9 

467 

97*9 

1 

♦  2 

477 

2 

INSTITUTIONS) 

234 

•0 

11      4*  7 

0 

♦  0 

0 

^♦0 

11 

4*7 

223 

95*3' 

0 

*0 

♦  0 

5  15*2 

o 

♦  0 

0 

i:o 

5 

15*2 

28 

84*6 

0 

*0 

33 

.0 

6  3*0 

0 

♦  0 

*  0 

♦0 

6 

3*0 

195 

97*0 

.0 

*0 

201 

4 

INST  ITUT  IONS)  ' 

„ 

*2 

609 

 — 2J3 

 2" 

~*3 

-  —3* t> 

— *5 

20 

3*3 

588 

96*6 

1 

♦  0 

10  5*9 

2 

U2 

1 

♦  6 

13 

7*6 

156 

91*8 

1 

.6 

170 

.2 

4  .9 

0 

♦0 

2 

♦  5 

7 

1*6 

432 

98*4 

0 

♦  0 

439 

I 

INSTITUTIONS) 

100*0 

- 

74 

♦  0 

J     0  *0 

o 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

74 

0 

*0, 

o 

x     o      ♦  o 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

21 

100*0 

0 

.0 

21 

.0- 

0  **o 

0, 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

53 

100*0 

0 

*0 

53 

2 

INST  ITUT  IONS  ) 

*0 

321 

.  6 

6  1*9 

2 

•  6 

1 

♦  3 

11 

3*4 

;  310, 

0 

•  0 

4  5*6 

o 

•0 

1 

1*4 

5 

6*9 

93*1" 

0 

*0 

72 

•  8 

2  .B 

2 

.  y 

0 

*0 

6 

2*4 

2*3 

97*6 

0 

.0 

249 

I 

INST  ITUT IONS) 

111 

N  0 

0        ♦  0 

o 

♦  0 

2 

1*8 

2 

1*8 

109 

98*2 

0 

♦  0 

.0 

0  *0 

o 

♦  0 

0 

*0 

1  0 

•  0 

26- 

100*0 

m  0 

♦  0  " 

26 

•  0 

0  \0 

0 

•  0 

2 

2*4 

2 

2*4 

63 

97.6 

0 

•  0 

45 

INSTITUTIONS) 
i  n  j  i  1 1  ui  iwiiji 

a 

766 

50      6  *5 

7 

.9 

24 

3*1 

83 

10*6 

6  82 

89*0 

1 

26  9*8 

5 

1*9 

7 

2*6 

39 

14*7 

226 

85*3 

0 

•  o  ■ 

265 

•  2 

.  24  4*8 

2 

♦  4 

17 

3*4 

44 

6*8 

456 

91*0 

1 

•  2 

501 

INST ITUT IONS) 
i n  j i 1 1 ui  iuuji 

37*7 

106 

4.7 

3  2*8 

2 

1*9 

30 

26*3 

40 

66 

62*3 

0 

*0 

5*6 

0  *0 

o 

•  0 

c  6 

22*2 

10 

27*6 

26 

72*2 

0 

•  0 

36 

4.3 

3  4*3 

2 

2*9 

22 

31*4 

30 

42*9 

40 

•57*1 

0 

•  0 

7U 

13 

INST  ITUT  IONS) 

12 

3,440 

#2 

96  2*6 

23 

.7 

40 

1*2 

168 

4*9 

3f  260 

94*8 

♦  3 

#2 

57      4*  6 

»  8 

.7 

12 

1*0 

79 

6*7 

If  095 

93*0 

4 

*3 

If  176 

•  2 

41  LB 

15 

♦  7 

26 

1*2 

89 

3*9 

2fl65 

95*7 

8 

•  4 

2,242 

5 

INSTITUTIONS) 

6tfV 

•  4 

60  8*7 

0 

•  0 

2 

♦  3 

65 

9*4 

624 

90*6 

0 

•0 

•  0 

17  11.5 

0 

♦  0 

0 

*0 

17 

11*5 

131 

68*3 

0 

.0 

146 

•  6 

43  7*9 

0C 

.  *ox 

2 

♦  4 

48 

6*9 

403 

91*1 

0 

•  0 

541 

1 

INSTITUTIONS) 

100*0 

94 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

0 

«,0 

'  0 

.0 

94 

0 

•  0 

•  0 

0  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

17 

100*0 

0 

•0 

17 

•  0 

0     -  *0 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

♦  0 

77 

100*0 

0 

•  0 

77 

10  INSTITUTIONS) 

.1  96  5*3 

.2  43      8*  6 

♦0  c     53  4.1 


10  *6 
5  1*0 
5  .4 


11 
5 
6 


*6 
1*0 
♦  5 


116 
54 
64 


6*5 
10*6 
4*9 


l,672v  92*7 
443  69*0 
lf229  94*2 


13 
1 
12 


.7 
•  2 
.9 


1,603 
496 

1,305 


2161 


2221 


t-ui.  ~ -s-t.-ss^'SSCSJ!  ethn,c,ty  ano sex' 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER.  t 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HSSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HI SPANIC 
NUMBER  * 


TOTAL 
"  MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  t 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER  t 


TOTAL 


LAW t GENERAL  (LL.B.  OR  J.O.) 


OKLAHOMA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

OREGON 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

PENNSYLVANIA 
.  1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  CAROLINA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  OAKOTA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

TENNESSEE 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

*  TEXAS 
1ST  PROTESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

UTAH 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

VERMONT 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

VIRGINIA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

WASHINGTON 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

WEST  VIRGINIA 
.    1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

WISCONSIN 
1ST  PROFCSSIONAL 
FEMALE 
MALE 

WYOMING 
1ST  PROFESSIONAL* 
FEMALE 
MALE 

-     THE  STATES  ANO  0,C. 
'     1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

PUERTO  RICO 
1ST  PROFESSIONAL 
y*  FEMALE 
MALE 

OUTLYING  AREAS 
1ST  PROFESSIONAL 
.FEMALE 
MALE 


1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
*  MALE 


( 

11 

5 

6 


3 

•2.2 
4.6 
1*6 


INSTITUTIONS) 
4  .8 
2  1*9 
2  .5 


3  INSTITUTIONS) 
.4  3  .7 

•  B  1  ♦« 

►3  2  .6 

6  INSTITUTIONS) 
♦3  96  7.* 

,2  46  10*7 

..3  50  5.8 

1  INSTITUTIONS) 
.0  1* 
.0  5  10*2 

.0  9      5.4  . 

1  INSTITUTIONS) 
♦0  0  *0 

♦  0  0  .0 

♦  0  0  .0 

3  INSTITUTIONS) 

«2  ia  3*6 

.0  7  6.1 

.3  11  3*0 

6  INSTITUTIONS) 

.3  87  4*6 

,4  31  6*0 

.2  56  4*1 

2  INSTITUTIONS) 
♦4  2  .9 
♦0  1  2.5 
.5  1  »5 

1  INSTITUTIONS! 

.0  0  .0 

♦0  0  #0 

♦  0  0  .0 

4  INSTITUTIONS) 


0 

•0 

25 

3*4 

0 

♦  0 

11 

6*4 

0 

♦0 

14 

2.4 

3  INSTITUTIONS) 

.8  5  .8 

3.5  3  2.1 

.0  2  .4 

1  INSTITUTIONS) 
.8  4  3.)* 
.0  3  10.3 

1.0  1  1.0 

2  INSTITUTIONS) 


5 

1.1 

11 

2.5 

2 

1.7 

2 

1.7 

3 

♦9 

9 

2.6 

♦4 

♦  9 

♦  3 


6  1*6 
0  .0 
6  2.1 


10  2.2 
1  .8 
9  2.6 


16 
4 
12 


1.2 
♦  9 
1.4 


.0 
♦  0 
.0 


.0 
.0 
♦  0 


♦  0 
.0 

♦  0 


12 

•6 

121 

6.4 

5 

1.0 

23 

4.4 

7 

.5 

98 

7.1 

( 

1  INSTITUTIONS) 

o  - 

.0  o 

•  0 

0 

0 

.0  o 

♦  0 

0 

0 

.0  o 

♦  0 

0 

175 

INSTITUTIONS) 

390 

121 

.3        it  500 

4.3 

41 

'•4  645 

6.4 

139 

80 

.3  855 

3.4 

251 

( 

2  INSTITUTIONS) 

0 

.0  0 

.♦0 

0 

0 

.0  o 

•  0 

0 

0 

•0  o 

© 

•0 

0 

2 

INSTITUTIONS) 

0 

.o.  o 

•  0 

0 

0 

.0  o 

.0 

0 

0  o 

.0  o 

.0 

0 

1401  ( 

177  INSTITUTIONS) 

390 

121 

♦  3        It  500 

4.2' 

41 

.4  64$ 

6.4 

139 

60 

♦3  855 

3.4 

25.1 

.4 
.0 
.5 


.1 

♦  0 

•  2 


1.1 
1.4 
1.0 


♦  0 
.0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


1.1 
1.4 
1.0 


.0 
.0 
.0 


•  0 
.0 
.0 


1.1 

1.4 
1.0 


♦  9 
.0 

1.1 


728  2*1 
18.5  1.8 
543  2.2 


179  98.9 
.57  98.3 
122  -99.2 


179  98.9 
57  98.3 
122  99.2 


907  2.6 
242  2.4 
665  2*6 


25 
6 

17* 


5.1 
7.4 
4.4 


2 

♦  4 

17 

3.7 

0 

♦  0 

3 

2.5 

2 

♦6 

/  "  14 

4.1 

18 

1*4 

134 

10.4 

7 

1*6 

58 

13.5 

11 

1*3 

T6 

8*8 

0 

♦  0 

14 

6.5 

0 

♦  0 

5 

10*2 

0 

.0 

9 

5.4 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

19 

4.C 

0 

.0 

7 

6.1 

0 

.0 

12 

3.3 

225  U.8 
61  11.7 
164  11.9 


6  2.6 
1  2.5 
5  2.6 


♦  0 
.0 
.0 


3 

♦  4 

29 

3.9 

0 

.0 

11 

6*4 

3 

♦  5 

18 

3.-1 

4 

.6 

21 

3.2 

1 

.7 

11 

7.6 

3 

.6 

10 

1.9 

i 

.8 

6 

4.6 

1 

3.4 

4 

13.6 

0 

.0 

2 

2.0 

5 

1.1 

10 

2.3 

31 

7.1 

*» 

1.7- 

5 

4.2 

11 

9.2 

3 

♦  9 

5 

1.6 

20 

6.3 

.0 
.0 
.0 


2*918 
lt067 
1»651 


463  94*3 
98  90*7 
365  9>.3 


444 
117 

327 


96*3 
97.5 
95*9 


2.739  •  7*8 
1,010  10*1 
1.729.  6*9 


179  98*9 
57  98*3 
122  99*2 


179  98*9 
57  96*3 
122  99*2 


6*2 
10*6 
7*3 


,11/0 
369 
781 


88*9 
66*0 
90.4 


202  93*5 
44    8  9*8 
158  94*6 


64  100*3 
13  100*0 
51  100*0 


457  95*8 
108  93*9 
349  96*4 


1*667 
456 
It  211 


87*7 
87.7 
87*7 


223  97*0 
38  95*0 
185  97*4 


84  100*0 
23  100*0 
61  100*0 


712  95*8 
160  93*6 
552  96*5 


630  96*3 
130  92*2 
500  97*5 


125 
25 
100 


95*4 
86*2 
96*0 


406  92*5 
107  89*9 

299  931*4 


68  100*0 
18  100*0 
50  100*0 


32*334  91*8 
8,988  69*6 
23*346  92*7 


1*1 
1.7 
.8 


3 

•  6 

491 

2  1 

•9 

108 

1 

.3 

J83 

0 

•  0 

46l 

0 

.  0 

v.  c  u 

°  V 

•  0 

341 

9 

•  7 

If  293 

2 

•  5 

429 

*  7 

.8 

664 

0 

.  0 

216 

0 

•  U 

4V 

*  0  : 

•  0 

167 

0 

•0 

64 

0 

•  0 

13 

0 

•  0 

51 

1 

•  2 

477 

0 

•0 

115 

1 

•  3 

362 

9 

♦  5 

1.901 

3 

•  6 

520 

6 

♦  4 

X.381 

1 

♦  4 

230 

1 

2*5 

40A 

0 

.0 

190 

0 

.0 

84 

0 

.0 

23 

0 

♦  0 

61 

2 

.3 

743 

0 

•0 

171 

2 

.4 

572 

3 

.5 

654 

0 

.  0 

141 

3 

♦  6 

513 

.0 

131 

•0 

29 

0 

.0 

102 

* 

2 

•  5 

439 

1 

•  8 

-1  IS 

1 

.3 

320 

0 

•0 

66 

0 

•  0 

16 

0 

♦  0 

50 

133- 

.4 

35.206 

26 

•  3 

10 f 026 

105 

.4  . 

25,180 

0 

.0 

*  181 

0 

♦  0 

58 

0 

•  0 

123 

2  1*1 

0 

*o  .» 

181 

1      1.7  ' 

0 

•  0 

1  *8 

0 

•  0 

123 

32f336 

91*4  ' 

133 

•  4 

35*367 

8.989 

89*1 

28 

•3 

10*084 

23,347 

92*3 

105 

•  4 

25 • 303 

ERJC 


,2222 


2162 


TABLE  II. 


TOTAL  DEGREES'  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE?  ETHNICITY  AND  SEX* 

STATE  AND  NATION  197B-1979 


AN  SRI CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  % 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER,  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


H.-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 


THEOLOGICAL  PROFESSIONS! GENERAL  (B.D. tM.DlV. .RABBI  OR  OTHER  FIRST-PROFESSIONAL 


ARKANSAS 

t 

1 

INSTITUTIONS) 

,1ST  PROFESSIONAL 

0 

•  0 

1  4.5 

0 

♦  0 

FEMALE 

0 

•  0 

0  ,0 

0 

•0 

MALE 

0 

"•0 

1  4.5 

0 

•  0 

CALIFORNIA 

c 

16 

INSTITUTIONS) 

'   1ST  PROFESSIONAL 

0* 

•  0 

16  2*5 

24 

3*8 

*  FEMALE 

•  0 

4  4*3 

1 

1*1 

MALE  t 

.0 

12  2*2 

23 

4*3 

.COLORADO 

f 

3 

INSTITUTIONS) 

1ST  PROFESSIONAL 

0 

•  0 

1       1*  1 

0 

•  0 

*    •  FEMALE 

0 

•  0 

0  .0 

0 

♦  0 

MALE 

.0 

1  1.2 

0 

.0 

CONNECT  I CUT 

< 

.  2 

4 

INST  ITUT  IUNS ) 

1ST  PROFESSIONAL 

1 

♦  9 

7  6*2 

1 

♦9 

FEMALE 

0 

.0 

0  *0 

1 

2*4 

HALE  „ 

1 

1.4 

J  9.9 

0 

.0 

DISTRICT  OF  COLUMBIA  <  * 

4 

INSTITUTIONS) 

* 

1ST  PROFESSIONAL 

0 

•  0 

20  2Ui 

0 

♦  0 

FEMALE 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

0 

♦0 

20  26.0 

0 

•  0 

FLORIDA 

( 

2 

INSTITUTIONS) 

*  1ST  PROFESSIONAL 

0 

•  0 

3      3*  1 

3 

3.  1 

FEMALE 

0 

•  0 

.0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0' 

•  0 

3  3*2 

3 

3*2 

GEORGIA 

{ 

3 

INST  ITUT  IONS) 

1ST  PROFESSIONAL 

0 

•  0 

69  31*7 

0 

•  0 

FEH  KL  E 

0 

•  0 

11  29*7 

0 

.0 

'  MALE 

0 

•0 

58  32*0 

0 

.0 

ILLINOIS 

i 

15 

INSTITUTIONS) 

1ST  PROFESSIONAL 

0 

♦0 

25  5*0 

6 

1*2 

FEMALE 

0 

♦  0 

6  7*1 

0 

.0 

N  MALE 

0 

♦0 

19  4*6 

6 

1*5 

• 

INDIANA 

( 

8 

INSTITUTIONS) 

.i(t   sincccc  tnuii 
151  PRUrcoolUfiAL 

0 

♦  0 

3       1*  3 

0 

*y 

':EMALE 

0 

•0 

2  8*3 

0 

.0 

,  MALE 

0 

♦0 

1  .5 

0 

.0 

t  >* 
IOWA 

( 

2 

INST  ITUT  IONS) 

1ST  PROFESSIONAL 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

♦  0 

KANSAS 

t 

1 

INSTITUTIONS) 

1ST  PROFESSIONAL 

0 

•  0 

4     18  .2 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

MALE 

0 

♦0 

4  23*5 

0 

•  0 

KENTUCKY 

( 

4 

INSTITUTIONS) 

.    1ST  PROFESSIONAL 

I 

•  2 

2  .4 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•0 

MALE 

1 

•  2 

2  .4 

•o 

♦  0 

.  LOUISIANA 

< 

1 

INST  ITUT  *ONS) 

1ST  PROFESSIONAL 

0 

•  0 

0  .0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0 

♦  0 

0        ♦  0 

0 

•  0 

MALE 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

•  0 

MUN5 

( 

1 

INSTITUTIONS) 

1ST  PROFESSIONAL 

0 

♦  0 

1  3*7 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

0  .0' 

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

1  5*0 

0 

•  0 

MASSACHUSETTS 

( 

8 

INSTITUTIONS) 

1ST  PROFESSIONAL 

0 

•  0 

9  2*6 

1 

•  3 

FEMALE 

0 

•0 

2  2*9 

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

7  2*6 

1 

•  4 

MICHIGAN 

( 

4 

INST  ITUT  IONS) 

.     1ST  PROFESSIONAL 

0 

•  0 

15  7.1' 

2 

1*0 

FEMALE 

0 

♦0 

0  *0 

1 

20*0 

MALE 

0 

•  0 

15  7*3 

1 

.5 

^  MINNESOTA 

( 

6 

INSTITUTIONS) 

:1ST  PROFESSIONAL 

0 

•0 

0  .0 

0 

;o 

FEMALE 

0 

•  0 

0  *0 

0 

.0 

*  MALE 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

MISSISSIPPI 

( 

1 

INSTITUTIONS) 

1ST  PROFESSIONAL 

0 

♦  0 

1  1*7 

1 

1.7 

FEMALE 

0 

•  0 

0  *0 

0 

♦0 

MALE 

0 

1  1*7 

1 

1*7 

*  '      MISSOURI  . 

9 

INSTITUTIONS). 

1ST  PROFESSIONAL 

Jl 

•  2 

4  .9 

0 

•0 

*    '  "  FEMALe 

0 

♦0 

0.  .0 

0 

•0 

MALE 

1 

•2 

4  1*0 

rt 

0 

♦  0 

ERIC 


23 
0 
23 


\ 


.0 
♦0 
•  0 


3*6 
•0 
4*3 


1  1.1 

0  .0 

1  1.2 


6,1 
.0 
6.3 


1.4 
.0 
1.7 


1*4 
1.2 
1.5 


2.1 
.0 
2.3 


.0 
*0 
.0 


3.7 
.0 
5.0 


3.8 
.0 
3.9 


.3 

♦  0 

•  3 


.0 
.0 
♦  0 


63 
5 
58 


4.5 
.0 
4.5 


10.0 
5*4 
10*7 


2.3 
•  0 
2*5 


20 
0 


90.9 
•  0 


9  8.0 
i  2*4 
8  11*3 


20 
0 
20 


12 
0 
12 


72 
11 
61 


38 
7 
31 


21*1 
.0 
26.0 


12.2 
•  0 
12.6 


33.0 
29.7 
33.7 


7*6 
6*3 
7*5 


3*3 
8*3 
2*8 


18*2 
•  0 
23.* 


2  7*4 
0  *0 
2  10*0 


12 
2 
10 


3*5 
2*9 
3*6 


25  11*9 
1  20*0 
24  11*7 


.3 
.0 
•  3 


3.3 
.0 
3.3 


1.8 
•  0 
1.9 


20  90.9 


554 
86 
468 


87.5 
92.5 
86*7 


86  97*7 
7  100*0 
79  97*5 


101 
40 
61 


89*4 
95*2 
85*9 


70  73*7 
18  100*0 
,52  67*5 


83  84*7 
3  100*0 
80  84*2 


142  65*1 
23  62*2 
119  65*7 


443  89*1 
76  90*5 
367  88*9 


215  89*V 

20  83*3 
195  90*3 


62  98*4 
4  100*0 
58    98*3  - 


18  81*8 
5  100*0 
13  76*5 


490  97.2- 
38  95.0 
452  97.4 


7  100.0 
0  .0 
7  100.  U 


25  92.6 
7  100.0 
18  90.0 


315 
66 
2*9 


156 
4 

152 


92*1 
97.1 
90*9 


74*3 
80*0 
74*1 


328  97*9 
44  100*0 
284  97*6 


57 
0 
57 


95*0 
.0 
95.0 


420  95.0 
29  10D.0 
391  94.7 


1 

4.5 

22 

0 

•  0 

0 

1 

4.5 

22 

16 

'2.5 

633 

2 

2.2 

93 

14 

2.6 

540 

0 

»U 

68 

0 

•  0 

7 

0 

.0 

81 

3 

2.7 

113 

1 

2.4 

42 

+  2 

2.8 

71 

5 

5.3 

95 

0 

.  0 

18 

5 

6.5 

77 

3' 

3.1 

98 

0 

.0 

3 

3 

3.2 

95 

4 

1.8 

218 

3 

8.1 

37 

1 

♦  o 

181 

16 

3.2 

497 

1.2 

r  " 

15 

3.6 

413 

* 

17 

7.1 

240 

2 

8.3 

24 

15 

6.9 

c.  216 

0 

.0 

63 

0 

.0 

4 

0 

.0 

59 

0 

.0 

22 

0 

♦  0 

5 

0 

.0 

17 

lb 

2.0 

504 

2 

5.0 

40 

8 

.1.7 

464 

0 

•  0 

7 

0 

•  0 

c  0 

0 

•  0 

7 

0 

•  0 

27 

0 

•  0 

7 

0 

•  0 

20 

15 

4.4 

342 

0 

.0 

68 

15 

5.5 

274 

29 

13.8 

0 

.0 

29 

14.1 

205 

6 

1.6 

335 

0 

•  0 

44 

6 

2.1 

291 

1 

1.7 

60 

0 

.0 

0 

1 

1.7 

60 

14 

3.2 

444 

0 

•0 

V  29 

14 

3.4 

413 

2163 


table  a.  totalWs  «»  hajoa  nt.o  coNMJ^o^^.NST.Tunoijs^  h.6h«  soucauon  »y  kacs,  hhnk.ty  and  s«: 


AH ER  I  CAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NO N- HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 

NUMBER         X      NUK3ER         %      NU*«R         *      NUMBER         «  NUMBER 
THEOLOGICAL  PROFESS  IONS t GENERAL  ( B.O.»H .0 IV  *,RABBI  OR  OTHER  HIRST-PROFESSIONAL 


TOTAL 
MINORITY 


NEW  JERSEY 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

NEW  YORK 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

NORTH  CAROLINA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

*  OHIO 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
«   MALE  ' 

OKLAHOMA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE  . 

r OREGON  , 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

PENNSYLVANIA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  CAROLINA 
1ST  PROFESSIONAL- 
.FEMALE 
MALE 

SOUTH  OAKOTA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

TENNESSEE 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
i  MALE 

TEXAS 
1ST  PROFESSIONAL 

FEMALE  ♦ 
MALE 

VIRGINIA 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
-MALE 

WISCONSIN 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 

THE  STATES  ANO  O.C. 
1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 


1ST  PROFESSIONAL 
FEMALE 
MALE 


(  6  INSTITUTIONS) 

1  *3             16  4*9 

0  ,  .0  5  6*2 

f  .4             11  4*2 

(  12  INSTITUTIONS) 

0*0  19   '  6*4 

6  .0  5  10*4 

0  .0             14  5*6 

(  2  INSTITUTIONS) 

0  *0  10  *  3*5 

0.0  2  3*6 

0  *0  8  3.5 

(  U  INSTITUTIONS) 

0  *0  19  5.5 

*    0  .0  1  2*1 

0  *0  18  6*0 

(  1  INSTITUTIONS) 

0  *0  1  3;2 

0  *0  1  12*5 

o  .0  0  *0 

(  3  INSTITUTIONS) 

0  **0  1  »8 

0  *0  0  *0 

0  *0  1  *8 

(  15  INSTITUTIONS) 

0  *0  12  3.3 

0  *0  1  2.3 

0  *0  11  3*4 

t  3  INSTITUTIONS) 

0    *    *0  0  *0 

0  '  *0  0  *0 

0  *0  0  ♦0> 

(  1  INSTITUTIONS) 

0  *0  0  *0 

0  *0  0  *0 

0  .0  0  *0 

(  5  INSTITUTIONS) 

0  .0  6  4*9 

u     0  '  *0  0  *0 

0  *0  6  5.7 

(  7  INSTITUTIONS) 

0  *0  6  2*9 

0.0  1  3*2 

0  *0  5  2*8 

(  4  INSTITUTIONS) 

0  .0  18  18*4 

0  *0  1  5*0 

0  *0  17  21*8 

(  3  INSTITUTIONS) 

0.0  0  *0 

0  *0  0  *0 

0  *o  o  *0' 


4 

♦  1 

289 

4*5 

0 

.0 

42 

4*9 

4 

•  1 

247 

4*5 

164  INSTITUTIONS) 


4 

♦  1 

'289 

4*5 

0 

•  0 

42 

4*9 

4 

•  1 

247 

4*5 

AGRICULTURE  ANO  NATURAL  RESOURCES  (0100) 


ALABAMA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER* S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR* S 
FEMALE 
MALE 

ALASKA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


3 

INSTIT  UTIONS) 

0 

•  0 

61 

17*7 

0 

•  0 

19 

27*9 

0 

•  0 

42 

15*2 

0 

.0 

14 

14*4 

0 

.0 

1 

7*1 

0 

•  0 

13 

15.7 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

v:0 

3 

INSTITUTIONS? 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

eric: 


•  6 
1*6 

♦  4 


*0 
*0 
.0 


45 
4 
41 


45 
4 
41 


.3 
1*5 
*0 

2*1 

•  0 
2*4 

*0 
.0 

♦  0 


4 

1.2 

2.3 

7.1 

0 

•  0 

6 

9*8 

4 

1*5 

l?i 

6*4 

5 

1*7 

24 

8*1 

0 

.0 

5 

10*4 

5 

2*0 

1  9 

7.7 

1 

.3 

11 

3*8 

0 

♦  0 

2 

3.6 

1 

♦  4 

9 

3*9 

0 

♦  0 

\9 

5*5 

0 

•  OA 

1 

2*1 

0 

*°4i 

18 

6*0 

0 

•A 

♦0 

1 

3.2 

0 

•  0 

1 

12.5 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

*8 

3 

2.3 

0 

A 

*u 

o 

♦  0 

1 

.8 

3 

2*4 

1 

*3 

16 

4.4 

1 

2*3 

2 

4.5 

0 

*0 

14 

4*3 

0 

.  *0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

6 

4.9 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

6 

5.7 

10 

'4*8 

17 

6*2 

3 

9*7. 

4 

12*9 

7 

4.0 

13 

7*4 

0 

*0 

18 

18.4 

0 

.0 

1 

5*0 

0 

*0 

.  r# 

21.8 

0 

.0, 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦Q 

84 

1*3 

422 

6.6 

5 

•  6 

51 

6.0 

79 

1*4 

371 

6.7 

84 

1*3 

422 

6.6 

5 

*6 

51 

6.0 

79 

1*4 

37f 

6.7 

0 

*0 

62 

18.0 

0 

*0 

20 

29*4 

0 

.0 

42 

15.2 

0 

.0 

16 

16*5 

0 

*0 

•  I 

7*1 

0 

"  *0 

15 

18*1 

WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  * 


296  91*1 

53  86*9 

243  92*0 

264  89*2 

43  89*6 

221  89.1 


276  96*2 
54  96*4 
222  96.1 


NON-RE  SIOENT 
ALIEN 

NUMBER  t 


TOTAL 


325 
47 
278 


28 
7 
21 


9i*9 
97*9 
93*3 


90*3 
87*5 
91*3 


119  90*2 

2  40*0- 
117  92*1 


338  92*3 
40  90*9 
298  92.5 


114-  92*7 
17  100*0 
97  91.5 


186  89*9 
27  87*1 
159  90*3 


79  80.6 
19  95*0 
60  76.9 


73  98*6 
4  100*0 
69  98*6 


5,755  90.3 
787  91*9 
4,968  90*1 


5t  755 
787 
4.968 


90*3  * 

91*9 

90*1 


6 

1.8 

325 

2 

3  .3 

6 1 

4 

1.5 

264 

8 

2.7 

0 

.0 

4b 

8 

3.2 

246 

0 

.0 

0 

•  u 

5o 

0 

.0 

£.31 

2 

•  6 

34o 

0 

•  0 

48 

2 

.7 

29d 

2 

6.5 

31 

0 

.0 

8 

2 

8.7 

23 

10 

7.6 

132 

3 

60.0 

5 

7 

5.5 

.  127 

A. 


3.3 
4.5 
3.1 


51 

96.2 

2 

3.8 

4 

100.0 

0 

.0 

47 

95-^9 

2 

4.1 

14 

87.5 

2 

12.  > 

0 

.0 

0 

•  G 

14 

87.5 

2 

12.5 

193  3.0 
18  2.1 
175  3.2 


193  '  3.0 
18      2. 1 
175  3.2 


366 
44 

322 


5i 
4 

,4V 


16 

u 

lb 


3 

2.4 

123 

0 

.0 

17 

3 

2.8 

*  106 

* 

4 

1.9 

207 

0 

•  J 

Jl 

4 

2.3 

*  176 

1 

l.U 

9tt 

0 

.0 

20 

1 

1  .3 

78 

1 

1.4 

74 

0 

•  0 

4 

1 

1.4 

70 

6,370 
856 
>»5U 


6,370 
856 
5*514 


239 

69*5 

43 

12*5 

344 

40 

58.8 

8 

11*8 

6b 

199  . 

72*1 

35 

12*7 

276 

43 

44*3 

38 

39*2 

97 

7 

50*0 

6 

42*9 

14 

36 

43.4 

32 

38.6 

83 

il 

84*6 

2 

15.* 

13 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

11 

84*6 

2 

15.4 

13 

14 

100.0 

0 

•  0 

14 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

if 

100.0 

0 

•  0 

11 

k224 


2164 


TABLE  21.    TOTAL  DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  6Y  RACEt 

STATE  AND  NATION  .1978-1*79 


ETHNICITY  A NO  SEXI 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  f 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMB  Eh 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


AGRICULTURE  AND  NATURAL  RESOURCES  C0100) 


ALASKA  , 

(  " 

3 

INST  ITUT  IONS) 

MASTER'S 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•0 

0 

.0 

'  MALE 

o 

•0 

0 

•0 

ARIZONA 

( 

3 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

3 

.9 

2 

•  6 

FEMALE 

0 

•  0 

1 

•  9 

'  MALE 

3 

1.3 

1 

.4 

MASTER'S 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•0 

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

0 

•0 

« 

DOCTOR'S 

G 

•0 

0 

•  0 

FEMALE, 

0 

•  0 

0 

•  .0 

MALE 

0 

•0 

0 

•  0 

ARKANSAS 

< 

6 

INSTITUTIONS ) 

BACHELOR'S 

0 

•  0 

14 

4.9 

FEMALE 

0 

•0 

3 

6.1 

MALE 

0 

•  0 

11 

4.4 

MASTER*  S 

1 

1.9 

11.1 

FEMALE  ^ 

-*  o  . 

•  .0 

3 

21.4 

MALE 

1 

2.5 

3 

7.5 

DOCTOR'S 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

28.6 
•  0 
28.6 


4  57.1 
0"  .0' 
4  57,1 


14.3 
•  0 
14.3 


TOTAL 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

,  X 

NUMBER 

X 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

8 

100*0 

0 

_ 

•  0 

*« 

B 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7 

100*0 

0 

•0 

7 

5 

1.4 

6 

1.7 

16 

<4«6 

327 

94,0 

5 

1*"4 

348 

2 

1*8 

1 

•9 

4 

-3*5 

lots 

95*6 

1  • 

•  9 

113 

3 

1.3 

5 

2.1 

12 

"1.1 

219 

93*2 

4 

1.7 

2,35 

3 

3.6 

0 

•  0 

3 

3*6 

56 

66*7 

25 

29.8 

84 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

11 

100*0 

0 

•0 

11 

3 

4.1 

0 

•  0 

3 

4.1 

45 

61*6 

25 

34.2 

73 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

41.7 

7 

56.3 

12 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

41.7 

7 

\ 

58.3 

12 

2 

.7 

0 

•  0 

v,  16 

5.6 

267 

92*7 

5 

W7 

288 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

8.1 

34 

91*9 

0 

•0 

37 

z. 

•  8 

0 

•  0 

13 

5.2 

233 

92*8 

5 

2.0 

251 

4 

7.4 

1 

1.9 

12 

22.2 

36 

66*7 

6 

11.1 

54 

1 

7.1 

0 

•  0 

4 

28.6 

10 

•  71*4 

0 

•  0 

14 

s  3 

7.5 

1 

2.5 

«  6 

20.0 

26 

65. a 

6 

15.0 

40 

CALIFORNIA 

( 

11  INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S  ■ 

28 

1.3 

18 

•  8 

FEMALE 

10 

1.4 

7 

1.0 

MALE 

18 

1.2 

11 

.7 

MASTER'S 

1 

.3 

1 

•  3 

FEMALE 

0 

•  0 

1 

1.4 

MALE 

1 

•  4 

0 

.0 

DOCTOR'S 

0 

•  0 

1 

3.3 

■  FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

1 

3.7 

135 
62 
73 

13 

1 
0 
1 


6.1 
8.7 
4.9 

5.2 
5.5* 
5.1 

•3.3 
•  0 
3.7 


53 

2.4 

234 

10.7 

1,899 

86.5 

63 

2.9 

2 

il96 

4 

•  6 

83 

11.6 

621 

86.9 

11 

1.5 

715 

49 

3.3 

151 

10.2 

1,278 

86.3 

3.5 

,481 

1 

•  3 

20 

6.1 

208 

63.6. 

99 

30.3 

327 

0 

•  0 

5 

6.8 

53 

72.6- 

15 

20.5 

73 

1 

•4 

15 

5.9 

155 

61.0 

84 

33.1 

254 

0 

•  0 

<2 

6.7 

17 

56.7, 

11 

36.7 

30 

0 

•  0 

0 

•0 

3 

100.0 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

2 

7.4 

14 

51.9 

11 

40*7 

27 

COLORADO 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

CONNECTICUT 


2  INSTITUTIONS) 


DELAWARE  » 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


•  2 
•V 

.0" 

1.0 

•  0 
1.3 

•  0 

•  0 

•  0 


•  6 

•  0 

•  8 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 


•  8 

•  0 
1.0 

•  0 

•  0 

•  0 

o 

4.0 

•  0 
4.0 


2  INSTITUTIONS) 


9 

1.7 

510  *98.1 

1 

-2 

520 

2 

1.5 

130    98. 5 

0 

•  0 

132 

7 

1.8 

380  97.9 

1 

•  3 

3BBJ? 

1 

1.0 

84  86.6 

12 

12.4 

97 

0 

•  0 

19  100.0  . 

0 

•  0 

19 

1 

1.3 

65  83.3 

12 

15.4 

78 

1 

4.0 

19  76.0 

5 

20.0 

25 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

1 

4.0 

19  76.0 

5 

20.0 

25 

BACHELOR'S 

0 

•  0 

2 

•  6 

1 

•  4 

1 

•  4 

4" 

1.5 

257 

97.7 

FEMALE 

0  o 

.0 

1 

•  8 

0 

•  0 

1 

•  8 

2 

1.5. 

128 

98.5 

MALE 

0 

•  0 

1 

•  6 

1 

•8. 

0 

•  0 

2 

1.5 

129 

97.0 

MASTER'S 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1.6 

0 

•  0 

1 

1.6 

56 

90.6 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

3.4 

0 

•0 

1 

26 

96.6 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

30 

65.7 

DOCTOR'S 

0 

•0 

0 

.0 

'  0< 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

9 

75.0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

-HALE' 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

8 

72.7 

INSTITUTIONS) 
5  2.6 
0  .0 
5  4.7 


•  0 

•  0 

•  0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


•  6 
1.4 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


6 
1 
5 

•  0 
0 
0 


3.3 
1.4 
4.7 

•  0 

•  0 

•  0 


9*' 


•  8 
•0 

1.5 

7.8 
•0 
14.3 

25.0 

•  0 
27.3 


263 
130 
13* 

64 

29 
35 

12 
'1 
11 


173 

95.6 

2 

1. 1 

1B1 

> 

71 

95.9 

2 

2.7 

74 

102 

95.3 

0 

•  0 

107 

16 

94.1 

1 

5.9 

17 

6 

65.7 

*  1 

14*3 

7 

10 

100.0 

0 

.0 

10 

DISTRICT  OF  COLUMBIA  ( 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'  S> 
FEMALE 
MALE 


0 

•  0 

7 

53.6 

0 

•  0 

1 

7.7 

6 

61.5 

2 

15*4 

3 

23.} 

•13 

0 

•  0 

5 

63.3 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

83.  3* 

1 

16*7 

0 

•0 

6 

0 

•  0 

2 

2P*6 

0 

•  0 

1 

14*3 

3 

42*9 

1 

14*3 

3 

42.9 

7 

0 

•  0 

2 

9.1  , 

1 

4.5 

0 

•  0 

3 

13*6 

19 

66*4 

0 

•  0 

22 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

..0 

0 

•  0 

«  0 

0 

•  0 

*  2 

9.1 

1 

4.5 

0 

.0  a 

3 

13*6 

19 

86*4 

0 

•0 

22 

FLORIDA 

.BACHELOR'S 
.  FEMALE. 

MALE 


(  3  INSTITUTIONS) 

0  SO             15  3.8 

0  *0              3  2*8 

0.0  .12  4,1 


4 

1.0  - 

9 

2.3  , 

26 

7.0 

347 

87.2 

23 

5.8 

0 

•0 

0 

•  0 

3 

2.8 

104 

96*3 

1 

•  9 

4 

1.4 

9 

3.1' 

25 

6.6 

243 

63*6 

22 

7.6 

39B 

106 
290 


9 

ERLC 


2165 


-m«,»,  rem  o£««S  Voi  »m  nk.  c-^^S^jS  H"H£R  £W"T10N  ™" 


WmlS1™     HOh55|S«IC  PAClffiVuHOA     HI  SPANIC 


"  TOTAL 
MINORITY 


'NUMBER         «  NUMBER 
AGRICULTURE  AND  NATURAL  RESOURCES  < OlOO > 


FLORIDA 

MASTER'S  „■ 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S* 
-  FEMALE 
HAL'E 

GEORGIA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

-  MASTER4 S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S  . 
FEMALE 
-    *  ,  MALE 

HAWAII. 
*  OACHELOR'S 
FEMALE 
*  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

c&  " 
IOAHO 

"BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER* S 
,  FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

ILLINOIS 

BACHELOR'S 
FEMALf 
MALE 

MASTER' S 
FEMALE 
MALE  m 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

INOIANA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
*  MALE' 

DOCTOR'S  * 
FEMALE 
MALE 

IOWA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
~  FEMALE 
MALE 

*  .  DOCTOR'S 

FEMALE 
$  MALE 

KANSAS 

BACHELOR'S' 
FEMALE 
MALE 


3  INSTITUTIONS) 

♦  0  0  .0 
•0              0  .0 

♦  0  0  .0 


•0 
.0 
.0 


NUMBER 


%      NUMBER        ,  X  NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  X 


3  INSTITUTIONS! 


1" 

♦  2 

.7 

1.5 

0 

•0 

0 

♦  0 

1 

.3 

7 

2*0 

1 

1.5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1.8 

9  o 

o.0 

0  * 

•0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

"  .0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

•  0 
•0 
•0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


INSTITUTIONS) 
0 

• : 


.0 
*0 

•  0 

•  0 
•0 
.0 

.3 

•  0 
•0 


2  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

— fl- 

4 
.1 

.0 
.2 


1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.5 
.0 
.6 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.  .o 


INST  ITUTIONSI- 
2  .2 
1  .« 
1  .2 


0 

•0 

14  11*1 

0 

3      9.4  . 

0 

11  11.7 

o. 

•  0 

o     5  14.3 

0 

•0 

0  .0 

0 

•  0 

5  16.1 

( 

2 

INSTITUTIONS) 

1 

..2 

1  *i 

0 

•  0 

1  .5 

1 

'  .2 

0  .0 

0 

♦0 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0.  .0 

0 

•  0 

o  id 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•0 

0  .0 

c 

3 

INSTITUTIONS) 

1 

•  2 

2  .3 

0 

•  0 

2  1.7 

1 

•  2 

0  .0 

•  0 

0  .0 

r 

•  0 

0  #0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

c 

6 

INSTITUTIONS) 

1 

•  2 

0  -.0 

0 

♦  0 

-    0     4  .0 

1 

•  3 

0-  .0 

3.4 
12.5 
.0 

2.9 
.0 
3.2 


B9 
21 
68 

16 
4 
12 

4 

0 

.4" 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


65.9 
61.8 
67.3 

$1*1' 
BO.O 
52.2 

50.0 
•  0 
50.0 


2.5 
B.8 
1.2 

2.1 
.0 
2.3 

7.1 
♦  0 
7.7 


4 

2 
2 

3 
0- 
3 

3 
0 
3 


♦  4 

♦  9 
.3 

2.4 
.0 
3.2 

8.6 
.0 
9.7 


-7 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


2.0 
.0 
2.1 


•  3 
*  .0 

.4 

1.0 

♦  0 

J* 

2.5 
.0 
2.7 


♦  2 
.0 

♦  3 


♦9 

♦  0 
L.2 

♦  0  « 
.0 

♦  0 


•  2 
L.O 

.0 

.0 
.0 
.0 

♦0 

♦  0 
.0 


1.5 

♦  0 
2.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


3 
2 
1 

2 
0 
2 

3 
0 
3 


.5 
.0 
.6 

.0 
.0 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


.3 
♦  9 
.2 

1.6 
.0 
2.1 

8.6 
.0 
9.7 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

♦  0 
.0 


9 
1 

3 

1 

0  * 
1 

0 
0 
0 


4.3 
12.5 
1.2 

2.9 
•  0 
3.2 


2.0 
1.0 
2.3 

1.5 
•  0 
1.8 


91 
21 
70 

<M6 
4 
12 


.0 

.o- 

-.0 


67.4 
61*8 
69.3 

57.1 
80.0 
52.2 


4  50.0 
0  .0 
4~  50.0 


10 
5 
5 

19 
3 
16 

11 
0 
11 


3.6 
8.8 
2.5 

2.1 
.0 
2.3 

7.1 
.0 
7.7 


1.1 
2.2 


15.1 
9.4 
17.0 

31.4 
.0 
35.5 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUM8ER  « 


1.7 
•6 

1.0 
.0 
1.2 

2.5 
•  0 
2.7 


•  B 

•  0 
1.0 


74 

63*8 

.  37 

31  .V 

19 

59.4 

9 

28.1 

55 

65.5 

28 

33.3 

9 

26*5  ' 

?4 

70.6 

2 

66*7 

1 

33.3 

7 

22*6 

23 

74.2 

43*^94.6 
102  98*1 
332  93*5 


868  97*2 

224  97*0 

644  97*3 

100  79*4 

27-  84*4 

73  77*7 


24 
4 

20 


68*6 
100*0 
64i  5 


3 

•  5 

592 

98.8 

2 

1.1 

181 

98.4 

1 

.2 

411 

99.0 

0 

♦  0 

71 

86.6 

0 

♦  0 

13 

92.9 

0 

.0 

58 

85.3 

1 

2.0 

34 

66.7 

0 

•  .0 

2 

66.7 

1 

2.1'  * 

32 

66.7 

594 
116 
478 

64 
9 
55 

12 
1 
11 


97.4 
96.7 
97*6 

65.3 
60*0 
66*3 

30*0 
33*3 
29*7 


448  94*7 
73  100*0 
375  93*8 


16 
1 
15 


3.5 
1.0 
4.2 


TOTAL 


116 

32 
84 

34 
3 

.  31 


459 
104 
355 


53 

79*1 

13 

19.4 

67' 

7 

63*6 

4 

36.4 

11 

46 

82*1 

9 

16*1 

56 

9 

75*0 

3 

25*0 

12 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

8 

72*7 

3 

27.3 

11 

W 

30.4 

3 

2.2 

135 

13 

38*2 

0 

•0 

34 

28 

27*7 

3 

3.0 

101 

\ 

39*3 

\ 

3.6 

2b 

20*0 

0 

♦  0 

5 

10 

43*5 

1 

4.3  »  « 

23 

4 

50*0 

0 

•  0 

& 

0 

•  0 

0 

•  0 

0* 

4 

50*0" 

"0 

♦  0 

6 

15 
2 
13 


1.7 
♦9 
2.0 


188 
30 
158 

95.4 
88*2 

96 ;« 

2 
1 
1 

1.0 
2.9 
.6 

197 
34 
163 

42 
4 
38 

89*4 
100*0 
88*4 

4 
0 
4 

8.5 
.0 
9.3 

47 
4 
43* 

8 
0 
8 

57  a 

.0 
61.5 

5  35.7 
1  100*^ 
4  30*8 

14 

13 

693 
231* 
662 


7 

5.6 

126 

2 

6.3 

U 

5 

5.3 

94* 

0 

.0 

35 

0 

.0 

4 

0 

♦  0 

31 

4 

.7 

599 

1 

.5 

184a 

3 

.  .7 

415 

11 

13.4 

82 

1 

7.1  • 

14 

10**  14.7 

16 

31.4  . 

51 

1 

33.3 

3 

15 

31.3 

4d*. 

11 

1.8 

610 

2 

1.7 

120 

9 

1.8 

490. 

33 

33.7 

9B 

6 

40.0. 

15; 

27 

32.5 

83 

27 

67.5 

4C. 

2 

66*7 

3 

25 

67.6 

37 

21 

4.4 

473 

0 

•  0 

73 

21 

5.4 

400 

2226 


2166 


TABLE  25*    TOTAL  DEGfcEESVFOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  AND  SEXt 

STATE^ANO  NATION    1*78-1*79  3 


AMERICAN  INOIAN  SLACK  ASIAN  OH  TOTAL  NHITE  NON-RESIOENT 

ALASKAN  NATIVE      KON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER      HISPANIC  MINORITY  NDN-HISPANIC  ALIEN  TOTAL  . 


1      -  H* 

NUMBER 

X 

~NVKBER 

S 

J*JMBER 

X 

NUMBER 

t 

NUMBER 

X  . 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

AGRICULTURE  ANO  NATURAL.  RESOURCES 

(0100) 

t 

KANSAS 

C 

6 

INSTITUTIONS) 

*- 

/ 

t 

.  "MASTER'S 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

71 

94.7 

4 

5.3 

75 

FEMALE^ 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

14 

93.3 

1 

6.7 

15 

MALE- 

•  0 

0 

•  0 

e  0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0  t 

57 

95.0 

3 

5.0 

60 

DOCTOR'S 

0^ 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0. 

0 

•  0 

•  ♦  23 

95*8 

1 

*.2 

*  24 

FEMALE 

0 

.0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

2 

100.0 

0 

•  0 

,2 

MAI  C 

0  • 

•0 

^0^ 

•0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

•  0 

21 

95*5 

1 

4.5 

22 

KENTUCKY 

( 

6 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S  . 

0 

•0 

I 

•  2 

0- 

-  *0 

2 

♦  5 

3 

.\ 

411 

98*1 

5 

1.2 

.  419 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

^0- 

0 

•  0 

0 

122 

99*  2 

1 

•  8 

123 

MALE 

0 

•  0 

I 

•  3 

0 

♦  0 

»  *7 

- 

3 

1*0 

269 

97*6 

4 

1.4 

296 

MASTER'S 

0 

•  0 

I 

1.9 

0 

♦  0 

1 

1*9  ~~ 

^2 

3*8 

43 

81*1 

8 

15.1 

53 

FEMALE 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

-  .0 

8 

88*9 

1 

11.1 

9 

MALE 

0 

•0 

I 

2*3 

"o 

•  0 

1 

2.3 

2 

4.5 

^35 

79*5 

7 

15*9 

44 

i  DOCTOR'S 

0 

*0 

0 

•  0 

.  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

85^7 

2 

14.3 

14 

7  FEMALE 

0 

•  0 

0 

'•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

oO  y  1 

100*0 

^  \0 

1 

*  MALE* 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

•  0 

♦  0 

0 

.0 

11 

84*6 

2 

15^4^ 

13 

""^LOUISIANA 

( 

9 

INST  ITUTIONS) 

- 

'  ■«■» 

'  BACHELOR'S 

I 

•  2 

46 

10*0 

1 

•2  1 

■  <•<> 

1.3 

11*7 

382 

79*6 

42 

6.8 

480 

FEMALE 

0 

•0 

10 

10*9 

0 

♦  0. 

0 

.0 

10*9 

74 

80*4 

8 

8*7 

92 

MALE 

I 

♦3" 

36 

9*6 

1 

♦  3 

1.5 

4» 

.11*9 

308 

79*  4 

34 

8.8 

386 

MASTER'S 

0 

•0 

0 

.0 

0» 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

43 

57*3 

32 

42.7 

75 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

35*7 

9 

64.3 

14 

MALE 

0 

♦0 

0 

♦  0 

o 

.  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

38 

62*3 

23 

37.7 

61 

OOCTOR'S 

0 

•  0 

I 

6.3 

0 

•  0 

1 

6  3 

2 

12*5 

6 

37'.  5 

8 

50.0 

16 

x  FEMALE 

0 

•  0 

0 

♦  o. 

0 

.0 

1 

100*0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

•0 

1 

'  MALE 

0 

•  0 

I 

6.7 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

6*7 

6 

40*0 

6 

53.3 

15 

MAINE 

( 

2 

INSTITUTIONS) 

\  BACHELOR'S 

0 

♦0 

0 

".0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

227 

99*6 

•  4 

22b 

T          *-  FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0  ' 

.0 

53 

98*  1 

1.9 

54 

:  MALE 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

174 

100*0 

o 

.0 

174 

MASTER'S 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10*7 

3 

10*7 

25 

89*3 

0 

♦  u 

28 

FEMALE 

0 

♦o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

.0 

4 

•     «                      HAL  E 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

3 

12*5 

3 

12*5 

21 

87*5 

0 

.0 

24 

OOCTOR'S 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

2 

66*7 

1 

33.3 

3 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

0 

*0 

0  ■ 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

MALE 

0 

♦  P 

0 

•0 

.  0 

o 

*  0 

0 

♦  0 

2 

66*7 

1 

33.3 

3 

MARYLANO 

( 

I 

3 

INSTITUTIONS) 

«» 

•  * 

i  BACHELOR'S 

3 

1*0 

2 

.7 

•  3 

1.0 

5 

"1.6 

4.2 

274 

89*5 

19 

6.2 

306 

-    -  •    FEMALE 

1 

•6 

0 

.0 

2 

1.6 

2 

1*6 

5 

4.  1 

115 

93*5 

3 

2.4 

123 

MALE 

2 

I*  I 

2 

1*1 

ft 

1 

.5 

*  3 

1*6 

8 

4.4 

159 

86*9 

16 

6.  7 

183 

MASTER'S 

0 

•  0 

2 

3*9 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

3.9 

42 

82*4 

7 

13.7 

51 

FEMALE 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

100*0 

0 

•  0 

13 

5  MALE 

0 

•0 

2 

5'.  3 

o 

♦0 

o 

.0 

2 

5.3 

29 

76*3 

7 

18  .4 

36 

OOCTOR'S 

0 

<.  »o 

1 

8,? 

0 

•  0 

0 

.0 

J  , 

8.3 

6 

50*0 

5 

41.7 

.  12 

*  *  FEMALE 

0 

♦0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

MAL  E 

*  0 

•  0 

1 

10*0 

o 

.0 

o 

.0 

1 

10*0 

4 

40*0 

5 

50.0 

10 

MASSACHUSETTS 

( 

° 
2 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S. 

2 

•  5 

1 

•  2 

6 

1.4 

1 

•  2 

10 

2*4 

408 

97*4 

1 

♦  2 

419 

«,  FEMALE 

0 

♦0> 

0 

♦  0 

3 

2.1 

o 

.0 

3 

2*1 

140 

97*9 

0 

•  0 

i              *  MALE 

2 

♦  7 

~  If 

.4 

3 

1.1 

1 

7 

2.5 

266 

97*1 

1 

,4 

276 

"  MASTER'S 

0 

•0 

0 

♦  0 

3 

5.1 

0 

.0 

3 

5.1 

47 

79*7 

9 

15.3 

'  59 

I  FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

5.0 

0 

.0 

1 

5.0 

16 

80*0 

3 

15.0 

20 

MALE 

0 

♦  0 

I  o 

♦  0 

2 

5.1 

o 

♦  0 

2 

5.1 

31 

79*5 

6 

15.4 

39 

DOCTOR'S 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

70*6 

5 

*« 

29.4 

17 

FEMALE 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

j"  MALE 

0 

•0 

0 

•0 

o 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0 

9 

64*3 

%  5 

35.7 

14 

">  MICHIGAN 

I 

7 

INSTITUTION^! 

* 

BACHELOR'S 

2 

•2 

16 

1.5 

•  6 

6 

.6 

30 

2.8 

1,054 

97*0 

3 

•  3 

1,087 

^  FEMALE 

I 

.3 

10 

2*8 

•  8 

3 

.8 

17 

4.6 

338 

94*9 

1 

•  3 

356 

MALE 

I 

#  i 

6 

•  6 

3 

,4 

3 

•  4 

13 

1.6 

716 

97*9 

2 

.3 

731 

*  MASTER'S 

0 

•  0 

4 

2.0 

13 

6*6 

5 

2.5 

22 

11.2 

123 

62*4 

52 

26.4 

197 

K'    '  FEMALE 

0 

♦0 

I 

2.1 

r5 

10.4 

2 

4.2 

6 

16*7 

31 

64*6 

9 

18.6 

46 

MALE 

0 

•  0 

3 

2.0 

6 

5*4 

3 

2.0 

14 

9*4 

92 

61*7 

43 

28.9 

149 

OOCTOR'S 

0 

.o' 

4 

5.6 

9 

12*5 

1 

1.4 

1  4 

19*4 

34 

47*2 

24 

33*3 

72 

^ t  FEMALE 

0 

.  ♦  0 

0 

•  0 

3 

37*5 

0 

.0 

3 

37*5 

3 

37*5 

2 

2  5.0 

8 

>  MALE 

*  ? 

•0 

*  4 

6.3 

6. 

9*4 

1 

1*'6 

11 

17*2 

31 

46*4 

22 

34*4 

'  64 

MINNESOTA 

( 

3 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

2 

.5 

.2 

.5 

6 

1.4 

1 

.2 

1 1 

2*5 

421 

96*3 

5 

1.1 

437 

\   1  FEMALE 

0 

•0 

'0 

•  0 

2 

.  2*0 

0 

.0 

2 

2*0 

97 

98*0 

0 

•0 

99 

f  MALE 

2 

2 

•  6 

4 

1*2 

1 

•  .3 

9 

2.7 

324 

95*9 

5 

1.5 

336 

r  o 

2147 

i 

♦ 

vERIC 

•>-& 


'4*3***  ^^•^S^'S^^^  E0XAT,PN'8V        £THN1C1TV  *" 


AMERICAN  i I NOl AN 
ALASKAN  ;N AT  IV E 


•  LACK  .  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER* 


4}  * 

AGRICULTURE <AN0  NATURAL  RESOURCES  C0100) 
C 


MINNESOTA 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE. 

DOCTOR'S 
FEMALE 

MISSISSIPPI 
BACHELOR'S 
-  -FEMALE 

MALE  • 

MASTER'S 
FEMALE, 
NALC^ 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

*  X 

MISSOURI' 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


MONTANA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
p  MALb 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'£ 
FEMALE 
MALE 

NEBRASKA. 

BACHELOR'S 
J  FEMALE 
HALE 

MASTER/  S 
FEMALE 
*  MALE 

DOCTOR' S  • 
FEMALE 
MALE 

NEVA OA  *  . 
-  BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

*  MASTER'S 

FEMALE 
MALE  * 

new  hampshire 
bachelor's 
"  Female 

*  MALE  * 

MASTf  R'  S 
FEMALE 

*  .  MALE 

NEW  JERSEY  . 
BACHELOR'S 
FEMALE 
■  MALE  c 

MASTER' S 
FEMALE.. 
MALE- 
DOCTOR'S 
.  FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1 
I 

0 

0 
0 
0 

( 

- 1 

0 


3  INSTITUTIONS) 
0  1  1*1 

,0  o  '  .0 

0  1 


0 
0 
0 

INSTITUTIONS) 


18 
I 
17 


7.0 
3*1 
7*6 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER     1    %  NUMBER 

*  ■ 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  * 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER  % 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


2  INSTITUTIONS) 


1 

1 

.2 

0 

I 

IT 

^  ^  0 

"  1\ 

♦  0 

•  3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0' 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

♦  0 

0 

♦  0" 

2 

♦0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

♦o  , 

•0 

•  0 


INSTITUTIONS) 

,  2  *e 
o  *c 

2  •< 


4  6*8 
0  *0 
4  7.7 


•  0 

•  0 

•  0 


1  INSTITUTIONS) 
L6  0*  .0 

8.3'  0  .0 

♦0  0  *0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

9.1 

iO 
9*1 


♦  4 
.0 

♦  4 


0 

•  0 

3 

4*5 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

10*0 

0 

♦  0 

0 

•cP 

2 

3*6 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*  .0 

0 

♦  0, 

'  11 

INSTITUT  IONS) 

0 

.0 

8 

1.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

1.2 

0* 

♦  0 

0 

♦  0 

6 

.9 

0 

.0 

0' 

•0 

2 

2.4 

.  1 

1*2 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

0 

♦0 

2 

3.2 

c 

♦  0 

0  " 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 


♦  2 
.0 
.3 

♦  0 

♦  0 

TO' 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


1  INSTITUTIONS) 

.6  0  .0 

4o  o  .o 

LI  0  *0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 

o. 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•0 
.0 

,  .0 

1 

•  0 
•0 

•  0 

♦0 
.0 
•0 

•  0 
.0 

•  0 


1  4*0 
"0  .o 
1  4*8 

INSTITUTIONS) 


1.0 
1.6 
.6 


.0, 

•  0 

7.7 

♦  0 
7.7 


♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 


.0 
.0 

.0  { 

♦  0 

♦  0 

.0  * 

♦  0 
.0 

♦  0 


♦  0. 

♦  0 

♦  0 

o 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


19 

1 

16 


LI 
.0 
1.4 

9.1 
•  0 
9.1 


7.4 

3.1 
8.0 


3  4.5 

1  10.0 

2  3.6 


♦0^ 

.0 

.0 


0 

.0 

2 

.8 

0 

.0 

0 

.0 

0. 

♦  0 

2 

♦  9 

9 

15.3 

2 

3.4 

1 

14.3 

0 

.0 

8 

15.4 

2 

3.6 

2 

8.7 

2 

8.7 

1 

100.0 

0 

♦0. 

1 

4.5 

2 

9.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0* 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  o  * 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1.0 

0 

.0 

2 

1.6 

0 

.0 

1 

.6 

3 

7*3 

1 

2.4 

1 

11.1 

0 

.0 

2 

6.3 

1 

3.1 

2 

15.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

13.4 

0 

.0 

9 
2 
7 

3 
1 
2 

0 
0 
0 


3 
0 
3 

0 
0 
0 

0 

*  b 


4 
0 
4 

15 
1 
14 

4 
1 

3 


•  0 
.0 
.0 


1.1 
1.2 
1.1 

3.5 
4.5 
3.2 


.0 
.0 
.0 


.7 
.0 
.9 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0~ 


1.6 
♦  0 
#1.9 

25.4 
14.3 
26.9 

17.4 
100.0 
13.6 


1.6 
6.3 
.0 

.0 
♦  0 
♦0 


.6 
.0 
1.1 

4.0 
.0 
4.8 


2.1 
3.2 
1.2 

9.8 
11.1 
9.4 

23.1 
.0 
23.1 


71 

76*3 

21 

22*6 

21 

91.3 

2 

e.7 

50 

71.4 

19* 

27.1 

11 

50.0 

9 

40.9 

0 

.0 

0 

.0 

11 

50.0 

9 

40.9 

230 
31 
199 

32 
2 
30 

5 
1 
4 


89*8 
96.9 
88*8 

48.5 
20*0 
53*6 

71*4 
100*0 
66*7 


790 
166 
024 

70 
18 

52 

17 

0 

17 


9870- 

98*8 

97.8 

62*4 
81*8 
82*5 

63*0 
*0 
68*0 


61 
11 

50 

22 
3 
19 


95*3 
9L,*7 
96*2 

91.7 
100*0 
90*5 


179  99*4 
85  100*0 
94  98*9 


A 


24  96*0 
4  100*0 
20  95*2 


284 
121 
163 

37 

8 
?9 

10 
.  0 
10 


97*9 
.96*6 
98*8 

.'90*2 
88*9^ 
90*6 

76*9 
.0 
76*9 


7 
0 
7 

31 

7, 
24 


2.7 

•  0 
3.1 

47.0 
70.0 
42.9 

28.0 

♦  0 
33.3 


7 
0 
7 

12 
3 
9 

J.0 
2 


.9 
•0 
1.1 

14.1 
13.0 
14.3 

37.0 
100.0 
32.0 


'TOTAL 


93 
23 
70 

22 
0 
22 


256 
32 
224 

t>6< 
10 
56 

7 
1 
6 


60t 
16b 
638 

•  85 
'  22 
63 

27 
2 
25 


2 

♦  5 

405 

1 

1.3 

78 

1 

.3 

327 

I 

2.** 

42 

0 

*0 

8 

1 

2*9  * 

34 

•o 

.0 

0 

0 

0 

••s  - 

.0 

3 

250 

0 

♦  0T~^ 

35 

3 

1.4 

2 

3.4  S 

59/ 

0 

.0 

7 

2" 

3.8 

52 

1 

4.3 

23 

0 

.0 

I 

1 

4.5 

2 

3.1 

64 

0 

•U 

12 

2 

3.8 

52 

2 

8.3^ 

24 

0 

•  0 

.  3 

2 

9.5 

21  ♦ 

•  0 

•  0 

180 

0 

.0 

85 

0 

♦°. 

95 

0 

♦  0 

25 

0 

•  .0 

4' 

0 

•  0 

i*21 

0 

•  0 

29C 

0 

♦0. 

125 

0 

0  .0 

165 

0 

•  0 

41 

0 

.0 

9 

0 

.0 

12 

0 

.0 

.13 

0 

.0 

0 

0 

.0 

13 

IJER1C 


2168 


TABLE -21. 


TOTAL  QEGAEES  FOR  NAJQR  FIELD  CONFERRED  BY  I NSTITUTI ONS.  OF  HIGHER  fc DUCAT  ION  BY  RACE,  .ETHNICITY  ANO  SEX: 
*  '  *-        STATE  '  ANO  NATION    1978-1979  *  * 


AMERICAN  I  NO  UN 
ALASKAN  NATIVE* 

NUK9ER'  X 


♦  ..BLACK 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


ASIAN  OR 
PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER  % 


ACRldjLTURE'AND  NATURAL  -RESOURCES  fOflJO) 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIQENT 
ALIEN 

NUMBER         X  , 


TOTAL 


"NEW  MEXICO 
'  4 BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER1  S 
FEMALE 
*  MALE 

DOCTOR'S  . 
FEMALE 
HALF. 

NEW. YORK 

BACHELOR* S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE. 

north  carolina 
bachelor's 
-  ;female 

MALE 

MASTER'S  ' 
FEMALE 
MALE  » 


2  INSTITUTIONS) 


3  ' 

1.3 

2 

.8 

1  ' 

.4  * 

25 

10.4 

31 

12.9 

208 

86*7 

1 

.4 

240 

I 

1.9 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

9.4 

6 

11.3 

47 

88.7 

0 

•0 

'  53 

C 

2 

1*1 

-  y 

#5 

20 

10.7 

2  5 

13.4 

161 

86*  1 

#  5 

167 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

4 

6.8 

*  4 

6.8 

55 

93*2 

0 

•  0 

59 

*  o 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  o  • 

1 

12.5 

1 

12*5 

*  7 

87*5 

o  0 

•  0 

8 

o 

•  0 

0 

•  0 

o 

*  0 

3 

5.  9 

3 

5.9 

48 

94.1 

o 

♦  0  * 

51 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

.  0 

♦0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

0 

•0 

-J 

•  0 
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•  0 


IHSTITUT  IONS) 


12 

2.4 

3 

1.6 

9 

♦y.o 

•  0 

0 

' — .0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

s  •'<> 

0 

V  .0 

INSTITUTIONS) 


:*6 
.0 

•  t 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 
.0 


INSTITUTIONS) 

0  "  .0 
0  .0 
0     «  .0 


.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 

1  .5 
1  *2 


1*3 
3*6 
.8 

•  0 

•  0 

•  0 


1  INSTITUTIONS) 
♦0  0^  .0 

♦0  0  *.0 

.0  0  .0 


♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 
♦0 

♦  0 


^0 
0 

"0 

0 
0 


84 

23 
61 

5 
0 
5 

0 
0 
0 


186  INSTITUTI  4ST 


'.4 
,  .4 
.4 

•  1 
.0 

•  2 

.0 

•  0 

♦0; 


346  1*5 

95  1.5 

251  1*5 

79  2*0 

18  2.2V 

61  1.9 


tiUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

%> 

NUMBER 

I 

NUMoER 

- 

o 

o 

♦  0 

O 

♦0 

0 

♦  0 

18 

90.0 

2 

10*0 

20 

4  0 

*Q 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

100.0 

0 

*0 

7 

*  0 

♦0- 

0 

+' 

.0 

0 

.0 

1 1 

2 

15*4' 

13 

2 

♦4 

1 

.2  * 

15 

3.0 

478 

96*  8 

1 

•  c 

1 

.5 

1 

♦5 

5 

2.6 

—  188 

97.4 

0 

•  0 

,193 

1 

♦  3 

0 

.  0 

10 

3.3 

9  on 

96*3 

^ 

•3 

301 

0 

.0 

i  0 

•  0 

0 

~*o 

57 

87*7 

8 

12*3 

65 

0 

•  0 

t  o 

.0 

0 

.0 

7 

87*5 

1 

12.5 

6 

.0 

0 

.0 

0 

«0 

50 

,  87*7 

7 

12*3 

0 

0 

o  *o 

0 

1 

.0 

26 

92-9 

2 

7.1 

28 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

0 

♦  0 

0 

.  0 

0 

.  0 

92'*  6 

2 

7*4 

27 

«  8 

1*6 

4 

.8  • 

20 

4.0 

472 

*  0 

t  j 

2  .6 

505 

•  4 

3.3 

2 

1*6 

6 

4.9  % 

115 

93*5 

2 

1*6 

123 

4 

1.0 

2 

♦  5 

14 

3*7 

357 

93  *  5 

1 1 

•  9  o 
C  .  V 

111? 

1 

♦  7 

r  1 

♦7 

2 

1.3 

107 

70*9 

42 

27*8 

"  151 

0 

.0 

1 

3.2 

3,2 

25 

80*6 

16*1 

31 

1 

•  8 

0 

.0 

1 

.  8 

68*  3 

3  7 

30*6 

c 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

33 

73*3 

12 

26*7 

45 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

3 

75*0 

1 

25*0 

•  4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

30 

73*  2 

1 1 

26*8 

1 41 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.4 

96*  2 

9 

J  .  p 

2  60 

0 

•p 

0 

.0 

0 

.0 

66 

98*5 

1 

1.5 

67 

0 

.0 

0 

.0 

*  1 

.  5 

1 84 

79*  J 

g 

4.1 

1  Q"\ 
1  VJ 

0 

•  0 

0 

t» 

.0 

0 

.0 

2? 

62*9 

13 

37*1 

35 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

66*7 

2 

33*3 

1  6 

*  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

^»  18 

62  *  1 

1 1 

37*9 

0 

.0 

'  0 

•  0 

0 

.0 

3 

75*0 

1 

25*0 

4 

0 

.0 

.  0 

*o  <3 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

7  5*  0 

*  1 

25*0 

0  • 

.0 

3 

/  *4 

5 

.  6 

792 

98*6 

6 

.7 

803 

0 

.0 

V  0 

.0 

1 

.5 

191 

9V*0 

*  1 

♦  5 

193 

0 

.0 

3 

♦  5 

4 

•  7 

601 

9b*J 

5 

.8 

610 

.  1 

♦  7 

0 

♦0, 

3 

2.0 

113 

75*8 

33 

22.1 

149 

0 

.0 

0 

.0 

I 

3.6  . 

21 

75*0 

6 

21.4 

28 

I- 

•8 

0 

*  .0 

2 

1*7 

92 

76*  0 

27 

22*3 

111 

) 

2.9 

0 

.0 

1 

2.9 

23 

67*6 

10 

29*4 

34 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100*0 

6 

•  0 

4 

1/ 

3*  3 

0 

.0 

1 

3*3 

19 

63*3 

1 0 

3  3  ♦  3 

30 

1 

♦  9 . 

0 

.0 

1 

•  9 

108 

94*7 

5 

4.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

30 

96*8 

1 

3.2 

31 

1 

1.2 

0 

.0 

1 

1*2 

la 

94*  0 

a. 

4.  8 

83 

Q  * 

♦  0 

o 

•  0 

"0 

•  0 

17 

73*9 

0 

6  * 

26*1 

23 

0 

.*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

4 

80*0 

1 

20.0 

5 

i      v  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

72*2 

5 

27.8 

18 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

'q 

.0 

3 

0 

It 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

 o* 

— i0~ 

— o~ 

70" 

V 

ioo;o 

0 

'3 

323 

1.4 

,  202 

♦  9 

955 

4.1 

21,700 

93*8 

479 

2.1 

23,134 

114 

1.8 

39 

.6 

271 

4.3 

5*945 

94*7 

64 

1.0 

6,280 

209 

1.2 

163 

1.0 

684 

4.1 

15*755 

93.5 

415 

2.5 

16,854 

104  2.6 
27  3.3 
77  2.4 


14 

0 
14- 


1.5 
.0 
1.6 


34 
5 
29 


3.6 
6.8 

3:3 


.34 
6 
28 

12 
2 
10 


♦  9 
.  .7 
.9 

1.3 
2.7 
1.1 


222 
51 
171 

60 
7 

53 


5.6 
6.3 
5*4 

\ 

9.6  N 
6.0 


3*047 
2,346 


76.3 
80*7 
75.2 


622  65.5 
50  68*5 
572  65*2 


725 
105 
620 

268 
16 
252 


18.2 
13.0 
19*5 

24*2 
21.9* 
28*7 


3*994 
807 
3*187 

950 
73 
877 


GUAM   ,  „  . 
BACHELOR'S 
*  FEMALE 
MALE 

s- 

PUERTO.  RICO  : 
BACHELOR'S 
'  FMALE 
.MALE 


1  INSTITUTIONS) 
•  0  0  *0 

•0  0  .0 

.0  0  .0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
t>  .0 
0-  .0 


1  100.0 
0  .0 
1 "100.0 


0*. 

0 

0 


.0 
.0 
♦  0 


112  100.0 
23  100*0 
89  100*0 


1  100*0 

0  *0 

1  100*0 


.112  100*0 
23  100*0 
89  100*0 


♦  0 

+m  0 


•  0 

•  0 

*p 


112 

23 
•  49 


ERIC 
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TOTAL- DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  «^»J«g  "UUO^OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  AND  SEX. 


AMERICAN  f NOIAM  -BLACK  *.*"ANc??wnc. 

ALASKAN  NATIVE  >  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER         t  NUMBER 
AGRICULTURE. ANO  NATURAL  RESOURCES  COlOO) 


PUERTO  RICO 
'  MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OUTLYING  AREAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


I 

.0 
0 
0 


1  INSTITUTIONS) 


•  0 
.0 
.0 


•  0 

:o 
•o 


2  INSTITUTIONS) 


MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OXTOR'S 
FEMALE 
MALE 


0 

♦0 

0 

♦  o. 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  * 

.0 

0 

•  0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

NUMBER 


1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 
.0 


♦  9 

♦  0 

1*1 

•0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER  X 


13  100.0 
1  100. 0 
12  100.0 


MAJOR  FIELO  AGGREGATE  0100  < 

BACHELOR'S  B4 

FEMALE  23 

MALE  61 


188  INSTITUTIONS) 


MASTER'S 
'  FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


.4 
.4  ' 

•  4 

•  1 

•  0 

•  2 

*.0 

•  0 

•  0 


346 
95 
251 

79 
18 
61 

14 

"0 
14 


5 

,5 
5 

o/ 

2 
9 


324  1.4 

114  l.B 

210  1.2 
t 

104  2*6* 

27  3.3. 

77  2.4 


1.5 
•  0 
1.6 


34 
5 
29 


3.6 
6.8 
3.3 


ARCHITECTURE  AND  ENVIROMENT AL  OESIGN  <0200) 


ALABAMA 

BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

-  ARIZONA 

BACHELOR'S  ■ 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S  w 
FEMALE 
MALE 

ARKANSAS 

BACHELOR'S 
FEMALE  - 
MAL€ 


CALIFORNIA  , 
BACHELOR'S 
'  FEMALE 
MALE 

MASTER*  Sj 
FEMALE) 
MALE 

OOCTOR' 
FEMALE 
-'  MALE 

COLORADO 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S. 
FEMALE 
.MALE' 

.CONNECTICUT 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


6 
.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 


INSTITUTIONS) 


10 
1 
9 

3  ' 
0 
.3 


4.0 
3.0 
4cl 

* 

75.0 
'.0 
75.0 


3  INSTITUTIONS) 
♦0  3  1.7 

.0  2  2.7 

#0         >     1  1*0 


.0 
.0 
.0 


0  *n  .0 
0      /  .0 


2  INSTITUTIONS) 
.0  1  Ul 

0  .0 

1  r.2 


■* 

17 

INSTITUTIONS) 

79 

.9 

20 

2.4 

2> 

•  8 

4 

1.6 

2* 

6 

1.0 

16 

2.7- 

55 

1 

•  3 

9 

'3.1 

22 

0 

.0 

b 

5.7 

9 

L 

*3 

3, 

1.6 

13 

0  * 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

o 

\0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

•  «  o 

( 

3 

INSTITUTIONS) 

0 

♦  0- 

2 

2.3 

2 

0 

.0 

1 

0 

0 

.0 

1 

1.6 

2 

.0 

2' 

.  2.2 

1 

'o° 

.0 

,  L 

3.3 

1 

0 

♦  0 

1 

1.7 

0 

< 

2 

INSTITUTIONS) 

0 

.0 

2 

5.9 

3 

0 

.0 

or. 

'  .0 

1 

0 

*0 

2 

8;7 

2 

0 

.0 

•  0 

0 

0 

•  0 

♦  0  — 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


13  100.0 
1  100.0 
12  100.0 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


KON-RESlOtNT 
*  ALIEN 


112  99.1 
23  100. 0, 
89  98*9 

13  100.0 
1  100.0 
12  100.0 


113  100/0 
23  100.0 
90  100.0 

c  13  100.0 
»  100.0 
42  100.0 


.0 
.0 
.0 


314 

62 
252 

1.4 
1.0 
1.5 

1.068 
294 
774 

4.6 
4.7 
4.6 

21i 

'  5 
15 

700 
945 
755 

93.3 
94. 3 
93.0 

479 
64 
415 

2.1 
l.U 
2.4 

47 
7 
40 

1.2 
♦9 
1.3 

235 
52 
163 

5.9 
6.4 
5.7 

3 
2 

i047 
651 
,396 

76.0  * 

80.6 

74.9 

725 
105 
620 

18.1 
13.J) 
19.4 

12 
2 
10 

1*3 
•2.7 
1*1 

60 
7 
53/ 

6.*3 
9.6 
6.0 

622 
50 
572 

65*5 
68.5 
65*2 

266 
16 
252 

28.2 
21  .V 
28.7 

0 

.0 

0 

.0 

10 

4.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

-3.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

4.1 

0 

.0 

0 

.0 

3 

75.0 

0 

.  .0 

0 

♦  0' 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

75.0 

0 

.0 

10 

5.8 

13 

7.6 

0 

.0 

3 

4.1 

5 

6.8 

0 

.0 

> 

7 

7.1 

6 

6.2 

1 

4.0 

2 

6.0  • 

3 

12.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

5.9 

.  2 

11*6 

3 

17.6 

236  94.4/ 
32,  97.0/ 
204  J9 4^6 

*0  .0 
0  .0 
'0     -  .0 


157 
©9 


91.3 
93.2 
89*8 


22  88.0 
8  100.0 
14  62.4 


2  2.2 
1  20.0 
1  1.2 


9.3 
9.4 
9.3 

7.5* 
6.6 
7.0 

.0 
.0 
•0 


2.3 

•  0 
3.3 

1.1 

.3.3 

•  0 


8.8 
9.1 
8.7 

•  0 
.0 
.0 


'20.0 
2.4 


85 
4 
81 


94.4 
86.0 
95.3 


TOTAL- 


R 

X 

NUMBER 

\ 

• 

0 

.0 

0 

•  0 

1* 

0 

.0 

Q 

.0 

I 

0 

•  0 

0 

•«r 

12 

0 

.0 

0 

•0 

113 

0 

•  0 

0 

.0 

■  2J 

0 

.0 

0 

.0 

90 

0 

.0 

0 

.0 

13 

0 

•  0 

0 

.0 

I 

0 

•  0 

0 

.0 

o  12 

0 

0 

.0 

0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

2*, 247 
O.303 
16,944 

4,007 
60b 
~3,1S9 

950 
73 
8T7 


1.0 

2fO 

0 

•0 

4 

1.3 

.R 

1 

25.0 

4 

0 

.0 

0. 

l\ 

25-.0  • 

4 

2 

1*2 

172  . 

0 

♦  0 

T4 

2 

2.0 

98 

0 

.0 

25 

0 

.0 

6 

0 

.0 

17 

2 

2.2 

vo  . 

0 

.0 

5 

2 

2.* 

65 

DISTRICT  OF  COLUMBIA  ( 

* BACHELOR'S  0 

FEMALE  0 

>  MALE   ;  0 


INSTITUTIONS) 

*o 

'31  25.6 

0 

.0  . 

.0 

11  25.0 

0 

.0 

.0 

20     26.0  . 

0 

.0 

25 
1 
24 

3.0 
♦  4 
4.1 

132 
31 

IZ'l 

15*6 
12.1 
17.1 

663 
215 
448 

T6.3 
64.0 
75.8 

52 
10 
.  *2 

6.1 
3.V 
7.1 

647 
25o 
591 

11 
3 
6 

3.6 
2.9 
4.3 

43 
18 
25 

14.7 
17.1 
13.4 

207 
78 
129 

70.9 
74.3 
69.0 

■42 
9 
33 

14.4 
6.6 
17.6  * 

2*2 
105 
187 

2, 

0 
2 

10.0 
•  0 
13.3 

2 
0 
2 

10.0 
.0 
13.3 

13 
4 

9 

65.0 
80.0 
60.0 

5 
1 

4- 

25;a"  *V* 

20.0 
26.  T 

20 
-5 
*? 

1 

0 

,l 

1.1 
.0 
1.6 

6 

;  5 

*  \  1 
4 

5.7 
3.8* 
6.6 

81 
.  24 
57 

93.1 
92.3 
93.4 

1 
1 

0 

i 

3.8 

•0 

* 

C7 
26 
ol 

2 

0  ' 
2 

2.2 
.0 
3.3 

5 
2 
3 

5.6 
6.7 
5.0  ■ 

T7 
26 
51 

85*6 
66.7 
185.0 

e 

2 
6 

8*9 
6.T 
10.0 

90 
30 
.  oO 

»  1 
0 
1 

2.9 
•  0 
4.3 

6 
f 
5 

.17.6 
9.1 
21.7 

24 
10 
14 

70.6 
90.9 
60*9 

>  4 
0 
4 

11.8 

-Ot. 
17.4 

34 

a 

„  0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

*  0 
0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

38 
6 

30 

92. 7 
SB.  9 
93.8 

3 
1 

2 

7.3 
11.1 
6.3  ' 

41 

9 
32 

3 
2 
1 

2.5 
4.5 
/1.3 

34 
13 
21 

28*1 
29.5 
27.3 

> 

48 
24 
24 

39.7 
54.5 
31.2 

39 
7 
32 

1 

32.2 
15.9 
41.0 

121 
44 
77 
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TAKE  21.    TOTAL  DEGASES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO,*6Y  INS7I7U7I0NS  Of  HIGHER  EDUCA710N  BY  MCE,  EtNNICITY  AND  SEXS 

STATE  AND  NATION     1976-1979  1 


"  -J- 

MtRlCAN  I-NWAN    ,      BUCK  ASIAN  Oft  , 

AiASKANyNy  IVE      N0N/NlSf>ATUC  PACIFIC  ISLANOER  \HlSf>ANIC 


X  NUMBER         X  NUMBER 

ARCHITECTURE  ANO  ENV IRONEN7AL  OCSIGN  (02001 

DISTRICT  OF  COLUMBIA  ( 
/         MASTER4 S 


FEMALE 
MALE 


NUMBER 


4  INSTITUTIONS! 

0  11  14.7 

0  4  21.1 

0  7  12.5 


"2.7 
10.5 
•  0 


NUMBER 


1.3 
.0 
1.6 


TOTAL 
MINORI 7Y 


NUMBER 


14 
6 
B 


16.7 
31.6 
14.3 


WHITE* 
NON-HISPANIC 

NUMBER      *  X 

*  r 


34 

9 
27 


48.0 
47.* 
48.2 


NON-RESIDEN* 
ALIEN 

NUMBER  t 


25  '»33.3 
4  21.1 
2!  37.5 


TOTAL 


75 
19 
5* 


FLORIDA 

BACHELOR'S 
FEMALE' 
MALE 

MAS7ER*S 
fEMALE. 
MALE 

DfC70R*S 
FEMALE 
MALE 

GEORGIA 
c      BACHELOR*  S 
PEMABE 
MALE 

v  MAS7ER*S 
FEMALE 
MALE  \ 

HAWAII  v 
BACHELOR4 S 
FEMALE 
•MALE 

HAS7ER«S 
FEMALE 
MALR 

IDAHO 

BACHELOR*  S 
FEMALE 
.    -  MALE 

MAS7ER*S 
FEMALE 
MALE 

ILLINOIS 

BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MAS7ER*S 
FEMALE 
MALE 

DbC70R*S 
FEMALE  A 
MALE  ° 

INDIANA 

BACHELOR'S/ 
*  FEMALE 
MALE 

HAS7EA'S 
FEMALE 
MALE 

IOWA- 


0 
0 
0 

♦  "b 
0 
0 

0 
0 
v  0 


•  0 
0 
0 

<0 
0 
0 

( 

0 
0 
"0 

0 
0 
0 


•  0 
*0 

.ft 
.<r 

•0 

•  0 

.0 

•  0 
•0 


3  INS7I7UTI0NS). 
.0  7  3.7 

•0  2  6.5 

.0  v  5  3.2 


12 

2.5 

15 

3*2 

61 

12.6 

66 

16.5 

0 

•  0 

2 

1.6 

9 

7.4 

11 

9.0 

12 

3.4 

13 

3.7 

52 

14.7 

77 

21.6 

4 

3.1 

0 

.0 

i 
9 

7.1 

13 

10.2 

1 

4.3 

0 

.0 

2 

B.7 

3 

13.0 

3 

2.9 

0 

.0 

7 

6.7 

10 

9.6 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0  • 

0 

.0 

0 

*  .0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

fc  .0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

377' 

110 

2*7 

111 
20 
91 


79.2 
90^2 
75.4 

67.4 
67.0 
67.5 


2.3 
.6 
2.B 


5  6.2 

2  11.8 

3  •  4.7 


1  INS7X7U7I0NS) 
•0  0  .0 

•  0  0  .0, 

.0"  .  0  .0 


1 

•  5 

5 

2.6 

13 

6.9 

173 

0 

•0 

1 

3.2 

3 

9:7 

27 

X 

•  6 

4 

2.5 

10 

6.3 

146 

2 

2.5 

2 

2.5 

9 

11.1 

62 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

11.6 

11 

2 

3.1 

2 

3.1 

•  7 

10.9 

51 

•  16 

80.0 

0 

•  0 

16 

80*0 

4 

w  4 

66.7 

0 

•0 

4 

66.7 

2 

12 

85.7 

0 

.0  * 

12 

65.7 

2 

0 
0 

0  * 


4  57.1 
0  .0 
4  57.1 


2  INSTI7U7I0NSI 
•0  0  .0 

.0  '0  CO 

•  0  0  .0 


•  0 

•  0 

•  0 


6  INS7I7UTI0KS) 


3  INSTITUTIONS) 

.o        2  j..m 

•0  0.0. 
.0*      *      2  1.3 


•  0 

•  0 
•0 


3  INSTITUTIONS) 


BACHELOR*  S" 

0 

.0 

0  .0 

.     .  FEMALE 

0 

•  0 

0  .0 

MALE 

0* 

.0 

*  0  .0 

MASTER'S 

1 

2.7 

1  2.7 

FEMALE 

i* 

16.7 

0  .0 

HALE 

0 

•  0 

1  3.2 

KANSAS 

3 

INS7I7UTICNS) 

BACHELOR*  S 

•4 

2  .8 

-FEMALE 

t 

1.6 

0  .0 

MALE 

0 

".0 

2  1.1 

MAS7E**S 

0 

•  0 

0  .0 

FEMALE 

0 

•0 

0  .0 

.  V  >ALE 

0 

•  0 

0  *.o 

'  KENTUCKY 
<*».•"        BACHELOR*  S  „ 
FEMALE 
MALE 

MAS7ER*S 
FEMALE 
MALE 


INS7I7U7I0NS) 
4  3.5 
3  4.8 
1  1.9 


.0 

•  0 

;o 
•o 

•  0 

•  0 


3 

•  8 

13 

3.4 

8 

2.1 

1 

1.1 

5 

5.6 

0 

•  0 

2 

.7 

8 

2.7 

*  6 

2.7 

0 

*  .0 

6 

3.8 

15 

9.5 

0 

•  0 

1 

3.0 

4 

12.1 

0 

•  0 

5 

4.0 

11 

8.8 

0 

'i6 

0 

/ 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

•  4 

•  0 
.5 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 
.0 

•  0 

..o 

•  0 
.0 


1  100.0 

0  .0 

1  100  1 


91.5 
A7,  1 
92.4 


•  0 

•  0 

•  0 


57.1 
•  0 
57.1 


•  0 

•  0 
.0 


76.5 
64.7 
79.7 


20.0 
33.3 
14.3 

42.9 
•  0 
42.9 


11 
1 
10 

3 

0  , 
3 

0 
0 
0 

i 

2- 


10  12r3 
4  23.5 
6  9.4 


69  94.5 
8  100.1 
61  93.8 


5.5 
•  0 
6.2 


0 

•  0 

0 

•0 

0  o  «o 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

;o 

0 

•  0 

0 

•o 

0 

•  0 

1 

100.0 

9 

2.4 

33 

8.7 

339 

69.0 

9 

?•« 

2 

2.2 

8. 

6.9 

61 

90.0 

•1 

l.l 

7 

2.4 

*  25 

6.6 

256 

88.7 

6 

2.7 

0 

;o 

21 

13.3 

126 

81.0 

9 

5.7 

0 

.0 

5 

15.2 

27 

81.8 

1 

3.0 

0 

•  0 

16 

12.8 

101 

60.8. 

6 

6.4 

0 

.0 

<• 

0 

•  0 

1 

100.0 

*0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0. 

.  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

11  100.0 

0 

.0 

•  0 

1 

.5 

3 

1.6 

160 

97.6 

1 

.5 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

26 

100.0 

0 

•  0 

.0 

1 

•6 

3 

1.9 

154 

97.5 

1 

•  0  „ 

0< 

.0« 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

•  0 

•  0 

o  . 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

-100.0  * 

0 

•  0 

474 

122 
354 


2.4 

127  . 

23 

2.9 

104 

•  0 

.0- 

» 

•  0 

1 

.  *\ 

1.4 

189 

3.2 

31  " 

1.3 

:5B 

Br 

17 


20 
4 
14 


73 
B 
65 

1 

0 
1 


381 

90 
291 

136. 
33 
12$ 

1- 
0 
1 


184 

•  26*' 
158 

3 

-  0 
3 


4 

i 


1 

•  4 

2 

•  8 

223 

94.1 

12 

5.1 

237 

0 

•  0 

0 

.0 

94 

96.9 

3 

3.1 

97  , 

1 

.7 

2 

1.4 

129 

92.1 

9 

6.4 

140 

6 

•  0 

2 

5.4 

29 

76.4 

6 

14.2 

37 

0 

•  0 

1 

16.7 

3 

50.0  v 

2 

33.3 

6 

0 

•o  „ 

1 

3.2 

26 

63.9  ) 

4 

12.9 

31 

1 

•  4 

5 

2.0 

240 

96.8 

3 

1'.2 

#  #* 
•246  ' 

0 

.0 

1 

1.6 

60 

98.4 

0 

•  0 

41 

1 

.5  o 

4 

2a 

160 

96.3 

3 

1.6 

167 

0 

.0 

0 

•  0 

31 

66.6 

4 

11.4 

35 

0 

.0 

0 

'  .0 

5 

100.0  ~ 

0 

•0 

5 

0 

•  0 

0 

•  0 

26 

c 

86.7 

4 

13. J 

3J 

0 

•  0 

4 

3:5 

106  93.9 

3 

2.6 

115 

0 

•  0 

3 

4.8 

59-  93.7 

1 

1.6 

63 

0 

•  0 

1 

1.9 

49  94.2 

3.6 

52 

0 

•  0 

0 

•  0 

5  63.3 

1 

16.7 

4 

0 

•  0 

0 

.0 

1  50,0 

1 

50.0 

2 

0 

•0 

0 

•0 

4  100.0 

0 

.0 

4 
• 

0 

ERIC 


2173- 


IkMLt  21.  TOTAL  OECREES  FOR  HAJOR  HELO  CCNFCRREO  BY  tNSt  ITUTIONS  <?F  HIGHER  EDUCATION  BY  MCE, 
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NON^RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 


ARCHITECTURE  A NO  ENVIR  OMENTAL  OESIGN  10200) 


NEW  HANPSHip 
'  BACHELOR'S 
"  fEMALE 
MALE 

NEW  J£A,SfY 
BACHELOR'S  * 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
*  FEMALE 
MALE 

DOCTOR*  S 
K    \ FEMALE 
MALE 


< 

r 

INSTITUTIONS) 

..0 

«'0 

•  0 

0 

.0 

M 

7.7 

•0" 

-  .0 

0 

#  .o-. 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0^ 

.0 

0 

♦o. 

l 

14.3 

c  • 

3 

INSTITUTIONS) 

1 

;? 

8 

5.B 

3 

2.2  ' 

4 

2.9 

0 

•o, 

2 

6*1 

1 

3.0 

0 

.0 

I 

l.o 

6 

5.7 

2 

1.9 

4 

3.6 

0 

•o: 

6 

.6.1 

2 

2.7 

1 

1.4 

0 

.0 

1 

4;  3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

5 

9*8 

.  2 

3.9 

1 

2.0 

0 

•d 

I 

16.7 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0  " 

•0 

33.3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

7.7 

12 

92.3 

0 

•  0 

6 

100.0 

1 

14.3 

6 

85*7 

16 

11*6 

119 

86.2 

3 

9*1 

30 

90.9 

13 

12.4 

89 

84*8 

9 

12.2 

61 

82*4 

1 

4.3. 

20 

87.0 

8 

15.7 

41 

80*4 

1 

16*7 

3 

50*0 

1 

33.3 

2 

6^.7 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

•  0 

13 

0 

•  0 

6 

0 

•0 

7 

3 

2.2 

138 

0 

•  0 

33 

3 

2*9 

105 

4 

5.4 

74 

2 

8.7 

23 

2 

3.9 

51 

2 

33.3 

6 

0 

.0' 

3 

2 

66.7 

3 

aEM  MEXICO  „ 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

<  NEW  YORK  — 
BACHELOR'S 
.FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
'  FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

NOHBH  CAROLINA 
BACHELOR'S 
FEMALE' 
MALT 

MASTER'S 
FEMALE 
\MALE 

DOCTOR*  S 
FEMALE 
MALE 

NORTH  DAKOTA  ' 
BACHELOR'S 

"  FE**LE 
MALE 

MASTER' S 
FEMALE 
MALE' 

OHIO 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
'  FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
-  .FEMALE 
'  MALE 

' OKLAHOMA 
"  BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
-MALE 

OREGON  .  „ 
H  -BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER' S 
FEMALE1 
 -MAL£— 


INSTITUTIONS) 
0 
0 
0^ 

0 
0 
0 


.0 

*  0 

.0 

7 

15.6 

'7 

15*6 

.0' 

0 

♦  0 

3 

30.0 

3 

30*0 

.♦o 

0 

♦  0 

4 

11.4 

4 

11.4 

.0 

1 

5*6 

0 

•  0 

1 

5*6 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

6.3 

0 

•0 

•  1 

6*3 

19  INSTITUTIONS) 


2 

*2 

78 

7.4 

36 

3.4 

35 

3.3 

151 

0 

♦  0 

21 

7.1 

12 

4.0 

11 

3.7 

44 

2 

•  3 

57 

7*5 

24 

3.1 

24 

3.1 

107 

9 

2 

•6 

o25  ^ 

7.1 

11 

3.1 

10 

2.6 

48 

1 

•  8 

9 

7.0  . 

3 

2.3 

1 

.8 

14 

1 

•  4 

16, 

7.2 

6 

3.6 

9 

4.0 

34 

0 

♦  0  o 

1 

5.6 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

1  ' 

33.3 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0  „ 

0 

•  0 

0 

6  INSTITUTIONS) 


0 

.0 

4  2.8 

-3 

.0 

1  ,  4.5 

0 

♦  0 

3  2.5 

o 

0 

.0 

7  7.4 

0 

•  0 

„2  6.7 

0 

•  0 

5  7.6 

0 

.0 

0     *  .0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0%t          0  .0 

I 

1 

INSTITUTIONS.) 

0 

•  0 

.  o  .0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

\°L     • 0 

0 

•  0 

0  -.0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

< 

6 

INSTITUTIONS) 

1 

•  2 

10  2.4 

0 

•  0 

3  2.9 

1 

.3 

7  2.2 

0 

♦  0 

3  3.4 

0 

•0 

1 '     4*  5 

0 

•0 

2  3*0 

6 

A 

1  50.0 

0 

f  .0 

0  .0* 

0 

•  0 

.1  100.0 

2  INSTITUTIONS) 


INSTtTUTIOIS) 
1  .6 

0  .0 

1  1.2 

1  2.2 
0  .0 
— 1  3.3- 


*0 
♦  0 
*0 

*0 
*0 
*0 

:o 
♦o 
♦o 


1*0 
1*0 

♦  9 

•  0 
*0 
*0 

♦  0 
*0 

•  0 


1 

.9 

0 

*0 

3 

2*8 

0 

•0 

0 

.0' 

1 

6*7 

1 

1*1 

0 

.0 

2 

2*2 

0 

•  0 

1 

2.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

2*6 

0 

.0 

1*5 
2*2 


1^1*2. 

3  6*7 
1  6*7 
-2  6^7- 


1*72 
14*8 
14*0 

13*7 
10*9 
15.2 

5.6 
33.3 
.0 


36 

84*4 

0 

•  0 

45 

7 

70*0  ■ 

0 

•  0 

10' 

31 

68*6 

0 

.0  . 

,35 

17 

94*4* 

0 

.0' 

U  - 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

15 

93.8 

0 

♦  0 

16 

861 

81.1 

*9 

4*0  ' 

1*061 

~*  i 

244 

62.2 

9 

3*0 

297 

617 

80.6 

40 

S.2 

764 

</ 

241 

68*7 

62 

17.7  ' 

351 

101 

78.9 

13 

10.2 

128 

140 

62*8 

49 

22.0 

223 

7 

38*9 

10 

55.6 

16 

2 

66*7  •  • 

0 

•0 

3 

5 

33*3 

10 

66.7  , 

15  ". 

2 

1.4 

6 

4*2 

134 

94*4 

2 

1*4 

142 

0 

.0 

1 

4*5 

21 

95*5 

0 

♦  0 

22 

2 

1.7 

5 

4*2 

113 

94*2 

2 

1.7 

120 

0 

.0 

7 

7.4 

84 

89.4 

3 

3*2 

94 

0 

.0 

2 

6.7 

28 

93.3 

0 

A 

30 

0 

♦  0 

5 

<7.8 

56 

87.5 

3 

4*7 

64 

0 

.0 

0 

*0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•  0  . 

0 

«0 

0 

0 

.0 

0 

•0 

4 

100.0 

0 

*0 

4 

0 

♦  0 

0 

*0 

109 

J 

100.0 

0 

•  0 

109 

0 

♦0 

0 

•  0 

18 

100.0 

0 

*0 

16 

0 

*0 

0 

•0 

91 

100.0 

0 

*0 

91 

0 

♦0 

0 

*0 

6 

85.7 

1 

14*3 

7 

0 

•0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

*0 

6 

85.7 

l* 

14.3 

•  7 

2 

.5 

17 

4*0 

397 

94.5 

6 

1.4 

420 

2 

1.9 

6 

5*8 

97 

94.2 

0 

•  0 

103 

0 

.0 

11 

*  3«5 

300 

94.6 

6 

1.9 

317 

0 

*0 

3 

3*4 

78 

88.6 

7 

6*0 

86 

0 

*0 

1 

4*5 

20 

90.9 

1 

4*5 

22 

0 

*0 

2 

3*0 

58 

87-9 

'  6 

**1 

66 

0 

*0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

2 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

0 

*0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1 

♦9 

5 

4*6 

88 

81.5 

15 

13*9 

108 

0 

*0 

1 

6*7 

13- 

86*7 

1 

6.7  0 

15 

1 

1*1 

4 

4*3 

75 

80.6 

14 

15.1  < 

93 

0 

•  0 

1 

2*4 

33 

80*5 

7. 

17.1 

-  41 

0 

*0 

0 

♦  0 

1 

50*0 

1 

50.0 

2 

0 

*  *0  * 

1 

32 

62*1 

6 

15.4 

39 

p 

* 

3 

2.3 

6 

4*6 

115 

87*8 

10 

7.6 

131 

0 

*  .0 

2.2 

39 

86*7 

5 

11.1 

45 

3 

.3.5 

■8 

5*8 

76 

86*4 

5 

5.8 

80 

0 

♦  0 

4 

8*9 

37 

42*2 

4 

8.9 

45 

0 

♦  0 

1 

6*7 

13.  86*7 

1 

6.7 

15 

-0- 

.0.  - 

i  n.n 

74 

3 

30 

ERIC- 


TABLE  2U    TOTAL  DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ffKNICITY  AND  SEXt 
,>*  --•  .STATE  AND  NATION    1978-1979  * 


AMERICAN  1NOIAN  HACK  ASIAN  OR 

ALASKAN, NATIVE  -  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

*    NUMBER         X      NUMBER         X      NUMBER         X  NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORI TY 


NUMBER 


NHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER     .  X 


NON-RES I0c*7 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 


-ARCH! TECTURE  AND  ENVIROMENTAL  OES IGN. (0200) 

PENNSYLVANIA  C  I'o  INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 
.  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE  • 

RHOOE  ISLAND  I 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

•MASTER'S 
**  FEMALE 
MALE 


0 

•0 

12 

♦♦7 

4 

1.6 

0 

•  0 

2 

2.9 

2 

2.9 

0 

•0 

10 

*.4 

2 

1.1 

0 

•  0 

'  4 

1.9 

5 

2.4 

0 

•  0 

1 

1.3 

4 

5.3 

0 

•0 

3 

2.3 

1 

.8 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

'  0 

•  0 

0 

•  0 

3  INSTITUTIONS) 
.0    ,         5  3.3 
.0   *  1  1.9 

•0  4  4.1 


•0 
.0 
>0 


.0 
.0 
•  0 


.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


.0 

•  0 

•  0 

1.0 

•  0 
1.5 

•  0 
.0, 
.0 


1.3 
1.9 
1.0 

2.9 
.0 
4.5 


16 

6.3 

233 

92*1 

4 

1*6 

22* 

4 

5.6 

43 

91*3 

2 

2.9 

69 

12 

6.5 

170 

92.4 

2 

1.1 

184 

11 

5.3 

166 

80.2 

30- 

14.* 

207 

.5 

6.7 

64 

85.3 

6 

8.0 

♦  75 

6 

4.5 

102 

77.3 

24 

16.2 

132 

0 

•  0 

6 

40.0 

9 

60*0 

.15 

0 

.0 

3 

60.0 

2 

40.0 

5 

0 

.0 

3 

30*0 

7 

70.0 

10 

I 

-? 

7 

4.6 

142 

94*0 

2 

1.3 

151 

2 

3.7 

52 

96*3 

0 

•  0 

54 

5 

5.2 

90 

92*6 

2 

2.1 

97 

1 

2.9 

31 

91*2 

2 

5.9 

34 

0 

•  0 

11 

91*7 

1 

6.3 

12 

1 

4.5 

20 

90*9 

1 

4.5 

ZZ 

*  .     SOUTH  CAROLINA 

BACHELOR'S 

*  x  FEMALE 

MALE 


MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


2  INSTITUTIONS) 
.0  2  1.9 

.0  1  3.8 

•0  1  1*3 


•0 

•  0 

•  0 


1.0 
3.6 

•  0 

•  C 
.0 

•  0 


•0 
.0 
.0 

2*9 
♦0 
3*2 


3 

2*9 

100 

97*1 

0 

•  0 

103 

2 

7.7 

24 

92*3 

0 

•  0 

26 

1 

1*3 

76 

98*7 

0 

.0 

77 

1 

2*9 

32 

97*1 

0 

•  0 

34 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

•0 

1 

3*2 

30 

96*8 

0 

•0 

31 

SOUTH  DAKOTA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


BACHELOR'S 
*  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

TEXAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTERS 
FEMkLE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

UTAH 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

VERMONT 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

VIRGINIA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE. 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

WASHINGTON 
BACHELOR'S 
,  FEMALE 
MALE 

MASTER*  S 


1  INSTITUTIONS) 
•0  0  *0 

.0  0  .0 

.0  0  .0 

5  INSTITUTIONS) 


0 

•  0 

2 

1.5 

0 

•0 

1 

4*2 

0 

.0 

1 

♦9 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  »o 

( 

9 

INSTITUTIONS) 

4 

•  6 

25 

3*6 

1 

"  *9 

9 

.  8.0 

3 

.5 

16 

2*7 

0 

•  0 

1 

•  6 

0 

•  0 

0 

.  *0 

0 

i  .0 

1 

*8 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

'  0 

•  0 

( 

3 

INST  ITUTIONS) 

1 

•  8 

1 

.8 

1 

1.2 

1 

1.2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

( 

2 

INSTITUTIONS) 

0 

•  0 

1 

20.0 

0 

•0 

1 

25.0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  INSTITUTIONS) 
.0  4  7  3.4 

•0  0    .  .0 

.0  7  4.9 


4  2.8 
0  .0 
4  4.0 


5  INSTITUTIONS) 
•0  7  1.8 

.0  3  *  5.1 

.0  4  1.2 


15 
3 
12 


2*2. 
4*2 
1*8 


•  6 
.0 

♦  7 

1.7 
4.3 


1.2 
.0 

•  0 
*0 

•  0 


•  0 

•  0 

*0 

*0 
*0 
.0 


1*0 
1.6 
.7 

1.4 
4*7 
•  0 


3*9 
5.1 
3.7 


30 


*0 
*0 
♦0 


♦  7 

♦  0 

♦  9 

5*0 
*0 
5.6 


*0 
*0 
*0 

*0 
*0 
*0 


*0 

•  0 
.0 

•  7 

•  0 
1*0 


iERJC 


FEMALE 
MALE 


2.1 

T4TT 
.0 


6*3 
14»> 
4*9 


*o 
•o 

*0 


25 
6 
19 


6*5 
10*2 
5*8 


4  8.3 

£  "  £8.6 

2  4.9 


3  100.0 

1  100.0 

2  100.0 


5*3 

70 

10*0 

609 

6*3 

17 

15*2 

92 

5*1 

53 

9*0 

517 

2*6 

9 

5.1 

149 

*0 

2 

4*3 

41 

3*6  . 

7 

5*3 

106 

25.0 

1 

25*0 

1 

•0 

0 

•0 

0 

25.0 

1 

*25*0 

1 

66*6 
82*1 
87*5 

63*7 
67*2 
82*4 

25*0 
•0 
25.0 


.0 
*0 
•  0 


24 
3 
21 

20 
4 
16 

2 
0 

2c 


3.4 
2*7 
3*6 

11*2 
6*5 
12*2 

50*0 
•0 
50*0 


9 

4*4 

193 

94.1 

3 

1*5 

1 

1.6 

58 

95*1 

2 

3.3 

8 

5.6 

135 

93.8 

.7 

7 

4.9 

130 

91*5 

5 

3.5 

2 

4*7 

39 

90*7 

2 

4.7 

5 

5.1 

91 

91.9 

3 

3.0 

342 
49 
293 

35 

- — 


66*4 
63.1 
69*3 

72*9 

-5^1 


20 
4 
16 

9 

 1- 


31  75*6 


5.2 
6.8 
4.9 

16.8 

-44^3- 
19.5 


6 

4*4 

125 

91*2 

6 

4*4 

137 

2 

6*3 

21 

67*5 

1 

4*2 

'  24 

4 

3*5 

104 

92*0 

5 

4*4 

113 

1 

5*0 

19 

95*0 

0 

•0 

20 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

*0 

2 

1 

5*6 

17 

94*4 

0 

*0 

16 

703 
112 
591 

174 
47 
131 

4 
0 
4 


3 

2*4 

114 

89*8. 

10 

7*9 

127 

3 

3*5 

76 

69*4 

6 

7.1 

65 

0 

*0 

38 

90*5 

4 

9.5 

42 

0 

*0 

27 

96*4 

1 

3.6 

28 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

26 

96*3 

1 

3.7 

k  Z7 

1 

20.0 

4 

80.0 

0 

•  0 

1 

25.0 

3 

75*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

*0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

205 
61 
144 

142. 
43' 
.9$  - 


387 
59 
326 

46 

 7- 


41 


A 


TABLE  21. 


TOTAL  OEGREES  FOR  MAJOR  FtELO  CONFERREO  BY  IKSTITUTIONSOF  HIGHER  EDUCATION  8Y  MCE,  ETHNICITY  ANO  SEX: 

STATE  ANO  NATION    Wt-1979  f 


.AMERICA**  I NOIAN  BLACK  ASIAN  OR  x 
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V 

"137B~~ 

25 

66*2 

0 

*o  . 

'29 

MALE 

0 

•0 

1 

3*0 

0 

•  0 

1 

3*0 

2 

6*1 

31 

93*9 

0 

•  0 

33 

MASTER'S 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

9*5 

2 

9.5 

4 

19*0 

16 

76*2 

1 

4.B  * 

21 

FEMAL  E 

0 

♦0 

0 

•  0 

2 

14*  3 

2 

14*3 

4 

28*6 

64*3 

1 

7.1 

14 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

7 

100*0 

0 

•  0 

7 

DOCTOR*  S 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

•0 

5 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

100*  0 

0 

,v 

.  ir 

1 
1 

MALE 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

"♦0 

0 

*0 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

.. 

INDIANA 

( 

6 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR*  S 

0 

♦0 

2 

2*3 

0 

0 

0 

♦0 

2 

2*3 

85 

Q7  7 

7  /  ♦  # 

0 

.0 

0  * 

FEMALE 

0 

•0 

2 

4*8 

0 

•0 

0 

•  0  ■ 

2 

4*8 

40 

95*2 

0 

.0  * 

42 

MALE 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

45 

100*0 

•  0 

•  0 

- 

45 

MASTER*  S 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

2 

12*5 

2 

12*5 

13 

81*3 

1 

6*4 

16 

FEMAL  E 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

0 

•  0 

Q 

♦0 

Q 

1 

t 

MALE 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

22*2 

2 

22*2 

7 

77*8. 

0 

•0 

.  9 

DOCTOR*  S 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

♦p 

2 

'  F EMALE' 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

1 00  •  0 

Q 

.0 

1 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

V 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

•  0 

t, 

I  OKA 

( 

4 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR*  S 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

14 

100*  0 

0 

.0 

FEMALE 

„  0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

8 

100*0 

0 

•u 

-  -8 

HALE 

0 

•0 

0 

0  .0 

0 

•°* 

0 

♦  0 

0 

*0 

6 

100*0 

0 

•  0 

6 

MASTER*  S 

0 

♦0 

■0 

•  0 

1 

7*1 

0 

.0 

1 

7*1 

12 

85.7 

1 

7.1 

14 

F  EHALE 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

12*5 

0 

♦  0 

1 

12*  5 

♦  e 

7  5*  0 

1 

12*5 

MALE 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

6 

100*0 

0 

•0 

.  6 

DOCTOR'S 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100*0 

1 

100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

.  I 

'*  FEMAL  E  - 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

MALE 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

"** 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

KANSAS 

( 

1 

INSTITUTIONS) 

-BACHELOR*  S 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*c 

6 

100*0 

0 

*0 

6 

F  EMALE 

-  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

100*  0 

0 

♦  0 

*  MALE 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

*0 

3 

MASTER'S 

6 

•  0 

1 

5.3 

0 

.0 

0 

♦0 

1 

5,3 

16 

84*2 

2 

10*5 

19 

FEMALE  * 

•  0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

10 

100*0 

0 

♦0 

10 

MALE 

0 

♦  0 

1 

11.1 

0 

♦  0 

q 

'  *0 

11*1 

g 

66*  7 

9 

99  9 

g 

KENTUCKY  . 

( 

3 

INSTITUTIONS) 

I 

BACHELOR*  S 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0  ' 

7 

100*0 

0 

.0 

7 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

0 

*  p 

2 

MALE 

Ot, 

•0 

0 

.0' 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

*0 

5 

' *  LOUISIANA 

< 

3 

INSTITUTIONS) 

2.9 

0 

•  0 

0 

.  0 

4 

11*4 

c 

p 

14*3 

0 

♦  0 

FEMALE 

1 

4*0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

4*0 

24 

96*0 

0 

*0 

25 

MALE 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4 

40*0 

4 

40*0 

6 

60*0 

0 

♦  0 

10 

MASTER* S 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  .0 

2 

25*0 

2 

25*0 

5 

0 

62*5 

1 

12*5 

8 

FEMALE 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

9 

40*0 

2 

40  *0 

2 

40*0 

1 

20*0 

MALE 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

•0 

DOCTOR* S 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

I 

100*0 

0 

•  0 

1 

FEMALE 

0 

•0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

MAL  E 

Q 

♦  0 

J 

0 

•  0 

Q 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

-0 

.  0 

1 

■  MAINE 

( 

2 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

0 

•  0 

1 

4*2 

1 

4*2 

0 

♦  0 

2 

B*3 

22 

91*7 

0 

•  0 

24 

F  EMAL  E 

Q 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

Q 

♦  0 

100*0 

0 

♦  0 

7 

MALE 

0 

•0 

1 

5,9 

f 

5*9 

0 

♦  0 

2 

11*8 

15 

88*2 

0 

•0 

17 

MARYLANO 

( 

7 

INSTITUTIONS) 

AATkif  1  OP*  1  _ 

0 

♦0 

l- 

1*5 

0 

•  0 

1 

1*5 

2 

3*0 

64 

95*5 

r- 

1  *5 

67 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

'  0 

•  0 

1 

2*6 

1 

2*6 

38 

97*% 

0 

•  0 

39 

MALE 

'  0 

•0 

1 

3*6' 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

3*6 

26 

92*9 

1 

3*6 

28 

MASTER*  S 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

4*3 

0 

•0 

1 

4*3 

22 

95*7 

0 

♦  0  " 

23 

FEMALE 

0* 

♦0 

0 

♦  0 

1 

6*  7 

0 

*  0 

6*7 

14 

93*3 

0 

♦  0 

15 

MALE 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

8 

100*0 

0 

•  0 

8 

DOCTOR*  S 

■> 
0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

FEMALE 

■  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

,  MALE 

0 

•  0 

0 

.0 

-  0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0  • 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

MASSACHUSETTS 

( 

id 

INST  ITUTIONS) 

'  BACHELOR'S 

0 

•  0 

3 

1*0 

7 

2*3 

4 

1*3 

14 

4*6 

279 

92*4 

9 

3.0 

J  02 

F  EMAL  K" 

0 

♦  0 

3 

1*6' 

5 

■  2*7 

2 

1*1 

10 

5.4 

166 

90*2 

B 

4*3  "* 

1B4 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1*7 

2 

1*7 

4 

3*4 

113 

95*B 

1 

.8 

118 

MASTER'S 

0 

•0 

2 

3,9 

0 

♦  0 

1 

2*0 

3 

5.9 

26 

51*0 

22 

43*1 

51 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

15 

55*6 

12 

44.4  ' 

M 

,  "'MALE* 

0  ' 

•  0 

2 

6.3 

0 

♦  0 

1 

4*2 

3 

12*5 

11 

45*8 

10 

41*7 

ERJC: 


jo 


jfMLC^l •  - 'TOTAL ' ^5*liE$ * ^ V ^^r'  l^ist 0  ^^^•J^^^^J^* 22*i5^^ * EOLATION  »Y  M«,  ETHNICITY  ANO 


AMERICAN  I NO  I  AN 
ALASKAN  NATIVE 


•lack;  ,     .   'asian  or 

NON-HISPANIC-PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


NUN ICR 


NUMBER 


AMA  STUOlTr  (03001 

MASSACHUSETTS  , 
OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

MICHIGAN 

BACHELOR'S,, 
-  FEMALE 
MALE, 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

MINNESOTA    .  *> 
BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

-  ,  DOCTOR' s 
FEMALE 
MALE 

MISSISSIPPI 
BACHELOR'S 
FEMALE 
.  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
/"MALE 

MISSOURI 
■  BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

NEBRASKA 

BACHELOR'S 
*  FEMALE 
MALE 

NEW  HAMPSHIRE 
BACHELOR' S 
FEMALE 
MALE 

.  .  JIE¥,JERSEY_ 
BACHaOR'S 
v  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

NEW  MEXICO 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE  • 

MASTER'S  , 
FEMALE 
*'  MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

NEtf  YORK; 

BACHELOR'* 
'FEMALE 
.  MALE 


1m 

IB  INSTITUTIONS) 

.0  0    '  .0 

•0  o.  -0 

♦0  0  iO 


NUMBER 


'%'  NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


♦  0 

«o 

•  0 


11  INSTITUTIONS) 


1.2 
•  0 


1*2 
2*0 


1 

2,9 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

0  " 

•0 

o  *o 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

•0 

o  *o 

0 

•  0 

o  *o 

0 

•  0 

0  *o 

1 

INSTITUTIONS) 

0 

.0 

0  *o 

0 

.0 

-  0  *0 

0 

.0 

0  *o 

0 

.0 

o  *o 

0 

.0 

'    0  *o 

o- 

.0 

0  -*o. 

l 

4 

INSTITUTIONS) 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0  *o 

0 

.0 

0  *0 

0 

♦0 

0  *o 

0 

•0 

0  *0 

0 

.0 

1  16*7 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

1  25.0 

9 

ERIC 


2  INSTITUTIONS) 

♦  0  0  *0 
.0  0.0* 

♦  o  J>  .0 

INSTITUTIONS) 
.0  .1  *•* 

.0  o  .0 

.0  I  AUl 

11  INSTITUTIONS). 


•0 
•0 
•  0 


3*8 
5.B 

•  0 


0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•0 

0  .0 

o. 

•0 

1  25.0 

0 

•  0 

0  «o 

0 

.0 

I  33*3 

i 

1  INSTITUTIONS) 

0 

;o 

0  *0 

0 

.0 

0  *0 

0 

•0 

0  *0 

0 

♦0 

0  «0 

0 

•0 

0  *0 

0 

•0 

0  *0 

o. 

•0 

0  «0 

0 

■  .0 

0  *0 

0 

•o 

o-  *o 

37.  INSTITUTIONS) 
;t  27  ,B«4 

1.5  .  15  7.6 
.0  12  9.8 


0 
0 
0 


2*4 
2*0 
2*9 

•°. 

♦  0 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 
.0 
.0 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
♦0 

.0 
♦0 
.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦0 

♦  0 

♦  0 


3.B 

l.t 

7*1 

7*3 
8.3 
4*9 

♦  0 

♦  0 
♦0 


♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
•0 

.0 

♦  0 

♦  0 
#0 


10  3*1 
7  -3*5 
3  2.4 


6 

INSTITUTIONS). 

•o. 

0 

•  0 

-2  4*3 

0 

0 

•  0 

0 

•0 

0     „  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2  10*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

o 

•0 

♦  .9.3 

2 

'4*7 

0 

0 

0 

•  0 

3  14.3' 

1 

4.B 

0 

•  0 

0 

.0 

1  *.5 

1 

4*5,  . 

0* 

.0 

0 

•  0 

1  20*0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•0 

1,  50.0 

0 

•  0 

0 

4.0 

0 

•  0 

0  .o 

0 

♦  0 

0 

•  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

•♦o 

♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 


.0 

♦  0 
♦0 

♦b 

♦  0 

♦  0 

.0 
♦0 

♦  0 


•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

2.4 
•0 
3.4 

.0 
.0 
.0 


:o 

.0 
.0 

25.0 
•0 
25.0 

♦0 
.0 
.0 


23    >  7.2 
14  7.1 
9  7.3 


.0 
.0 
•  0 


4.3 
.0 
10.0 

14.0 
19.0 
9.1 

20.0 
50.0 
•  0 


4.7 
4.0 
5.7 

.0 
.0 
.0 

•  0 

♦  0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 

.0  . 

.0 
.0 
•  0 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER^  X 


16  72.7 
3  60.0 
13  76.5 


45  95.7 
27  100.0 
18  90*0 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER  t 


•TOTAL 


4.5 
.0 
11.1 


6  7.5 
4  7.7 

2  7.1 

4  9.6 
1  8.3 

3  10.  J 

1  25.0 

0  *0 

1  33*3 


.0 
.0 
.0 

25.0 

♦  0 
25*0 

♦  0 

♦  0 
.0 


63 
39 
24 


19.4 
19.7 
19.5 


33 
16 
17 

3 
1 

2 


76.7 
76*2 
77.3 

60*0 
50*0 
66*7 


81 
48 
33 

9 
7 

2 

16 
5 
11 


95*3 
96*0 
94*3 

100*0 
100*0 
100*0 

94*1 
100*0 
91*7 


100*0 
100*0 
100*0 

100*0 
*0 
100*0 


100*0 
100*0 
100*0 

87*5 
80*0 
100*0 


5  83*3 

2  100«0s 

3  75*0 


2  100*0 
2  100*0 
0  *0 


20  90*9 
13  100*0 
7  77*8 


73  91*3 

48  92*3 

25  89*3 

28  68*3 

9  75*0 

19  65*5 

3  75*0 

1  100*0 

2  66*7 


5  100*0 
3  100*0 
2  100*0 


75.0 
•  0 
75*0 

100.0 
100.0 
100.0 


250  77.9 
158  79.8 
92    74. B 


6 

27*3 

/  22 

2 

40*0 

5 

4 

23*5 

17 

0 

*0  * 

47 

0 

.0' 

27< 

0 

•  0 

20 

4 

9.3 

43^ 

1 

4*8 

21 

3 

13*6 

22 

1 

20.0 

5 

0 

*0 

V 

1 

33.3  • 

3 

0 

.0 

85 

0 

•  0 

50 

0 

•  0 

35 

•  0 
•0 

•  0 

5.9- 
.0 
8.3 


.0 
.0 
•  0 

~*o 

.0 
.0 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


9 
7 

* 

17 

Ik 
12 


7 
5 

.2  * 

8 

5 
3 

6 

Z 
-4 


2 
2 
0' 


22 
13 
9 


-80- 
52 
28 

41 

12 
29 

4^ 
1 

.3, 


5 
3 
I 

-4- 
0 
4 

6 

2 
4 


8 

2.5 

321  - 

1 

19B  \ 

7 

5.7 

123 

218%%. 


^TAiU  2i.'  YOTAL  J)EGREE  Si POH " MAJOR  FIE LO, CONFERREO * BY.  ;If<ST ITUTXONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY  ANO  SEXS 
-  ~*  '  STATE  AN0:NA*I0M    1978-1979,  v 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


,  8 LACK  ,  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANQER 


HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


AREA  STUDIES. (03001 

\NEW  VORKv:' V  k 
.    'NASTER'  S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

.    NORTH /CAROLINA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

OHIO   .  , 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S, 
FEMALE 
-  MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

OKLAHOMA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

.OREGON 
/  '  BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

"  MASTER'S 
A  FEMALE 
MALE 

PENNSYLVANIA 
*  ^BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER' S 
.FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

RHOOE  ISLANO 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'  S 
FEMALE- 
MALE 

SOUTH  CAROLINA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

TENNESSEE 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

TEXAS 

BACHELOR'S 
FEMALE  ■ 
MALE 

MASTER'S 
i-  FEMALE 

'*  MALE  ' 

OOC  TOR'S 
FEMALE 
*  MALE 

UTAH  „ 
,     .  J  BACHELOR'S 
FEMALE 
=r=-=  MALE  - 


♦C  37  INSTITUTIONS) 

2  2*7        '      2  2*7 

I  2*5  2  5*0 

1  2;9  0  .0 


•0 
•  0 


4  INSTITUTIONS) 
1.4  ,  0  .O 

•2.3*  0*  *0 

•0  0  .0 

20  .INSTITUTIONS) 
.0  I  1** 


0 

•  0 

0  *0 

0 

•0 

I  3.0 

0 

♦0 

1  5*3 

0 

♦0 

1  7*7 

0 

•  0 

0        •  0 

0 

•  0 

o-   '  •0 

0 

♦  0 

.    0  *0 

0 

'  *0 

0  *0 

2 

INSTITUTIONS)* 

0 

•0 

0  .0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

♦  0 

0  *0 

I 

i 

INSTITUTIONS) 

0 

•  0 

1  3*1 

0 

•  .0 

0  *0 

0 

•  0 

I  5*6 

0 

•0 

o  *o 

0 

•0 

0  *0 

0 

♦0 

0  *0 

t 

21 

INSTITUTIONS) 

0 

♦  0 

5  3*8 

0 

•0 

3  \3.8 

0 

♦  0 

2   *  3.8 

0 

♦0 

0   •  *0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

0  *o 

0 

•  0 

0  *0 

0 

♦0 

0  *0 

0 

•  0 

0  *0 

INSTITUTIONS) 


•0 

•  0 
3.6 

8.3 
14.3 

•  0 

.0 
.0 
•0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  *0 
0  .0 


6  INSTITUTIONS) 
♦0  1  3.B 

♦0  0  .0 

.0  I  6.3 

13  INSTITUTIONS) 


1 
1 

0 

0 

U 

0 
0 


1.2 
2.3 
.0 

.0 

•  0 
.0* 

•  0 
.0 
.0 


4  INSTITUTIONS) 

♦0  '          -0*  ,  .0 
.0              0  .0 
 0-  


9 

ERIC 


i 


ER 

X 

NUMBER 

9 

12.2 

5 

6.8 

5 

12.5 

2 

5.0 

4 

11.8 

3 

8*8 

0 

♦  0 

0 

*^> 

0 

.0 

0 

♦  0 

'  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2*8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

7.4 

4 

4.9 

1 

1*2 

3 

6.3 

0 

•  0 

1 

3.0 

1 

3.0 

o' 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

•  0 

2 

25*3 

0 

•  0 

2 

40*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0. 

♦  0 

0 

.0 

1 

3.1 

0 

.0 

1 

7.  1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


1.5 
1.3 
1.9 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦  0 


2.0 
.0 
3.6 

.0 
♦  0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


1.2 
2.3 
.0 

♦  0* 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


14 
7 
7 

5 
4 
1 

0 
0 
0 


♦  0 
1.9 

'  .0 
♦0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
4£EN 

NUMBER  X 


w  TOTAL 


17.3 
15.9 
18.9 

13.2 
16.0 
7.7 

.0 
.0 
.0 


2.9 
7.7 




18 
10 
8 


/ 


24.3 
2  5.0 
23.5 


44 

24 

20 


59.5 
60.0 
58*8 


0 

3  100*0 

0 

•0 

\y 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.  .0 

1 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

3  ' 

4.2 

67  94.4 

!1 

'1*4 

71 

1 

2.3 

43  97*7 

0 

•0 

V 

2 

7.4 

24  88*9 

1 

3.7 

6 

7.4 

73'  90*1 

2 

2.5 

81 

3 

6.3 

45  93*8 

o 

♦  0 

48' 

3 

9.1 

28  '84.8 

2 

6.1 

33 

1 

5.3 

18  94*7 

0. 

.0 

19  . 

1 

7.7 

12  92*3 

0 

N  .0 

13 

0 

.0 

6  100*0 

0 

.0 

6. 

2 

25.0 

6  75.0 

0 

.0 

8* 

2 

40*0 

3  60*0 

0 

•  0 

5X 

0 

.  0 

3  100*0 

o 

.0 

3 

0 

*0 

4  100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

"\  i  no  n 

o 

.0 

•  3 

0 

*0 

1  100*0 

0 

♦  0 

I 

2 

6*3 

30  93*8 

0 

•  0 

32 

1 

7*1 

13  92*9 

0 

•0 

14 

1 

5*6 

17  94*4 

0 

.0 

18 

0 

♦  0 

2  50*0 

2 

50  .0 

4 

0 

•  0 

1     50*  0 

1 

50.0 

2 

0 

*0 

1  50*0 

1 

50.0 

2 

8 

6*1  t 

o 

♦  0 

131 

4 

5*1 

75  94*9 

0 

.0 

79~ 

4 

7*7 

48  92*3 

.  0 

.0 

52 

0 

*0 

21  100*0  , 

0 

.0 

21 

0 

.0 

9  100*0 

0 

.0 

9 

0 

♦  0 

12  100.0- 

0 

.0 

12 

0 

.0 

8  100*0 

0 

♦  0 

6 

0 

.0 

4  100*0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

4  100*0  . 

0 

♦  0 

-  4 

2 

4*0 

48  96*0 

0 

♦  0 

.  50 

0 

*0 

22  100*0 

0 

♦  0 

22 

2 

7*  1 

26  92*9 

0 

.0 

28 

1 

8*3 

10  83*3 

1. 

6.3 

12 

1 

14*3 

6  85*7 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

4  80*0 

20.  0 

5 

0 

♦  0 

5  100*0 

0 

♦  0 

5 

0 

.0 

3  100*0 

,  0 

♦  0 

_  ^3^ 

0 

•  0 

9    1  ftft  ft 

o 

.0 

*  2 

0 

♦  0 

2  100*0 

0 

♦  0  * 

2 

0 

.0 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

1 

3.8 

25  96*2 

0 

.0 

26 

0 

.0 

10  100*0 

0 

.0 

-10 

1 

6.3 

-    15  93*6 

0 

•  0 

16 

16 

19*8 

61  75*3 

4 

4.9 

81 

9 

20.? 

33  75*0 

2 

•4.5 

44 

37 

7 

10*9 

28  75*7 

2 

5.4 

5 

13*2 

29  76*3 

4 

10*5  • 

30 

4 

16*0 

21  84*0 

~  '  0 

.0 

25 

1 

7*7 

8  61*5 

4 

30.0 

13- 

0 

♦  0  • 

1  50*0 

1 

50  .0 

2 

0 

.0 

0        .0 ' 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

1  50*0 

1 

50.0 

2 

1 

2.9 

32  91*4 

2 

5.7 

35 

1 

7.7 

11  84*6 

1 

7.7 

13- 

o 

-0 

21  95.5 

1 

4.5 

22 

2101 


Vvfrfiii  'Tot.a^eesW^  RACE,  .ETHNICITY  *N?.SE». 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN: NATIVE 


SLACK  .  .  „  ASIAN  OK  ,  . 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUNBER 


f  NUMBER 


;AREA  STUDIES  (0300) 

4JTAH  ,  . 

-MASTER1 S 
FEMALE' 
.MALE 

•VERMONT     „  , 
BACHELOR'S 

fc  "'FEMALE 
*  MAUE' , 

MASTER*  S*  , 
FEMALE 
%  MALE 

VIRGINIA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

WASHINGTON: 
BACHELOR'S 
>  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTORTS 
FEMALE 
MALE 

WISCONSIN 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

WYOMING 

BACHELOR' S 
FEMALE 
*  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

THE  STATES  ANO  O.C. 
BACHELOR'S 
.FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE  " 
MALE 

PUERTO  RlbO 

  BACHELOR'S— 

FEMALE 
MALE 

-    OUTLYING* AREAS 

„*BACHfcLOR'S 
I  FEMALE 
t  MALE 

MASTER'S 
FEHALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

i 

0 
0 

.0 

0 
0 
0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 

0  .0 

INSTITUTIONS) 

1  2*1 
i*  2.9 
0  .0' 


NUMBER 


1 

HISPANIC.  . 
NUMBER  t 


TOTAL 
*  MINORITY 

NUMBER 


10  INSTITUTIONS) 

^0  .  0  .0 

.0  •  0  .0 

.0  0  .0 

6  INSTITUTIONS). 


•  0 

•  0 
•0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0  , 


5  INSTITUTIONS) 
♦0  0  .0 

.0  '  0.0 
.0  ,    0  .0 


.0 
♦0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 
.0  0  .0 

.  o  o     ;  o 

.0  0  .0 


b  ' 

♦  0 

0 

-  .0 

o  * 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

319 

INSTITUTIONS) 

7 

.3 

84 

3.3 

6 

.4 

49 

3.2 

1 

•  1 

35 

3.3 

2 

•  3 

15 

2»  0, 

1 

.3 

11 

2.9 

1 

•  3 

4 

1.1 

0 

.0 

12 

9.0 

0 

♦  0 

5 

10.4 

0 

•  0 

7 

6.2 

1  INSTITUTIONS) 

-#0-  -0  »o 

0 
0 


0 
.0 


.0 
♦  0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
•0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 
.0 


0 
0 
0 


6 
4 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 
.0 
.0 

;o* 

.0 

:o 


15.0 
20.0 
10.0 

•  0- 
•0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


91 
61 

30 

34 
17 
17 


3;5 
4.0 
2^8 

4.6 
4,5 
4,7 


MAJOR  FIELO  AGGREGATE 
"  BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

0300  { 
7 
6 
U 

320 

•  3 
.4 
.1 

INSTITUTIONS) 
B4  .3.2* 
49  3.2 
35  3.3 

91 
61 

30 

3.5 
4.0 
2.8 

MASTER'S 
FEHALE 
MALE 

2 
1 
1 

i 

.  .3 
.3 
•  3 

15 
11 
4 

2.0 
.  2.9 
1.1; 

17 
17 

4*6- 
4*5 
4*7 

 '"doctor; s 

'  FEMALE 
MALE 

0 
0 
0 

•0 
•  0 
.0 

12 
5 
7 

9.0 
10.4, 
.  B.2 

3 
1 

2 

2.3 
2*1 
2.4 

.0 
.0 
.0 


.0 
•  0 
•0 


0 

♦  0 

1 

2.1 

0 

♦  0 

1 

2.9 

0 

♦  0 

0 

■.o 

1 

50.0 

1 

50.0 

1 

100.0* 

1 

100.0 

0 

-  .0 

0 

•  0 

0 
0 

vO 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 


.0 

♦  0 

♦  0 

♦0 
.0 

♦  0 


•  0 

♦  0 


0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

-  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*  •<> 

0 

.01— 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

82 
44 
38 

31 
-16 
15 


3.2 
2.9 
3.6 

4.2 
4.2 
4.2 


'264 
160 
104 

82 
45 
37 


10.3 
10.6 
9.8 

11.1 
11.9 
10.3 


3 

2.3 

3 

2.3 

*  18 

13.5 

i* 

2.1 

2 

4.2 

8 

16.7 

2 

2.4 

1 

1.2 

10 

11.8' 

0 

•  0 

16 

100.0 

16- 

100*0 

0 

.0 

5 

100.0 

5 

100.0 

0 

•  0 

11 

100*0, 

*  11 

100.0 

0 

•  0 

16 

loo.o 

16 

100.0 

0 

.0 

5 

100.0 

5 

100.0 

0 

.0 

11 

100.0 

11 

100.0 

0 

.0' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0  ' 

0 

"  .0 

0 

•  0 

WHITE  . 
NON-HISPANIC 

NUMBER  X 


4  80.0 
0  .0 
4  100*0 


45  93*8 
32  91*4 
13  100*0 

1  50*0 

0  *0 

1  100*0 


80  97*6 
56.  96*6 
24  100*0 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


15*0  * 

34 

85*0 

0 

•  0 

20*0 

16 

80*0 

0 

•  0 

10*0 

18 

90*0 

0 

•  0 

*0 

12 

92*3 

1 

7.7 

♦  0 

4 

100*0 

0 

•  0 

•u 

1  8 

88*9^ 

1 

11.1 

♦  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

-*o 

1 

100*0 

0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

*  o 

•  0 

*0 

35 

100*0 

0 

•0 

♦  0 

15 

100*0 

0 

.0 

♦  0 

20 

100*0 

0 

•  0 

♦  0 

11 

100*0 

0 

.0 

♦  0 

9 

100*0 

0 

.0 

*0 

2 

100*0 

0 

*0 

8 

100*0 

0 

*U 

5 

100*0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

♦0 

1 

100*0 

0 

*U 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

*0 

2,258 
li326 
932 


87*9 
87*8 
88*0 


563  76*3 

295  77*8 

268  74*7 

105  78*9 

38  79*2 

67  78*8 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0  o 


TOTAL 


I 

20  *0 

5 

1 

100*0 

1 

0 

•  0 

4 

2 

4*2 

48 

2 

5*7 

35 

0 

.0 

13 

0 

•0 

2 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

.1 

2 

2.4 

82 

2 

3.4 

58 

0 

•  0 

24 

.0 
♦0 
♦  0 


98 

3.8 

280 

10*8 

2,258 

87.4 

49 

3.2 

165 

10*9 

-  1,326 

87*!> 

49 

4.6 

115 

10*7 

932 

87*1 

31 

4.2 

82 

11.1. 

563 

76*3 

16 

««2 

45 

11.9 

295 

77*8 

15 

4.2 

37 

10*3 

268 

74*7 

3 

2.3 

IB 

13.5 

105 

78*9 

2 

4,2 

'  8 

16.7 

38 

79*2 

1 

1*2 

10 

11.8 

67 

78*8 

'20" 

.  13 
4 

0 


35 
15 
20 

11 
9 

2 


47 

1.8 

2 

•  569 

24 

1.6 

1 

•  510 

23 

2\2 

1 

,059 

93 

12*6 

736 

39 

10*3 

379 

54- 

15.0 

3  59 

10 

7.5 

133 

2 

4.2 

48 

8 

9.4 

85 

0 

•0 

16 

0 

♦  0 

5 

0 

♦o. 

If 

0 

•  0 

16 

0 

5 

0 

•  0 

11 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

0 

'  0 

•0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0, 

47 

1.8 

2,585 

24 

U6 

1,515 

23 

2.1 

1,070 

93 

12*6 

738. 

39 

10  .3 

379 

54 

15*0 

359 

10 

7*5 

133 

2 

4.2 

48 

8 

9.4 

85 

lERjC 


2182 


TA»LE>21«  .TOTAL  DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO^CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  „OFv  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEi  ETHNICITY  AND 

4        7' >  STATE  ;ANO  NATION  1978rl979 


"AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR    ,  *■ 

'ALASKAN  NAT  IV  E      NON^Kl^ANiC  PACIFIC  .ISLANDER  HISPANIC^ 

\nUH0ER         X      NUMBEH         X      NUMBER.  -     X    -NUMBER  X 


TOTAL 
MINORI TY 


NUMBER 


WHlTK 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


•  1 

.  .0 
•  .2 

1.2 

•  0 
1.8 

•0 

•  0 

•  0 


1*9 
69 
70 

16 
11 
7 

.1 
0 
1 


21.8 
28.7 

16;  7 

21.2 
36.7 
12.7 


65  76.5 
19  63.3 
46  £3.6 


'ALASKA,,  „,„ 
i BACHELOR'S 
'FEMALE 

**  'male; 

»  MASTER'S 
.    *  FEMALE 
MALE 

^DOCTOR'  S 
-~  *^  F.EM  ALE* 
MALE" 

Arizona; 
bachelor's 

F.EMALE 
,  MALE 

J  MASTER'S 

;female  . 

MALE  I 

OOCTOR'S/ 
FEMALE/ 
MALE 

ARKANSAS    ,  ./ 
BACHELOR'S- 

f£male" 

»  MALE 


IERLC 


V  } 

5^0 

*  0: 
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0 

.0 

7 

0 

^0 

0 

0 

♦  0 

7 

i.5 
1.5 
1.5 

21 
4 
17 

5.2 
2.9 
6.4 

370 
129, 
241 

92*0 
94*2 
90*9 

^> 
4 

7 

2.7 
2.9 
2.6 

.  402 
137 
265 

1.6 
6.7 

.0 

4 
1 

3 

6.3 
«6.7 
*6.3 

51 
12 
•39 

61*0' 
60*0 
61*3 

6 

2 

12.7 
13.3 
12.5 

63 

15.> 
48/ 

.0  . 

.0 

.0 

4 

0 
4 

22*2 
.0 
23*5 

14 
.  1 
13 

77*8- 
100*0 
76*5 

0 
0 
0 

.0  ■ 
-0 

;o 

16  - 

1 
17 

fULE  21. 


TOTAL  OEORffS  FOR  MAJOR  FiaO  COtlfERRED  W  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY  AND  SEJCi 
-  STATE  AND "  NAT  IAN  1976-1979 


AMERICAN, INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


SLACK  .  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


BIOLOGICAL  SCIENCES  10400) 


NEVADA 


2  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

0 

.0 

0 

.0 

•FEMALE 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE 

0 

•  0 

0 

■.o 

L    *  MASTER'S 

0 

•  0 

*  1 

25.0 

«  FEMALE 

'  0 

•  0 

0 

•  0 

MALE 

0 

.0 

1 

50.0 

°  DOCTOR'S 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

:o 

0 

.0 

MALE 

0 

•  0 

0 

-0 

NUMBER 


2.4 
5.3 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 


HISPANIC 
NUMBER  ' 


4.9 

•  0 
9.1 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


TOTAL 
MINORI  TY 

NUMBER 


7.3 
5.3 
9.1 


1  25.0 
0'  .0 
I  50.0 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


38 
IB 

20 


92.7 
94.7 
90.9 


2  100.0 
1  50.0 

3  100.0 
0  .0 
3  100.0 


NON-RES I0ENT 
ALIEN 


NUMBER- 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


TOTAL 


41 
19 

22 

4 

2 
2 

3 
0 
3 


NEW  HAMPSHIRE- 


10  INSTITUTIONS  I 


BACHELOR'S 

2 

3 

•  9 

2 

•6 

FEMALE* 
MALE 

1 

0 

.0 

2 

1.4 

1 

.5 

3 

1.5 

.  0 

•  0 

MASTER'S 

„  -  0 

•0 

•0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•0 

•  0 

0 

,.o 

*     4  MALE 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

DOCTOR'S 

0* 

•  0 

*  1 

5.0* 

0 

•  0 

;  FEMALE 

0 

•0 

0 

•  0 

0' 

•  0 

MALE  " 

0 

•  0 

1 

6.3 

0 

•0 

NEW  JERSEY 
.BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

L  MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

0OCT0R*S 
FEMALE 
HALE 

NEW  MEXICO 

BACHELOR' S  . 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

NEW  YORK 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

NORTH  CAROLINA 
BACHELOR.*  S 
FEMALE 
MALE  ' 

MASTER'S 
FEMALE 
•MALE  * 

DOCTOR' S 
FEMALE 
MALE 


.3 
.7 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


a 

4 
4 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


2.3 
2.6 
2.0 

•  0 

•  0 

•  0 

5.0 

•  0 
6.3 


331 
13B 
193 

45 

23 


97.1 
96.5 
97.5 

97.  B 

95.8 


22  100.0 


10 
4 
14 


90*0 

ioo  ;o 

87.5 


.1 

•  5 

2.2 
4,2 

•  0 

5.0 
•0 
6.3 


341 
143 
198 


24 
22 

20 
4 
1* 


1 

27 

INSTITUTIONS! 

•  3 

75 

4.9 

23. 

1.5 

27 

1.8 

129 

8.4 

1.402 

90.  9 

11 

•  7 

1 

•  1 

44 

6.5 

'12 

1.8 

13 

1.9 

70 

10.4 

599 

89.9 

.6. 

473 

3 

•  3 

31 

3.6 

11 

U\ 

14 

1.6 

59 

6.8 

'  B03 

92.4 

•  8 

649 

0. 

•0 

5 

2.0 

14 

5.6 

1 

•  4 

20 

8.0 

22* 

91.2 

•  » 

249 

0 

•0 

2 

2.1 

B 

8.3 

0 

•  0 

10 

10.4 

B5 

86.5 

1.0 

96 

0 

•  0 

3 

2.0 

6 

3.9 

1 

.7 

10 

6.5 

142 

92.6  . 

.7 

Sn 

0 

•  0 

1 

1.3 

7 

9.0 

0 

•  0 

6 

10.3 

69 

SB.  5 

1.3 

7B 

0 

•  0 

0 

.0 

a. 

10.7 

0 

•  0 

3 

10.7 

25 

89.3 

•  0 

26 

0 

•0 

1 

2.0 

4  * 

,8.0 

0 

•  0 

5 

10.0- 

44 

Bf.O 

2.0 

50 

c 

6 

INSTI7UTI0NSI 

214 

3 

1.4 

1 

-  .5 

i 

•  5 

43 

20.1 

48 

22.4 

164 

76.6 

•  9 

2 

2.4 

1 

1.2 

0 

•0 

16 

16.6 

"  19 

22.4 

64 

77.6 

:o 

65 

1 

•  6 

0 

•  0 

1 

•  8 

27 

20.9 

29 

22.5 

98 

76.0 

1.6 

129 

0 

•0 

•  1 

2.0 

0 

•0 

Z 

3.9 

3 

5.9 

38 

74.5  , 

10 

19.4 

51 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

9.1 

1 

9.1 

9 

81.8 

9.1 

11 

0 

•0 

1 

2.5 

0 

•0 

1 

2.5 

2 

5.0 

29 

72.5 

22.5  ' 

40 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0  " 

1 

14.3 

1 

14.3 

6 

85.7 

0 

:t 

'/  7 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

N  2 

0 

9  .0 

0 

•  0  . 

0 

•  0 

1 

20.0 

1 

20.0 

4 

80.0 

0 

•  0 

5 

m 

< 

106 

INS7 ITUTIONSI 

4,414 

13 

•  3 

254 

5.5 

101 

2.2 

139 

3.0 

507 

11.0 

4,027 

87.2 

82 

1.8 

7  * 

•  4 

139 

7.1 

50 

2.6 

63 

3.2 

259 

13.3 

1.454 

85.0 

33 

1.7; 

"  1.944 

6 

•  2 

115 

4.3 

51 

1.9 

76 

2.8 

248 

9.3 

^2,373 

'  88.9 

49 

1.6 

2.470 

2 

•  3 

28 

3.7 

22 

2.9 

9 

1.2 

61 

8.0 

663 

84.4 

43 

5.6 

-  >'747 

1 

*3 

14 

3.9 

9 

2.5* 

4 

1.1 

28 

7.7 

317 

67.3 

18 

5.0 

3*3 

1 

•  2 

14 

3.5 

13 

3.2 

-  5 

1.2 

33 

6.2 

346 

65.6 

25 

6.2 

>404 

0 

•  0 

3 

•  7 

17 

4.0 

0 

•  0 

20 

4.7 

371, 

~86.3*  . 

39 

9.1 

430 

0 

«.0 

2 

1.5 

"6 

4.4 

0 

•  0 

8 

5.9 

111 

62.2 

16 

Uu.9 

135 

0 

•  0 

1 

•  3 

11 

3.7 

0 

•  0 

12 

4.1 

260 

66.1 

23 

7.6 

295 

.1 

43 

INS7ITU7I0NSI 

It  247 

12 

1.0 

156 

12.5 

11 

.9 

4 

•  3 

163 

14.7 

1.047 

84.0 

17 

1.4 

7 

1.3 

77 

14*0 

3 

.5 

1 

•  2 

66 

16.0 

456 

63.1 

5 

551 

5 

•  7 

79 

11.4 

8 

1.1 

3 

•  4 

95 

13.6 

589 

84.6 

12 

1.7 

"  49* 

.9 
2.2 

•  0 

.0  * 

•  0' 

•  0 


21 
14 
7 

2 
0 
2 


9.6 
15.6 
5.5 

1*5 

^0 
2.2 


1.4 
1.1 
1.6 

2.9 
2.3 
3.2 


•5 
1.1 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


27 
IS 
9 

6 
1 
5 


12.4 
20.0 
7.0 

4.4 
2.3 
5.4 


182  63.5 

71  78.9 

111  66.7 

122  69.7 

40  93.0 

B2.  6b.  2 


4.1 
l.l 
4.3 

5.9 

4.7H 
6.5 


21B 

to, 

12B 

134 
43 
93 


NORTH  0AK07A 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


0* 
0* 
0 

0 

<r 

0 

0 
0 

o. 


7, 
•0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
*0 

•0 
•0 

•  0 


INS7I7UTI0NSI 


•  9 
•0 

1.3 

•0 

•  0 

.•0 

•  0 
•0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


2  9.1 
1  .33.3 
1  5.3 


•  0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


•  9 

•  0 
1.3 

•  0 

•  0 

•  0 

'  9.1 
33.3 
5.3 


105  97.2 
31  100.0 
74  96.1 


37 
9 
28 

18 

2 
16 


92.5 
90.0 
93.3 

81.8 
66.7 
64.2 


1.9 
•0 
2.4 

7.5 
10.0 
6*7 

9.1 
•0 
10.5 


106 

31 
77 

40 
10 
30 

22 
3 

19 


mc 


2167 


»: 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUNIER  1 


•LACK  ASIA*  OR  * 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANQfR 


NUH8W 


NUMBER 


HISPANIC  - 
NUMBER  X. 


"  TOTAL 
'  MIN3RITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-MISPANIC 


NUH8ER 


NON-RESIOENT  r 
ALIEN 


S      NUQ8ER  *  X 


TOTAL 


•IOLOCICAL  SCIENCES  104001 


OHIO 

t/'HfLO**  S 
Ft*  ALE 
HALE 

MASTER* S 
v  FEMALE 
o  MALE 


DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

OKLAHOMA 
x  .SACHaOMS 
t  %   *N  FEMALE 
HALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


( 


DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


WECOM 

•AOIELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE  . 
KALE  ^ 

DOCTOR'S* 
FEMALE 
*  HALE 

* 

FINN  SYLVAN! A 
•ACM EL OR* S 
FEMALE 
MALE 

O 

MASTER 9 S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
.  FEMALE 
KALE 

RHODE  ISLANO 
•  SACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEKALE 
HALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 

'kale 

SOUTH  CAROLINA 
'  SACHELOR'S 
•FEMALE 
NALt 

MASTER'S 
#  FEMALE 
*  MALE 

"DOCTOR'S 
FEHA'E 
HALE 

SOUTH  OAJCOTA 
•ACHELOR'S, 
FEMALE 

MASTER'S 
FEMALE 
HALE 

DOCTOR'S  x 
FEMALE 
HALE 


52  INSTITUTIONS) 
.1  .  34 


4*5 
~3.2 


"0 

•0 

2  .7 

o 

•0 

1  1.0 

o 

.0 

1    J  .6 

0 

•0 

M  .0 

o 

.  0 

.  e  «o 

•0 

,  0  .0 

( 

21 

INSTITUTIONS) 

4 

l.l 

16  3.0 

3 

1.5 

1  4.0 

3 

.* 

8  2.4 

•  •» 

o. 

•  0 

0  .o 

0 

•  0 

o  .o 

0  ' 

•0 

o  .o 

0* 

•0 

.    1  *2.4 

0 

♦0 

1  14.3 

o. 

•  0 

0  .0 

C  " 

*  13. 

INSTITUTIONS^ 

I, 

.2 

I 

.5" 

0    ■■  .0 

•  o 

•0 

1   •  .* 

0 

•0 

1  1.9 

0 

•  0 

|  5.6 

0 

•  0 

0     .  .0 

I 

\.y 

0  .0 

0 

•0 

0  .0 

1 

3.0 

0  *o 

91  INSTITUTIONS) - 


4 
1 
3 

.  0 
0 
0 

1 

0 

1 


0 

•  0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

( 

0 
0 

/  0 

0 
0 
0 


•1 

•  1 

.2 

.0 
.0 
.0 

.7 
.0 
1.0 

7 

.i 
.7 

•  0' 


84 
46 
38 

3 
1 

2 

0 
0 
0 


2.7 
3.4 
2.1 

.9 
.9 
1.0 

.o 

.0 


INSTITUTIONS) 
4.7 
5.9 
4'.0 


19 
9 
10 


•0 

•  0 
.0 

•  0 
•0 

•  0 


1  2.4 

0  ..o 

1  3.7 


•  0 
.0 
.0 


27  Institutions) 

.0  "81  12.5 

.0  56  .21.5 

«.0  23  6.5 


.0 
•0 

•  0 

•0  , 

•  0 
•0 


3  3.3 
2  5.9 
1  1.8 


•  0 

•  0 

•  0 


ilk  INSTITUTIONS) 
.0  0  .0 

,.0  0  .0 

;o  o  .o 


.0 

•  0 
•0 

.0  ' 

•  0 
'  .0 


-19 
12 
7 

4 
3 
1 

0 
0 
0 


15 
5 
10 

0 
0 

'  0 

2" 
0 

.  2 


1.0 
1.6 
•  6 

1.4 
3.1 


•0 
1.8 

.0 
.0 

•  0 

*.6 

•  0 
3.2 


3.2 
2.6 
3.6 


..0* 
.0 
.0 

4.3 
•  0 
6.1 


21 
9 

12 

5 
4 
.  1 

4 

2 
2 


■;7 

.7 

♦  7 

1.6 
3.4 

•  5 

2.6 
3.6 
2:i 


.*6 

•  8 
.5 

1.1 
2.9 

•  0 


1  2.5 

0  *  .Q 

1  .3.1 


11 
7 
4 

ld 

1 


2 
2 
0 

0 

0  5 
0 

0 
0. 
0 


•  6 
.9 
.4 

•4 
.0 
•6 

•  0 
•0 
.0 


•  4 
1.0 

.0 

•  0 

•0 

.0 

•0 

•  0 
•0 


1  - 


14 
7 
7 

0 
0 

■.  0 


8 

2.0 

15 

4  , 

2.0 

7 

4 

1.6 

8 

2 

4.9 

1 

1 

7.1 

1 

3.7 

1 

0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

.2 
5 

».° 

•  0 

.0 

•0 

•  0 

•  .0 


.5 
.6 
.4 


101 
54 
47. 

7 
.  4 
3 


1 
1 
0 

0 
0 
0* 

1 

0 

r 


.2 
•4 

•  0 

.0 

•  0 

'.0 

/  , 

2.5 
.0 
3.1 


5.5 
7.1 
4.3 

2.5* 

4.1 

1.7 


It7l7  93.3 

698  92.* 

2»C19  %t.3 

258  93.5 

„     68  90.7 

170  95.0 


•  0 

.0  * 

•  0 
•0 
•0 


3.7 

4.6 ; 

3.2 

3.7 

•0 

.0  < 
•  «o 


0 

•  0 

96, 

97.0 

0 

•  0 

22 

95.7 

0 

•  0 

74 

97.4 

30 

5.7 

481 

91.4 

13 

6.6 

178 

89.9 

*7 

5.2 

303  * 

92.* 

0 

•  0 

< 

55 

9147. 

0 

•  0 

'  23 

88.5 

0 

.  -° 

32  • 

94.1 

2 

5.3 

32 

84*2 

1 

14.3 

5 

71.4 

1 

3.2 

27 

87.  1^ 

•> 

18 

3.8 

448 

94.  1 

7 

3*6 

162 

93*$* 

11 

3.9 

266 

94.7 

1 

wl.9 

51 

96.2 

1 

5.6 

16 

88.9 

0 

•0 

35 

100. 0 

* 

6.  4 

37 

78.7 

0 

•  0 

13 

92.9 

3 

9.1 

24 

72.7 

123 

4.0  , 

2,920 

94.9 

63 

5.0 

It  192 

*  94.2. 

60 

3.3 

1,72* 

95.4 

8 

2.5 

299 

9^.4 

5 

4.3 

105 

89.7 

3 

1.5 

194 

95.6 

5 

3.3 

129 

85.4 

2 

3.6 

47 

85.5 

3 

3.1 

82 

85.4 

43 

10.6 

359 

88.6 

21 

13.8 

131 

86.2 

22 

8.7 

228 

90.1 

4 

K9.8 

36 

87.8 

*  I 

7.1 

*13 

92.9 

3 

11.1 

23 

8?. 2 

86' 
59 
27 

4 
3 
1 

2 
0 

•  2 


•  0 

•  0 

•  0 


13.3 
22.6 
7.0 

4.4 
8.8 
1.8 

5.0 
•  0 


X2  95.7* 

7  100.0 
15  93.8 


558  86.2 
202  77.* 
356  92.2 


16 
^1 
55 

37 
7 
30 


95.6 
91.2 
98.2 

92.5 
87.5 
93.8 


22 
7 
15 

11 
5 
6 


1.2 
.9 
1.4 

4.0  ( 

5.2' 

3.4 


3 

3.0 

'  vv 

1 

4.3  T 

23 

2 

2.6 

.76 

♦ 

15 

2.9 

>2? 

7 

3.5 

198 

2.4 

32» 

5 

8.3 

60 

3 

11.5 

26 

2 

5*.  9 

34  • 

*  4 

10.5  * 

3k 

1 

14. i 

J 

3 

9.7 

T*l 

♦ 

10 

• 

'  2.1 

.  476  y 

6 

3.1 

i9jr\ 

4 

1.4 

-281^ 

♦  » 

t 

%1 

i.V 

53 

1 

5.6 

18 

#  0 

.  *° 

35 

7 

14.9 

47- 

1 

7.1 

14 

6 

18.  Z 

x  33 

•3; 

1.1 

3,078^ 

11 

•  9 

1,266 

24 

1.* 

1,812 

13 

4.1 

•  320 

7 

6^0 

117 

6 

3.0  S 

203 

.17 

11.3 

151 

6 

10.9 

55 

U«5 

96 

3. 

0 

3 

1 
0 
1 

1 
0 

1 


.7 

•U. 

U2\ 

2.4 
•  0 
3.7 

4.3 

-  .0 
6. J 


2.5 
12.5  - 

.0/ 


401. 

152 

253 

41 

14  » 

27  , 

zs  0 
7 

.  16  • 


©47 
261' 
3*4 

,90 
34 
56 

40 
8 

3^ 


0  .0 

!0  _  „.0. 
"  0  .0 


.  1 

.7.  J 
.0^ 
1.2 

1 4 
1 

0. 

•  7. 
1.6  , 
•0 

2 
1 

l" 

1.4  ' 

1.6 

1.2 

140c97.2  2 
61    98.4  0 
?   79    96.3*  .  2 

1  0 
0 

0, 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

•0 
•  0 
•0 

0 
0 
0 

•  0 

*0 

20    87.0  3 
3  100.0  0 
17    85.0^     mi  3 

0 

_  .0. . 

0 

•  0 

•0  

..0 

0 

 0-  - 

0 

•  0 

— .0  ' 
.0  ' 

0. 

0 

0 

6 

,.0.  — 

•  0 

•  0 

-  -    #2    66.7          •  1 
1  100.0  0 
1    50.0  1 

4 

ERIC 


re 


.  ,£248  ' 


—  r 


TOTAL^OCCRt'tS?FOA;  MAJOR  FIELt  CONFERREO^BTHNSTlTUTIONfr  OF  HIGHER  EDUCATION  BY'RACE..  E7HNICITV  A  NO  SEX  J 
;       -  "~  STATE  AND  NATION!  .19T8«fl979 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE*  *  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


NUMBER 

^BIOLOGICAL  SCIENCES  104001 


TENNESSEE  . 
*     BACHELOR' S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
.  FEMALE 
MALE. 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

TEXAS  . 

BACHELOR'S 
FEMALE 
x  *  MALE 

*•      MASTER*  S 
FEMALE 
MALE- 
DOCTOR'  S 
FEMALE 
MALE 

UTAH 


t 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

t 

16 

2 
16 

t 

1 
I 

0 

1 

0 

I 


39 
.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

♦o 

•0 

•  0 
.0 


NUMBER 


I< STITUTIONS) 
141  14*3 
79 
62 


20*7 
10*3 


15 
5 
10 


11*5 
10*9 
11*9 


3  6*7 
2  16*7 
1  3*0 


65  INSTITUTIONS) 


.7 
.2" 
1*0 

•  3 

•  B 

♦  0 

.7 
.0 

♦  9 


140 
67 
73 


5.3 
6*6 
4*5 


15  4*2 

6  6*1 

7  3*1 


1*4 
•  0 
1.9 


7  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

4 

L*' 

0 

.c 

FEMALE 

0 

•  0 

.0 

x  *0 

MALE  t 

4 

1.3 

0 

♦0 

*.  MASTER'S 

0 

♦0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

♦o' 

;  MALE 

0 

•  0 

*0 

•  0 

DOCTOR'S. 

0 

.0 

•  0 

•  0 

FEMALE 

0 

.0 

♦  0 

•  0 

MALE 

0 

•0 

0 

•0 

NUMBER 


12 
7 
5 

4* 

3 

1 

0 
0 
0 


42 

20 
22 

11 
3 
8 

3 
1 
2 


i*2 
1*6 
*6 

3.1 

6*5 
1*2 

*0 
♦  0 
.0 


1.6 
2.0 
1.3 

3*1 
2.3 
3.5 

2.0 
2.4 
1.9 


2.4 
3.8 
2.2 

.0 

•  0 

•  0 

2.5 

•  0 
2.8 


NUMBER 


30i> 
105 
196 


♦  5 
•0 
.6 


2*2 
♦0 

*0 
.0 
.0 


12 

6 

^6 

1. 
0 
I 


11*5 
10*7 
12*0 

3*3 
4*6 
2*6 

.r 

•  0 
♦9 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

*0 

♦  0 

♦  0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


156 
66 
72 

20 
9 
11 

3 
2 
1 


501 
194 
307 

39 
18 
21 

7 
1 
6 


13 
.  2 
11 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


WHITE 
N ON- HISPANIC 


NUMBER 


16*0 
22*5 
U*9 

15*4 
19*6 
13*1 

6*7 
16*7 
3*0 


19*1 
19*6 
18*7 

10*9 
13*7 
9*2 

4*8 
2*4 
5.7 


3.5 


.0 
.0 
.0 

2.5 
.0 
*.8 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER  * 


70TAL 


818 

83*0 

10 

1.0 

964 

296 

77*5 

0 

•  0 

3B2 

522 

86*4 

10 

1.7 

604 

102 

78*5 

6 

6.2 

130 

t  * 

34 

73*9 

3 

6*5  , 

,  46 

68 

'  81*0 

5 

6*0 

~*  B4 

27 

60*0 

15 

33  .3 

45 

: 

9 

75*0 

1 

6.3 

t    i2  : 

18 

£4.5 

14 

42*4 

33 

.2t042 

7T.9 

78 

3*0 

2t  621 

763 

77*7 

x  25 

2.5 

9B2 

It  279 

78.0 

53 

3.2 

19  639 

295 

82*2 

25 

7.0 

359 

106 

80*9 

7 

5.3 

131 

1 

189 

82*9 

16 

7  .9 

22B  • 

134 

91*2 

"  6 

4.1 

147 

39 

95*1 

1  m 

2.4 

41 

95 

89*6 

5 

4*7 

106 

348 

93*3 

12 

3.2 

373 

50 

94*3 

1 

1.9 

53 

298 

93*1' 

11 

3.4 

320 

51 

87.9 

7 

12.1 

58 

5 

62*5 

3. 

37.  b 

B 

46 

92*0 

4 

8.0 

50 

s 

32 

80.0 

7 

17*5 

40 

2 

50*6 

2 

50.0 

4 

30 

83*3 

5 

13.9 

36 

VERMONT 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'  S 
FEMALE 
MALE 

VIRGINIA  - 
-  BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'  S 
FEMALE 
HALS 

DOCTOR'S 
-^FENKE 

WASHINGTON  J 


BACHELOR'S 

1 

FEfALE 

0 

MALE 

1 

'  MASTER'S 

0 

FEMALE 

0 

MALE 

0 

DOCTOR'S 

0 

FEMALE 

c-  0 

MALE 

0 

WEST  VIRGINIA 

< 

BACHELOR'S 

9 

FEMALE 

0 

.MALE 

0 

MASTER'S 

0 

FEMALE 

0 

f      *  NALE~ 

<  0 

OOC TOR'S 

0 

FEMALE 

0 

KALE 

0 

INSTITUTIONS) 

0  *c 
<s  *c 
0  .  *c 


2  6*3 
1  12*5 
1  4*2 


.0 
.0 
.0 


36  INSTITUTIONS)* 

.1  -113  8.4 

.0  71  11.4 

.1  42  5.8 


.7 

•  0 
1.1 

•  0 

.o  s 


9  6.3 
7  12*5 
2  2*3 


1 
■1 

0  ' 


1.7 
7.7. 
.0 


15  INSTITUTIONS) 

•  1 

•  0 

•  2 


17  INSTITUTIONS) 
♦0  • 
•  0 
.0 


1 

♦  4 

0 

.0 

1 

.4 

254 

99.6 

0 

♦o 

255 

J 

1 

♦9 

0 

♦0 

1 

♦  9 

106 

99.  1 

0 

♦  o  • 

107 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

148 

100.0 

0 

.0 

144 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6.3 

27 

84.4, 

3 

9.4 

32 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

12.5 

6 

75.0 

1 

12.5 

B 

0 

♦o  ^ 

0 

♦  0 

1 

4*2 

21 

87.5, 

2 

8.3 

24 

.0 

0 

.0  • 

0 

.0 

*  12 

100.0 

0 

.0 

12 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

•s  0 

.0 

0 

.0 

10 

100*0 

0 

.0 

10 

15 
12 

3 

3 
0 
3 

0 

Ov 
0 


1.1 
1.9 

.4  . 

2.1 

*o- 

3.4 

;6 


9 

1.2 

3\ 

4.5~ 

1 

.3 

*  13 

6 

1.6 

*  21 

4*7 

0 

♦  0 

3 

2.4 

0 

•0 

1 

2.5 

0 

•  0 

2 

2.3 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

-  *0 

0 

•Oy 

0 

.0 

9 
3 
6 

-\ 

0 

ov ' 

0"s* 
0 


♦7 

138 

10*2 

.5 

86 

13*8 

.8 

52 

7*1 

.0 

13 

9.0 

.0 

7 

12*5 

.0 

6 

6*8 

•  0 

1 

;o 

1 

\:\ 

.0 

0 

v.*o 

♦  4 
.3 

•  4 

.0 
.0 
.0 

3.8 
5.6, 
3.2 


7 

2*7 

2 

.8 

0 

.0 

3 

3.% 

1 

1.1 

0 

.0 

4 

2.3 

1 

.6 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  * 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

47 
15 
32 

i 

3  • 

1 

2 


.6.3 

;5*o 

7*1 

2.4 
2.5 
2.3 


3  3*6 

1  5*6 

2  3.2 


9  3*4 

4  4*5 

5  2*9 


1,203 

89*2 

8 

•  6 

1,349 

531 

65*5 

4 

•  6 

621 

672 

92.3 

4 

♦  5 

726 

<  124 

86*1 

7 

4.9 

144 

47 

83*9 

2 

3.6 

56 

77 

87*5 

5 

5.7 

U 

56 

93*3 

3 

5.0 

60 

12 

92*3 

0 

.0 

13 

44 

93*6 

3 

6.4 

47. 

691 

92*4 

10 

1.3 

746 

282 

94*3 

2 

.7 

299 

409 

91*1 

6 

l.a 

449 

no 

86*6 

14 

11.0 

At 

36 

90*0 

3 

7.5 

40 

74 

85*1 

11 

.12.6 

B7 

68 

85*0 

9 

11.3 

BO 

17 

94*4 

0 

♦  0 

IB 

51 

82*3 

9 

14.5 

62 

253 

95*8 

2 

•8 

264 

85 

95*5 

0 

•  0 

B9 

168 

96.0 

2 

1.1 

175 

39 

95*1 

2 

4.9 

41' 

12 

92*3 

1 

7.7 

13 

27 

96*4 

1 

•  6 

2B 

16 

94*1 

1 

5.9 

17 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

13 

92*9 

1 

7.1 

14 

jERLC 


t 


•*21B9 


TABLE  11* 


T0m0«SE«;:^HM.««6LCC0^ 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


HACK  ASEAN  OR 

NON-HlSFANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUH8ER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
'  MINORITY 

<  NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  X 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 


(•       BIOLOGICAL  SCIENCES  104001 


WISCONSIN  . 
*    BACHELOR'S  . 
*  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE. 
MALE 

DOCTOR'S 
"FEMALE 
MALE 

WYOMING  • 
BACHELOR* S 
FEMALE 
MALE 

« 

MASTER* S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'  S 
FEMALE 
MALE 

THE  STATES  AND  O.C.' 
•ACHELOR*S 
FEMALE 
C  MALE 

MASTER*  S 
. FEMALE 
MALE 

OOCTOR* S 
•FEMALE 
MALE 

GUAM 
t   BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

PUERTO  RICO 
BACHELOR* S 
FEMALE 
MALE 

MASTER*  S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR*  S 
FBI  ALE 
HALE 

VIRGIN  ISLANDS 
BACHELOR'S 
FEMALE 
HALE 

OUTLYING  AREAS  ' 
BACHELOR*  S 
-  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S  . 
FEMALE 
HALE 


28  INSTITUTIONS) 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•2 
.5 
•0 

•6 
1.3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


11 
4 

7 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


1.1 
1.1 
1.1 

♦  6 
1.3 

;0 


1  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
♦0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
•0 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


.0 

♦  0 
#0 

3.4 

20.0 
•0 

♦  0 
.0 

♦  0 


I     1,267  INSTITUTIONS) 


148 

51 

97 

16 
8 
8 

6 
0 
6 


.3 

•  3 

•  3 

.2 
.3 
.2 

.2 
.0 
.2 


2,487 
1,3*1 
1(146 

217 
122 
95 

47 
22 
25 


1  INSTITUTIONS) 
♦  0  o  .0 

.0  0  .0 

♦0  0  .0 


.0 
.0 

♦a. 


11  INSTITUTIONS) 
♦  0  0  .0 


•  0 
0 

0 
0 
0 

0 

0. 
0 


•  0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


1  INSTITUTIONS) 

.0  2  100.0 

.0  1  100.0 

.0  1  100.0 


13 


0 
0 
Q 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


INSTITUTIONS) 
.0  2 
.0  1 
.0  1 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 


•  3 

•  2 
.4' 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


.8 


2.5 
5.1 
.0 

3.8 
8.8 

2*1; 


10 

1.0 

31 

3.2 

929 

95.0 

2 

.5 

11 

3.G 

350 

95.4 

a 

!•? 

,  20 

3.3 

579 

94*6 

0 

6 

3.8 

141 

88.1 

0 

.0 

6 

7.7 

67 

85*9 

0 

♦0 

0 

.0 

74 

k. 

90*2 

0 

.0 

5 

3.8 

'06 

81*5 

0 

•  0 

3 

8.8 

26 

76*5 

0 

.0 

2 

2.1  . 

8/3 

83*3 

18 
6 
12 

13 
5 
8 

19 
•5 
14 


1*8 
1*6 
2*0 

8*1 
6*4 
9.8 

14.0 
14.7 
14.6 


0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

'0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

b 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

.0" 
.0 
.0 

3.6 
20.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


5.1 
6.8 

3.9 

1,458 

637 
621 

3*2 
2.8 

1,109 
432 
677 

2*3  • 
.2*2 
2*3 

5.202 
2,461 
2,741 

10.7 
12.5 
9.4 

3.2 
4.* 
2.2 

205 
91 
114 

3.0 
3.5 
2.7 

68 
26 
40 

1*0 
1*1 

•  9  y 

506 
249 
257 

7.4 
9.7 
6.0 

1.3 
2.4 
.9 

127 
39 
68 

3.6 
4.3, 
3*3 

28 
9 
19 

.8 
1*0 
♦  7 

208 
70 
136 

5.9 
7.7 
5.2 

5 

83.3 

0 

.0 

5  83*3 

3 

1 00.0 

0 

♦  0 

3  100*0 

2 

66.7 

0 

.0 

2  66.7 

0 

.0 

0 

.0 

0  *  *o 

0 

•  0 

0 

.0 

o  *o 

0 

.0 

0 

.0 

0  *o 

0 

.0 

716 

99*2 

716  99*2 

0 

.0 

443 

99*3 

443  99*3 

0 

•0 

273 

98*9 

273  98*9 

0 

.0 

47 

100*0 

47  100*0 

0  , 

.0 

26 

100*0 

26  100*0 

0 

•q 

21 

100*0 

21  130*0 

0 

.0 

6 

100*0 

6. 100*0 

0 

;o 

2 

100*0 

2  100*0 

0 

*o 

4 

100*0 

4  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1  100*0 

5 

♦  7 

716 

98.1 

723  99.0 

3 

♦  7 

443 

98.4 

44*  99*3 

2 

♦  7  • 

,  273 

97.5 

276  98*6 

'0 

.0 

47 

97.9 

47  97*9 

0 

*0 

26 

100.0 

26  100*0 

0 

*0 

21 

95.5 

21  95*5 

0 

*0 

6 

100*0 

6  100*0 

0 

*0 

2 

100*0 

2  100*0 

0 

♦  0 

4 

100*0 

4  100*0 

MAJOR  FIILO  AGGREGATE  0400  < 

BACHELOR*  S  Ml 

FEMALE  51 

HALE  91 


1,280  INSTITUTIONS) 


Cat 


MASTER'S 

J FEMALE 
HALE 
DOCTOR'S 
FEMALE 
)  MALE 


It 
B 
8 

6 

0 
6 


•  3 

•  3 

•  3 

•  2 
•3 

•  2 

•  .2 

•  0 

•  2 


2,489 
1.342 
1,147 

217 
122 
95 

47 
22 
25 


5.0 
t.7 

3.9 

3.2 
4.7 
2.2 

1.3 
2.4 
.9 


1,463 
640 
823 

205 
91 
114 

•  127 
39 
88 


3.0 
3.2 
2.8 

3.0 
3.5 
2.7 

3.6 
4.3 
3.3 


1,825  3*7 
875 

950  3*2 


115 
54 
61 

34 
11 

23 


1*7 
2*1 
1*4 

1*0' 
1*2 
*9 


5,925 
2,908 
3,017 


82 

98*8 

"  1 

1.2 

31 

100*0 

0 

.  0 

51 

98  *U^ 

1 

1 .9 

24 

85*7  • 

3 

10.7  ' 

4 

80*0 

0 

.0 

20 

87*0 

3 

13.0 

7 

100*0 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

7 

100.0 

0 

•  0 

42,705 

87.5 

887 

1.8 

1'6»868 

85.8 

320 

1.6 

25,  837 

88.6 

567 

W9 

5,861 

85.8 

464 

6.8 

2il52 

83.9 

165 

.  6.4 

3i709 

87.0 

299 

7.0 

2(991 

84.4 

343 

9.7 

.  750 

82.8 

86 

9.5 

2(241 

85.0 

•  257 

9.7 

1 

16.7 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

'0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

♦*.o 

1  .5 
10*3 


553  8*0 

275  10*6 

278  6.5 

214  6*0 

72  7*9 

142  5*4 


6 

•  8 

0 

*0 

3 

♦  7 

0 

*0 

3 

1*1 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o  - 

-  *0 

7 

1*0 

0 

♦  0 

3 

•  7 

0 

4 

1*4 

0 

.0 

1 

2*1 

\0 

•0 

0 

*0 

0- 

♦  0 

1 

4.5 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

•  0 

42(712 
16(871 
25(841 

5(862 

2(152 
3(710 

2(991 
750 
2(241 


86*2 
83*9 
87*8 

85.2 
83*0 
86.5 

84*3 
82*6 
84*9 


887 

320 
567 

464 
165 

299 

343 
86 
257 


1*8 
1*6 
1.9 

6.7 
6.4 
7.0 

9.7 
9.5 
9.7 


976 
367 
611 

160 
78 
82 

130 
34 


83 
31 
52 

28 
5 
23 

7 
0 
t 


48(794 
19#*49 
29(145 

-  6,831 
2t566 
4*2b5 

J,  542 
906 
2(636 


722 
446 
276 

►  47 
26 
21 

6 
2 
4 


7J0 
450 
289 

s 

22 
6 
4 


49,52% 
20(099 
29(425 

6,879 
2,592 
4(287 

3(548 
908 
2,640 
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TABLE  21.    TOTAL  DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED* tY,  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY  ANO  SEX: 
  -*  <  STATE  A ND~ NATION    W7R*1^79"~'  ~ 


'AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAi 
MINORITY 


WHITE 
NON-HlSPA.  IC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


:  NUMBER 


'  NUMBER 


NUMBER 


NUMBER- 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


BUSINESS. ANO  MANAGEMENT  (,0500) 


ALABAMA 


*>  BACHELOR'S 

0 

„  <  FEMALE 

t  0 

MALE  , 

"* 

,    " 0 

3"                       MASTER'S  * 

I 

FEMALE, 

0 

.  MALE 

I 

OOCTOR'S 

'  '0 

*^>.  %   ^  FEMALE 

%   aJLVt,^  irHALE* 

JO 

ALASKA 

BACHELOR'S 
FEMALE. 
MALE 


27 

•  0 

•  0 

;o 

•i 
•o 
.i 

•0 

•  0 

<*Q 


2  INSTITUTIONS) 
2.1  3  6*4 

.0  3  11.1 

5.0  0  .0 


575 

14.9 

10 

.3 

15 

♦  4 

600 

15*5 

3*206 

83.0 

55 

1.4 

3,861 

•  r 

264 

22.6 

6 

♦  5 

2 

•  2 

292 

23*5 

945 

76.0 

6 

.5 

1*243 

291 

11. 1 

4 

.2 

13 

♦  5 

306 

11.6 

2,261 

66*4 

49 

1.9 

2t616 

61 

7.0 

'  10 

,M.l 

7 

*B 

79 

9.0 

772 

88.1 

25 

2.9 

876 

14 

15.2 

0 

.0 

1 

1.1 

15 

16.3 

?5 

81.5 

2 

2.2 

92 

i 

47' 

"  6.0 

10 

1.3, 

6 

•  8 

64 

8.2 

697 

88*9 

23 

2.9 

784 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

85*7 

-  1 

14.3 

7 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

,  -0 

-*-*o 

\,  •  o 

v  >*0 

*     •  0 

:.o 

.  o 

•  0 

83*3 

^  1 

16.7 

6 

r  1 

*  \ 

2.1 
3.7 
.0 


2*1 
•  0 
5.0 


6  12*8 
4  14*6 
2  10*0 


41 
23 
16 


87  *z        •  0 

85*2  *  0 
90*0  0,. 


47 
27 
20 


MA  ST Eft  *  S 

Tim  &  1  CTV  ^ 

o 

.  0 

0 

•  0 

o 

♦0 

/  o 

.0 

o 

♦  0 

16 

ipo..o> 

x  -  0 

•  0 

16 

FEMALE. 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

2 

U>0*0.;i 

o 

•u 

*  2 

MALE 

0 

•  0 

0. 

•0 

0 

♦  0 

0 

,  *o 

0 

•  0 

14 

ioo* jy  - 

*  \< 

0 

♦q 

14 

ARIZONA 

4 1 

INSTITUTIONS) 

i 

BACHELOR*  S 

6 

•  3 

23 

1*2 

32 

1*7 

70 

3*6 

131 

6*8 

1.794 

'92*  6 

*  13 

.7 

1*938 

FEMALE 

1 

•  2 

10 

1.9 

11 

2*1 

19 

3.6 

41 

7.8 

484 

91.8  ' 

2 

♦  4- 

527-  — 

MALE 

1      .  5 

•  4 

13 

♦  9 

21 

1*5 

51 

3*6 

90 

6*4 

ldlO 

;92.8 

11 

•  8 

1*411 

MASTER'S 

4 

♦  4- 

9 

•  6 

26 

2.3  * 

20 

1*8 

59 

5.3 

,  -:B98* 

.  80.5 

159 

14*2 

1(116 

FEMALE 

1 

.4 

4 

1*6 

4 

1*6 

5 

2*0 

14 

5*5 

87.8 

17 

6  .7 

254 

MALE 

3 

.3 

5 

•  6 

22 

2*6 

15 

1.7 

45 

5*2 

'  *  W 

78.3 

142 

16*5 

862 

* 

UUv  1  UK*  i 

Q 

.0 

0 

•  0 

Q 

♦  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

15 

~88.2 

2 

11  *8 

17 

* 

FEMALE 

0 

.0 

0' 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0  ' 

\- 1*400.0 

0 

•  0 

1 

MALE 

0 

*0 

0 

.0 

.  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

87.5 

2 

12*5 

16 

AKKAN5A  b 

( 

16 

INSTITUTIONS) 

153 

f 

BACHELOR'S 

1 

.1 

143 

11.2 

6 

.5 

3 

♦  2 

12*0 

ld04 

86.3 

23 

1*8 

1*280 

FEMALE 

0 

♦  0 

74 

16*9 

Z 

.5 

2 

*5 

78 

17.8 

3  59 

82*  0 

1 

♦2 

438 

MALE 

1 

•  1 

69 

6*2 

4 

.5 

I 

♦  1 

75 

8*9 

745 

88*5 

22 

2*6 

842 

.  J. 

MASTER'S 

0 

.0 

5 

4*2 

3 

2*5 

0^ 

*0 

6 

6*7 

106 

89*1 

5 

4.2 

119 

*  '  FEMALE 

0 

.0 

0 

*0 

0^ 

♦  0— 

-p-^.      0*  ' 

•  0 

0 

*0 

21 

100.0 

0 

*0 

,21  ' 

MALE 

0 

tO 

5 

5*1 

3 

3*1 

>-  0^ 

.  >o 

8 

8*2 

85 

86.7 

5 

5*1 

98 

AA  C TA  Bit 

Q 

*  A 

•  u 

0 

*0 

••0 

•Q> 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

18 

100.0 

o 

♦0 

18  « 

FEMALE 

0 

.0 

0 

*0 

"  ,0 

<  *0  . 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

*0 

3 

MALE 

0 

♦  0 

0 

.0 

«o  ■ 

*0 

0 

*0 

0 

♦0 

15 

100.0 

0 

•  0 

15 

r  i i  t  crow t  a 
L AL 1 rLKM 1  A 

1 

68 

INSTITUTIONS) 

13*540 

BACHELOR'S 

1  101 

♦  7 

697 

5*1  . 

1*221'"  • 

9.0 

606 

4*5 

2.427 

19*4 

10il93 

75.3 

7*0 

5*3 

FEMALE 

24 

.5 

303 

6*6 

52,1- 

11.9  * 

170 

3*8 

1*024 

23*1 

^  3(206 

72.2 

4*8 

4*  441 

- 

MALE 

77 

•8 

394 

694  , 

* 

7*6. 

438 

4*6 

1*603 

17*6 

6*987 

'76.8 

509\ 

5*6 

9*099 

1  MASTER'S 

33 

.5 

202 

,   3*3  . 

.    ,277  * 

'4*5 

93 

1*5 

605 

9*9 

4*475 

73.2 

1(037 

£?.o  ,* 

6«  117 

FEMALE 

5 

.4 

59 

5*2 

59  - 

^*2 

,    ,  16  " 

1*4 

139 

12*2 

861 

75.3 

144 

12«o 

1*144  ■ 

1  MALE 

26 

•  6 

.  143 

/  2*9 

218 

77 

1*5 

466 

9*4  • 

3(614 

72.7 

893 

18*0 

4*973 

I                               TA  QIC 

i      u  DOCTOR'S 

2 

3*1 

0 

1 

•  1  *5'" 

Q 

.0 

3 

4*6 

46 

73.8 

14 

21*5 

65 

\  FEMALE 

1 

25*0 

0 

♦  0' 

0 

0 

.a 

1 

2  5*0 

3 

75.0 

0 

•0 

4 

"  »  MALE 

1 

1*6 

0 

•0 

1  . 

1/6 

0 

*0 

2 

3*3 

45 

73.8 

14 

23*0 

61 

COLORAOO 

I 

16 

INSTITUTIONS) 

39 

2*593 

1  ; BACHELOR'S 

7 

•  3 

37 

1*4 

26 

1*1 

75 

2*9 

147 

5.7 

2(407 

92.8 

1*5 

\  FEMALE 

'  0 

.0 

13 

10 

1*3 

18 

2*3 

41 

5*2 

739 

94.0 

6 

.8 

786 

\  MALE 

7 

•  4 

24 

'  1*3 

16 

1*0 

57 

3*2 

106 

5.9 

1(668 

92.3 

33 

1.6 

1*807 

I  MASTER'S 

1 

•  2 

5 

5 

♦  8- 

3 

.5 

14 

2.4 

546 

92.1 

33 

5.6 

593 

FEMALE 

0 

.0 

0 

!o 

1 

nl.l 

0 

*0 

1 

1*1 

93 

97.9 

.  1 

1*1 

95 

i 

MALE 

1 

•  2 

5 

1*0 

4 

*6 

3 

.6 

13 

2.6 

453 

91.0 

32 

6.4 

496 

•OOCTOR'S 

0 

.0 

0  ' 

.0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

•0 

10 

76.9 

3 

23*1 

13 

'  s 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

-2 

100.0 

0 

.0 

2 

MALE<* 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

"  .0 

8 

72.7 

3 

27.3 

11 

*  CONNECTICUT 

( 

15 

'INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

0 

.0 

53 

2*4 

12 

•  6 

13 

*8 

63 

3*6 

2*080 

95*8 

8 

•  4 

2*171 

FEMALE 

0 

•0 

23 

3*4 

5 

'  .7 

5 

.7 

33 

4*9 

636 

94.9 

♦  1  ' 

670 

i4ALE 

0 

.0 

30 

2.0 

7 

♦  5 

13 

♦  9 

50 

3*3 

1*444 

96*2 

7 

«5 

1*501 

MASTER'S 

0 

•0 

12 

1*2 

7 

♦  7 

4 

♦  4 

23 

2*3 

947 

95*2 

25 

2*5 

995  . 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

1*2 

0 

*0 

2 

1*2 

167 

96*5 

4 

2*3 

173 

MALE 

0 

•  0 

12 

1*5 

5 

*6 

4* 

*5 

21 

2*6 

760 

94*9 

21 

2.6 

/  8" 

"l 

OOCTOR'S 

0 

.0 

0 

.0' 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

7 

100*0 

0 

•  0 

7 

FEMALE 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

MALE 

0 

•  0 

»  0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

5 

100*0  , 

0 

•  0 

5 

OELAWARE 

( 

^  4 

INSTITUTIONS) 

693 

BACHELOR'S 

1 

.1 

77 

.11*1 

3 

♦  4 

1 

..I 

62 

11*8 

610 

88*0 

1 

•  1 

FEMALE 

0 

•  0 

25 

12*3 

0 

.0 

0 

*0 

25 

12*3 

178 

87,*  7 

0 

•  0 

203 

MALE 

1 

.2 

52 

10*6 

3 

*6 

1 

x*2 

57 

11*6 

432 

68.2 

1 

.2 

490  » 

2191 


42 


TOT*0^^^  ETHNICITY  *  «» 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE  cNOK-RESlOENT 
NON-HISPANIC  ALIEN 


TOTAL 


NUMBER         %  NUMBER 
.BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  C 05001 


OELAWARE  % 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


INSTITUTIONS! 

2  3*4 
0  *0 
2  4*4 


OISTRICT  OF^COLUMBIA  ( 

BACHELOR'S  2 

FEMALE  *         '  1 

MALE  I 


12  INSTITUTIONS! 


MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

'  DOCTOR'S^ 
H  -FEMALE 
t  *HALE 

FLORIOA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
^FEMALE 
MALE 

v 

GEORGIA 

BACHELOR'S 
FEMALE 

#  '     H*LE  • 
MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
'*  FEMALE 
MALE 

HAWAII 

BACHELOR'S. 
FEMALE 
t.  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

I0AHO 

BACHELOR' S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MAL'E 

ILLINOIS 

BACHELOR'S 
FEMAL€ 
MALE 

\ 

MASTER'S 
FEMALE  , 
MALE 

DOCTOR' S 
FEMALE 
\  MALE 

INDIANA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
A  FEMALE 
MALE 

IOWA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


.2 

•  2 

.1 

•  i 

%0 

•  2 

♦0 
.0 
.0 


244  22*0 

130  30*7 

114  16*6 

62  8*0 

20  10*6 

42  7*2 


5.3 
•  0 
5*9 


NUMBER 


28 
14 
14 

26 
6 
16 

0 

0 
0 


X  NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


34  INSTITUTIONS) 


5>  c 

♦1 

534 

7*6 

2 

•1 

204 

10*9 

3 

•  1 

330 

6*4 

4 

.3 

71 

4*6 

2 

♦  8  . 

19 

8*0- 

2 

•  2 

52 

4*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0  v 

0 

♦  0 

32  INSTITUTIONS!- 


2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 

"0 
0 

( 

0 

0 

0 
0 
0 


•  1 

•  0 

a 

♦0 
♦0 
.0 

♦0 
.0 
♦0 

5 
♦0 
.0 

•  0 

.0 
♦0 
.0 

6 
•0 

•  0 
•0 

f 

•  0 
•0 

•  0 


526  14*4 

241  20*0 

285  11*7 

118  11*3 

41  18*6  . 
77  9*4 


7*7 
*0 
8*3 


INSTITUTIONS! • 


.4 

•  0 
.5 

•  0 

•  0 
•0 


50  INSTITUTIONS) 


8 

♦  l 

*3i 

6*7 

4 

•2 

240 

9.5 

4 

•  1 

*  295 

5.4 

1 

•0 

176 

4.7 

0 

•0 

47 

6.2. 

1 

♦  0 

129 

4.3 

0 — 

—*0" 

0 

•0 

0 

•0 

0'  , 

.0 

9 

•0 

°.l 

♦  0 

36  INSTITUTIONS! 


5 
0 
5 

5 
'  2 

0 
0 
0 


•  1 

•  0 

•  1 

.7 
2.4 
•2 

•  0 

•  0 

•  0 


159 
72 
67 

34. 

7 
27 

I 

\z 

'0 
2 


3.2 
4.6 
2.5 

3.2 
3.3 
3.2 

5.6 

,.o 

7.1 


26  INSTITUTIONS! 
.0      *      22  *9 
*0  V  B  1*2 

♦1  14  *8 


2*5 
3t*3 
2*0 

3*4 
4*3 
i.l 


♦  0 
.0 

♦  0 


19 

16 

;  1 
0 
1 


1.8 
1.4 
2.0 

3.8 
♦  0 
4.2 


2 

•  3 

536 

70*0 

0 

.0 

222 

78*2 

2 

♦  4 

314 

65*1 

0 

.0 

71 

53*8 

0 

.0 

6 

33*3 

0 

.0 

63 

58*3 

1.6 
1.3 
1.7 

.0 
.0 
.0 


14 
5 
9 


.6 
.6 

.5 


24 
9 
15 

12 
2 
10 

0 
0 
0 


2.2 
2.1 
2.2 

1.6 
1.1 
1.7 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


47 

♦  7 

398 

5.7 

16 

.9 

152 

6.1 

31 

.6 

246 

•*.8 

-  24 

1.6 

49 

3.2 

-  7 

.3.0 

7 

3.0 

17 

)>3 

42 

3*2 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

a 

.0 

0 

♦  0 

8 

.2 

8 

.2 

4 

♦  3 

3 

♦2 

4 

.2 

5 

.2 

t  3.4 
0  .0 
2  4.4 


296  26*6 

154  36*4 

144  20*9 

101  13*1 

30  16*0 

71  12*2 

1  5*3 

0  *0 

1  5*9 


964  14*0 
374  19*9 
610  11*9 


55  94*6 
13  100*0 
42  93*3 


642 
207 
435 

512 
138 
364 

17 

2 
15 


57.  o 
46*9 
63*2 

67*6 
13*4 
65*8 

69*5 
100*0 
86*2 


148 
35 
113 

0 
0 
0 


544 
246 

296 


9*7 
14*8 
6*7 

.0 
.0- 
.0 


14.9 
20.5 
12*1 


5,881  83*6 
1.471.  78*4 
4,410  65*6 

1,299  i  84*8 
4  186  76*5 
1,113  85*9 


18 

0 

16 


90*0 
•  0 
90*0 


1 

.1 

138 

13*3 

1 

.5 

45 

20*4 

0 

♦  0 

93 

11*4 

0 

.0 

3 

\l*5 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

3 

I2-X 

9 

1.2  ' 

547 

•71*4 

4 

1*4 

226 

79*6 

5 

1.0 

321 

66*6 

1 

*8 

72 

54*5 

0 

.0 

8 

33*3 

1 

♦  9V 

64 

59*3 

3,064  84*5 

956  79*3 

2,126  67*1 

854*  8  2.1 

170  76*9 

684  83*5 

22  84.6 

2  iooro 

20  83.3 


\«$>188 

\  144 

55 
16 
39 


'24.5 
15.5 
29.9 

41.7 
66.7 
36.1 


9 

1.6 

20 

3.6 

*  534 

95.7 

1 

.7 

3 

2.0 

,1*5 

96.7 

8 

2.0 

17 

4.2 

369 

95.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

59 

98.3 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

51 

98.1 

133 
46 
67 

1.7 
1.8 
1.6 

63 

2t 

.  62 

1*0 
.8 
1.1 

759 
311 
448- 

9.5 
12*3 
8*3 

7,044 
.  2,172 
4,672 

172 
20 
144 

4.6 
3.7 
4.6 

36 
13 

1.0 
1.7 
.8 

365 
66. 

297 

10*2 
11*6 
9*9 

3,137 
637 
2,J500 

3 
0 
3 

5.3* 
♦  0 
5.9 

2 

0. 
2 

3.5 
.0 
3.9 

5 
0 
5 

6.6 
.0 
9*6 

42 
5 
37 

5.9 
8 
11 

.4 
♦5 
.3 

27 

-J 

.5 
.6 
.5 

210 
69 
121 

4.2 
5.9 

3A 

4,693 
1,391 
3,302 

13 

1.2 
.5 
1.4 

10 

2 
8 

.9 
1.0 
♦  9 

■-64 
15 
49 

6.0 
7.2 

.5*7 

922 
166 
736 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

i:0 
0 
0 

.0 
.0 
♦  0 

2 
0 
2 

5.6 
.0 
*7.1 

26 
6 
16 

66*5 
65*6 
89*9 

83*3 

84.0- 

83*2 

73*7 
83*3 
72*5 


9443 
92*4 
95*1 

86*7 
'69*0 
86*1 

72*2 
100*0 
64*3 


2192 

on~,o 


43 
15 
26 


1.6 

2.3 
1.6 


2,316  97*2 
643  97*0 
1,675  97.3 


1 

1.7 

58 

0 

•  0 

13 

1 

2.2 

45 

171  15*4 

1,111 

62  14*7 

423 

109    15. ft 

686 

149  19.4 

77* 

20  10*6 

188 

129  22*1 

534  , 

1 

5*3 

19  « 

0 

♦  0* 

I 

1 

5.9 

17 

149 

2.1 

7,014 

32 

1  .7 

1,877 

117 

2.3 

5,137 

65 

5.5 

1,532 

16 

6.8 

237 

69 

5*3 

1,295 

2 

10.0 

20 

0 

•  0 

0 

2 

L  0^.0 

20 

22 

•  6 

3,6  50 

2 

•  2 

1,206 

20 

♦  8 

2,442 

48 

4.6 

1,040 

6 

2.7 

221 

42 

7.1 

819 

,1 

3.8 

■>  26 

'o 

♦  0 

%  2 

L 

4  .2 

**\ 

31 

4.0 

766 

14 

4.9 

284  ' 

17 

3.5 

»  482. 

5 

3.8 

132. 

0 

.0 

24 

5 

*4  .6 

106 

4 

♦7 

558 

2 

1.3 

150 

2 

.5 

401* 

'  1 

1.7 

'  60 

0 

♦  0 

6 

1 

1.9 

54 

15* 

1.9  * 

7  .955 

54 

2.1 

2,537 

96 

1.8 

5,'»U 

242 

6.4 

3,764 

33 

4.4 

756 

209 

7.0 

3,004 

10 

17.5 

57 

1 

16.7 

6 

9 

17.6 

51 

74 

1.5 

4,977 

26 

1.7 

l,*0o 

46 

1.4 

3,471 

76 

7.3 

1,064, 

8 

3.6 

70 

6.2 

~  855 

8 

22*2 

36 

0 

•  0 

8 

6 

28*6 

26 

24 

1.0 

2«385 

5 

*6 

663 

19 

1.1 

\ 

1,722 

-  .ft- 


J. 


iTAKE  2U 


\ 


TOTAL  DMREESlPOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  Wf  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY  A  NO  SEXt 

STATE' ANO  NATION    1978-1979    '  * 


AMERICAN  IN03AN 
ALASKAN  NATIVE 


slack  as i an  oh 

NON-HISPANIC  PACIFIC 'ISLANDER. 


HISPANIC 


-.TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER' 

% 

NUMBER 

t 

NUMBER. 

% 

NUMBER 

X 

NUMBER 

t 

NUMBER 

X 

NUMB ER 

X 

ftlNESS  ANO  MANAGEMENT^ (0500) 

'IOWA  . 

C 

24 

INSTITUTIONS)- 

• 

MASTER* S 

0 

•  0 

2 

1.2 

1 

•  4 

0 

•  0 

3* 

l.B 

144 

89.6 

14 

8.4 

143 

'  FEMALE 

0 

•  0 

1 

2.9 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2.9 

32 

91.4 

2 

5.7 

35 

MALE 

0 

.0 

1 

.8 

1 

•B 

0 

•  0 

2 

1.4 

114 

.89.1 

12 

9.4 

128 

DOCTOR'S 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

100*0 

0 

•  0 

» 

5 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

#0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•      h  MALE 

0- 

.0 

0 

.p 

o- 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

5 

KANSAS 

1 

22 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

7 

•  3 

53 

2.4 

10 

•5 

24 

1.1 

94 

4.3 

2*041 

93.9 

39 

1.8 

2tl74 

FEMALE, 

1 

•  i 

19 

2.7 

2 

•  3 

3 

.4 

25 

3.5 

t62 

95.0 

10 

1.4 

497 

MALE 

"  6 

.  .4 

34 

*  2.3 

8 

•  5 

21 

1.4 

69 

~  4»7 

1,379 

93.4 

29 

2*0 

1  #477 

MASTER'S 

0 

•0 

.0 

5 

2.  1 

3 

1.3 

6 

3.3 

206 

84.2 

25 

10.5 

"5 

239 

'  FEMALE 

0 

•  0 

I 

.0 

1 

2*3 

0 

•  0 

1 

2.S 

39 

88.6 

4 

9.1 

44 

MALE 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

2*1 

3 

1.5 

7 

3.6 

147 

«5.6 

21 

•10.8 

195 

*  DOC TOR*  5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

_  \ 
•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

66.7 

2 

33*3 

4  • 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

MALE' 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

64.7 

■  2 

33  ** 

4 

KENTUCKY 

( 

20 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

1 

.0 

75 

3.5 

11 

•  5 

4 

•  2 

91 

4.3 

2*001 

93.8 

42 

2.0 

2f  134 

FEMALE 

^l 

.2 

34 

5.2  7 

2 

♦3 

2 

•  3 

39 

6.0 

598 

92.3 

11 

1.7 

448 

MALE 

0 

;o 

41 

2.8 

9 

•  6 

2 

•  1 

52 

3*5 

'1*403 

94.4 

31 

2  .1 

lt464 

MASTER'S 

0 

•  0 

4 

1.4 

2 

.7 

0 

•  0 

6 

r. 

2.2 

246 

- 

88.  2 

27 

9.7 

279 

FEMALE 

0 

•  0 

1 

LB 

1 

l.B 

0 

2 

3.6 

53 

94.4 

*  0 

io 

55 

MALE 

0 

.0 

3 

1.3 

1 

44 

0 

.0' 

4 

tfB' 

193 

84.  2 

27 

12.1. 

224 

< 

DOCTOR'S 

1 

8*3 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

8.3 

9 

r  75.0 

2 

16  .7 

- 

12 

FEMALE 

» *  o 

n 

,0 

.0 

0 

•0>, 

0 

•0 

0 

.0 

I 

100.0 

0 

•  0 

1 

MALE 

1 

9.1_ 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

9.1 

6 

72.7 

2 

18.2 

XI 

LOUISIANA 

1 

20 

INSTITUTIONS) 

t 

« 

BACHELOR'S 

'  8 

•  3 

736 

25.4 

5 

•2 

25 

#9 

774 
/  17 

£0.0 

C  *  U  f  0 

f  1*0 

ct  1»J 

FEMALE 

4 

•  4 

376 

33.3 

*  1 

•  1 

7 

•  6 

,32B 

34.4 

731 

64.7 

10 

•  9 

lf!29 

^ALE- 

 4- 

.2. 

.      .  160 

20.4__ 

4 

•2 

18 

1.0 

386 

21.9 

,  1*347 

76.4 

31 

1.8 

it  744 

MASTER'S 

2 

.5 

18 

4.1 

7 

1.6 

14 

3.2 

41 

9.4 

352 

60.4 

45 

10.3 

438 

FEMALE 

0 

•  0 

5 

5.3 

4 

4.2 

;  4 

4.2 

13 

13.7 

76 

60.0 

6 

6.3 

95 

MALE 

2 

•4 

13 

3.8 

3 

•  9 

*  l0v 

2.9 

28 

6.2 

2  76 

60.5 

39 

11.4 

343  y 

DOCTOR'S 

0 

•0 

1 

5.3 

0 

•  P 

0 

•0 

1 

5.3 

12 

63.2 

6 

31.6 

\H 

FEMALE 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

-  0 

•  0 

3 

100.0 

0 

•  0 

3 

MALE 

0 

•  0 

1 

6.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

6.3 

9 

54.3 

6 

37.5 

-14 

12  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'' 

3 

•  5 

2 

•  3 

2 

•  5 

3 

•  5 

11 

U7- 

653 

98.2 

1 

•  2 

445 

FEMALE 

1  , 

•  7 

1 

.7 

I 

.7 

1 

.7 

* 

2.8 

136 

96.5 

1 

.7 

143 

.  „  MALE 

2 

•4 

1 

•  2 

2 

.4 

2 

•  4 

7 

1.3 

515 

98.7 

0 

•  0 

522 

MASTER'S 

0 

'  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

47 

97.9 

1 

2.1 

1  48 

FEMALE  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

•  0 

4 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

'0 

.0 

41 

97.4  _ 

.  1 

-2.4t_ 

42 

MAR YL A NO  ■ 

( 

15 

INSTITUTIONS) 

c 

BACHELOR'S 

12 

•  4 

317 

11.8 

24 

.9 

10 

•  4 

363 

13.5 

2,191 

81.8 

126 

4.7 

2,480 

FEMALE 

5 

.6 

£60 

18.6 

14 

1.6 

4 

•  5 

163 

21.3 

440 

74.4 

37 

4.3 

860 

MALE 

7 

.4 

157 

*  8*6 

10 

.5 

6 

.3 

160 

9.9 

1,551 

85.2 

69 

4.9 

*  1#820 

MASTER'S 

4 

.  .6 

64 

10.0 

7 

1. 1 

3 

•  5 

76 

12.;2 

486 

76.2 

74 

11.6 

636 

FEMALE 

1 

.6 

13 

10.5 

3 

2.4 

0 

•  0 

17 

13.7 

97 

76.2 

10 

6.1 

124 

MALE 

3 

•6 

51 

9.9 

4 

.6 

3 

•  4 

61 

11.9 

,  389 

75.7 

64 

12.5 

514 

DOCTOR'S " 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

,.0 

7 

FEMALE 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100. G 

0 

•  0 

1 

<    *  MALE 

0  . 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

6 

MASSACHUSETTS 

1 

32 

INSTITUTIONS) 

1 

1.9 

6#139 

BACHELOR'S 

13 

.2 

116 

1.9 

'  39 

•  6 

23 

•  4 

193 

3.1 

5,829 

95.0 

117 

\  FEMALE 
\  MALE 

f  2 

.1 

55 

3.2 

11 

•4 

10 

•6 

»78 

4.6 

1,592 

93.6 

31 

l.B 

-  It70l 

11 

.2 

63 

U4 

26 

•  6 

13 

•  3 

115 

2.6 

4,237 

95.5 

66 

1.9 

4,438 

MASTER'S 

11 

.3 

74 

2.3 

32 

1.0 

17* 

•5 

-134 

4.2 

2f  745 

86.5 

299 

9.3 

3,198 

FEMALE  - 

4 

.6 

16 

2.2 

9 

1.3 

8. 

1.1 

37 

5.2 

656 

92.0 

20 

2.8 

713 

r    *  JiALE 

7 

.3 

58 

2.3 

23 

•9 

9 

•  4 

97 

3.9 

2,109 

84.9 

279 

11.2* 

2  #4185 

DOCTOR'S  , 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

1, 

1.6 

1 

1.6 

35 

57.4 

25, 

41.0 

41 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

60.0 

1 

20.0 

5 

MALE 

0 

.0 

Q 

.0 

0 

•  0 

1 

1.6 

1 

l.B 

31 

55.4 

24 

42.9 

56 

MICHIGAN 

{ 

39 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

26 

.4 

442 

6.4 

29 

•  4 

32 

•  5 

529 

7.7 

4,236 

90.9 

95 

1.4. 

4»C*0 

FEMALE 

6 

.3 

201 

9.4 

15 

.7 

5 

•  2 

227 

10.6 

1,699 

88.4 

21 

1.0 

29147 

MALE 

20 

.4 

241 

5.1 

14 

.3  27 

•4 

302 

6.4 

4,337 

92.0 

74 

1.6 

4t713 

MASTER'S 

2, 

.1 

206 

7.0 

60 

2.0 

34. 

1.1 

302 

10.2 

2,519 

85.0- 

143 

4.6 

2,944 

FEMALE 

0 

%0. 

61 

13.1 

11 

2*4 

6 

1.3 

76 

16.7 

367 

78.6 

22 

4.7 

447 

MALE 

2 

.1 

145 

5.6  , 

49 

2.0 

26 

1.1 

224 

9.0 

2,152 

86.2 

121 

4.8 

2  #497 

liERJC* 


2193 


n 


\ 


\ 


AMRICAN  tNO! AH 
-   ALASKAN  NATIVE' 


HACK  ASIAN  OR 

NON-HUPANIC  fhClf  IC  ISLANDER 


•  f     /"  .NUMBER 
BUSINESS  AND  J.NANA6f  HiNT^  I  050OI 


I     NUMBER      'M  NUMBER 


HI SPANIC 
NUMBER 


NlCMlCAHv 

'  OOCTOA'S- 
FEMALE 
HALE 

MINNESOTA  ,  .  , 
BACHELOR'S 
FEMALE 
HALE 

MASTER'S 

 ^f-IHALEw 


39  INSTITUTIONS) 

.0  2  5.7 

♦0  0  ,.0 

♦0  2  5.1 

21  INSTITUTIONS) 

a  it.  .7 

♦  0  4-  «5 

.1  15  .7 


.9 

-•0 


MALE 

*  OOCTf  OS 
FE.iALc 
HALE 

MISSISSIPPI 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE  * 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
>  MACE 

MISSOURI 

BACHELOR'S. 
M  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
>         c  HALe 

,  DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

MONTANA 

•  BACHELOR'S 

FEMALE 
MALE 

\  ■ 
MASTERS 

•  FEMALE 

MALE 

.  NEBRASKA 

*  BACHELOR'S 

„  FEMALE 
i  MALE 

*  MASTER'S 

FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

MEVAOA 
r.  BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

,  MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

NEW  HAMPSHIRE 
;    BACHELOR* S 
FEMALE 
MALE 

,    „  MASTER'S 
FEMALT' 
MAL£ 

NEW.  JERSEY 

BACHELOR'S  - 
FEMALE 
MALE 


MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

■  f 

■  f 


1.0 

.0 

•  0 

♦  0 


X5  INSTITUTIONS! 


2 

♦  §B 

..24.1 

0 

321 

40.5 

2 

.2 

167 

#  15.5 

0 

•0 

2* 

10.9 

0 

•  0 

7 

15.2 

0 

♦0 

21 

9.9 

0 

.0 

i 

12.5 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

I 

U.J 

3 
0 
3 

0 
0 

0 

16 
7 

9 

0 
0 
0 


, 35  INSTITUTIONS) 
5.6 
6.0 
5.4  ■ 

6.7 
10.5 
6.1 

.0 
#0 
.0 

6  INSTITUTIONS) 
.8  1  *2 

1.7         *    0  -0 
.3  I 


7 

.1 

270 

4 

.3 

88 

3 

A 

1B2 

U 

.6 

129 

4 

1.4 

31 

7 

♦  4 

96 

0 

♦0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 
.0 
,0 


•  0 

•  0 


14  INSTITUTIONS) 


•0 
♦  0 
♦0 


29 
3 
21 

0 
-0 
0 

0 
0 
0 


2.0 
2.0 
2.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


3  INSTITUTIONS) 

.8  3  .8 

1.1  1  UJ 

.7  ,  2  *7 


•0 
•  0 
•0 


11  INSTITUTIONS) 
.3  5  .4 

.0  o  .0 

.3  5  .6 


1.3 
.0 
1.5 


26  INSTITUTIONS! 
♦3  275  5.2 

.4  1*0 
.2  135 


8.5 

3.7 


69  4.4 
23  7.6 
46  •  3*6 


2  5.7 
0  .0 
2  5.9 


19 
10 
9 

4 

2 

2" 


♦  7 
1.3 

•  4 

.9 
2.6 

~5~ 


•  0 

•  0 

•  0 


TOTAL 
MINORITY  <• 

NUMBER  % 


4  11.4 
0  .0 
4  11.8, 


NON-HISPANIC 
*  NUMBER  I 


22  62*9 
1  100.0 
21  61.8 


NON-RESI0EN7 
ALIEN 

NUMBER  % 


•  2 

•  0 

1  *3 


6.7 
♦  0 
9.1 


47 
18 

29 

11 

2 

— 9_ 
1 

-  0 
1 


1.6 
2.3 
1.4 

2.4' 
2.6 

-2iT3~ 

6t7 

9.1 


2*784 
744 

2*040' 


96.2 
94.2 

96*2 


2 

.1 

1 

.1 

493 

26*4  , 

2 

♦  3 

0 

•  0 

323 

40»6< 

0 

•0 

1 

*  .1 

170 

15.8 

2 

.6 

•  2 

•  8 

32 

1?.4 

1 

2.2 

0 

.0 

~*8 

17.4 

1. 

•  5 

2 

.9 

24 

11.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

12.5 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0  „ 

1 

14.3 

408  87.4 
67  85.9 

-341—87.7- 

10  66.7 
4  100.0 
4  -  54*5 


,365  73*1 
446  58*8 
899  83*6 


207 


80*2 
80*4 
80*2 


18 
8 

10 

21 
2 
19 

-* 

1 


5 
2- 
3 

0 
0 
0 


•  4 
.5 

.3 

1.1 
.7 
1.2 

10.0 

•  0 
10.0 


.9 
1.1 

•  8 

•  0 
.0 
.0 


36 
»  4 
32 


.7 
.3 

-1.0 


~33l 

a  04 

2*7 


15 
3 
12 

2 
0 
2 

0 
0 
0 


1.0 
.7 
1.2 

1.4 

•  0 
1.6 

.0 

•  0 

•  0 


11  2.9 

4  4*3 

7  2*5 

1  2*3 

0  '  *0 

1  2*9 


45 

20 
25 

41 

9 
32 


•  6 
1.2 
.7 

2.6 
3.1 
2.5 


10 

♦  5 

171 

2 

.7 

39  . 

8 

.5  * 

132 

0 

♦  0 

.  1 

0  - 

.0  - 

V>~,  0 

0 

♦  0 

1  < 

1 

.2 

.  11 

1 

.6 

6 

0 

♦  0 

5 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0  ■ 

0 

♦  0 

0 

11 

.8 

56 

2 

•  5 

*#  13 

9 

♦  9 

43 

0 

.o; 

3 

0 

•  0 

0 

0 

t.O 

3 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦c 

*12 

3.2 

29 

1  . 

I. 1 

7 

11 

3.9 

22 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

30 

2.6 

42 

2 

.  .7 

'  >: 

28 

3.2 

1 

•  3 

5 

'0 

.0 

0 

I 

•V 

5 

109 

2.0 

445 

41 

2.5 

208 

66 

1.6 

237 

■  14 

.9 

124 

4 

1.4 

36 

10 

•  8 

66 

6,9 
7.1 
6.8 

%.9 
13*2 
6*2 

10*0 
*0 
10*0 


2*1 
3.4 
1*4 

♦  0 

♦  0  ' 
.0 


3.9  * 
3.2  , 
4.1  * 

2.1 
r  .0 
2.4 

.0 
.0 
.0 


7.7 
7.6 
7.7 

2.3 
.0 

3.6 
1.4 
4.3 


7  87.5 
1  100.0 
6  85*7 


4,434  91.8 
1,359  92*2 
3,075  91*7 


1,673  87*5 

243  92*4 

1.43C  66*4 

6  60*0 

0  *0 

6  60*0 


516,  97*6 
166  V96*0 
350  96*3 

53*  98*1 
7  100*0 
46  97*9 


1,358 

390 
966 

133 
16 
117 

18 
1 
17 


94*0 
96*5 
93*0 

93*0 

ido*o 

92*1 

94*7 
100*0 
94*4 


>*6^" 
*0  " 
1.9 


8.3 
U.6 
6*4 

7.9. 
12*3 
6*6 


334 
62 
252 

*  41 
9 
32 


1,106 
281 

<r*  825 

5 

299 
53 
246 


4,850 
1,431 
3,419 

1,412 
251 
1,161 


2254 


2194 


25*7 
.0 
26.5 


63  2.2, 
11  1*4 
52  2.5 


46 

9- 
-39- 

4 
0 
4 


lO.i 
11.5 
-10. 0- 

26  .7 
.0 
36.4 


TOTAL 


35 
1 
34 


2,494 
773 
2,121 

467 

?  7* 
 389- 


15 
4 
11 


10 

.5 

It  866 

3 

.4 

792 

7 

♦  7 

.if  076 

19 

7.4  & 

258- 

1 

2.2  ,t 

46 

18 

8.5 

212 

0 

•  0 

~6 

0 

•0 

1 

0 

.0 

7 

63 

1.3 

4f824     ,  ' 

11 

•  7 

It  474 

52 

1.6 

3,354 

69 

3.6 

1,913 

13 

4.4 

295 

56 

3.5 

1,616 

3 

30.0 

10- 

0 

•  0 

0 

3 

30.0 

10 

2 

.4 

531 

I 

.6 

175 

1 

.3 

356  , 

1 

1.9 

54 

0 

.0 

7 

1 

2.1 

47 

31 

2.1 

If  445 

1 

•  2 

404 

30 

2.9 

If  041 

4.9 

•  0 
5.5 

5.3 
.0 
5.6 


143 
16 
X27 

19 
1 

18 


88.6 

14 

3.7 

3  77 

69.1 

3 

3.3 

92 

88.4 

11 

3.9 

265 

95.3 

1 

2.3  * 

43 

100.0 

0 

.0 

9 

94.1 

1 

2.9 

34 

94.5 

22 

1.9 

If  170 

95*6 

9 

3.1 

294 

94.2 

N  13 

1.5 

876 

94*9 

11 

3.5 

315 

96.4 

2 

3*6 

55 

94*6 

9 

3.5 

260 

90*9 

•  8 

5,336 

66*7 

u 

.7 

If  450 

92*8 

30 

.6 

3,686 

69.5 

42 

2.7 

It  578 

85.7 

6 

2.0 

293 

90.4 

36 

2.8 

1,265 

V 

TUU  21.    TOTAL.OEGREES  FOR  MAJOR  FIELC  CONFERRED  IV;  INST  ITUT  IONS  OF  HIGHER  EDUCATION  5  Y  RACE,  ETHNICITY  A  NO  SEX  I 

v  /  **"  ;  **     state^ahotHation  im'-im. 


AMERICA*  INDIAN* 
ALASKAN  NATIVE1 

'    NUNBE*  t 


^BLACK  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC: ISLANDER 


HISPANIC 


NUNS  Eft 


6U  S I NC  S  S  Wo  HAN  A  GENE  NT  - (03001 


NCW.MEXICO 
^CHEL0R*S* 
FEMALE 
'  NALE 

MASTER'S 
FEMALE, 
'  *  HALE 

NEW  YORK 
*6ACHElOR*S 

 :FENAL£r 

HALE 

MASTER'S 
'  FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
'FEMALE 
MALE 


W 
12 
7 
5 

4 

0 
4 

I 

e  22 


13 
1 

12 

0 
0 
0 


8  INSTITUTIONS); 
1*6  14  1.9 

2.9  3  -Ui 

1.0  11  2.2 


2.1 

*o-' 
2.7: 


1.4 

.0 

2.1 


82  INSTITUTIONS) 
.2.  968  6.9 

.2  444— 10*-4~ 

.1  52*  5.4 


315  5*2 
78  5.5 
237  5.2 


.0 
♦  0 

♦a 


NUMBER 


264 

-103- 
159 

155 
26 
129 

"  0 
0 
0 


I  NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


1.9 

~2r5- 
1.6. 

2  .'6 
1.8 
2.8 

.0 
.0 

;  o 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 

\ 


NO»vr£SIO£NT 
ALIEN 

NUM8ER  t 


363 

t2t^ 
242 

111 

•  19 
92 

1 
1 

0 


2.6 

—2TB- 
2.5 

1.6 

1*3 
2.0 

U3 
10.0 
.0 


U617 
678 


11.6 
15.8 


939  9.7 


:2»063 

-37551" 


•6.6 

-8279- 


594 
124 
470 

1 

.  1 
0 


9.9 
8.7 
10.2 

1.3 
1G.0 
.  .0 


8,512  86*2 

4,987  82.9 

1,213  85*0 

3,774  82*2 

57  76*  0 

6  60*0 

51  76*5 


256 

—34- 
202 

435 

90 
*45 

17 
3 
14 


1*6 

2.1 


7.2 
6*3 
7*5 

s 

22*7 
30.0 
21*5 


TOTAL 


7 

♦9 

190 

25.7 

223 

30*1 

512 

69*2 

»< 

.7 

740 

3 

1.3 

54 

22.6 

67 

29*0 

172 

72*0 

0 

.0 

239 

4 

;b 

136 

27.1 

156 

31*1 

340 

67*9 

5 

1.0 

501 

3 

1.6 

16 

9.6 

'28 

15*0 

118 

63*1 

41 

21*9 

167 

1 

2.4 

2 

4*9 

3 

7*3 

32 

78.0  *• 

6 

14*6 

41 

2 

1.4 

16 

11*0 

25 

.7*1 

86 

58*9 

.  35 

24*0 

-  146 

13,936 

^"47283- 
9,653 

6,016; 
1*427 
4,589 

75 
10 
65 


RTH  CAROLINA 

C 

42 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'  S 

•  15 

•  3 

816 

16.8 

11 

♦  3 

FEMALE 

3 

•  2 

409 

27.9 

3 

.2 

MALE 

12 

♦  4 

407 

14.1 

.  *'  8 

-  .3 

MASTER'S 

2 

•  3 

33 

5.7. 

4 

.7 

'FEMALE 

*  1 

.7 

19 

13.6 

2 

1.4 

MALE 

I 

•2 

1  l* 

3.2 

2 

.5 

DOCTOR*  S 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE.  . 

r  0 

.0 

0 

'  .0 

0 

•  0 

NORTH  OAKOTA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER*  s" 
FEMALE 
MALE 

OHIO 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
^     -  FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


11 

3 
8 

2 
0 
2 

0 
0 
0 


853 
418 
43  5 

.  4'i 
22 
19 


0 
0 

0, 


19.6 
28.5 
15.1 

7.1 
15.9 
4.3 

.0 
.0 
.0 


3,45(\  79.4 
1,039  70*9 
2,411  83*7 


520 
•113 
407 

'  11 
0 
11 


90*0  J 

91.? 

92*5 

8**6 
•  0 
34*6 


42 

9 
33 

17 
3 
14 

2 
0 
2 


1*0 

•  6 

1.1 

2.9 
2.2 
3.2 

15.4 
.0 
15*4 


4,345 
1  »466 
2,879 

576 
138 
440 

13 
0 
13 


5 

1*0 

1 

.2 

r 

.2 

1  .2 

8 

1.6 

497 

98*0 

2 

♦  4 

*~/507 

2 

1*4 

,  0 

.0 

1 

.7 

0        .0  , 

3 

2.1 

139 

97-9 

0  - 

.0 

142 

3 

.8 

1 

.3 

0 

.0 

1  .3 

5 

1.4 

358 

98*1  - 

2 

♦  5 

365 

0 

.0- 

5 

6.9 

2 

2.8 

1  "  1.4 

8 

11.1 

o4 

88*9 

0 

.0 

72 

j 

0 

♦  0 

0 

..  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

♦  0 

4 

0 

♦  0 

5 

7.4 

2 

-2.9 

1  1.5 

3 

11*8 

60 

88*2 

0 

.0 

66 

i 

52 

INSTITUTIONS) 

8 

*  .1 

469 

5.7 

39 

♦  5* 

34 

♦4 

550 

6.6 

7,633 

92*1 

105 

1.3 

8*286 

5' 

.2 

176 

7.9 

9 

.4 

196 

8.8 

2,01? 

90*3 

21 

♦  9 

2,229 

3 

,0 

293 

4.8 

30 

♦5 

28 

♦  5 

354 

5.8 

5,621 

92*8 

84 

1.4 

6,059 

2 

.1 

'  155 

7.3  v 

27 

1*3 

•  1 

187 

8*8 

1,871 

87*6 

79 

3.7 

2,137 

0 

.0 

40 

11.0 

8 

2.2 

.0 

'  48 

13.2 

304 

83*7 

11 

3.0 

363 

2  , 

♦  1 

115 

6:5 

19 

1.1 

.2 

:<39 

7.S 

1,567 

88.3 

68 

3.8 

1  1,774 

0 

•0 

6 

11.1 

1 

1.9 

0 

.0 

7 

13*0 

4o 

-  85*2 

1 

1.9 

54 

0 

^.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

,0 

.0 

0 

•  0 

8 

100*0 

0 

.0 

8 

0 

•  0 

6  > 

13.0 

I 

2.2 

0 

♦  0 

7 

15*2 

38 

82*6 

1 

2.2 

46 

OKLAHOMA 


20  INSTITUTIONS) 


BACHELOR* S 

55 

2.0 

101  * 

'  3.6 

15 

FEMALE 

22 

2.5 

42 

4.7 

'  3, 

MALE 

33 

1.8 

59 

3.3 

12 

MASTER'S 

1 

•2 

15 

2.4 

2 

FEMALE 

0 

•  0 

7 

6.5 

Ov 

MALE 

1 

•  2 

8 

I. A 

2 

OOC TOR'S 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

FEMALE 

0 

•  .0 

0 

•  0 

0 

♦    ,  MALE 

0 

•  .0 

0 

.0  ' 

0 

•6 

12 

♦  4 

183 

6.8 

2,390 

89.  1 

110 

4.1 

2,683 

•  3 

3 

•  3 

70 

7.9 

'  789 

89.2 

.  26 

2.9 

865 

.7 

9 

♦  5 

113 

6.3 

1*601 

89.0 

84 

4.7 

1 ,798. 

•  3 

1 

•  2 

19 

3.0 

424 

66.7 

193 

30.3 

636 

•  0 

0 

♦  0 

1 

6.5 

74 

68.5 

27 

25.0 

108 

.4 

1  - 

♦'2 

12 

2.3 

"t 

350 

66.3 

166 

31.4 

528 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

16 

72.7 

.   -  6 

27.3 

22 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

loo.o 

0 

•  .0 

2, 

•0 

i  0 

♦  0 

0 

.0 

•  14 

■  70*0 

6 

30.0  ' 

70 

OREGON 


.15  INSTITUTIONS)- 


BACHELOR'S 

10 

•6 

*•  14 

.9 

59 

"3.8 

•  6  ' 

93 

6.0 

1,414 

90.7 

52 

3.3 

X,5S9 

FEMALE 

4 

.9 

6 

1.3 

26 

5.8 

*  ll 

.0 

36 

8.0 

403 

89*6 

11 

2.4 

450 

MALE 

6 

.5 

8 

•  7 

33 

3.0 

10 

'  .9 

57 

5.1 

1,011 

91.2  * 

41 

3.7 

1,109 

MASTERY'S 

.1 

.3 

4 

1.2 

11  - 

3.3 

*i 

•  0 

16 

4.7 

280 

83*1 

0 

41 

12.2 

3371 

FEMALE  > 

0 

•  0 

1 

1.4 

3 

4.3 

'~.0 

•4 

5.8 

57 

82*6 

8 

ll.o 

69 

'  MALE 

1 

.4 

3 

1.1 

8' 

3.0 

0 

.0 

12 

4.5 

,  223 

83*2 

33 

12.3 

268 

OOCTOR'S 

0 

•0 

0 

•  0 

'  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

•0 

'3 

FEMALE 

*  0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0  J" 

0 

.0 

0 

•  0 

4  2 

100*0 

0 

•c 

2 

PENNSYLVANIA 


76  INSTITUTIONS) 


BACHELOR* S 

35 

♦  3 

388 

3*6 

54 

46 

♦  4 

523 

4.9 

10,162 

94.5 

66 

.6 

10,753 

FEMALE 

9 

.3 

160 

5.4 

19 

♦  6  1 

15 

♦  5 

203 

6.9 

2i724 

92.7 

11 

•  4 

2,938 

MALE 

'26 

.3 

228 

2*9 

35 

.4  WM 

31 

•  4 

320 

4.1 

7,438 

95.2 

57 

.7 

7,815 

MASTER'S 

11 

*5^ 

IS 

2**1- 

27 

l.l 

'8 

.3 

97 

4.0 

*  2,118 

88.1  * 

189 

7.9 

2,404 

*  FEMALE 

1 

♦  2  * 

4.4 

6 

1.3 

2 

♦  4 

29 

6.3 

408 

88*9  . 

22 

4.8 

459 

MALE 

10 

.5  * 

31 

1.6 

21 

1.1 

6 

♦  3 

68 

3.5 

1,710 

87.9 

167 

8.:^ 

1,945 

0 

ERJC 


2195 


1  f 


.AAERlCANVlNOlAN  v  JhSR-S 

VAlASKAN  .NATIVE  NONrHISfA 

.V-      .  -               ^  /NUNMV        ?  ****** 
lUSINE SS^AHO'NANACENCMT  10500) 


.ASIAN  OR, 


PENNSYLVANIA 

.  'DOCTOR'* 
FEMALE 
MALE 

RH30E  ISLAND 
BACHELOR'S 
e  FEMALE 

*  MALE 

MASTER'S 
~FEMACE~ 
MALE 

SOUTH  CAROLINA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

_  DOCTOR'S 
.FEMALE 
MALE 

iGUTH. DAKOTA 
BACHELOR'S 
.FEMALE 
MALE 

«  MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

TENNESSEE 

BACHELOR'S 
'  FEMALE 
MALE 


C  76  INSTITUTIONS) 

0  .0  .  0  .0 

0  .0  ov  .0 

0  .0  0  .0 

,(  V  INSTITUTIONS) 

.1  22  1.3 

.0  2  .6 

VV     -       20  -1.5 


i  • 
1  i 

MASTER'S 
FEMALE* 
-  MALE  ' 

I  ' 

t 

DOCTOR'* 
FEMALE 
MALE 

}  -w 

TEXAS  , 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

'c 

*  MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

&  ' 
'f 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

UTAH 

'BACHELOR'S 
.  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
.MALE 

OOCTOR'  S* 
FEMALE 
MALE 

\  * 

VERMONT  ** 
BACHELOR'S 
*  FEMALE 
MALE 

i  *" 

MASTER'S 
\  FEMALE 
MALE 

VIRGINIA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
HALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


5  .  2.4 
3  1.7 


26  INSTITUTIONS) 
16.$ 


2 

.1" 

339 

1  , 

.2 

179 

1 

•  1 

160 

0 

.0 

10 

0 

.0 

3 

0 

.0 

7 

0 

Jo 

0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

'    '  0 

28, 
11. 


4 

.2 
2 

0 
0 
0 


2 
1 
1 

1 

0  , 

1 

0 
0 
0 

( 

53  - 

17 

36 

5 
0 
5 

0 
0 
0 


2.5 
3.6 
2.3 

•  0 

.0  ; 

♦  0 


12  INSTITUTIONS) 

.6  1  .1 

U4  0  .0 

.4  1  *2 


.0 
♦  0 
.0 


35  INSTITUTIONS) 


.1 
.1 
.0 

.2 
.0 
.3 

.0 
♦  0  , 
.0 


393  11.7 
210  19*9 
183  8.2 


6 
2 
4 

0 
0 
0 


1.3 
2.4 
1.1 

.0 

.0* 

.0 


65  INSTITUTIONS) 


•  5 
.4 
.5 

•  2 

•  0 
.2 

•  0 
.0 

•  0 


717 
339 
376 

110 
39 
71 

2 
1 
1 


6.2 
6.8 
4.9 

4.1 
6.9 
3.3 

^2.7 

lo.o 

1.5 


7  INSTITUTIONS) 


2 

.1 

2 

.1 

0* 

'  .0 

1 

,5 

2 

.2 

1 

•  1 

3 

.4 

8 

1.1 

1 

1*2. 

0 

•  0 

2 

♦  3  * 

6 

1.2 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0  x 

.0 

0 

♦  0 

INSTITUTIONS) 


•0 

0 

•0 

•  0 

1 

♦  3 

.0 

>  3 

18*8 

-.0 

2 

33.3, 

.0 

1 

10.0 

32  INSTITUTIONS) 


•  2 
.3 
.1 

.1 
•0 
.2 


573  14.8 
261  1S.2 
312  12*8 


IER 

NUMBER 

1 

1.5 

1 

0  . 

.0 

"  0. 

1 

1.7  1 

6 

.4 

2 

2 

•  6 

1 

4 

.3 

1 

0 

•  0 

0 

 0__ 

•A 

0 

0 

.0 

5 

2 

12 

5 

.8  . 

*  6 

0 

•  0 

6 

17 

4.3 

6 

6 

7.  1 

0 

1 1 

3.5 

6 

«  0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.Of 

0 

1 

.1 

1 

0 

.0 

0 

1 

.2 

1 

o 

•  0 

r 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

20 

•  6 

5 

8 

.7 

/3 

12 

.5 

2 

30 

6.5 

3 

8 

9.5 

2 

22 

5.8 

1 

*  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


MHITE  ,  NON-RESIOENT  ^ 

NON-HISPANIC  ALIEN  »OTAL 


NUMBER 


.NUMBER 


110 
42 

68 

75 
25 
50 

\ 
0 
1 


29 
10 
19 

5 
1 
4 

0 
0 
0 


17 
6 
11 


.0 
.0 
.0 


•9 
1.1 
•9 

2.8  ' 

4.4 

2.3 

1.3 
.0 
1.5 


1.9 
4.5 
1.4 

♦  7 
1.2 

.6 

.0 
.0 

♦  0 


.5 
1.2 
♦  3 


15' 
2 
13 


2.2 
1.5 

2.3' 


.0 
.0 
.0 


♦  4 

♦  4 

♦  5 

♦9 
.7 
.9 


1.5 
♦0 
1.7 


•  1 
.3 
.1 

♦  0 
r  .0 

:o 


•6 
.9 
.4 

1.5 

•  0 
t.9 

•  0 
♦0 
.0 


2 

2.9 

44 

0 

.0  < 

'  7 

2 

3.3 

37 

31 

1.9 

1,614 

5 

1.5 

J  JO 

26 

2.0  t 

1 1  2  7  8 

5 

2.4  , 

196 

2 

6.5 

28 

-3 

•  177--. 

-168 

358 

17.4 

1.678 

191 

30.0 

444 

167 

11.8 

1     0  1  L 

1,2  34 

33 

8.4 

359 

9 

10*7 

75 

24 

7.7 

284 

0 

•  0 

10 

0 

.0 

4 

0' 

.0 

6 

7 

1.0 

665 

2 

1.4 

145 

5 

1.0 

520 

0 

.0 

64 

'  o 

.0 

0 

.0 

50 

♦  0 

♦  0 
.0 


a  ^420  12.5 
.3  222  20.0 

.1  198  8>.8 


765 
238 
527 


.6 
2.4 

♦  3 

♦  0 

♦  0 
♦0 


6.6 
6.2 
6.8 


40 
12 
2B 

0 
0 
0 


1.645 
636 
1.009 


92 

3.4 

282 

14  " 

>2.5 

78 

3.1 

20'4 

0 

♦0 

3 

0 

♦  0 

1 

0 

♦  0 

2 

7 

♦  5 

40 

I 

-.5 

12 

6 

.5 

28 

11 

1*5 

27 

1 

1.2 

3 

10 

1.6* 

24 

6' 

•2 

0 

0 

•  0 

0 

0 

-  t*o 

0 

1 

.2 

4 

0 

♦  0 

1 

1 

♦  3 

3 

0 

•  0 

3 

0 

2 

.  0 

.0 

1 

17 

8 

♦  4 

614 

.6  . 

279 

9 

.4 

335 

6 

.9 

28 

0 

.0 

i     '  3 

6 

1  1.1 

25 

b.6 
14*3 
7*4 

*0 
♦  0 
♦0 


14.1 
16*5 
13*0 

10*4 
13*8 
9*5 

4*0 
10*0 
3*1 


2*6 

5*4'- 

2.1 

3.7 
3.5 
3.7 

.0 
.0 
♦  0 


1.0 
1.2 
♦  9 

18*8 
33.3 
10*0 


15*9 
19.5 
13*8 

4*0 
2.2 
4,5 


64.7 
87*5 
61*7 


97*0 
9B*0 
96.7 

92*5 
90*3 
92*8 


81*7 
69*8 
87.1 

91*1 
89*3 
91*6 


22 
1 
21 


32*4 
*2.5 
35*0 


6tt 
8 
00 


100 
100 


19 

1.1 

1,664  '< 

2 

•6 

J43 

17 

1.3 

1.321 

*> 

t* 

5.2 

«  212 

1 

3.2 

31 

10 

5.5 

181 

17 

.8 

2.053 

1 

•  2 

636* 

16 

1.1 

,  lt*17 

p 

2 

.5 

394  ' 

0 

.0 

84 

1  i 

2 

.6 

310  *• 

0 

.0 

10 

\ 

0 

«  .0 

4  * 

0 

•  0 

99*0 
98*6 
99*0 


98 


2.889  86*2 
877  -78*9 
2,012  89*9 


41 

12 
29 


402 

86*8 

21* 

69 

82*1 

3 

343 

87*9 

IB 

5 

71*4 

2 

0 

♦  0 

0 

5 

71*4 

2 

,692 

83*3 

302 

,162 

81*8 

6B 

b.530 

84*0  • 

234 

.988 

73*2 

446 

420 

74*1 

69 

1.568 

73*0 

377 

59 

78*7 

13 

9 

90.0 

0 

*-»50 

76*9 

13 

1.421 

92*1  . 

82 

182 

82*4 

27, 

1.239 

93*7 

55 

665 

91*2 

37 

69 

80.2 

14 

596 

92*7 

23 

5 

100*0  , 

0 

2 

100*0 

0 

y  ioo«0; 

0 

407 

96*1 

4 

83 

98*8 

0 

,324 

97*9 

4 

C 

13 

81*3 

0 

4 

66*7 

0 

9 

90*0 

0 

3.224 

83*4 

27 

1.148 

80*1 

7 

2.076 

85*4 

20 

651 

93*8 

15 

129 

96*3 

.  2 

522 

93*2  ' 

13 

.0 
•0 

•  0 

1.5 

•  0 
2.0 


1.2 
1.1 

4.5 
3.6 
4.7 

28.6 

.0- 
28.6 


1*8* 
3*0 

16*4 
12*2 
17*5 

17*3 
.0 
20*0 


5.3 
12.2 
4.2 

5.1 
16.3 
3.6 

.0 
.0 
.0 

1.0  ' 

♦  0 
1*2  ' 

vo 

.0 
•0 


2.2 
1.? 
2.4 


672 
147 
52$ 

65 
14 
51 


3i  3  50 
1.1U 
2,239 

*  4*3 
'84 
379 

7 
0 
7 


11.639 
3.866 
7.773 

2.716 
5o7 
2.149 


'7J5 
10 
o5 


1.543 
'  221 
1.322 

729 
86 
643 

5 
2 


415 
84 
331 

16 
6 
10 


Vj865 
1.434 
2,431 

q94 
134 
obO 


MKJC 


2196  _      /  ' 
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.    Tf*il  21.    TJOTAL  QEGRtES  FOR  MAJOR  f  IELC  CONFERRED  :8V ;  INST  HUT  IONS.  OF  HIGHER' EDUCATION  BY  RACE, 

,         "\"-        —\  w  ,  "  '    w  STATE f AND  NATION M978-1979*     %  '  *  «"  * 


ETHNICITY  A  NO  SEXt 


^AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK'.  .  ASJAN  OR ^ 

NON-HlS PANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPAMIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE  >  NON-RESIOENT 
NON-HISPANIt  ALIEN 


TOTAL 


•     .  i      ^  NUMBER 

BUSINESS  AND NANACENE NTM  05001 


%  *  -VIRGINIA  ; 
~  'DOCTOR'S 
fEMALtN 
MALE 

.  WASHINGTON 

'  BACHELOR'S 
• FEMALE  ' 

" 

MASTER'S  , 
FEMALE  - 
MALE,  , 

DOCTOR'S 
FEMALE. 
'MALE 

WEST  VIRGINIA 
BACHELOR'S 

.  *  FEMALE' 

"  • 

MASTER'S.  * 
FEMALE  i 
'MALE 

'*     DOCTOR*  S 

;fvemale 

MALE 

/  WISCONSIN 

BACHELOR* S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S. 
FEMALE 
*  MALE 

OOC  TOR'S 
.  FEMALE 
*  *  MALE' 

.  WYOMING 

BACHELOR'S 
*    -  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
.  FfiMALE 
i  MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE  " 
MALE  , 

THE  STATES  ANO  O.C ♦ 
BACHELOR'S 
-FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
'  '  MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

GUAM 

BACHELOR'S 
.  FEMALE 
s  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

PUERTO  RICO  . 

BACHELOR9 S 
~c  FEMALE 
MALE 

'MASTER'S 
FEMALE 
-     MALE  f 

*    VIRGIN  ISLANDS 
BACHELOR'S 
"  FEMALE 
•  MALE 


-  C 

0 

-  0 
0- 

f 

'  19 

13 

*  3 
0 

3. 

0 
0 

a 


32 
.0 

•  0 

•  0 


NUMBER 


INSTITUTIONS! 

1  4*0 
1  20*0 
0  .0 


14  INSTITUTIONS) 
♦7  51  1.9 

♦7  13  1*5 

♦7  38  2*0 


•  5 
.0 
.7 

.0 

•  0 

•  0 


11  2*0 

3„  2.9 

B  1*7 

,0,  .0 

<t>  ;o 

o  #0 


17  INSTITUTIONS) 
•1  58  3i9 


•0 

a 

.5 

♦o 

•6 

•  0 
•0 

♦  0' 


15 
43 

3 
1 
2 

0 
0 
0 


3*6 

1.5 

2.7 

*  #0 

;o 

•0 


25  INSTITUTIONS) 


a 
a 
a 

•  2 

•  0 

•  2 

•  0 
i  .0 

•  0 

1 

•0 

•  0 

•  0 

1.8 

•  0 

2a 
♦o 

•  0 

•  0 


37 
12 
25 


1.0 
1.3 
♦  9 


18  3a 
io  sa 

8  1  1.7? 


0 
0 
0 

INSTITUTIONS) 


NUMBER 


127 
,31 
76 

27 
8 

.  i* 

0 
0 
0 


4 

2 
2 

1 
0 
1 

0 
0 
0 


15 
5 

10 

10 
0 
10 

0  , 

0 

0 


•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0  , 

•  0 

•  0 

•  0 


I     lt201  INSTITUTIONS) 
505    .    .3      llt430  6.6 
159        .3        5,310  10.1 

*  346        .3        6,120  5.1 


135 
26 
109 

3 
1 

2 


.3 

•  3 

•  3 

•  3 
1.0' 

.3 


2,129  4.3 
598  6.2 
It  531  3.8 


18 

16 


2.1 
2.0 
2.U 


0 
0 

0  f 

0 
0 
0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
Q  .0 
^0  .0 


•  0 

•  0 

•  0 


12  INSTITUTIONS) 
.0  1  .0 

.0  0  .0 

.o  i  .a 


•  0 

•  0 
.0 


4.6 
5.8 
4.0 

4.8 
7.8- 
4.1 

.0 
•  0 
.0 


•  3 

•  5 

r  .2 

.5 

•  0 

76~ 

•  0 

•  0 

•  0 


•  4 

•  5 

•  4 

1.7 

•  0 
2.2 

.0 

•  0 

•  0 


3,135 
1,278 
1,857 


1.2 
1.8 

.9  , 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

r 

1.8 
2.4 
1.6 


1,240  2.5 
259  2.7 
981  2.4 


xi 
o 

12 


42 
18 
24 


1.4 
•  0 
1.6 


77.8 
85.7 
7?.  7 


2  33.3 
1  100.0° 
1     20.0  ' 


NUMBER 


14- 
5 

,  9 

9 
1 
8 

0 

!  0 

0 


19 
3 
16> 

5 
0 
5 

0 
0 
0 


3tl96 
972 
2,224 

612 
113 
499 

5 

*  1 
4 


1  INST  HUT  IONS  )  " 

♦0  14  73.7 

;a  6*    60. 0 

.0  8  88.9 


♦0\  2,416 
♦  0  \'1#090 
.0  \lt326 


132 
22 
110 


X 

NUMBER 

I 

,*»JM8ER, 

X 

NUMBER 

X 

- 

.0 

4.U 

cc 

am  n 

00.  u 

C 

A  ft 

25 

•0 

,1 

20.0 

3 

60.0 

I 

20.0  , 

5 

•  0 

0 

.0 

19 

95.0 

• 

1 

5.0  'K 

20 

.5 

211  ' 

7.7 

2,453 

89.2 

86 

3.1' 

2,750 

•  6 

75 

8.6 

769 

86.1 

29 

3.3 

673 

•  .5 

136 

7.2 

1,684 

89.7 

57 

3.0 

It  877 

1  A. 

i  l.o 

'  en 

O.  V 

*  •  0 

32 

560 

1.0 

12 

11.8 

87 

85.3 

3 

2.9  • 

^10* 

1.7 

38 

8.3 

391 

85.4 

29 

6.3 

.  0 

0 

«'  n 
*  *u 

i 1 

i 

O.J 

12 

•  0 

0 

•  0 

'1 

100.0 

0 

•  0 

.1- 

.0 

-  0 

•  0 

" 

10 

90.9 

1 

9.1 

11 

*o 

•  2 

66 

4.5 

It  394 

94.1 

21 

1.4 

It  481 

.2 

18 

4.3 

391 

93.8 

8 

U? 

"    .  417 

*  .2 

48 

4.5 

1,003 

94.3 

13 

1.2- 

It  0*4^ 

• 

.  5 

6 

3.0 

134 

£A  '  n 
•  0  *U 

57 

26.9 

1  07 

2.7 

2 

5.4 

31 

83.8 

-'4 

10.8 

37' 

.0 

4 

2.5 

103 

64.4 

53 

33.1 

,  U0< 

.0 

0 

.  0 

0 

.  0 

2 

100.0 

2 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

-  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  .100.0 

2 

•  5 

75 

2.1 

3,440' 

96.1 

•  63 

1.8 

3,578 

•  3 

21 

2.2 

913 

96.9 

8 

.8  ' 

942 

•  6 

54 

2.0 

2,527 

95.9 

55 

2.1 

2,636 

♦  9 

*  34 

5.8 

497 

85.4 

51 

6.8> 

•  0 

10 

8.1 

100 

81.3 

13 

10.6 

-  -  123 

ia 

o 

24 

5.2 

397 

86.5. 

38 

8.3 

459 

.0 

* 

0 

.0 

8 

oo.  y 

*  1 

11.1 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

.0 

0 

^.0 

6 

85.7 

1 

7 

•  0 

2 

1*2 

164 

96.5 

4 

2.4 

170 

•  0 

1 

1.8 

56 

98.2 

0 

•  0 

57 

•  0 

1 

*  .9 

108 

95.6 

4  • 

3.5- 

113 

.0 

i 

1  v 

1  A 
1.0 

54 

t 

QJL  A 

to.  * 

I 

1.8 

56 

.0 

0 

•  0 

j  '  8 

100.0 

0 

•  0 

8 

•  0 

1 

2*1 

46 

95.8 

.1 

2.1 

48 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0  * 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

;  .o 

0 

•0 

1 

ioa.o_ 

0 

•  0 

1 

U9 

18,266 

10.6 

150,759 

87.4 

3,499 

2.0 

172 1 524 

1.8 

7,719 

14.6 

44,117 

83.7 

889 

1.7 

52,725 

1.9 

10,547 

-8.8 

106,642 

89.0 

2,610 

2.2 

119,799 

1.2 

4,116 

8.2 

41 ,539 

83.0 

4,386 

6.6 

<rt. ftLX 

1.2 

996 

10.3 

6,^044 

83.3 

622 

6.4 

9,662 

1.2 

3,120 

7.7 

33,495 

82.9 

3,766 

9.3 

40,361 

•  6 

38 

4.4 

662 

76.7 

163 

*8.9 

:  863 

,  1.0 

4 

4.0 

90 

89.1 

7 

6.9 

}  101 

.5 

34 

4.5 

572 

75.1 

156 

20.5 

7*2 

.0 

42 

77.  8 

12 

9  9  9 

0 

.  .0 

54 

•0 

16 

85.7 

3 

14.3 

0 

•  0 

21 

•  0 

24 

72.7 

9 

27.3 

0 

•  0 

s  33 

'  .0 

2 

33.3 

4 

•  66.7 

0 

6 

•  0 

1 

100.0 

-  0 

.0 

0  . 

♦0 

1 

•  0 

1 

20.0 

4 

80.0 

4 

0 

•  0 

5 

99.3 

2,  41 7 

99.  4 

15 

4. 

.  o 

0 

•  0  . 

2,432 

99.5 

1,090 

99.5 

•  5 

0 

.0 

It  094 

99.3 

1,327 

99.3 

9 

.7 

0 

•0 

It  336 

98.5 

132 

98.5 

2 

1.5 

o' 

.0 

134 

100.0 

*  22 

100.0 

0 

•  0 

'i  0 

•  0 

22 

98.2 

110 

98.2 

2 

1.8 

0 

•  0 

112 

•0 

14 

73.7  * 

0 

•  0 

5 

26.3 

19 

•  0 

6 

60.0 

0 

•  0 

4 

40.0 

10 

•  0 

8 

88.9 

0 

.0" 

1 

na 

9 

2197 


^i^u^  £IMN,C,IV  "° 


AMERICAN ^INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

-      NUMBER  % 


<5   •  . 

BLACK  ASIAN  OR 

NON-Hl SPANIC; PACIFIC  ISLANOER 


.  NUMBER 


t  NUMBER 


OUTLYING  AREAS  * 
.BACHELOR*  S 
-FEMALE 
MALE 

MASTER'S 

-  -    —  FEMALE- 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
-MALE 


0 
0 
0 

0 

0 

"0 
0 
0 


14  INSTITUTIONS! 


.0 
.0 
.0 

.0 

-.0. 
•  0 

•0 
•0 

.0' 


15 
6 
9 

0 
0 
0 

0 

-o 

0 


•  6 
.5 
.7 

.0 
.0 

-•0- 

•  0 
.0 
.0 


42 
18 
24 

2 
1 
1 

0 
0 
0 


HISPANIC 
NUMBER         S  ' 


1.7 
1*6 
1.7 

1.4 
4.3 

♦  9 

♦  0' 

♦  0 

♦  0 


FIELO  AGGREGATE 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

0500  ( 
505 
159 
346 

1,215 
.3 
•  3 
.3 

INSTITUTIONS) 
11,445  6*6 

5,316  9.9 
"6,129  5.1 

3,177 
1,296 
1,881 

1.8 
2.4 
1.6 

MASTER'S  r 
FEMALE 
»       '  MALE 

135 
26 
109 

.3 
.3 
♦3 

2,129 
598 
1P531 

4.2  . 

6.2 

3*8 

1/242 . 
260 
982 

2.5 
2.7 
2.4 

DOCTOR 'S 
*  *  FEMALE 
MALE 

3 
1 
2 

•  3 
1.0  ' 

♦  3 

18 
2 
16 

'  2.1 
2.0 

2a 

O1 
12 

1.4 

•  0. 
1.6 

2,416 
1.090 
1V326 


132 

110 

0 
0 
0 


5,612 
2,062 
it  550 

744 

*  135 
609 

5 
1 
4 


96.4 
96*7 
96.2 

94.3 
95.7 
94.0 


TOTA^ 
MINORITY 

NUMBER 


2t473 
1,114 
lt359 

134 
23 
111 


98*7 
98*8 
98.6 

95.7 
100.0," 
94.9 


♦ov 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

.0 

0 

'♦0 

3*2 

20,739 

11.8 

3.4 

8,833 

16*4 

2.9 

lit 906 

9*8 

1.5 

4,250 

8.5 

1.4 

1,019 

10.5 

1.5  . 

3,231 

8.0 

♦  6  " 

38 

4.4 

1.0 

4 

4*0 

.5 

34 

4.5 

WHITE* 
NON-HISPANIC 

NUMBER  I 


27 
9 
18 

6 
0 
6 

0 
0 

,  0 


150, 786 
44,126 
104,660 

41 #545 
8,044 
33,501 


NON-RES IOENT 
'  ALIEN 

NUMBER  t 


1.1 

•  8 
1.3 

4.3 
.0 
5.1 

•0 

•  0 
.0 


86.  V 
81.9 
88*0 

82*8 
83*1 
82*7 


662  76.7 
90  89*1 
572  ^5.1 


5 
4 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


3,504 
893 
2.611 

4,388 
622 
3,766 


163 
7 

156 


.2" 
•4 

•  1 

•  0 

•  0 
<0 

.0 

•  0 
.0 


2.0 
1.7 
2.2 

*8.7 
6.4 
9.3 

18*9 
6*9 
20*5 


TOTAL 


'2*505  . 
1,127 
' 1*378 

140 
23 
117 

0 
0 
0 


17  5,0.29 
53,852 
12U177, 

50,  id's 

9*685  ' 
40,49# 

863 
101* 

762>< 


COMMUNICATIONS"  (0600) 

ALABAMA. 

BACHELOR'S  x 
.    ,       '  FEMALE 
/  *  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
>  MALE 

ALASKA. 

BACHELOR'S 

FEMALE  ' 
„  SALE 

ARIZONA 

BACHELOR'S 
*  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE  ' 
MALE 

ARKANSAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

CALIFORNIA 
BACHELOR' S 
C£MALE 
MALE 

'  MASTER'S' 
i         *  FEMALE 
V  MALE 


OOC  TOR'S 
' FEMALE 
MALE 

COLORAOO 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER* S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

CONNECTICUT 
BACHELOR'S 
^  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

„  OELAWARE 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

( - 
r 

0 

1 

( 

10 
5 
5 

1 
0 
1 

o" 

0 
0 


1 

0 

1 

0 

0°' 

0 
0 
0 


10  INSTITUTIONS) 
.0  30  *  7*6 

.0  10  5*3 

.0  *  20  9*7 


•0 
♦  0 

♦o . 


3  '13.0 

1  12.5 

2  13.3 


2  INSTITUTIONS) 
;0  0  .0 
•0  0  .0 
#0  0  .0 

3  INSTITUTIONS) 
.0  7  1.8 
.0  3  1.4 
.0  4  2.3 


.Oo 

.0 

.0 


10  INSTITUTIONS! 
.7  17  11.6 

.0  V{  10  16*4 

1*2     ,         7  8*2 

43  INSTITUTIONS) 


•4 

♦  4 
.4 

.5 

♦  0 

♦  9 

•0 
♦0 
•0 


140 

73 
67 


5.9 
6.5 
5.3 


11  5*6 
5  6*1 
,  6  5.3 


.0 
♦  0 
.0 


10  INSTITUTIONS) 
*2  1*  '2*9 

*0  7  2.7 

.4  7  3.1 


•0 
.0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 


1  14.3 
1  20*0 
0  .0 


9  INSTITUTIONS) 

.8  9  7.1 

.0  4  5.6 

1.8  5  9.1 


.0 
.0 
•  0 


2*9 
•  0 

5*3" 


2  INSTITUTIONS) 

.0  6  7*7 

#0  6  10*9 

♦0  0      ' .0 


0 

♦  0 

0 

*0 

30 

0 

.0 

0 

*0 

10 

0 

.0  - 

*  0 

♦  0  v 

20 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

0 

•  0 

♦  0 

1 

0 

.0 

0 

*0 

2 

1 

9.1 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

33*3 

0 

♦  0 

1 

9** 
49 
44 

4 

? 
2 

0 
0 
0 


♦  8 
1*0 

.6 

♦  Q 

♦  0 

♦  0 


♦  7 

♦  0 
1.2 


3.9 
4.4 
3.5 

2.< 
1*8 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


14 


85 
33 
52 

6 
0 
6 

1 

0 

v  1 


3.7 
3.8 
3.4 

.0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 
.0 
.0 


3.6 
2.9 
4*1 

3*1 
*0 
5.? 

4*2 
♦  0 
5.6 


5 

1.0 

14 

c.9 

4 

1.5 

9 

3.4 

1 

♦«v 

5 

2.2 

1 

•  8 

1 

.8 

0 

.0 

1 

1.4 

1 

1.6 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

>Q 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

# 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2198 

r\  ^ 


7.6 
5.3 
9.7 

13.0 
12.5 
13.3 


9.1 

"'.0 
33.3 


24 
13 
11 

0 
0 
0 


6*3 
6.2 
6*3 

•0 
.0 
.0 


328 
160 
168 


363  91*9 
179  94*7 
184  89*3 


19 
7 
12 


82.6 
87.5 
80.0 


.19  13.0 
10  16.4 
9  10.6 


13.8 
14.3 
13.3 


10  90. # 
8  100*0 
2  66*7 


359  93*7 
196  93*8 
163  93*7 

24  100*0 
7  100*0 
17  100*0 


125  85*6 
50  82*0 
75  88*2 


2,007 
940 
1,067 


22 

11*3 

153 

7 

8*5 

64 

15 

13*3 

.89 

1 

4.2 

21 

0 

.0 

5 

1 

5.6 

34 

6.9  , 

453 

20 

7.6 

240 

14 

6.1 

213 

3 

2.3 

127 

2 

2.9 

67 

1 

1.6 

60 

1 

14.3 

6 

1 

.  20.0 

4 

0 

♦  0 

2 

10 

7.9 

117 

4 

5*6 

68 

6 

10*9 

49 

1 

2.9 

25 

0 

•  0 

14 

1 

5.3 

11 

6 

7*7 

71 

6 

10*9 

48 

0 

*0 

23 

84*3 
83*9 
84.7 

78.5 
78.0 
78.8 

87.5 
83.3 
88.  9* 


92.4 
91.6 
93.4 

96.2 
97.1 
95.2 

85*7 
80.0 
100*0 


92*1 
94*4 
89*1 

71*4 
87*5 
*  57.9 


91.0 
87*3 
100.0 


2 

•  5 

395 

0 

•  0 

189 

2 

l  *0 

206 

1 

4*3 

23 

0 

.0  x 

8 

1 

6*7 

15 

0 

.0 

11  •* 

0 

♦0 

b 

0 

.0 

3 

0 

♦  0 

383 

0 

♦  0 

?  no 

0 

.0 

174 

0 

.0 

24  , 

0 

,  .0 

7 

o. 

•  0 

17 

2 

1.4 

146 

1 

1.6 

61 

1 

1*2 

85 

46 

1.9 

2,381 

21 

1.9< 

1,121 

25 

2.0 

1*260 

20 

10.3 

.195- 

11 

13.4 

82 

9 

8.0 

'  113 

2 

8.3 

'  24 

I 

16.7 

•* 

1 

5.6 

3 

•  6 

490 

2 

•8 

262 

1 

•  4 

228 

2 

1.5 

132 

0 

,  .0 

69. 

2 

3.2 

63  , 

0 

■  .0 

.  7 

0 

•0 

5 

0 

•  0 

0 

..o 

127 

0 

.0 

72 

0 

.0 

55 

9 

25.7 

35 

2 

12.5 

16 

■  7 

36.6 

19 

,1.3 
1.8 
•  0 


78* 
55 
23 


*  *»  


 _  ,   ,  t.  i-  . 

"  .  race  21;  total*  degrees  rwA  major, fielo  conFwutw  .  institutions  of  higher  eoucation  by  race*  ethnicity  and  sex: 

~'S'~>*.  '*  ~*  '         ^  STATE  'ANO  HAT  ION    WTI-HW      *  —  *  


american  indian    .  .slack  asian  oa  % 

' "Alaskan  native    non-hisfanic  pacific .islanoer  hisfanic 


,  *.  NUMBER- 
CWWNICAfl6NS>t0600r^  \~ 


.0  EL  A  WAKE 

"MASTER'S 
V  ."FEMALE 
'  HALE 


( 


DISTRICT  OF  COLUMBIA  f 

-BACHELOR'S    *     '  0 

1  i    "   -  FEMALE  ,  0 

HALE  0 


NUNBER 


2  INSTITUTIONS! 

•0  ,  o  *  ;o 

•;o  *o  .o 

.o'  o  *o 

6  INSTITUTIONS) 

•  0  140  41.8 

•0  103  47.* 

;0  37  30.1 


NUMER 


0 
0 
0 

.  1 
1 

0 

0  < 

0 

0 


I  BACHELOR'S 

0 

X  :<  FEMALE 

0 

k  A     ,  HALE 

0 

?:      '             MASTER*  S 

0 

J               *  .  FEMALE 

< 

0 

• 

0 

DOCTOR'S ' 

0 

.FEMALE 

0 

.  MALE 

'  0 

f  «MiA 

c 

*  BACHELOR'S 

I 

.  FEMALE 

0 

MALE 

1 

MASTER'S 

0 

k"'        .  FEMALE 

0 

MALE 

0 

\                 DOCTOR' s 

0 

•         v  FEMALE 

0 

?                      *  MALE 

0 

KANSAS.  :  . 
♦  ~  "BACHELOR'S 
'*  FEMALE 

male; 


.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 


14  INSTITUTIONS) 

.0 
.6 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

10  INSTITUTIONS) 

•4  12  2.3 

•4  5  2.0 

.4  .           7  2.6 


11 

3.2 

6 

3.4 

5 

2.9 

2 

3.9 

1 

5.6 

1 

3.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

;erlc 


.0 
.0 
.0 


.0 

•  0 

•  0 

1.7 
3.2 

•  0 

•  0 
»0 
.0 


NUMBER 


:  TOTAL 
MINORITY 


NUNBER 


WhItE  •  NON-RESIDENT 
NON-HISFANIC  ALIEN 


TOTAL 


.9 
.5 
1.7 


2  4.0 
1  4.8 
1  3.4 


57 

25 
32 

22 
14 
8 


52.8 
56.8 
50.0 

64.7 
63.6 
66.7 


1.5 
2.9 
•  0 


.6 
.5 
.7 

.7  * 

.8 

.6 

4.8 

.0 
5.6 


37 
20 
17 

*  1  , 

0 
'  I 

0 
0 
0 


13 
8 

*  5 

1 
0 
1 

0 
0 
0 


NUMBER 


3.1 
3.1 
3.1  a 

1.7 

•  0 
3.7 

•  0 

•  0 

•  0 


•  2 

•  3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


2.8 
2.3 
3.1 

•  0 

•  0 

•  0 


1.5 
•  0 
3,0 


•  9 
1.1 

.7 

•  3 

•  0 
•6 

.0 

•  0 

•  0 


144 
104 
40 

14 
8 
6 


IP 

,60 
5" 


98- 
57 
41 

2 
I 
I 


61 
26 
35 

22 
14 
8 


.0 
.0 
.0 


43.0 
48.4 
33.3 

28.0 
31.1 

20.7 


9.5 
9.3 
9.8 

3.4 
3.2 
3.7 

33.3 
•0 
40.0 


17.6 
17.9 
17.1 

7.7 
7.1 
8.3 


56.5 
59.1 
54.7 

64.7 
63.6 
64.7 


2  2.9 
1  2.9 
1  3.0 


183 

106 
77 

23 
10 
13 

4 

0 
4 


12.5 
13.9 
11.0 

8.0 
7.8 
8.3 

19.0 
•  0 
22.2 


3  100.0 
0  .0 
3  100.0 


175 
101 
74 

31 
12 
19 


52.2 
47.0 
61.7 

62.0 
57.1 
65.5 


1,065  89.7 
579  89.9 
486  89.5 


48 
27 
21 

4 
1 
3 


82;e 

37.1 
77.8 

66.7 
100.0 
60.0 


459 
260 
199 

23 
13 
10' 


44 
15 

29 

11 
7 
4 


65 
34 
31 


1.268 
649 
619 


82.3 
81.8 
82.9 

68.5 
92.9 
83.3 


40.7 
34.1 
45.3 

32.4 
31.8 
33.3 


95.6 
97.1 
93.9 


86.7 
85.3 
48.3 


252  88.1 
115  89.1 
137  87.3 

13  61.9 
3  100.0 
10  55.6 


42  S 

\  5.7  * 

1 

•  1 

2 

•3 

45 

6.1 

687 

93.2 

23 

\6.2 

.  0 

.0 

2 

•  5 

25 

6.7 

343 

92.5 

19 

3.2 

1 

.3 

0 

•  0 

20 

5.5 

344 

94.0 

5 

A 

o  v 

•  0 

0 

•  0 

5 

*7.6 

*M 

89.4 

4 

12.9\ 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

12.9 

26 

83.9 

1 

2.9  V 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

2.9 

33 

94.3 

0 

.0  \ 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0  N 

\  o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

•  0 

\  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

100.0 

1 

•  3 

13 

3.8 

331 

95.9 

0 

.0 

6 

3.4 

168 

96.0 

1 

•  6 

7 

4.1 

163 

95.9 

0 

.0 

2 

3.9 

43 

64.3 

0  , 

.0 

1 

5.6 

17 

94.4 

0 

•  0 

1 

3.0 

26 

78.8 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

100.0 

0  * 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

1.0 
1.2 
.7 


21 
9 
12 


4.1 
3.7 
4.5 


NUMBER 


488  94.9 
235  95. V 
253  94.1 


16 

10, 


9 
5' 
4 


X 

• 

.0 

3 

•  0 

0 

.0 

3 

4.8 

335 

4  .7 

215 

5.0 

120 

10.0. 

50 

4.  8 

21 

13.8 

29 

•  8 

1(  187 

.8 

-  644 

.7 

543 

13.8 

58  ' 

9.7 

31 

18.5 

27 

•  0 

6 

•  0 

1 

.0 

5 

.2 

558 

•  3 

318 

•  0  „ 

240 

3.8 

26 

•0 

14 

8.3 

2.8 

108 

6.8 

44 

•  0 

64 

2.9 

34 

4.5 

22 

•  0 

12 

1.5 

68 

•  0 

35 

3.0 

33 

•  8 

1*462 

.8 

761 

.7 

??1 

3.8 

286 

3.1 

129. 

4.5 

157 

19.0 

21 

•  0 

3 

22.2 

18 

.7 

737  # 

.8 

371 

.5 

366 

3.0 

66 

3.2 

31 

2.9 

35 

.0 

7 

•  0 

4 

•  0 

3 

•  3 

345 

.6 

175 

•  0 

170 

11.8 

51 

•  0 

;b 

18.2 

33 

.0 

5 

.0 

T2 

.0 

,  3 

1.0 

514 

.4, 

245 

1.5  • 

269 

*;5Sa'5!?i^     ^?S«Nic  ^«JUSnO^  HISPANIC 

I  NUMBER 


TOTAL 
HINORW 


WHITE 
NOh-HlSfANlC 


NUMBER. 


'COMMUNICATIONS ' f  0600} 

KANSAS 
-     *  RASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S  f 
FEMALE   .  - 
NALE 

KENTUCKY*  v 

BACHELOR'S  . 
"  FEMALE 

.   ?H*tE,  — 

%      MASTER* S 
FEMALE 
MALE 

LOUISIANA 

CACHELOR'S" 
FEMALE 
NALE 

NASTER'S 
FENALE 
NALE 

MAINE 

BACHELOR'S 
FENALE 
NALE  '  f 

NARYLANO 

BACHELOR'S 
FENALE  ' 
NALE 

MASTER'S  . 
A  FEMALE 
*  NALE 

MASSACHUSETTS  \ 
BACHELOR'S  \ 
FENALE  \ 
■      NALE  V 

MASTER' S 
FENALE 
NALE  • 

V. 

DOCTOR'S 
FENALE 
NALE 

• 

MICHIGAN 
*  BACHELOR'S 
..  FENALE 
"HALE 

,5  MASTER'  S 

FENALE 
MALE 

"  0OCT0|'S 


EM1LE 
(MALE 


MINNESOTA  *  . 
BACHELOR'S 
FENALE 
NALE 

N ASTER'S 
FEMALE 
,  MALE 

'l  OOCTOR'S 
FEMALE 
NALE 

tttsstss'im 

BACHELOR'S 
FEMALE 
NALE 

MASTER'S 
FENALE 
-  NALE 

MISSOURI' 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


NUMBER 


10  INST  HUT  IONS) 
.0  3  7.9* 

•0  3  13*0 

•  0  0  .0 


•  0 
•0 

•  0 


10  INSTITUTIONS) 
.0  22  6.3 

•0  9 
.0  U  7^ 


•0 
•  0 

•0. 


0 
0 

0. 


15  INSTITUTIONS) 
m0  ■  88  22*6 

•  ;0  59  28.0 

•  0  29  16.6 


16.7 
18.8 
•0 


■NUMBER 


2  INSTITUTIONS) 
•0  0  .0 

•0  0  .0 

•  0  0  .0 

8  INSTITUTIONS) 
.7  42  9.5 

.8  26  11.0 

.5  16  7.7 


•0 

-•2 

•0 


5  *10.4 

2  6.5 

3  17.6 


20  INSTITUTIONS) 


.4 
•  0 
.7 

.0 
.0 


•0 
.0 
•  0 


4 
1 

3 

3 
2 
1 

0 
0 
0 


•  8 
.4 

1.1 

5.2 
5.4 
4.8 

•0 
•0 

•  0 


6  INSTITUTIONS) 
.0  65„26.5 
.0  42  2,9.2 

.0  23  22.8 


0  .0 
-0  .0 
*  0  .0 


22  INSTITUTIONS) 
.0  *6  6,9 

.0  23  6.8 

•0  23  7.1 


12 

INSTITUTIONS)  . 

1 

•  1 

34 

3.7 

2 

0 

•0 

23 

4.6 

1 

1 

,  .2 

11 

2.5 

1 

0 

;o 

3 

1.3 

0 

0 

•  0 

2 

1.6 

0 

0 

•0 

t- 

1.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

0 

.03 

0 

•0 

0 

I 

INSTITUTIONS) 

1 

'-5 

116 

9.8 

6- 

1 

•  2 

58 

70.0  - 

4 

0 

•o- 

"  9.5 

2 

"0 

•0 

11 

6.4 

A 

0 

•  0 

6 

7.7 

2 

0 

5 

9.4 

2 

0 

•  0 

0 

o.o 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

3 
0 

3- 

1 
1 
0 

0 
0 
0 


.5 

•  5 

•  6 

•0 
•0 

•  0 


•  0 

•  0 
.0 


.2 
.0 
.5 

.0 

•  0 

•  0 


•  2 

•  2 

•  2 

•  0 

•  0 

•  c 

•  0 

•  0 

•  0 


•  3 

3.1 
2.6 
3.8 

v  .0 

•  0 

•  0 


•  6 

•  0 
1.1 

1.7 
2.7 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


•0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 
.0 


.6 
•  0 
1.2 


X 

NUMBER 

X 

NUMBcR 

• 

* 

* 

A 

•6 

3 

7  9 

35 

92. 1 

•  0 

3 

13.0 

20 

87.0 

.0 

0 

•  0 

15 

100.0 

•  0 

* 

0 

n 

7 

100.0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

•0 

0 

•0 

7 

JOO.O 

•  0 

22 

6.3 

321 

92.5 

•  0 

8 

4.9 

155 

94.5 

•  0 

14 

7.7 

r 

166 

90.7 

•  0 

0 

.0 

25 

96.2 

•  0 

0 

.0 

*  12 

100.0 

•  0 

0 

•0 

13 

92.9 

NON-RES  I OENT 
ALIEN 

NUMBER  '  * 


TOTAL 


2.3 
2.4 
2.3 

11.1 
•  0 
100.0 


•A 

•  0 
.7 

•0 

•  0 

•  0 


99 
65 
34 

5 
•  3 
2 


25.6 
30.8 
19.4 

27.8 
18.8 
100.0 


11 
1 
10 

4 

3 
1 


2.1 
.4 
3'.6 

6.9 
8.1 
4.8 


0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•0' 

65 

26.5 

0 

'  .0 

42 

2  9.2 

0 

•  0 

23 

22.8 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•o  . 

0 

•0 

51 
23 
2B 


7.7 
6.8 
8.6 


286 
146 
140 

13 
13 
0 


74.1 

6*9.2 
8  0*.O 

72.2 
81.3 
•  0 


0 

•  0 

0 

•  0 

61  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

31  100.0 

0 

.0 

*  0 

•  0 

30  100.0 

4 

.9 

50 

11.3 

375  84.7 

'3 

1.3 

31 

13.1 

198  83.9 

t 

•  5 

19  * 

9.2 

177  85.5 

1 

2.1 

6 

12.5 

40    83.3  , 

h 

3.2 

3 

9.7 

26  83.9 

0 

•  0 

3 

17.6 

14  82.4 

6 

.7 

-43 

4.7 

865  94.5 

3 

•  6 

27 

5.6 

447  93.3 

3 

.7 

16 

3.7 

418  95.9 

2 

.9 

.5 

2.2 

210    92.9  » 

2 

1.6  * 

4 

3.1 

117  90.7 

0 

•  0 

1 

1.0 

93  95.9 

0 

•  0 

0 

.0 

3  100.0  . 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100.0 

Ol 

•0 

0 

.0 

2  100.0 

9 

•  8 

132 

11.1 

1,049  88.2 

6 

1.0 

.  *  69 

11.9 

503  __87.0-- 

3 

•  5- 

63 

10.3 

*  546  89.4 

1 

•  8 

16 

12.2 

102   ^7*7. 9 

0 

•  0 

8 

10.3 

64  82.1 

1 

1.9' 

8 

15.1 

38  J71.7 

0 

•  0 

0 

.0 

.  10  83.3 

0 

•  0 

0 

2  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

8  80.0 

0 

•  0 

38 

0 

•  0 

23 

0 

•  0 

15 

0 

•0 

7 

0 

•  0 

0 

o 

•U 

7 

4 

1.2 

347 

•  6 

164 

3 

l.O 

IB* 

1 

3.8 

26 

0 

•  0 

12 

1 

7.1 

14 

1 

•3 

38fe 

0 

*  .0 

211 

1  . 

•  6 

0 

•  0 

18 

0 

.0 

16 

0 

•° 

2 

/ 

0' 

•  0 

-  61 

0 

•  0 

31 

Q 

.0 

30 

18 

■  4.1 

443 

7 

3.0 

236 

11 

5.3 

207 

t> 

2 

4.2 

48 

2 

6->5 

3  b 

0 

.0, 

17 

7 

•  8 

915 

5 

1.0 

479 

2 

•  5 

436 

11 

4.9  * 

226 

8 

6.2 

129 

3 

3.1 

97 

0 
0 
0 

6- 
2 


13  9.9 

6  7.7 

7  U.2 

2  16.7 

0  .0 

(   2  20.0 


492  95.7 
228  97.4 
264 


42 
28 
14 

7 

2 
5 


75.7 
1  66.7 

70.0 
i  66.7 
|71.4 


179  j  73.1 
102  /  70.8 
77  76.2 


10 
7 

3 


„•  90  .9 
100.0 
75.0 


606  91.5 
312  92.6 
294  90.5 


It  189 
578 
611 

131 
78 
53 


12 
to! 


11 

2.1 

514 

5 

2.1 

234 

6 

2.1 

280 

12 

20.7 

58 

6 

16.2 

37 

6r 

28.6 

r 

21 

3 

30.0 

10 

1 

33.3 

3 

2 

28.6 

7 

i 

1 

•  4 

245 

0 

144 

1 

1.0 

101 

1 

9.1 

11. 

0 

•  0 

7 

1 

25.0  . 

4 

5 

•  8 

*  662 

2 

•6 

337 

3 

.9 

325 

2200 


2260 


TABLE* 21.    TOTAL  DECREES  FOR  MAJOR  PIEiC  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDXATIDN  BYRACEt  ETHNICITY  AND  SEX: 
-  -  .    STATE  AND  NATION    ItTB-lttt.  "  % 

-    -    -  *t-    "  -      ~   "  .: .  - 


AMERICAN  J  NO  I  AN' 
ALASKAN.  NATIVE, 

NUMBER  •< 


•LACK'  _  ASIAN, OR  •  TOTAL 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER      HISPANIC    ,  MINORITY 

J  .  * 

NUMBER         I     NUMBER         X      NUMBER    '     I  *  NUMBER 


tonZTE 
NON-HtSPANiC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 


COMMUNICATIONS  IDAOOI 


MISSOURI  . 

MASTER* S 
FEMALE 
MALE 

# 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

MONTANA.  . 

*  BACHELOR'S 

*  <t  FEMALE 

MALE 

MASTER'S 
'FEMALE 
MALE 

NEBRASKA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
HAL* 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

NEVADA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
,  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

NEW  HAMPSHIRE 
BACHELOR'S 
FEMALE 
■MALE 

NEW  JERSEY 
BACHELOR'S 

*  FEMALE 

MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

MEW  MEXICO 
'  -BACHELOR* S^ * 
FEMALE 
MALE, 

'  MASTER'S 
'  FEMALE 
4  .MALE 

NEN/YORK 

BACHELOR'S 
FEMALE 

*  MALE 

MASTER' S  * 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

'NORTH  CAROLINA 


22  INSTITUTIONS) 
•  0  4  3.B 

•0    '  2  3*7 

•0  2  3.8 


.0 

•  0 

•  0 

*3 
.0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 


INSTITUTIONS! 

I  1.9 
"    1  3.7 
0  .0 


.0 
.0 
•  0 


B  INSTITUTIONS) 
•  0  3    .  1.3 

•0  3  2.6 

•0  0  0  .0 


•  0 

•  0 
.0 


INSTITUTIONS) 
2  4.8 
1  4.8 
1   '  4.8 


3  INSTITUTIONS) 
•0  «    0  .0 

•0  0  .0 

•  0  0  .0 

B  INSTITUTIONS) 
.3  •  46  7.3 

.7  24  ,  7.9 

•  3  22  6.6 


4.5 
,0 
U.I 


•  0 
•0 

•  0 


(  4  INSTITUTIONS) 

I  1.3  I  1.3 

0  .0  I  '2.4 

1  2.9  0  *  .0 


.0 
.0 
.0 

38 
.3 
•  2 
.4 

^ 
.0 
•0 

.0 

*o 

.0 


2  33.3 
I  25.0 
I  50.0' 

INST  ITUTIONS) 


179 
97 
82 

26 
16 
10 

0 
0 
0 


7.5 
8.6 
6.5 

5.3 
6.8 
3.8 

.0 
.0 
•  0 


4  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

1  * 

•  4 

50 

20.0 

FEMALE 

0 

.0 

23 

16.0 

<  MALE 

1 

.8- 

27 

22.1 

'MASTER'S  '  • 

0 

.0 

0 

•  0 

FEMALE' 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE 

0  • 

.0 

°" 

•  0 

DOCTOR'S 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

•  0 

'  MALE 

0  . 

•  0 

0^ 

.0 

NORTH  DAKOTA 
BACHELOR'S 
FEftALE. 
MALE 

*OMIO*. 
r'  BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


<  4  INSTITUTIONS) 

0  .0  *0  .0 

0  .0  0  .0 

0  .0  0  .0 

(  36  INSTITUTIONS) 

1  .1  120  6.1 
1  .1  62  9.2 
0  .0  58  7.1 


£rIc 


2 

1.9 

0 

•  0 

6 

5.7 

95 

89.6 

5 

4.7 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

3.7 

50 

92.6 

2 

3.7 

2 

3.8 

0 

.0 

4 

7.7 

45 

B6.5 

3 

5.8 

" 

0 

.0 

0 

•  0  * 

0 

•0 

2 

100.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

•0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

'o 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.9 

53 

e9B.l 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

3.7 

26 

96.3 

0 

•  0 

0 

'    .0  , 

0 

•  o 

0 

•  0 

27 

100.0 

or 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

-2 

100.0  . 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

m  1 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

loo.o 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

•  4 

4 

1.7 

233 

97.9 

1 

•  4 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

2.6 

112 

97.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

1. 

•  8 

1 

•  8* 

121 

98.4 

1 

.8 

0 

.0 

0 

.6- 

,  0 

•  0 

8- 

100.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

6 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2.4 

3 

7.1 

38 

90.5 

1 

2.4 

o 

•  0 

o 

•  o  • 

1 

'  4.8 

19 

90.5 

1 

4.8 

0 

•  0 

1 

4.8 

2 

9.5 

19 

90.5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0  * 

•  0 

0 

.0 

0 

•o. 

0 

•0 

71 

100.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

o 

•  0 

44 

100.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

27 

100.0 

0 

•  0 

2 

.3' 

10 

1*6 

61 

9.7 

564 

90.0 

2 

•  3 

1 

•  3 

7 

2*3 

34 

11.2 

268 

88.2 

2 

.7 

1 

•  3 

3 

.9 

27 

8.4 

Zr,i> 

91.6 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

4.5 

2 

9.1 

20 

90.9 

0 

•  0 

o 

•  0 

1 

7.7 

1 

7.7 

12 

92.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

8 

88.9 

0 

•  0 

o 

•  0 

13 

17.3 

15 

20.0* 

60 

80^0 

0 

•  0 

0 

.0 

10 

24.4 

11 

26..S 

30 

73.2 

0 

.0 

0 

.0 

3 

8.8 

4 

11.8 

30 

88.2 

0 

•  0 

0 

.0 

*V 

•  0 

'  2 

33.3 

3 

50.0 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

25.0 

2 

50.0 

1 

25.0 

0 

•  0 

* 

0 

•  0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

•  0 

30 

1.3 

58 

2  .4 

274 

11.4 

2.  097 

87.5 

26 

1.  1 

20 

1.8 

30 

2.7 

149 

13.2 

971 

85*9 

11 

1.0 

10 

.8 

28 

2.2 

125 

9.9 

It  126 

88.9 

15 

1.2 

9 

1.8 

5 

1.0 

40 

8.1 

408 

82.6 

46 

9.  ■> 

'  5 

2.r 

1 

.4 

22 

9.4 

186 

79.5 

26 

11.1 

4 

1.5 

-  4 

1.5 

18 

6.9 

222 

85.4 

20 

7.7 

0 

.0 

Q 

.0 

0 

•  0 

18 

85.7 

3 

14.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

83.3 

1 

16.7 

0 

.0  " 

0 

•  0 

0 

•  0 

13 

86.7 

2 

13.3 

0 

.0 

1 

•  4 

52 

20.8 

•196 

78.4 

2 

.8 

0 

.0 

1 

•  3 

24 

18.8 

104 

81.3 

0 

•  0 

0 

,0 

0 

•  0 

28 

23.0 

92 

75.4 

2 

1.6 

« 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

•  0 

15 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

2.2 

1 

2.2 

45 

97.8 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

20 

lOO.'O 

"  0 

.0 

0 

.0 

1 

3.8 

1 

3.8 

25 

96.2 

0 

.0 

2 

.1 

6 

.4 

129 

8.7 

1*352 

91*0 

4 

.3 

1 

.1 

2 

.3 

66 

9.8 

605 

89.9 

2 

•  3 

I 

•  1 

4 

•  5 

63 

7.8 

747 

92.0 

2 

.2 

2201 


106 
54 
52 

2 
0 
2 


54 

27 
27 


2 
1 

I. 


238 
115 
123 

B 

2 
6 


42 
21 
21 


71 
44 

27 


627 
304 

22 
13 
9 


75 
41 
34 

6 
4 
2 


2*397 
1.131 
1.26  6 

494' 
234 

260 

21 
6 
15 


250 
128 
U2 

15 
5 
10 

1 

0 

1 


46 

20 
26 


1.485 
673 
812 


*  •  1  * 


WaL*' 
MINORITY 


HHITE        „  N0Nr*ESI0ENT  f 
NON-HISPANIC?        ALIEN  TOTAL 


COMWNICATIOMMMOp) 


NUNBIA 


numier\ 


S  N  NUMBER         *  a -NUMBER 


NUMIER, 


t  NUMBER 


OHIO 


MASTER'S 
FEMALE 

*  '..doctor's 

FEMALE. 
MALE 

OKLAHOMA 
,    BACHELOR*  S 

FEMALF  ' 
»  MALE 

*  .  MASTER'S 

FEMALE 

MALE  i 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

OREGON 

lACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S  .  * 
■  FEMALE* 

HALt 

r  * 

PENNSYLVANIA 
BACHELOR'S 
FEMALE 

*  ,  MALE 

\  MASTER'S 
\  FEMALE  • 

'  MALE 

OOCTOR'S  * 
FEMALE, 

MALE  "  * 

*  -  >  * 

RHOOE  ISLANO 
BACHELOR? S 
FEMALE 
u  MALf 

MASTER'S 
'  FEMALE 

rc  • 

*  SOUTH  CAROLINA 
BACHELOR'S 
FEMALE- 
o  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
"ALE 

SOUTH  DAKOTA       -  - 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 
\  * 
MASTER'S 
FEMALE 

MALf  « 

TENNESSEE     ^  v 
BACHELOR'S 
FEMALE 
•MALE 

i 

MASTER'S 
FEMALE  :• 
9    <'  *  MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE  > 

*  MALE 

TEXAS 

BACHELOR*  S 
FEMALE 
'     <.  *     •  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 

MALE  4? 


A.        34  INSTITUTIONS! 
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•0 
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•0 
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J ABLE  21 «  TOTAL  OEGAEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BT  INSTITUTIONS  *dF  HIGHER  EO 
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MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


69 
30 
39 

2 
0 
2 


DOCTOR^  0 
FEMALE  0 
MALE  0 


1*998 
1.156 
640 

149 
63 
66 

10 
2 
6 


7*6 
8*6 

6.3 

5.2 
5.9/ 
4.5 

/ 

5.2 
3.7 
5.6 


COMPUTER  ANO  INFORMATION  (0.700) 


ALA6AMA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
i-  MALE 

-  OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

ALASKA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

.  ARIZONA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

ARKANSAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

CALIFORNIA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

.  MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


\ 


OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

COLORADO 

BACHELOR'S 
FEHALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

CONNECTICUT 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


10 

INSTITUTIONS) 

0 

.0 

39  24.2 

0 

.0 

19    35. 8 

0 

.0 

20  16.5 

0 

*  .0 

0  .0 

0 

1° 

0  .0 

0 

Jo 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

1 

1 

INSTITUTIONS) 

0 

•0\ 

■  0  *P 

0 

.0* 

[       :  o  .o 

0 

.0 

1              0  .0 

5 
♦0 

•  0 

•  0 

28 

•  6 

•  0 
1.1 


INSTITUTIONS)' 

2  4^3 
1  7.7 
1  2.9 

V        /  ' 

INST  IT  UT  IONS) 
\  18  2.8 

3  l.B 
3.2 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


1.4 
1.6 

♦  0 
.0 
.0 


5  INSTITUTIONS) 
.0  3  3.2 

.0  1  3** 

.0  2  1.1 


1  3.3 

0  *0 

1  4.0 


INSTITUTIONS) 

!  0  »C 
0  «C 
0  »C 


0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 


270  1*0 

135  1*0 

135  1.0 

50  U7 

27  1.9 

23  1.6 


1.6 
♦  0 
2.2 


.0 

•  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 


.0 
♦  0 
.0 


3 

INSTITUTIONS) 

.0 

0 

•  0 

4 

3.3 

•0 

0 

.0 

2 

6.5 

•  0 

\ 

0 

.0 

1    2  * 

\2.2 

♦0 

\ 
\ 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

,  0 

.0- 

0 

•0 

♦  0 

\ 

0 

.0 

0 

•  0 

2.1 
7.7 
•  0 


•63 
22 
41 

19 
6 
13 

1 

0 
1 


'  9.9 
13.0 
B.8 

5.3 
9.7 
4.4 

2.8 
.0 
3.1 


1.1 
.0 
1.5 

•  0 
.0 
.0 


4  4.0 
2  16*7 
2  2.3 


13  100.0 
10  100.0 
3  100. 0' 


13  100.0 
10  100.0 
3  100.0 


100.0 

13 

100.0 

100.0 

10 

100.0 

100.0 

3 

100.0 

♦  0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

422 

1.6 

2. 

759 

10.4 

218 

1.7 

1* 

541- 

11.7 

204 

1.5 

li 

218 

9.2 

33 

1.1 

234 

8.1 

13 

♦  9 

123 

8.8 

~20 

1.4 

111 

7.5 

2 

1.0 

15 

>  7.8 

,  0 

♦  0 

2 

'.3.7 

2 

1.4 

13 

9.4 

0 

♦  0 

39 

24.2 

0 

.0 

19 

35.8 

0 

.0 

20 

18.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

"  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

5.7 

11 

9.0 

1 

3.2 

3 

9.7 

6 

6.6 

8 

8.8 

.0 
..0 
*0 


3  6.4 
2  15.4 
1  2.9 


23 

3.6 

109 

17.1 

5, 

3.0  ■ 

30 

17.8 

18 

3.8 

79 

16.9 

1 

.3 

25 

7.0 

0 

.•o 

7 

11.3 

1 

.3 

18 

6*1 

0 

♦  0 

1 

2.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.1 

4 

4.3 

8 

8.5 

0 

.0 

1 

3.4 

4 

6.2 

f 

i0.8 

0 

♦  0 

1 

3.3 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0  - 

1 

4.0 

1 

1.0 

5 

5.0 

0 

.0 

2 

\6*7 

1 

1.1 

3 

3*4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


23i418 
11.532 
11,386 

2.454 
1.196 
1.258 

160 
49 
111 


115 
31 
84 

14 
3 
11 

,  1 
0 
1 


.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

.0 
•0 

•  0 


88*5 
87*4 
89*7 

85*2 
85*5 
84*9. 

83*3 
90*7 
80*4 


71*4 
58*5 
77*8 

70*0 
100*0 
64*7 

100*0 
«0 
100*0 


2  100. a 
0  «0 
2  100*0 


110 

28 
02 


90*2 
90*3 
90*1 


31  91*2 
6  100*0 
23  88*5 


o 

♦  0 

u 

0 

•  0 

iO 

0 

— .0- 

3 

0 

•  0 

13 

o 

•J 

10 

o 

•  0 

3 

0 

•J 

0 

o 

.0 

0 

o 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•0 

0 

0 

.0 

0 

278 

1.1  ' 

26.455 

127 

1.0 

13.200 

151 

1.1 

13.255 

192 

6.7 

2,880 

80 

5.7 

1.399 

112 

7.6 

1.481 

17 

8.9^ 

192 

3 

'  5.6  * 

54 

14 

10.1 

138 

7  • 

4.3 

161 

3 

5.7 

53 

4 

3.7 

-  108 

6 

30.0 

20 

0 

•  0 

6 

35.3 

17 

6 

.0 

1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

I 

0 

♦0 

\ 

0 

♦  0^ 

o\ 

0 

.0 

1 

♦  8 

122 

0 

*.  .0  ' 

31 

1 

1.1 

91 

3 

8.0 

34 

0 

.0 

8 

3 

11.5 

26 

244 

68.0 

90 

25.1 

41 

66.  1 

14 

22*6 

203 

68.4 

76 

25*6 

19 

52*8 

16 

44*4 

4 

100.0 

0 

•0 

15 

46*9 

16 

50*0 

83 

88*3 

3 

3*4 

27 

93*1 

1 

3.4 

56 

86*2 

2 

3.1 

27 

90*0 

2 

6.7 

4 

60*0 

1 

20.0 

23 

92*0 

1 

4.0 

94 

94*0 

1 

1.0 

10 

83*3 

0 

•  0 

84 

95*5 

1 

1.1 

359 

\o2 
297 

36 
4 
32 


94 
29 
65 

30 
5 
25 


100 

88/ 


MP 


£2.64 
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TABLE  21*     TOTAL  OECAEES  FOB  MAJOR  FIELC  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOLATION  BY  RACE*  ETHNICITY  ANO  SEXt 
N  STATE  A  NO  NATION  W0-H7* 


AMERICAN  INDIAN  SLACK  ASIAN  OR  ,  TOTAL  WHITE "  NON-RES IOENT 

ALASKAN  NATIVE      NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER      HISPANIC      x       MINORITY     .     NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 


NUN BE*      .  X 

COMPUTER  A  NO  INFORMATION  1070*0) 

-  ..CONNECTICUT  <       \\  8 

MASTER*  S   .  0      I  .0 

F£NALE 
MALE 


(.0 
•  0 


NUMBER 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 

0-  .0- 


DOCTOR'S  0 

v    FEMALE  0 
MALE  0 

OELAWARE  ( 
BACHELOR' S  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

MASTER'S  0^ 
FEMALE  0 
It  ALE  0 

OISTRICT  OF  COLUMBIA  < 


d 

0 
0 


.0 

•  0 

•  0 


1  INSTITUTIONS) 
•  0  0  .0 

•0  0  .  .0 

•0  0.0 


7  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

0 

•  0 

25 

29.4 

FEMALE 

0 

•  0 

9 

37.5 

MALE 

0 

•  0 

16 

26.2 

MASTER'S 

5 

2.3 

15 

6.8 

FEMALE 

3 

7.5 

-  9 

22.5 

MALE 

2 

I.I 

6 

3.3 

OOCTOR'S 

0 

•  0 

1 

25.0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE 

0 

•0 

1 

25.0 

FLORIOA 

BACHELOR'S  . 
FEMALE 
MALE 

MASTER*  S 
FEMALE 
MALE 

GEORGIA 


\ 


HAWAII 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
U  FEMALE 
*  MALE 

I  OA  HO 
\  BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

ILLINOIS 

BACHELOR'S 
\  FEMALE  * 
N  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR^ 
FEMALE 
HALE  \ 


13  INSTITUTIONS) 

.3  13  4*7 

•  0  '      12  12.2 

.4  6  2.1 


B  12.7 
7  50.0 
1  2.0 


5  7.9 
1  7.1 
4  "  h.2 


7  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

1 

.9 

5 

4.4 

*  FEMALE 
~  KALE 

0 

.0 

4 

14.8 

1 

1.1 

1 

1.1 

MASTER'S' 

"  0 

♦  0 

r 

IT2 

FEMALE 

0 

'  .0 

0 

.0 

MALE 

0 

♦  0 

l 

1.4 

OOCTOR'S 

0 

♦0  - 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE 

0 

.0 

0 

•  0 

NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


1.3 
.0 

-1^5 


-*0 
.0 
•  0 


2  INSTITUTIONS) 


2  INSTITUTIONS) 
•0  0  .0 

.0  0  .0 

•  0  0  .0 

21   INST  PUT  IONS) 


.0 
•  0 
.0 


44 

18 
26 


7.4 
10.8 
6.1 


2  1.1 
1  2.8 
1  .7 


0 

•  0 

1 

1.3 

74 

92.5 

5 

0 

•  0 

0 

.0 

12 

lOOcO 

0 

n 

Tn 

l 

1-5 

62 

91.2 

5 

1 

14.3 

1 

14.3 

5 

71.4 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0- 

0 

1 

14.3 

1 

14.3 

5 

71.4 

I 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


27 
11 
16 

5 
1 


90.0 
91.7 
88*9 

100*0 
100*0 
100*0 


100*0 
100*0 
*0 


0 

•0 

0 

*.o 

30 

68.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

69.2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

21 

67.7 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

5.6 

10 

55.6 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

50.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

8.3 

7 

58.3 

0 

.0 

1  6.7 
1  14.3 
0  .0 


93.3 
85.7 
100. a 


14.3 
•0 
14.3 


10.0 
'8.3 
11.1 

.0 

•  0 

•  0 


.0 
♦  0 
.0 


13 

29.5 

1 

2.3 

4 

30.8 

0 

.0 

9 

29.0 

1 

3.2 

5 

27.8 

2 

11.1 

2 

33.3 

1 

16.7 

3 

25.0 

1 

8.3 

28 

4.7 

3 

.5 

75 

12.7 

495 

83*8 

21 

8 

4.8 

0 

♦  0 

26 

15.7 

139 

83.  TV 

20 

4.7 

3 

♦  7 

49 

11.5 

356 

83*8  N 

20 

11.1 

1 

.6 

23 

12*8 

129 

71.7 

3 

8*3 

1 

2.8 

5 

13.9 

25 

69*4 

17 

11*8 

0 

♦  0 

18 

12*5 

104 

72.2 

22 

3 

13*6 

0 

.0 

3 

13*6 

16 

72*7 

3 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

100*0 

0 

3 

15*8 

0 

♦  0 

3 

15*8 

13 

68*4 

3 

3.6 
•  6 
4.7 

15.6 
H6.7 

13..S 
♦c 
15*8 


80*' 

12 

60 

7  ' 

0 

7 


30 
12 
18 

5 
1 
4 


2 

2.4 

3 

3.5 

30 

35*3 

42 

49*4 

13 

15.3 

B5 

1 

*4.2 

1 

4.2 

11 

45*8 

13 

S4.2 

0 

io 

24 

1 

1.6 

2 

3.3 

19 

31.1 

V 

47.5' 

l» 

21.3 

61 

9 

4.  1 

0 

♦  o* 

29 

13*1 

167 

•7S*6 

25 

11*3 

221 

1 

2.5  - 

0 

.0  M 

13 

32.5 

24 

60*0 

3 

7*3 

40 

8 

4.4 

0 

.0 

16 

8*8 

143 

79*0 

22 

12*2 

101 

1 

25.0 

0> 

•  0 

2 

.50.0 

2 

50.0 

0 

.0 

4- 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

*0 

•  0 

0 

1 

25.0 

0 

•  0 

2 

50*0 

50*0 

0 

•  0 

4 

7 

1.8 

27 

7.1 

53 

14*0 

314 

82*8 

12 

3.2 

379 

3 

3.1 

14 

14.3 

29 

29*6 

68 

69*4 

1 

1.0 

98 

4 

1.4 

13 

4*6 

24 

8*5 

246 

A87*5 

11 

3.9 

201 

5 

7.9 

1 

1*6 

19 

30*2 

27 

42.9 

17 

27.0 

63 

2 

14*3 

1 

7.1 

11 

78*6 

3 

21*4 

0 

.0 

14 

3 

6*1 

/ 

0 

.0 

6 

16*3 

24 

49*0 

17 

34.7 

49 

1 

.9 

3 

2.6 

10 

8*8 

96 

84*2 

8 

7.0 

114 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4. 

14.8 

20 

74*1 

3 

11.1 

27 

1 

4*1 

3 

3.4 

6 

6*9 

76 

87.4 

3 

5.? 

87 

-2- 

— 2*4 

2 

2.4 

5- 

6*0 

55 

65*5 

24 

28.6 

64 

0 

.0 

1 

6.7 

1 

6.7 

9 

60*0 

5 

33^3 

15 

2 

2*9 

1 

1.4 

4* 

5.8 

46 

66*7 

19 

27.5 

69 

13 
31 

18 
6 
12 


15 
7 
8 


591 
166 
425 

180 
36 
144 

22 

v  3 
19 


I  NO I  ANA 


BACHELOR'  S 

0 

•0 

FEMALE 

0 

.0 

MALE 

0 

•  0 

MASTER'S 

0 

.0 

FEMALE 

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

OOCTOR'S 

0 

•0 

FEMALE 

0 

•  0 

MALE 

0 

.0 

12  INSTITUTIONS) 
0 
0 
0 


1 

♦  5 

2 

1.1 

3 

1.6 

173 

94.0 

8 

4.3 

184 

0 

.0 

1 

2.0 

1 

2.0 

47 

94.0 

2 

4.0 

50 

1 

♦  7 

1 

.7 

2 

1.5 

126 

94.0 

6 

4.5 

134 

3 

4.1 

0 

.0 

3 

4.1 

55 

75.3 

15 

20.5 

73 

1 

8.3 

0 

.0 

1 

8.3 

7 

58.3 

4 

33*3 

12 

2 

3.3 

0 

.0 

2 

3.3 

48 

78.7 

11 

18*0 

61 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

•0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

•  0 

7 

0 


2205 


9  0^ 


*T*LE  U.    TOTAL  OEWEES  FOR  HUO*  FIELD  ^SS^I^lfijKiR  ""^  £0UCA"°N  "  """"^  ^  ".^ 


AMERICAN  INOUN  BLACK  .  ASIAN  OK 

AUSlUN  NATIVE   .  -NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


•'J:pMPUU*,*NO  lifPOHMATICN  (0700) 


IOWA  -    \  .  ^J.     <  • 

BACHELORS    :-V-  0' 
.  FEMALE  f'tts    0  « 
*     MALE     •  4  -v  0*. 


13  INSTITUTIONS! 


'  »  ' '  MASTER'S  .  . 
.  FEMALE  r. 
.   MALE  «  • 

.    N  DOCTOR'S- 
FEMALE' 
•  HALE 

KANSAS  *  ^ 
-  BACHELOR*  S 
FEMALE 
•MALE 

« 

MASTER*  S  . 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR*  S 
FEMALE 
MALE 

KENTUCKY 

BACHELOR* S 
FEMALE 
MALE 

MASTER *S 
FEMALE 
nAL£ 

LOUISIANA 

BACHELOR* S 
FEMALE  ' 
*  MALE 

MASTER*  S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR*S 
FEMALE 
MALE 

MAINE 

BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MARYLAND 

BACHELOR*  S, 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 

,jMALE 

O0CT0R*S 
FEMALE 
MALE 

MASSACHUSETTS 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

r 

MASTER  *S 
FEMALE 
MALE 

0OCTOR*S 
FEMALE 
MALE 

MICHIGAN 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

#  MASTER* S 

FEMALE 
MALE 

00CTOR*S 
FEMALE 
MALE 


\  o 

0  ' 
.0 

0 
Q 
0' 


_  .0 

,  .0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

uv 

0 
0 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 


9  INSTITUTIONS), 


.0 
♦0 

■«*0 


1  3*0 

0  .0 

1  '3*8 


0 
0 
0 

'  0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 

•  0 


4 

2 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


3.1 
9*1 
1.9 

.0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
•0 


9  INSTITUTIONS) 
.0  9  9*8 

.0  4  12*1 

.0  5  8.5 


NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0  s 


HISPANIC 
NUMBER 


1  INSTITUTIONS 
.0  0 
.0  0 
.0  0 


INST  IT  UT  IONS) 
9  7.8 
6,  18.8 
3  3.6 


2.2 
5.1 
1.0 

♦  0 
-.0 

.0 

♦  0 

;o 

♦  o 


♦o. 

♦  o 
♦o 

.0 
.0 

♦  o 

♦o 

♦  o 

.0 


1.1 

'x.O 
1.7 


0 

♦  0 

0 

.0 

1 

4.3 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

5.6 

10 

INSTITUT IONS) > 

1 

.4 

85 

37.8 

1 

.4 

0 

.0 

62 

59.6 

0 

•  0 

1 

♦c- 

23 

19.0 

I' 

•  8 

0 

.0 

1 

6.7. 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

7.1 

0  \ 

•  0 

o' 

.0 

.0  K 

0 

♦  0 

0 

.0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o\ 

.  .0 

0 

♦  0 

0 
0 

0* 


.0 
.0 


.4 

3.1 
♦  Q 


♦0 

0 

•  0 

4 

4.2 

♦  0 

0 

.  .0 

1 

6.3 

•0 

0 

"  .0 

3 

3.8, 

.0 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

♦0 

0 

.or 

0 

,>0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

13 

INSTITUTIONS) 

♦0 

4 

1.4 

3 

i.i 

♦  0 

2 

3.4 

2 

3.4 

•  0 

2 

♦  9 

1 

•  4 

•  0 

1 

1.2 

1 

1.2 

•  0 

0 

*  .0 

0 

.0 

•  0 

1 

1.4 

1 

1.4 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

•0 

0 

•  0 

.0 

20 

INSTITUTIONS) 

1.5 

•  2 

13 

3.2 

6 

•  0 

6 

6.2 

2 

2.1 

.3 

7 

2.3 

4 

1.3 

•0 

6 

3.7 

10 

6.2 

•  0 

2 

8.7 

2 

8.7 

•0 

4 

2.9 

8 

5.8 

.0 

0° 

.0 

1 

11. I 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

1 

11*1 

0 
l0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC* 


X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

e 
♦  3 

5 

3.7 

121 

89«o 

•  0 

2 

5.1 

32 

82.1 

.1 

3 

3.1 

89 

92.7 

<«*■ 

♦  0 

0 

•  0 

16 

64.0 

•  0 

0 

♦o  4 

0 

.0 

o 

o 

.0 

16 

64.0 

•  0 

.0 

.0 

5 

83*3 

.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

♦0 

o 

♦  0 

\ 

80.0 

.8 

5 

3.8 

120 

92.3 

♦  0 

2 

9.1 

20 

90.9 

♦9 

3 

2.8 

100 

92.0 

•  0 

1 

>3.0 

*& 

81*8 

.0 

0 

•  0 

5V 

71.4 

.0 

3.8 

22 

84*6 

.0 

0 

•  0 

3 

100*0 

A 

.  u 

o 

.0 

1 

100*0 

.0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

♦  0 

10 

10.9 

77 

83*7 

.0 

v  4 

12.1 

29 

87*9 

•  0 

6 

10.2 

48 

81*4 

.0 

1 

4.3 

16 

69*6 

♦  0 

0 

.0 

.  4 

80*0 

.0 

5.6 

12 

66*7 

.0 

87 

38.7 

*  129 

57*3 

♦  0 

62 

59.6 

40 

38*5 

.0 

25 

20.7 

89 

73.6- 

♦0 

1 

6.7 

10 

66*7 

♦  0 

•  0 

.0 

1 

100*0. 

♦u 

1 

7.1 

9 

64.3 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

6 

100.0 

NON-RES IOENT 
ALTEN 

NUMBER  X 


.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


10 
7 


21 
3.6 

4.2 
6.3 
3.8 


.0 
.0 
.0 


2.5 
6.8 
1.3 

2.3 
.0 
2.8 

.0 

•  0 

♦  0 


1  100.0 

0  .0 

1  100.0 

V 


103 
23 
80 

85 
14 
71 

,  6 
0 
6 


261 
55 
206 


80  93.0 
15  100.0 
65  .  9l*5 

4  ) 00.0 
0  .0 
4  100.0 


6.7 
12.8 
4.2 

36.0 
•  0 
36.0 

16.7' 
.0 
20.0 


3.8 
.0 
4.6 

is.;. 

2  8.6 
11.5 

.0 
•  .0 
•  0 


5.4 
•  0 
8.5 

26.1 
20.0 
27.8 


4.0 
1.9 
5.3 

26.7 
.0 
28.6 

♦  0 

♦  0 
♦0 


♦  0 

♦  0 
:.0 


TOTAL 


135 
39 
96 

2* 
0 
25 

6 
1 

5 


130 
22 
106 

33 
7 
2o 

3 
1 

2 


92 
13 
59 

23 
5 
18 


225 
104 
121 

15 
1 
14 


88*8 

3 

2.6 

,  116 

71*9 

2 

6.3 

32 

95*2 

1 

1.2  4 

84 

88*5 

7 

7.3 

96 

87*5 

t  I 

6.4 

16 

88*8 

6 

7.5 

30 

75*0  * 

2 

25.0  A  . 

8 

•  0 

1 

100.0 

1 

35*7 

1 

14.3 

7 

92.6  * 

14 

5.0 

282 

93.2 

0 

♦  0 

59 

92.4 

14 

6.3 

223 

4.7 
♦0 
5.0 

•0 

•  0 

•  0 


86 
15 
71 

4 
0 
4 


.2 

1  21 

5.1 

375 

91*9 

12 

2.9 

408 

1.0 

9 

9.3  fc 

87 

89*7 

1 

1.0 

97 

.0 

12 

3.9 

288 

92*6 

11- 

3.5 

311 

1.2 

18 

11.  I 

106 

65*4 

38 

23.5 

162 

4*3 

5 

21.7 

14 

60*9 

4 

17.4 

23 

♦  7 

13 

9.4 

92 

66*2 

34 

24.5 

139 

.0 

1 

II. I 

4 

44*4 

4 

44.4 

9 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

11*1 

4 

44*4 

4 

44.4 

9 

fERIC 


22,66V 


2206 


TABLE  21.  TOTAL  DECREES'FDR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  Br  INSTITUTIONS  OF  HlCHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  AND  SEX! 
--'-*»  STATS  AND  NAT IDN  197B-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


COMPUTER  AND  INFORMATION  (0700) 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


MINNESOTA 


7  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

I 

•* 

1 

«6 

FEMALE 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE  . 

1 

.7 

1 

.7 

MASTER*  S  a 

0 

•0 

0  • 

.0 

FEMALE 

0 

•2  > 

0 

.0 

MALE 

0 

•0 

0 

.0 

DOCTOR*  S 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

•0 

0 

.0 

MALE',  * 

0 

.0 

0 

.0 

NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


5 

3.0 

✓  0 

♦  0 

1 

o 

♦  0 

4 

2*9 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

,♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦o  • 

0 

.0 

0 

♦  0 

0' 

■  .0 

TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 


7 

4*2 

148 

89*7 

10 

6*1 

165 

1 

3.6 

26 

92.9 

1 

3<6 

2B 

6 

4.4 

122 

89*1 

9 

6*6 

137 

0 

•  0 

8 

57*1 

6 

42*9 

14 

0 

•0 

3 

75*0 

1 

25*0 

4 

0 

.0 

5V 

50*0 

5 

50*0 

10 

0 

.0 

2 

50*0 

2 

50-0 

4 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

2 

50*0 

2 

50.0 

•» 

j  4 

MISSISSIPPI 
BACHELOR* S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

MISSOURI 

BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER' S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


5  INSTITUTIONS) 

•0  45  '33.6 

*0  24  44*4 

*0  21  26*3 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 


1*5 
1*9 

1.3 

3.9 
20.0 
•  0 


♦  0 

•  0 
.0 

♦  0 

•  0 
.0 


47 
25 
22 

1 
1 

0 


7 

3*2 

6 

2*7 

1 . 

♦  5 

14 

1 

.  1*5 

0 

♦  0 

'  0 

.0 

1 

6 

3*9 

6 

3*9 

1 

.6 

13 

1 

1.9 

0 

.0 

1 

1*9 

2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

50*0 

1 

1 

2.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

/ 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

.0* 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

35*1 
46*3 
27*5 

5*9 
20*0 
*0  < 

/ 

6*4 
1*5 
8*4 

3*8 
50*0 
2.0 

•  0 

•  0 


84 
27 
57 


62*7 
50*0 
71.3  * 

47*1 
80*0 
33*3 


199  90*5 

65  98*5  , 
134  .87*0" 

46  86.8 
1  50*0 
45  88.2- 

4  100,0 
0  .0 
4  100*0 


2*2 
3.7 
1.3 

47*1 
.0 
66*7 


3.<; 

•  o 

4.5 

9.4 

•  0 
9.8 

.0 
.0 
.0 


MONTANA 

BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

NEBRASKA 

BACHELOR* S 
FEMALE 
MALE 

MASTER* S 
FEMALE 
°  MALE 

NEW  HAMPSHIRE 
BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

NEW  JERSEY  v 
»  .  BACHELOR'S 
FEMALE 
HALT 

MASTER' S 
.      FEMALE  ■ 
MALE 

•OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

NEW  MEXICO, 
BACHELOR'  S 
FEMALE 
MALE 

RASTER'S 
FEMALE 
MALE ' 

NEW  YOR" 

BACHLLOR'S 
<  FEMAL  E 
**'  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

NORTH  CAROLINA  ' 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


( 

2 

INSTITUTIONS) 

0 

.0  " 

0 

•  0 

*0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

Q 

.  0 

( 

3 

INSTITUTIONS) 

o 

♦0 

1 

2*0 

2.0 

0  , 

.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

*  1 

2.4 

1 

2.4 

0 

.0 

0 

•0 

1 

7*1 

0 

.0 

0 

.0 

o  / 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

8.3 

( 

2 

INSTITUTIONS) 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

vO 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0  " 

0 

.0 

( 

io 

INSTITUT IONS) 

\ 

0 

•  0 

9 

•  4*2 

5 

2*3 

0 

.0 

2 

3*6 

4 

7.1 

0 

•  0 

7 

4.5 

1 

•  6 

0  ' 

•0 

V 

.7 

15 

10*1' 

0 

♦  0 

1 

2.4 

3 

7*1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

12 

11*2 

0 

•  0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

( 

4 

INSTITUTIONS) 

0 

•  0 

2 

4.2 

1 

2.1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

6.5 

\ 

1 

3.2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

( 

37 

INSTITUTIONS) 

1 

•1 

79 

7*6 

36 

3.5 

0 

.0 

33 

10*0 

15 

4*6 

I 

•  1 

46 

6*5. 

21 

3.0 

0 

•  0 

10 

2.5 

26 

6.6 

0 

•  0 

2 

2.3 

6 

6*9 

0 

•  0 

6 

2.6 

20 

6.5 

•  0 

,1 

3.6 

2 

7.1 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•0 

1 

5.0 

2 

10*0 

< 

10 

INSTITUTIONS) 

0 

♦0 

4 

3*2 

1 

♦  8 

0 

•  0 

3 

'  6*8 

1 

2.3 

0 

.0 

1 

1*3^ 

0 

♦  0 

33 
9 
24 

4 

2 
2 

0 
0 
0 


♦0 
.0 
♦  0 

.0 
.0 
.0 


4  1.9 
0 ,  *0 
4  2*5 


8*3 
11*8 
6*5 

6*7 
.0 
8.3 


3.2 
2*7 
3.4 

1.0 
2*3 
.7 

.0 
♦  0 
.0 


.0 
.0 
.0 


0 

.0 

19  90*5 

2 

9.5 

21  - 

0 

.0 

4  100*0 

0 

♦  0 

4 

0 

.0 

15  88*2 

2 

1-1.8 

17 

2 

4.0 

47  94*0 

1 

2.0 

* 

•  50 

0 

.0 

8  lOtf.O 

0 

♦0 

8 

2 

4.8 

39  92*9 

1 

2.4 

42 

1 

7*1 

13  92*9 

P 

♦0 

14  * 

0 

•0 

2  100*0 

0 

.0 

2- 

1 

8*3 

11  91*7 

0 

♦0 

12 

0 

♦  0 

41  100*0 

0 

.0  *r, 

41 

0 

.0 

16  100*0 

0 

*  .0 

16 

0 

.0 

25  100*0 

0 

♦0 

25 

18 

8.5 

190  89*2 

5 

2.3 

213  , 

10*7 

50  89*3 

0 

(  .0 

56 

7*6 

140  99*2 

5 

3.2 

157- 

16 

10*7 

131  87*9 

2 

1.3 

149 

4 

9*5 

38  90*5 

,  0 

.0 

42~ 

12 

11*2 

93  86.9 

2 

1.9 

107" 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•0 

0  • 

0 

;o 

1  100.0 

0 

♦  0 

1 

\  7' 

14.6 

41  85.4 

0 

•  0 

S  *8 

\  2 

11.8 

15  88*2 

0 

•  0 

17 

\5 

16.1 

26  83*9 

0 

•0 

31 

\l 

6.7 

14  93*3 

0 

♦  0 

15 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

3 

IN 

8.3 

•     11  91*7 

0 

•  0 

12 

149 

14*3 

859  82*6 

32 

3.1 

1,040 

57 

17.3 

265  80*5 

7 

2.1 

329 

92 

12*9 

594  83*5 

25 

3.5 

711 

40 

10*2 

309  78*4 

45 

11.4 

394 

10 

11*5 

71  81*6 

6 

6.9 

87 

30 

9*8 

238  77*5 

39 

12.7 

307 

3 

10*7 

23  82*1 

2 

7.1 

28 

0 

•0 

8  100*0 

0 

.0 

8 
20 

3 

15*0 

15  75.0 

2 

10.0 

5 

4.0 

118  95.2 

1 

•  8 

124 

4 

9.  1 

40  90*9 

0 

.0 

44 

1 

1.3 

78  97*5 

I 

1.3 

80 

s?r> 


9 

:RLC 


v  inCviu  tot«l  o€g.e«  ^^''^"^^^^"'"'Kwt  *H,SH£R  £™*tKH  "        """"^  AN0•SEX, 


-     AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

JNUM&ER  * 

COMPUTER  AND  INFORMATION  (0700) 


BLACK  ASIAN  OR 

-NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NORTH  CAROLINA 
MASTER'S' 
FEMALE 

'  * 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

NORTH  OAKOTA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
*  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OHIO 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


\ 


v  MASTER'S 
'FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

OKLAHOMA 

BACHELOR'S 
■   ,  FEMALE 
/  MALE 

/ 

.  MASTER'S 
FEMALE 
-  MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 


MALE 

OREGON 

BACHELOR'S 
1  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

-  OOCTOR'S 
FEMALE 
'  MALE 

PENNSYLVANIA 
'  BACHELOR'S 
*  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MA^E 

e 

"  DOCTQR'S 
FEMALE 
•  MALE 

RHODE  ISLAND 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

V 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  CAROLINA 
*   BACHELOR'S  ' 
FEMALE 
MAtE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


C 

0 
0 
0 

0 

0 
0 


10 
.0 
.0 

•  0 

•0 
."0 

•  0 


NUMBER 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  «0 

'  0  *0 


2  INSTITUTIONS) 
♦0  0     *  *0 

♦0  0  .0 

•  0  0.  »0 


.0 
♦  0 
•0 


17  INSTITUTIONS) 


0 

•0 

1*1 

o 

•  0 

3*3 

0 

♦  0 

.3* 

o"> 

•0 

1*6 

0 

•  0 

0 

.0 

>  Ul 

0 

"  .0 

22*2 

0 

•0 

50,0 

d 

♦  0 

14*3 

( 

8 

INSTITUT  IONS) 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦0. 

0 

•0 

0 

♦0 

2 

7*7 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

2 

.9.5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

< 

3 

INSTITUTIONS) 

0 

.0 

I 

I.I 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

I 

1.3 

I 

;  *5 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

I 

2*7 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

NUMBER 


0 


2 
0 
2 

1 
0 
1 

0 
0 
0 


HISPANIC 
NUMBER  X 


t  TOTAL 
f MINORITY 

i 

NUN8ER 


.  WHITE 
NON-HISPANIC 

"number  X 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER  * 


33  INSTITUTIONS) 


0 

•  0 

23 

4.5 

0 

•0 

5 

2* 

0 

•  0 

5.3 

0 

.0 

3 

1.9 

0 

•  0 

2 

5.0 

0 

♦c 

1 

•  8 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

5 

INSTITUTIONS) 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

3 
•0 

•  0 

♦  0 

♦  0 

•  0 
.0 


INSTITUTIONS) 
7  12*1 
1  4*B 

6  16*2 


♦  0 
.0 

**0 

♦  0 

•  0 

•  0 


♦  0 

•  0 

*  *o 

.0 
.0 


.4 
.0 

•  6 

♦9 
.0 
Ul 

•  0 

•  0 

•  0 


1*9 
.5*3 
1*2 

3.8 
.0 
4.8 

.0 
♦  0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


6.7 
33.3 
«0 

♦  0 

♦  0 
♦0 


0* 
0 


1.3 
2.5 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1.7 
4.8 
.0 

50.0 
SO.O 
50.0 


♦0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


•0 

♦  0 
.0 

♦  9 
.0 

.0 
.0 

..0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦0 

.0 
♦  0 
.0 


4* 

4.4 

0 

.0 

0 

.0 

40 

♦  0 

4 

5.3 

0 

.0 

1 

2.5 

0 

♦o' 

0 

,0 

0 

.0 

1 

2.7 

0 

.0 

0 

.0 

w  0 

*\..0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

8 

1.6 

1 

.2 

5 

2.9 

1 

♦  6 

3 

♦  9 

0 

.0 

.6 
2.5 
.0 

.0 
.0 


2.2 
.0 
2.7 

.0 
.0 
.0 


3.4 
4.8 
2.7 


6.7 
33*3 
-0 

•  0 

•P 

.0' 


1.5 
3.3 
.9 

3.5 
4.5 
3.3 

22.2 
50.0 
14.3 


0 

•  0 


13 

86*7 

.  1 

6.7 

2 

66.7  • 

0 

•  0 

11 

91.7 

1 

b.3 

4 

100.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

•  0 

39 

100*0 

0 

.0 

8 

100*0 

-  0 

•  0 

I31 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

*u 

0 

•  0 

1 

100.0 

2  1.9 
1  5.3 
1  1.2 

3  11.5 
0  .0 
3  14.3 


79  76.0 
5  16  84.2 
63     74. I 


5.5 
\0 
6*6 


18 
3 
15 

0 
0 
0 


80 
11 

69 


69.2 
60.0 
71.4 

.0 
.0 
.0 


87.9 
73.3 
90.8 


2 

5.0 

15 

37*5 

23 

57*5 

0 

.0 

2 

66*7 

1 

33*3 

•  2 

5.4  * 

13 

35*1 

22  ' 

59*5 

-  0 

♦o 

1 

100*0 

0 

■  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

t 

100*0 

0 

♦  0 

32 

6*2 

\ 

409 

91*4 

12a 

2.3 

11 

6.3 

15T 

90*2 

6 

3.4 

21 

6*2  ' 

312 

92*0 

6 

1.8 

6 

'  3.8 

125 

79*1 

27 

17.1 

4 

10..0 

80*0 

4 

10.0 

2 

1.7 

^  93 

78*8 

23 

19*5 

0 

.0 

17 

,70.8 

7 

29.2 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

0 

-.o 

15 

68.2 

7 

31.8 

2 

2.2 

90 

97.8 

0 

.0 

0 

18 

100.0 

0 

•  0 

2 

2.7 

72 

97.3 

0 

o 

•  0 

"  0 

.0 

14 

87*5 

2 

12.5 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•0 

0 

•  0 

13 

86*7 

2 

13. J 

0 

*  .0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•0 

10 

17.2 

48 

82*8 

0 

•  0 

3  • 

14.3 

18 

85*7 

0 

•  0 

7 

18*9 

30 

81*1 

0 

.0 

3 

50.0 

3 

50*0 

0 

•  0 

1 

50.0 

1 

50*0 

0 

•  0 

2 

50*0 

2 

50*0 

0 

■  .0 

TOTAL 

1  9  \ 


31 


453 

96*6 

9 

1*9  , 

/  469 

117 

95. r* 

.  2 

1*6 

/  U3 

336 

97*1 

7 

..2*0 

/  346 

106 

93*0 

4 

3*i 

/  114 

21 

95*5 

0 

/  22 

85 

92*4 

4 

'"1 

92 

3 

33*3 

4 

44*4  / 

1 

50*0 

0 

.0  / 

2 

28*6 

4 

57*1  / 

7 

104 
19 

'85 

-2o 
5 

*fl 

1 

0 

"  1 


91 
15 
76 

40 
3 
.37 

1 
.0 
1 


513 
174 

33? 

158 
40 
Ho 

24 
I 
22 


92 
18 
74 

16 
1 
15 


58 
21 
37 

6 
2 
4 


2268 


2208 


TAilE  21*    TOTALOEGAEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY;  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE » 

1  STATE  ANO  NATION  1978-1979 


ETHNICITY  ANO  SEX: 


-  AMERICAN. INDIAN 
At ASK AN  NATIVE 

*   >  ,    NUMBER  * 

V*  , 

COMPUTE*  AND  INFORMATION  (0*00) 


<  BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPAJUC 


N0N-RES10ENT 
.ALIEN 


TOTAL 


SOUTH  OAKOTA. 
.      BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

TENNESSEE  ' 
BACHELOR'S 
FEMALE 
•  MALE 

MASTER* S 
FEMALE 
MALE 

"  OOCTOR*  S 
FEMALE 
MALE 

TEXAS  (. 

BACHELOR'S 
'  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

UTAH 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

MOTOR'S 
FEMALE 
MALE 

VERMONT 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER* S 
FEMALE 
,   '  MALE 

VIRGINIA 

BACHELOR'S 
' FEMALE 
MALE 

MASTER  »S> 
FEMALE  ' 
MALE 

OOCTOR' S 
FEMALE 
,  MALE 

WASHINGTON 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR*  $ 
FEMALE 
MALE 

WEST  VIRGINIA 
BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

WISCONSIN 
BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 


mc 


4  INSTITUTIONS)  ' 

♦  0  0  .0 

♦  0  0  .0 

♦  0  0  .0 

10  INSTITUTIONS) 


•0 

•  0 
-.0 

..o 

.0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 


2.4 
3.8 
1.3 

•  0 

•  0 
•0 

.0 
•0 
.0 


30  INSTITUTIONS) 


».0 
•0 

♦a 

•o 

.o, 
♦o  > 

•  0 
•0 

•  0 

5 
.0 

•  0 

•  0 

♦0 
•0 

•  0 


31 
13 
16 

8 

2 
6 

0 
0 
0 


4*9 
6*9 
4*0 

4*8 
6.1 
4.5 

.0 
•  0 

-♦0 


INSTITUTIONS) 
0 
0 
'  0 


0 

♦  0 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

♦0 

0  .0 

-  2 

INSTITUT  IONS) 

0 

•0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•0 

>           0  .3 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

♦  0 

0  .0 

7 

INSTITUTIONS) J  * 

0 

•0 

6  4.8'' 

0 

•  0 

4  9*3 

0 

•  0 

,  2  2*5 

0 

•  .0* 

0  .0 

0 

.0* 

0,  »o 

0 

•  0 

0  .0 

0 

♦0 

0  *o 

0 

♦  q 

0  .0 

0 

♦  0 

0  .0 

5 

INSTITUTIONS) 

0 

♦  0 

0  .t 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0  .c 

1 

4.2- 

0  .0 

0 

•  0 

f            0  .0 

1 

5.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•0 

0  .0 

0 

•  0 

0  *0 

4 

INSTITUT  IONS) 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•0 

'   0  .0 

0 

♦0 

0  *0 

0 

♦  0 

0  *0 

0 

•  0 

0  *0 

( 

6 

INSTITUTIONS) 

0 

•0 

3  2*9 

a 

•  0 

1  4.5 

0 

•  0 

2  2*4 

NUMBER 

% 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER  9 

NUMBER 

< 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

35  100.0 

0 

•  0 

35 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

•  6  10,0*0 

o 

♦  0 

-  V 

A 
P 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

?o  i  nn  n 

£7   1 uu*  u 

o 

;U  " 

\ 

29 

1 

•  8 

*  0 

♦  0 

4 

3.1 

.  119  93*7^ 

4 

3*1 

127 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

3.  8 

48  92*3 

2 

3.6 

52 

1 

1*3 

0 

♦0 

2 

2.7 

71  94*7 

75 

1 

4*5 

0 

•  0 

1 

4.5 

t.      17  77*3 

4  " 

18.2 

22 

0  * 

•  0 

•  0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

A. 

5 

5*9 

0 

♦  0 

1 

5.9 

12  70*6 

4 

^7 

0 

♦  0 

0 

•  0 

y  0 

♦  0 

2  100*0 

0 

•0 

2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

*0       *  0 

0 

.  0 

Q 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2  100*0 

•  0 

.0 

2 

17 

2*7 

28 

4.4 

76 

11.9 

513    CO*  4 

49 

7*7 

638 

5 

2*7 

8 

4.3 

26 

13.6 

154  81*9 

m 

0 

4  .3 

16b 

12 

2*7 

20 

4.4 

50 

1 1.  1 

359  79*8 

41 1 

9.1 

450 

5  " 

3*0 

7 

4.2 

20 

12  0 

r  129  77*2 

18 

10.8 

r- 

167 

0 

♦  0 

2 

6.1 

4 

12. 1 

26  78*8 

,  3 

Q  f 
7*  / 

33 

5 

3*7 

5 

3.7 

1 1 .9 

103  76*9 

15 

11*2 

134 

'*  0. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13  86*7 

2 

13.3 

15 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

u 

♦0 

2 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.'0 

11  84*6 

2 

15*4 

0 

*0> 

0 

.0 

0 

.0 

92  92*0 

8 

8*0 

100 

0 

•  G 

0 

.0 

0 

.0 

17  94*'* 

1 

7*0 

1  A 

lo 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  0 

75  91*5 

7 

82 

0  " 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

20  100*0 

'o 

•  0 

20 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

♦  u 

*  5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

15  100*0 

0 

V*      •  0 

i  * 

1 7 

0 

♦  0 

0 

♦  0* 

•*  0 

♦  0 

5  1 0  0*  0 

Q 

♦  0 

5 

0 

0 

♦  0 

0, 

.0 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

0 

♦  0 

*0 

♦  0 

0 

♦  0 

5  100*0 

o 

♦0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

19  lOOCO 

0 

.0 

V 

19 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

•6  100*0 

r  0 

*  0 

,0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

13  100*0 

o 

♦  0 

13 

0 

♦  0 

0 

.0 

0' 

.0 

6  100*0 

0 

♦  0 

6 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

4  0 

o 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  0 

6  100*  0 

o 

*  0 

3 

2.4 

0 

•o 

9 

7.3 

114  91*9 

1 

*8  " 

124 

0 

.0 

0 

.0 

9.  3 

38  88*4 

1 

2*3 

43 

,  '3 

3.7 

u  0 

.0 

5 

6.2 

76    93*8  \ 

0 

.0 

61 

2 

6.3 

0 

.0 

2 

6.3 

25  78*1 

5 

15.6 

32 

1 

10.0 

-  0 

.0 

1 

10.0 

8  80*0 

1 

10  .0 

10 

1 

4*5 

0 

.0 

1- 

4.5 

17  77*3 

4 

18*2 

22 

0 

♦  G 

0 

.0 

0 

•P 

4  100*0 

0 

.  *o 

4 

0 

.0 

0 

•  .0 

S.  0 

.0 

0        •  0 

«  o 

o 

o 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

9 

.0 

9 

11*3 

0 

♦  0 

9 

11.3 

67  83*8 

4f 

5.0 

80 

2 

14*3 

0 

.0 

14.3 

10  71*4 

2 

14*3 

14 

7 

10*6 

0 

.0 

7 

10  .6 

57  86*4 

2 

J.  u 

66 

1 

4.2 

1 

4.2 

3 

12.5 

15  62*5 

6 

25.0 

24 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3  75*0 

1 

25.0 

1 

5.0 

1 

5.0 

3 

15.0 

12  60*0 

5 

in 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

6  85*7 

1 

14*3 

\ 

7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

5  83*3 

1 

0 

.0 

1 

2.9 

1 

2.9 

30  88*2 

3 

8.8 

34 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

5  100*0 

o 

.0 

5 

0 

•0 

1 

3.4 

1 

3.4 

.    25  86*2 

3 

10*3 

29 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

6  85*7 

1 

14*3 

7 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

♦  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

5  83*3 

1 

16*7 

6 

1 

1*0 

1 

1.0 

5 

4.8 

97  92*4 

3 

2.9 

105 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

4.5 

20  90*9 

1 

4.5 

22 

1 

1*2 

1 

1.2 

4 

4.8 

77  92*8 

2 

2.4 

83 

2209 

r 


9 


■  7- 


a.  fom;«W«s  m  ^  «ao  t-j^^<g"3A&  HieHtt  £0UCAT,°T  "HN1Cm 


AN€RKAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  % 

COMPUTE*  A  NO  INFORMATION  (0700) 


non?his5anxc  pacificAislanoer  HtsnNic. 


NUMBER  > 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


WISCONSIN  ( 

MASTER'S  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

DOCTOR'S  0 
FEMALE  0 
HAL-  0 

WYOMING          /  < 

BACHELOR'S  0 

FEMALE  0 

n     MALE  0 

THE  STATES  ANO,O.C. 

BACHELOR'S*  11 

FEMALE  0 

MALE  11 

MASTER'S  16 
FEMALE  10 
MALE  6 

DOCTOR'S  0 
*  FEMALE  0 

-  MALE      .  '  .0 

PUERTO  RICO  "  ( 

BACHELOR'S  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

-  OUTLYING  AREAS  < 

BACHELOR'S  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

MASTER'S 
FEMALE 
>  MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

HA  JO  ft  FIELD  AGGREGATE  0700  ( 
BACHELOR' S 
FEMALE 
MALE 

HASTER'S 
y  FEMALE 
MALE 

<      OXTOR'  St 
FEMALE 
MALE 


EOUCATION  (0800) 

ALABAMA 

BACHELOR*  S> 
,  '  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
HALE 

OXTOR*  S 
FEHALE 
HALE 

ALASKA 

BACHELOR'S 
FEHALE 
MALE 

HASTER'S 
FEHALE 
HALE 

ARIZONA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

°  HASTER'S 
FEHALE 
MALE 


6  INSTITUTIONS) 

.0  »  o  .o 
♦0  o*o 
.0    .      o  .o 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 

.0  ,  0  .0 

♦o  o  .o 

♦o.         o  .o 


(        439  INSTITUTIONS) 


•  1 
.0 
.2 

•  5 
1.7 

•  2 

•0 

•  0 

•  0 

2 
•0 
•0 

•  0 


505s 
242 
263 

45 

22 
43 


5.8 
9.9 
4.2 

2.2 
3.8 
1.8 


4  1.7 
I  '  3.3 
3  1.5 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
Q  •  .0 


2  INSTITUTIONS) 
.0:  © 
.0  0 
♦  0  0 


♦  0 
.0 
•0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  C 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0' 

.0 

700  ( 

441 

INSTITUTIONS) 

11 

•  1 

505 

5.6 

0 

♦o  ■ , 

242 

9.6 

11 

.2 

263 

4*2 

16 

•  5 

65 

2.2 

10 

1.7 

22 

3.6 

6 

.2 

43 

1.6 

0 

•0 

4 

1.7 

0 

^0 

1  1 

3.3 

0 

.0 

3 

1.5 

29  INSTITUTIONS) 


•  1 

•  1 
♦0 


699  20.9 
534  21.2 
165  20.1 


1 

♦  0 

705  20.6 

r  0 

♦0 

561  22.2 

1 

.1 

144  16.6 

0 

•0 

14  10.0 

0 

♦  0 

7  10.9 

0 

•0 

7  9.2 

( 

4 

INSTITUTIONS) 

9 

14.1 

1  .1.6 

6 

13.3 

1  2.2 

3 

15*6 

0  .0 

1 

1.2 

3  3.5 

1 

1,7 

3  5.2 

0 

•0 

0  .0 

( 

6 

INSTITUTIONS) 

68 

3.7 

27  1.5 

46 

3.5 

16  1.2 

22 

4.1 

11  2.1 

18 

i;3 

16  1*3 

15 

1.7 

15  1.7 

3 

•  6 

3  .6 

4  ' 

- 

6.3 

0 

♦0 

2 

16*7 

0 

.0 

2 

3.9 

0 

•  0 

0 

.0 

u 

♦  0 

0 

.0 

0* 

.0 

o 

•  0 

0 

♦0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0' 

3.0 

155' 

1.6 

91 

3.7  * 

45 

1.6 

>1  7 

110 

1*8 

149 

5.0 

24 

.6 

34 

5.9 

11 

1.9 

115 

4.6 

13 

.5 

6 

3.4 

1 

♦  4 

0 

.0 

0 

•0 

Q 

3*9 

1 

.5 

Q 

.  0 

50 

100.0 

0 

•0 

16 

100.0 

Q 

.0 

34 

100.0 

0 

.0 

50 

100.0 

o 

«  0 

16 

100.0 

o 

♦0 

34 

100.0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

.0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

262 

3.0 

1 

205 

2.3 

91 

3.7 

61 

2.5 

171 

2.7 

144 

2*3 

149 

5.0 

24 

.6 

34 

5.9 

11 

1.9 

1X5 

4.6 

13 

.5 

11 

9 
2 

20 
14 
6 


3.4 
•  0 
3.9 


.0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 

.1 

.0 

♦  0 

♦  0 


.0 

.0 
.0 

1.2 
1.7 
♦  0 


.6 

♦  7 

♦  4 

1.5 
1.6 
1.3 


SEX: 


NON-RESIO&NT 
ALIEN 


NUMBER 


79 
52 
27 


5.6 
5.8 
5.7 


50  100.0 
16  100.0 
34  100.0 


50  100.0 
16  100*0 
34  100.0 


96  3 
394 
569 

254 
77 
177 

13 
1 
12 


.0 
.0 
.0 

♦  0  s 

.0 

.0 


11.2 
16.0 
9.4 

6*5 
13.5 
7.4 

sVs 
3.3 
.  5.8 


3- 

.1 

-  706 

2M 

1 

•  0 

'  539 

21.4 

2 

.2 

167 

2  0.4 

2 

.1 

70  V 

20.9 

1 

.0 

562 

22.3 

1 

.1 

^147 

17.0 

0 

.0 

14 

10.0 

0 

.0 

7 

10.9 

.0 

7 

9.2 

1 

1.6 

11 

17.2 

1 

2.2 

6 

17.8 

0 

.0  . 

3 

15*8 

2 

2.3 

7 

6*1 

1 

1.7 

6 

10.3 

1 

3.6 

1 

3.6 

145 

7.9 

251 

13.6 

66 

6.7 

159 

12.1 

57 

10.7 

92 

17.3 

135 
96 
39 


9*9 
10.8 
6*3 


.0 

*0 
♦  0 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


7,384  84.5 

1.982  80.5 

5,402  86.0* 

2.261  75.9 

434  75.9 

1,827  75.9 


'  175 
28 
147 

\ 


74.2 
93.3 
71.4 


TOTAL 


2,625  i  78.5 
1,973  \  78.2 
652  79.5 


89i7 
96  i 4 


12 

19.0  • 

o3 

0 

•0 

12 

12 

23.9 

51 

2 

18.2 

11 

0 

.0 

2 

2 

22*2 

9 

0 

.  0 

i? 

0 

'  .0 

t  y 

0 

.  0 

1*£ 

376 

4*3 

0  ,  0>3 

"87 

3.6 

2t447 

289 

4  .6 

6,  246 

46  5 

If  .6 

2,980 

61 

10.7 

572 

404  » 

16*8 

*  2  ,408 

48 

?0.3 

236 

1 

3.3 

30 

47 

22  .8 

206 

0 

•  0 

0 

.0 

lb 

0 

.  0 

0 

•  0 

.50- 

0 

.0 

10 

0 

.0 

3* 

0 

"  .0 

0 

0 

.  0" 

0 

♦  0 

o 

0 

•  0 

0 

0 

0 

0 

.0 

u 

376 

4.3 

8t743 

37 

3.5 

2,463 

289 

4*6 

6,2*0 

465 

15.6 

2,980 

61 

10.7 

572 

404 

16.8 

2,408 

48 

.20.3 

r236 

1 

3.5 

-  30 

47 

•  22.8 

—  206 

11 

.3  * 

3,342 

10 

.4  , 

2/522 

1 

♦  1  " 

820 

29 

♦  9 

3,390 

14 

•6 

2,525 

15 

1.7 

865 

13 

9.3 

140 

4 

6.3 

64 

9~ 

11.8 

76 

0 

♦  0 

64 

0 

•  0 

45 

0 

•  0 

19 

0 

•  0 

86 

0 

•  0 

58 

0 

•0 

2b 

5 

•  3 

1,843 

4 

•  3 

1,310 

1 

•  2 

533 

13 

1.0 

1,361 

8 

•9 

890 

5 

1.1 

471 

f  0 

ERIC 


■227 


0 


2210 


TABLE  2W  TOTAL  OEGR EES  FOR ; MAJOR  FI EL Q  CONFERREO,  BY  ,  I  NSTtTtlTl  ON5  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  ^AC^f  ETHNICITY  ^ANO  SEX£ 
:  "  "  "  STATE  AND  NATION     1978-1979         4  __.  i__   r 


""AMERICAN  I  KOI  AN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ,  A5IAN  OR 

NQNnHISPANIC  PACIFIC  I 5 LANDER 


Ht 5PANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


N0N-T*E5I  DENT 
AL.JEN 


TOTAL 


NUMBER 


NUMBER 


EDUCATION  10800) 


6  INSTITUTIONS! 


'  OOCT0R*S 

1 

♦  6 

6 

3*8 

'  FEMALE 

0 

•  0 

2 

2*6 

MALE 

1 

1.2 

4 

4.7 

ARKANSAS 

( 

17 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR*^ 

2 

•  1 

306 

16*4 

FEMALE 

2v 

•  1 

224 

16*1 

MALE  v 

0 

•  0 

82 

17*3 

MASTER* S 

1 

•  1 

121 

13*6 

FEMALE 

1 

•  2 

79 

»3.0 

4           MALE;  ^ 

0 

•  0 

42 

14*9 

OOCTOR*S* 

0 

.0 

3 

10*3 

FEMALE 

0 

•  0 

1 

9*1 

HALEt 

0 

•  0 

,  2 

11*1 

CALIFORNIA 

( 

65 

INSTITUTIONS) 

~;BACH|LQR'S 

FTHALE  * 

35  * 
24 

.9 
1*1 

203 
104 

5*0 
4*7 

MALE 

11 

•  6 

99 

5*2 

.    MASTER* S  - 

65 

•  8 

7  57 

9*1 

FEMALE^ 

4l  v 

♦  7 

597 

10*8 

"  MALE 

24 

♦  9 

160 

5*8 

OOCTOR'5 

4 

-9 

32 

7.1 

FEMALE 

2 

1*0 

19  - 

9.5,. 

MALE 

2 

•  8 

13 

5*3 

COLOR AOO 

( 

17^ 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR* 5  * 

M 

•  8 

35 

2.1 

.FEMALE 

11 

♦  9 

21 

f.e 

.  MALE 

3 

♦6 

v  14 

.2.9 

MASTER* 5 

8 

.5 

26  „ 

1.6 

FEMALE 

3 

♦  3 

22 

2*0 

f           ...   .  MALE 

5 

1*0 

4 

•  8 

-  DOCTOR'S 

2< 

1*1 

r  5 

2.8 

FEMALE 

0 

♦  0 

1 

1.8 

»  MALE 

2 

1*6 

4 

3*3 

CONNECTICUT 

( 

13 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

0 

•0 

34 

2.4 

FEMALE 

0 

♦  0 

24 

2*2 

MALE, 

0 

•  0 

10 

2.9 

'  MASTER *S 

s 

.2 

42 

1*7 

FEMALE 

3  r 

•2 

28 

1.5 

HALE 

1 

1 1 

t 

14 

2.0 

DOCTOR1 S 

0 

•  0 

3  ? 

FEMALE 

0 

*0 

1 

'  4.  -i 

MALE 

0 

•  0 

1 

2.6 

DELAWARE 

\ 

2 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

0 

•  0 

52 

15.8 

FEMALE  * 

0 

•  0 

32 

12*3 

MALE 

0 

•  0 

20 

29*0- 

»  MASTER'S 

0 

♦  0 

7 

4.7 

FEMALE 

0 

•  0 

6 

5.7 

S  MALE 

0 

♦  0 

1 

2.3 

OOCTOR*  5 

o  . 

♦0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•0 

0 

•0 

MALE 

0 

♦  0 

0 

•  0 

01  STRICT  OF  COLUMBIA  ( 

11 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

5 

1.5 

183 

55.8 

FINALE 

5 

1*8 

152 

55*9 

MALE 

0 

•  0 

31 

55*4 

MASTER'S 

1 

283 

32*2 

FEMALE 

0 

.0 

229 

34*9 

'  MALE 

1 

•  5 

54 

24*3 

DOCTOR'S 

0 

•  0 

22 

22*9 

FEMALE 

0 

•  0 

10 

27*8 

MALE 

0 

•  0 

12 

20*0 

FLORIOA 

( 

32 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

4 

•  1 

626 

15*2 

FEMALE 

3 

•  1 

491 

15*1 

MALE 

1 

•  1 

137 

15*7 

MASTER'S 

5 

•  1 

794 

17*9 

FEMALE 

2 

•  1 

572 

18*8 

MALE 

3 

•2 

222 

16*1 

. NUMBER 


258 
128 
130 

360 
266 
94 

17 
7 
10 


15 
11 
4 

7 
5 
2 

2 

.0 
2 


rl 
V 
0 

0 
0 

.0 

0 
0 
0 


3 
3 
0 

17 


6 
4 
2 

12 
7 
5 


X 

NUMBER 

•  X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

** 

1*3 

* 

12 

7.7 

21 

13.5 

130 

83*3 

5 

> 

3.  2 

. 

156 

1*  4 

4 

5.6 

7 

9.9 

63 

88*7 

1 

1.4 

71 

1*2 

6 

9.4 

14 

16.5 

67  * 

78*8 

4 

4.7 

85 

*1 

1 

•  1 

j*  311 

16*6 

1,553 

83*1 

4 

,2 

If  868 

*1 

1 

.1 

228 

16.3 

If  166 

83*6 

1 

.  1 

If  395 

*2 

0 

.0 

83 

17*5 

387 

81*8 

„  3 

•6 

*73 

*2 

3 

.3 

127 

14*3. 

758 

85*3 

4 

♦  4 

889 

.2 

2 

.3 

83 

13*7 

522 

85*9 

3 

•  .5 

608 

•  4 

* 

1 

.4 

-  44 

15*7 

236 

84*0 

1 

♦  4- 

281 

3*4 

1 

3.4 

5 

17*2 

23 

79*  3 

1 

3.4 

29, 

«  0 

1 

9.1 

2  ' 

18*2 

9 

81*8 

0 

.0 

11 

5.6 

"  0 

*  .0 

3 

16*7 

14 

77*8 

1 

5.6 

18  t 

6.3 

2  57 

76*3 

753 

18*4 

3,281 

80*1 

62 

1.5 

4,096 

5.8 

131 

6*0 

387 

17*6 

Ii797 

81*8 

14 

.6 

2  ,198 

6.8, 

126 

6.6 

366 

19*3 

1,484 

78*2  ' 

48 

2.5 

1,898^ 

4*4 

435 

5*3 

1.617 

19*5 

6,3  53 

76*8 

305 

3.7 

8,275 

4.  8 

264 

*4.8 

1 , 168 

21*1 

4,205 

76*1 

153'- 

2.8 

a    5f526  - 

3*4 

■171 

6*2 

449 

16*3 

2,148 

78*1 

152 

5.5 

2,749 

3.8 

16 

3.6 

69 

15*4 

352 

78*6 

27 

6  .0 

44o 

3.5 

4 

2.C 

S2 

15*9 

162 

80.6 

7 

3-5 

201 

4.0 

«  12 

4.9 

37 

15*0 

190 

76.9 

20 

8.1 

247 

r 

.9 

103 

6.2 

■  167 

10*1 

1,483 

89*6 

5 

z 

•  3 

1,655 

.9 

67 

5.7 

110 

9*4 

1,056 

90*4 

2 

.2 

If  168 

.8 

36 

7.4 

57 

11*7 

87*7 

3  % 

.0 

487 

63 

4.0 

104 

6.6 

1,444, 

91*3 

33 

2  .1 

1*581 

^  5 

43 

3.9 

73 

6.6 

li  019 

92*7 

7 

•  6 

If  099 

.4 

20  , 

4*1 

3. 

6.4 

425 

88*2 

-  26 

5.4 

482 

1.1 

3 

1.7 

12 

6.7 

•  147 

82*1 

20 

11.2 

179 

A 

*  u 

2 

3*6 

3 

5.4 

■48 

85*7 

5 

8*9 

56 

1.6 

1 

.8 

9 

7.3 

99 

80*5 

15 

12.2 

123  ^  ~" 

.1 

10 

»  *7 

45 

3.2 

1,368 

96*7 

t 

2 

♦  1 

1,415 

•  1 

4 

♦4 

29 

2.7 

1,040 

97*2 

1 

.  1 

If  070 

♦  0, 

6 

1.7 

16 

4.6 

*  328 

95*1 

1 

.3 

345 

19 

.8 

67 

2*7 

2,439 

96*9 

12 

2,518 

1 

13 

46 

2.  5 

li  756 

97*2 

5 

•  j 

lf807 

'  .0 

6 

.8 

21 

3.0 

683 

96*1  ' 

7 

l.C 

711' 

.0 

vo 

.0 

2 

3  .'3 

53 

>r66*9 

6 

9.8 

61 

A 

*u 

o 

.0 

4.5 

19 

86*4 

2 

9.1 

22 

.0 

0 

.0 

1 

2.6 

34 

87*2 

4 

10.3 

39 

.3 

0  - 

.0 

53 

16*1 

.274 

83*0 

3 

*> 

.9 

''■  * 
3.30  . 

.4 

■  0 

.0 

33 

12*6 

226 

*  86*6 

2 

♦  tf 

261 

•  0 

0 

.0 

20 

29*0 

48 

69.6 

1 

1.4 

69 

•  0 

.    /  2 

1.3 

6*0 

137 

91*9 

3 

2*0 

149  

2 

1  .9 

7*6 

95 

90*5 

2 

"  1.9 

105 

•  0 

0 

.0 

1 

2.3 

42 

95*5 

1  . 

2.3 

44 

♦  0 

0 

.0 

0 

-.0 

2 

100*0 

0 

.0 

*2 

♦  0 

o 

.0 

o 

♦  0 

2 

1C0.0 

0 

•  0 

2 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

'  0 

•  0 

n 

0 

♦  0 

♦  9 

5 

1.5 

196 

59.8 

121 

36*9 

11 

3.4 

328 

1.1 

5 

1.8 

165 

60*7 

98 

36*0 

9 

3  .3 

272 

.0 

0 

.0 

31 

55*4 

23 

41*1 

2 

3.6 

56 

1.9 

14 

1.6 

315 

35*9 

493 

56*2 

70 

8*0 

*  878 

1.2 

12 

1 .8 

249 

38*0 

366 

55*8 

41 

6."  J 

656 

4.1 

2 

.9 

66 

29*7 

127 

57*2 

29 

13*1 

222 

3.1 

0 

.0 

25 

26*0 

64 

66*7 

7 

7.3 

96 

2.  8 

0 

.0 

1 1 

30  *6 

24 

66*  7 

1 

2.8 

36 

3.3 

0 

.0 

14 

23*3 

40 

i 

66*7 

6 

10*0 

60 

.1 

218 

5.3 

856 

20*8 

3,212 

77*9 

54 

1.3 

4,122 

.1 

185 

5.7 

683 

21*0 

2,521 

77*6 

43 

1.3 

3,247 

♦  2 

33 

3.6 

173 

19*8 

691 

79*0 

11 

1.3 

875 

.3 

169 

3.8 

980 

22*1 

3,371 

«* 
76*1 

76 

1.7 

4,427 

.2 

125 

4.1 

706 

23*1 

2,300 

75*4 

44 

1.4 

3,050* 

♦  4 

44 

3.2 

274 

19*9 

1,071 

77.8 

32 

2.3 

If  377 

2211 


2271 


i»li:?X.    TDTAt  DEGREES  FOR  ««pH  MUM^mf^       HIGHER  EDUCATION  ?i  RACE,  ETHNICITY  AND  5EX> 


A»E*iCAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BUCK  <  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


X    •  NUMBER 


NUMBER 


HI SPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
N  ON  -HISPANIC 

NUMBER  X 


NON-RE5IDENT 
ALIEN 

NUMBER  X 


) 

TOTAL 


EDUCATION  (OIOO 1 

'  FLORID*. 

'  DOCTOR'S 
FEMALE: 
MALE 

GEORGIA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE  - 
MALE 

OOCTOR'  S 
FEMALE 
HALF 

HAWAII  i. 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

♦"MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

,  otiCTOR'S 
FEMALE 
MALE*1' 

v 

IDAHO 

BACHELOR'S 
FEMALE 
*  .  MALE 

MASTER'S 
*  FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE  * 

k 

ILLINOIS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE  v 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR' S 
*  FEMALE 
HALE 

INDIANA 

BACHELOR'S 
'  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
HALE 

.  IOWA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 
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99.6 
99.4 

66.7 
66.7 
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4,204 
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18*2 


.5 
.4 

1*2 

1*0  \  ' 
1*8  \ 

9*1  , 
3.  8 
16.7 


.V 
.0 

33*3 
33*3 
33*3 


1.6 
l.b 

2.4 
2.5 
1*9 

13*2 
9*8 
18*5 


♦7 
*  .6 
1*0 

2*2 
2.0 
2*8 

5*9 
4*9 
6*8 


1*3 
1*1 
1*8 

3.6 

6*6 

8*0 
7.2 
8.6 


4-.  4 
1.4 
1*3 

I 

2*9 
2.3 
3*5 


2*164 
If  583 
5B1 

2.891 
2.124 
76? 

31 
9 

•  22 


2.653 
2.147 
506 

1,969 
1.521 
.  448 


26  **t 
18 


830 
602 
228 

407 
230 
177 

9 
6 
3 


1,655 
1.272 

\  383 

1.622 
1,360 
462 

136 

82 \" 
54 

\ 

3,868  ^ 
2,938 
930 


3.898 
2,677 
^1*,221 

340 
164 
176 


4,616 
3,315 
1,301 

5,716 
3,709 
2,007 


398. 
v  153 
245* 


2,937 
084 
853 


4' 

J  > 


286 
681 
605 


9 


2213 


.2373 


-/ 

\lAlLE  21*.  '  TOTAL  OECMES  FOR  "AJOR  "^V?^^^^1^?!;^  £0UCATI°H  *"  "h-ICtTY  AN0  SEXl 


AMERICAN  JNOlAN 
ALASKAN  NATIVE 


I LACK  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


X      NUMBER         X  .^NUMBER 


■EOOCATION  106001 

MINNESOTA 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

MISSISSIPPI 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

MISSOURI 

BACHELOR'S 
\ FEMALE* 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
\  MALE 

.  DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

4  \ 
MONTANA 

BACHELOR^ 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

,  OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


26  INSTITUTIONS! 


0 

•  0 

4 

3.6 

0 

3 

5.2 

0 

•  0 

1 

2.1 

I 

16 

INSTITUTIONS) 

1 

•  0 

640 

29.8 

1 

•  1 

435 

29.2 

0 

•  0 

205 

31*3 

2 

•1 

621 

32.0 

1 

•  1 

469 

33.5 

1 

•  2 

152 

28*4 

0 

.0 

10 

6.3 

0 

♦  0 

5 

10*6 

0 

•  0 

5 

6.8 

( 

37 

INSTITUTIONS) 

4 

♦i 

.168 

4*9 

1 

•  0 

*  122 

4.7 

3 

.4 

46 

5.5 

7 

.3 

125 

5.2 

5 

,•3 

-  *  94 

5.8 

2 

•3 

31 

3.9 

0 

♦0 

18 

7".  4 

0 

♦0 

8 

9.0 

0 

.0 

10 

6.5 

( 

8 

INSTITUTIONS) 

22 

3.0 

6 

•  6 

16 

3*2 

2 

♦  4 

6 

2*6 

4 

.1.7 

2  , 

.7 

1 

.3 

1  s 

.6 

0 

.0 

1 

.7 

.  1 

.7 

1 

5.3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

7.k 

0 

.0 

8 
4 

'4 

12 

6 
6 


♦  0 
.0 

♦  0 


.0 
.1 

♦  0 

.3 

♦  2 
.6 

.0 
.0 

♦  0 


.2 

♦  2 
.5 

♦  5; 

.4 
.8 


5  2*1 
1  1*1 
4  2.6 


.1 

.0 
.4 

.3 
.6 
.0 

.0 
.0 
.0 


HISPANIC 
NUMBER  '« 


♦9 
1.7 
♦  0 


•  1 
.1 

•  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

.8 
.0 
1.4 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


644 
439 
205 

629 
473 
156 

11 

5 
6 


5  4.7 
4  6.9 
1  2.1 


30.0 
29.4 
31*3 

32*5 
33.7 
29.1 

9.1 
10*6 
8.1 


5 

.7 

34 

4.6 

4 

.8 

22 

4.3 

1 

.4 

12 

5.2 

0 

•  0 

4 

1.3 

0 

.0  ' 

2 

1.3 

0 

.0 

2 

1.4 

0 

-.0 

1 

5.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7;i 

WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  t 


90  84*9 
50  86.2 
40  83.3. 


1.501  69.9 

1,050  70,.  4 

451-  6  §'.8 

1,295  66*8 

926  66.0 

369  68.8 

109  90.1 

42  89*4 

67  90.5 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER  X 


11  40*4 
4  6.9 
7  14.6 


704 
484 
220 

291 
156 
135 

18 
5 
13 


2 
2 
0 

14 
3 
11 

0N 
1 


•  1. 
,1 
.0 

.? 

.2 
2.1 

/, 

•0 

XU4 


TOTAL 


106 
5B 
48 


2  ,14? 
1,  491 
656 

1.930 
1.4(£ 

53,6 

121 
47 
74 


188 

% 

5.4 
5.0 
6.7 

3. 
2, 

253 
475 
778 

94.2 
94.7 
92*8 

11 
7 
4 

•3 
.3 

3.451 
2.614 
638 

150 
110 
40 

6.2 
6.8 
5.0 

2. 
1 

225 
488 
737 

92*4 
92.2 
92.8 

33 
16 
17 

1.4 
1.0 
2.1 

2.408 
1.614 
794 

24 
15 

9.9 
10.1 
9.8 

205 
76 
129 

84.7 
85.4 
84*3 

13 
9 

.  5*4 
4*5  ' 
.5.9 

242 
89 
153 

95.1 

2 

.3 

740 

95.5 

1 

.2 

507 

94.4 

1 

.4 

-  233 

98.0 

2 

.7 

297 

98.1 

1 

♦6  , 

*  159 

97*8 

1 

.7 

138 

94.7 

0 

.0 

19 

100.0 

0 

.0 

5 

'  92.9 

0 

.0  . 

14 

NEBRASKA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
.MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

-  'OOCTOR'S 
FEMALE. 
MALE 

, NEVA OA 

'BACHELOR'S 
FEMALE 
•  HALE 

MASTER'S 
.  FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

NEW  HAMPSHIRE 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

o 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

new  Jersey 
bachelor's 

FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
,  MALE 
0    '  _ 
OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


16  INSTITUTIONS) 


P 
( 

20 
10 
10 

7 
6 
1 

0 
0 
0 


.1 

.2 

.1 
.0 
.3 


29 
15 
14 


1.6 
1.2 
2.9 


IB  2.2, 
14.  3.0 
4  l.2*V 


23  INSTITUTIONS) 
t  .6  299  9.0 

'  .4  226  8*9 

lU  73  9.2 


229 
164 
65 

20 
7 
13 


7.4 
6.2 
6.0 

18.9 
17.5 
19.7 


12 
10 

2 

*1 
1 
0 


0 

.0 

4 

6.2' 

0  . 

0 

•0 

2 

7.1 

0 

0 

.0 

2 

5.4 

0 

INSTITUTIONS) 

1 

Jr- 

r  7 

3.3 

1 

1 

.7 

6 

3.9 

1 

0 

.0' 

1 

1.7 

P» 

1 

.4 

18 

6.5 

0 

0 

•0 

16 

9.1 

0 

1  ' 

1.0 

2 

2.0 

0 

0 

.0 

J0 

.6 

0 

0 

♦o  • 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

{ 

7 

INST  IT UT IONS) 

0 

.0 

1 

.2 

0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

1.0 

0 

0 

•0 

*.5 

1.5 

0 

0 

•  0 

3 

1.4 

0 

0 

.0 

2 

1.6 

0 

16 
12 
4 

13 
10 
3 

2 
2 
0 


.8 
.4 

.1 

.2 
.0 

.0 
.0 

•-9 


.5 
.7 

.0  • 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


.5 

♦  5 
.5 

♦  4 
.5 

♦  3 

1.9 
5.0 
.0 


10 
7 
3 

3 
1 

2 

1 
1 

0 


4 
2 

'  2 

11 

5 
6 

0 
0 
0 


98 
67 
31 

60 
39 
21 


.6 
\5 
♦6 

.4 
.2 
.6 

1.5 
3.6 
.0 


1.9 
1.3 
3.4 

4.0 
2.9 
5.9 

•  0 
.0 
.0 


•  .0 

•  0 
.0 

♦  3 
.5 
.0 


2.9 
2.6 
3.9 

1.9 
1.9 
1.9 

3.8 
.0 
6.1 


52 
-32 
20 

2? 
16 
7 

5 
3 
2 


13 
10 

3 

30 
21 

0 
0 
0 


3.0 
2.5 
4.2 

2.9 
3.4 
2.1 

7*7 
10.7 
5.4 


6.2 
6.6 
5.1 

10.9 
12.0- 
8.9 

.0 
.0 
-  .0 


433 
315 
118 

309 
219 
90 

26 
9 
17 


13.0 
12*4 
14.9  ' 

10*0 
10*9 
8.3 

24*5 
22*5 
25*8 


1,693  96*1 

1.243  96.7 

450  94.5 

765  95.1  . 

451  96*2 
314  ,93*7 

59  90.8 

25  89.3 

34  91.9- 


•195 
'  140 

55 

\ 

246. 
154 
92 


92*4 
92*1 
93*2 

89.  1 
.  86.0 
91.1 


2  100*0 

f/i  ioo*  b. 

V  1  100*0 


16 
10 

6 

16 
2 
14 

1 

0 

1 


♦  9 
*e8 

1.3 

2.0 
.4 
4.2 

1*5 

♦  0 
2.7 


1.4 
1.3 
1.7  t 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


2,887  86*8 

2,212  87.3 

675  85*1 

2,769  69*3 

1,775  88*3 

994  91*2 

80  75*5 

^31  7  7*5 

49  7>. 2 


6 
6 
_0 

22 
16 
6 

i  0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


1,761 
1,285' 
476 

804 

469  . 
335/ 

^5 
28 
37 


211 
152 
59 

:276 
175 
101  ' 

2 
1 
1 


1 

•  2 

487 

99.8 

0 

.0 

488 

0 

.0 

387 

100.0 

0 

•  0 

387 

1 

1.0 

100 

99.0 

0 

.0 

101 

6 

1.8 

330 

97.9 

1 

•  3 

337 

4 

1.9 

209 

97.7 

1 

•  5 

214 

2 

1.6 

121 

98.4 

0 

.0 

123 

3,326 
2,533  4 
793 

3,100 
2.010  . 
1,090 

s.l0o 
*  40 
66 


ERJC 


2274 


2214 


•ft. 


TAILS  21..  TOTAL  DECREES  FOR  MAJOR  FlELO  CONfERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATIOW  BY  RACE.  ETHNICITY  ANO  SEX* 
•    "  •  •     .      STATE  ANO  NATION  1976-1979 


AFRICAN  INDIAN  SLACK  ASIAN  OR  * 

ALASKAN  NATIVE      NON-HISMNIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 

NUMBER         f      NUMBER         X      NUMBER         X  NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-rHlSPANIC 


NUMBER 


NON-RESIGENT 
ALIEN  * 


NUMBER 


TOTAL 


EDUCATION  (0800 > 


NEW- MEXICO 

I 

9 

INSTITUTIONS) 

35.8 

358 

o 

BACHELOR'S 

45 

5.5 

17 

2.1 

3 

♦  4 

293 

43*8 

FEMALE 

31 

6*5 

5 

•  9 

3 

.5 

195 

33.6 

241 

41*5 

MAI  c 

7 

3.0 

12 

5.1 

*  0 

♦  0 

♦  98 

41.4 

•117 

49*4 

MASTER'S 

35 

4*2 

12 

US1 

3 

♦  4 

_  240 

29.0 

290 

35*1 

FEMALE 

'  19 

3.5 

7 

1.3 

2 

•  4 

136 

25*3 

164t 

30*5 

MALE 

1  16 

5.5 

5 

1.7 

1 

♦  3 

104 

35*9 

126 

43*4 

DOCTOR'S 

1 

.2.0" 

0 

•  0 

1 

2.0 

12*- 

23*5 

14 

27*5 

FEMALE 

o 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

14*3 

2 

14*3 

*"*  MALE 

I 

2.  7 

0 

•  0  , 

1 

2.7 

10 

27*0 

12 

32*4 

NEW  YBRK 

< 

87^ 

INST  ITUTIONS) 

BACHELOR'S 

27 

.4' 

522 

7.7 

74 

1.1 

179 

2*6 

802 

ll.fr 

FEMAL  e 

24 

#5 

442 

6.7 

48  - 

♦  9 

139 

2*7* 

.  653- 

12*6 

MALE 

3 

#2 

60 

4.7 

26 

1.5 

40 

2. A 

149 

6*8 

MASTER'S 

45' 

.5* 

701 

7.1 

102 

1.0 

293 

3*0 

1*141 

11*6 

FEMALE 

^  36 

.5 

540 

7.3 

67  ** 

.9 

220 

3.0 

663 

11*7 

HALE 

9 

.4 

161 

6.5 

.35 

1.4  — 

73 

2.9 

276 

11*2 

DOCTOR* S 

0 

•  0 

37 

6.6 

10 

1*8 

d  8 

1.4 

55 

9*8 

FEMALE- 

0 

♦  0" 

.  22 

S.5 

'  1 

«4 

'4 

1.5 

27 

10*4 

MALE 

o 

♦  0 

15 

5*0 

9 

3.0 

4 

1.3 

u 

9*3 

NORTH  CAROLINA 

( 

43 

INSTITUTIONS) 

c 

1.036 

24*2 

BACHELOR'S 

25 

•6 

1.001 

23.4 

5 

•  1 

5 

.1  ,i 

FEMALE 

23 

.7 

697 

2.1.6 

3 

♦  1 

3 

♦  1 

726 

23*5 

MALE 

2 

■  .2 

304 

25.4 

2 

.2 

2 

'♦2 

310 

25*9 

MASTER'S 

11 

•  4 

431 

17.1 

2 

•  1 

1 

•  0 

445 

.17*7 

FEMALE 

Q 

♦  3 

302 

17*3 

2 

.  1 

1 

♦  1 

313 

17*9 

MALE 

**  3 

^4 

i  129 

"  16.7 

o 

.0 

o 

.0 

132 

IV.  4 

OXTOR'S 

0 

♦0 

7 

5.1 

0 

•  0 

0, 

.0 

7 

5*1 

FEMALE 

*  Q 

♦  0 

2 

3.1 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

3*1 

MALE 

K  0 

♦0 

5 

6.9 

o 

.0 

0 

•  0 

V 

5 

6.9 

NORTH  DAKOTA 
*  BACHELOR'S 

1 

6 

INSTITUTIONS) 

24 

20 

2.5 

4 

.5 

0 

.0 

0° 

♦0 

3.0 

FEMALE 

16 

0 

.0 

o 

.0 

o 

♦  0 

16 

2.7 

MALE 

1.9 

4 

1.9 

o 

.0 

0 

•  0 

6 

3.8 

MASTER'S 

3 

1.9 

3 

1.9 

2 

1.2 

2 

1.2 

10 

6.2 

FEMALE 

1. 1 

2 

.2*1 

1 

1.1 

1 

1.1 

5 

5.3 

MA.LE 

2 

2.9 

1 

1.5 

1 

1.  5 

1 

1.5 

,  5 

7*4 

DOCTOR'S 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0. 

0 

*0 

F  EMALE  * 

0 

♦0 

0. 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

b 

•0 

MALE 

o 

♦  0 

0 

.0 

o 

*0 

o 

.0 

o 

•0 

OHIO 

51 

INSTITUTIONS)  m 

BACHELOR'S 

6 

.1 

365 

6.2^ 

4 

•  1 

9 

.1 

406 

6c  6 

C  CM  11  c 
rtflAL  C 

275 

6.  1 

3 

6 

266 

6.4 

MALE 

#2 

110 

6.6 

1 

*  .1 

3 

-.2 

118 

7.1 

MASTER'S 

7 

•  1 

*  736 

13.7 

*14 

•  3 

47 

♦9 

604 

15.0 

FEMALE 

6 

#2 

531 

15.2 

10 

.3 

18 

565 

16.  1 

^       $  MALE 

^  1 

205 

11.0 

4 

#2 

29 

1.5 

239 

12.8 

OOCTOR'S 

0 

•  0 

46 

11.9 

# 

3 

•  8 

1 

.3 

50 

12.9 

r  fcH  JU.  t 

o 

♦  0 

22 

13.3 

2 

1.2 

1 

.6 

25 

15.1 

MALE 

o 

♦0 

24 

10.6 

I 

#  5 

0 

25 

11.3 

OKLAHOMA 

1 

20 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

131 

4.4 

147 

4.9 

4 

•  1 

14 

•  5 

296 

9.9 

FEMALE 

70 

3.5 

82 

4.2 

2 

»  .1 

9 

.5 

163 

8.3 

M41  c 
nmL  c 

6.1 

65 

6.5 

2 

.2 

5 

♦5 

133 

13*2 

MASTER'S 

73 

4.5 

37 

5.3. 

6 

♦  4 

5 

•  3 

171 

10*5 

FEMAL  E 

4.3 

62 

6.0 

2 

♦  2 

1 

•  1 

109 

10*6 

MALE 

29 

4.6 

25 

4.2 

#7 

4 

.7 

62 

10*4 

DOCTOR'S 

1 

•8 

14 

10*9 

2 

1.6 

0 

.0 

17 

13*2 

FEMALE 

0 

•  0 

7 

13.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

13*0 

MALE 

1 

1.3 

7 

9*3 

2 

2.7 

0 

•0 

10 

13*3 

OREGON 

1 

14 

INST  ITUTIONS) 

72 

BACHELOR'S 

6 

•  4 

16 

1.1 

31 

2.1 

19 

1.3 

4.8 

FEMALE 

5 

•  5 

12 

1.2 

21 

2.0 

11 

1.1 

49 

4.8 

MALE 

1 

•  2 

4 

.9 

10 

2.2 

8 

1.7 

23 

5.0 

MASTER'S 

5 

•  3 

13 

.9 

13 

.9 

5 

.3 

36 

2.4 

FEMALE 

4 

.4 

11 

1.2 

9 

1.0 

4 

.4 

28 

3.0 

MALE 

1 

•  2 

2 

.4 

4 

♦  7 

1 

.2 

8 

1.4 

•OOCTOR'S 

1 

•  .9 

2 

1.6 

2 

1.8 

2 

1.8 

7 

6.3 

FEMALE 

0 

•0 

1 

2.6 

r 

2.6 

0 

•  0 

2 

5.1 

MALE 

1 

1.4 

1 

1.4 

l 

1.4 

>  2 

.  2.7 

5 

6.8 

^  459 
340 
119 


533 
372 
161 

37, 
-  12 
25 


56.1 
58.5 
50.2 

64.* 
69. J 
55*5 

.  72*5 
85*7 
67*6 


5(936  87*6 

4,415  86*7 

1,523  90*2 

8,203  83*1 

6t313  65*4 

1,890  7^.0 

472  84.1 

219  84*2 

253  84*1 


3»2SS  75*5 

2i3  58  76^*3 

879  73*5 

2(052  81*5 

1*420  81*4 

632  81*8 

128  93*4 

'62  95*4 

66  91*7 


761  94*5 
568  95*6 
193  91*5 


147 
87 
60 


90*7 
92*6 
88*2 


15  100*0 
1  100.0 
14  100*0 


5,754  92*9 

4.219  93*2 

1.535  92*0 

4,497  63*7 

2,906  83*0 

1,591  85*0 

321  82*7 

136  81*9 

185  83*3 


2,644 
1(796 
848 

1.376 
892 
484 

100 
43 
57 


1.383 
961 
422 

1.349 
871 
478 


88*7 
90*9 
84*4 

64*6 
86*7 
80*9 

77*5 
79*6 
76*0 


92*9 
93*3 
91*9 

89*9 
92*2 
86*1 


81 
34 
47 


72*3 
8T.2 


3 
,2 
64*4 


41 
'  24 
17 

531 
213 
318 

.  34 
14 
20 


12 
5 
7 

21 
12 
9 

2 
1 
1 


•20 
10 
10 

5 
2 
3 

0 
0 
0 


34 
19 
15 

70 
29 
41 

17 
5 
12 


40 
16 
24 

80 
28 
52 

12 
4 


34 
20 
IV 

115 
46 
69 

24 
3 
21 


•  1 
.0 
.4 

.5* 

•  2 
laO 

.0 
•0 
.0 


•  6 
.5 
•1.0 

5.4 
2.9 
12.6 

6.1 
5.4 
6.6 


•  3 
.2  • 

•  6 

•  8 
.7 

1.2 

1.5 
1.5 
1.4 


2.5 
1.7 
4.7 

3.1 
2.1 
4.4 

♦  0 
.0 


.5 
.4 
..9 

1.3 
.6 
2.2 

4.4 

3.0 
5.4 


1.3 
.8 
2.4 

4.9 
2.7 
6.7 

9.3 
7.4 
10.7 


2.3 
1.9 
3.1 

/ 

7.7 
4.9 
12.4 

21*4 
7.7 
25.8 


818 
581 

237 

627 

537 
290 

51 
14 

37 


6r781 
5(092 
1(689 

9.  675 
7(389 
2.486 

5ol 

260 
301 


4(765 
3,089 
1, 196 

2(518  j 
1,745* 
*  773 

137 
65 
72 


805 
594 
211 

162 
,94 
68 

15 
1 
14 


6(194 
4(526 
1(668  , 

5(371 
3(500 
1(871 

388 

•>  166 
222 


2(960 
1(975 
1,005 

1(627 
1(029 
596 


129 
$4 
75 


1(*89 
1(030 
459 

1(500 
945 
555 

112 
39 
73 


zero 


I; 


*TA6Af  ZU  JOTAL 


**V    of««s  «w  AA*r  «tU  co^emed  w  ««'™wsjof  'hichei?  education  it  RACE* 

iSm  *  NO*"  HUfANIC  MCI?  iTlSUNtM     Hi  SWN1X 


ETHNICITY  ANO  SEX? 


STAT£*AMD'NAT!OM  1976-1979 
ASIAN  OK 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


> 

NUMBER 


fOUCATlON  I060O) 

PENNSYLVANIA 
BACHaOR'S 
FEN ALE 

.>  f  'MALE. 

,  MASTER'S 
FEMALE 
*  «ALE. 

OOCTOR* 
FEMALE 
MALE 

AHOOC  ISLAND 
BACHELOR'S  ' 
FEMALE 
HALE  v 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 

SOUTH  CAROLINA 

bachelor's 

FEMALE 
£  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE- 
DOCTOR'S 
FEMALE  • 
MALE 

SOUTH  QAKOTA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MA  l£, 

MASTER*  S- 
FEMALE 
'HALE 

DOCTOR'S 
FEMALE  * 
MALE 

TENNESSEE 
-  tACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S* 
FEMALE 
MALE 

OOCTOk'  S 
FEMALE 
\  MALE 

TEXAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

t 

MASTER'S  , 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
,  MALE 

UTAH 

BACHELOR* S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
t  FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


c 

74 

INSTITUTIONS) 

9 

•  1 

444  STB 

7  c 

.1 

.327  ,5.* 

2 

117  4*B 

•  19 

.v 

244  5.1 

11 

.3 

171  5.1 

• 

•6 

73  5.0 

3. 

\7 

24  5.9 

2 

1.0 

14  7*2 

1 

.4 

1 12  4.9 

^NUMBER 


NUMBER 


X  NUMBER 


NON* 
NUMBER 


HITE 

HISPANIC 


NON-RfSlOEN7% 
%ALI^ 

NUMBER      '  X 


TOTAL  j 


.♦I 
.1 
.1 

>  .2 
•2 
•  .1 

.2 
.0 
.4 


2 
1 
1 

1 

0 
1 

0 
0 
0 


7 
.4 

.2 

•  0 
.5 

•  0 
.0 
•0 


INSTITUTIONS! 
7 
5 
2 


11 
B 

3 

0 
0 
0 


1*3 

Ut 

u. 

>  .0 
%-  .0 
.0 


26 

INSTITUTIONS) 

•0 

612  29.0 

i  0 

•  1 

456  27.6 

0 

•  0 

4 

154  34.3 

0 

•  1 

329  #17.2 

1 

JO 

235    14-.  5 

0 

^'.2 

94  19.2 

1 

.0 

'  6  11.6 

'  1 

■  .0 

6  16.2' 

1. 

.0 

•2  6.5 

0 

12  INST  HUT  IONS ) 


19 
9 

10  /, 

/ 

0 

1 
c 

4 

i  r 

3 
3 
0 

1 

0 

1 

44 

10 

24 
15 

9 

4 
2 

2 

.  I 
17 
12 
5 

4 
4 

0 

1 
1 

0 


1.2 
'  1.2 
1.4 

5.7 
5.2 
.6.3 

4^2 
•0 
5.3 


.4 

.0 
1.4 

.0 
.0 
..0 

.0 
.0 
•  0 


396 

11*6 

6 

.2. 

303 

11.6 

3 

.1 

93 

11.0 

3 

♦  4 

j 

245 

11.9 

11 

♦  5 

150 

10.9 

4 

♦3 

*  95 

13.6 

7 

1.0 

16 

7i5 

2 

.9* 

10 

11.9 

1 

1.2 

6 

4,7 

1 

.8 

34  INSTITUTIONS) 

•  1 

.0/ 
.4 

•  1 

•  2 

•  0 

•  5 

•  0 
•B 


•  5 

•  6 
•3 

•  4 

•  4 

•  5 

.9 
1.0 

•  6 

7 

1.2 
1.3 
*  1.2 

.6 
1.6 

•0 

•  6 
2.0 

.0 


INSTITUTIONS) 


10 
4 
6 

4 
1 
3 

1 
0 
1 


V7 

•  4 
1.5 

•  6 

•  4 
.6 

•  6 

•  0 
♦9 


.2 

♦  0  * 
.6 

.2 
.0 

♦  5^ 

.0 
.0 

♦  0 


.0 

•  0 

•  0 

•1 

•  0 

•  2 

1.5 
2.7 
.0 


.3 
.2 
♦5 

♦3 
.6 
.0 

.0 
.0 
♦0 


INSTITUTIONS) 

50 

•  5 

.  627 

8.0 

537 

7.1 

31 

♦  4 

290 

10.0 

■  19 

♦  7 

661 

10.8 

39 

.4 

445 

10.4 

16 

•  4 

214 

11.6 

21 

1.1 

17 

3.% 

3 

.6 

B 

3.9 

2 

1.0 

9 

3.4 

1 

•  4 

14 


1.0 
8  *6 
4  1.5 


1.0 
1.2 
.6 

.6 
2.0 
.0 


V 

-  # 

41 
*37  . 
4 

♦5* 

•  6 

•  2 

o 

374  * 
125 

4.6  * 
4*4 

7#  046 
•5.469 
>  It  597 

26 
1B»' 

♦  5 
.5 
«6 

296  s 
207 
91 

* 

4*2 
4.1 
6.3 

4t446 
3.130 
1,318 

3 

V- 

.7 
♦  5 

.6 

e 

33* 

17 

16 

7.5 
8*7 

.6*5 

366* 
164 

2  02 

3 

♦7 
'.8,  ♦ 
.6 

V  14 

'  9 

-  \ 

2*6 
*2*4 

»  3.1 

502 
3o0 
142 

ft 
5 

3 

1.3 

ui 

1.5 

21 
13 
6 

3*3 
3*0 
4*1" 

v  597 
*  411 
186 

0 
0 

•  C 
.0 
♦0 

,  o* 

0 
0 

♦  0 
.0 
.  .0 

1 

^  2 
2 
0 

-a 
.i 

.0 

1 

615 
441 

-  154, 

29;2 
27*6 
34*3 

1,492 
It  197 

29*5 

2 
0 
2 

•  1 

~70~ 

♦  4 

333 

 235 

98 

lf.4 
16.5 
20.0 

It  5*9 
-  1,1  AS 
3V1 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 

9 
.7 

2 

18.9 
6.5 

59 
30 
%  29 

r 

3  > 

.4 

17 

2.3 

706 

1 

•2  s 

8 

1.6 

504 

2  ^ 

.9 

9 

4.2 

202 

0 

.0 

20" 

6.0 

309 

0 

♦0 

10 

5.6 

1*59 

0 

.0 

10 

6.3  : 

.  150 

0 

.0 

1 

4.4. 

~  22 

.0 

0 

.0 

5 

£° 
r  o 

.0 

1 

5.3 

17 

7 

.2 

413 

12*1 

2.980 

5 

♦2 

312 

12*2 

2*244 

2 

.2 

101 

12*0 

736 

9 

.4 

268 

13-/0  > 

1,751 

7 

♦  5 

164 

11*9 

1*206 

✓  2 

.3 

104 

15*1 

545 

1 

.5 

20 

9*4 

161 

1.2 

12 

14.3 

65 

0 

.0 

6 

6*2 

116 

93*0 
93*2 
92*3 

92*2 
92*? 
91*0 

83*2 

«*4 


9,3*1 
95.0 

88. e 

94*5 
94*  i 
♦95-4 

100*0 
100*0 
100*0 


^70*8 

,  72*2 
■  45*7 

32*5 
63*5  . 
79*8 

66*6 
61*1 
93*5 


,97*2 
98\1 
95*3 

93*1 
92*4 
93*8 

"  91*7 
100*0 
89*5 


67*4 
67.5 
87,3 

84*8 
87*5 
79.3 

65*0 
77*4 
89*9 


.1,255  12*2 
670  11*8" 
385  13*3 

744  1-2*1 
443  '10.4 
301  16,1 

'  27,  5.7 
10  -  4*6 
•    17'  4*5 


2*160  21*3 
U*«2  20*1 
704  24*2 


8*061  76*4 
5*871*  79*6. 
2*190  75*4 


1*468 
921 
547 

.51 
22 
29 


2,3.9 
21.6 
29*3 

10*9 
10*6 
11*0 


4*561 
'3*291 
1*270 

368 
173 
215 


74*3 
77*1 
66*0 

82*6 
63*6 
61*7. 


11 
8, 
3 

4 
3 
1 

.  1 
0 
1 


*8 

*8  * 
.7 

.6 
1*2 
♦  3 

.6 
*0 
.9 


52 
32 
20 

16 
11 

7 

4 

2 
2 


3.6 
3*4 

4.? 

2.9 
4.5 
1.9 

2.5 
4.0 
1.9 


1*276 
695 

*  381  , 

58  B 

230 
356 

150 
47 
103 


93*5 
94.0 
92*3 

?4*5 
93*5 
95*2  m 

94*9 
94*0 
95*4 


l 

30 

.4 

*7.595 

■22 

•4 

5*845 

8 

.5 

1.73U 

79 

1*6 

4*625 

40 

1*2 

3*377 

39 

2.7 

,  1*448 

i  : 

41 

9.3 

440 

u 

7.2 

195 

27- 

u.o 

245 

23  4.3, 


10 

2.4 

I? , 

8.1 

14 

2*2' 

13 

3.0  " 

1 

*  *5  ♦ 

0 

*\0 

0 

•  0 

0* 

■  .0 

539. 
*379 
140  . 

632 
437 
195* 

3" 
2 
1- 


0 

.0 

2*107  . 

0 

.0- 

L*65B  . 

0 

"  .0  ' 

449  1 

1 

♦  1 

1*913     *  ' 

0 

.0 

1,423 

1 

%  •*  , 

490*  * 

0 

•0 

68 

0 

9  «0 

'  *7 

0 

.0 

31 

3 

• 

.4 

726     <<■  i 

2 

♦  4 

514 

1 

♦  5 

.212 

3 

♦V 

332      H  \ 

3 

♦1.7 

172    \>  * 

0 

.0 

.160 

1 

4.2 

0- 

.  .0 

1 

5.3  " 

19  t>: 

15 
9 
6 

46 
6/ 
36 

; 

It 
7 


36 
26 
10 

107 
55 
52 

31 
'12 
19 


37 
25 
12 

16 

11 

4 
1 
3 


.4 

3*408 

.4 

2.«St>5 

.7 

843 

2.2 

2*065 

•  6 

■  .1*378 

5.5 

667 

i. 

5.6 

2)4 

8.3 
3.9 

12/ 

•4 

10*263 

♦  4 

7*379 

.3 

2*904 

1.7 

6*136 

1.3 

4*267  ' 

2.6 

1*869 

6.6 

470 

5.6 

•    207  , 

7.2 

263 

2.7 

1*365 

2.6 

952 

2.9 

413 

2.6 

622  „ 

2.0 

244" 

2.9 

374 

2.5 

158 

2.0 

50 

2.8 

10B  - 

0 


ERJC 


2276 


2214 


TAlLlE  21. 


TOTAL  0 EC* EES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY  A NO  SEX: 

STATE  ANO  NATION  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANQfcA 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES  IOENT 
ALIEN 


TOTAL 


EOUCATION  10800) 

VERMONT 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER* S 
FEMALE 
.MALE 

VIRGINIA 


NUMBER 


NUMBER 


WEST  VIRGINIA 


13  INSTITUTIONS! 
♦0  9  2.0 

.0  6  1*9 

•0  3  2*5 


.0 

•  0 

•  0 


1.6 


2.8 


30  INSTITUTIONS) 


«  BACHELOR'S 

1 

•0 

757 

26*0 

FEMALE 

0 

.0 

54B 

23*9 

n  ,  KiLE 

1 

.2 

209 

33*5 

"  MASTER'S 

1 

.0 

324 

14*7 

<S  FEMALE 

1 

.1 

240 

14*9 

_    .  s  MALE 

0 

•  0 

84 

14.1 

DOCTOR'S 

0 

•0 

19 

13*3 

FEMALE 

0 

.0 

8 

14*3 

MALE 

0 

♦  0 

». 

12*6 

WASHINGTON 

< 

14 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

7 

•  4 

21 

1*2 

FEMALE 

6 

.5 

16 

1*3 

MALE 

1 

♦  2 

5 

1*0 

MASTER'S 

5 

.4 

19 

1*6 

FEMALE 

4 

•  6 

12 

1*8 

MALE 

1 

•  2 

7 

1*4 

DOCTOR'S 

4 

5*1 

A 

2.5 

FEKALE 

3 

9*1 

0 

.0 

MALE 

1 

2*2 

2 

4*3 

17  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

0 

•0 

60 

4*0 

FEMALE 

.  0 

•  0 

31 

3.0 

*  MALE 

0 

♦  0 

29 

6.3 

MASTER'S 

2 

•2 

12 

1.0 

FEMALE 

1 

.1 

7 

•  9 

MALE 

1 

♦  2 

5 

1.2 

OOCTOR'S 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

HALE 

0 

♦0 

0 

.0 

WISCONSIN 

( 

29' 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

r 

*2 

59 

1.7 

FEMALE 

5 

.2 

36 

1.5 

HALE 

2 

.2 

23 

2.4 

MASTER'S 

3 

•  2 

45 

2.3 

FEMALE 

3 

•  3 

26 

2.3 

MALE 

0 

•0 

19 

2.4 

OOCTOR'S 

0 

•0 

12 

8.2 

FEMALE 

0 

•  0 

5 

8.5 

MALE 

0 

•  0 

7 

8.0 

WYOMING 

< 

1 

INST  ITUV  ION  ) 

BACHELOR'S 

1 

•  4 

1 

.A 

FEMALE 

0 

•0 

1 

•  6 

MALE 

1 

1*4 

0 

•0 

MASTER'S 

0 

•0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE 

0 

♦  0 

0 

•  0 

DOCTOR'S 

1 

4*3 

0 

♦  0 

FEMALE 

1 

11*1 

0 

♦  0 

MALE 

0 

*0 

0 

•0 

NUMBER 


28 
19 
9 

21 
13 
B 

"  5 
2 
3 


.2 
.3 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 


.2 
.3 

•  1 

•  1 

.2 

•  7 
.0 

1.1 


1.6 
1.6 
1.8 

1.8 
1.9 
1.6 

6.3 
6.1 
6.5 


•  I 
.1 

."0 

•  4 

.5 

•  I 

•  7 
1.7 

•  0 


♦  4 
.6 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 


o.c*  < 


ER 

X 

NUMBER 

1 

NUMBER 

I 

NUMBER 

s 

3 

♦  7 

13 

2.9 

427 

96  .  8 

*  2 

441 

"2 

•  6 

9 

2.8 

314 

97*2 

0 

•  0 

323 

1 

•  8 

4 

3.4 

113 

95*8 

1 

•  8 

11* 

0 

•0 

6 

1.6 

340 

91*3 

7.1 

*  379 

0 

•  0 

2 

.8 

219 

92*4 

16 

<t*8 

237 

0 

.0 

4 

2.8 

127 

89*4 

11 

7.7 

142 

*  <  ; 

7 

771 

26.4 

2i  141 

73*4 

4 

2.916 

7 

♦  3 

559 

24*4 

It  73  1 

75*  5 

3 

♦  i 

.  2t293 

0 

.0 

212 

34*0 

410 

65*8 

1 

•  2 

623  ; 

7 

.3 

335 

15*2 

If  855 

84*  0 

19 

2  f  2  09 

7' 

♦  4 

250 

15*5 

lf352 

83*8 

11 

.7 

If  613 

0 

.0 

85 

14*3 

503 

84*4 

8 

1.3 

596 

0 

.0 

0  20 

1  4.0 

121 

84*6 

2 

1  .4 

v  143 

•  0 

.0 

8 

14*3 

48 

85*7 

0 

•  0 

\  W 

0 

.0 

12 

13*8 

73 

83*9 

2 

2.3 

\  87 

7 

.4 

63 

3.7 

lf638 

95*0 

2* 

1.4 

1.725 

4 

♦  3 

45 

3.7 

If  154 

94*9 

17 

1.4 

1.216  : 

3 

.6 

IB 

3.t 

4  84 

95*1 

7 

1.4 

509 

9 

.8 

54 

4.  7 

935 

80*6 

171 

1  4  .7 

1  ,  160 

7 

1.0 

36 

5.4 

598 

89*4 

35 

5.2 

669  * 

I 

♦  4 

18 

3^7 

337 

68*6 

136 

27.7 

491 

5.1 

15 

19*0 

60 

75*9 

*;  1 

3.  1 

79 

3.0 

6 

18*2 

25 

75*8 

2 

6.1 

33 

3\ 

6.5 

9 

19*6 

35 

76.1 

2 

4.3 

46        ^  » 

1 

.1 

61 

4.1 

lf431 

95*5 

6 

.4 

1.498 

0 

•  0 

31 

3.0 

1,004 

96*8 

2 

.2 

1,037 

I 

♦  2 

30 

6.5 

427 

©2*6 

4 

.9 

461 

1 

♦  1 

15 

1.3 

If  163 

97  .3 

1 7 

1.4 

1, 195 

I 

•  1 

9 

1.2 

751 

98*2 

5 

♦7 

765 

0 

♦  0 

6 

1.4 

4  12 

95*8 

12 

2.8 

430 

0 

.0 

0 

.  0 

50 

1  00*  0 

0 

♦  0 

50 

0 

.0 

0 

.0 

12 

100*0 

0 

.0 

12 

0 

.0 

0 

.0 

38 

100*0 

0 

.0 

38 

17 

♦  5 

86 

2.5 

3  f  30 1 

96*6 

29 

.8 

3,  416 

12 

♦  5 

56 

2.3 

2f403 

97*3 

10 

.4 

2.469 

5 

♦  5 

30 

3.2 

896 

94*8 

19 

2.0 

947 

11 

•6 

66 

3.4 

1*814 

93*  8 

9  J 

5  7 
c  ♦  1 

1 .933 

4 

•4 

39 

3.4 

If  074 

94*8 

20 

1.6 

1,  133 

7 

♦  9 

27 

3.4 

740 

92*5 

33. 

4.1  . 

800 

■  0 

.0 

13 

8.8 

117 

79*6 

j7 

1 1  .6 

1 47 

0 

.0 

6 

10*2 

48 

81*4 

5 

8.5 

59 

0 

.0 

7 

8*0 

69 

78*4, 

12 

13.6 

88 

U 

3 

1.3 

6 

2.6 

227 

97*4 

0 

.0 

2  33 

2 

1.2 

4 

2.5 

158 

97*5 

0 

.0 

162 

1 

1*4 

2 

2.8 

69 

97*2 

0 

.0 

71 

2 

1.9 

2 

1.9 

99 

95*2 

3 

2.9 

104 

0 

.0 

0 

.0 

56 

96*6 

2 

3.4 

58 

2 

4.3 

2 

4*3 

43 

93*5 

1 

2.2 

46 

2 

8.7 

3 

13*0 

19 

82*6 

1 

4.3 

23 

0 

*0 

1 

11*1 

8 

88*9 

0 

•  0 

9 

2 

14*3 

2 

14*3 

11 

78*6 

1. 

/ 

7.1 

14 

BACHELOR'S 

645 

.5 

Hi 

509 

9*1 

7B5 

.6 

3i 

029 

2.4 

FEMALE 

446 

.5 

6 

454 

9.2 

480 

♦  5 

2 

1O8I 

2.3 

MALE 

197 

•6 

3. 

055 

9.1 

305 

♦  9 

948 

2.8 

MASTER'S 

451 

•  4 

10 

825 

9*7 

944 

.8 

2 

.555 

2.3 

FEMALE 

266 

.4 

61 

990 

10*6 

654 

♦  9 

1 

612 

2.1 

MALE 

165 

.5 

2 

735 

>*8 

190 

.8 

943 

2.7 

0  OCT  OR'  S 

43 

•6 

625 

8.1 

9  V 

1.3 

136 

1.8 

FEMALE 

16 

•  6 

315 

9.7 

37 

1.1 

50 

1.5 

MALE 

25 

.*> 

310 

6.9 

60 

1.3 

86 

1.9 

15.968 
11.463 
V.505 

14.775 
10.642 
4. 133 

901 
420 
481 


12.7 
12.5 
13.4 

13*3 
13*9 
11*8 

11*7 
12*9 
10*8 


108.949  86*6 

80.056  87*0 

28.893  85.6 

93.968  84.3 

64.662  84.5 

2  9.306  83*8 


869 
53C 
339 


.7 
•  6 
1.0 


2.744  2.5 
1.215  1.6 
1.  529  4.4 


125.786 
92.049 
33.  737 

111.487 
76.519 
34 ,966 


6.333 
2.662 
3.651 


81*9 
82*2 
01*7 


497 
161 

336 


6  .4 
4.9 
7.5 


3^63^K* 

4,  468  ^£ 


GUAM 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


47 
39 
6 


75*8 
76*0 
66*7 


.0 
.0 
.0 


47 
39 


75.8 
78*0 
66*7 


15  24*2 
11  22*0 
4  33*3 


.0 
•0 
•  0 


62 
50 
12 


9 

ERLC 


2217 


2277 


V 


TABLE  21.    TOTAL  DEGREES  FOR  MAJOR  HELD  CONFERRED  BY  I NST ITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  ANO  SEX: 
V  /      1         STATE  ANO  NATION  1976-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  * 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMB  ER 


X  NUMBER 


EDUCATION  !0800) 
GUAM 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

PUERTO  RICO 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

VIRGIN  ISLANDS 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OUTLYING  AREAS 
NfifCHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


(  1  INSTITUTIONS) 

0  *0  '       0  .0 

o  .  *o  •   o  *0 

0  •O  1      0  •o 


( 


12 
.0 
.0 
•0 

.0 
•0 
.0 


INS1 


ITUTIONS) 
0  *0 
0  .0 
0  *0 


.0 
•  0 
.0 


<  1  INSTITUTIONS) 

0  *  0  29  90.6 

0  *0  24  88*9 

0  *0  5  100*0 


4  44*4 
3  42*9 
1  50*0 


14  INSTITUTIONS) 


•  0 

•  0 

•  0 


MASTER'S 

0 

•0 

FEMALE 

■  0 

•  0 

MALE 

0 

•0 

OOC  TOR'S 

0 

♦  0 

FEMALE 

0 

♦0 

MALE 

0 

.0 

FIELO  AGGREGATE 

0800  < 

111 

BACHELOR'S 

645 

♦  5 

FEMALE 

448 

♦  5 

MALE 

197 

♦6 

MASTER'S 

451 

.4 

FEMALE 

286 

.4 

MALE 

165 

♦  5 

OOCTOR'S 

43 

♦6 

FEMALE 

18 

♦  6 

MALE 

23 

♦  6 

29* 
24 
5 

4 
3 
1 

0 
0 
0 


1.6 
1.8 
1.0 

1.3 
1.5 
1.0 

•  0 

♦  0 
.0 


\J,     IHJ  •  ft  • 

11*538 
!  8,478 


9.0 
9*1 

j  3*060  8.9 


10*829 
8*093 
2*736 


9.7 
19.5 
7*8 


625  8.1 
315  9.7 
310  6.9 


HI  SPANIC 
X  ^NUMBER  X 


19  54*3 
15  60*0 
4  40*0 


•  0 

♦  0 
♦0 


TOTAL 
MINORITY' 

NUMBER 


19  54*3 
15  60*0 
4  40*0 


0 

*0 

1 

733 

98*9 

I 

733 

98*9 

0 

.0 

I 

,265 

98.8 

1 

»265 

98*8 

0 

*0 

468 

96*9 

468 

98.9 

0 

*0 

4. 

98*0 

249 

98*0 

0 

.0 

160 

98*2 

160 

98*2 

0 

♦  0 

89 

97*8 

89 

97*8 

3*1 
3*7 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 


93.9 
93.3 
95.5 

83.6 
82*1 
86*4 

.0 
.0 
.0 


3.7 
3.6 
4.1 

2.5 
2.3 
2.9 

1.8 
1.5 
1.9 


30 
25 
5 

4 
3 
1 


93*8 
92*6 
100*0 

44.4 
42*9 
50.0 


1*810  98*0 
1*329    97. V 
4B1  9P.2 


272 
178 
94 

0 
0 
0 


91*3 
91*3 
91.3 

.0 
.0 
.0 


1  7,  778  13*9 

12*792  13*7 

4,986  14*6 

15*047  13*5 

10*820  14*1 

4*227  12*1 

901  11*7 

*20  12*9 

431  10*8 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOtNT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

16 

45*7 

0  * 

•  0 

35 

10 

40*0 

0 

•0 

25 

6 

60*0 

o 

.0 

10 

9  ft 

1.  1 

0 

.  0. 

1*753 

15 

1.2 

0 

.o' 

1,260 

5 

\A 

f 

0 

•0 

473 

5 

2.0 

0 

.0 

254 

3 

1.8 

0 

•  0 

1*3 

2 

2.2 

0 

.0 

<n 

0 

.0 

2 

6.3 

32 

0 

.0 

2 

7.4 

27 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

5 

55  .6 

0 

.0 

9 

4 

57.1 

0 

•  0 

7 

1 

50.0 

0 

.0 

2 

35 

1.9 

2 

•  1 

1,847 

26 

1.9 

2 

•  I 

1,357 

9 

1.8 

0 

.0 

490 

26 

8.7 

0 

.0 

298 

17 

8.7 

0 

.0 

195 

9 

8.7 

0 

•  0 

103 

0 

.0 

0  f 

.  0 

o 

0 

,  .0 

0 

.u 

0 

i  0 

.0 

0 

.0 

0 

108*984 

85*4 

871 

.7 

127,633 

80*082 

35.7 

532 

♦  6 

93*406 

28*902 

84*4 

339 

1.0 

34*227 

93.994 

84*  1 

2 

744 

2.6 

HI*  785 

/  64*679 

84*3 

1 

.215% 

1  .6 

76*714 

29,315 

83.6 

1 

•  529 

4*4 

35,071 

6,333 

31*9 

497 

6.4 

7*731 

2,682 

82*2 

161 

4.  9 

3*263 

3.551' 

81*7 

336 

7.5 

4,468 

ENGINEERING  (0900) 

ALABAMA 

^  BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
\  MALE 

OOCTOR'S 
\  FEMALE 
MALE 

ALASKA 

BACHELOR'S 
.FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

ARIZONA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

ARKANSAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


9  INSTITUTIONS! 
.3  90  9*9 

*0  6 
.4  84 


9.5 
9.9 


•  0 
•0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


2  1.7 
0  *0 
2  1*8 


•0 
.0 
•  0 


3  INSTITUTIONS) 
•0         |     0  *0 
*0  0  .0 

♦  0  0  *0 


•0 

•  0 

♦  0 


4  INSTITUTIONS) 
*5 
•  0 
.5 


7  INSTITUTIONS.') 

*0  13  1*6 

♦0  o  /.0 

*0  3  ,1*7 


10  5*3 
0  *0 
10  5*7 


1 

.1 

98 

10.8 

7  02 

77*2 

109 

12*0 

909 

0 

.0 

6 

9*5 

55 

87*3 

2 

3.2 

63 

1 

.1 

92 

10.9 

647 

76.5 

107 

12*6 

846 

0 

.0 

8 

6.7 

81 

67.5 

31 

25*8 

120 

0 

.0 

0 

.0 

5 

71*4 

2 

28*6 

7 

0 

.0 

8 

7.1 

76 

67*3 

29 

25*7 

113 

0 

.0 

2 

15.4 

8 

61.5 

3 

23*1 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

16*7 

7 

58.3 

3 

25*0 

12 

\ 

.0 

1 

,3.4 

26 

96*6 

0 

•0 

29 

.0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

3 

°\ 

.0 

i 

3.8 

25 

96*2 

0 

.0, 

26 

o\ 

.0 

1 

7.1 

10 

71*4 

3 

21*4 

14 

0  , 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

o  \ 

.0 

1 

7.1 

10 

71*4 

3 

21*4 

14 

7 

*6 

32 

3.7 

26 

0 

•  0 

2 

3*6 

1 

7 

♦  9 

30 

3*7 

25 

3 

1.7 

19 

10.6 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

3 

1.8 

19 

11*2 

2 

1 

5.3 

2 

10*5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

i: 

5.3 

2 

10*5 

0 

\3*0 
\J.8 
3*1 


0 

U2 

\ 

i 

,0\ 


69 

7.9 

763 

87*7 

38 

4.4 

870 

3 

5.5 

52 

94*5 

0 

.0 

5I> 

66 

8.1 

711 

87*2 

38 

4.7 

815 

24 

13*6 

129 

73*3 

23 

13*1 

176 

0 

.0 

■  7 

100*0 

0 

•0 

7 

24 

14*2 

122 

72*2 

23 

13*6 

169 

3 

15*8 

11 

57*9 

5 

26*3 

19 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

3 

15*8 

11 

57.9 

5 

2o*3 

19 

13 

6.9 

164 

86*8 

12 

6.3 

169 

0 

.0 

15 

100*0 

0 

•  0 

15 

13 

7.5 

149 

85*6 

12 

6*9 

174 

2278 


2218 


TABLE  21*     TOTAL  0EGREE5 


FOR  MAJOR  FiaO  CONFERREQ  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY  AND  5 EX:  „ 
STATE  ANO  NATION  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUM8ER 

X 

*  NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

ENGINEERING  (09001 

ARKANSAS 

( 

7 

INSTITUTIONS) 

MAST  tR* 5 

1 

•  7 

7 

4.7 

1 1 

7.  4 

3 

A.  u 

9  9 

,<< 

14.8 

117 

70  •» 

10 

6.7 

1  AO 
1  *T 

FEMALE 

0 

•  0 

2 

66.7 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

66.7 

1 

33.3 

0 

•  0 

3 

MALE 

*'  1 

.7 

5 

3.4 

11 

7.5 

3 

2.1 

20 

13*7 

116 

79.5 

10 

6.8 

146 

rvo  f  TAA  ■  r 

UUL  IUK*  5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  0 

1 

33.  3 

9 

66.  7 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦o 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

2 

66.7 

3 

LAL 1 PUK n 1 m 

f 

JO 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

32 

.7 

<-2 

1.1 

649 

13*5 

146 

3.0 

87? 

18.3 

3,212 

66.9 

710 

14.8 

4,801 

FEMALE 

4 

.9 

10 

2.2 

91 

20.0 

13 

2.9 

11« 

25.9 

306 

67.3 

31 

6.8 

455 

MALE 

26 

•  6 

42 

1.0 

558 

12.8 

13* 

3.1 

761 

17.5 

2,906 

66*9 

679 

15.6 

4,346 

MA  STER  * S 

1 

•  0 

23 

1.0 

201 

6  .6 

J  A 

1  A 
1  ♦  «» 

11.0 

1  .  9  CI 
1 ,  C  3  1 

2*333 

FEMALE 

0 

.0 

4 

2.2 

10 

5.6 

0 

.0 

14 

7.8 

125 

69.4 

41 

22.8 

180 

MALE 

1 

.0 

19 

.9 

191 

8.9  w 

32 

1.5 

243 

11.3 

If  126 

52.3 

784 

36^4 

2,153 

nrw  t  not  c 
UOt  I  UK*  5 

0 

♦  0 

6 

1.5 

29 

7.  4 

2 

•  5 

37 

O  A 

9rt7 

«9  fl 

37  .8 

392 

FEMALE 

0 

.0 

1 

8.3 

0 

0 

♦  0 

1 

8.3 

9 

75.0 

2 

16.7 

12 

MALE 

0 

.0 

5 

1.3 

29 

7.6 

2 

.5 

36 

9.5 

198 

52*1 

146 

38*4 

380 

COLORADO 

( 

9 

INSTITUTIONS) 

-  BACHELOR'S 

4 

.3 

14 

1.2 

18 

1.5 

89 

7.4 

125 

10.5 

997 

83.4 

73 

6.1 

1*195 

FEMALE 

I 

1.0 

1 

1.0 

0 

.0 

9 

C.7 

11 

10.6 

89 

85.6 

4 

3.8 

104 

MALE 

3 

.3 

13 

1.2 

18 

1.6 

80 

T.3 

114 

10.4 

908 

83.2 

69 

6.3 

lf091 

MASTER'S 

0 

.0 

3 

1.5 

4 

1.9 

0 

.0 

7 

3.4 

136 

66.0 

63 

30.6 

206 

FEMALE 

0 

-  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

90.9 

1 

9.1 

11 

MALE 

0 

.0 

3 

1.5 

4 

2.1 

0 

.0 

7 

3.6 

126 

64.6 

62 

31.8 

195 

-  DOCTOR'S 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  u 

0 

.0 

0 

.0 

24 

46.2 

28 

53.8 

52 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

HALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

24 

46.2 

28 

53.8 

52 

CONNECTICUT 


9  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

2 

.3 

9 

1.4 

5 

.8 

4 

.6 

20 

3.1 

595 

93.7 

20 

3.1 

63*5 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-.0 

27 

96.4 

1 

3.6 

28 

MALE 

2 

.3 

9 

1.5 

5 

.8 

4 

.7 

20 

3.3 

— -  56B 

93.6 

19 

3.1 

607 

MASTER'S 

0 

.0 

1 

•  6 

2 

1.3 

0 

•  0 

3 

1.9 

131 

84.0 

22 

14.1 

156 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

B 

100.0 

0 

.0 

8 

MALE 

0 

*0 

1 

.7 

2 

1.4 

0 

.0 

3 

2.0 

123 

83.1 

22 

14.9 

148 

OOCTOR'S 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

43.8 

9 

56.3 

16 

FEMAL  E 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

7 

43.8 

9 

56.3 

16 

—-DELAWARE— 


1  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

0 

.0 

2 

.7 

FEMALE 

0 

.0 

1 

2.6 

MALE 

0 

.0 

1 

•  4 

MASTER'S 

0 

.0 

1 

2.3 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

1 

2.4 

OOCTOR'S 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

•  0 

1.1 

2.6 
.9 

2.3 
.0 
2.4 

.0 
.0 
.0 


OISTRICT  OF  COLUMBIA  C 


4  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 

2.3 
50.0 
.0 

•  .0 
.0 

:o 


FLORIOA 


GEORGIA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


12  INSTITUTIONS) 


BACHELOR' S 

1 

•1 

41 

2.5 

FEMALE 

0 

.0 

4 

2.8 

'  MALE 

1 

.1 

37 

2.5 

MASTER'S 

1 

.4 

3 

1.1 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

1 

.4 

3 

1.2 

OOCTOR'S 

0 

.0 

2 

4.8 

FEMALE 

0 

.0 

1 

33.3 

'MALE 

0 

•  0 

1 

2.6 

8  INSTITUTIONS) 

.2  72  5.4 

•8  15  12.1 

.2  57  4.7 


54 
2 
52 


15 
1 
14 


3.3 
1.4 
3.5 

3.0 
5  9 


21.4 
.0 
23.1 


1.1 
.8 
1.2 


147 
14 

133 

14 
1 
13 

0 
0 

*  o 


12 
1 
11 


9.1 
9.8 
9.0 

5.2 
5.9 
5.2 

.0 
.0 
.0 


.9 
.8 
♦9 


243 
20 
223 

26 
2 
24 

11 
1 
10 


102 
18 
84 


1.8 
5.3 
1.3 

7.0 
50.0 
4.9 

.0 
.0 
.0 


BACHELOR'S 

0 

.0 

71 

27.8 

10 

3.9 

8 

3.1 

89 

34.9 

FEMALE 

0 

.0 

14 

46.7 

0 

.0 

0 

.0 

14 

46.7 

MALE 

0 

.0 

57 

25.3 

10 

4.4 

8 

3.6 

75 

33.3 

MASTER'S 

0 

.0 

17 

7.1 

25 

10.4 

5 

2.1 

47 

19.6 

FEMALE 

0 

.0 

5 

50.0 

4  0 

.0 

0 

.0 

5 

50.0 

MALE 

0 

.0 

12 

5.2 

25 

10.9 

5 

2.2 

42 

18.  3 

OOCTOR'S 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

15.1 
14.0 
15.2 

9.7 
11.8 
9.5 

26.2 
33.3 
25.6 


7.6 
14.5 
6.9 


254 

93.4 

13 

4.8 

272 

33 

86.  8 

3 

7.9 

36 

221 

94.4 

10 

234 

28 

65.1 

12 

27.9 

43 

1 

50.0 

0 

•0 

2 

27 

65.9 

12 

29.3 

41 

4 

40.0 

6 

60.0 

10- 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

4 

40.0 

6 

60.0  4V 

10 

64 

25.1 

102 

40.0 

255 

13 

43.3 

3 

10.0 

30 

51 

22.7 

99 

44.0 

225 

127 

52.9 

66 

27.5 

240 

4 

40.0 

1 

10.0 

10 

123 

53.5 

65 

28.3 

230 

7 

70.0 

3 

30.0 

10 

0 

.0 

0 

•0 

0 

7 

70.0 

3 

30,0 

10 

2B2 

79.4 

69 

5.5 

1*614 

119 

83.2 

4 

2.8 

143 

163 

79.1 

65 

5.6 

1*471 

179 

66.5 

64 

23.8 

269 

12 

70.6 

3 

17.6 

17 

167 

66*3 

61* 

24*2 

252 

23 

54.8 

8 

19*0 

42 

2 

66.7 

0 

.0 

3 

21 

53.8 

8 

20.5 

39 

% 

150 

86.1 

83 

6.2 

1*335 

104 

83.9 

2 

1.6 

124 

046 

86.4 

81 

6.7 

1*211 

ERIC 


2219 


2270 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


\ BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


ENGINEERING  <0900) 

GEORGIA 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
HALE 


HAWAII 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'  S 
FEMALE 
MALE 


NUMBER 


\NUMBER 


8  INSTITUTIONS) 
.0  10  3*4 

♦  0  0  .0 

#0  10  3.6 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 


NUMBER 


1  INSTITUTIONS) 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

♦0 

♦  0 

♦  0 


IOAHO 

BACHELOR'S 
FEMALE 
1ALE 

t 

0 
0 
0 

3 

•  0 
.0 

♦  0 

INSTITUTIONS) 

0  *o 
o  ,  *o 
o  '  *o 

4- 

MA    Eft*  S 
t  1ALE 
MALE 

0 

*  0 
0 

•0 
.0 
♦0 

0  .0 

o  *o 
o  *o 

OOCTOR' S 
FEMALE 
MALE 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

■♦o 

o  *o 

0  .0 
0  .0 

ILLINOIS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE  . 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

INOIANA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

IOWA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
HALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

KANSAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

KENTUCKY 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


t 

12 
0 
12 

2 
0 
2 

0 
0 
0 


22  INSTITUTIONS) 


.4 

♦  0 

♦  5 

♦  3 

♦  0 

♦  3 

.0 

♦  0 
.0 


92 
20 
72 

17 
0 
17 

0 
0 
0 


3*2 
8.2 
2.7 

2*4 

*  *0 
2*5 

♦0 
•  0 
.0 


14  INSTITUTIONS) 


1 

•0 

36 

1.6 

0  * 

♦  0 

4 

2*2 

1 

•  0 

32 

US 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

t 

3 

INSTITUTIONS) 

1 

•  1 

4 

.5 

0 

♦0 

0 

•  0 

1 

•  1 

4 

•  6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

5  INSTITUTIONS) 


1 

•  1 

7 

.8 

0 

•  0 

2 

3.  1 

1 

•  1 

5 

.7 

0 

.0 

1 

•  5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

I 

.6 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•d 

0 

•0 

8  INSTITUTIONS) 
♦2  12  2*0 

.0  3  6*7 

•  2  9  1.7 


3.X 
6.3 
2*9 

"3*7 
♦  0 
3*7 


0 

•  0 

153 

86.4 

0 

•  0 

17 

94.4 

0 

•  0 

136 

85.5 

0 

•  0 

27 

69*2 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

25 

67.6 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

2 

100.0 

2 
0 
2 

1 

0 
1 

0 
0 
0 


84 
10 
74 

84 
4 
80 

37 
0 
37 


26 
4 

22 

4 
1 

3 

5 
0 
5 


10 
1 

9 


HISPANIC 
NUMBER  t 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  * 


NON-RES lOtNT 
ALIEN 

NUMBER  S 


TOTAL 


1.2 

•  0 
1.3 

1.8 
.0 
1.9 

•  0 
.0 

•  0 


2.9 
4.1 

2*8 

11.7 
10.3 
11*7 

19.7 
.0 
20.2 


1.  I 
2.2 
1*0 

1.2 
6.7 
.9 

5*5 
.0 
5*6 


1*3 
1.8 
1*3 


1         .7  £ 

0  *0 

1  .7 


5*9 
33*3 
4*2 


5 
0 
5 

0 
0 
0 

0 
0 

0. 


•  6 

•  0 
.7 

.0 
.0 
*0 

.0 
.0 
*0 


.5 
.0 
*6 


ERJC 


2230 


1.7 
6.3 
1*4 

.0 
♦  0 
.0 


.0 
.0 
♦0 

.0 
.0 
*0 


18 
0 
18 

3 
0 
3 

i 
0 
1 


I 

.0 
.9 

1.1 
.0 
1.1 


*1 
.0 

.1 

♦  7 
*0 

♦  7 

*0 

♦  0 
.0 


*6 
.0 

♦  7 

♦  5 

♦  0 
*6 

*0 
.0 
.0 


24 
2 
22 

1 

0' 
1 

\ 

153 

l7| 
136 

27 

2 1 
2  5 


8.2 
12.5 
8*0 

3.7 
•  0 
3*7 


86,4 
94.4 
85*5 

69.2 
190.0 
67.6 


0 

.0 

2 

1 00.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

•» 

100*0 

1 

*6 

4t3 

1.8 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

♦  7 

3 

2.0 

0 

.0 

«  1 

1.8 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

38 

1*3 

226 

7*8 

3 

1 .2 

33 

13.5 

35 

1.3 

193 

7.3 

19 

2*6 

122 

16.9 

2 

5. 1 

6 

15.4 

17 

2*5 

116 

17*0 

2 

1.1 

39 

20.7 

0 

*0 

0 

.0 

2 

1.1 

39 

21.3 

16 
1 

15 

2 
0 
2 

3 
I 

'  2 


18 
2 
16 


18 
3 
15 


2.1 
1.8 
2*1 

1.4 
.0 
1.5 

5*9 
33.3 
4.2 


2*2 
3.1 
2.  1 

1.1 
.0 
1.1 


*0 
.0 
.0 


3.1 
6.7 

2*8 


193 

66.1 

75 

25.7 

292 

13 

81.3 

1 

6 .3 

16 

1 80 

65.2 

74 

26.8 

2  76 

1 2 

44. 4 

14 

51*9 

27 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

12 

*4.  4 

14 

51*9 

27 

14 

7.9 

10 

5  .o 

177 

1 

5  ■  6 

o 

.  0 

18 

13 

8.2 

10 

6  .3 

1&9 

11 

28*2 

1 

2.6 

39 

0 

A 
•  U 

o 

io 

2 

i  11 

«Vi  * 

1 

2*  7 

37 

0 

•  0 

o 

♦0 

2 

0 

*0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

o 

•  0 

2 

152 

92.7 

9 

5.* 

164 

1 1 

1 00.0 

o 

■0 

11 

141 

92*2 

9 

5*  9 

1  53 

43 

76.8 

12 

21.4 

56 

1 

25.0 

3 

75.  0 

4 

42 

80.8 

9 

17*3 

52 

4 

80.0 

1 

20*0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

4 

80*0 

1 

20*0 

5 

2*567 

88.7 

102 

3.5 

2(d9!> 

209 

85*7 

2 

♦  d 

244 

2(358* 

88.9 

100 

3.4 

2iA51 

484 

67*1 

115 

16*0 

721 

30 

76*9 

3 

7*7 

39 

454 

66.6 

112 

16*4 

682 

113 

60.  1 

36 

19.1 

198 

4 

80*0 

1 

20.0 

5 

109 

59.6 

35 

19.1 

183 

81 
8 
73 

3.5 
4.3 
3*4 

2(151 
175 
1(976 

92.7 
94.1 
92*6 

88 
3 
85 

3*8 
1  >> 
4. 

2.320 
»  8o 
2(  134, 

7 
1 

6 

2.  1 

o  6*7 
1*9 

245 
11 

2J4 

73.6 
73.3 
73.6 

81 
3 
73 

24.3 
20*0 
24*5 

33i 
15 
318 

6 
0 
6 

6.6 
.0 
6.7 

54 
0 
54 

59*3 

r  .0 

60.0 

31 
1 

30 

34*1 
100*0 
33.3 

91 
1 

90 

672 
51 
621 

87 
4 

33^ 

10 
1 

17 


68*8 
89*5 
88*7 

61.3 
66.? 
61.0 

35*3 
33*3 
35.4 


726 
62 
664 

137 

5 

132 

15 
3 
12 


522 
41 
481 


88.0 
95.4 
87.4 

74.5 
83*3 
74.2 

88*2 
100*0 
85.7 


88*6 
91*  1 
88*4 


69 

9*1 

757 

5 

8  .8 

57 

64 

9.  1 

700 

53 

37.3 

142 

2 

33.3 

6 

51 

37*5 

136 

30 

58*8 

51 

1 

33*3 

3 

29 

60.% 

48 

81 

9*6 

825 

1 

1.5 

65 

80 

10*5 

760j 

45 

24.5 

184) 

1 

16*7 

6 

44 

24.7 

178 

2 

11*8 

17 

0 

♦0 

3 

2 

14*3 

14 

49 

8*3 

589 

1 

2*2 

4? 

43 

8*8 

544 

2220 


TABLE  21. 


TOTAL  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCUIO*  ^Y  RACE*  ETHNICITY  AND  SEXl 

STATE  AND  NATION  1978-1979, 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


ENGINEERING  (0900) 


KENTUCKY 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOC  TOR • S 
FEMALE 
MALE 

LOUISIANA 


MA  INE 


MARYLANQ 


MASSACHUSETTS 
BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR*  S 
o  FEMALE 
,  MALE 

MICHIGAN 

BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOC  TOR'S 
FEMALE 
MALE 

MINNESOTA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER* S 
FEMALE  . 
MALE 

DOCTOR* S 
FEMALE 
MALE 

MISSISSIPPI 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER* S 
FC1ALE 
MALE 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  *0 
0  *0 


.0 
.0 
•  0 


12  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

2 

•2 

11.0 

FEMALE 

0 

.0 

*12 

14.1 

MALE 

2 

.2 

123 

10*8 

MASTER'S 

I 

.8 

3 

2*4 

FEMALE 

0 

.0 

'  1 

25*0 

MALE 

1 

.8 

2 

1*7 

,  DOCTOR'S 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  * 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

2  INSTITUTIONS) 


5  INSTITUTIONS) 


0 

o  y  .o 


16  INSTITUTIONS) 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 


36 

1.2 

5 

1*9 

31 

1*1 

8 

♦  7 

2 

2*4 

6 

.6 

1 

.5 

0 

.0 

1 

♦  5 

24  INSTITUTIONS) 


12 

♦4 

90 

2.6 

1 

.3 

8 

2.6 

11 

♦4 

82 

2*6 

2 

.3 

21 

2.8 

0 

.0 

2 

5.6 

2 

.3 

19 

2.7 

0 

.0 

2 

2.* 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

2 

2.6 

( 

6 

INSTITUTIONS) 

3 

.4 

4 

♦  5 

0 

.0 

3 

3 

.4 

1 

.1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

< 

5 

INSTITUTIONS) 

0 

.0 

53 

10*5 

0 

•  0 

2 

6.5 

0 

.0 

51 

10.7 

0 

•0 

2 

2.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

2*9 

3*4 
25.0 
2*2 

*0 
♦  0 
*0 


♦  7 
1*2 
.6 

.0 
.0 
.0 

.0 
*0 
.0 


8ACHEL0R*S 

0 

•0 

0 

.0 

0 

*0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

o  0 

.0 

MALE 

0 

♦  0 

-  .0 

-    0  . 

•  0 

MASTER'S 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

HALE 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

BACHELOR'S 

3 

*5 

18 

3*3 

„  18 

3.3 

FEMALE 

1 

2.6 

2 

5.3 

1 

2.6 

MALE 

2 

.4 

16 

3.1 

17 

3.3 

MASTER'S 

2 

1.3 

0 

.0 

4 

2*6 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

2 

16.7 

MALE 

2 

1.4 

0 

.0 

2 

DOCTOR'S 

0 

.0 

1 

2*8 

0 

*0 

FEMALE  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

1 

2.9 

0 

♦  0 

49 
5 
44 

25 
2 
23 

1 

0 
1 


54 
I 

53 

29 
2 
27 


18 
2 
16 

3 
1 

2 

2 
0 
2 


1.6 
1*9 
1*6 

2.3 
2.4 
2.3 

.5 
.0 
.5 


1*6 
.3 
1.7 

3.9 
5,6 
3.8 

9.8 
•  0 
10*4 


2*4 
2.9 
2.3 

2.5 
25.0 
1*7 

5*1 
*0 
5*6 


•  6 
.0 
.6 

.0 
.0 
*0 


1 

♦  7 

6 

4.1 

108 

73.5 

33 

22*4 

147 

0 

•0 

2 

25*0 

5 

62.  5 

1 

12*5 

9 

1 

.  7 

4 

2.9 

103 

74.  1 

32 

23*0 

139 

0 

♦  0 

0 

.0 

5 

41.7 

CO  -y 

12 

0 

.0 

0 

.0 

0' 

.0 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

0 

.  0 

5 

41.  7 

•j 

12 

24 

2.0 

169 

13.8 

880 

71*8 

176 

14*4 

1(225 

1 

1.2 

14 

16.5 

64 

75.3 

7 

8*2 

05 

23 

2*0 

155 

13.6 

816 

71.6 

169 

14*8 

It  140 

5 

4.0 

9 

7.2 

69 

55.  2 

47 

37*6 

125 

0 

.C 

1 

2  5.0  ' 

3 

75.0 

0 

•0 

4 

5 

4.  1 

8 

6.6 

66 

54.  5 

47 

38*  8 

121 

0 

.0  ' 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

•0 

5 

2 

.6 

2 

.6 

338 

99*1 

1 

•  3 

341 

0 

.0 

0 

.0 

21 

95.  5 

1 

4*5 

22 

2 

.6 

2 

.6 

317 

99*4 

0 

•  0 

319 

0 

•0 

0 

•  0 

23 

100*  0 

0 

•  0 

23 

0 

.0  * 

0 

.0 

t2 

100.0 

0 

•  0 

2 

0 

•  0 

0 

.0 

21 

1  00.0 

0 

•  0 

21 

7 

1.3 

4C 

8.4 

422 

It  *9 

81 

14*8 

549 

0 

.0 

4 

10.5 

32 

84.2 

2 

5*3 

38 

7 

1*4 

42 

8.2 

390 

76*3 

79 

15*5 

511 

1.3 

8 

5*2 

124 

81*0 

21 

13*7 

153 

0 

.0 

2 

16*7 

9 

75*0 

1 

8  .3 

1  7 
It 

2 

1*4 

6 

4.  3 

115 

31.  6 

20 

14*2 

141 

0 

•  0 

1 

2.8 

22 

6 1 .1 

13 

36  .1 

36 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

100*0 

1 

0 

•  0 

1 

2.9 

22 

62*9 

34*3 

35 

23 

.7 

108 

3.5 

2i773 

90*2 

194 

6*3 

3.075 

3 

1.2 

13 

5.0 

235 

90*7 

1 1 

4.2 

9  CO 

20 

♦7 

ft  95 

3.4 

2»  538 

90*  1 

1 83 

A.  K 

o.  0 

*■  tOlO 

8 

.7 

41 

3.8 

765 

71.4 

265 

24*7 

1(071 

0 

•  0 

4 

4*9 

71 

86*  6 

7 

82 

8 

•  8 

37 

3.7 

694 

70*2 

258 

26  .1 

989 

0 

.0 

2 

1  .0 

126 

62.4 

74 

36*6 

0 

.0 

0 

.0 

6 

66*7 

3 

33*3 

9 

0 

•0 

2 

1.0 

120 

62.2 

71 

3  6*  8 

193 

20 

.6 

176 

5*1 

2i936 

< 

85.  7 

315 

9*2 

3(427 

0 

*0 

10 

3*2 

291 

93*6 

10 

3*2 

'  311 

20 

.6 

166 

5.3 

2  ( 645 

84.9 

305 

9  *8 

3  ( 116 

4 

.5 

56 

7*5 

486 

65.5 

200 

27*0 

742 

2 

5.6 

6 

16.7 

25 

6  9. '4 

5 

13*9 

36 

2 

.3 

50 

7*1 

461 

65.3 

195 

27*6 

706 

1 

1*2 

11 

13*4 

37 

45*  1 

34 

41.5 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

20*0 

4 

80*0 

5 

1 

1.3 

1 1 

14.3 

36 

46.8 

30 

39  «0 

77 

4 

.5 

29 

3*8 

708 

92*5 

28 

3.7 

763 

0 

•  0 

5 

7.2 

63 

91.  3 

1 

1  .4 

69 

4 

.6 

<  24 

3.4 

645 

92.7 

27 

3.9 

696 

0 

.0 

3 

2*5 

84 

70.6 

32 

26.9 

119 

0 

*0 

I 

25*0 

1 

25*0 

2 

50.0 

4 

0 

*0 

2 

1.7 

83 

72*2 

30 

26.1 

115 

0 

*0 

2 

5*1 

16 

o  41*0 

21 

53.8 

39 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

33.3 

2 

66.7 

3 

0 

•0 

» 

2 

5.6 

15 

41*7 

19 

52*8 

36 

1 

*2 

57 

11*2 

421 

83*0 

29 

5.7 

5^7 

0 

*0 

2 

6*5 

29 

93*5 

0 

•  0 

31 

1 

.2 

55 

11*6 

392 

82*4 

29 

6.1 

476 

0 

*0 

2 

2.8 

27 

38.0 

42 

59*2 

71 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

1 

0 

*0 

2 

2.9 

27 

38*6 

41 

58*6 

70 

2221 


2231 


.TABLE  21. 


TOUt  OEGMES  FOR  HUO*  HELD  CONJERMO^VJNST.TunONS^  HISHE>  E0UCAT1ON  .V  RACE, 


ETHNICITY  ANO  SEXi 


\ 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER      '  t 


BLACK  ASIAN  OR 

NOS-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUH5ER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  * 


,  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


.NUMBER 


NON-RES IOtNT 
ALIEN 

NUMBER  * 


TOTAL 


ENGINEERING'! 0900) 

 MISSISSIPPI 

DOCTOR' S 
*      >  FEMALE 
MALE 

MISSOURI 

*  BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCrOR'S 
FEMALE 
MALE 

MONTANA 

BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE  * 

NEBRASKA 
'     BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

NEVAOA 

BACHELOR' S 
FEMALE 
«MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

NEW  HAMPSHIRE 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'  S 
FEMALE 
MALE 

H&t  JERSEY 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

NEW  MEXICO 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER*  S 
FEMALE 
MALE 


*  INSTITUTIONS) 

.0              0        .0  1  10.0 

.0              0        .0  0  .0 

.0    &         0        *0  1  !!•! 


14 

INSTITUTIONS) 

23 

1*5 

2 

•  1 

24 

1.5 

0 

•  0 

.  3 

2.1 

2 

1*4 

2 

•  1 

21 

1.5 

21 

1*5 

0 

.0 

7 

2.C 

16 

4*5 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

11*1 

0 

•0 

7 

2.1 

14 

4*1 

1 

1*6 

0 

♦  0 

2 

3*6 

0 

•0 

0 

•0 

0 

*0 

1 

1*9 

0 

.0 

2 

3*8 

3  INSTITUTIONS) 


4 

1.2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

4 

1*3 

0 

•0 

1 

2.4 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

2.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

4  INSTITUTIONS) 


0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

cO 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  * 

*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

6 

*0 

0 

.0 

o  0 

♦0 

2  INSTITUTIONS) 


0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦p 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

4  INSTITUTIONS) 


0 

.0 

5 

2.1. 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•0 

3 

2*3 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

10  INSTITUTIONS) 
•  1  72  4.4 

♦0  3  2.9 

.1  69  4.5 


.2 
.0 
.2 

1.7 

•  0 
i.7 

3 

.9 
2.3 
.7 

•0 

•  0 
•0 


10 

1 

9 

0 
0 
0 


2.2 
3.1 
2.1 

•  0 
.0 

•  0 


INSTITUTIONS) 


'  .9 
2.3 
.7 

•  0 
.0 

•  0 


2 
1 
1 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


•6 
3.7 
.3 

2.4 
.0' 
2.7 

•  0 

♦  0 
.0 


•  4 

•  0 

•  4 

4.1 
.0 
4.3 

50.0 
.0 
60.0 


66 
4 
64 

56 
4 
52 


♦  0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 


♦  4 

♦  0 

♦  5 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 


4.1 
3.8 
4.2 

12.1 
12.5 
12*0 

13*3 
*0 
13.8 


1*1 
*0 
1*2 

6*7 
*0 
7*1 


1*7 
*0 
1*8 

2*0 
*0 
2*2 

*0 
.0 
.0 


.,1.2 
.0 
1.3 

.0 

•  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0- 


.4 
.0 

:5 

♦  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


51 

6 
45 

6 
0 
6 

1 

0 
1 


67 
5 
62 

13 
0 
13 


3.1 
5.8 
2.9 

1.3 
•  0 
1.4 

1.7 
.0 
1.7 


15.0 
1 1.4 
15.4 

10*9 
.0 
11*5 


1  10*0 

0  «o 

1  11.1 


6  60*0 
1  100.0 
5  55*6 


9 

♦  6 

58 

■a  .  7 

1  f  378 

87.0 

2 

1*4 

7 

4*9 

129 

90.2 

♦  5  * 

51 

3.5 

1,249 

86*7 

3 

*8 

26 

7.3 

235 

65*8 

0 

♦  0 

2 

11.1 

7 

38*9 

3 

♦  9 

24 

7*1 

228 

67*3 

0 

♦  0 

3' 

5*4 

31 

55*4 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

66*7 

0 

♦  0 

3 

5.7 

29 

14*7 

0 

•  0 

6 

1.7 

339 

97*7 

0 

•  0 

1 

3.7 

26 

96.3 

0 

♦  0 

5 

1.6 

313 

97*8 

0 

*0 

2 

4.9 

39 

95*1 

0 

♦0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

•0 

2 

5.4 

35 

94*6 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

3 

100*0 

2*1 
*0 
2*2 

6.1 
*0 
6*5 

50*0 
*0 
60*0 


7 
0 
7 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


193 
13 
180 

73 
5 
68 


10 

0 

10 


1*2 
*0 
1*3 

.0 
•0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


2.9 
.0 
3.2 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


11.7 
12.5 
11.7 

15.7 
15.6 
15*7 

16*7 
.0 
17*2 


80 
7 
73 

21 
0 
21 


47.9 
15.9 
18*2 

17*6 
.0 
16*6 


229  96<*6 
10  100*0 
219  96*5 


3 

■an  n 
JU  *u 

10 

0 

•  0 

1 

3 

33*3 

9 

147 

9.3 

It  583 

7 

4  .9 

143 

1 40 

9.7 

It  440 

96 

• 

26.9 

357 

9 

50  .  0 

18 

87 

339 

22 

39.3 

56 

1 

33.3 

3 

21 

39.6 

53 

2 

•  6 

347 

0 

•  0 

27 

2 

•  6 

320 

0 

-.0 

41 

0 

•  0 

4 

0 

.0 

37 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

1  .3 
.0 
1.3 


237 
10 
227 


45  91.8 

1 

2*0 

*»  » 

3  100.0 

0 

.0 

3 

47.  91.3 

1 

2.2 

4o 

3  50*0 

0 

.0 

0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

2  40*0 

0 

.0 

5 

72  *84.7 

12 

14.1 

85 

7  100.0 

0 

.0 

7 

65  83*3 

12 

15.4 

78 

8  "88*9 

1 

11.1 

9 

0  .0 

0 

.0 

0 

8  88*9 

1 

11  .1 

9 

1  100*0 

0 

.0 

1 

0  .0 

0 

♦0 

0 

1  100*0 

0 

.0 

i 

234  96*3 

2 

.8 

243 

25  100*0 

0 

.0 

25 

209  95*9 

2' 

.9 

218 

17  B5.0 

3 

15.0 

'20 

3  100*0 

0 

.0 

3 

14  82*4 

3 

17.6 

17 

2  40*0 

3 

60.0 

5 

0  .0 

-  0 

.0 

0 

2  40*0 

3 

60.0 

\S 

•387  84*3 

65 

4.0 

It  645 

86  84*6 

3 

2.9 

a  04 

,299  84*3 

6^ 

4.0 

It  541 

323  69*6 

68 

14.7 

464 

24  75*0 

3 

9.4 

o32 

299  69*2 

65 

15.0 

432 

38  63.3 

12 

20  .0 

'60 

2  100.0 

0 

.0 

2 

36  62.1 

12 

20.7 

58 

362  81*2 

4 

•  9 

*46 

37  84*1 

0 

•0 

44 

325  80*8 

4 

■"1.0 

402 

93  78.2 

5 

4.2 

S  119 

6  100*0 

0 

•  0 

6 

87  77.0 

5 

4.4 

1  13 

IKK 


2232 


2222 


TABLE  2U    TOTAL  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  COVFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,   ETHNICITY  ANO  SEX: 

STATE  ANO  NATION  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


ENGINEERING  10900) 

NEW  MEXICO 

OGCTOR'  S 
FEMALE 
MALE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  dtfSPANlC 


NUMBER 


NUMBER 


3  INSTITUTIONS) 
•0  0  .0 

.0  0  .0 

•  0  0.0 


2  11.1 
0  *0 
2  11*1 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


22.2 
.0 
22*2 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


14  77.8 
0  .0 
14,  77.8 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER  X 


.0 
•  0 
•0 


TOTAL 


18 
0 
18 


NEW  YORK 

{ 

31 

INSTITUTIONS) 

6.9 

BACHELOR'S 

10 

.2 

200 

3.8 

206 

3.9 

123 

2.4 

539 

10.3 

4f313 

82.7 

362 

5»  219 

FEMALE 

0  ' 

.0 

13 

2.9 

27 

5.9 

9 

2.0 

49 

10*7 

389 

85.3 

18 

3.9 

456 

MALE 

10 

•  2 

187 

3.9 

 179 

3.8 

114 

2.4 

490 

10*3 

3i929 

82*5 

344 

7.2 

4,763 
* 

MASTER'S 

4 

^2 

39 

2.3 

118 

7.0 

27 

1*6 

188 

11.2 

Ii078 

64*2 

412 

24.6 

1,678 

FEMALE 

0 

•  0 

2 

1.7 

8 

6.9 

0 

•  0 

10 

8.6 

83 

71.6 

23 

19.8 

116 

MALE  ' 

4 

.3 

37 

2.4 

110 

7.0 

27 

1.7 

178 

11*4 

995 

63*7 

389 

24.9 

1,562 

OOCTOft'S 

0 

•0 

5 

2.1 

15 

4 

1.7 

24 

10*2 

126 

53*4 

86 

36*4 

236 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

-.0 

0 

♦ 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

50*0 

2 

50.0 

41 

MALE 

0 

•  0 

5 

2.2 

15 

6T5 

4 

1.7 

24 

10*3 

124 

53*4 

84 

36.2 

232, 

NORTH  CAROLINA 


7  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

1 

*1 

94 

9*0 

5 

.5 

7 

♦  7 

107 

10*2 

896 

85*7 

43 

4*1 

If  046 

FEMALE 

0 

.0 

10 

9*7 

0 

.0 

0 

•  0 

10 

9.7 

92 

89*3 

1 

1*0 

103 

MALE 

1 

.1 

84 

8.9 

5 

.5 

7 

♦  7 

97 

10*3 

804 

85*3 

42 

4.5 

94* 

MASTER'S 

0 

.0 

6 

3*9 

9 

5*8 

0 

•  0 

15 

9*7 

102 

66*2 

37 

24.0 

154 

FEMALE 

0 

•  0 

1 

12*5 

0 

•  0 

*0 

1 

12.5 

5 

62*5 

2 

25.0 

8 

MALE 

0 

•0 

5 

3*4 

9 

6.2 

•  0 

14 

9*6 

97 

66*4 

35 

24.0 

146 

OOCTOR'S 

0 

•  0 

0 

4 

8.7 

0 

♦0 

4 

8.7 

31 

67.4 

11 

23.9 

46 

FEMALE 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

MALE 

0 

•  0 

0 

•0 

4 

•8*7 

0 

.0 

4 

8.7 

31 

67*4 

11 

23.9 

46 

\      NORTH  OAKOTA 
\  BACHELOR'S 
\  FEMALE 
MALE 


2  INSTITUTIONS) 


MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


OHIOV 

BACHELOR'  S 
\  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


1 

•4 

2 

.8 

2 

•  8 

2 

.8 

7 

2.7 

244 

94.6 

7 

2.7 

258 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

.0 

13 

1 

•  4 

2 

•  8 

2 

•  8 

2 

.8 

7 

2.9 

231 

94.3 

7 

2.9 

245 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

3.8 

0 

•  0 

1 

3.8 

13 

50.0 

o  12 

46.2 

26 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

3.8 

0 

.0 

1 

3.8 

13 

50.0 

12 

46.2 

26 

22 

INSTITUTIONS) 

-> 

99 

742 

5 

.2 

52 

1.9 

22 

.8 

7 

.3 

86 

3.1 

2f557 

93.3 

3.6 

2 

0 

.0 

5 

2.4 

4 

1.9 

2 

1.0 

11 

5.3 

191 

92.7 

4 

1.9 

206 

5 

.2 

47 

1.9 

18 

♦  7 

5 

♦  2 

75 

3.0 

2*366 

93.3 

95 

3.7 

2 

536 

1 

.2 

6 

1.0 

24 

4.0 

10 

1.7 

41 

6.8 

434 

72.5 

124 

20.7 

599 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

26 

77.8 

8 

22.2 

36 

1 

.2 

6 

1*1 

24 

4.3 

10 

1.8 

41 

7.3 

406 

72.1 

116 

20.6 

563 

0  "** 

~-.o 

1 

.9 

9 

7.7 

3 

2.6 

13 

11.1 

79 

67.5 

25 

21.4 

117 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

85.7 

1 

14.3 

7 

0 

.0 

1 

♦9 

9 

8.2 

3 

2.7 

13 

11.8 

73 

66*4 

24 

21.8 

110 

OKLAHOMA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


i 

12 
1 
11 

1 
0 
1 

0 
0 
0 


5 

1*2 
1.6 
1.1 

•4 

•  0 

•  4 

.0 
.0 

•  0 


INSTITUTIONS) ' 


16 
4 

12 

2 
0 
2 

2 
0 
2 


1.5 

6.5 
1.2° 

•  8 

•  0 


4.2 
.  .0 
4.3 


17 

1.6 

~8 

.8 

53 

5U1 

783 

75.1 

207 

19.8 

1,043 

1 

1.6 

1 

1.6 

7 

11.3 

51 

82.3 

4 

6.5 

62 

16 

1.6 

7 

.7 

46 

4.7 

732 

74.6 

203 

20.7 

961 

4 

1.5 

0 

.0 

7 

2.7 

128 

49.4  ■> 

124 

47.9 

259 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

76.5  * 

4 

.23.5 

17 

4 

1.7 

0 

.0 

7 

2.9 

115 

47.5 

120 

*9.6 

242 

2 

4.2 

0 

.0 

4 

8.3 

21 

43.8 

23 

47.9 

48 

1 

50.0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

*0 

2 

1 

2.2 

0 

.0 

3 

6.5 

20 

43.5 

23 

50.0 

•46 

CREGON 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


INSTITUTIONS) 
1 
0 
1 


18 
3 
15 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


2.8 
5*2 
2.6 

-  .0 
*0 

•  0 

7.1 

•  0 
7.1 


.3 
.0 
.3 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 


24  ^ 

21 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


3*8 
5*2 
3.6 

.0 
.0 
.0 

7.1 
.0 
7.1 


575 

90*1 

39 

6.1 

638 

51 

87*9 

4 

6.9 

58  * 

524 

90*3 

35 

6.0 

580 

74 

73*0 

27 

27.0 

100 

2 

100*0 

0 

*0 

2 

71 

72*4, 

•  27 

27*6 

98  i 

9 

64*3 

4 

28*6 

14 

0 

.0 

0 

•0 

0  7 

9 

64*3 

4 

28*6 

14 

PENNSYLVANIA 
BACHELOR' $ 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


29  INSTITUTIONS) 


108 
16 

92 

31 

2 
29 

3 
0 
3 


2*7 

35 

♦9 

27 

♦  7 

176 

4.3 

3 

732 

91*9 

155 

-we 

4f063 

3*7  . 

6 

1.4 

1 

.2 

23 

5.3 

395 

90*6 

18 

4.1 

436 

2*5 

29 

.8 

26 

.7 

153 

4.2 

3 

»337 

92*0 

137 

3*8 

3,627 

3.7 

39 

4.7 

3 

.4 

76 

9.2 

573 

69*3 

178 

21*5 

827 

3.5 

1  . 

1.8 

0 

3 

5.3 

46 

80*7 

8 

14*0 

57 

3.8 

38 

4.9 

3 

•  4 

'  73 

9.5 

527 

68*4 

170 

22*  A 

770 

1.9 

6 

3.8 

1 

.6 

10 

6.4 

81 

51*9 

65 

41*7 

156 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

75*0 

1 

25*0 

4 

2.0 

6 

3.9 

1 

♦  7 

10 

6.6 

78 

51*3 

64 

42*1 

152 

2223 


STABLE  *i* 


TOm  0E6REES'  FOR  H«OR  «ELC  COHF^eO^^IMST iXOTIONS^OF  HIGHER  EOUCRHON       RACE.  ETHNICITY  AND  SEX, 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK,  -     ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUM8ER 

\      ENGINEERING  C0900) 

RHODE  ISLANO  C 

BACHELOR'S  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

MASTER'S  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

OOCTOR'S  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

SOUTH  CAROLINA  ( 

BACHELOR'S  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

MASTER'S  0 
FEMALE  0 
MALE  ,  0 

OOCTOR'S  0 
FEMALE  0 
-j  MALE  0 

SOUTH  DAKOTA  ( 

BACHELOR'S  2 

FEMALE  0 

MALE  2 

MASTER'S  0 
FEMALE  0 
MAL  E  0 

TENNESSEE 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

TEXAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

UTAH 

BACHELOR'S 
•  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
HALE 

OOCTOR'S  s 
FEMALE 
MALE 

VERMONT 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

VIRGINIA 

StCHElGR'S 
h EN ALE 
MALE 


X    {  NUM8ER 


4 
.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 
3 
I 

2 


2.9 
.6 


.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

♦  0 


UUMBE£ 


5  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•0 

.0 
.0 
•  0 


27 
I 

26 


3.7 
1.4 
4.0 


2 
0 

Z 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

t 

17 
I 
16 

2 
1 
1 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 


5  4.3 
0  *0 
5  4.6 


5  INST  ITUf  IONS) 
.6  0  .0 

♦0  0  .0 

.7  0  .0 


6 
•0 
.0 

•  0 

♦0 
•0 
•0 

•0 
.0 
.0 

2 

•  0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 
.0 

.0 
•0 

•  0 


INSTITUTIONS) 


INST  "TUT  IONS) 
0  *C 
0  .0 
0  .0 


•  0 
iO 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


11 
1 

10 


1.6 

♦  0 
1.8 

1.8 
.0 
1.9 

.0 

♦  0 

♦  C 


1.5 
1.4 
1.5 

6.9 
•  0 
7.4 

14.3 
*0 
15.4 


.0 

0 

♦  0  o 

0 

.0 

.0 

0 

•0 

0 

•0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

13 

INSTITUTIONS) 

15 

•  2 

92 

6.9 

1.1 

.0 

14 

10.1 

3 

2.2 

.2 

78 

6.6  ' 

12 

1.0 

.0 

2 

♦9 

9 

3.9 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

.0 

2 

♦  9 

9 

4.1 

.0 

0 

.0 

2 

7.7 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

2 

7.7 

27 

INSTITUTIONS) 

76 

.4 

127 

3.2 

1.9 

.3 

40 

12.3 

8 

2.5 

♦4 

87 

2*4 

68 

1.9 

.2 

6 

.7 

45 

5.2 

2.0 

0 

.0 

1 

2.0 

•  1 

6 

.7 

44 

5.4 

•0 

0 

•0 

11 

8.5 

•  0 

0 

•  0 

-o 

.0 

•0 

0 

•  0 

11 

8.Y 

1 

•  l 

10 

1.4 

0 

.0 

4 

14.8 

1 

.1 

6 

.9 

n 

.0 

4 

2.2 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

2.2 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

HISPANIC 
NUMBER 


2 
0 
2 

0 
0 

0* 

0 
0 
0 


8 
2 
6 

2 
0 
2 

0 
0 
0 


196 
13 
183 

22 
3 
19 

4 
0 
4 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


7  INSTITUTIONS) 

.1  46  3.4 

.0  0  *0 

.1  46  3.7 


14 
1 
13 


1.0 
♦  9 
1.1 


X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

♦  5 

11 

3.0 

344 

94*2 

.0 

1 

2.9 

33 

97*1 

•  6 

IP 

3.0 

311 

94*0 

.0 

1 

1.8 

35 

63*6 

.  0 

o 

.0 

2  100.0 

♦0 

1 

1.9 

33 

61. 3 

♦  0 

0 

•  0 

7 

53.8 

♦0 

o 

♦  0 

0 

*0 

.0 

0 

.0 

7 

53.8 

•  3 

40 

5.5 

682 

94.5 

.0 

2 

2.7 

72 

97.3 

.3 

38 

5.9 

610 

94*1 

.0 

13 

11.2 

103 

86.6 

.0 

vO 

♦0 

8 

100*0 

♦  0 

13 

12.0 

95 

88*0 

♦0 

2 

14.3 

12 

85.7 

♦  0 

0 

.0 

1 

100.0 

♦  0 

z 

15.4 

11 

84*6 

.0 

2 

♦  6 

295 

8  8. 1 

.  0 

«i  0 

♦  0 

30 

90*9 

.0 

2 

.7 

265 

87*7 

.0 

0 

.0 

31 

54*4 

.0 

o 

♦  0 

2 

100*0 

.0 

0 

.0 

29 

52*7 

.6 

1 17 

8*8 

1,146 

86*3 

1.4 

19 

13.8 

117 

84*8 

.5 

98 

8*2 

1.029 

86*5 

.9 

13 

5.6 

168 

72.4 

.0 

0 

.0 

11 

84.6 

♦  9 

13 

5.9 

157 

71.7 

♦  0 

2 

7.7 

14 

53*8 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

2 

7.7 

14 

53.8 

NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 


4.9 
4.0 
5.0 

2*5 
6.1 
2*3 

3.1 
.0 
3.2 


.3 

♦  0 
.3 

♦  5 
.0 

♦  6 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.3 
♦  0 
.3 


416 

62 
354 

75 
5 

70*' 

15 
0 
15 


10.5 
19*1 
9*7 

8.6 
10.2 
8*5 

11.5 
*0 
11*9 


13 
4 
9 

5 
0 
5 

0 
0 
0 


1.9 
14*8 
1*3 

2.7 
.0 

'2.8 

.0 
.0 
.0 


65 
1 

64 


4.9 
•9 
5.2 


2,944  74.0 

234  72.0 

2,710  74.2 

484  55.6 

35  71.4 

449  54.7 


64 
4 
60 


49.2 
100.0 
47.6 


615 
20 
595 

144 
1 

143 

24 
0 
24 


87*9 
74*1 
88.4 

78.7 
25*0 
79*9 

66.6 
♦  0 
75*0 


147  94.8 
'11  100*0 
136  94.4 


31 
0 
31 


79,5 
♦  0 
79*5 


1  100*0 
0  *0 
X  100.0 


1.236  92*4, 
106  97*2 
1.130  91.9 


10 

2*7 

365 

0 

•  0 

34 

10 

3.0 

331 

19 

34.5 

55 

0 

♦0 

19 

(5.  8 

53 

6 

<*b  U 

13 

0 

.  0 

o 

6 

46.2 

13 

0 

•  0 

722 

0 

.0 

74 

0 

.  0 

648 

0 

.0 

116 

0 

.  0 

(J 

0 

.0 

108 

0 

.0 

14 

0 

•0 

1 

0 

.0 

13 

38 

11*3 

335 

3 

9.1  - 

33 

35 

11  *o 

302 

26 

45.6 

57 

-  0 

.  0 

2 

26 

47.3 

55 

65 

4.9 

1,323 

2 

1.4 

138 

63 

?•  3 

1 ,190 

51 

22*0 

232 

2 

15.4 

13 

49 

22  .4 

2 19 

10 

38.5 

26 

0 

.  0 

o 

10 

38.5 

26 

616 

15.5 

3,976 

29 

8.9 

325 

587 

16  .1 

3,651 

311 

35.7 

870 

9 

18.4 

49 

302 

36.  8 

821 

51 

39.2 

130 

0 

.0 

4 

51 

40.5 

v  126 

72 

10.3 

700 

3 

11.1 

27 

69 

10.3 

673 

34 

18.6 

183 

3 

75.0 

4 

31 

17.3 

179 

11 

31.4 

i5 

3 

lOO.O 

3 

d 

25.0 

32 

8 

5.2 

155 

0 

.0 

U 

8 

5.6 

144 

8 

20.5 

39 

0 

♦  0 

0 

8 

20.5 

39 

0 

.0 

1 

0 

'.0 

0 

0 

•  0 

1 

37 

2.8 

1,338 

2 

1.8 

109 

35 

2*' 

1.229 

;,erjlc 


4>' 


2234 


ZZZh 


\ 


TABLE  21. 


TOTAL  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATlON  BY  RACEi 

STATE  ANO  NATION  1978-1979 


ETHNICITY  ANO  SEXt 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


ENGINEERING  (0900) 

VIRGINIA 

MASTER*  S. 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

WASHINGTON 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER* S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR*  S 
FEMALE 
MALE 

WEST  VIRGINIA 
BACHELOR* S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'K 
FEMALE 
MALE 

'  WISCONSIN 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER*  S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR*S 
FEMALE 
MALE 

^WYOMING  ~ 

BACHELOR* S 
FEMALE 
MALE 

MASTER* S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

THE  STATES  ANO  6.C. 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

GUAM 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

PUERTO  RICO 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OUTLYING  AREAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


BER 

t 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

NUMBER 

X 

NUMBER 

>* 

NUMBER 

X 

1 

* 

( 

7 

INSTITUTIONS) 

* 

0 

•0 

2 

•  6 

13 

3*8 

0 

•  0 

15 

4.4 

2  89 

65.3 

35 

10.3 

339 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2*8 

0 

.0 

1 

2.8 

33 

91*7 

5*  6 

36 

0 

•0 

2 

.7 

12 

4*0 

0 

•  0 

14 

4.6 

256 

64*5 

33 

10*9 

303 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

.9.4 

0 

♦0 

6 

9.4 

41 

64.1  " 

.  17 

26*6 

64 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

33*  3 

0 

.0 

1 

33.3 

1 

33  .3 

1 

33  *3 

3 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

6.2 

0 

.0 

5 

8.2 

i 

40 

65*6 

16 

• 

26.2 

< 

61 

( 

9 

INSTITUTIONS) 

1,012 

4 

•4 

7 

.7 

52 

5*1 

0 

0 

63 

6*2 

■  843 

6  3*  3 

106 

10*5 

1 

1.1 

1 

1.1 

9 

9.7 

0 

•  0 

11 

11.8 

77 

62*8 

5 

5*4 

93 

3 

•  3 

6 

♦  7 

43 

4.7 

0 

.0 

52 

5*7 

766 

63*4 

101 

11*0 

919 

0 

•0 

0 

•  0 

10 

4.2 

0 

.0 

10 

4.2 

145 

60*4 

85 

35*4 

240 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

7.7 

0 

.  0 

84.6 

7  *7 

13 

0 

.0 

0 

♦  0 

9 

4.0 

0 

•  0 

9 

.  4°.0 

134 

59*0 

84 

37*0 

'  227 

0 

•  0 

0 

•0 

2 

b.6 

0 

.0 

2 

5.6 

19 

52*8 

15 

41*7 

36 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

Q 

.  0 

•  0 

0 

•  0 

2 

5.6 

0 

♦  0 

2 

5.6 

19 

52*8 

15 

41*7 

36 

( 

8 

INSTITUTIONS) 

545 

0 

♦  0 

7 

1*3 

3 

.  6 

1 

2 

I  ^ 

2.0 

467 

65*7 

67 

12*3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

33 

91*7 

3 

8*3 

36 

0 

•  0 

7 

1*4 

3 

•  6 

1 

.2 

11 

2.2 

434 

65*3 

64 

12.6 

509 

0 

•  0 

1 

1.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

1.1 

51 

56*0 

39 

42.9 

91 

0 

•  0 

1  0 

•  0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

83.3 

1 

16*7 

54  6 

0 

•  0 

1 

1*2 

o 

•  0 

0 

.0 

1 

1.2 

46 

54.1 

38 

44.7 

85 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

35*3 

'11 

64*7 

_  17 

.  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

0 

•0 

0 

.0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

6 

35*3 

11 

64*7 

17 

( 

7 

INSTITUTIONS) 

92*1 

73 

5.0 

li  472 

1 

•  1 

19 

1*3 

11 

*  7 

.8 

2  .9 

1 1 356 

0 

•0 

1 

1*1 

/ 

2 

2.2 

0 

•  0 

3 

3.4 

85 

95*5 

1 

1.1 

89 

1 

♦  1 

18 

1.3 

.7 

12 

.9 

40 

2.9 

Ii271 

91*9 

72 

5U 

1*383 

1 

•  3 

2 

♦  5 

12 

3.3 

1 

•  3 

16 

4.4 

242 

66*5 

106 

29*1 

364 

I 

3*4 

0 

•  0 

2 

6.9 

0 

♦  0 

3 

10*3 

20 

69*0 

(U«  / 

29 

0 

♦  0 

.2 

♦  6 

10 

3.0 

1 

.3 

13 

3*9 

222 

66*3 

100 

29*9 

335 

0 

•0 

0 

♦  0 

6 

9.5 

1 

1.6 

7 

11*1 

39 

61*9 

17 

27*0 

63 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

1 

30.0 

1 

50*  0 

0 

♦  0 

1 

50  ♦  0 

2 

0 

♦  0 

0 

•  0 

•  0 

6 

9.8 

39 

63*9 

16 

26*2 

61 

( 

1 

INSTITUTIONS) 

24*5 

163 

0 

•  0 

1 

•6 

0 

•  0 

2 

1.2 

3 

1*  6 

120 

73*  6 

40 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

8 

66*9 

1 

11*1 

9 

0 

•0 

1 

•  6. 

o 

•0 

2 

1.3 

3 

1*9 

112 

72*7 

39 

25*3 

154 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

3.7 

1 

3.7 

17 

63*0 

9 

33*3 

27 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

75*0 

2  5*  0 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

1 

4.3 

1 

4.3 

14 

60*9 

8 

34*8 

23 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

.4 

100*0 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

Q 

♦  0 

0 

0 

•0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

464  INSTITUTIONS! 

61 1 426 

162 

♦  3 

1.756 

2.9 

li 

837 

3.  0 

1 1 1 1 7 

1  a 

4 1 872 

7.9 

51 1794 

"  84*3 

4i  760 

7.7 

12 

•2 

225 

4.4 

215 

4:2 

86 

1.7 

538 

10.4 

4f  431 

.  85*7 

O202 

3.9 

5,171 

150 

•  3 

a 

1*531 

2.7 

I 

622 

2.9 

li031 

1.8 

4i334 

7*7 

47(363 

84*2 

4i558 

8.1 

56i255 

24 

.2 

241 

1*6 

650 

5.6 

196 

1.3 

Ii311 

8.6 

9*976 

65*5 

3i952 

25.9 

15t2i9 

2 

•  2 

22 

2.3 

48 

1 0 

1.1 

82 

8.6 

708 

74*5 

160 

16*6 

950 

22 

•  2 

219 

1.5 

002 

5.6 

166 

1.3 

lt229 

8.6 

9i26B 

64*9 

3i792 

26*5 

14i289 

2 

•  1 

24 

1.0 

183 

7.3 

22 

♦  9 

231 

9.3 

Ii393 

55*9 

867 

34*8 

2,491 

0 

•  0 

2 

2.4 

3 

3.6 

1 

1.2 

6 

7.2 

52 

62*7 

25 

30*1 

83 

2 

a 

22 

.9 

180 

7.5 

21 

♦  9 

225 

9.3 

99*  ( 

842 

35*0 

2i  408 

( 

i 

INST  IT UT IONS) 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

( 

3 

INSTI ruTIONS) 

424 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

"424 

100.0 

424 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

33 

100*0 

33 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

33 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

391 

100*0 

391 

100*0 

0 

.0 

0 

•0 

391 

0 

•0 

0 

♦  0~ 

0 

♦  0 

15 

100*0 

15 

100.0 

0 

♦  Q, 

0 

.0 

15 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

14 

100*0 

14 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

14 

INSTITUTIONS) 
*0  0 
*0  0 
*0  0 


.0 
•  0 
•0 


424  99*8 
33  100*0 
391  99*7 


425  100*0 
33  100*0 
392  100*0 


425 

33 
392 


0 


2225 


2285 


TABLE'  21 ♦ 


W  0E6KEES  EC',  ^  FIELC  •  »g« g}^'  -  ~*  '« «™  *"  "" 


AMERICAN  INOIAN 

SLACK 

ALASKAN  NATIVE 

NON-HISPANIC 

-  NUMBER 

« 

nunscn    9  * 

r 

MASTER'S 

0 

•  0 

0  .  .o 

.  ^FEMALE 

.0 

0  •♦0 

HALE 

0 

.0 

0  ,0 

OOCTOR'  S 

0 

•  0 

o  .o 

FEMALE 

.  0 

.0 

0  *o 

HALE 

0 

.  *° 

0  *0 

ASIAN  OR 


NUMBE* 

0 
0 

>  0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 

iO 

.0 

♦  0 

♦.0 


HISPANIC 

NUMBER  * 

15  100*0 
1  100*0 
14  106*0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHIJE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  t 


NGN-RES lOtNT 
ALIEN 


15  100*0 
t  100*0 
14  100,0 


•  0 

♦  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


NUMBER 

0 
0 
0 
J 
0 
0 
0 


•  0 
•0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


TOTAL 


15 
1 
14 


MAJOR  FIELO  AGGREGATE  0900  ( 
.  BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

* DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

FINE  ANO  APPLIEO  ARTS  (1000) 


0900  ( 

466 

INSTITUTIONS) 

,638 
215 
,623 

3*0 
4*1 
2*9 

'1,541 
119 
1.422 

2,5 
2,3 
2,5 

5 

297 

8*6  * 

51. 

794 

S3. 7 

4, 

760 

162 
12 
150 

*3 

•  2 

•  3 

1,756 
225 
1,531 

2*8 
4*3 
2*7 

1 
1 

4, 

571 
726 

11*0 
8*3 

4 
47, 

431 
363 

85*1 
83*6 

4 

202 
558 

24 

•  2 

241 

1*6 

850 

5*6 

211 
11 

200 

1,4 
1*2 
1,4 

1 

326 
,243 

ti.7 
8*7 

9 

,976 
708 

65*4 
74*4 

3 

•  952 
160 

2 
22 

•  2 

•  2 

22 
219 

2*3 
1*5 

48 

802 

5*0 
5,6 

1 

c8*7 

9 

,268 

64*8 

3 

,792 

2 

*1 

24 

1*0 

183 

7,3 
3,6 
7,5 

22 

•  9 
1,2 
,9 

231 

6 

9,3 
7,2 

1 

,393 
52 

55*9 
62*7 

867 
25 

0 
2 

•  0 

•  1 

2 
22 

2*4 
♦  9 

3 

180 

1 

21 

225 

9.3 

1 

,341 

55*7 

842 

7,7  61.851 
3*9  5U04 
8*0.  56.647 


25*9 
16*8 
26'*5 

34*8 
30*1 
35*0 


ALABAMA 

BACHELOR'S 
9      F  Eft ALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

ALASKA 

BACHELOR'S 
0  FEMALE 
MALE 

ARIZONA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

ARKANSAS 

8ACHEL0Rr5 
FEMALE 
,  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

CALIFORNIA ' 
BACHELOR' S 
FEHAL'E 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR' S 
FEMALE 
MALE 

COLORADO 

BACHELOR' S 
FEMALE 

sMLE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'  S 
•  FEMALE 
MALE 

CONNECTICUT 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
1  MALE 


0 
0 
0 

0 
0 
0 


20  INSTITUTIONS) 

.0  25  6.7 

.0  12  5.6 

.0  13  8.3 


•  0 

•  0 
.0 

2 

4.8 

•  0 
14.3 


INSTITUTIONS) 
*    0  *0 
0  *0 
0  *0 


4  INSTITUTIONS) 


0 

•  0 

5 

1.1 

0 

.0 

3 

1.1 

0 

.0 

2 

1.1 

*  0 

.0 

3 

2.9 

0 

.0 

2 

3.8 

0 

.0 

1 

2.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

( 

57 
32 
25 


15  INSTITUTIONS) 

♦0  12  6*7 

•0  6  5*8 

.0  6  7*9 


•  0 
♦0 

•  0 

76 
1.0 
1.0 
1.2 


1  7.7 

0  .0 

1  10.0 

INST  ITUTIONSi 


145 
68 
77 


2.7 
2.1 
3.6 


11 

♦9 

28 

2.4 

5 

•  8 

8 

1.3 

6 

lvl 

20 

3.5 

0 

•  0 

3 

4.8 

0 

♦0 

2 

7.7 

0 

•  0 

1 

2.6 

( 

16 

INSTITUTIONS) 

2 

•  3 

11 

1.7 

0 

•  0 

6 

1.6 

2 

•  8 

5 

2.0 

0 

•  0 

1 

•  8 

0 

•  0 

1 

1.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

a.o 

iO 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

( 

17 

INSTITUTIONS) 

0 

.0 

13 

2.3 

0 

.0 

8 

2.3 

0 

*0 

5 

2.3 

0 

.0 

7 

2.6 

0 

•  0 

1 

.  »8 

0 

•0 

6 

4*2 

2 
I 
1 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


316 
199 
117 

>« 
28 
15 

1 
1 

0 


.0< 

.0 

.0 


.4 
.4 
•6 

1.0 
1.9 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

"♦0 


.0 
.0 

♦  0 

.0 

•  0 
.0 


5.8 
6.0 
5£  4 

3.7 

4.7, 

2.6 

1.6 
3.8 
•  0 


6 
4 

2 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


'-♦9 
'♦0 


1.3 
.0 

.0 
.0 
.0 


1.4 
1.7 
♦  9 

1.5 
.8 
2.1 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


26 
12 
14 


7.0 
5.6 
8.9 


o 

♦  0 

0 

•  0  ; 

0 

.0 

0 

•0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

o 

.  0 

1 

4.8 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

1 

)  4.3 

12 

2.7 

19 

4.2 

7 

2.6 

1 1 

4.0 

2.8 

8 

4.5 

1 

1.0 

5 

4.8 

1 

1 .9 

4 

7.5 

0 

.0 

1 

2.0 

0 

♦  0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•o 

0 

.0 

12 

6,7 

0 

*  .0 

6 

5,8 

0 

.0 

6 

*,9 

0 

.0 

1 

7*7 

0 

.0 

0 

*  *0 

0 

.0 

1 

10*0 

200 

3.f^v 

718 

13*2 

89 

2.7 

388 

11*8 

111 

5.2 

33^ 

15*3 

25 

2.1 

107 

9,2 

7 

1.2 

43 

8*1 

18 

3.2 

59 

10*4 

0 

.0 

4 

6*5 

0 

.0 

3 

11*5 

0 

.0 

1 

2*8 

11 

1.7 

30 

4.7 

6 

1.6 

16 

4,2 

c  5 

2.0 

t 

5,5 

2 

1.5 

4 

3,1 

0 

.0 

2 

2,6 

2 

3.8 

2 

3,8 

0 

♦  0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

,0 

5 

♦  9 

26 

4,6 

3 

♦  9 

17 

4,9 

2 

.9 

9 

4,2 

2 

.7 

13 

4,8 

1 

•  8 

3 

2,4 

1 

♦  7 

10 

6*9 

345  92*5 
203  94*0 
142  90*4 


25  100*0 

0 

•  0 

13  100*0 

0 

•  0 

12  100*0 

0 

•  0 

20  95*2 

0 

•  0 

14  100*0 

0 

•  0 

o  6  85*7 

o 

•  0 

426  95.3 

2 

•  4 

260  95*6 

I 

.4 

168  94*9 

1 

.6 

99  95*2 

0 

.0 

49  92*5 

0 

.0 

50  98*0 

0 

.0 

6  100*0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

.0 

2  100*0 

o 

♦  0 

16ft  93*3 

0 

.0 

<.  14*2 

0 

♦  w 

7b  92.1 

0 

.0 

12  92.3 

0 

♦o- 

3  100*0 

0 

.0 

9  90*0 

0 

.0 

4.612  84*6 

123 

2.3 

2.651  86*4 

59 

l.ti 

1.761  81*7 

64 

3.0 

986  84*6 

72 

6.2 

518  86*9 

30 

5.0 

468  82*2 

42 

7.4 

56  90*3 

r 

3.2 

22  84*6 

1 

3.8 

34  ,94*4 

1 

2.8 

599  94*3 

6 

•  9 

363  95*0 

3 

.d 

236  93,3 

3 

.  1.2 

126  96*9 

0 

.0 

75  97*4 

0 

•0 

51  96*2 

0 

•  0 

11  100*0 

0 

•0 

5  100*0 

0 

.0 

6  100*0 

*  0 

•0 

532  94*8 

3 

.5 

328    9*. 5 

2 

•  o 

204  95*3 

1 

•  5 

244  90.0 

14 

5.2 

118  92*9 

6 

4.7 

126  87*5 

8  > 

5.6 

15.254 
951 
14.303 

2.491 
8i 
2.408 


373 
216 
157 

25 
13 
12 


21 
14 
7 


449 
272 
177 

104 
53 
51 

6 
4 

2 


180 
104 
76 

13- 
3 

10 


5,4*^ 
3.298 
2.155 

1. 165 

°  596 
569 


635 
382 
253 

130 
77 
53 

11 

5 

*  6 


561 
347 
214 

271 
127 
144 


2286 


2226 


TABLE  21. 


TOTAL  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EMJCAT  ION  8Y  RACE  (  ETHNICITY  AND  SEX: 

STATE  ANO  NATION-    1978-1979  ' 


AMERICAN  I  NOUN 
ALASKAN  NATIVE 


8(.ACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 

f 

NUMBER 

NUMBER 

X 

♦  NUMBER 

X 

NUMBER 

.t 

NUMBER 

t 

NUMBER 

X 

FINE  ANO  APPLIEO 

ARTS 

(1000) 

■ 

CONNECTICUT 

( 

17 

INSTITUTIONS) 

* 

OOCTOR'  S 

0 

•  0 

2 

5.0 

0 

1 

2.5 

3 

7.5 

'  36 

90.0 

1 

40" 

"*             .  FEMALE 

0 

.0 

1( 

.7*1 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

7.1 

13 

92.9 

0 

•  0 

14 

MALE 

o 

•  0 

ll 

3*8 

0 

♦0 

1 

- 

3.8 

.  2 

7.7 

23 

88*5 

1 

3*8 

26 

OELAW  ARE 

( 

2 

INSTITUTIONS) 

115 

BACHELOR'S 

0 

•  0 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

-  1 

.9 

112 

97.4 

2 

1.7 

FEMALE 

■o 

•  0 

,  11 

1*2 

0 

♦  0 

0 

.0 

I 

1.2 

82 

97*6 

1 

1.2 

■  84 

MALE 

0 

.0 

0  1 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

30 

96*8 

1 

3.2 

31 

MASTER'S 

0 

•  0 

jl 

•  0 

»  0 

.0 

i  0 

.0 

0 

.0 

26 

100*0 

0 

.  0 

26 

FEMALE 

0 

•0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

18 

100*0 

0 

•0 

18 

MALE 

0 

•  0 

- ! 

1  * 

?  0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

*0 

'0 

-  8 

< 

100*0 

0 

*> 

•  0 

8 

OOCTOR'S 

0 

•0 

0 

1  «o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

FEMALE 

0 

.0 

0 

1  .0 

'  0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

MALE 

0 

•  0 

0 

I  .0 

v  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•0 

2 

OISTRICT  OF  COLUMBIA  ( ■ 

9 

INSTITUTIONS ) 

BACHELOR'  S 

1 

.3 

7* 

2  5.4 

i 

♦  7 

7 

2.4 

84 

28*9 

&  •  195 

67*0 

12 

4.1 

— 29r 

FEMALE 

1 

.5 

46 

23.0 

0 

♦  0 

6 

3.0 

53 

26.5 

141 

70*5 

6 

3.0 

200 

MALE 

0 

♦  0 

26 

30.8 

2 

2.2 

1 

1.1 

31 

34.1 

54 

59*3 

6 

6.6 

91 

*  MASTER1 S 

I 

•  6 

10 

5.7 

3 

1.7 

1 

.6 

1 5 

8.6 

151 

86*3 

9 

5.1 

V  ll? 

F  EMAL  E 

I 

.9 

3 

2.8 

3 

2.8 

1 

.  «?9 

8 

7.5 

94 

88*7 

4 

3.8 

»  106 

MALE 

0 

•0 

7 

10.1 

0 

.0 

0 

.0 

7 

10.1 

57 

82*6 

5 

7.2 

69 

'doctor*  s 

0 

o 

•0 

0 

.6. 

0 

.,0 

0 

.0 

0 

•  0 

12 

100*0 

0 

.0 

12 

FEMALE 

o 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

  0- 

 TO 

0* 

*0 

0 

.0 

*  12 

100*0 

\  0 

•  0 

12 

FLGRIQA 

23" 

"INSTITUTIONS) 

K 

<■>  0 

.0 

48- 

5.2 

3 

.3 

34 

3.7 

85 

9.2 

829 

90*1 

1  6 

.7 

•  920 

*~  FEMALE 

o 

•0 

15 

2.7 

2 

'♦4 

19 

3.4 

36 

6.4 

520 

92.  7 

5 

561 

MALE 

0 

•0 

33 

9.2 

1 

.3- 

15 

4*2 

49 

13.6 

309 

86*1 

1 

♦  3 

359 

MAST  PR*  C 

o 

♦  0 

4 

2.0 

1 

.  5 

8 

4.0 

1 3 

6*5c 

185 

-92*5 

2 

1 .0 

200 

FEMAL  E 

Q 

.0 

-  4 

3.9 

0 

•  0 

4 

3.9 

8 

7.8 

93 

91*2 

1 

1.0 

102 

MALE 

0 

♦  0 

0« 

•  0 

1 

1.0 

4  * 

4.1 

~5 

5.1 

92 

93*9 

1 

1.0 

96 

o 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

v  0 

♦  0 

0 

.0 

13 

100*0 

0 

♦  0 

13 
U 

FEMAL  E 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100*0 

*  0 

.0 

4 

MALE 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

.0 

9 

" 

GEORGIA 

i 

( 

28 

'INSTITUTIONS) 

_  - 

aa r hpi  no*  < 

n 

.0 

66' 

ir.7 

1 

.2 

101 

lis. 

77 

13.7 

48  5 

86*1 

i 

.2 

©  563 

*>  FEMALE 

o 

♦  0 

46 

11.8 

*  1 

♦  3 

7 

1*8 

54 

13.9 

334 

85.9 

l 

.3 

389 

MALE 

0 

.0 

20 

11.5 

0 

♦  0. 

_  3 

1.7 

23 

13.2 

151 

86*8 

0 

.0 

174 

-MASTER 1 S 

o 

•  0 

2 

2.0 

0 

•0 

0 

*0 

2 

2.0 

92 

93*9 

4 

4*  1 

98 

FEMALE 

o 

•  0 

2 

3.2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.2 

57 

91*9 

3 

4.8  ' 

62 

,  MALE 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

35 

97*2 

1 

2.8 

36 

U Uv lun  J 

o 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

FEMALE 

o 

•  0 

0 

.» 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

MAL  e 

o 

•  0 

0 

•  0 

*  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

HAW  A I  I 

( 

2 

INSTITUTIONS) 

1 

* 

BACHELOR'S 

0 

•  0 

1 

•  6 

113 

63.5 

2 

1  .1 

116 

65.2 

58 

32*6 

4 

2*2 

178 

FEMALE 

0 

•  0 

1 

1.0 

57 

55.9 

1 

1.0  ' 

59 

57.8 

40 

39*2 

'  3 

2.9 

102 

MALE 

a 

0 

•  0 

0 

.0 

56 

73.7 

1 

1.3 

57 

75.0 

18 

23*7 

1 

1.3 

76 

MASTER*  S 

0 

♦  0 

0 

.0 

* 

13 

34.2 

1 

2.6 

14 

36.8 

24 

*  63  ♦  2 

0 

.0 

38 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

.0 

9 

34.6 

1 

3.8 

10 

38.5 

'16 

61*5 

0 

•  0 

26 

MALE 

'  0 

•  0 

0 

.0 

4 

33.3 

0 

1 

.0 

4 

33.3 

8 

66*7 

0 

.0 

12 

IOAHO 

( 

6 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

0 

•0 

0 

.0 

1 

1.2 

0 

.0 

1 

1.2 

85 

98*8 

0 

.0 

86 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2.3 

0 

.0 

1 

2.3 

42 

97*7 

0 

♦  0 

43 

MALE 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

43 

100*0 

0 

•  0 

43 

MASTER* S 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c  28 

96*  6 

1 

3.4 

29 

FEMALE 

0  * 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*  .0 

11 

91*7 

1 

8.3 

1«' 

MALE 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

17 

100*0 

0 

•0 

IV 

»  ILLINOIS 

56 

O  '3 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

•  6 

148 

•  6.8 

51 

2.3 

26 

1.2 

237 

10*9 

1.916 

87*9 

27 

1.2 

2, 180 

FEMALE 

.5 

#  74 

5.6 

31 

2.4 

7 

♦  5 

118 

9.0 

li  178 

,  89*9 

15 

1.1 

1.311 

MAI  E 

.7 

74 

8.5 

20 

2.3 

19 

2.2 

119 

13*7 

738 

84*9 

12 

1.4 

869 

MASTER'S 

0 

•  0 

28 

4.2 

9 

1.3 

2 

.3 

39 

5*8 

616 

91*9 

15 

2.2 

670 

FEMALE 

0 

.0 

14 

4.0 

6 

1.7 

1.. 

.3 

21 

6.0 

323 

92*0 

7 

2.0 

351 

MALE 

ft 

0 

•  0 

14 

4.4 

3 

'  .9 

1 

.3 

18 

5.6 

293 

91*8 

8 

2.5 

319 

"N 

OOCTOR'S 

•  0 

0 

o 

♦  0 

1 

3.0 

0 

•  0 

I* 

,3.0 

31 

93*9 

1 

3.0 

33 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

6.7 

0 

.0 

1 

6/7 

13 

86*7 

1 

6.7 

15 

MALE 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'♦0 

0 

•0 

18 

100*0 

0 

•  0 

16 

INDIANA 

( 

32 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

0 

•  0 

21 

2.3 

*      '  5 

♦  5 

7 

.8 

031 

3*6 

871 

95*7 

6 

.7 

910 

FEMALE 

0 

•  0 

'  12 

2.0 

"3 

.5 

4 

♦  7 

19 

568 

t**4 

2 

.3 

589 

MALE 

0 

.0 

9 

2.8 

2 

.6 

3 

♦  9 

14 

4^4 

303 

94*4 

4 

L2 

321 

ERIC 


2227 


228" 


'0 


TABLE  2L    TOTAL  DEGREES  FOR  MAJOR  FIELC  »™»S5,R  Hl°H"  " 


**TrZ — 7*  IcTSS  na  TOTAL  WHITE  NON-RESIDENT 

*££S  M*T°m      NO^tC5KpA^c/pAC.M^S°UNO£R      H.SPANIC  NINHMIV  NO^H.SPAN.C  AL.EN 


NUMBER 


NUMBER 


FINE  AND  APPLIED  ARTS  (1000) 


LLNDI ana 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


Z 
z 

0 

0 
0 
0 


32  INSTITUTIONS) 

♦7  6  2*0 

UZ  3  U8 

.0  3  2*3 


NUMBER 


28  INSTITUTIONS) 


KANSAS 

BACHELOR*  S 
FEMALE 
\MALE 


±0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


11 

5 

6 

2 
2 
0 

0 
0 
0 


1.6 
Ul 
2.4 

1*0 
2*1 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
♦0 


22  INSTITUTIONS) 


1*7 
.7 
3*7 


KENTUCKY 
*  BACHELOR* 

FEMALE 
-  ^  NAL^ 

MASTER'S, 
FEMALE 
MALE  \ 

OOGTOR'S  \ 
FEMALE  \ 
MALE  \ 


1 

♦  9 

2 

1*8 

1 

1.7 

1 

1.7 

0 

•  0 

1 

.♦9 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

„  .0 

0 

•  0 

20 

INSTITUTIONS) 

0 

.0 

15 

4.5 

0 

♦  0 

6 

3*0 

0 

•  0 

9 

6.7 

1 

1.2 

4 

4*7 

0 

.0 

1 

1*7 

I 

4.0 

3 

12.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

LOUISIANA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOC TOR'S 
FEMALE 
MALE 

MA  INE 

BACHELOR'S 
FEMALE/ 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

MARYLAN.D 

•  BACHELOR'S 
FEMALE 
HALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASSACHUSETTS 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


20 
.5 
.0 
1.2 


INSTITUT  IONS) 
62  14*0 
.    22  8.1 
40  23*1 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

-0 
0 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


2 

2*0 

5 

5*1 

2 

1 

2.0 

3 

6*1 

1 

1 

2.0 

2 

4*1 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

8 

INSTITUTIONS) 

0 

•  0 

1 

•  8 

0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

0 

♦  0 

1 

2*1 

0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

1 

18 

INSTITUTIONS) 

3 

.4 

42 

6.2 

9 

3 

.7 

22 

4*8 

6 

0 

.0 

20 

9.0 

3 

0 

•  0 

4 

3*6 

3 

0 

•  0 

1 

1.7 

2 

0 

•  0 

3 

5*6 

1 

1 

6.3 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

( 

43 

INSTITUTIONS) 

20 

4 

♦  2 

52 

2.7 

4 

.3 

30 

2.3 

15 

0 

.0 

22 

3*5 

5 

0 

.0 

4 

1*1 

4 

0 

•  0 

1 

♦  5 

2 

0 

.0 

3 

2*2 

2 

*0 

♦  0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


*0 

♦  0 
*0 

♦  0 
-♦0 

*0 

*0 

♦  0 
.0 


♦  4 

♦  0 
1.2 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 


.0 
.0 

f  .0 

1.2 
1.7 

♦  0 

*p 

♦  0 

♦  0 


.7 
1.1 
*0 

2*0 
2*0 
2*0 

*0 
♦  0 
.0 


.0 
*0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 


1*3 
1*3 
1*4 

2.7 
3.4 
1*9 

.0 
.0 
*0 


1*0 

1*1 


1.1 

.9 
1.4 


NUMBER 


.7 
1*2 

•  0 

.0 

•  0 
*0 


•  3 
*0 

..8 

*0 

•  0 
.0 

♦0 

•  0 
.0 


NUMBER 


10 
7 

3 

0 
0 
0 


13 
5 
8 

2 
2 
0 

0 
0 
0 


1.3 

1  .7 
2.5 

.0 
*0 
.0 

*0 
.0 

.,0  . 


.0 
2*1 

.0 
.0 
*0 


.7 
.9 

♦  5 

.9 

•  0 
1*9 

6*3 
16*7 
*0 


19  1.0 
14  1*1 
5  .8 


*0 
.0 
.0 


19 
6 
13 

3 
2 
1 

0 
0 
0 


15 

6 
9 


3. '4 
4.2 
2.3 

•0 
.0 
.0 


1.9 
Ul 
3.1 

1*0 
2*1 
.0 

•  0 
.0 
*0 


4*1 

2.0 
8*0 

2.7 
3*3 
1*9 

.0 
*0 
.0 


4.5 
3*0 
6.7 


1 

1.2 

7 

8.2 

1 

1.7 

3 

5*0 

0 

.0 

4 

16*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

5 

1*1 

72 

16.2 

1 

*4 

26 

9*6 

4 

2.3 

46 

26*6 

2 

2.0 

1  1 

11.2 

1 

2.0 

6 

12*2 

1 

2.0 

5 

19.2 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

/  .0 

0 

*0 

0 

*0 

NUMBER 


269 
151 
118 

3  4 

9 
25 


677 
433 
244 

191 
91 
100 

35 
9 
26 


%  NUMBER 


59 
35 
24 

8 
3 
5 

2 
1 
1 


1.6 
.0 
4*2 

♦  0' 

.0 

.0 


8*7 
7.6 
10*8 

7*1 

5.? 
9*3 

12*5 
16*7 
10*0 


95 
63 
32 


4*8 
4.7 
5*1 

2.3 
1.4 
3*6 


$0*9 
90.  h 
91*5 

77*3 
64*3 
83*3 


97.3 
98*2 
95*7 

96.0 
95.8 
96*2 

97*2 
100.0 
96*3 


10 
5 
5 


^5.4 
6.2 

22.7 
35*7 
16*7 


.9 
.7 
1*2 

3*0 
2*1 
3.d 

2.8 
•0 
3.7 


437  95.0 

4 

.9 

289  97*0 

3 

1.0 

148  91*4 

1 

•6 

103  92.0 

6 

5.4 

56    93  *3 

2 

3  .3 

47  90*4 

4 

7*7 

10  90*9 

1 

9.1 

6  100*0 

0 

•  0 

4  80*0 

1 

20*0 

315  93*8 

6 

1.8 

193  96*0 

2 

J>  *U 

122  90.4 

4 

3*0 

78  91*8 

0 

♦6 

57  95.0 

0 

.  0 

21  84*0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

♦0 

2  100.0 

0 

*  0- 

/ 

367  '82.7 

5 

1*1 

243^  89.7 

2 

*  7 

12*  71*7 

3 

1  .7 

84  85*7 

3 

3*1 

42  85*7 

1 

2.0 

42  85*7 

2 

4.1 

5  100.0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

.0 

121  98*4 

0 

.0 

75  100*0 

0 

*0 

46  95.8 

0 

.0 

6  100*0 

0 

•  0 

3  100.0 

0 

.0 

3  100*0 

0 

.0 

599  88*0 

23 

3.4 

408  88.9 

16 

3*5 

191  86.0 

7 

3,2 

97  86*6 

7 

6.3 

50  86*2 

5 

8*6 

47  87.0 

2 

3.7 

12  75.0 

2 

12.5 

5  83.3 

0 

♦  0 

7  70.0 

2 

^0.0 

1,833  93.5 

33 

1.7 

1,244  93*5 

23 

1.7 

589  93.3 

10 

1.6 

321  92*0 

20 

5.7 

196  92.9 

12 

5.7 

125  90*6 

8 

5.8 

TOTAL 


296 
167 
129 

44 
14 
30 


696 
441 
255 

199 
95> 
104 

36 
9 
27 


v460 
29b 
162 

112 

60 
52 

11 


336 
201 
135 

85 
60 
25 


444 
271 
17J 

98 
49 
49 

5 
1 
4 


123 
75 
48 

6 
3 
3 


681 
459 

222 


/ 


112 
58 
*4 


16 
6 

 10 


1,961 
1,330 
631 


349 
211 
136 


i-ERXC 

L  


.A  


2233 


2226 


TAILE  2X* 


TOTAL  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELC  CONFERREO  IV  INSTITUTION^OF  HIGHER  EOUCATtON  BV  RACCt  ETHNICITY  ANO  SEXt 

STATE  ANO  NATION  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 

FINE  ANO*  APPL  IEO  ARTS  1 1000) 


NUMBER 


MASSACHUSETTS 
DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

MICHIGAN  * 

BACHELOR* S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

MINNESOTA  * 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR^S 
FEMALE 
HALE 

MISSISSIPPI 
.  BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

MISSOURI 


NEBRASKA 


NEVADA 


43  INSTITUTIONS) 
3*2  0  .0, 

♦  0  0  .0 

4*8  0  .0 

35  INSTITUTIONS) 
♦3  77  5*7 

.2  •  42  4*9 
.4  35  7*1 


•  6 
.5 

•  6 

.0 

•  0 

•  0 


13  3*7 
4  2.2 
9  5*3 


.0 

•  0 

•  0 


28  INSTITUTIONS) 


.9 
.7 
1*3 

•  6 

•  0 
1.6 

•  0 

•  0 

•  0 


10 
1 

9 

,1 

o' 

0' 
0 

0 
0 
0 


1.2 
.2 
2.9 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


12  INSTITUTIONS) 


•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 
.0 

•  0 


23 
10 
13 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


14*1 
10*1 
20*3 

2.9 
4.8 
.0 

.0 
.0 
.0 


36  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

1 

.1 

32 

3*3 

FEMALE 

0 

.0 

16 

3.0 

MALE 

1 

.3 

14 

3.9 

MASTER'S 

1 

.7 

6 

4*4 

FEMALE 

0 

.0 

3 

3.5 

MALE 

1 

2.0 

3 

6.0 

OOCTOR'S 

0 

♦0 

1 

7.1 

FEMALE 

0 

♦0 

0 

.0 

MALE 

0 

•  0 

1 

11.1 

MONTANA 

( 

5 

INSTITUT  IONS) 

BACHELOR'S 

1 

.7 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE 

1 

1.4 

.  0 

•  0 

MASTER'S 

0 

•  0 

0 

•0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


.3 
.2 
♦  4 

1.4 
1.6 
1.2 

5.3 
7.7 
4.5 


•  6 

♦  7 
.3 

1.7 
1.7 
1.6 


•  6 

•  0 
1.6 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
♦0 

•  0 


10 


14  IKSTITUTIONS) 


3  IKSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

0 

♦0 

1 

1*9 

0 

♦  0 

1 

FEMALE 

0 

•  0 

0" 

•  0 

0 

♦  0 

0  "  0 

MALE 

0 

•  0 

1 

5*9 

.  0 

•  0 

1 

MASTER'S 

.0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

FEMALE  . 

,0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

OOCTOR'S 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

°  HALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

/ 


3*2 
/.0 
4*8 


•  8 

•  1 
2*0 

1*1 
1*6 

•  6 

1*6 

•  0 
2*3 


♦  1 

♦  2 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦c 

♦  0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  3 

♦  2 
♦6 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


BACHELOR'S 

1 

•  4 

1 

•  4 

1 

♦  4 

1 

♦  4 

FEMALE 

1 

•  6 

1 

•  6 

1 

♦  6 

0 

♦  0 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

'  0 

•  0 

1 

1*3 

MASTER'S 

0 

•0 

1 

1*3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

MALE 

0 

•  0 

1 

3*2 

0 

•  0 

0 

•0 

OOCTOR'S 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

FEMALE 

-  0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0* 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

1.9 
•0 
5*9 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦o 

♦  0 


rOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES  10  ENT 
ALIEN 


TOTAL 


BER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

* 

2 

6*5 

Z5 

80*6 

4 

12*9 

31 

0 

•  0 

8 

80.0 

2 

20*  0 

f'n 

r° 

2 

9.5 

1 7 

81 .0 

2 

9*5 

/ 

96 

7.1 

1.236 

91*8 

14 

.  **° 

47 

5*5 

796 

93.2 

1 1 

1*3 

/  854 

49 

10*0 

440 

69*4 

3 

•  6 

/  to? 

24 

6*8 

309 

67*3 

21 

3*9  y 

'  354 

11 

5.9 

i  61 

87  .0 

13 

7*0  / 

185 

13 

7.7 

148 

87*6 

8 

4*7.  / 

169 

4 

7*0 

46 

•  0.7 

7 

12*3/ 

57 

1 

7.  7 

12 

92*  3 

o 

*  U 

1 1 

3 

6*6 

34 

"77*3 

7 

15*9 

24 

2*6 

813 

95*3 

16 

1.9 

•  53 

10 

1  *8 

531 

97  *  1 

6 

1.1 

14 

*»^6 

262 

92*  2 

10 

3.3 

306 

3 

2*5 

114 

95*0 

3 

2.3 

120 

1 

1*7 

55 

93*2 

3  . 

"5.  1 

59 

2 

3*3 

59 

96*7 

0 

.0 

OA 

0 

♦  0 

13 

92*9 

1 

7.1 

14 

0 

•  0 

8. 

100*0  • 

0 

•0 

8 

0 

•  0 

5 

63*  3 

1 

16*7 

6 

24 

14*7 

136 

84*7 

1 

*6 

163 

10 

10*1 

88 

86*9 

1 

1*  0 

99 

14 

21*9 

50 

76*  1 

0 

.0 

64 

1 

2.9 

32 

94*1 

1 

2.9 

34 

1 

4.5 

19 

90*5 

V 

4  .6 

21 

0 

•  0 

"  13 

100.0 

0 

♦  0 

•  13 

0 

.0 

2 

100*0 

.0 

♦  0 

2 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

2 

39 

4*1 

911 

95*0 

9 

♦9 

*  95? 

22 

3*6 

577 

95.7 

4 

♦  7 

603 

17 

4*8 

334 

93*8 

5 

L«  4 

356 

7 

5.1 

128 

94*1 

1 

♦  7 

136 

3 

3.5 

62 

95.3 

1 

1.2 

•6 

4 

8.  0 

46 

92*0 

0 

.0 

50 

1 

7.1 

13 

92*9 

0 

.0 

14 

0 

•  0 

5 

100*0 

0 

♦  0  * 

5 

1 

11.1 

6 

88*9 

0 

.0 

9 

1 

.7 

c  150 

98.0 

2 

1*3 

153 

c 

•  0 

81 

98*8 

1 

1*2 

42 

1 

1.4 

69 

97*2 

1 

1  .4 

71 

0 

.0 

14 

100.0 

0 

.0 

14 

0 

•  0 

6 

100*  0 

0 

.  0 

6 

0 

•0 

8 

100*  0 

0 

.0 

6 

4 

1.6 

240 

/98*0  , 

1 

.4 

*i4* 

3 

1.8 

165 

*  97*6 

1 

.6 

16» 

1 

1.3 

75 

98*  7 

0 

♦  U 

76 

1 

1.3 

74 

98*7 

0 

.0 

75 

0 

.0 

44 

100*  0 

0 

.  0 

44 

1 

3.2 

30 

96*8 

0 

.0 

31 

0 

.0 

•  4 

100*0 

0 

•  0 

4 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

4 

100*  0 

0 

.0 

4 

2 

3.8 

49 

94.2 

1 

1.9 

52 

0 

.0 

34 

97*1 

1 

2.9 

35 

2 

11*8 

15 

88*2 

0 

.0 

17 

0 

.0 

1 

50*0 

1 

50*0 

2 

0 

.♦0 

1 

50*0 

1 

50*0 

2 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

MC 


2229 


223d 


TABLE  21. 


TOTAL  OECRFES  FOR  MAJOR  FIELC'CONFERtEO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOXATION  8V  RACE,  ETHNICITY  ANO'SEXt 


STATE  ANO  NATION  1978-191:9 


AMERICAN  INOIAM  SLACK  A  SI AM  OR  ' 

ALASKAN  NATIVE      HON-HISFANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


NUMBER 

FINE  ANO'AmiSO  ARTS  (1000) 


NEW  HAMPSHIRE 
BACHELOR1  S 
FEMALE 
HALE 

HASTEVS 
FEMALE 
MALE 

NEW  JERSfcV 
BACHELOR' S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE  ~ 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

NEK  MEXICO 
BACHELOR' S 
FEMALE 
.MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
HUE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

NEW  YORK 

BACHELOR'S 
FEMALE 
#  MALE^. 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE  , 
MALE  ' 

NORTH  CAROLINA 
BACHELOR1 S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

NORTH  DAKOTA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OHIO 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

*  MASTER'S 
FEMALE 

^lALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

/ 

OKLAHOMA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


mc 


NUMBER 


9  INSTITUTIONS) 


1 

♦4 

6 

2.3 

1 

•  5 

2 

1.1 

J 

♦  0 

4 

5.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

28 

INSTITUTIONS* 

5 

.5 

74 

6*7 

4 

•6 

39 

5.5 

1 

•3 

35 

8.8 

0 

.0 

1 

•  9 

0 

.0 

1 

1.4 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

NUMBER 


7  INSTITUTIONS) 


2 

1*1 

3 

1.7 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

2.7 

*  3 

4*  1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

J  0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

( 

94 

INSTITUTIONS) 

18 

♦  4 

3  07 

6*0 

12 

•  4 

185 

6*0 

6 

♦  3 

122 

6*0. 

4 

•  3 

46 

3*7 

1 

•  1 

26 

3.9 

3 

♦  5 

20 

2.4 

0 

»■  0 

0 

.•o 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

( 

41 

INSTITUTIONS) 

2 

♦  2 

114 

12*4 

1 

♦  2 

65 

11.1 

1 

♦  3 

49 

14*8 

0 

♦  0 

5 

4.0 

0 

.0 

•  i 

5.6 

0 

♦  0 

1.8 

0 

•0 

0 

•  0 

•  0 

♦  o- 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

I 

5 

INSTITUTIONS) 

I 

3*0 

0 

»4 

0 

4  .0 

0 

•  0 

1 

7*1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

"  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

( 

49 

INSTITUTIONS) 

3 

•  1 

100* 

4.6 

1 

•  1 

53 

4.1 

2 

•  2 

47 

5.5 

I 

•  3 

21 

5*7 

0 

♦  0 

9 

4.8 

1 

•6 

12 

6.6 

0 

•0 

5 

9.8 

0 

•  0 

*  0 

.0 

0 

•  0 

5 

15*2 

I 

19 

INSTITUTIONS) 

12 

3*1 

22 

5.7 

6 

2.7 

10 

4,6 

6 

3.6 

12 

7.1 

0 

.0 

1 

3.2 

0 

•  0 

1 

5.6 

0 

♦0 

0 

.0 

.0 
.0 
.0 

14*3 
25*0 
♦  0 


♦5 

♦  9 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 


NUM1ER 


"  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


X* 


2 
1 
1 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

76 
39 
37 

26 
13 
13 

0 
0 
0 


1*1 

1*0 
1*4 

3*0 

♦  0 
5.9 

.0 

•  0 
.0 


1.5 
1.3 
1.8 

2.1 
1.9 
2.2 

.0 
.0 
♦  0 


«0 

•  0 
*0 

•  0 
*0 

•  0 


24  2*2 
10  1*4 
14  3*5 


♦9 
♦0 
2*1 

.0 
♦0 
.0 


143 
78 

65 

27 
11 
16 

1 
1 

0 


2.8 

2.5 
3*2 

2*2 
1.6 
2*7 

1*1 

2*9 
*0 


2.7 
1.6 
5.6 

14.3 
25.0 

s-0 


109 
59 

.  50 

2 
1 
1 

0 
0 


9.9 
8*4 

-12*6 

1*7 
1*4 
2.1 

.0 
•0 
♦  0 


29 

16*4 

3d 

20*3 

15 

14*4 

16 

15*4 

14 

19*2 

20 

27*4 

3 

9*1 

4 

1 

6*3 

1 

6.3 

2 

11*8 

3 

17*6 

0 

*0 

0 

*0 

0 

-0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦0 

1 

.1 

2 

♦  2 

119 

12*9 

1 

.2  - 

1 

68 

11*6 

0 

♦  0 

1 

.3 

51 

15*4 

0 

♦  0 

0 

.0 

5 

4*0 

0 

♦D 

0 

.0 

4 

5.6 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1.8 

0 

•  0 

0 

•o  , 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

°  *o 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

c 

♦  0 

1 

3.0 

2 

6*1 

0 

•  0 

1 

5.3 

5.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

7.1 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

*  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

6 

*3 

7 

♦  J 

116 

5^4 

5 

♦  A 

4 

♦3  ' 

63 

4.8 

1 

*1 

3 

.3 

53 

6.2 

1 

♦  3 

1 

.3 

24 

6.5 

0 

.0 

0 

•0 

9 

4.8 

1 

•  6 

1 

.6 

15 

8.3 

1 

2.0 

1 

2.0 

7 

13*7 

0 

.0 

1 

5.6 

1 

5*6 

1 

3.0 

0 

.0 

6 

18*2 

0 

.0 

2 

•  *5 

36 

9.3 

0 

♦  0 

0 

*0 

16 

7*3 

0 

.0 

2 

1.2 

20 

1 1*8 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

3.2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.6 

c 

♦c 

0 

♦  0 

0 

.0 

NUM8ER 
• 

X 

NUMBER 

X 

250 

96*9 

1 

•  4 

258 

163 

97*9 

1 

.5 

*  197 

67 

94*4 

D 

•  0 

71 

8S.  7 

0 

•  0 

7 

3 

75*C 

0 

.0 

4  " 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

986 

89*6 

6 

>.5 

!  .101 

645 

91*5 

1 

•  1 

705 

341 

86*1 

5 

1  *3 

396 

1  fc5 

98*3 

0 

*0 

117 

it 

98*6 

c 

.0 

69 

47 

97,  9 

0 

•  0 

41 

11 

04*  6 

2 

15.4 

13 

6 

100*0 

0. 

•  0 

6 

5 

71*4 

2 

28*6 

7 

■ 

141 

79*7 

0 

•  0 

177 

88 

84*6 

0 

.0 

104 

53 

72*6 

0 

.0 

T3 

29 

87*9 

0 

.0 

33 

15 

93*8 

0 

♦  0  " 

16 

14 

82,  V 

0 

.0 

17 

9 

100*0 

0 

♦  0 

9 

*  2 

100*0 

0 

♦  0 

2 

7 

100*0 

0 

♦  0 

7 

54* 

10*7 

Vt447 

87*3 

31* 

10*2 

2t706 

88*1 

220 

11*4 

It  741 

86*0 

103 

8*2 

1.089 

87*1 

51 

7*6 

590 

88*3 

52 

8*9 

499 

85*6 

*'  1 

1*1 

90 

96*8 

1 

2*9 

33 

94*3 

0 

*0 

57 

98*3 

2200 


2230 


79* 
517 
281 

V* 
67 
54 

6 
1 
5 


31 
18 
13 


93*9 
94*7 
92*9 


8  100*0 
5  100*0 
13  100*0 


2,028  93*6 

1,229  94*1 

799  92.9 

340  92*1 

178  94*7 

162  89*5 

44  86*3 

17  94*4 

27  81*8 


89*4 
91*8 
86  S 

96*8 
94*4 
13  100*0 


3*7 
201 
146 

3C 
17 


103 
50 
53 

59 
27 
32 

2 
1 
1 


2*0 
1.6 
2.6 

4.7 
4.0 
5.5 

2.2 
2.9 
1.7 


5,094\ 

3,070 

2,024 

1,251 
668 
583 

93 
35 
58 


f6.8 

2 

.2 

-v  919 

88.1 

Z 

.3 

587 

84*6 

0 

♦0 

332 

96*0 

0 

.0 

126 

94*4 

0 

♦0 

71 

98*2 

0 

.0 

55 

100*0 

0 

♦0 

6 

100*0 

0 

•  0 

1 

roo.o 

0 

♦  0 

5 

22 
14 


.0 
♦  0 
.0 

.0 
.0 
•0 


1.0 

1.1 

.9 

1  .4 

•  5 
2.2 

.0 

•  0 

•  0 


1.3 
.9 
1*8 

•0 
•  0 
-0 


33 
19 
14 

18 

5  o 
13 


2,  166 
1  ,306 
860 

369 
188 
lbl 


51 
18 

3? 


388 
219 
169 

31 
18 
13 


TAILS  21.    TOTAL  DEGREES  FOR  MAJOR  FtELC  CO..*^*EO  BY  I^TITUTIOHS  OF  *tOHER  EOWATION  BY  RACE.  ETHNICITY  ANO  SEX. 

STATfc         NATION  1976-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBE* 


HISPANIC 
NUMBER     '  X 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 


FINE  ASO  APPLtEO  ARTS  (1000) 


OXLAhDNA 

( 

19  INSTITUTIONS) 

DOCTOR*  S 
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.0 
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0 
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0 
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0 
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( N 

74 

INSTITUTIONS)  * 

• 

BACHELOR'S  * 

I 

.1 

79 

4.0 

7 

♦  4 

1 1 

•  6 

FEMALE 

I 

:  .1  « 

39 

3.0 

6 

9 

.7 

MALE  . 

0 

.0 

40 

6a 

1 

2 

.3 

MASTER' S 

I 

.4 

5 

1.9 

7 

2**6 

1 

.4 

FEMALE      9  4* 

0 

•  0 
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2.8 

2 

1.4 

1 

♦  7 
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t 

I 
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0 
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o 
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0 

•0 
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0 

.0 

RHOOE  ISLANO 

( 

7 

INSTITUTIONS) 
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1 

♦  3 

10 

2.9 

2 

.6 

3 

•9 
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I 

.5 

7 

3.2 

0 

.0 

1 
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0 

.0 

3 

2.4 

2 

1.6 

2 
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>^ 

MA  STER' S 

o 

•  0 

3 

5.7 

1 

1.9 

1 
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0 
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a  1 

5.0 

v  0 
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1 
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0 

.0 

2 
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0 

-0 
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0 

♦0 

0 

.0 
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0 
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Q 
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0 
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o 
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o 

.0 
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0 
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.0 
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c 

1 8 

INSTITUTIONS) 
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Q 

.0 
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.0 

MALt 

0 

♦0 

5 

20*8 

0 

O  .0 
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.0 

SOUTH  OAKOTA 

( 

8 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR' S 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

♦  0 
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♦  0 

FEMALE 
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.0 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 
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( 

34 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

♦  0 

54 

9.9 

2 

#  4 

2 

.4 

FEMALE 

0 

♦  0 

27 

8.3 

2 

•  6 

1 

.3 

MALE 

0 

♦0 

27 

12.2 

0 

•  0 

1 

♦  5 
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I 
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12 

9.4 

1 

.8 

o 

.0 

2> 
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I 
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7 

9.5 

0 

♦  0 

0 

MALE 

0 

.0 
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1.9 

0 
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o 

♦  0 
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TEXAS 

J,, 

57 

INST  IT  UT  IONS) 

131 

BACHELOR'S 

12 

•  6 

79 

3.9 

10 

.5 

FEMALE 

4 

.3 

42 

3.3 

»  4 

♦  3 

63 

5.0 

^  MALE 

8 

1*0 

37 

4.8 

6 

.8 

68 
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MASTER'  S 

I 
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10 

2.1 
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.8 

19 
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0 

.0 

6 

2.2 

3 

fc.1 

I 
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MALE 

I 
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1.8 

1 
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12 

5.5 
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c 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

3.3 

FEMALE 

0 

.0 
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•0 

0 

♦  6 

0 

.0 

.  MALE 
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cO 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

5.3 

UTAH 

( 

7 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

4 

1.0 

1 

.3 

5 

1*3 

4 

1.0 

FEMALE 

4 

1.8. 

0 

•  0 

3 

1.3 

0 

.0 

MALE 

0 

•0 

1 

•  6 

2 

1.2 

4 

2.5 

19 
13 
6 

3 
3 
0 

0 
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98 
55 
43 

14 
7 
7 

1 
1 

0 


16 
9 

/ 

5 

i 
3 

0 
0 
0 


15 


.0 
.0 
•  0 


4.7 
5.0 
4.1 

3.8 
6.4 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 


4.9 
4.2 
6.5 

5.2 
4.9 
5.5 

4.0 
8.3 

,  0 


4.6 
4.1 
5.6 

9.4 
10.0 
9.1 

.0 
.0 
.0 


5.3 
4.1 
8.0 

12.9 
7.9 
20.8 


6  100.0 
Q  .0 
6  100.0 


0 

0< 
0  - 

0 
0 
0 


58 
30 

29 

14 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


10.6 
9.2 
12.6 

11.0 
10*8 
11.3 

.0 
.0 
.0 


232  11.5 
113  9.0 
119  15.5 


34 
16 
16 

1 
0 
1 


7.0 
6.0 
8.3* 

3.3 
.0 
5.3 


377 

92.6 

11 

2.7 

407 

241 

92.7 

6 

2.3 

260 

136 

92*5 

5 

3.4 

147 

72 

92*3 

3 

3.8 

78 

42 

89*4 

2 

4.3 

47 

30 

96*8 

1 

3.2 

31 

13 

100.0 

0 

•  0 

13 

6 

100*0 

0 

.0 

6 

7 

100*0 

0 

.0 

7 

1.866 
1.257 
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2  52 
134 
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20 
10 
10 


94*2 
95*1 
92*6 

93*3 
93*7 
92*9 

80*0 
83*3 
76.9 


327 
211 
116 

47 
17 

30 

1 
1 

0 


94*5 
95.5 
92*8 

88*7 
85*0 
9  0.9 

100*0 
100*0 
•  0 


267 
186 
81 

54 
35 
-  19 


119 
77 
42 


94.7 
95*9 
92*0 

87.1 
92.1 
79.2 


98*3 
98*7 
97*7 


14  3*6 

7  3*: 

7  V*3 


20  100*0 
11  1^0*0 
9  100.0 


482  88.1 
291  89*5 
191  86*0 

112  88*2' 
65  87*8 
47  86*7 

1  100*0 
0  *0 

2  100*0 


1.771  87.5 
1,131  90*0 
640^83*3 

442  91*3 
248  92*9 
194^  89*4 

29  96*7 
11  100*0 
18  94.7 


359  92*3 
214  93*9 
145  90*1 


16 
10 
6 

4 

2 
2 

4 
1 

3 


21 
12 

9 


•  8 
,9 

1*5 
1*4 
1*6 

16*0 
8*3 
23*1 


.9 
.5 
1.6 

1.9 
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.0 


1.7 

:.3 

2.3 

.0 
.0 
.0 


1.3 
1.4 

•  6 
1.4 

.0 

.0 

•  0 

•  0 


1.0 
1.0 
1.2 

1.7 
1.  1 
2.3 

•  0 
•0 

•  0 


1,980 
J,  322 
658 

270 
143 
127 

25 
12 
13 


346 
221 
125 

53 
20 
/33 

1 
1 

0 


282 
\94 


7^  3*1 
9^\5,6 


62 
38 
24 


121 
78 
43 

20 
11 

9 


547 

325 
222 

127 
74 

53 


2.024 
1.256 
766 

484 

.26V 
217 

30 
11 
19 


3  89 
228 
161 


ERJC 


2231 


2291 


AMERICAN  tNOtAN 
ALASKAN  KATIVE 


SLACK  ASlM  US, 

MOM-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


.NUMBER  . 
FINE  AND*  APPLIEO  ARTS  ClOOQ! 


X  NUMBB 


X  NUMBER 


UTAH 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR' S 
FEMALE 
MALE 

' VERMONT 

BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER*  S 
FEMALE 
MALE 

VIRGINIA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTERS 
FEMALE 
HALE 

'WASHINGTON 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

NaSTES'  s 
FEMALE 
MALE 

c  OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

i 

WEST'  VIRGINIA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
'MALE 

MASTER'S 
FEMALE  * 
MALE 

DOCTOR' S 
FEMALE 
MALE 

WISCONSIN 

BACHELOR'S 
t  FE1ALE 
*  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


^~T>MI_|T-~ 


OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


WYOMING 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MAS7ER'S 
FEMALE 
MALE 

THE  STATES  ANO  D.C. 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
V  FEMALE 
MALE 


/ 


i 


DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

GUAM 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


[ERIC 


V. 


7 

1.3 
.0 
2*7 

.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


9  INSTITUTIONS! 
•0  3  1*1 

♦  0  3  UT 

♦0  0  *0 


2  6*5 
1  4*3 
1  12*5 


33  INSTIT'JH  IONSI 
*1  67  7.3 

.0  30      4*  5 

.4  37  14.5 


-2.7 
•0 
5*  1 


15  INSTITUTIONS! 


.4 
.4 
•4 

•0 
•  0 
.0 


15 
7 

8 

2 
0 
2 


2*0  , 
1*5 
2*9 

1.7 

.0  \ 
3.4  I 


1  9.1 

0  .0 

1  11*1 


1  9*1 

0  *0 

1  11*1 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


13  INSTITUTIONS! 
•0 
♦  0 
.0 


♦0 
.0 
♦  0 

.0 
.0 
.0 


7 
4 

3 

1 
0 
1 

0 
0 
0 


4*4 
4*1 
4*8 

1*7 
.0 
4*5 

.0 
.0 
,0 


32  INSTITUTIONS! 


♦  0 

•0 

♦  0 
♦0 

♦0 
•0 

♦  0 

1 

♦  0 
♦0 
•0 


18 
13 
5 

3 
2 
1 

0 
0 
0 


1*9 
2*1 
1.7 

2.0 
2.4 
1.6 

•  0 

•  0 
.0 


INST  IT UT IONS! 

0  .0 

0  .c 

0  .0 


0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1.177 

INSTITUTIONS! 

169 

•  4 

1,660 

4.6 

95 

.4 

991 

3.9 

74 

.5 

689 

5.9 

31 

•4 

2  54 

3.0 

13 

•  3 

120 

2.6 

16 

•  5 

134 

2.4 

3 

•  4 

12 

1.7 

0 

•0 

3 

1.2 

3 

.7 

9 

2.0 

( 

1 

INSTITUTIONS! 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

3 
2 
1 

0 
0 
0 


16 
6 
1* 


5.2 
7.5 
2.7 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  7 
1.1 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 


♦  3 

♦  3 

♦  4 

♦  0 

♦  0 
.0 


2.1 
1.3 
3.6 

1.7 
3.3 
•  0 


HISPANIC 
NUMBER  * 


1  1.3 

0  •  .0 

1  2.7 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER  , 


WHITE 
_  -HISPANIC 

\ 

NUMBER 


0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  3 
.5 

.0^ 

1.4 
1.2 
1.6 

.0 
.0 

•  0 


•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


♦0 
.0 

.0  ' 


4  1.5 
3  1.7 
1  1.0 


4 
4 

0 

0 
0 
0 


3.2 
4.3 
♦C 


♦  4 
•6 

;o 
« * 
Jo 

l  .0 

l;l 
i 

.8 
•  0 
1.7 


75 

36 
39 


7*8 
7.5 
8.1 

.0 
.0 
.0 


3.3 
4.5 
1.0 

9.7 
8.7 
12.5 


8.1 
5.4 
15.2 

2.7 
.0 
5.1 


♦ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

%0 

0 

.0^ 

0 

♦  0 

0 

.0  ' 

0 

o  *0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*° 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

37 
15 
22 

5 
2 
3 

2 

0 
2 


4.9 
3.1 
7.9  ■ 

4.2 
3.3 
5.2 

18*2 
*0 
22*2 


2 

.2 

25 

2.7 

1 

.2 

19 

3.0 

1 

.3 

6 

2.0 

5 

3.4 

10 

6.8 

3 

3.6 

6 

7.1 

2 

3.2 

4 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

NON-RES IOENI 
ALIEN 

NUMBER  * 


TOTAL 


843  91** 

627  94.0 

216  84*4\ 

73     97*3  \ 

36  1  00.  0 

37  94*9 


706  93*4 
454  95*0 
252  90*6 


109 
57 
52 


91*6 
93*4 
89*7 


8  72*7 
2  100.C 
6     66*  V 


7 

4.4 

152 

95.0 

4 

4.1 

94 

95.9 

3 

4.8 

58 

93.5 

1 

1.7 

56 

96.6 

0 

.0 

35 

97.2 

1 

4.5 

21 

95.5 

0 

.0 

4 

100.0 

0- 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100.0 

903  97.0 
611  96.8 
292  97.3 


135 
\77 
58 


91.8 
91.7 
92.1 


11  100.0 
6  10C.0 
5  100.0 


44 
30 
14 

13 
7 

6 


95.7 
96*8 
93.3 

100*0 
100*0 
100*0 


1 

1.3 

77 

1 

2.5 

40 

0 

•0 

37 

0 

•  0 

2 

0 

.o  - 

-  2 

0 

A 

.  u 

o 

2 

.7 

273 

2 

:.i 

176  , 

0 

•0 

97 

0 

.0 

31 

0 

.0 

23 

0 

.  0 

5 

.5 

923 

4 

.6 

667 

.4 

256 

0 

•0 

75 

0 

.0 

36 

0 

.0 

39 

13 

!.# 

756 

9 

1  .9 

478 

4 

1.4 

278 

5 

4.2 

119 

2 

3.  3 

61 

3 

5.2 

58 

1 

9.1 

11 

0 

.0 

2 

1 

11.1 

V 

1 

.6 

160 

0 

98 

*> 

1.6 

62 

1 

'  1.7 

58 

1 

2.8 

3o 

0 

♦  0 

22 

0 

.0 

s 

1  0 

♦  0 

0 

I  0 

.0 

4 

3 

.3 

931 

1 

.2 

631 

1  2 

♦  7 

300 

1? 

1.4 

147 

'  1.2 

84 

1 

1.6 

63 

.0 
.0 
♦  0 


4.3* 

3.2 

6.7 

•0 
.0 
.0 


2292 


11 

6 
5 


4b 
31 
1* 

13 
7 

6 


709 
429 
~280 

1.7 
1.7 
1.6 

747 
366 
381 

1.8 
1.4 
2.5 

3. 
1. 
1. 

505 
8dl 
624 

8.6 
7.4 
10*7 

36,647 
23*356 
13,291 

90.0 
91*5 
87*6 

556 
301 
255 

1*4 
1.2 
1.7 

40,708 
25, 53d 
15,170 

143 
85 
58 

1.7 
1.9 
1.5 

115 

50 
65 

1.4 
1.1 
1.7 

543 
248 
275 

6.4 
5.9 
7.0 

7,666 
4,166 
3,500 

90*2 
91*0 
89*2 

293 
144 
149 

3.4 
3.1 
3.3 

8,502 
4,578 
3,924 

7 
3 

1.0 
1.6 
♦  7 

7 
3 
4 

1.0 
1.2 
.9 

29 
10 
19 

4.1 
4.1 
4.2 

632 
225 
407 

90*3 
91*5 
89*6 

3,9 
11 
28 

5.6 
4.5 
6.2 

700 
246 
4?* 

0 

0 

♦  0 

2 

100*0 

6 

•  0 

2 

0 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

0 

♦  0 
.0 

1 

100*0 

b 

•  0 

0 
0 

.0 
♦  0 

0 
0 

0 

1 

100*0 

0 

.0 

i 

6 
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70TAL  OEGAEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY  AND  SEX: 

STATE  ANO  NATION  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  X 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  t 


NON-RES  I OfcNT 
ALIEN 

NUMBER  < 


TOTAL 


'FINE  ANO  APPLIEO  ARTS  (1000) 


PUERTO  RICO 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


< 


6  INSTITUTION?) 
0      %        0  .0 
0  0 
0  0 


.0 
.0 


41  100.0 
29  100.0 
12  100.0 


41  100.0 
29  100.0 
12  100.0 


.0 
.0 
.0 


41 
29 
12 


OUTLYING  AREAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


7  INSTITUTIONS) 
.0?  0 
.0  0 
.0  0 


.0 
.0 
.0 


FOREIGN  LANGUAGES  (1100) 

ALABAMA  ( 

BACHELOR'S  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

MASTER* S  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


11  INSTITUTIONS) 

.0  3  3.5 

.0  2      3. 1 

.wr  1  4.8 


.0 
.0 
.0 


c.7 
7.7 
.0 


2.3 
1.5 
4.8 

.0 
.0 
.0 


41 

29 
12 


95.3 
96.7 
92.3 


MASTER'S 

0 

.0 

0 

.0 

i 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0  ' 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

MALE 

C 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

DOCTOR'S 

%  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FIELO  AGGREGATE 

1000  ( 

If  184 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

169 

.4 

1,880 

4.6 

709 

1.7 

788 

1.9 

FEMALE 

95 

.4 

991 

3.9 

429 

1.7 

395 

1.5 

MALE 

74 

.5 

689 

5.9 

280 

1.8 

393 

2.6 

MASTER'S 

31 

<? 

•4 

254 

3.0 

143 

1.7 

115 

1.4 

FEMALE 

13 

.3 

120' 

2.6 

85 

1.9 

50 

1.1 

MALE 

18 

.5 

134 

3.4 

58 

1.5 

65 

1.7 

N    OOC TOR'S 

3 

.4 

12 

1.7 

7 

1.0 

7 

1.0 

FEMALE 

0 

.0 

3 

1.2 

4 

1.6 

3 

1.2 

MALE 

3 

.7 

9 

2.0 

3 

.7 

4 

.9 

2.3 
3.1 
.0 

.0 
.0 
•0 


-.1 

29 
12 

0 
0 
0 

'(K 
0 
0 


95.3 
96.7 

,92.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

^0 


4.7 
3.3 
7.7 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


43 
30 
13 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


3.546 

8.7 

36f649 

89.9 

556 

1.4 

40 f 751 

1,910 

7.5 

23f 357 

91.4 

301 

1.2 

25,568 

If  636 

10.8 

13f292 

87.5 

255 

1.7 

15i 183 

54  3 

6.4 

7,666 

90.2 

293 

3.4 

8i  502 

268 

5.9 

4,166 

91.0 

144 

3.1 

4i  578 

275 

7.0 

3f  500 

89.2 

149 

3.8 

3f924 

29 

4.1 

632 

90.3 

39 

5.6 

700 

10 

4.1 

225 

91.5 

11 

4.5 

246 

<19 

4.2 

4G7 

89.6 

28 

6.2 

454 

7 

8.1 

77 

89.5 

2 

2.3 

86 

5 

7.7 

58 

89.2 

2 

3.1 

65 

2 

9.5 

19 

90.5 

0 

.0 

21 

1 

6.7 

14 

93.3 

0 

.0 

15 

*  1 

T.7 

12 

92.3 

0 

.0 

13 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

ARIZONA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


INST  ITUT  IONS) 


.6 
.0 
1.5 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

8.3 
14.3 

iO 


1.1 
.9 
1.5 

4.8 
.0 
9.1 

.0 
.0 


12 

6 
6 

3 
3 
0 


6.9 
5.6 


7.1 
15.0 
.0 

16.7 
.0 
40.0 


15 
7 


8.6 
6.5 
11.8 

11.9 
15.0 
9*1 

25.0 
14.3 
40.0 


149  85.1 
93  86.9 
56  82.4 


35 
16 
19 

3 
5 
3 


83.3 
80.0 
86.4 

66.7 
71.4 
60.0 


6.3 
6.5 
5.9 

4.8 
5.0 
4.5 

8.3 
14.3 
.0 


175 
107 
68 

42 
20 
22 

12 
7 
5 


ARKANSAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

CALIFORNIA 
BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOC  TOR'S 
FEMALE 
MALE 

COLORADO 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

CONNECTICUT 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


8  INSTITUTIONS) 

cO  02  8.0 

.0  1  4.5 

.0  1  33.3 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


54  INSTITUTIONS) 


.5 
.1 
i.5 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


18 
11 
7 

2 
1 
1 

1 
1 

0 


1.5 
1.2 
2.) 

.9 
.7 
1.3 

1.9 
4.0 
.0 


14  INSTITUTIONS) 
.5  ,  3  1.4 

.6  •  3 

.0  0 


I. 


.C 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

;o 

.0 


16  INSTITUTIONS) 

•0  4  1.6 

•0  2  1.2 

.0  2  3.3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


4.0 
4.5 
.0 

14.3 
14.3 
.0 


12.0 
9.1 
33.3 

14.3 
14.3 
.0 


22 
20 
2 

6 
6 
0 


88.0 
90.9 
66.7 

85.7 
85.7 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

*0 


2233 


2233 


25 
22 
3 

7 
7 
0 


63 

5.1 

241 

19.5 

328 

26.5 

858 

69.4 

51 

4.1 

If  237 

47 

5.2 

164 

18.1 

223 

24.6 

646 

71.4 

36 

4.0  c 

905 

16 

4.8 

77 

23.2 

105 

31.6 

2*2 

63.9 

15 

0  t 

4.5 

332 

5 

2.2 

29 

K.9 

36 

16.0 

155 

68.9 

15.1 

225 

J 

2-0 

17 

11.4 

21 

14.1 

102 

68.5 

26 

!7.4 

149 

2 

2.6 

12 

15.8 

15 

19.7 

53 

69.7 

8 

10.5 

76 

1 

1.9 

1 

1.9 

3 

5,6 

44 

81.5 

7 

13.0 

54 

1 

4.0 

0 

.0 

2 

B.O 

19 

76.0 

4 

'  16.0 

25 

0 

.0 

1 

3.4 

.  t 

3.4 

25 

86.2 

3 

10*  A 

29 

3 

1.4 

t>  21 

10.0 

23 

13.4 

180 

86.1  ^ 

1 

.5 

209 

3 

1.9 

10 

6.4 

11 

10.8 

140 

89.2 

0 

.0 

157 

0 

.0 

11 

21.2 

11 

21.2 

40 

76.9 

1 

1.9 

52 

0 

.0 

2 

6.9 

2 

6.9 

23 

79.3 

4 

13.8 

29 

•  0 

.0 

2' 

8.3 

2 

8.3 

19 

79.2 

3 

12.5 

24 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

?0.0 

1 

20.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

83*3 

1 

16*7 

6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1  00.0 

0 

•  0  » 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

66.7 

1 

33.3 

3 

0 

.0 

13 

5.8 

17 

7.6 

205 

91.1 

1.  a 

225 

0 

.0 

7 

4.2 

9 

5.5 

155 

93.9 

i 

.6 

165 

0 

.0 

&  6 

10.0 

8 

13.3 

50 

83.3 

2 

3. J 

TABLE* 21.  TOTAL  DECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HlQHER  EDUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY  AND  SEX: 
mole  «.*•  STATE  ANO  NATION  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


BUCK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


%  NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  t 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  f 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUHBER  * 


TOTAL 


FOREIGN  LANGUAGES  (1100) 

*  CONNECTICUT  < 
MASTER'S 
FEMALE 
N  MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

DELAWARE  ( 
BACHELOR'S 
•  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OISTRICT  OF  COLUMBIA  ( 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
„  MALE 

FLORIOA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

GEORGIA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

master's 

FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
.  FEMALE 
5  MALE 

HAWAII 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

IDAHO 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE' 

MASTER'S 
FEMALE 
HALE 

ILLINOIS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
M<LE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
y  MALE 

INDIANA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


16 

INSTITUTIONS! 

I 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

\ 

.0 

0 

0 

.0 

1  o 

•0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

•0 

0 

.0 

0 

! 


2  INSTITUTIONS! 


0  , 

.0 

1 

3.6 

0 

•  0 

1 

3. a 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

7 

INSTITUTIONS! 

0 

.0 

13 

6*0 

0 

.0 

9 

5.0 

0 

•0 

4 

11.8 

0 

.0 

0 

vo 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

< 

16 

INSTITUTIONS) 

0 

.0 

5 

1.7 

d 

•  0 

5 

2.3 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

c  °" 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-0 

20  INSTITUTIONS) 


1 

.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


4  IfSTliUTIONS) 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

> 

.0 

0 

.0 

.0 

42 

INSTITUTIONS) 

0 

•  0 

18 

3.4 

0 

•  0 

13 

3.2 

0 

.0 

5 

3.8 

0* 

.0 

1 

•  9 

0 

•  0 

I 

1.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

:o 

{ 

30 

INSTITUTIONS) 

0 

.0 

5 

1.5 

0 

•  0 

4 

1.6 

0 

•  0 

1 

1.3 

0 

1.5 
2*9 
.0 

4.8 
7.7 
•  0 


1.4 
1.7 
.0 

-.0 
.0 
.0 

16.7 
.0 
25.0 


.3 
.5 
.0 

5.7 
3.6 
14.3 

.0 
.0 
.0 


0 

.0 

9 

i.O 

0 

.0 

0 

.0 

7 

6.5 

0 

.0 

0 

♦0 

2 

9.5 

0 

.0 

0 

.0 

3 

11.5 

1 

3.8 

0 

.0 

3 

15.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9*2 
1  1.4 
6*7 

4.8 
7.7 
.0 


0 

.0 

2 

7.1 

0 

•0 

2 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0  X 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2294 


85 
68 
17 


3.7 
3.3 
5.9 

•0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 

♦  0 


29.7 
30.6 
26.6 

22*9 
17.9 
42.9 

33.3 
•  0 
60.0 


0 

.0 

67 

81.7 

0 

0 

•  0 

53 

84.1 

0 

0 

.0 

14 

73.7 

0 

0 

.0 

12 

57.1 

0 

0 

.0 

10 

(2*5 

0 

0 

.0 

2 

40.0 

0 

1.6 
1.9 

.  .0 

.0 
.0 
.0 

11.1 

20.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦  0 


0 

.0 

2 

10.5 

0 

♦  0 

1 

10.0 

0 

.0 

1 

1 1.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

1.1 

47 

8.8 

3 

♦  7 

33 

8.1 

3 

2.3 

14 

10.6 

2 

1.3 

9 

e.3 

2 

2.5 

7 

8.8 

0 

•  0 

2 

6.9 

I 

2*8 

0 

•  0 

1 

5.9 

|0 

.0 

0 

.0 

\0 

.0 

3 

.9 

11 

3.4 

3 

1.2 

8 

2.3 

0 

♦  0 

3 

3.8 

2234 


0, 
0 
0 


10*8 
14.3  \ 

6*7  ' 

9*5 
15.4 
.0 


10*7 
11.5 
•0 

•  0 

♦  0 
.0 


24 
18 

6 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


91 
74 
17 

10 

6 
4 

3 
0 
3 


11 

9 
2 

4 

3 
1 


11.2 
9*9 
17.6 

*0 
.0 
.0 


16. 


7 
•  0 
25.0 


31.8 
33.3 
26.6 

28*6 
21.4 
57*1  , 

33*3 
.0 
60.0 


8.5 
8.3 
9.5 

15,* 
*5*0 
16.7 

11*1 
20.0 
•  0 


6f  81*7 
*>Z  84.1 
14  73.7 

12  c  57.  1 
10  62.5 
2  40.0 


71 

49 
22 

12 

in 

2 

1 
1 

0 


10.0 

11*1 

.0 
.0 
.0 


13*2 
12*1 
16*7 

11*0 
12*5 
6*9 

2.8 
5.9 
.0 


19  5*9 
15      6  1 
4  5*1 


56 
29 
27 

17 
10 
7 


25 
23 
2 


86*2 
82*9 
90*0 

81.0 
76.9 
87*5 


89.3 
88*5 
100*0 


3*1 
2.9 
3.3 

9.5 
7.7 
12.5 


.0 
.0 
.0 


65 
35 
30 

21 
13 


28 
26 
2 


7  100*0 

o 

.0 

7 

6  100.0 

0 

•  0 

6 

1  100*0 

o 

•0 

1 

182  84.7 

I 

4.2 

215 

155    8  5.  6 

4.4 

181 

27  79.4 

2  .9 

34 

33  82.5 

17.5 

40 

21  60.8 

19  *2 

26 

12  85.7 

14.3 

*  14 

4  66.7 

16  .7 

.  6* 

2  100.0 

.0 

2     50  *0 

25*0 

4 

194  67.8 

1 

.3 

266 

147  66*2 

.5 

222 

47  73.4 

o 

.  0 

64 

24    6  8.6 

I 

2.9 

35 

21  75*0 

i 

3.6 

28 

3  42*9 

o 

.0 

7 

6  66.7 

0 

.0 

9 

4  100*0 

0 

.0 

4 

2  40.0 

*o 

.0 

5 

117  90*7 

•  8 

129 

98  90*7 

I 

.9 

106 

a9  90*5 

.0 

21 

21  80*8 

1 

3.8 

26 

16  80*0 

5.0 

5  83*3 

0 

.0 

*  6 

7  77*8 

1 

11.1 

9 

3  60*0 

20.0 

5 

4  100.04 

o 

.0 

4 

15  18*3 

o 

.0 

82 

10  15*9 

0 

•  0 

63 

5     26  »  3 

o 

•  0 

19 

8  38*1 

1 

4.8 

21 

5  31.3 

1 

6.3 

%  60*0 

0 

.0 

5 

17  89.5 

0 

•0 

19 

*   9  90*0 

0 

•  0 

10 

8  88.9 

0 

♦  0 

9 

2  100*0 

0 

•  0 

2 

1  100*0 

0 

•0 

1 

1  100*0 

0 

.0 

1 

460  85*7 

6* 

l.l 

537 

353  87*2 

3 

.7 

405 

107  81*1 

3 

2.3 

132 

91  83*5 

,  6 

5.5 

109 

66  82.5 

y  4 

5.0 

80 

25  86.2 

2 

6.9 

29 

32     88. 9 

3 

8.3 

36 

14  82*4 

2 

11*8 

17 

18  94*7 

1 

5*3 

19 

292  90.4 

12 

3.7 

323r 

219  B9*8 

10 

4.1 

24* 

73  92*4 

2 

2.5 

79 

s  TABLE  21.    TOTAL  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFcRRGO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  ANO  SEX: 

ST  *T E  ANO  NATION  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

HON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 

FOREIGN  LANGUAGES  (1100) 


I  NO  I  ANA 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR' S 
FEMALE 
MALE 

SOMA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEHAL E 
MALE 

DOCTOR'S 
«FEMALE 
MALE 

KANSAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 

MALrE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

KENTUCKY 

BACHELOR' S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

LOUISIANA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE  ; 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

MAINE 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

MARYLAND 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
■  "EMALE 
MALE 

MASSACHUSETTS 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
*  FEMALE 
MALE 


30 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORI TY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


N0N*RES10ENT' 
ALIEN 


NUMBER 


.0 
.0 
.0 


2*  INSTITUTIONS) 
•0  2  1.0 

.0  2 
•  0  0 


1.3 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1.0 
.0 
3.1 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0, 
.0 

.0 
.0 
.0 


1.0 
.0 
3.1 

.0 
.0 
.0 


3.1 
2.0 
7.5 

5.7 
5.0 
6.7 

.0 
.0 
.0 


2.0 
.0 
6.3 

.0 
.0 
.0 


4.2 
3.3 
7.5 

5.7 
5.0 
6.7 

.0 
.0 
.0 


87 
60 
27 

19 
11 


87.9 
89.6 
84.4 

73.1 
78.6 
66.' 


178 
142 

36 

31 

13 

'  2 
1 
1 


93.2 
94.0 
90.0 

88.6 
90.0 
86.7 

50.0 
100.0 
33.3 


15  INSTITUTIONS) 


10 
7 

3 

7 

3 
4 


10.1 
10.4 
9.4 

26.9 
21.4 
33.3 


2.6 
2.6 
2.5 

5.7 
5.0 
6.7 

50.0 
•  0 
66.7 


TOTAL 


99 
67 
32 


26 
14 
12 


191 
151 
40 

35 
20 
15 

4 
1 

3 


0 

.0 

0 

.0 

0 

•  G 

6 

5  .0 

6 

5.0 

109 

91.6 

3.4 

119 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

4.7 

4 

4.7 

80 

93.0 

2 

2.3 

86 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6.1 

2 

6.1 

29 

87.9 

2 

6.1 

33 

0 

.0 

2 

8.3 

0 

•  0 

1 

4.2 

3 

12.5 

17 

70.8 

16.7 

24 

0 

.0 

1 

5.9 

0 

.0 

1 

5  .9 

2 

1 1.  8 

1 5 

88.2 

o 

.  0 

If 

0 

.0 

1 

14.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

2 

28.6 

4 

57*1 

7 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

o 

o 

9 

100.  0 

o 

.0 

9 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

.  0 

0 

•  0 

•j 

100.0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.  0 

Q 

.  0 

2 

( 

14 

INSTITUTIONS) 

** 

89 

0 

•0 

4 

4.5 

0 

•  0 

7 

7.9 

1 1 

12.  4 

76 

85.4 

2 

2  .2 

0 

•  0 

4 

5.9 

.  0 

•  0 

6 

8.8 

10 

1 4.  7 

56 

82.4 

2 

2.  9 

68 

0 

.0 

0 

.0 

0  " 

.0 

1 

4.8 

1 

4.8 

20 

95.2 

0 

.0 

21 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

15 

93.8 

1 

6.3 

16 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 1 

91.7 

8  .3 

o 

•  0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

lo 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  0 

80.0 

20  .0 

5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

66.7 

33  3 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  c 

2 

LOO  .0 

0 

.0 

2 

( 

17 

INSTITUTIONS) 

3.4 

1 16 

0 

•0 

8 

6.9 

0 

•  0 

8 

6.9 

1 6 

13.8 

96 

82.8 

0 

.0 

6 

7.0 

0 

.0 

5 

5.  8  v 

1 1 

12.  8 

74 

86 . 0 

1.2 

86 

o 

•  0 

2 

6.7 

o 

•  0 

3 

1 0 .0 

5 

16.7 

22 

73.3 

3 

10.0 

30 

0 

.0 

3 

17.6 

0 

.0 

1 

5.9 

4 

23.5 

13 

76.5 

0 

.0 

17 

0 

.0 

3 

20.0 

0 

.0 

1 

6.7 

4 

26.7 

11 

73.3 

0 

.0 

15 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

1  00.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

( 

6 

INSTITUT  IONS ) 

65 

1 

1.5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.5 

2 

3.1 

63 

96.9 

0 

.0 

1 

1.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.9 

2 

3.8 

51 

96.2 

0 

.0 

53 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

100.0 

0 

.0 

12 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,0 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

100.  0 

0 

.0- 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  

0 

•  .0 

0 

•  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

( 

15 

INSTITUT  IONS) 

3.8 

'159 

0 

.0 

8 

5.0- 

0 

.0 

3 

1.9 

11 

6.9 

142 

89.3 

6 

0 

.0 

6 

4.9 

0 

.0 

3 

2.5 

9 

7.4 

103 

88.5 

5 

4.1 

*22 

0 

.0 

2 

5.4 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.4 

34 

91.9 

1 

2.7 

37 

0 

.0 

1 

3.4 

1 

3.4 

5 

17.2 

7 

24.1 

13 

44.8 

9 

31.0 

29 

0 

.0 

4.5  " 

,  1 

4.5 

4 

18.2 

6 

27.3 

10 

45.5 

6 

27.3 

22 

0 

.0 

•  0 

.0 

0 

.0 

1 

14.3 

1 

1%.3 

3 

42.9 

.  3 

42.9 

7 

0 

.0 

1 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 

8.3 

8 

66.7 

3 

25.0 

12 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

50.0 

3 

50.0 

6 

0 

.0 

1 

16.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

5 

83.3 

0 

•  0 

6 

( 

41 

^INSTITUTIONS) 

680 

1 

.1 

3  19 

2.8 

6 

,9 

29 

4.3 

55 

8.1 

5  95 

87.5 

30 

4.4 

I 

.2 

13 

2.4 

5 

.9 

19 

3.5 

38 

6.9 

488 

89ol 

22 

4.0 

548 

0 

.0 

6 

4.5 

1 

.  8. 

10 

7.6 

17 

12.9 

107 

81.1 

8 

6.1 

132 

0 

.0 

0 

.0- 

1 

1.4 

2 

2.7 

3 

4.1 

62 

83.8 

9 

12.2 

74 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.8  " 

2 

3.5  . 

3 

5.3 

49 

86.0 

5 

8.8 

57 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

76.5 

4 

23.5 

17 

2235 


2295 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  '>A1  IV  E 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  JSLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


t     . NUMBER 


FOREIGN  LANGUAGES  (1100) 

MASSACHUSETTS  < 

DOCTOR'S  0 

FEMALE  0 

•  MALE  0 


MICHIGAN 

BACHELOR*  S  

 FEMALHE 

MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S  \ 
FEMALE 
MALE 

MINNESOTA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'  S 
FEMALE 
MALE 


MISSISSIPPI  < 

BACHELOR'S  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

MASTER'S  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

MISSOURI  < 

BACHELOR'S  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


41  INSTITUTIONS) 
•0  1  2*2 

♦0  1  3*6 

♦  0  o  *o 

23  INSTITUTIONS) 


0 

♦  0 

8 

2*2 

o 

•  0 

B> 

2.7 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

1.7 

1 

1:? 

0 

.3 

1 

1 

4*8 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

23 

INSTITUTIONS) 

0 

•0 

3 

1.0 

0 

•0 

1  V 

.4 

0 

.0 

2 

2.9 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

*0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

.0 
•0 
.0 

.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 

1  3.7 

1  5.6 

o  .c 

0  .0 

o 

0  *o 


23  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 


MASTER'S 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

MALE 

0 

•0 

OOCTOR' S 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

MALE 

0 

•  0 

MONTANA  . 

( 

5 

BACHELOR'S 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

MALE 

0 

.0 

MASTER'S 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

MALE 

0 

♦  0" 

NEBRASKA 

< 

8 

BACHELOR'S 

0 

•  0 

FEMALE 

•  °o 

♦0 

MALE 

•  0 

MASTER' S 

■  0 

•0 

FEMALE 

0 

•  0 

MALE 

0 

.0 

DOCTOR'S 

0 

•  0 

■  FEMALE 

0 

•0 

MALE 

0 

•  0 

NEVAOA 

{ 

2 

BACHELOR'S 

0 

•0 

FEMALE 

0 

•  0 

MALE 

0 

•0 

MASTER'S  . 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•0 

MALE 

0 

•  0 

NEW  HAMPSHIRE 

< 

9 

BACHELOR'S 

1 

1.0 

FEMALE 

a  1 

1.4 

MALE 

0 

•0 

MASTER'S 

0 

.0 

fEMALE 

0 

.0 

MALE 

0 

■  -0 

1.3 
1.9 
.0 

.0 
.0 
.0 

6  .0 
•0 
.0 


INSTITUTIONS) 

.  o  *o 
o  *o 

0  .0 


0 
0 
0 

8  INSTITUTIONS) 


1.5 

•  0 
3*6 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
C  »0 


0 
0 
0 

INST  ITUflONS) 


5 

5" 
0 

0 
0 
Q 


4*8 

7.0 
•0 

•  0 

•  0 
*0  • 


.3 
2*6 

1.7 

 »C 


4.8 

.0 
.0 
.0 


•  0 
.0* 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


.0 

.0, 

.0 

.0 
.0 
.0 


.7 
.0 
2.4 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


0  *G 

p  *o 
6  *o 


ER 

X 

NUMBER 

1 

NUMBER 

X 

i 

2  «2 

2 

4.3 

38 

82*6 

1 

3.6 

2 

7.1 

22 

78.6 

.0 

0 

•  0 

16 

8  8.9 

17 

'4.6 

28 

7.5 

335 

90.3 

12 

4.1 

21 

7.1 

266 

90*5 

5 

"6.5 

7 

9.1 

69 

89.6 

8 

13.8 

11 

19*0 

4*. 

'  -9 

6 

16*2 

7 

18.9 

1"  4 

2 

9.5 

4 

19.0 

,  15 

71.4 

2 

13.3 

2 

13.3 

13 

86*  7 

2 

20.0 

2 

20.0 

8 

80.0 

0 

...0 

0 

.0 

5 

100.0 

NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER  * 


TOTAL 


2298 


4  1.3 
3  1.3 
1  1.5 


11 

9 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3.7 
5.6 
.0 

.0 
.0 
.0 


7.4 
8.3 
4.9 

.0 
"♦0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


7*5 
9*8 
3*8 

41*7 
28*6 
60*0 

*0 
.0 
.0 


17*6 
23*1 
*0 


1.0 
*0 
2.9 

*0 
♦  0 
*0 


7 

2.3 

291 

95.4 

4 

1.7 

226 

95.4 

3 

4.4 

e>' 

95*6 

0 

.0  . 

16 

94.1 

0 

.0 

14 

100.0 

0 

.0 

2 

46.7 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

*0 

«  3 

1Q0.0 

6 

13.0  . 

46 

4 

14.3 

28 

2 

11*1 

1 8 

8 

2.2 

371 

7 

c  ♦  1 

294 

1 

1*3 

77 

3 

5.2 

58 

1 

2.7 

37 

2 

9.5 

21 

0 

.0 

15 

0 

.0 

10 

0 

.0 

5> 

7 

2.3 

305 

7 

3.0 

237 

0 

.0 

68 

1 

5.9 

17 

0 

•0 

14 

1 

-33.3 

3 

0 

♦0 

11 

0 

.0? 

8 

0 

.0 

3 

2 

7.4 

24  88.9 

1 

3.7 

?. 

1  1.1 

15  83.3 

1 

5  .6 

0 

.0 

9  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

8  80.0 

2 

20.0 

0 

.0 

6  75.0 

2 

25.0 

0 

.0 

2  100 iO 

0 

•  0 

14 

9.4 

135  90*6 

0 

.0 

11 

10.2 

97    89*8  ' 

0 

.0 

3 

7*3 

38  92.7 

0 

•  0 

0 

.U 

17  77.3 

5 

22.7 

0 

.0 

11  78*6 

3 

21*4 

0 

.0 

6  75.0 

2 

25*0 

0 

.0 

6  75.0 

2 

25*0 

0 

.0 

1  33.3 

2 

66*7 

0 

.0 

5  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

35  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

24  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

11  100*0 

0 

*0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

*  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

6 

9.0 

56  83*6 

5 

7.5 

4 

9.8 

35  85.4 

2 

2 

7.7 

21  80.8 

3 

11.5 

5 

41.7 

6  50.0 

1 

8.3 

2 

28.6' 

A  57.1 

1 

14*3 

3 

60*0 

2  40*0 

0 

•  0 

0 

.0 

3  75*0 

1 

25*0 

0 

*0 

0  *0 

1 

io:.o 

0 

.0 

3  100.0 

0 

.0 

3 

17*6 

13  76.5 

1 

5.9 

3 

23*1 

9  69*2 

1 

7.7 

0 

*0 

4  100.0 

0 

•  0 

1 

11.1 

-     .     7  77*8 

1 

11*1 

1 

12.5 

7  87.5 

0 

•0 

'  0 

*0 

0  *0 

1 

100*0 

7 

6.7 

97  92*4 

1 

1*0 

6 

8.5 

64  90*1 

1 

1.4 

I 

2.9 

33  97*1 

0 

.0 

0 

,0 

5  100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

3  100*0 

0 

.0 

0 

♦0 

2  100*0 

0 

.0 

IB 
9 

10 
8 

2 


149 
108 
41 

22 
14 
8 

a 

3 

5 


35 
24 
11 

5 
5 
0 


67 
41 

26 

12 
7 

5 

4 
1 

3 


17 
13 
4 


105 
71 

,  3* 


2236 


TABLE  21      TOTAL  OEC^EES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  \OUCATION  fiY  RACE.  ETHNICITY  ANO  SEX: 

STATE  ANO  NATION     1978-1979  \  - 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER 
FOREIGN  LANGUAGES  (1100) 


NEW  JERSEY 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER* S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


< 


NUMBER 


21  INSTITUTIONS) 


NUMBER 


'6 

1*5 

18 

4.4 

3 

6 

1.8 

14 

£.2 

1 

0 

•0 

1  4 

5.2 

2 

0 

•  0 

2 

3.1 

0 

0 

.0 

2 

4.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

♦7 
.3 
2*6 

.0 
.0 
.0 

7.1 
.0 
12.5 


HISPANIC 
NUMBER  X 


71 

59 
12 

7 
3 
4 

2 
0 
2 


17.3 
17*7 
15.6 

10*9 
6.0 
28.6 

14*3 
.0 
25.0 


\  TOTAL 
MINORITY  - 

\ 


NUMBE 


\ 


98 
80 
18 


23.9, 
24.  0 
23*4 


9  14.1 
S  10*0 
4  28.6 


21.4 
•  0 
37.5 


WHITE. 
HQt      *  SPAN  I C 


NUMBER 


308  75.1 

250  75*1 

58  75.3 

54  84.4 

44  88.0 

\*10  71.4 

\9  64.3 

5s  83.3 

4  50.0 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


1.0 
.9 
1.3 

1.6 
2*0 
.0 

1?.3 
16.7 
12.5 


TOTAL 


410 
333 
77 

64 
50 
14 

14 

6 


6  INSTITUTIONS) 


BACHELOR* S 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

-  0 

.0 

0 

.0 

MASTER'S 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

'  .0 

0 

.0 

OOCTOR'S 

0 

.0 

0 

"  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

NEW  YORK 

BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMA'  E 
MALE  t 

OOCTOR*S 
FEMALE 
MALE 

NORTH  CAROLINA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOOTOR'  S 
FEMALE 
MALE 

NORTH  OAKOTA  „ 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OHIO 

BACHELOR' S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'  S 
FEMALE 
MALE 

OKLAHOMA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALP 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

OREGON 

BACHELOR*  S 
f*EMALE 
MALE 


78  INSTITUTIONS) 


:i 

.2 
.0 

.2 
.3 

•v  .0 

1.0 
1.8 
.0 


85 
71 
14 


5.6 
6.0 
4.1 


12  •  2.8 

8  2.5 

4  3.5 

5  5.0 

2  3.5 

3  7.0 


27  INSTITUTIONS) 


24 
14 
10 

2 
1 


1*6 
1.2 
2*9 

♦  5 

•  3 
.9 

1.0 
.0 
2.3 


0 

♦  0 

9 

4.1 

0 

.0 

0 

.0 

7 

4.3 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

3.6 

0 

♦  0 

0 

.0 

3.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.7 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

INSTITUTIONS) 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

a 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

44 

INSTITUTIONS) 

0 

.0 

13 

2.7 

2 

.4 

0 

.0 

10 

2.6 

2 

.5 

0 

.0 

3 

3.0 

i 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0, 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

< 

11 

INSTITUTIONS) 

0 

.0 

1 

1.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  0 

4.8 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.  0 

.0 

0 

'°.o 

0 

.0 

0 

.n 

V 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

i 

11 

INST  ITUT  IONS) 

0 

.0 

2 

1.2 

1 

.6 

0 

.0 

1 

.9 

1 

♦  9 

0 

.0 

1 

2.2 

0 

.0 

20 
12 
6 

9 
7 
2 

5 
2 
3 


38.5 
30.8 
61.5 

45.0 
50.0 
33*3 

83.3 
66.7 
100*0 


160 
127 
33 

54 
41 
13 

10 
6 
4 


10*5 
10.8 
9.7 

12*6 
13.0 
11.3 

10.0 
10.5 
9.3 


1.8 
1.2 
3*6 

3.2 
*0 
7.7 

9.5 
20.0 
.0 


12 
7 
5 

5 
3 
2 

1 

.  0 
1 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2.5 
1.8 
5.1 

5.3 
4*8 
6.3 

3.8 
.0 
10.0 


3.6 
3.2 
4.8 

10*0 
12.5 
.0 

.0 
*0 
.0 


1.9 
.9 
4.3 


20 
12 

a 

9 
7 

2 

5 
2 
3 


271 
214 
•  57 


>69 
18 

17 

9- 


38*5 
30.8 
61*5 

45.0 
50*0 
33*3 

83.3 
66.7 
100.0 


17.9 
18.2 
16.8 

16.0 
16.2 
15*7 

17.0 
15.8 
18*6 


13 
9 
4 

2 
0 
2 

2 
2 
0 


6*0 
5.5 
7*3 

6.5 
.0 
15.4 

9.5 
20.0 
.0 


.0 
*0 
.0 

.0 
*0 
.0 


27 
19 


5*6 
'4.9 
8.1 

6.4 
6.5 
6.3 

3.8 
.0 
10.0 


4*0 
3.2 
9.5 

10.0 
12*5 
*0 

.0 

°*0 
.0 


32 
27 
5 

11 
7 
4 

1 
1 

0 


61.5 

69. 2v 
38.5  n 

55.0 
50.0 
66*7 

16.7 
33.3 
•  0 


.0 
.0 

<o 


52 
39 
13 


,21*7  80.2 

944  80.2 

273  80.3 

334  77.7 


29 
19 
10 

27 


6  3.7 
3  2*6 
3  6*5 


24* 

77.5 

O.J 

90 

78  .3 

1 

6.1 

•j  ^ 

71*0 

12 

12  *0 

40 

70.2 

0 

14.0 

3 1 

7  5  1 

9.3 

203 

93.1 

2 

.9 

152 

93.3 

2 

1*2 

51 

92.  7 

o 

♦  0 

26 

83*9 

3 

9.7 

17 

94*4 

1 

5.6 

9 

69*2 

2 

15.4 

19 

90.  5 

0 

.0 

8 

80.0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

d9 

90.5 

2 

9.5 

14 

87.5 

2 

12.5 

5 

100.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

448 

92.2 

11 

2.3 

361 

93.3' 

7 

1.8 

87 

87.9 

4 

4.0 

82 

87.2 

6 

6.4 

54 

87.1 

4 

6.5 

28 

87*5 

2 

6.3 

24 

'  92*3 

1 

3.8 

'  16 

100.0 

0 

•  0 

8 

80.0 

1 

10.0 

77 

91.7 

3 

3.6 

60 

95.2 

1 

1*6 

17 

8..0 

2 

9.5 

9 

90.0 

0 

.0 

7 

87*5 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

1 

100.0 

0 

.0 

C 

•  0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

152 

93.8 

s 

2.5 

110 

94*8 

3 

2.6 

42 

i  91.3 

1 

2.2 

218 
163 
55 

31 
18 
13 

21 
10 
11 


21 
16 
5 

2 
1 
1 


486 
36? 
99 

94 

62 
32 

26 
16 
10 


84 

63 
21 

10 
8 

2 

1 
0 
1 


162 
116 


uc 


2237 


TABLE  *1.    TOTAL  OEGREES  FO*  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE, 

STATE  ANO  NATION     1978- 19J9 


ETHNICITY  ANO  SEX* 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X1 


BLACK  ASIAN  CR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


PENNSYLVANIA' 


ftHOOE  ISLANO 
BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

•  MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

*  SOUTH  CAROLINA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  OAKOTA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

TENNESSEE 


FOREIGN  LANGUAGES  (1100) 

OREGON 

-MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
*  FEMALE 
MALE 


11 
.0 

.0' 
.0 

.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 


,69  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

1 

•  1 

22 

3.1 

FEMALE: 

1 

.2 

19 

3.4 

MALE 

0 

.0 

3 

2.0 

MASTER'S 

0 

.0 

3 

> 

2.8 

FEMALE 

0 

.0 

1 

1.5 

MALE 

*  0 

.0 

2 

5.0 

OOCTOR'S 

0 

.0 

1 

2.8 

FEMALE 

0 

.0 

1 

5.3 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

NUMBER 


6  INSTITUTIONS) 


(  5  INSTITUTIONS) 

0  .0  0  .0 

0  .0  0  .0 

0  .0  0  .0 

{  19  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

0 

.0 

5 

4.0 

FEMALE 

0 

.0 

5 

5.4 

•male 

0 

.0 

0 

.0 

MASTER*  S 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

KALE 

0 

.0 

0 

.0 

OOCTOR'S 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

"  MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

6.1. 

1 

1.5 

0 

.0 

4  * 

8.7 

1 

2.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

INSTITUTIONS) 

/  0 

.0 

0 

.0 

3 

3.2 

0 

.0 

1 

1.4 

0 

.0 

0 

.0 

2 

8.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.2 

1 

3.2 

0 

.0 

1 

4.0 

1 

4.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 

t 

NUMBER 

T 

NUMBER 

Ml  HIRED 

0 

.0 

0 

•  0 

2 1 

ilt  3 

2 

8.  7 

23 

0 

.0 

0 

.0 

16 

88.9 

2 

u.i 

18 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

5 

3 

42.9 

3 

42.9 

3 

42.9 

1 

14  .3 

7 

2 

33.3 

2 

33.3 

3 

50.0 

1 

16.*7 

6 

1 

100.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

I  1 

13 

1.8 

42 

6.0 

655 

92.9 

8 

1.1 

705 

10 

1.8 

35 

6.3 

513 

92.8 

5 

5  53 

3 

2.0 

7 

*  4.6 

142 

93.4 

3 

2.0 

152 

3 

2.8 

6 

5.7 

91 

85.8 

9 

8  .5 

106 

1 

1.5 

2 

3.0 

.59 

89^4 

5 

7.6 

66 

2 

5.0 

\ 

10.0 

32 

8C.0 

4 

10.0 

40 

3 

8.3 

4 

11.1 

27 

75.0 

5 

1 3.  9 

36 

1 

5.  3 

2 

10.5 

15 

78  .9  - 

2 

10.5 

19 

2 

11.8 

2 

ills 

12 

70.6 

3 

17.6 

17 

4 

6.1 

9 

13.6 

56 

84.8 

1 

1.5 

66 

2 

4.3 

7 

15.2 

38 

82.6 

1 

2.2 

'  46 

2 

10.0 

2 

10.0 

18 

90.0 

0 

.0 

20 

i 

5.0 

1 

5.0 

19 

95.0 

0 

.0 

20 

1 

5.9 

1 

5.9 

16 

94.1 

0 

.0 

17 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

,  .0 

3 

CP 


0 
0 


.0 

<:°o 


2.1 
1.4 

4.3 

3.2 
4.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


2.4 
2.2 
3.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


5.3 
2.8 
13.0 

9.7 
12.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


6.4 
7.6 
3.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


16  100.0 
11  100.0 
5  100.0 


86 
66 
20 

27 
22 
5 


91.5 
93.0 
87.0 

87.1 
88.0 
33.3 


22  95.7 
18  100.0 
4  80.0 


117 

85 
32 

19 
13 
6 

7 

2 
5 


93.6 
92.4 
97.0 

90.5 
92.9 
85.7 

63.6 
66.7 
62.5 


.0 
.0 
.0 


3.2 
4.2 
.0 

3.2 
•  0 
16.7 


1  4.3 

0  .0 

1  20.0 


»  .0 
.0 
.0 

9.5 
7.1 
14.3 

36.4 
33.3 
37.5 


16 
11 

5 


94 
71 

23 

31 

25 
6 


23 
18 
5 


125 
92 
33 

21 
14 
7 

11 

3 

3 


TEXAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
a  MALE 

UTAH 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
v  FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

VERMONT 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


47  INSTITUTIONS) 


1 

.2 

19 

3.2 

1 

.2 

11 

2.4 

0 

.0 

8 

5.2 

1 

.8 

2 

1.6 

0  * 

.0 

1 

1.2 

1 

t-.2 

1 

2.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

INSTITUTIONS) 

0  7 

.0 

1 

.5 

0  ' 

.0 

.  o 

.0 

0 

.0 

1 

1.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

«0 

0 

.0 

0 

.0 

<  •  10  INST  ITUTIONS) 

0  .0  5  4.7 

0  .0  0  .0 

0  .0  5  18.5 


1 

.2 

184 

30.6 

205 

34.1 

385 

1 

.2 

134 

29.8 

147 

32.7 

294 

0 

.0 

50 

32.7 

58 

37.9 

91 

1 

.8 

2? 

19.5 

29 

22.7 

85 

0 

.0 

16 

19.3 

17 

20.5 

56 

1 

2.2 

9 

20.0 

12 

26.7 

29 

0 

.0 

6 

13.0  * 

6 

13.0 

33 

0 

.0 

1 

4.5 

1 

4.5 

18 

0 

.0 

5 

20.3 

5 

20.8 

15 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•o, 


.9 
1*3 
.0 


1.1 

2.3 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1.6 

2.3 
1.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


6  5.6 
1  1.3 
5  18.5 


64.0 
65.5 
59.5 

66.4 
67.5 
64.4 

71.7 
81.8 
62.5 


12 


14 
10 
4 

7 

3 
4 


2.0 
1.8 
2.6 

10.9 
12.0 
3.9 

15.2 
13.6 
.16.7 


166 

88.3 

i9 

10,1 

73 

84.9 

11 

12.8 

93 

91.2 

8 

'7.8 

19 

82.6 

4 

17.4 

8 

80.0 

2 

20.0 

11 

84.6 

2 

15.4 

3 

100.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

93.5 

1 

.9 

78 

97.5 

1 

1.3 

22 

81.  5 

0 

.0 

602 
449 
153 

128 
83 

45  ' 

46 
22 
24 


188 
86 
102 

23 
10 
13 

3 
2 
1 


107 
80 
27 


2238 


2298 


TABLE  21.    TOTAL  OECREES  FOR  MAJOR  F1ELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE t  ETHNICITY  A NO  SEX: 

STATS* ANO  NATION  1976-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


FOREIGN  LANGUAGES  (1100) 

VERMONT  ( 

MASTERS  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

/ 

OOCTOR'S  "0 

FEMALE  0 

MALE  0 

VIRGINIA  ( 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


THE 


MASTER'V 
FEMALE 
MALE  f 

OGCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

WASHINGTON 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
r EMALE 
MALE 

ooctor*: 

FEMALE 
MALE 

WEST  VIRGINIA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER*  S 
FEMA4.E 
MALE 

WISCONSIN 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

WYOMING 

BACHELOR* S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

f 

STATES  AND  O.C. 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MAL£ 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
HALE 

.* 

PUERTO  RICO  ' 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FcMALE 
MALE 

VIRGIN  ISLANOS 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 

NUMBER 


HI SPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES  I OENT 
AL  JEN 


TOTAL 


10  INSTITUTIONS) 

.0  7  3.2 

•0  3      1. 9 

.0  "           4  7.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


29  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 

0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


12 

I* 

ii 

i 
i 

o 

0 


3.9 
3.3 
6.2 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1*  INSTITUTIONS) 

.5  2  1.0 

.0  2  1.4 

1.6  0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


22 
15 
7 

3 
1 

2 


2.0 
3?0 
•0  % 

.0 
.0 
.0 


8  INSTITUTIONS) 
.0  1  2.4 

.0  1  2.9 

.0  0.0 


.0 
.0 
.0 


22  INSTITUTIONS) 
.0  5  1.5 

.0  3 
.0  2 


1.2 
2.7 


1.4 
.0 
3.2 

.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 


911  INSTITUTIONS) 


.2 
.2 
.2 

.1 
.1 

.3 


349  3.0 
263  2.9 
*  86  3.0 


45 
30 
15 


1.9 
1.8 
2.0 


1  .2 
1  .3 
0  .0 


10  1.6 
6  1.7 
4  1.4 


10  INSTITUTIONS) 
•  0  0  .0 

.0  0  .0 

.0  0.0 


<.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1  INSTITUTIONS) 
.0  1  50.0 

.0  1  50.0 

•0  0  .0 


NUMBER 

X 

NUMBER 

NUMBER 

T; 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

I 

.5 

% 

1 

.5 

4.2 

198 

91.7 

9 

4.2 

216 

1 

.6 

0 

.0 

\ 

2.5 

153 

96.2 

2 

1.3 

159 

A 
U 

A 
•  U 

1  . 

■*  1 .  8 

5 

8.  8 

45 

78.9  , 

7 

12.3 

57 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

Q 

•  0 

o 

•  0 

o 

•0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

1  ft 

2.0 

J  1 

6.8 

284 

92.  5 

2 

m  7 

307 

3 

1.2 

6 

2.5 

17 

7^0 

224 

92.6 

1 

.4 

242 

A 
U 

•  0 

o 

•  0 

6.2 

60 

92.  3 

I 

1.5 

65 

0 

.0 

3 

15.8 

3 

15.8 

14 

73.7 

2 

10.5 

19 

0 

.0 

1 

9.1 

0  1 

9.1 

10 

90.9 

0 

.0 

11 

0 

.0 

2 

2  5.0 

2 

2  5  .0 

4 

50.0 

2 

25.0 

8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

.  0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

•  0 

3 

100.  0 

0 

•  0 

3 

4 

2.0 

2.5 

6.  0 

1 82 

0 

91.0 

5 

3  .0 

200 

4 

2.9 

1 

.7 

7 

5.1 

127 

92.0 

4 

2.9 

138 

0 

.0 

4 

6.  5 

8.1 

5  5 

88.7 

2 

3.2 

62 

1 

2.0 

0 

.0 

2 

4.1 

39 

79.6 

8 

16.3  t 

49 

1 

3.0 

0 

.0 

2 

26 

78.8. 

5 

15.2 

33 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0  " 

13 

81.  3 

-  3 

18.  8 

16 

2 

13.3 

0 

.0 

2 

13.3 

12 

80.0 

1 

6.7 

15 

1 

9.1 

0 

•  0 

1 

9.1 

1 0 

90.9 

0 

ix 

1 

.25.') 

0 

.0 

1 

25.0 

2 

50.0 

1 

25iO 

4 

0 

.0 

1 

2.4 

2 

4.9 

38 

92.7 

1 

2.4 

41 

0 

.0 

1 

2.9 

2 

5.7 

33 

94.3 

0 

•  0 

35 

0 

.0 

.0 

o 

.0 

5 

83.3 

I 

16.  7 

6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

63.6 

4 

36.  4 

11 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

70.0 

3 

30.0 

10 

0 

•  0 

o 

.  0 

o 

.0 

0 

.0 

I 

100  .0 

1 

2 

.  6 

3.  *9 

6.0 

304 

91.8 

7 

2.1 

331 

1 

•  4 

10 

3.9 

14 

5^4 

238 

92.6 

5 

1.9 

257 

1 

1.4 

3 

4.1 

8.1 

66 

89.  2 

2 

2.7 

74 

3 

4.3 

5 

7.2 

9 

13.0 

*  46 

66.7 

14 

20.3 

69 

1 

2.6 

3 

7.9 

4 

10.5 

29 

76.3 

5 

13.2 

38 

2 

6.5 

2 

6.  5 

5 

16.1 

I  7 

54.  8 

9 

29  .0 

31 

1 

3.2 

1 

3.2 

2 

6.5 

25 

80.6 

4 

12.9  , 

31 

0 

•  0 

1 

7.7 

°  1 

7.7 

1 2 

0 

•  0 

13 

1 

5.6 

0 

.0 

I 

13 

72.2 

4 

22.2 

lb 

0 

.C 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

B 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

•  0 

q 

•  0 

2 

100.  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

.0 

3 

0 

.0 

1 

33.3 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

.0 

3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

208 

1.  B 

1  *055 

8.9 

1 «  634 

13.8 

9#  8 97 

83.7 

287 

2.4 

11*818 

155 

1.7 

762 

8.5 

It  195 

13.3 

7,572 

84.4 

200 

z'.z 

8.967 

53 

1.9 

2  93 

10.3 

43  9 

1  5.4 

2*  32 5 

91.6 

87 

3.1 

2*851 

38 

*  1.6 

201 

8.3 

287 

11.3 

1.927 

79.4 

212 

8.7 

2»426 

24 

1.4 

136 

8.1 

191 

11.3 

1*365 

80.9 

131 

7.8" 

1,687 

1*4 

1.  9 

6  5 

8.  8 

96 

13.0 

J04 

76  4  0 

CI 

11.0 

739 

9 

1.4 

44 

6.9 

64 

,10.0 

502 

78.3 

75 

11.7 

641 

4 

1.  2 

20 

5.8 

3  I 

9.0 

2  75 

79.7 

39 

1 1  .3 

345 

5 

1.7 

24 

8.1 

33 

llll 

227 

76.7 

36 

*2>2 

296 

o 

.0 

2  06 

99.5 

206 

99.5 

1 

.  5 

0 

0  .0 

207 

0 

?  .0 

173 

99.4 

173 

99.4 

1 

.6 

0 

.0 

174 

0 

.0 

33 

100.0 

33 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

33 

0 

•  0 

14 

100.0 

14 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

14 

0 

.0 

U 

100.0 

11 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

2 

100,0 

0 

.0 

0 

.Qe 

2 

0 

.0 

i 

£o.o 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

■3 

Lie 


2239 


229D 


TABLE  ».    TOTAL  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELC  CONFERR 6^ BY ^INS T ITUT  IONS ^  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE.  ETHNICITY  AND 


AMERICAN  INDIAN  BLACK 
ALASKAN  NATIVE »    NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

I  NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


OUTLYING  AREAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


E  NUMBER 
11  INSTITUTIONS) 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


22 
15 
7 

3 
1 

2 

1 
1 

0 


•0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
•0 

.0 
.0 

•  0 


MAJOR  FIEL,0  AGGREGATE  1100  (  922 


.2 
•2 
.2 

•  1 
.) 

•  3 

•  2 

•  3 
•0 


.5 

•  6 

•  0 

•0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 
.0 


ER 

x 

NUMBER 

X 

NUMBER 

0 

.0 

207 

99*0 

208 

0 

•  0 

174 

9B.9 

175 

0 

♦  0 

33 

150,0 

33 

0 

•  0 

14 

100*0 

14 

0 

.0 

11 

100*0 

11 

0 

•0 

3 

100.0 

3 

0 

•  0 

0 

.  ♦<> 

0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

350 

2*9 

208 

1.7 

264 

2*9 

155 

86 

3*0 

53 

1.8 

45 

1.6 

38 

1.6 

30 

1*8 

24 

1.4 

15 

2*0 

14 

1.9 

10 

1*6 

9 

1.4 

6 

1.7 

4 

1*2 

4 

1.4 

5 

1*7 

99*5 
99*4 


100*0 
100*0 


.0 

.0° 
.0 


NUMBER 


X  NUMBER 


.5 

•  6 
.0 

.0 

•  0 
.0 

,0 

•  0 
.0 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 
•0 

•  U 

•  0 
.0 


TOTAL 


?09 
*/6 
33 

14 
11 

3 

0 
0 
0 


1,262 
936 
326 

10.5 
10*2 
11*3 

1,842 
1,370 
472 

15*3 
15*0 
16*4 

9,898 
7,573 
2,'325 

82*3 
82*8 
00*6 

287 
200 
87 

2.4 
2*2 
3.0 

12*027 
9*143 
2,884 

s 

°  215 
147 
68 

"  8*8 
8*7 
9*2 

301 
202 
99 

12*3 
11*9 
13*3 

1*927 
1,365 
562 

79*0 
80*4 
75*7 

212 
131 
81 

8.7 
7.7 
10*9 

2,440 
1 ,698 
742 

44 
20 
24 

6.9 
5.8 
8.1 

64 
31 
33 

10.0 
9.0 
11*1 

502 
275 
227 

78*3 
79*7 
76*7 

75 
39 
36 

11*7 
11*3 
12.2 

641 

345, 
290 

HEALTH  PROFESSIONS  (1200) 


ALA8AMA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

ALASKA 

BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

ARIZONA 


15  INSTITUTIONS) 


CALIFORNIA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

0        OOC TOR'S 
FEMALE 
c  MALE 

COLORADO 

BACHELORS 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


•  1 

•  1 

•  0 

♦0 

•  0 
♦0 

.0 
*0 
.0 


139  10.2 

134  13.4 

5  1.4 

15  6.4 

12  6.7 
3  5.3 


.oy 


1  INSTITUTIONS) 
4.5  0  .0 

4.8  0  .0 

.0  0  .0 


3  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

5 

1.0 

FEMALE 

3 

♦7 

MALE 

2 

1.7 

MASTER'S 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

MALE  ,f  * 

0 

°.o 

OOCTOR0'^. 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•0 

MALE 

0 

.0 

ARKANSAS 

I 

11 

BACHELOR'S 

0 

.0 

.  .FEMALE 

0 

MALE 

^  0 

*  .0 

MASTER'S 

0 

•0 

FEMALE 

0 

•0 

MALE 

0 

•  0 

1.1 

1.6 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


11  INSTITUTIONS) 


15 

3.5 

13  , 

'  3.8 

2/ 

2.2 

4 

5.8 

4 

8.0 

0 

.0 

( 

25 
17 


20 
14 

6 

©  0 
0 
0 


46  INSTITUTIONS) 


•  6 

•  4 
1.1 

1.2 
1.2 
1.2 

.0 

.0- 

-%0 


2  52 
214 
38 

68 
41 
27 

1 
0 
1 


5.5 
5.6 
5.3 

3.9 
3.4 
5.2 

2.3 
.0 
3.8 


11  INSTITUTIONS) 


2 

.1 

12 

♦9 

1 

.  1 

9 

.9 

1 

♦  3 

3 

♦  6 

2 

.<> 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  • 

.0 

5 

1.0 

24 

4.6 

4 

1.0 

14 

3.5 

1 

.8 

10 

8.4 

2 

2.1 

3 

3.2 

0 

.0 

2 

3.1 

2 

6.7 

1 

t 

3.3 

0 

•C 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

^  1.4 

0 

5 

1.5 

0 

1 

1.1 

0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

393 
309 
84 

104 
82 
22 

0 
0 
0 


14 

1.8 

12 

1.5 

22 

14 

2*1 

U 

1.6 

.  18 

0 

.0'- 

1 

1.0 

4 

2 

.7 

6 

2.1 

5 

2 

.9 

4 

1.8 

5 

0 

.0 

2 

3.6 

0 

it 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

8.7 
8.1 
11.7 

6.0 
6.8 
4.2 

,0 
.0 
♦  0 


2.8 
2.7 
3.9 

1.8 
2.2 
•  0 


♦  0 
.0 
.0 


203 
166 
37 

36 
21 
15 

0 
0 
0 


24 
19 

5 

4 

0 
0 
0 


4.5 
4.3 
5.2 

2.1 
1.7 
2.9 

.0 
.0 
.0 


3.1 
2.8 
4.9 

3.2 
2.2 
7.1 

.0 
.0 
.0 


154 

11  ■> 

lt201 

88*2 

7 

145 

14.5 

350 

85*0 

5 

9 

2.5 

351 

97*0 

2 

1  7 

7.2 

204 

86*8 

14 

12 

6.7 

160 

89*9 

t 

5 

8.8 

44 

77.2 

8 

0 

.0 

2  100*0 

0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'  1& 

4.  5 

21 

95.5 

0 

1 

4.8 

20 

95.2 

0 

0 

♦  0 

1 

LOO.O 

0 

41 

7.9 

476° 

91.4 

4 

25 

6.2 

375 

93.3 

2 

16 

13.4 

101 

84*9 

2 

6 

6.4 

0  86 

91.5 

2 

4  3 

4.7 

59 

92.2 

2 

3 

10.  0 

27 

90*0 

0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

21 

4.9 

411 

95*1 

0 

18 

5.3 

322 

94*7 

0 

3 

3.3 

89 

96*7 

0 

4 

6.8 

55^9  3.2 

0 

4 

8.0 

46 

92*0 

0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

873 

19.2 

3,622 

79*7 

48 

7  06 

IB. 4 

3,089 

80*7 

32 

167 

23.3 

533 

74*4 

16 

228 

13.2 

I  ,421 

82*3 

77 

158 

13.1 

1,021 

84*6 

28 

70 

li.5 

400 

77*1 

49 

1 

2.3 

40 

90*9 

3 

0 

.0 

16 

88*9 

2 

1 

3.8 

24 

92*3 

1 

r 

72 

9.3 

701 

90*5 

2 

62 

9.2 

610 

90.6 

1 

10 

9.8 

91 

89*2 

1 

22 

7.8 

255 

"90.7 

4 

16 

7*1 

207 

92.0 

2 

6 

10.7 

48 

83*7 

2 

0 

.0 

12 

92*3 

1 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

0,  .0 

11 

91*7 

1 

.5 

.5 
.6 

6.0 
3*4 
14.0 

•  0 
.0 

♦  0 


.0 

♦  0 

♦  0 


♦  5 
i.7 

2.1 
3.1 
.0 


♦  0 

♦  0 
.0 

.0 
•0 

♦  0 


1.1 

•  8 
2.2 

4.5 
2.3 
9.4 

6.8 
11.1 
3*6 


.3 

•  1 
1.0 

1.4 
.9 
3.6 

7.7 

•  0 
8.3 


1.362 
1.000, 
3o2 

235 
178 
57 


22 
21 
1 


521 
402 
119 

94 
64 
30 

2 
2 
0 


432 
340 
92 

,  59 
50 
9 


4,543 
3,  827 
716 

1.726 
1  .207 
519 

44 
18 

26 


775 
673 
102 

2  81 

225 
56 

13 
1 
12 


9 

ERLC 


22»o  2300 


■o 
6 


TABLfc  21.    TOTAL  DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CbNFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  ANO  SEX* 

STATE  ANO  NATION  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE      NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUM8ER  X 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBSR 


,  WHITE 
NON-fUSPANIC 


/ NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 


HEALTH  PROFESSIONS  (1290) 
CONNECTICUT 


9  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

1 

♦  1 

7 

♦a 

1 

•  1 

FEMALE 

1 

♦  1 

5 

.7 

1 

.1 

MALE 

0 

'  *0 

2 

1.7 

0 

♦  0 

MASTER'S 

0 

•  0 

6 

3.8 

2 

1.3 

FEMALE 

0 

•0 

4 

2.9 

2 

1.5 

MALE 

0 

•  0 

2 

9.1 

0 

♦  0 

DOCTOR*  S 

0, 

.0 

1° 

33.3 

0 

•°« 

FEMALE 

0 

•  0 

1 

50.0 

0 

.0 

MALE 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

OELAUARE 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER' S 
FEMALE 
MALE 


V  INSTITUTIONS) 
.0  9  3.3 

♦0  9  3.5 

.0  0  .0 


•0 
.0 
•0 


5.9 
6.3 
.0 


OISTRICT  OF  COLUMBIA  ( 


10  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

1 

•  2 

137 

22.3 

FEMALE 

0 

•  0 

124 

24.9 

MALE 

1 

♦  9 

13 

11.1 

MASTER'S 

1 

.3 

41 

11.3 

FEMALE 

0 

•  0 

31 

13,6 

MALE 

1 

♦  7 

10 

7.5 

DOCTOR'S 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

.0  • 

0 

•0 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

F  LOR  J  OA 

'BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

•  MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR*  S 
FEMALE 
MALE 

GEORGIA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE. 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

HAWAII 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

IOAHO 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

ILLINOIS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'  S 
FEMALE 
MALE 


15  INSTITUTIONS) 
•1  181  12.2 

•  2  152 

•  0  29 


12.7 
10  .4 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

JO 


14 
9 
5 

0 
0 

0 


6.8 
5.8 
10.2 

.0 
.0 
.0 


17  INSTITUTIONS) 
.1  101  9.0 

85 
16 


.0 
.4 


9.8 
6.2 


♦  3 
.5 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


16  5.6 
14  6.9 
2  2.4 


•  0 

•  0 

♦o„ 


1-  INSTITUTIONS) 


16 
6 
10 

3 
♦2 
1 


23 
9 
14 

1 
0 
1 

0 
0 
0 


'.0 
6 
4 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
♦  0 

.0 
.0* 
.0 


2.6 
1.2 
8.5 


.9 

•  7 

.0 

•  0 

•  0 


5.0 

♦  5 
.0 
2.0 


.9 

•  7 
1*6 

•  3 
.5 

•  0 


•  O5 

•  0 

•  0 


0 

•0 

0 

.0* 

68 

64.2 

0 

•  0 

0 

•  0 

59 

62*8 

0 

♦  0 

0 

•  0 

9 

75.0 

0 

♦  0 

6 

3.4 

73 

40.8 

0 

•  0 

4 

3.3 

50-41.3 

0 

♦0 

2 

3.4 

23 

39.7 

4 

INSTITUTIONS) 

0 

•  0 

0 

•  0 

11 

5.2 

0 

•  0 

0 

♦0 

3 

2.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

8 

9.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

39 

INSTITUTIONS) 

2 

•  1 

307 

8.5 

56 

1.6 

2 

•  1 

2  86 

9.2 

47 

1.5 

0 

•  0 

21 

4.3 

9 

1.9 

0 

•  0 

56 

6.7 

16 

1.9 

0 

•0 

38 

6.2 

10 

1.6 

0 

•  0 

18 

8.2 

6 

2.7 

0 

•0 

2 

11*1 

1 

5.6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

15.4 

1 

7.7 

5 

•  6 

t 

1.6 

'59 

97*7 

6 

.7 

879 

3 

•4 

°10 

1.3 

746 

98*4 

2 

•  3 

758 

2 

1.7 

4 

3.3 

113 

93*4 

4 

3.3 

121 

2 

1.3 

10 

,  6.3 

147 

93*0 

1 

•6 

U.  58 

1 

♦  7 

7 

5.1 

128 

94*1 

1 

.7 

136 

1 

4.5 

3 

13.6 

19 

86**4 

0 

•  0 

22 

0 

.0 

33.3 

o 

♦  0 

2 

66  *7 

3 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

*0 

1 

50*0 

2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

1 

1 

.4 

lb 

3.7 

260 

96.3 

0 

•  0 

270 

1 

.4 

10 

3.8 

250 

9e>.2  0 

0 

•  0 

260 

0 

.0 

0 

♦  0 

10 

100*0 

0 

•  0 

10 

0 

•  0 

1 

5.9 

16 

94*1 

0 

•  0 

17 

0 

•  0 

1 

6.3 

15 

93*8 

0 

•  0 

16 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•0 

1 

5 

.8 

159 

25.9 

413 

67*3 

4? 

6*8 

614 

4 

.8 

134 

27.0 

333 

67v0 

30 

6.0 

497 

1 

.9 

25 

21.4 

80 

68  *\ 

12 

10.3 

117 

1 

♦  3 

46, 

12.7 

277 

76.5 

39 

10.8 

362 

1 

•  4 

34 

14.9 

169 

74.1 

25 

11.0 

228 

0 

.0 

12 

9.0 

108 

80*6 

14 

10.4 

134 

0 

.0 

0 

.0 

6 

85.7 

1 

14.3 

7 

0 

*;o 

0 

.0 

5 

83*3 

1 

16.7 

6 

0 

".0 

0 

.0 

I 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

54 

3*6 

260 

17.6 

1,208 

81*6 

12 

.  8  , 

1,480 

46 

3.8 

209 

17.4  . 

982 

81*8 

9 

.8 

1,  200 

8 

2.9 

51 

18.2 

226 

80*7 

3 

1*1 

280 

6 

2.9 

21 

10-? 

181 

88*3 

3 

1.5  • 

205 

4 

2.6 

13 

8.3 

142 

91*0 

♦  6 

156 

2 

4.1 

8 

16.3  * 

39 

79*6 

2 

4*1 

49 

0 

♦  0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

♦  0 

6 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

♦0 

3 

0 

A 

*  0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

5 

♦  4 

117 

10.4 

996 

88*8 

l\ 
9 

.8 

1,  122 

3 

♦  3 

94 

10.9 

763 

88.3 

7 

.8 

,86', 

2 

.8 

23 

8.9 

233 

90*3 

u  2 

.8 

250 

f 

.3 

19 

6*6 

260 

90*9 

I 

2.4 

2  86 

1 

.5 

7 

8.3 

183 

89*7 

2.0 

204 

0 

.0 

2 

2.4 

77 

93*9 

3 

3.7 

82 

0 

.0 

q 

.  0 

5 

83*3 

1 

16  .7 

6 

0 

.0 

0 

*.0 

2 

100*0 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

3 

75*0 

1 

25*0 

4 

1 

.9 

69 

65.1 

36 

34.0 

1 

♦  9 

106 

1 

Ul 

63.8 

33 

35*1 

1.1 

94 

0 

.0 

9 

75.0 

3 

25*0 

•  0 

12 

5 

2.8 

84 

4  *S.  9 

93 

52.0 

1.1 

1 79 

2 

1.7 

56 

46.3 

64 

52.9 

•  8 

121 

3 

5.2  9 

28 

48.3 

29 

50.0 

1.7  > 

58 

2 

1.0 

13 

6.2 

196 

93.3 

•  5 

210 

2 

1.6 

5 

3.9 

121 

95.3 

•  8 

127 

0 

.0 

8 

9.6 

75 

.90.4 

0 

.0 

83 

0 

♦  0 

0 

,0 

19 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

:0 

.0  ' 

7 

100.0 

0 

•  0 

/ 

0 

.0 

0 

.0 

12 

100.0 

0 

•  o. 

12 

39 

1*1 

'404 

11.2 

3,190 

/88.5 

12 

<? 

.3 

3,606 

35 

1.1 

370 

11*9 

2,743 

87.9 

9 

•  3 

3tl22 

4 

.8 

34 

7.0 

447 

92*4 

3 

•  6 

464 

.6 
1.4 

.0 
♦  0 
.0 


79 
52 
27 

3 
0 
3 


9.4 
8*4 
12*3 

16*7 
.0 
23.1 


/ 


741  88.5 
56,0  90*8 
1  82*3 

15  83*3 
5  100.0 
10  76.9 


17 
5 
12 

0 
0 

,0 


2.0 
•8 
'5.5 

.0 
.0 
.0 


837 
617 
220 

18 
5 
13 


2241 


i         ■  o  v 

TABLEAU    TOTAL/OECAEES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFE^ED^i^tHOT ITOTI^S^OF  'HIGHER  EOUCATION  BY  RACE. 


ETHNICITY  AND  SEX: 


/ 


AMERICAN '  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK?  ASIAN  OR 

NON-HISFANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER- 
PROFESSIONS  C1200) 


NO  I  AN  A 

BACHELOR*  S 
FEMALE 
•MALE 

, MASTER'S  * 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMAi.E 
MALE 

IOWA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER*  S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
BEHALE 
i  MALE 

KANSAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MACE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
— O-*  MALE 
#> 

KENTUCKY 

BACHELOR'S 
FEMALE 
'  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

LOUISIANA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
*  MALE 

.  MASTER'S 
FEMALE 
*  MALE 

OOCTOR'S 
"FEMALE 
MALE 

MAINE 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MARYLANO  • 
BACHELOR'S 
FEIALt* 
MALE 

MASTER'S 
|€M  ALE 
MALE 

OOCTOH'S 
^FEMALE 
MALE 

MASSACHUSETTS 
?  BACHELOR'S 
<  FEMALE 
'MALE 

MASTER'S 
*  FEMALE 
MALE 


i 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


23  INSTITUTIONS) 


,3 

49 

3*0 

10 

•  6 

.4 

35 

2*6 

7 

♦5 

.0 

14 

4.9 

3 

1*1 

•  6 

7 

2.0 

0 

♦  0 

•6 

5 

2.0 

0 

♦  0 

•  0 

2 

1*6  • 

0 

*0 

•0 

0 

•  0 

0 

*0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

•0 

0 

•  0 

0 

*0 

17  INSTITUTIONS) 


.3 
.4 
♦  0 

.0 
.0 
♦0 


•  3 
.4 

•  0 

.7 
1*1 
.0 

*0 
*0 

•  0 


14  INSTITUTIONS) 


0 

o  , 
0 


23 
22 
1 


2*1 
2*4 
♦  5 


♦0 

1 

1*1 

0 

♦0 

1 

1*4 

,  0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0' 

*0  . 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

13 

INSTITUTIONS) 

.1 

26 

3.5 

1 

.1 

27 

3.6 

1 

♦0 

1 

1.1 

0 

.0 

12 

6.5  ' 

0 

♦0 

9 

6.3 

0. 

.0 

3 

7.0 

0 

.0 

0 

*0  « 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*  *0 

0 

*3 

♦  4 
*0 

1*4 

2*3 
*0 

*0 
*0 

♦  0 


♦4 

•  4 

•  0 

*0 

•  0 
.0 

•  0 

.0 

.0  - 


20  INSTITUTIONS) 


3 

.3 

139 

12*4 

15 

1*3 

3  . 

.4 

107 

12*8  ' 

6 

♦  7 

0 

•  0 

32 

11*3 

9 

3*2 

1 

i 

♦5 

c20 

9*5 

7/' 

3*3 

1 

•  6 

12 

9*4 

3 

0 

t0 

6 

9*5 

4 

4.£ 

0 

•  0 

1 

4*5 

'  i 

4.5" 

0 

♦  0 

1 

25*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

5.6 

7  INSTITUTIONS) 

.0  0  .0 

♦0  0  * "  *0 

♦0  0  *0 

13  INSTITUTIONS) 


♦  7 

♦  6 

♦  0 


.2~ 

•  2 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 
-.0 

•  0 


137  12*9 
121  13*3* 


4 

3 
1 

0 
0 
0 

0 
0 


12 
9 


*  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


NON-RES IOENT 
ALIEN  / 


TOTAL 


4 

*2 

68 

4*1 

1 1 566' 

1 

•  1 

48 

3.5 

1*306 

i 

1*1 

20 

7.0 

256 

1 

•  3 

10 

2.8 

322 

1 

♦  4 

6 

3.3 

225 

0 

♦0 

2 

1*8 

97  j 

0 

•  0 

0 

*0 

28 

0 

*0  , 

0 

.0 

4 

0 

.<  *o 

0 

♦  0 

24 

4 

♦V 

13 

1.4 

906 

3 

.4 

12 

U6 

741 

1 

.6 

1 

/♦6 

165 

0 

♦  0 

3 

2.1 

127 

0 

♦0 

3  . 

3.4 

76 

0 

rO 

0 

.0 

51 

0 

♦  0 

0 

In 

19 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

*o 

16 

♦  4 

♦  3 

♦  5 

*0 
'♦0 
*0 

*0 
*0 
*0 


1*1 
1*1 
1*1 

2*6 
*ft 

6*0  ' 

.0 
.0 
.0 


23 
16 
7 

3 
2 
X 


5.0 
4.6 
5.6 

6.4 
10*5 
3*6 


•  4 

36 

1*7 

19 

*6 

•  4 

33 

1*8 

*  IP 

.5 

5 

1*2 

9 

2*1 

•  1 

16 

'  12 

1.0 

.1 

11 

1*3 

3 

♦  4 

•  0 

// 

2*2 

9 

2.6 

5 
4 
1 

10 
4 
6 


.2 
.2 
.2 

.9 
.5 
1.6 


t 

NUMBER 

95  . 1 

r 

13 

•  8 

1,047 

96.0 

7 

.5 

It  363 

90.8 

2*1 

284 

90*2 

25 

'.0 

357 

92*2 

11 

4*5 

244 

85*8 

14 

12*4 

11? 

87*5 

4 

12*5 

32 

80*0 

1 

20*0 

5 

88*9 

3 

11*1 

27 

98*1 

5 

.5 

924 

98*1 

2 

.3 

755 

97*6 

3 

1.8 

169 

87*6 

15 

10.3 

145 

87*4 

8 

?*2 

87 

87*9 

7 

12.1 

58 

36  3*3* 
33  3.7 
3  1*6 


1*1 
1*4 
*0 


1,047 

869 
178 

.-83 
70 
13 


*0 
♦0 

•  0  _  , 


76*0 
60*0 
80*0 


96*5 
96*2 
97*8^ 

94*3 
95*9 
86*7 

J  " 
4  80. 0 
3  100*0 
1  50*0 


24*0 
40*0 
20*0 


.2 
•  1 
.5 

4*5 
2.7 
13.3 

20.0  ' 
.0/ 
50.p 


25 
5 
20 


1 .085 

/  903 
/  182 

88 
73 
15 

'  5 
3 


*1 

31 

3*9 

770 

95*7 

4 

♦  5 

805 

•  1 

*  30 

4*2 

684 

95*5 

2 

.3 

716 

*0 

1 

1*1 

86 

96*6 

2 

2.2 

89 

1*1 

14 

7*6 

167 

90*3 

4 

2.2 

185 

*0 

9 

6*3 

129 

90*6 

4 

2.d 

142 

4*7 

5 

11*6 

38 

88*4 

0 

.0 

43 

•  0  » 

0* 

■  *0 

4 

80*0 

1 

20.0 

5 

♦  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

1 

100.0 

1 

♦  0 

-o 

*0 

4 

100*0 

0 

*0 

/ 

4 

169 
125 
44 

34 
17 
17 


15*1 
15*0  > 
15*5 

16*1 
13*4 
20*2 


933 
703 
230 

153 
107 
46 


83, 
84, 
81. 


72*5 
84*3 
54*8 


18 
8 
10 

24 
3 
21 


fa 
.3*5 


2  9*1 
1  25*0 
1  5*6 


19  86*4 
2  50*0 
17  94*4 


140 
125 


/ 

11*4 
2*4 
25*0 

4*5 
25*0 
•  0 


It  120 
836 
284 

211 
127 

'  84 

c 

It 

4 

18 


99*3 

0 

•  0 

141 

99*2 

0 

•  0 

126 

100*0 

0 

•0 

"  15 

26 

2*5 

9 

♦  9 

174 

16*4 

16 

2*0 

'  6 

♦7 

147 

16*1 

6 

5*5 

3 

2*1 

ii 

16*5 

14 

* 

3*1 

2 

*4 

39 

6*6 

5 

1*5 

2 

*6 

23 

6*9 

9 

7*4 

,  0 

*0 

16 

13*2 

2 

4.3 

o" 

•  0 

5 

10*6 

0 

".d 

0 

.0 

2 

2 

7*1 

0 

.0 

3 

10*7 

71  3*1 

55  3*0 

16  3*7 

41  3*6 

19  2*3 

22  6*6 


873 

82*5 

11 

1*0 

It  016 

756 

82*9 

»  9 

1.0 

V12 

117 

80.1 

2 

1.4 

146 

377 

82*7 

40 

8/8 

456 

301 

69*9 

11 

3*3 

33i> 

76 

62*8 

29 

24*0 

121 

-36 

76*6 

6 

12*8 

47 

/lb 

<84*2 

1 

5*3 

19 

<  20 

71*4 

5 

17*9 

28 

2.194 

95*8 

26 

1*1 

2.291 

i.797 

96*4 

\Z 

.6 

1.864 

397 

93*  0 

14 

3*3 

427 

1.053 

9ua 

59 

_!>.*1  

It  153 

768 

95*2 

21 

2*5 

828 

*  265 

81*5 

38 

11*7 

325 

IERIC 


2242 


2302 


/  \ 

TABLE  21*    TOTAL. DECREES  FOR  .MAJOR  FIELCCONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDXATION  BY  RACE.  ETHNICITY  AND  SEX* 
'  "     •  STATE  AND  NATION  1978-1979 


/ 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HEALTH  PROFESSIONS  (1200) 


MASSACHUSETTS 
0OCT0R*S 
FEMALE 
HALE 

MICHIGAN 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER' $ 
FEMALE 

*4H 
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►  "  STATE  ANO  NATION    1978*1979  .  . 


AMERICAN  INOIAN  BLACK  ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE      NON-HISPANIC  PACIFIC  iSLANOER  HISPAHIC 


TOTAL 
MINORITY 


0  WHITE 
NON-HISPANIC 


—  NUMBER 
HEALTH  PROFESSIONS  11200) 


PENNSYLVANIA 
MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR*  S  . 
F  Pi  ALE 
MALE 

RHOO§  ISLAND 
8  ACHE  LOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  CAROLINA 
BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALc 

MASTER'S 
FEMALE 
*  MALE 

SOUTH  OAKOTA 
BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 
i 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

TENNESSEE 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER' S 
FEMALE 
MALE 

OOC TOR'S 
FEMALE 
MALE 

TEXAS 

BACHELOR'  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

UTAH 

BACHELOR'S 
FEMALE 

MALE 

o 

MASTER*  S 
FEMALE 
MALE 

VERMONT  " 

8ACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

Q  MASTER'S 
)  FEMAL  E 
/  MALE 


( 


0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

(  1 

1? 

16 

3 

4 
4 
0 

0 
0 
0 


NUMBER 


62  INSTITUTIONS) 

,5  22  3*4 

♦4  .      17  3*7' 

.5  '        5  2,6 


1 

1*8 

1  1.8 

0 

.0 

*  1  4*2 

1 

3.0 

0  *o 

6 

INSTITUTIONS) 

1 

•  2 

5  .8 

♦0 

.0 

4  *8 

1 

•  8 

1  *8 

0 

.0 

0  .0 

0 

•0 

0  .0 

0 

•  0 

0  *0 

( 

10 

INSTITUTIONS) 

1 

•  2 

46  9*1 

0 

-0 

39  9*1 

I 

1.4 

7  9*6 

2 

1.8 

17  14.9 

2 

2.1 

.13  13.5 

0 

•  0 

»    4  22.2 

NUMBER 


NUMBER 


9  INSTITUTIONS) 


.0 

1 

•  3 

.0 

1 

•  4 

♦  0 

0 

•0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

20 

INSTITUT  IONS  > 

•♦0 

77 

8.3 

.0 

65 

8.3 

.0 

.  12 

8.5 

•8 

15 

5.8 

.0 

11 

5*2 

4.2 

8.3 

.0 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

48 

INSTITUTIONS) 

.5 

20! 

5*6 

.5 

173 

5.  t 

.4 

34 

4.9 

.5 

36 

4*1 

.7 

28 

4.7 

•  0 

8 

2.7 

.0 

0 

•0 

•  0 

0 

•  0 

•0 

0 

•  0 

5 

.9 

1 

•  3 

4 

2.5 

0 

0 

0 

•0 

5  INSTITUTIONS) 
4  .1 
2  .5 
2  1.2 


♦9 
1.2 
.0 


7  INSTITUTIONS) 
.0  1  *6 

.0  0  .0 

.0  1  6.7 


18  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

1 

•  1 

107 

8.8 

FEMALE 

1 

.1 

102 

9.1 

MALE 

0 

.0 

5 

5.0 

MASTER'S 

0 

•  0 

12 

5.0 

FEMALE 

0 

•  0 

9 

5.1 

MALE 

0 

•  0 

3 

4.5 

'  OOCTOR'  S 

0 

.0 

0 

.0 

FEHALE 

0  ' 

.0* 

0 

•c° 

MALE 

o 

•  0 

0 

.co 

0 


♦  3 

♦  2  • 

♦  5 

♦0 

♦  0 
.0 


♦o  N 
.o  , 


1  /4.3 
1  /  5.0 
0  .0 


♦  0 

♦  0 
.0 

1*8 
2.1 
.0 


•6<, 


47 
35 
12 

13 
10 

3 

4 
1 

3 


10 

7 
3 

2 
2 
0 

0 
0 


1.3 
1.2 
1.7 

1.5 
1.7 
1.0 

6.3 
4.0 
7.9 


1.1 

♦e 

1.9 

1.9 
2.4 
.0 


♦  0 

♦  6 
3.0 

♦  8 
1.1 

.0 

♦  0 
.0 
.0 


ER 

X 

NUMBER 

X 

Ml  llifl.  CD 

nunc  ck 

x 

1 

.2* 

23 

4.3%. 

5  95 

91.0 

0 

.0 

20 

4*4 

420 

91.7 

1 

.5 

8, 

4.1 

175 

89*3 

1 

1*8 

*  3 

p.  y 

47 

82.  5 

o 

♦  0 

1 

4.2 

22 

91.7 

1 ' 

3.0 

2 

6.1 

25 

75*8 

0 

*ao 

6 

1.0 

594 

98.0 

0 

•  0 

%  4 

.8 

476 

97.9 

0 

♦  0 

2 

1.7 

118 

98*3 

0 

.0 

1 

4.3 

21 

91*3 

0 

.0 

1 

5.0 

19 

95*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

66*  7 

NON-RES IOtNT 
ALIEN 


NUMBER 


47 

39 


21 
17 
4 


9.3 
9*1 
11*0 

18*4 
17*7 
22*2 


1*1 

*0 


3 

.3 

2 

.2 

82 

8.9 

839 

2 

♦3  , 

2 

*3 

69 

8.8 

710 

1 

.7  • 

0 

♦  0$#* 

13 

9.2 

129 

1 

♦  4 

0 

*0 

18 

7.0 

237 

1 

♦  5 

0 

.0 

12 

5.7 

197 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

6 

12*5 

40 

0 

*0 

0 

*c  f 

'  0 

*0 

L3 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

7 

rt 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

t 

271 
217 
54 


7.3 
7.2 
7.8 


544 
441 
103 


14.7 

<U*8 


!4 

2*7 

77 

8.7 

15 

2*5  . 

57 

9.6 

9 

3.1 

20 

6*8 

2 

3.2 

6 

9.5 

1 

4.0 

2 

8.0 

1 

2.6 

4 

10.5 

6 

1.1 

.  21 

3.9 

4 

1.0 

10 

2.6 

? 

1*2 

11 

6.8 

1 

•  9 

4 

3.8 

1 

1*2 

4 

4.8 

0 

.0 

0 

.0 

c 

1 

.6 

2 

1.2 

0 

*0 

-  0 

♦  0 

i 

6.7 

2 

13*3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

a 

6 

.5 

124 

10*2 

6 

.5 

116 

10*4 

0 

.0 

8 

7*9 

1 

♦  4 

15 

6*2 

1 

.6 

12 

6*8 

0 

'.0 

3 

4*5 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

455  90*5, 

391  90*9 

64  87*7 

93  81*6 

79  82*3 

14  77*8 


353  98*1 
261  98*5 
92  96*8 

32  100*0 
28  100*0 
4  100.0 


90*9 
90*9 
90.8 

91*9 
93*  8 
83*3 


100< 
100< 


3,101 
2,541 
560 

793 
532 
2M 

51 

23 
28 


83*7 
84*4 
80*5 

89.5 
89*7 
89*  1 

81*0 
92.0 
73.7 


31 
18 
13 

7 
1 

.  6 


4.7 
3,9 
6.6 

12*3 
4*2 
18*2 


TOTAL 


654 
45S 
196 


57 
24 

33 


606 


6 

1*2 

486 

♦  0 

120 

1 

4*3 

23 

0 

20 

I 

33.3 

3 

1 

.2 

503 

o 

•  0 

430 

I  ' 

1  *4 

73 

0 

•  0 

114 

o 

♦  0 

96 

0 

•  0 

18 

a 

4 

1*1 

360 

I 

265 

3 

3*2 

95 

0 

•  0 

32 

o 

.  0 

28 

0 

.  0 

2 

.2 

923 

2 

.3 

781 

0 

.0 

142 

3 

1.2 

258 

1' 

♦  5 

210 

2 

.  4.2 

f 

48 

0 

.0 

13 

0 

♦  0 

7 

0 

.0 

-  6 

60 

1.6 

3,705 

27 

♦  9 

3,009 

33 

4.7 

o96 

/ 

16 

1.8 

886 

4 

..7 

593 

12 

4.1 

293 

6 

9*5 

63 

0 

♦  0 

25 

6 

15*8 

,'38 

511 

93*9 

12 

2*2 

544 

363 

94*8 

10 

2.6 

383 

148 

91*9 

2 

1*2 

161 

102 

96*2 

0 

.0 

106 

80 

95.2 

0 

84 

22 

100*0 

c 

♦0 

22 

171 

98.8 

0 

•  0 

173 

156 

100*0 

0 

•  0 

158 

*  13 

86*7 

0 

.0 

15 

29 

100*0 

0 

♦  0 

29 

26 

100.0 

0 

•c 

26 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

090 

89*5 

•  >, 

•  3 

1,218 

997 

89*3 

4 

•  4 

1,117 

93 

92*1 

'  0 

,0 

101 

225 

93.0 

2 

,•9 

242 

163 

92*6 

1 

•6 

176 

62 

93*9 

1 

1.5 

66 

6 

100*0 

0 

•0 

6 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

SErIc 


2245 

2305 


TABLE  21.    TOTAL  OECREES  »OR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  %Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACtf  ETHNICITY  ANO  SEX: 
-      *  STATE  AND  NATION  1978-1979 

AMERICAN  INOIAN  BLACK  ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE      NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


TOTAL* 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOcNT 
ALIEN 


NUMBER 

HEALTH  PROFESSIONS  11200) 


WASHINGTON 
BACHELOR*  S 
FEMALE 
'  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


( 


NUMBER 


1*  INSTITUTIONS) 


NUMBER 


OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


7 

*  .6 

,  18 

1.5 

5' 

..5 

.  1* 

1.5 

2 

.8 

1.5 

1 

.3 

9 

3.0 

1 

.5 

8 

3.9 

0 

.0 

r 

1.1 

0 

.0* 

0 

.0 

0 

'*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

,  0 

.0 

WEST  VIRGINIA 


12  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

1 

.2 

5 

.8 

FEMALE 

1 

.2 

3 

.6 

MALE 

0 

.0 

2 

1.7 

MASTER'S 

0 

.0 

4 

4.2 

FEMALE 

0 

.0 

2 

2.6 

MALE 

0 

.0 

2 

10.5 

WISCONSIN 

( 

21 

INSTITUT  IONS) 

BACHELOR'S 

5 

.2 

22 

1.1 

i?  FEMALE 

3 

.2 

18 

1.0 

NAL£ 

2 

.6 

4 

1.2 

MASTER'S 

0 

.0 

4 

1.3 

FEMALE 

0 

.0 

4 

1.6 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

DOCTOR'S 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

WYOMING 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

THE  STATES  ANO  O.C. 
BACHELOR'S 
.  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE  < 
MALE 

OOCTOR'S 
W<  FEMALE 
MALE 


1  INSTITUTIONS) 
.0  0  .0 

.0  0  .0 

•  0  0  .0 


.0 
.0 
.0 


206 
155 

'j\ 

59 
40 
19 

2 
1 
1 


835  INSTITUTIONS) 


56  4.6 
44  4.6 
12  4.6 


c 

1.7 

3 

1*5 

2 

2.2 

1 

6.3 

0 

.0 

1 

7.1 

e 

2 

.3 

£ 

0 

.0 

I 

1  o 

1 

1.3 

0 

.0 

1 1 

c 
♦  3 

10 

.6 

1 

.3 

2 

.6 

0 

.0 

2 

3.1 

1 

5.3 

0 

.0 

1 

5.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

6.7 

1 

10.0 

0 

.0 

.3 

3 

380 

5.4 

1,087 

1.8 

It  066 

1.7 

.3 

2 

940 

5.8 

805 

1.6 

844 

1.7 

.5 

440 

3.9 

282 

2.5 

222 

2.0 

.4 

801 

5.2 

373 

1.4 

187 

1.2 

.4 

584 

5.3 

258 

2.3 

'll7 

1.1 

.4 

217 

4.8 

115 

2.6 

70 

1.6 

.3 

20 

a  2.8 

13 

1.8 

4 

.6 

.4 

»  9 

3?4 

2 

.8 

2 

.8 

.2 

11 

2.4 

11 

2.4 

•  2 

.4 

5,739  9.2 

4,744  9.3 

995  8.9 

1,420  9.2 

999  9.1 

421  9.4 

39  5.4 

14  5.3 

25  5.5 


5!#i  746  89.8 
45,755  89.9 
9,991  89.2 


13,431 
9,717 
3,714 


86.7 
88.4 
82.6 


598  83.3 
230  87.1 
368  81.1 


600 
381 
219 

634 
27  5 
359 


1.0 
.7 
2.0 

4.1 
2.5 
8.0 

11.3 
7.6 


81 
20 

61  13.4 


TOTAL 


NUMBER 

* 

I 

NUMBER 

| 

NUMBER 

1 

8 

.7 

89 

'7.3 

°  1,098 

90.6 

25 

2.1 

1,212 

5 

.5 

66 

7.1 

869 

VI. 3 

15 

1.6  » 

9  5c 

3 

1.2 

21 

8.1  * 

229 

88.1 

10 

3.8 

260 

2 

1 7 

5.7 

262 

88.  5 

17 

5.7 

296 

1 

Is 

13 

6.4 

179 

88.2 

11, 

5.4 

203 

1 

1.1 

4 

4.3 

83 

89.2 

6 

6  .5 

93 

o 

.0 

1 

6.3 

14 

87.5 

1 

6.3 

16 

0 

.0* 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

o 

•  0 

I 

7.1 

12 

85.7 

1 

r*.  1 

14 

2 

m  3 

1 0 

1.7 

593 

98.  2 

1 

.2 

60% 

2 

.4 

8 

1.6 

481 

"98.4 

0 

.0 

489 

0 

.0 

2 

1.7 

112 

97.4 

1 

.9 

115 

1 

1.0 

6.3 

88 

91.7 

2 

2.1 

96 

1 

1.3 

4 

5.2 

71 

92.2 

2 

2.0 

77  ' 

0 

.0 

2 

10.5 

17 

89.5 

0 

.0 

19 

7 

.3 

45 

2.2 

2,03!, 

97.6 

6 

.3 

2,086 

^2 

3  5 

2.o 

1,  706 

97.8 

3 

.2 

1,744 

3 

.9 

10 

2.9 

329 

96.2 

3 

.9 

342 

1 

•j 

2.2 

296 

93-7 

13 

4.1 

316 

1 

.4 

5 

2*0 

239 

15.2 

7 

2.8 

251 

0 

.0 

2 

3.1 

57 

87.7 

6 

9.2 

65 

o 

•  0 

1 

5.3 

15 

78.9 

3 

15.8 

„  19 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•0 

*  1 

0 

.0 

1 

5.6 

14 

77.8 

3 

16.7 

18 

1 

.9 

1 

.9 

106 

94.6 

5 

4.5 

112 

0 

.0 

0 

.0 

73 

100.0 

0- 

•  0 

73 

1 

2.6 

1 

2.6 

33 

84.6 

5 

12.8 

^39- 

0 

.0 

1 

6.7 

14 

93*3 

0 

.0 

15 

0 

.0 

1 

10.0 

9 

90.0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

5 

62,085 
50,880 
11,205 

15, 485 
10,991 
4,494 


718 

264 

454  J 


CANAL  ZONE 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


1  INSTITUTIONS) 
.0  0  .0 

.0  0  .0 

•  0  0  .0 


1  16.7 
1  33.3 
0  .0 


16.7 
33.3 
.0 


5  83.3 

2  66.7 

3  100.0 


.0 
.0 
.0 


PUERTO'  RICO 
BACHELOR'S 
FEMALE 
w  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OUTLYING  AREAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
*  MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


INSTITUTIONS) 


6  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0  v 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

632 

100.0 

632 

0 

.0 

575 

100.0 

575 

0 

.0 

57 

100.0 

57 

0 

.0 

152 

100.0 

152 

0 

.0 

128 

100.0 

.28 

0 

.0 

24 

100.0 

24 

0 

.0 

633 

99.2 

633 

0 

...0 

576 

99.7 

576 

0 

.0 

57 

95.0 

57 

0 

.0 

152 

100.0 

152 

0 

.0 

128 

100. 0 

128 

0 

.0 

2* 

100.0 

24 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

841  INSTITUTIONS) 


206 

.3 

3 

380 

5.4 

1,087 

1.7 

155 

•  3 

2. 

940 

5.7 

805 

1.6 

51 

•5 

440 

3.9 

282 

2.5 

59 

.4 

801 

3.1 

37  3 

2.4 

40 

.4 

584 

5.3 

258 

2.3 

IV 

•  4 

217 

4.8 

115 

2.5 

1,699 
1,420 
279o 

339 
245 
94 


99.2 
99.7 
95.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.3 
5.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


632 
575 
57 

152 
128 
24 


638 
578 
60 

152 
128 


2.7 

6, 

372 

10.2 

55, 

751 

88.9 

600 

1.0 

62,723 

2.8 

5 

320 

10.3 

45, 

757 

88*9 

381 

./ 

51,458 

2.5 

1 

052 

9.3 

9 

994 

88.7 

219 

1.9 

11,265 

2.2 

1 

.572 

10.1 

13 

431 

85.9 

634 

4.1 

15,637 

2.2 

1, 

127 

10.1 

9 

717 

87.4 

275 

2.5 

11,119 

2.1 

445 

£.8 

3, 

714 

82.2 

359 

7.9 

4,518 

0 

ERIC 
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TABLE  21* 


TOTAL  OEGAEE*  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  I.NST ITUTI ONS* OF  HIGHER  JEOUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  AMO  SEX* 

STATE  ANIMATION  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 

%  ■ 

NUMBER  * 

DUMBER 

x 

DOCTOR'  5 

'female 

MALE 

2 
I 
I 

•  3 

•  4 

•  c 

20  2.6 
9  3.4 
11  2.4 

13 

2 

*  11 

1*8 
•B 
2.4 

HOME  ECONOMICS  C1300) 

ALABAMA 

1  BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

t 

I 
I 

0 

10 

♦  3 

•  3 
.0 

INSTITUTIONS) 
63  16*5 
59  15*9 
*  44.4 

0 
0 
0 

♦  0- 
.0 
.0 

<.  MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

C  ' 

0 
0 
0 

•  0 
♦G 
.0 

4  12*9 
4  13*8 
0  .0 

0 

o 

0 

.0 
♦  0 

♦o. 

ALASKA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

c  • 

0 
0 
0 

1 

♦  0 
.0 
•0 

INSTITUTIONS) 
0  .0 

o 

o 

0 
0 

.0 
.0 
.0 

AR  I20NA 

BACHELOR'S 
FEMALE 

Mil  { 

t 

1 
1 

o 

3 
3 

.4 

•  0 

INSTITUTIONS) 
2  .7 
2  .7 
0  .0 

4 
4 

0 

1*4 
1*4 

♦  0 

' MASTER'S 
FEMALE 
MALE  ' 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0  .0 
0  .0 
0  .0 

2 
2 
0 

5*7 
6*3 
♦  0 

ARKANSAS 

BACHELOR'S 
;  FEMALE 
M  AL  E 

t 

0 
0 

o 

7 

o 

♦  0 
•0 

INSTITUTIONS) 
19  14*3 
19  14*3 
0  .0 

I 
1 

0 

•  8 

•  8 

•  0 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 

♦  0 

2     10*  0 
2  10*5 
0  .0 

o 

0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

S  CALIFORNIA 

BACHELOR'S 
F  EH  ALE 
HAL  £ 

c' 

13 
13 

o 

23 
1*0 
1*0 

♦  0 

INSTITUTIONS) 
38  2*8 
37  2*8 
1  3*4 

100 
98 
2 

7*5 
7.5 
6.9 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 

•  0 

4      2*  1 
3  1*8 
1  4.5 

7 
7 
0 

3.6 
4.1 
♦  0 

C*  COLORADO 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

t 

0 
0 
0 

2 
♦  0 
♦0 
♦0 

iuCt  itiit  tnuC  \ 
INS  1  11  Ul  lUriO  1 

2  1*1 

3  1*1 
0  .0 

6 
6 
0 

2.2 
2.3 
.0 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

0 
0 

o 

•  u 

•  0 

•  0 

1  2*8 
1  3*2 
0  .0 

o 

0 
0 

♦  0 
.0 

OOC TOR'S 
FEMALE  - 
MALE 

i 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

0        ♦  0  * 

-  o   *■  .o 

0  .0 

o 

0 
0 

♦  0 
.0 

•  0 

CONNECTICUT 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

t 

0 
0 
0 

3 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

t  uCt  iTim  nucV 
1  rial  1 1  Ul  1  Undl 

6  2*8 

6  2*9 

0  *0 

1 
1 

0 

.5 
.5 
.0 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

0 
0 

ft 

•  0 
♦0 

•  0 

0        •  0 
0  *0 
0  *0 

o 

0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

0 
0 
0 

A 

♦  u 

♦  0 

♦  0 

0  *0 

0  *o 

0  .0 

o 

0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

(DELAWARE 

BACHELORS 
FEMALE 
MALE 

t 

o- 

0 

o 

2 
.  0 
•0 
•  0 

INSTITUTIONS) 
3  2*3 
3  2*3 
0  *0 

o 

0 
0 

♦  0 
.0 

•  0 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

0 
0 
0 

„  n 
♦u 

•  0 

•0 

0  *0 
0  *0 
0  .0 

0 

o 

0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

OISTRICT  OF  COLUMBIA 
BACHELOR'S 
:  FEMALE 
MALE 

t 

0 
0 
0 

3 

•  0 

•  0 

•  0 

INSTITUTIONS) 
35  34*7 
34  56*7 
1  25*0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

MASTER'S 
FEMALE 
HALS' 

0 
0 
0 

•  0 
•0 
.0 

12  41.4 
9  50*0 
3  27*3 

-  0 
0 
0 

♦  0 

•  0 
.0 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

1  50*0 
1  50*0 
0  .0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 

♦  0 

HI SPANIC 
NUMBER 

4 
2 
2 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESI OENT 
ALIEN 


.6 
*B 
.4 


NUMBER 

39 
14 
25 


5.4 
5.3 
5.5 


NUMBER 

'  598 
230 
368 


83.3 
87*1 
81*1 


NUMBER 

-  81 
20 
61 


11.3 
13.4 


TOTAL 


718 
264 
454 


0 

•  0 

64 

16*8 

312  81.9 

5 

1.3 

381 

0 

♦  0 

60 

16.1 

o307  82*5 

5 

1*  3 

372 

0 

.0 

4 

44*4 

5  55*6 

0 

•0 

9 

0* 

♦  0 

4 

12*9 

276  87.1 

0 

•  0 

31 

o 

♦  0 

13*8 

25  86*2 

0 

.0 

29 

0 

io 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

.0 

2 

0 

«o 

0 

♦  0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

0 

•0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 —  *0 

0 

•0 

0 

1  ? 
1 1 

4.2 

19 

6*6 

264  92*3 

3 

1*0 

286 

12 

4*3 

19 

6*8 

257  92*1 

3 

1*1 

279 

0 

♦  0 

0 

♦0 

7  100*0 

0 

•  0 

7 

0 

•0 

2 

5*7 

33    94. 3 

0 

•  0 

35 

0 

.0 

2 

6*3 

30  93*8 

0 

♦  0 

32 

0 

.0 

0 

•  0 

o 

3  100*0 

0 

.0 

3 

0 

♦  0 

20 

15*0 

112  84*2 

1 

o  .8 

133 

0 

.0 

20 

15*0 

112  84*2 

1 

•  8 

133 

0 

♦  0 

» 

•  0 

0  .0 

0 

^0 

0 

0 

•  0 

2 

10*0 

17  85*0 

1 

5.0 

20 

0 

.0 

2 

10*5 

17  89*5 

0 

•0 

19 

0 

.c 

0 

•  0 

0  *0 

1 

100.0- 

1 

31 

2*3 

182 

13*6 

1,128  84*3 

28 

2*1 

1,338 

30 

2*3 

t  *8 

13*6 

1,104  84*3 

27 

2*1, 

1,309 

1 

3*4 

4 

13*8 

24  82*8 

1 

3*4 

29 

4 

2*1 

15 

7*8 

169  88*0 

8 

4*2 

192 

4 

2*4 

14 

8*2 

148  87*1 

8 

4*7 

170 

0 

♦  0 

1 

4*5  - 

21  95*5 

0 

*0 

22 

♦  7 


♦  0 

♦  0 
*0 

9*3 
2  0*0 

♦  0 

.0 
*0 
*0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
♦  0 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 


11 
11 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


4.0 
4.1 
.0 

2.8 
3.2 
.0 

*  .0 
.0 


3.3 
3.4 
.0 

6.3 
20.0 

•  0 

♦  0 
.0 

*  *0 


2.3 
2.3 

♦  0 

.0 
.0 

•  0 


262  95.3 

2 

♦  7 

275 

253  95.1 

2 

*8 

266 

9  tOO.O 

0 

*0 

9 

29    80.6  . 

6 

16*7 

36 

27  87.1 

3 

9*7 

31 

2  40*0 

3 

60*0 

5 

2  100*0 

0 

.0 

2 

0  *0 

0 

.0 

0 

2  100*0 

0 

.0 

2 

207 

96.7 

0 

.0 

214 

199 

96*6 

0 

♦  0 

206 

8 

100.0 

0 

.0 

8 

10 

83*3 

1 

8.3 

12 

4 

80.0 

0 

♦0 

5 

6 

85*7 

1 

14.3 

7 

2 

100*0 

0 

•0 

2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

126 
125 
1 

5 
5 
0 


97.7 
97.7 
100.0 

100.0 
100.0 
♦  0 


♦  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
•0 


129 
128 
1 

5 
5 
0 


35 

54.7 

12 

18*8 

17 

26.6 

64 

34 

56.7 

12 

20*0 

14 

23*3 

60 

1 

25.0 

0 

*0 

3 

75*0 

4 

12 

41.4 

0 

♦  0 

17 

58*6 

29 

9 

50*0 

0 

•  0 

9 

50*0 

18 

3 

27*3 

0 

•  0 

11 

i 

50*0 

1 

50.0 

0 

*0 

ft  2 

1 

50*0 

1 

50.0 

0 

•  0 

2 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

!:er!c 
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:  i*itE  zu  torn  m  huo*  fulo  ^^0»Ja}««^J$         ^*T'°"  and  sot, 


AMERICAN  1N0IAN 


NUMBER 


BLACK 
N-fllSP* 


HONE  ECONOMICS.  (13001 

F.LORIO* 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER*  S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
HALE 

GEORGIA  • 
BACHELOR'S 
.  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
-  FEMALE 
MALE 

.  HAWAII 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

IDAHO 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

ILLINOIS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S  . 
FEMALE 
4  MALE 

INDIANA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
'  MALE 

IOWA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

*OOCTOR'S 
"  FEMALE 
MALE 

s  .  KANSAS 

•BACHELOR'S 
o  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


X  NUMBER,' 


6  INSTITUTIONS) 


ASIAN  OR 


NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


0 

•  0 

61  '20.7 

0 

•0 

57  20*7 

0 

•  0 

4  22*2 

0 

•0 

^       3  3.9 

0 

•  0 

*       2  3.2 

0 

•0 

1  '6.7 

0 

.0 

1  5.0 

0 

.0 

1  8«.3 

0 

•  0 

0  .0 

< 

12 

INSTITUTIONS) 

I 

•  2 

37  8.9 

1 

.2 

35  8*6 

0 

♦  0 

2  28.6 

1*0 
1.0 
.0 

.0 
•  0 
•0 


2.9 
3.0 

•  0 

♦0 

•  0 
.0 


C  N 
0 
0 
0 

( 


1  INSTITUTIONS) 
,0  1  .* 

»0  .0  .0 
.0  I  3.7 


14  INSTITUTIONS) 


.2 
.1 
3.4 


61 
.  57 
4 


6.5 
6.3 
13*8 


0 

.0 

7 

8*0 

0 

.0 

7 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

( 

10 

INSTITUTIONS) 

0 

•  0 

19 

?.o 

0 

.0 

17 

2.9 

0 

•0 

2 

3.3 

0 

♦0 

1 

1*1 

0 

•0 

1 

1.2 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0.  o 

•0 

0 

*o'  o 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

( 

8 

INSTITUTIONS) 

0 

♦0 

3 

.7 

0 

•0 

2 

.5 

0 

•  0 

o  I 

11.1 

0 

•  0 

2 

4*1 

0 

•0 

1 

2.3 

0 

•0 

1 

20.0 

0 

\o 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

I 

15 

INST  ITUT10NS) 

0 

•  0 

11 

3*2 

0 

•0 

6 

1*9 

0 

•  0 

5 

20*0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

,0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

ER 

X>  NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

4 

<. 

1*4 

10 

75 

25*5 

4 

1.4  , 

10 

3*6 

71 

25*7 

0 

.0 

0 

♦  0 

22*2 

o 

♦  0 

2 

2*6 

5 

6*5 

0 

♦  0 

2 

3*2 

4 

6*5 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

6*7 

0 

♦  0 

0 

♦0 

1 

5.0 

0 

♦  0 

0 

■  *0 

1 

8*3 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

39 

9.4 

0 

♦  0 

1 

•  :! 

37 

9*1 

0 

*0 

0 

*o 

2 

28*6 

WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  X 


NON-rRESIOfcNT 
ALIEN 


NUMBER 


1.0 
1.0 
♦  0 

•0 

;o 
♦o 


190  76*6 
171  77.4 
19  70.4 


3 

INST  ITUTICNS; 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0- 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

~-  o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

V? 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  4 
.3 

3*4 

l/l 
1*2 
.0 

.0 

•  0 

•  0 


.5 

•  3 
1.7 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.2 
.0 
11*1 

2.0 
2.3 
.0 

♦  0 
•0 
*0 


0 
0 
0 

0 
0 

\o 

0 


\ 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


218 
204 
14 

72 
58 
14 

19 
11 
8 


374 
369 

■5 


74*1 
73*9 
77*8 

93*5 
93*5 
93*3 

95*0 
91*7 
100*0 


90*3 
90*7 
71*4 


•  2 

•  2 
•0 


0 

•0 

5 

4*9 

96  93*2 

2 

1.9 

0 

•  0 

5 

5.1 

93  93*9 

1 

I  .0 

0 

.0 

0 

.0 

3  75*0 

1 

c 

25*0 

0 

.0 

0 

.0 

9  100*0 

0 

•0 

0 

.0 

o 

.0 

5  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

•0 

3 

1*2 

194 

78*2 

50    20*2  *? 

4 

1.6 

3 

1.4 

174 

78*7 

44  19*9 

«  3 

1.4 

0 

♦  0 

20 

74*1 

6  £2*2 

1 

3.7 

0 

*0 

0 

♦  0 

30  100*0 

0 

.  0 

0 

*0 

0 

♦  0 

29  100*0 

0 

.0 

J 

? 

*0 

0 

♦  0 

1  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

6  .0 

7  100*0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

7  100.  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

.0 

3 

•3 

70 

7*5 

860  91.8 

7 

♦  7 

3 

.3 

64 

7*0 

837  92.2 

7 

.8 

0 

♦C 

6 

20*7 

23  79.3 

0 

♦  0 

*o 

•  0 

0  8 

9*1 

77  87.5 

3 

3.4 

0 

.0 

8 

9.5 

73  86*9 

3 

3.6 

0 

.0  ' 

0 

.0 

4  "tOO  .0 

°, 

.0 

0 

© 

.0 

o 

♦0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

-  .0 

°0  *0 

0 

.  0 

2 

.3 

24 

3.7 

.  613  *95.2 

7 

1.1 

2 

.3 

21 

3.6 

556  95.2 

7 

1.2 

0 

.0 

3 

5.0 

f  95.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.1 

84  92.3 

6 

6.6 

0 

.0 

1 

1.2 

78  91.8 

6 

7.1 

0 

.0 

0 

♦0 

6  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

22  100.0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

♦0 

14  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

•0 

0 

.0 

4 

.9 

*29  98.6 

2 

■  .5 

0 

.0 

2 

.5 

422  99.1 

2 

.5 

0 

♦0 

2 

22*2 

7  77.8 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

6.1 

42  85.7 

4 

8.2 

0 

.0 

2 

4*5 

39  88*6 

3 

6.8 

0 

.0 

1 

20*0 

3  60*0 

1 

20*0 

0 

.0 

0 

*0 

5  71*4 

2 

28.  t 

0 

♦  0 

0 

.0 

4  66*7 

2 

33*3 

0 

.0 

0 

•0 

1  100*0 

0 

.0 

2 

.6 

*  13 

3.8 

327  94*5 

6 

1.7 

2 

.6 

8 

2*5 

307  95*6 

6 

1.9 

0 

.0 

5 

20*0 

20    80*  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

51  94*4 

3 

5.6 

0 

.0 

0 

•  0 

42  ^93*3 

3 

6.7 

0 

.0 

0 

♦  0 

9  100*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

,          3  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

9  0 

.0 

3  100*0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

TOTAL 


1 

.3 

294 

1 

.4  " 

"  276 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

15 

0 

.0 

20 

0 

•0 

12 

0 

•  0 

8 

414 
407 
7 

103 
99 
4 

9 
5 
4 


248 
221 
27 


30 
29 
1 

7 

7 
0 


937 
908 
29 


84 

L  4 

2 
2 
0 


644 
584 
60 

91 
85 
6 

22 
14 


435 
426 
9 

49 
44 

5 

7 
6 
1 


346 
321 
Zb 

54 
45 

'9 

3 
3 
0 
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TABLE  21.    TOTAL  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  *NO  SEX: 

STATE  ANO  NAT  IOH  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


f   BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


NUMBER 


HCME  ECONOMICS  C1300)  f 

KENTUCKY       *  '  C 

BACHELOR*  S  -  1 

FEMALE  1 

MALE  0 

\>      MASTER*  S  0 
FEMALE  J 
MALE  0 

LOUISIANA  C 
BACHELOR*  S 

FEMALE  — 
MALE 

MASTER* S  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

NAtNE  a  ( 

BACHELOR'S  Ot 

FEMALE  0 

MALE  0 

MASTER*  S  0* 
FEMALE  0 
MALE  0 

MARYLANQ  < 
BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

MASSACHUSETTS 


MALE 

OOCTOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MINNESOTA 

BACHELOR* S 
FEMALE 
MALE 

MASTER* S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR1  S 
'FEMALE 
MALE 

MISSISSIPPI 
BACHELOR* S 
FEMALE 
MALE' 

MASTER* S 
FEMALE 
MALE 

MISSOURI 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER*  S 
FEMALE 
"  MALE 

OOCTOR*S 
FEMALE 
MALE 


11  INSTITUTIONS) 

♦3  23  (A  7. 2 

.3  23**7.5 

♦0  0    »  *0 


3.9 
•  0 


11  INSTITUTIONS) 
2        .7  71  26.0 

2        .7  69  25.7 

0       .0  2  50.0 


5  13.9 
5  13.9 
0  .0 


1  INSTITUTIONS) 

.0  0  .0 

•  0  0  .0 

.0  0  .0 


5,  INSTITUTIONS) 
4      1.1  29  7.7 

3        .9  26  7.5 

1      3.6  3  10.7 


3  7.7 
2  5.6 
1  33*3 


6  INSTITUTIONS) 


BACHELOR* S 

0 

.0 

14  4.2 

FEMALE 

0 

.0 

13  4*1 

MALE 

0 

.0 

1  4.5 

MASTER'S 

0 

.0 

0  .0 

FEMALE 

0 

0  .0 

MALE* 

0 

.0 

0  .0 

MICHIGAN 

( 

13 

INSTITUTIONS) 

SAJCHELCR'S 

3 

.3 

68  7.6 

FEMAi  E 

3 

♦4 

64  .7.6 

MALE 

0 

•  0 

4  7.1 

MASTER'S 

1 

♦  7*-"*            4  2.8 

FEMALE 

0 

.0 

4  3.0 

12.5 

•  0 
.0 
•0 


11  INSTITUTIONS) 


14  INSTITUTIONS) 
•0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 


26 

5.9 

24 

5.6 

2 

14.3 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

NUM8ER 


0  .0 

1  5.0 
1  6.3 
0  .0 


•  3 

•  0 
8.# 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 
•0 

•  0 


9  INSTITUTIONS) 
.5  30  14.6 

.5  29  14.4 

.0  J  33.3 


5  11.4 
5  12.2 
0  .0 


NUM8ER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUM8ER 


TOTAL 


0 

.0 

3 

♦9 

.27 

8.5 

291  91.2 

1 

.3 

319 

0 

.0 

3 

1.0 

27 

8.8 

278  90.8 

1 

•  3 

306 

°< 

0 

♦0 

'  0 

.0 

13  100.0 

0 

•  0 

13 

1 

1 

■ 

2.0 

o 

♦  0 

3 

5.9 

43  84.3 

5 

9.8 

51 

1 

2.1 

0 

•  0 

3 

6.4 

•  39  63.0 

5 

10.6 

47 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4  100.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

1 

.4 

74 

27.: 

197  72.2 

2 

.7 

273 

o 

.0 

I 

72 

26.8  ' 

195  72.5 

2 

♦  7 

269 

0 

♦  0 

0 

♦  0  * 

2 

50.0 

2  50.0 

0 

.0 

4 

Q 

-.0 

2 

5.6 

7 

19.4 

25  69.4 

•  4 

11*1 

36 

0 

2 

5*6 

7 

19.4 

25  69*4 

4 

11.1 

36 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  *0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

106  100*0 

0 

.0 

,  106 

Q 

♦  0 

o 

o 

♦  0 

1U0  100*0 

0 

•  0 

100 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

"  .0 

6  100*0 

0 

•  0 

i  6 

1 

14  .3 

o 

.0 

1 

14.  3 

6  85*7 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

;0  ; 

5 

1 

50.0 

0 

.0 

1 

50*0 

1  50.0 

0 

2 

3 

.8 

2 

•  5 

38 

10.1  ' 

314  83*7 

23 

6*1 

375 

3 

2 

♦6 

34 

9*8 

291  83*9 

22 

6*3 

347 

0 

•  0 

0 

♦  0 

4 

14*3 

23  82*1 

1 

3*6 

0 

A 
♦  U 

2.6 

10*3 

<32  82*1 

3 

7*7  S 

39 

0 

♦  0 

1 

2.b 

3 

8*3 

30  83*3 

3 

8*3 

3b 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33*3 

2  66*7 

0 

•  0 

3 

2 

.6 

3 

.9 

19 

5*6 

316  93*8 

2 

337 

1 

•  3 

3 

1.0 

1/ 

5*4 

297  94*3 

♦  3 

315 

^ 

4.  5 

o 

.0 

2 

9*  1 

19  86*4 

1 

4*5 

22 

2 

3.0 

1 

1.5 

3 

4*5 

64  95*5 

0 

♦  0 

67 

2 

3.1 

I 

1.6 

3 

4.  » 

61  95*3 

0 

*0 

64 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

*0 

3  100*0 

0 

3 

-4 

« 

•  4 

2 

.2 

77 

o 

8*6 

810  90*3 

* 

10 

1*1 

897 

4 

♦  5 

2 

.2 

73 

8*7 

759  90*2 

9 

1.1 

841 

0 

♦0 

q 

<c*  .0 

7. 1 v 

51  9\«1 

1 

1.8  <, 

56 

1 

♦  7 

2 

1.4 

8 

5*6 

127  38*8 

8 

5.6 

143 

I 

♦  7 

2 

1.5 

7 

5*2 

120  88.9 

8 

5.9 

135 

o 

♦  0 

o 

.0 

I 

12*5 

7  ,87*5 

0 

.0 

8 

1 

5.0 

0 

.0 

2 

10*0 

15  75*0 

3 

15.0 

20 

1 

*  6*3 

o 

.0 

2 

12.5 

11  68*8 

3 

18.8 

16 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

.0 

4 

2 

♦  7 

1 

.3 

5 

1.7 

285  96*0 

7 

2.4 

297 

2 

♦  7 

1 

.4 

4 

1.4 

274  °96*1 

7 

2.5 

285 

0 

A 
♦  U 

0 

.0 

8.3 

11  09 1 ♦ 7 

0 

•  0 

12 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

14  100*0 

0 

♦  0  ^ 

14 

Q 

«  0 

0 

♦  0 

0 

4.0 

14  JOO.O 

0 

.0 

14 

0 

*0 

0 

.Qe 

0 

.0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

o 

«  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3  100*0 

0 

•0 

3 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•  0 

2 

2 

1.0 

1 

.5 

34 

16*6 

171  83*4 

0 

.0 

205 

2 

1.0 

1 

♦  5 

33 

16.3 

169  83*7 

0 

•  0 

202 

o 

.0  * 

0 

♦  0 

1 

33*3 

2     66*  7 

0 

•  0 

3 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

5 

11*4 

38  B6.4 

1 

2.3 

44 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

12*2 

35  65*4 

1 

2.4 

41 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

3  100*0 

0 

•  0 

3 

3 

.7 

1 

.2. 

30 

6*8 

407  91*9 

6 

1.4 

443 

3 

♦  7 

1 

*2 

28 

6*5 

395  92*1 

6 

1.4 

429 

0 

.0 

0 

.0 

2 

14*3 

12  85*7 

0 

•  0 

14 

3.3 

1 

3.3 

2 

6*7 

2o  86.7 

2 

6.7 

30 

f 

3.7 

1 

3.7 

2 

7.4 

23  85*2 

2 

7.4 

27 

0 

r  »o 

0 

.0 

0 

3  100*0 

0 

•0 

3 

0 

°.o 

0 

.0 

«  0 

6  100^0 

0 

•  0 

6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5  100*0 

0 

•  0 

5 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

1 
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TA6LE,21.    TOTAL  DEGREES  FOR  MAJOR  MELO  ^^I^^JJ^"^^^  HIGHER  EOUCAUON 


UON  BY  kACEi 


ETHNICITY  AND  SEX: 


AMERICAN  I  NO  UN 
ALASKAN  NATIVE 

"number    *  t 


SLACK  ASIAN  OR 

NOK-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 


HI  SI*  AN  I C 


NUMBER 


t  NUMBER 


X  NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE  NON~*€SlDENT 
NON-HISPANIC  ALIEN 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL. 


HOME  ECOWICS  (13001 

MONTANA 

BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE  . 

NEBRASKA, 

BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

NEVAOA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER* S 
FEMALE*? 
MALE 

NEW  HAMPSHIRE 
BACHELOR1  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER*  S 
FEMALE 
MALE0 

NEW  JERSEY 
BACHELOR'S 
FEMACE '** 

male\ 

MASTER* S 
FEMALE 
MALE 

NEW  MEXICO 
BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

NEW  YORK 

BACHELOR'S  * 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR* S 
FEMALE 
9  MALE 

NORTH  CAROLINA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER* S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR*  S 
FEMALE 
MALE 

NORTH  OAKCTA  -  ' 
BACHELOR*  SV 
FEMALE 
MALE 

,  MASTER'S 
.*  #  PEHALE 
<*f  MALE 

OHIO 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


2 

Ul 
1.2 

•  0 

.0 

•  0 


INSTITUTIONS! 

0  .0 
'    0  .0 
0  .0 


6  INSTITUTIONS) 

.0  1  »9 

.0  i  1.0 

♦  0  0  .0 


•0 
•  0 
.0 


1*7 
1.9 
•  0 


1  INSTITUTIONS) 
6.3  0  .0 

6.3  0  .0 

♦  0  0  .0 


.0 
.0 
•  0 


3  INSTITUTIONS) 
.8  0  .0 

.6  0  .0 

♦  0  0  .0 


•  0 

•  0 


INSTITUTIONS) 
15  4.6 
14  4.3 
1  50.0 


2.3 
2.4 
.0 


4.5 
4.8 
.0 


4  INSTITUTIONS) 

♦  0  0  .0 

♦  0  0  .0 
•♦0'             0  .0 


0 
0 
0 

0 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 


.9 
1.0 

♦  0 

3.3 
3.8 

♦  0 


.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

•  0 


.0 
•0 
.0 

.0 
.0 

.ft 


'6 

0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦0* 
.0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


.8 
.8 
.0 

♦0 
♦  0 
.0 


1.1 

1.2 
•  0 

.0 
.0 
.0 


1.9 
1.9 
.0 

5.0 
5.7 
♦  0 


6.3 
6.3 
.0 

.0 
.0 
.0 


1.6 
1.6 

.  .0 

.0 
.0 
.0 


86"  98.9 
83  98.8 
3  100.0 

I  100.0 
1  100.0 
0  .0 


104  9T.2 
102  97*1 
2  100.0* 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


.9 
1.0 
•  0 


56 

93*3 

1 

1.7 

49 

92*5 

1 

1.9 

7 

100*0 

0 

•0 

15 

93*8 

0 

.0 

15 

93*8* 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

3- 

100*0 

0 

•0 

100*0 

0 

•  0 

b 

•  0 

0 

.0 

123 

98*4 

0 

•  0 

122 

98*4 

0 

•  0 

1 

100*0  i 

0 

.0 

<> 

.  1 

100*0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

■*  *0 

87 
d4 
O* 

1 
1 

0 


107 
105 
2 

,60 

7 


16 
16 

0 


125 
124 
1 

1 
1 

0 


t 

0 

.0  *f 

3 

♦  9 

20 

6.2 

304 

93.8 

0 

•  0 

3 

♦9 

19 

5.9 

303 

94.1  , 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

50.0 

1 

50.0 

1 

2.3 

0 

.0  ■ 

4 

9.1 

40 

90.9 

1 

2.4 

0 

♦  0 

4 

9.5 

38 

90*5 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

100.0^ 

0 

.0 

.324 

0 

♦  0 

322 

*0 

.0 

2 

0 

♦  0 

44 

0 

.0 

42 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

( 

15 

INSTITUTIONS) 

4 

•4 

100 

10.2 

18 

1.8 

2 

•  2 

B5* 

10.0 

16 

1.9 

2 

1.5 

15 

11.5 

2 

1.5 

1 

.4 

21 

8.4 

22 

8.8 

1 

.  .4 

18 

7.9 

22 

9.6 

0 

.0 

3 

13.6 

0 

.0 

0 

o.O 

1 

5.9 

0 

.0 

0 

•  0 

"1 

10.0 

0 

•  0 

0 

:o 

0 

.0 

0 

.0 

(  . 

12 

INSTITUTIONS) 

,0 

5 

•8 

107 

17.7 

0 

5 

.6 

101 

17.0 

0 

.0 

0 

•  0 

6 

60.0 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

6.6 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

9.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦°> 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

9*1 

0 

r0 

0 

.0 

1 

11.1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

'  .a 

i 

2 

INSTITUTIONS) 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

«o 

0 

•0 

0 

.0- 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

( 

21 

INSTITUTIONS) 

.2 

1 

.1 

62 

6.5  . 

2 

1 

•  1 

60 

6.5 

7 

.2 

0 

.0 

2 

M 

0 

♦  0 

11 

28*9 

11 

2  8.9 

27 

71*1 

*  0 

♦0 

38 
38 
0 

0 

28*9 
•  C 

11 

0 

28*9 
•  0 

27 
0 

71*1  ■ 
♦  0 

0 
0 

.0 
♦  0 

\ 

1 

12*5 

1 

12*5  ' 

7 

87*5 

0 

.0 

8 

1 

12*5 

1 

12*5 

7 

37.5 

0 

♦Q 

8 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

35 
30 
5 

3 
3 
0 

0 

b 

0 


3.6 
3.5 
3.8 

1.2 
1.3 

\0 

.0 
.0 
.0 


^1 
.1 

.0 


157 
133 
24 

47 
44 
3 

1 
1 


16.0 
15.6 
18.3 

18.7 
19.2 
13.6 

5.9 
10.0 
•  0 


112  18.5 
106  1T.8 
6  60.0 


66 
64 

2. 

i 


8.6 
9.7 
.  .0 

9*1 
11*1 
.0 


-.0 
.0 

.'0 

9 

♦  0 
.0 
.0 


7.0 

6*9, 

8.7 


814 

83*0 

10 

1.0 

981 

709 

83*4 

8 

1.1 

850 

105 

80*2 

2 

131 

l1  79 

♦71*3 

25 

10.0 

251 

71*2 

22 

9.6 

229 

16 

72*7 

3 

13.6 

22 

15 

88*2 

1 

5.9 

17 

6« 

80.0 

1 

10.0 

10 

7 

100*0 

0 

•0 

7 

487 

80*5 

« 
6 

1.0 

605 

483 

81*2 

6 

1.0 

595 

<4 

40.0 

0 

•  0 

10 

74 

91.4 

0 

♦  0 

81 

65 

90*3 

0 

.0 

72 

9 

100.0 

0 

.0  , 

9 

10 

90*9 

0 

.0 

11 

8 

86*9 

0 

•  0 

9 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

141 

99*3 

1 

.  .7 

142 

140 

99*3 

r 

.7 

141 

•  1 

100.0 

0 

.0 

'  1 

3 

75*0 

i 

25.0 

4 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

1 

100.0 

1 

878 

42*o 

4 

.4 

948 

857 

92*6 

4 

•4 

925 

21 

91.3 

0 

•  0 

2i. 

2250 


TABLE  21*     TOTAL  ;0  EG  ft  EES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE*  ETHNICI TY  "ANO  SEXl 
,     !  STATE  ANO  NATION    1978-1979  .  * 


AMERICAN  I  NO  IAN  BLACK    *  ASIAN  Oft 

ALASKAN  NATIVE-     NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 
iKME  ECONOMICS  CI 300) 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


OHIO 


MASTER'S  • 

,  Vemale 

MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


( 


OREGON 


21  INSTITUTIONS) 

.0  8  4*7 

.0  6  4.8 

.0  0  .0 


5.3 
5.9 
.0 


16  INSTITUTIONS) 


3  INSTITUTIONS! 


BACHELORS 

0 

•  0 

0 

•0 

FEMALE  . 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

MASTER'S 

0 

•  0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

.0 

(  MALE 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

OOCTOR'S  * 

0 

•0 

•  0 

FEMALE 

0 

♦o. 

•  0 

MALE 

0 

.0 

0 

•  0 

PENNSYLVANIA 

( 

14 

INSTITUTIONS! 

BACHELOR'S 

2 

.2 

35 

3*3 

FEMALE 

1 

•1 

31 

3*4 

MALE 

1 

57 

4 

2*6 

MASTER'S 

0 

♦0 

4 

4^ 

FEMALE 

0 

•  0 

4 

5.3'- 

MALE 

0 

.0 

0 

♦  0 

DOCTOR'S 

0 

•  0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

•0 

.  0 

•0 

MALE 

0 

•^o 

0 

.0 

♦  7 

♦  7 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 
♦0 

♦  0 


•  2 
♦2, 

•\° 
•0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

•  0 


BACHELOR'S  «' 

14 

3.9 

13 

3 

>6 

2 

•6 

2 

♦  6 

FEMALE 

14 

4*0 

13 

3« 

7 

2  * 

•  6 

2 

♦  6 

MALE 

0 

•0 

0 

►  0 

0 

•0 

0 

.0 

MASTER'S* 

0 

•0 

2 

3, 

0 

1.5 

0 

.0 

FEMALE 

0 

-.0 

2 

3 

>1 

1 

1*6 

0 

♦  0 

MALE 

0 

•  0 

0 

0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

OOC TOR'S, 

0 

•  0 

1 

33 

,3 

0  • 

•0 

* 

*  0 

FEMALE 

0 

•  0 

1 

33, 

3 

*  0 

•  0 

0 

.0 

MALE 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 


•1 

.0 

♦  7 

1.2 

♦  0 
9*1 

• 

♦  0 
.0 

♦  0 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


40 
34 
6 

5 
4 
1 

0 
0 
0 


5*3 
5.4 
.0 

5.9 
•  0 


8.7 
8.8 
.0 

4.5 
4.7 
.0 

33*3 
33.3 
.0 


.7 
.7 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3.8 
3.7 
3.9 

5.8 
5.3 
9.1 

.0 
.0 
.0 


WHITE 
tfON-HlSPANlC 

NUMBER  X 


156 
153 
3 

16 

lo 
2 


92*3 
92.2 
100*0 

94*7 
94*1 
100*0 


319  89*4 
314  89*5 
5  83*3 


57 
54 
3 

2 
2 

.0 


151 
146 

3 

22 
20 
2 

3 
3 
0 


85*1 
84,4 
100*0 

66*7 
66*7 
*0 


99*3 
99*3 
100*0 

93*7 
95*2 
100*0 

100*0 
100*0 
*0 


1A)?2  96*0 
877  96*1 
143  95*4 


80 
70 
10 


93*0 
93*3 
90*9 


$5*3 
;85*7 


14 
6 

8'  100*0 


NON-AES  IOENT 
ALIEN 

NUM6ER  •  X 


TOTAL 


• 

2*4 

*  *  169 

2.4  < 

S6 

•0 

3 

•  0 

19 

•0 

17 

•  0 

2 

2*'0 

357 

1.7* 

351 

16*7 

6 

10*4 

67 

10*9 

64 

•  0 

3 

.0 

3 

•  0 

3 

•0 

0 

•0 

152 

•  0 

149b 

.0 

3 

4*3 

23 

4.0' 

21 

♦  0 

2 

.0 

3 

•  0 

3 

•  0 

0 

•  3 

It  045 

"  913 

it 

v  *152 

1.2 

66 

1.3 

75 

♦0 

11 

6*7 

15 

14.5 

7 

.0 

8 

RHOOE  ISLANO 
BACHELOR*  S4 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S  , 

FEMALE 
_  'MALE 

SOUTH  CAROLINA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  OAKOTA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

TENNESSEE 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR- S 
FEMALE 
,  MALE 


INSTITUTIONS! 

'  3  1*4 
"  3  1.7 
0  *0 


•0 

•  0 

•  0 

11*8 
*0 
26*6 


*0 
.0 

♦  o, 

.0 
.0 
.0 


1.9 
2.2 
.0 

11*8 
•  0 
28*6 


208  97*7 
176  97*2 
32  100*0 

13  76*5 
9  90*0 
4  57*1 


2  11*8 
1  10*0 
1  14*3 


4  INSTITUTIONS) 


INST  IT UT  IONS) 
0  *0 
0  *0 
,      0  *0 


14  INSTITUTIONS) 
•0 

•  0 
•0 

!•!  - 
1*3' 

•  0 

•  0  *\ 
.0* 
•0 


TEXAS 

( 

29 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

10 

.9 

107  9*6 

FEMALE 

10 

.9 

1Q0  9*2 

HALE 

0 

.0 

7  26*9 

MASTER' $ 

0 

v  *o 

1*  9*3 

F EKAL  2 

0 

•  0 

13  9*0 

MALE 

0 

•0 

1  16*7 

.0 

•  0 

•  0 


49 

11*3 

1 

.2 

47 

11*4 

1 

.2 

2 

10*5 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

5*9 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

"50*0 

0  *• 

.0 

.5 
.6 
.0 

9 

1.3 
.0 


2251 


0 

50 

11*5 

0 

*0 

48 

11*6 

0 

.0 

o 

o  2 

10*5 

0 

.0 

1 

1.1 

0 

.0 

1 

1.3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

5.9 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

*0 

1 

5,0.0 

*J 

38 

3.4 

161 

14*5 

35 

3*2 

151 

13*9 

3 

11*5 

a10 

36*5 

4 

2.6 

20 

13*2 

4 

2.8 

19 

13*1 

0 

.0 

'  1 

16*7 

#? 

71  100*0 
69  100*0 
2  100*0 


381  86*0 

364  87*9 

17  89*5 

62  93*2 

75  93*6 

7  87*5 


5 


16 
15 
1 


Voo.o 

50*0 


213 
161 
32 

17 
10 

*  7 


0 

*0 

24 

33*3 

1 

1.4 

0 

*0  s 

25 

34*7  * 

46 

63*9 

1 

1.4 

'  72 

0 

•0 

24 

33*3 

>  1 

1.4 

0 

♦  0 

25 

34*7 

46 

63*9 

1 

l4 

72 

0 

•  0 

,  o 

*0 

0 

•  0 

.0 

.0 

0 

•  0  * 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

4.0 

3 

12*0 

2 

6*0 

0 

.0 

6 

24*0 

19 

76*0 

t  0 

.0 

25 

1 

4.0 

3 

12*0 

2 

8.0 

0 

.0 

6 

24*0 

19 

76*0 

0 

.0 

25 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0  ' 

0. 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

71 
69 
2 


♦  5* 

433 

.5, 

414 

♦0 

19 

5.7 

•8 

5.0 

8^ 

12.5 

• 

♦0  * 

17 

.0-' 

15 

•0 

2 

936 

84*4 

12 

1.1 

It  109 

92  0 

64*9 

12 

1.1 

ltOI3 

16 

61*5 

0 

•  0 

24 

120 

79.5 

11 

f.3 

151 

116 

60.0 

10 

6.9 

145 

4 

66.7 

1 

16.7 

>u  a.                  ™,  nuor  Mt  tgn^SS^JS         EOieA"ON  "HN,C,TY  A"  SEXS 

-                                                                       •                                                      TOTAL  WHITE  NON-R ES IQfcNT 

V                    .         'SSSSSKS  NON-HISPANIC  PACIFIC**lSLANO£ft    &SPANIC            MIKITY  '  MMU  «■ 

"  ^             NUMBER      '  t  NUMBER         *      NUMBER     •    t      NUMBER      .  *      NONBER         *  NUMBER         X     *»NBER  « 


TOTAL 


HONE  ECONOMICS  11300) 

,  f 
TEXAS 
)  tCCTOR'S 
'w;  FEMALE 
MALE 

UTAH*'  0 
BACHELOR'S 
FEMALE 
°  MALE 

MASTER'S 
'  FEMALE 
MALE. 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

VERMONT  , 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

ft 

,  MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

VIRGINIA 

BACHELOR'S 

FEMALE  ' 
 _HAL£„  _ 

MASTER'S  j* 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

WASHINGTON 
BACHELOR'S 
F  F.MALE 
MALE 

MASTER'S 

*  FEMALE 

MALE 

WEST  VIRGINIA?- 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
'MALE 

WISCONSIN 

BACHELOR'S 
FEMALE  . 
HALE 

RASTER'S 
-FEMALE 
MALE 

WYOMIf*; 

BACHELOR'S 
FEMALE 
»  MALE 

THC  ST*TES  AND  D.C. 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

•  MASTER'S 

FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEKALE 
MALE 

GUAM     \  s 
BACHELOR'S 
FEMALE 
"MALE 

*UERT0;RIc8 
BACHELOR'S 
-  FEMALE 
MALE 


3 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


25 

«°n 

•  0 

•0 

6 

•  6 
.6 

•  0 

•  0 
.0 
♦0 

.0 
•0 

•  0 

1 

•  0 
.0 

•  0 


INSTITUTIONS) 
D  .0 
sO  .0*, 
0  *0 

INSTITUTIONS) 


1 
0 
*1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.2 

•  0 
2.7 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
i   0  .0 


ERIC 


0. 

♦0 

0 

♦  0 

0 

-0 

( 

0 

8 
♦  0 

0 

•0 

~0.- 

_.o 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

< 

9 

4 

1*2 

4 

1*2 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

< 

7 

0 

/  .0 

c 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

< 

7 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

,  0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

( 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

♦  0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 
40  10.6 
36  9*8 
4  36*4 


1 

lfH 
0 


2.1 
2.3 
•  0 


I  8.3 
1  20.0 
0  .0 


1.2 
1.2 
.0 

.0 

;o 

.0 


•6 

•  6 

.d 

•0 

•  0 


INST  ITUT  IONS) 
,  9  1.9 

8  1.7 
1  6.7 


.0 
•0 
•  0 


♦  0 

♦  0 
♦0 


(        392  INSTITUTIONS) 
1{195 


79 
t74 
5 

6 
5 
1 

0 
0 
0 


•  4 
.4 

•  6 

•  2 

•  2 
.5 

•0 
.0 
.0 

1 

.0 

•  0 

•  0 

3 
.0 
.0 
.0 


ltl!3 
82 

121 
110 
11 


9 
B 

1 

INSTITUTIONS) 
0  .0 

0  .  .0 
„     0  .0 
I 

INST  ITUT  IONS) 
0  .0 


.0 


o- 

0 
0 

0 
0 
0 


1-4.3 
15.4 
.0 


1.1 
1.2 
♦  0 


♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

2  . 

2 

0 

14.3 
15.4 
.0 

11 
11 

0 

78*6 
84*6 
*0 

0 
I 

7.1 
•  0 
100.0 

14 

1J 

1 
1 

0 

•  2 

♦  2 
.0 

11 
10 

1 

2.0 
2.0 

2.7  * 

515 
479 
36 

95*4 
95.2 
97.3 

14 
14 

0 

« 

2.6 
2.6 
•  0 

-540 
503 
37 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

,•0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
.0 

27  96.4 
16  94*7 
9  100*0 

*  1 
1 

0 

3.6 
5.3 
•  0 

28 
19 
9 

-  0 

••: 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 

*  *0 

,♦0  * 

.0 

.0 

10 
0 
10 

100*0 
.0 
100*0 

0 
0 

*  0 

•  0 

•  0 

•  0 

10 
10 

.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 


78  100.0 
74  100\0 
4  100.0 


•  0 

•  0 


♦  3 

0 

.0 

41 

10.9 

•  3 

0 

•t° 

37 

10.1 

.0 

0 

4 

36.4 

Q 

•  0 

0 

♦  d 

~T 

2Vl 

•  0 

0 

:o 

1 

2.3 

.o  ■  - 

0 

♦  0 

0 

.0 

8.3 

0  t 

*0 

2 

16.7 

•  0 

0 

♦  0 

1 

20.0 

14*3 

0 

*0 

1 

14.3 

2*2 

0 

♦  0 

16 

4.7 

2*4 

0 

.0 

16 

4.8 

*0 

0 

♦  0 

0 

-  .0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

.   »0  „ 

0 

.0 

1 

.6 

%  .0 
*0  . 

0  , 
0 

.0 
.0 

1 

0 

.6 
.0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

♦  4 

0 

1 1 

2.3 

♦  4 

0 

.0 

10 

2.1 

.0 

0 

.0 

I 

6.Y 

.0 

0 

.0 

0 

,.0 

.0 

0 

.0 

c  0 

.0 

.0 

9  0 

.0 

0 

.0 

50.0  * 

1 

50*0 

I 

50.0 

1 

50*0 

0 

•  0 
• 

0 

*  »o 

333 

88.3 

3 

•  d 

326 

89.1 

3 

•6 

7 

63.6  . 

0 

•  0 

-47 

-V7.9-- 

.0: 

•0 

42 

97.7 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

10 

83.3 

0 

.0 

4 

80.0 

0 

.0 

/• 

8  5.7* 

0 

.0 

317 

92-7 

9 

2.6 

309 

92.8 

8 

2.4 

a 

88*9* 

1 

11.1 

23 

95.8 

1 

4.2 

23 

*95.8 

1 

4.2 

0 

.0 

0 

.  -o 

156 

98.7 

1 

.6 

J  56 

98.7 

1 

.6 

0 

*■  .0 

0 

.0 

26 

100.0 

0 

'  .0 

24 

100.0 

0 

2 

100.0 

Qi 

To 

474 

97.5 

1 

.2 

460 

97.7 

1 

•  *  -2 

14 

93.3 

0 

9  .0 

j8 

t  66*4 

5 

11.6 

33 

66.6 

5 

13.2 

5 

100*0 

0 

.0 

6.3 
6.3 
.0 


11 
U 

0 


91.7 
91.7 
•  0 


;o 
•o 
♦  o 


78 
74 

"4 

2 
2 
0 


377 
366 
il 

46 

5 


12 
5 
7 


342 
333 
9 

24 
24 
0 


156 
156 
0 

26 

24 
2 


486 
471 
15 

43 
38 
5 


12 
12 
0 


6.5 
6.4 
9.2 

382 
355 
27 

2.1 
2.0 
3.0 

173 
163 
10 

,9 
♦9 

JU1 

It 
It 

829 
705 
124 

10.0 
9*6 
13.9 

16.219 
15,466 

753 

88.8 
89.0 
64*6 

211 
198 
13 

1.2 
•Ul 
1.5 

18,259 
17t369 
890 

4.6 

4.8 
5.0 

51 
4B 

3 

2.0 
2.1 
1.4 

23 
22 
1 

.9 
1.0 
.5 

231 
185 
16 

8.0 
8.1 
7.2 

2tl69 
lt385 
184 

~86.4 
86*3 
82*9 

140 
118 

22 

5.6 
5.2 
9.9 

2,510 
2,288 

222 

4.1 
5.4 
1.4 

4 
3 
! 

1.6 

2.0 
1.4 

0 

*  o 

0 

.0 
\0 

•°\ 

i 

13 
11 

o  2 

5.9 
7.4 
2.6 

198 
130 
68 

90*4 
87*8 
95*8 

a 

7 
1 

3.7 
4.7 
1.4 

219 
148 
71 

2  100.0 
2  100.0 
0   *  .0 


.0 
.0 
.0 


153  98-7 
153  98.7 
0  .0 


7  100.0 
2*  100.0 
0  «0 


153  98*7 
153  98*7 
0  .0 


0 


•  0 

•  0 

•  0 


1.3 
1.3 
•  0 


•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 


155 
0 


2252 


2312 


TABLE  21.    TOTAL  OEGREES  FOR  MAJOR  HELO  CONFERREO  BY  toSTITUTfONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE. 

STATE  ANO  NATION  ^76-1979      v  y 


ETHNICITY  AND  Sk'Xt 


AMERICAN  I  NOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR 

N0N-HISPANICCPACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 


NUMBER 


TOTAL 
MSNORI TV 


NUMBER 


HHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


N0N-RE5I0ENT 
ALIEN 


NUNBER 


TOTAL 


HCME  ECONOMICS  (13001 

\ 

P.UERTO  RtCO\ 
MASTER  S 
FEMALE 

maLe 

/ 

OUTLYING  AREAS 


BACHELT)ft'S 
1  FJEMALf* 


0 
0 
0 

0 

0 

0 

0  " 
0 


INSTITUTIONS) 
0      1  *0 
0  '.0 
0  *C 


INSTITUTIONS) 

•  0  0 
.0  0 

♦  0  0 


0 
0 
0 

0 
0 


10  100*0 
10  100.0 
0  .0 

97*5 
97*5 
♦  0 


153 
153 
0 

10 
10 
0 


100*0 
100*0 

♦  0 

*  *0 
♦0 

•  0 


10  130*0 
10  100*0 


155 
155 

0 


98*7 
98*7 
*0 


10  100*0 
10  100*0 
0  *0 


1.3 
1*3 

•  0 

•  0 

I  •<> 
i 

*0 
.0 
*0 


.0 
•  0 


.0 
.0 
•0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•a. 


10 
10 

0 


157 
15* 

0 

10 
10 

0 


MAJOR  FIELOAQMEGATE 
8>tfTETCR*S 
FEMALE 
MALE 

.MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


1300  ( 
79 
74 
5 

6 
5 
1 

0  - 

0 

0 


396  INSTITUTIONS) 
♦4        lt 195  6*5 
1.113 


82 


6*4 
9*2 


121  4*8 

1)0  4*8 

11  5*0 

9  4*1 

8  5*4 

1  1*4 


384 
357 
27 


2*1 
2*0 
3*0 


51  2*0 
48  2*1 
3  1*4 


1*8 
2*0 
1*4 


326 
316 
10 

33 
32 
1 

0 
0 
0 


1*8 

U8 

1*3 
1*4  " 
♦  5 

*0 
*0 

.  *0 


1.984  10.8 

1.860  10.4.. 

124  13*9 

*» 

211  8*4 

195  '8*5 

16  7*2 


13 
11 

2 


5*9 
7*4 
2.8 


16.221 
15.468 

•  753 

^.169 
1.985 
184 


88*1 
88*3 
84*6 

•86*1 
86.4 
82*9 


198  90*4 
130  87*8 
68  95*8 


211 
198 
13 

140 
t!8 


5.6 
5.1 


:22  *^9*9 

8  3*7 
.7  4*7 
1  1*4 


18*416 
17*32* 

'  2t520 
2t298 
222 

219 
14* 

71* 


LAM  (1400) 


ALABAMA 

BACHELOR/ S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
t  FEMALE 
MALE 

ARIZONA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

CALIFORNIA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
HALE 


MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


'J 


OOCTOR>S 
FEMALE 
MALE 

W  < 
COLORAOO  ( 
MASTER'S  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

CONNECTICUT  \ 

BACHELOR'S  0 

FEMALt  0 

MAL*E  0 

MASTER'S  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

OOCTOR'S,  0 
FEMALE  0 
MALE  0 

OISTRICT  OF  COLUMBIA  ( 
MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

F LOR I OA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


4  INSTITUTIONS) 
.0  17  51*5 

♦  0  7    70*0  ' 

♦0         c    10  43*5 


.0 

.0^ 

.0 


1  INSTITUTIONS) 
•0  0  *0 

*0  0  *0 

♦0     c  0*0 

12  INSTITUTIONS) 


1*1 

.0 
1.9 

•  0 

•  0 
•0 

•0 

•  0 

•  0 


4. 

7.1 

2*9 

4*3 
14*3 
*0 

•  0 

•  0 

•  0 


1  INSTITUTIONS) 

.0  0  *0 

•0  0  *0 

•0  1     0  *0 


INSTITUTIONS) 
0 
0 
0 


INSTITUTIONS) 
7*  2.5 
°   1  2.7 
6  2.4 


•0 
•  0 
.0 

3 
•0 

iO 
.0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  •  .0 
0  .0 


2.7 
2.4 
2.9 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


•0 
.0 
*0 


•  0 
.0 
.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 


2.8 
5.4 
2.4 

23.3 


o 

\ 

1    x       ~  « 

o 

.  0 

17 

51.5 

14 

48.5 

0 

♦  0 

33 

0 

.0 

7 

70.0 

3 

30.0 

0 

•  0 

10 

0 

♦  0 

10 

43.5 

13  156.5 

0 

♦  0 

,  23 

0 

.0 

0 

.0 

o 

♦  0 

1 

100*0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100*0 

1  • 

0 

.0 

0 

•c 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

o 

♦  0 

o 

.  0 

14 

100.0 

0 

♦  0 

.  0 

•0  - 

0 

.0 

-  12 

100.0 

0 

♦  0 

12 

0 

.0 

0 

•p 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

f 

13 

7.0 

29 

15.5 

158 

84.5 

0 

.0 

187  I 

7 

8.3 

15 

17.9 

69 

82.1 

0 

.0 

84 

6 

5.8 

14 

13.6 

89 

86.4 

0 

♦  0 

•    103  * 

0 

.0 

1 

*  4.3 

7 

30.4 

15 

65*2 

23 

0 

.0 

1 

i4.3 

»2 

28.6 

4 

57*1 

7 

0 

♦0  " 

0 

•  0 

5 

31.3 

LI 

68*8 

16 

0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50*0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

1 

0 

«.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

♦  0 

1 

2 

9.5 

2 

9.5 

19 

90.5 

0 

.0 

21 

1 

9.1 

1 

9.1 

10 

90.9 

0 

11 

1 

10.0  * 

1 

10**0 

9 

90.0 

0 

.0 

10 

0 

'.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

•0 

6 

0 

*0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

* 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

5o 

23 

92.0 

2  j  8*0 

23 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

80.0 

1 

.20.0 

5 

0 

.0 

0 

♦  0 

19 

95.0 

1 

**0 

20 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

25.0 

6 

75*0 

• 

0 

.0 

<? 

.0 

1 

100.0 

0 

♦  0 

1 

0 

•  0 

0 

-  *0 

1 

14*3 

6 

85*7 

t 

6 

2.1 

23 

8.2 

82*6 

26 

9*2 

282 

0 

.0 

3 

8.1 

31 

83*8 

3 

6.1 

37 

6 

2.4 

20 

8.2 

202 

82*4 

23 

9.4 

243 

0 

•  0 

1 

33.3 

2 

66*7 

0 

•  0 

3 

0 

•0  * 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

1 

33*3 

%> 

2 

66*7 

0 

".0 

3 

0 

.0 

0 

♦o  * 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

0 

°  .0 

0 

*0 

*0 

0 

•  0 

0 

0 

♦  0 

0 

*0  • 

1 

100.0 

0 

.0 

*    •  i 

J  4  » 


TUli'iu   TOTAL  0E6M6S  TO*  «AJ0*  "^0  WMF^EO^STIT^I^Of 'hIGH£«  EDUCATION  »Y  RACE* 


AMERICAN  INOUN 
ALASKA*  NATIVE 

NUMBER.  % 


BLACK  ,  ♦  ASIAN  OR 

.NON-iUSMNIC^  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY  * 


NUMBER      \X  NUMBER 


LA*  114001^  ^ 

FLORIDA  ,  . 
MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

CEORSltf 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

ILL  IN  US 

BACHELOR* S 
FEMALE 
4  MALE 

*  MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OX  TOR'  S 
,  *  FEMALE 
MALE 

KANSAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


KENTUCKY 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

Jt 

LOUISIANA 

BACHELOR' S 
FEMALE 
MALE 


v 


X  •  NUMBER 


C 


c 


INSTITUTIONS! 

1  *6 

.      1  5.3^ 
0       *0  1 

INSTITUTIONS) 
,       0  *0 
0    .  *0 
0  »0 


1*6 
♦  0 
1.9 


3*6 
25*0 
*0 


2  .  If* 


MASTER'S 
FEMALE  « 
^  MALE 

T^Rylano 

BACHELOR'S 

FEMALE  • 
MALE 

"  MASSACHUSETTS 
*       BACHELOR* S 
FEMALE 
o  -  MALE 

MASTER'S  ' 
FEMALE 
•  MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

MICHIGAN 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

"MASTER'S 

femaCe 

MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

MINNESOTA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MISSISSIPPI 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE- 
MASTER'  S 
FEMALE  O 
MALE  t 

MISSOURI 

B ACNE LOR'  S 
~*  FCMAL2 
MALE 


6  INSTITUTIONS) 


0 

*0 

1  20*0 

0 

.0 

1  50*0 

0 

♦0 

0  .0 

*  ♦ 

0. 

•0 

0 

.0 

0  .0 

0 

♦  0 

*1  2.7 

0 

•0  * 

-Q  .0 

0 

.0 

0  *0 

-0 

♦0 

.  0  '  *o 

( 

1  INSTITUTIONS) 

0 

♦  0* 

0  *0 

0 

•  0 

0'  *o 

0 

♦o- 

.0  *o' 

0  , 
0- 
0 

2 
0 
2 

0 
Q 

a 


♦  0 

♦  0 
*0 

4*8 

♦  0 
5*4 

*  .0 
.0 

♦  0 


•  0 
.0 

•  0 


*0 
•0 
.0 

2*4 

•  0 
2*7 

•  0 
.0 

•  0 


1  INSTITUTIONS) 

.0  '0  *0 

.0  0.0 

;o  1    0  .0 

4  INSTITUTIONS) 
.0 
.0 

•°* 

♦  0  * 
.0 

♦a  « 

.0 

♦  0  \ 
.0 


2 

6.1 

0 

•  0 

1 

6*3 

0 

•  0 

1 

5*9 

0 

*.o 

5  . 

1*6 

2 

♦  7 

1 

1.9 

0 

.0 

4 

1*6 

2 

♦  9 

1  * 

5.9. 

1 

5*9 

0 

~0 

0 

•  0 

1 

7.7/ 

1 

7*7 

0 

^0 
0 


.0 
♦0 
*0 


3*0 
6*3 

A 

.4  • 
1.9 
.0 

5*9 
♦  0 
7*7 


4 

INSTITUTIONS) 

1 

4*5 

1 

4*5 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

7*1 

1 

7.1  L\ 

►  0 

•  0 

0 

*0 

0* 

.0 

1 

2.4^ 

*  '.0  t> 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0  * 

i  *0 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

2.5 

0 

.0 

*o 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

oV 

.0 

.0 

*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

1 

INSTITUTIONS) 

o 

0 

.0 

0 

♦  0 

*0 

•  0 

0 

*0 

0 

,*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•0 

.  0 

*0 

2 

INSTITUTIONS) 

0 

•0 

1 

11.1 

0 

.  .1 

0 

*0 

0 

•0 

1 

2**0 

0 

.0 

0 

vo 

0- 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

*o 

0 

*0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

♦0 

0 

*0 

i 

4 

INSTITUTIONS) 

e 

0 

•0 

3 

15.8 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

15.6 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

,  0 

♦  0 

V*0 
10*5 
2*6 


3*6 
25. C 
.0 


20*0 
.50.0 

V° 

^♦5 
.0 
10.8 

.0 
.0 
•  0 


.0 
.*0 
.0 


i 

0 

2 
•  0 

INSTITUT  IONS) 
1  6.7 

0 

.o  - 

0 

1 

6.7 

0 
0 

•a 

•  0 

0  .0 

1  12.5 

0 

.0 
-0 

0 
0 

.0 
♦  0 

a, 
l 

.0 
12*5 

( 

0 
0 
0 

5 
.0 
.0 
.0 

INSTITUTIONS) 
4"  20.0 
0  .0 
4  26.7 

0* 
0 

To1 

•  0 

0 
0 

\o 
;o 

♦  0 

0 
4 

20.0 
.0 
26*7 

0 
0 
0 

.0 
•0 
♦  0 

0  .0 
0  .0 
0  "  .0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
*.0 

.0 

♦  0 
.0* 

0 
0 

•  0 

♦0 

•  0 

•  Q 

0 

0  i 


9* 
12*5 
5*9 

2.9 
3.7 
2.7 

17*6 
.0 
23*1 


ETHNICITY  ANO^SEXJ 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
•  ALIEN  m  • 


NUMBER         X  • 

NUMBER 

X 

0 

* 

96     76. 6 

24 

19*2 

14  73.7 

3 

15*6 

62  77.4 

21 

19.8 

•    ^5  89.3 

•  2 

7*  1 

3  75.0 

0 

•0 

22  91.7 

\  «2 

6.3 

*  5 

V  80.0 

0 

•  0 

1  50*0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

.0- 

36  85*7 

2 

4.8 

5  100*0 

0 

.0 

31  83*6 

2 

5.4 

1  50.0 

1 

50.0 

0  .0 

0 

.0 

1  50*0 

1 

50.0 

10  100*0 

0 

♦0  " 

2  100*0 

0 

•  0 

8  100*0 

0 

•  0 

* 

14  93*3 

0 

.0 

7  100*0 

0 

.  .0 

7  87*5 

0 

•  0 

16  60*0 

0 

•*o 

5  100*0 

0 

.0 

11  ,73*3 

0 

•0 

2  25*0 

6 

75*0 

Ut  50*0 

1 

50.0,; 

1     16.' 7 

5 

83*3 

2  100.0 

0 

•    .  0  " 

2  100.0 

0 

.0 

0,  .0 

0 

•  0 

30  90.9 

0 

•0 

14  67.5 

0 

.0 

16  94.1 

0 

.0 

177  64.4 

J 

90 

'  32.7 

34  63.0 

18 

33.3 

14^  64.7 

72 

32.6 

10  » 58.8 

4 

23.5 

3  .75.0 

1 

25.0 

7  53.8 

3 

23.1 

2 

9.1 

20 

90.9 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

2 

14.3 

12 

85*7 

0 

.0 

1 

2.4 

*  . 
19 

45*2 

i 
22 

52.4- 

0 

.0 

v  0 

.0 

2 

100.0 

1 

2.5 

19 

47.5 

20 

50.0 

0 

'  *o 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

•0 

n 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

l 

50.0 

0 

J° 

19 

lOd.O 

0 

.0 

0 

J.o 

16 

100.0  . 

0 

.0 

0  . 

.0 

3 

100.0 

0 

•0 

1 

jn.v 

6 

68*9 

0 

.0 

1 

20.0 

4 

60.0 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

K  0 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

,  .0.0 

3 

4 

15.6  . 

16 

64.2 

0 

.0 

3 

15*6 

16 

8*4.2 

v  0 

•  0 

0 

.0 

0 

*  *o 

0 

•  0 

o     *       ]  +  ■  r 

.TABLE  21*  TOTAL  DEGREES  ?OR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HtGHER yEOUC ATION  BY  RACE, 
b  -        STATE  ANO  NAT SON    l«7t-l«7%  #  * 


ETHNICITY  A NO  SEXl 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NAZI VE 

NUMBER  I 


BLACK  ASIAN  OR 

,NON-HISPANICfPACIFIC  ISLANDER 


NUMB  01 


L>W  (14001 

MISSOURI  - 

.  MASTER' S* 
FEMALE 
MALE 

NEBRASKA 

BACHELOR'S  % 
.  FEMALE  . 

"NEVADA  " 
*  BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

NEW  HAMPSHIRE 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

NEM\*ORK 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
HALE*  f 

OOCTOR'S- 
FEMALE 
•  HALE 

NORTH  CAROLINA 
'  BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

*>OHtO 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE  ' 

PENNSYLVANIA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
*>  MALE 


MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

*»" 

RHOOE  ISLANO 
BACHELOR'S 
-  FEMALE 
*  HALE 

SOUTH  OAK  OTA* 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

TEXAS 

BACHELOR&S 
FEMALE 
MALE 

\ 

r  MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

UTAH 

'■.  BACHELOR'S 
^  FEMALE 
_  •  MALE 

VERMONT 
0  MASTER'S 
FEMALE 
MALE. 


0 
I 

0" 
.0 

0 1 

I 

0 
0 

o  , 


0  * 

0 

0 

0 
0 
0 


.0 

2*9 

2 

•0 
•0 
•  0 


.0 
5.9 


INSTITUTIONS) 
*0  *0 
0  *0 
0  .0 


^ INSTITUTIONS) 

•  0  0;  .0 

.0  0  .0 

•  0  0  .0 

1  JNSTITUTIONS) 
•0    4  •        0  *  *0 
.0  0*  .0 

♦  0  *  0  -.0 

4  INSTITUTIONS) 

♦  0  6  9"  30*0 
.0  3  37.5 
.0  6  27*3 


•2 
.0 
.2 

•0 
•0 
•  0 


.2 
.0 

♦  2 

♦  0 

♦  0 
.0 


3  INSTITUTIONS) 

•0  0  ,0 

.0  0  .0 

•0  0*  .0 


INSTITUTIONS) 

3  11*1 

2  22*2 
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a  30 

2 

6.1 

33 

0 

•  0 

152 

0- 

•  0 

9* 

0 

.0 

58 

2 

3.5 

57 

1 

3.2 

31 

1 

3.6 

26 

0 

•  0 

4 

0 

•  0 

0 

0 

•0 

4 

9 

>ERIC 


2260 


2320 


*  »  »  to  „  - 

TABLE  21*    TOTAL  0 EGRESS  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATJOH  8T  RACE,  ETHNICITY  AND  SEX* 

S*AT2  ANO  NATION  1976-1979 

AMERICA*  INDIAN           SLACK                ASIAN  OR  TOTAL                  WHITE  NON-RESIDENT 

ALA5KAN  NATIVE      NON-Hl SFANIC  PACIFIC  ISLANOER*     HISPANIC  MINORITY           NON-HISPANIC  AltEN  TOTAL 

-  NUMBER         X      NUMBER          X      NUMBER          %      NUMBER         X      NUMBER  %        NUMBER  1      NUMBER  t  

;      t         LETTERS  (1500) 


NEW  YORU  (        102  INSTITUTIONS)*! 


BACHELOR*  S 

8 

.2 

317 

6*6 

54 

1*1 

110 

2*3 

469 

10*1 

4,298 

B9.0 

4-3 

.9 

4,830 

FEMALE 

4 

♦  1 

202 

7.1 

30 

1.1 

69 

2*4 

305 

10*6 

2t510 

88.5 

'21 

.7 

2,63ft 

- 

MALE 

4 

•  2 

115 

5*6 

24 

U  2  r 

41 

2*1 

164 

9*2 

It  768 

89*7 

22 

1*1 

It  994 

• 

MASTER'S 

3 

.3 

47 

4*1 

3 

♦  3  > 

30 

2*6 

63 

7.3 

967 

66*6 

70 

6.1 

1,140 

) 

FEMALE 

1  . 

•  1 

31 

4*4 

3 

*4 

21 

3*0 

56 

7.9 

612 

66*3 

41 

5.8 

.  709 

MALE 

-2 

•  5 

16 

3.7 

0 

*0 

? 

2*1 

27 

6*3 

375 

87*0  * 

29 

6.7  ^ 

431 

•i 

OOCTOR'S 

0 

•0 

11 

3.6 

3 

1*0 

4 

1*3 

16 

5.9 

262 

85*6 

26 

6*5 

30ft 

\ 

FEMALE 

0 

•  0 

3 

2.0 

1 

♦  7 

2 

1*3 

6 

4.0 

137 

91*9 

6 

4.0 

149 

o  MALE 

0 

•  0 

6 

5.1 

2 

1*3 

2 

1*3 

12 

7.6 

125 

79*6 

20 

12*7 

m 

NORTH  CAROLINA 

(  . 

42 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

5 

.4 

147 

11.2 

2 

*2 

2 

•  2 

156 

11*9 

It  154 

87*7 

6 

.5 

ItSlft 

FEMALE 

1 

•  1 

'110 

14*6 

1 

*1 

1 

*1 

113 

15.0 

640 

64*8 

2 

•  3 

755 

*. 

MALE 

4 

♦  7 

37 

6*6 

1 

*2 

1 

♦2 

43 

7.7 

514 

91*6 

4 

.7 

561 

MASTER* S 

0 

•  0 

21 

10.6 

0 

*0 

0 

•0 

21 

10*6 

174 

67.4 

4 

2*0 

V  199 

V 

FEMALE 

0 

•  0 

IB 

14.1 

0 

*0 

0 

•0 

18 

14*1 

108 

84*4 

2 

1*6 

MALE 

0 

•0 

3 

4.2 

0 

♦  0 

0 

*0 

l3 

4*2 

66 

93*0 

2 

2*8 

71 

DOCTOR'S 

0 

♦0 

1 

2.0 

0 

•  0  * 

1 

2*0 

2 

4*0 

46 

92.0 

2 

4*0 

50 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•o. 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

17 

89*5 

2 

10*5 

19 

MALE 

0 

•  0 

1  ^  3*2 

0 

*0 

1 

3*2 

2 

6*5 

29 

93*5 

0 

•  0 

31 

NORTH  OAKOTA 

( 

6 

INSTITUT  IONS) 

a 

> 

BACHELOR* S 

•1 

1*0 

1 

1.0 

0 

•  0 

0 

*0 

2 

2*1 

95 

97*9 

0 

•  0 

97 

r 

FEMALE 

0 

*0~ 

1 

1.9 

0 

♦  0 

0 

♦0 

1 

1*9 

53 

98.1  « 

0 

•  0 

54 

MALE 

1 

2.3 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

2*3 

42 

97*7 

0 

•  0 

43 

^ 

MASTER'S 

0 

♦0 

1 

4.3 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

4*3 

20 

87*0 

2 

6.7 

23 

i 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

*0 

10 

100*0 

0 

*0 

10 

MALE 

0 

•  0 

1 

7.7 

0 

•  0 

0 

*0 

1 

7*7 

10 

76*9 

4 

15.4 

13 

DOCTOR* S 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0  . 

•  0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

.0 

i 

7 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.♦a 

0 

0 

*0 

0 

*0 

2 

100*0 

<) 

.0 

2 

OHIO 

1 

55 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR* S 

z 

♦  1 

110 

5.2 

5 

.2 

5 

*2 

122 

5*8 

1,963 

93*5 

14 

♦7 

2*099 

FEMALE 

0 

.0 

61 

5.1 

2 

.2 

•  2 

♦  2 

65 

5*5 

It  122 

94*2 

.3 

/ t!9l  • 

MALE 

2 

•2 

49 

5.4 

3 

.3 

3 

♦  3 

57 

6*3 

841 

92*6 

10 

1.1 

906 

MASTER*  S 

0 

•  .0 

19 

4.6 

0 

.0 

0 

*0 

19 

4*6 

382 

93*2 

9 

2.2 

410 

FEMALE 

0 

.0 

14 

0 

.0 

0 

*0 

14 

e  5*4 

239 

93*0  * 

4 

1.6 

257 

MALE 

0 

.0 

5 

3.3 

7,0 

.0 

0 

*0 

5 

3*3 

143 

93*5 

5 

3.3 

153 

DOCTOR'S 

0 

♦0 

17 

12.6 

ro 

•  0 

0 

*0 

17 

12*6 

112 

63*0 

6 

4.4 

135 

FEMALE 

0 

.0 

2 

3.6 

0 

.0  o 

0 

♦  0 

2 

3*6 

52 

94*5 

1 

1.8 

55 

<  * 

MALE 

0 

.0 

15 

18*6 

0 

*0 

0 

.  *0 

15 

16*8 

60 

75,0 

5 

6.3 

60 

OKLAHOMA 

( 

19 

INSTITUTIONS) 

v 

BACHELOR'S 

9 

2*0 

7 

1.5 

0 

♦  0 

4 

♦  9 

20 

4*4 

425 

93*6 

9 

2.0 

454 

FEMALE 

3 

U3 

3 

1.3 

0 

•  0 

2 

•  6 

6 

3*3 

232 

96*7 

0 

.0 

240 

MALE 

6 

2*6 

4 

0 

•  0 

2 

*9 

12 

5*6 

193 

90*2 

9 

4.2 

214 

MASTER* S 

1 

1*5 

»  2 

3.1 

0 

•  0 

0 

*0 

3 

4*6 

61 

93*6 

1 

1.5 

65 

FEMALE 

•  0 

2 

4.7 

0 

•0 

0 

♦  0 

2 

4*7  , 

40 

93*0 

1 

2.3 

43 

MALE 

1 

4*5 

0 

o 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

4*5 

21 

95*5 

0 

•  0 

22 

OXTOR*S 

*1 

3,7 

0 

•  0 

0 

•  0 

..  0 

♦0 

1 

3.7 

23 

85*2 

3 

11.1 

27 

\ 

FEMALE 

•  0 

0 

•  .0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

*0 

5 

83*3 

1 

16.7 

6 

MALE 

1 

4*6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

4*6 

16 

85*7 

2 

9.5 

21 

OREGON 

( 

14 

INSTITUTIONS)'  ' 

4 

BACHELOR*  S 

•2 

2 

♦  5 

6 

1*6 

4 

♦9 

15 

3*4 

426 

95*9 

3 

.7 

4*4 

FEMALE 

•  0 

1 

•  4 

3 

1*2 

3 

1*2 

7 

2*8 

243 

96*0 

3 

1.2 

253 

MALE 

1 

•  5 

1 

♦  5 

5 

2*6 

1 

•5  . 

8 

4*2 

183 

95*8 

0 

•0 

191 

MASTER'S  ^ 

0 

•0 

t>  0 

♦  0 

1 

*8 

0 

*0 

1 

<i 
*6 

*  124 

96*10*'' 

4 

3.1 

129 

FEMALE 

0 

•0 

•  0 

1 

1*3 

0 

*0 

1 

1*3 

76 

97*4  r 

1 

1.3 

76 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦  0 

48 

94*1 

3 

5.9 

51 

DOCTOR' S 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

17 

100*0 

0 

•  0 

17  ■ 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

-  •Q 

0 

*0 

0 

*0 

0 

♦0 

7 

100*0 

0 

•  0 

7 

MALE 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

10 

100*0 

0 

•9 

10 

PENNSYLVANIA 

( 

67 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

5 

•  2 

146 

5.2 

15 

♦  5 

9 

*3 

175 

6*3 

2t577 

92*2 

42 

1.5 

•  2,794 

FEMALE 

2 

•  1 

64 

5.3 

6 

♦  5 

7 

•  4 

101 

6*4 

1.455 

92*0 

26 

1.6 

1*582 

MALE 

3 

•  2 

62 

5.1 

7 

*6 

2 

*2 

74 

6*1 

1*122 

92*6 

16 

1.3 

1*212 

MASTER'S 

0 

•  0 

7 

1.6 

3 

*B 

5 

1*3 

15 

3*9 

347 

91*3 

16 

4.7 

360 

-    '  t 

FEMALE 

0 

•0 

3 

1.3 

0 

*0 

5 

2*2 

6 

3*5 

211 

92*) 

10 

4.4 

229 

* 

MALE  " 

0 

•  0 

4 

2.6 

3 

2*0 

0 

*0 

7 

4*6 

o 

136 

90*1 

6 

5.3 

151 

OOCTOR'S 

0 

♦0 

2 

2.1 

1 

1*1 

0 

*0 

3 

3*2 

66 

90*5 

6 

6.3 

95 

FEMALE 

0 

.0 

1 

3.7 

0 

*0 

0 

*0 

1 

3.7 

25 

92*6 

1 

3.7 

27 

MALE 

0 

•  0 

X 

N 

1.5 

1 

1*5 

0 

♦  0 

2 

2.9 

61 

89*7  * 

5 

7.4 

61 

ERJC 


2261 


2321 


-;^£M!%T.f,?S  T"  £0gCA"0N  8V "HN,cm'AN0  ""' 


AMERICAN  I  NO  IAN  BLACK  ASIAN  OR 

^SsmJ!  SSlCf-  NON-HI5PANIC  PACIFIC  15LAMOER 


MINCER 


S  NUMBER 


NUMBER 


«  HISPANIC 
NUMBER         t . 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HI5PANIC 

NUMBER  t 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

t 

NUMBER  t 


TOTAL 


I 


LETTERS  Cl300> 

RHODES  ISLAMO 
BACHELOR*  5  ** 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'  S 
FEMALE 
'MALE 

SOUTH  CAROLINA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE' 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  OAKOTA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
*  FEMALE 

MALE  " 

TENNESSEE  <v 
BACHELOR'S 
FEMALE 
HALE 

n  MASTER'S 
V     '  FEMALE 
MALE  « 

OOCTOR'S  ' 
FEMALE 
MALE 

TEXAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

0OC70R»5 
FEMALE 
MILE 

UTAH 

BACHELOR' 5' 
FEMALE 

v  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 

MALE 

*  v 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

VERMONT 

BACHELOR'S 
•FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

VIRGINIA 

8ACHELXJR»5 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


7  INSTITUTIONS) 


I 

•  2 

IS 

2*9 

0 

6 

2.6 

I 

7 

3*3 

0 

•  0 

1 

.7 

0 

*  .o 

1 

1.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

4.0 

0 

.0 

1 

6.7 

0 

.0 

-  0 

•  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

-o 

0 
0 

0 
0 
0 


.6 

♦  3 
1*0' 

1.4 
2*0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 


2 

♦  4 

21 

4.1 

1 

♦  3 

10 

3.3 

1 

♦  5 

11 

5.2 

0 

♦  0 

3 

2.1 

0 

♦  0 

3 

390 

0 

♦  0  . 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

4.0 

0 

♦0 

1 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

492 
294 
198 

137. 
93 
44 


95.5 
96.4 
94.3* 

95*1 
93.9 
97.8 

24  96.0 
14  93.3 
10  100.0 


2 
1 
1 

4 
3 

-  1 
0 


•  4 

•  3 
.5 

2.8 
3.*0 
2.2 

.0 

•  0 
•0 


11  INSTITUTIONS) 

♦  0  0  .0 

♦0  0  .0 

♦0  0  .0 


♦  0 
.0 
.0 


36  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

♦  0 


60 
42 
18 


7.3 
10.1 
4.5 

6.5* 

7.7 

4.4 

.0 
.0 
.0 


60  IN5TITUTI0N5) 


•  2 
.3 
.2 

.3 
.4 
.0 

#  .0 

•  0 
•0 

7 

.5 

•  4 

•  5 

•  0 

•  0 
•0 

•0 
<  .0 

•  0 


94 
52 
42 


5.6 
4.7 
7.3 


5  1.3 
4  1.6 
1  .8 


1.3 
2.9 
•  0 


IN5TITUTI0N5I 
1  *2 

0  .0 

1  .5 


•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 


13  INSTITUTIONS) 

.0  5  1«6 

.0  2  1.1 

.0  3  2.3 


♦°  , 
.0 
•  0 


4  2.6 
*0  .0 
'   4  7.7 


35  XN5TITUTI0N5) 
.2  71  6.4 

♦  0  *v 

♦4  27 


6.7 
6.0 


•  0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 
.0 

•  0 

.0 

,♦0 

•  0 


9  4.4 
8  6.3 
1  1.3 


♦  0 
.0 

♦  0 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
♦0 
.0 


63 
42 
21 


7.7 
10.1 
5.2 

6.S 
7.7 
4.4 


1 

3.6 

0 

.0 

1 

3.6 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

6.3 

0 

♦  0 

1 

6.3 

6 

•  4 

112 

6.6 

216 

12.8 

5 

♦  5 

61 

7.*  * 

141 

12.7 

1 

•  2 

31 

5.4 

75 

13.0 

2 

.5 

18 

4.7 

26 

6.6 

1  ~ 

.4 

11 

4.4 

17 

6.8 

1 

•  8 

7 

5.3 

9 

6*8 

2 

2*7 

0 

.0 

3 

4.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.9 

2 

,  5.0 

0 

.0 

.2 

5.0 

3 
1 

;  *7 

'  .4 

0 
0 

tO 
*  .0 

6 
2 

1.4 
.8 

2 

*  1.1 

0 

.0 

4 

2.2 

1 

1.2 

0 

.0 

1 

1.2 

1 

1.8 

0 

.0 

1 

1.8 

0 

.0  m  ■ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

.6 

1 

.3 

8 

2.5 

1 

.  *5 

0 

.0 

3 

1.6 

1 

.8 

1 

.8 

5 

3.9 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4 

2.6 

.  0 

.0 

0 

♦Q 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

.0 

4 

7.7 

t> 

2 

•  2 

7 

.6 

82 

7.4 

2 

.3 

4 

.6 

50 

7.6 

0 

♦  0 

3 

♦  7 

32 

7.2 

10 
9 
1 


4.9 
7.1 
1.3 


750 
370 
380 

112 
69 
43 


91.8 
88.9 
94.8 

91.1 
88,  5 
95.6 


♦  5 
1.0 

♦  0 


3.8 


27 

96.4 

0 

♦  0 

12  100.0 

0 

.0 

IS 

93.8 

0 

.0 

460 

86.4 

13 

•6 

964 

86.8 

6 

♦  5 

496 

89.8 

7 

1.2 

342 

89.3 

15 

3.9 

223 

88*8 

11 

4.4 

119 

90.2 

4 

3.0 

68 

90.7  * 

4 

5.3 

31 

88*6 

3 

8.6 

37 

92.5 

1 

2.5 

of 

S> 

4.5 

401 

94.1. 

19 

225 

93.4 

14 

5.8 

176 

95.1 

5 

2.  7 

74 

89.2 

8 

9.6 

47 

85.5 

7 

12.7 

27 

96.4 

1 

3.6 

3 

75.0 

1 

25.0 

0 

.0 

0 

.0 

■3 

75.0 

1 

25.0 

306 

97.5 

0 

♦  0 

182 

98*4 

0 

•  0 

124 

96*1 

0 

.0 

149 

95.5 

3 

1.9 

104 

100.0 

0 

•  0 

45 

86*5 

3 

5.8 

#013 

91.9 

7 

•  6 

601 

91*8 

4 

.6 

412 

92.2 

3 

.7 

188 

92*6 

5 

2.5 

116 

91.3 

2 

1.6 

72 

94.7 

3 

3.9 

515 
305 
210 

144 

99 
45 

25 
15 
10 


24  INSTITUTIONS) 
.0              S3  11.7 
♦0              34  13.6 
.0             19  9.4 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 
♦0 

53 
34 
19 

o 

11.7 
13*6 
9.4 

399 
216 
183 

88*3 
86*4 
90*6 

0 
0 
0 

•0 

•  0 

•  0 

452  : 
250  * 
202 

.0  * 
.0  3 
♦0          ,  1 

6.7  9 

7.1 

5.6 

0° 

0. 
0 

♦0 
♦  0 
.0 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

4 

3 

r 

6.7 
7.1 
5.6 

56 
39 
17 

93*3 
92*9 
94*4 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•o 

60  '    v  s 
42  ' 

u       '  ; 

.0  2 
.0  2 
.0  o 

7.4 
13.3 
•  0 

0 
0 
0 

♦  0 

•  0 

.0  .  . 

0 
0 
0 

•0 
♦  0 
.0 

2 
2 
0 

-7.4 
13*3  • 
•  0 

25 
13 
12 

92*6 
86*7 
100*0 

0 

\  0 

\  0 

.0 

•  0 

•  0 

27  ; 

15  ' 
12 

0 

.0 

tl29  .98*5 

1.5 

131 

0 

.0 

^       81  97*6 

\! 

2.4 

83 

0 

.0 

48  100*0 

•0 

48 

\  <?  * 

0 

.0 

11  91*7 

1 

8*3 

12 

0 

.0 

7  87*5 

1 

12*5 

8 

t 

0 

.0 

4  .100.0 

0 

•0 

4 

817 
416 
401 

123 
78 
45 

28 

12 

16  % 


11669" 
1.111 
578 

1  383 
251 
13^ 


75 
35 
40 


426 
241 

185* 

83 
55 
28 

4 

J 


314 
185 
129 

156 
104 
52 


It  102 
655 
447 

203 
127 
76 


?ERJC 


2262 


2322 


'TABLE  21.    TOTAI?  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDXATION  BY  RACE,  ETHNICITY  AND  SEXt 
\'  STATE  AND  NATION    1978-1979  3 

v" 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

.    NUMBER  X 


BLACK  -  ASIAN  OR 

NON-HlSPANlC  PACIFIC  ISLAMOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  % 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 


VIRGINIA-^ 

DOCTOR'S^ 
FEMALE 
°  MALE 


0 
0 


35  INSTITUTIONS! 
•0  1  4.5'- 

•  0  0  .0 

•0  1  5.9 


•  0 
•0 

•  0 


4.5 
•  0 
5.9 


21  95.5 
5  100.0 
16  94.1 


22 
5 
17 


WASHINGTON 


BACHELOR'S 

2 

FEMALE 

2 

'  *  MALE 

0 

MASTER'S 

0 

FEMALE 

0 

MALE 

0 

DOCTOR'S 

0 

FEMALE 

0 

<f               MALE  ^ 

0 

WEST  VIRGINIA 

f  c , 

BACHELOR'S 

0 

-  FEMALE 

0 

f  MALE 

0 

MASTER'S 

0 

FEMALE 

0 

MALE 

0 

15  INSTITUTIONS! 
•  2  ^6s.  UO 

.4  6  1.2^ 

•0  2  .7' 


1.3 
2.3 
.0 

.0 
»0 
•  0 


16  INSTITUTIONS! 
•0  5    .  2.5 

.0'  -  4  J. 3 
•0  1  1.2 


1  1.2 
1  1.9 

0  /o 


11 

1.4 

5 

•6 

♦ 

26- 

3.2 

764 

9*4:4 

19 

2.3 

809 

9 

♦1.8 

2 

.4 

19 

3.8 

470 

93.4 

14 

2.8 

503 

^  2 

•  .7  • 

3 

1.0 

7 

2.3 

294 

96.1 

5 

1.6 

306 

3 

*  2V0^  . 

1 

.7 

3.9 

"ft 

86.9 

14 

9.2 

153 

1 

1.1 

A 

1.1 

•  4 

4.6 

88.5 

6 

6.9 

87 

2 

3.0 

0 

2 

3.0 

56 

84.8 

8 

66 

0 

.0  ' 

0 

•0 

0- 

22*^1.7 

2 

8.3 

24 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

8 

88.9 

1 

11.1 

9 

"  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0  < 

-1 4^ 

_93.3 

1 

6.7 

15 

1 

•  5 

6 

2.9 

198 

97.1 

0 

1 

•  8 

5 

4.1 

116 

✓95.9 

0 

0 

*  .0 

1 

1.2 

82 

98.8 

0 

C, 

•0 

1 

1.2 

82 

97.6 

1 

0 

:o' 

1 

1.9 

52 

98.1 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

>0 

96.8 

1 

•o 
•o 

1.2 
•  0 

3.2 


.204 
^121 
^83 

84 

53 
31 


WISCONSIN 

BACHELOR'S 
FEMMLE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
w  F EH ALE 
*  MALE 

WYOMING 

BACHELOR'S  " 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

THE  STATES  ANO  D.C. 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

f  OOCTDR'S 
FEMALE 
MALE 

GUAM  « 

BACHELOR'S 
FEMALE 
...MALI- 
PUERTO  RICO 
BACHELOR'S 
•  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALf 
t  MALE 

VIRGIN  ISLANOS 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

OUTLYING  AREAS 
"    BACHELOR'S  ' 
FEMALE 
MALE  , 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE  . 


31  INSTITUTIONS) 


12 
7 
5 


1.4 
1.5 
1.3 


5  2.6 
3  2.6 
2  2.5 


1  INSTITUTIONS) 

•0  2  8.3 

•0  1  6.7 

•0  1  11*1 


0 

»  0 
°0 


•  0 

•  0 
•0 


0 
0 
0 

0 

0  / 
0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 


4 

.5 

19 

2.2 

812 

95.9 

16 

1.9 

.  847 

2 

•  4 

10 

2.1 

458 

96.2 

8 

1.7 

476 

2 

•  5 

9 

2.4 

354 

95.4 

8 

2.2 

371 

2 

1.0 

8 

4.1 

176 

90.3 

11 

5.6 

195 

1 

.9 

5 

4.3 

106 

92.2 

4 

3.5 

115 

1 

1.3 

3 

3.8 

70 

87.5 

7 

8.8 

80 

1 

2.0 

1 

2.0 

48 

96.0 

1 

2.0 

50 

1 

3.6 

r 

3.6 

26 

92.9 

1 

3.6  i 

28 

0 

•  0 

0 

•  0 

22 

100.0 

0 

•  0* 

22 

0 

.0 

2 

6.3 

22 

91.7 

0 

..0 

24 

0 

•  0 

1 

6.7 

v  14 

93.3 

0 

.0 

15 

0 

.0 

1 

11.1 

8 

88.9 

0 

•  0 

9 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

•  0 

7 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100. 0 

0 

•  0 

4 

0 

•  0 

0 

9  * 

•  0 

3 

100.  0 

0 

•  0 

3 

1,281 

INSTITUTIONS) 

«■> 

4T,  978 

110 

•3 

2,192 

5.2 

422 

1.0' 

622 

1.5 

3,346 

8.0 

36,153 

90.9 

479 

1.1 

48 

•  2 

1,416 

5.8 

265 

1.1 

364 

1.5 

2,093 

8.6 

21,940 

90.3 

270 

1. 1 

24,303 

62 

•4 

*  776 

4.4 

*  157 

.9 

258 

i 

n.5 

1,253 

7.1 

16,213 

91.7 

209 

1.2 

17,675 

16 

•  2 

327 

3.7 

120 

1.4 

149 

1.7 

612 

6.9 

7,837 

68.2 

434 

4.9 

8,883 

6 

•  1 

237 

4.4 

85 

1.6 

94 

1.7 

422 

7.8 

4,764 

88.0 

231 

4.2 

5,437 

10 

•  3 

90 

2.6 

35 

1.0 

55 

1.6 

190 

5.5 

3,053 

88.6 

203 

5.9 

3,446 

3 

•2 

*  71 

3.7 

« 
26 

1.4 

19 

1.0 

119 

6.2 

1»684 

87.5 

121 

6.3 

1,924 

2, 

.3 

c26 

3.3 

6 

•  8 

9* 

1.1 

43 

5,5 

704 

89.7 

•38 

.4.8 

785 

1 

•  1 

45 

4.0 

20 

1.8 

•  9 

76 

6.7 

980 

86.0 

83 

7.3 

1,139 

( 

1 

INSTITUTIONS) 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

40.0 

0 

.0 

2 

40.0 

3 

60.0 

■^0 

.0 

'  5 

0 

•0 

0 

•  0 

2 

40.0 

0 

•  0 

2 

40.0 

,3 

60.0 

0 

.0 

*  "5 

0 

•  0 

0 

•  0  * 

0 

•  0 

0 

.0 

«  0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

{ 

11 

INST  IT UT  IONS) 

353 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

350 

99.2 

350 

99.2 

3 

•  8 

0 

•  0 

0 

•0 

Oi 

•  0 

0 

.0 

260 

98.9 

260 

98.9 

3 

1.1 

0 

•  0 

263 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

90 

100.0 

90 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

<t  90 

o  » 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

33 

100.0 

33 

100.0 

o  0 

•  0 

0 

.0 

•  33 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

«.o 

28 

100.0 

28 

100. 0 

0 

•  0 

0 

-.0 

28 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

100.0 

5 

1QO.0 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

40 

6 

100.0 

6 

100.0 

0  ' 

•  0 

0 

•  0 

6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

100.0 

4 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

0 

•  0 

'  0 

•0 

0 

•  0 

2 

100.0 

2 

100.  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

( 

1 

INSTITUTIONS) 

33.3 

0 

•0 

2 

66.7 

0 

.o' 

0 

•  0 

2 

66.7 

0 

•  0 

1 

3 

0 

•  0 

2 

66.7 

0 

.0 

0 

•0 

2 

66.7 

0 

•  0 

1 

33.3 

3 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

'.0 

0 

13 

INSTITUTIONS) 

•> 

1.7 

361 

0 

•0 

2 

.6 

2 

•  6 

.  350 

97.0  , 

354 

98.1 

6 

1 

•  3 

0 

•0 

2 

.7 

2 

.7 

260 

95.9  r 

264 

97.4 

6 

2.2 

1 

•  4 

271 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

90 

lop.o 

90 

100.0 

0 

.0 

0 

•  0 

90 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

'  33 

100.0 

33 

100.0 

o. 

.0 

0 

.0 

33 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

28 

100.0 

"  28 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

28 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

100.0 

5 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

FERLC 


2263 


2323 


TAKE.  21 


.  Tom-oaMs  ********  «jsi»-us*Jsas^  h,oh"  eoucTt,on  sy  race* 


ETHNICITY  ANO  SEX* 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  *  ASI AN  0* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


OOCTOR' 
FEMALE 
 MALE- 


NUMBER 

0 
0 

 o- 


♦o 

•  0 

— 0- 


HUN8ER 


•  0 

•  0 

>0 


NUMBER 

0 
0 
0 


BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR' S 
&  FEMALE 
MALE 


110 
48 


194 
414 


5.2 
5.8 


62 

.3 

776 

4.4 

16 
6 
10 

.2 

•  1 

•  3 

327 
.237 
90 

3.7 
4.3 
2.6 

3 
2 
1 

•  2 

•  3 
>t 

71 
26 
45 

3.7 
3.3 
3.9 

.0 
♦  0 
.0 


HISPANIC 

e  > 

NUMBER  I 

6  100. C 
4  100*0 
2  100*0 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE  NON-RESIOEOT 
NON-HlSPANfC  ALIEN 


NUMBER 


MAJOR  FIELD  AGGREGATE  1500  .(     1.294  iNSTITUTIOHS) 


6  100*0 
4  1$&.0 
2  100*0 


NUMBER 

0 
0 
0 


NUMBER 


TOTAL 


424 
267 
157 

1.0 
1.1 
♦  9  * 

972 
624 
346 

2.3 
2.5 
2.0 

3 
2 
1 

,700 
,357 
,343 

8.7 
9.6 
7.6 

38,159 
21.946 
16.213 

120 
85 
35 

1*3 
1.6 
1.0 

182 

122 
60 

2.0 
2*2 
1.7 

645 
450 
195 

7.2 
8.2 
5.7 

7»83* 
4,78* 
3.05* 

26 
6 
20 

1.3 
.6 
1.8 

25 
13 
12 

1*3 
1.6 
1.1 

125 
,  47 
76 

6.5 
6.0 
6.B 

1.684 
704 

980 

90*1 
69.3 
9U3 

87.9 
87.5 
88.5 

87.3 
89*2 
85*9 


o 

.0 

6 

0 

•  0 

4 

c 

•  0 

I 

460 

1.1 

42,339 

\1\ 

1*1 

2«,574 

209 

1.2N 

17.765 

434 

4.9 

8.916 

231 

4.2 

S465 

203 

5.* 

3.451 

121 

6.3 

1.930 

38 

4.8 

789 

83 

7.3 

1.141 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

Om 

0 
0 


.LIBRARY  SCIENCE  (1600) 

•ALABAMA- 

BACHELOR*  S 
'  FEMALE 
•  MALE 

MASTER'S 
FEMALE  o 
MALE 

ARIZONA 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

ARKANSAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

CALIFORNIA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOV  S 
FEMALE 
MALE 

■  COLORADO 

MASTER' S 
FEMALE 
*  MALE 

OOCTOR' S 
FEMALE 
MALE 

CONNECTICUT 
BACHELOR'  S 
.  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 

..FEMALE. 
"  MALE 


(DISTRICT  OF  COLUMBIA  ( 
MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

FLORIOA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR' S 
FEMALE 
MALE 

GEORGIA  ^ 

MASTER'S 
FEMALE, 
MALE 


4 

INSTITUTIONS) 

Oi 

.0 

0  *o 

0 

•  0 

0  *o 

0 

♦  0 

0  *o 

On 

.0 

22,  23*2 

0 

.0 

19  24*1 

0 

•0 

3  18*6 

( 

• 

2 

INSTITUTIONS) 

9  0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0  *o 

0 

♦  0 

o  *o 

HAWAII 

HAftER'S 
v  FEMALE  " 
*ALE 


INSTITUTIONS) 

o  *o 
0  *o 
0  *o 


5  INSTITUTIONS) 
*0 
♦  0 
.0 


13 
12 
1 

0 
0 
0 


3*6 
4.3 
1.2 

.0 
.0 
•0 


0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

t 

3 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

( 

"  1 

0 

•  0 

0 

■  .0 

0 

•0 

( 

4 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•0 

1 

•  6 

1 

.7 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

3  .0 

< 

4 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

t 

1 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•0 

INSTITUTIONS) 
1 
1 

0 


INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 


•  0 

•  0 

•  0 


INSTITUTIONS) 

3  2.9 
2  2.4 
1  5.6 

4  INSTITUTIONS) 
5  15.2 

4  13*3 
1  33*3 


5.1 

6.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


INSTITUTIONS) 
48  27.9 
35  24.0 
13  .50.0 

INST  ITUTIONS) 
0  *0 
0  .0 

0  *0* 


24 
19 
5 

0 
0 
0 


1.1 

1.4 
.0 


•  0 
.0 
.0 


6.6 
6.8 
5.9 


0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 
.0 
.0 

.9 

1.1 

.0 


2*9 
3.6 
♦  0 


.0 
.0 
.0 

.6 
.♦7 
•  0 

.0 
.0 
.0 


.6 
♦  7 
.0 


20  34.5 
17  37.0 
3  25*0 


*  9 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

22  • 

23.2 

0 

♦  0 

19 

24.1 

"0 

.0 

3 

18.8 

10 

10*8 

11 

11.8 

7 

9.5 

8 

10.6 

5 

15*8 

3 

15*8 

0 

.0 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

14.7 

0 

.0 

2 

20*0 

y  0 

•  0 

0 

•  0 

» 

10 

2.8 

48 

13*2 

2.5 

39 

14*0 

3 

9 

10*6 

0 

♦  0 

0 

*0~ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

2.  1 

4 

2*9 

3 

2.5 

4 

3.3 

.  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

.9 

0 

.0 

1 

1.1 

0 

.0 

0 

.0 

.0 
.0 
.0 


5.9 
6.0 
5.6 


0 

«•  .  0 

5 

15*2 

0 

*0 

4 

13*3 

0 

*0 

1 

33*3 

3 

1.7 

14 

7.9 

3 

2*0 

14 

9.4 

0 

*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  0 

7 
7 
0 

71 
58 
13 


100*0 
100*0 
*0 

74*7 
73*4 
81*3 


82 
66 
16 


88*2 
89*2 
84*2 
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J 

0 

3  iod\o  . 

2  100*0 
1  100*0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

3 

2         -  *■ 
1          *  . 

626  89*2 
496  89*4 
130  88*4 

33 
24 
9 

4,7 
4.3 
6.1 

702 
♦  555 
147 

6  85*7 
4  80*0 
2  100*0 

1 
1 

0 

14.3 
20.0 
.0  • 

7 

»«• 

30  100*0 
29  100*0 
1  100*0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

30 

& 

m  1  \ 

15fl  82*3 
122  79*7 
36  92*3 

"2 

,  0 

2 

1.0 
•  0 
5.1 

192           -  V 
153 

39  , 

3     75. Oq 
3  75*0 
0  «Q 

0 
0 
0 

♦  0 
•0 

•  0 

♦  I 
4 

0  ; 

16  88*9 
14  87*5 
2  100*0 

0 
0 
0 

a 

.0 
•  1) 
•0 

4  18 

lit  ~ 

2  , 

216  85*5* 
172  8T*B 
46  78*0 

15 
7 

8 

'5*9 
3*6 
13*6 

255- 

196  ! 
59 

5  10G-* 

2  100*0 

3  100*0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
•0 

Z 
3 

8  80*0 
8  80*0 
'    0  *0 

0 
0 
0 

'  .0 
•  0 
•0 

10         ,  ' 

10       «  ; 

0'       *  ; 

;ERIC.  


♦TAKE  2  U    TOTAL  OEGAEES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREQ  8T  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  ByNuCEi  ETHNICITY  A  NO  SEXt 
—   STATE *AHO  NATION    19T8-19T9  %  *  1  * 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-H IS PANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 
LIBRARY  SCIENCE  (1600} 


NUMBER 


OKLAHOMA 

_  MASTER'S 
FEMALE 
MtLE 

OREGON  « 
-  HASIESIS^ 
FEMALE 
*  MALE 

PENNSYLVANIA. 
'  BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
  MALE 


( 

0 
0 
»0 


0 
0 

0* 

0 
0 
0 


3  INSTITUTIONS) 
•0  1  4*0 

♦  0  If  4*5 
.9              0  .0 

1  INSTITUTIONS) 
.0  0*0 

-so  a 

♦  o 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON**  HISPANIC 


NUMBER  o 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 


.0 
.0 
*0 


0 
0 

0  «. 


♦  0 

♦  0 
.0 


4.0 
4.5 
.0 


o 

«» 

23 

92*0 

1 

4.; 

25 

20 

90.9 

1 

4.5 

22 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

58 

90*6 

•  5 

T.« 

64 

42 

93.  3~ 

2 

4*4 

45 

16 

84*2 

3 

15*8 

19 

0 
0 

*  0 

15 

13  ■ 
2 


.0 

•  0 

•  0 

4.0 
4.3 

2.9- 


95 
4 


372 
304 
—6  a- 


DOCTOR'S  0 
FEMALE         \  0 
MALE  0 


•  0 
.0 

•  0 


1  T.l 
1  12.5 
0  .0 


RHOOE  ISLANO 
MASTER*  S 
FfcNALE 
MALE 

SOUTH  CAROL IMA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

NASTfcR'S 
FfMALE 
KALE 

SOUTH  OAKOTA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S. 
FEMALE 
MALE 


( 


1  INSTITUTIONS) 
.0      <.         0  .0 
.0  0  .0 

♦  0'  0      '  .0 

4  INSTITUTIONS) 

♦0  8    66..  7 

.0  *  t6.7 

•  0  0  *0 


8  10*0 
8  12*5 
0  *0 


2  INSTITUTIONS) 
.0  0  *0 

♦  0  0  *0 

*0  ,    0  .0 


♦  0 
.0  .» 

♦  0 


♦  0 

♦  0 

♦  Q 


4  INSTITUTIONS) 


MASTER'S 

0 

.0 

4  2.8 

FEMALE 

0 

.0 

4  3.6 

MALE 

>        o  . 

•  0 

0  .0 

TEXAS 

( 

8 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

0 

.0 

6  13.6 

FEMALE 

0 

•  0 

05  11.9 

MALE 

0 

•  0 

1  50.0 

f  MASTER'S 

3 

1.0 

6  2.6 

FEMALE 

3 

1.2 

6  3.3 

y                      1  MALE 

*  0 

•  0 

0  .0 

i  CSCTOR'S 

—  0 

•0 

0  .0 

"  FEMALC 

0 

.0 

0  .0 

%           ■    •  MALE 

•  0 

•  0 

0  .0 

UTAH 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

v:rgFnia  . 

blCHELOR'  S 
FEMALE 
-  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

WASHINGTON 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

t 

WEST  VIRGINIA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE- 
MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


1  INSTITUTIONS) 
*0  0  *0 

*0  0  .  *0 

•  0  0  *0 

i 

4  INSTITUTIONS) 
*0  4  16*0 

*0  .2  8*T 

.0  2  100.0 


•  0 

•  0 

•  0 


1  0 
0 
0 


♦  0 
.0 
.0 


4  INSTITUTIONS! 

*0  2  1*6 

*0  2  2.1 

•*0  0  .0 

4  INSTITUTIONS) 


5.3 
6.3 
.0 

.0' 
.0 
♦  0 


0 

.0, 

0 

♦  0 

1 

7*1 

10 

T1.4  * 

3 

21*4  * 

14 

o 

♦  0 

Q 

♦  0 

I 

12*5 

T5.0 

1 

12*5 

6 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4 

6*6.  T 

2 

33*3 

6 

1 

c  *c 

o 

t 

.0 

2.2 

45 

9T.8 

0 

♦0  «S 

46 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

34 

100.0 

0 

♦  0 

34 

1 

8.3 

0 

♦  0 

1 

6.3 

11 

91.7 

0 

•  0 

12 

0 

♦  0 

0 

•  0 

6 

66.T 

4 

33.3 

0 

•  0 

12 

0 

.0* 

0 

•  0 

8 

66.T 

4 

33.3 

0 

•  0 

12 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

0 

•  0 

0 

3 

3.8 

0 

♦  0- 

11 

13.8 

69 

66.3 

0 

♦  0 

80 

3.1 

0  * 

♦  0 

10 

15*6 

54" 

84.4 

0 

•  0 

64 

! 

6.3 

0 

.0 

I 

6*3 

15 

93.8 

0 

•  0 

16 

0 

•  u  t 

o 

.  0 

Q 

♦  0 

100.0  % 

o 

•  0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

p 

v  *o 

0 

.0  1 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

0 

i 

.0 

0 

i 

100*  0 

0 

♦V 

j 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*  .0 

7 

100.0 

0 

•  0 

T 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

t 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

2 

1.4 

0 

«• 

.0 

6 

4.2 

131 

92*3 

5 

3*5* 

142 

2 

1.8  * 

0 

.0 

6 

5.4 

102 

91*1 

4 

3.0 

112 

0 

•  0 

"  0 

♦  0 

0 

,  .0 

29 

96*T 

1 

3.3 

30 

0 

«*0 

I 

C  »9 

15.9 

36 

61*8 

1 

.  2.3 

44 

0 

•  0 

1 

2.4 

6 

14.3 

35 

83*3 

1 

2.4 

42 

0 

•  0 

0 

.0  . 

1 

50.0 

1 

50*0 

0 

♦  0 

2 

5 

1  .T 

1 5 

5.2  , 

31 

1 0.  T 

2  S3 

8T  .2 

2  .1 

290 

4 

1.6 

10 

4.1 

25 

10.2 

214 

87.3 

6 

2.4 

245 

I 

2.2 

5 

U.l 

6 

13.3 

5  39 

66?T 

0 

♦  0 

45 

0 

•  0 

0 

♦o# 

0 

•  0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

2 

0 

.0 

*  0 

•  0 

0 

.0  - 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

42 

1G0.0 

0 

•  0 

42 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

29 

100.0 

0 

•  0 

29 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

.0 

13 

0 

-°  * 

% 

0 

.0 

4 

16.0 

21 

84.0 

0 

4  .0 

25 

0 

.0 

0 

/•° 

2 

8.T 

21 

91.3 

0 

•  0 

23 

0 

.c 

0 

'♦0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

21 

100.0  « 

n 

♦  0 

31 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

31 

100.0 

6 

.0 

31 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

\ 

3 

2.3 

1 

•  8 

6 

4.T 

121s 

v  93.8 

2 

1.6 

129 

2 

2.1 

1 

1.0 

5 

5.2 

90" 

\93.8 

1 

1.0 

96 

1 

3.0 

0 

•  0 

1 

3.0 

31 

93*9 

1 

3.0 

33 

0 

.0 

0 

*.0 

1 

5.3 

18 

94. Vv 

0 

•  0 

19 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

6.3 

15 

93.8 

0 

.0 

16 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0  . 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

0 

♦  0  , 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

100*0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

•  0 

0 

*  ^o. 

7 

100.0 

0 

.0 

T 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

TABLE  ZU    TOTAL  OECAEES  FOR  *AJO*  FIELD  C^J|^j50^^JIT^S!!f9?9  Hl6H^  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY  ANO  SEX* 


ANCRICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  Oft 

NON-HISPANIC  PAC I F I C  *  I SLANDER 


HOMIER 


tll&Jtt  SCIENCE  (UOO) 

WISCONSIN 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S*  * 
FEMALE 
•  MALE 

"THFSTATES-JUlb  O.C. 
BACHELOR'^ — 
FEMALE 


Njnecft 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-Hl$PAN«C 

NUMBER  % 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER  A 


TOTAL 


•  0 

•  0 
•0 


0 
0 
0 
o 
0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 

0 

.0 

22 

100.0 

•  0 

0 

.0 

21 

100.0 

•0 

0 

.0 

,l 

100.0 

•  0 

4 

1.9 

2P1 

97.1 

•  0 

.  3 

1.9 

149 

96.8 

•  0 

1  • 

1.9 

52 

96.1 

•  0 

0 

•  Ob 

3 

100.0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

3 

100.0 

^-^maLe  v- 

— ~     o  - 

.0 

— ?" 

MASTER'S 

12 

•  2 

305 

FEMALE 

10 

•  2 

260 

MALE 

2 

•  2 

45 

OOCTOR'S 

0 

.0 

2 

FEMALE 

0 

•  0 

2 

MALE 

0 

•0 

0 

\ 

PUERTO  RICO 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OUTIYINC  AREAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FENAIE 
MALE 

OX  TOR'S 
FEMALE 
MALE 


5.2 
5.5 
3.9 

2.9 
5.6 
•  0 


107' 
87  1.8 
20  1./ 


»  l4 
0 
1 


c  1 


0 
0 

} 

0 
*0 

0 

0 

0 
0 


MAJOR  F1EL0  AGGREGATE  UOO  C 
BACHELOR' S  2 
FEMALE  2 
MALE  0  7 


MASTER'S 
FEMALE 
*  MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


12 
10 

2 

0 
0 

C 


INSTITUTIONS) 

*  0.  ".0 
0  .U 

0  .c 


INSTITUTIONS) 
•  0  o 
•0  o 

•o  .  o 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 
•0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 
0 

0 

0 

0  * 
,0 

0 
0 
0 


4 
•  0 
2.9 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


24  100. 0 
22  100.0 
2  100.0 


*£4  100.0 
22  100.0 
2  100.0 


24  100.0 
22  100.0 
2  100.0 


24  100.0 
22  100.0 
2  100.0 


•  0 

•  0 

•  0 


V 

\ 

0 

•  0 

22 

0 

•  0 

21 

0 

•  0 

^1 

2 

1.0 

207 

2 

1.3 

l>4 

0 

•  0 

,53 

0 

•  0 

*  <3 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

3 

5 

.9 

55B 

4 

•  8 

528 

I 

3.3 

30 

•  0 

•  0 
.0 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

0* 
0 
0 

»  0 
0 
0 


•  0 
.0' 
.0 

•u 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0* 

24 
22 
2 

0 
0 
0 


164 

•  4 

.4* 

•  0 

INSTITUTIONS) 
49  8.8 
44  6.3 
5  16.7 

2 
2 
0 

•  4 
•4 

.0 

3 
0 

15 

•  6 

•  0 

56 
51 
5 

10.0 
9.7 
16.7 

497 
473 
24 

e9.i 

89.6 
80.0 

*5 
4 
1 

•9 
IB 
3.3 

558 

5*8 
30 

•  2 

•  2 

•  2 

305 
260 
45 

5.1 
5.5 
3.9 

107 
B7 

20 

l.*8 
1.8 
1.7 

100 
BO 

20 

1.7  ' 

1.7 

1.7 

524 
*  437 
87 

8.8 
9.2 
7.5 

5*211 
*  4.161 
1.030 

87.9 
87.7 
88.7 

195 
151 
*  44 

i 

.  3.3 
3.2 
3.8. 

5*930 
4.769' 
1*161 

•  0 

•  0 
•0 

L.  2 
:  2 
0 

2.9 
5.6 
•  0 

1 

b 
l 

1.4 

.0* 
2.9 

0 
0 

0- 

•  0 
.0 
.0 

3 
2 
1 

4.3 
5.6 
2.9 

/ 

61 
32 

2'/ 

87.1 
88.9 
85-.  3 

6 
2 
4 

8.6 
5.6 
11.8 

70  , 

36 

34 

4 

MATHEMATICS  11700). 

ALABAMA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
*AL* 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

•  DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

ALASKA 

BACHELOR'S 
FEMALE 

MALE,  . 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

ARIZONA 

BACHELOR'S 
' FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
,  FEMALE 
,      .  MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


ERJC 


26  INSTITUTIONS.' 
.0      '       38  19.3 


•  0 
•0 

•  0 
•0 
.0 

.0 
.0 
•0 


20 
18 

1 
0 
1 

1 

0 

1 


23.8 
15.9 

6.3 

•  0 
9.1 

12*5 

•  0 
'25.0 


2  INSTITUTIONS) 
•0  0.0 
.0   .  0  .0 

.0  0  .0 


3 

1.5 

4. 

2.0 

45 

22.8 

15^ 

**  1 

1.2 

1 

1.2 

22 

26.2 

61 

2 

1.8 

3 

2.7 

23 

20.4 

90 

0 

•  0 

0 

.0 

:  S 

6.3 

13 

0 

•  0 

0 

•  0 

.0 

5 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

9.1 

8 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

12.5 

7 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

".0 

4 

0 

•  0 

0 

iO 

1 

25.0> 
•  * 

3 

12.5 
•0 
12.5 


0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

t 

4 

INSTITUTIONS) 

0 

•0 

0 

.0* 

1 

1.3 

0 

.0 

0 

•  0  > 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•0 

0  • 

•0 

0 

«0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•o , 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0- 

76.6 
72.6 
79.6 

81.3 
100.0 
72.7 

87.5 
100.0 
75.0 


.5 
l.Z 

•  0 

12.5 
•0 
18.2 

.0 

•  0 

*  .0 


.0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0  . 


2 

2.5 

3 

3.8 

75 

0 

•  0 

0 

.0 

29 

2 

4.0 

t 

3 

6.0 

46 

1 

5.0 

1 

5.0 

18 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1 

5.9 

1 

5.9 

15 

0 

.0* 

'  0 

•  0 

'o 

•0 

0 

.0 

0 

0 

.0  - 

0 

•0 

3 

92.0 

90.0 
100.0 
88.2 


•  0 
60.0 


1.3 

•  0 

2.0* 

5.0 

•  0 
5.9 

40.0 

•  0 
46.0 


197 
84 
113 

& 
11 

6 
'4 
4 


1 

12.5 

7 

87.5 

0 

•  0  ' 

8 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

1 

12.5 

7 

87.5 

0 

•  0 

.8 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•n< 

1 

0« 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

79 
29 

50  e 

20 
3 
17 

> 

0«  , 
5  t 


TAILS  21*.    TOTAL  CCCREES  FOR  NAJORFIELO  CONffRREO  IT  INSTITUTIONS  OF»HlCH£R  EOUCATlON  iV  RACE,  ETHNICITY  A  NO  SEX* 

STATE  ANO  NATION    19T§^lf7f  — 


.  AMERICAN  I NOlAN       ,    BLACK  ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE      NON-HI SPANtC  fACIFI C  I  SLANDER  HfSPANlC 


TO'AL 
MINORITY 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

,  t 

NUMBER 

X  ' 

NUMBER 

I 

MATHEMATICS  (1700) 

■r  » 

*  *  ARKANSAS 

( 

)4 

INSTITUT IONS! 

v  BACHELOR'S 

0 

•  0 

13 

13.3 

2 

2.0 

0 

•  0 

%5 

15.3 

FEN  ALE 

0 

•  0 

5 

13.2 

1 

2.6 

0 

.0 

6 

15.8 

«  MALE 

*o 

0 

•0 

B 

13.3 

i 

1  .  I 

n 

I  ° 

•  0 

9 

15.0 

MASTER'S 

0 

.0 

0 

.0 

2 

8.0 

0 

.0 

2 

8.0 

FEMALf 

0 

•0 

0 

•0 

1 

5.6 

0 

.0 

1 

5.6 

MALE 

0 

•  0 

0 

».o 

1 

1 4.  3 

o 

.0 

14.3 

CALIFORNIA  • 

( 

60 

INSTITUTIONS) 

203 

{  BACHELOR'S 

6 

•  6 

."31 

3.0 

140 

13.7 

26 

2.5 

19.9 

\  FEMALE 

2 

•  5 

16 

4.3 

73 

19.  5 

1.1 

95 

25.3 

!  MALE 

4 

.6 

15 

2.3 

67 

10.4 

22 

3.4 

106 

16.7 

MASTER'S 

1 

p  » 
"  4 

1.3 

23 

7.6 

7 

2.3 

35 

11.6 

•FEMALE 

0 

.0 

1 

10 

13.9 

1 

1.4 

12 

16.7 

HALE 

o 

I  ' 

•  4 

*  3 

1.3 

13 

*• 

2.6 

23 

10.0 

~   -            '  "doctor's. 

0 

•  0 

2 

1.9 

6 

5.7 

•o  . 

B 

T.6 

FEMALE 

•0 

0 

•  0. 

1 

5.3 

0 

•  0 

1 

5*3 

MALE 

0 

•  0 

2 

2.3 

K 

3 

5.8 

o 

.0 

7 

6.  1 

COLORADO 

( 

14 

INSTITUTIONS) 

•y 

10 

BACHELOR! S 

0 

•  0 

3 

1.6 

3 

1.6 

%  4 

2.2 

5.5 

»  FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

3.0 

I 

1.5 

3 

4.5 

*  MALE 

0 

.0 

%  3 

2.6 

■  1 

.  .9 

3 

2.6 

7 

6.0 

  MASTER'S 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

*>vo 

.0 

0 

•0 

FEMALE 

0 

■  .0 

-  0 

•  0 

0. 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

MALE 

-v 

"  0 

.•o 

-    .  0 

•  0 

4  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

OCCTOR'S 

0 

•0 

0 

• 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

*              *  FEMALE 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0* 

0 

•  0 

WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


83 

32 
51 

22 
17 
5 


769 
265 
504 


84.7 
64.2 
85.0 

88.0  * 

94.4 

71.4 


75.2 
70.7 
77.9 


205  67.7 
48  v  46.7 
157  66.0 


72 
13 
59 


68.6 
68.4 

66.6 


166 
63 
105 

34 
4 

30 

6 
1 
7 


91.6 
94.0 
90.5 

75.6 
8.0.0 
75.0 

66.7 
100.0 
63.6 


•  0 
.0 

k  4.0 

•  0 
14.3 


50  4.9 
15  4.0 
35  5*4 

>3,^20.6_ 
12  14.7 

51  22.1 


25 
5 
20 


23.6 
26.> 
23.3 


5  2.7 
1  1.5 
4  3.4 


11 
1 

10 


24.4 
20.0 
25.0 


4  33.3 
0  .0 
4  36.4 


TOTAL 


9* 
3* 

to 


CONNECTICUT 


16  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

2 

1.1 

5 

2.8 

FEMALE 

2 

2.7 

I 

1.4 

MALE 

0 

.0 

4 

3.9 

MASTER'S 

0 

.0 

1  > 

2.6 

FEMALE 

0 

•  0 

1 

6.3 

MALE 

o, 

•0 

0 

•  0 

OOCTOR'S 

0 

•0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•0 

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

25 
16 

7 


1.022 
375 
447 

 303- 

72 
231 


105 
"19 
66 


163 

67 
114 

45 
5 
40 

U 
1 
11 


0 

•  0 

1 

•  6 

8 

4.5 

165 

93.8 

3  1.7 

174 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

4.1 

70 

95.9 

0  .0 

73 

0 

•°  0 

1 

1.0 

5 

4.9 

95 

92.2 

3  2.9 

103 

• 

r 

2.6 

0 

.0 

2 

5.3 

31 

61.6 

5  13.2 

36 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

6.3 

11 

68.6 

4  n>25.0 

14 

i 

4.5 

0 

•  0 

1 

4.5 

20 

90.9 

1  4.5 

22 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

11' 

76.6 

3  21.4 

14 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

50*0 

1  50.0 

2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

10 

63.3 

2  16.7 

12 

OELAWARE 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


INSTITUTIONS) 
1  3.1 

0  .0 

1  6.7 


FLORXOA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

'  MASTER'S 
FEMALE 
*  MALE 

DOCTOR'S 
*  FEMALE 
MALE 

GEORGIA 
.  BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


20  INSTITUTIONS) 


0 

•  0 

16 

7.4 

3  1.4 

13 

6.0 

0 

•  0 

6 

9.9 

1  1.2 

7 

6.6 

0 

•  0 

B 

6.0 

2  1.5 

6 

4.5 

*  0 

•0 

1 

1.5  ' 

4  6.0 

2 

3.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3  14.3 

1 

4.8 

0 

•  0 

1 

2.2" 

1      2.2  * 

1 

2.2 

.0"* 

•  0 

0 

•  0 

1  4.0 

2 

8.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  4.5 

^ 

9.1 

30* 

INSTITUTIONS) 

*o 

•  0 

52 

21.1 

1  .4 

•4 

0 

•  0 

29 

24.6 

0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

23 

17.6 

1  .8 

1 

•  6 

.0' 

•  0 

•  0 


MASTER'S 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•? 

•FEMALE 

v  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

/o 

MALE 

0 

.0 

o 

0 

•  0 

0 

.0 

oocroft's 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

^            K  FEMALE 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE  „ 

0 

•0 

0 

.0 

0 

o  ^ 

OISTRICT  OF  COLUMBIA 

( 

-  B  INSTITUTIONS) * 

«] 

BACHELOR'S 

1 

1.5 

16 

23.5 

FEMALE 

1 

2.9  . 

10 

29.4 

2.9 

MALE 

0 

•  0 

6 

17.6 

*  .0 

MASTER'S 

0 

•  0 

0 

•  0 

1.3 

FEMALE 

.0 

.0  ' 

0 

•  0 

.0 

MALE 

0 

•  0 

0 

•0 

1.6 

DOCTOR'S 

0 

•0 

0„ 

•  0 

40.0 

FEMAtE       «  ; 

0 

.0 

0 

•  0 

50.0 

MALE 

0 

.0« 

0 

•  0 

33.3 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 
.0 


3.1 

•  0 
6.7 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 


.30  93.3 
17  100.0 
13  86.7 


63.3 
66.7 
100.0 

100.0 
•  0 
100.0 


32 
16 
16 

7 
4 

3 

3 

.  0 
3 


14.9 
19.6 
11.9 

10.4 
19.0 
6.5 

12.0 
•  0 
13.6 


54  21.9 
29  24.6 
25  19.4 


190 
88 
102 


76.9 
74.6 
79.1 


3.1 

6.7 

16.7 
33.3 
♦  ♦0 

•  0 

•  0 

•  0 


176 

61.9 

7 

3.3 

63 

7T.8 

2 

2.5 

113 

B4.3 

5 

3.7 

52 

77.6 

B 

11.9 

16 

76.2 

1 

4.6 

36 

76.3 

7 

15.2 

13 

52.0 

9 

36.0 

3 

100.0 

0 

•0 

10 

45.5 

<* 

40.9 

1.2 
•  8 
1.6 


32 
17 
15 

6 

*  3 
3 

♦1 
0 
1 


1 

1.5 

19 

27.9 

34 

50.0 

15 

22.1 

66 

0 

.0 

12. 

35.3 

13 

36.2 

9 

26.5 

34 

1 

2.9 

7 

20.6 

21 

61.6 

'  6 

17.6 

34 

0 

.0 

1 

1.3 

31 

,  41.3 

43 

57.3 

75 

0 

•  0 

0 

.0 

10 

50.0 

10 

50.0 

20 

0 

•  0 

1 

1.6 

21 

36.2 

33 

60.0 

55 

0 

•  0 

2 

40.0 

3 

60.0 

0 

•0 

5 

0 

•  0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

•  0 

2 

0 

.*0 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

.Q 

3 

215 
61 
134 

67 
21 


25 
3 
22 


247 
116 
129 


,  2269 
(  - 


4* 


TJmi  21.  "TOTAL  D6SREES  FOA>HAJGR  FIELQ  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS^  HIGHER  EDUCATION  BTRACE.  €TH*ICITY  A  NO  SEX*, 
iMit  ft.    iu    ».  vc  STATE  AND  NATION  19T6-1979 


AFRICAN  INOIAN  SLACK  r  JP     'ASIAN  OR  ♦ 

ALASKAN  NATIVE      NON-HI  SFANlCWTCIFIC  ISLAND  *HISFANIC 


MATHEMATICS  117001 

GEORGIA 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
"  FEMALE 
-  HALE 

* 

HAWAII" 

BACHELOR'S 
FEMALE 
*  »o  HALE 


*  HA*T£R'S~: — 
'FEKAU 
KA..E 

DOCTOR'S 
FEMALE 
HALE 

■coaho 

bachelor* s 

FEMALE 
"  MALE  . 

MASTER'S 
FEMALE 

J  "HALE* 

^OOCTOR'S 
FEMALE 
HALE 

Illinois 
bachelor's 
"female 

HALE 

MASTER'S 
FEMALE 

OOCTOR'S 
FEMALE. 
HALE 

INDIANA 

BACHELOR'S*  ' 
FEMALE 
HALE 

^HASTER'S 
FEMALE 
*     .MALE  - 

OOCTOR'S 
FEMALE 
HALE 
*  i 

"IOWA 

BACHELOR'S  . 
FEHALF 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE* 

-     DOC  TOR'S 
.  FEMALE 
'  MALE 

KANSAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
HALE 

MASTER'S 
F  WALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE- 
MALE 

KENTUCKY 

BACHELOR'S  * 
FEMALE 
HA\S 


NUMBER 

'•"•/ 


NUMBER 


30  INSTITUTIONS) 
.0 
.0 
•0 

V 

•0 
.0 

*.o 


7  13.7 
2*  *7.4 
*5**2Q.B. 


'NUMBER 


NUMBER 


.0. 
.0 
.0 


*»  • 

•0 
.6 
•o 

"20.0- 
'.,.0 
22.2 


3  INSTITUTIONS! 


0  .0 
.0  .0 
w0  .0 

o  ^So- 

0  .0 
0  .0 


C 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
O 


.0 
.0 
•  G 


3 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


16 
B 

8  61 

o- 

0 
0 

i 

0 
0 
0 


69.6 

"1 


♦o- 

.0- 
.0 

•o 

.0 
.0 


5  INSTITUTIONS) 


•0 

.0  " 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0  * 
.0* 
•0 


0 
0 

.  0 

0 
0 
"0 

•.o 

>  i 


•0 
.0 

•°. 

•  0 
.0  ' 

•  0 

•0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


47  INSTITUTIONS! 

4.5 
3.1 
■5.5 

2.7 
1.5 

3\4 

♦0 
•  0 
.0* 


2 

♦3 

27 

0 

•0 

2 

1 

.5* 

5 

0 

•0 

1 

1 

.8  * 

4 

0 

•0 

0 

•0 

•  0 

TVO 

0 

•0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

o. , 


3  -4.6 
0  .0 
3.  6tl 


.0 

•  0 

•  0 


•0 
•  0 
•0 


{ 

» 

19 

INSTITUTIONS)* 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

0 

•  .0 

o  0 

•0 

0 

0 

•  0 

<0 

•  .0 

0 

0 

•  0 

1 

3.7 

*3  o 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

0 

•o. 

0 

•0 

-to 

0 

°.o 

0 

io 

0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

0 

c 

19 

-INSTITUTIONS)  * 

0 

.0 

1 

*9 

2 

0 

.0 

1 

2.1 

0 

•  0 

•0 

0 

•0 

.  2 

.0- 
.0  , 
•  0 

.0 
•0 
.0 

•0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
«0 


0 
0 
0 

'o 

0 
0 

6 

0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 


•0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


•  0 
•0 
".0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 
.0 
.0 


•  TOTAL  . 
MINORITY 

NUMBER 


7  13.? 
2  7.4 
5    20.8  < 


WHITE  * 
NON-HISPANIC 

NUMBER  t 


'KON-RESlOENr 
ALIEK  » 


TOTAL 


NUMBER 


20.0 
•  0 
22.2 


c  ' 

35 

INSTITUTIONS) 

•  8 

1 

•  3 

7 

1.9 

3 

0 

•  0 

4 

3.3 

•  1 

.6 

.1 

.4 

3 

1.3  . 

2 

•8 

• 

0 

.oc  o 

•  0 

0 

•0 

0 

^o 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*  .0 

0 

.0 

"  o- . 

•  0 

0 

•  0 

"o 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

»  0 

•  0 

•0 

•  0 

0 

•  0 

t) 

•  0 

0 

•  0 

( 

24'  INSTITUTIONS) 

1 

.f 

1 

.7 

0 

•0 

•  0 

Q 

•  0  , 

0 

.0 

? 

1.2 

1 

1.2 

0 

•  0 

*4.6 
16.8. 

•  :o 

V5.4 
•  0 
15.4 


•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 
.0 


1.8 
•  0 
3..1 


0 
"0 
.  0 

1 
1 

0 

0.. 

0 

0 


0 
0 
0 

0  i. 

0 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 


•  0 

•  0 

•  0 

1.5 
6.3 

•  0 

.0, 
.0 

•  0 


•  0 

•  0 
•0 

•  0 
.0" 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


.9 
.0 
1.6 


16 

o 
o 

0 

0 
0 
0 


*49.6 
.  BO.O 
61.5 

«G 
.0 
.0 


16 

>  2.7,  s° 

2.0 

57 

9.5 

10 

•  3.9 

2.3 

24 

9.4 

6 

1.7 

6 

l.«7 

33 

9.5 

9 

4.8 

1 

.5 

16 

8.6 

3 

4.4 

1 

1.5 

5 

7.4 

6 

5.1 

0 

.  .0 

11 

9.3 

0 

.0 

1 

2.2 

1 

2.2 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2.4 

1 

2.4 

1 

o- 

12 

3.3 

0 

•  0 

'  5 

4.1 

i 

.4 

7 

2.9 

i 

.9 

1 

.9 

0 

•  0 

0 

\0 

i' 

1.5 

1 

1.5 

0 

•0 

0 

J 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 
0 
2 

7 
4 
3 

2 
0 
2 


1.5 
•0 
2.4 

10.8 
25.0 
6.1 

15.4, 

•0 
15.4 


39 

76.5 

5- 

9.8  V 

51 

24 

88.9 

1  " 

3.7 

•S 

IS 

62.5 

4 

16.7 

c 

✓  5 

50.0 

3 

30.0 

10 

100.0 

0 

•  0 

1 

4 

44.4 

.i  3 

33,3  " 

V 

7  30.4 
2  20.0 
5  36.5 


l7 


100. 
,00, 
100, 


.0 
.0 

0 

'40 

.0 


.23 
10 


1  100.0 

0  *o 

1  100.0 


28    93.3  1 

T  100 .0 
2,1  91.3 

4  100.0  ' 
2  100.0  - 

2  100.0 

3  100.0 

1  100.0 

2  100.0 


511 
•213 
298 

« 

154 
60 
94 


84.7 
83.2 
65.9 

82.8 
'80.2 

•  79.7 


42  -93.3 
3  100.0 
39    92,.  9 


343 
115 
226 

92 
45 
4/ 


94. 8# 
93.5 
.95.4 

Bl.\ 
95.7. 
72.3 


M7k.^.3 
"  '-5  ITO.O 
12  70.6 


130*  95.6 
49  96.1 
61  95.3 


3l 


47.7 
50.0 
46.9 

46.2 
•  0 
46.2 


0 

.0  " 

106 

95.5 

0 

.0 

39 

97.5 

0 

•0 

67 

94.4  v 

1 

3.7  ' 

24 

68.9  , 

1 

20.0 

3 

60.0 

0 

•  0 

.  21 

95.5 

0 

•  0 

5 

10,0.0 

0 

.0 

1 

100*J3 

0 

.0 

4 

100.0 

4  3*6 
1  '*2.1  ' 
3  4.7 


102  91.9 
45  95.7 
«57    89. 1 


0  *  .0 

o     .o  4 

0  .0 
0  .0 

1  * 

0 

I 

"A 

2  6.7 
V     "  .0 
2  8.7 

30 

>7 

23  v. 
> 

\ 

'o  .0 
0  •  .0 
0  .0 

4 

k 
2* 

„ 

0  .0 
Of  .0 
o«  *0 

3 
-1 
2 

35  5.8 
C19  7.4% 
16  <r.6 

60* 
25* 
347 

16  8.6 
3  4.4* 
13  11.0 

J  186 
66 
1U 

•  : 

2  4.4 
0  .0 
2      v. 8  " 

.  45 
3 

42 

* 

3  ^2.4 

4  1.7 

362 
123 
239 

19     17.0  , 
.2  4.3 
17  26.2 

112 
47 
65 

5  ;2.7 
0  .0 
5    29.4  ^ 

/  17 

i 

4  2.9 
2  3.9 
2  2.4 

136  " 

8; 

27  *4l*.5 
4  25.0 
23    46.9  - 

65 
&  *6 

5  38.5, 

0        .0  t 
5  38.5 

*13» 
0 

13  • 

5*  4.5 
1  2.5 
4  5.6 
*  • 

'  111 
40 
71 

2.  7.4 
1  20.0 
1  4.5 

c27 

•  l:s 

-       r-22  . 

0  '.0" 
0  .0 

0     rf  .0 

5 
1 
4 

5S  4.5 
.t      2. A 
4  6V3 

111 
.47 
64 

ERIC 


;fULE  21.-  TOTAL  6 EGRESS ? FOR * MAJOR  FIELO  CONFERRED  8*  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION. BY  RACE,  ETHNICITY  ANO  SEX* 
  "   *"  STATE  ANONATION:  1978-1979 


AMERICAN  INOI AN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR. 

NON-HI SP AN IC  PACIFIC  ISLANOER 

NUMBER. 


HI SPANIC 


■TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


KENTUCKY;  ,  , 
"  MASTER'S 
FEMALE 
•  MALE 

.DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


LOUISIANA 


19  INSTITUTIONS!  A 
.0  0  *0* 

.0  ,    0  *0 

•0  ,  0  .0 


0 
0 

( 


•0 
.0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


19  INSTITUTIONS! 


BACHELOR'S 

0 

--♦0 

17 

19.3 

¥  FEMALE 

0 

•0 

6 

20*5 

t  -  MALE-  - 

0 

•  0 

9 

1B*4 

MASTER'S 

0 

.0 

2 

6*3 

*  FEMALE 

0 

•0 

0 

*0 

MALE 

0 

♦o  ■ 

.  2 

14*3 

DOCTOR'S 

0 

.0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

*0 

.MALE 

0 

•  0 

0 

.o' 

MAINE  , 

.BACHELOR'S  . 
'   4  FEMALE 
MALE: 

MASTER'S 
'FEMALE 
MALE 

MARYLAND 

BACHELOR'S 
FEMALE 
.MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
.MALE 

DOCTOR' S 
FEMALE 
./HALE  vo 

MASSACHUSETTS 
BACHELOR'S  ' 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

•DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

MICHIGAN 

BACHELOR'S 
'FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
,  FEMALE 
MALE 


C 


10  INSTITUTIONS) 
•  0  0  .0 

*0  0  *0 

*0  0  ..0 


0  J) 
0  .0 
0  .0 


19  INSTITUTIONS! 


26 
13 
13 

2 
1 
1 

0 
0 
0 


44  INSTITUTIONS) 


♦6 

•  0 
1.1 

.0 
.0 

•  0 

•0 
.0 
•0 


20 
14 
6 

"  0 
0  ' 
0 

4 
0 
4 


32  INSTITUTIONS) 


•0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 
•0 

♦0 
♦0 

.♦o 


10 
3 
7 

3 
1 
2 

0 
0 
0 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER  X 

• 

1 

2*4 

0 

*0 

1 

2*4  ' 

32 

78*0 

B 

19*5" 

41 

i 

*  0 

*0 

0 

.0, 

 0 

•  0 

15 

93*8 

1 

6*3 

16 

1 

i 

1  A 

4  *u 

A 
U 

A 

♦  u 

I 

4*  0 

U 

68.0 

7 

26*0 

25 

'I 

'  0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

7 

87*5 

1 

12  *5 

-8 

'**  I 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

•  0 

0 

0 

A 

.  u 

0 

.  0 

Q 

.  0 

7 

87*5 

1 

12*5 

6 

■* 

1 

1*1 

o 

♦0 

13 

20*5 

68 

77.3 

2 

2*3 

88 

0 

*0 

0 

*0 

8 

20.  5> 

31 

79*5 

0 

•  0 

39 

1 

9  ft 

o 

♦  0 

10 

20*4 

37 

75.  5 

2 

4*1 

49 

1 

3.1 

0 

•  0 

3 

9*4 

27 

84*4 

2 

6.3 

32 

0 

•o. 

0 

♦  0 

0 

*0 

17 

94*4 

1 

5.6 

18 

1 

7*1 

0 

•  0 

3 

21*4 

10 

'1.4 

1 

^  7.1 

f 

14  . 

1 

14*3 

0 

•  0 

1 

14.3 

5 

71*4 

1 

14.3 

7. 

■  0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

1 

16*7 

0 

♦  0 

1 

16.7 

4 

66*7 

1 

16*7 

6 

.  0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

83 

100.0 

0 

•  0 

83 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

35 

100.0 

0 

•  0 

35 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

48 

100.0 

0 

*0 

48 

11*9  » 
13.7 
10.5  o 

3*4 
6.7 
2*3 

.0 
*0 
*0 


2*9 
4*3 
1.7 

.0 
.0  • 

•  0 

^7*1 

•  0 
8.9 


2.7 
2.5 
2.8 

2.2 
2.6 
2.1 

♦  0 
•0 

•  0 


•  0 
.0 

♦  0 


1.7 
•0 
2.3 

.0 
.0 
.0 


o  ■ 

♦0 

0 

•  *0 

3 

100*0 

0 

•0 

3 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

*0 

3 
M 

100*0 

0 

•  0 

3 

2 

.9 

29 

13.2 

179 

81*7 

11 

5.0 

2 

2.1 

15 

15*8 

74 

77*9 

6 

6*3  . 

/  95 

0 

.0 

14 

11*3 

105 

84.7 

5 

.  4*0  / 

124 

0 

•  0 

3 

5.2 

47 

81*0 

8 

13*8 

58 

0 

•0 

1 

6*7 

14 

93*3 

0 

•  0 

15 

0 

.0 

2 

4*7 

33 

76*7 

8 

18*6 

4j 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

75*0 

3 

25.0 

12 

0.. 

.0 

0 

*0 

1 

100.0 

0 

*  .0 

1 

0 

.0 

0 

*0 

8 

72.7 

3 

27*3 

11 

12 

1*8 

2 

.3 

38 

5*6 

622 

91.3 

21 

3*1 

661 

6 

.  1*9 

1 

.3 

21 

6.5 

296 

91.4 

7 

2*2 

324 

6 

1*7 

1 

*3 

17 

4.8 

326 

91*3 

14 

3.9 

357 

1 

1*0 

0 

♦  0 

1 

1.0 

64 

84*0 

15 

15.0 

100 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

34 

94.4 

2 

5*6 

36 

1 

1*6 

0 

*0 

1 

1.6 

50 

78*1 

13 

20*3 

64 

0 

♦0 

0 

♦  0 

4 

7.1 

41 

73.2 

11 

19*6 

56 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

7 

63*6 

4 

36*4  r 

11 

0 

♦  0 

0 

•  0 

4 

8.9 

34 

75*6 

7 

15.6,! 

45 

7 

1*9 

7 

1.9 

24 

6.5 

330 

89*2 

16 

4*3 

370 

4 

3*4 

2 

1.7 

9 

7.6 

104 

87*4 

6 

5*0 

119 

3' 

1*2 

5 

2.0 

15 

6.0 

226 

90*0 

10 

4*0 

251 

13 

9*7 

2 

1*5 

18 

13.4 

63 

61.9 

33 

24.6 

134 

5 

13*2 

0 

♦  0 

6 

15.8 

27 

71.1 

5 

13*2 

38 

8 

B*3 

2 

2*1 

12 

12.5 

56 

58.3 

28 

29*2 

96 

1 

5*6 

0 

•  0 

1 

5.6 

11 

61.1 

6 

33*3 

18 

0 

♦  0 

0 

'  .0 

0 

.0 

3 

100.  0 

0 

•  0 

3 

1 

6*7 

0 

*0 

1 

6.7 

8 

53.3 

6 

40.0 

15 

MINNESOTA 
BACHELOR'S 
■FEMALE 
MALE' 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
'FEMALE 
MALE 

MISSISSIPPI 
BACHELOR'S 
'      -  * FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
"  MALE 


>ERIC 


23 

•  4 
1*2 

•  0 

•0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 

•  0 


INSTITUTIONS) 
0 

0" 
0 


15*  INSTITUTIONS) 
*0  28  31*1 

*0  It  25*0 

♦0  17  37*0 


•  0 
.0 

•  0 


t  10*0 
0.  *0 
1  44.3 


1*2 
1*2 
.1.2 

♦  0 

♦  0  . 
*0 

♦  0 

♦  0 
*0 


0 

*0 

4 

1.6 

243 

96*0 

6 

«■  2*4 

253 

0 

•  0 

2 

2.4 

79 

94*0 

3 

3*6 

64 

* 

0 

*0 

2 

1*2 

164 

97*0 

3 

1.8 

169 

0 

*0 

0 

•  0 

14 

73*7 

5 

26  «3 

19 

0 

♦0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

0 

*0 

0 

♦  0  - 

11 

68*8 

5 

31*3 

16 

0 

♦0 

0 

.0 

3 

75*0 

*  1 

25*0 

4 

9 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•0- 

1 

100*0 

1 

0 

♦  0 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

0 

*0 

0 

♦  0 

28 

31*1 

X59 

65.6 

3 

3.3 

0 

*0 

0 

♦0 

11 

25*0 

70.5 

2 

4.5 

0 

0 

0 

♦  0 

17 

37.0 

28 

60*9 

1 

2*2 

0 

♦  0 

0 

*0 

1 

10*0 

>  e 

80*0 

1 

10.0 

0  ° 

*0 

*ro 

*0 

0 

*0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

1 

14.3 

5 

71*4 

1 

14*3 

2271 


2331 


90 
44 
46 

10 
3 
7 


"TABLE  21.   -TOTAL  DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  AND  SEX: 

StATE  AND  NATION  1978-1979 


AMERICAN. INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


,«LACK  ASIAN  OR 

IN- HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


MATHEMATICS  (17001 

MISSOURI 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


MONTANA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE  6 

DOCTOR'  S 
FEMALE 
'  MALE 

NEBRASKA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
*  MALE 

MASTER' S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR' S 
FEMALE 
MALE 

NEVADA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

NEW  HAMPSHIRE 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

NEW  JERSEY 
BACHELOR' S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

NEW  MEXICO 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

NEW  YORK 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


32  INSTITUTIONS) 


12/ 
4 
8 


5.6 
5.3 
5.8 

.0 


0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

4.8 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  0 

I 

5*9 

8 

INSTITUTIONS) 

1 

2*6 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

3.4 

0 

*.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦o" 

0 

•  0 

0 

0 

♦0 

0 

.0' 

I 

14 

INSTITUTIONS) 

0 

•  0 

2 

2*2 

0 

♦0 

1 

3*0 

0 

'  •  0" 

1 

1.7 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

< 

2 

INSTITUT  IONS) 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

♦0 

Ox 

♦  0 

< 

6 

INST  ITUT  IONS) 

0 

♦  0 

1 

♦  9 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

1 

1*6 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

26  INSTITUTIONS) 


1 

•3 

11 

3*2 

0 

♦  0 

4 

2*4 

1 

•6 

7 

4*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0: 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

8 

INSTITUTIONS) 

0 

•  0 

1 

1.7 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

1 

2*6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

>o 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

NUMBER 


1.4 
1.3 
1.5 

1.5 
♦0 
2.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


2.6 
.0 
3.4 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦0 

♦  0 

♦  0 


5.4 
3.0 
6.8 

10.5 
.0 
11.8 

•  0 

•  0 
.0 


.0 

♦  0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 


1.4 
1.8 
1.1 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER  X 

0 

.0 

15 

7.0 

191  89.7 

0 

.0 

5 

6.6 

71  93.4 

0 

.0 

10 

7.3 

120  87*6 

0 

.0 

I 

1.5 

47  70*1 

0 

.0 

0 

.0 

14  77*8 

0 

.0 

1 

2.0 

33  67*3 

0 

.0 

1 

4.8 

16  76*2 

0 

.0 

0 

.0 

4  100*0 

0 

.0 

1 

5.9 

f 

12  70*6 

0 

.0 

2 

5.1 

36  92*3 

0 

•0 

0 

.0 

1  A     1  A  A  A 

1U  1UU.U 

0 

♦  0 

2 

6.9 

26    89  *  7 

0 

♦0 

0 

♦0 

4  100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

3  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

'2  100*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

7 

7.6 

84  91*3 

0 

•  0 

2 

6.  1 

31  93*9 

0 

.0 

5 

8.5 

53  89*8 

0 

.0 

2 

10.5 

16  84*2 

0 

•  0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

2 

11.8 

14  82*4 

0 

.0 

0 

•  0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

'  .0 

0 

.0 

1  100*0 

0 

♦0 

0 

.0 

9  81*8 

0 

.0 

0 

.0 

2  100*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

7  77*8 

0 

.0 

0 

♦  0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

♦0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

1 

.9 

106  99.1 

0 

.0 

0 

.0 

43  100.0 

0 

.0 

1 

1.6 

63  98.4 

0 

.0 

0 

•  0 

16  100.0 

0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

8  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

NON-RESIOfNT 
ALIEN 


NUMBER 


2*0 
1.8 
2.3 


4 

4.9 

1 

1.2 

3 

8*3 

1 

2.8 

I 

2.2 

0 

.0 

1 

2.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.0 

0 

.0 

1 

1.7 

10 

16*9 

0  - 

.0 

2 

9.5 

1 

2.6 

8 

21*1 

0 

.0 

1 

4.8 

0 

.0 

,  0 

.0 

0 

.0 

1 

7.1 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

24 
10 
t  1* 

5 
4 
1 

1 
0 
1 


12 
2 
10 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


7.0 
5.9 
8.0 

6*2 
11*1  ' 
2*2 

2.6 
.0 
3.0 


20.3 
9*5 
26*3 

4.8 
.0 
7.1 

.0 
•  0 
•0 


307 
156 
151 

71 
30 
41 

28 
3 
25 


89*0 
91*8 
86*3 

87*7 
83.3 
9i*l 

77*8 
100*0 
75*8 


*»6 
19 
27 

19 
7 
12 


78*0 
90*5 
71*1 

90*5 
100*0 
8*1  *J 


(  92  INSTITUTIONS) 

7  .5  eVi  4*9 

.3  .5  32  5.2 

4  .6  32  4.6 


36 
21 
15 


2.8 
3.4 
2.2 


22 

1.7 

129 

9.9 

It  146 

12 

2.0 

66 

11*1 

534 

10 

1.4 

61 

6.8 

612 

1  100*0 
1  100*0 
0  .0 


88.0 
87.1 
88*7 


7 
0 
7 

19 
4 
15 

4 

0 
4 


3.3 
•0 

•  5*1 

28*4 
22*2 
30*6 

19*0 
♦  0 
23*5 


TOTAL 


213 
76 
137 

67 
18 
49 

21 
4 
17 


1 

9  A 
C  .0 

39 

o 

.0 

10 

1 

3.4 

2V 

0 

•  0 

4 

0 

•0 

1 

0 

.  0 

3 

0 

.0 

2 

o 

.  0 

o 

Q 

2 

1 

1.1 

9* 

o 

.  0 

33 

1 

1.7 

59 

1 

5.3 

19 

0 

A 

.  u 

2 

1 

5  .9 

17* 

0 

.0 

Z 

0 

.0 

I 

0 

I 

2 
0 

18*2 
♦  0 

11 

*  :  2 

2 

22*2 

9 

0 

♦0 

1 

0 

«  0 

o 

0 

.0 

1 

0 

.0 

107 

0 

A 

♦u 

43 

0 

♦  0 

64 

0 

♦0 

16 

0 

.  0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

A 

.  u 

1 

14 

4.1 

345 

2.4 

170 

10 

5.7 

175 

6.2 

81 

5.6 

.36 

6.7 

45 

19*4 

36 

.0 

3 

21.2 

33 

1.7 

.  59 

•  0 

21- 

2.6 

°J6 

4.8 

21 

•  0 

7 

7.1 

1* 

Q 

•0 

1 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

28 

2.1 

It  303 

11 

1.8 

613 

17 

2.5 

oVO 

233^ 


2272 


TAILS  21.    TOTAL  DEGREE  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETtaiClTY  ANO  SEXI 

*     -  STATE  ANO  NATION  1976-1979 


AMERICAN  tNOUN 
'    ALASKAN' NATIVE" 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HI SPANIC~PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN  - 


TOTAL 


MATHEMATICS  (17001 

NEW  ?ORK  - 
MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

NORTH  CAROLINA 
'BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

NORTH  DAKOTA 
BACHELOR'S 
*    -  FEMALE 
MALE 

'  MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OHIO 

BACHELOR'S ' 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
'-  FEMALE 
MALE 

DOC  TOR' S 
FEMALE 
,  MALE 

OKLAHOMA 

5ACHELQR' S 

~  "femalE 

MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'  S 
FEMALE 
MALE 

OREGON 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

PENNSYLVANIA 
•       BACHELi  'S 
FEMALE 
*  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
&  FEMALE 
MALE 

RHODE  ISLANO 
'BACHELOR'S 


NUMBER 


NUMBER 


92-  INSTITUTIONS) 
•  2  9  2*1 

.♦0  6  3*6 

.4  3  '  1.2 


t  LI 

0  .0 

1  1.4 


40  INSTITUTIONS) 

♦  9  6B  16*0 

*  .5  45    20. 7 

1*4  23  11*0 


,1.5 
2.6 

'  fO 

i  .0 
.0 

•  0 

5 
•0 

•  0 

■  .0 

.♦o 

;o 

•  0 


5.9 
7.7 
•3.4 

•  0 

•  0 

•  0  . 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
*  0  .0 
0  *  .0 


•  0 

•  0 
.0 


46  INSTITUTIONS) 


.0 

3 

1.7 

•  0 

3 

1.8 

.0 

% 

1.7 

•0 

3 

2.3 

.0 

2 

4.7 

.0 

1 

1.  1 

.0 

2 

8.7 

.0 

1 

25.0 

.0 

1 

5.3 

It  INSTITUTIONS) 

.0  3"  2.2 

.0  1  2.3 

•0  2  2.2 


.0 
.0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


14  INSTITUTIONS) 

1.9  1  .9 

.0  0  .0 

2.4  1  1.2 


♦  0 

♦  0 
•0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 


82  INSTITUTIONS) 


.3 

20 

2.6 

•  6 

6  - 

1.8 

•  0 

14 

3.3 

•  0 

3 

1,9 

•  0 

1 

1.7 

•  0 

2 

2.0 

•  0 

0 

•  0 

.0 

0 

.0 

•0 

0 

.0 

4  INSTITUTIONS) 
.0  4  3.7 

*4  I  2»j4_ 


NUMBER 


ER 

X 

NUMBER 

t 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

1  9 

9  ■ 

£.0 

3 

25 

5*9 

343 

81*3 

54 

12.  8 

422 

4 

2.4 

3 

l.B 

13 

7.6 

140 

84*3 

13 

7.8 

166 

B 

3.1 

0 

*.0 

12 

4.7 

203 

79*3 

41 

16.0 

256 

5 

K  A 

9 
C 

9  9 

g 

6.9 

60 

66.7 

22 

24.4 

90  * 

2 

12.5 

1 

6.3 

3 

16.6 

11 

68*8 

2 

12.5 

16  " 

3 

4.1 

1 

1.4 

5 

6*6 

49 

66*2 

20 

27*0 

?"> 

2 

.5 

1 

.2 

75 

17.6 

344 

80*8 

7 

1.6 

426  * 

2 

.9 

0 

♦  0 

48 

22.1 

167 

77.0 

2 

.9 

217 

0 

♦  0 

o  i 

•  5 

27 

12.9 

177 

84*7 

5 

2.4  • 

209 

0 

.0 

1*5 

Q 

6.  8 

57 

03*8 

5 

7.4 

t 

68 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

10.3 

34 

87.2 

1 

2*6  * 

39 

0 

,  .0 

1 

3*4 

2 

6.9 

23 

79*3 

4 

13.8  0 

29 

1 

5.6 

0 

♦  0 

1 

5*6 

14 

77.8 

3 

16.7 

16 

1 

16.7 

0 

•  0 

1 

16*7 

5 

83*3 

0 

.0 

'  6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

9 

75*0 

3 

25.0 

U      '  - 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

9  1 

100.0 

o 

.0 

21 

0 

•  0 

•  0 

.0 

0 

•0 

7 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦c 

0 

.0 

14 

100.0 

0 

\c" 

14 

0 

.  0 

0 

.  0 

0 

.  0 

3 

100.4) 

o 

♦0 

3 

i 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

o- 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100.0 

■  0 

•  0 

3 

3 

.6 

1 

•  2 

12 

2.6 

437 

94.0 

16 

3.4 

465 

1 

•  6 

0 

•  0 

4 

2.4 

161 

94.7 

5 

2.9 

170 

2 

♦  7 

1 

♦  3 

8 

2.7 

276 

93.6 

11 

3.7 

295 

1 

* 

«  8 

0 

.0 

3.  0 

112 

84.2 

17 

12  .8 

133 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

4.7 

32 

74.4 

9 

20.9 

43  * 

1 

1.1 

0 

•  0 

2 

2.2 

80 

88.9 

8 

8.9 

90 

0 

.0 

0 

♦  0 

9 

8.7 

1 5 

65*2  C 

26. 1 

23 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

?5.0 

2 

50.0 

1 

25.0 

4 

0 

.0 

0 

.0  * 

1 

5*3 

13 

68*4 

5 

26.3 

19 

\ 

1 

♦  7 

1 

♦  7^ 

5 

3.7 

\7Ci 

88,2 

11 

8,1 

136 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2*3 

40 

93*0 

2 

4.7 

43 

1 

1. 1 

1 

1.1 

4 

4*3 

80 

86*0 

9 

9.7 

93 

0 

ft 

o 

♦  0 

o 

•  0 

1 1 

84*6 

2 

15.4 

13 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

4 

100*0 

0 

.0 

4 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

*0 

7 

77*8 

2 

22.2 

9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

62*5 

3 

37.5 

8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0% 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

5 

62*5 

3 

37.5 

8 

': 

.7 

6.5 

1 

.9 

11 

10*2 

92 

85.2 

5 

4.6  " 

108 

4 

17.4 

0 

.0 

4 

17*4 

18 

78*3 

1 

4.3 

23 

3 

3.5 

1 

1.2 

7 

8*2 

74 

87*1 

4 

4.7  ' 

85 

3 

6.7 

0 

.0 

3 

O*  f 

36 

80*  0 

£ 

13.3 

45 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

~~*0 

10 

100*0 

0 

.0 

10 

3 

6.6 

0 

.0 

3 

8*6 

26 

74*3 

6 

17.1 

35 

% 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

ft 

9 

64*3 

35.7 

14 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

♦0 

I 

0 

•  0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

7 

58.3- 

5 

41.7 

12 

■  j 

8 

1.0  ° 

5 

♦  7 

35 

4.6 

722 

94*3 

9 

1*2 

760 

2 

.6 

3 

♦  9 

13 

3*8' 

328 

95.9 

1 

.3 

342 

6 

1.4 

2 

♦  5 

22 

5.2 

394 

92*9 

a 

1.9 

424 

-  ^ 

2 

1.3 

0 

*  0 

5 

3*1 

131 

82*4 

?3 

14.  5 

159  * 

1 

1.7 

0 

.0 

2 

3*4 

49 

64*  5 

*7 

12.1 

58 

i 

1 

1.0 

0 

•0 

3 

3*0 

82 

81*2 

l6. 

15*8 

3  .3 

o 

♦  0 

~  i 

3*3 

21 

70*0 

8 

26.7 

30 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

*0 

4 

100*0 

0 

.0 

4 

1 

3.8 

0 

•  0 

1 

3*6 

17 

45*4 

8 

30.8 

26 

1 

.9 

0 

•  0 

5 

4*7 

102 

95*3 

0 

•0 

107 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2*4 

41 

97*£ 

0 

•  0 

42 

1 

1.5 

0 

•  0 

4 

6*2 

61 

"  93*"B 

0 

•  0 

65 

1 

4.3 

0 

.0 

1 

4.3 

22 

95.7 

0 

•  0 

23 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

9 

100*0 

0 

•0 

9 

1 

7.1 

0 

.0 

1 

7.1 

13 

92*9 

0 

•  0 

14 

MALE 

•MASTER'S 
{'  FEMALE 
J  MALE 


4*6r 

•  0 

•  0 
•0 


pERJLC 


2173 
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tmi  21.    TOTAL  DMREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  JY  INSTITUTIONS- OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE»  ETHNICITY  ANO  SEX: 
"  *  \   .  STATE  AND  NATION  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OK 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


MATHEMATICS  C 17001 

RHOOE  ISLANO 
*~  OOCTOR'S 
f  FEMALE 
J  MALE 

SOUTH  CAROLINA 
BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OXTOR'S 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  DAKOTA 
BACHELOR* S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

TENNESSEE 
'  BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

TEXAS 
.  BACHELOR* S 
FEMALE 
.  MALE 

.  MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


Hispanic 

NUMBER  % 


.  TOTAL  c 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES 10 ENT 
ALIEN 


TOTAL 


fjUMSER 


4  INSTITUTIONS) 
.0**  0  .0 

.0  0  *0 

.0  0  .0 

INSTITUTIONS) 


12  INSTITUTIONS) 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

30 

INSTITUTIONS) 

0 

*0 

28 

13.5 

.0 

21 

16.4 

\.o 

7 

7.5 

0 

.0 

1 

2.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.8 

0 

.0 

1 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.q, 

1 

25.0 

{ 

55 

INSTITUTIONS) 

4 

.7 

31 

5.3 

1 

.3 

18 

6.2 

3 

1.0 

13 

4.4 

3 

1.4 

11 

5.1 

1.3 
1.4 

.0 
.0 
.0 


8 

3 

1 

0 

I 


10.4 
■2.2 

3.7 
.0 
4.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0  " 

0 

.0 

0 

0 

.0 

49 

20.6 

1 

«4 

0 

.0 

28 

23.9 

0 

.0 

0 

.0 

21 

17.6 

1 

.8 

1 

2.2 

3 

6.5  ' 

4 

8.7 

0 

.0 

2 

6.5 

1 

3.2 

1 

6.7 

1 

6.7 

3 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

42.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

33.3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

12.8 
'9.5 
15.4 


0,*  .0 
0  .0 
0  .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


2  , 

.8 

52 

22.0 

1 

.9 

29 

24.8 

1 

.6 

23 

19.3 

0 

.0 

6 

17.4 

0 

.0 

3 

9.7 

0 

.0 

5 

33.3 

0 

.0 

3 

^2.9 

0 

.0 

1 

ido.o 

0 

.0 

2 

33.3 

2  8^ 
21 
7 

7 

2 
5 

1 

0 
1 


9 

1.5 

61 

10.4 

105 

17.9 

3 

1.0 

Xth 

12.5 

56 

20.1 

6 

2.0 

^*25 

8.4 

47 

15.8 

4 

1.9 

5 

2.3 

23 

10.7 

r 

1.3 

0 

•  0 

10 

13.0 

3 

2.2 

5 

3.6 

13 

9.4 

0 

.0 

1 

3.7 

2 

7.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.0 

2 

6.0 

16ER 

% 

NUMBER 

\ 

c 

9 

50.0 

9 

50.0 

18 

1 

25.0 

3 

75.0 

4 

6 

57.  1 

6 

?42.9 

14 

180 

76.3 

4 

1.7 

236 

85 

72.6 

3 

2.6 

117 

95 

79.8 

1 

mi  * 

,119 

38 

82.6 

.  0 

.0 

46 

28 

90.3 

0 

.0 

31 

10 

6o.7 

0 

.0 

15 

57.1 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

4 

66.7 

or 

.0 

o 

0 

.0 

40 

97*.  6 

1 

2.4 

0 

.0 

14 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

26 

96.3 

1 

3.7 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

'.0 

2 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

461 

229 
232 

159 
61 
98 


78.5 
79.2 
77.9 


21 
2 
19 


79.2 
71.0 

77  .'a 

100.0 
76.0 


2i 
2 
19 

33 
6 
27 

4 
0 
,4 


3.6 
.7 
6.4 

15.3 
7.6 
19.6 

14.8 
.0 
16.0 


41 
14 
27 

4 

2 
Z 


13.5 

177 

85.5 

2 

1.0 

207 

18.4 

93 

81.6 

0 

.0 

114 

7.5 

84 

90.3 

2 

2.2 

93 

14.9 

40 

85.1 

0 

.0 

47 

9.5 

19 

90".  5 

0 

.0 

21 

19.2 

21 

80.8 

0 

.0 

26 

20.0 

4 

83.0 

0 

.0 

S> 

.0  ' 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

•  .0 

4 

507 
28V 
298 

215 
77 
13b 

27 


UTAH 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOC  TOR'S 
FEMALE 
MALE 

VERMONT 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
F  CM  ALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

VIRGINIA 

BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


OOC  TOR'S 
.  FEMALE 
•  MALE 


1 

.  0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


7 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

6 

2.4 
.0 
3.8 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

32 
.3 
.0 
.6 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 


0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

4.2 

0 

.0 

0 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

0 

'  #0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

o' 

.0 

0 

0' 

,  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

UTIONSI 

0 

'.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

io 

1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

\ 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

INSTITUTIONS) 
30  9.3 
14  8.5 
16  10.1 

i 

5  6.2  \ 
5  15.2  i 
0       .0  1 


.0 
.0 
.0 


1.2 
.6 
1.9 

3.3 
.0 
7.1 

11.1 
29.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2.4 
6.7 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 

.0 

86 

92.5 

7 

7.5 

93 

0 

.0 

18 

94.7 

1 

5.3 

19 

0 

.0 

66 

91.9 

^  6 

8.1 

74 

1 

4.2 

15 

62.5 

8 

33.3 

24 

t 

1 

33.3 

1 

33.3 

1 

33.3 

3 

0 

.0 

14 

66.7 

7 

33.3 

21 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

U 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

2 

4.9 

39 

95.1 

0 

.0 

1 

6.7 

14 

9i.3 

0 

.0 

1 

3.6 

25 

96.2 

0 

.0 

0 

.0 

5 

83.3 

1 

16.7 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

•0 

0 

.0 

3 

75.0 

1 

25.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

41 
15 
26 

6 
2 
4 

1 
1 

0 


3 

.9 

36 

11.8 

279 

86.6 

5 

1.6 

322 

2 

1.2 

17 

10.4 

144 

87.8 

3 

1.8 

164 

1 

.6 

21 

13.3 

135 

85.4 

2 

1.3 

158 

0 

.0 

7 

11.5 

50 

82.0 

4 

6  .6  

61 

0 

.0 

5 

15.2 

28 

84.8 

0 

•  0 

33 

0 

.0 

2 

7.1 

22 

78.6 

4 

14.3 

26 

0 

.0 

1 

11.1 

7 

77.8 

1 

11.1 

9 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

4 

80.0 

1 

20.0 

5 

:ErJc 


2274, 


^  2334 


TABLE  21. 


TOTAL  OEGREES  FOR  MAJOR, FIELO  CONFERRE0  6Y* INSTITUTIONS .OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY  ANO  SEXt 
B,»  STATE  ANO  NAT  ION     1976-1979  * 


A  MEM  CAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOEP  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN  e» 


NUMBER 


TOTAL 


MATHEMATICS  I 17001 


WASHINGTON 
BACHELOR'S 

"  ""FEMALE 
HALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

00 C TOR'S 
FEMALE 
MALE 


15 

•  0 
.0 
.0 

•0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


INST  ITUTI0NS1 
1 

0 

1 


14 

6*1 

1 

♦6 

16 

9.3 

145 

84*3 

11 

6*4 

172 

3 

6*0 

0 

♦  0 

3 

6*0 

43 

86*0 

4 

8*0 

50 

11 

9*0 

1 

•a 

13 

10*7 

102 

83*6 

7 

5*7 

122 

*  *** 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

19 

76*0 

-  6 

24*0  * 

25 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

*0 

.  3 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

16 

72*7 

6 

27*3 

22 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

6 

100*0 

0 

•  0 

6 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

\0 

1 

100*0 

0 

.0 

.  1 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

5 

100*0 

0 

.0 

5 

WEST  VIRGINIA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


15  INSTITUTIONS) 
.0  4  7*1 

*0  2  9*1 

♦0  2  5*9 


1 

1*8 

1 

1*8 

6 

10*7 

48 

85*7 

2 

3*6 

56 

1 

4*5 

0 

•  0 

3 

13*6 

19 

86*4 

0 

•  0 

22 

0 

*0 

1 

2*9 

3 

6*8 

29 

85*3 

2 

5*9 

34 

t 

0 

*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

12 

80*0 

3 

20*0 

15 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

0 

*0 

0 

*0 

0 

.0 

9 

75*0 

3 

25*0 

12 

V 

WISCONSIN 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

WYOMING 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

THE  STATES,  ANO  0*C« 
BACHELOR.'  S 
FfilALE 
MALE 

MASTER'S 
?  FEMALE 

MALE  • 

OXTOR'S 
FEMALE 
■  MALE 

GUAM 

BACHELOR'S 
FEMALE 
*  MALE 

PUERTO  RICO 
4  BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

VIRGIN  ISLANOS 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


23  INSTITUTIONS) 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0. 

•0 

•  0 
.0 


•  7 
1*0 

•  5 

•  0 

•  0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 


!•*  INSTITUTIONS) 


♦  0 

♦  0 
*0 

♦  0 
.0 
•0 


.0 
*0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


3 

1  . 

2 

0 
2 

2 
1 
1 


1*0 
1*0 
1*0 

2*8 
*0 
3.4 

•  8*0 
14*3 
5*6 


.0 
•0 
•  0 

•0 
*0 
♦0 


♦  0 
*0 
*0 

*0 
•0 
*0 


5 

1*7 

280 

96*2 

6 

2*1 

291 

2 

2*0 

94 

95*9 

2 

2*0 

$8 

3 

1*6 

186 

96*4 

4 

2*1 

193 

2 

2*8 

63 

88*7 

6 

8*5 

\  71 

0 

*0 

11 

84*6 

2 

15*4 

13  - 

2 

3*4 

52 

89*7 

4 

6*9 

58  " 

2 

6*0 

14 

56*0 

9 

36*0 

25 

1 

14*3 

3 

42*9  ♦ 

3 

42*9 

7 

1 

5*6 

11 

6-1.1 

6 

33*3 

IB 

0 

•  0 

11 

100*0 

0 

.0 

11 

0 

*0 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

0 

*0 

6 

100*0  < 

0 

♦  0 

8 

0 

•  0 

2 

50*0 

2 

50*0 

4 

0 

*0 

2 

66*7 

1 

33.3 

3 

0 

*0 

0 

*0 

1 

100.0 

1 

S' 
\ 


.  W28 
:  a% 

13 
28 

INSTITUTIONS) 

-3  *S2 
*3  332 
*4  320 

5  6 
6*8 
4.7 

221 
153 
168 

2.7 

Hi 

2*5 

154 
*84 
110 

1.7 
1.7 
1*6 

1*205 
562 
626 

10.2 
11. 9 
9.2 

10,166 
'  4*205 
5*963 

56.6 
85*7 
87*3 

264 
120 
244 

1  1 

III 

3*6 

11*740 
4*907 
6*633 

\. 

2 
6 

.3 
.2 
.3 

71 

36 
35 

2.3 
3.4 
1.8 

104 
37 
67 

3.4 
3.5 
3.4 

26 
8 
18 

♦9 

♦  8 

♦  9 

209 
83 
126 

6*9 
7.9 
6*4 

2.352 
873 
1*479 

77*5 
'  83*1 
74*6 

472 
95 
377 

15.6 
9.0 
19.0 

3*033 
1*051 
1*962 

0 
0 
0 

•0 

•  0 

•  0 

13 
1 

12 

1.8 
•  8 
2.0 

29 
8 
21 

4.0 
6.6 
3.5 

6 
1 

5 

*8 
.8 
.8 

46 
10 
38 

6*6 
8*2 
6*3 

520 
92 
426 

71*2 
75*4 
70*4 

162 
20 
142 

22.2 
16*4 
23.4 

730 
122 
606 

( 

0 
0 

0 

1 

•  0 

•  0 

•  0 

INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  .0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

•0 
.0 
.0 

1 
0 
1 

100*0 
•  0 
100.0 

0 
& 
0 

•  0 
.0 
.0 

i 

0 

.1 

( 

0 
0 
0 

8 

•  0 

•  0 

•  0 

INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 
0  *0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

•  0 

93 
51 
42 

100.0 
100.0 
100.0^ 

93 
51 
42 

100.0 
100.0 
100.0 

0 
0 
0 

.0 
♦  0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

93 
51 
4*2 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

0 
0 
,° 

♦  0 
•0 

•  0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

10 

6 
4 

100.0 
100.0 
100.0 

10 
6 
4 

100. 0 
100.0 
100.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

10 
6 
4 

( 

0 
0 
0 

1 

•  0 

o  .0 

•  0 

INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  .0 
0  *0 

0 

•  0 
0 

.0 
•  0 

.0  " 

0 
0 
0 

.0 
.0 

♦  0* 

3 
0 
0 

♦  0 
.0 

♦  0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

1 

0 

1 

100*0 
•  0 
100.0 

£ 

0 

i 

OUTLYING  AREAS 


10 


8ACHEL0R'S 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

MALE 

0 

•0 

MASTER'S 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

-  OOCTOR'S 

0 

FJEMALE 

0 

A  .0 

MALE 

0 

*0 

INSTITUTIONS) 
0 
0 
0 

0 
0 
0 


,0 
.0 
♦0 

.0 

•  0 

•  0 


0 

.0 

93 

97.9 

93 

97.9 

1 

1.1 

1 

0 

.0 

51 

100*0 

51 

100.0 

0 

:o 

0 

0 

♦  q 

42 

95*5 

42 

95*5 

1 

2.3 

1 

0 

*  .0 

10 

100*0 

10 

100*0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

6 

10Q*0 

6 

100*0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

4 

100*0 

4 

100*0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

1.1 

•  0 
2.3 

•  0 
•0 

•  0 

•  0 
.0 
•0 


9i> 
51 
44 

10 

* 

0 
0 
0 


BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


1*136  INSTITUTIONS) 


41 

.3 

652 

5v5 

321 

2.7 

287 

13 

-  .3 

332 

6*7 

153 

3.1 

135 

28 

.4 

'  320 

4*7 

166 

2.4 

152 

2.4 

2.7 
2.2 


1*301  11.0 
633  12*6 
668  9*7 


10*169  85*9 
4*205  84*6 
5*964  86*7 


365 
120 
245 


3.1 
2*4 
3.6 


11*  835 
4*958 
6*877 


ERIC 


2275 


2335 


WH,    TOTAL. DECREES  WJUil  HELD  «^««0-^ t^STOT t ONS^OF  HIGH*  EDUCATION  6Y  RACEt-  ETHNJCtTV  AND  SEA, 


-AMERICAN  INOIAN 
A"  ALASKAN  NATIVE 


Y 


NUMBER 


MASTER'S 
FEMALE  \ 
KALE  v 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE  . 


2 
6 

0 
0 
0 


BLACK  *  ASIAN  OR 

NON-HI S PANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 

71 

36 
35 

13 
1 
12 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

% 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

2.3 
3.4 
1.8 

104 
37 

#ft  67 

3.4 
3.5 
3.4 

36 
14 

22 

1.2 
1*3 
1.1 

219 
89 
130 

7.2 
8.4 
6.5 

2,352 
673 
1,479 

77.3 
♦  82.6 
74.5 

472 
95 
377 

15*5 
9*0 
19*0 

3,0*43 
1,0^7 
It  966 

1.0 
.8 

2.0 

29 
6 
21 

4.0 
4.6 
3.5 

6 
1 
5 

•  6 
*6 

•  6 

48 

10 
38 

6.6 
6.2 
6.3 

5<f0 
92 
428 

71.2 
75*4 
70*4 

162 
20 
142 

22*2 
16*4 
23*4 

730 
122 
608 

MILITARY  SCIENCES  C 1B00) 


5 

ALABAMA 

( 

1  1 

BACHELOR'S 

0 

*0 

; 

•*  FEMALE 

0 

.0 

i 

MALE 

0 

.0 

IDAHO 

( 

1 

BACHELOR'S 

0 

♦0 

FEMALE 

0 

.0 

t 

MALE 

0 

.0 

MAINE 

( 

1 

BACHELOR'S 

0 

♦  0 

FEMALE 

0 

.0 

'MALE 

0 

•  0 

; 

MASSACHUSETTS 

( 

1 

BACHELOR'S 

0 

♦  0 

FEMALE 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

OKLAHOMA    *         "  . 

( 

2 

BACHELOR'S 

0 

•0 

FEMALE 

0 

•  0 

MALE 

0 

♦0 

■  WASHINGTON 

( 

1 

BACHELOR'S 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

WISCONSIN 

( 

1 

BACHELOR'S 

0 

.0 

r  , 

FEMALE 

0 

.0 

<> 

* 

MALE 

0 

.0 

THE  STATES  AND  O.C.  ( 

6  INS 

BACHELOR** 

o 

♦0 

FEMALE" 

0 

.0 

»  MALE 

0 

.0 

MASTER'S 

0 

-0 

FEMALE 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

OOCTOR'S 

0 

•0 

FEMALE 

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

MAJOR  FIELO  AGGREGATE 

1800 

( 

BACHELOR'S 

0 

.0 

FEMALE 

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

MASTER'S 

0 

♦0 

FEMALE 

0 

♦  0 

MALE 

0 

♦0 

DOCTOR'S 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

♦0 

MALE 

0 

♦  0 

INSTITUTIONS! 

1  100.0 

0  *0 

1  100*0 


♦  0' 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 
1  1.5 

,0'*  *o 
1      1.5  . 

INSTITUTIONS) 

0  *0' 
0  *0 
0  *0 

INSTITUT IONS  I 
0*  .0 
0  *0 
0  *0 


INSTITUTIONS) 

0  *0 
0  *C 
0  *C 


INSTITUTIONS) 

2 
0 
2 


1.4 
.0 
1*4 

.0 

•  0 
•0 

•6 
•o 

•  o 


6  INSTITUTIONS) 
2  1*4 


•  0 
L«4 

•  0 

•  0 
.0 

*o 

•  0 

•  0 


♦  0 
.0 

♦  0 


1  1*6 

0  *0 

1  .  1*6 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


.7 

•  0 
.7 

.0 
.0 

•  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 
♦0 

♦  0 


1.6 
•  0 
1*6 


.0 

.6 
♦o 


*o 

.0 
♦  0 


.0 

♦  0 

♦  0 


1  33*3 

0  *0 

1  33*3 


0, 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


1*4 
*0 
1*4 

♦  0 
.0 
*0 

.0 
.0 
.0 


1.4 
.0 
1.4 


1  100.0 

0  *0 

1  100*0 


3*2 
•  0 
3.2 


1.5 
.0 
1.5 


.0 
.0 
.0 


33*3 
♦  0 
33*3 


3.5 

♦  0 
3.5 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


3.5 
.0 
3.5 

.0 
.0 
.0 

.0 
.-0 
♦  0 


0  .0 

0 

.0 

l 

0  .0 

0 

•0 

0 

0  .0 

0 

•  0 

* 

1 

'3  1C0.0 

'  0 

•0 

3 

0      *  *0 

0 

.0 

U 

3  100*0 

'  0 

•  0 

3 

61  96*8 

0 

•  0 

, 

63 

0  »06 

0 

•  0 

0 

61  96*8 

0 

•  0 

63 

60  69*6 

6 

9*0 

67 

0  *o 

0 

♦  0 

0 

60  89*6 

6 

9.0 

67 

3  100*0  . 

0 

•  0 

3 

0  *o 

0 

.0 

0 

3  100*0 

0 

•  U 

3 

1  100*0 

0 

•  0 

1 

0  *o 

0 

.0 

0 

1  100*0 

o 

.  0 

1 

2  66*7 

0 

.0 

"A 

0  *o 

0 

♦  0 

o 

2  66*7 

0 

♦u 

130  92*2 

6 

4.3 

j  141 

0  .0 

0 

.0 

0 

130  92*2 

6 

4*3  f 

141 

o  *o 

0 

.0 

0 

o  *o 

0 

♦  0 

0 

o  *o 

0 

♦  0 

0* 

o  *o 

0 

.0 

0 

o  *o 

0 

♦  0 

0 

0  ,0 

0 

'  *0 

0 

130  92*2 

6 

4.3 

141 

0  «o 

0 

•  0 

0 

130  92*2 

6 

4*i 

7  141 

0  *o 

0 

•0 

0 

o  *o 

0 

•  0 

0 

0  .0 

0 

•  0 

.  0. 

o  *o 

.  o 

.0 

0 

o  *o 

0 

•a 

0 

o  *o 

0 

•  0 

0 

PHYSICAL  SCIENCES  (1900) 

-  ALABAMA  ( 
BACHELOR'S 
FEMALE 
  "'MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

0  OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

ALASKA  ( 

BACHELOR'S  I  6*7 

FEMALE  1  25.0 

HALF  0  .0 

MASTER'S  0 
FEMALE  *  0 
MALE  0 


vERJC 


1 

.3 

23 

7.3 

3 

.9 

1 

1.3 

12 

15.6 

0 

♦  0 

0, 

•  0 

11 

4.6 

3 

1.2 

0 

•0 

2 

7.1 

0 

.  .0 

0 

•  0 

1 

12.5 

0 

.0 

0 

•0 

1 

5*0 

0 

.0 

0 

.a 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1  INSTITUTIONS) 


.0 
•  0 

."0 


0 
0 
0 

6* 

0' 
0 


•0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


.0 

6.3 
.0 
9.1 


■o°< 

"0 


.3 
.0 
•  4 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 

*0  / 


227* 


.2336 


28 

8*8 

282 

89*0 

7 

13 

17*1 

61 

80*3 

2 

15 

6*2 

221 

91*7 

5 

2 

7*1 

20 

71*4 

6 

1 

12*5 

6 

75*0 

1 

1 

y.o 

14 

70*0 

5 

0 

.0 

8 

72*7 

3 

0 

,0 

1 

50*0 

1 

0 

♦  0 

7 

77*8 

2 

1 

i 

6*7 

14 

93*3 

0 

I 

25*0 

3 

75*0 

0 

0 

*0 

11 

100*0 

0 

1 

6.3 

11 

91*7 

0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

*  I 

9*1 

10 

90*9 

0 

2.4> 

2.6 
2.1 

21*4 
12*5 
25*0 

27*3 
50*0 
22*2 


317 
7o 

<J41 

26 
6 
20 

11 

9 


AS 
4 
11 

12 
1 

11 


TAKE  21.    TOTAL  OECR EES, FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER. EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  AND  SEXt 

STATE'  AND -NAT  ION    1978-1979  0 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


.    BLACK  ASIAN  OR 

^ON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOSR 


HI SPANI C 


TDTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NOrt-RESI OENT 
ALIEN 


TOTAL  . 


; 

NUMBER 

X 

.  NUMBER 

X 

.NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

HiYSICAL  SCIENCES 

119001 

<* 

\                    ALASKA'     ,  N 

;l 

— .1 

INSTITUTIONS!  • 

,*  DOCTOR'S 

I 

33*3 

0 

♦o-; 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

•  0 

3 

FEMALE 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

I  ,  MALE 

I 

33*3 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

33*3 

2 

66*7 

0 

.0 

3 

i~ 

ARIZONA 

f 

4 

INSTITUTIONS! 

BACHELOR'S 

0 

•  0 

1 

•  4 

4 

1*7 

3 

1*3 

8 

3.4 

,.-2  28 

96*2 

1 

•  4 

237 

:  FEMALE 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

3.9 

0 

*0 

2 

3.9 

96*1 

0 

•  0 

51 

MALE 

0 

•0 

1 

.5 

2 

1.1 

3 

1*6 

6 

3.2 

1 79 

96  .2 

1 

♦5 

186 

MASTER'S 

I 

♦9 

0 

•  0 

4 

3.6 

1 

♦  9 

6 

5.4 

99 

89*2 

6 

. 

5*4 

111 

'  FEMALE 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

15 

100*0 

0 

•0 

15 

MALE 

I 

1*0 

0 

•  0 

4 

4.2 

1 

1*0 

6 

6.3 

84 

87.5 

6 

6*3 

96 

1  DOCTOR'S, 

0 

•0 

'o 

•0 

2 

3*8 

0 

♦  0 

2 

3.6 

47 

90.  4 

3 

5*6 

'52 

FEMALE 

0 

•0 

0 

•  0 

.0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

MALE 

0 

•0 

0 

•  0 

2 

3.9 

0 

.0 

2 

3.9 

46 

90.2 

3 

5.9 

51 

* 

ARKANSAS  . 

f 

15 

INSTITUTIONS) 

;  -y                   « BACHELOR'S 

0 

•0 

13 

6*9 

6 

3.2 

1 

♦  5 

20 

10*6 

167 

88*8 

1 

.5 

IBB 

~                    -  FEMALE 

0 

•  0 

3 

6.3 

2 

5.6 

0 

.0 

5 

13.9 

31 

86*  1 

0 

•  0 

36 

MALE 

0 

•0 

10 

6.6 

4 

2.6 

1 

♦  7 

15 

9.9 

136 

89*5 

1 

♦  7 

152 

* 

MASTER'S 

I 

3*6 

1 

3.6 

1 

3.6 

0 

•0 

3 

10.7 

21 

75.0 

4 

14. i 

28 

' FEMALE 

•o 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

MALE 

1 

4*0 

1 

4.0 

1 

4.0 

0 

*0 

3 

12.0 

18 

72.0 

4 

16.0 

25 

DOCTOR'S 

0 

•0 

0 

-.0 

1 

11.  1 

0 

•  0 

*"  1 

11.1 

8 

88.9 

0 

.0 

9 

"   *  FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

«  1 

MALE 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.  .0 

-vO. 

♦  0 

0 

•  0 

8 

100.0 

0 

.£ 

8 

- 

CALIFORNIA  , 

( 

62 

INSTITUTIONS! 

BACHELOR'S 

13 

♦  7 

26 

1*5 

120 

6.5 

56 

3*0 

217 

11.7 

1,559 

84.3 

73 

3.9 

1,849 

I                           1  FEMALE 

I 

*2 

12 

2.9 

34 

8.3 

9 

2*2 

56 

13.7 

332 

81*2 

21 

5.1 

409 

*"  MALE 

12 

•  8 

1.1 

86 

6.0 

47 

3*3 

16  1 

11.2 

1,  227 

85. 2 

52 

3*6 

1 ,440 

\  .  MASTER'S 

I 

•2 

5 

.♦9 

29 

5.2 

5 

♦  9 

40 

7.2 

434 

77*9 

83 

14.9 

557 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

10 

9.1 

1 

♦9 

11 

10.0 

79 

71*8 

20 

18*2 

110 

f  MALE 

v  • 

1 

*2 

5 

1.1 

19 

4.3 

4 

♦  9 

29 

6.5 

355 

79*4 

63 

14*1 

447 

'  DOCTOR'S 

0 

♦  0 

4 

1.0 

13 

3.4 

2 

♦5 

19 

5.0 

306 

79*9* 

58 

15*1 

383 

FEMALE 

o 

•0 

0 

.0 

2 

4*7 

0 

.0 

2 

4.7 

36 

83*7 

5 

11*6 

43 

MALE 

0 

♦  0 

4 

1.2 

11 

3.2 

2 

.6 

17 

5.0 

270 

79«4 

53 

15*6 

340 

COLORADO 

1 

15 

1NSTITUT  ICf'iSJ 

?                       "  BACHELOR'S  • 

'  1 

ll 

3 

♦  7 

7 

1*5 

6 

1.3 

17 

3.7 

436 

95*6 

3 

♦  7 

45© 

'  FEMALE 

0 

♦0 

1 

1.0 

0 

*0 

1 

1.0 

2 

2.0 

99 

98*0 

0 

*0 

101 

MALE 

1 

♦3 

2 

.6 

7 

2*0 

5 

1*4 

15 

4.2 

337 

94*9 

3 

*8 

355 

: 

:  MASTER'S 

'  I 

♦7 

0 

.0 

2 

1*3 

1 

♦7 

4 

2.6 

127 

83.6 

2 1 

13*8 

152 

"*  FcMALE 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

16 

80*0 

4 

2  0.0 

•  20 

MALE 

1 

«8 

0 

♦  0 

2 

1*5 

1 

♦8 

4 

3.0 

111 

84*1 

17 

12*9 

132 

OCCTOR' S 

1 

1** 

1 

1.4 

•  0 

0 

•  0 

2 

2.9 

56 

81*  2 

11 

15*9 

69 

FEMALE 

o 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

83*3 

1 

16*7 

6 

%  *                           '  MALE 

1 

♦ 

1 

1.6 

fo 

.0 

0 

.0 

2 

3.2 

51 

81*0 

10 

15. 9, 

63 

< 

CONNECTICUT 

( 

17 

INSTITUTIONS! 

SACHELDR'S 

0 

•0 

2 

.6 

3 

1.0 

3 

1.0 

8 

2.6 

303 

97.1 

1 

•3 

312 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

78 

100*0 

0 

.•-0 

70- 

MALE 

'  0 

.0 

*  2 

♦  9 

3 

1.3 

3 

1  *3 

8 

3.4 

225 

96.2 

1 

♦  4 

234 

*  MASTER'S 

0 

•  0 

2 

2.5 

3 

3.7 

0 

♦  0 

5 

6.  2 

69 

85*2 

7 

8.6 

81 

i  FEMALE 

jO 

•0 

0 

l- 

3*8 

0 

.0 

1 

3.8 

23 

•88.5 

2 

7.7 

26 

MALE 

0 

•o 

2- 

*3*6 

2 

3*6 

0 

.0' 

4 

7.3 

46 

83*6 

5 

9.1 

55 

i "  *                             -  — " 
- —  ""DOCTOR'S 

- 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

2*0 

0 

.0 

1 

2.0 

45 

91*8 

3 

6  .1 

49 

a  FEMALE 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

MALE 

0 

•0 

0 

.0 

1 

2*1 

0 

.0 

1 

2.1 

43 

91*5 

3 

6*4 

47 

DELAWARE 

( 

2 

INSTITUTIONS! 

BACHELOR'S 

I 

1*2 

3 

•3.6 

0 

*0 

0 

.0 

4 

4.8 

78 

94.0 

1 

1*2 

83 

FEMALE 

0 

•0 

2 

5.9 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

5.9 

32 

94*1 

0 

.0 

34 

KALE 

I 

2.0 

1 

2.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

4.  1 

46 

93*  9 

1 

»  2*0 

49 

'     •  MASTER'S 

0 

.0 

0 

♦  0 

•0 

0 

.0 

0 

•  6 

* 

29 

93*5 

7 

6  .5. 

31 

FEMALE 

0 

,♦0 

0 

.c 

0 

•  0 

0' 

.0 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

.0 

7 

MALE 

0 

•0 

0 

.c 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

22 

91.7 

2 

8.3 

24 

DOCTOR'S 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

9 

100*0 

0 

"  .0 

9 

FEMALE 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*  ft 
♦0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

9 

100*0 

0 

•  0 

9 

DISTRICT  OF "COLUMBIA  ( 

8 

INSTITUTIONS! 

■  BACHELOR'S 

0 

•  0 

29 

19*3 

1 

4 

2.7 

34 

22.7 

83 

55*3 

33 

22*0 

150 

Wy  FEMALE 

0 

•  0 

14 

25.9 

1 

0 

.0 

27.8 

31 

57*4 

6 

14*6 

54 

mv~  MALE 

0 

•0 

15 

15*6 

0 

.0 

'  4 

4.2 

19 

19*8 

52 

54*2 

25 

26  .y 

96 

1  .  MASTER'S 

2 

**0 

3 

7.5 

1 

2.5 

0 

•0 

6 

15.0 

19 

47.5 

15 

37*5 

40 

m,  FEMALE* 

0 

•0 

1 

11.1 

0 

.0 

0 

■  .0 

1 

11*1 

4 

44*4 

4 

44*4 

9  ' 

'  MALE 

2 

6*5 

2 

6*5 

t 

3.? 

0 

.0 

*  5 

16-1 

15 

48*4 

11 

35*5 

31 

IIERJC 


2277 


mtE*u  TOTAirbecMES.fqn  major        «^  " 


ETHNICITY  AND  5 EX* 


AMERICAN  INOIAN 
'ALASKAN  NATIVE 


BLACK*  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER, 


NUMBER 

*  4  - 

PHVSI C'AL'  SCIENCES ,  11900 1 
.DISTRICT  OF^COLUMBIa'c 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


DOCTORS  v 
FEMALE 
MALE 

FLORIDA  . 

BACHELOR* S 
FEMALE 
MALE" 

MASTER' S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

GEORGIA 

BACHELOR'  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

HAifAl  I 

BACHELOR* 5 
FEMALE, 
MALE 

MASTER* S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR*  S 
FEMALE 
MALE 

IDAHO 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
.  MALE 

DOCTOR' 5 
FEMALE 
KALE 

— 'ILLINOIS 

BACHELOR'S 
v  -  FEMALE 
MALE  • 

MASTER'S 
FEMALE 
HALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

I  NO 1  ANA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER* S 

femal'e 

MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

IOWA 

BACHELOR* 5 
FEMALE 
MALE 

NA5TER*5, 
•  FEMALE 
ft  ALE 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

t 

0 
0 
'  0 


B  INSTITUTIONS) 
.0  11  '24*4 

.0  3  33*3 

,0  B  22*2 

23  INSTITUTIONS) 


•  3 
.0 
.4 

♦9 

•  0 
1.0 

•  0 
•0 

•  0 


23 
7 

.  16 

1 

0 
1 

0 
0 
0 


2.0 
3.7 

,  .9 
.0 
1.0 

•  0 

•  0 

•  0 


30  INSTITUTIONS) 


38 
16 
22 


B.7 
19.  B 
6.2 


9  10.6 
3  17.6. 
6  9.1 


5.1 
•  0 


INSTITUTIONS) 

o  .c 
.0  .c 
.  0  .0 


3 

6.7 

1 

2.2 

15 

0 

♦  0 

0 

•  0 

3 

3 

8.3 

1 

2.2 

12 

13 

1.1 

76 

6.6 

116 

2 

*.0 

20 

10.5 

29 

11 

1.1 

56 

S.8 

87 

o 

.  0 

3 

'2.6 

5 

0 

♦  0 

1 

7.1 

1 

0 

♦  0 

2^ 

2.0 

4 

0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

II.  1 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

4 

♦  9 

8 

1.8 

50 

0 

♦  0 

0 

•  0 

16 

4 

1.  1 

8 

2*3 

34 

1 

1.2 

1 

1*2 

v  11 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3 

I 

1.5 

1 

1.5 

8 

1 

2.6 

0 

♦  0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

2.6 

0 

•  0 

3 

3 

INSTITUTIONS) 

43*9 

•0 

0 

.0 

18 

•  0 

0  . 

•  0 

3 

33*3 

•  0 

0 

•  0 

15  ■ 

46*9 

•  0 

0 

•  0 

8. 

28.6 

<  .0 

0 

.0 

3 

60*0 

.0 

0 

•0 

5 

21*7 

.0 

0 

.0* 

4 

25.0 

*  .0 

0 

•  0 

1 

50*0 

.0 

0 

.0 

3 

21*4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.  .0 

0 

•  0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

•0 

o  ■ 

.0 

.0 

-  .0- 

0 

.0  . 

.     .0  — 

-  *0~~ 

0 

•*l 

I 

48 

IN5TITUTION5) 

3 

•  3 

20 

2.2 

\5 

2.7 

2 

1.0 

10 

5.0 

•  5 

2.5 

1 

•  1 

10 

1.4 

20 

2.8 

0 

•  0 

B 

2.3 

19 

5.4 

0 

•0 

1 

1.8 

5 

9.1 

0 

•  0 

7 

2.4 

•  14 

4.7 

0 

•0 

i 

3 

1.4 

17 

7.8 

0 

•  0 

0* 

♦  C 

3.3 

0 

•0 

3 

1.6 

16 

8.6 

( 

33 

INSTITUTIONS)  . 

1 

.2 

5 

•  B 

,  5 

•  8 

0 

.0 

1 

♦  7 

1  ',3 

2.0 

1 

•  2 

4 

•  B 

2 

.4 

0 

.0 

2 

1.6* 

2 

1.6 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

2 

1.9 

2 

1.9 

•  0 

.0 

1 

1.1 

0 

♦  0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

1.2 

0 

.0 

( 

23 

INST  IT UT IONS) 

1.3 

0' 

•  0 

B 

3.5 

3 

0 

.0 

•  4 

7.0 

2 

3.5 

0 

•0 

4 

'  2.4 

1 

•  6 

0 

.0 

1 

1.4 

2 

2.9 

0 

.0 

1 

.7.7 

1 

7.7 

0 

*  .0 

0 

.0 

1 

l.B 

'  TOTAL 
MINORITY  * 

NUMBER  t 


33*3 
33*3 
33*3 


(0*1 
15*2 
9.1 

4.3 

.7.1. 
3.9 

1*3 
II. I 
•  0 


11*5 

io.e 

9*6 

13.3 
17.6 
12*1 

7*7 
.0 
7.9 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUM8ER  S 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER  t 


1  1.4 

0  .0  S*' 

1  ut  f 

0        .0  f 


0 

1, 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


10 


1*4 

♦  0 
1*8 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 


1.1 

1.5 
1.0 

•6 
1.8 
♦  3 

.5 
.0 
.5 


.0 
♦  9 

1.1 
.0 
1.2 


2.7 
♦  0 
3.6 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


58  6*3 
20  10*1 
38  5.3 


29 
7 
22 

21 
I 

20 


13 
5 


8.3 
12.7 
7*4 

9.7 
"3.3 
10.7 


2.0 
3.3 
1.6 

3.9 
♦0 
4.6 

2.1 
.0 
2.3 


19 
b 
13 


970 
154 
816 


99 
13 
86 


42.2 
^6.7 
36.1 


84.3 
80*6 
85*0 

85*3 
92*9 
64*3 

89*5 
88*9 
*89.6 


11 
0 
11 


24*4 
•0 
30.6 


65 

a 

57 

12 
0 
12 

7 
0 
7 


5.6 
4.2 
5.9 

IC.3 
•  C 
II.  a 

9.2 
.0 
10*4 


0 

♦  0 

18 

43.9° 

23 

0 

♦  0 

3 

33.3 

6 

0 

.0 

15 

-46.9 

17 

0 

♦  0 

8 

28.6 

20 

0 

•  0 

3 

60*0 

2 

0 

•  0 

5 

21*7 

18 

0 

♦  0 

4 

25*0 

11 

0 

♦  0 

I 

50\0 

i 

0 

.0 

3 

21*4 

10 

372  85.3 

64  79*0 

308  86*8 

64  77.1 

11  64*7 

53  80*3 1 

26  66*7 

1  100*0 

23  65*8 


56*1 
66*7 
53*1 

71*4 
40.0 
78*3 

68*8 
50*0 
71*4 


.9 

13 

5.7 

1.8 

7 

12*3 

•  6 

6 

3*5 

0 

.0 

3 

4.3 

0 

.0 

2 

15.4 

0 

.0 

1 

1.8 

14 
1 
13 

•8 
3 
5 

10 
0 
10 


207 
48 
159 

61 
10 

—51" 


91.2 
84.2 
93.5 

88t4 
76.9 


3.2 
1.2 
3.7 

9*6 
17*6 
7*6 

2?.6> 

•  0 
26.3 


.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0  t 

.0  I 

6.3 
.0 
7.1 


TOTAL 


45 
9 
36 


1*151 
191 

960 

116 
14 
102 

76 
9 
67* 


436 
61 
355 

83 
17 

66 

39 
1 
3b 


41 
9 
32 

26 
5 
23 

16 
2 
14 


70 

95.9 

1 

1.4 

73 

16 

94.1 

1 

5.9 

17 

54 

96.4 

0 

.0 

56  ; 

22 

95*7  . 

I 

4.3 

23 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

22 

95*7 

1 

___..23 — ~—  i 

i 

50*0 

1 

50.0 

■  0 

•  0 

0 

.0 

1 

50*0 

1 

50.0 

327 

90*4 

30 

3.3 

915 

173 

36*9 

6 

3.0 

199  ; 

91*3 

2* 

*  716        *  \ 

273 
44 

77*8 

49 

14.0 

351 

80*0 

4 

7.3 

55           '  .  -* 

229 

77*4 

45 

15. Z 

296 

179 

32*5 

17 

7*8 

217 

23 

76*7 

6 

20*  U 

10          -  -* 

156 

63*4 

11 

5*9 

167 

610 

94*7 

•  21 

3*3 

644       *  - 

138 

91*4*' 

8 

5*3* 

151 

472 

95*7 

13 

2.6 

493  ■ 

101 

79*5 

21 

16.5 

127 

16 

84.2 

3 

15.6 

19 

85 

78*7  > 

18 

16  .7 

108  • 

78 

62.1 

15 

15.6 

95  'A 

8 

88*9 

1 

11*1 

70 

61.4 

14 

16*3 

86 

7 

3.1 

227 

2 

3.5 

57 

5 

2.9 

170 

5 

7.2 

69 

1 

7.7 

13 

— 

—7.1 

56 

I  ERIC 


227B 


2338 


TABLE  2 tV  TOTAL  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY* RACE,  ETHNICITY  AND  SEXJ 

^   STATE  AND  NATION  1*76-1979 


AMERICAN  I NO I  AN 
ALASKAN: NAT tVE 

NUMBER  X 


•LACK:  ASIAN  OR 

NON-HISRANIC/RACIFIC  ISLANOER 


* NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


. TOTAL 
MINORITY. 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


Tom 


PHYSICAL  SCIENCES  (1900) 


KANSAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
i  MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

KENTUCKY 


23  INSTITUTIONS) 

.0  0  /.o 

.D  0  /.0 

.0      '        0  /.D 


21  INSTlTTjTTONSl*" 


.0 
♦  5 

U3 
.0 
1.7 

.0 
.0 
.0 


19  INSTITUTIONS) 


0 

•  0 

-  1  / 

0 

.0 

0  < 

0 

.0 

v 

0 

.0 

1 

0 

•  o 

0 

0 

.  -° 

1 

,0 

.0 

*  0 

0 

.01* 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

2.5 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0  

.  -o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

LOUISIANA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER* S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
"  ~*  MALE 

HAINE 

BACHELOR'S 
J     FEMALE  * 
 MALE" — 

MASTER'S 
FEMALE**** 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
*  MALE 

MARYLANO  i 

BACHELOR'S  f 

_.J         .FEMALE  * 
'  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

v 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASSACHUSETTS 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE  * 

MICHIGAN 
^  BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE  * 


11 
i 

;o 


19  INSTITUTIONS) 


36  12. 2 

15  20.8 

21  9.4 

2  3.2 

1  14.3 

1  1.8 

t  12.5 

0  .  .0 

2  15.4 


8  INSTITUTIONS) 


.1.1 

.0 

•  0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

16 

INSTITUTIONS) 

0 

.0 

12 

3.9 

0 

.0 

.2 

2.4 

0 

.0 

10 

4.6 

1 

1.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.6 

0 

.0 

1 

U2 

2 

2.4 

0 

•  0 

0 

*.o 

1 

1.3 

2 

2.6 

44 

INSTITUTIONS) 

2 

.2 

13 

1.3 

1 

.4 

9 

3.3 

1 

•  1 

%  4 

.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

2.6 

0 

.0 

1 

3.2 

0 

.0 

4 

1.9 

29  INSTITUTIONS) 
.1  43  1.6 

•5  8  3*6 

•0  5  .8 


.7 
1.4 
.4 

1.6 
.0 
1.8 

.0 
.0 
.0 


MASTERJS 


FEMALE 
MALE 


.0 


2.8 

;5 


6  2.6 

3  7.5 

3  1.6 

V...3 
1 

o  r^o 

0 
0 
0 


r 

0 

.0 

55 

93.*2 

4 

6.8 

0 

•  D 

5 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

50 

92.6 
•  * 

4 

7.4 

0 

3.9 

215 

9*5 

6 

2.6 

4 

10.0 

35 

BK5 

1 

5 

2.6 

180 

94.7 

5 

2.6 

2 

2.7 

56 

74.7 

17 

22.7 

1 

6.7 

12 

80.0 

2 

13.3 

X 

1.7 

44 

73.3 

15 

25.0 

0 

.0 

16 

76.2 

5 

23.8 

0 

-.0 

1 

50.0  > 

1 

50.0 

0 

.0  * 

15 

78.9 

4 

21.1 

BACHELOR'S 

0 

.0 

1 

■ 

2 

.9 

1 

"  FEMALE 

D 

.0 

D 

.0 

0 

.0 

1 

-MALE 

0 

.0 

1 

.6 

2 

1.2 

0 

MASTER'S,  . 

0- 

.0 

0 

•  D  ' 

2 

3.4 

0 

FEMALE 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE  » 

0 

.0 

o  , 

.0 

2 

4.3  , 

0 

& 

OOCTOR' S 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

*.o 

0 

.0 

•0 

•  0 

0 

MALE 

0 

.0  ■ 

0 

•o  . 

■  0 

•  .0 

0 

59 
5 

5V 


230 
\  '40 
\   .  190 

11 
15 
60 

'19 


1.9 

199 

94.3 

8 

3.8 

2U 

2.3 

42 

95.5 

1 

2.3 

,44 

1*.8 

o  157 

94.0 

7 

"I 

3.4 

42 

72.4 

14 

24.1  * 

58 

.0 

10 

83.3 

2 

16.7 

12 

4.3 

32 

•  69.6 

12 

26.1 

46 

.0 

3 

60.0 

2 

40.0 

5 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

60.0 

2 

40.0  • 

5 

244 
54 

190 

51 
5 
46 


82.7 
75.0 
85.2 

81.0 
71.4 
82.1 

68.8 
66.7 

T69.2 


2.4 
1.4 
2.7 

12.7 
14.3 
12.5 

6.3 

10" 
7.7 


— -  ~'0~ 

.0 

0 

•  0 

1 

1.1 

♦9    98. 9\ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.3 

*2    95.7  > 

'  0 

.0 

0 

.0  - 

0 

•  0 

0 

.0 

67  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

19  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5  100.0 

0 

-0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

14  100.0 

0* 

.0 

0 

-Q 

0 

.0 

0 

.0 

1  103.0 

0 

.0 

0  ' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1  100.0 

0 

.0 

3 

1.0 

'4 

1.3 

19 

6.3 

267  87.8 

18 

5.9 

2 

2.4 

3 

3.5 

7 

1.2 

74    87.1   _  _ 

4 

>.7. 

1 

.5 

1 

.5 

12 

5.5 

193  88.1 

14 

6.4 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.3 

71  92.2 

5 

6.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

;o 

13  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

r 

1.6 

58  90.6 

5 

7.8 

0 

.0 

2 

2.4 

5 

5.9 

70  82.4 

10 

11.8 

0 

.0 

1 

11.1 

1 

u.i 

7  77.8 

1 

11.1 

0 

.0 

1 

1.3 

4 

b.3 

43  82.9 

9 

11.6 

295 
72 
223 

43 

.  56 

^16 
3 
13 


90 
23 
67 

19 
5 
14 


304 
-85 
219 

77 
13 
64 

65 

9 
76 


1.6 

6 

.6 

39 

3.6 

950 

92.6 

37 

.3.6 

1*026 

2.6 

2 

.7 

19 

7.0 

250 

91.6 

4 

1.5 

273 

JUS 

4 

.5 

20 

2.7 

700 

93.0 

33 

4.4 

753 

3.3 

2 

1.0 

9 

4.3 

170 

iU3 

30 

14.4 

209 

2.4 

0 

.0 

i 

2.4 

33 

60.5 

7 

17.1 

41 

3.6 

2 

1.2 

6 

4.6 

137 

61.5 

23 

13.7 

168 

1.* 

1 

.4 

10 

4.0 

192 

77.7 

45 

18.2 

247 

3.2 

0 

.0 

6.5 

24 

77.4 

5 

16.1 

.  31 

1.4 

1 

.5 

6 

3.7 

166 

77.8 

40 

16.5 

216 

.7 

2 

.2 

22 

2.7, 

784 

95.1 

16 

2.2 

624 

•  5 

I 

.5 

U, 

5.2 

195 

92.4 

5 

2.4 

211 

.6 

1 

.2 

11 

1.6 

589 

96.1 

13 

2.1 

613 

3.7 

2 

•  9 

13 

5.9 

176 

60.4 

30 

13.7 

219 

8.3 

'1 

2.6 

5 

1319 

i4 

66.7 

7 

19.4 

36 

2.7 

1 

.5- 

6 

4.4  

152 

63.1 

23 

12.6 

183 

0 

JC 


2279 


rv 

6 


table  zu  total  bmtB»m>MM'FiaG  ^^^MTim^^T^itn  HICHEr  60UCATl6l<  8V  MCEf  6THNIcm  AN0  $EXI 


AM  MI  CAN  I  NO  I  AM    '       BLACK  ASIAN  OK 

ALASKAN  NAuJe      NON-HiSFANIC  PACIFIC  ISLANCER  HISPANIC 


NUMBER 


PHYSICAL  SCtENCFS  U900) 


MICHIGAN 

*  DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

MINNESOTA 
s'  BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

MISSISSIPPI  " 
\    BACHELOR1  S 
'FEMALE 
\  MALE 

\ 

MASTER'S 
FEMALE 
i  MALE 

\  ' 
OOC  TOR'S, 
„  FEMALES 
MALE 

MISSOURI 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

 MASTER'S" 

— ~  FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE* 
MALE 

MONTANA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
M4LE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR* S 
FEMALE 
MALE 

NEBRASKA     '  « 
BACHELOR'S 
*  y  FEMALE 
MALE 

9 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR' S 
FEMALE  ' 
MALE 

'  « 
NEVADA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
>  MALE 

DOCTOR1  S 
FEMALE 
MALE 

NEW  HAMPSHIRE 
BACHELOR'S 
■  FEMALE 
MALE, 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE. 


( 


NUMRER 


29  INSTITUTIONS) 


2 

I  «s 

0  .0 

t  r 

7.1 

0  *0 

I 

1.0 

0  *o 

24 

INSTITUTIONS) 

o 

♦  0 

2        ♦  * 

o 

♦  0 

0  »  .o 

0 

•  0 

2  .5 

o 

•0 

0  *0 

o 

*0 

0  *0 

0 

.0 

0  *0 

o 

•  0 

0  *0 

o 

•0 

0  *0 

o 

♦  0 

0  .0 

t 

13 

INSTITUTIONS) 

o 

•  0 

61  29*6 

o 

•  0 

23  45*1 

0 

•0 

36  24*7 

o 

♦  0 

1  5*9 

o 

♦0 

1  11*1 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

♦  0 

0  *o 

( 

30 

INSTITUTIONS) 

0 

♦0 

7  1*6 

0 

♦  0 

ol  1*2 

0 

♦0 

1 

1.0 

2  2*0 

0 

♦0 

0  .0 

I 

L2 

2  2*3 

0 

•0 

1  3*3 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

♦  0 

1  3*6 

NUMBER 


11 
1 
10 


7  INSTITUTIONS) 


1 

•  8 

0 

•  0 

0 

♦0- 

0 

♦  0 

1 

1*0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

~  0 

•0 

13 

INSTITUTIONS) 

0 

•  0 

2 

I.* 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

LB 

0 

•  0 

1 

4*2 

0 

••o 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

4.5 

c 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

•  0 

•0 

t 

3 

INSTITUTIONS) 

0 

•0 

0 

•  0 

Q— 

•  0 

0 

,0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

7.T 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

10*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.  .0 

0 

•  0 

.  0 

♦  0 

rmc 


9*9 
7.1 
10*3 


1*4 
3.6 
.7 

1*6 

♦  0 
2.2 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


2.0 
2.0 
1.9 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  9 
1.2^ 

•  6 

4*0 

•  0 
4.7 


1 

4 

INST  ITUTIONS) 

0 

.0 

1  .6 

2 

0 

o  •  «o 

1 

0 

•0 

1     9  .7 

1 

0 

.0 

0  .0 

0 

0 

•  0 

o  -  *o 

0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

NUMBER 


1 

0 
<*1 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  S 


NON-RES lOfcNT 
ALIEN 


NUMBER 


1  3*? 

0  .  .0 

1  3*6 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

< 

•  0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.7 

;o 

•  6 

1.0 
.0 
1.2 

.0 
.0 
♦0 


14 

2 
12 


ir. 

5 

6 

1 
0 
1 


12*6 
14*3 
12.4 


1.9 
3,6 
1.4 

? 

1*6 
•  0 
2.2 


70 
7 
63 


63.1 
$0.0 
64:9 


27 
5 
22 


24.3 
35.7 
22.7 


536  94*6 
124  .93*9 
414  94.7 


*  54 
14 
40 


65*7 
82*4 
67*0 


20  -3.5 
3#  2.3 
17  3*9 

8  12*7 
3  17*6 
5  10.9 


TOTAL 


111 
14 

97., 


569 
132 
437  . 

63 
17 
46 


0 

♦  0 

0 

-.0 

17 

68*0 

8 

32*0 

25 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

75*0 

1 

25.0 

4 

0 

.0 

0 

•  0 

14 

66*7 

7 

33. i 

21 

1 

•  5 

66 

32*2 

135 

65*9 

4 

2.0 

205 

0 

♦  0 

24 

47.1 

24 

47.1 

3 

5.9  • 

51 

1 

.6 

42 

27.3 

111 

72*1 

•1 

•6 

154 

0 

•  0 

1 

5.9 

15 

88*2 

1 

5.9 

17^ 

0 

•  0 

1 

11.1 

8 

88.9 

0 

♦0 

9 

0 

♦  0 

0 

•  0 

7 

87.5 

1 

12*5. 

8 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•0 

1 

14^ 

2 
12 

6 

0 


3.2 
2.4 
3.3 

7.9 
.0 
9.3 

6.7 
.0 
7.7 


.0 
1.0 

♦  0 
.0 

♦  0 


415 

93.9 

13 

2.9 

78 

94.0  . 

3 

3.o 

337 

93.9 

10 

2.8 

74 

73.3 

19 

16.6 

13 

86.7 

2 

13.3 

6i 

70.9 

17 

19.8 

26 

86.7  " 

2 

6.7 

4 

100.0 

0 

.0 

22 

84.6 

2 

7.7 

.0 
.0 
.0 


8 

5.3 

127 

92.0 

1 

4.0 

-22 

-68.0- 

7 

6.2 

105 

92.9 

4 

16.7,, 

A9 

79.2 

1 

50.0 

1 

50.0 

3 

13.6 

18 

81. 8 

6 

30.0 

'4 

70.0 

1 

33.3 

2 

66.7 

5 

29.4 

12 

70.6 

2.2 

.9 

4.2 
.0 
4.5 


442 
63 
359 

101 
15 
86 

30 
4 

2o 


124 

99.2 

0 

.0 

125 

20 

100.0 

0 

.0 

20  . 

104 

99.0 

0 

.0 

105 

16 

94.1 

1 

5.9 

17 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

15 

93.8 

1 

6.3 

lb 

6 

100.0 

•  o° 

♦  0 

•  • 

0 

•C 

.0 

0 

6 

100.0 

0 

.0 

© 

136 

-25- 
113 

24 
2 
22 

20 
3 
17 


44 

89.8 

4 

6.2  , 

49 

9 

81.8 

1 

9.1 

11 

35 

92.1 

3 

7.9 

36 

11 

84.6 

0 

•  0 

13 

3 

100.0  • 

0 

♦0 

3 

8 

80.0 

0 

„.c 

10 

0 

•  0 

"3 

75.0 

4 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

0 

•  0 

3 

75*0  , 

4 

3 

1.7 

178 

0 

•  0 

42 

3 

2.2  . 

13t> 

0 

.0 

17 

0 

.0 

b 

0 

•  0 

12 

TABLE  2W    TOTAL  SE6HEES         MAJOR  «ab  COKFERREO.  W  INSTITUTIONS  OF  HICHEREDUCATION  BY/RACE,  ETHNICITY  ANO  SEX: 

-       STATE  ANO  NATION:  197B~1*79  ^ 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  -~^f 


.    BLACK  t  ,  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC, ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER, 


TOTAL 
MINORI TV 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES I OENT 
ALIEN 


NUMtER 


TOTAL 


PHYSICAL^  SCIENCES  UlOO) 

NEW  HAMPSHIRE 
DOCTOR'S. 
FEMALE 
'MALE' 


y i ; 

/ 

1 

6  INSTITUTIONS) 

0 

•♦0               0     .  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0               0  .0 

0 

•  0 

0 

«0*              0  •0-' 

o  . 

.0 

a 

100*0 

0 

•  0  . 

l 

100*0 

0 

.0 

10 

100*0 

0 

•  0 

I 

'10 


NEU  JERSEY 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
I  FEMALE 
MALE 

KEU  MEXICO  . 
-BACHELOR'S 
f EMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE, 
MALE 

<       OOCTOR'  S 
FEMALE 
MALE 

NEU  YORK 


/( 

27 

INST ITUTIONS) 

17 

698 

1 

.  1 

10  ' 

1.4 

0  13 

1*9' 

12 

1*7 

36 

5.2 

645 

92*4 

2*4 

o 

♦  0 

3 

1.6 

2*1* 

5 

2*7 

*  12 

6*4 

,172 

91.5 

4 

•2.1 

188 

1 

7 

1.4 

9 

1.6 

7 

1.4 

24 

4-7 

473 

92*7 

13 

2.5 

510 

,0 

•0 

3 

1.9 

16, 

10*3 

4 

2*6 

23 

14*7 

122 

78*2 

11 

7.1 

156 

0 

.0 

1 

3.3 

2 

6.7 

1 

3*3 

*  4 

13*3 

26 

86*7 

0 

•  0 

,30 

0 

.0s 

2 

1** 

14 

11*1 

3 

2.4 

19 

15*1 

o 

96 

76*2 

11 

B*7  . 

126 

m 

•  0 

I 

wi- 

7 

7*9 

0 

•  0 

6 

9*0 

69 

77*5' 

12 

13*5 

89 

.0 

0 

•  0 

2 

22*2 

•  0 

*0 

2 

22.2 

7 

77*8 

0 

♦0 

9 

0 

•  0 

1 

1.3 

5 

6*3 

0 

*0 

6 

7*5 

62 

77*5 

12 

15.0 

80 

( 

6 

INSTITUTIONS)  . 

t 

1.4 

0 

•0 

1 

♦7 

1- 

♦  7 

°10 

7*2 

12 

,8*7 

124 

89*9 

2 

138 

0 

•  0 

•  1, 

3.3 

0 

*0 

3 

10*0 

4 

13*3 

26 

86*7 

0 

•  0 

*30 

0 

•0 

1 

0 

•  0 

1 

♦  9 

7 

6*5 

8 

7*4 

98 

90*7 

2 

1.9 

*  108 

1 

1.3 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

3*9 

4 

$.2  • 

67 

87*0 

6 

7.8 

77 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

12 

100.0 

0 

..0 

12 

1 

1.5 

o 

•  0 

0 

x.O  ' 

3 

4.6 

4 

6*2 

55 

84.6 

6 

9.2 

65 

?o 

0 

.0 

1 

3.8 

0 

.0 

1 

3*8 

23 

88*5 

2 

7.7 

"f 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

'3 

100*0 

() 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

4.3 

0 

.0* 

1 

4*3 

20 

87*0 

2 

6.7 

23 

BACHELOR'S 

5 

•  2 

92 

FEMALE 

1 

.2 

27 

MALE 

4 

.3 

65 

> 

MASTER'S 

1 

.2 

14 

FEMALE 

0 

•  0 

3 

MALE 

^  1 

.3 

11 

OOCTOR' S 

o" 

.0 

**6 

FEMALE 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

•  0 

6 

B7  INSTITUTIONS) 
4.5 
5.4 
4.2 

2*8 
2.9 
2.8 

1.9 
.0 
2.2 


39 

1.9 

44 

2*1 

180 

8.7 

lt*42 

89.3 

40 

1.9 

2.042 

10 

2*0 

8 

1*6 

46 

9.2 

|448 

89.6 

5 

.  1.0 

499 

29 

36 

2*3 

134 

6.6 

i/M* 

89.2* 

35 

2*2 

1*563 

12 

2*4 

8 

1*6 

35 

7.0 

398 

79.1 

70 

13*9 

#  . 

503 

1 

1*0 

2 

1*9  ^ 

6 

5.8 

80.8 

14 

13*5 

104 

11 

2.8 

6 

1* 

29 

7.3 

f 

78.7 

56 

14*0 

399 

18 

5.7 

4 

1.3 

26 

8.9  . 

ns 

68.3 

72 

22*9 

315 

5 

11*6 

0 

.0 

5 

11.6 

28 

65.1 

19 

23*3% 

43 

13 

4*8 

4 

1.5 

23 

8.5 

187 

68.8 

62 

.  22*6 

272 

NORTH  CAROLINA, 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

1  DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

NORTH  OAKOTA 
BACHELOR'S 

4 —  -FEMALE- 
MALE 

MASTER'S 
fc.  FEMALE 
*  MALE 

OOCTOR'  S 
FEMALE, 
MALE 


•  37  INSTITUTIONS) 


4 

*5 

52 

6.9 

7 

♦  9 

1 

.6 

18 

10.5 

4 

2.3 

3 

.5 

34 

5.9 

3 

♦  5 

0 

♦0 

2 

2.9 

1.4 

0 

.0 

1 

11.1  * 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.7 

1 

1.7 

1 

1.6 

3 

4.8 

1 

1.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

-1.7 

3 

5.2 

1 

1.7 

INSTITUTIONS) 


♦7 
.6 
♦  7 

.0 
.0 
.0 

1.6 
.0 
1.7 


68 
24 
44 

3 
1 
2 

6 
0 
6 


9.1 
14.0 
7.6 

4.3 
11.1 
3.3 

9.7 
•  0 
10*3 


673 
146 
527 

'  56 
6 
48 

.52 
4 
46 


89*7 
84-9 
91*2 

81*2 
88*9 
80*0 

63*9 
100*0 
82*8 


9 
2 
7 

10 
0 
10 

4' 
0 
4 


1.2 
1.2 
1.2 

14.5 
.0 
16.7 

6.5 
.0 
6.9 


0 

.0 

1 

1.9 

0 

.0 

1 

1.9 

51  96*2 

1 

U9 

o — 

•  0 

o- 

—  ,0 — 

0 

.0 

0 

.0 

9  100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

2*> 

0 

.0 

1 

2*3. 

42  95*5 

1 

2.3 

0 

"  .0 

0 

/  »o 

0 

.0 

0 

*0 

18  65*7 

3 

14.3 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

2  .100*0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

*0 

16  84*2 

3 

15.8 

0 

•  0 

0 

.0 

0  ~ 

.0 

0 

.0 

9  81*8 

2 

16.2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

1  100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

8  80*0 

2 

20.0 

750 
172  . 

?78  ' 

69 
9 

60 


62 
4 
56 


53 


■X 


OHIO 


52  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S  ' 

2 

•2 

27 

2.5 

FEMALE  - 

0 

•  0 

10 

4.3 

MALE 

2 

•  2 

17 

2.0 

MASTER'S 

0 

•  0 

5 

1.6 

FEMALE 

0 

•0 

"I 

2.0 

MALE 

*  0 

^0 

4 

1.6 

DOCTOR'S 

•  0 

•0 

2 

1.6 

FEMALE 

0 

•  0 

1 

6.3 

MALE  > 

0 

•  0 

<■  1 

.9 

oklahoma 
bachelor's 
Female 

MALE 


-*AST€R«^- 
FEMALE 
MALE 


(  19  INSTITUTIONS) 

6  2«0  1*  *3 

"l  2.2  0  *0 

5  1*9  1  *4 


•0 


-2*4- 
.0 
2.8 


♦  7 

1 

.1 

36 

3.5 

1.008 

94.1 

25 

2*3 

1.071 

1.3 

1 

.♦4 

14 

6.0 

212 

91*0 

7 

3*0 

.6 

0 

•  0 

24 

2.9 

796 

95*0 

18 

2*1 

^36 

2.3 

1 

.3 

13 

-.4.3 

256 

84*2 

35 

\  304 

2.0 

0 

.0 

2 

4.0 

43 

66*0 

5 

10*0 

50 

2.4 

1 

♦  4 

11 

4.3 

213 

63*9 

30 

11*8 

254 

6.5 

1 

.6 

11 

8*9 

93 

75*6 

19 

15*4 

\l23 

6.3 

0 

.0 

2 

12.5 

11 

66*6 

3 

16*8 

16 

6.5 

1 

.9 

9 

8*4 

82 

76*6 

16 

15.0 

107 

1*0  < 

3 

1.0 

13 

4.3 

260 

66.1 

,  29 

9.6 

i02  . 

2*2 

2 

4.4 

4 

6.9 

38 

84*4 

3 

6*7 

1  45  " 

*6 

1 

.4 

9 

3.5 

222 

66*4 

26 

10.1 

257 

-*r2  " 

— o— 

 70  

3— 

3.6  

60 

72*3 

20 

24*1 

83 

♦0 

0 

*0 

0 

•  0 

7 

63.6 

4 

36*4 

11 

1*4 

0 

*0 

3 

4.2 

53 

73*6 

16 

22.2 

72. 

2261 


mU>i:    TOTAL  OC«KStMS-H«W  * 


AMERICAN  INDIA* 
ALASKAN  NATIVE; 


PHYSICAL  SCIENCES  119001 


*  HACK  ASIAN  OA 

. NON-HISPANIC. PACIFIC  ISLANOtR 


'OKLAHOMA'' 

J  DOCTOR'S 
f EN ALE 
MALE 

OREGON  , 

BACHELOR'S 
Ft HALE 
HALE  % 

HASTENS 
FEMALE 
HALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE  * 

rENHSYLVAHlA 
BACHELOR*  S 
"  FEMALE 
MALE 

MASTER'S0 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

RHODE  ISLAND 
BACHELOR'S 
FEMALE 
HALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MAvE 

SOUTH  CAROLINA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
HALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 

\ 

SOUTH  OAKOTA 
BACHELOR'S 
•    ~  FEMALE 
MALE 

RASTER'S 
?  FEMALE 
MALE 

TENNESSEE  . 
BACHELOR'S 
FEMALE 
HALE 

N 

MASTER'S 
FEMALE 
HALE 

DOCTOR'S. 
FEMALE 
MALE 

TEXAS 

BACHELOR'S 
FEMALE' 
HALE 

MASTCR'S 
FEMALE 
MALE 

OXTOR'S 

'FEMALE' 
HALE 


X  NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


0 

•0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

..o 

0 

•0 

0 

.0 

i 

14 

INSTITUTIONS) 

1 

.4 

2 

•  8 

B 

3.3 

0 

.0 

1 

*2.0' 

2 

4.1 

1 

.5 

1 

.5 

6 

3*1 

6 

•  0 

0 

•0 

3 

3*5 

0 

•  0 

0 

6  ,0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

3 

4.3 

0 

•  0 

6 

•  0 

1 

2.5 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

2.B 

5 
2 

3 

13 

3 

10 

1 
0 
1 


0 
0 
0 

0 
0 
•  0 

1 

0 

1 


7B*  INSTITUTIONS) 
.3  39  2.2 


•  4 
•2 

4.3 
4.2 
.4.4 

.7 
.0 
.7 


13 

26 

2 
0 
2 

0 
0 
0 


2.9 
2.0 

.7 

.9 

•0 
•  0 
•0 


4  INSTITUTION!*! 


•0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

2.1 
.0 
2.6 


22  INSTITUTIONS) 


.0 
•0 

•  0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


25 
15 
10 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


*9.5 
22.1 
5.1 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 


9  INSTITUTIONS) 

.0  •     0  .0 

•  0  0  .0 

•0  0  .0 


•0 

•  0 

•  0 


32 
9 
23 

3 
0 
3 

4. 

3 

1 


0 
0 
0 

0 
0 
0 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


U.B 

2.0 
■1.8 

1.0 
.0* 
1.3 

2.6 
17.6 
.7 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  4 

•  0 

•  5 

5.6 
•0 
7.7 

7,9 

•  0 
8*6 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 
•0 
•0 


4 

2 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0* 

•  0 


•4 

2.0 

•  0 

1.2 

•  0 
1.4 

•0 

•  0 

•  0 


•  2 

•  4 

•  2 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 


3  1.1 

1  1.5 

2  1.0 


12 
4 

4 
0 
4 

1 
0 
1 


60 
26 
54 

16 

3 
15 


.0 
•  0 
'.0 


5.0 
6.2 
4.2 

4.7 
.0 
5.7 

2.5 
•  0 
2.6 


4.6 
5.6 
4.1 

6.0 
4.2 
6.6 

3.3 
17.6 
1.5 


•0 
•  0 


•  0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


29 
16 
13 

2, 
0 
2 

3 
0 
3 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0  . 

•  0 

2.1 

•  0 
2.6 


11.0 
23.5 
6.7 

5.6. 

•0 
7.7 

7.9 
•  0 
6.6 


32 
•  2 
1.1 
.0« 

INSTITUTIONS) 
26  6.7 
15  15.8 
13  4.0 

2 
2 
.  0 

•  5 
.2.1  , 

•  0 

0 
0 
0 

.0  # 

•  0 

•  0 

^31 
18 
13 

7.4 
16.9 
4.0 

•  0 

•  0 

•  0 

4  6.9 
1  12.5 
3  8.1 

.2 
0 
2 

..o  » 

5.4 

0 
0 
0 

.0 

•  0 

•  0 

6 
1 
5 

13.3 
12.5 
13.5 

•  0 

•  0 

•  0 

1  3.1 

0  .0 

1  3.2 

0 
0 
0 

•0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

1 

« \ 

3.1 
•0 
3.2 

57 
•5 
1.7 
•2 

INSTITUTIONS) 

30,  .2.7 
10  4.2 
20  2.3. 

16 
4 
12 

1.4 
1.7 
1.4 

45 
5 
40 

4.1 
2.1 
4.6 

97 
23 
74 

8.7 
9.6 
6.5 

1.0 
•  0 
1.3 

3  ..6 

1  <  1.3 

2  .6 

5 
2 
3 

1.3 

2.5 
1.0 

12 
3 
9 

3.0 
3*6 

2.9. 

24 
6 
16 

6.1 
7.5 
•  5.7 

•0 

•  0 

•  0 

•            0        .0  % 
0  .0 
0        .0  * 

7 
1 
6 

3.9  * 

4.5 

3.8 

2 
0 
2 

1.1  » 

•0 
1.3 

9 
1 
6 

TTo 

4.5 
5.0 

if  HIT  E 
NON-HISPANIC 


*  NUMBER 


NON~RESIO£NT 
ALIEN 

NUMBER     "  % 


TOTAL 


16  64.0 

9 

36.0 

25 

3  100.0 

0 

•  0 

3 

13  59.1 

9 

40.9 

22 

217  90.4 

ii 

• 

4.6 

240 

44    89. B 

1 

2.0 

49 

173  90.6 

*9 

5.2 

191  9 

65  75.6 

17 

19. «  - 

- 

13  < 81.3 

3 

10.8 

1© 

52  74.3 

14 

20.0 

70  * 

29    72.5  " 

10 

25.0 

40  * 

2  50.0 

2 

50.0 

•  4 

27  75.0 

6 

22.2 

36 

1,636  93.5 

33 

1.9 

1  #,749 

415  93.0 

5 

1.1 

446 

1,221  93.7 

28 

2.1 

1«303 

254  84.9 

2T 

9.0 

*  299 

62  87.3 

6  „  6.5 

71 

192  64.2 

2t 

9.  2 

228  % 

10S>  69. 1 

£.  1  .O  < 

*  152 

9  52.9 

5 

*  »  .  ' 

17 

96  71.1 

37 

27.4 

135 

110  96.2 

2 

1.6 

112 

)A    1  A  A  A 

0 

•  0 

20 

90  9T.8 

2 

2.2 

92 

42  93.3 

3 

6.7 

45 

10  90.9. 

1 

9.1  ■ 

11 

32    94.1*  , 

2 

5.9 

34 

41  85.4 

6 

12.5 

4o 

.6  86.9 

1 

11.1 

9 

33  84.6 

5 

12.8 

39 

229  87.1 

5 

1.9 

263 

50  73.5 

2 

2.9 

1/9  91.8 

3 

1.5 

195 

34  94.4 

0 

-  .0 

10  100.0 

•  0 

•  0 

10 

24  92.3 

0 

•  0 

26 

35  92.1 

0 

•  0 

38 

4  100.0 

•0 

4 

31  91.2 

Is 

•  0 

34 

72  96.6 

/  1 

1.4 

73 

12  100.0 

-  *0 

.0 

12 

60  98.4 

1 

1.6 

61 

24  63*2 

14 

36.8 

38 

1  50.0 

1 

50.0 

2 

23  63.9 

13 

36. 1 

36 

382  91.4 

5 

1.2 

418 

76  80.0 

1 

1.1 

95 

306  94.7 

4 

1.2 

•n  3?3 

35 
6 
29 


77.8 
75.0 
78.4 


25  78,1 
1  100.0 
24  77.4 


957  66.2 
212  68.3 
745  85.6 

314©  79.7 
68  '55.0 
246  76.3 


*4  8-9 

1AU2.5 

'ft 

6/l8.« 
6t}  19.4 


56 

5% 
51 

56 
6 

50 


5.0 
2.1 
5*9 

14.2 
7.5 
15.9 


144  79.6 
14  63.6 
130  81.6 


28  15.5 
*  7  31.8 
21  13.2 


45 
tt 
37 

32 
1 
31 


FTui 


110 
240 
67p 

394 
♦80 
314 

181 

159 


ERJC 


226 


f 


TABLE  21. 


TOTAL  OCCREES  FOR  MAJOR  FIELC  CDNFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY  A  NO  SEXt 
•  STATE  ANO  NATION    If 71-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


PHYSICAL  SCIENCES  (1900) 

UTAH  *  I 

BACHELOR'S  0 

FEMALE  *  0 

HALE  0 


BLACK  ASIAN  DR- 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


7  INSTITUTIONS! 
•0  0    *  *0 


•  0 
.0 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


♦  4 

•  0 
.5 


.  TOTAL 
MINORITY 

/ 

NOnER 


.4 
•  0 
.S 


WHITE 
NON-HlSPANIC 

NUMBER  S 


217  95*6 
23.  85*2 
194  97*0 


* NON-RES I OEMT 
ALIEN 


NUMBER 


9  4*0 

4  U.I 

5  2*5 


TOTAL 


227 
27 
200 


MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


♦  0 

♦  0 
.0 


41 

2 
39 


8  2*0  / 

50*0* 

64.6 


18.0 

50*0 
15.2 


50 
4 


OOCTOR'S* 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 


•  0 

•  0 

•  0 


♦  0 
.0 

♦  0 


♦  0 

•  0 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 


IB 

1 

17 


75.0 

so.o 

77.3 


25.0 
SO.O 
22.7 


24 

2 
22 


VERMONT 

BACHELOR'S 
FEMALE. 
4  HALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


0 
0 


8 

.0 
.0 

•  0 

•  tf 

•  0 
.0 


INSTITUTIONS! 


*0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 

•  0 

...o 

•  0 

•  0 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 
•0 
.0 


0 

0 
0 

0 
0 
4 


.0 

•  0 
•0 

•  0 
•0 
.0 


63  97*6 
15  100*0 
6B  97*1 


100*0 

*o 

100*0 


2 

.0  ' 
2 

0 
0 
0 


2.4 

•  0. 
2.9 

.0 
.0, 
•0 


B5 

15 
70 

7 
0 
7 


DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


*0 
*0 
•  0 


.•o 

*0 
♦  0 


•  0 

•  0 

•  0 


100*0 
.0 
100.0 


VIRGINIA  . 
BACHELOR'S 
FEMALE 
*  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


WEST  VIRGINIA 
BACHELOR'S 
f EMALE 
MALE 

MiS7ER'S 
FEMALE 


31  INSTITUTIONS) 


•  0 
•0 

•  0 

) 

•0 

•  0 

•  0 

*0 
*0 
*0 


31 

IB 

6 
1 
5 


5.3 
7.1 
4*4 

6*5 
5.6 
6.8 


2  5*0 
0  *0 
2  5*6 


14  INSTITUTIONS! 
•4  5  1.1 

1*1  1  1.1 

.3  4  <    1. 1 


0 
0 
0 

0 
0 

1  -  0 


*0' 
*0 
.0 

*o 

•  0 

•  0 


13  INSTITUTIONS) 


•  0 

•  0 

•  0 

2*2 

•  0 


11 
1 
10 

s 

0 
5 

1 

0 

1 


1.0 

'1.6 

•  7 

3*3 

•  0 
4*1 

2*S 

•  0 
2*8 


2*3 
1*1 
2*6 

4*3 
*0 
4*9 

1*6 
•0 
2*0 


1*9 

♦  0 
2*2 

♦0 

•  0 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 
*0 
♦0 

.0 

*o 

.0 


♦  9 
2*2 

♦  5 

.0 
.0 

*0 

*0 
*0 

♦  0 


6*3 
8.7 
S*2 

9*6 
5*4 
10*6 

7;5 

•  0 
6.3 


.4.7, 
S*5 
4*5 

4*3 

•  0  . 
4.9 

1*6 

•  0 
2.0 


2*S 
.0 
3.0 

2*2 
*0 


543 
162 
361 

72 
16 
54 


92*3 
66*5 

94*1 

76*3 
66.9 

75.7 


30  75.0 
4  100.0 
24  72.2 


434 
63 
351 

92 
14 
76 

46 
5 
43 


92.5 
91.2 
V2.9 

7B.6 
93.3 
76*5 

64.2 
71.4 
86.0 


146  90.7 
26  96*3 
120  89.6 


41 
7 


69*1 
67*5 


8 

5 
3 

11 
1 
10 

7 
0 
7 


13 
3 
10 

20 
'  1 
19 


1.4 
2.7 
.7 

12*0 
5.6 
13.5 

17.5 
•0 
19.4 


2*8 
3*3 
2*6 

17.1 
6*7 
18*6 


8  14*0 
2  26*6 
6  12*0 


11 
1 
10 

4 
1 


6*6 

3.7 
7*5 

8*7 

12*5 


44  i 


MALE 

0 

•0 

1 

2*6 

0 

•  0 

0 

*0 

2*6 

*34 

89.5 

3 

7.9 

38 

DOCTOR'S- 

0 

..0 

0 

•  0 

0 

0 

♦0 

0 

*0 

6 

65.7 

1 

'l4.*3 

FEMALE 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

1 

100*0 

>  I 

;.     '  MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•b  :" 

0 

.0 

0 

*0 

4 

100.0 

0 

♦  0 

* 

;  WISCONSIN 

< 

24  .INSTITUTIONS) 

4  BACHELOR'S 

*  0 

•  0 

2, 

♦  4 

5 

1.0 

0 

.0 

7 

1*5 

457 

95.4 

15 

3.1 

479 

FEMALE 

0 

.♦o 

0 

•  0 

2 

1*9 

0 

*0 

2 

1*9 

103 

97,2 

1 

•  9* 

104 

MALE 

0 

.0 

2 

•  5 

3 

*6 

0 

*0 

5 

1*3 

354 

94.9 

14 

3:6 

373 

MASTER'S 

*  0 

•  0 

0 

,0 

1 

1.0 

1 

1*0 

2 

2*0 

92 

90.2 

6 

Cb 

102 

FEMALE 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

20 

90.9 

2 

9.1 

22 

MALE 

0* 

.0  ,* 

0 

'  .0 

1 

1.3 

1 

1*3 

2 

2*5 

90.0 

6 

7.5 

80 

OOCTDR' S 

0 

."o  * 

1 

1*0 

16 

5.9 

1 

1*0 

6 

7*6 

69 

67.3 

5 

4.9 

lc* 

FEMALE 

0 

0 

•  0 

s2 

28.6 

-  0 

*0  * 

2 

26*6 

4 

57.1- 

1 

14.3 

7 

MALE 

0 

♦0 

1 

1*1 

4 

4*2 

1 

1*1 

6 

6.3 

65 

89.5 

4 

4.2 

95 

WrDMlNC 

1 

1  INSTITUTIONS! 

BACHELOR'S 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

3*0  * 

1 

3.0 

32 

97*0 

0 

*0 

33 

.    .  FSMALE 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

"  *0 

0 

•  0 

5 

100.0 

0 

.0 

5 

MALE 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

3*6 

1 

3.6 

27 

96*4 

0 

*0 

28 

MASTER'S 

0 

0 

;o 

0 

*0 

a* 

♦0 

0 

.0 

23 

85.2 

4 

14*8 

27 

^  FEMALE 
MALE 

0 
0 

♦0 
♦  0 

0 

•0 
•  0 

0 
0 

.0 
«0 

0 
0 

.0 
.0 

0 
0 

•  0 
.0 

4 

1Q. 

100.0 
-A2-6  

0 

♦0 

4 

 23- 

OOCTDR' S 

0 

y 

•  .0 

0 

•°  \ 

0 

.0 

0 

0 

.0 

5 

83.3 

1 

16.7 

4 

FEMALE 

0 

.0 

0 

♦0  6 

0* 

.0 

'  '0 

*o/ 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

♦  0 

1 

*     ,  MALE 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

4 

80.0' 

1 

20.0 

5 

ERIC 


2263 


234\3< 


TABLE  -1U 

a* 

"  3t 


torn  omus  «*  *ub.  Mete  *%*#&£«IT»£         !°°C",°-  "  "*  T 


AMERICAN,  I  NOUN 
At ASK AN  NATIVE 


•LACK 


MJR8C* 


1 


ASIAN  OA 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY  * 


•  WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL- 


THC  STAGES  1NO.O.C* 
BACHELOR'S 
FEMALE' 
MALE 

MASTER9 S 
*  FINALE 
PULE 


.  OOCTOA'S 
FEMALE 
MALE 

PUERTO  RICO 
BACHELOR'S 
FEMALE 
«  -HALE 

MASTER4  £ 
FEMALE 
MALE 

"  til 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


NUMBER 

C     l,iI5  INSTITUTIONS) 


43 


II 

.3 

45 

•  3 

29 

.5 

3 

•  3 

26 

•  6 

•? 

,  ,3 
•  3 

7 

.3 

491 
241 

,423 

86 
19 

67 

48 

5 
43 


3*0 

5.1, 

2*4 

s 

1*6 
1.9 

1.5' 

1.5 
1.4 
1.6 


VIRGIN  ISLANDS 
•ACHE LOR*  S*  * 
FEMALE 
MALE 

OUTLYING  AREAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

.MASTER'S  > 
FEMALE 
<>  MALE 

DOCTOR'S1 
FEMALE 
MALE 

i 

MAJOR  F1ELO  AOGREC 
.  BACHELOR *S 
FEMALE 
*  ^  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
.MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


9 

•  0 
.0 

•  0 

♦0 
.0 
.0 

.0 
.0 

•  0* 

1 

•  0 

•  0 
.0" 


INSTITUTIONS) 

o  *o 

t         0  *0 
0  *0 


rO 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


INSTITUTIONS! 

0  .0 
0  .0 
0  *C 


10  INSTITUTIONS) 
0       ..0  *  0 


0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦0 

II  t 

.0.. 
iO 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


NUN • Eft. 

NUMBER  - 

■* 

NUH8ER 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

425 
119 

306 

1.9 
2*3 
1.7, 

33* 
79 

260 

1.5 
1.5 
1.5 

1«518 
484 
1,034 

r*6 

9.3 
5.9 

20,650 
out 
16,048 

90.3 
68*  2 
91.0 

693 
134 
559 

3.0 
2.6  " 
3.2 

.22,161  * 
5,220 
17t 644 

140- 
31 
129 

3.0 
3*  1 
2.9 

52 

1  1 

41 

1.0 
1.1 
♦  9 

327 
64 
263 

6.0 
6.5 
6'.0 

4,373 
812 
3,561 

80.9 
62.0 
86.6 

706 
114 
592 

13.4 

5fN*06 
940 
4  #416 

121 

21-  * 

3.9 
6.0 
3%.6  ' 

23 
4 
19 

.7 
i.i 
♦  7 

200 
31 
169 

6.4 
8.9 
6.1 

2,415 
259 
1  2tl56 

77.9 
74.0 
78*3 

%  487 
60 
427§ 

15.71 

17.1 

15.5 

3,102 
350 
2,752  * 

'  0 
0 

a 

•0 

•  0 

•  0 

153 
65 
•  6 

100.0 
100.0 
100^0 

153 
65 
68 

100.0 
100.0 
100.0 

0 

*  0 
0 

•  0 
.0 
.0 

0 

Q 

0 

•  o  . 
•0 

•  0 

.  153 
86 

0 

.♦0 
.0 
•  0 

13 
2 

11 

100.0 
100.0 
100.0 

13-100.0 
2  100.0 
11  100.0 

0 

*  0 
0 

.0 
•  0 
.0 

0 

° 

.  0 

*  .o' 

.0 

<o 

li 
11 

0 
0 
0 

•  0 

♦  0 
•  .0 

2 
0 
2 

100.0 
.0 
100.0 

0 

2  100.0 
0  .0 
2  100«0 

0 
0 
0 

.0 
♦  0 
.0 

0 
0 
0 

.  .0 
•0 
•  0 

2 
0 

.  2 

0 
0 
"0 

.0 
.0 

.0<> 

0 
0 

*  0 

♦  0 
.0 

♦  0* 

0 
0 
0 

.0 
♦  0 
«,  .0 

1 

0 

1 

33*3 
.0 
33*3 
t 

2 

i  0 
2 

66.7' 
.0 
66  .7 

0 

3 

0- 

3 

•  0 

•  0 

.c 

•  0 
.0 
•0 

.0 
.0 

•  0  . 


U125  INSTITUTIONS! 

3.0 
5.1 
2.4 

1.6 
1*9 
1.5 

1.5 
1.4 
1.6 


43 

.3 

691 

16 

.3 

268 

45 

•  3 

423 

<9 

.5 

86 

3- 

.3 

19 

26 

.6 

67 

6 

•  3 

48 

1 

.3 

5 

7 

.3 

43 

0* 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


425 
119 
306 

160 
'  31 
129 

121 
21 
100 


•  0 

•  0 

•  0 

•0 
.0 
.0 

'.0 
.0 

•  0 


2.3 
1.7 

3.0 
3,1* 
2.9 

3.9 
6.0 
3.6 


153 
65 
88 

13 
2 
11 


98.1 
100. Q 
96.7 

100*0 
100*0 
100*0 


153  9&*1 
65  100*0 
86.  96*7 

13^160*0 
2  100*0 
11  100*0 


2 

100.0 

2 

100.0 

0 

0 

•  0 

2 

100.0 

2 

100*0 

492 

1.471 

7*3 

144 

2.7 

549 

10*4 

348 

2.0 

1,122 

.  6*3 

'  65 

1.2 

340 

6.3 

13 

1.3 

66 

6*7 

52 

1.2 

274 

6*2 

25 

•  8 

202 

6.5 

4 

1.1 

31 

8.9 

21 

.8 

171 

6*2 

1 

h 

0 
0 
0 

0 
-0 
0 


•  6 

♦  0 
1.1 

.0 
.0 
.0 

'  .0 
.0 
.0 


1.3/ 

•  0 
2.2 

•  0 

•  0 

.  .0 


.0 

•  0  - 

♦  0 


20,651 
4,602 
16,049 

69.7 
67.1 
90.5 

695 
134 
561 

3.0 
2.5 
3.2 

4,373 
612 
3,561 

80.7 
61.9 
80.4 

706 
114 
592 

13.0 
11.5 
13.4 

2,415 
259 
2,156 

77.8* 
74.0 
78.3 

■  467 
«  60 
427 

17. 1  * 
15.5 

15o 

*  65 
VI 

•  i3 

2 
11 

2 
0 
2 


23,017 
5,285 
17#732 

*,*19 

,992 
4,427 

°3,104 
350 
2,754 


,JSYCHOLOCY_I2000> 

.ALABAMA 

•ACKgLOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER*  S 
\  FEMALE 
MALE 

00CT0R*S 
FEMALE 

v  NAL* 

ALASKA 
.  BACHELOR*  S 
FEMALE 
.  *  NALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

ARIZONA***  \ 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


c 

23 

INSTITUTIONS) 

*  0 

•  0 

.    75  16.4 

0 

•  0 

48  19.1 

0 

•  0 

27  13*1 

0 

•0 

35  39.8 

•0 

•  0 

25  55.6 

0 

.0 

10  23.3 

'  0 

•  0 

0  .0 

*  0 

•  0 

0  .0 

0 

*.o 

0     »•  .0 

MASTER'S. 
— FTMlLT" 
NALE 

.ooctor*s: 

FEMALE 
MALE 


«2  INSTITUTES)-  ' 
.0  2  8.3 

.0  i  7.7 

.0        *      1  9.1 


•  0 
.0 
.0 


5  INSTITUTION  SI 

1.3  *10  3.3 

.6  4  2.3 

2.3  6  4.6 


:o 

TO" 


'.0 
•0 
•  0 


.0 

.0 

.0 
•  0 

..0 


1 

.2  • 

1 

.2 

1 

.4 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.5 

6 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

\0 

0 

*0 

-0 

.0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

"♦0 

o 

**0 

.0. 
.0 
•  0 


1.0 
.6 
1.5 


♦  0 
-.0- 


.0 
.0 
.0 


77 
49 
28 

35 
25 
10 


16.8 
19.5 
13.6 

39.8. 
.  55.6 
23.3 


2 
1 
1 

0 

a 
o 


.6 
•o 

,♦0 


8.3 
7.7 
9.1 


.0 
•  U 
.0 


377 
200 
177 


82.5 
79.7 
85.9 


♦  7 
.6 
'.5 


53 

60.2 

0 

♦0 

20 

44.4  . 

.  0 

.0- 

33 

76.7 

0 

•4 

25 

100.0 

0 

•  0 

7 

100.0  • 

0 

.0 

18 

100.0 

0 

•  0 

22 

91.7 

*  0 

•  0 

12 

92*3 

0 

,  .0 

10 

90*9 

'  0 

•0 

6 

100.0 

0 

•0 

6 

100*0 

0 

•  0 

0 

*0  . 

0 

•  0 

457 
251 
^06 

88* 

45 

43 

25 
7 
ltt 


2* 
13 
11 


•  18 

*9 
9 

5.2 
6.9 

35* 
20 

LI.  5 
8.6" 
15.3 

268 
156 
110 

87.9 

90.6  * 
64.0 

2 
1 
1 

•  7 
•6, 

♦  tf 

305 
174  . 
131 

i 

2 

6.1 

9~1  

2 
1 

6.1 
9.1 

30 
10 

9*7*9 
90.9 

1 

0 

3*0 
.0 

33 
11 

 1_ 

1 

4.5 

1 

.  4.5 

20 

%0.9 

I 

_  —IV 

1 
1 

0 

4*0. 
.9*1 
%0 

1 

0 

—4.0  - 
9.1 
.0 

2V 
10 
14 

96*6^ 
90*9 
10R-C 

0 

0 
0 

*o' 

•  0 
«  .0 

15 
,11 
•  14 

9 

.ERIC 


2344 


25  «* 


•-_  OX'* 


TAKE  21* 


TOTAL 'DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO ^INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  AND  SEXl 
*  STATE  AND  NATION    1978-1979  1 


it/' . 


•.A NCR IC AH  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


< NUMBER 

X 

NUMBER 

t 

NUMBER 

X 

PSYCHOLOGY  (2000) 

ARKANSAS 

( 

16 

INST  ITUTIONS) 

/'  * 

BACHELOR* S 

I 

.5 

24 

12.3 

1 

.5 

T"  '  FEMALE 

0 

•  0 

14 

14.1 

1  *1.0 

MALE 

#>  * 

c  1 

1  #0 

10 

10.4 

0 

•  0 

V*  MASTER'S 

0 

•0 

6 

10*7 

0 

.0* 

/                #»*  FEMALE 

0 

.0: 

6 

19*4 

o 

•  0 

J  MAL£ 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  .0 

o 

OOCTOR'S  *~ 

0 

•  0 

1 

10.0 

0 

•  0 

FEMALE 

#'  0 

•0 

I 

20.0 

0 

x  MALE 

0 

•  0 

0 

•0 

o 

•  0 

*-  CALIFORNIA 

1 

79 

INSTITUTIONS)- 

-*       BACHELOR!  S 

49 

.9 

320 

6.1 

320 

6.1' 

FEMALE' 

21 

•  7 

20? 

6*6 

199 

6*4 

'MALE 

*  28 

1*3 

113 

-5.4 

121. 

5.8 

MASTER'S 

3 

•  I 

61 

4.1 

33 

2.2 

FEMALE 

2 

•  3 

31 

3.9 

16 

2.0 

MALE 

I 

•  I 

30 

4*2 

17 

2.4 

DOCTOR'S 

1  • 

•2 

15 

3.5 

6 

1*4 

FEMALE 

0 

•  0 

5 

.2.8 

3 

1.7, 

MALE 

.1 

•  4 

10 

3.9 

3 

1.2 

^COLORAOO 

i  . 

16 

INSTITUTIONS)  " 

BACHELOR'  S 

4 

•  6 

23 

3.5 

9 

1.4 

*    *     *  FEHALE 

2 

♦  5 

v  -14" 

3.6 

*3 

.8 

%  MALE 

2 

•  7 

9 

3.4 

6 

2.2 

MASTER'S 

'  0 

•0 

2 

.7 

5 

1.6 

FEMALE: 

0 

.  .0 

0 

•  0 

3 

2.1 

MALE 

0 

•0 

2 

u\ 

2 

1.2 

OOCTOR'S 

0 

.0 

1 

.1.6 

1 

1.6 

FEMALE 

0 

♦  0 

0 

'  .0 

1 

4.3 

MALE 

0 

♦  0 

1 

2.4 

0 

.0 

*•  "  -CONNECTICUT 

1  0 

17 

INST ITUTIONS) 

BACHELOR'S 

2 

•  2 

38 

5 

.6 

~i  FEHAL  E 

2 

•  4 

26 

4.9 

4 

♦  8 

MALE 

0> 

♦0 

12 

4.0 

1 

.3 

MASTER'S 

6 

•0 

3 

1.5 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

MALE 

0 

•  0 

9. 

3.2 

0 

.0 

DOCTOR'S 

0 

♦  0 

1 

3.3 

0 

.0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

.0  * 

0 

•  0 

MALE 

0 

•0 

1 

5.0 

o 

♦  0 

DELAWARE 

( 

2 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S  • 

0 

•  0 

16 

14.5 

0^ 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

10 

t3.2 

o 

•  0 

MALE 

0 

•0 

6 

17.6 

0 

•  0 

MASTER'S 

0 

♦  0 

1 

11.1 

0 

•  0 

*  FEMALE 

0  i> 

•  0 

0 

.0 

o 

.  0 

MALE 

0 

♦  0 

1 

16.7 

0 

.0 

DOCTOR' S 

0 

•0 

1 

7.1 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

1 

20.0 

0 

•  0 

MALE 

0 

-.0 

0 

%  .o 

0  * 

.0 

DISTRICT  OF  COLUMBIA  '( 

9 

INST  ITUTIONS) 

*  BACHELOR'S 

0 

•  0 

92 

25.2 

2 

•  5 

FEMALE 

0 

•  0 

65 

27.8  / 

2 

HALS 

0 

•  0 

27 

20.6 

0 

MASTER'  S 

0  ' 

•0 

20 

17.5 

1 

•  9 

*> '  FEMALE 

0 

•  0 

15 

24.2 

0 

•  0 

MALE 

,  0 

•  0 

5 

9.6 

1 

1.9 

OOCTOR'S 

0 

•  0 

'  4 

10.0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

.0 

1 

6.3 

0 

.0 

MALE 

0 

3 

•2.5 

0 

•  0 

FLORIDA 

t 

28 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR' S 

3 

.2 

109 

8.7 

.1 

*  FEMALE 

-  2 

.3 

70 

9.1 

.0 

HALE 

I 

•  2 

39 

8.1 

•  2 

MASTER'S 

0 

♦  0 

5„ 

2.7 

•  5 

FEMALE 

0 

•0 

5 

4.5 

.0 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

1.4 

DOCTOR'  S 

0 

•0 

2 

1.4 

.7 

?  'FEMALE 

0 

•  0 

0 

.T> 

2.0 

MALE 

0 

.0 

2 

2.2 

0 

.0 

HISPANIC 
NUMBER 


53 
19 
34 

21 
11 
10 


18 
12 
6 


TOTAL 
MINORWY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


.5 
.0 
1.0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


27 
15 
12 

6 
6 
0 

1 
1 

0 


13.8 
15.2 
12.5 

10.7 
19.4 

•  0 

10.0 
20.0 

•  0. 


168 
84 
84 

50 
25 


322  6.2 
180  5.8 
142  6.7 


.  1,01'b  19.3 
607  19.4 
404  19*2 


3.6 
2.4 
4*8 

a 

4.9 
6.2 
3.9 


4? 


22  3.4 
10  2.6 
12  4.5 


5.9 
8.2 
3.7 


101  8*1 
71  9*3 
30  6.2 


3.8 
4*5 
2.7 

.7 
*0 
1*1 


150  10.1 
68  8*7 

82  11*6 

43  10*0 

19  10*7 
24  9*4 


86.2 
84.8 
87.5 

89.3 
80.6 
25  100.0 

9  90.0 

4  80.0 

5  100*0 


4fl32  78.9 

2f469  78.9 

1,663  79.0 

lf299  87.1 

697  88.8 

602  85*1 

370  85*6 
151  '  84.8 

219  86.2 


58 
29 
29 

25 
15 
10 


8*9 
7*5 
10*9 

8*1 
10*3 
6.2 


593 
355 
238 

2  80 
131 
149 


90.7 
91.7 
89.1 

91.2 
89*7 
92*5 


2 

3*1  . 

4 

6.3 

58 

90*6 

1 

4*3 

2 

8.7 

21 

91*3 

1 

2.4 

2 

4.9  ( 

37 

90*2 

12 

1.5 

57 

6.9 

767 

92.9 

6 

1.1 

38 

7.2 

490 

92.8 

6 

2.0 

19 

6.4 

»  ,277 

93*0 

0 

.0 

3, 

1.5 

200 

98.5 

0 

.0 

0 

.0 

110 

100.0 

0 

♦0 

3 

3.2 

90 

96.8 

0 

♦  0 

1 

3.3 

28 

93.3 

0 

.0 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

.0 

1 

5.0 

18 

90.0 

1 

.9 

17 

15*5 

92 

83.6 

1 

1.3 

11 

14.5 

64 

84.  2 

0 

.0 

6^ 

17*6 

28 

82.4 

0 

.0 

1 

11*1 

7/  77.8 

0 

.0 

0 

.0 

100*0 

0 

.0 

1 

16*7 

4 

66.7 

0 

.0 

1 

7*1 

iz 

85.7 

0 

•  0 

1 

20*0 

l  * 

80.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

'  8 

88.9 

I 

13 

3.6 

107 

29^3 

i  247 

67^7 

9 

3.8 

76 

32*5 

;  152 

65.0 

4 

3.1 

31 

23*7 

95 

72.5 

2 

1.8 

23 

20*2 

/  87 

76.3 

*  2 

3.2 

17 

27.4 

44 

71.0 

0 

.0 

6 

11*5 

43 

82.7 

0 

10 

4 

10*0 

34 

85.0 

0 

•  0 

1 

6*3 

14 

87.5 

0 

.0 

,3 

12.5 

20 

83.3 

NON-RESIDENT 
ALIEN 


NUMBER 


91 
54 

37 

43 

20 
23 

19 
B 
11 


TOTAL 


2285 


214  17«1 

143  18.7 

71  14*7 

13  ?.0 

10  9*0 

3  14.1 

4  2.3 
1  '2.0 
3  3.3 


2345 


1,025 
617 
406 

169 
100 
69 

136 
49 
87 


82.1 
80.5 
84.6 

91.4 
90.1 
93.2 

96*5 
96.1 
96*7 


x 

•  0 

195 

•  0 

♦9 

•  0 

94 

•0 

54 

•  0 

31 

•  0 

25 

•  0 

10 

•0  . 

5 

*0 

5 

1*7 

5*234 

<1*7 

3tl30 

l.lB 

2,104 

2.9 

It  492 

2.5 

785 

3.3 

707 

4.4  > 

432 

4.5 

178 

4.3 

254 

>  .5 

654 

•  8 

3B7 

•  0 

247 

♦  7 

307 

•  0 

146 

1.2 

•  161 

3.1 

44 

.0 

23 

4.9 

41 

•  2 

824 

.0 

528 

•  7 

296 

.0 

203 

.0 

110 

.0 

93 

3*3 

30 

•  0 

10 

5*0 

20 

♦  9 

110 

1.3 

74 

•0  * 

34 

11.1 

9 

.0 

3 

16.7 

4 

7  *1 

14 

•  0 

5 

11.1 

9 

3.0 

365 

2.4 

234 

3*6 

131 

3.5 

114 

1.4 

62 

5*4 

52 

5*0 

40 

6*3  ' 

14 

4.2 

24 

♦7, 

1.248 

.  8 

744 

.6 

462 

1.6 

165 

.9 

111 

2.7 

74 

.7 

s  1-* 

2.0 

51 

♦0  . 

90 

"AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  .  X 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC , ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


NUMBER 


4 
1 

3 

0 

0 
0 

0 

0 
0 


30  INSTITUTIONS) 
•  3  15B  20*7 

„2  108  23*9 

♦J  — "  50  16*1 


♦  4 

♦  4 

♦  3 


—  ' .  J  ;\      v  -        ,  -  ■  -  -  v  \  /  -        .  -  -  —  -     ,  - 

•  *  • 

MtCHOldfeV  12000) 

6C0RCIA 
.  ,  BACHELOR'S 
FEMALE 

"  MALE, 

MASTER'S 

"FEMALE; 
>  MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 

MALE 

*  ,    *  *; 

HAW A I I     ,  , 
BACHELOR'S 
FEMALE  ■ 
to  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
'        fc  MALE 

DOCTOR'S 
' FEMALE 
MALE 

•  *•  IDAHO 
j+  BACH&OR'S 

*  .  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

ILLINOIS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
f  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR' f 
FEMALE 
MALE 

I  NO I  ANA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


•0 

7 

3.4 

1  .5 

♦  0 

6 

7,2 

1  1*2 

♦0 

1 

.9 

0  .o 

L.B 

3 

5.3 

<  0       ♦  o 

•0 

2 

9*1 

0  #o 

>.9 

1 

2.9 

4 

INSTITUTIONS) 

•0 

0 

•  0 

167  59.6 

.0 

0 

•  0 

104  61*9 

.0 

0 

•  0 

.63  56*3 

•  0 

0 

•  0 

6  *35.3 

.0 

.0 

•  0 

4  36*4 

♦  0 

0 

♦  0 

2  33.3 

•0 

0 

•  0 

4  26*7 

•0 

0 

•  0 

1  14*3 

•  0 

0 

'•0  , 

3  37.5 

5 

INSTITUTIONS) 

"  3  4.7 

•0 

1 

1*6 

>.0 

0 

•  0 

3  8.1 

•  0 

1 

3,7 

0  .o 

•  0 

0 

♦o; 

o  *o 

•  0 

0 

♦  0 

0  .0 

•  0 

0 

♦  0 

0  .0 

52  INSTITUTIONS) 


172  9.5 

113  10.4 

59  8.1 

83  13*9 

57  17.2 

26  9.C 

4  3.3 

I  ■  2.1 

3  .4.2 


34- 
20 
14 

8 

'4 
4 

0 
0 
0 


1.9 
1.8 
1.9 

1*3 
1.2 
1.5 

♦  0 

•  0 
.0 


36  INSTITUTIONS) 


PI- 


NASTER'S 
FEMALE* 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

IOWA 

BACHELOR'S 
FEMALE 

JttU 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
'MALE 

KANSAS' 

BACHELOR'S 
(  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
.FEMALE 
*  MALE 

DOCTOR'S 
v  FEMALE 
MALE 

KENTUCKY 

BACHELOR'S 
"  FEMALE 
MALE 


6 
3 

3 

0 
0 

0 

0 
0 


0 
0 
0 

0 

po 

0 
0 
0 


2 
0 
2 

1 

'  0 

1 

0 
0 

\0 


•  6 
.6 
.7 

•0 
.0 
♦0 

♦  0 

•  0 

♦  0 


45 
30 
15 


4.8 

5.9 
3.5 


7  4.1 
4  4.5 
3  3*6 


4.9 
11.1 
.0 


27  INSTITUTIONS)- 


•0 

•  0 
♦0 

•  0 
•0 

•  0 

•0 

•  0 
•0 


14 
7 

7 

0 
0 
0 

0' 
0 
0 


3.4 
3.0 
3*9 

•  0 

•  0 
.0 

•0 

•  0 

•  0 


23  INSTITUTIONS) 


.4 

•0 

i.i 

♦B 

.0 
1.4 

•0 
.0 

•  0 

20 

•  8 
•0 

2.0 


13 


2.7 
2*7 
2.7 


3  2.4 

1  l.B 

2  2.9 

1  2.9 

0  .0 

1  4.8 

INSTITUTIONS) 

12  3.4 

7,  3.3 

5  3.4 


.4 
.4 
.5 

•  6 
1.1 

.0 

•  0 
.0 

•  0 


♦  7 

♦  4 
1.1 

.0 
.0 
.0 

♦o. 

.0 

,  .0 


CR 

NUMBER 

f 

3 

♦  4 

166 

21.8 

2 

♦  4. 

113  * 

25*0 

1 

•  3 

53 

17.0 

o 

♦  0 

8 

*  4.1 

0 

a.O 

7 

8.4 

0 

.0 

1 

♦9 

£ 

1.8 

5 

6*8 

1 

4.5 

3 

13.6 

0 

.0 

2 

5.7 

3 

1.1 

170 

60.7 

3 

1.8 

107 

63*7 

0 

.0 

63 

56.3 

*  o 

♦  0 

35.3 

0 

•  0 

4 

36*4 

0 

.0 

2 

33.3 

0 

.0 

4 

26*7 

0 

•  0 

1 

14.3 

0 

.a 

3 

37.5 

1 

s  1 .6 

5 

7  .8 

0 

.0 

*  3 

8.1 

1 

3.7 

2 

7.4 

0 

.0 

o 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

28 

1.5 

238 

13.1 

19 

153 

14.1 

9 

{.2 

85 

11.7 

9 

1.5 

100 

16.8 

3 

♦9 

64 

19.3 

6 

2.3 

36 

13*6 

I 

♦  8 

5 

4.2 

1 

2.1 

2 

4.2 

0 

♦o 

3 

4.2 

5 

♦  5 

60 

6.4 

4 

■  .8 

-  39 

7.7 

1 

•  2 

21 

,5.0 

1 

.6 

9 

5.2 

0 

♦0 

5 

5.7 

1 

1.2 

4 

4.8 

1 

2.4 

3 

7.3 

0 

.0 

2 

11.1 

1 

.  4.3 

1 

4.3 

2 

♦  5 

19 

4.6 

1 

♦4 

9 

3.9 

1 

.6 

-  10 

5.6 

Q 

♦  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

■0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.    *  0 

.0 

5 

1.1 

21 

4.4 

3 

1.0 

12 

4.1 

2 

1.1 

9 

4.9 

0 

.0 

4 

3.2 

0 

.0 

1 

1.8 

ETHNICITY  ANO  SEXt 


white  Non-resident 

NON-HISPANIC  ALIEN 


0 
0 

0  i 


♦  0 

.0 

♦  0 
.0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


15 
7 
8 


4.3 

2.9 
.0 
4.8 


4.2 
3.3 
5.4 


TOTAL 


NUMBER  t 

NUMBER 

t 

• 

595  78.0 

2 

.  3 

763 

338  74*8 

1 

.2 

452 

*    257  82.6 

1 

.3 

311 

182  93.8 

4 

2.1 

194 

75  90.4 

1 

1.2 

83 

107  96.4 

3 

2  .7 

111 

50  87*7 

2 

3.5 

57 

19  86*4 

0  • 

•  0 

22 

31  86*6 

2 

4 

5.7 

3> 

105  37*5 

5 

1  .8 

2  80 

58  34*5 

3 

l.tf 

160 

47  42.0 

2 

1 .8 

119 
ill 

11  64.7 

0 

•  0 

17 

7  63.6 

0 

•  0 

11 

4  66.7 

0 

.  0 

10  66.7 

1 

6.7 

15 

5  71.4 

1 

14.  J 

7 

5  62*5 

0 

.0 

8 

58  90*6 

1 

1.6 

64 

33  89*2 

1 

2.7 

37 

25  92*6 

0 

-  *0 

J7 
C.  1 

*• 

»12  100*0 

0 

•  0 

12— 

5  100*0 

0 

.0 

5 

7  100*0 

0 

.0 

7 

1.550  .85.5 

25 

1.4 

li  813 

918  84*5. 

16 

1.5 

Ii0tt7 

632     87 J> 

9 

1.2 

726 

485  81.4 

11 

1.8 

596 

261  78.9 

6 

1.8 

331 

224  84.5 

5 

1.9  , 

110  91.7 

4.2 

120 

45  93.8 

1 

2.1 

4b 

65  90.3 

4 

5.6 

72 

860  92.2 

13 

1.4 

933 

460  90.4 

10 

2.0 

509 

400  94.3 

3 

♦  7 

424 

161  93.6 

2 

1.2 

172 

83  94.3 

0 

.0 

88 

78  92.9 

2 

2.4 

64 

36  87*8 

2 

4.9 

41 

16  88*9 

0 

•  0 

18  . 

20  87*0 

2 

8.7 

383  93*6 

7 

1 .7 

r"*  409 

219  94*8 

3 

<  l.i 

231 

164  92*1 

4 

£.2 

1  7M 
1  I O 

40  100*0 

0 

•  0 

40 

16  100.0 

0 

.0 

16 

24  100.0 

0 

.  0 

24 

22  91*7 

2 

8.3 

24 

7  87*5 

1 

12.5 

8 

15  93*8 

1 

6*3 

\  16 

449  94.7 

4 

.8 

474 

276  94.8 

3 

1*0 

291 

173  94.5 

1 

•  5 

183 

114  91.2 

7 

5.6 

125 

52  92.9 

'J 

5.4 

56 

.    62  89.9 

4 

5.8 

69 

33    94. * 

1 

2.9 

35 

14  100.0 

0 

.0 

14 

19  90.5 

1 

4.8 

21~ 

340'  95.2 

2 

•  6 

357 

202  96.2 

1 

•  5 

210 

138  93*9 

1 

.7 

147 

2286. 


TABLE  21* 


TOTAL  DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNIC! TV  ANO  SEX: 

STATE  AND  NATION  197B-1979 


AMERICAN  I  NO I AN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NUN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


PSYCHOLOGY  1 20001 


KENTUCKY 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


C  20  INSTITUTIONS) 

0  .0  2      2*7  0  .0  0  .0  ?  2*7  71    97*3  0  *0 

0  .0  2      6.$  0  *0  0  .0  2  6*5  29    93*5  0.0 

0  .0  0        .0  0  .0  0  .0  ,  0  .0  42  100*0  0  .0 


73 
31 
42 


DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


.0 
•  0 
.0 


4*2 
11*1 
♦  0 


•  0 

•  0 
♦0 


4*2 
11*1* 
♦0 


23  95*0 
8  88*9 
15  100*0 


24 
9 
15 


LOUISIANA 


19  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

1 

•  2 

Bl 

19*3 

1 

*2 

11 

2*6 

94 

22*4 

322 

76. 

8 

3 

.7 

4i9 

FEMALE 

0 

.0 

55 

21*3 

1 

♦  4 

B 

3*1 

64 

24*8 

192 

74. 

4 

2 

•  6 

258 

MALE 

1 

•6 

26 

16*1 

0 

.0 

3 

1*9 

30 

18*6 

130 

80. 

7 

1 

•  6 

161 

MASTER'S 

0 

•0 

7 

9*9 

0 

*0 

3 

4*2 

10 

14*1 

60 

84. 

5 

1 

1.4 

71 

FEMALE 

0 

•  0 

5 

14*3 

0 

*0 

0 

•0 

5 

14*3 

29 

82. 

9 

1 

2.9 

35 

•  MALE 

0 

♦0 

2 

5*6 

0 

♦  0 

3 

8*3 

5 

13*9 

31 

86. 

1 

0 

•  0 

36 

OOCTOR'S 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.  *0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

18 

100* 

0 

0 

-  #o 

18 

FEMALE 

0 

•  0 

.  0 

•  0 

'  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3 

100* 

0 

0 

•  0 

3 

MALE 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

15 

100* 

0 

0 

•  0 

15 

MAINE 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


(  7  INSTITUTIONS) 

0  *0  1        .7  1  .7  1  .7  3  2*1  140  96*6  2  1*4  %  145 

0  .0  0        .0  1  1*2  0  .0  t  1*2  83  98*8  0  .0  84 

0  .0  1      1*6  0  *0  1  1*6  2  3*3  57  93.4  .    2  3.3  61 


OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


*0 
.0 
♦  0 


.0 
.0 
.0 


lob. o 

•  0 
100*0 


0 


MARYLAND 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


17  .INSTITUTIONS) 
*4  100  n.5 

•2  -67  14*6 

*7  33  11*6 


111 
73 
38 


15*0 
15*9 
13*4 


616 
378 
238 


83.0 
82.5 
83*8 


15 
7 


2*0 
1*5 
2.8 


742 
458 
284 


MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


3  1*3 

1  .7 

2  2.0 


18  7.6 
12  *  8*6 
6  6.1 


•  0 
.0 
.0 


23 
13 
10 


9.7 
9*3 
10*2 


204 
119 
85 


85*7 
85*0 
86*7 


4*6 
5*7 
3.1 


238 
140 
98 


OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


6*3 
15*4 
•  0 


3.1 
7*7 
.0 


.0 
♦0 
*0 


9*4 
2i*l 
•  0 


28 
9 


87*5 
69*2 


3.1 
7.7 
.0 


32 
13 
19 


MASSACHUSETTS 


44  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

2 

•  1 

118 

4*9 

17 

♦  7 

25 

1*0 

162 

6.8 

2 

201 

92*2 

24 

1*0 

2.387 

FEMALE 

1 

♦1 

BB 

5.3 

11 

♦  7 

16 

1*0 

116 

6*9 

1 

,546 

92*2 

14 

♦  8 

1,676 

MALE 

1 

♦  1 

30 

4*2 

6 

♦  8 

9 

1*3 

46 

6.5 

655 

92*1 

10 

1*4 

711 

MASTER'S 

0 

•  0 

6 

1*6 

4 

6  ^ 

1*6 

16 

4*2 

356 

94*2 

6 

378 

FEMALE 

0 

.0 

2 

•  8 

2 

.8 

3 

1*3 

7 

3*0 

226 

95*8 

3 

i:fv 

236 

MALE 

0 

•  0 

4 

2*B 

2 

1*4 

3 

2*1 

9 

6*3 

130 

91*5 

3 

142 

OOCTOR'S 

0 

•  0 

10 

9*1 

1 

.9 

1 

.9 

12 

10*9 

89 

80*9 

9 

8*2 

\  u'o 

FEMALE 

0 

•  0 

4 

7*3 

1 

1*8 

0 

.0 

5 

9*1 

45 

81*6 

5 

9.1 

*  55 

,  MALE 

0 

•  0 

6 

10*9 

0 

•  0 

1 

1.8 

7 

12*7 

44 

80*0 

4 

7.3 

*  55 

MICHIGAN 


33  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

4 

*2 

155 

9*6 

6 

.4 

12 

♦  7 

177 

10.9 

1.427 

88*1 

15 

.9 

1,619 

FEMALE 

4 

•  4 

102 

10*9 

2 

•  2 

8 

♦  9 

116 

12.4 

809 

86*8 

7 

.8 

932 

(MALE 

0 

•  0 

53 

7*7 

4 

•  6 

4 

.6 

61 

8.9 

M8 

90*0 

B 

1.2 

687 

{  MASTER'S 

0 

♦0 

6*1 

•  1 

♦  4 

9  ' 

3.2 

27 

9.7 

246 

88*5 

5. 

1.8 

278 

=  -  FEMALE 

0 

♦  0 

10 

B*l 

0 

•  0 

4 

3.2 

14 

11.3 

108 

87*1 

2 

1.6 

124 

<  MALE 

0 

♦  0 

7 

4*5 

-  1 

.6 

5 

3.2 

13 

8.4 

138 

89*6 

3 

1.9 

154 

DOCTOR'S 

2 

K7 

12 

10*1 

0 

•  0 

3 

2.5 

17 

14.3 

99 

83*2 

3 

2.5 

119 

FEMALE 

1 

,1.0 

8 

16*3 

0 

.0 

0 

.0 

9 

18*4 

40 

81*6 

0 

•  0 

49 

'  MALE 

*  1 

1*4 

4 

5.7 

0 

.0 

3 

4.3 

B 

11.4 

59 

84*3 

3 

4.3 

■  70 

MINNESOTA 

BACHELOR'S 
>>  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S  . 
FEMALE 
MALE 


24  INSTITUTIONS) 


12 


1.5 
1.7 
1.  1 

♦  0 

•  0 
.0 

2.9 
7.7 
.0 


6 

♦  7 

2 

.2 

21 

2.6 

786 

96*9 

4 

.5 

811 

3 

.7 

1 

.2 

13 

2.B 

*44 

96*5 

3 

.7 

460 

3 

1 

♦  3 

8 

2.3 

342 

97*4 

1 

.3 

351 

1  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

37 

100*0 

0, 

•  0 

37 

-  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

16 

100*0 

0 

•0 

16 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

21 

100*0 

0 

•  0 

21 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

2.9.* 

34 

97*1 

0 

.0 

35 

0 

.0 

0 

.0 

•  1 

7.7 

12 

92*3 

0 

•  0 

13 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

22 

100*0 

0 

*0 

22 

MISSISSIPPI 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


13  INSTITUTIONS) 
.0  33  17.9 

.0  26  22.6 

.0  7  10.1 


4.0 
11*  1 
.0 


♦  0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
.0 


33 

17*9 

135 

73*4 

16 

8*7 

184 

26 

22.6 

75 

65*2 

14 

12*2 

115 

7 

10*1 

60 

87*0 

2 

2*9 

69 

1 

4*0 

24 

96*0 

0 

•  0 

25 

1 

11*1 

8 

88.9 

0 

•  0 

9 

0 

.0 

16 

dOO.O 

0 

•0 

16 

22  B7 


ETHNICITY  A NO  SEX: 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


•LACK'  -  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISUNOEft 


HISPANIC 


NUN8ER 


PSYCHOLOGY  12000! 

MISSISSIPPI 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MAI  E 


MISSOURI 

BACHELOR1  S  4 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S  . 
FEMALE  ' 
MA^E 

DOCTOR'S 
FEHALE 
MALE 

^NTANA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
,  MALE 

NEBRASKA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S^ 
FEMALE 
MALE 

*  OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


(  13  INSTITUTIONS) 

0  .0  0  .0 

0  .0  0  .0 

0  .0  0  .0 

35  INSTITUTIONS) 


1 

#1 

89 

**5 

1 

•  2 

46 

8.4 

0 

•0 

43 

8.6 

1 

1.3 

~  8 

10.0 

0 

.0 

7 

17*5 

1 

2.5 

I 

2.5 

0 

•0 

2 

4*4 

0 

•  0 

1 

4.8 

0 

•0 

I 

4.2 

NEW  JERSEY 
BACHELOR'  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

NEW  MEXICO 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


5  INSTITUTIONS) 


2 

2.7 

c  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

2  * 

5*7 

0  , 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

•0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦0 

•  0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

[ 

11 

INST  IT UT  IONS) 

0 

•  0 

15 

.5*4 

0 

•  0 

7 

5*2 

0 

•0 

^  8 

5*5 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

'♦0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

7.7 

0 

•0 

1 

12*5 

0 

•0 

.  0 

•0 

NUMBER 

V 


o 
o 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

. NUMBER 


27  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 
♦  0 


.3 
.2 

•  4 

•  0 

•  0 

•  0 

2*2 
4*8 
.0 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


NEVAOA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

< 

1 
1 

0 

2 

2*5 
4*5 
•0 

INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .0 

o  *o 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 
•0 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

0 
0 
0 

•  0 
•0 
•9 

0 
0 
0 

♦  0 
•0 

♦  0 

v0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

OOCTOR'S 
FEMALE 
i  MALE 

0 
0 
0 

*  .0 
♦  0 
•0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

•  0 

*  0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

NEW  HAMPSHIRE 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

t 

0 
0 
0 

9 

*  *0 

;o 

•  0 

INSTITUTIONS) 

12      4*5  , 
6  3*8 
6  5.7 

1 
1 

o 

♦  4 

♦  6 

♦  0 

MASTER' S 
FEMALE 
MALE 

0 
0 
0 

♦0 
•  0 

s  .0 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

,1 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

OOCTOR'S 
FkHALE 
*  HALE 

0 
0 
0 

•  0 
•0 

•  0 

0 

<  0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 

•  0 

♦  3 

1  16 

8*5 

.  6 

•  6 

•  2 

02 

-.2 

•  7 

.8 

•  4 

34 

7,1 

1 

♦  2 

.6 

6 

3.4 

'  0 

•  0 

1.0 

5 

4.9 

'  0 

•  0 

.0 

1 

1.4 

0 

•  0 

4 

6*8 

0 

.0 

•  0 

3 

10.0 

0 

•  0 

•0 

1 

3*4 

0 

•  0 

2,7 
1.9 
3*8 

2*4 
5*6 
•0 


INSTITUTIONS) 
3  1*6 

1  UO 

2  2*5 


7*1 
11.  1 
4.2 


♦  0 
.0 

♦  0 

♦0 

♦  0 
♦0 


0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

28 

2*7 

121 

11.7 

8 

1.5 

56 

10*2 

20 

4.0 

65 

12.9 

0 

«v 

9 

1 1*3 

0 

•0 

7 

17.5 

0 

•  0 

2 

5.0 

1 

2*2  ' 

4 

8*9 

1 

4.8 

3 

14*3 

0 

•  0 

1 

4.2 

0 

•  0 

2 

2.7 

o 

•  0 

0 

.0 

o 

•  0 

2 

5.7 

0 

•0 

0 

•  0 

o 

•0 

0 

•0 

o 

.0 

0 

.0 

o 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0' 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4 

1  .4 

20 

7*  1 

3 

2.2 

10 

7.5 

#7 

10 

6.8 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

7.7 

0 

♦  0 

1 

12*5 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

2*3 

2 

5.0 

0 

♦  0 

1 

4.5 

1 

5*6 

1 

5.6 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦e 

c  0 

.0 

WHITE 
NON-HlSPANlC 

NUMBER  X 


23  100.0 
4  100.0 
19  100.0 


NON-RESIDENT 
ALIEN  * 


NUMBER 


TOTAL 


926 
490 
436 

66 
31 
37 

M 

18 

23 


69 
38 
31 


88.3 
89.6 
86*9 

85.0 
77*5 
92.5 

.91.1 
85.7 
95*8 


93*2 
97*4 
88.6 


12  100.0 
6  100.0 
6  100*0 

9  100.0 
5  100*0 
4  100.0, 


257  91.8 
121  90.3 
136  93.2 

24  100.0 
9  100.0 
15  100.0 

12  92.3 
7  87.5 
5  100.0 


38 
21 
17 

1 
1 

0 

5 
3 
2 


0 

.0 

23 

0 

.0 

4 

0 

.0 

.  19 

2 

•  2 

it049  ' 

1 

.a 

547 

1 

.2 

502 

3 

3.8 

80 

2 

5.0 

40 

1 

2.5  , 

40 

0 

.0 

45 

0' 

.0 

"5  1 
21 

0 

.0 

24 

J 

3 

4.1 

74 

1 

2.6 

39 

2 

5.7 

35 

0 

.  0 

0 

•  0 

6 

0 

♦0 

6 

0 

•  0 

9 

0 

.0 

5 

0 

•  0 

4 

3 

1.1 

260 

3 

2.2 

134 

0 

•  0 

146 

0 

•  0 

24 

0 

.0 

9 

0 

.0 

15 

95.0 
95\5 
94.\ 

100*0 
100*0 
•  0 

100*0 
100*0 
100*0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


13 


40 
22 
16 

1 
1 

0 

5 

3 
2 


0 

0  - 
0 

♦0 
.0 
♦0 

13 
7 
6 

4*9 
4*4 
5.7 

250 
151 

99 

94*3 
95*0 
93.4 

2 
1 
1 

•  6 
•6 
.9 

265 
159 
lOo 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
♦  0 

7 
2 
5 

100*0 
100*0 
100*0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

7 
2 

•i 

0 
0 

G 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.d 

.0 
.0 

15 
6 
9 

100*0 
100*0 
100*0 

0 
0 
0 

♦  0 
•0 

•  0 

15 
6 
9 

47 
30 
17 

3.4 
3.4 
3.6 

175 
121 
54 

12.8 
13.5 
11.3 

It  192 
770 
422 

87*0 
86*2 
68*5 

3 
2 
1 

.2 

.2  * 
•2 

•  1,370 
893 
477 

1 
1 

0 

•  6 
1.0 
.0 

8 
7 
1 

4.6 
6.8 

1*4  _ 

165 
96 
69 

94*.  8 
93*2 
97*2 

1 

0 

1 

06 
•  0 
1.4 

174 

103 
71 

0 
0 
0 

.0 
♦0 
.0 

4 

3 
1 

6.6 
10*0 
3*4 

55 
27 
28 

93*2 
90*0 
96*6  ' 

0 
0 
0 

.0 
•  0 

<*o 

59 
30 
29 

37 
18 
19 

20.2 
17.3 
24.1 

45 
21 
24 

24*6 
20*2 
30.4 

138 
83 

^5 

75*4 
79*8 
69*6 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 

.0' 

183 
104 
79 

5 
1 
4 

11.9 
5.6 
16*7 

9 
4 

5 

21*4 
22*2 
20.8 

32 
14 
18 

76*2 
77*8 
75*0 

1 

0 

1 

2.4 
•  0 

4.2  . 

42 
16 
24 

I 


9 

EMC 


2288 


TA8LE  21;  .TOTAL  DECREE S  FOR --MAJOR  FIELO  CONFERRED  .6*  INST  ITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY'  RACEt 
i       vv  ^  *     "        STATE  AND  NATION  1976-1979 


ETHNICITY  A  NO  SEX* 


PSYCHOLOGY-  120001 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOCR 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC. 


N0N-RES1QENT 
ALIEN 


NUMBER-—    -f  NUMBER" 


TOTAL 


NEW  MEXICO 

■ DOCTOR? S 
•  FEMALE 
MALE 


(  B  INSTITUTIONS! 

0  .0            ""O-       .0  ,           0  .0"  0  .0  0  .0 

0  .0*              0        ♦.O  *           0  .0  0  .0  0  .0 

0  «J0               0        .0  0  .0  0  .0  0  .0 


B  100.0 
1  100.0 
7  100.0 


.0 
•  0 
.0 


NEW  -YORK 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE" 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


20 
13 
7 

3 
2 
1 

0 
0 
0 


423 

7.9 

71 

1.3 

210 

3.9 

724 

13.5 

4.563 

85.6 

50 

..9 

5,357 

305 

♦7 

1.3 

143 

4.0 

508 

14.4 

2,997 

84.8 

30 

^6 

3»535 

118 

6.5 

24 

1.3 

67 

3.7 

216 

11.9 

It  564 

67.0 

20 

1.1 

It  622 

60 

8.3 

8 

1.1 

22 

3.1 

93 

12.9 

605 

64.0 

22 

3.1 

720 

41 

10.0 

5 

1.2 

11 

2.7 

59 

14.5 

336 

82.4 

13 

3.2 

406 

19 

6.1 

3 

1.0 

11 

34 

10.9 

269 

86.2 

9 

2.9  . 

312 

20 

5.8 

2 

•  6 

25 

7.3 

47 

13.7 

266 

83.6 

9 

2.6 

342 

13 

8.2 

1^ 

•6 

11 

7.0 

25 

15.8 

130 

62.3 

3 

1.9' 

156 

7 

3.6 

1 

.5 

1* 

7.6 

22 

12.0 

156 

84.6 

6 

3.3 

164 

NORTH  CAROLINA 


39  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

5 

•4 

190 

16.2 

2 

•  2 

4 

•  3 

201 

17.1 

FEMALE 

3 

•  4 

136 

18.1 

1 

•  1 

2 

•  3 

144 

18.8 

MALE 

2 

.5 

52 

12.7 

1 

•  2 

2 

•5 

57 

13.9 

MASTER'S 

0 

.0 

6 

4.5 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

4.5 

FEMALE 

0 

.0 

5 

7.6 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

7.6 

MALE 

0 

,  -o 

1 

1.5 

%  0  . 

.0 

0 

•  0 

1 

1.5 

,  OOCTOR'S 

1 

2.1 

r  o 

•  .0 

0 

.0- 

0 

.0 

1 

2.1 

FEMALE 

1 

6.7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

6.7 

MALE 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

'.0 

0 

.0 

965 
618 


62.3 
60.9 


347.  64.6 


124 
61 
63 

46 
14 
32 


93.2 
92.4 
94.0 

95.8 
93.3 
97.0 


•  6 
•3 

1.2 

2.3 
•0 
4.5 

2.1 

•  0 
3.0* 


1,  173 
744 

133 
6* 

67 

46 

15 
33 


NORTH  OAKOTA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
*  MALE 


4 

2.6 
5.0 
•0 

•0 

•  0 

•  0 

•  0 
.  .0 

•0 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  .C 
'0  .0 


.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 


0 

.0 

0 

•  0 

2 

2.6 

70 

97.2 

0 

'  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

5.0 

36 

95.0 

0 

"  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

32 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

33.3 

1 

33.3 

-  2 

66.7 

0 

•  0 

0 

^.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

c 

•  0 

4 

100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

100.0 

0 

•  0 

72 
40 
32 

3 

2  , 
1 

4 

2 
2 


OHIO 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER?  S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE  f 

r 

.OKLAHOMA  / 
BACHELOR *S  1 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALEj 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

OKEGCN 

BACHELOR'S 
FEN  ALb 
„  *ALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE* 

PENNSYLVANIA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 

MALE. 


49  INSTITUTIONS) 


•  3 

120 

7.7 

/3 

7 

•  5 

136 

8.8 

1,398 

•  4 

79 

8.3 

•  S 

3 

•3 

91 

9.6 

647 

•0 

41 

6.6 

•  0 

4 

.7 

45 

7.5 

551 

•  2 

22 

4.2 

•8 

1 

•  2 

28 

5.4 

466 

•  3 

13 

4.0 

•  9 

0 

•  0 

17 

5.3 

303 

.0 

9 

4.6 

•  5 

1 

•5 

11 

5.6 

163 

•5 

14 

6.7 

1.4 

2 

1.0 

20 

9.6* 

169 

1.0 

6 

6.1 

2.0 

1 

1.0 

12 

12.1 

87 

.0 

6 

5.5 

.9 

1 

•  9 

7.3 

102 

( 

19 

INSTITUTIONS) 

352 

17 

.  4.3 

25 

6.3 

.3 

•3 

44 

11.1 

3.5 

15 

6.6 

.0 

•  4 

24 

10.6 

202 

5.3 

10 

5.9 

.6 

0 

•  0 

20 

11.8 

150 

**"  2 

3.5 

6 

10.5 

1.8 

0 

•  0 

9 

15.8 

47 

.0 

3 

11.1 

*  3.7 

0 

•  0 

4 

14.8 

22 

6.7 

3 

10.0 

lo* 

.0 

<0 

•  0 

'  5 

16.7 

25 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

17 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

5 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

12 

( 

16 

1NS7  ITUTIONS) 

'  6.3 

426 

2 

•  4 

„  8 

1.7 

17 

3.7 

2 

.4 

29 

1 

.4 

5 

1.9 

7 

2.7 

2 

•  8 

15 

5.7 

243 

.5 

3 

1.5 

r  10 

5.0 

0 

•  0  < 

14 

7.0 

163 

.x1 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

2.9 

3 

8.6 

4 

11.4  > 

31 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

1 

5.9 

1 

5.9 

16 

0 

.0 

'  0 

.0 

1 

5.6' 

2 

11.1 

3 

16.7 

15 

1 

5.9 

0 

•0 

0. 

.0 

1 

5.9 

2 

11.6 

15 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0  • 

•0 

5 

1 

6.3 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

8.3  . 

2 

16.7 

10 

( 

64 

INSTITUTIONS) 

2,156 

3 

.1 

147 

6.3 

5 

.2 

13 

•  6 

166 

7.2 

'  2 

.1 

94 

6.4 

3 

12 

7 

.5 

106 

7.2  ' 

1#357 

1 

.1 

53 

6.1 

2 

•  2 

6 

.7 

62 

7.1 

801 

2 

.6 

15 

4.7 

2 

•  6' 

0 

•  0 

f  19 

6.0 

296 

0 

*0 

10 

5.5 

2 

1.1 

0 

•  6 

12 

6*6 

166 

2 

1.5 

5 

3.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

7 

5.1 

126 

90.3 
69.4 
91.5 

93.5 
93.6 
92.9 

90.4 
67.9 
92.7 


66.9.* 

69.4 

68.2 

62.5 
61.5 
63.3 


92.0 
92.7 
91.0 

66.6 
94.1 
83.3 

66.2 
100.0 
83.3 


91. 
91. 

92, 


92.8 
92.3 
'93.4 


15 
9 

6 

6 
3 
3 

0 
0 
0 


21 
13 
8 

4 

2 
2 


1.0 
1.0 
1.0 

1.2 
•9 
1.5 

.0 
•  0 

.6^ 


•  Q 
•o 

♦  0 

1.8 
3.7 
.0 

.0 
.0 

*  o 


1.7 
1.5 
2.0 

.0 
.0 

•  0 

.0 

•  0 
•0 


.9 
.9 
•  V 

1.3 
1.1 
1.5 


1,549 
947 
602 

520 
323 
197 

.209 
99 
110 


396 

226 
170 


57 
27 
30 

17 
5 
U 


463 
262 
201 

35 
1? 
18 

17 

!> 
12 


2i347 
it  476 
871 

319 
162 

137 


iERLC 


2269 


AFRICAN  I  NOUN. 
-ALASKAN  NATIVE 


•LACK  .  "ASIAN  0* 

NON-HI Sf ANIC : PACIFIC  ISLANDER 


TOTAL" 
HINORITY 


«YCHOtOCYt<2000)  , 

*  PENNSYLVANIA; 
'     OOCTOR'S  * 
FEMALE 
MALE 

R HOO E r ISLAND >  ;  , 
'BACHELORS  , 
'  ^FEMALE 
*  HALE 

S  'HASTER'S, 
FEHALE 

male 

OOCTOR'S  ' 
FEMALE; 
v.-  HALE 

SOUTH  CAROL  INA 
^BACHELOR*  S 
.^FEMALE 
'  HALE 

MASTER'S 
FEMALE 
HALE . 

DOCTOR'S 
FEMALE 
HALE 

SOUTH  OAKOTA 
BACHELOR'S 
FEHALE 
HALE 

MASTER'S 
FEHALE* 
MALE 

OOCTOR'JS 
FEHALE 
'  HALE 

TENNESSEE 
r  BACHELOR'S 
FEHALE 
'  HALE 

HASTER'S 
FEHALE 
HALE 

OOCTOR'S 
FEHALE 
HALE 

TEXAS 

BACHELOR'S 
FEHALE 
MALE- 

HASTER'S 
FEMALE 
HALE 

OOCTOR'S 
FEHALE 
MALE 

UTAH 

BACHELOR'S 
FEHALE 
KALE 

HASTER'S 
FEHALE 

OOCTOR'S 
FEHALE 
HALE 

•  VERMONT 

BACHELOR'S 
'  FEHALE 
*  HALE 

HASTER'S 
FEMALE 
HALE 


■4 


NJHBEK 


ERJC 


.1  1.6 

0  •0; 

1  -2.7 


84  INSTITUTIONS  I 
"1  1.6 
1  4.2 

0    •  .0 


0  ' 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


7  INSTITUTIONS) 


2 

«,6 

7 

2.0 

2 

.9 

4 

1.7 

0 

•  0 

3 

2.7 

0 

•  0* 

2 

4.3  " 

0 

•  0 

0 

..o 

0 

•  0 

2 

12.5 

0 

•0 

0 

•  0 

o- 

•  0 

0 

•  0 

0  * 

.  0 

0 

.0 

NUMBER 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
'  0 


HISPANIC  . 
NUMBER         I '  NUHBER 


WHITE 
HOH-HISPAHIC 


%\  NUMBER 


22  INSTITUTIONS) 


•0 
•  0 

'.0 


7* 
54 

20 


13*8 
16.1 
9.V 


33  INSTITUTIONS) 


3 

•4 

93 

11.6 

2 

•  4 

67 

14.3 

1 

•  3 

26 

8.1 

0' 

•  0 

14 

7.8 

0 

•  0 

8 

6.0 

a 

•  0 

6 

7.6 

l 

1.4 

3 

4.3 

0 

.0 

3 

14.3 

l 

2.0 

0 

•  0 

54  INSTITUTIONS) 


87 
57 

30 


4.5 
4.6 
4.1 


2 

•  5 

23 

643 

2 

1.0 

13 

6.3 

0 

•0 

10 

6.2 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

«  0 

•  0 

( 

6 

INSTITUTIONS) 

2 

.5 

8 

2.1 

1 

.6 

1 

.  .6 

1 

.5 

7 

3.3 

0 

4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

2.6 

5.1 

'  0 

•0 

i 

8.3 

1 

3.7 

i 

3.7 

( 

10 

INSTITUTIONS) 

0 

•0 

2 

1.0 

0 

•  0 

1 

.8 

0 

•  0 

1 

1.2 

0 

•  0 

12 

9.1 

0 

•  0 

2 

2*2 

.  o 

•  0 

io- 

25.0 

•  3, 
.4 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


4 

3 
1 

1 
1 

0 

n 

0 
0 
0 


13 
8 
5 

2 
1 
1 

1 

0 
1 


6 
2 
4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0' 
•  0 
.0 


.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•p 

.0 

0 

•  o  • 

0 

•  0 

.0 

0  • 

r.o 

0 

•0 

.•° 

0' 

.0 

0 

•  0 

r 

8 

INSTITUTIONS! 

0 

2.3 

0' 

•  0 

•  0 

2.2 

0 

•  0 

0 

.0 

2.5 

0 

t  .o 

'0 

.0 

•0 

0 

.a 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.< 

.0 

•  0 

0 

•  0 

V. 

•  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

.5 
.3 

•  6 

UO 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


.7 
.7 
.7 

•  5 

•  5 

•  6 

.9 

•  0 
1.1 


1.6 
1.2 
1.9 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

»0 


•  5 

•  0 
1.2 

1.5 
1.1 
2.5 


_ 

0 

•  0  ' 

2 

3*3  { 

» 

57  93.4 

0  ' 

•  0 

I 

*.2  \ 

21  87.5 

0 

•  0  • 

1 

2.7 

36  97.3 

1 

•  3 

- 
11 

3.2 

326  94.2 

1 

.4 

8 

3.4 

219  94.0 

o  „ 

.  0 

2  .7 

107  94.7 

0 

.0' 

2 

4.3 

44  93.6 

0 

•  0 

0 

.0 

30  96.8 

0 

.0 

"2 

12.  5 

14  87.5 

0 

•  0 

0 

..0     *  ' 

10  100.0 

0 

•0 

0 

•  0 

1  100.0 

0 

•  0  ' 

0 

.0  „ 

9  100.0 

3 

7te 

14."5 

457  85.1 

2 

\6 

56- 

16.T 

277  82.7 

1 

•5 

2  2 

10.9 

180  89.1 

0 

•  0 

0 

•  0 

2  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0  *  i*0 

0  ' 

•  0 

0 

.  0 

2  100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

7  100.0 

.0 

0 

.0 

2  100.0 

0 

•0* 

0 

*  .0  % 

'5  100.0 

0  ' 

•  0 

2 

2.3 

84  97.7 

0 

•  0 

1 

2.2 

45  97.8 

0 

.0  « 

-1 

2.5  , 

39  97.5 

0 

•  0 

o 

•  0 

'    7  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

3  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

4  100.0 

0 

•  0 

0 

13  100.0 

0 

.0 

0 

26 

3  100.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

10  100.0 

NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUHBER  * 


2  3.3 
2  8.3 
0  .0 


4 

.5 

104 

13.2 

1 

•  2 

73 

15.6 

,  3 

.9 

-31 

*9.7  o 

2 

1.1 

17 

9.5 

1 

1\0 

10 

10.0 

1 

1.3 

-  7 

8.9 

0 

•  0 

4 

5.7 

0 

cO 

3 

14.3 

0 

•  0  . 

1 

2.0 

223 

11.4 

328 

1 6.  8 

125 

10.2 

.191 

15.6 

96 

13.5 

137 

►  18.9  ' 

25 

6.8 

52 

14.1 

10 

4.9 

26 

12.6  * 

15 

9.3 

*  26 

..16.0 

•0 

1 

•  9 

•  0 

0 

•0  / 

0 

•  0 

1 

1.1 

681  86.4 
392  83.8 
289  90.3 


161 
69 
72 


89.9 
89.0 
91.1 


64  91*4 
17  81.0 
47  95.9 


1,597  81.7 
1*022  83.2 
575  79.2 


305 
173 
1*2 


82.9 
'84.0 
81.5 


114  97.4 
30'  100.0 
84  96.6 


10 
6 
4 

0 

c 

0 

0 
0 
0 


2.7 
3.6 
1.9 

•  0 

•  0 
•0 

•  .0 

•  0 

•  0 


26 
10 
16 

0 
0 
0 

3 

tk 
2 


6.9A 

*  344 

91.6 

6.1 

15? 

92.1 

7.5 

194 

91.5 

•  0 

17 

100.0 

'.0 

7 

100.0 

•0 

10 

100.0 

7.7 

*  35 

89/7 

8.3 

10 

83.3 

7.4 

25 

92.6 

.5 

4 

2.0. 

199 

.0 

1 

•  8 

121 

1.2 

*  3  * 

3.6 

78 

•  0 

14 

10.6 

117 

•  0 

3 

3.3  0 

89 

•  0 

11 

27.5  v 

28 

97.1 
99.2 
94.0 

88.6 
96.7 
70.0 


2290 


TOTAL 


61, 
24 
37 


9 

2.6 

346 

6 

2.6 

233  . 

3 

ZV7 

113 

1 

2.1 

47 

1 

3.2 

31 

0 

•  0 

16 

o 

.0 

10 

0 

•  0 

1 

0  , 

•  0 

►  9 

2 

•  4 

537 

2 

•  6 

335 

0 

•  0 

202 

0 

.0 

2 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

2 

0 

.0 

7 

0 

•  0 

'  2 

0' 

•  a 

5  s 

0 

•  0 

86 

0 

*  .0 

46 

0 

.0 

40 

0 

•0 

7  ' 

0 

•  0 

3 

0 

•  0 

4 

.  0 

,.13 

0 

.0 

J 

0 

•  0 

10 

3 

•  4 

788 

3 

•  6 

468 

0 

•  0 

320 

1 

•  6 

179 

1 

1.0 

100 

0 

•  0 

79 

\ 

2  .9 

70 

1 

4.8 

21 

1 

2.0 

29 

1.5 

1«954 

15 

1.2 

1*228 

14 

1.9 

726 

11 

3.0 

360 

7 

3.4 

206 

4 

2.5 

162 

2 

1 .7 

"  117 

0 

.0 

30 

2 

2.3 

87- 

5 

l.* 

377 

3 

1.6 

165 

2 

.9 

212 

0 

.0 

17 

0 

.  0 

7 

0 

•  0 

io 

1 

2.6 

39 

1 

'8.3 

12 

0 

.0 

27 

2 

1.0 

^Q5 

0 

•  0 

^  122 

2 

2.4 

83 

1 

•  8 

132 

0 

•  0 

92 

1 

2.5 

k40 

TAKE  21; 


TOTAL  .OEGHEES  MR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  Of  -  HIGHER: EOUC AT ION  BY  RACE,  ETHNICITY  ANO  SEX! 

STATE  AND  NATION    197B-U79  . 


AFRICAN  INDIAN 
ALASKAN. NATIVE 


BLACK  ASUN'OR 
NON-HISPANIC  PACIFI&  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


TOTAL 


PSYCHOLOGY  (20001 


: NUMBER 


ffJMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER* 


VERMONT 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


10  INSTITUTIONS) 
•  0  0  *0 

.0  0  *0 

«0  0  .0 


0 

0 

*0 


♦  0 
.0 

♦  0 


•  0 

•  0 
.0 


*  100*0 
2  100*0 
2  100*0 


VIRGINIA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER*  S 
FEMALE, 
MALE 

DOCTOR* S 
FEMALE 
MALE 

WASHINGTON 
BACHELOR1  S 
FEMALE 
■    MALE  ' 

MASTER'S 
FEMALE 
MALC 

OOCTOR'S* 
FEMALE 
r  HALE 

It ST  VIRGINIA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
.  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'^ 
FEMALE 
MALE 


33  INSTITUTIONS) 
•0  125  11.6 

'.0  96 
.0  29 


13*6 
7*8 


10  6*5 
7  7*9 
3  4*7 


3*3 
7.1 
•  0 


14  INSTITUTIONS) 
*3  21  3*4 

*0  15 
*6  6 


4*0 
2*4 


.0 

•  0 
♦0 

•  0 

•  0 

•  0 


3  2.2- 
2  2*8 
1  1*5 


4.7 
•  0 
6.9 


14  INSTITUTIONS) 
*0  9  3*3 

*0  4 
.0  5 


2.6 
3.9 


•  0 

-t.0 
.0 

.  .0 

♦  0 
.0 


1  3*5 

0  *4 

1  5*6 


7 

♦  7 

s  7 

♦  7 

139 

12*9 

934 

86.9 

2 

•  2 

If  075 

5 

♦  7  * 

5 

♦  7 

106 

15*0 

598 

84*8 

1 

•  1 

705 

2 

*  *5 

2 

♦  5 

33 

8*9 

336 

90*8 

1 

.  .3 

370 

1 

♦  7 

0 

*0 

11 

7.2 

142 

92*8 

0 

•0 

153 

1 

1*1 

0 

iO 

6 

9.0 

81 

91*0 

0 

•0 

89 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

4.7 

61 

95*3 

0 

•  0 

64 

0 

c  *0 

•  0 

•  0 

1 

'  3*3 

27 

90*0 

2 

6.7 

30 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

7*1 

13 

92*9 

0 

♦0 

14 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

14 

87*5 

2 

12*5 

16 

23  > 

3.7 

5 

*8 

51 

8*2 

558 

89*9 

12 

1*9' 

621 

U 

*3.5 

4  * 

1*1 

32 

8.6  . 

335* 

90*1 

5 

I.* 

372 

10 

4*0 

I 

*4 

19 

7.6 

223 

89*6 

7 

2.8 

249 

1 

♦  7 

3 

2*2 

7 

5.1 

126 

92*0^ 

4 

,2*9 

137 

1 

1*4 

1 

1*4 

,  -4 

5.6 

66 

91.  V 

2 

2*8 

72 

0 

♦  0 

2 

3*1 

4.6 

'  60 

92*3 

2 

3.1 

65 

2 

4*7  • 

2 

4*7 

6 

14*0 

36 

83*7 

i 

2.3 

•  43" 

0 

.0 

2 

14*3 

2  ' 

14*3 

12 

85*7 

0 

.0 

s  14 

2 

6"*9 

0 

*0 

N  4 

13*8 

24 

82*8 

1 

3*4 

29 

0 

•  0 

1 

♦  4 

10 

3.7 

260 

95*9 

1 

.4 

271 

0 

.0 

1 

♦  7 

5 

3.5 

138 

96*5 

0 

♦  0 

143 

0 

•  0 

0 

*0 

5 

3.9 

122 

95*3 

1 

♦  3 

128 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

3*8 

25 

96*2 

0  - 

.0 

26 

0 

*  *0 

0 

*0 

0 

*0 

8 

100*0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

5*6 

17 

94.4 

0 

.0 

18  , 

0 

♦0 

0 

*0 

0 

*0 

9 

90*0 

1 

10.0 

10 

0. 

•  0„ 

0* 

♦0 

0 

*0 

'  3 

100*0 

0  r 

♦o 

3 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

6 

85*7 

1 

14*3 

.7 

WISCONSIN 

BACHELOR'S 
.      •  FEMALE 
MALE 

MASTER'  S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


28  INSTITUTIONS) 

♦6  16  2.4 

1*0  9  2*3 

♦0  •      7  2*5 


.0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 
.0 


1  2*0 
1  5*0 
0  *0 


•  0 

•  0 

•  0 


4 

.6 

5 

.8 

29 

4.4 

629 

94*7 

6 

.9 

664 

4 

1.0 

3 

.8 

20 

5.2 

364 

94*3 

2 

♦  5 

386 

0 

.0 

2 

.7 

9 

3.2 

265 

95*3 

4 

1.4 

278 

1 

2.0 

1 

2*0 

3 

6*1 

43 

87*8 

3 

6,1 

49 

1 

5.0 

Q 

*0 

2 

10*0 

16 

80*0 

2 

10.0 

20 

0 

•  0 

1 

3*4 

1 

3*4 

27 

93*1 

1 

3.4 

29 

0 

•  0 

l 

5*6 

1 

5*6 

16 

88*0 

1 

5.6 

18 

0 

•  0 

1 

12*5 

1 

12*5 

6 

75*0 

1 

12.5 

8 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•  0 

10 

100*0 

0 

*0 

10 

vWYOMING  ' 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
-  MALE 

OOCtOR'S 
FEMALE 
MALE 


INSTITUTIONS) 


0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

2.9 

1 

2.9 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

1 

6.3 

1 

6.3 

0 

•  0 

2 

28*6 

0 

.0 

2 

2B*6 

0 

*0  * 

1 

16*7 

0 

*0 

•  1 

16*7 

0 

♦  0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

o" 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

,  0 

*0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

'  *0 

34  97*1 
19  ,100*0 
15  '.93*8* 


71*4 
83*3 
•  0 


13  100*0 
4  100*0 
9  100*0 


35 
19 

16 

7 

6 
1 

13 
4 
9 


THE  STATES  ANO  0*C*     (     1,186  INSTITUTIONS) 


 ^BACHELOR'S 

17*7 

•  4 

3i  214 

7*6  * 

766 

1.8 

If  208 

2.6 

FEMALE 

90 

•  3 

2, 164 

8*3  . 

473 

1.6 

716 

2.8 

MALE 

87 

.5 

If  050 

6*4 

293 

1.8 

490 

3.0 

MASTER'S 

20 

•  3 

476 

6*0' 

87 

1*1 

176 

2.2 

FEMALE 

10 

•  2 

301 

7*0 

49 

1*1 

76 

1.8 

MALE 

10 

•  3 

175 

4.8 

38" 

1.0 

100 

2.7 

OOCTOR'S 

10 

•4 

111 

4.2 

23 

.9. 

64 

2.4 

FEMALE 

<  3 

•  3 

61 

5.7 

\7 

i*l 

31 

2.9 

MALE 

7 

•  4 

}  50 

3*,1 

11 

.7 

33 

2.1 

5*365 
3,  445 
If  920 


759 
436 
323 


12*7 
13*3 
11*7 

9*5 
10*1 


208  7*8 
107  10*0 
101  63 


36f585  86*3 

22*290  85*7 

14.295  87.2 

f,078  68*5 

3,813  88.1 

.  3f265  88.9 


2,380 
931 
If  449 


89*4 
87*4 

90V*7 


445 
261 
184 

163 
80 
83 

74 
27 
47 


1.0 
1.0 
1.1 

2*U„ 

1*8 

2.3 

2.8 
2.5 
2.9 


42,395 
2  5,996 
16,399 

t 

8,000 
4,32V 
3,671 

2,662 
l,0o5 
If  597 


GUAM     « ' 

BACHELOR'S 
FEMALS 
HALE 


1  INSTITUTIONS) 

•0  0  **0 

.0  0  *0 

*0  0  *0 


12  70*6 
6  75*0 
6  66*7 


12 

6 
6 


70*6 
75*C 
66*7 


*  5  29*4 

2  25*0 

3  33*3 


17 
8 

9 


PUERTO  RICO 


9  INSTITUTIONS) 


s  BACHELOR'S 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

526 

98*5 

526 

98*5 

8  1*5 

0 

•  0 

534 

FEMALE 

0 

.0 

-  0 

♦  0  - 

0 

.0 

353 

98*6 

353 

98*6 

5  1.4' 

0 

.0 

MALE 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

,♦0 

173 

98*3 

173 

98*3 

3  1*7 

0 

•  0 

176 

RJC 


229) 


m«  ».  xom  kmm  m        'Mic  cdNjm^^JsTnun^m^Hh  eoucat.on  «  fe..  ethnicity  «b  sex, 


.4* 


*2S£SI  M*Tt*E      NON^ISMNIC  PACIFIC*ISUNDER  HISfMIC 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHlTe  " 
HON-HISKANIC 

NUMBER  X 


NON-RES I0ENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 


PSYCHOLOGY  (20001 

PUERTO  RICO 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OUTLYING  AREAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
HALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
HALE 


INSTITUTIONS) 


10  INSTITUTIONS) 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
•0 
.0 

•  0 
.0 

♦o, 

.0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

■  0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
•  0 
.0 


•  0 

•  0 
.0 

.0 

•  0 
.0 

,0 
•0, 

.0' 


MAJOR  FIELO  AGGREGATE  2000  « 
BACHELOR'S  ITT 
FEMALE  90 
MALE  67 


1.198  INSTITUTIONS) 


MASTER'S 
FEMALE 
HALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
'  MALE 


20 
10 
10 

10 

3 
7 


.4 

.3 
,5 

•  2 

•  2 

•  3 

.4 
.3 
.4 


3*214 
2.  164 

1,05a 


•7.5 
8.2 
6*3 


476  ,  5*9 
301  6*9 
1  75      4.  8 

111  4*2 
61  5.T 
50  3*1 


PUBLIC  AFFAIRS  ANO  SERVICES  (2100) 


ALABAMA . 

s BACHELOR'  5., 
FEMALE 
MALE 

.  MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

0OCTOR*S 
FEMALE 
MALE 

ALASKA 

BACHELOR'^ 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE- 
<  MALE 

ARIZONA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
,  FEMALE 
MALE 

ARKANSAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

CAt  IFORNIA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOXTOR'S 
FEMALE 
MALE 

COLORAOO 

BACHELOR'S 
'FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 
0 
0 


0 

,0 
0 

0 
0 
0 


1 
1 

0 

0 
0 
0 

( 

52 
33 
19 

11 
7 
4 

0 
0 
0 


20 
.0 
.0 

♦  0 

♦  4 

♦  6 
.3 


INSTITUTIONS) 
230  26*0 
157  36.2 
73  16*2 


47 

33 


6*8 
9.0 
8*6 


•0 

♦  0 
.0 

t 

3 

♦0 

♦  0 

,.o 
^o 

♦  0 
•0 


1     25*0  • 
1  100*0 
0  *0 

INSTITUTIONS) 
4    0  *0 

o  '  *o 

0  .0 


♦0 

♦  0 

•  0 


3  INSTITUTIONS) 

2.3  13  3*3 

3.4  8  3.8 
1.1  5  2.7 


1.7 

3.2 
•0 


3  1.7 

1  M 

2  2.4 


12  INSTITUTIONS) 
.4  68  29.2 

.7  -  45  33*6 

,0  23  23.2 


8  11.8 
3  7.9 
5  16.7 


41  INSTITUTIONS) • 

U3  433  10.7 

1.5  240  1U1 

1.0  193  10.2 

.5  197'  8.6 

.8  9S'  11*1 

.3  104  7.2 


•0 

•  0 

•  0 


5  1C.9 

2  10.0 

3  IU5 


U  INSTITUTIONS) 


i  9 

fERJC 


1 

•  2 

23 

3*9 

0 

•  0 

x  10 

2.9 

1  - 

•  4 

13 

5.5 

o.  

0 

.0 

15  100.0  ' 

0 

.0 

6  100*0 

0 

.0 

9  100*0 

12 

2.2 

526  95*5 

6 

1.6 

353  •  96.4 

6 

3.2 

173  93.5 

0 

.0 

15- 100.0 

0 

♦  0 

.6  100*0 

0 

.0 

9  100.0 

c 

0 

.0 

o 

.0 

0  . 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

.0 

778 

1.8 

1  #734 

4.0 

479 

1.8 

1 .07  I  , 

4.1 

299' 

1.8 

663 

4.0 

87 

1.  1 

191 

2.4 

49 

1.1 

82 

1.9 

38  N* 

1.0 

109 

3.0 

23 

.9 

64 

2C 

12 

LI 

31 

2.9 

11 

.7 

33 

2*1 

1 

.1 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

•  2 

o 

♦  0 

2 

,.4 

2 

♦4 

0 

'.0 

0 

.0 

2 

♦5 

2 

♦  5  " 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

•  0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

«o 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

1 

5.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

_  I 

6.  3 

1 

•  3 

**    <  40 

1  0.  1 

1 

.5 

1  17, 

8.2 

0 

•  0 

23 

1 2  .3 

*  5 

2.8 

16 

9.0 

3 

3.2 

6 

6.5 

2 

Z.C 

10 

11.9 

0 

♦  0 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

I 

1.5 

0 

.0 

1 

2.6 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

232 

5.7 

355 

8.7 

118 

5.4 

167 

7.7 

114 

6.0 

188 

9.9 

108 

.4.7 

124 

5.4 

59 

7-0 

46 

5.5 

49 

'  3*4 

78 

5.4 

<* 

0 

.0 

0 

\o 

0 

.0 

0« 

•  ,0 

r  0 

.0 

0 

.0 

9 

1.5 

28 

4.8 

8 

2.3 

13 

3.7 

1 

♦  4 

15 

6*3 

15  100*0 
6  100*0 
9  100*0 


538 
359 
179 


97*6 
96*1 
96*8 


15  100.0 
6  100.0 
9  100.0 


.0 
♦  0 
♦0 


13 
7 

*  6 

0 
0 
0 

'  0 
0 
0 


2.4 
1.9 
3.2 

.0 
•0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


5.903  13.-7 
3.804  14*4 
2.099'  12*7 


36.598  85*2 
22.297  84*6 
14.301  86.2 


774 
442 
332 

208 
10T 
101 


^31 
157 
74 


53 
15 
38 

1 
1 

0 


9*7 
10*2 
9*0 

7*8 
10*0 
6*3 


26*1 
36*2 
16*4 

9*9 
9*7 
.9*9 

2  5*0 
100*0 
•  0 


7.078 
3.813 
3.265 


88.3 
88*0 
88*7 


2.360  69*4 
931  87*4 
1,449  90*7 


0 

n 

15 

0 

•  0 

6 

0 

*u 

<* 

0 

s 

♦0 

551 

u 

*'o 

366 

0 

•  0  " 

1 15 

0 

.0 

15 

0 

ft 

5 

0 

.0 

i  9 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

0 

445 

1.0 

42.946 

261 

1*0 

2o.  362 

164 

I VI 

—1*7584 

163 

2.0 

8.015 

80 

1.8 

4.335 

63 

2.3 

3.680 

74 

2.8 

'  2.662 

27 

2.5 

1»  065 

47 

2.* 

1.597 

652 
276 
376 

482 
138 

'"344 

3 
0 
3 


73*7 
63*6 
83*4 

89*8 
89*0 
90*1 

75*0 
♦  0 
100*0 


♦0 
.0 
♦0 

5.6 
•0 

'  6*3 


U  100.0 

5  100.0 

6  100*0 

17  94.4 
2  100.0 
15  93.8 


2 

.2 

865 

1 

*2 

434 

1 

•2 

2 

♦  4 

537 

2 

1.3 

155 

0 

♦  0 

382 

\ 

0 

♦o. 

4 

0 

.0 

I 

0 

.0 

» 

t 

0 

»u 

11 

0  v 

♦  0 

5 

69 
46 
23 

9 
4 
5 


29*6 
34*3 
23*2 

13*2 
10*5 
16.7 


.07?  26.4 

558  25*7 

514  27*2 

440  19.2 

205  24*4 

235  16*2 

5  10*9 

2  10,0 

,      3  11*5 


164 

70*4 

0 

♦  0 

88 

65*7 

0 

•  0 

76 

76.8 

0 

•  0 

59 

86.8 

0 

•  0 

34 

89*5 

0 

•  0 

25 

83*3 

0 

•0 

2 

955 

72*7 

35 

•9 

1 

t  590 

73*3 

21^ 

1.0 

1 

365 

72*1 

14 

.7 

1 

.754 

76*6 

97 

4.2 

621 

73*8  * 

15 

l.ti 

1 

.133 

78. 1 

82 

5.7 

33 
17 
16 


71.7 
85.  G 
61*5 


2292 


2352 


61 

10*4 

521 

88*9 

31 

8*9 

315 

90*5 

30 

12.6 

206 

86*6 

t7*4 
5*0 
26*9 


6'A 

018 
2 
16 


63 
33 
30 

15*9 
15*9 
LO.O 

332 
175 
157 

84.1 
>84*  1 
84*0 

0 
0 
0 

♦0 
♦  0 

-0  ' 

395 
208 
187 

27 
13 
14 

15*3 
L4*0 
16*7 

■  149 
80 
69 

84*2 
86*0 
82*1 

1 

0 

1 

•  0 

.0  ' 
1.2 

177 
93 
84 

233 
134 
99 

68 
38 
30 


4.062 
2.109 
1.69J 

2 .291' 
841 
1.450 

i 

46 
*0 
26 


586 
348 
238 


TAttC  21.    TOTAL  0€GREES  FOR  MAJOR  Fl  EL  C  CONFERREO  SY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY  ANO  SEXt 
»  x  STATE  ANO  NATION  v1978-l*7* 


American  inoian 
alaskan  native 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HI SPAN IC  *  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


,  WHITE- 
NON-HISPANIC 


NON-RES  I  OEM 
ALIEN 


TOTAL 


*a  NUMBER         %  NUMBER 

PUILIC^AFFAIRS.ANO  SERVICES  12100) 


NUMBER 


COLORAOO     .  | 
*      •  WASTER'S 
FEMALE 
MALE 

C2£TOR«S 
FEMALE 

J  MALE 

CONNECTICUT  0  *< 

BACHELOR*  S  0 
FEMALE 
«  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE  » 

OELAMARE  ( 
MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

0'      .ICT^F  COLUMBIA  ( 
BACHELOR'S 
FEMALE 
'  MALE 

y  MASTER'S 
FEMALE 
.  MALE 

DOCTOR'S 
,  FEMALE 
MALE 

FLORIOA  ( 
BACHELOR'S 
FEMALE 
HALE 

•  MASTER'S 
FEMALE 
MALE  ' 

OOC TOR'S 
FEMALE 
MALE 

GEOftGI A 


' 11  INSTITUTIONS! 


0 

•0 

14  3.9 

0 

•  0 

.  3  l.B 

0 

•  0 

•  11  5*6 

0 

s 

.0 

0        ♦  0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

8 

INSTITUTIONS) 

1 
1 

•  2 

32  7.2 

1 

.4 

12  5.3 

0 

•0 

20  9.3 

0 

•  0 

21    ■  8.8 

0 

•0 

12  9.3 

0 

•  0 

9  8.3 

1 

INSTITUTIONS) 

0 

•0 

*  1  14.3 

0 

•  0 

1  ,  50.  0 

0 

•0 

0  .0 

11  INSTITUTIONS) 

1 

•  3 

100  28.2 

o- 

•  0 

55  37.7 

1 

♦  5 

45  21.6 

0 

•  0 

89  15.1 

0 

♦  0 

60  20*2 

0 

•  0 

29  9.9 

0 

•0 

2  11.8 

0 

•0 

0  .0 

0 

•  0 

'    2  16*7 

18 

INSTITUTIONS) 

6 

.3 

"!49  13.3 

3 

.3 

159  18.2 

3 

•3 

90  9.0 

3 

.3 

88  9.8 

2 

r5 

46  11.3 

1 

.2 

42  8.6 

0 

•  0 

6  9.1 

0 

♦0  * 

1  11.1 

Ov 

.0 

5  8.8 

ER 

NUMBER 

X 

NUMBER 

t  • 

NUMBER 

I 

NUMBER 

s 

V: 

* 

** 

1 

♦  3 

14 

3.9 

29 

8.1  * 

326 

91*1 

3 

358 

? 

0 

•0 

•  4 

2.4 

7 

4.2  . 

159 

95.2 

1 

•  * 

147.x 

1 

.5 

10 

5.2 

22 

11.5 

167 

87*4 

2 

1*0 

191 

^  > 

9 

£. 

£0.0 

0 

•  0 

2 

28.  6 

5 

71*4 

0 

•.0 

7 

1 

50.0 

0 

♦  0 

1 

50.0 

1 

50*0 

0 

•  0 

2 

1 

20.0 

0 

♦  0 

1 

20.0 

4 

80*0 

0 

•  0 

5 

1 

.2 

10 

2*3 

44 

9.9 

398 

89*8 

1 

•  2 

443 

0 

.0 

6 

2*6 

r  19 

8*4 

207 

91*2 

1 

•  4 

227 

1 

♦  5 

4 

1.9 

25 

11.6 

191 

88*4 

0 

•a 

214 

0 

.0 

6 

2.5 

27 

11.3 

•210 

-88*2 

1 

•  4 

238 

0 

.0 

3 

2*3 

15' 

11.6 

114 

88>4 

0 

•0 

129 

0 

.0 

3 

2.8 

12 

11.0 

96 

88*  1 

1 

.9 

109 

14.3 
50.0 
•  0 


6 

85*7 

0 

•  0 

7 

1 

50*0 

0 

•  0 

t  2 

5 

100*0 

0 

•0 

5  * 

2 

*6 

5 

1*4 

108 

30.5 

238 

67.2 

8 

2*3 

354 

0 

*0 

2 

1*4 

57 

39.0 

85 

58.2 

4 

2.7 

144 

2 

1  0 

3 

1.4 

51 

24.5 

153 

73.6  * 

4 

1.9 

208 

3 

♦  5 

7 

1*2 

99 

16.8 

471 

79.7 

21 

3.6  • 

.*  591 

2 

.7 

1.7 

*  67 

22.6 

219 

73.7 

11 

3.7 

297 

1 

•  3 

2 

.7 

32 

1*0.9 

?  252 

85.7 

10 

3.4 

294 

.0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

11.8 

15 

88*2 

0 

*  .0 

17 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

100.0 

0 

•  0 

'  5 

0 

•  .0 

0 

.  .0 

2 

16*7 

10 

83*3 

0 

{ 

.0 

12 

4 

s  .2 

89  s 

4*8 

348 

IS. 6 

It  521 

81*3 

2 

*1 

It  871 

1 

•  1 

43 

4*9 

206, 

23*6 

667 

76*4 

0 

*0 

873 

3 

•  3 

46 

4*6 

14* 

14*2 

854 

85.6 

2 

*2 

998 

4 

♦  4 

45 

5.0 

140 

15*6 

748 

83*6 

7 

*8 

•95 

2 

♦  5 

29 

7*1 

79 

19*4 

326 

80*1 

2 

•  5 

407 

2 

.4 

16 

3*3 

61 

12*5 

422 

86*5 

5 

1.0 

488 

2 

3.0 

1 

1*5 

9 

13.6 

56 

84*6 

1 

1.5. 

64 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

11*1 

B 

88*9 

"o 

.0 

9 

t 

2 

3.5 

1 

1*8 

8 

14*0 

48 

84*2 

1 

1.8 

57 

21  INSTITUTIONS) 


BACHELOR' S 

0 

\o 

90 

17.4 

2 

.4 

2 

♦  4 

94 

18.1 

424 

81.9 

0 

.0 

518 

FEMALE 

0 

•  0 

53 

21.-0 

0 

.0 

0 

.0 

53' 

21.0 

199 

79.0 

0 

•  .0 

252 

.  MALE 

0 

•0 

37 

13.9 

2 

•  8 

2 

J    *8  > 

41 

15.4 

225 

84.6 

0 

.0 

264 

MASTER'S 

0 

•  0 

111 

35.7 

1 

•  3 

1 

.3 

113 

36.3 

198 

63.7 

0 

.0 

311 

FEMALE  .  . 

0 

•0 

67 

42*1 

0 

.0 

0 

♦  0 

67 

42.1 

92 

57.9 

a 

.0 

159 

MALE 

0' 

•  0 

44 

28.9 

1 

.7 

1 

♦  7 

46 

30.3  • 

106 

69.7 

0 

♦  0 

152 

DOCTOR'S 

i  0 

.0 

1 

25.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

25.0 

3- 

75.0 

0 

.0 

4 

t 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0' 

.0 

1 

25.0 

0 

.0' 

0 

•  0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

.0 

4 

HAWAII 

( 

2 

INSTITUTIONS) 

47 

BACHELOR'S 

0 

•0 

1 

1.5 

71.2 

1 

1.5 

49 

74.2 

17 

25.8 

0 

.0 

66 

FEMALE 

0 

•0 

1 

2.6 

25 

65.8 

0 

•  0  . 

26 

68.4 

12 

31.6 

Ov 

•  0 

3S. 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

22 

78.6 

1 

3.6 

23 

82.1; 

5 

17.9 

0 

•  0 

28 

MASTER'S 

0 

\0 

2 

1.8 

64 

57.1 

4 

3.6" 

70 

62.5 

39 

34*8 

3 

2.7 

112 

FEMALE 

0 

•  0 

2 

2.* 

48 

60*8 

2 

2.5 

52 

65.8 

25 

31.6 

2 

2.5 

79 

-MALE 

0 

•0 

0 

.0 

16 

48.5 

2 

6.1 

18 

54.5 

14 

42*4 

1 

3.0 

33 

IOAHO 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

ILL IMOIS 


T  INSTITUTIONS) 
.0  1  1*1 

•0  1  1*9 

.0  0  .0 


1 

1.1 

2 

2.2 

91 

97*8 

0 

.0 

93 

0 

.0 

1 

1.9 

51 

98.1 

0 

•  0 

52  a 

1 

2.4 

1 

2.4 

40 

97*6  : 

0 

•  0 

41 

0  " 

♦  0 

0 

♦  0 

13 

100*0 

0  ' 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

♦  0 

5 

0 

♦  0 

0 

.0 

8 

100*0 

0 

•  0 

8 

32  IttST(TUTIpNS) 


BACHELOR'S 

7 

.  .4 

267 

14* 

6 

7 

.4 

28 

1 

.5 

309 

rs.8 

1»$22 

83*0 

3 

.2 

FEMALE 

5 

.5 

184 

18. 

2 

6 

.6 

7 

♦  7 

202 

19*9 

809 

79*9 

2 

•  2 

MALE 

2  . 

.2 

83 

10* 

1 

1  , 

.1 

21 

2 

.6 

107 

13.0, 

713 

86*8 

1 

.1 

C"  MASTER'S 

4 

•  4 

192 

17. 

3 

3 

♦  3 

24 

2 

.2 

223 

20*1 

858 

77*5 

26 

2*3 

FEMALE 

1 

•  2 

103 

16. 

3 

2 

♦  3 

19 

3 

.0 

125 

19*8 

4,99 

79*1 

7 

1.1 

MALE 

3 

•  6 

89 

18. 

7- 

1 

♦  2 

#5 

1 

.1 

98 

20*6 

359 

75*4 

19 

4*0 

OOCTOR'S 

0 

.0 

1 

5. 

9 

0 

.0 

.  0 

.0 

1 

5*9 

16 

94*1 

G 

•0 

FEMALE 

0 

.0 

1 

20. 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20*0 

4 

9  0*  0 

0 

.  *o 

MALE 

'0 

•  0 

0' 

. 

0 

0 

♦  0 

0 

*o  , 

0 

.0" 

12 

100.0 

0 

•  0 

lf834 

IffOlS 
821 

lfl07 
631 
476 

17 
5 

12 


;eric 


2293 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


1LACK,  ASIAN  OA 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 

PUBLIC  AFFAIRS  AND  SERVICES 


*  INDIANA 
*  BACHELOR'S 
FEMALE 
HALE 

MASTER'S 
FEN  ALE 
HALE  ' 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

IOWA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
/MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

KANSAS"  ' 

BACHELOR'S 
FEMALE 
v  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE; 

KENTUCKY 

BACHELOR' S 
•  FEMALE 
KALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

LOUISIANA 

BACHELOR'S 
'FEMALE 
MALE  » 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

QOCTOR'S 
FEMALE 
MALE. 

MAINE  r 
t  BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
"  ■  "MALE 

MARYLAND 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
*  MALE 

DOCTOR^ 
FEMALE 
HALE 

MASSACHUSETTS 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

t  * 

DOCTOR'S 
FEMALE 
NALE 

£       Ml  CHI*  CAN 

BACHELOR'S 
FEMALE 
NALE 


2 
1 
I 

I 

0  * 
1 

0 
0 
0 


X  NUMBER. 
(21001 

20  INSTITUTION'S) 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  f 


TOTAL 
•  MINORITY 


^GUTE  .  NON-RES  I  OENf 

NON-HISPANIC  ALIEN 

NUMBER  t 


.2 

*  59 

4.6 

•2 

39 

•  3 

1  20 

6*0 

.4 

20 

7.1 

.0 

12 

•  6 

8 

5.2 

.0 

0. 

.0 

♦  0 

0 

•0 

•  0 

0 

.0 

23  INSTITUTIONS* 
.7  24      5  A 

.4  7  2.6 

1.1  17  9.8 


15  INSTITUTIONS) 


0 

.0 

78 

10.6 

0 

.0 

33 

6*9 

0 

•  0 

45 

12.4 

3 

.9 

27 

7.9 

1 

♦  7 

14 

9.6 

"  2 

t.o 

13 

6*6 

18  INSTITUTIONS) 


0 

.0 

176 

,39.6 

0 

.0 

120 

53.3 

0 

.0 

56 

25.6 

0 

.0 

24 

9.8 

0 

.0 

19 

U.l 

0 

♦  0 

5 

6.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

".0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7  INSTITUTIONS) 
♦6  1  .6 

.0  1  i*o 

1.3    V..        0  .0 


•0 

•  0 

•  0 


.0 
•  0 
.0 


3 
2 
1 

*r 
i, 
o 

o 

0 
0 


♦  3 
.4 
.3 

^♦4 
.8 

♦  0 

.0 

♦  0 

♦  0 


♦  9 

♦  4 
1.7 


0 

•0 

1 

.7 

2 

1.3 

0 

.0 

1 

1*1 

1 

1.1 

0 

•0 

0 

.0 

1 

-  1.7 

11 

INSTITUTIONS) 

5 

1.4 

30 

8.4 

0 

.0 

1 

.5 

16 

7.8 

0 

.0 

4 

2.6 

'  14 

9.3 

0 

.  .0 

0 

•  0 

/ 

10 

4.4  * 

*  1 

^.4 

0 

•  0 

3 

2.6 

1 

.9 

0 

♦  0 

7 

S.5 

0 

.0 

•  1 

•3 
.0 

.0. 
.0" 
.0 


.0  ' 
.0 
•  0 


12 

INSTITUTIONS) 

1 

•  2 

111 

21.6 

2 

•  4 

0 

,  .0 

60  * 

23.? 

1 

♦  4 

1 

.4 

51 

19.9 

1 

.4 

0 

♦  0 

36 

14.2 

[0 

.0 

0 

.  .0 

26* 

15.'6 

0 

•  0 

0 

.0 

12 

12.0 

0 

.0 

0 

,0 

I 

11.1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

14.3 

0 

.  .0 

27 

INST  ITUTIONS) 

♦  2 

'* 

•  2 

34 

2.5 

3 

0 

.0 

2i 

3.3 

0 

.0 

3 

•  4 

13 

1.7 

3 

♦  4 

0 

•0 

*  42 

4,0 

7  ' 

♦  7 

0 

.0 

22 

.3.9 

2 

*  .4 

0 

•  0 

20 

4.2 

5 

1.0 

0 

.  .o 

-  2 

10*5 

.  1* 

5.3 

0 

.0 

1 

11.1 

1 

U.l 

0 

•0 

1 

10.0 

0  . 

.0 

,8 
6 
2 


23  INSTITUTIONS) 

.4            246    13.4  10  .5 

.6-           165  ^16.1  6  .6 

.2           '  81     10.0  *  ♦* 


.2 

♦  4 

♦  0 

1.1 
1.6 

♦  6 

.0 

♦  0 
.0 


♦  5 

♦  7 
.0 

1.3 
1*1 
1.7 


1.1 
1.0 
U3 


.0 


♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2 

♦  5 

6 

1*4 

1 

♦  4 

3 

1.3 

1 

♦  5 

3 

1.4 

1 

«  .4  . 

3 

1.2 

0 

.0* 

1 

.6 

I 

1.4 

2 

2.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-  .0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

H  CM 

NUMBER 

% 

66 

7.3 

832 

92.4 

44 

7.8 

521 

92.2 

22 

6*6  - 

311 

92.8 

23 

6.6 

2  54 

89*,8 

15 

11.7 

111 

86*7 

10 

6.5 

143 

92.3 

0 

•  0 

,  5 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

100*0 

33 

7.4 

402 

90*7 

11 

4.1 

253 

94*1 

22 

12*6 

149 

85*6 

5 

3.4 

1J8 

92*6 

3 

3.4 

83 

93*3 

2 

3.3 

55 

91*7 

39 

11.0 

316 

88*8 

19 

9.3 

186 

90*7 

20 

13.2 

130 

66*1 

12 

5.3 

212 

94*2 

5 

4.3 

112 

95*7 

7 

6.5 

.  100 

92*6 

*79 

10.7 

653 

88*8 

34 

V.l 

337 

90*6 

45 

12.4 

316 

67*1 

30 
15 
15 


164 
124 

60( 

26 

20 


0 
0 
0* 


8*7 
10*3 
7*6 


41*4 
55*1 
27*4 

11*5 
11*7 
11*0 

•  0 

;o 

*0 


1*1 

1.0 
1.3 


0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0, 

0 

.0 

0 

eO 

114 

22.1 

0 

.0  - 

61 

23.6 

0 

.0 

53 

'20.7 

1 

♦  4 

3* 

14*6 

0 

♦0 

26 

15*6 

1 

1.0 

13 

13.0 

b 

.0  * 

1 

U.l 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

14*3 

13 

.9 

53 

3.8 

5 

•  8 

'  26 

4.1 

6 

1.1 

27 

y.6 

9 

♦  9 

58 

5.'6 

5 

.9 

29 

CI 

4 

♦8  . 

29 

6*1 

0 

.0 

3 

15.3 

0 

♦  0 

Z 

22*2 

0 

.0 

1 

10*0 

* 

16 

1.0 

262 

15*4 

12 

1.2 

189 

18,5 

6 

.7 

93 

,11*5 

289  84.3 
130  89*0 
159  60*7 


258 
100 
158 

715 
151 
64 


58*1 
44*4 
72*1 

86*1 
88*3 
87.7 


100*0 
•  0 
100*0 


178  98*9 
101  99*0 
77  93*7 

25  100*0 
10  100*0 
15  100*0 


TOTAL 


3B9 
193 
196 

220 
137 
83 

7 
1 
6 


75*5 
74*5 
76*6 

82*4 
82*0  . 
83*0  . 

77*8 
50*0 
85*7 


,  325  95*9 

606  95*6 

719  96*3 

925  88*7 

515  91*2 

410  85*8 


13 
5 


68*4 
55.6 
80*0 


1,540  84*0 
827  80*8 
713  88*0 


2 

•  2 

.900 

0 

•  0 

5t»5 

c 

♦  6 

335 

4 

1.4 

283 

2 

1.0 

I  cm 

2 

155 

0 

.0 

5 

0 

0 

0 

A 

♦  u 

5 

8 

1.8 

443 

5 

1.9 

^269 

3 

1.7 

174  ' 

6 

4.6" 

149 

3 

3.4 

3 

3  .  u 

60 

1' 

3 

356 

& 

205  * 

1 

1  51 

1 

225 

0 

•  0 

117 

1 

#9 

108 

.\ 

i 

.4 

735 

l 

k 
♦  J 

3)72  _ 

2 

.  6 

363  ~ 

24 

7.0 

343 

1 

♦  7 

146 

23 

1 1  *7 

197 

2 

♦  5 

444 

1 

225 

1 

219 

1 

♦  4 

/  244 

0 

.0 

'  171 

1 

1.4 

73 

0 

♦0 

2 

0 

0 

0 

♦  0 

2 

0 

♦  0 

180 

0 

.0 

102 

0 

.0 

76* 

V 

.0 

25 

,0 

10 

0 

*u 

15 

12 

2*3 

515 

5 

1*9 

<J59 

7 

2.7 

256 

8 

3.0 

267 

4 

167 

4.0 

AOO  / 

r 

11*1 

9 

i 

50*0 

2 

0 

.0 

7 

,  3 

♦2 

1,381 

2 

•  3 

634 

1 

•  1 

747 

60 

5.8 

1,043 

21 

3.7 

56> 

39 

8*2 

478  J. 

3 

15*8 

19 

2 

22*2 

9 

1 

10.0 

10  *" 

11 

•0 

ft  633 

r 

.7 

1*02  J 

4 

•  5 

a  io 

EMC 


2294 


2354 


TABLEAU    TOTAL  DECREES  FOR  MAJOR  -  FI EL 0  CONFERRED  BY,  INSTITUTION  ~      I  CHER  EDUCATION  IV  RACE*  ETHNICITY  A  NO  SEXs 
^      *-    **  ST  ATE-  AND  NATION    Wt-Iv.  >  ^ 


AMR  SCAN  INDIAN  IUCK  .  ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE      NON-MISR ANIC  PACIFIC: IStANOE*  HISPANIC 


TOTAL 
MINOR! TY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES I0ENT 
ALIEN 


TCTAt 


?*UM6€A         I  NUMBER 

r- 

PUBLIC^  AFFAIRS •  AND  SERVICES  €2109 )  . 


NUN6E* 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUKBER 


MICHIGAN 

'  MASTER'S 
"FEMALE 
MACE 


C 


23  INSTITUTIONS) 
•3  121  10.8 

•3  >  77'  12.6 

•2  44  8.5 


.0 
.0 
.0 


17  INSTITUTIONS) 
•3 
.4 
.0 


112 

6.4 

53 

8.* 

59 

8.0 

56 

6.7 

25 

7.4 

31 

6.1 

% 

2 

28.6 

1 

25.0 

1 

33.3 

10 

1.3 

3  .4 

0 

•  0 

15 

2.0 

733 

96.1 

7 

1.4 

2  .4 

0 

•  0 

11 

2.2 

484 

94.4 

3 

1.1 

1  .4 

0 

•o  , 

4 

1.5 

249 

95.4 

6 

3.4 

2  1.1 

2 

1.1 

11 

6.3 

155 

89.1 

4 

4.1 

1  1.0 

2 

2.0 

7 

7.1 

89 

90.8 

2 

2.6 

1  1.3 

0 

•0 

4 

5.3 

64 

86.8 

1 

11.1 

1  11.1 

0 

•  0 

2 

22.2 

6 

66.7 

0 

♦  0 

0  .0 

0 

•  0 

4  0 

•  0 

2 

100.0 

1 

14.3 

1  14.3 

0 

•  0 

2 

28.4 

4 

57.1 

•  4 

U 

1.4 

147 

13.1 

957 

85.-1 

21 

1.9 

1.  125 

1.0 

8 

1.3 

93 

15.2 

509 

83.4 

8 

1.3 

♦  10            *  l 

•  2 

8 

1.6 

54 

10.5 

448 

87.0 

13 

2.5 

515 

•0 

0 

•  0. 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

.0 

1               *  ? 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

•0 

0 

♦0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

I 

0 

•  0 

191  36.7 

1  .2 

0 

,.o 

192 

36.9 

326 

62.6 

0 

.0 

134  45.3. 

0  .0 

0 

•  0 

134 

45.3 

160 

54.1 

0 

•  0  , 

57  25.3 

1        •*  . 

0 

•  0 

58 

25.6 

164* 

73.6 

1 

1.0 

«  15  t  15.5 

1  1.0 

0 

.0 

17 

17.5 

76 

78.4 

1 

3.0 

1    7 '21.2 

0  .0 

0 

•  0 

0 

24.2 

24 

72.7 

0 

•0 

8  42.5 

r  U6 

0 

•  0 

9 

14.1 

52 

81.3 

2.0 
1.4 
3.1 

4.6 
2.0 
7.9 

1U1 
•  0 
14.3 


.6 
.7 
.4 

4.1 
3.0 
4.7 


743 
502 
261 

174 
VI 
74 

9 

2 
7 


521 
296 
225 

97 
33' 
64 


I 

.  2 

13 

1*0 

130 

9.8 

1  #196 

69.7 

•  5 

It  333 

.7 

7 

1.2 

62 

10.4 

.531 

89.1 

.5 

596 

I 

.1 

6 

•  8 

68 

9.2 

665 

96.2 

•  5 

737 

» 

10 

1.2 

4 

.3 

72 

8.6 

736' 

67.6 

32 

3.6 

642 

2.1 

1 

•  3 

34 

10*1 

'  267 

15 

4.5 

336 

•  6  '- 

3 

•  6 

.38 

7.5 

451 

69.1 

17 

3.4 

506 

14.3 

0 

♦  0 

3 

42.9 

4 

57.1 

0 

•0 

7 

•0 

0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

•  0 

4 

33.0 

0 

•0 

2 

66.7 

1 

33.3 

0 

•  .0 

3 

0 

•  0 

0 

•0 

7 

8.5 

75 

91.5 

0 

.0 

82 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

10.9 

49 

69.1 

0 

•  0 

55 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

3.7 

26 

96.3 

0 

•  0 

27 

0 

;o 

0 

•  0 

0 

•  0 

26 

100.0 

0 

•0 

24 

0 

.0 

0 

«  »0 

0 

•  0 

11 

100.0 

0 

•  0 

'*  11 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

'15 

100.0 

0 

.0 

IS 

0 

.0 

0 

•0 

16 

6.4 

259 

92.5 

3 

1.1 

260 

0 

.0 

0 

.0 

5.4 

13V 

94*6 

0 

•0 

147 

0 

.0 

0 

•  0 

-  10 

7.5 

''120 

90.2 

3 

2.3 

133 

0 

.0 

1 

1.0 

5 

4.9 

92 

90.2 

5 

4.9 

102 

.0 

0 

•  0 

2 

3.6 

50 

96.2 

0 

'  .0 

52 

\  °o 

.0 

1 

2*0 

.-3 

6.0 

42 

64.0 

5 

10.0 

50 

* 

\» 

1.2 

2 

2.4 

16 

21.4 

66 

76.6 

3 

•0 

64' 

.0  " 

2 

3.5 

11 

19.3 

46 

60.7  ' 

0 

•0 

57 

3.7  • 

0 

•  0 

7 

25.9 

20 

74.1 

0 

27 

o  N 

•  0 

i 

•  0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

•  0 

11 

V°o 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

0 

\.0 

0 

•  0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

•0 

7 

.4\ 

1 

•  4 

9 

3.4 

236 

96*4 

0 

.0 

247 

.0  \ 

0 

^  .0 

3 

2.0 

144 

96.0 

0 

•  0 

147 

1.0  \ 

1 

1.0 

6 

>>.o 

94 

94.0 

0 

.0 

100 

\2 

26 

2.9 

135 

14.1 

817 

'  65.3 

6 

.6 

958 

♦  5 

13 

3.5 

68 

16.3 

300 

60.9  " 

3 

•  6 

v  371 

•  0 

15 

2*6 

67 

11.4 

517 

66.1 

3 

.5 

.9  - 

\ 
9 

2,0 

66 

14. > 

364 

64.4 

5 

1.1 

455 

1.6 

2 

•  8 

36 

15.C 

207 

63.6. 

2 

.6 

247 

0 

•  0 

7 

,  3.4 

28 

13.5 

177 

65.1 

.  3 

U4 

206 

♦  0 
#0 


75.0 
•0 
75.0 


1  25.0 

0  .0 

1  25.0 


NEW  MEXICO 

BACHELOR'S 
.    •  FEMALE 
MALE 


6 

6.0 
6.2 
7.7 


INSTITUTIONS) 
0  .C 
0  .( 
0  .C 


38 

22< 
16{ 


43*2 
44.9 
41.0 


45  51. % 
26  53.1 
19  48*7 


43 
23 
20 


46.9 

46.9 
51.3 


49 
39 


rERIC 


AMERICAN  JNOlAN 
ALASKAN  NATIVE: 

*  ^  NUMBER         *  HUNGER 

PUBLIC  AFFAIRS  ANO  SERVICES  121001 

f 


•LACK*  ASIAN  OR* 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NEW  MEXICO 
'**  MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

NEW  YORK*  • 
BACHELOR9 S 
FEMALE 
MALE 
I  . 
MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'  S 
FEMALE 
MALE 

NORTH  CAROLINA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S. 
FEMALE 
*  MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
KALE 

NORTH  OAKOTA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
?  MALE 


OHIO 

BACHELOR'S  . 
FEMALE 
MALE 

MASTER' S 
FEMALE 
MALE 

*  OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

j 

OKLAHOMA 

'BACHELOR'S 
FEMALE 
.MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OREGON 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

PENNSYLVANIA 
BACHELOR'S' 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OJCTOR'S 
<*  FEMALE 
MALE* 

"RHODE  ISLAND"' 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


0 
0 
0 

( 

18 

7 
11 

16 

9 
<T 

0 
0 
0 


6  INSTITUTIONS! 
♦0  *  7.2 

♦0  1  2.9 

•  0  5  10.2 

52  INSTITUTIONS! 


•6 
.4 
.7 

.5 

.5 

•  6 

•  0 

•  0 
•0 


365, 

250 
135 

445 

333 
112 

3 
2 
1 


12.0 
15.1 
B.7 

14.2 
17.  % 
8.9 

5.2 
11.1 
2.5 


29  INSTITUTIONS! 


1 

•1 

218 

19.0 

1 

•  2 

115 

17.5 

0 

♦  0 

'  103 

420.9 

i 

.5 

17 

8.0 

i 

•  8 

12 

9.9 

0 

.0 

5 

5.5 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

c 

•  0 

0* 

'  .0 

NUMBER 


24 
10 
14 

31 
17 
14 

2 
0 
2 


2 
0 
2 

2 
0 
2 

0 
0 
0 


HISPANIC 
NUMBER  t 


7 
4 

3 

4 

2 
2 

.0 
0 
0 


-0 
0 
0 


10  INS7I7UTIONS! 
3.7  '  I*  7.9 

3.0  12  i.9 

4.7  7 


3.2 
4*2 
2.6 


4.8 

4*2 
5*2 


12  INS7I7U7IONS! 


1.6 
1*6 
1.4 

1.8. 

2.2 

1.6 

•  0 
•0 
.0 


13 
6 
7 

5 
2 
3 


2*9 
2.5 
3*4 

2*3 
2.2 
2.3 


51 

•  2 

•  3 

•  1 

.4  - 

.4 

.4 


2.2 

•  0 
3.3 

8 

•  0 

•  0 

•  0 


0 
0 
0 

INSTITUTIONS) 


209 
130 
79 


8.0 
9.7 
6.2 


111  11.4 
73  14.9 
38  7.8 


4*3 
6.3 
3.3 


INSTITUTIONS! 

9  3.2 
6  4.5 
3  2.1 


.7 
•  6 
.9. 

1.0 
.9 

i. : 

3i4 
.0 
5*0 


.2 
.0 
.4 

.9 
"  .0 
2.2 

•  0 
.0 
.0 


3 

INS7I7UTIONS! 

7 

4.3' 

1 

•  6 

0 

•  0 

6 

6*3 

1 

1.1 

0 

.0 

1 

1.5 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•  0 

'o 

..0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0  „ 

0 

.0 

I 

3T. 

INSTITUTIONS! 

2 

•  1< 

303 

20.0 

1 

.1 

1  » 

.1 

229 

2  2. '5 

1 

.1 

1 

•  2 

74 

14.8 

0 

.0 

0 

♦0 

51 

9.7 

1 

.2 

0 

.0 

33 

11.1 

1 

♦  3 

0 

♦0 

18 

7.8 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

14.* 

1 

4.8 

0 
0 

•0 
.0 

0 
3 

.0 
17.6 

0 

1 

•  0 
5.9 

0 
0 

"0 
0 
0 


10 
4 


i 
i 

0 
0 
0 


1 

0 

1 

5 
1 
4 

0 
0 
0 


27 
7 

20 


32.5 
20.6 
40.8 


•0 
.0 

•  0 

•  0 
•0 

•  0 


2.2 
1.6 
2.9 

1.4 
2.2 

♦  8 

.0 

♦  0 

♦  0 


♦  0 

♦  0 

.1 

♦  5 

♦  2 
.6 

.0 
-.0 

♦  0 


.4 
♦7 
♦  0 


131 
63 
68 

117 
71 
46 

0 
0 
0 


8 

,6 
2 

2 
2 
0" 

0 
0 
0 


0 

0 
0 

4 
1 

3 

) 
6 
4 
2 

3 
0 
3 

0 
0 
0 


23 
12 
11 

5 
2 
3 

*  0 
0 
0 


4.1 
3.8 
4.4 

3.7 
3.8 
3.7 


*  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


33  39.8 
B  23.5 
25  51.0 


558  17.4 
330  19*9 
228  14*7 


HHITE  <• 
NON-HISPANIC 


N0N-RES*0EN7 
ALIEN 


I07AL 


NUMBER 


*  NUMBER 


.0 
.0 
.0. 


.2 
.2 
.2 

♦  5 
♦0 
1.1 

.0 
.0 
♦0 


.6 
.0 
1.5 

•  0 
.0 

♦  0 


♦5 
.6 

♦  4 

♦  4, 

♦  T 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


.0 
.0 
•  0 

2.1 
1.4 
2.6 


609 
43  0 
179 

5 
Z 
3 


223 
117 
106 


21 
13 
8 

0 
✓  0 
0 


19.5 
23.0 
14*3 

8*6 
11.1 
7.5 


19.4 
17*8 
21.5 

9.9 
10*7 
8.8 


50  6^*2 
26  76*5 
24  49.0 


2i642  82.4 

1,321  79.8 

1.321  85.2 

2,454  78*5 

1,411  75*5 

1,043  83*0 

44  75*9 

15  83*3 

29  72.5 


6 
4 

1  2 

63 
29 
34 


•2 

•  2 

•  1 

2.0 
1.6 
2.7 

15.5 
5.6* 
20.0 


•  0 
.0 
.0 


5.5 
7.4 
2.9 

.♦0 
*0 
.0 


920 
536 
384 

191 
108 
83 

1 
0 
1 


0.1 
1.7 
7.9 

90*1 
89*3 
91*2 


100*0 
•  0 
100*0 


314  20*7 
237  23*3 
*   77  15*4 


153  93*9 
88  92*6 
65  95*6 

7  100*0 
2  100*0 
5  100*0 


li 190  79*0 
•   T77  76*5 
421  84*2 


54 
36 
.18 

4" 
0 

'  4 


26 
16 
12 

19 
7 
12 


10*2 
12*1 
7.8  „ 

19.0 
•  0 
23.5 


11.6 
11.9 
11.2 

10.2 
9.9 
10.3 


470 
261 
209 


89.0 
87.6 
90.9 


17  81*0 
4  100.0 
13  76.5 


2101  86*^ 


165 
64 
101 


86*2 
90.  1 
87.1 


3,206 

If  655* 
1,551 

3,126 
1,870* v 

lt256v 

56 
18 
40 


6 

.5 

1,  149 

3 

.5 

656  . 

3  . 

•  6 

493  . 

0 

% 

•  0 

212 

0 

•0 

121 

0 

.0 

91 

0 

•  0 

1 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

1 

1 

•  6 

163 

0 

•0 

95 

1 

1*5    m  ; 

66 

0 

•0 

T 

0 

.0 

2 

0 

*  .0 

5 

4 

.3 

1#5>'j 

2 

*  .2 

1,016 

2 

♦  4 

500 

4 

.8 

1  528 

1 

*  J 

296 

3 

1.3 

*  230 

0 

♦  0 

21 

0 

.0 

4 

0 

.0 

IT 

1.3 
1.6  , 
1.0 

36 
18 
16 

6.0 
7.4' 
6.7 

395 
220 
175 

87*6 
V0.5 
84*1 

20 
5 
15 

4.4 
2.1 
7.2 

451 
243 
208 

1 

1.4 
•  0 
2.3 

15 
6 

6.6 

6.5 
7.0 

186 

104 

85*1 
91*3 
80*6 

16 

2 

16 

6.1 
2.2 
12#4% 

221 
92 
129 

.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 

.C 
.0 
.0 

3 
3 
0 

60.0 
75.0 
*0 

2'  40*0 
1  25*0 
1  .100*0 

5 

*  4 
1 

t 

♦  9 
♦9 

♦  9 

236 
146 

92 

9.1 
10.9 
7.2  . 

2,356 
1,179 
1,177 

90*3 
68*3 
92*5 

14 

\° 

♦  5 
♦7 
♦3 

2,608 
1,335 
1,273 

t 

.5 
.4 
.6 

125 
78 

4*t 

12.8 
,5.9 
9.7 

790 
401 
389 

80*9 
81*7* 
80*  0 

62 
12 

50' 

6.3 
2.4 
10*3 

977 
491 
486 

.0 
.0 
.0 

1 

2 

6.5 
6.3 
6.7 

36 
12 

<■  24 

78*3 
75*0 
80.0 

7 
3 
4 

15*2 
16. & 
13*3 

46 

16 

30 

.4 
♦  7 
.0 

11 
6 

3 

3.9 
6*0' 
2.1 

266 
123 
143 

95*0 
91.8 
97*9* 

3 
3 
0 

1*1 
2*2 
.0 

260 
134 
146 

ERJC 


2296 


23 


OS 


* 


^TOTAlTDCCAEfS *0R i 'MAJOR  FIELD ICONFERREO  BT  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATtpN  BT  RACE,  .ETHMICITr  ANO  SEX. 

STATE  ANO  HAT  M>*  I976rlt7* 


AFRICAN  INOIAH  SLACK  ASIAN  Oft 

ALASKAN  NATIVE      NON-HISPANIC  f  ACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


■v. 

TOTAL 
MINORITY. 


NUMBER         t  .NUN8ER 
PUBLIC  AFFAIRS  ANO  SERVICES  12100) 


NUMBER 


RHODE  ISLANO 
MASTER* S 
•  FEMALE 
MALE 

SOUTH  CAROLINA 
-  —BACHELOR'S: 
FEMALE 
NA1£ 

_  MASTER'S 

FJMALE.  * 
HALE 

SOUTH  OAK OT A 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE. 
MACE 

TENNESSEE 

BACHELOR'S 
FEMALE 
m  MALE 

'  MASTER' i 
FEMALE 
MALE 

TEXAS 


>  0 
0 
0 

0 
0 
0 

.  0 
0 
0 


B  INSTITUTIONS). 
.0  0  -.0 

"♦0  "0  .0 
•  0  0  .0 

10  INSTITUTIONS) 

.0  49    43.  B 

.0  26.  22*2^ 


•  0 
•0 
-  .0 


18  11*5 
1*  U.5 
4  5*6 


(  B  INSTITUTIONS) 

5.  *.0  1  .6 

4  7*4  0  .0 

1  1.4  1  1*4 


■0 
0 
0 


.0 

•  0 

•  0 


X 


22.  INSTITUTIONS) 
•  0  137  20*3 

.0  69  23*0 

.0         *    48  16*7 


.4 
.7 
•  0 


50 
31 

19  • 


21*2 
21. 5 
20*7 


43  INSTITUTIONS)  • 


BACHELOR'S 

10 

•A 

167 

10*2 

Ft  MALE 

5 

♦  7 

96 

13*4 

MALE 

5 

♦  5 

71 

7.7 

'  MASTER'S 

0 

•0 

64 

10..  2 

FEMALE 

t  0 

•  0  • 

34 

11*2 

MALE 

°, 

♦0 

•  30 

9*2 

DOCTOR'S 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.  .0 

UTAH 


4  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

12 

4*7 

4 

1.6 

FEMALE 

*  8 

6.3 

1 

.6 

v-  MALE 

ft 

4 

3.1 

3 

2.4 

MASTER' S 

.  9 

4.2  • 

1 

.5 

FEMALE 

6 

'7.7 

*  1 

1*3 

MALE 

3 

2.2 

* 

0 

•  0 

DOCTOR'S 

2 

16.7 

0 

♦  0 

FEMALE 

1 

20.0 

0 

•  0 

MALE   *  * 

1 

14.3  • 

-  0 

•0 

.«  NUMBER 


NUMBER' 


JMlTt 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES  I  OEM 
ALIEN 


NUMBER 


0 

.0 

„  0 

- 

•0 

0* 

.0 

28 

100.0 

0 

•  0 

26 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

5 

100.0 

0 

♦  0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

%0 

23 

100.0 

0 

.0-  ' 

23 

0 

'  .0 

i 

♦V 

76 

J 

33.2 

153 

66*6 

0 

♦  0 

'229 

0 

•  0 

*  0 

.0 

49 

43.8 

63 

56.3 

0 

.  0 

119 

1 12 

0 

♦  0 

1 

♦9 

27 

23.1 

90 

76  *\ 

0 

•°. 

117 

0 

•  0 

0  % 

.0 

16 

11.5 

138 

66*5 

0  0 

.0 

156 

0 

.0 

0 

.0 

14 

16.S 

71 

83.5 

0 

•  0 

85 

0 

.♦0 

0 

.0 

4 

5.6 

67 

94*4 

0 

.0" 

71 

0 

.0 

0 

.0 

6 

4.0' 

119 

95*2 

0 

'  *0 

125 

0 

•  0 

0 

.0 

4 

7.4 

50 

92*6 

0 

•  0 

0 

•0  . 

0 

♦0" 

2 

2.6 

69 

97*2 

0 

•  0 

*7l 

0 

•  0 

0  - 

\ 

*  .0 

0 

•  0 

t 

4 

60*0 

1 

20  *0 

5" 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

50*0 

1 

50*0 

2 

0 

.0 

0 

.♦0 

"  0 

»). 

.0 

3 

100*0 

0 

•  0 

3 

2 

.3 

0 

♦  0 

139 

20.6 

532 

76*8 

4 

•  6 

675 

1 

•  3 

0 

•  0 

90 

23.3 

295 

76*2 

2 

.5 

387 

1 

•  3 

0 

.0 

49 

17.0 

237 

82*3  ^ 

2 

.7 

268 

1 

♦  4 

0 

♦  0 

52 

22.0 

162 

77:i 

2 

'  .8 

236 

1 

.7 

0 

♦  0 

33 

22.9 

111 

77*1 

0 

•  0 

144 

0 

•  0 

0 

.0 

19 

20.7 

71 

77*2 

2 

2.2 

92 

7 

,4 

315 

19.2 

499 

30.4  , 

If  127 

66*6 

18 

1*1 

lv644 

1 

•  1 

144 

20.1 

246 

34*3 

466 

65*0 

5 

♦  7 

717 

6 

,.6  - 

171 

18,4 

253 

27*3 

661 

71*3 

13 

1.4 

927 

9 

1  .4 

79 

12.5 

152 

24*i 

462 

73*3 

16 

2*S 

630 

2 

38 

12.5 

,74 

24*3 

226 

74*3 

4 

1*3 

304 

7 

2*1 

41, 

12*6 

78 

23*9 

236. 

72*4 

12 

3  *7 

326 1 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

100*0 

Q 

•0  * 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

•? 

100*0 

0 

•0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

.0  . 

1 

2 

.8 

3 

U2  . 

21 

6.3 

225 

88.9 

7 

2.6 

253 

2 

1.6 

-4   1  • 

.8 

12 

9.S 

111 

68*1 

3 

2*4 

126 

0 

2 

1.6 

9 

7.1 

114 

89*6 

~4 

3*1 

127 

1 

•  5 

•> 

5 

2.3 

16 

7.5 

191 

89*7 

6  • 

2*6 

213 

0 

•0 

3 

3.8 

10 

12.8 

67 

85*9  • 

1 

1.3 

78 

1 

1 

.7 

2 

1.5 

6 

4.4 

124 

91*9 

5 

3.7 

135 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

16.7 

10 

83*3 

0 

♦  0 

12 

0 

•  0 

0 

.0  ^ 

1 

20.0 

4 

60.0 

0 

.0 

5 

0 

.  .0 

0 

.0 

1 

14.3 

6 

85*7 

0 

♦0 

7 

VERMONT 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

.  VIRGINIA* 

BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S' 
FEMALE 
•  MALE 

WASHINGTON 

BACHELOR' S 
'v  FEMALE 
HALF 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOC  TOR'S 
FEMALE 
MALE 

WEST  VIRGINIA 
BACHELOR'S 
.FEMALE 
MALE 


11  INSTITUTIONS) 

.0  3  1*8 

*0  2  2*0 

*0  1  1*5 


•  0 

•  0 

•  0 


\ 


15*1 
.0 
28*6 


21  INSTITUTIONS) 


•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 


1 

•  1 

95 

13*0 

3 

♦  4 

1 

•  2 

'  60 

13*7 

.5 

0 

•  0 

35 

12*0  ' 

•  3 

0 

•  0 

37 

14*6 

2 

•  6 

0 

•0 

24 

14*5 

r 

*6 

0 

•  0 

13 

14*8 

1 

1.1 

12 

INST ITUTIONS) 

7> 

1.0 

29 

4.2 

16 

2.6 

7 

1.6 

16 

4.2 

11 

2.9 

0 

♦  0' 

13 

4.2 

7 

2*3 

4 

1.1 

14 

3.9 

14 

3*9 

2 

1.0 

3 

1.5 

,  10 

5*2 

2 

1.2 

11 

4*7 

2.4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0' 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

17 

INSTITUTIONS) 

0 

•0 

59 

12*7 

1 

•  2 

0 

•  0 

26 

10*4 

0 

f  *o 

0 

•0 

31 

15*9 

1 

•  *5 

♦  4 

'  .5 
.3 

1.4 
.0 
3.0 

.0 
.0 
.0 


3 

1.6 

161 

96*4 

3 

1.8 

167 

2 

2.0 

99 

«7.1 

1 

,  1.0 

102 

1 

1.5 

62 

95.4 

2 

3.1 

65 

6 

15.1 

36 

67.9 

9 

17.0 

53 

0 

•0 

25 

100*0 

0 

.0 

.  25 

8 

26.6  • 

11 

39*3 

9 

32.1 

28 

5 

♦  7 

104 

14.2 

623 

65.3 

3 

.4 

730 

2 

.  .5 

65 

14.8 

371 

64.5 

3 

.7 

439 

3 

1.0 

.  39 

13.4 

252 

66*6 

0 

.0 

291 

0 

.0 

39 

15.4 

214 

84*3 

1 

•  4 

254 

0 

.0 

25 

15.1 

141 

64*9 

0 

.  »o 

'  166 

0 

.0 

14 

15.9 

~  73 

63*0 

1 

1.1 

86 

57 
36 

2\ 

37 
15 

22 

0 
0 

*  0 


6.2 
9.4 
6.8 

10*3 
7.7 
13*3 

•Q 
*0 
*0 


623  89*9 
340  66*6 
263  91*3 


312 
177 
135 

3 
2 
1 


66*9 
91*2 
61*6 

100*0 
100*0 
100*0 


7 
6 

10 
2 
6 

0 
0 
0 


,1*9 
1*8 
1.9 

2.8 
1.0 
4.8 

•  0 

•  0 
•0 


693 
383 
310 

359 
194 
165 

3,. 

2 

1 


60 

12.9 

404 

67.1 

0 

•  0 

464 

26 

1C  4 

241 

69*6 

0< 

•  0 

269 

32 

16*4 

163 

63*6 

0 

.0 

195 

ERIC 


*  2297 


tmie'iu  totau  occaccs  for  major  fielo  c37Jf5Rj^a*JA$"y^J " i5t25?^?*  MICM^  60UCAT,°*  sr  *AC6' 


ETHNICITY  ANO  SEX; 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


&    HACK   .       *  *  ASIAN  OR 
NGN-HISFANIC  PACIFIC  ISLANOEA 

NUMBER         t     NUMBER         9  , 


FUBL IC  AFFAIRS  AND  SERVICES  (  2100) 

WEST  VIRGINIA 
e MASTER'S 
FEMALE 
 :  HALE  


yUSFANtC 

NUMBER 

\ 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE- 
NON-HISPANIC 

NUMBER  I 


N0N-RES10ENT 
ALIEN 


NUMBER 


WISCONSIN 

BACHELOR*^ 
FEMALE 
i  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

•  DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

WYOMING 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

THE  STATES  AMO  O.C.  ( 


17 

INSTITUTIONS) 

0 

.0 

6 

3*4 

0 

•  •5L- 

0 

'  .u 

3 

3*  is, 

o 

.0- 

0 

j% 

4-1  _ 

«  0 

•0 

u 

INSTITUTIONS) 

; 

.2 

4 

.4 

52 

4*8 

2 

3 

•  4 

.  30 

4.5 

2 

♦  3 

I 

•  .2 

22 

5*3 

o 

•  0 

ft 

•  3 

8 

2.3 

1.7 

I 

.5 

4 

1.8 

1*4 

0 

•  0 

4 

3.0 

3 

2*2 

0 

•0 

1 

33.? 

0 

•  0 

0 

♦o, 

1  ■ 

50*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0* 

.0 

.  0 

«0>  • 

I 

1 

INSTITUTIONS) 

.0* 

0 

•  0 

1 

•  1.3 

0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

*  *0 

0 

•  0 

1 

2.8 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

«.o 

0 

*.0 

0 

•  0 

0 

•  0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

.6 
•3 
1.0 


6 
2 
4 

6  1.7 

5  2^3 

1  .t 

\ 


♦  0 

♦  0 

♦  0 


v- 


*6 

3*6  « 

140 

94.7 

3 

3*1 

92 

95.C 

.3.- 

4*1_ 

» 

93.2 

64 

5.9  V 

1,012 

93.7 

37 

5.5 

427 

9>,*0 

27 

6.5 

93*2 

21 

5.9  . 

305 

.  85^9 

13 

5.9 

207 

93.7 

.  8 

6.0 

9* 

7,3.1 

1 

33.3 

2 

66*7 

1 

50.0  . 

1 

50*0 

0 

.0 

1 

100.0 

4 

.  3 

29 
1 
28 

0 
0 
0 


1*8 

1*0 
2.7 


TOTAL ' 


169 
94 

73 


**2 

8*2 

.  .5 
20.9 

*  %0 

•  0 

•  0 


,080 

413 

355 
221 
.1^4 

3 

■  2 
1 


2  2.5 
T  2.3 
1  2.8 


.0 

♦  0 

♦  0 


3 

3.8 

1 

2*3 

2 

.  5*6 

0 

-  .0 

0 

*2 

0 

♦  0 

77  96.3 
.  43  97.7 
34*  9{i.4 

t 

13  100.0 
5*  100.0 
8  100.0 


0 

.a 

80 

0 

•0 

44 

0 

.0  - 

3o 

0 

•0 

13 

0 

•  0 

5 

0 

•  0 

H 

BACHELOR'S 

217 

•6 

FEMALE 

134 

♦  7 

MALE 

83 

♦  5 

MASTER'S 

81 

•4 

FEMALE 

47 

.5 

MALE 

\ 

OOCTjOR'S 

34 

.3 

•  3 

'-.8 

**  FEMALE 

1 

♦9 

MALE 

2 

•  8 

815  INSTITUTIONS) 

4,495  11.8 
2,767  13.6 
1,728  9.6 


2,039  10.2 
1.219s1  12.1 
/820 


8.3 


31 
11 

20 


c8.4 
9.9 
7.8 


GUAM 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
1  FEMALE 
MALE 

PUERTO  RICO 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
X  MALE  , 

VIRGIN  ISLANOS 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


OUTLYING  ARtAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
>  MALE 


0  ' 
0 

f 


1  INSTITUTIONS) 

.o  -  A  o  -  .0 
•o  .  o  ;o 
.o  o  .o» 


*o 
•o 
*o. 


415 
211 
204^ 

1*1 
1*0 
1*1 

1,19* 
564 
6292 

3.1 
2*8 
3*5 

6,320 
3,476 
2i644 

16.5 
18.1 
14.8 

31,088 

16,546 
15,142 

82.8 
81.3 
84.6 

24.1 
120 
121 

t 

.0 

•  6 

♦  7 

38",  249 
20 1 342 
17t907 

303 
178 
12: 

1.5 
1*8 
*  1.3 

549 
266 
283 

2*8 

2*6 

'2*9 

2,972 
1i710 
1,262 

14.9 
14.9 
12?8 

16,407 
8,230 

*  v 8'177 

82.3 
,81.  & 
83.0 

,  567 
153 
•  »414 

2.8 
1.5 
♦4.2 

r 

19,946 
10,093 
f 9tB53 

E&o"' 
2 
* 

2.7 
1.8 

3.1 

1 
0 
1 

*3 
.0 
.4 

45 

-  14 
31 

12.2 
12*6 
12/1 

<@  290 
.  .  88 
202 

78.8 
79.3 
78.6  ' 

33 
9 

24 

9.0 

•*9;3 

368 
111 
257 

/  V 

5 
0 
6 

83*3  y 

•  0 
83.3 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

5 
0 

s 

,  83*3 
,83.3 

*  1 
0 
1 

'l6>7 
.0 
16.7 

v  0 
9 
0 

.0 
•  0 

6 
0 
6 

0 

•  0 
0 

»  .0 
•0 
.0 

c 

0 
0 

♦  0 
•0 
0  .0 

0 
0 
0 

•  0 

*o\ 

♦0 

2 
0 
t 

10*0*0 
•  0 
100.0 

0 
0 
0 

.0 
.  .0 
.0 

.  2 
0 
2 

8  INSTITUTIONS) 

.0  0.0 

.0  0  .0 

.0  0  .0 


•0 
•  0 
♦0 


0 
.  0 

.  0 


•  0 

•  0 

•  0 


537 
409 
128 

152 
110 


99.3 
99.3 
99.2 

99.3 
99.1 


537 
409 
128 

152 
110 


1  INSTITUTIONS) 
.0  2  66.7 

.0  2  100*0 

;o  0  .0 


0  /,.o 
a  .0 
6    "  .0 


42  100.0 


1  33.3 

0  .0 

1  100.0 


99.3 
99.3 
99.2 

7- 

99.3 
99.1 
42  10?. 0 


0 
0 
0 

^0 
0 
0 


•  0 

•  0 

.0 

,,o 

.0 

♦u 


541 
412 
12V 

153 
111 
*2 


3  100.0 
2  100.0 
1  100.0 


10  INSTITUTIONS) 


0  . 

0 

0 


•0. 
.0 

•0 


2 
2 

0' 


♦9- 
3*7 


MASTER'S 

0 

.0* 

0 

•  0 

0 

.0 

'  FEMALE 

0 

•  0 

.0  ' 

0 

;o 

MALE 

0 

0 

.0  * 

0 

.0 

DOCTOR'S 

0 

•0 

0 

♦0 

0 

.0* 

•FEMALE 

0 

.0 

0 

;o 

✓  0 

.0 

MALE 

0 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

Fiao  AGGREGATE 

2100  < 

825 

INSTITUTIONS) 

420 

BACHELORtS 

217 

.6 

4,497 

Ll*6 

1. 1 

FEMALE 

134 

•  6 

2,769 

1**3 

211 

1.0 

MALE 

83 

.5 

1,728 

9*6 

209 

1.2 

MASTER'S 

81 

•  4 

2,039 

10*1 

303-* 

1.5 

FEMALE 

47 

.5 

1,219 

11.9 

178 

1*7 

MALE  • 

34 

•3 

820 

8.3 

125 

1.3 

OXTOR'S  * 

3 

•8 

31 

8.4 

10 

2..* 

FEMALE 

1 

.9 

11 

9.9 

2 

1.8 

MALE 

2  " 

•8 

20 

7.8 

8 

3.1 

538 
409 
129 

152 
110 
42 

0 

0 
0 
0 


1,731 
973 
758" 

701 
376 
325 

1 

0- 
1 


97.8 
98.8 
94.* 

96.1 
99.1 
95.5 

»  .0 
.0 

, :  .0 


4*5 
4*7 
4.2 

3.5 
3.7 
3.3 

.3 
♦  0 
♦4 


545 
411 
134 

152 
110 
42 


99.1 
99.3 
96.5 

98*1 
99.1 
95.5 


6,865 
4^087 
2,778 

3,124 
lt820 
1,304 

45 
14 

31 


♦  0 
♦0 

•  0 


0 

•  0 

0 

.<> 

3 

0 

.0 

♦  0  * 

2 

0 

•  0 

0 

1 

5 

♦  9 

0 

•0 

550 

3 

♦  7 

'0 

•0 

414 

*2 

1.5 

0 

•0 

13o 

1.9 

*  or 

.0 

155 

1 

♦  9 

0  • 

.0- 

111. 

2 

4.5 

0 

•  0 

44 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

0 

.0 

t  0 

•0 

0 

•  .0 

0 

♦0  ' 

0 

17.7 

31,693 

£1.7 

241  . 

.6 

-38i799 

19.7 

16,549 

79*7 

120 

•  6 

20,756 

15.4 

15,144 

83.9 

.7 

18,043 

15.5 

16,410 

81*6 

567 

2.8 

20,101 

17.8 

8,231 

80.7 

1.5 

10,204 

13.2 

8,179 

82*6 

414 

4.2 

•  9,897 

12.2 

.  290 

78*8 

33 

9.0 

"  364 

12.6 

1  88 

79*3 

w  9 

8.1 

.111 

12*1 

202 

78.6 

24 

9.3 

25? 

2358 


2298 


^TABt£-2f* 


TOTAL- OECAEES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  tt  INSTITUTIONS  OF  HIGHER 

STATE  AND  NATION  1*78-1979 


\ 

EDIX 


V 

ATION  BY  RACE*  ETHNICITY  AND  SEX* 

A 


AhlRICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  Oct 

NON-'HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUKBE* 
SOCIAL  SCIENCES  12200) 


ALABAMA 

BACHELOR'S  . 

FEMALE 
'  '  MALE 

MASTER* S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
*  MALE 

ALASK&/  "  S  ' 
BACHELOR'S  » 
FEMALE  ' 
-.'MALE 

V  ''.master's 

FEMALE 
MAC*  v 

'  ARIZONA 

BACHELOR'S- 
FEMALE 
"HALE 

METER'S, 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S  i 
FEMALE 
/  MALE 

ARKANSAS 
,     „  BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
j  MALE 

t>  DOCTOR'S 
'-FEMALE 
MALE 


t 


■4; , 


NUMBER 


3 

•  6; 

152 

26*0 

0 

•  0 

162 

18.3 

2 

1*1 

21 

12*0 

o 

♦  0 

7 

14*0 

2 

1.6 

•14 

11*2 

o 

•0 

0 

•  0 

o 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

I 

2 

INST  IT UT  IONS) 

7*8 

3 

5.9 

3* 

12*0 

I 

4*0 

1 

3*6 

2 

7.7 

o 

♦0 

0 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

•  0 

0 

r  .0 

0 

♦  0 

I 

5 

INSTITUTIONS) 

[  I 

1*1 

13 

1*4 

5 

1.2 

6 

1*5 

6 

1*1 

7 

1*3 

I 

♦5 

I 

.5 

I 

1.  7 

,  0 

.0 

0 

♦  0 

1 

.  .8 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

( 

17 

IHSTITUT  IONS) 

4 

♦  7 

122 

20*1 

1 

.4 

45 

18*7 

3 

•8 

77 

21*1 

*0 

♦  0 

/  6 

9.4 

0 

♦0 

5 

20*8 

0 

♦  0 

I 

2.5 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

c 

♦0 

0 

.0 

NUMBER 


28VINSTITUTI0NS) 
*2  314  22*0 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


UNITE 
NON-HISPANIC 

NUMB bR  t 


NON-jRES  I  DfcNT 

Alien 

\ 
i 

NUMBER  X 


TOTAL 


0 

♦  0 

9 

•  6 

326 

22*9 

1.086 

76*2 

13 

.9 

It  425 

0 

>*o  . 

2 

♦4 

157 

29*0 

?85 

71*0 

0 

•  0 

542 

0 

♦  0 

7 

«*8  • 

169 

19*1  I 

701 

79*4 

13 

1.5 

883 

1 

*6 

1 

.6 

25 

14*3 

146 

83*4 

4 

2.3 

175 

1 

2.0 

*  0 

♦0 

8 

16*0 

40 

80*0 

2 

4.0 

50 

0 

.0 

1 

17 

13*6 

106 

84.  8 

2 

l.o 

125 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

7 

100*0 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

4 

100.  0 

0 

.0 

4 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

3. 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

7 

^13*7 

43.  84*3 

1 

2.0 

51 

0 

.0 

0 

•  0 

't 

16*0 

20  80*0 

1  * 

4*0. 

25 

0 

.0 

0 

*0 

3 

11*5 

23    8  8*5 

0 

•  0 

'  26 

b 

.0 

0 

*0 

0 

•  0 

4  100*0 

0 

•0 

4 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1  100*0 

0 

•  0 

7  1 

0 

•  0 

0 

'♦0 

0 

*0 

3  100*0 

0 

•  0 

3 

6 

.6 

60  . 

6*2 

90^ 

9*4 

866  90.0 

6 

•  6 

962 

5 

1.2 

28 

6*8 

44 

10*7 

365  89*0 

1 

•  2 

v  410 

1 

•  2 

32 

5*8 

46 

8*3 

501  90*8 

5 

.9 

552 

1 

.5 

6 

3*3 

9 

4*9 

174  .  94*6 

1  , 

184 

0 

•  0 

1 

1*7 

2 

•3*4 

56  96*6 

0 

.0 

58 

1 

•  8 

5 

4*0 

7 

5*6 

118  93*7 

1 

.8- 

126 

1 

3.4 

0 

•0 

• 

3*4 

27    93*1  K 

1 

3*4 

29 

0 

•  0 

0 

•  *0 

0 

*0 

6  100*0 

0 

•0 

6 

1 

4*3, 

0 

*0 

1 

4*3 

21  91*3 

I 

4*3 

23 

0 

•  0 

1 

*2 

127 

21*0  . 

474  78*2 

5 

*8 

606 

0 

•  0 

0 

♦  0 

46 

19*1 

195  80*9 

0 

•  0 

241 

0 

•  0 

1 

*3 

81 

22-2 

279  76*4 

5 

1*4 

365 

3 

4*7 

0 

*0 

9 

14*1 

53  82*8 

2 

3*1 

64 

0 

.0 

0 

.0 

5 

20*8 

19  79*2X 

0 

*0 

24 

3 

7*5 

0 

*0 

4 

10*0 

34  85*0 

2 

5*0 

40 

1 

16*7 

.  0 

*0 

1 

16*7 

5  83.3 

0 

♦  0 

6 

1 

100*0 

0 

♦0 

1 

100*0 

0  *0 

0 

♦0 

1 

0 

•o 

0 

.0 

0 

*0 

5  100*0 

0 

«0 

5 

CALIFORNIA 

( 

75 

INSTITUTIONS) 

588 

BACHELOR'S 

103 

•  9 

758 

6*3 

4*9 

FEMALE 

59 

1*1 

378* 

7.1 

276 

5,2 

MALE 

44 

.7 

*  3  80 

5*7  , 

312 

4.7 

MASTER'S 

14 

1*2 

o 

48 

4*0* 

43 

3.6 

FEMALE 

6 

23 

5.4 

10 

2.3 

MALE 

6 

1*0\ 

25 

3.2 

33 

4.2 

DOCTOR'S 

2 

*6 

1  a 

3.1 

1 

1.9 

FEMALE 

1 

1*1 

1 

1.1 

1 

l.l 

^  MALE 

1 

•  4 

10 

3.7 

t> 

2.2 

COLORADO 

( 

19 

INST  IT UT IONS) 

BACHELOR'S 

7 

♦  4 

-46 

2.9 

17 

1.1 

FEMALE 

3 

♦  4 

.  22 

3.0 

12 

1.6 

HALE 

A 

♦  5 

24 

2.8 

5 

♦  6> 

MASTER'S 

0 

•0 

-  6 

1.7 

5 

1.4 

FEMALE 

0 

•  0 

3.3 

3 

3.3 

*  MALE 

0 

*.0 

3 

1.1 

2 

,7 

DOCTOR'S 

0 

s, 

.0 

1 

1.6 

1 

1.6 

,  FEMALE 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

-  .0 

1 

2.3 

1 

2.3 

CONNECTICUT 

( 

19 

INSTITUTIONS) 

21 

'BACHELOR'S 

3 

•  1 

78 

3.7 

1.0 

FEMALE 

1 

.1 

42 

5.3 

6 

.8 

'  MALE 

2 

•2 

36 

2.8 

15 

1.2 

MASTER'S- 

1 

.4 

10 

4.0 

0 

.0 

FEMALE 

1 

1*3 

5 

6.? 

0 

.0 

MALE 

0 

•  0 

5 

3.0 

0 

.0 

OOC  TOR'S 

0 

•0 

2 

2.2 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

1 

4.0 

—  -  0 

.0 

MALE 

0 

.0 

1 

1.6 

0 

.0 

OELAWARE 

( 

3 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

0 

•0 

39 

8*4 

2 

.4 

FEMALE 

0 

•  0 

23 

11*3 

1 

♦  5 

HALE 

0 

.0 

16 

6*2 

1 

•  4 

801 
307 
494 

43 
14 
29 

12 
1 
11 


91 
41 

50 


6.7 
5.8 
7.4 

3.6 
3.3 
3.7 

3.3 
1.1 

4*0 


5.7 
5.6 
5.8 


2.250  18*8 
1.020  19*3 
li230  18*4 


9.464  79*0 
4.188  79*1 
5.276  78*9 


148 

53 
95 

32 
4 
28 


12*2 
12*4 
12*1 

8.9 
**6 
10*3 


161 
78 
83 


10*1 
10.7 
9*6 


858 
327 
531 

265 
?4 
191 


7w  « 

76*8 
67*7 

73.6 
85*; 
70*0 


•423  89*1 
647  88*9 
776  89*3 


264 
87 
177 

204 

c46 
158 

63 
9 
54 


.  13 
3 
10 


2.2 
1.6 
2.6 

16*9 
10*8 
20*2 

17*5 
13*3 
19*8 


'•4 
1.2 


lit  976 
5.295 
6*683 

1.210 
426 

-784 

-360 
87 
273 


1.597 
728 
669 


1 

.3 

12 

3.3 

320 

88.9 

28 

7.8 

360 

1 

1.1 

7 

7.7 

76 

83*5 

8 

8.8 

91 

0 

•  0  • 

5 

1.9 

244 

90*7 

20 

7.4 

269 

0 

.0 

2 

3.3 

53 

86*9 

6 

9*8  N 

61 

0 

.0 

0 

.0 

17 

100*0 

0 

17 

0 

.0 

2 

*f.5 

36 

81*8 

6 

13*6 

44 

23 

1.1 

125 

6.0 

1.952 

93*4 

14 

.7 

2.091 

10 

1.3 

59 

7.5 

726 

92*0 

4 

.5 

789 

13 

1.0 

66 

5.1 

1.224 

94*2 

10 

•d 

It  302 

3 

1.2 

14 

5.6 

193 

77*8 

41 

16*5 

240 

1 

1.3 

7 

8.8 

58 

72*5 

15 

18*8 

80 

2 

1.2 

7 

4.2 

135 

80*4 

26 

15*5 

168 

0 

♦  0 

2 

2.2 

72 

80*9 

15 

16*9 

89 

0 

♦  0- 

 1 

4.0 

22 

88*0 

2 

8*0 

25 

0 

*0 

1 

1.6 

50 

76*1 

13 

20*3 

64 

3 

.6 

44 

9*5 

414 

89*2 

6 

1.3 

464 

2 

1.0 

26 

12*7 

174 

85*3 

4 

2.0 

204 

1 

♦  4 

18 

6*9 

240 

92*3 

2 

•  8 

260 

ERIC 


2299 
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TABLE  21.  TOTAL  DECREES  FOR  MAJOR  FlaC  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY  AND  SEX: 
,M"  "*  STATE  AND  NATION  1978-1979 


AMERICAN  INOlAH 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  f 


-    BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


SOCIAL  SCIENCES  (22001 

DELAWARE. 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR' S 
FEMALE 
MALE 

DISTRICT  OF  COLUMBIA  t 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

FLORIDA  ( 
BACHELOR'S 
V    r f EMALE 

MALE— 


GEORGIA 

BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE  , 

,  DOCTOR'S 
FEMALE 
i  MALE 

HAWAII 
'      BACHELOR' S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

>  DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

I0AHO 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
V«MALE 
MALE 

ILLINOIS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
ALE 


MALE 

rE*\s 


MASTERS 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

INOIANA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


3  INSTITUTIONS) 
•0  1  '2.2 

.0  0  *0 

♦  0  13.* 


12.5 
♦  0 
12*5 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER       ,  % 


TOTAL 
'  MlNORtTY 

NUMBER 


12  INSTITUTIONS) 


5 

•3 

239 

14.2 

14 

0 

•  0 

L  14 

15*5 

9 

5 

.5 

.125 

13*2 

5 

1 

•  2 

42 

7.4 

6 

1 

.5 

25 

11.9 

1 

0 

•,° 

17 

4*7 

5 

0 

•0 

9 

9.4 

4 

0 

•  0 

2 

9.5 

0. 

0 

•0 

7 

9.3 

4 

27  INSTITUTIONS) 


3 

.1  » 

394 

13.3 

13 

1 

.1 

212 

16.2 

3 

2 

♦  1 

182 

10.2 

10 

l" 

.4 

L6 

7.0 

1 

-a— 

*  6.6 

"  0 

1 

♦  7 

9 

6.2 

1 

0 

•  0 

1 

s 

1.5 

0 

0 

♦o. 

1 

5.6 

0 

0 

.0 

'  0 

.0 

0 

33  INSTITUTIONS) 


3 

•2 

416 

24.8 

1 

0 

.0 

240 

32.3 

1 

3 

.3 

176 

18*8 

0 

0 

.0 

.  42 

116.3 

I 

0 

.0 

27 

J23.5 

0 

0 

.0 

15 

13.2 

1 

0 

.0 

.  3 

7.3 

1 

0 

.0 

2 

25.0 

1 

0 

.0 

1 

'3.0 

0 

5  INSTITUTIONS) 


.9 
'.0 
1.5 

•  0 
•0 
.'0 

,\ 

•0 
.0 


6  INSTITUTIONS) 
.4  2  .9 

1.1  0  .0 

.0'  ->  1.5 


•  0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


56  INSTITUTIONS) 
.1         *  374  8.4 
.1  215 
..1  159 


11.8 
6.1 


•  1 

•0 

•  2 

•0 
.0 

-0 


79 
31 
46 

17 
2 
15 


8.7 
9.9 
8.1 

7.5 
3.4 
6.6 


39  INSTITUTIONS) 
.1  101  4*9 

.0  46  5.6 

.2  55  4.4 


251 
114 
137 

41 
12 

29 

17 
4 
13 


♦  0 

♦  0 
.0 

.6 

♦  0 
.0 


1.2 

♦  5 

1.1 
.5 
1.4 

4.2 

♦  0 
5.3 


♦  4 
.3 
.6 

.4  • 

•  0 

♦  7 

.0 

•  0 
.0 


•  1 

•  1 

•  0 

.4 
.0 

•  9 

2.4 
12.5 

•  0 


56.3 
64.4 
.50.9 

53.2 
46.2 
56.9" 

37.0 
25.0 
43.3 


/  .9 
1.1 

.7  t 

3.3 
14.3 
.0 

.0 
.0 
.0 


55 
25 
30 

.22 
5 
17 

9 
2 
7 


1.2 
I.* 
1.1 

2.4 
1.6 
2.9 

3.v 
3.4 
4.1 


48 
25 
23 

9 
2 
7 

2 
0 
2 


183 
79 
104 


10 
4 
6 

4 
1 

0 
0 
0 


2*9 
3.4 
2.4 

1*6 
1.0 
1.9 

2*1 
.0 
2.7 


6.2 
6.8 
5.8 

3.5 
7.4 
1*4 

3;o 
u.i 

.0 


.2 
.1 

♦  3^ 

•4 

♦  0 
.9 

♦  0 

♦  0 
.0 


2.2 
2.3 
2.2 

5.2 
3.8 
5.9 

.0 
.0 
-  .0 


.9 
.0 
1.5 

.0 

.6 

.0 

.0 
.0 
.0 


101 

38 
63 

29 
10 
19 

5 
0 
5 


22 
4 
IB 


2.3 
2.1 
2.4 

3.2 
3.2 
3.2 

2.2 
.0 
2.9 


1.1 
♦  5 
1.4 


2.2 
.0 
3.4 

12.5 
.0 
12.5 


306  18*2 

148  20.1 

158  16.7 

58  10.2 

29  13.8 

29  8*1 


15 
2 
13 


593 
295 
298 

26 
13 
13 

3 
3 
0 


424 
242 
182 

44 
27 
17 

4 
3 
1 


15.6 
9.5 
17.3 


20.1 
25.3 
16.7 

11.5 
16.0 
8.9 

.4.5 
16.7 
.0 


25.3 
32.6 
19.5 

19*2 
23.5 
14*9 

9*8 
37.5 
3*0 


266 
118 
148 

45 
13 
32 

17 
4 
13 


59*6 
66.7 
55*0 

58*4 
50*0 
62*7 

37.0 
25*0 
43*3 


533 
279 
2f>4 

131 
46 
85 

31 


27 


3.1 
2*2 
3.7 

3.3 
14.3. 
•  0 

*0 
*0 
.0 


12.0 
15*4 
9*7 

14*4' 
14*6 
14*3 

13*6 
6*9 
15*9 


134  6*4 
54  6*6 
80  6*4 


WHITE . 
NON-HISPANIC 

NUMBER 


43 
16 
27 

7 
0 
7 


1,276 
554 
722 

414 
164 

250 

67 
17 


2*302 
860 
1,442 

185 

*  60 


59 
15 
44 


1*235 
492 
743 

184 

88 
96 

32 
4 
28 


169 
57 
112 

26 
11 
15 

25 
10 
15 


220 
91 
129 

25 
6 
19 

6 
1 
5 


3,829 
1,509 
2.320 

682 
246 
436 

173 
51 
122 


1  (921 
760 
1,161 


NON-RES iDEhT 
ALIEN 


TOT  AL 


x  . 

NUMBER 

- 

95*6 

I 

2.2 

-  45 

100*0 

0 

♦  0 

16 

S3.1 

1 

3.4 

29 

87*5 

0 

"  •  0 

8 

\ 

*0 

0 

•  0 

0 

87*5 

0 

.0 

a 

76*0 

98 

5.6 

1(680 

75*4 

33 

4.5 

735 

76*4 

65 

6.9 

945 

72*6 

98 

17.2 

570 

78.  1 

17 

8.1 

210 

69*4 

81 

22.  5 

JoO 

69*8 

14 

14*6 

96 

< 

81.0 

2 

9.5 

21 

66*7 

12 

16*0 

75 

77*9 

61 

2.1 

2,956 

73*7 

12 

1  .0 

1  ,  167 

80*6 

49  * 

2.7 

1,789 

81*5 

16 

7*0 

227  > 

♦ 

74*1 

8 

9.9 

81 

85*6 

8 

5.5 

146  \ 

89*4 

4 

6.  1 

66 

83*3 

0 

•0 

Id 

91*7 

8.3 

48 

73*6 

18 

1.1 

1  ,677 

66*3 

8 

1.1 

742 

79*5 

10 

1  .1 

935 

80*3 

1 

.4 

229 

76*  5 

0 

•  0 

115 

84*2 

1 

.9 

114 

• 

78*0 

5 

12  .2 

41 

50*0 

1 

12*5 

8 

84*8 

4 

12*1 

33 

\ 

37*9. 

11 

2*5 

44b 

32*2 

2 

1.1 

1 77 

41*6 

9 

3.3 

269 

33*8 

6 

7.8 

77 

42*3 

2 

7*7 

26 

i 

29*4 

4 

7.8 

51 

t 

54*3 

4 

%  8.7 

46 

62*  5 

2 

12*9 

16 

50*0 

2 

6«7 

30 

96*9 

0 

♦  0  X 

v  227 

t 

97*8 

0 

•  0 

93  w 

96*3 

0 

.0 

\134 

83*3 

4 

13.3 

85*7 

o 

•  0 

82*6 

4 

17*4 

21 

85*7 

1 

14*3 

7 

\ 

100*0 

0 

♦0 

1 

\ 

83*3 

1 

16*7 

0 

86«i. 

68 

i.5 

4,430 

83*1 

27 

1.5 

1 ,  815 

88*7 

41 

1.0 

2,615 

75*2 

94 

10*4 

907 

78*3 

22 

7.0 

314 

73*5 

72 

12*1 

593 

75*9 

24 

10.5 

226 

87*9 

3 

5.2 

5b 

71*8 

21 

12*4 

170 

92*4 

25 

1*2 

2(080 

92*5 

8 

1*0 

822 

92*3 

17 

1.4 

It  258 

2300 


ft  i 

TABLE  21.    TOUt  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY /ANO«Xt 
'  STATE  ANO  NATION    19TB-M79  ,  ^ 

AMERICAN  INOIAN  BLACK  ._.»»»?_<»  I2Ii»ti         '^f^c  ***&l0eM 


ALASKAN  NATIVE 

\ 

NUMBER  I 
SOCIAL  SCIENCES  (2200) 


NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLAM OER 

r-  _ 


MUNBER 

\ 


INDIANA 

MAST  ER*  S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
F  EMAL  P 
MALE 

IOWA 

BACHELOR'S 
v  FEHALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
V.  HALE 

\  ,  OOCTOR'S 
J  FEHALE 
\  MAI  E 

KANSAS 

BACHELOR'S 
FEHALE 
HALE 

MASTER' S 
FEHALE 
*    HAL  £ 

OOCVOR'S 
FEHALE 
HALE 

KENTUCKY 


LOUISIANA 

BACHELOR'S 
FEHALE 
HALE 

MASTER'S 
FEHM.E 
HALE 

OOCTOR'S 
FEHALE 
MALE 

HAIKE 

BACHELOR'S 
FEHALS 
HALE 

MASK'S 
FEHALE 
MALE 

'  OOCTOR'S 
-  FEHALE 
HALE 

HWlANO 

BACHELOR'S 
FEHALE 
HALE 

MASTER'S 
FEHALE 
HALE 

OOCTOR'S 
FEHALE 
HALE 

HASSACHUSETTS 
BACHELOR'S 
FEMALE 
HALE 


I  39  INSTITUTIONS) 

0  .0  M  15  4.6 

0.0  »   5  4.7 

0  .0  '10  4.6 


1  1*1 

0.  *0 

1  1*4 


.0 

•  0 

•  0 


< 


.  0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

i 

11 
4 

7 
1 

i 
o 

0 
0 
0 


2B  INSTITUTIONS) 


•  1 

•  0 

•  1 

•  0 

♦0  * 

•  0 

•0 


46 
23 
23 

6 
4 
2 

2 
0 
2 


3.9 
5*0 
3*2 

4*3 
10.  6 
1.9 

4*4 
♦  0 
5.3 


23  INSTITUTIONS) 


4 

.5 

39 

4.9 

2 

•  6 

19 

5.8 

2 

♦  4 

20 

4.2 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

3*8 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0' 

1 

5.9 

BACHELOR*  £ 

2 

.2 

FEMALE 

2 

-6 

MALE 

0 

.0 

'MASTER'S 

0 

0 

FEHALE 

0 

.0 

HALE 

0 

.0 

DOCTOR'  S 

0 

.0 

FEHALE 

0 

.0 

HALE 

0 

.0 

INST  ITUTIONS) 
59  6.3 
27  8.0 
32  5.4 


6*\ 
10.  2* 

3.9 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 


1 
1 

0 

0 

vO 

0 


HI  SPAN I C 
NUHBfcA 


MINORITY 
NUMBER 


22  INSTITUTIONS) 


.1 

235 

18.5 

.0 

.117 

20.6 

•  1 

lU 

16.8 

<0 

18 

13.5 

•0 

9 

17.6 

.0 

9 

11.0 

.0 

i 

2.9 

•  0 

i 

12.5 

•0 

0 

.0 

12  INSTITUTIONS) 


1.2 
2.1 
.7 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


20  INSTITUTION'* 

.5  270  12. 

.4  136  14.4 

.6  134  11.0 

.3  23  6.5 

.8  16  12.4 

.0  7  3.1 


•0 
•  0 
•0 


1  1.3 

0  .0 

1  2.1 


49  INSTITUTIONS) 
.1  298  4.7 

.1  166  6.2 

.2  112  3.4 


19 
11 


.3 
♦9 
♦  0 

.0 
.0 
♦0 


♦  4 
♦7 
.3 

.0 
.0 

♦  0 

.0 
♦0 

♦  0 


•  9 

•  3 
1.3 

.0 
,♦0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 


2.0 
♦  0 

.0 
.0 
.0 


.2 
.4 

♦  0 

.0 
.0 
.0 

.0 

♦  0 
.0 


♦  9 
1.2 

♦  7 


1.6 

•  4 

♦  0 
.0 
.0 


5 

1.5 

21 

6.5 

0 

•0 

6 

5.6 

5 

2.3 

15 

6*9 

0 

•  0 

1 

1.  1 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

CO 

1 

1.4 

6 

♦  5 

58 

4.9 

1 

♦2 

27 

5.9 

5 

♦  7 

31 

4.3 

0 

♦  0 

6 

4*3 

0 

•  0 

4 

10*8 

0 

.0 

2 

1*9 

0 

•  0 

2 

4*4 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

5.3 

7 

•  9 

57 

7.1 

0 

•  0 

-  22 

6.7 

7 

,  1.5 

35 

7.3 

1 

.6 

1 

•  6 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.9 

1 

.9 

0 

.0 

1 

3.8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.9 

1 

.1 

63 

6.8 

1 

•  3 

30 

8.9 

0 

.  .0 

33 

5.5 

2 

1.6 

11 

8*7 

0 

.0 

6 

12*2 

2 

2.6 

5 

6*5 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  c 

4 

.3 

23 

1.8 

263 

2 

♦4 

10 

1.8 

129 

2 

♦  3 

.  13 

1.9 

134 

1 

.8 

1 

.8 

20 

0 

♦  0 

0 

.0 

9 

1 

1.2 

1 

1*2 

;i 

0 

.0 

1 

2*9 

2 

0 

.0 

1 

-12.5 

2 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦5 

♦  4 

♦  5 

*0 
*0 
*0 

.0 
.0 
.0 


v20.7 


12 
7 
5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


69  1.1 
4Z  1*4 
27  *8 


10 

♦  5 

310 

14*3 

1,794 

82*7 

64 

3.0 

6 

•6 

157 

16.6 

766 

80*9 

24 

2.5 

4 

♦  3 

153 

12*5 

1,028 

84*2 

40 

3.3 

3 

•8 

30 

8*5 

271 

76*6 

53 

15.0 

2 

1.6 

21 

16*3 

99 

76*7 

9 

7*0 

1 

♦4 

9 

4*0 

172 

76*4 

44 

19*6 

0 

.0 

1 

1.3 

68 

89*5 

'  7 

9.2 

0 

.0 

0 

.0 

28 

96*6 

1 

3*4 

0 

♦  0 

1 

2.1 

40 

85*1 

6 

12*8 

61 

1*0 

437 

6.9 

5.770 

■  91*0 

131 

2.1 

26 

.9 

258 

8.6 

2,691 

89*5 

58 

1.9 

35 

1.1 

179 

5.4 

3,079 

92*4 

73 

2.2 

TOTAL 


265 

02.0 

37 

>!•$ 

323 

92 

86.0 

9 

6.4 

107 

173 

80.1 

26 

13*0 

216 

73 

81.  1 

16 

17.8 

90 

16 

^4.2 

3 

15.8 

19 

57 

80.3 

13  *• 

,\6  .3 

f  i 

,105 

93*5 

19 

1.6 

1,162 

424 

92*6 

7 

1.5 

*'  ICR 

450 

461 

94*1 

1 2 

1  .7 

724 

112 

79*4 

23 

16.3 

141 

26 

70*3 

7 

id  .y 

a  t 

86 

82*7 

1  6 

1  5.4 

32 

71*1 

11 

24.4 

45* 

7 

100*0 

0 

•  0 

7 

25 

65.8 

U 

20*9 

36 

731 

90.9 

16 

2.0 

.  204 

299 

91.4 

6 

1  .8 

327 

"432 

90*6 

10 

2.  1 

477 

134 

79.8 

33 

19.6 

168 

45 

83*3 

"*  9 

16.7 

54 

89 

78*1 

24 

21.1 

114 

23 

88*5 

2 

7.7 

26 

9 

100*0 

r  0 

.0 

9 

14 

82*4 

2 

11.8 

17 

861 

92*3 

9 

1.0 

933 

304 

90*5 

2 

•  6 

336 

557 

93*3 

7 

1.2 

597 

85*7 

7 

5.6 

126 

•55 

87*8 

0 

♦  0 

49 

65 

84*4 

7 

9.1 

77 

10 

100*0 

0 

.0 

10 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

9 

100*0 

0 

.0 

,9 

995 

78*3 

12 

.9 

1,270 

437 

76*9 

2 

•  4 

568 

558 

79*5 

10 

1.4 

>  702 

1.221 

354 
129 
225 

76 
29 
47 


6,336 
3,007 
3,331 


-ERIC  * 


2301 


236. 


TABIC  2U    TOTAL  DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED; 8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  ANO  SEXl 
;  STATE  ANO  NATION  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HI SPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


SOCIAL  SCIENCES  (2200) 


MASSACHUSETTS 

< 

49 

INSTITUTIONS) 

HiCT f  fit  C 
IN Jl J 

o 

•0 

13 

2.2 

7 

1.2 

FEMALE 

0 

•  0 

3 

1.6 

0 

♦0 

MALE 

0 

.0 

10 

2.5 

7 

1*7 

OOCTOR'S 

.4 

12 

4.3 

2 

#7 

FEMALE 

0 

•0 

5 

7.5 

1 

1*5 

MALE 

I 

.5 

7 

3.3 

1 

.  *5 

MICHIGAN 

.  « 

39  INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

12 

•  3 

362 

9*8 

2^ 

*6 

"  FEMALE 

6 

♦  4 

212 

13.2 

13 

*8 

MALE 

6 

•  3 

'  150 

7.2 

8 

♦  4 

MASTER'S 

I 

•  2 

35 

7.0 

13 

2.6 

FEMALE 

I 

•  6 

20 

12.1 

7 

4.2 

"  MALE 

0 

•  0 

15 

4.5  * 

6 

1.8 

DOCTOR'S 

0 

•  0 

16 

11*3 

6 

4.2 

FEMALE 

0 

.0 

6 

12.5 

0 

.0 

MALE- 

0 

•  0 

10 

10*6 

6 

6*4 

HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES lOtNT 
ALIEN 


TOTAL 


ER 

X 

NUMBER 
• 

X 

NUMBER 

< 

Z 

NUMBER 

X 

7 

1.2 

27 

4.6 

491 

83.4 

71 

12*1 

569 

0 

.0 

■» 
? 

1.6 

171 

91.0 

14 

7*4 

188 

7 

1.7 

24 

6.0 

320 

79.8 

57  . 

14*2 

401 

0 

.0 

15 

5.4 

209 

75.7 

52 

18*0 

276 

0 

.0 

6 

9.0 

54 

7 

10*4 

67 

0 

.0 

9 

4.3 

155 

,74^2 

45 

21*5 

209 

33 

♦  * 

428 

11*6 

3il94 

86*5 

72 

1*9 

3*,  694 

15 

♦  9 

246 

15*4 

1*336 

83*4 

20 

1*2 

1*602 

18 

♦  9 

182 

8*7 

1,858 

88*8 

52 

2*5 

2,092 

13 

2.6 

62 

12.4 

337 

67*1 

103 

20.5 

502 

3 

1*8 

31 

18*8 

109 

66*  1 

25 

15*2 

165 

10 

3.0 

31 

9.2 

228 

67*7  - 

78 

23.1 

337 

2 

1.4 

24 

16*9 

.105 

73*9 

13 

9.2 

14Z 

0 

.0 

6 

12.5 

38 

79*2 

4~ 

8.3 

48 

2 

2*1 

18 

19*1 

67 

71*3 

9 

9*6 

94 

MINNESOTA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
.  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


i6 

9 

7 

1 

0 
,1 

?0 
0 
0 


27  INSTITUTIONS) 
♦8  4*  ^2*3 


1.2 

•  5 

1.0 

•  0 
1.4 

•  0 

•  0 
♦0 


17 

30 


2.2 
2.3 


4  4.1 
0  .0 
4  5.6 


12 

.6 

-  14 

♦  7 

89 

4.4 

7 

.9 

6 

♦  8 

39 

5.1 

5 

.4 

8  - 

.6 

50 

3.9 

0  \ 

.0 

0 

♦  0 

5 

5.2 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-  *0 

5 

6.9 

1 

2.2 

0 

.0 

1 

2.2 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.8 

0 

♦  0 

1 

2.8 

1,909 
710 
1.199 


93*4 
92*6 
93*9 


87  89*7 
25  100*0 
62  86*1 

34  75*6 
9  100.0 
25  69*4 


«»6 
18 

28 

5 
0 
5 

10 
0 
10 


2*3 
2*3 
2*2 

5.2 
-.0 
6.9 

22.2 
.0 
27.8 


2,044 
767 
1,277 

97 
25 

'  72 

45 
9 

36 


MISSISSIPPI 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALf 
MALE 

MISSOURI 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


16  INST  IT UT  IONS) 


0 

♦  0 

255 

41*0 

0 

.0 

143 

50*4 

0 

.0 

112 

33;  l 

0 

.0 

16 

24*6 

0 

•  0 

7 

29*2 

0 

•0 

9 

22*0 

0 

.0 

4 

36*4 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

22*2 

35 

INSTITUTIONS) 

1 

.1 

105 

6.8 

0 

,  •<> 

51 

8.5 

1 

*1 

54 

5.7 

0 

.0 

28 

7.3 

0 

•0 

15 

9.3 

0 

♦  0 

13 

5.9 

1 

1*7 

3 

5.1 

0 

•  0 

1 

5.0 

1 

2*6, 

2 

5.1 

15 
7 


•  0 

•  0 
•0 

.0 
.0 
.0 

.0 

•  0 
.0 


♦  2  « 
.0  N 
*3 

.0 

♦  0 

♦  0 

.0 
.0 

♦  0 


256 
143 
113 

16 
7 
9 

4 
2 
2 


41.2 
50.4 
33.4 

24*6 
29.2 
22*0 

36*4 
100*0 
22*2 


358 

57*6 

8 

1*3 

-622 

139 

48*9  „ 

2 

.7 

284 

219 

64*  8 

6 

1.8 

338 

49 

75*4 

0 

♦u 

65 

17 

70*8 

0 

.0 

24 

32 

78*0 

0 

.0 

41 

6 

54*5 

1 

9.1 

11 

0 

*0 

0 

•0 

2 

6 

66*7 

1 

11.1 

9 

14 

135 

8*7 

1,388 

89*5 

28 

1.8 

4 

*  :? 

62 

10*4 

529 

88*6 

6 

1.0 

10 

1.0 

73 

7*7 

859 

90*0 

22 

2.3 

2 

.5 

31 

8*1 

324 

84*8 

27 

7.1 

1 

16 

9*9 

138 

^.7 

7 

4.3 

I 

*5 

15 

6*8 

186 

•> 

i  20 

9.0 

2 

1  3*4 

6 

10*2 

48 

8 

5 

8.5 

1 

5*0 

2 

10*0 

17 

85*0 

1 

5.0 

1 

2*6 

4 

10.3 

31 

79*5 

4 

kO  .3 

1,551 
597 

954' 

382 
161 
221 

59 
20 
39 


MONTANA 


9  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

12 

3.3 

FEMALE 

6 

4.3 

'MALE 

6 

2.7 

MASTER'S 

1 

8.3 

FEMALE 

0 

.0 

MALE 

1 

6.3 

OOCTOR'S 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

MALE 

0 

•0 

NEBRASKA 

< 

15 

BACHELOR'S  » 

2 

.4 

FEMALE 

2 

1.0 

MALE 

0 

•  0 

MASTER'S 

•o 

•0 

FEMALE 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

DOCTOR'S 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 
1 

NEVADA 

< 

3 

BACHELOR'S 

1 

.9 

FEMALE 

0 

•  0 

MALE 

1 

1.6 

.5 

•  0 
.9 

•  0 
.0 
•0 

•  0 

•  0 

•  0 


INST  IT  UT  IONS) 


1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

„o 


.3 
.0 
•4 

♦0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


23  4*2 

3 

*6 

9 

10  5*0 

0 

*0 

4 

13  3*8 

3 

♦  9 

5 

4  5*3 

1 

1.3 

1 

2  10*5 

1 

5.3 

0 

2  3*6 

0 

.0 

1 

2  11*8 

1 

5.9 

0 

0  *0 

1 

25.0 

0 

2  15*4 

0 

•0 

0 

UTIONS) 

4  3*6 

a  0 

♦  0 

2 

4  8*0 

0 

.0 

1 

0  *0 

0 

♦  0 

1 

1.4 
♦  4 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


t.7 
2.0 
1.5 

1.3 
.0 
1.8 

.0 
.0 
♦  0 


1.8 
2.0 
1.6 


18 
8 
10 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


4.9 
5.7 
4.5 

8.3 
.0 
8.3 

.  *0 
.0 
.0 


7  6*3 
5  10*0 
2  3*2 


345 
132 
213 

11 
0 
11 

1 
1 

0 


94*8 
94*3 
95*1 

91*7 
♦0 
91*7 

100*0 
100*0 
♦  0 


104  92*9 
45  90*0 
59*  95*2 


•  3 

•  0 

•  4 

.0 

< 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 


.9 
•  0 
1.6 


J64 
140 
224 

12 
0 
\c 

l 
1 
0 


37 

6.8 

497 

91*2 

11 

2.0 

545 

16 

8.0 

184 

91*5 

1 

.5 

201 

21 

6.1 

313 

91*0 

10 

2.9 

344 

6 

8.0 

68 

90*7 

1 

1  .3 

75 

3 

15.8 

16 

84*2 

0 

•  0 

19 

3 

5*4 

52 

92*9 

1 

1.6 

56 

3 

17*6 

13 

76*5 

1 

5.9 

17 

1 

25*0 

3 

75*0 

0 

•0 

4 

2 

15*4 

10 

76*9 

1 

7.7 

13 

112 
50 
62 


;erjc 


2302 


2362 


TABLE  21. 


TOTAL  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATlON  BY  RACE,  ETHNICITY  A NO  SEX: 
*  STATE  ANO  NATION'  1978-1979 


AMERICAN  INOUN 
> ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 
K   SOClAf  SCIENCES  122001 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I SLANOER 

NUMBER  , 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 
ALIEN 


TOTAL 


NEVADA 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

NEW  HAMPSHIRE 
BACHELOR1 S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEHALE 
HALE 

DOCTOR'S 
FEHALE 
MALE 

NEW  JERSEY 
BACHELOR'  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
'  FENALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

NEW  MEXICO 
BACHELOR'  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEHALE 
.MALE 

OOCTOR' S 
FEMALE 
MALE 

NEW  YORK  „ 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
.  MALE 

^  OOCTOR'S 
.FEMALE 
MALE 

NOPTH  CAROLINA 
BACHELOR'  S 
FEMALE 
HALE 

MASTER'S 
FEMALE  . 
MALE 

DOCTOR'  S 
FEHALE 
HALE 

NORTH  OAKOTA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER' S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEHALE 
MALE 

OHIO 

BACHELOR'S 
FEHALE 
MALE 


3  .  INST  ITUT  IONS) 


1 

5*0 

2 

10.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

9.1 

2 

18.2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

( 

\\ 

INST  ITUT  IONS  1 

2 

.2 

37 

4.6 

1 

•  4 

10 

4.2 

1 

.2 

27 

4.7 

1 

2.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

3.2 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

( 

27 

INSTITUTIONS! 

5 

•  1 

361 

9.7 

1 

•  1 

2  28 

14.2 

4 

♦  2 

133 

6.3 

1 

♦  4 

26 

9.5 

1 

1*1 

10 

11.2 

0 

•  0 

16 

8.6 

1 

.9 

7 

6.5 

1 

4.2 

1 

4,2 

0 

♦  0, 

6 

7.2 

( 

8 

INSTITUTIONS) 

11 

2.6 

9 

2.1 

3 

2.1 

2 

•1.4 

8 

7 

2.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

{ 

1 10 

INSTITUTIONS) 

42 

.3 

li  103 

B.l 

17 

.3 

644 

10.8 

25 

.3- 

4  59 

v  6.0 

.  »2 

103 

5.9 

0 

•0 

31 

4.8 

3 

.3 

72 

6.6 

3 

.6 

10 

2.1 

2 

1.4 

4 

2.7 

1 

♦  ? 

6 

1.9 

( 

44 

INSTITUTIONS) 

46 

1.4 

6  22 

19.1 

28 

2.0 

309 

22.3 

18 

1.0 

3  13 

16.7 

1 

•  4 

18 

7.3 

1 

1.2 

7 

8.3 

0 

•  0 

11 

6.7 

1 

1.0 

4 

4.0 

1 

4.0 

1 

4.0 

0 

•  0 

3 

4.0 

< 

8 

INSTITUTIONS) 

4 

2.1 

1 

♦  5 

2 

3.6 

1 

1.8 

2 

1.5 

0 

.0 

1 

5.9 

0 

•0 

1 

9.  1 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

( 

54 

INSTITUTIONS) 

10 

•  2 

282 

7.0 

6 

•4 

141 

9.2 

4 

.2 

141 

5.7 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

V 

* 

NUH8ER 

/ 

X 

NUMBER 

X 

0 

~.o 

1 

5.0 

4 

20*0 

16 

80*0 

0 

.0 

20 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100*0 

0 

•  0 

9 

0 

♦0 

1 

9.  1 * 

4 

36*4 

7 

0  J  *o 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

tl 

100.0 

0 

•  0 

1 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

-♦0 

0 

0 

L, 

>  »o 

0 

♦  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

1 

*  813 

2 

.2 

3 

•  4 

44 

5*4 

1 5V 

93.4 

1.2 

1 

.4 

(  3 

1.3 

15 

6*4 

220 

93*2 

1 

.4 

2J6 

1 

.2 

0 

<-*0 

29 

5*0 

0  J  V' 

93.  4 

9 

1.6 

5T7 

1 

2.0 

0 

.0 

Z? 

4.1 

45 

91*8 

2 

4.1 

49 

1 

5.6 

0 

.0 

1 

5.6 

17 

94*4 

0 

.0 

18 

0 

.  0 

0 

.0 

1 

3  .2 

CO 

90*3 

2 

6.5 

31 

0 

.0 

0 

♦  0 

Q 

•  0 

6 

85*7 

1 

14*3 

7 

.0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

4 

80*  0 

20*0 

$ 

31 

♦  8 

150 

4.0 

547 

14.  T 

3f  1 3 1 

84*  1 

43 

1  .2 

3 1 721 

15 

.9 

70 

4*4 

314 

19.6 

1,280 

79.8 

11 

.7 

1,605 

16 

•  8 

80  • 

3.  8 

233 

11.0 

1,651 

87.5 

3  c 

1.3 

5 

1.8 

4 

1.5 

36 

13.1 

218 

79.6.' 

20 

7.3 

274x 

0 

.0 

2 

2.2 

13 

14.6 

72 

80.9 

4 

4:5 

5 

2.7 

2 

1.1 

23 

1 2.4 

1 46 

78.  9 

1  6 

8.  6 

165 

2 

1*9 

0 

.0 

10 

9.3 

81 

75.7 

16 

15.0 

107 

0 

.0 

0 

.0  • 

? 

8.3 

*  I9 

79.2 

.  3 

12.5 

.  24 

2 

2.4 

0 

♦  a. 

8 

9.6 

62 

74. T 

1 3 

ic  7 

83 

1 

.2 

92 

22.0 

1 13 

27.0 

302 

72.1 

i  .0 

419 

0 

•0 

31 

tfl.2 

36 

24.* 

no 

75.3 

0 

.0 

146 

1 

.4 

61 

22.3  , 

77 

2  8  .2 

192^, 

70.3 

1.5 

273 

0, 

•  0 

8 

12*9 

8 

12.9 

46 

T4.2 

8 

/12.9 

62 

0 

.0 

1 

4*3 

1 

4*3 

21 

91.3 

1 

4.3 

23 

0 

.0 

7 

17*9 

7 

17*  9 

^5 

64*  1 

7 

17  .9 

39 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

15 

100.0 

0 

.0 

15 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

♦  0 

2 

0 

.0 

o  „ 

*0 

0 

*0 

1 3 

1 00  *  0 

0 

*  0 

13 

185 

1.4 

441 

3*2 

1  f  771 

1 3*0 

11, 674 

85*  5 

205 

1.? 

13  ,650 

66 

l.l 

:i5 

3*6 

942 

15*8 

^  4,944 

83*1 

,  62 

1.0 

-  5.948 

119 

1 .5 

226 

2*9 

829 

10*8 

6 1 730 

87*4 

143 

1.9 

7  ♦  T02 

24 

1.4 

48 

2*8 

178 

10*2 

U342 

T7*l 

221 

12.7 

It  741 

6 

♦9 

17 

2*6 

54 

8*3 

529 

81*6 

65 

10.0 

648 

18 

1.6 

31 

2*8 

124 

11*3  • 

813 

74*4 

♦ 

14*3 

It  093 

2 

,4 

7 

1*5 

22 

4-7 

3  85 

82*1 

62 

13.2 

469 

0 

.0 

1 

♦  7 

7 

4*8 

136 

92*5 

4 

2.7 

147 

2 

.6 

6 

1  *9 

1 5 

4*  7 

249 

77*3 

58 

1 8<.  0 

J22 

7 

♦  2  . 

1  5 

♦  5 

690 

21*2 

2 1 551 

78*3 

1 8 

.6 

3 , 2  59 

1 

.1 

6 

•  4 

344 

24.8 

1,037 

74*9 

4 

•  3 

1,385 

6 

.3 

9 

*  5 

346 

18.5 

1,514 

80*8 

1 4 

7 

4 

1.6 

1 

•  4 

24 

\ 

9.7S 

208 

83*9 

16 

6.5 

249 

1 

1.2 

9 

.0 

9 

10. 7\ 

72 

85*7 

3 

3.6 

84 

3 

1  .8 

l 

*6 

1 5 

136 

82*  9 

t    1 3 

7.9 

164 

I 

1.0 

l 

1*0 

7 

7.0^ 

\  89 

89*0 

4 

4.0 

100' 

0 

.0 

0 

*0 

2 

8*0 

^  11 

92*0 

0 

.0 

25 

1 

1.3 

l 

1  *3 

5 

6*7 

66 

\ 

88*0 

* 

75 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

2  *7 

1 82 

97*3 

0 

.  0 

1 87 

0 

.0 

0 

*0 

3 

5*4 

53 

94*6 

0 

•0 

56 

0 

•  0 

0 

♦  0 

2 

1  «5 

129 

98*  5 

0 

.  0 

1  Jl 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

1 

5*9 

14 

82*4 

2 

11.6 

IT 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9*1 

9 

81*8 

1 

9.  1 

11 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  a 

»  5 

83*3 

1 

16,7 

6 

0 

.0 

0 

*0 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

5 

100*0 

0 

*0 

5 

19 

♦  5 

11 

*3 

322 

8*0 

3,666 

91*3 

26 

.6 

4,014 

7 

.5 

5 

*3 

159 

10*3 

1,375 

89.4 

4 

.3 

1,  538 

12 

♦  5 

6 

*2 

163 

6.6 

2,291 

92*5 

22 

•  9 

2,4T6 

0 

ERJC 


2303 


238: 


TABLE  21-     TOTALOECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOOCATION  BY  RACE,   ETHNICITY  AND  St:X: 

STATE  AND  NATION  1976-1979 


AMERICAN  INOSAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


SOCIAL  SCIENCES  (2200) 


OHIO 


MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR*  S 
FEMALE 
MALE 


I 
I 

0 

0 
0 
0 


BLACK  ASIAN  OR  A  . 

NON-HISPANIC  PACIFIC. ISLANDER  HISPANIC 


X  NUMBER 


*  NUMBER 


54 
.2 
.5 
.0 

.0 
.0' 
.0 


INST  IT UT  IONS) 

45  6*0 

15  -7*3 

30  6.3 

7  5*4 

Z  9.1 

4  4.2 


1*0 
.6 

♦  0 
.0 

♦  0 


NUMBER 


■v  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


2 

♦  4 

'  52 

9.2 

407 

1 

♦  5 

19 

.9.3 

154 

1 

♦  3 

33 

9.2 

V  253 

1 

•  8 

8 

6.2 

115 

0 

♦  0 

3 

9.1 

30 

1 

HO 

5 

5.2 

85 

WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  t 


72*0 
75*1 
70*3 

89*1 
90*9 
88*5 


NON-RESIDENT 
ALIEN 

NUMBER  X 


106  18*8 
32  15*6 
74  20*6 


4.7 
•  0 
6.3 


TGTAL 


c5o5 
205 
300 

129 
43 
9b 


OKLAHOMA 

BACHELOR' S 
FEMALE 
MALE* 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
-FEMALE 
MALE 

CRECON 

BACHELOR' S 
FEMALE 
HALE 

„  MASTER'S 
FEM'  .E 
MALE 

OOCTOR'  S 
FEMALE 
MALE 

PENNSYLVANIA  < 
BACHELOR'S 
FEMALE  ' 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

RHODE  ISLAND 
BACHELOR'S 
r  FEMALE 
MAf.E 

MASTER'S 
<,  FEMALE 
'  MALE 

<     OQCTOR' S 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  CAROLINA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
*  FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
HALE 

SOUTH  OAKOTA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER' S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR' S 
FEMALE 
MALE 

TENNESSEE 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


ERLC 


< 

44 
19 

25 

*2 
.  0 
2 

2 
0 
2 


5 
1 
4 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

{ 

25 
5 
20 

1 
0 
1 

1 

0 

1 


19 
4.8 
5.1 
4.6 

2.0 
*0 
3.2 

6.1 
.  *0 
8.0 


INST  IT  UT  IONS) 


77 
35 
42 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


8.4 
?.5 
7.7 

♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
•0 


17  INSTITUTIONS)' 
♦4 

♦  2 

♦  6 

♦  6 
♦0 

'1*0 

.0 

.a 
•o 

B6  INSTITUTIONS) 


*.4 

♦  5 

.2 
.0 
.3 

♦  6 
.0 


392" 
193 
199 

14 

6 
8 

6 
2 
4 


6.0 
7*3 
5M 

3.0 
3.8 
2.6 

3.6 
4.3 
3.3 


7  INSTITUTIONS) 


*0 
•0 
.0 

2*6 
.0 
3.6. 

•  0 
.0 

•  0 


38 
20 
18 

1 
0 
1 

0 
0 
0 


4.9 
6.4 
3.8 

1.3 
•0 
1.8 

•  0 

•  0 
•0 


.27  INSTITUTIONS) 


•  1 

•  2 

•  0 

•  0 
♦0 

I »° 

•0 

•  0 

•  0 


314  22*6 

1J7  29*9 

137  17.1 

11  18*0 

6  24*0 

5  13*9 


•  0 
.0 

♦  0 


11  INSTITUTIONS) 


2.1 
3.9 
1.3 

•0 

•  0 
•0 

•  0 
..0 

•  0 


♦  7 
.0 

1.0 

•0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 


38  INSTITUTIONS) 


1 

*1 

262 

15*B 

0 

•  0 

131 

19*5 

I 

•  1 

131 

13*2 

♦  4 
.0 

♦  7 

♦  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 


20 

1*7 

17 

1.5 

6 

1*3 

6> 

1.3 

14 

2*0" 

11 

1*6 

3 

1*9 

2 

1.3 

1 

1*9* 

0 

♦  0 

2 

1.9 

2 

-C 

1.9 

1 

2.8 

1 

2.8 

0 

*0  •  - 

0 

♦  0 

1 

3.3 

1 

3*3 

1.3 
.0 
1.8 

•0 
♦  0 

,♦0 


.1 
•  0 

.1 

.0 
.0 
.0 

11*1 

♦0 
14*3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 
♦0 


♦  4 

♦  3 

♦  4 


♦  7 

♦  3* 
♦9 

0 

•  0 
•♦0 

♦  0 

•  0 

•  0 
.0 


29 

♦  4 

38 

.6 

9 

•  3 

20, 

♦  8 

20 

*5 

18' 

.5 

5 

1.1 

1 

.2 

4 

2.5 

1 

♦6 

1 

.3 

0 

.0 

2 

1.2 

1 

.6 

0 

♦  0 

.1 

2.2 

2 

1*6  & 

0 

♦  0 

10 

1.3 

6 

'*  *8 

7 

2.2 

2 

*6 

3  . 

♦  6 

4 

♦  9 

1  1*3 

0  <V0 

1  1*8 


.0 
.0 
.0 


131 
55 
76 

2 

.  0 
2 

2 
0 
2 


14*9 
I3*.9 

2*0  . 

*0 
3.2 

6.1 
*0 
V  8*0 


777 

84*6 

10 

1.1 

312 

84*3 

3 

•  0 

465 

84*9 

7 

79 

79*8 

18 

18*2 

33 

91*7' 

3 

8*3 

*46 

73*0 

15 

23.  a 

28 

84*8 

3 

9.1 

8 

100*0 

0 

♦0 

20 


.6 

49  j 

4*3 

Ii051 

91*9, 

♦o. 

13 

2*8 

436 

95*0 

1*0 

36 

5.3 

615 

89.8 

1*3 

.  8 

5.1 

,  121 

7,7*6 

1*9 

2 

-  3*8 

86*8 

1*0 

'6 

5.8 

75 

72*8 

.0 

2 

p5*6 

:33 

91*7 

.0 

0 

.0 

>      v  6 

100*0 

.0 

*  2 

6.7 

27 

90*0 

484  7*4 
227  8*6 
257  w6*6 


21 
11 
10 


4.5 
6.9 
3.3 


5»987  91*4 

2,3  81  90*2- 

3,606  92.2 

393  84;9 

136  85*5 

'257  84*5 


10  .  5*9 
3  6*5 
7  5*7 


54 

29  , 
2  5t* 

5 
0 
5 

0 
0 
0 


6.9 
9.3 
5.3 

6*6 
.0 
9.1 

K0 

.0 
.0 


122 
37 
85 


7  22, 
282 
440 

64 
19 

\*5 

20 
4 
16 


72*2 
80*4 
69*1 

'92*3 
90*4 
93.6 

84*2 
90*5 
81*8 

80.0 
30*0 
80.0 


27 
5 


7 

5 

5 
1 
4 


♦  3 

*      320  J23.0, 

1.062 

76*4  ( 

8 

♦  3' 

160  *  30*5~ 

*  409 

69*2 

2 

.3 

140  17*5 

%  VI 

653 

81*7 

6 

.0 

11  318*0 

v  50 

82*0 

.0 

.0 

6  24*0 

,  19 

76*0 

0 

.0 

5  13*9 

31 

86*1 

0 

.0 

1  11.1 

8 

88*9 

0 

♦  0 

0  .0 

2 

100*0 

0 

.0 

'    1  14*3 

6 

85*7 

0 

9.2 
9.5 
9.1 

20.0 
20*0 
20*0  1 


•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


.1 

.0 
.2 


271  16*3 
133  19*8 
13B  13*9 


'.V 


381  83*0 
538  79*9 
843  85*2 


918 
370 
548 

--99 
36 
63 

33 


156 
53 


22 

21*'» 

103 

1 

2*8' 

36 

0 

.0 

6 

1 

3.3 

30 

82 

1.3 

6*553 

33 

1.2 

2*641 

49 

l.'3 

3,912 

49 

lO.o 

463/ 

12 

7*5 

159/ 

37 

12*2 

304 

37 

21.4 

169 

l6 

13*0 

31 

25*2 

123 

76 
21 ' 

,55 

.  25 
5 
20 


(390 
591 
799 

61 
25 
36 

*  9 
2 
7 


0 

.0 

12  * 

2*8  ^ 

416 

96*3 

4 

♦  9 

«> 

432 

0 

*0 

5 

3.9 

-  123 

95*3 

I 

•8 

129 

0 

♦  0  ' 

7 

2.3 

293 

96*7 

3 

1.0 

403 

0 

.0 

0 

.0 

27 

93*1 

2 

6*9 

2Sr 

0 

.0 

0 

.0 

7 

77*8 

2 

22*2 

9 

0 

•  0 

0 

•  0 

20 

100*0 

0 

♦0 

20 

0 

.0 

0 

\t> 

1 

100*0 

0 

•  0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

1 

0 

♦0 

0 

-  *0 

:  o 

*0 

0 

•  0 

0 

11 

.7 

1,663 

2 

•  3 

673 

9 

•  9 

990 

2302364 
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TABLE  21*    TOTAL  DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CCNFERREO  BV  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  6V  RACE.  ETHNICITY  AND  SEX; 
"  STATE  AND  NATION    1978-1979  t\ 


AMERICAN  INDIAN  8 LACK  ASIAN  OR  • 

ALASKAN  NATIVE      NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLA,NOER      HISPANIC  MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


SOCIAL  SCIENCES  (22001 


MASTER'S 

0 

♦  0 

FEMALE 

0 

•  0 

MALE 

0 

.0 

7 

OX  TOR'S 

0 

0 

FEMALE 

0 

•0 

MALE 

0 

•  0 

0 

TEXAS 

BACHELOR'S 
*  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FbMA^E 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

i  UTAH 
,  BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

4 

1  OOC  TOR'S 
FEMALE 
MALE 

VERMONT 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MACE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

VIRGINIA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
'  MALE  ' 

MASTER'S 
"  FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 

'Male 

washington 
bachelor's 

FEMALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

WEST  VIRGINIA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

WISCONSIN 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


( 

16 
5 
11 

2 

1 

3 
1 
2 

< 
( 

10 

2 


Xi  NUMBER 


38  INSTITUTIONS! 

9*1 
13*5 
6*9 


61  INSTITUTIONS) 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


3 

1.9 

0 

•  »0 

17 

11*0 

1 

1.9 

0 

*0 

8 

15*4 

2 

2*0 

0 

*0 

9 

8*8 

0 

♦  0 

0 

♦  0  A 

0 

•  0 

.0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

.4 
.2 

•  4 

•  3 
.4 
.3 

3*2 
4*5 
2*8 

7 

•  9 

•  5 
1.1 

•  0 
,0 

«  *0 

•  0 

•  0 

•  0 


339 
185 
154 


7.5 
9.2 
6.2 


27  4*3 

13  5*0 

14  3*6 

5  5*3 

4  -  16*2 

1  1*4 

INSTITUTIONS) 


12 
2 
10 

1 

0 

1 

0 
0 
0 


1*1 

♦  5 
1*4 

1*3 

•  0 
1.7 

•0 
.0 
.0 


36 
14 

22 

16 
5 
11 

0 
0 
0 


,10 
5 
5 

2 
0 
2 


11  INSTITUTIONS) 
.3  ?  1.5 

•  0  2  *8 

.6  I  t.9 


•  0 

♦  0 
.0 


2  '4.3 
1  3.1 
1  7.1 


.8 
♦  7 

.9. 

2.6 
1.9 
3.0 

.0 
.0 
.0 


.9  ' 
1.2 
.7 

2.5 

•  0 
3.3 

.0 

•  0 


.2 

♦  0 

♦  3 

.0 

♦  0 
.0 


518 
193 
325 

34 
11 

23 

2 
0 

'  2> 


11*5 
9*6 
13*0 

5*4 

4*3 
6*2 

2*1 
•  0 
2.6 


909 
397 
512 

79f 

30 

49 

10 
5 
5 


20.2 
19.8 
20.5 

12.6 
11*6 
13*3 

10*6 
22*7 
6*9 


22 
11 
11 

1 
0 
1 

0 
0 
0 


2.0 
2*6 
1.6 

1.3 
.0 
1.7 

.0 
.0 
♦0 


54 

.20 
34 

4 
0 
4 

0 
0 
0 


4.8 
4.8 
4.8 

5.0 

•  0 
6.7 

•  0 
.0 
.0 


2 

•  3  . 

'  14 

2.3 

1 

.4 

3 

1.2 

1 

.3 

11 

3.1 

1 

2.2  , 

3. 

6.5 

0 

.0 

1 

3.1 

1 

7.1 

2 

14.3 

35  INSTITUTIONS) 


6 

.2 

336 

10.6 

11 

.3 

2  - 

.1 

180 

12.2 

4 

.3 

4 

^2 

•^156 

9.1 

7 

♦  4 

0 

.0 

26 

11.5 

4 

1.8 

0 

»0 

15 

15.6 

1 

1.0 

0 

.0 

11 

8.4 

3 

2.3 

0 

♦  0  ' 

1 

2.3  - 

0 

•  0 

0 

>0 

1 

11. 1 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

17 
10 
7 

1 
0 
1 

0 
0 
0 


.5 

♦  7 
.4 

♦  4 

,0 


370 
196 
174 

31 
16 
15 

1 
1 

0 


11.6 
13.3 
10.2 

13.7 
16.7 
11.5 

2.3 
11*1 
•  0 


NUMBER  ' 

X 

Mr  tuKCo 
PRJHOfc  K 

* 

114 

74*0 

23 

-  (> 

'14*9 

154 

40 

(o  *v 

a 

7*7 

52 

74 

72  *  5 

19 

18*6 

102 

28 

82*4  , 

6 

17*6 

34 

6 

L  0  0*  0 

i  o 

•  0 

6 

9  9 

78*6 

a, 

21*4 

28 

3,500 

77*7 

94 

2*1* 

4.503* 

1 1 5  82 

79*0 

9  4 

1.2 

2|  003 

If  91 8 

76*  7 

70 

2.8 

2  .500 

505 

80*5 

43 

6.9 

627 

214 

82*9 

14 

5.  4 

its 

9  Q  1 

78  *9 

29 

7  .9 

369 

77 

81*9 

7  . 

7.4 

94 

1 7 

77*3 

o 

•0 

22 

»  60 

83*3 

*  7- 

9.7 

72 

1,035 

92*1 

25 

3.1  - 

1.124 

335 

Q  9  "X 

1  9 
1  C 

2.  9 

'  417 

6  50 

S  i  .9 

9  * 

b  .3 

707 

64 

8C.0 

12 

15.0 

80 

1 6 

80*0 

a 

20 .0 

20 

48 

80*0 

Q 

13*3 

6C 

1 8 

f  5.U 

2  5*0 

24 

3 

iooio 

0 

.0 

'  3 

15 

71*4 

28*6 

21 

592 

96*7 

1.0 

'612 

247 

97*  6' 

3 

1.2 

253 

345 

96*  1 

♦  8 

359 

42 

91.3 

1 

2.2 

46 

30 

93*8 

3*1 

32 

*  12 

AC  7 

o 

♦  0 

|4 

2.798 

88.0 

13 

.4 

3.181 

1.274 

86*4 

5 

.3 

l.«»75 

1*524 

89.3 

8 

.5 

It  706 

191 

64*1 

5 

2.2 

227 

80 

83*3 

0 

*  *0 

96 

Ul 

84*7 

5 

3.8 

131 

40 

90*9 

3 

6.3 

44 

8 

«.  88*9 

0 

Jo 

9 

32 

91*4 

3 

8.6 

35 

'( 

21 
9 
12 

16 

l.i 

1*2 
1*1 

INST  ITUT IONS) 
74  4.0 
28 

46  4.^ 

79 
40 

39 

4.3 
5.2 
3.7 

16 
7 
9 

.9 
♦  9 
.8 

190 
84 
106 

10.3 
10.9 
9.9 

1.604 
676 
928 

87*2 
87*5 
87*0 

46 
13 

33 

2*5 
1.7 
3*1 

1.840 
773 
If  067 

2 
1 
1 

♦9 
1.5 
♦  7 

6' 

J< 

2*8 
1.5 
3.4 

5 

c  2 
3 

2.3 
3.0 

2.0  " 

'  2 
0 
2 

.9 
.0 
1.4 

15 
.4 
11 

7.0 
6.0 
7.5 

178 

60' 

lid 

63*2 
69*6 
80*3 

21 
3 
18 

9*e> 

4*5 
12*2 

214 
67 
147 

•> 

0 
0 
0 

♦  0 

♦  0" 

♦  0 

3 
0 
3 

4.5 
•0 
6.4 

3 
0 
3 

4.5 
.0 
6.4 

0 
0 
0 

'♦0 
.0 
.0 

6 
0 
6 

9.1 
•  0 
12*8 

54 
18 

36 

81*8 
94*7 
76*6 

6 
1 
5 

9.1 
'  5*3 
10*6 

66 
19 
47 

17  INSTITUTIONS) 
*0  27  6*1 

*0  8 
.0  19 


4.7 
6.9 


2.2 

•  0 
3.2 

•  0 
.0 
.0 


♦  7 
.6 

♦  7 

.0 

♦c 

.0 

.0 
.0 
.0 


30  INSTITUTIONS) 


11 

.5 

63 

2.7 

14 

•  6 

4 

•  5 

24 

2.8 

9 

1.0 

7 

.5 

39 

2.7 

5 

.3 

1 

.3 

6 

1.9 

5 

1.6 

0 

•  0 

1 

1.0' 

2 

2.0 

1 

.5 

5 

2.4 

3 

1.4 

18 
3 
15 

4 

3 
1 


.3 
1.0 

1.3 
3.0' 
.5 


32 

7.2 

409 

91.7 

5 

1*1 

446 

9 

5.3 

160 

94*1 

1 

•  6 

170 

23 

8.3 

249 

90*2 

4 

1*4 

276 

1 

2.2 

39 

84*8 

6 

13*0 

46 

0 

.0 

14 

93*3 

1 

6.7 

15 

1 

3.2 

25 

80*6 

5 

16*1 

31 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

•0 

4 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

106 
40 
66 

16 
6 
10 


4*6 
4.6 
4.5 

5.1 
5.9 
4.7 


2.173  93.7 

819  94*7 

1,354  93*1 

261  83*7 

80  79*2 

181  85*8 


.  40 
6 
34 

35 
15 
20 


i  1.7 
.7 
2*3 

11*2 
14.9 
9*5 


2.319 
865 
1,454 

312 
101 
211 


2305 


2365 
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AMERICAN' INDIAN 
f    ALASKAN  NATIVE 
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SOCIAL*  St  I ENCES  U200) 
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t  MALE 

MASTER'S 
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J* 
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BACHELOR' S 
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MALE 
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c 
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.  FEMALE 
MALE 


30 
.9 
•0 
i.2 

i  I 
•0 
.0 
.0 


NUMBER 


INSTITUTIONS) 
1  .9 
1  4.5 

0  *o 

INSTITUTIONS) 

1  1*2 

0  *o 

1  2*0 
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HISPANIC 
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2  1*9 
1  4*5. 
1  1*2 


♦  0' 

♦  0 

♦  o. 


0  , 

•  0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

C 

♦0 

0 

*o 

1.310 

INSTITUTIONS) 

497 

.5 

9i038 

9*4 

ll602 

1*5 

224 

.5 

4,772 

10*5 

731 

1*6 

273 

.4 

4,266 

6*8 

871 

1*4 

45 

.3 

748 

5.8 

«4 

1.8 

17 

.4 

333 

i7.3 

70 

1.5 

26 

•  3 

415 

5.0 

164 

2*0 

17 

.5 

132 

3*9 

65 

1.9 

6 

.7 

41 

•4.7 

12 

1.4. 

11 

♦4 

91 

3.7 

53 

2*1 

2i917 
1,199 
1,718 

251 
79 
172 

39 
7 
32 


♦9 
♦  0 
1*2 


2.5 
3.1 
2*0 


*  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


5  4.7 

2  9*1 

3  3*5 


♦0 

•  0 

♦  0 


2*7 
2*6  ■ 
2*7 

1*9 
1*7 
2.1. 

1,2 
♦8- 
1.3 


3.7 
3.1 
4.1 

•  0 

•  0 
.0 


14i054  13.0 

6,926  15*3 

7.128  11.4 

li278  9*9 

499  11*0 

779  9*3 

253  7*5 

66  7.6 

187  7.5 


BACHELOR'S  s 

'0 

FEMALE 

0 

)|  MALE 

0 

MASTER'S 

0 

FEMALE 

0 

t 

MALE 

0 

PUERTO  RICO 

t 

> 

BACHELOR'S 

0 

FEMALE 

0 

MALE 

0 

MASTER'S 

0 

FEMALE  ' 

0 

MALE 

0 

VIRGIN  ISLANDS 

< . 

BACHELOR'S 

,  0 

FEMALE 

0 

»  \ 

MALE 

0 

12  INSTITUTIONS) 
.0  0*0' 
.0  0  .0 

.0  *0 


0 

*0 

18 

69*2 

0 

•0 

7. 

77*8 

0 

♦0  ■ 

11 

64*7 

0 

♦0 

2 

28*6 

0 

♦  0 

1 

50*0 

0  . 

•  0 

1 

20*0 

0 

.0 

18 

69.2  - 

0 

♦  0 

7 

77.8 

0 

♦  0 

*  11 

64.7 

0 

.0 

2 

28.6 

0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

1 

20.0 

•  0 

♦  0 
.0 


♦  0 

•  0 
-0  * 


■}     OUTLYING  /R5A$,, 
BACHELOR'S 
fc  -FEMALE 
v  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
•    ■  MALE 

OOCTOR'S 
r  FEMALE 
'     MALE  * 


1  INSTITUTIONS) 
.0  4  57.1' 

,0  3  100*0 

.0^  1  25.0 


.0 
•  0 


.0 
.0 

•  0 

;o 

♦  0 
.0 


*o 
♦0 
*o 


978 
541 
437 


99.1 
99.1 
99.  ^ 


978 
541 
437 


99.1 
99.1 
99.1 


25  100*0 
14  100*0 
11  100*0 


25  100*0 
14  100. C 
11  100.0 


4  57.1 
3  100.0 
1  25.0 


•  0 

•  0 
.0 

.0 

♦0 

•  0 


N3I 

4 

.4^ 

18 

1.8 

978 

95.9  ■ 

1,000 

98.0 

3 

.5 

7 

1.3 

541 

97.0 

551 

98.7 

1  k 

.2  ' 

11 

£.4 

437 

94.6 

449 

97.2 

0 

♦U 

2 

6.3 

.  2'5 

78.1 

27 

84.4 

0 

.0 

1 

6.3 

14 

.  87.5 

15 

93*8 

0 

•  0 

1 

6.3 

11. 

68.8 

12 

75.0 

fA 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

t  #0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

:  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

'  0 

•0 

0 

.0 

MAJOR  FIELO  AGGREGATE  2200  (     1.324  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S' 
FEMALE 

"male 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

O 

OOCTOR'S 
F  EH  ALE 
MALE 

THEOLOGY  12300) 

ALABAMA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

ARIZONA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


497 


9 1 042 


224 
273 

♦  5 

•  4 

4,775 
4,267 

10.4 
6.8 

45  ' 

17 

28 

.3 
.4 
.3 

748 

333 
415 

7.3 
5.0 

17 
6 

.  11 

.5 
.7 
•  4 

132 
41 
91 

3.9 
4.7 
3.7 

5  INSTITUTIONS) 


45  43.3 
8  42.1 
37  43.5 


1,620 
738 
S82 

236 
71 
165 

65 
12 
53 


1.5 
1.6 
1.4 

1.8 
1.6 

2.0 

1.9 
1.4 
2.1 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3,895  3.6 

1,740  3.8 

2.155  3.4 

276  2.1 

93  2.0 

183  2*2 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUM8ER 


39 
1 
32 


1.2 
.6 
1.3 


2  INSTITUTIONS) 

.0  0  .0 

.0  0  .0 

#0  0  .0 


1  2.1 

0  *o 

1  2.5 


0 

.0 

45 

43*3 

0 

.0 

8 

42*1 

0 

.0 

37 

43*5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.1 

2 

4.2 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

2.5 

2 

5.0 

92;  86.0 
19.  86.4 
73  \  85.9 


NON-RESIOEN? 
AL  I  EN 

NUMBER  X 


10  9.3 
1  >.5 
9    10*.  6 


\95.1 
,93.8 
95.9 

\ 

71.4 
100*0 
63*6 

4 

92,210  85*4 
37,918  84*6 
54,292  8617 


77 
30 
47 

10 
3 
7 


1*2 
3*1 
.0 

28.6 
•  0 
36.4 


1,736  1.6 
535  1.2 
,1.201  1.9 


10,113 
*3,671 
6,442 

2,678 
751 
1,927 


78  J  5 
80*ti 
77*2 

1 

79.7 
8  6.5, 
77.3 


1,496 
374 
1,122 

429 
51 
'  378 


11.6 
8.2 
13.4 

12.tf. 

5*9 
15*2 


TOTAL 


107 
22 

8J> 


32 
49 

14 
3 
11 


IO81OOO 
45 1 379 
62,621 

12,887 
4,544 
8  1 343 

3,360 
868 
2,494 


8 

30.8 

0 

.0 

26 

2 

22.2  , 

0 

•  0 

9 

6 

35.3 

0 

.0 

17 

< 

5 

71.4 

0 

•  0 

7 

1 

50.0 

0 

•  0 

N  2 

4 

80.0 

0 

•0 

5 

Q 

♦9 

0 

•  0 

987 

5 

♦  9 

0 

54o 

4 

♦  9 

0 

-  .0 

441 

0 

.0 

0 

♦  0 

25 

0 

.0 

i  0 

•  0 

14 

0 

.0 

1  0 

1 

.0 

11 

0 

.0 

;  3 

42.9 

v  7 

0 

.0 

1  0 

•  0 

3 

0 

.0 

3 

75.0 

4 

17 

1.7 

3 

.3 

1,020 

7 

1.3 

1  0 

.0 

558 

10 

2.2 

3 

•  6 

462 

V 

5 

15.6 

0 

.0  . 

32 

1 

6.3 

0 

.0 

* 

25.0 

0 

♦0 

,16 

0 

.0 

i 

0 

♦  0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

"  .0 

0 

.0 

0 

15.054 

13. B 

92,227 

7,477^ 

16.3 

37,925 

7,577 

12.0 

54,302 

lt305 

10.1 

10*118 

514 

11.3 

3,672 

791 

9.5 

6.446 

253 

7.5 

2,678 

66 

7.6 

751 

187 

7.5 

1.927 

84.6 
82.6 
86.1' 

78.3 
80*5 
77..1 


1,739.  1*6 
535  1  1.2 
1,204  \  1.9 


1,496  111.6 
374   \  8.2 
1.122  13.4 


109.020 
45,937 
64.083 

12.919 
4.560 
8.359 


58 
11 
47 

2 
0 
2 


79.7 

429 

12.8 

3 

,360 

86.5 

51 

LS.9 

868 

77.3 

378 

115.2 

2 

,492 

55*8 

1 

li  0 

104 

57.9 

0 

.0 

19 

55*3 

1 

1)2 

85 

100.0 
.0 
100*0 


46  95*8 
8  100*0 
38  95/0 


48 
0 
40 


iERJC 


2306 


238^ 


p 


TABLfc  21.    TOTAL  OECREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  hi  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE* 

STATE  ANO  NATION-  1978-1979 


ETHNICITY  AND  SEXl 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  I 


*     BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 

5 

NUMBER  X 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


-  .1 


WHITE- 
NON-HISPANIC 


NUMBERS 


NON-RESI 0  ENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 


THEOLOGY  ,(23001 

ARKANSAS 

BACHELOR'S 
.  FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

CALIFORNIA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE* 
MALE  „ 

OOCTOR'S 
F  EMAL  E 
:  MALE 

COLORADO 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
.FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
v  FEMALE 
SALE 

CONNECTICUT 

MAS7ER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


4  INSTITUTIONS) 


0 

•0 

I 

5*6 

0 

•  0 

o  . 

.0 

0 

/d 

1 

5*6 

0 

.Q. 

I 

2*8 

0'- 

•  0 

0 

'  *o 

0 

.0 

1 

3.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

OISTRICT  OF  COLUMBIA  ( 

BACHELOR'S  *  0 

FEMALE     -  0 

M4LE  0 


-  MASTER'S 
FEMALE,. 
MALE 

OOCTOR'S  ■ 
FEMALE 
MALE 

FLCRIOA 

BACHELOR'S 
F  EMAL  E 
MALE 

MASTER'S 
*  FEMALE 
MALE 

„  OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

GEORGIA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE, 
MALfc 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

IOAHO  V 
BACHELOR'S 
F6MALE 
MALE 


34  institutions; 


7 
•0 

.0"' 

♦  0 

♦  0 
♦0 

•  0 

.0 

;o 
•o 

4 

.0 
.0 

^0 

♦0 

•  0  , 
.0 


INSTI7U7I0riS) 


.0 
•0 

•  0 

♦  0 

♦  0 

♦9 

.0 

•o 

•  o 


INSTITUTIONS! 

2  3.2 
1  2*6 
1  4*0 

1  16*7 
0  *0 
*  1  20*0 

INSTITUTIONS  )> 


•  0 

♦  0 
.0 

5.0 
8.6 
3.5 

7.7 
•0 
9.5 


13  INSTITUTIONS) 
.0  9  3*5 

*0  2 
.0  7 


5.4 
3.2 


2.9 
♦0 

3.^0 

1.6 
♦  0 
1.6 


8  INSTITUTIONS) 


1  INSTITUTIONS) 

•  0  0*0 

*0  0  *0 

•0  0  *0 


♦  0 
*0 
♦0 

♦  0 
*0 
*0 

.0 

♦  0 
.0 


•  0 
.0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 


.0 
.0 
♦0 

.3 

.0 
♦  0 


.0. 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

*.o 

•  0 

•  0 


*0 

♦  0 
*0 

*0 

♦  0 
*0 

♦  5 
*0 
.6 


0 

*0 

1 

5.6 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

5.6 

0 

♦  0 

1 

2.8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3:0 

0 

♦0 

0 

.0. 

0 

/■«• 

0 

•  0 

0 

♦0 

i  0» 

.0 

0 

♦0 

19 

340 

5 

.8 

21 

0 

•  0 

5 

3.3 

2 

1.3 

5  j 

0 

v.o 

.  14 

2.8 

3 

•  6 

16 

1 

•  2 

10 

2.3 

7 

1*6 

7 

1 

.9 

4 

3*4 

"  3 

2.6 

2 

*  .0 

6 

«t 

1.3 

5 

0 

♦0 

2 

I A 

5 

2.7 

3 

*o 

♦  Q 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

♦0 

2 

l.I 

5 

2.8 

2 

0 

.0 

.0 

•  0 

1 

•  8 

I 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

0 

♦  3 

0 

*0 

1 

1.1 

1 

0 

•  0 

2 

13.3 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

I 

20*0 

0 

.0. 

0 

0 

•  0 

1 

10*0 

0 

♦  0 

0 

0 

•0 

3 

14*3 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

3 

15*8 

0 

.0 

0 

1  3.8 
1  50G.O 
0  *0 


3*3 
3*3 
3*2 

1*6 
1*7 
1*6 

1*1 
♦0 
1*1 


2*3 
♦  0 
3^1 


.0 
♦  0. 
.0 

.0 
.0 
♦0 


7*1 
10*0 

•  0 

.0 

♦  0 
*0 

.0 
*0 
.0 


2.7 
.0 
3.2 

4.8 
.0 
5.0 

1.1 

.0 
1.2 


•0 
1.1 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


45 
12 

33 


7.0 
8.0 
6.7 


25  5.8 
10  8*5 
15  4*8 


4.8 
.0 
5.1 


2.3 
.0 
3*1 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


3.2 
2*6 
4.0 

16*7 

•  0. 
20*0 


7*1 
10*0 
.0' 


6  5*0 
3  8*6 
3  3*5 


16 
2 
14 


7.7 
.0 
9.5 


6.3 
5.4 
6.4 

7.6 
.0 
8.0 

3.3 
.0 
3.5 


1.6 
.0 
2.3 

13*3 
20*0 
10*0 

14*3 
♦  0 
15*8 


3*8 
50*0* 
*0 


17    94*4  ' 

0 

♦  0 

18  * 

0  *0 

0 

•0 

0 

17  94*4 

0 

•  0 

18 

34  94*4 

1 

2  .8 

,36 

3  100*0 

0 

.0 

-3 

31  93*9 

1 

3.0 

33 

1  100.0 

0 

.0' 

1 

0  *0 

0 

•0 

0 

1 ,100.0 

0 

•  0 

1 

584  90*7 

2  .3 

644 

136  90*7 

2 

1.3 

150t 

448  90*7 

13 

2-6 

494* 

376  87.6 

28 

6*5 

,  429 

102.  87*2 

5 

4.3 

274  87*8 

23 

7.4 

312         .  ' 

175  93*6 

1  3 

1*6 

1B7 

9  100*0 

0 

♦0  '* 

9. 

166  93*3 

3 

1.7 

178 

42  95.5 

1 

2  .3 

44  \ 

11  91*7 

;  1 

8.3 

U 

31  96.9 

0 

•  0 

32            *  ' 

53  98*1 

1 

1.9 

=54  ; 

15  100.0 

0 

•  0 

15 

38  97*4 

1 

2.6  > 

39 

13  100*0 

'  0 

.0 

13 

1  100*0 

0 

.0 

„  1 

12  100*0 

0 

■  .0 

12 

55    87  ♦J* 

u 

6 

9.5  1 

63 

36  ^94*7 

1 

2.6  < 

38 

19  76*0 

5 

20.0 

25 

5    A3*  3 

0 

♦0 

6 

1  100*0 

0 

.0 

1 

4  80*0 

0 

.0 

5  • 

13  92.9 

0  ' 

♦  0 

9  90*0 

0 

.0 

10 

4  100*0 

0 

-.0 

4 

IIh  94*2 

1 

.8 

121 

31    88*6  < 

1 

2.9 

35  * 

83  96*5<, 

0 

♦0 

86 

23  88*5 

1  . 

3.8 

26 

5  100*0 

0V 

.0 

'«*  5 

18  85.7 

1 

4.8 

21 

235  91.8 

5 

2.0    " " 

'256  ■ 

33  89.2 

2 

5*4 

37 

202  92.2' 

3 

1.4 

219     •  . 

95  90.5 

2 

1*9 

105 

5  100*0 

0 

•  0 

5 

90    90*0  ' 

2 

2.0 

*  100 

175  96*2 

1 

.5 

182 

11  100*0 

0 

•  0 

11 

164  95.9 

'  1 

•  6 

122  98.4 

0 

•  0 

124 

36  100*0 

0 

•  0 

36 

86  97*7 

0 

•  0 

88 

8  53.3 

£ 

33*3 

15 

2  40*0 

2 

40*0 

«*  5 

6  60.0 

3 

30*0 

10, 

18  85*7* 

0 

•0 

21 

2  100*0 

0 

.0 

2 

16  84*2 

0 

•0 

19 

25  96.2 

0* 

•  J 

26 

1  50*0 

0 

•0 

2 

24  100*0 

0 

•  0 

24 

2307 


2367 


TABLE  21      TOTM.  DECREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  ANO  SEXl 
-     ;    *     -  •  »  STATE  AMO  NATION  197S-U79 


AMERICAN  INOUN  SLACK  ASIAN  OR*^  uie.4Utr 

ALASKAN  NATIVE      NON-HISPANIC  PACIFIC  tSLANOER  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


•  WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESlOfcNT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 


THEOLOGY  12300) 

ILLINOIS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE  „ 

MASTER'S 
FEMALE  . 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE  ■ 
MALE 

INDIANA 

BACHELORS 
FEMALE 
MALE 

'      MASTER* S 
FEMALE 
MALE 

DOCIOR'S 
FEMALE 
4  MALC 

IOWA  vx 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S' 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE  ' 
MALE 

KANSAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE  * 

KENTUCKY 

BACHELOR'S' 
FEMALE 
'  MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR1  S' 
FBI  ALE 
MALE 

\  LOUISIANA 

BACHELOR'S 
'  FEMALE 
MALE 

J  MASTER'S^ 
,  «.  FEMALE 

MALE 

MAINE 

BACHELOR' S 
1  FEMALE 
MALE 

MARYLAND 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASSACHUSETTS 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 


25  INSTITUTIONS)- 


0 

•0 

5 

2*0 

1 

0;, 

.0 

2 

2.1 

1 

0 

•  0 

3 

1.9 

0 

0 

.0 

6 

2.2  , 

3 

0 

•  0 

4 

3.5 

0 

0 

•0 

2 

1.3 

 j_ 

0 

.0 

.  5 

3.3 

\ 

0 

.0 

0 

.0 

C 

0 

•  0 

5 

3.4 

1 

17  INSTITUTIONS) 


0 

•  0  ' 

2 

l.B 

G 

•  0 

0 

.0 

0 

•a 

2 

2.4 

0 

•0 

1 

1.7 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3*4, 

0 

•  0 

0  j 

•  0 

0 

•0 

0  * 
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HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE  NON-rESlDENT 
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♦0 

1  • 

1.0 

4 

4.0 

0 

.0 

2 

>  1.7 

0 

.0 

0 

v.O 

0 

♦  0 

2 

2*7 

0 

♦0 

1 

4.2 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

4.3 

10  INSTITUTIONS) 

♦0 

3 

1.9 

0 

•  0 

1' 

2.8 

,*  0 

•  0 

2 

1.6 

0 

♦  o  . 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦0  

0 

.0 

10  INSTITUTIONS) 


1 

.6 

2  1*2 

ot 

♦  0 

0  .0 

.8 

2  1.6 

0 

.0 

1  1.6 

0 

.0. 

.  0  .0 

0 

1  1*9 

0 

♦0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

27 

INST ITUTIONS) 

0 

•  0 

4  i.4 

0 

•  0 

0  .0 

0 

♦  0 

4  2.1 

0 

•0 

2  UO 

0 

♦0 

1  1.6 

0 

•  0 

1  .8 

0 

•  0 

4*  6.9 

0 

•0 

0  .0 

0 

♦0 

4  6.9 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


4 
3 
1 

2 

tf>l 
1 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
.0 


.7 
.0 
1.0 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

,  .0" 
.0 


3.1 

2.8 
3.2 

•  0 
.0 

•  0 


2.3. 
6.3 


3.2 
.10.0 
1.9 


.0 
.0' 

.'o  , 


?  *7 

'1  1.0 
1  .5 

I  .S 

q  .0 


1 

INSTITUTIONS) 

0 

♦0 

0 

•  0 

c  0 

.0 

0 

>.o 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

6 

INSTITUTIONS) 

0 

•  0 

2 

1.6 

0 

.0 

0 

•  0 

I 

2.2 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

1.2 

%  0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦0 

•0 

o' 

•  0 

0 

.0 

w 

•  0 

0 

'  it 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

0 

.0 

{ 

3 

INST  ITUTIONS) 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

o- 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•0 

1 

7.1 

0 

.0 

0 

•  0 

/  0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•0 

1 

10.0 

0 

♦  0 

J 

j 

> 

* 

0 
D 
0 

0» 
0 
0 

0 
0 
0 


1 

0 

1 

Q 

0 
0 

0 
0 
0 


6 

4* 

2 

0 
0 
k  0 

0 
0 
0 


♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


♦  7- 

♦  0  » 
1.0 


♦  Q 

♦  0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 


2.8 


♦  0 
♦0 

♦  0 


•  0 
.0 
♦0 

.0 
.0 
-0 

.0 
.0 
.0 


2.0 
3.6 
1.1 

.0 
.0 
♦  0 

.0 
.0- 

♦c 


2.3 
.0 
3.6 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


1  1.4 

0  .0 

1  1.9 


70*  9S.9 
19  100*0 
SI  94*4 


2.7 
•  0 
3.7 


12 
5 
7 

3 
1 

2 

4 
0 
4 


S4  s 


2310 


2370 


5.6 
8.3 
4.8 

146  91*3 
33  91*7 
113  91*1 

0 

s 

3.1 

A 

160 
36 
124 

.  0 
.0 
.0 

9  100*  0 
1  100*0 
8  100*0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 
.0 

9 
1 
b 

4.1 
6*3 
3.2 

162  94*2 
45  93*8 
117  94*4 

3 

-  5 

1  .7 
.0 
2.4 

172 
48 
124 

4*8 
10*0 
3*8 

S8    93*  S 
9  90*0 
4?    94 • 2 

1 

0 

1 

l.o 
♦  0 
1.9 

62  < 

10 

S2 

.0 
.0 

..o 

10  100*0 

o  *o 

10  100*0 

0 

0  ' 

.0 
.0 
.0 

.  10 
0 
10 

4.  1 
4.8 
3.7 

282  95*6 
100  9S*2 
182  95*8 

1 

0 

1 

.3 
.0 

*s 

2«S 
105 
190 

1.6 
1.6 
l.S 

181  94*8 
60  98*4 
121  93.1 

7 
0 

'  7 

a  .7 

.0 
S.4 

191 

61 

130 

6.9 
.0. 
6.9 

.0 

.0  * 
.0 

"  54  93*1 
0  .0 
54  93.1 

7  100.0 
2  100.0 
S  100.0 

*0 

/- 

ft 

r  o 

0 
0 

.0 
•0 

.a 

& 

.u  \ 

SB 
0 
5b 

7 

2 
5 

3.9 
2.2 
4.8 

116  90.6 
43  95*6 
73  88.0 

7 
1 

6 

5.5 
2*'2 
7.2 

126 
45 
83 

.0 
♦  0 
.0 

14  100*0 
6  100*0 
8  100*0 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

•  0 

14 
6 
b 

.0 
.0 
♦  0 

1  100*0 

0  .0 

1  100.0 

0 
0 
0 

•  0 

•  0 
•0 

1 
0 
1 

♦  0 
.0 
.0 

3  100.0 

1  100.0 

2  100.0 

0 
0 
0 

•  0 
•0 

•  0 

3 
1 

2 

7.1 

♦  0 
10. 0 

11  78.6 
4  100.0 
7  ^7U.O 

*  2 
0 
2 

J* 

14.J- 
•  0 
20.0 

14 
4 

10 

\ 


1 

'  .7 

150 

99*3. 

0 

.0 

151 

0 

•  0 

S8 

100*0 

0 

•  0 

S8 

1 

1.  1 

92 

98.9 

0 

•  0 

9J 

3 

8*3 

33 

91.7 

0 

.0  - 

36 

3 

16.7 

15 

C3.3 

0 

.0 

18  ' 

0 

*0 

16 

100.0 

0 

•  .0 

lb 

4.S 

21 

9S.5 

0 

.0 

22 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

.0 

1 

1 

4  > 

20 

9S.2 

0 

•°, 

21 

4.9 

A  136 

95.1 

0 

•  0 

143 

.0 

i  43 

100.0 

0 

.0 

43 

7.b 

93 

93.0 

0 

.0  ' 

> 

100 

1.7 

112 

9S.7 

3 

2*6 

117 

.0 

43 

100*0 

0 

.0 

43 

2.7 

/  69 

93.2 

3 

4.1 

74 

4.2  / 

/ 

23 

9S.8 

0 

•0 

24 

t  . 

.0  / 

1 

100.0 

0 

♦  0  - 

1 

4.3' ' 

22 

9S*7 

0 

.0 

23 

TABLE  21.  * TOTAL  DEGREES  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE,  ETHNICITY  ANO  SEXl 

STATE  ANO  NATION  1978-I97t 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


BLACK  ASIAN  DR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


THEOLOGY  C2300I 

S0UTH>DAX0TA 
/  OOCTOR'S 
'  FEMALE 
NALE 

TENNESSEE 

BACHELOR*  S 
FENILE 
HALE 

MASTER'S 
FEMALE  * 
NALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


3  INSTITUTIONS} 
•0  0  .0 

•  0  0  .0 

♦  0  0  .0 

19  WSTITUTlONSl 


NUMBER 


WASHINGTON 

BACHELOR'S- 
FEMALE 

»;ale 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

WEST  VIRGINIA 
BACHELOR' Ss 
FEMALE 
MALE 


7  INSTITUTIONS) 

•6  0  .0 

•0  0     •  .0 

[.0  0  .0 


•  0 
•0 

•  0 


•  0 

•  0 
•0 


2  INSTITUTIONS) 
•0  K  0  .0 

•  0  0  .0 

•  0  0  .0 


•  0 

•  0 
.0 


0 

•  0 

20  4*3 

0 

•  0 

0 

•0 

4 

4*5 

0 

.0 

0 

•0 

16 

4.2 

0 

•  0 

2 

2*6 

1 

2.3 

0 

♦  0 

1 

2,9 

*  0 

•  0 

0 

.0 

1 

2*3 

1 

2*3 

0 

•  a 

0 

•0 

2 

6*1 

♦  0 

.0 

0~ 

•0 

0 

-  .a 

0 

♦  0 

0 

*  2 

6.1 

0 

•  0 

TEXAS 

t  , 

26 

INSTITUTIONS) 

•  2 

BACHELOR'S 

2 

•4 

12 

2.7 

1 

FEMALE 

1 

1.4 

i'  0 

1 

1*4 

MALE 

1 

•  3 

12 

3.2 

0 

•  0 

MASTER'S 

0 

•  0 

4 

1*4. 

1 

•3 

FEMALE 

•0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

MALE 

0 

•  0 

4 

>.6 

1 

t4i 

DOCTOR'  S 

0 

•0 

1 

2.3 

0 

♦  0 

FEMALE 

o 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

MALE 

o  . 

.0 

1  ' 

2*3 

0 

.0 

VERMONT 

t 

1 

INST  ITUTIDNS) 

BACHELOR'S 

0 

•0 

1 

9*1 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

.0 

1* 

16*7 

0 

♦  0 

MALE 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

VIRGINIA  \ 

t 

6 

INSTIIUT IONS) 

BACHELOR'S 

0 

•0 

1 

♦  7 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE 

0 

1 

•9 

0 

.0 

MASTER'S 

0 

•0 

*  0 

♦  0 

2 

3*0 

FEMALE 

0 

•0 

0 

1 

2.8 

MALE  • 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

3.3 

DOCTOR'S 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

MALE 

0 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

•  6 
1.7 

♦  0 

♦  0 

•  0 
•0 


HISPANIC 


TDTAL 
MINORITY 


KHITE 
NON-HISPANIC 


A 


NON-RESIOEHT 
ALIEN 


NUMBER' 

X 

* 

NUMBER 

NUMBER 

0 

•0 

0 

♦0 

1 

100.0  ^ 

0 

•  0 

} 

0 

.c 

0 

•  0 

0 

•  0  * 

0 

•  0 

"0 

o 

♦0 

*  0 

•  0 

I 

100*0 

0 

•  0 

1 

#g 

24 

5*  1 

438 

93*6 

6 

1*3 

468 

0 

.0 

<*4 

4.5 

62 

93.2 

2 

2*3 

86 

1*1 

20 

5*  3 

356 

93*7 

4 

1*1 

380 

0 

.0 

3 

3.8 

73 

93*6 

2 

2*6 

78 

0 

♦  0- 

1 

2.9 

31 

91*2 

2 

5*9 

34 

A 

*  0 

♦0 

2 

4  .5 

42 

95*5 

0 

•  0 

-44 

0  * 

•0 

2 

6.1 

30 

*90.9 

1 

3*0 

*  33 

-  0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

A 

V 

♦  0 

2 

6*1 

30 

< 

90*9 

1 

3*0 

13 

2  6 

6*2 

412 

91  .6 

10 

2*2 

450 

3 

4.1 

6.6 

66 

90*4 

2 

2*7 

73 

10 

9  7 

0 

23 

6«X" 

346 

91*8 

8 

2*1" 

377 

2*4 

12 

4.1 

265 

13 

4.5 

290 

J 

6*  3 

3 

0*  5) 

.  33 

91*7 

0 

•0 

36 

4^ 

1.6 

9 

3.5 

>t 

232 

'  91.3* 

13 

5*1  « 

254 

0 

•  0 

1 

2*  3 

37 

64*1 

6 

13  *6 

44 

•  0 

0 

•  0 

1 

100*0 

'o 

iO 

.  1 

0 

.0 

1" 

2.3 

> 

36 

83*7 

6* 

14*0 

43 

0 

.p 

1 

9*1 

*  10 

90*9 

0 

11 

0 

•  0 

4  1 

16*7 

5 

83*3 

0 

•  0 

6 

0 

♦0 

o 

•  0 

5 

100*0 

0 

»  «o  * 

5 

•  7 

2 

1*5 

135 

96*  5 

0 

•  0 

137 

0 

•  0 

0 

*  .0 

20 

}00*0 

0 

*0 

20 

1 

♦  9 

2 

1  ♦  7 

115 

98*3 

,0 

•0 

117 

1 

1*5 

3 

4*5 

52 

76*8 

1  11 

16*7 

66 

0 

•  0 

1 

2*6 

33 

91*7 

2 

5*6 

36 

1 

3*3 

2 

6.7 

19 

63*3 

9 

30*0 

30 

0 

•  0 

0 

♦  0 

56 

100*0 

0 

•  0 

56 

0 

x.O 

0 

♦  0 

6 

100*0 

0 

*0 

6 

0 

•0 

0 

•  0 

50 

100*0 

0 

*0 

50 

1 

•  6 

3 

1*9 

149 

94*3 

6 

3*8 

158 

0 

•0 

1 

l.T 

55 

94*8 

2 

3*4 

■  58 

1 

1.0 

2 

2*0 

94 

94*0 

4 

-4.0 

100 

TOTAL    *  / 


4*4 
5*6 
•  0 


0 

•  0 

'  o, 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0'. 

4>; 


4.4 
5.6 
•  0 


.0 

r  -o 

.0 


40 
33 
7 


88.9 
91.7 
77.8 


35  100.0 
14  100.0 
21  100.0 


6.7 
2.8 
22.2 


.0. 
•  0 
.0 


45 
36 
9 


35 
14 

21/ 


wisconsin 
bachelor'  s 
Female 

MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE' 

THE  STATES  AND  O.C. 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


INSTITUTIONS) 


1.5 
•  0 
1.6 


•  0 
•0 

•  0 


1.5 
11.1 
•0 


3.0 
11.1 
1.8 


0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

•  0 

U 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

-  .0 

0 

.0 

438 

INSTITUTIONS) 

1.2 

274 

11 

•2 

156 

2.6 

36 

•  6 

71 

4.6 

3 

•2 

30 

2.0 

16 

1.2 

19 

1.3 

70 

4.6 

6 

•  2 

126 

2.9 

16 

•  4 

52 

1.2 

204 

4.7 

4 

•  1 

72 

2.1 

25 

.7 

41 

1.2 

142 

»>.2 

2 

•  2 

23 

2.1 

7 

.6 

14 

1.3 

46 

4,2 

2 

•  1 

49 

2.1 

16 

.6 

27 

1.2 

96 

4.2 

1 

•  1 

32 

2.7 

15 

1.3 

7 

.6 

55 

4.7 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

•  1 

32 

2.6 

15 

1.3 

7 

.6 

55 

4.9 

64 
8 
56 


97.0 
88.9 
96.2 


12  92.3 

3  100.0 

9  90.0 

5,511  93.4 

1,414  93.6 

4*097  93.4 

3*057  90.0 

1,025  92.9 

2*032  88.5 

1*086  92.1 

54  98. 2 

1*034  91.6 


1/  7.7 

?'     *°  n! 

i     10.0     •  > 


199  5.V 
32  2.9 
167  7.3 


38 
1 
37 


66 
9 
57 

13 
3 
.10 


113  1.9  5,898 
27  1.8  1,511 
86      2*0  4«387 


3*398 
1, 103 
2,295 


3*2  1*161 
1.8  /55 
3*3  1*120 


RUtRTD  RICO 
BACHELOR'S 
FEMALE 
*      -  MALE 


INSTITUTIONS) 
0  .0 
0  *0 
0  *0 


.0 
•  0 
.0 


27  £00.0 
3  100.0 
24  100.0 


27  100*0 
3  100*0 
24  100*0 


.0 
•0 
•  0 


•  0 
.0 

•  0 


27 
3 
24 


OUTLYING  AREAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


1  INSTITUTIONS) 
.0  0 
*0  0 
*0  0 


.0 
.0 


27  100. 0 
3  100.0 
24  100.0 


2311 


27  100.0 
3  100*0 
24  100*0 


2371 


•  0 
.0 

•  0 


0/ 

0 

0 


•  0 

•  0 
•0 


27 
3 
24 


^A^\kVL%  ZU    TOTAL  DEGREES  F«  MAJOR  FlELO  ^^^^"itlKtTt  ^""^  " 


RACE.  ETHNICITY  A  NO  SEXS 


fiMr: 


AMERICAN  INDIAN  HACK  *SlAN  OR 

ALASKAN  NATIVE   -NON-HISPANIC  PjClflC  ISLANOER  HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE  , 
NONtHISPANIC 


* NON-RE5I0ENT 

v      ALIEN  , TOTAL 


RASTER'S . 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


NUN  IE  R 

0 
0 
0 

* 

0 
0 
0 


.6 

•  0 
•0 

.0 
.0 
.0 


NUMBER 

0 
0 
0 

x  0 
0 

<  0 


.0 
.0 
*0 

.0 
•  0 
•0 


MAJOR  FiaO  AGGREGATE  2300  C        439  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
✓  MALE 


II 
3 
8 

4 

2 
2 

1 
0 
1 


•  2 

•  2 
•2 

•X 

•  2 
.1 

•  1 

•  0 

•  1 


156 

30, 
126 


2.6 

2.0 
2.9 


72  2.1 
23  2*1 
49  2*1 


32- 
0 
32 


2.7 
2.8 


NUMBER 

% 

NUMBER 

• 

* 

NUMBER 

•  w 

0 

.0  » 

0 

.0 

.0 

0 

♦0* 

0 

.0 

«  o 

•  0 

0 

.0 

u 

.0 

o 

•  0  o 

*f  . 

0 

•  0 

0 

•  0  • 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0' 

o 

•  0 

0 

•  0 

*  ft 

> 

♦  0 

o 

.  0 

36 

•  6 

98 

1.7 

301 

5.1 

18 

1.2 

22 

1.5 

73 

4.6 

18 

.4 

76  % 

1.7 

.  *28 

5.2 

25 

.7 

41 

1.2 

142 

e  4.2 

7 

•  6 

14 

1.3 

46 

4.2 

\* 

•  8 

27 

1.2 

o  96 

4.2 

15 

^3 

7 

.6 

55 

<4.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

15 

1.3 

7 

•6 

55 

4.9 

NUMBER 

0 
0 

0.- 

0 
0 
0 


INTERDISCIPLINARY  STUDIES  (4900) 

ALABAMA  I  '       13  INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 
FEMALE 
v  MALE 

(MASTER'S 
.  FEMALE 
*        MAI  € 


0 

•0  % 

29 

26.4 

0 

•  0 

13 

27.7 

0 

•0 

.16 

25.4 

0 

•  0 

1 

o 

.0 

0 

.0 

0 

Jo  , 

I 

2.4 

Q 

ALASKA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
*  MALE 

ARIZONA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR' S 
FEMALE 
MALE 

ARKANSAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

CALIFORNIA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALF 
MALE 

COLORADO 

'BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'  S 
FEMALE 

NA5.E 

o 

DOCTOR'S 
FEMALE 
NAwE 

CONNECTICUT 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


(  2  INSTITUTIONS) 

1  6.7  1  6.7 

1  12.5  0  *  .0 

0  '    .0  1  U.3 


1 

25.0 

0  .0 

1 

50.0 

o'  .0 

0 

.0 

0  .0 

s 

3 

INSTITUTIONS) 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  s? 

0  .0 

0 

•0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  9 

0  .0 

0 

.0 

0    *  .0 

0 

.0 

.    c  .0 

0 

.0 

0  .0 

6 

INSTITUTIONS) 

0 

.0 

7  14.9 

0 

.0 

2  11.8 

0 

•  0 

*    5  16.7 

0 

V  * 
.0 

/>   0  -° 

0 

.0 

*    0.  .0 

0 

.0 

0'     *  .0 

0 

0, 

0 
0 
0 


.9 

0 

.0 

2.1 

.0 

•  0 

0 

.0 

1.4 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

2.4 

0 

.0 

t 

.0' 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

•  0 

0 

',0 

..o 

0 

.0 

•  0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 
.0 

.c 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 
.0 


.0 
.0 

•  0 

.0 
.0 

•  0 


67  INSTITUTIONS) 


46 

,6 

296 

4.9  - 

264 

4.7 

29 

.7 

225 

5.4 

200 

4.6 

19 

1.0 

-71 

3.7 

4.4 

7 

.4 

104 

6.2 

32 

1.9 

3 

.9 

33 

9.9 

6 

1.6 

4 

.3 

71 

5.3 

*  26 

1.9 

1 

•  2 

6 

1.3 

12 

2.6 

0 

.0 

4 

3.7 

3 

2.6 

1 

•  .3 

2 

•  6 

9 

2.5 

t 

'ie 

INSTITUTIONS) 

h 

0 

.  .0 

10 

2.4 

4 

.9 

0 

.0 

6 

2.6 

1 

•  4 

0 

•  0 

4 

2.1 

3 

1.6 

0 

0 

.0 

0  * 

.0 

0 

*0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

.  0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

t 

12 

INSTITUTIONS) 

1.4 

0 

•0 

7 

2.5 

4 

0 

.0 

2 

1.2 

3 

1.6 

.  0 

.0 

5 

4.2 

1 

•6 

9 

ERIC 


2-^13.3 


12.  5~ 
14.3 

x25.0 

5o;o 

.0 


2:7 

2.4 
3.0 

5.* 
.0 
14.3 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


2  2.7 
1  2.4 
1  3.0 

1  ,  5.6 

0  .0 

1  14.3 


.0 
.0 
.0 


.14.9 
11.8 
16.7 

.0 

•  0 

•  0 


419 

6.9 

1,047 

,17.3 

317 

7.7 

771 

1C.6 

102 

5.3 

'  276 

14.5 

21 

1.3* 

164 

9.8 

5 

1.5 

47 

14.0 

16 

1.2 

117 

6.8 

6 

1.7 

5.8 

2 

1.6 

"8.3 

6 

'  1.7 

16. 

5.1 

17 

4.0  . 

/  31 

7.3 

6 

3.4 

15 

6.4 

9 

4.6 

16 

8.5 

0 

\ 

.0 

0 

J> 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

3.2 

1 

3.2 

-1 

7.1 

1 

7.1 

0 

.0. 

1 

0 

•  0 

t  1 

.4*  ' 

12 

4.2 

.  0 

'  .0 

5 

3.0 

1 

.8 

7 

5.9 

12 

23 

5,511  93.0 

1,414  93.4 

43097  92.9 

3,057  90.0 

1,025  92.9 

2,032  88.5 

1,088  '  92.1 

-j     *  54  98*2 

1,034  91.8 


NUMBER 

0 
0 

0  , 

0 
0 
0 


113 

27 
86 

199 
32 
167 

38 
1 
37 


.0 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 


1.  V 
1.8 
1.9 

5.* 

2.  * 

7.jJ 

3.2 
1.8 
3.3 


30 

27.3 

/9 

71.0 

1 

.9 

14 

29.8 

W 

70.2 

0 

•  0 

16 

25.4 

*  46 

73.0 

1 

1.6 

2 

i 

2.6 

%  66 

93'.  0 

3 

4.2 

0 

.0 

29 

100.0 

0 

.0 

2 

4.8 

37 

88.1 

*  3 

7.1 

5,925 
1,514 
4*411 

3,398 
1,103 
2,295 

1,  181 

l,12o 


110 
47 

63 


71 
29 
42 


13 

86.7 

0 

.0 

15 

7 

87.5 

0 

•  0 

8 

6 

85.7 

0 

.0 

7 

0 

3 

75.0 

0 

•  0 

1 

50.0  * 

0 

•0 

2 

100.0 

0 

•  0 

2 

73 

97.3 

0 

«  .0 

75 

41 

97.6 

0 

•  0 

42 

32 

97.0 

0 

.0 

33 

17 

94.4 

0 

•  0 

18 

11 

100.0 

0 

.0 

U 

6 

65.7 

0 

.0 

7 

1 

100.0  * 

0 

.0  , 

l1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

100.0 

0 

.0 

1 

40 

85.1 

0 

"  .0 

47 

15 

88.2 

0 

.IT 

17 

25 

83.3 

0 

.0 

'30 

9 

90.0 

1 

10.0 

2 

100.0 

0 

•0 

7 

87.5 

1 

12.5 

1  8 

4, 

944 

81.7 

59 

1  .0 

6 

050 

3, 

339 

80.7 

30 

.7 

4 

140 

1, 

605 

84.0 

29 

1*4 

1 

910 

1, 

433 

85.9 

72 

4.3 

1 

,669 

277 

82.7 

11 

3.3 

335 

1 

156 

86.7 

61 

4.6 

1 

,334 

357 

76.9 

60 

17.2 

464 

90 

62.6 

10 

9.4 

109 

267 

75*2 

70 

19.7 

355 

391 

92.4 

1 

•  2 

423 

220 

93.6 

0 

.0 

235 

171 

91.0 

1 

.5 

183 

29 

93.5 

2 

6.5 

31 

11 

91.7 

1 

8.3 

U 

16 

94**  * 

1 

5.3 

19 

30 

96.8 

0' 

.0 

31 

13 

92.9 

0 

.0 

"  14 

17 

100.0 

0 

.0 

17 

269 

94.4 

4 

1.4 

285 

160 

95.8  <J 

2 

1.2 

167 

109 

.92.4 

2 

1.7 

118 

*  TABLE  21.    TOTAL  OEGREES* FOR.  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  ANO  SEXl 

STATE  ANO  NATION  197B-19T9 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER  X 
INTERDISCIPLINARY  STUDIES  C4900) 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  t 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


r  nmuFr*  nriiT 

t*U**dCt*  1  1I*U  1 

( 

12 

INSTITUTIONS) 

MASTER'S 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  FEMALE 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

'  MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

DOCTOR*  S 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

FEMALE 

0 

,  ♦<> 

0 

•0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

OEL AWARE 

( 

I 

INST  IT  UT  IONS  ) 

BACHELOR*  S 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

MALE  , 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

MASTER'S  . 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

MALE 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 

.0 

♦  0 


.0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 

♦  0 


OISTRICT  OF-COLUMBIA 
BACHELOR' S 
•  FEMALE 
MALE 

MASTER*  S 
V.  FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

FLORIQA 


6  INSTITUTIONS ) 


HAWAII 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

IOAHO 

BACHELOR*  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

ILLINOIS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

INDIANA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
'MALE 

MASTER* S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 


17  INSTITUTIONS) 


BACHELOR'S 

1 

•  1 

21 

3*1 

FEMALE 

1 

♦  4 

7 

2*6 

MALE 

0 

•  0 

14 

3*4 

MASTER'S 

0 

.  .0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•0 

0 

•  0 

MALE 

0 

.0 

0 

•  0 

DOCTOR' S 

0 

•  0 

0 

•0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

.0 

MALE 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

GEORGIA- 

( 

14 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

0 

♦  0 

18 

9*2 

FEMALE 

0 

♦  0 

9 

8.5 

MALE 

0 

♦  0 

9 

10*1 

•  MASTER'S 

0 

•  0 

0 

♦  0 

FEMALE 

0 

♦  0 

0 

«0 

MALE 

0 

♦  0 

0 

•0 

DOCTOR'S 

0 

.0 

2 

12*5 

FEMALE 

0 

.0 

1 

16*7 

MALE 

0 

•  0 

I 

10*0 

INSTITUTIONS  > 
1  1*0 
1  1*7 
0  *0 

INSTITUTIONS) 
0  *0 
"0  *0 
0  *0 


( 

43 

INST  ITUT  IONS) 

10 

•  6 

292 

17*0 

0 

•  0 

16' 

22*6 

10 

1*0 

129 

13*0 

0 

•  0 

3 

2.9 

0 

•  0 

2 

4*9 

0 

•  0 

1 

1.6 

( 

25 

INSTITUTIONS) 

1 

•  2 

13 

2.0 

0 

•0 

7 

3.1 

1 

«2 

6 

1.4 

1 

1*3 

1 

1.3 

1 

3. a 

0 

.0 

0 

•0 

1 

2.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*c 

0 

.0 

50 

28 
22 


.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

♦  0 


0 

♦ 

0 
0 
0 


8  88*9 

3  75*0 
5  100*0 

4  80*0 
2  100*0 
2  66.7 


22  100.0 
12  100*0 
10  100*0 

1  100*0 

0  *0 

1  100*0 


0 

*0 

5 

20.8 

0 

.0 

0 

.0 

5 

0 

•  0 

3 

21.4 

0 

♦0 

0 

♦  0  - 

3 

0 

•  0 

2 

20*9 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

2 

2 

1.5 

5 

3.7 

1 

♦  7 

0 

•  0 

8 

1 

1.4 

1 

1*4 

0 

•  0 

0 

.0 

2 

1 

1.5 

4 

6.2 

1 

1.5 

0 

.0 

6 

0 

•  0 

1 

50*0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

20*8 
21*4 
20*0 

5.9 
2.8 
9.2 

50*0 
•  0 
100*0 


19 
11 


121 
64 
57 


79*2 
78*6 

8o;o 

89*0 
90*1 
87*7 

50*0 
100*0 
*0 


11*1 
25*0 

•  0 

20*0 

♦  0 
33.3 


•  0 
•0 

•  0 

5.1 
7.0 
3.1 

•  0 

•  0 

•  0 


•  7 

22 

3.2 

49 

7.2 

620 

90.8 

14 

2.0 

♦  7 

8 

2.9 

\  18 

6.6 

254 

93.0 

1 

.4 

.7 

14 

3.4 

\  31 

7.6 

366 

89.3 

13 

3.2 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

19 

100.0 

0 

•0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

•  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

,0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

♦  0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

♦  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

TOTAL 


5 
2 

\3 


22 
12 
10 

1 
0 
1 


24 
14 
10 

136 
71 
65 

2 
1 
1 


6B^ 
273 
410 

IV 
11 


10 
6 
4 


1.0 

0 

.0 

20 

10. 3 

169 

86.7 

6 

3.1 

195 

1.9 

0 

.0 

11 

10.4 

92 

86.8 

3 

2.8 

106 

.0 

0 

.0 

9 

10.1 

77 

86.5 

3 

3.4 

89 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

80.0 

2 

20*0 

10 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•0 

1 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

7 

77.8 

2 

22*2 

9 

.0 

1 

6.3 

3 

18.8 

11 

68. a 

2 

12*5 

16 

.0 

0 

.0 

1 

16.7 

5 

83*3 

0 

•  0 

6 

.0 

1 

10*0 

2 

20.0 

6 

60.0 

2 

20.0 

10 

48.5 

2 

1*9  ■ 

53 

51.5 

45 

43*7 

5 

4.9 

103 

47.5 

1 

1.7 

30 

50.8 

26 

44*1 

3 

5.1 

5V 

50.0 

1 

2.3 

23 

52.3 

19 

43*2 

2 

4.5 

44 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

52 

100*0 

0 

•  0 

52 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

24 

100*0 

0 

•  0 

24 

•  0 

0 

.0 

*  0 

.0 

28 

100*0 

0 

•0 

28 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

•  0 

7 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

•  0 

4 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100*0 

0 

.0 

3 

15 

.9 

26 

1.5 

343 

20.0 

1»362 

79.4 

11 

•  6 

1 

»716 

3 

♦  4 

9 

1.2 

175 

24.3 

541 

75.0 

5 

.7 

/' 

721 

12 

1.2 

17 

1.7 

168 

16.9 

821 

82*5 

6 

•  6 

995 

2 

1.9 

0 

.0 

5 

4.8 

96 

92*3 

3 

2.9 

104 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4.9 

38 

92*1 

1 

2.4 

4) 

2 

3.2 

0 

.0 

3 

4.8 

58 

92*1 

2 

3.2 

6J 

3 

.5 

7 

1.1 

24 

3.7 

622 

94.7 

11 

1.7 

657 

0 

.0 

1 

♦  4 

8 

3.6 

214 

95.1 

3 

1.3 

225 

3 

♦  7 

6 

1.4 

*'j 

3.7 

408 

94.4 

8 

1.9 

432 

.0 

1.3 

3 

4.0 

70 

93*3 

2 

2.7 

75 

0 

♦  0 

6 

•  0 

1 

3.8 

25 

96.2 

0 

•  0 

?6 

0 

.0 

i 

2.0 

2 

4.1 

45 

91*8 

2 

4.1 

49 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 

100*0 

0 

.0 

11 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

•  0 

6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

5 

100*0 

0 

•  0 

5 

;ERJC 


2313 


237: 


/ 


TA.L£<21.    TOTU  OEWEES  FOR  lUJOft  MELD  ^^"^{^"S^W  ^  £0UCAUON  "  .£t'*"Cm  AN° 


*  AMERICAN  INDIAN 

ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 

INTERDISCIPLINARY  STUDIES  149001 


BLACK  ASIAN  OR 

HON-HlSPANlC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMB ER 


I  OH  A 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

KANSAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMAIE 
MALE 


KENTUCKY 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER*  S 
FEMALE 
MAI,E 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

LOUISIANA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

MAINE 

BACHELOR* S 
FEHALF 
HALE 

MARYLANO 

8ACH)€L0R'  S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
'  FEMALE 
HALE 

DOCTOR*  S 
FEMALE 

HALE 

MASSACHUSETTS 

5ACHFL0R*S 

  FEMALE 

MALE 

MASTER*  S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEHALfc 
MALE 

MICHIGAN 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER*  S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'  S 
i  FEMALE 
MALE 


C  21 

I  .2 

0  .0 

1  *3 


0 
0 
0 

( 

11 

5 
6 

1 
0 
1 


INSTITUTIONS) 
11  l.G 
3 
8 


z  X 


0 

.0 

1 

7.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

12.|5 

1 

o 

.  0 

0 

.0 

0 

!o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

15 

INSTITUTIONS) 

1 

.3 

7 

2.0 

0 

•  0 

3 

'  2J0 

1 

.5 

4 

2.0 

0 

.0 

2 

1C.5 

0 

•  0 

2 

13.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

lo 

0 

•0 

0 

lo 

( 

14 

INSTITUT IONS) 

0 

•  0 

15 

4'.  8 

0 

•0 

3 

^3 

0 

♦  0 

12 

6.6 

1 

1 

2.3 

1 

2.3 

0 

.0 

0 

].0 

1 

3.2 

1 

3.2 

0 

.0 

0 

•° 

0 

.0 

0 

'•0 

0 

.0 

0 

.0 

NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  t 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUH&ER  X 


NON-RESIOEHT 
ALIEN  • 

NUH8ER  f 


14  INSTITUTIONS) 

,1  51  $.8 

.3  28  8.6 

.0  23  4.2 


.0 
.0 


4  10.8 
2  33.3 
2  6.5 

INST  IT  UT  IONS) 
0  '.0 
0  .0 
0  .0 

INSTITUTIONS) 


12 
.0 

•  0 
.0 

19 
.6 

•  6 
.5 

•  4 
.0 

1.1 

.0 
.0 

•  0 


38  INSTITUTIONS) 


.1 
.0 
.2 


2B 
13 
15 


2.B 
2.3 
3.6 


0 

.0 

3 

3.3 

0 

•  0 

2 

ll.l 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

28 

INifiTUT  IONS) 

6 

.4 

153 

10.4 

3 

.5 

79 

12.3 

3 

•  4 

74 

9.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

.3 

♦  3 

♦  3 

7*1 
16*7 
*0 


13 

5 
B 


♦  3 

♦  7 

♦  0 

*0 
.0 

♦  0 

*0 

♦  0 

♦  0 


.6 

♦  B 

♦  5 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 


.5 
.3 
.5 

.0 
.0 
♦  0 


*6 
1*3 
.0 


153 

7*9 

25 

1*3 

64 

8.1 

13 

1.6 

89 

7*7 

12 

1.0 

11 

4*3 

1 

♦  4 

4 

2.5 

1 

*6 

7 

7*6 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

•P 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

*3 
*2 
♦  5 

.0 
.0 
.0 

•0 
.0 
.0 


.9 
*8 
1.0 

2.7 
5*0 
*0 


♦0 
♦  0 
.0 


•  3 

•  0 

•  6 

•  0 

•  0 
♦0 

.0 
♦0 
*0 


16 
4 
12 

2 
1 
1 


2.6 
1*4 
3.6 

14.3 
16.7 
12.5 

.0 
•  0 
.0 


1 

.3 

10 

2.8 

0 

.0 

4 

2.7 

1 

♦  5 

6 

3.0 

0 

.0 

2 

10.5 

0 

.0 

2 

13*3 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

17 

5.4 

0 

.0 

4 

3.1 

0 

•  0 

13 

7.1 

0  . 

.0 

2 

4.5 

599 
287 
312 

11 

5 
6 


9b.  0 
98.3 
94.0 

76.6 
83.3 
75.0 


1.4 
.3 
2.4 

7.1 
.0 
12.5 

/ 


TOTAL 


«>a4 

292 
332 


1  100.0 

V 

.0 

1 

1  100.0 

.  u 

i 

o  .o^x 

I' 

•  0 

'  0 

331  94.3 

10 

2.0 

331 

143  96.6 

l 

.7 

148 

188  92.6 

9 

4.* 

203 

17  89.5 

0 

.0 

19 

13  U6.7 

0 

.0 

15 

4  100.0 

0 

.u 

4 

1  100.0 

0 

.0 

1 

1  100.0 

0 

•  0 

1 

0  .0 

0 

•0 

0 

296  94*6 

0 

•  u 

313 

127     96.9  ' 

0 

.0 

169  92.9, 

0 

.0 

182 

38  86.4 

4 

9.1 

44 

13  100.0 

0 

.0 

13 

25  80.6 

4 

12  .V 

J 1 

3  100.0 

0 

.0 

3 

1  100.0 

0 

.0 

1 

2  100.0 

o 

.  0 

812  92.6 

3 

.3 

877 

290  89.0 

1 

.3 

326 

522  94.7 

2 

.4 

551 

32     66. £ 

1 

2.7 

*  ,  37 

4  66.7 

0 

.U 

6 

28  90*3 

1 

■5  •  C 

31 

165  98.8 

1 

.6 

lt>7 

77  98.7 

0 

.0 

78 

88  98.9 

1 

1.1 

89 

1,551  79*6 

189 

9.7 

l#i*3 

b38  80.9 

68 

8.6 

789 

913  79.1 

121 

10.5 

1*154 

239  93.7 

•> 

.8 

25b 

1$5    95. 1 

2 

1  y 

84  91.3 

0 

.0 

92 

'  2  100. U 

0 

1 

,   1  100.0 

0 

I 

1  100.0 

0 

.0 

1 

. C24  94.0 

IB 

i. a 

983 

540  94.9 

10 

1.0 

569^ 

3tt<*  92.8 

8 

1.9 

414 

84  91.3 

4 

4. J 

',4. 

15  83.3 

1 

5.6 

lo 

69  93.2 

3 

4.1 

74 

4  100.0 

C 

.  0 

4 

3  100.0 

0 

.0 

3 

1  100.0 

.0 

1 

1»2©3  86.2 

15 

1.0 

It  465 

547  84.9 

6 

•  9 

644 

716  87*2 

9 

1.1 

821 

34  91.9 

2 

5.4 

37 

19  95.0 

0 

•0 

2U 

15  88.2 

2 

11.8 

17 

11  84.6 

2 

15.* 

13 

4  100.0 

0 

.0 

4 

7  77.3 

2 

22.2 

9 

ERIC 
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TAb«.E  21*     TOTAL  DEGREES  FOR  MfcJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE}  ETHNICITY  AND  SEX: 

\  STATE  AND  NATIDN  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN      \    BLACK  ASIAN  OR  TOTAL  ..Wil  T6  NON-RESIDENT 

ALASKAN  NATIVE      NON-HISPANIC  PACIFIC  I  SLANDER      HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 
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X 

NUMBER 

t 

NUMBER 

X 

NUMBER 

• 

* 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

TERDISC  IPLINARY 

STUOIES  (4900) 

MINNESOTA 

< 

22 

INSTITUTIONS) 

■  i^uEl  Ant  c 

BACHELOR" S 

0 

•  0 

31 

2.7 

c 

.4 

1  9 

1  .0 

48 

4.  1 

1 1 1 1 4 

95*  4 

1  f  168 

FEMALE 

0 

.0 

20 

3.8 

5 

♦  V 

6 

1.1 

31 

5.8 

497 

93*2 

5 

•  9 

533 

■  MALE 

0 

•0 

11 

1.7 

0 

.0 

6 

♦  9 

17 

2.7 

617 

97*2 

1 

•  2 

635 

MAb 1 tn*  a 

0 

•  0 

0 

•  0 

Q 

*  0 

o 

o 

Q 

.  0 

40 

93.0 

3 

7*0 

43 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

27 

100*0 

0 

♦  0 

27 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•0  . 

13 

81*3 

3 

18*8 

16 

MISSISSIPPI 

< 

5 

INST  ITUT  IONS) 

m  a  *•  ud  Afi  •  c 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

A 

♦  u 

1 

3*1 

1 

3*1 

3 1 

96*9 

0 

•  0 

**9 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

8*3 

1 

8*3 

11 

91*7 

0 

•  0 

12 

»  MALE 

0 

•  0 

0 

♦0* 

0 

*0 

0 

*0 

0 

*0 

20 

100*0 

0 

•  0 

20 

MASTER*  S 

0 

•0 

2 

28*6 

Q 

s  o 

o 

0 

2 

2  8*6 

9 

71*4 

O 

♦0 

•j 

FEMALE 

0 

•  0 

1 

50*0 

0 

•0 

0 

♦  0 

1 

50*0 

1 

50*0 

0 

.0 

2 

MALE 

0 

.0 

1 

20*0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

20*0 

4 

80*0 

0 

•  0 

5 

MISSOURI 

{ 

-  \ 

INSTITUTIONS) 

O  ifuCI  ABIC 

2 

.4 

54 

11*9 

1 

♦  2 

♦  9 

6  1 

13  *4 

393 

86*  6 

0 

A 

♦  u 

FEMALE 

0 

♦  0 

25 

12*3 

1 

♦  5 

2 

1*0 

28 

13*7 

176 

86*3 

0 

•  0 

204 

MALE 

2 

•  8 

29 

11*6 

0 

*0 

2 

*8 

33 

13*2 

217 

86*8 

0 

.0 

^50 

yi CTCftl C 
HA  a  1 tn  j 

0 

•0 

1 

4*8 

o 

♦0 

1 

4.8 

2 

9*  5 

I -j 

81*0 

2 

9.5 

91 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

*0 

1 

100*0 

0 

*0 

1 

Male 

0 

♦  0 

1 

5.0 

0 

•  0 

I 

5.0 

2 

10*0 

16 

80*0 

2 

10*0 

20 

MONTANA 

< 

3 

INSTITUTIONS) 

\ 

oif  uci  Ante 

8AC  HELOR* 5 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

•  0 

o 

♦  0 

o 

•  0 

99 

100*0 

0 

♦  0 

99 

FEMALE 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

*0 

4 

100*0 

0 

♦o  „ 

4 

MALE 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.  *0 

18 

100*0 

0 

♦  0 

IB 

^  MASTER'S 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

,0 

0 

,0 

7 

100*0 

0 

•  0 

7 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

MALE 

0 

♦0 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

•0 

5 

NEBRASKA 

< 

8 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR*  S 

0 

•0 

3 

4*2 

0 

•  0 

1 

1.4 

4 

5*6 

68 

94*4 

0 

•  0 

72 

FEMALE 

0 

;o 

1 

2*7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2*  7 

~  --  36 

97*  3 

0 

♦  0 

37 

MALE 

0 

•0 

2 

5*7 

0 

.0 

1 

2.9 

3 

8*6 

32 

91*4 

0 

.0 

35 

NEVAOA 

•  ( 

2 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

0 

•  0 

1 

2*4 

1 

9  L. 

3 

7.1 

5 

1 1  *9 

3S 

83*  3 

2 

4.  3 

42 

FEMALE 

0 

♦  0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

8 

100*0 

0 

•0 

8 

MALE 

0 

♦  0 

1 

2*9 

1 

2.9 

3 

8.8 

5 

14*7 

27 

79*4 

2 

5*9 

3* 

y  k 

NEW  HAMPSHIRE 

< 

8 

INSTITUTIONS) 

BACMELOR'  S 

0 

♦  0 

3 

2*0 

0 

.0 

0 

♦  0 

3 

2*  0 

145 

98*0 

0 

.  0 

146 

FEMALE 

0 

♦  0 

1 

1*0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

1*0 

101 

99*0 

0 

.0 

102 

MALE 

  o 

♦0 

2 

4*3 

0 

.0 

0 

,♦0 

2 

4*3 

44 

95*7 

0 

.0 

46 

MASTER'S 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

*0 

0 

•0 

14 

100*0 

0 

.0 

14 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

*0 

7 

100*0 

0 

.0 

7 

MALE 

0 

•  0 

n 

.0 

0 

0 

0 

.0 

0 

*0 

7 

100*0 

0 

.0 

7 

NEW  JERSEY 

( 

19 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

2 

♦  4 

25 

5*4 

6 

I.? 

13 

2*8 

46 

10*0 

410 

89*3 

3 

.7 

459 

FEMALE 

0 

♦  0 

20 

7*5 

4 

1.5 

6 

2.3 

30 

11*3 

235 

88*7 

0 

.0 

265 

MALE 

2 

1*0 

5 

2*6 

2 

1.0 

7 

3.6 

16 

8*2 

175 

90*2 

3 

1.5 

194 

MASTER'S 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.  0 

0 

.  0 

0 

.  0 

27 

87*1 

19  O 

lC  *7 

31* 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

93*8 

1 

6*3 

16 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

*0 

0 

•  0 

12 

80*0 

3 

20.0 

*  15 

DOCTOR' S 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

A 

♦  u 

0 

•  0 

7 

77*  8 

2 

22*  2 

A 

FEMALE 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

5 

100*0 

0 

♦0 

5 

MALE 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

50*0 

2 

50*0 

4 

KEM  MEXICO 

< 

8 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'  S 

13 

3  w 

n 

3*0 

2 

♦  5 

70 

15*9 

98 

22*3 

342 

*7.7 

0 

•  0 

440 

FEMALE 

5 

2,7 

8 

4*3 

1 

♦  5 

20 

10*7 

34 

18*2 

153 

81*8 

0 

.0 

167 

I  MALE 

8 

3*2 

5 

2.0 

1 

♦  4 

50 

19*8 

64 

25*3 

189 

•  74*7 

0 

.0 

253 

{^"MASTER'S 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

.0 

o 

.0 

q 

.0 

1 

100  .  0 

0 

A 
.  U 

i 

FEMALE 

0 

♦0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100*0 

0 

♦0 

1 

MALE 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

DOCTOR'  S 

0 

♦0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

»  0 

0 

.  0 

3 

1 00  •  0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

1 

100*0 

0 

•  u 

1 

MALE 

0 

•0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100*0 

0 

•  0 

2 

MEM  YORK 

< 

82 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

6 

•  1 

760 

18*8 

90 

2.2 

115 

;.9 

971 

24*1 

3,016 

74*8 

47 

1.2 

4,034 

FEMALE 

•  1 

6  17 

24*4 

62 

2.5 

80 

3*2 

762 

30*1 

It  744 

69*0 

22 

•  9 

2.526 

MALE 

•  2 

143 

9*5 

26 

1.9 

35 

2.3 

209 

13*9 

If  272 

84*5 

25 

1.7 

1,506 

MASTER' S 

♦  9 

16 

2*1 

8 

1.0 

5 

*6 

36 

4*6 

712 

91*6 

29 

3.7 

777 

r  EM  ALE 

•  6 

8 

1.7 

5 

1.1 

2 

♦  4" 

18 

3.8 

445 

94*3 

9 

1.9 

472 

MALE 

1*3 

6 

2*6 

3 

1.0 

3 

1*0 

1  8 

5.9 

267 

87*5 

20 

6*6 

305 

DOCTOR' S 

2*7 

1 

2.7 

1 

2.7 

1 

2.7 

4 

10*8 

27 

73*0 

6 

16*2 

37 

FEMALE 

5.9 

1 

5.9 

0 

♦  0 

0 

.0 

11*6 

13 

76*5 

2 

11*8 

17 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

1 

5.0 

1 

5.0 

2 

10*0 

14 

70*0 

4 

20*0 

20 
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AMERICAN  1NOIAN 
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ASIAN  OR 


TOTAL 
MINORITY 
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NON-HISPANIC 


NON-RES  I OENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER  t  NUMBER 

INTERDISCIPLINARY  STUOIES  (4900) 


X    '  NUMBER 


\ 


NORTH  CAROLINA 
I ACNE LOR 'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

NORTH  OAKOTA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OHIO 

lACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALF 
MALE 

OKLAHOMA 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER' S 
FEMALE 
MALE  • 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

CAEGON 

■ACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

*  MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

PENNSYLVANIA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

RHOOE  ISLANO 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

DOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

SOwTH  CAROLINA 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 


t 


17  INSTITUTIONS) 


0 

♦  0- 

29 

11.0 

0 

.0 

20 

20.4 

0 

.0 

9 

5.5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 
4 
2 

1 
1 

0 
0 
0 


6  INSTITUTIONS) 


2 

1.7 

1 

.8 

2 

4.6 

0 

•0 

0 

.0 

1 

1.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦0 

41 

INSTITUTIONS) 

4 

.3 

94 

7.0 

1 

•  1 

45 

6.6 

3 

.5 

49 

7.4 

C 

.0 

1 

2.0 

•0 

1 

4.0 

.0 

*  0 

•  0 

0 

.0 

3 

16.7 

0 

.0 

2 

25.0 

0 

.0 

1 

10.0 

9 

3.6 
8.0 
1.7 

1.6 
2.0 
1.4 

.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 


2.4 
.0 
3.4 


7  5.7 
2  4.0 
5  6.8 


.0 
.0 
.0 


16  INSTITUTIONS) 


1 

.2 

4 

.7 

0 

.0 

2 

.6 

1 

.3 

-  2 

.7 

1 

1.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.2 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

59  INSTITUTIONS) 


•  1 

•  2 
.0 


60 
36 
24 


4.5 
6.1 
3.3 


0 

•  0 

2 

1.8 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.6 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

5 

INST  IT  UTIONS) 

0 

.0 

2 

1.0 

0 

.0 

I 

1.0 

0 

.0 

1 

1.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

t 

13 

INSTITUTIONS) 

1 

•  2 

42 

10*2 

0 

.0 

16 

8.8 

1 

.4 

26 

11.3 

6 
0 
6 

3 
2 
1 

0 
0 
0 


X 

NUMBER 

X 

u  i  tunc  o 

X  NUMBER 

t 

NUMBER 

X 

.4 
1.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

30 
21 
9 

11*4 
21.4 
5.5 

229 
76 
153 

87. 1 
77.6 
92.7 

4 
1 

3 

1.3 

1.0 
1.6 

263 
98 
165 

•  0 

♦  0 
.0 

*  0 
0 

•  0 

.0 
.0 
.0 

o 

0 
0 

.0 
.  0 
.0 

18 

5 

13 

100.0 
100.0 
100.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

18 
5 
13 

10.0 
.0 
10.0 

0 
0 
0 

.0 
♦  0 
.0 

1 

0 

1 

10.0 

.0  i 
10.0 

1 

8 
0 
8 

80.0 
•  0 
80.0 

1 

o 

1 

10.0 
.  0 
10. 0 

10 
0 
10 

.8 
.0 
1.3 

0 
0 
0 

•  0 

♦  0 
.0 

i 

2 
2 

3.3 
4.8 
2.5 

117 
40 
77 

96.7 
95.2 
97.5 

> 

0 
0 
0 

•  0 
.0 

121 

"  V 
79 

.0 
.0 
.0 

0 

.  0 
0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0  / 

.0 

.0 

3 
1 
2 

100.0 
100.0 
100.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

3 
1 

2 

\ 

.4 
.3 
♦  6 

61 
39 
22 

*  4.6 
5.8 
3.3 

165 
87 
78 

12.4 
12.9 
11.8 

1,151 
582 
569 

86.2 
86.0 
86.3 

20 
8 
12 

1.5 
1.2 
1.8 

1 1 336 
6  77 
659 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

1 
1 

0 

2.0 
4.0* 
.0 

45 
23 
22 

88.2 
92.0 
84.6 

5 
1 
4 

9.8 
4.0 
15.4 

51 

25 
26 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 

eO 

3 
2 
1 

16.7 
25.0 
10.0 

15 

6 
9 

83.3 
75.0 
90.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
•  0 

18 
8 
10 

.0 

•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 


1.0 
.0 
2.0 

3.0 
3.8 
2.2 

.0 
♦  0 
.0 


.2 
.2 
.1 

.9 
.0 
1.3 

.0 
.0 
♦  0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.2 
.6 
.0 


15 
6 
9 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

1.6 
2.0 
1.4 

.0 
.0 
.0 


.7 
.9 
.3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


1.1 

1.0 
1.2 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.5 
♦6 
.4 


10 
4 
6 

11 

4 
7 

0 
0 
0 


15 
5 
10 

4 
2 
2 

0 
0 
0 


6-0 
8.0 
5.1 

8.9 
8.0 
9.6 

.0 
.0 
.0 


2.4 
1.6 
3.4 

4.0 
3.8 
4.3 

.0 
.0 
.0 


155 
46 
109 

103 
43 
60 

2 
1 
1 


92.8 
92.0 
93.2 

83.7 
86.0 
82.2 

100.0 
100.0 
100.0 


2 
0 
2 

9 
3 
6 

0 
0 
0 


1.2 
.0 
1.7 

7.3 
6.0 
8.2 

.0 
.0 
.0 


581 

94.8 

17 

2.6 

306 

96.8 

5 

1.6 

275 

92.6 

12 

4.0 

87 

87.9 

8 

8*1 

46 

86.8 

5 

9.4 

41 

89. 1 

3 

6.5 

6 

100.0 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

73 

5.9 

1,221 

92.6 

*  20 

1.5 

44 

7.5 

538 

91.2 

b 

1.* 

34 

4.7 

683 

93.7 

12 

1.6 

3 

2.7 

101 

90.2 

8 

7.1 

0 

.0 

33 

97.1 

1 

2.9 

3 

3.8 

66 

67.2 

7 

9.0 

0 

.0 

13 

100.0 

0 

•  0 

0 

.0 

6 

100.  0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

100.0 

0 

.0 

2 

1.0 

189 

98*4 

1 

.5 

1 

1.0 

98 

99.0 

0 

.0 

1 

1.  1 

91 

97.  8 

1 

1.1 

0 

.0 

11 

^1.7 

1 

8.3 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 

88.9 

1 

11.1 

0 

.0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

*  .0 

1 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.  0 

0 

•  0 

46 

11.2 

36$ 

88*6 

1 

•  2 

18 

9.9 

162 

89.$ 

1 

.6 

28 

12.1 

203 

87.9 

0 

.0 

167 
50 
117 

123 
50 
73 

2 
1 
1 


613 
316 
297 

99 
53 
46 


1,319 
590 
72J 

112 
34 
78 

13 
6 
7 


192 
99 
93 

12 

3 
9 

1 
1 

0 


412 
181 
231 


TABLE  21*  .TOTAL  QEGRcES  FOR  MAJOR  FIELC  CCNFERREQ  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACEt  ETHNICITY  ANO  SEXx 

STATE  ANO  NATION  1978*1979 


AMERICAN  I  NO IAN  BLAC*  ASIAN  OR  TOTAL  WHITE  NON-RESIDENT 

ALASKAN  NATIVE      NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER      HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 


NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

NUM8ER 

X 

NUMBER 

X 

NUM8ER 

X 

NJMBER 

NUMBER 

X 

TEROI SCI  PL  I  NARY 

STUOIES  (4900) 

SOUTH  OAKOTA 

( 

5 

INSTITUTIONS) 

25 

BACHELOR'S 

1 

4*0 

0 

•0 

0 

♦  0 

.  0 

1 

4.  0 

24 

96. 

o  * 

o 

.0 

FEMALE 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

13 

100. 

0 

0 

•  0 

13 

o  MALE 

I 

8*3 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

8*3 

11 

91. 

7 

0 

•0 

12 

MASTER'S 

0 

•  0 

0 

•  0 

n 
u 

A 

«  u 

Q 

♦  0 

q 

♦0 

91. 

7 

r 

12 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

•  0 

7 

100. 

0 

r  0 

.0 

7 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

•  0 

4 

80* 

0 

1 

20.0 

5 

TENNESSEE 

( 

17 

INST  IT UT  IONS) 

176 

BACHELOR'S 

o 

•  0 

5 

2*8 

1 

♦  6 

0 

•  0 

6 

3.4 

170 

96. 

6 

0 

•  0 

FEMALE 

-  0 

•  0 

3 

3.2 

o 

♦  0 

0 

•0 

3 

3.2 

91 

96. 

8 

0 

•  0 

94 

o  MALE 

0 

•0 

2 

2.4 

1 

1.2 

0 

•  0 

3 

3.7 

79 

96. 

3 

0 

•0 

•2 

MAST  ER'  S 

o 

♦  0 

4 

12.5 

•  0 

0 

♦  0 

12.5 

28 

87. 

5 

o 

•0 

32 

FEMALE 

•0 

•0 

2 

11*8 

•0 

0 

•  0 

2 

11*8 

15 

88.2 

0 

•0 

17 

-  MALE 

0 

•  0 

2 

13.3 

0 

•0 

0 

•0 

2 

13*3 

13. 

86. 

7 

-  0 

*0 

13 

.  DOCTOR'S 

0 

•0 

2 

18*2 

0 

♦  0 

0 

•0 

2 

19*2 

7 

63. 

6 

c 

11 

FEMALE  « 

0 

•  0 

1 

100.0 

0 

•  0 

0 

•0 

1 

100.0 

0 

0 

0 

.0 

I 

MALE 

0 

*  .0 

1 

10.0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

10.0 

7 

70. 

0 

2 

20.0 

10 

TEXAS 

( 

35 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

o 

♦  0 

19 

2.7 

1 

•  1 

24 

3.5 

44 

6.3 

636 

91. 

5 

13 

2.2 

695 

FEMALE 

0 

•  0 

8 

3.0 

0 

♦  0 

9 

3*4 

17 

6.4 

245 

91. 

8 

5 

1.9 

2*7 

°  MALE 

0 

•  0 

11 

2*  6  K* 

1 

.2 

6  15 

3*5 

27 

6.3 

391 

91 . 

4 

10 

2;3 

421 

MASTER' S 

o 

♦  0 

17 

4.3 

2 

♦  5 

24 

6*1' 

43 

10.  9 

343 

86. 

6 

1 0 

2*> 

396 

FEMALE 

0 

•0 

11 

5.0 

1 

♦  5 

9 

4.1 

21 

9.6  ' 

197 

90. 

0 

1 

.5 

219 

MALE 

0 

•  0 

6 

3.4 

1 

♦  6 

15 

8*5 

22 

12.4 

*  146 

82. 

5 

5.1 

177 

DOCTOR'S 

o 

♦0 

0 

•  0 

0 

«  0 

0 

*  0 

0 

.  0 

3 

100. 

0 

0 

■w 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100. 

0 

0 

•  0 

1 

MALE 

0 

v  »o 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

* 

100. 

0 

0 

.0 

2 

UTAH 

( 

3 

INSTITUTIONS) 

291 

BACHELOR'S 

3 

1*0 

1 

*  .3 

0 

•  0 

4 

1*4 

8 

2.7 

276 

94. 

8 

7 

2.4 

>  FEMALE 

2 

1*6 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

2*4 

5 

4.0 

117 

93. 

6 

3 

2.4 

125 

MALE 

1 

♦  6 

1 

•  6 

0 

•  0 

1 

•6 

3 

1.8 

159 

95. 

8 

4 

2.4 

166 

MASTER' S 

0 

•0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

«l 

o 

.  0 

& 

100. 

0 

o 

♦0 

FEMALE 

o 

.  »o 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

100. 

0 

0 

.0 

i 

MALE 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

100. 

0 

0 

.0 

1 

DOCTOR'S 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

1 

100. 

0 

0 

♦  0 

1 

FEMALE 

o 

♦0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

.  0 

0 

0 

Q 

♦0 

Q 

MALE 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

1 

100. 

0 

0 

♦  0 

1 

VERMONT 

( 

8 

INSTITUTIONS) 

BACHELOR'S 

o 

♦  0 

2 

1*6 

1 

•  8 

1 

♦  8 

4 

3.  2 

120 

96. 

8 

0 

w  0 

FEMALE 

0 

•  0 

1 

1.3 

1 

1*3 

0 

♦0 

2 

2.5 

78 

97. 

5 

0 

♦  0 

BO 

MALE 

0 

•0 

1 

2.3 

0 

♦  0 

1 

2*3 

2 

4.5 

42 

95  * 

5 

0 

.0 

44 

VIRGINIA 

( 

28 

INSTITUTIONS) 

39B 

BACHELOR'S 

o 

♦0 

12 

3.0 

2 

♦  5 

1 

•  3 

15 

3.8 

382 

96. 

0 

1 

.3 

FEMALE 

'  0 

•  0 

9 

4.2 

0 

•  0 

0 

.0 

9 

4.2 

206 

95. 

8 

0 

.0 

215 

MALE 

0 

•  0 

3 

1.6 

2 

1*1 

1 

.5 

6 

3.3 

176 

96. 

2 

1 

.5 

113 

MASTER'S 

&  0 

.  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.  0 

30 

88. 

2 

11*8 

34 

FEMALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

13 

100. 

0 

0 

.0 

13 

MALE 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

.0 

17 

81. 

0 

4 

19.0 

21 

DOCTOR'S 

o 

♦  0 

0 

•0 

0 

\#0 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

100. 

0 

Q 

♦0 

3 

FEMALE 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

Vo 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

\ 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

100. 

c 

0 

•0 

3 

WASHINGTON 

( 

13 

INSTITUTIONS) 

974 

BACHELOR'S 

23 

2.4 

26 

2.7 

18 

•  1*8 

14 

1.4 

81 

8.3 

881 

90. 

5 

12 

•1.2 

FEMALE 

10 

1*9 

13 

2.5 

15 

2*9 

8 

1*5 

46 

B.9 

469 

90. 

5 

3 

.6 

511 

MALE 

13 

2.9 

13 

2.9 

3 

♦  7 

6 

1*3 

35 

7»7 

412 

90. 

4 

9 

2.0 

456 

MASTER*  S 

1 

3*0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

3.0 

3  0 

90. 

9 

2 

6*1 

33 

FEMALE 

I 

9.  1 

0 

.0 

0 

:o 

0 

•  0 

1 

9.1 

10 

90. 

9 

0 

.0 

11 

MALE 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

0 

20 

90. 

9 

2 

9.1  , 

22 

OOCTOR'S 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

1 

33.3 

1 

33.3 

2 

66. 

7 

0 

•  0 

3 

F  EMALE 

0 

i  *° 

0 

.0 

0 

«o 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

100. 

0 

.0 

MALE 

0 

'•0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1 

50*0 

1 

50.0 

1 

50. 

0 

0 

•  0 

2 

( 

WEST  VIRGINIA 

( 

15 

INSTITUTIONS) 

467 

BACHELOR'S 

0 

•  0 

27 

5.8 

•  2 

1 

•  2 

29 

6.2 

4J4 

92. 

9 

°4 

♦  9 

FEMALE 

0 

•  0 

12 

6.3 

•  0 

1 

♦  5 

13 

6.8 

178 

92. 

7 

1 

•  5 

192 

MALE 

0 

•0 

15 

5.5 

♦  4 

0 

•  0 

16 

5.8 

*  2  56 

93. 

1 

3 

1.1 

275 

WISCONSIN 

( 

22 

INSTITUTIONS) 

719 

/  BACHELOR'S 

4 

•6 

17 

2*4 

♦  1° 

2 

♦  3 

24 

3.3 

669 

93. 

0 

26 

3.6 

FEMALE 

0 

•  0 

13 

4.0 

♦  3 

0 

•0 

14 

4.3 

301 

92. 

9 

9 

2.8 

324 

MALE 

4 

1.0 

4 

1.0 

♦  0 

2 

♦  5 

10 

2.5 

367 

93. 

1 

17 

4.3 

394 

MASTER'S 

0 

♦  0 

0 

•  0 

1*9 

0 

•0 

1 

1.9 

51 

94. 

4 

2 

3.7 

'  54 

FEMALE 

0 

.0 

0 

♦  0 

5*9 

0 

•  0 

1 

5.9 

15 

88. 

2 

1 

5.9 

17 

MALE 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

♦  0 

0 

•0 

0 

.0 

36 

97. 

3 

1 

2.7 

37 

2317 

1  \  / 


2377 


t«LE  a.   TOU,  DECREES  «  HUO*  „«  CON^EO^JNSnTUnOHS^  H.OHE,  educat.oh  By  lies,  ethnicity  .ho  sex: 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  % 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMdER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  I 


INTERDt  SCt PL I  NARY  STUOIES  (4900J 

(  22  INSTITUTIONS! 


WISCONSJA— — - 
'OOCTOR'S 
FEMALE 
-  MALE 

WYOMING 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER* S 
FEMALE 
MALE 

THE  STATES  AND  D.C. 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

»U€RTO  RICO 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

OUTLYING  AREAS 

BACHELOR'S 
FEMALE 
MALL 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

0 

OX  TOR'S 
FEMALE 
MALE 


0 

0. 

0 

(  / 
0 
0 
0 

0 
0 
0 


•0 
.0 
.0 


\ 


3  12*0 
2^28.6 
1  5*6 


1  INSTITUTIONS! 
•0  0*0 
•0  '  0  *0 

♦  0  0  *0 


.0 
•  0 
•0 


(     -891  INSTITUTIONS! 


151 

68 
83 

24 
11 
13 

2 
1 
1 


.5 
.4 
.5 

.5 
•  6 


2.353 
1*502 
851 


7.3 
8.9 
5.5 


.0 
.0 

•  0 

*0 

♦  0 
*0 


25*0 
•  0 
25*0 

.0 
*0 
*0 


TOTAL 
•MINORITY 

NUMBER 


3  12*0 
2  28*6 
1  5*6 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  S 


25.0 
.0 
2  5.0 

.0 
.0 
.0 


186  4.1 
71  4.0 
115  4.1 


15 

9 
6 


2.1 
4.4 
1.2 


INSTITUT IONS! 

o  *o 
o  *c 
o  *o 


566 

1.7 

892 

2.8 

3 

962 

12*2 

359 

2*1 

545 

3.2 

2 

474 

14*7 

207 

1.3 

347 

2*2 

1 

f48B 

9*6 

54 

1.2 

57 

1*3 

321 

7.1 

18 

1.0 

18 

1.0 

118 

6.6 

36 

1.3 

/  39 

1.4 

203 

7.3 

17 

2.4 

12 

1.7 

46 

6.5 

5 

2.4 

3 

1.5 

18 

8.8 

12 

2.4 

9 

1*8 

28 

i.6 

0 

•  0 

419 

99.8 

419 

99.8 

0 

•  0 

206 

100.0 

206 

100.0 

0 

•  0 

213 

99.5 

213 

99.5 

5  INSTITUTIONS! 


rO 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


•  0 
.0 
•0 

♦0 
.0 

♦  0 


419  9,9.8 
206  100.0 
213  99.5 


419  99.8 
206  100.0 
213  99.5 


♦0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 


.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


FIGLO  AGGREGATE 
BACHELOR'S 
FEMALE 
MALE 

4900  ( 
151 

63 

696 

.5 
.4 
.5 

INSTITUTIONS! 
2,353  7.2 
1,502  8.8 
851  5.4 

566 
359 
207 

1.7 
2.1 
1.3 

1,311 
751 

560 

4.0 
4.4 

3.6 

4,361 
2,680 
1,701 

'13.4 
15*7 
10.8 

MASTER'S 
FEMALE 
MALE 

24 

a 

13 

.5 
•  6 
.5 

186 
71 
115 

4.1 
4.0 
4*1 

54 
18 
36 

1.2 
1.0 
1.3 

57 
18 
39 

1.3 
1.0 
1.4 

321 
118 
203 

7.1 

6.6 
7.3 

OOCTOR'S 
FEMALE 
MALE 

2 

1 
1 

•  3 
.5 

•  2 

15 

9 
6 

2.1 
4.4 
1.2 

17 
5 
12 

2.4 
2.4 
2.4 

12 
3 
9 

1.7 
1.5 
1.8 

46 
18 

28 

6.5 
8.8 
5.6 

BUSINESS  ANO  COMMERCE  TECHNOLOGIES  (50001 


LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

ALASKA 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALL 

ARIZONA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 

MALE. 

ARKANSAS 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

CALIFORNIA 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

COLORADO 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

CONNECTICUT 
LISS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 


(  29  INSTITUTIONS! 

3  .3  332  35.1 

1  .2  246  44.1 

2  .5  86  22.2 

(  6  INSTITUTIONS! 

12  12.6  3  3,2 

8  11*1  2  2.8 

4  18*2  1  4*5 


3.2 
4.2 
•  0 


3 

.3 

3J9 

35.9 

0 

♦  0 

247 

44.3 

3 

.8 

92 

23.8 

3 

3.2 

21 

22.3 

2 

2.8 

15 

20.8 

1 

4.5 

6 

27.3 

( 

18 
15 

3 

15  INSTITUTIONS! 
2.6             31  4*4 
4*0             13  3*5 

*9             18  5*5 

8 
4 
4 

1*1 
1*1 
1*2 

115 

69 
46 

16.4 
18.5 
14.0 

172 
101 
71 

24*5 
27*1 
21.6 

( 

0 
0 
0 

22  INSTITUTIONS! 
.0             69  21.3 
*0             51  22*5 
♦0              18  18*6 

0 
0 
0 

♦  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

.0 
.0 
.0 

69 
51 
18 

21*3 
22*5 
16*6 

( 

143 
69 
74 

118  INSTITUTIONS! 

1.0  l.!>24  10*6 
*9           820  10*8 

1.1  704  10*4 

916 
510 
"  406 

6.4 
6.7 
6.0 

1,330 
722 
,  608 

9.3 
9.5 
9.0 

3,913 
2.121 
1,792 

27*3 
28*0 
26,5 

1 

7 
6 
1 

19-JNSTITUTIONS) 
*8             28  3*3 
UO             13  2*1 
.4              19      6*0  0 

15 
8 
7 

1.7 
1.3 
2.6 

88 
68 
20 

10*2 
11*1 
8*1 

138 
95 
43 

16*1 
15*5 
17*3 

22  INSTITUTIONS) 
.1  87  5*6 

*1  52'  5*7 

♦  2  35  5 


MC 


27 

1.7 

121 

7.8 

17 

1.9 

71 

7.8 

10 

1.6 

50 

7.9 

2318 


2373 


NON-RES IOENT 
ALIEN 

NUMBER  * 


TOTAL 


19 
5 
14 


76.0 
71*4 
77.8 


75*0" 
.0 
75*0 

100*0 
100*0 
100*0 


27,839 
14,149 
13,690 

4,037 
1,617 
2,420 


86.1 
84.1 
88*2 

88.7 
90*9 
87*2 


564  79*5 
175  85*4 
389  77*2 


.2 
.0 

♦  5 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 
.0 


27,840  85.0 
0U, 149  83.1 
13,691  87.0 


4,037 
1,617 
2,420 


88.7 
90.9 
87.2 


564  79.5 
175  85.4 
389  7^.2 


605  64.0 
311  55.7 
294  76.0 


73 
57 
16 


77.7 

7.9.2 
72.7 


525  74.9 
271  72.7 
254  77.4 


2  54 
175 
79 


78*4 
77.  1 
81*4 


10,172  71*0 
5,314  70*2 
4,858  71*9 


713  83*0 
512  63*8 
201  81*0 


1,419  91*9 
839  92*0 
580  91*8 


3 

12*0 

25 

0 

.0 

7 

3 

16*7 

Id 

0 

.0 

4 

0 

•0 

0 

0 

4 

0 

•  0 

7 

0 

.0 

3 

0 

•0 

4 

545 

1.7 

32, 

346 

205 

1.2 

.16 

828 

340 

2.2 

15 

518 

195 

4.3 

4 

,553 

44 

2.5 

1 

779 

151 

5.4 

2 

.774 

99 

14.0 

709 

12 

5.9 

205 

87 

17.3 

504 

0 

•  0 

420 

0 

.0 

206 

0 

•  0 

214 

0 

c 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


.0 
.0 
.0 

♦  0 
.0 

♦  0 

♦  0 
.0 
.0 


•  6 

•  J 
♦9 


238  1*7 
134  1*8 
104  1*5 


.9 
.7 
1.6 


420 
206 
214 

0 
0 
0 

0 
0 
0 


545 

1.7 

32,766 

205 

1.2 

17,034 

340 

2*2 

I5t732 

195 

4*3 

'4,553 

44 

2*5 

1,779 

151 

5.4 

'  2,774 

99 

14*0 

709 

12 

5*9 

205 

87 

17*3 

504 

945 
558 
387 


94 
72 

22 


701 
373 
328 


324 
227 
97 


14,32* 
7,569 
6,754 


859 
611 
248 


4 

•  3 

1,544 

2 

•  2 

912 

2 

.  3 

632 

TABLE  21. 


TOTAL.  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELC  CONFERREO  8Y  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  8Y  RACE  *  ETHNICITY  ANO  SEXt 

STATE  ANO  NATION    1978-1979  ♦] 


AMERICAN  I NO IAN  BLACK  ASIAN  OR  TOTAL  WHITE  NON-RSSIOENI 

ALASKAN  NATIVE      NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER      HISPANIC  MINORITY  NON-HlSPANIC  ALIEN  TOTAL 


NUMBER 

X 

NUMBER  X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMB tK 

X 

NUMBER 

X 

I 

I 

BUSINESS  ANO  COMMERCE  TECHNOLOGIES  (5000) 

;  i 

0  EL  All  ARE 

( 

7 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWARDS 

0 

•0 

67  10.9 

♦  /, 

12.2 

COO 

35  V 

87  .  8 

0 

•  0 

O  i*» 

5 

•  FEMALE 

0 

•  0 

60  12*9 

i* 

♦  9 

4 

♦9 

68 

14*6 

398 

8  5*4 

0 

•  0 

466 

i 

MALE 

0 

*  .0 

4.7 

0 

.0 

0 

•  0 

7 

4-7 

141 

95.3 

0 

•0 

148  ' 

OISTRICT  OF  C0LUM8IA  ( 

5 

INSTITUTIONS) 

• 

s 

LESS  4-YR  AWARDS 

*-    *  5 

2.0 

•   116  46.4 

3*  6 

1  0 

7.6 

149 

59*6 

56 

22*4  > 

45 

18*0 

FEMALE 

3 

1.8 

81  46*2 

4  • 

2.4 

•15 

8*9 

103 

61*3 

39 

23.2 

26 

15*5 

168 

*- 

MALE 

2 

2.4 

,         35  42.7 

5 

6.1 

4 

4*9 

46 

56.1 

17 

20.7 

19 

23*2 

82 

j 

\ 

*  \ 

FLORIOA 

( 

40 

IMST  ITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWARDS 

13  - 

•  3 

447  10*5 

"\  "> 

.0 

lie 

7.4 

90  7 

19*9 

51  5  o*» 

/  0  .  v 

90 

2.1 

-A 

FEMALE 

7 

.3 

324  12.8 

18 

♦  7 

217 

8*6 

566 

22*3 

1,926 

76*0 

41 

1*6 

2,533 

7  \ 

MALE 

6 

.3 

123  V.l 

14 

.8 

9H 

5.7 

241 

13*9 

1,438 

83*  2 

49 

2.8 

1,728 

GEORGIA 

( 

35 

INSTITUTIONS) 

* 

\    LESS  4-YR  AWARDS 

1 

•  1 

150  17.2 

2 

.2 

9 

•  1.0 

162 

19*6 

705 

90*8 

6 

^•J 

8  73 

FEMALE 

1 

•  2 

129  20.2 

1 

.2 

8 

1.3 

139 

21*8 

496 

77*6 

4 

•  6 

639 

MALE 

0 

•  0 

21  9.0 

.4 

1 

.4 

23 

9*8 

209 

89.3 

2 

.9 

X234 

\  HAWAI I 

( 

8 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWARDS 

a 

•0 

4  .6 

559 

81.0 

3  0 

5.5 

601 

87.1 

99 

12*8 

1 

.  1 

690 

\             FEMALE  • 

0 

•  0 

2  .4 

439 

65.7 

25 

4*9 

466 

9l\0 

45 

8*6 

1 

•  2 

512 

v  MALE 

0 

•  0 

2  1.1 

120 

67.4 

13 

7*3 

135 

75*8 

43 

24*2 

0 

•  0 

178 

*  * 

\ 

IOAHO 

( 

7 

INST  ITUT  IONS ) 

* 

LESS  47YR  AWAROS 

2 

-  .4 

0  .0 

3 

.7 

6 

1.3 

1 1 

2.4 

c 

445 

96*  5 

c 
? 

1.1 

46 1 

\  FEMALE 

1 

•3 

0  .0 

3 

.8 

4 

1.1 

8 

2.2 

357 

96.5 

5 

1.4 

370 

\  MALE 

1 

1.1 

0  .0 

0 

•  0 

2 

2.2 

3 

3.3 

66 

96V7 

0 

•  0 

91 

ILLINOIS 

( 

57 

INSTITUTIONS) 

3 

♦  1 

697  16.6 

c 
.  9 

94 

2.2 

81  7 

IV.  3 

3 , 3  53 

9  0*  0 

2 1 

e 
.9 

1  At 

4  , 191 

FEMALE 

3 

•  1 

478  17.1 

1* 

.5 

53 

1.9 

546 

19.6 

2f237 

79*9 

14 

.5 

2,799  * 

pi 

XMALE 

0 

•0 

219  15.7 

9 

•  6 

41 

2.9 

269 

19.3 

1,116 

80*2 

7 

.5 

1,  392 

i 

INOIANA  s 

( 

38 

INST ITUT IGNS 1 

1 

LESS  4-YR  AWAROS 

1 

.0 

148  7.0 

6 

<»  3 

13 

.6 

168 

7  .9 

_ 

1,  950 

91.8 

.  3 

2  f  124 

FEMALE 

0 

.0 

74  5.6 

4 

.3 

2 

.2 

80 

6.0 

1,245 

93*6 

5 

.4 

1,330 

MALE' 

1 

.1 

74  9.3 

2 

.3 

11 

1.4 

88 

11.1 

^  705 

88*8 

1 

.1 

794 

IOWA 

( 

23 

INST  ITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

5 

.3 

24  1.3 

7 

„  _  •  4 

9 

♦  5 

45 

2.  4 

1 1 6 18 

97*  2 

7 

♦  4 

1  ,970 

FEMALE 

5 

.3 

15  1.0 

6* 

.4 

6 

*4 

32 

2.1 

1,459 

97.5 

6 

1,497 

MALE 

0 

.0 

9  2.4 

1 

♦  3 

3 

.8 

13 

3.5 

.  359 

96*2 

1 

.3 

373 

KANSAS 

< 

31 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

47 

5.6 

30  3.6 

3 

♦  4 

16 

1.9 

96 

11.5 

740 

88*3 

2 

.2 

639 

FEMALE 

37 

5.7 

22  3.4 

0 

.0 

12 

1.8 

71 

10.9 

579 

88.9 

1 

.2 

6  51 

MALE 

10 

5.3 

8  4.3 

3 

1.6 

4 

2.1 

25 

13.4 

161 

<46.1 

1 

♦  5 

187 

KENTUCKY 

( 

23 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

.0 

123  9.3 

4 

♦  3 

3 

.2 

130 

9.9 

If  182 

89*8 

4 

♦  3 

1,316 

FEMALE 

0 

.0 

56  8.4 

3  / 

•  4 

1 

.1 

60 

9.0 

605 

90*7 

2 

.3 

667 

MALE 

0 

.0 

67  10.3 

1 

•  2 

2 

.3 

70 

10.8 

5J7 

88*9 

2 

.3 

649 

LOUISIANA 

( 

18 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

3 

.5 

169  29.2 

3 

*5 

9 

1.6 

184 

31.8 

395 

68*2 

0 

•  0 

579 

FEMALE 

3 

.7 

116  28.5 

2 

.5 

4 

1.0 

125 

30.7 

282 

69*3 

0 

.4 

407 

MALE 

0 

•0 

' 53  30.8 

1 

•  6 

5 

2.9 

59 

34.3 

113 

65*7 

0 

.0 

172 

MAINE 

( 

13 

INSTITUTIONS) 

9 

LESS  4-YR  AWARDS 

1 

•  2 

4  *7 

2 

•  3 

0 

.0 

7 

1.2 

598 

98.8 

a 

.0 

605 

FEMALE 

0 

•  0 

2  .5 

2 

.5 

0 

.0 

4 

1.0 

390 

99*0 

0 

•  0 

394 

MALE 

1 

♦  5 

2  *9 

0 

•  0 

0 

.0 

3 

1.4 

208 

98*6 

0 

•  0 

211 

MARYLANO 

(  v 

20 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWARDS 

5 

♦  4 

279,  22*1 

22 

1.7 

13 

1.0 

319 

25.2 

931 

73*7 

14 

1.1 

1,264 

FEMALE 

2 

•  2 

173  20*4 

16 

1.9 

11 

1.3 

2P2 

23.8 

634 

74*6 

14 

1.6 

850 

MALE 

3 

.7 

106  25.6 

6 

.  I** 

2 

♦  5 

117 

28.3 

2  97 

71*7 

0 

.0 

414 

MASSACHUSETTS 

I 

42 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWARDS 

22 

•  3 

210  3*3 

.  19 

♦  3 

110 

1.7 

361 

5.7 

5,885 

93*2 

65 

1.0 

6,311 

FEMALE 

12 

.3 

147  3*6 

14 

.3 

88 

2.1 

261 

6.3 

3,839 

92*7 

40 

1.0 

4,140 

MALE 

10 

.5 

63  2*9, 

5 

.2 

22 

1.0 

100 

4.6 

2,046 

94*2 

25 

1.2 

2,171 

^MICHIGAN 

( 

53 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAR'1 

13 

•  3 

330  7*0 

12 

.3 

133 

2.8 

488 

10.3 

4,215 

69*0 

\  35 

.7 

4,738 

FEMAtE 

5 

•  2 

219  7*6 

8 

.3 

78 

2.7 

310 

10*8 

2, 560 

89*0 

7 

•  2 

2,877 

MALE 

3 

.4 

lit  6*0 

4 

.2 

55 

3.0 

178 

19*6 

1,655 

88*9 

28 

1.5 

1,661 

MINNESOTA 


24  INSTITUTIONS) 


LESS  4-YR  AWAROS 

2 

♦  2 

2 

.2 

1 

.1 

0 

.0 

5 

•6 

890 

99, 

0 

4 

.4 

899 

FEMALE 

2 

.3 

1 

.2 

1 

.2 

0 

.0 

4 

♦  7 

602 

98« 

7 

4 

.7 

610 

MALE 

0 

•  0 

1 

.3 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

.3 

288 

99. 

7 

0 

•  0 

289 

MISSISSIPPI 
LESS  4 


21  INSTITUTIONS) 


AWARDS 

0 

.0  - 

446 

33 

.2 

5 

.4 

1 

.1 

452 

33*6 

892 

66*  4 

0 

•  0 

1 ,344 

FEMALE 

0 

.0 

372 

33, 

6 

3 

.3 

1 

.1 

376 

33.9 

732 

66*  1 

0 

•  0 

If  106 

MALE 

0 

•0 

74 

31< 

4 

2 

.8 

0 

•  0 

76 

32*2 

160 

67*8 

0 

•0 

236 

MISSOURI 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 


38  INSTITUTIONS) 


0 

•0 

125 

9*1 

2 

.1 

12 

.9 

139 

10*2 

1*224 

89.5 

5 

.4 

If  368 

0 

•  0 

73 

8*2 

2 

.2 

5 

•6 

80 

8*9 

814 

90*9 

1 

.1 

4  895 

0 

•  0 

52 

11.0 

0 

.0 

7 

1.5 

59 

12*5 

410 

86.7 

4 

•  8 

473 

2319\ 


•2379 


TAKE  21* 


total  mmmfim        «"c  ^^^"KEM!  H,8KER  ^'"^  "  T 


NUMBER 


NUMBER 


SUSINESSUNO  COMMERCE  TECHNOLOGIES  (5000) 


'MONTANA  < 

LESS  4-YR  AWA*0S  2 

FEMALE  2 

MALE  0 

NEBRASKA  C 

LESS  +-YR  AWAROS  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

NEVAOA  C 

'LESS  4-VR  AWAROS  1 

FEMALE  1 

HUE  0 

NEW  HAMPSHIRE  ( 

LESS  4-YR  AWAROS  1 

FEMALE  I 

MALE  0 

.    NEW  JERSEY 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 


NEW  MEXICO 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
|  MALE 

NEW  YORK 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

NORTH  CAROLINA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

NORTH  OAKOTA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

OHIO 

LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

OKLAHOMA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 


OREGON  k 

LESS  4-YR  AWAROS  6 

FEMALE  ** 

MALE  2 

PENNSYLVANIA  ( 

LESS  4-YR  AWAROS  5 

FEMALE  2 

MALE  3 

RHOOE  ISLANO  C 

LESS  4-YR  AWAROS  2 

FEMALE  2 

MALE  0 

SOUTH  CAROLINA  < 

LESS  4-YR  AWAROS  1 
FEMALE        "  I 

MALE  0 

SOUTH  OAKOTA  ( 

LESS  4-YR  AWAROS  3 

FEMALE  * 

MALE  * 

TENNESSEE  < 

LESS  4-YR  AWAROS  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

TEXAS  < 

LESS  4-YR  AWARDS  45 

FEMALE  33 

MALE  12 

UTAH  < 

LESS  4-YR  AWAROS  19 

FEMALE  17 

MALE  2 


er|c 


7X INSTITUTIONS! 
3.4  0  .0 

4.7  .  0  *0 

♦  0  0  .0 

18  INSTITUTIONS! 
•0  7  1*1 

♦  0  6  1*2 
.0  1  *7 

3  INSTITUTIONS! 
.5  32  16.2 

1.6  11  17.7 

.0  21  15.4 

16  INSTITUTIONS! 
♦2  1*  2.4 

.2  1  *2 

.0  13  7.5 


NUMBER 


7 

2.1 

7 

2.8 

0 

.0  • 

{  . 

101 

66 

•  3 

31 

.2 

35 

♦  5 

( 

81 

42 

♦  9 

31 

1.1 

11 

.5 

( 

11 

17 

2*3 

15 

2.8 

2 

1.0 

( 

61 

3 

.1 

2 

.1 

1 

.1 

C 

20 

12 

2.5 

10 

3*8 

12  INSTITUTIONS! 

5  1.5 
3  1.2 
2  r  2.5 


9  78 
3  41 
637 


10.0 
10*1 
9.6 


1,065 
~  636 
429 


471 
253 
218 


24 
14 
10 


10.5 
9.4 
12*1 


4*9 
5.3 
4.4 


17  INSTITUTIONS! 
.7  18  2.0 

.8  13  2*5 

.5  5 

65  INSTITUTIONS! 
•1         '  326  8.2 
.1  214  8.6 

.2  112  7.6 

7  INSTITUTIONS! 

.2  *8  4.4 

.3  31  4.9 

.0  17  5.8 

30  INSTITUTIONS! 

.0  970  34.0 

,1  604  38.9 

.0  366  28.1 

13  INSTITUTIONS! 
1.2  23  3.6 

1.2  1 

1.3  22  7.1 

35  INSTITUTIONS! 
.0  362  2*0.9 

.0  214  22.9 

.0  148  18.6 

63  INSTITUTIONS! 
1.2  478  12.2 

U4  277  12.2 

.7/  201  12.3 

11  INSTITUTIONS! 

1.9  7  .7 

2.6  6  .9 

♦  5  1  »3 


♦0 

♦  0 

♦  0 


4.0 
1.6 
5.1 


3 

.1 

.2  02 

7.7 

14 

3 

•2 

146 

7.9 

10 

0 

•  0 

56 

7.3 

4 

221 
142 
79 


16 
12 
4 


12 
7 
5 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


17 
13 


•  2 
.2 

♦  0 


l-l 
1.1 
1.2 


.3 

•  4 

•  2 


21  2.4 
14  2.7 
7  1.9 


4 

;3 

3 

.3 

1 

•  2 

2 

♦  4 

10 

.4 

2 

.1 

8 

.6 

•  6 

2 

•  6 

2 

.6 

3 

•  2 

2 

•  2 

1 

24 

.6 

16 

♦  7 

8 

.5 

16 

1.6 

13 

2.0 

3 

•  8 

10 
5 
5 


.0 
.0 
.0 


5.1 
6.  1 

3.7 


80  3*1 
61  3.3 
19  2*5 


144  43.2 
111  44.0 
33  40*7 


967  4.9 
671  5*1 
296  4.5 


10 
3 
7 


2320 


13 
12 
1 


51 
18 

33 


17 
3 
14 


3.4 
4.7 
•  0 


2.0 
2.4 
•  7 


25.8 
29.0 
24.3 


3.0 
.7 
8.1 


299  11.5 
220  11.9 
79  10.3 


159  47.7 
124  49.2 
35  43.2 


3,232  16.4 
2,185  16.5 
1,047  16.1 


,133  23.5 
682  24*9 
451  21*7 


0 

.0 

19 

2*6 

0 

♦  0 

16 

3*0 

0 

*0 

3 

1*5 

28 

♦  6 

514 

11*4 

15 

♦  6 

27  7 

10*3 

13 

♦  7 

237 

13*1 

6 

1*2 

42 

8*6 

2 

•a 

26 

9*9 

4 

1*8 

16 

\ 

7.1 

14 

1.6 

59 

6.7 

9 

1.7 

40 

7.7 

5 

1.4 

19 

5.2 

25 

.6 

373 

9.4 

16 

.6 

245 

99 

9 

.6 

12  8 

8.7 

9 

.8 

62 

5.7 

9 

1.4 

43 

6.8 

0 

•0  . 

19 

4.2 

3 

.1 

984 

34*5 

1 

.1 

608 

39*2 

2 

.2 

376 

28*9 

A 

49 

7.6 

84 

13*1 

1 

*3 

8 

2*4 

48 

15*4 

76 

24*4 

'» 

.2 

369 

21*3 

Z 

.2 

218 

2"  3 

2 

•3 

151 

*8.  v 

WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  < 


57  96*6 
41  95*3 
16  100*0 


626  97.8 
479  97.4 
147  99.3 


147  74.2 
44  71*0 
103  75.7 


552  96.2 
394  98*3 
158  91.3 


2,309  88.5 
1,622  88*1 
687  89*7 


174  52.3 
128  50.8 
46  56.8 


16,363  82*9 
10,958  82*8 
5,405  83*0 


■3,67?  76*3 
2,052  75.0 
1,621  78.0 


719  97.3 
523  97.0 
196  98.0 


NON-RES IOtNT 
ALIEN 

NUMBER  S 


TOTAL 


656  16. G 
415  18.2 
241  14-7 


,203  30*7 
741  32*5 
462  28*2 


27 

2*7 

69 

6.8 

17 

2*6 

53 

tt.2 

10 

2*7 

16 

4.4 

3,961 
2,399 
1,562 


88.2 
89.4 
86.3 


436  89*2 
231  87*8 
205  90*7 


803  90*6 
465  89.8 
338  91.8 


3,574  90.4 
2,230  89.9 
1,344  91.2 


,020  94.0 
590  93*1 
430  95.3 


1,860 
941 
919 


65*2 
60*6 
70*6 


552  86*1 
319  97*0 
233  "4*7 


,357  78*3 
713  76*3 
6*4  80*8 


2,681  68*5 
It  521  66*8 
1,160  70*9 


938  92*8 
592  91*5 
346  95*1 


0 

•  0 

59 

0 

•  0 

43 

0 

.0 

.16 

1 

•  2 

640 

1 

•  2 

492 

0 

•  0 

148 

0 

•  0 

19J 

0 

•0 

"  62 

0 

.0 

136 

5 

.9 

574 

4 

1.0 

401 

1 

•  6 

173 

0 

•  0 

2,606 

0 

•  0 

1,042 

0 

.0 

766 

0 

.0 

333 

0 

.0 

2  52 

0 

•  0 

81 

148 
87 
61 


.7 
♦  7 
•9 


10 
3 
7 


•  6 
1.0 


19,743 
13,230 
6,514 


7 

•  1 

4,813 

2 

.1 

2,736 

5 

.2 

2,077 

1 

•  1 

739 

0 

♦  0 

539 

1 

.5 

200 

18 

•4 

4,493 

8 

.3 

2,684 

10 

.6 

1,809 

11 

2*2 

48V 

6 

2** 

263 

5 

2*2 

226 

24 

2*7 

686 

13 

2*!> 

518 

11 

3*0 

368 

6 

•  2 

3,  95 J 

5 

•  2 

2,480 

1 

•  1 

It  473 

3 

.3 

1,085 

1 

•2 

634 

2 

.4 

451 

2  t854 
It  552 
It  302 


6*. 
329 
312 


It  732 
935 
797 


29 

.7 

3,913 

15 

.7 

2,277 

14 

♦V 

It  636 

4 

.4 

ltOll 

2 

.3 

647 

2 

•  5 

364 

0 

23S0 


TABLE  21. 


TOTAL  DEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATIOK  BY  RACEi  ETHNICITY  AND  SEX: 

STATE  A NO  NATION  1978*1979 


AMERICAN  !NO!AN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HI  SPAN I C  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES  10 ENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER  X  NUMBER 

BUSINESS  ANO  COMMERCE  TECHNOLOGIES  15000) 


VERMONT 

( 

8 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

•0 

FEMALE 

-  0 

•  0 

MALE 

0 

•0 

VIRGINIA 

( 

33 

LESS  4-YR  AWARDS 

3 

•  1 

FEMALE 

2 

•  1 

MALE 

1 

•  1 

WASHINGTON 

< 

30 

CESS  4-YR  AWAROS 

11 

.5 

FEMALE 

11 

.9 

MALE 

0 

•  0 

WEST  VIRGINIA 

< 

19 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

•0 

FEMALE 

0 

•  0 

MALE 

0 

•iO 

4*0 
299 
141 


93 
30 
63 


20*7 
21*9 
18*6 


4.5 
2*4 
7.7 


INSTITUTIONS) 
43  8*4 
34  9*7 
9  5.5 


NUMBER 

X 

NUK,£R 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

0 

*0 

0 

.0 

0 

•  0 

393 

99*  5 

2 

•  5 

395 

0 

*0 

0 

•0 

0 

•0 

276 

100*0 

0 

•  0 

276 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

117 

98*3 

2 

1  *7 

119 

20 

♦  9 

13 

.6 

476 

22*4 

1.643 

77*2 

8 

•  4 

2?  127 

13 

1*0 

4 

.3 

318 

23*3 

1 1 044 

76*  4 

5 

" 1 t 367 

7 

♦  9 

9 

1.2 

158 

20*6 

599 

76*8 

3 

•  4 

760 

46 

2*2 

33 

1*6 

163 

8*9 

1.831 

89*3 

36 

1*8 

2.050 

29 

2*4 

10 

•  6 

60 

6*5 

ltl24 

91*6 

23 

1.9 

1.227 

17 

2*1 

23 

2*6 

103 

12*5 

707 

85*9 

13 

1.6 

823 

0 

*0 

0 

•  0 

43 

8*4 

466 

90*8 

4 

•  8 

513 

0 

*0 

0 

•  0 

34 

9*7 

314 

89*7 

2 

•  6 

350 

0 

*0 

0 

♦  0 

9 

5*5 

152 

93*3 

2 

1.2 

163 

WI  SCONSIN 

{ 

22 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

24 

•  6 

92  2*3 

6 

•  1 

FEMALE 

23 

.9 

37  1*4 

6 

*2 

MALE 

1 

•  1 

55  3*8 

0 

♦  U 

WYOMING 

( 

7 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

1 

•  6 

3  1*9 

0 

•0 

FEMALE 

0 

'♦0 

2  1.7 

0 

•  0 

HALE 

1 

2*4 

1  2.4 

15  ° 

•  0 

THE  STATES  ANO  0*C* 

(  1.449 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

567 

.5 

12*148  10*7 

2*114 

1*9 

FEMALE 

383 

.5 

7*715  10*9 

1*360 

1.9 

MALE 

204 

♦  5 

4*433  10*5 

754 

1*6 

AMERICAN' SAMOA 

{ 

1 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

•0 

0  *0 

11 

100.0 

FEMALE 

0 

*0 

0  *0 

9 

100*0 

HALE 

0 

*0 

0  *0 

2 

100*0 

20 

♦  5 

142 

3.5 

3*675 

96*2 

9 

•  2 

4*026 

14 

♦  5 

60 

3.1 

2*483 

96*6 

7 

•  3 

2*570 

6 

*4 

62 

4.3 

1*392 

95*6 

2 

•  1 

1*456 

9 

5*6 

13 

8.0 

146 

90*1 

3 

1.9 

162 

8 

6*6 

10 

8.3 

108 

89*3 

3 

2.5 

121  * 

1 

2*4 

3 

7.3 

38 

92*7 

0 

•  0 

41 

4*431 

4*0 

19*330 

17*0 

93*167 

82.2 

906 

•6 

113*423  ~~ 

2*769 

3*9 

12*247 

17*2 

58*309 

82*1 

506 

♦  7 

71*062 

1.692 

4*0 

7*063 

16*7 

34*678 

82.3 

400 

.9 

42*361 

0 

*o 

11 

100*0 

0 

*0 

0 

x  «0 

11 

0 

*0 

9 

100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

9 

0 

•  0 

2 

100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

2 

GUAM 


1  INSTITUTIONS) 


LESS  4-YR  AWAROS 

0 

*0 

0  .0 

6 

100*0 

0 

♦  0 

6 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

FEMALE 

0 

♦0 

0        *0  * 

6 

100*0 

0 

♦  0 

6 

100*0 

0 

♦  0 

0 

.0 

6 

MALE 

n 

0 

•0 

0  *0 

0 

•0 

0 

*0 

0 

*0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

PUERTO  RICO 

< 

17 

INSTITUTIONS) 

.2 

4*179 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

*0 

0  *0 

«  0 

*0 

2*175 

99*8 

2*175 

99*8 

0 

.0 

4 

FEMALE- 

0 

.0 

0  *0 

0 

♦0 

1,671 

99*8 

1*671 

99*8 

0 

.0 

3 

•  I 

1*674 

MALE 

0 

*0 

0  *0 

0 

.0 

504 

99*8 

504 

99*8 

0 

.0 

1 

.2 

505 

TRUST  TERRITORY 

< 

1 

INSTITUTIONS) 

13  " 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

.0 

C  *0 

13 

100*0 

0 

♦0 

13 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

•0 

0  *0 

7 

100*0 

0 

.0 

7 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

7  . 

MALE 

0 

•  0 

0  *0 

6 

100*0 

0 

.0 

6 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

VIRGIN  ISLANDS  (  1  INSTITUTIONS)  I 

LESS  4-YR  AWAROS  0  *0  11     73*3  1  6*7  0  *0  4  12     80*0  0  *0  3  *  20*0  15 

FEMALE  0  *0  7    63.6  1  9*1  0  *0  8     72*7  0  *0  3    27*3  11' 

HALE  0  *0  4  100*0  0  *0  0  *0  4  100*0  0  *0  0        .0  4 


OUTLYING  AREAS 
LFSS  4 


21  INSTITUTIONS) 


AWARDS 

0 

*0 

11 

•  5 

FEMALE 

0 

•  0 

7 

♦  4 

MALE 

0 

•0 

4 

o 

•  8 

MAJOR  FIELD  AGGREGATE  5000  ( 

LESS  4-YR' AWAROS  587 

FEMAIf.  333 

MALE  204 


1*470  INSTITUTIONS) 
.5      12*15?  10.5 
.5        7*722  10.6 
.5        4,437  10.3 


31 

1*4 

2* 

175 

97*8 

2* 

217 

99*7 

•  0 

*0 

7 

•  3 

2*224 

23 

1*3 

1* 

671 

97*9 

1* 

701 

99*6 

0 

*0 

6 

•  4 

1  .707 

6 

1*5 

504 

97*5 

516 

99*8 

0 

*0 

1 

•  2 

517 

2.145 

1*9 

6t 

656 

°5*8 

21, 

547 

18*6 

93*187 

80*6 

913 

•  8 

115*647 

1*383 

1*9 

4, 

460 

6*1 

13* 

948 

19*2 

56,309 

80*1 

512 

.7 

72*769 

762 

1*8 

2t 

196 

5*1 

7, 

599 

17*7 

34*678 

81*3 

401 

•  9 

42*878 

QAT/4  PROCESSING  TECHNOLOGIES  (5100) 


ALABAMA 

LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 


14 


•0 
2.2 


INSTITUTIONS) 
46  37*7 
36  47*4 
10  21*7 


47 
36 
11 


38*5' 
47*4 
23*9 


75  61*5 
40  52*6 
35  76*1 


-.0 
*0 
♦  0 


122 
76 
46 


ALASKA 

LESS  4-Yff  AWAROS 
FEMALE 
MALE 


{  2  INSTITUTIONS) 

1  25*0               0        *0  0  *0  0  .0 

0  .0  0.0  0*0  0*0 

1  33*3               0        .0  0  *0  0  *0 


1  25.0 

0  *0 

1  33*3 


3  75*0 

1  100*0 

2  66.7 


ARIZONA 
LESS*  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 


{  9  INSTITUTIONS) 

2  2.2  4"*  4.5 

0  .0  2  4.4 

2  4.5  2  4.5 


1*1 

2*2 
*0 


7  7*9 

3  6*7 

4  9*1 


14 

6 


15*7 
13*3 
18*2 


75  84*3 
39  86*7 
36  81*8 


•  0 

•  0 

•  0 


89 
45 
44 


ARKANSAS 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 


3  INSTITUTIONS) 
.0  16  47.1 

.0  13  56.5 

.0  3  27.3 


16  47.1 
13  56.5 
3  27*3 


18  5-:*9 
10  *3*5 
8  72*7 


34 
23 
11 


2:21 


2331 


TA1LE  2V.    TOTAL  DECREES  EQR  NMOK  F.aO  COHF^WO^Y JNST.TUTioH^OF  HIGHER  EOUCAT.ON  RY  RACE.  ETHNICITY  AND  SEX, 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  *      X  NUMBER 

OAT  A  PRESSING  TECHNOLOGIES  (51001 


BUCK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


CALIFORNIA 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

COLORADO  • 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

CONNECTICUT 
LESS  *-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

OELAWARE 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 


t 

10 
5 
5 


74  INSTITUTIONS) 

.9  70  6.6 

1.3  32  6.1 

.8  ,     38  5.8 

9  INSTITUTIONS) 
.0  2  2.3 

.0  2  5.9 

.0  0  .0 


DISTRICT  OF  COLUMBIA  ( 
LESS  4-YR  AWARDS 
*  FEMALE 
MALE  » 


FLORIDA 
LESS-  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

GEORGIA 
LESS   4-YR  AWARDS  0 
FEMALE 
MALE 

HAWAII 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

*i 

IOAHO 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

ILLINOIS 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

INDIANA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE' 

IOWA 

LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

KANSAS 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

KENTUCKY 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

LOUISIANA 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

MAINE 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

MARYLANO 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

»  MASSACHUSETTS 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

MICHIGAN 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 


ERLC 


NUMBER 


102 
33 
69 


INSTITUTIONS) 
;      9      3 .6 

4  4.1 

5  3.3 


3  INSTITUTIONS) 
.0  9  23.1 

.0  6  30.0 

.0  3  15.8 

2  INSTITUTIONS) 


0 

.0 

^17  73.9 

0 

.0 

9  90.0 

0 

.0 

8  61.5 

25 

INSTITUTIONS) 

1 

.3 

37  12.8 

1 

.6 

24  15.4 

0 

.0 

13  9.7 

12  INSTITUTIONS) 


.0 
.0 


8.7 
12.0 


0 

.  0 

3  5.7 

■7 

t 

3 

INST  ITUT  IONS) 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.0  ■ 

0  .0 

t 

3 

INSTITUTIONS) 

0 

•0 

0  .U 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

t 

44 

INSTITUTIONS) 

1 

.1 

123  16.0 

0 

.0 

77  19.1 

i 

.3 

46  12.5 

t 

17 

INSTITUT  IONS) 

0 

.0 

33  14.7 

0 

.0 

16  16.7 

0 

.0 

17  13.2 

( 

9 

INSTITUTIONS) 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

t 

11 

INSTITUTIONS) 

I 

1.0 

8  8.1 

0 

.0 

4  7.3 

1 

2.3 

4  9.1 

t 

14 

INST  ITUT  IONS) 

0 

.0 

11  6.7 

0 

.0 

5  5.7 

0 

.0 

6  7.8 

t 

5 

INSTITUTIONS) 

0 

.0 

47  42.3 

0 

.0 

35    50. r 

0 

.0 

12  28.6 

t 

2 

INSTITUTIONS) 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0*  .0 

t 

13 

INSTITUTIONS) 

0 

.0 

87  18.9 

0 

.0 

51  25.5 

0 

.0 

36  13.8 

r 

24 

INSTITUTIONS) 

1 

.3 

13  4.1 

0 

.0 

9  7.1 

I 

.5 

4  2.1 

t 

33 

INSTITUT IONS) 

5 

1.0 

38  7.7 

1 

.4 

23  9.2 

4 

1.6 

15  6.2 

9.7 
6.3 
10.5 


2  2.3 
0  .0 
2  3.8 


5  2.0 
3  3.1 
2  1.3 


1  2.6 
1  5.0 
0  .0 


8,7 
10.0 
7.7 


1.0 
.6 
1.5 


39  90.7 
20  87.0 
19  95.0 


.0 


24  3.1 
12  3.0 
12  3.3 


HISPANIC 
NUMBER  X 


'TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPAWIC 


4.0 
4.2 
3.9 


.7 
.0 
1.3 


1  1.0 
1  1.8 
0  .0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


24  5.2 
10  5.0 
14  5.4 


17 


104 

32 

72  10.9 


n 


9  10.5 
4  11.8 

5P>  9.6 


.8 
2.0 
.0 


.9 
1.6 
.5 


3.4 
3.2 
3.7 


44  15.2 
29  18.6 
15  11.2 


1  1.0 

0  c*.0 

1  1.9 


X  -  NUMBER 


NON-RESIO&nT 
ALIEN 

NUMBER  X 


10TAL 


.0 
.0 
.0 


.0 


1.2 
1.0 
1.4 


.9 
.0 
1.6 


.7 
1.4 
.0 


2.0 
1.8 
2.3 


.0 
.0 
.0 


266  27.1 
102  25.6 
164  27.9 


13  15.1 

6  17.6 

7  13.5 


16  6.4 
9  9.2 
7  4.6 


10  25.6 
7  35.0 
3  15.8 


19  82.6 
10  100.0 
9  69.2 


85  29.3 
55  35.3 
30  22.4 


10  9.7 
6  12.0 
4  7.5 


e  1.7 

4  2.0 
4  1.5 


3  .9 
2  1.6 
I  .5 


10  2.0 
4,  1.6 
6  2.5 


39 
20 
19 


90.7 
87.0 
95.0 


157  20.4 
93  23.1 
64  17.4 


44 

20 
24 


12  12.1 
6  10.9 
6  13.6 


11 

5 
6 


6.7 
5.7 
7.8 


47  4  2.3 
35  50.7 
12  28.6 


.0 
.0 

•o . 


119  25.9 
65  32.5 
54  20.8 


20  6.3 
13  10.2 
7  3.7 


70 
36 
34 


14.2 
14.3 
14.0 


736  70.0 
279  ,-70.5 
459  69.7 


73  -84.9 
26  82.4 
45  86.5 


231  92.8 
0 88  89.8 
143  94.7 


29  74.4 
13  65.0 
16  84.2 


4  • 17.4 
0  .0 
4  30.8 


201  69.3 
97  62.2 
104  77.6 


91 
42 
49 


88.3 
84.0 
92.5 


'606  78. '+ 
308  7/,.  4 
298  fl.O 


2322 


2332 


31 

2  .9 

1»  055 

15 

3.  * 

396 

16 

2.4 

659 

0 

•  0 

86 

G 

.0 

34 

0 

•  0 

A»^ 

3  a. 

2 

.8 

249 

1 

1.0 

96 

1 

.7 

151 

0 

.0 

39 

0 

•  0 

20 

0 

.0 

19 

0 

.0 

23 

0 

.0 

10 

0 

.0 

14 

4 

1.4 

290 

4 

2.6 

156 

0 

.0 

134 

2 

1.9 

103 

2 

4.U 

5u 

0 

.0 

53 

4 

9.3 

0 

.0 

43 

3 

13.0 

0 

.0 

24  * 

1 

5.0 

0 

.0 

20 

43 

95.6 

A 

4.4 

45 

29 

93.5 

t 

31- 

14 

100.0 

<t 

.0 

1* 

8 

1.0 

771 

2 

.5. 

403 

6 

1.6 

3t>8 

19.6 

180 

1*0.0 

I 

.4 

20.8 

75 

7,^.1 

1 

1.0 

18.6 

•105 

8*.  4 

0 

.0 

4 

1.3 

2  94 

98.3 

1 

2 

1.4 

137 

98.6 

0 

2 

1.3 

157 

98.1 

1 

.3 
.0 
.6 


17 

87.9 

0 

.0 

49 

89.1 

0 

.0 

38 

86.4 

0 

.0 

153 

92.7 

1 

.& 

83 

94.3 

0 

.0 

70 

90.9 

1 

1.3 

61 

55.0 

3 

2.7 

33 

47.8 

I 

1.4 

28 

66.7 

2 

4.8 

20 

100.0 

0 

.0 

18 

100.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

329 

71.5 

12 

2.6 

130 

65.0 

5 

2.5 

199 

76.5 

7 

2.7 

291 

92.1 

5 

1  .0 

112 

88.2 

2 

1.6 

179 

94.7 

3 

l.o 

421 

85.2 

3 

.6 

214 

85.3 

1 

.4 

207 

85.2 

2 

.8 

22^ 
96 
129 


299 
139 
160 


99 
55 
44 


165 
88 
77 


HI 

.  69 
42' 


20 
Id 
2 


460 
200 
260 


316 
127 
189 


494 
251 
243 


TABLE  21*    TO(AL  DEGREES  FOK  MAJOR  FIELD  CONFER* EG  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  ANO  SEXl 

STATE  ANO  NATION  1978-1979* 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


■White 

NON-HI  SPANf.C 


NON-RES  I OtNT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMB ER • 


NUMBER 


DATA  PROCESSING  TECHNOLOGIES  (5100) 


MINNESOTA 
LESS *4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 


3 
•  0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 
0  ,0 
0  *0 
0  *0 


1  3*0 

0  *0 

1  4*5 


o 

0 


3*0 
•  0 
4.5 


32  97*0 
11  100*0 
21  95*5 


.0 
•  0 
.0 


33 
.  11 
22 


9  MISSISSIPPI 
LESS  4-VR  AWARDS 
F EMALE 
MALE 


(  15  INSTITUTIONS)  \ 

o  *o  ii    19*9  ;  0  *0 

0  *0  25     21*7*-  i  0  *0 

0  *0  6     14*6  1  0  *0 


31 
25 
6 


19*9 
21*7 
14*6 


122 
88 
34 


78*2 
76*5 
82*9 


3  1*9 
2  1*7 
1  2*4 


156 
115 
41 


MISSOURI 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

NEBRASKA 
LESS  4-YR  AWARDS 
F  EMALE 
MALE 

NEVADA 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 


14 
.0 

•  0 

•  0 

10 

•  0 

•  0 
.0 

2 
.0 
•0 

•  0 


INSTITUTIONS) 
23  9*9 
9  8*3 
14  11*2 

INSTITUTIONS) 
0  *0 
0  *0 
0  *0 

INSTITUTIONS) 
me  7  30*4 

5  T.9*4 
2  33*3 


4 
2 
2 


♦  0 


5*2 
4*7 
5*9 


4*3 
5*9 
♦o 


*0 
♦0 
*0 


2*6 
2*3 
2*9 


4*3 
5*9 
*0 


24 
9 
15 


10*3 
8*3 
12*0 


6  7*8 
3  7*0 
3  8*8 


9  39*1 
7  41*2 
2  33*3 


206  88*4 
r98  90*7 
108  86*4 


70  ^0*9 

40  93*0 

30  88^ 

14  60*9 

10  5b. 8 

4  66*7 


1*3«.  \ 
1*6  \ 


1  1*3 

0  *0 

1  2*9 


233 
108 
125 


77 
43 
34 


23 
17 
o 


NEW  HAMPSHIRE 
•  LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 


(  2  INSTITUTIONS) 

1  2*6  0.  *0 

1  6*7>  0  *0 

0.0  0  *0 


.0 

♦  0 

•  0 


o2*6* 
6.7 
.0 


37  97.4 
14  93.3 
23  100.0 


38 
15 
23 


NEW  JERSEY 
— t-ESS-4-VR-AWAROS 
FEMALE 
MALE 

NEW  MEXICO 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
^NALE 


1 

-0' 
1 


14  INSTITUTIONS) 

•  3  24  7*6 

•  0  16  10*3 
*5  10  5yt 

3  INSTITUTIONS) 

•  0  0  *0 
*0  0  *0 

•  0  0  *0 


8  2*4 
3  1*9 
5  2*7 


•  0 

•  0 
.0 


17 
10 
7 


5.0 
6*5 
3*8 


33.3 
2  5*0 
50*0 


52 
29 
23 


15*3 
18*7 
12*4 


2  33*3 
1  25*0 
1  50*0 


$  280  82*4 
121  73.1 
159  85.9 


4  66.7- 
3  75.0 
1  50.0 


2.4 
3.2 
1.6 


340 
155 
185 


NEW  YORK 


41  INSTITUTIONS) 


LESS  4-YR  AWARDS 

5 

.4 

164  13.2 

23 

1*9 

75- 

6*1 

267 

21*5 

970 

78.3 

2 

.2 

lf2J9 

FEMALE 

1 

.2 

76  14.5 

10 

1.9 

29 

5*5 

116 

22*1 

409 

77.9 

0 

.0 

525 

t 

MALE 

4 

.6 

j 

88  ,1?.3 

13 

1.8 

46 

6*4 

151 

21*1 

561 

78.6 

2 

.J 

714 

NORTH  CAROLINA 

< 

24 

INSTITUTIONS) 

327 

LESS  4-YR  AWARDS 

1 

.3 

83  25.4 

5 

1.5 

'  3 

•  9 

92 

28*1 

234 

71.6 

1 

.3 

FEMALE 

1 

.6 

50  31.3 

2 

1.3 

1 

"  .6  - 

54 

33*8 

105 

65.6 

1 

.6 

160 

MALE 

0 

.0 

33  19.8 

3 

1.8 

2 

38 

22*8 

129 

77.2 

0 

.0 

167 

NORTH  OAKOTA 

( 

2 

INST  ITUT  IONS) 

91 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

91 

100.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

62 

100.0 

0 

.0 

62 

MALE 

0 

•  0 

0  .0 

0 

.  -° 

0 

.0 

0 

•  0 

29 

100.0 

0 

.0 

29 

OHIO 

( 

33 

INSTITUTIONS), 

LESS  4-YR  AWARDS 

3 

•  4 

79  10.5 

3 

.4 

.  5 

♦  7 

90 

12.0 

655 

87.0  „ 

8 

LI 

75J 

FEMALE 

2 

.5 

41  10,5 

1 

•  3 

1 

.3 

45 

11.6 

341 

87.7 

3 

.8 

389 

MALC 

1 

.3 

38  10.4 

2 

.5 

4 

1.1 

45 

12.4 

314 

86.3 

5 

1.4 

364 

OKLAHOMA 

( 

°  8 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

♦  0 

2  2.2 

7 

7.5 

2 

2.2 

11 

11.8 

79 

84.9 

3 

3.2 

93 

FEMALE 

0 

•  0 

1  2.6 

0 

*0 

1 

2.6 

2 

5.1 

36 

•92.3 

1 

2.6 

39 

MALE 

0 

.0 

1  1.9 

7 

13*0 

1 

1.9 

9 

16.7 

43 

79.6 

2 

3.7 

54 

'  OREGON 

( 

8 

INSTITUTIONS) 

9 

LESS  4-YR  AWARDS 

0 

•  0 

0  .0 

5 

4.9 

1 

1.0 

6 

5.8 

92 

89.3 

5 

4.9 

103 

FEMALE 

0 

•  0 

0  .0 

3 

7.  1 

1 

2.4 

4 

9.5 

35 

83.3 

3 

7.1 

42 

MALE 

0 

•  0 

0  .0 

2 

3.3 

0 

.0 

2 

3.3 

57 

93.4 

2 

3. J 

61 

PENNSYLVANIA 

( 

.■»o 

INSTITUTIONS) 

545 

LESS  4-YR  AWAROS 

1 

.2 

53  9.7 

8 

1.5 

5 

•  9 

67 

.12.3 

478 

87.7 

0 

.0 

FEMALE 

1 

.4 

3D  11.2 

5 

1W9 

4 

1.5 

40 

14*9 

228 

85.1 

0 

•  0 

268 

MALE 

0 

.0 

23  8.3 

a  -> 

3 

1.1 

1 

♦  4 

27 

9*7 

250 

90*3 

0 

•0 

27? 

RHODE  ISLAND 

( 

2 

INSTIL-  NS) 

i 

LESS  4-YR  AWARDS 

0 

•0 

6.0  < 

r  0 

♦  0 

0 

.0 

6 

6*0 

93 

93.0 

1 

1.0 

100 

FEMALE 

0 

•0 

3.6 

*  0 

♦  0 

0 

.0 

6 

13*6 

38 

86*4 

•0 

•  0 

44 

MALE 

0 

•  0 

♦  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

55 

98*2 

1 

1-8 

56 

SOUTH  CAROLINA 

( 

8 

INST  ITUt  .  ii 

177 

LESS  4-YR  AWARDS 

0 

•  0 

59  33*3 

0 

.0 

1 

.6 

.•60 

33*9 

116 

65*5 

1 

.6 

FEMALE 

.0 

41  37*3 

:  0 

.0 

o' 

♦  0 

41 

3  7*3 

69 

62*7 

0 

•  0 

110 

'  MALE 

•  0 

18  26*9 

*'° 

9  .  .0 

1 

1.5 

19 

28*4 

.  47 

70*1 

1 

1.5 

67 

SOUTH  DAKOTA 

( 

4 

INSTJTUTICNS) 

45 

LESS  4-VR  AWARDS 

0 

.0 

0  *0 

1 

2.2 

0 

.0 

1 

2.: 

97*8 

0 

•0 

46 

FEMALE 

0 

•  0 

0  *0 

1 

2.6 

0  , 

.0 

1 

2.6 

37 

97*4 

0 

•  0 

38 

MALE 

0 

•0 

0  *0 

O 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

3  8 

0 

lao.o 

0 

♦J 

8 

TENNESSEE 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALL 


17  INSTITUTIONS) 

*2  104  '.22.1 

.0  62  25*2 

•  4  42  16*7 


6  ,1*3 
4  1*6 
2  *9 


113 
66 
47 


24*0 
26*8 
20*9 


354  75*2 
179  72*8 
175  77*8 


•4 
1.3 


471 
246 
225 


ERIC 


2323 


3L 


;  AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


BLACK  ASIAN  OR   

NON-HISPANIC  PACIFIC  INLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER  * 


TOTAL 
"MIN3RI  TY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  S 


NON-RESIOcNT 
ALIEN 

NUMBER  t 


TOT  AL 


OAT  A  PROCESSING  TECHNOLOGIES  <5lOO) 


TEXAS 


LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 


81 
60 
21 


15*6.. 
20.* 
9*3 


UTAH 
LESS  4-YR 


AWAROS 
FEMALE 
MALE 


VERMONT 
LESS  4-YR  AWARDS 
*    ~  FEMALE 
MALE 

VIRGINIA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

WASHINGTON— 
LESS  *-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

WEST  VIRGINIA 
LESS  4-YR  AWARDS 
*  FEMALE 
MALE 

WISCONSIN 
LESS  4-YR<  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

WYOMING 
LESS  4-YR  AWARDS  '» 
FEMALE 
MALE  * 

THE  STATES  ANO  O.C. 
LESS  4-YR  AWAROS 
1      A  FEMALE 
>     ~  MALE 

GUAM 

LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
*  MALE 

PUERTO  RICO 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

OUTLYING  AREAS 
LESS  4-YR  AWAROS 

FEMALE  0 
MALE 


4  INSTITUTIONS) 
,4  1  2.4 

►0  0  *0 

.3  1  4*3 

C  2  INSTITUTIONS^ 

0  ,0_—  0  «0 


.0 

•  0 

II 

•0 
•0 

•  0 


INSTITUTIONS) 
26  11.5 
19  16*5 
7  6*3 


55 
24 
31 


13  INSTITUTIONS) 

•  9 

•  8 
1.1 


10  INSTITUTIONS) 
♦0  0  .0 

♦  0  0  *0 

s0  0  .0 

\l2  INSTITUTIONS) 
8  2*2 
7  3*8 
1  .6 

W  INSTITUTIONS) 
•0  ,    0  *0 

.0  0  *0 

.0,  0  .0 

INSTITUTIONS) 
#5        1*333  ll*7 
.4  «         803  14*4 
♦5  \         530  9.1 

\  ° 

1  INSTITUTIONS) 
♦0   1         o  .o 
♦o  \       o  *o 

.0    \         o  .0 

6  INSTITUTIONS) 

•  0  0  .0 
.0  0  *0 

♦  0  0  *0 


INSTITUTIONS) 

.0  .0 
.0         \  0 
\  0 


•  0 

•  0 

•  0 


10 
6 


2 
2 
0 


19 
6 
13 


1.9 
2.0 
1.8 


4.9 
11.  1 
.0 


8.4- 
5.2 
11.6 


1  .5 

12 

5,6 

1  .8 

11 

6.  6 

0  .0 

"  I 

l.l 

MAJOR  FIELO  AGGREGATE  5100  I, 
LESS  4-YR  AWAROS  55 
FEMACE  24 
MALE  31 


685  INSTITUTIONS) 

.5  1*333  11*3 

.4  803  14.1 

.5  C  530,  8.7 


( 

25 

INSTITUTIONS) 

4 

.2 

334  17.9 

3 

'  .2 

271  20.2 

1 

•  2 

63  12.1 

( 

4 

INSTITUTIONS) 

14 

8.8 

3  1.9 

12 

12.1 

3  3.0 

*2 

3.3 

0  *o 

i 

16 

INSTITUTIONS) 

26 

2.8 

23  2.5 

22 

2.8 

19  2.4 

4 

2.9 

4  2.9 

( 

15 

INSTITUTIONS) 

1 

•  1 

41      6. 1 

0 

•  0 

38  6.5 

i 

1.1 

3  3.4 

( 

4  102 

INSTITUTIONS) 

77 

•  8 

727  7.9 

66 

.9 

617      8.0  c 

11 

;7 

110  7.4 

3.7 
7.4 
•  0 


.0 
•  0 
.0 


7.1 
.0 
33*3 


354  3.1 
156  2.8 
198  3.4 


6  85.7 
2  100.0 
4  80.0 


.0 
.0 
•  0 


6  1.6 
2  1.7 
4  1.6 


HEALTH  SERVICES  ANO  PARAMEO ICAL  TECHNOLOGIES  15200) 

ALABAMA  -  < 

LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

ALASKA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

ARI20NA 
.  LESS  4/rYR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

ARKANSAS 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

CALIFORNIA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
*  MALE 


1.9 
1.0  ■ 
3.3 


13  1.4 
12  1.5 
1  .7 


423 
332 
91 


♦  9 

♦  7 
2.3 


4.6 
4.3 
6.1 


9D 
52 
41 


17.9 
17.7 
18.1 


423  3*7 
193  3.5 
230  3*9 


368  99.7 
117  100.0 
251  99.6 


368  97.9 
117  98*3 
251  97.7 


360 

3.0 

791 

6.7 

158 

2.8 

310 

5.4 

202 

3.3 

481 

7.9 

♦  4 

♦  4 
.2 


2  1.3 
1  i.O 
1  1.6 


66  7*1 
53  6.7 
13  9*5 


199  38*3 
128  43*5 
71  31*4 


2 

4.9 

6 

1 4  .6 

0 

2 

11*1 

2 

8.7 

4 

17*4 

0 

♦  0 

0 

.  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

♦  9 

47 

20  *7 

2 

1.7 

27 

23*3 

0 

.0 

20 

17*9 

2 

♦  9 

17 

7*9 

1 

•  8 

14 

11*2 

1 

1.1 

3 

3*5 

0 

•  0 

2 

•3*7 

0 

•  0 

2 

7.4 

0 

•  0 

0 

.  .0 

4 

1.1 

13 

3.7 

1 

♦  5 

8 

4.3 

3 

1.8 

5 

2*9- 

1 

7.1 

2 

14*3 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

33*3 

2 

66*7 

2,165 
lil76 
989 


18*9 
21*0 
16*9 


6  85*7 
Z  100*0 
4  80*0 


368  99*7 
117  J00*0 
251  99*6 


374  99*5 
119  100*0 
255  99*2 


21*5 
22*7 
244  20*4 


2,539 
J,  295 


349  18*8 
283  21*1 
66  12*7 


22  13*8 
17  17*2 
5  8*2 


128  13*8 
106  13*5 
22  16*1 


770  8*4 
590  7*7 
180  12*1 


1,997  21*7 
1,605  20*8 
392  26*4 


306 
162 
14*. 


58*8 
55*1 
63*7 


35 
16 
19 


85*4 
88*9 
82*6 


18  100*0 
12  100*0 
6  100*0 


180  79*3 
ti8  76*5 
92  82*1 


183  84*7 
101  80*8 
82    90*  1 


52  96*3 
25  92*6 
27  100*0 


342  96*1 
178  95*7 
164  96*5 


U  78*6 
10  90*9 
1  33*3 


9.126  79*8 
4,344  77*7 
4,782  81*7 


14*3 
♦  0 
20*0 


9,127  77.2 
4,344  76*1 
4,783  78*3 


1,508 
1,055 
453 


81*0 
78*7 
86*9 


1 

*1 

49 

7.3 

0 

♦  0 

42 

7.2 

1 

1*1 

7 

8.0 

138  86*3 
82  82*8 
56  91*8 


797  86*2 
682  86*5 
115  83*9 


624  92*7 
544  92*6 
80  92*0 


7,091  7,7*2 
6,017  78*1 
1,074  72*4 


15 

2.9 

520 

4 

1.4 

294* 

I  1 

4.9 

22o 

0 

•  0 

41 

0 

•0 

18 

0 

•  0 

Zo 

0 

•  0 

18 

0 

•  0 

12 

0 

♦J 

6 

0 

•  0 

227 

0 

•  0 

115 

0 

.0 

112 

16 

7.4 

216 

10 

8.0 

125 

6 

6.6 

91 

0 

.0 

54 

0 

•  0 

27 

0 

•  0 

27 

1 

•  3 

35o 

0 

.0 

186 

I 

•o 

170 

1 

7.1 

14 

1 

9.1 

11 

0 

♦  0 

3 

148  1.3 
68  1*2 
80      I  «4 


♦  0 


149  1*3 
68  1*2 
81  1*3 


11 »4iV 
5,58o 
5,851 


->69 
117 
252 


376 
119 
257 


11,815 
5,707 
6,108 


4 

•  2 

I, 061 

Z 

•  1 

It  3*0 

2 

•  4 

521 

0 

♦  0 

160 

0 

•  0 

99 

0 

♦  U 

61 

0 

•0 

925 

0 

.0 

768 

0 

•  0 

137 

0 

•  0 

673 

0 

.0 

566 

0 

•  0 

87 

98 

1.1 

9,18o 

80 

1.0 

7,702 

18 

1.2 

1*484 

ERIC 


2324 


2334 


TABLE  21.    TOTAL  OEGREES  FM  MAJOR  FIELD  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICIT  V*ANO  SEX* 

STA7E  AND  NATION  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  t 


•LACK  ASIAN  0* 

NON-HlSPANIC  PACIFIC  I SLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


"TOTAL 
MINURITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 


HEALTH  SERVICES  AND*  PARAMEO ICAL  TECHNOLOGIES  (5200) 


COLCRADO 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

CONNECTICUT 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

OELAWARE 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 


( 

6 
5 
1 


OISTRICT  CF  COLUMBIA  ( 
LESS  4-YR  AWAKOS  I 
FEMALE  0 
MALE  1 


<■>    '  FLORIOA 
LESS  4-YR. AWARDS 
FEMALE 
MALE 

GEORGIA 
LESS  4-YR  AWAKOS 
FEMALE 
MALE 

HAWAII 


IOWA 

LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

KANSAS 
LESS  HR  AWAROb 
FEMALE 

Kentucky 
-cess  4-yr  awaros 

FEMALE 
MALE 

Louisiana 

LESS  4-YR  AiiAPOS 
FEMALE 
MALE 

MAINE 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

MARYLAND 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 


I 

7 
6 
1 


14  INSTITUTIONS! 

♦  6  59  5*6 

♦  7  26  3.4 
.3  33  10.9 

11  INSTITUTIONS) 

.0  32  4.1 

♦  0  27  3*.B 
•0  5  6.2 

5  INSTITUTIONS) 

.0  19  6*6 

•0  17  6*3 

•0  2  11.1 

4  INSTITUTIONS) 

.4  82  34.0 

•0  56  48*7 

•9  26  23.0 

30  INSTITUTIONS) 

.2  489  10*6 

«'2  457  11.6 

•1  32  4.7 

29  INSTITUTIONS) 


19 
15 
4 


•  3 

•  3 

•  0 


;  152 

135 
17 


5  INSTITUTIONS) 


17  INSTITUTIONS) 


5 

.2 

18  .7 

5 

.2 

17  .7 

0 

•  0 

1  1*1 

t 

25 

INSTITUTIONS) 

17 

1*5 

28  2*5 

16 

2.0 

21  2*6 

1 

•  3 

'  2*3 

( 

14 

INSTITUTIONS) 

1 

•  1 

65  4*3 

1 

•  1 

55  3*9 

0 

•0 

10  7*6 

11  INSTITUTIONS!) 
•0  49  9*9 

.0  41  10*5 

•0  8  7.8 

7  INSTITUTIONS) 
.7  1  .2 

•  7  1  .2 

♦  0  0  .0 

19  INSTITUTIONS) 
.1  187  11*1 

•1  162  10.8 

.0  25  13.5 

35  INSTITUTIONS) 


.  1 
•  1 
1.1 


•  3 
.4 

•  0 


•  4 

•  3 
1.0 


17 
13 
4 


1*0 
.9 
2*2 


81 

65 
16 

7.6 
8.6 
5.3 

153 

iov 

,{4.4 
13. 3V  * 
17.2 

903 
656 
247 

84.9 
•  6.3 
81.5 

3 
2 
1 

•  4 
.3 
1.2 

37 
31 
6 

4.7 
4.4 
7.4 

744 
469 

75 

94*9 
95*2 
92*6 

19  6.6 
17  6*3 
2  11.1 


12 

5.3 

14 

6.1 

109 

47.8 

1 

.9 

8 

7.0 

65 

56.5 

11 

9.7 

6 

5.3 

44 

38*9 

188  4*1 
144  3.7 
44  6.5 


703  15*2 
622  15.8 
81  11.9 


LESS  4-YR  AWAROS 

0 

•  0 

2  *7 

141 

50.5 

12 

4.3 

FEMALE 

0 

•  0 

2  *8 

122 

50.2 

11 

4.5 

MALE 

0 

•  0 

0  *0 

19 

52*8 

1 

2.8 

ZOAHO 

< 

7 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

1 

•  3 

0  *0 

1 

.3 

3 

.8 

FEMALE 

1 

.3 

0  *0 

1 

.3 

3 

.9 

MALE 

0 

.0 

.  0  *0 

0 

*b  - 

0 

.0 

ILLINOIS 

( 

5ft 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

7 

.1 

549  10*8 

90 

1.8 

73 

1.4 

FEMALE 

6 

.1 

464  10*1 

56 

1.2 

64 

1.4 

MALE 

1 

.2 

85  17*4 

34 

7.0 

9 

1.8 

INOIANA 

( 

30 

INSTITUT  IONS) 

13 

LESS  4-YR  AWAROS 

3 

.1 

1 00  4.6 

3 

•  I 

.6 

.  FEMALE 

3 

.1 

96  4*8 

2 

•  1 

11 

♦  5 

MALE 

0 

.0 

4  2*9 

1 

.7 

2 

1.5 

155  55*6 
135  55.6 
20  55*6 


5  1.4 
5  1*5 
0  .0 


7K  14.2 
590  12.9 
129  26*4 


119  5.5 
112  5.5 
7  5*1 


11 

9 
2 


1.0 
1*1 

•6 


\ 


59  5.3 
49  6*1 
10  '3.2 


*6 
.8 
.0 


\  77 
\67 
10 


5.0 
4.8 
7.6 


54  10.9 
45  11.5 
9  8.7 


18  1*1 
12  *0 
6  3*2 


223  13*2 
188  12*5 
35  18*9 


LES!»  4-YR  AWAPOS 

11 

•  4 

49       1*  8 

6 

•  3 

25 

:§ 

FEMALE 

e 

•  3 

47  1.9 

7 

*3 

20 

MALE 

3 

1*1 

2  *7 

1 

•  4 

5 

1.6 

MICHIGAN 

< 

43 

INST  1TUT  IONS) 

38 

LESS  4-YR  AWAROS 

45 

1.0 

'    373  7*9 

17 

.4 

•  8 

FEMALE 

25 

•6 

J25  7*6 

14 

•  3 

35 

•  6 

MALE 

20 

4.5 

48  10.7 

3 

♦  7 

3 

.7 

MINNESOTA 

a  ( 

19 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

9 

•  5 

7  *4 

6 

•  4 

5 

•  3 

FEMALE 

7 

.5 

6  *4 

6 

.4 

5 

•3 

MALE 

2 

1.1 

1  .6 

0 

♦  0 

0 

*0 

473  10.1 
399  9.4 
74  16*5 


71 
24 
3 


1*6 
1.6 
1.7 


268 
252 
14 


114 
46 
66 


93.4 
93*7* 
38.9 


50*0 
41.7 
58.4 


3f8Vl  84*3 
3,299  83.8 
592  86.9 


11.0 

5 

•  4 

4 

•  3 

165 

11.9 

If  219 
lt07tf 

87.9 

11*0 

2 

•  2 

4 

♦  3 

'145 

11.8 

88*0 

10*5 

3 

1.9 

.0 

*0 

20 

12.3 

141 

87.0 

123  44*1 
107  44*0 
16  44*4 


362  98*1 
333  97*9 
29  100*0 


4,334  85*5 
3,978  66*9 
356  73*0 


2,031  94*2 
1,902  94*2 
129  94*9 


30 

1*2 

2 

531 

98*8 

28 

1*1 

2 

445 

98*8 

2 

2.3 

86 

97*7 

024  91*7 
756  93*4 
268  87*6 


If 445  94*8 
lt325  95*1 
120  91*6 


440     89*1  ' 
346    8  8*5 
94  91*3 


0 

•  0 

1 

*2 

5 

1.1 

449 

98*7 

0 

*0 

1 

*2 

5 

1.2 

412 

98*6 

0 

.0 

0 

*0 

0 

♦  C 

37 

100*0 

lt445 
1,296 
149 


85*5 
t'6.1 
f>0.  5 


93 

3.3 

2 

682 

96*5 

82 

3*3 

2 

»415 

96*6 

11 

3.9 

267 

95*7 

4,224  89*e 
3t849  90*5 
375'  83*5 


1,634  97*8 
1,456  97*9. 
176  97*2' 


7 

.7 

It  063 

3 

.4 

760 

4 

1.3 

303 

3 

•4 

784 

3 

.4 

703 

0 

•  0 

•1 

0 

•  0 

'  267 

0 

•  0 

269 

0 

.0 

18 

5 

2.2  - 

228 

2 

1.7 

115 

3 

2.7 

113 

22 

•  5 

4,616 

14 

.4 

3t935 

6 

1.2 

6»1 

3 

•  2 

* 

If  387 

2 

•  2 

If  225 

1 

•  6 

162 

1 

•  4 

279 

1 

•  4 

243 

0 

•  0 

36 

2 

.5 

369 

2 

♦  6  ' 

3*0 

0 

•  0 

i»9 

14 

•  3 

5,067 

11 

.2 

4f579 

3 

♦  6 

488 

5 

•  2' 

2,155 

5 

.2 

2,019 

0 

.0 

136 

1 

.0 

2t  562 

1 

•  0 

2,474 

0 

.0 

88 

34 

3.0 

1,117 

4 

.5 

809 

30 

9,7. 

308 

3 

•  2 

1,525 

2 

.1 

1,394 

1 

*8  . 

131 

|0 

•  0 

494 

0 

.0 

391 

■*<>* 

1  .0 

103 

1 

.2 

455 

1 

•2 

418 

0 

•  0 

37 

23 

1.4 

1,691 

22 

1*5  • 

If  506 

1 

.5 

185 

4 

•  1 

2f779 

3 

.1 

2t500 

1 

•  4 

279 

•  1 

4,703 

6 

•  1 

4,254 

0 

•  0 

449 

9 

•  5  r 

If  670 

7 

•  5 

If  469 

2 

1  .1 

181 

/ 


er|c 


2325 


2.3S5- 


,mi  ZU  '  TOTAL  OECM6S  H*  *UO*  FIELO  WMII  UgnWIgW  HISHEA  EOUCAIK*  SY  AACE.  E^ICTY  ANO  SEX, 


^S^MM      *W»NIC  PAC.^SUNOEA  HKMNIC 


NUMBER  «      NUMBER  X  NUMBER- 

WEALTH  SHV&CES  ANO  PARANEOICAt,  TECHNOLOGIES  C5200) 


MISSISSIPPI 
LESS  *-YR  Ah AftOS 

HAVE 

MISSOURI 
LESS.  4-YR  AWARDS 
FENAL5 
MALE  ' 

MONTANA 
LESS  C*Y*  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

NEBRASKA 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

NEVADA 
LESS*  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

NEW  HAMPSHIRE 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE  " 
MALE 

NEW  JERSEY 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

^EW  MEXICO 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

NEW  YORK 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE, 

NORTH  CAROLINA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

NORTH. OAXOTA 
LESS  4-YRvAMARjDS 
FEMALE 
MALE 

OHIO 

LESS  4-YR  AWAROS 
ft*  MALE 
KALE 

OKLAHOMA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

OREGON 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

PENNSYLVANIA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

RHOOE  SSLANOv 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
HALE 

SOUTH  CAROLINA 
Lf.SS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  OAKOTA  * 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
.  MALE 

TENNESSEE 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
KALE 

o 

ERIC    m  . 


INSTITUTIONS) 
226  15*9 
212  16.1 
I  14  13*2 

24  INSTITUTIONS) 


2 

.2 

95 

7.4 

0 

,0 

ft* 

7.3 

2 

1.5 

11 

6.1 

<  3  INSTITUTIONS) 

1  iU  o  .0 
\  1.1  o  .0 

0  .0  0  .0 

<  IS  INSTITUTIONS) 

2  .2  <      0  t.O 

1  .1 

1  1.7 

(  4  INS11*  "IONSI 

2  1.0  15  Y.7 
.  2  1.2  '  * 

0  .0  7  24.9 

(  7  INSTITUTIONS) 

0  .0  0  .0 

0  .0  -o  .0 

0  .0  0  .0 


23 

INST  IT UT  IONS) 

1B5  8.4' 

3 

•  2 

170  6*6 

2 

.9 

15  6.7 

< 

9 

INSTITUTIONS) 

14 

3.4 

10  2.5 

12 

3.4 

10  2.6 

2 

3.8 

0  .0 

C 

56 

INSTITUTIONS) 

36 

.5 

676  9.4 

28 

♦  5 

565  10.1 

8 

.8 

90  6.7 

< 

65 

INSTITUTIONS) 

19 

'  *6 

402  12.6 

17 

.6 

370  12.9 

2 

♦  7 

32  U.8 

< 

8 

INSTITUTIONS) 

8 

1.8 

0  .0 

8 

1.9 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

( 

45 

INSTITUTIONS)'' 

3 

•  1 

239  6.5 

1 

•0 

216  6.7 

2 

•  4 

23  5.1 

( 

16 

INSTITUTIONS) 

30 

5.0 

17  2.8 

30 

6.1 

13  2.6 

0 

•  0 

4  3.7 

( 

16 
13 

3 


1.1 

i.<r 

1.8 


17 
12 
5 


♦  0 

♦  0 
.0 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


♦  0 

♦  0 
.0 


1  .2 
1  .2 
0  .0 


.5 
.4 
1.1 


.7 
1.9 


11  .6 

14 

UO 

10  .8 

11 

.9 

1  .6 

3 

1.8 

( 

40 

INSTITUTIONS) 

*  16 

.5 

5 

•  2 

211  6.6 

4 

•  1 

164  6.3 

11 

•  4 

1 

•  4 

*  27  9.9 

5. 

1.8 

( 

4 

INSTITUTIONS) 

3 

•  8 

3  .8 

0 

♦  0 

3 

•  8 

1  .3 

0 

•  0 

0 

•0 

2  7.1 

0 

.0 

c 

19 

INSTITUTIONS) 

3 

•  2 

219  17.5 

2 

.2 

3 

•  3 

211  18.7 

1 

.1 

0 

*fl 

8  6.6 

1 

.8 

( 

7 

INSTITUTIONS)* 

9 

3.2 

1"  .4 

1 

♦  4 

6 

2.4 

0  .0 

1 

.4 

3 

12.0 

1  4.0 

0 

.0 

C 

32 

INSTITUTIONS) 

2 

.1 

196  12.2 

2 

•  1 

2 

•  1 

170  12.3 

2 

.1 

0 

.0 

26  11.4 

0 

.0 

♦  0 

♦  0 

♦  0 


3 

.2 

4 

.3 

104 

2 

.2 

4 

♦  3 

1 

•7  , 

0 

.0 

14 

♦0 
.0 
♦  0 


2*6 
3.0 
.0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

L2 

.5 

62 

2.8 

6 

.4 

55 

2.8 

4 

1.8 

3.1 

3 

.7 

69 

21*9 

3 

.6 

76 

21.4 

0 

.0 

13 

2  5.0 

57 

.8 

27S 

4.0 

40 

♦  7 

230 

4.0 

17 

1.7 

45 

4.4 

12 

♦  4 

9 

.3 

A 

♦  3 

6 

.3 

4 

1.5 

1 

♦  4 

22<*  15.9 
21;  16.1 
14  13.2 


6.1 
7*6 
10*4 


16 

15 

3 


22 
15 
7 


1*1 
1.  1 

.0 


2.0 
1.8 
5.0 


11.3 
8*9 
26*9 


264 
236 
28 


♦  0 
.0 
.0 


12.0 
11.9 
12.6 


116  28.5 
101  28*5 
15  28*8 


lt044  IS. 3 
8e4  IS*  3 
160  15*5 


442  U*0 
403  14*0 
39  14*4 


WHITE 
NON-K  n*AN!C 

NUMBER  tt 


It  196  64*1 
.1.104  63*9 
92  86*8 


1,175  91*7 
1,055.  92*0 
120  88.9 


93  98*9 
,88  98*9 
5  100*0 


890  97*8 
833  93*0 
57  95*0 


172  68*2 
*~    70*  S 
k*»  73*1 


377  iOO*0 
330  100*0 
47  100*0 


1,930  87*6 
1,738  87.8 
192  86*1 


291  71*5 
2S4  71.5 
37  "1.2 


0 

.0 

9 

r.o 

0 

♦  0 

•  9 

2. 1 

0 

*0 

0 

.0 

23 

*6 

282 

7.7 

18 

*6 

247 

7.7 

5 

1*1 

3S 

7.^8 

1 

*2 

52 

8*7 

0 

♦0 

4S 

9*1 

1 

.9 

7 

6*5 

15 

1.1 

56 

4*0 

11 

♦  9 

45 

3*6 

4 

2.5 

11 

6*7 

N0N-R6S10ENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 


7  1*8 
5  1*4 
2  7*1 


2t706  85*9 
2,474  86*0 
232  65*6 


431  97*S 
418  97*4 
13  100*0 


3,366  92*2 
2,953  92*3 
413  92*0 


548  91*3 
448  90*9 
100  93*5 


20 

•  6 

252 

7.9 

2,927 

18 

*6 

217 

7.4 

2,690 

2 

♦  7 

35 

12*9 

237 

91. 
92, 
87, 


3  76    98*  2 
3S0  98*6 
26  92*9 


4 

.3 

22  8 

18*2 

1,021 

81*7 

3 

♦  3 

218 

19*3? 

910 

80*6 

1 

.6 

10 

8*3 

111 

91*7 

1 

♦  4 

12 

4.3 

267 

95*7 

1 

♦  4 

8 

3*1 

746 

96*9 

0 

.0 

4 

16*0 

21 

84*0 

7 

♦  4 

2C7 

12*9 

lt391 

06*6 

7 

.S 

181 

13*1 

It  191 

86*4 

0 

♦  0 

26 

11*4 

2C0 

87*7 

2326 


2336 


0 

•  0 

1,422 

0 

•  0 

tt3l6 

0 

•  0 

106 

2 

3. 

.2 

1,262 

2 

•  2 

1.147 

1 

.7 

135 

0 

•  0 

94 

0 

89 

0 

♦  0 

5 

2 

;*2 

910 

2 

•  2 

850 

0 

•  0 

60 

I 

♦5 

195 

1 

.6  - 

169 

0 

•0 

26 

0 

.0 

"  377 

0 

•  0 

330 

0 

.0 

*  4f 

8 

•  4 

2,20k 

5 

*3 

1,979 

'3 

1.3 

22j 

0 

.0 

407 

0 

•  0 

355 

0 

.0 

52 

S,  754 

84.4 

17 

.2 

4,888 

84.5 

14 

.2' 
•  3. 

866 

84.2 

3 

13 
13 
0 


•  4 
•4 

♦  0 


•  0 
.0 

.0 


6.81& 
5,786 
It  029 


1 

.0 

3,14V 

1 

.0 

2,878 

0 

.0 

271 

2 

♦5 

442 

2 

•  i> 

429 

0 

♦  0 

13 

2 

*  .1 

3,650 

1 

.0 

3,201 

1 

♦  2 

0 

•  0 

600 

0 

•  0 

493 

0 

•  0 

107 

1,311 

93.2 

39 

2.8 

It  406 

1,165 

93.7 

33 

2.7 

lt243 

146 

89*6 

6 

3.7 

163 

3,192 
2,920 
272 


38> 
355 
Z6 


1  • 

•  1 

It  250 

1 

•  1 

If  129 

0 

•  0 

121 

0 

..0 

279 

0 

•  0 

254 

0 

•  0 

25 

8 

.5 

1.606 

6 

•  4 

1,378 

2 

.9 

226 

TJWLE  21.    707AL  CECREFS  FOR  MAJOR  FIELO  CGNFERREO  Bv  i  T         Of,  HIGHER  EOUC  AT  SON  BY  RACE.  ETHNICITY  A  NO  SEX: 

STATE  ANO  NATION  «-1979( 


AMtRICAN 

(NO I AN           BLACK  - 

ASIAN  OR 

TOTAL 

MHITE 

NON-RES I OENT 

*                                ALASKA*  NATIVE  NON-HISPANIC 

PACIFIC 

SLAttOER 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-Hl. 

»P ANIC 

AL  I  EN 

707AL 

i 

Timber 

'?      NUMBER  1 

NUMBER 

t 

NUMBER 

NUMBER 

• 

NUMBER 

X 

NUMftPP 
nvnocn 

; 

i  < 

HEALTH  SERVICES  ANO  PA^AMEO ICAL  TECHNOLOGIES  (5200) 

ttXAS 

•  ( 

08   INST ITUT IONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

50 

1.0            579  11.5 

20 

•  4 

571 

11.3 

1,220 

24.2 

3.806 

75.6 

9 

^  2 

5t035 

** 

FEMALE 

50 

1*1           533  12*2 

16 

.4 

458 

10.5 

1 ,0C7 

24.3 

3,293 

75.6 

6 

•  1 

4.  356 

HALE 

v  0 

•0            46  6.9 

4 

.6 

113 

16.6 

16  3 

24.0 

513 

75.6- 

.3 

•  4 

679 

UTAH' 

( 

7  INSTITUTIONS) 

\ 

\ 

•    LESS  4-YR  AWUOS 

12 

1*6      >    .  2  »»3 

8 

c  1.1 

9 

1.2 

31 

4.1 

71S 

95*4 

,*> 

753 

FEMALE 

II 

1*6               2  .3 

7 

1.0 

8 

1.2 

28 

4.1 

651 

95*3 

4 

•  6 

683 

KALE 

I 

1*4               0  .0 

I 

1.4 

1 

1.4 

4.3 

67 

95*7 

0 

.0 

70 

VERMONT 

i 

7  INSTITUTIONS) 

.  LESS  4-YR  AWAROS 

I 

♦  4               0  *0 

0 

.0 

1 

,4 

2 

.7 

279 

99*3 

o 

♦  0 

281 

FEMALE 

I 

.4               0  *0 

0 

.0 

1 

.4 

2 

•  8 

253 

99.2 

0 

•  0 

255 

MALE 

0 

.0  0,0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

26 

100*0 

0 

•  0 

26 

VIRGINIA 

( 

24  INS  J  ITUT  IONS) 

/ 

LESS  4-Yfr  AWAROS 

2 

♦  6*           L32  10*3 

8 

.6 

3 

.2 

151 

11.8 

1.126 

87*7 

7 

.5 

1,284 

4              L  'FEMALE 

*  6 

«  .5           117  10*3 

8 

3 

♦  3 

134 

11*7 

If  000 

87*6 

7 

•  6 

It  141  * 

'  MALEs 

2 

1*4             15  10.5 

0 

•  0 

0 

.0 

17 

11*9 

126 

88*1 

0 

•  0 

143 

WASHINGTON 

( 

26  INSTITUTIONS) 

• 

; 

LESS"  4-YR  AWAROS 

10 

♦5             19  1*0 

35 

1.8 

1 1 

♦  6 

75 

3.8 

1 .913 

96*0 

#3 

1,993 

FEMALE 

•5              16  .9 

"  24 

'  9 

♦  5 

58 

3.2 

1«757 

96.6 

3 

«2 

1 .818 

MALE 

I 

.6               3  1*7 

11 

6.3 

2 

1.1 

17 

9.7 

156 

89*1 

2 

1*1 

175 

MEST  VIRGINIA 

( 

13»USTITUT  IONS) 

t 

LESS  4-YR  >*AROS 

I 

.1              26  3.4 

1 

.1* 

I 

.1 

•29 

3.8 

729 

96*2 

o 

*  0 

758 

*     *  FEMALf 

I 

.1              24  3*5 

1 

•  1 

0 

.0 

26 

3.7 

668 

96*3 

0 

.0 

694 

r 

MALE 

0 

.0               2  3*1 

0 

•0 

1 

1.6 

3 

4.7 

61 

95*3 

0 

•  0 

64 

WISCONSIN 

( 

17  INSTITUTIONS) 

\ 

LESS  4-YR  AWAROS  x 

7 

•3             33  1.2 

2 

.1 

7 

*  .3 

49 

1 .8 

2.  674 

98*2 

o 

o 

2f72i 

FEMALE 

6 

•2             31  1.2 

1 

.0 

7 

♦  3 

45 

1.7 

2.539 

98*3 

0 

.0 

2f  584 

'  /  MALE 

I 

•7               2  1.4 

\ 

.7 

0 

.0 

4 

2.9 

135 

97*1 

0 

.0 

139 

WYOMING 

( 

6  INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

1 

♦  7               1  .7 

.  * 

o 

♦  0 

3 

2.0 

144 

98*0 

o 

♦  0 

147 

FEMALE 

1 

"•.7               1  .7 

1 

.7 

0 

♦0 

3 

2.2 

131 

97*8 

o 

*  ^ 

134 

MALE 

0 

.0               0  .0 

0 

•  0 

0 

♦  0 

o 

.  0 

13 

100*0 

0 

♦0 

13 

THE  STATES  ANO  O.C. 

(     Iil24  INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

493 

•  6        6,696  7*6 

1,008 

1.1 

2,475 

2.8 

10,672 

12*0 

77.632 

87*6 

367 

88,671 

FEMALE 

413 

.5        5,879  7*5 

768 

1.0 

It988 

7.6 

9f048 

11*6 

68.584 

86*0 

272 

•J 

77,904 

MALE 

80 

•  7            817  7.6 

2*0 

2.2 

487 

4.5  4 

1.624 

15*1  « 

9,048 

84*0 

95 

♦  9 

lOi 767 

AMERICAN  SAMOA 

( 

1  INSTITUTIONS) 

c 

1  - 

-  'LESS  4-YR  AWAROS 

0 

.0               0  .0 

10 

100.0 

o 

♦0 

10 

100*  0 

0 

.0 

o 

♦  0 

10 

FEMALE 

0 

.0               0  0 

10 

100.0 

0 

.0 

10 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

* 

MALE 

0 

.0               0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

V 

GUAM 

( 

1  INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

.0               0  .0 

33 

84.6 

0 

♦  0 

33 

84.6 

6 

15.4 

o 

♦0 

39 

FEMALE 

0 

•0     A         0  .0 

33 

84.6 

0 

*  .0 

33 

84*6 

6 

15*4 

-  0 

.0 

39 

HALE 

0 

„0               0  .0 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

•0 

0 

'♦0 

0 

PUERTO  RICO 

( 

11  INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

•0  0.0 

o 

•  0 

743 

99  .9 

7*3 

99*9 

1 

.1 

o 

♦0 

744 

FEMALE 

0 

•  0               0  .0 

o 

•  0 

648 

99.8 

648 

99*8 

a 

.2 

0 

.0 

649 

MALE 

0 

-  0               0  .0 

0 

.0 

95 

100.0 

95 

1QC*0 

0 

.0 

0 

•  0 

95 

> 

TRUST  TERRITORY 

( 

I"  INST  ITU7  IONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

.0               0  .0 

*  21 

100.0 

o 

.0 

21 

*fob*o 

0 

.0 

o 

•  0 

21 

FEMALE 

<  0 

.0  0.9 

17 

100.0 

0 

.0 

ar  ioo.o 

0 

.0 

0 

•0 

17 

MALE 

0 

.0               G  .0 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

100*0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

VIRGIN  ISLANOS 

( 

1  INSTITUTIONS) 

i 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

.0                9  52.9 

0 

.0 

0 

.0 

9 

52.9  \ 

7 

41.2 

I 

5  .9 

17 

FEMALE 

0 

.0                9  60.0 

0 

0 

.0 

9 

60*0 

5 

33.3 

1 

6.7 

15 

MALE 

0 

.0               0-  -.0- 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.  i 

100*0 

0 

.0 

"*  2 

OUTLYING  AREAS 

( 

15   INSTITUTIONS ) 

LESS  4-YR  AWAROS 

*  o 

.0               9  1*1 

64 

7.7 

743 

89.4 

816 

98*2 

14 

1*7 

I 

,  I 

831 

FEMALE 

0 

.0"        f     9  1.2 

60 

8.2 

648 

86.8 

717 

98*2 

12 

1.6 

I 

( i 

730 

MALE 

0 

.0         ft     0  .0 

4 

4.0 

95 

94.1 

99 

98.0 

2 

2.0 
1 

o 

•  0 

101 

?i  - 

MAJOR  FIEI  0  AGGREGATE  5200 

(     1>139  INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

493 

.6        6.705  7.5 

1.072 

1.2 

3,218 

3*6 

1  1.488 

12*8 

77, 

86*  8 

368 

#  if 

89 1 5  02 

FEMALE 

413 

.5        5i888->  7.5- 

828 

I.  1 

"2,636.5  3.4 

9,765 

12*4 

68,596 

87*2 

273 

.  3 

/8t 634 

*  - 

MALE 

80 

.7           817  7.S 

244 

2.2  . 

582 

5.4 

li723 

15*9 

9i050 

83.3 

95 

10 i 868 

MECHANICAL  ANO  ENGINEERING 

7ECHN0L0GIES  15300) 

ALABAMA 

( 

13  INSTITUTIONS) 

1    LeSS  4-YR  AHAROS 

0 

.0            140  30.3 

2 

.4* 

I 

.2 

143 

31*0 

314 

68*0 

5, 

1*1 

462 

FEMALE 

0 

.0               3  18.8 

0 

.0 

0 

•  0 

3 

18.8 

13 

81*3 

0 

•  0 

16 

MALE 

0 

.0            137  30.7 

2 

.4 

1 

.2 

140 

31*4 

301 

67*5 

5 

1*1 

446 

ALASKA 

( 

6  INSTITUTIONS) 

t 

CESS  4-*R  AWAROS 

14 

9.6               4  2.7 

2 

1.4 

*  2 

1.4 

22 

15*1 

123 

*^.2 

1 

.7 

)46 

FEMALE 

0 

♦  0     *          3  8.6 

5.7 

0 

•  0 

0 

14*3 

30 

85*7 

0 

•  0 

35 

> 

MALE 

14 

12.6               1  .9 

*  5 

♦  0 

2 

1.8 

17 

15*3 

93 

83*8 

1 

.9 

n: 

«»  2387 


rms  a.  to«C  .m«  ran  *w*  n«  -^"^"BSINS,  """"  £0UCA"0N  8V        ^""N  *" 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  X 


SUCK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUM8ER 


NUMSER 


HISPANIC 
NUMBER  * 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


MECHANICAL  ANO  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (5300 ) 


ARIZONA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

ARKANSAS 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE  ° 

CALIFORNIA 
LESS  4-YIL  AMAROS 
FEMALE 
MALE 

COLORAOO 
LESS  4-YR  AMAROS 
FEMALE 
MALE 

CONNECTICUT 
LESS  4-YR- AMAROS' 
FbMALE 
MALE 

bELAUARE 
LESS  4-YR  AMAROS 
FEMALE 
MALE 


( 

15 

INSTITUTIONS) 

12 

20 

'    48  3*6 

♦9 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•0 

20 

1*5 

48  3*7 

12 

♦  9 

( 

10 

INSTITUTIONS) 

0 

•  0 

22  12*2 

4 

2*2 

0 

•0 

2  Us* 

0 

•0 

0 

•  0 

20  12*0 

4 

2** 

HI  INSTITUTIONS) 


3y 

•  8 

,  607 

8*4 

1 

•  2 

81 

1J.4 

57 

•  9  _ 

526 

8*0 

OlSiRKT  OF  COLUMBIA  ( 
LESS  4-YR  AMAROS  0 
FEMALE  0 
MALE  '  0 


FLORIO A 
LESS  +-YR  AMAROS 
.  FEMALE 
l  '  MALE 

GEORGIA 
LESS  4-YR  AMAROS 
1  FEMALE 
MALE 

HAWAII 
LESS  4-YR  AMAROS 
FEMALE 
MALE 

IOAHO 
LESS  4-YR  AMAROS 
FEMALE 
MALE 

ILLINOIS 
LESS  4-YR  AMAROS  I 
FEMALE  1 
\  MALE 

1N01ANA 

less  4-yr  amaros 
Female 

MALE 

IOMA 

LESS  H»  AMAROS 
FEMALE 
MALE 

KANSAS 
LESS  4-YR  AMAROS 
FEMALE 
MALE 

KENTUCKY 
LESS  4-YR  AMAROS 
FEMALE 
MALE 

LOUISIANA 
LESS  4-YR  AMAROS  > 
FEMALE 

MAS  z 

/  ' 

MAINE 
LESS  *-YR  AMAROS 
'  FEMALE 
MALE 

NARYLANO 
LESS  *-YR  AMAROS 
FE'IALE 


( 

5 
2 
3 


j  C 


( 

34 
1 

33 


MALE 


mc 


x. 


3  INSTITUTIONS) 

.0  6  3*1 

♦  0  0  *0 

.0  6  3*5 


INSTITUTIONS!^ 
30  52*6 
2  28*6 
28  56.0 


29  INSTITUTIONS) 
♦  2  448  14*7 

.7  66  21*8 

.1  382  13*9 

15  INSTITUTIONS) 


I 

•  3 

24 

6*2 

t 

o*7 

0 

♦  C 

0 

♦0 

24 

6*4 

(  6 

0  *0 

o  *c 

0  *0 

(  6  INSTITUTIONS) 

1  .1  0*0 

0  .0  o  *o 

1  .1  0  .0 

i   ,  54  INSTITUTIONS) 

9  *2  546  14.4 

2  .8  41  16*0 
7  *2           505  14*3 

20  INSTITUTIONS) 


3 

•2 

76 

4*8 

1 

1*2 

5 

6*1 

2 

•  1 

71 

4,7 

18  INSTITUTIONS) 


7 

•  3 

34 

1.4 

1 

♦  8 

2 

1.7 

6 

♦3 

32 

17  INSTITUTIONS) 

8.4  7  1.7 
6.3  0  .0 

8.5  7  1.8 

12  INSTITUTIONS) 

.6  13  3.7 

•  0  0  .0 
.6  13  ,4.1 

9  INSTITUTIONS) 
.0  74  19.6 

.0  2  18.2 

♦0,  72  19.7 

4  INSTITUTIONS) 
.0  0  *0 

0  0.0 
♦0  0  *0 

17  INSTITUTIONS) 
,0  62  12.6 

.0  3  7.5 

♦  0  59  13.0 


696  9*7 
85  14*0 
611  9.3 


18 

INSTITUTIONS) 

19 

.7 

28  2.4 

1.7 

•  0 

0  .0 

3 

4.9 

.7 

28  2.6 

16 

1.5 

9 

INSTITUTIONS) 

•  0 

20  3.1 

6  ' 

♦  9 

.0 

0  .0 

d 

•  0 

♦  0 

20^ —3.4 

6 

1.0 

.0 
.0 
♦  0 


2  .3 

488 

85.0 

0  .0 

21 

67.7 

2        *  4> 

467 

86.0 

17 
0 
17 


♦  7 

♦  0 

♦  7 


1  1 
1 

10 


1.1 

.0 

1.1 


2.2 
2.5 
2.2 


2338 


174 

4 

1T0 


12.9 
6.7 
13.2 


♦  0 

♦  0 
.0 


254 
.  4 
250 


18*8 
6*7 
19*3 


858  11*9 
51  8*4 
307  12*2 


26  14*4 
2  14*3 
24  14*4 


2,219  30*8 
218  36*0 
2,001  30*3 


136 
2 

134 


11 
0 
11 


11*8 
3*3 
12*3 


1*7 
.0 
1*9 


42 

1.4 

134 

1 

.3 

31 

41 

1.5 

103 

6 

1*5 

4 

0 

•  0 

0 

6 

1.6 

4 

32 
4 
28 


4*4 
10*2 
3*7 


1*0 
♦  0 
1*1 


5^ 
12*9 
5*2 


59 

1*6 

97 

2.6 

5 

2*0 

6 

3.1 

54 

1*5 

89 

2.5 

7 

*4 

12 

.8 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

7 

♦  5 

12 

8 

2328 


191 

5 

136 


37 
0 
37 


lb.o 

a.2 

17.1 


5.8 
♦  0 
6.3 


1 

♦  5 

7 

3.7 

0 

♦  0 

0 

.0 

1 

.6 

7 

4.0 

3 

5*3 

33 

57.9 

0 

.0 

2 

28.6 

3 

6*0 

31 

62.0 

629 
100 
529 


20.6 
33.0 
19.2 


.35  9.0 
1  6.7 
34  9*1 


52  2% 
25 
497 


90*9 
90*6 
91*5 


4 

.5 

14 

1.6 

19 

2.2 

0 

.0 

1 

1.9 

1 

1.9 

4 

♦5 

13 

1.6 

18 

2.2 

711  18*7 
56  21*9 
655  18*5 


98 
6 
92 


6*2 
7.3 
6.1 


22 

♦  9 

80 

3.2 

0 

.0 

3 

2.5 

22 

.9 

77 

3.3 

1.0 

46 

11.3 

0 

.0 

1 

6.3 

4 

1.0 

45 

1  1.5 

0 

.0 

16 

4.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

16 

5.0 

14 

3.7 

92 

24*4 

0 

.0 

2 

18.2 

14 

3.8 

90 

24.6 

c 

.0 

0 

♦  0 

0 

♦0 

0 

♦  0 

0 

.0 

•  0 

•  0 

5 

1.0 

78 

15*8 

1 

2.5 

5 

12.5 

4 

♦9 

73 

16*1 

WHITE  \ 
NON-HlSPANlC 

\ 

NUMBER 


\ 


*i098 
i  56 
1,042 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 


945 
i6 
869 


82*1 
91*P 
81*6 


599  94*2 
49  100*0 
550  93*7 


184  96*3 
18  100*0 
»66  96*0 


14*0 
71*4 
6*0 


2,360  77*3 
198  65*3 
2,  162  78*6 


345  68*9 
13  86*7 
332  89*0 


52 
6 
46 


9.1 
19.4 
8.5 


848  97*4 
53  98*1 
795  97*3 


3,060    80* o 
200  78*1 
2,860  80*7 


li481 
7o 
1,405 


93*5 
92*7 
93*5 


2,402  96*6 
115  97*5 
2,287  96*5 


357  87*9 
15  93*8 
342  87*7 


328  94*3 
31  100*0 
297  93*7 


282 


74*8 
8  72*7 
274  74*9 


317  99*7 
6  100*0 
311  99*7 


406  82*2 
35  -  87*5 
371  81*7 


0 

♦  0 

If  352 

0 

•  0 

60 

0 

•  0 

1,292 

0 

•  0 

181 

0 

•  0 

14 

0 

.0 

lo7 

15\ 
0\ 
15 


2.9 
♦  b 
3.1 


1  .J 
•  0 
1.4 


7,200 
606 
6i594 


1,151 
61 
It  090 


0  * 

.0 

636 

0 

.0 

49 

0 

\  *° 

587 

\  .0 


191 
lb 
.73 


16 

28V* 

57 

0 

:o 

7 

16 

32  JO 

50 

66 

2.2 

3,055 

5 

1.7 

303 

61 

2.2 

2,752 

8  2.1 
1  6.7 
7       1 .9 


388 
-  15 
373 


0 

♦u  1 

574 

0 

.0 

31 

0 

♦  0  1 

543 

4 

871 

0 

•«  1 

54 

4 

817 

27 

♦  7  ! 

3,798  . 

0 

♦  0  1 

256 

27. 

•*  ! 

3,542 

5 

♦3 

If  584 

0 

62 

5 

"  I 

1,502 

5 

1 

2,487 

0 

lib* 

5 

5  • 

2,3o9 

3 

.7 

406 

0 

♦  0 

16 

3 

.0 

1  390 

4 

1.1 

34b 

0 

.0 

31 

4 

1.3 

317 

3 

•  6 

377 

1 

9.1 

11 

2 

.i 

;  366 

1 

.  * 

1 

•  3 

318 

0 

•  J 

6 

1 

•3 

312 

10 

2.0 

494 

0 

•  0 

40 

10 

2.2 

454 

TABLE  21.     TOTAL  OEGREES  FOR*"  MAJOR  FlELC  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE »  ETHNICITY  A  NO  SEX: 

STATE  ANO  NATION  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN  BLACK  ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE       NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES IOENT . 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 


MECHANICAL  ANO  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (5300) 


MASSACHUSETTS 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

MICHIGAN 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
HAL  C 

MliiNESOTA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

MISSISSIPPI 


MISSOURI 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

MONTANA 
LESS  HR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

NEBRASKA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

NEVAOA 
I  *<S  4->R  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

NEW  HAMPSHIRE 
LESS  4-YR  AWAROS 
'2MAI.E 
HALE 

NEW  JERSEY  v** 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

NEW  MEXICO 


OREGON 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

PENNSYLVANIA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

AHOOE  XSLANO 
LESS  4-YR  AWAROS 
FSMALE 
MALE 


8 
1 
7 

< 

15 
2 
13 


21  INSTITUTIONS) 


•6 
1.6 
.5 


24 
0 
24 


1.7 
•  0 
1.8 


42  INSTITUTIONS) 

.4  133  3.6 

•9  17  8*0 

.4  116  3*3 

12  INSTITUTIONS) 

♦  0  0  .0 

.0  0  .0 

.0  ■          0  .0 

21  INSTITUTIONS) 


19 
3 
16 


23 
3 
20 


1.3 
4.9 
1.2 


.6 
1.4 
.6 


1.9 
.0 
2.0 


23 
2 
21 


.5 
.0 
.5 


.0 
.0 
.0 


5  8      4. 1 
4  6.6 
54  4.0 


194  5.2 
24  11.3 
170  4*8 


1.9 
.0 
2.0 


LESS  4-YR  APAROS 

0 

•0 

475 

30*5 

6 

.4 

1 

.1 

482 

31.0 

FEMALE 

0 

.0 

28 

38*4 

0 

.0 

0 

.0 

28 

38.4 

MALE 

0 

.0 

447 

30.1 

6 

.4 

1 

.1 

454 

30.6 

(  24  INSTITUTIONS) 

1  .1  29  4.2 

0  .0  8  14.0 

1  .2  21  3.3 

(  4  INSTITUTIONS) 

1  1.1  0  .0 

0  .0  0  .0 

1  1.2  0  .0 

(  12  INSTITUTIONS) 

7  '  .7  6  .6 

1  2.5  0  .0 
6  .6  6  .6 

(  3  INSTITUTIONS) 

2  3.4  11  J8.6 
0  .0  0  .0 
2  3.5  11  19.3 

(  10  INSTITUTIONS) 

*0  .0  2  .5 

0  .0  0  .0 

0  .0  '            2  .5 

(  16  INSTITUTIONS) 

0  .0  40  5.2 

0  .0  2  4.3 

0  .0  33  5.3 

9  INSTITUTIONS) 


5  .7 
1  1.8 
4  .6 


2  "ft 
0  .0 
2  .3 


2.2 
.0 
2.3 


.5 
2.5 
•  4 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.5 
.0 
.5 


37 
9 
28 


23 
Z 
21 


5.4 
15.8 
4.5 


3.4 
.0 
3.5 


2.3 
5.0 
2.2 


4  "  6.8 
0  .0 
4  7.0 


17  28*8 
0  .0 
17  29.8 


.0 
.0 
.0 


.5 
.0 
.5 


11  1.4 
3  6.5 
8  1.1 


38  5.0 
1  2.2 
37  5.1 


89  11.6 
6  13.0 
83  11.5 


(  14  INSTITUTIONS) 

11      1.1  5  .5 

0        .0  0  .0 

11      1.1  5  .5 

43  INSTITUTIONS) 


20  1.9 
2  2.i> 
18  1.9 


1 

.0 

50 

2.4 

17 

.8 

0 

•  0 

6 

4.6 

1 

.8 

1 

•  1 

44 

2.2 

16 

.3 

15 
0 
15 


10 
0 
10 


1.4 
.0 
1*5 


.5 
.0 
.5 


51 
2 
49 


4.9 
2.6 
5.0 


4  INSTITUTIONS! 
•0  8  3*0 

*0  0  *0 

.0  8  3*2 


2-3 
18*8 
1.2 


3  1*1 
0  *0 

3  >W 


)7 
3 
14 


6.4 
18.8 
5*6 


1.319  93*1 
53  86.9 
1,266  93.4 


3,441  92.4 
188  88.3 
3»253  92.6 


153  95.0 
8  100.0 
145  94*8 


1*074    6  9.0 
45^61.6 
1»029  69.3 


b44  94.0 
48     8*. 2 
596  94.9 


85  95.5 
3  100.0 
82  95.3 


989  9f.6 
38  95.0 
95i  97.7 


42  71.2 
2  100.0 
40  70.2 


426  99.5 
16  100.0 
410  99.5 


672 
40 
632 


87.6 
87.0 
87.7 


LESS  4-YR*  AWAROS 

10 

2.9 

4  1*? 

1 

.3 

113 

32.8 

129 

37.2 

216 

62.8 

FEMALE 

.0 

0  .0 

0 

.0 

4 

30.6 

4 

30.8- 

9 

69.2 

MALE 

10 

-  0 

4  1.2 

1 

.3 

109 

32.9 

124 

37.5 

207 

62.5 

NEW  YORK 

( 

47 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

23 

.4 

320  5.5 

75 

1.3 

199 

3.4 

617 

10.5 

5 

197 

88.6 

FEMALE 

0 

.0 

24  7*4 

6 

1.8 

6 

2.5 

38 

11.7 

286 

88.0 

MALE 

23 

.4 

296  5.3 

69 

2.2 

191 

3.4 

579 

10.4 

4 

911 

68.6 

NORTH  CAROLINA 

(  " 

56 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

67 

1.7 

793  19.6 

10 

.2 

14 

.3 

884 

21.6 

3 

158 

78.0 

FEMALE 

3 

1.3 

34  15*0 

1 

.4 

0 

.0 

36 

16.8 

188 

83.2 

MALE 

64 

1.7 

759  19.9 

9 

♦  2 

14 

.4 

846 

22*1 

2*970 

77.7 

NORTH  DAKOTA 

( 

8 

INSTITUTIONS) 

147 

LESS  4-YR  AWAROS 

11 

.9 

0  .0 

1 

.1 

1 

.1 

13 

1.1 

1. 

98.8 

FEMALE 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

32 

97. Q 

MALE 

11 

1.0 

0  .0 

1 

.1 

1 

.1 

1*} 

1.2 

1. 

115 

98.8 

OHIO 

< 

43 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

.0 

123  4.7 

12 

.t> 

13 

.5* 

>48 

5.7 

2 

441 

93.3 

*  FEMALE 

0 

.0 

9  6?3 

0 

.0 

1 

.7 

10 

7.0 

130 

91*5 

MALE 

0 

.0 

114  4.6 

12 

.5 

12 

.5 

138 

5.6 

2*311 

93.4 

OKLAHOMA 

( 

16 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

9 

2.2 

13  3*1 

4 

1.0 

6 

1.5 

32 

7.7 

360 

87*2 

FEMALE 

1 

2.8 

4  11.1 

r 

.0 

1 

2*8 

6 

16.7 

30 

83.3 

MALE 

8 

2.1 

9  2*4 

4 

1.1 

5 

P*3 

26 

6*9 

330 

87.5 

971  92*7 
73  96.1 
898  92.5 


78 

3.7 

2 

,035 

96.  1 

7 

5.3 

124 

94*7 

71 

3.6 

1 

r  VI 1 

96.2 

235  88*7 
10  62.5 
225  90.4 


40 

2.8 

1,417 

4 

6*6 

61 

36 

2.7 

l,35o 

91 

2.4 

3,726 

1 

.5 

213 

90 

2.6 

3,513 

3 

3*1 

161 

0 

.0 

8 

5 

3. J 

153 

1 

.1 

1,557 

0 

.0 

73 

1 

•  1 

1,484 

4 

.6 

685 

0 

.0 

57 

4 

•  6 

628 

1 

1.1 

89 

0 

.0 

3 

1 

1*2 

36 

1 

.1 

1,013 

0 

.0 

40 

1 

•  1 

973 

0 

♦  0 

59 

0 

.0 

2 

0 

.0 

57 

0 

.0 

428 

0 

•  0 

lt> 

0 

.0 

412 

6 

767 

0 

.0 

46 

6 

.8 

721 

0 

.0 

344 

0 

.0 

13 

0 

.0 

331 

54 

.9 

5  ,666 

1 

.3 

32f> 

53 

1*0 

5:543 

6 

•  1 

4,048 

0 

*0 

226 

6 

•  2 

3,82? 

1 

•  1 

l»i*l 

1 

3.0 

33 

0 

.0 

1,123 

27 

1.0 

2,6*6 

2 

142 

25 

1.0 

2,474 

21 

5.1 

413 

0 

.0 

36 

?1  * 

5.6 

377 

25 

2*4 

It  047 

1 

1*3 

76 

24 

2.5 

971 

4 

.2 

2.117 

0 

.0 

131 

.2 

1»;86 

13 

4*9 

265 

f 

18.8 

16 

10 

4*0 

249 

0 

ERIC 


2329 


2389 


TABLE  21. 


TOTAL  OEGREES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  8V  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  ANO  SEX: 

STATE  ANO  NATION  1978-1979 


AMERICAN  INOUN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLAN)ER 


NUMBER         X  NUMBER 
MECHANICAL  ANO  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (5300) 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


NON-RES IOCNT 
ALIEN 


NUMBER 


TOTAL 


SOUTH  CAROLINA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  OAKOTA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

TENNESSEE  , 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 


TEXAS 
LESS  4-YR 


AWAROS 
FEMALE 
MALE 


UTAH 
LESS  4-YR 


AWAROS 
FEMALE 
MALE 

VERMONV 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

VIRGINIA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

WASHINGTON 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

WEST  VIRGINIA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

WISCONSIN 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

WYOMING 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

THE  STATES  ANO  O.C. 
LESS  4-%R  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

AMERICAN  SAMOA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

CANAL  ZONE 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

GUAM 

LESS  4-rR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

PUERTC  RICO 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

VIRGIN  ISLANOS 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

OUTLYING  AREAS 
LESS  4-YR  AWAROS  ' 
»  FEMALE  o'' 

KALE 


( 

16 

INSTITUTIONS) 

1 

.1 

480  25.1 

19 

1.0 

9 

♦  5 

0 

.0 

29  25.7 

3 

2.7 

0 

.0 

.1 

451  25*0 

16 

♦  9 

9 

.5 

( 

4 

INSTITUTIONS) 

0 

.0 

0  .0 

1 

•  5 

0 

•  0 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

o 

.0 

0  .0 

I 

.6 

0 

.0 

( 

14 

INST  IT UT  IONS) 

1 1 

1  •€ 

1 

•  2 

'60  9.7 

4 

.6 

0 

.0 

12  16.2 

0 

.0 

2 

2.  7 

1 

.2 

48      8 .8 

,7 

9 

1.7 

( 

60 

INSTITUTIONS) 

895 

35 

.7 

452  9.3 

34 

.7 

18.4 

5 

2.1 

20  8.4 

3 

1.3 

18 

7*6 

30 

.ft 

432  9.3 

31 

.7 

877 

18.9 

( 

10 

INSTITUTIONS) 

62 

6.6 

3  .3 

33 

3.5 

19 

2*0 

2 

•,.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

60 

6.8 

3  .3 

33 

3.7 

19 

2.1 

( 

1 

INST  ITUT  IONS) 

0 

.0 

0  .0 

1 

♦  7 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

1 

9.1 

0 

.0 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

1 

( 

16 
1 
15 


0 
0 

0 

( 

30 
2 
28 


25- INSTITUTIONS)  . 
•1  165  13*1 

21  .^.8 
.1         *  144  .2.3 


27 
.9 
.8 
1*0 

15 
.0 
.0 
.0 


INSTITUTIONS) 
13  .8 
0  -0 

13  *8 

f 

INSTITUTIONS) 

14  3.4 
2  6.5 

12  3.2 


i7  INSTITUTIONS) 

.9  73  2*2 

1.3  0  5.9 

.9  64  2.0 

7  INSTITUTIONS) 
.9  1 
.0  o  .0 

♦9  1-5 


J  (        994  INSTITUTIONS) 

476  .7        5,488  7.9 

27  *6  435  10.2 

449  .7        5,053  %•! 


I 


1  INST :>UT IONS) 


0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

o  *o 

0 

<0 

0  *0 

1 

INSTITUTIONS) 

0 

♦  0 

2  13.3 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

2  13.3 

1 

INST ITUT  IONS) 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

6 

INSTITUTIONS) 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0  *o 

0 

•  0 

0  *0 

i 

INSTITUTIONS). 

0 

.0 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0  *o 

10  INSTITUTIONS) 

0.0  2  *6 

0  .0*  '0  #0 

0.0  2  .6 


MAJOR  fiaO  AGGREGATE  S300  ( 

LESS  4-YR  AWAftOS  476 

FEMALE  27* 

MALE  449 


1,004  INSTITUTIONS) 

♦  7  5,490  7.9 

.6  435  10.2 

.7  5,055  7.7 


9 

ERJC 


15 
1 
14 


53 
2 
51 


1.2 
.  1.1 
1.2 


3.1 
1.6 

3.2 


1.0 
3.2 
.8 


.3 
.0 
.3 


.5 
.0 
.5 


1,775  2.6 
153  3.6 
1,622  2.5 


2  100.0 
0  .0 
2  100.0 


1,781 
153 
1,626 


♦  0 
.0 
.0 


57.1 
.0 
57.1 


*0 
.0 
.0 


•  0 
.0 
to 


1.8 
.0 
1.9 


2*6 
3*6 
2*5 


2330 


.4 
.0 
.4 


2,958  4,3 
140  3.3 
2,818  4.3 


5  33.3 
0  .0 
5  33*3 


.0 
.0 
.0 


509  26.6 
32  28*3 
477  26*5 


.5 
.0 
•6 


76  12.3 
14  18.9 
62  11.4 


1,416  29.1 
46  19.3 
1,370  29.6 


117 

2 

115 


12.5 
4.0 
13.0 


.7 
9.1 
.0 


186  14.8 
22  23.9 
164  lv.O 


,385 
80 
,305 


182 
5 

177 


540 
60 
480 


3,409 
191 
3,218 


783 
45 
738 


147 
10 


1,070  84.9 
69  75.0 
1,001  85.7 


72.3 

22 

1.1 

l,9io 

70.8 

1 

.9* 

113 

72.4 

21 

1  u 

1,803 

98.9 

1 

•  > 

184 

100.0 

0 

•  u 

98.9 

1 

•  6 

179 

87.4 

2 

.  3 

618 

81.1 

0 

.0 

74 

88.2 

2 

.<* 

54* 

70.0 

42 

.V 

4,867 

80.3 

1 

.4 

248 

69.5 

41 

.9 

4,629 

83.8 

34 

3.0 

934 

90.0 

3 

6.0 

50 

83.5 

31 

3.5 

884 

99.3 

0 

.0 

148 

90.9 

0 

•  0 

11 

100.0 

0 

•  0 

137 

19 

.6 

131 

3.9 

3 

207 

96.  0 

0 

.0 

11 

7.2 

142 

"2.8 

19 

•  6 

12*0 

3.8 

3 

065 

96.1 

3 

1.4 

7 

3.2 

211 

0 

.0 

0 

.0 

8 

;.oo.  o 

3 

1  .4 

7 

3.3 

203 

95.3 

10,097  15.4 
755  17.8 
9,942  15.2 


2  100.0 
0  .0 
2  lCO.O 


57.925  83.4 
3,460  81.5 
54,465  83.5 


".0 
.0 
.0 


7  46.7 
0  .0 
7  46.7 


57.1 
•0 
57.1 


53.3 
•  0 
53.3 


3  42.9 
0  .0 
3  42.9 


305  100.0 
8  100,0 
297  100.0 


305  100.0 
8  100*0 
297  100.0 


.0 
.0 
.0 


♦  0 
.0 
.0 


310  93.9 
8  100.0 
302  93.8 


3,268  4*7 
148  3*5 
3,120  4.8 


318  96*4 
8  100.0 
310  96.3 


11  3.3 
0  .0 
11  3*4 


11,015 
763 
10,252 


15. 1 
17*9 
15.6 


57,936 
3,460 
54,476 


82.0 
Sl.J 
83*1 


2330 


4 

♦  3 

1  ,260 

1 

1.1 

92 

3 

.3 

1,163 

19 

1.1 

101 

6.0 

1,568 

92.5 

27 

1 

.8 

4 

3.2 

121 

96.0 

1 

18 

1.1 

97 

6.2 

1,447 

92.2 

26 

0 

*0 

18 

4.4 

384 

94.6 

4 

0 

.0 

3 

9.7 

28 

90.3 

0 

0 

.0 

15 

4.0 

356 

94.9 

4 

1.0 

.8 
1.7 


1.0 
.0 
1.1 


827 
32 
795 


1  .4 
.0 
1.4 


1*.2 
1.2 


.0 
.0 
.0 


.0 

•  0 

•  0 


.0 
.0 
•  0 


.0 
.0 
.0 


1  100.0 

0  .0 

1  100.0 


.0 
.3 


1.2 


828 

32  -8 
✓96  1.2 


1,696 
1,57C 


406 
31 
37  5 


4 

.1 

3,342 

0 

.0 

153 

4 

.1 

3,189 

221 
8 

213 


69,449 
4,247 
65,202 


15 

0 

15 


305 
297 


330 
8 

322 


69,779 
4,255 
*f,524 


TABLE  21.     TOTAL  OtGREE S  FOR  MAJOR  FIELO  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE » 

STATE  ANO  NATION  1978-1979 


ETHNICITY  ANO 


sex: 


-'AMERICAN  INDIAN        *  BLACK  ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE      NOW- HI S PANIC  PACIFIC  I SLANOER 


NUMBER 

t 

NUMBER          X  . 

NUMBER 

T 

NATURAL  SCIENCE  TECHNOLOGIES 

(5400) 

ALABAMA 

( 

10 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

I 

1.0 

51  49.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

27  62.8 

0 

.0 

MALE 

I 

1  .6 

24  39*3 

0 

.0 

ALASKA 

( 

7 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

12 

7,7 

0  .0 

5 

3.2 

FEMALE 

2 

4.4 

0  .0 

0 

.0 

MALE 

1  A 

9.0 

0  .0 

5 

4.5 

ARIZONA 

( 

8 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

6 

8.8 

1  1.5 

1 

1.5 

FEMALE 

0 

♦  0 

1  3.4 

0 

.0 

1AL  E 

6 

15.4 

0  .0 

1 

2.6 

ARKANSAS 

( 

5 

INSTITUT IONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

.0 

2  9.1 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

M  AL  E 

0 

•  0 

2     1 1 .8 

0 

.0 

CALIFORNIA 

( 

87 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

21 

.9 

144  5.9 

121 

5.0 

rEMALE  <- 

11 

.9 

89  7.4 

64 

5.3 

v   *  &   MAL  E 

1 0 

•8 

57 

4.6 

COLORAOO 

( 

16 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

.0 

7  3.3 

2 

1.0 

FEMALE 

0 

.0 

2  2.9 

1 

1.5 

MALE 

0 

.  0 

5  3.5* 

1 

.7 

CONNECTICUT 

-( 

5 

INSTITUT IONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

.0 

5  5.2 

1 

1.0 

FEMALE 

0 

•  0 

5  9*1 

0 

.0 

MALE 

0 

♦  0 

0  .0 

1 

2.4 

OELAWARE 

( 

2 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

.0 

0  .0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

•  0 

T>  .0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0  °  .0 

0 

♦  0 

01  STRICT  OF  COLUMBIA  ( 

2 

IflST  1TUT  IONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

.0 

7  77.fi 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

1  50.0 

0 

•  0 

MALE 

0 

.  0 

6     85. 7 

o 

.0 

FLORIOA 

< 

23 

INSTITUT  IONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

2 

.3 

112  17.2 

7 

l.l 

•  rEMALE 

0 

.0 

90    28. 3 

5 

1.6 

MALE 

2 

.6 

22  6.6 

2 

•  6 

GEORGIA 

( 

8 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

.0 

3  2.3 

0 

.0 

FEMALE 

a 

.0 

2  4.8 

0 

.0 

MALE 

0 

•  0 

1  1.1 

o 

.0 

HAWAII 

( 

5 

INST  ITt'T  IONS) 

LESS  4-YR  AWARDS 

0 

.0 

1  .5 

150 

78.5 

FEMALE 

0 

.0 

0  oO 

53 

76.8 

$  MALE 

0 

•  0 

1  .8 

97 

79.5 

I  OA  HO 

< 

5 

INSTITUTIONS) 

LESi  t-YR  AWAROS 

0 

.0 

0  .0 

.  0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0  .0 

"  0 

.0 

MALE 

0 

•  0 

0  .0 

o 

.0 

ILLINOIS 

( 

37 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

»  3 

.4 

127  15.3 

3 

.4 

FEMALE 

1 

.4 

78  33.8 

1 

.4 

MALE 

2 

•  3 

49      8. 2 

2 

.3 

INOIANA 

( 

5 

INST  ITUT  IONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

•  0 

5      4.4  , 

0 

.0 

FFMALE 

0 

.0 

4  9.5 

0' 

.0 

MALE 

0 

.0 

1       1 .4 

o 

.0 

IOWA 

( 

16 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWARDS 

0 

.0 

6  .8 

5 

.7 

fSMALE 

0 

-.0 

2  * 

1.1 

MALE 

0 

.0 

2  .3 

3 

.  5 

KANSAS 

( 

17 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

9 

4.2 

3  1.4 

0 

•  0 

FEMALE 

7 

13.5 

0  .0 

0 

.0 

HALE 

2 

1.2 

3  1.9 

0 

.0 

KENTUCKY 

t 

7 

INSTITUT  IONS') 

LESS  4-Yft  AWAROS 

0 

.0 

1  .9 

2 

1.7 

FEMALE 

0 

•0 

1  1*4 

2 

2*9 

MALE 

0 

•  0 

0  .0> 

0 

.0 

LOUISIANA  » 

( 

6 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-Y*  AWARDS 

0 

.0 

29  35.6 

0 

•0 

FEMALE 

0 

•  0 

24  47.1 

0 

.0 

MALE 

0 

•0 

5  16*7 

0 

♦  0 

TOTAL  WHI TE  NON-RESIOENT 

HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 


1BER 

X 

NUMBER 

1 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

0 

.0 

52 

50.0 

51 

49.0 

1 

1.0  * 

104 

o 

.0 

27 

62.8 

16 

37*2 

0 

.0 

43» 

0 

♦  0 

25 

o 

41.0 

35 

57.4 

1 

1.6 

61 

2 

1.3 

19 

12.2 

137 

87.8 

0 

•  0 

156 

o 

♦  0 

2 

4.4 

43 

«5.6 

0 

.0 

45 

2 

1.8 

17 

15.3 

94 

84.7 

0 

.0 

ill 

5 

"7.4 

13 

19*1 

55 

80.9 

0 

.0 

6b 

2 

6.9 

3 

10.3 

26 

89.7 

0 

.0 

29 

3 

7.7 

10 

25.6 

29 

74.4 

0 

.0 

39 

Q 

.0 

2 

9.1 

20 

90.9 

0 

. 

•  0 

22 

o 

.0 

o 

.0 

5 

100.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

2 

11.8 

15 

88.2 

0 

.0 

17 

235 

9.6 

521 

21.3 

li887 

77.3 

33 

1.4 

2  #441 

115 

9.5 

279 

23.  1 

914 

75.6 

16 

1  .3 

1  #209 

120 

9.7 

242 

10.6 

973 

* 

79.0 

17 

1.4 

It  232 

4 

1.9 

13 

6.2 

196 

93.8 

0 

.0 

209 

1.5 

5:9 

64 

94.  1 

o 

•  0 

68 

3 

2.1 

9 

6.4 

132 

93.6 

0 

'  .0 

141 

1 

1.0 

7 

7.3 

89 

92.7 

o  o 

.0 

96 

o 

.0 

5 

9.1 

50 

90.9 

o 

.0 

55 

1 

2.4 

2 

4^9 

39 

95*1 

0 

.6 

41 

0 

.0 

0 

.0 

12 

100.0 

0 

.0 

12 

o 

•  0 

o 

♦  0 

3 

100.  0 

o 

♦  0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

9 

0 

.0 

7 

77.8 

0 

.0 

2 

22.2 

9 

o 

.0 

| 

50.0 

o 

♦  0 

1 

50  .0 

2 

0 

.0 

6 

85.7 

0 

.0 

1 

14.3 

7 

22 

3.4 

143 

21.9 

501 

76.8 

8 

1.2 

652 

1 5 

4.7 

110 

34.6 

206 

64.8 

2 

.6 

318 

7 

2.1 

33 

9*9 

295 

88.3 
• 

6 

1  .8 

334 

0 

.0 

3  * 

2.3 

127 

97.7 

0 

.0 

130 

o 

2 

4.  3 

40 

95.2 

o 

.0 

42 

0 

.0 

1 

1.1 

87 

98.9 

0 

.0 

P8 

11 

5.8 

162 

84.8 

29 

15.2 

0 

.0 

191 

5.8 

82  .6 

1  Z 

17.4 

o 

.0 

69 

7 

5.7 

105 

86*1 

17 

13.9 

0 

.0 

122 

? 

1.5 

2 

1.5 

127 

96.9 

2 

1.5 

131 

2 

6.3 

2 

-  6.3 

29 

90.6 

1 

3.  1 

32 

0 

.0 

0 

.0 

98 

99.0 

1 

1.0 

99 

6 

♦  7 

139 

16*7 

688 

82.9 

3 

•  4 

830 

3 

1.3 

83 

35.9 

1  45 

62.8 

3 

1  .3 

231 

3 

.5 

56 

9.3 

543 

90.7 

0 

•  0 

599 

0 

.0 

5 

4.4 

108 

95.6 

0 

.0 

113 

o 

•  0 

9.5 

38 

90.5 

o 

..0 

42 

0 

.0 

1 

l!* 

70 

98.6 

0 

.0 

71 

2 

.3 

13 

1.7 

744 

97.9 

3 

.4 

760 

•  0 

3  .4 

168 

96.0 

I 

.6 

"175 

*3 

7 

1.2 

5  76 

98.5 

2 

.3 

c 

585 

4 

1 .9 

1  6 

7.5 

1 93 

90.6 

4 

1  .9 

213 

0 

.0 

7 

13.5 

44 

84.6 

1 

1.9 

5/ 

2.5 

9 

5.6 

149 

92.5 

3 

1.9 

161 

1 

♦9 

4 

3.4 

109 

93.2 

4 

3.4 

117 

C 

.0 

3 

4.3 

67 

95.7 

0 

.0' 

TO 

1 

2.1 

1 

2.1 

42 

89.4 

4 

8.5 

47 

4 

4.9 

33 

40.7 

44 

54*3 

4 

4.9 

81 

1 

2*0 

25 

49*0 

26 

51.0 

0 

.0 

51 

3 

10*0 

8 

26*7 

18 

60.0 

4 

13.3 

30 

5fe 


2331 

2391 


TABLE »21«    TOTAL  OECBEES  FOR  HAJCA  FIELD  C£^^J£lTUTia«£  HIGHER  EDUCATION  BY  RACn 


ETHNICITY  A  NO  SEX: 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

NUMBER  % 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUMBER 


%  NUNBER 


HISPANIC 
NUMBER 


NATURAL  SCIENCE  TECHNOLOGIES  (5400) 


MAINE 
LESS  +-YR  AUAROS 
FEMALE 
MALE 


MARYLANO 
LESS  4-YR  AUAROS 
FEMALE 
HALE 

MASSACHUSETTS 
LESS  4-YR  AUAROS 
FEMALE 
MALE 

MICHIGAN 
LESS  +-YR  AUAROS 
FEMALE 
MALE 

MINNESOTA 
LESS  4-YR  AUAROS 
FEMALE 
MALE 

MI  SSI  SSI  PP I 
LESS  4-YR  AUAROS 
FEMALE 
MALE 

MISSOURI 
LESS  +-YR  AUAROS 
FEMALE 
MALE 

MONTANA 
LESS  4-YR  AUAROS 
FEMALE 
MALE 

*  NEBRASKA 
LESS  4-YR  AUAROS 
FEMALE 
HALE 

NEVAOA 
LESS  4-YR  AUAROS 
FEMALE 
MALC 

NEW  HAMPSHIRE 
LESS  4-YR  AUAROS 
FEMALE 
MALE 

NEU  JERSEY 
LESS  4-YR  AUAROS 
FEMALE 
MALE 

KEU  MKXICC 
LESS  4-YA  AUAROS 
FEMALE 
MALE 

NEU  YORK 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

NORTH  CAROLINA 
LESS  +-YR  AUAROS 
FEMALE 
MALE 

NORTH  0 AKOTA 
LESS  4-YR  AUAROS 
FEMALE 
MALE 

OHIO 

LESS  4-Y3  AUAROS 
FEMALE 
MALE 

OKLAHOMA 
LESS  +-YR  AUAROS 
FEMALE 
MALE 

OREGON 
L*SS  4-YR  AUAROS 
»    N  FEMALE 
MALE 


9 

ERJC 


(  5  INSTITUTIONS) 

1  .4  1 

o  *0  ^0  *0 

1*6  1*6 

(  10  INSTITUTIONS) 

0  *0  8  6*3 

0*0  6  8*7 

0  .0  2  3*4 

(  10  INSTITUTIONS) 

4  I.?  *  UO 

0.0  2  1*3 

4  1*6  2  •B 

(  29  INSTITUTIONS) 

5  1.2  «i  *o*i 

2  1.0  34  17.3 

3  1.4  7  3.3 


(  6  INSTITUTIONS) 

2  .6               0     n  .0 

1  .7               0  .0 

1  .6               0  .0 

(  10  INSTITUTIONS) 

0  *0             36     29.0  . 

0  .0          ♦  29  56.9 

0  .0  7  9.6 

(  18  INSTITUTIONS) 

1  .4  35  14.3 
I  .7  35  23.6 
0  .0               0  .0 

t  3  INSTITUTIONS! 

.   3  5.5              0  .0 

0  .0  0  .0 
3  7.9               0  .0 

(  10  INSTITUTIONS) 

1  .5  *  2.1 

0  .0  3  4.1 

1  .8  1  .8 

i  3  INSTITUTIONS) 

0  .0               4  23.5 

0  .0               1  25.0 

0  .0               3  23.1 

(  3  INSTITUTIONS) 

0  .0               1  .9 

0  .0               0  .0 

0  .0               1  1.4 

(  5  INSTITUTIONS) 

0  .0               3  2.7 

0  .0               3  4.8 

0  .0               0  .0 

(  4  INSTITUTIONS) 

3  6.3               0  .0- 

0  .0               0  .0 

3  7.3               0  .0 

(  33  INSTITUTIONS? 

,  I  .1        0     67  2.2 

0  .0  24  2.4 

2  .1  •  «  2.2 

(  38  INSTITUTIONS) 

2  .3  32  5.0 

1  .8  8  6.3 

1  .2  2*  *»6 

(  8  INSTITUTIONS) 

3  2.1  0  .0 

2  3.6  0  .0 
1  1.2               0  .0 

(  23  INSTITUTIONS) 

1  .1             16  2.4 

1  .4             U  4.1 

0  .0              5  1.2 

12  INSTITUTIONS) 


1 

1*1 

.  1 

1.1 

1 

3.0 

a  o 

.0 

0; 

•  0 

1 

1.7 

14  INSTITUTIONS) 
♦0  ,3  .7 

.0  0  .0 

♦0  3  1.0 


.6 
.0 
1.7 


♦  0 
.0 
.0 


.5 
.5 
♦  5 


.0 
♦0 
.0 


1.4 


.0 
•  0 
.0 


♦  5 
.0 
.8 


•  0 
.0 
.0 


2392 


0 

cr 
o 


tot;;. 
minority 


NUMBER 


♦  0 

♦  0 
.0 


-.0 

♦  0 

♦  0 


1  .0 

_.6 


1.2 


♦  5 
1.0 
.0 


♦0 
.0 
.0 


1.4 

.0 


.0 

♦  0 

♦  0 


2  11.8 
0  .0 
2  15*4 


.0 
.0 


0 

.0 

2 

1.8 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

2 

4.0 

1 

2.1 

21 

43.8 

0 

•  oJ 

4 

S7.1 

1 

2.4 

17 

41.5 

5 

.2 

23 

*8 

1 

.1 

5 

.5 

4 

•  2 

18 

♦  9 

0 

♦  0 

6 

♦  9 

0 

.0 

1 

.8 

0 

.0 

5 

1.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.2 

0 

.0 

1 

1*1 

<y 

♦  0 

0 

.0 

0 

♦  0 

1 

1*7 

4 

1.0 

5 

1*2 

1 

.8 

1 

*8 

3 

1.0 

4 

1*4 

1*3 
.0 
1.8 


y*o 

8*7 
5*1 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


218  97*3 
53  100*0 
lb5  96*5 


118  92*2 
62  89*9 
56  94*9 


NON-RESIOENT 
ALIEN 


^ NUMBER 


12 

2*9 

397 

96*4 

3 

1*9 

150 

97*4 

9 

3*5 

247 

95*7 

50  12*3 
39  19*9 
11  5*2 


347  B5*5 
152  77*6 
195  92*9 


♦  0 

2 

•  6 

308 

99*4 

•  0 

1 

♦  7 

149 

99*3 

♦  0 

1  • 

*6 

159 

99*4 

37 
29 


29*8 
56*9 
11*0 


67 
22 
65 


70*2 
43*1 
89*0 


40  16*4 
39  26*4 
1  1*0 


3  5*5 
0  .0 
3  7*9 


3.1 
4*1 
2*5 


200  82*0 
109  73*6 
.  91^  94*8 


£2  94*5 
17  100*0 
35  92*1 


169  96*9 
71  95*9 
118  97*5 


6  35*3 
1  25*0 
5  38*5 


11 

3 


64*7 
75*0 
61*5 


♦  9 

♦  0 
1*4 


113  99*1 
43  1.00*0 
70  98*6 


5 

4*5 

107 

95*5 

3 

4*8 

59 

95*«> 

2 

4*0 

48 

96*0 

25 

52*1 

23 

47*9 

4 

57*1 

3 

42*9 

21 

51*2 

"  20 

48*8 

97 

3*3 

2.878 

96*5 

30 

2.9 

988 

96*8 

67 

3*4 

1.390 

96*4 

40 

6*2 

604 

93*6 

10 

7.9 

117 

92*1 

30 

5*8 

467 

94*0 

3 

2*1 

134 

95*0 

2 

3*6 

54 

96*4 

x 

1*2 

30 

94*1 

18 

2.7 

659 

97*3 

12 

4*4 

258 

95*6 

6 

1  *5 

401 

98*5 

3 

3*3 

86 

93*5 

1 

3*0 

32 

97*0 

2 

3*4 

54 

91*5 

*12 

2*9 

39c 

94*2 

2 

1*6 

115 

92*7 

10 

3*4 

277 

94*9 

3 

1*4 

**>*» 

0 

•  0 

53 

3 

1*6 

171 

1 

•  6 

128 

1*4 

69 

0 

•  0 

59 

3 

.? 

4i2 

1J 

154 

2 

**8 

258 

9 

2*2 

406 

5 

2*o 

196 

4 

1.9 

210 

0 

.0 

310 

0 

•  0 

150 

0 

0 

I6u 

•  2 
>  J 
.2 


2*6 
•  0 
4.7 


•  0 

•  0 

•  0 


3.3 
•  0 
5*1 


12  2*9 
7  5*6 

5  i.r 


124- 
51 


0 

.0 

73 

4 

1*6 

244 

0 

♦  0 

146 

4 

4*2 

96 

0 

*0 

'  55 

0 

*0 

17 

0 

♦  0 

36 

0 

0 

*0 

195 

0 

*0 

74 

0 

*0 

121 

0 

.0 

17 

0 

♦  0 

4 

0 

♦0 

13 

0 

*0 

114 

0 

*0 

43 

0 

*0 

71 

0 

*0 

9  112 

0 

•  0 

62 

0 

•  0 

50 

0 

*0 

46 

0 

♦  0 

7 

0 

*0 

41 

2*961 
1.021 
1.960 


645 
127 
518 


1*1 

56 
85 


67? 
270 
407 


92 
33 
59 


416 
Uf 

292\ 


2332 


TABLE  21*     TOTAL  OEGAEES  FOR  MAJOR  FIELD  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACEt  ETHNICITY  AND  SEX: 

STATE  ANO  NATION  1978-1979 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RESlOENT 
AL  ~M 


TOTAL 


NUMBER 

X 

NUMBER  X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

r 

NUMBER 

t 

NUMBER 

X 

NUMBEix 

X 

NATURAL  SCIENCE  TECHNOLOGIES 

(5400) 

\ 

\ 

PENNSYLVANIA 

( 

17 

INSTITUTIONS) 

99*  6 

LESS  4-YR  AWARDS 

1 

•  0 

8  .3 

2 

♦  1 

2 

•  l 

13 

.4 

2.922 

0 

•  0 

FEMALE 

1 

•  1 

0    .  JO 

1 

♦  1 

0 

.0 

2 

•  2 

1.057 

99.8 

0 

.0 

\  *  MALE 

0 

•0 

0  *4 

I 

N 

2 

1 1 

.  6 

1  f  865 

99*4, 

0 

•  0 

RHOOl  ISLANO 

( 

2 

INSTITUTIONS) 

LESS,,  4-YR  AWAROS 

0 

•0 

13  2.6 

1 

♦  2 

1 

•  2 

15 

3.0 

481 

96*8 

1 

•2 

FEMALE 

0 

•  0 

1  *9 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

.9 

110 

99*1 

•  0 

MAL  E 

A 

u 

•  0 

IC          3*  1 

I 

.3 

.  3 

14 

3.6 

371 

96*1 

I 

•  3 

SOUTH  CAROLINA  . 

( 

12 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

1 

•  8 

33,    26*  2 

0 

.0 

0 

♦  0 

34 

27.0 

92 

73*0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•0 

21  47*7 

0 

.0 

0 

.0 

21 

47.7 

23 

52*3 

0 

•0 

MALE 

1 

1*  2 

12  14*6 

o 

♦  0 

o 

,3 

13 

15.9 

69 

84*1 

0 

\.0 

SOUTH  OAKOTA  > 

( 

4 

INSTITUTIONS) 

\ 

6.7 

LESS  4-YR  AWAROS 

2 

6*7 

0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6*7 

26 

86*7 

2 

FEMALE 

2 

40*0 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

.0 

2 

40.0 

3 

60*0 

0 

•0 

u£\  C 

nxLc 

0 

♦0 

0  *0 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

0 

.0 

23 

92*0 

2 

8  .0 

TENNESSEE 

( 

9 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

•  0 

16  23*5 

0 

•  0 

1 

1.5 

17 

25.0 

50 

73*5 

1 

1.5 

FEMALE 

0 

•  0 

13  41.9 

0 

.0 

1 

3.2 

14 

45.2 

17 

54*  8 

0 

•  0 

MALE  , 

0 

♦  0 

3  8*1 

o 

•  0 

o 

.0 

3 

8.1 

33 

89*2 

1 

2.7 

TEXAS 

( 

35 

INSTITUTIONS)  < 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

•  0 

61  12*6 

3 

.6 

44 

9.1 

108 

22.4 

374 

77*4 

1 

•  2 

FEMALE 

0 

•  0 

19  9*0 

0 

.0 

8 

3.8 

27 

12.7 

185 

87*3 

0 

•0 

MALE 

0 

•  0 

42  15*5 

3 

1.1 

36 

13.3 

8  1 

29.9 

189 

69*  7 

1 

•  4 

UTAH 

( 

6 

INST  ITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

2 

1*9 

1  .9 

1 

.9 

2 

1.9 

6 

5.6 

99 

91*7 

3 

2.8 

FEMALE 

0 

•0 

1  1*8 

0 

•  0 

1 

1.8 

2 

3.6 

s  52 

94*5 

1 

l.d 

MALE 

2 

3*8 

0  *0 

I 

1 .9 

1.9 

7.  5 

47 

88*7 

2 

3.8 

VERMONT 

( 

3 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

•0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

40 

100*0 

0 

•0 

FEMALE 

0 

♦  0 

0  *0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

•  0 

8 

100*0 

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

0  .0 

0. 

♦  0 

o 

♦  0 

o 

♦0 

32 

100*0 

0 

•  0 

VIRGINIA 

( 

10 

INSTITUTIONS) 

k 

1 

LESS  4-YR  AWAROS 

1 

1.1 

15  16*9 

0 

.0 

0 

.0 

16 

18.0 

73 

82*0 

0 

.0 

FEMALE 

1 

5*6 

7  38*9 

0 

.0 

0 

.0 

8 

44*4 

10 

55*6 

0 

.0 

MALE 

0 

♦  0 

8  11.3 

o 

♦  0 

o 

♦  0 

8 

11.3 

63 

88*7 

0 

♦  0" 

WASHINGTON 

( 

26 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

19 

3*3 

4  .7 

11 

1.9 

1 

.2 

35 

6*1 

530 

92*  3 

6 

1.1 

FEMALE 

12 

5.0 

2  .8 

4 

1.7 

0 

.0 

18 

7.5 

223 

92*5 

0 

.0 

MALE 

7 

2*1 

2  *6 

7 

2.  l 

1 

#3 

17 

5.2 

307 

93*0 

6 

1  .8 

WEST  VIRGINIA 

( 

7 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

.0 

1      2*5  « 

0 

•  0 

0 

.0 

1 

2.5 

39 

97*5 

0 

.0 

FEMALE 

0 

o.0 

1  4*8 

0 

♦0 

0 

.0 

1 

4.8 

10 

95*2 

0 

.0 

MALE 

0 

•  0 

0  *0 

o 

.0 

o 

♦0 

o 

♦0 

19 

100*0 

0 

.0 

WISCONSIN 

I 

16 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

7 

•  8 

25  2*8 

0 

•  0 

3 

.3 

35 

3.9 

868 

96*1 

0 

.0 

FEMALE 

2 

.4 

9  1*8 

0 

•  0 

1 

.2 

12 

2.4 

494 

97*6 

0 

♦JO 

MALE 

5 

1*3 

16  4*0 

o 

.0 

2 

.5 

23 

5.8 

374 

94*  2 

c 

•  0 

WYOMING 

( 

5 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

0 

•  0 

0 

.0 

34 

100*0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

♦  C 

0  *G 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

100*0 

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

0  *0 

o 

.  0 

o 

.0 

o 

.  0 

24 

100*0 

o 

.0 

THfc  STATES  ANO  D.C. 

C        667  INSTITUTIONS) 

'N  LESS  4-YR  AWAROS 

116 

•  6 

937  4*8 

333 

1.7 

422 

2.2 

1.8  08 

9*2 

17,668 

90*1 

124 

•  6 

FEMALE 

48 

•  6 

558  7*4 

137 

1.8 

170 

2.3 

913 

12*1 

6.  565 

87*3 

43 

.6 

MALE 

68 

•  6 

379  3*1 

196 

1.6 

2  52 

2.1 

895 

7*4 

11. 103 

91*9 

81 

.7 

PUERTO  RICO 

( 

4 

INST  'TUT  IONS ) 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•  0 

44 

100.0 

44 

100*0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

0  *0 

0 

.0 

35 

100.0 

35 

100*0 

0 

*0 

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

0  *0 

0 

•  0 

9 

100.0 

9 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

OUTLYING  AREAS 

( 

4  INSTITUTIONS) 

LUSS  4-YR  AWAROS 

0 

.0 

0  .0 

Q 

M  44 

100.0 

44 

100*0 

0 

.0 

0 

•0 

FEMALC 

0 

•  0 

0  *0 

V 

:P 

100.0 

35 

100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

MAI  5 

0 

•  0 

0  *0 

0 

.0 

9 

100.0 

9 

100*0 

0 

•  0 

0 

•0 

2,935 
1.059 
1,876 


497 
111 

386 


126 
44 

82 


30 
5 
25 


\68 
to 
37v 


483 
'212 
271 


108 
55 
53 


40 
8 
32 


89 
18 
71 


571 
241 
330 


40 
21 
19 


903 
506 
397 


34 
10 
24 


19,600 
7.521 
12.079 


44 
35 
9 


44 
35 
9 


MAJOR  FIELO  AGGREGATE  5400  (        671  INSTITUTIONS) 

LESS  4.-YR  AWAROS  116  .6  937  4.C 

FEMALE  48  .6  556    •  7.4 

>     MALE  66  .6       v.  379  3*1 

PU6LIC  SERVICE  RELATED  TECHNOLOGIES  C55qbT 


333 
137 
196 


466  2*4 
205  2*7 
261  2*2 


.852  9*4 
948  12*5 
904  7*5 


17.668 
6.565 


89*9 

124 

•  6 

19; 644 

86*9 

43 

•  6 

7.556 

91*9 

81 

.7 

12.086 

ALA8AMA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 


( 


23  INSTITUTIONS) 
.0  206  32.9 

.0  102  46.4 

.0  104  25*6 


.6 
*0 
1*0 


210  33*5 
102  46*4 
108  26*5 


417  66*5 
118  53*6 
299  73*5 


0 

Ob 
0 


627 
220 
407 


2333 


"  -'2393 


TABLE  21.  TOTAL  06GR6ES  FOR  MAJOR  FUcO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY  AND  SEX: 
i»m.c<*«  STATE  AND  NATION  1978*1979, 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 

PUBLIC.  SERVICE  RELATED  TECHNOLOGIES  (5500  ) 

ALASKA 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
,  MALE 

ARIZONA  * 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

ARKANSAS 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE  . 

CALIFORNIA 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

COLORADO  1 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

CONNECTICUT 
LESS  4-YR  AWARDS 

FEMALE  v 
MALE 

OEL AWARE 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

DISTRICT  OF  COLUMBIA  ( 
LESS  4-Y*  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

FLORIOA 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

GEORGIA 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

HAWAII 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
NAIE 


I  DAWK 
LESS  4-YRXAWAR0S 
FEMALE 
MALE 

ILLINOIS    <  \ 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

INDIANA 
LESS  4-YR  £WAROS 
FEMALE 
MALE 

IOWA 

LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

KANSAS 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

KENTUCKY 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

LOUISIANA 
LESS  4-VR  AWAROS 
FEMALE 
^  MA!  E 

MAINE 
LESS  4-YK  AWARDS 
FEMALE 
HALE 


NUMBER 


< 

8 

INSTITUTIONS) 

16 

21.9 

2  2.7 

0 

14 

42.4 

1  3.0 

0 

2 

5*0 

1  2.5 

0 

( 

13 

INSTITUTIONS) 

12 

2.7 

16  3.6 

>  4 

2.9 

7      5. 1 

1 

8 

2.  6' 

9  3.0 

2 

< 

k  11 

INST1TUT  IONS) 

0 

•D 

13  14.8 

1 

0 

•  0 

10  24.4 

I 

0 

•  0 

3  6.4 

0 

( 

110 

INSTITUT IONS) 

70 

1.0 

766  11.4 

254 

28 

•  8 

453  13.0 

128 

42 

1.3 

313  9.6 

126 

( 

17 

INSTITUTIONS) 

5 

•  6 

57  6.9 

6 

3 

1.2 

15  5.8 

2 

2 

♦  3 

42  7.3 

.  4 

< 

22 

INST  ITUT  IONS) 

0 

•  0 

57      8.3  • 

4 

0 

.0 

40  9.2 

3 

0 

•  0 

17  6.6 

1 

< 

6 

INSTITUTIONS) 

.  1 

•  6 

35  19.4 

0 

1 

1.1 

23  24.2 

0 

o 

♦  0 

12  14.1 

0 

1 

2 

INST ITUT IONS) 

0 

.0 

85  67.5 

2 

0 

.0 

28  71.8 

0 

o 

.0 

57  65.5 

2 

i 

30 

INSTITUTIONS) 

5 

.3 

146  10.0 

6 

3 

♦  7 

57  14.0 

1 

2 

♦  2 

89    •  8.4 

5 

< 

25 

INSTITUTIONS) 

3 

1.0 

39  12.7 

0 

0 

♦D 

11  11.5 

0 

3 

1.4 

28  13.3 

0 

•  1 

6 

INST ITUT IONS) 

0 

•  0 

3  i.5 

133 

0 

.0 

1  1*6 

34 

0 

.0 

2  1.5 

99 

< 

7 

INSTITUTIONS) 

1 

.7 

0  .0 

0 

1 

1.1 

0  .0 

0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

54  INSTITUTIONS) 

.2  401  17.1 

.7  281  24.2 

.3  120  10.1 

22  INSTITUTIONS) 

.3  17  5.0 

#0  12  7.7 

.5  5  2.7 

16  INSTITUTIONS) 

•°  o            ?  i 

.0  1  .5 

.0  1 

18  INSTITUTIONS) 

;0  10  3.9 

.C  5  6.0 

•0  5  2.9 

13  INST ITUT IONS  t 

.0  41  9.9 

.0  32  25.0 

.0  9  3.2 

12  INSTITUTIONS) 

1.3  101  45.3 

2.1  *  66  70.2 

.8  35  27.1 


10  INSTITUTIONS) 
.7  2  .7 

.7  1  *7 

•8  "    1  .8 


♦  7 

♦  7 
.7 


1.1 
2.4 
.0 


17 
10 
7 


HISPANIC 
NUM8ER  * 


1  1*4 

0  .0 

1  2.5 


3.8 
3.7 
3.9 


•  0 
.0 
.0 


1.6 
.0 
2.3 


*<r 

.0 
♦  0 


67.2 
53.1 
73.9 


♦  0 
.0 
.0 


•  8 
.0 
1.2 


.0 
.0 
.0 


1  .4 
0  .0 


RJC 


2394 


76 
26 
50 


17.3 
19*0 
16*5 


848  12.6 
453  13*0 
395  12.1 


46  5.5 
21  8*2 
25  4*4 


15 
9 
6 


49 
17 

32 


2*2 
2*1 
2*3 


*6 
1*1 
♦0 


.  TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


19  26.0 
15  45*5 
4  10*0 


107  24*3 
38  27*7 
69  22*8 


14  15*9 
11  26*8 
3  6*4 


1,938  28*7 
lf062  30*4 
876  26*9 


114  13*8 
41  16*0 
73  12*8 


76  11*0 
52  12*0 
24  9*3 


37  20*6 
25  ?  26*3 
12  14*1 


4*0 

5*J-<# 
3*4 


3*3 
4*2 
3*0 


1*6 
*0 
2*4 


20  10*1 
5  7*8 
15  '1*2 


39  1.7 
13  1.1 
26  2.2 


*6 
*0 
1*4 


1*6 
*0 
2*4 


°  *9 
*0 
1*6 


3  1*1 
0  *0 
3  2*3 


92 
30 
62 


73*0 
76*9 
71*3 


2G6  14*0 
78  19*2 
128  12*1 


47  15*4 
11  11*5 
36  17*1 


156  78*8 
40  62*5 
1)6  86*6 


462 
306 
156 


.7 
1*1 
*0 


19*7 
26*3, 
13*2 


19  5*6 
13  8*4 
6  3*3 


16 
5 
11 


1*2 
♦  5 
2*0 


6*3 
6*0 
6*5 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUM8ER 


43  10*4 
32  25*0 
11  3*9 


106  47*5 
68  72*3 
38  29*5 


8  ,2*9 
3  2.1 
5  3*8 


NON-RESIDENT 
*  ALIEN 


NUM8ER 


TOT  AL 


54 
18 
36 


74*0 
54*5 
90*0 


333  75*7 
99  '  72*3 
234  77*2 


•*3 
30 
43 


83*0 
73.2 
91*5 


4,738  70*2 
2,382  68*3 
2,356  72*3 


710  85*6 
216  84*0 
494  86*4 


611  88*6 
380  87.8' 
231  89*9 


143 
70 
73 


79*4 
73*7 
85*9 


34  27*0 
9  23*1 
25  28*7 


,254  85*5 
325  80*0 
929  87*6 


257  84*0 
85  88*5 
172  81*9 


42 
24 
18 


133 


i864 
850 
,014 


318 
140 
178 


335 
190 
145 


238 
79 
159 


369  89*3 
95  74*2 
274  96*1 


117 
26 
91 


52*5 
27*7 
70*5 


266  97*1 
141  97*9 
125  96.2 


0 

73 

0 

•  0 

0 

.0 

40 

0 

•  0 

440 

0 

•J 

137 

0 

.0 

303 

1 

1.1 

88 

0 

•  0 

41 

1 

2.1 

47 

72 

1  .1 

o,7>8 

44 

lo 

3*488 

28 

.9 

3,260 

•0 
.0 
•  0 


829 
257 
572 


690 
433 
257 


180 
95 
85 


126 
39 
87 


7 

♦  5 

1 

467 

3 

♦  7 

4  Go 

4 

.4 

1 

i061 

♦7 
.0 
1.0 


306 
96 
210 


21.2 

0 

*0 

198 

37.5 

0 

♦o  • 

64 

13.4 

0 

*0 

134 

9*8.5 

1 

*7 

135 

97.8 

1 

1*1  » 

90 

ioo.o 

0 

•0 

4i» 

79.5 

20 

*9 

2,346 

73.1 

6 

.5 

Iil62 

85.6  - 

14 

1*2 

ltl84 

93*8 

2 

•  6 

339 

90*3 

2 

1.3 

155 

96*7 

0 

.0 

184 

98*8 

0 

•  0 

339 

99*5 

0 

♦  0 

191 

98*0 

0 

•0 

148 

93*7 

0 

.0 

254 

94*0 

0 

♦  0 

84 

93*5 

0 

•  0 

170 

413 
126 
28  5 


0 

.0  ' 

223 

0 

•  0 

94 

0 

v.o 

129 

0 

•0 

274 

0 

•  0 

144 

0 

•  0 

130 

2334 


TABLE  21. 


TOTAL  DEGREES  FOR  MAJOR  FIELC  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HlGHt?  EDUCATION  B/  RACE.  ETHNICITY  AND  SEX: 

.STATE  AND  NATION  1978-1979 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 

X 

NUMBER  % 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

PUBLIC  SERVICE  RELATED 

TECHNOLOGIES  C5500O 

MARYLAND 

( 

17 

INSTITUTIONS) 

i 

LESS  4-VR  AWAROS  ,« 

2 

.2 

218  23.3 

0 

♦0 

8 

.9 

228 

24*4 

691 

74.0 

15 

1.6 

934 

FEMALE 

1 

•  2 

142  34.4 

0 

.0 

4 

1.0 

147 

35.6 

259 

62.7 

7 

a. 7 

413 

MALE  ' 

1 

♦2 

76  14.6 

0 

.0 

4 

.8 

81 

15.5 

432 

82*9 

8 

1.5 

521 

MASSACHUSETTS 

( 

31 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-VR  AWAROS 

11 

•  6 

65  3*5 

3 

♦  2 

22 

1.2 

101 

5.4 

1 

762 

94.4 

4 

.2 

1.867 

f £MALE 

5 

.6 

54  6.2 

3 

.3 

lb 

2.1 

80 

9.2 

783 

90.4 

3 

.3 

866 

MALE 

6 

.6 

11  1.1 

0 

.0 

4 

.4 

21 

2.1 

979 

97.8 

1 

•  1 

1,001 

MICHIGAN 

33 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-VR  AWAROS 

•  6 

106  8.9 

3 

.3 

i7 

1.4 

133 

11.2 

1 

041 

87.3 

18 

1.5 

1*192 

FEMALE 

.4 

59  11.4 

•  3 

.6 

10 

1.9 

74 

14.3 

433 

83.  9 

10 

1.9 

517 

MALE 

.7 

47'  7.0 

\  o 

.0 

7 

1.0 

59 

8.7 

608 

90.1 

8 

1.2 

675 

*  <> 

MINNESOTA 
LESS  4-VR.  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

MISSISSIPPI 


(  20  INSTITUTIONS)  < 

4  1.2  4       1.2  &  0  .0 

2        .9  3       1 .4  *  0  .0 

2  1.5  1         .8  0  .0 

13  INSTITUTIONS) 


8  2.3 
5  2.4 
3  2.3 


330  96.5 
204  96.2 
126  96.9 


1.2 
1.4 
.8 


342 
212 
130 


4-YR  AWAROS 

0 

.0 

49 

30.2 

0 

.0 

0 

.0 

49 

30.2 

113 

69.8 

00 

.0 

162 

FEMALE 

0 

.0 

41 

47.1 

0 

.0 

0 

.0 

41 

47.1 

46 

52.9 

0 

.0 

87 

MALE 

0 

.0 

8 

10.7 

0 

.0 

0 

.0 

8 

tO. 7 

67 

89.3 

0 

.0 

75 

MISSOURI 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
KALE 


(  24  INSTITUTIONS) 

2  .2  144  13.3 

0  .0  70  19.9 

2  .3  74  10.1 


.3 

14 

1.3 

163 

15*0 

922 

84.9 

1 

.1 

1*086  ^ 

.9 

3 

♦  9 

76 

21*7 

274 

„78.1 

1 

.3 

351 

.0 

11 

1.5 

87 

11.8 

648 

"G8.2 

0 

.0 

735 

MONTANA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

NEBRASKA 
LESS  4-vR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

i 

NEVAOA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

NEW  HAMPSHIRE 
LESS  4-VR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 


4  INSTITUTIONS) 


2 

2.9 

2  2.9 

1 

1.4 

0 

>  -0 

5 

7.1 

65 

92.9 

0 

.0 

70 

2 

5.9 

1  2.9 

0 

.0 

0 

.0 

3 

8.e 

31 

91.2 

■  0 

.0 

34 

0 

.0 

1  2.8 

1 

2*8 

0 

.3 

2 

5.6 

34 

94.4 

0 

.0 

36 

13 

INSTITUTIONS) 

0 

•0 

7  5*0 

1 

.7 

0 

.0 

8 

5.7 

133 

94.3 

0 

.0 

141 

0 

.0 

5'  5.9 

0 

♦  0 

0 

.0 

5 

5.9 

80 

94.1 

0 

.0 

85 

0 

.0 

2  3.6 

1 

1.8 

0 

.0 

3 

5.4 

53 

94.6 

0 

♦  0 

»  56 

4 

INST  IT UT  IONS) 

0 

.0 

19  15.8 

2 

1.7 

6 

5.0 

27 

22.5 

93 

77.5 

0 

.0 

120 

0 

.0 

4  15.4 

0 

.0 

2 

7*7 

6 

23.1 

20 

76.9 

0 

.0 

26 

0 

.0 

15  16.0 

2 

2.1 

4 

4.3. 

21 

22.3 

73 

77.7 

0 

.0 

94 

INSTITUTIONS) 
1  1.4 
1  2.9 
0  .0 


.0 
.0 
.0 


.0 
•  0 
.0 


1.4 
2.9 
.0 


72 
34 
?8 


98.6 
97.1 
100.0' 


73 
35 
38 


NEW  JERSEY 


19  INSTITUTIONS) 


LESS  4-YR  AWAROS 

5 

.7 

114 

16.3 

1 

.1 

10 

1.4 

130 

18.6 

'  568 

81.1 

2 

.3 

700 

FEMALE 

3 

.7 

72 

17.3 

0 

.0 

7 

1.7 

82 

19.7 

332 

79.8 

2 

.5 

416 

MALE 

2 

.7 

42 

14.8 

1 

.4 

3 

1.1 

1  48 

16.9 

236 

83.1 

0 

.0 

284 

•  NEW  MEXICO 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEHALE 
MALE 


(          10'}  INST  ITUTIONS)  ' 

23  20.2               3      2.6  0  .0  33  28.9  59  5U8  55  48*2  0  .0  114 

20  32.3               3      4.8  0  .0  17  27.4  40  64.5  22  35.5  0  .0  62 

3  5.8     »         0        .0  0  .0  16  30.8  19  36.5  33  63*5  0  .0  52 


NEW  YORK* 


( 


65  INSTITUTIONS) 


LESS  4-VR  AWAROS 

13 

.3 

391 

9.9 

9 

.2 

154 

3.9 

567 

14.3 

s  FEMALE 

6 

•  3 

285 

12.7 

7 

.3" 

95 

4.2 

393 

17.6 

MALE 

7 

.4 

106 

6.2 

2 

.1 

59 

3.4 

174 

10.1 

3.384  85.5 
1.841  82.3 
It  543  89.8 


5 

.1 

3,956 

4 

.2 

2,238 

1 

.1 

1.718 

NORTH  CAROLINA 


56  INSTITUTIONS  I 


LESS  4-VR  AWAROS 

12 

.9 

378 

28.1 

2 

•  1 

2 

.1 

394 

2,9.3 

950 

70.6 

1 

.1 

1,345 

FEMALE 

4 

•6 

259 

35.6 

1 

•  1 

0 

.0 

264 

36.3 

463 

63.7 

0 

'.0 

727 

MALE 

8 

1.3 

119 

19.3 

1 

.2 

2 

.3 

130 

21.0 

487 

78.8 

1 

•  2 

618 

NORTH  OAKOTA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 


(  5-  INSTITUTIONS) 

1  1.0  2      2.0  0  .0  0  .0 

1  1.8  0        .0  0  .0  0  .0 

0  .0  2      4.5  0  .0  0  .0 


3.0 
1.8 
4.5 


97 
55 
42 


97.  0 
98.2 
95.5 


•  0 
.0 
•0 


100 
56 
44 


OHIO 

LESS  4-VR  AtfAROS 
FEKALc 
MALE 


51  INSTITUTIONS! 


2 

.1 

231 

16.9 

2 

.  1 

7 

.5 

242 

17.7 

1,119 

82.0 

4 

.3 

1.365 

1 

•  1 

165 

21.2  o 

1 

.1 

3 

.4 

170 

21*8 

608 

77.9 

2 

.3 

780 

1 

•  2 

66 

11.3 

1 

.2 

4 

♦  7 

72 

12.3 

511 

87.4 

2 

.3 

585 

OKLAHOMA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 


(  15  INSTITUTIONS) 

10  5.1  16      8.2  2  1.0  3  1*5  31  15.9  164  84*1  0  .0  195 

3  4.6  7     10*8  1  1.5  2  3*1  13  20.0  52  80.0  0  .0  65 

7  5.4  9      6*9  I  *8  1  .8  18  13*8  112  86.2  0  .0  130 


ERIC 


OREGON 
LESS  4-VR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

PENNSYLVANIA. 
LESS  4-VR  AWARDS 
FEMAI  * 
MALE 


(  15  INSTITUTIONS) 

2  .4  3         .7  7      1.5  6       1*3    „  18      4.0  420  92*9 

1  .4  1        *4  3      1*3  4  '     1*7  9      3*9  214  92.6 

1  .5  2        *9  4      1*8  2        *9  9      4.1  206  93.2 

(  45  INSTITUTIONS) 

6  *4  191     13*1  6 

4  *6  109     15*9  lL 

2  *3  82     10*6  5 


2335 


3.1 
3.5 
2.7 


452 
231 
221 


♦  4 

18 

1*2 

221 

15.1 

1*239 

84*8 

1 

.1 

1*461 

.1 

11 

1*6 

125 

18*3 

559 

81*7 

0 

•  0 

684 

♦  6 

7 

♦  9 

96 

12*4 

680 

87*5 

1 

•  1 

777 

TABLE  21.    TOTAL  OEGREES. FOR  HAJOR  FIELO  ^"SBSm  H"H"  £°X"l°N  "  "T" 


AMERICAN  I  NO  UN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HtSPANtC 


NUMBER 


NUMBER 

PUBLIC  SERVICE  RELATEO  TECHNOLOGIES  (5500) 

RHOOE  ISLANO 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 


SOUTH  CAROLINA 
LESS  VYR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  OAKOTA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

TENNESSEE 
LESS  4-YRk  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

TEXAS 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

UTAH 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

VERMONT 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 

ftMALE 

VIRGINIA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

WASHINGTON 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

•     WEST  VIRGINIA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

V 

WISCONSIN 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

WYOMING 
LESS  HR  AWAROS 
,  FEMALE 
„  MALE 

THE  STATES  ANO  O.C. 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

AMERICAN  SAMOA 
LESS  4-YR - AWAROS 
FEMALE 
MALE 

GUAM 

■LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MA'.E 

PUERTO  RICO  » 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

TRUST  TERRITORY 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

OUTLYING  AREAS 
*      LESS  4-Y8  AWAROS 
FEMALE 
MALE 


(  6  INSTITUTIONS) 

I  .4               3  1*2 

0  .0  1  .9 

1  .8  2  1.5 

(  18  INSTITUTIONS) 

1  «2           188  28*4 

1  .3  ,110,  35*4 
0  .0             78  22*2 

(  13  INSTITUTIONS) 

12  15.0               0  .0 

<9  u.i           o  »o 

3  18.8  0  .0 

(  20  INSTITUTIONS) 

0  .0             48  9*1 

0  .0             28  18*5 

0  .0             20  5*3 

(  54  INSTITUTIONS) 

6  .5           171  13*9 

4  1.0  95  23.1 

2  .2  76  9.3 


NUMBER 


( 


5  INSTITUTIONS) 
2.9  1  1'0 
4.5l             0  .0 

♦0  1  2.9 

6  INSTITUTIONS) 
.0  3  2.2 
.0  1  1.2 
.0  2  3.9 

24  INSTITUTIONS) 

•6  203  25.7 

.8  148  40.5 

.5  55  1?.9 

28  INSTITUTIONS) 

.4  31  4.4 

.7  20  4.8 

.0  11  3*7 

14  INSTITUTIONS) 

.0  24  12.8 

.0  12  13*8 

.0  12  11.9 

18  INSTITUTIONS) 


6 

1.0  - 

25 

4.4 

3 

«..2» 

18 

7.4 

3 

'•9 

7 

2.1 

4  INSTITUTIONS) 

.0  .0  .0 

.0  0  .0 

.0  0  .0 


263 

.7 

4f640  12.5 

140 

•  8 

2)860  16.3 

123 

.6. 

1,780  9.1 

( 

1 

INSTITUTIONS) 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•0 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

( 

1 

INSTITUTIONS) 

0 

.c 

0  .0 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•0 

0  .0 

i 

11 

INSTITUTIONS) 

'o 

•0 

0  .0, 

0 

.0 

0  ^.o 

0  0 

•  0 

0  .0 

( 

1 

INSf  ITUT  IONS) 

0 

•  0 

0  .0 

0 

•0 

0  .0* 

0 

•  0 

o  .-o 

14  INSTITUTIONS) 

0  .0               0  .0 

0  .0               0  .0 

0  .0     #>        0  .0 


MAJOR  FIELO  AGGREGATE  5500  ( 

LESS  4-YA  AWAROS  263 
FEMALE  140 
MALE  123 


1,096  INSTITUTIONS) 
.?        4f640  12.4 
.8        2,860  16.0 
.6        1»780  9.1 


ERJC 


♦  4 

♦  0 


♦  0 
.0 
.0 


•  1 

♦  0 

.1 


•  0 
.0 
•0 


NUMBER 


2  *3 
2  .5 
0  *0 


15 
7 
8 


2.1 
1.7 
2.7 


.0 
.0 
♦  0 


497' 

215 

282 


1.3 
1.2 
1.4 


29  100.0 
15  100.0 
14  100.0 


1  100.0 

0  .0 

1  100.0 


.0 
.0 

♦  0 


68  100.0 
15  100*0 
,53  100.0 


98 
30 
68 


23.0 
11.7 
40.0 


595  1.6 
245  ,1.4 
350  1.8 


•  6 
•0 
.8 


TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


7  2.9 
•2  -J..7 
5  3*8 


214  17.4 
59     1 4. 3 
155  18.9 


1,665 
798 
867 


4.5 
4.5 
4.5 


.0 
.0 
.0 


.0 
♦  0 
.0 


329  100.0 
227  100.0 
10'  100.0 


329 
227 
102 


1,994 
1,025 
969 


77.0 
88.3 
60.0 


5.3 
5.8 
4.9 


2336 


191  28.8 
112  36.0 
79  22.4 


12  15.0 
9  14.1 
3  18*8 


52  9*8 
28  18*5 
24  6*4 


392  31*9 
158  38*3 
234  28*6 


WHITE 
NON-HISPANIC 

NUMBER  t 


238  97*1 
113  98*3 
125  96*2 


472  71*2 
199  64*0 
273  77*6 


0 

•0* 

,  4 

3.9 

0 

♦  0 

3 

4.5 

0 

.0 

1 

2.9 

0 

.0 

3 

2*2 

0 

•  0 

1 

1.2 

0 

.0 

2 

3.9 

1 

•  1 

211 

26*7 

1 

.3 

154 

42*2 

0 

•  0 

57 

13*4 

18 

2*5 

67 

9.4 

11 

2*7 

41  . 

9.9 

7 

2*3 

26 

8.7 

0 

*0 

24 

12*8 

0 

♦  0 

12 

13*8 

0 

♦  0 

12 

1 1*9 

6 

1.0 

39 

6*8 

3 

1.2 

24 

9.9 

3 

.9 

15 

4.5 

0 

.0 

0 

•  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

7,065  19.1 
4,013  22.8 
3,052  15.7 


29  100.0 
IV  100.0 
14  100.0 


NON-RESIOENT 
ALIEN 

NUMBER  % 


TOTAL 


1  100.0 
«0  .0 
1  100.0 


329  100.0 
227  100.0 
102  100.0 


68  100.0 
15  100.0 
53  100.0 


427  100.0 
257  100.0 
170  100.0 


7,492  20.0 
4,270  24.0 
3,222  16<4 


68  85*0 
55  65<9 
13  81*3 


467  88*4 
119  78*8 
348  92*3 


832 
253 
579 


97 
63 
34 


67*6 
61*4 
70*6 


95*  1 
94*0 
97*1 


134    97*8  , 
85  98*8 
49  96.1 


573 
204 
369 

636 
367 
271 


164 
75 
89 


72.4 
55*9 
86*6 


89*6 
88*6 
90*9 


87*2 
86*2 
.88.1 


535  93*2 
218  90«L 
317  95*5 


27  100*0 
9  100*0 
18  100*0 


.69  80*4 
.3*435  76*5 
16,334  83*8 


.0 
.0 
♦  0 


.  0 
♦  0 
.0 


♦  0 

♦  0 
.0 


.0 
.0 
•  0 


29,769 
13,435 
16,334 


79*4 
7  5.4 
83*1 


0 

.0 

245 

0 

•  0 

115 

0 

•  0 

130 

0 

.  0 

663 

0 

.0 

311 

0 

.  0 

0 

.  0 

80 

0 

.0 

64 

0 

.  0 

16 

9 

1  .7 

52u 

t 

2.6 

151 

5 

1.3 

377 

6 

•  5 

1 ,  230 

1 

.2 

412 

5 

•  6 

818 

7 

1 

1  •  0 

1 02 

1 

l3 

67 

0 

.  0 

3f» 

0 

•  0 

1 37 

0 

♦  0 

86 

0 

.0 

5 1 

7 

♦  9 

791 

7 

1.9 

365 

0  o 

.  0 

426 

c 

7 

1.0 

4  71^ 

6 

1*4  . 

414 

1 

.3 

298 

0 

•0 

1 88 

0 

.0 

87 

0 

.0 

101 

0 

•<v 

57*» 

0 

.0 

242 

0 

.  0 

332 

0 

»  0 

27 

0 

.0 

9 

0 

•  0  , 

Id 

213 

.6 

37, 047 

117 

♦  7 

17,5*5 

96 

.  5 

19, 4b2 

0 

.0 

29 

0 

.0 

15 

0 

.  0 

1 4 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

0 

•0 

1 

0 

.0 

329 

o 

.  0 

227 

0 

•  0 

102 

0 

.0 

66 

0 

.0 

15 

0 

•  0 

0 

•  0 

427 

0 

•c 

257 

0 

•0 

170 

213 

.6 

37,474 

117 

.7 

17,822 

96 

•  5 

19 f 652 

-1  -  J- 


TABLE  21.     TOTAL  DEGREES  FOR  MAJOR  F1ELC  CONFERREO  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE » 

STATE  ANO  NATION*  1978*1979 


ETHNICITY  ANO  SEX: 


AMERICAN  1  NO  IAN 
ALASKAN  .NATIVE  ' 


BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


NUMBER 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NUMBER 


ARTS  ANO  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  15600) 


NON-RES lOfcNT 
ALIEN 

NUMBER  ,  X 


TOTAL 


ALABAMA 

{ 

^29 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

15 

440  18*9 

'  5 

*2 

2 

•  1 

462 

19.8 

1 

835 

78*8 

32 

1.4 

2*329 

FEMALE 

12 

1*1 

276  25*6 

3 

*3 

0 

*0 

291 

27*0  ° 

781 

72*5 

5 

.5 

1*077 

UK  1  P 

2 

1 64  13*1 

2 

2 

2 

.2 

171 

13*7 

1 

054 

84.2 

tf7 

1, 252 

ALASKA 

I 

9 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

6 

6*6 

4  4*4 

2*2 

r  1 

1*1 

13 

14*3 

78 

85*7 

0 

•  0 

91 

FEMALE 

3 

6*0 

1  2*0 

«-  2 

4*0 

0 

*0 

6 

12*0 

44 

88*0 

0* 

•  0 

50 

MALE 

• 

3 

7.  3 

3  7*3 

o 

c 

♦  0 

i 

h 

2*4 

7 

17  .1 

34 

82*9 

o 

•  0 

41 

ARIZONA 

{ 

15 

INSTITUT  IONS) 

LESS  4-YR  AWARDS 

123 

4,1 

110  3*7 

39 

1*3 

340 

41*4 

612 

20*6 

2r324 

78*2 

34 

1.1 

2,970 

FEMALE 

84 

6*0 

48  3*4 

18 

1*3 

• 

132 

9*4 

282 

20*1 

1 

1 1 14 

79*6 

4 

1*400 

Mil  P 
HAL  C 

2*5 

62  3*9 

2 1 

1*3 

208 

13*2 

330 

21*0 

1 

2  10 

77*  1 

30 

1.9 

1 ,570 

ARKANSAS  * 

{ 

15 

INSTITUTIONS) 

o 

LESS  4-YR  AWARDS 

1 

•  2 

62  9jU 

2 

*3 

2 

.3 

67 

10*6 

556 

88*3 

7 

1.1 

630 

FEMALE 

0 

•  0 

41  13*1 

C 

:o 

2 

♦6 

43 

13*8 

269 

8**2 

0 

•  0 

312 

MAL  E 

•  3 

2 

o 

♦  0 

'  24 

7*5 

287 

90*3 

7 

2.2 

31b 

CALIFORNIA  °  0 

{ 

123 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

269 

.9 

2.358  7*7 

1.631 

5*3 

3i 

003 

9*8 

7,261 

23*8 

22 

682 

74*4 

561 

1.8 

30*504 

FEMALE 

144 

.9 

1*264,  7*8 

846 

5*2 

li 

579 

9.8 

3.833 

23*7 

12 

(086 

74*8 

236 

1.5 

16,155 

MAL  E 

12  5 

9 

1  .  AQ&*'        7  A 
1  . 1  *  O 

785 

5*5 

I 

424 

9.9 

3,  428 

23*9 

10 

596 

73*8 

325 

2.3 

14*3^' 

COLORADO 

( 

17 

INSTITUTIONS) 

\ 

\ 

LESS  4-YR  AWAROS 

4 

•  3 

65  4*3 

21 

1.4 

112 

7.5 

202 

13*5 

1 

236 

82*6 

58 

V 

1*496 

FEMALE 

c  3 

•4 

21  3*0 

9 

1*3 

46 

6.5 

79 

11*1 

624 

68*0 

6 

709 

MALE 

1 

44  5*6 

12 

1*5 

66 

8.4 

123 

15*6 

612 

77*  8 

52 

6  .6 

787 

-  CONNECTICUT 

{ 

23 

INSTITUTIONS) 

21 

LESS  4-YR  AWAROS 

2 

•  1 

101  6*4 

16 

1*0 

38 

2*4 

157 

10*0 

1 

i390 

88*6 

1.3 

1*568 

FEMALE 

1 

•  1 

60  7*0 

6 

♦  7 

20 

2.3 

8T, 

10*2 

758 

89*0 

7 

„8 

852 

MALE 

1 

,  ♦  1 

41      5*  7 

I  u 
i  .  ** 

18 

2*  5 

70 

9*8 

632 

88*3 

14 

2.0 

716 

DELAWARE 

4. 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAkOS- 

*o 

•0 

9  3*9 

0 

•  0 

3 

1.3 

12 

5.3 

214 

93*9 

2 

♦  9 

228 

F EM ALE 

0 

•0 

7  5.5 

0 

•  0 

1 

.8 

8 

6.3 

118 

,92*9 

1 

•  6 

127 

MALE 

0 

•  0 

9          9  A 

0* 

•  0 

2 

2.0 

4 

4.0 

96 

95*  0 

I 

1.  0 

101 

DISTRICT  OF  COLUMBIA  ( 

4 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YP  AWAkOS 

0 

♦  0 

19  16*8 

1 

♦9 

4 

3.5 

24 

21.2 

78 

69*  0 

9.7 

c  113 

FEMALE. 

0 

•0 

12  12*6 

0 

*0 

3 

3.2 

15 

15.8 

69 

72*6 

Hi 

11.6 

5  95 

MALE 

0 

♦  0 

7    38  *9 

I 

5  *6 

5.6 

9 

50.0 

9 

50.0 

o 

*0 

16 

FLORIOA 

( 

42 

INSTITUTIONS) 

2.3 

21,762 

LESS  4-YR  AWARDS 

38 

2 

2*001  9*2 

154 

♦  7 

li 

760 

8.1 

3*953 

18*2 

17 

,317 

79.6 

492 

FEMALE 

21 

.2 

1(2/5  11*3 

73 

♦  6 

965 

8.5 

2*334 

20*7 

8*819 

78.1 

142 

1.3 

11,295 

►1  ALE 

17 

»t 

726  6*9 

81 

♦  8 

795 

7.6 

1*619 

15  Z 

8 

,498 

61*2 

350 

3.3 

*10, 467 

GEORGIA 

{ 

32 

INSTITUTIONS) 

1.5 

LESS  4-YR  AWAROS 

5 

.1 

415  11*9 

18 

♦  5 

27 

.8 

465 

13*4 

2 

,963 

85*1 

53 

.  3,481 

FEMALE 

2 

.1 

178  11*0 

7 

♦  4 

7 

♦  4 

194 

11.9 

.1 

,414 

87*0 

17 

1.0 

1,625 

MALE 

3 

•  £ 

237  12*8 

>2o 

1-.  1 

271  " 

14*6 

1 

,549 

83*5 

36 

1.9 

1 , 85o 

HAWA 1 1 

( 

8 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

.0 

15  1*7 

530 

58*3 

37 

4.1 

582 

64*0 

35*5 

4  - 

♦  ** 

909 

FEMALE 

0 

•  0 

11  2*7 

210 

51*6 

1** 

53*4 

235 

57*7 

to 

41*8 

2  ' 

.5 

40  7 

MALE 

0 

♦  0 

4  *8 

63*7 

9^ 

4.6 

34  7 

69*  1 

153 

30*  5 

2 

* .  4 

502 

10**0 

( 

5 

INSTITUTIONS)  1 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

•0 

1  .1 

4 

*3 

11 

.3 

16 

1.2 

1 

,253 

94*4 

59 

4.4 

1,326  ' 

FEMALE 

0 

•  0 

0    '  .0 

0 

c  *0 

4 

♦  5 

4 

.5 

845 

95*4 

37 

4.2 

886 

MALE 

tf 

A 
•  U 

1        •  2 

7 

1.6 

12 

2.7 

OS 

92*3 

22 

5.0 

442 

ILLINOIS 

( 

62 

INSTITUTIONS) 

240 

2.2 

LESS  <*-rH  AWAROS 

18 

♦  2 

1,350  12*2 

113 

1*1 

286 

2.6 

1*772 

16*0 

o 

,069 

81.'8 

s  11,081 

FEMALE 

8 

♦  1 

658  15*5 

59 

1*1 

123 

2.2 

1*046 

18*9 

4*418 

79*7 

76 

1.4 

5,542 

MALE 

JO 

2 

4  92  8*9 

59 

1*1 

163 

2  .9 

724 

13*1 

4 

,651 

84*0 

164 

3.0 

5,539 

I NO I ANA  0 

( 

26 

INST  IT  UT  IONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

3 

♦  5 

34  5*3 

3 

.5 

27 

4.2 

67 

10*4 

529 

82*1 

48 

7.5 

644 

FEMALE 

1 

♦  3 

17  5*9 

1 

*3 

17 

5.9 

36 

12*6 

240 

63*9 

10 

3.5 

286 

MALE 

2 

•6 

17  4*7 

2 

*6 

10 

2.3 

31 

8.7 

2  89 

80*7 

38 

10.6 

358 

IOWA 

< 

22 

INSTITUTIONS) 

2,246 

LESS  4-YR  AWARDS 

5 

•  2 

51  2*3 

9 

♦  4 

10 

.4 

75 

3.3 

Z 

#124 

94*5 

49 

2U 

FEMALE 

0 

•  0 

o         12  1*2 

5 

♦  5 

3 

.3 

20 

2.0 

948 

97*1 

8 

•  8 

976 

MALE 

5 

#4 

39      3*  1 

4 

7 

.6 

55 

4.3 

1 

,176 

92*5 

41 

3.2 

1,272 

KANSAS 

( 

32 

INST  ITUT  IONS) 

LESS  4-YR  AWAROS 

70 

2*6 

173  6*5 

7 

♦  3 

77 

2.9 

327 

12*3 

2 

,261 

85*0 

73 

2.7 

2,6ol 

FEMALE 

37 

3*0 

62  4*9 

2 

*2 

34 

2.7 

135 

10*8 

1 

,108 

88*4 

11 

.9 

1*254 

MALE 

33 

2\3 

111  7*9 

5 

♦  4 

43 

3.1 

192 

13*6 

1 

i 

,153 

81*9 

62 

4.4 

4  1,407 

KENTUCKY 

< 

15 

INSTITUTIONS) 

■\ 

LESS  4-YR  AWARDS 

1 

•  1 

58  5*7 

4 

•  4 

3 

,  .3 

*66 

6.4 

944 

9£*0  / 

16 

1*6 

1,026 

FEMALE 

1 

•  2 

24  4*7 

0 

♦  0 

2 

*4 

27 

5.3 

4  80 

?93*9  / 

4  " 

'  .8 

4  511 

MALE 

0 

«0 

34  6*6 

4 

*8 

& 

1 

.2 

39 

7.6 

464 

*90*iy 

12 

2.3 

515 

LOUISIANA 

{ 

7 

INSTITUTIONS) 

LESS  4-YR  AWARDS 

0 

•  0 

18  16*7 

1 

♦  9 

0 

.0 

19 

17,6 

89 

82*4 

0 

•  0 

*  106 

FEMALE  - 

0 

•  0 

11  20*4 

0 

*0 

0- 

•0 

11 

20*4 

43 

79*6  V 

0 

•  0 

-  54 

MALE 

0 

/•° 

7  13*0 

1 

1*9 

-  0 

.0 

* 

8 

14*8 

46 

85<$ 

0 

•  0 

54 

ERIC 


2337 


■J 


2337 


/«LE  21.    TOTAL  DECREES  FOR  *4P.  FIELC  "NJ^O^JNSUmiOHS^F  HIGHER  EDUCATION  5Y  RACE,  ETHNICITy'anO  SEX. 

y  / 

BLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


AMERICAN  INOIAN 
ALASKAN  NATIVE 


NUMBER 


( 

10 

INSTITUTIONS* 

0 

•0 

0  .0 

0 

•  0 

0  *o 

0 

•0 

0  .0 

( 

27 

INSTITUTIONS) 

6 

•  2 

"   447  13.6 

4 

•2 

264c  15*5 

4 

•  3 

183  11*5 

( 

35 

INST ITUTIONS) 

24 

.7 

132  3*6 

14 

.7 

98  4*6 

1 0 

♦  7 

34  2*5 

( 

49 

INSTITUTIONS) 

34 

•  4 

1,166  15*3 

14 

.4 

764  19*5 

20 

.5 

402  10*8 

t 

35 

INSTITUTIONS) 

16 

26  *8 

11 

♦7 

10  .6 

** 

•  3 

16  1*1 

I 

25 

INSTITUTIONS) 

0 

•  0 

514  24*0 

0 

•  0 

364  29*6 

0 

•  0 

150  16*4 

( 

29 

INSTITUTIONS) 

13 

•  4 

406  12*2 

6 

.4 

182  11*4 

7 

.4 

223  '12*9 

NUMBER 

ARTS  ANO  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS  C5600) 


MAINE 
LESS  4-Y*  AMAROS  > 
FEMALE 
MALE 


NARYLANO 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 

mal: 

massachusetts 
less  4-vr  awards 

.FEMALE 
MALE 

nigjAgan 

LESS  4-YR  AMaROS 
FEMALE 
MALE 

MINNESOTA 
LESS  4-YR  AMAROS 
FEMALE 
MALE 

MISSISSIPPI 
LESS  *-YR  AW2.R0S 
FEMALE 
MALE 

MISSOURI 
LESS  4-YR  AMAROS 
FEMALE 
MALE 

MONTANA 
LESS  4-YR  AMAROS 
FEMALE 
MALE 

NEBRASKA 
LESS  4-YR  AWARP* 
FEN  Alt. 
MALE 

NEVA  OA 
LESS  4-YR  AMAROS 
FEMALE 
MALE 

NEW  HAMPSHIRE 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

NEW  JERSEY 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

NEW  MEXICO 
LESS  4-YR  AWAR^ 
FEMALE 
MALE 

NEW  YORK 
LESS  4-YR  AWAROS 
*  *  FEMALE 
MALE 

NORTH  CAROLINA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

NORTH  0 AKOTA 
LESS  4-YR  AMAROS 
FEMALE 
y  MALE 

'OHIO 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

OKLAHOMA  s 
LESS  4-VR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

OREGON^ 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
•    *  MALE 


NUMBER 


HISPANIC 
NUMBER 


TOTAL 
MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES IOENT 
ALIEN 


♦  7 
.0 
1*3 


NUMBER 


.7 
•  0 
1*3 


NUMBER 


149 
74 
75 


X  NUMBER 


41 

1*2 

31 

♦9 

527 

16*0 

19 

1.1 

18 

i.r 

305 

18*0 

22 

1*4 

13 

*e 

222 

13*9 

11 

.? 

41 

1*2 

208 

'6*0 

7 

*3 

29 

1*4 

148 

7.0 

4 

.3 

\  12 

'.9 

60 

4.3 

39 

♦  5 

82 

1*1 

1.321 

17*3 

13 

*3 

47 

1*2 

838 

21*4 

26 

♦  7 

35 

♦  9 

463 

13*0 

8 

*3 

J15 

♦  5 

65 

2*1 

5 

♦  3 

«  10 

•  6 

36 

2.3 

3 

.2 

,  5 

•  3 

29 

2.0 

•4 
.4 
.4 


(  9  INSTITUTIONS) 

11  5*6               0  .0 

5  4*8  0  *0 

6  6*9  0  *0 

(  12  INSTITUTIONS) 

17  2.5              9  1.-3 

6  1*9            ,  3      I,  0 

11  2*9               6  1*6 

(  4  INSTITUTIONS)  . 

4  1.7             28  11.7 

0  .0              10  11.6 

4  2.6              18  11.6 

(  iO  INSTITUTIONS) 

0  .0               1  .4 

0  .6               1  .5 

0  .0  0  .0 

C  24  INSTITUTIONS) 

16  .4           436  9.9 

6  .3            267  11.7 

10  .5            169  7.9 

(  13  INSTITUTIONS) 

50  11. A         .    23  5.4 

26*  16*3          >     7  4*4 

«24  9.1            '16  6*1 

(  66  INSTITUTIONS) 

64  *5        Ii257  9*8 

31  *5-          817  12.3 

33  *5  440  7*1 

(  47  INSTITUTIONS) 

5  *  *2  201  8.2 

2  f  .2*  90  7*0 

3  .3  111  9.6 

1  10  INSTITUTIONS) 

34  '  7.9  .  0  .0 
28*  12*9               0  .0 

6  2.8  0  .0 


22 

.7 

45 

1^ 

3 

•  2 

10 

.6 

19 

1.  1 

35 

2.0 

2 

1.0 

1 

♦  5 

1 

1.0 

1 

1.0 

1 

1.1 

0 

.0 

6 

♦  9 

20 

2.9 

3 

1.0 

7 

2.3 

3 

•  6  . 

13 

3.5 

36, 
17- 
19 


3*8 
3.5 
3.9 


15 

6 
9 


6.3 
7.1 
5.6 


♦0 
.0 
.0 


107, 
49 
58 


.7 
.9 

t 

1.2 
.0 
1.9 


105  2.4 
54  Z-2.4 
51  2.4 


'52  12.3^ 
26  16.3 
2*  9.9 


654  5.1 
400  6.0 
254  4.1 


4  .2 

3  .2  " 
1—  -l- 


4 

3 
1 

I 

110 
64 
46 

< 

5 
4 
"1 


c46  INSTITUTIONS)" 

..2  402  17.8 

.3  201  18.0 

.1  201  17& 

e 

20  INSTITUTIONS)  / 

5*5  1 66  B«3 

6*2  84  8.1 

4*6  82  8*5 

20  INSTITUTIONS) 

.5  __7-  .7 

.8  3  .6 

.2  4  .B 


7 
3 
4 

/ 
11 
5 
6 


'1  1 
1.0 
1.2 


12 

3 
9 


24 
13 
11 


19 

9 

10 


12 
7 
5 


•  0 
.0 

•  0 


1.1 

1.2 
1.0 


.9 
♦9 
1.0 


erJc 


C 


'398 


2338 


528  24.6 
371  30.2 
157  17.2 


*B6  14.6 
202  12.6 
284  16*3 


14 

7/  8 


7.^ 
6.7 
0 


52  7.6 
19  6*2 
3J  8*8 


56  23.3 
IV  22*4 
37  23*9 


593  1315 
344  15*1 
249  11.7. 


130  30.7 
59  '36.9* 
71  27.0 


2.062  16.2 
lt297  19.5 
78*  12.7 


222  9.1 
98  7.7 
124  10*7 


433.  19.2 
216  19.6 
215  16.8 


302  15.1 
160  15.4 
142  14.7 


98*7 
96*7 
98*7 


2,629  79*9 
1.338  78*8 
1.291    31. 0 


3.2  53  93.1 

1,941  91*8 

1,312  95:1 

6.196  81^3 

3.054  76*1 

3il42  84*7 


2,963  96,8 
1,532  97*0 
1.431  96*5 


136  4*1 
55  3*2 
.81  5.1 


34 

26 


105 
19 
66 


^34 
11 
23 


.1.609 
859 
750 


75*1 

69*6;? 

62*2 


2,820  64*8 
1.388  '86*6 
1,432  83*0 


166  66*9 
95  91.3- 
71  81.6 


621  90*8 
286  92*0 
3?.5  89*1 


174  72*5 
63  74*1 
111*  71*6 


260  96*9 
160  98*4 
'72  100*0 


3,782  85*9 
1,912  84*1 
1,670  87*8 


286  67*6 
101  63*1 
185  *0*3 


10,720  83*5 
.5.349  80*3 
5,371  87*0 


2,198 
1, 176 
1.020 


90*2 
92*0 
88.1 


35 

6*1 

395 

91*4 

28 

12*9 

5  189 

67.1 

7 

3*3 

206 

95*8 

1.807  60*1 
686  79*7 
919  80.4 


1,653  62*4 
871  63*8 
782  81.0 


1.2 

35 

3.5 

934 

1.4 

19 

3.8  • 

471 

1.0 

16 

3.2 

o  *63 

93*1 
93.5 
92*8 


1.0 
1.2 


1.4 

.5 
2.  J 


1.1 

«7 
1.6 


19 
9 
10 


11 


•6^^ 

*6 

•6 


5.8 
1.9 


9     10. J 


11 

3 


10 
3 
7 


30 
18 
12 


l.o 
1.0 
2.1 


4.2 
3.5 
4.5 


.8 
1.0 
.0 


34  . 

16 

18 


18 
4 
14 


2 
0 
2 

.  / 
17 


51 
9 
t2 


3't 
14 
20 


1.7 
•  0 
2.7 


TOTAL 


1 

.7 

151 

1 

1.3 

75 

0 

•0 

76 

3,292 
1.698 
It  594 


3,495 
2.  115 
I.J80 


7,622 
3,911 
3,711 


3,061 
1,579 
1 .483 


2.142 
It  230 
912 


3.325 
1.5*9 
1..26 


1?1 
104 

~~87 


.3 
.3 


.7 
.3 
1.2 


2.5 

*9  - 
4.3— 


3.4 
2.8 
4.0 


664 
308 
37© 


2*0 
85 
155 


263- 
191 
^72 


4,405 
2.274 
2.131 


423 
160 
263 


12,636 
>  6t6©2 
6,17* 


2,U43B 
i.2dU 
It  15b 


432 
217 
245 


1,257 
1.1,14 
1,143 


2.006 
1,040 
96© 


,003 
50* 
499 


f 


TABLE  21* 


TOTAL  DEGREES  FOR  MAJOR  FlElO  CONFERRED  BY  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY*RACEf  ETHNICITY  AND  SEXt 

STA7£  AND  NATION    1978-1179  % 


AMERICAN  INOIAN  BLACK  ASIAN  OR 

ALASkXN  NATIVE     -NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


i  TOTAL 
<    <  MINORITY 


WHITE 
NON-HISPANXC 


NON-RES IDENT 
ALIEN 


TOTAL 


PENNSYLVANIA 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

RHODE  ISLAND 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

SOUTH  CAROL? N A 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

.  SOUTH  OAKOTA 
LESS  4-YR  awards 
FEMALE 
MALE 

TENNESSEE 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
~  k  MALE 

TEXAS 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 


NUMBER 

I 

NUMBER  X 

/(UMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

« 

X 

NUM8ER 

X 

NUMBER 

X 

GENERAL 

PROGRAMS  (56001 

( 

63 

lUtTfTIITtnilCI 

INSTITUTIONS! 

* 

13  ■» 

^  3 

ill         1  ft  o 

23 

•  6 

39 

1*0 

496 

<12*8 

3.357 

86*6 

23 

•  6 

3.876 

6 

^  3 

9A9       1*  A 
etc  l3*o 

•  6 

to 

I  *0 

If  624 

84  v  2 

7 

•  4 

If  929 

7 

♦  4 

159  8*2 

12 

•  6 

20 

uo 

196 

10*2 

lf733 

69*0 

16 

•  8 

1,947 

( 

3  * 

tlltllTIITInUtt 

I  Hi  III UI 1 U Nil 

0 

•  0 

*           6      2*  1 

0 

.0 

1 

.3 

9 

2*4 

365 

97*3 

1 

•  3 

375 

0 

•0 

6  3*2 

o 

♦  0 

1 

♦  5 

7 

"3*7 

1  •  9 

1 

•  5 

190 

0 

•  0 

2  1*1 

0 

•0 

0 

♦0 

2 

l.l 

'  *  183 

98*9 

0 

•  0 

165 

ok 

19 

IN5T  ITUT  IONS  1 

•  0 

153     IT*  3 

4 

".5 

/O 

•  0 

157 

17*6 

726 

82*2. 

0 

•  0 

683 

o 

•0 

67  19*8 

2  J 

5 

o 

♦  0 

6  9 

9ft  1 

350 

79*7 

0 

•  0 

439 

0 

♦  0 

66  14*9 

2 

♦  5 

*  0 

♦  0 

68 

15*3 

376 

84*7 

0 

•  0 

444 

( 

7 

INSTITUTIONS) 

i 

2*4 

f  2*4 

♦  0 

0 

•0 

2 

4*6 

40 

95*2 

0 

•0 

42 

0 

•  0 

0  .0 

0 

♦  0 

0 

♦  0 

0 

•  0 

22 

100*0 

0 

.0 

22 

I 

5,0 

1  5,0 

0 

•  0 

0 

•  0 

2 

10*0 

18 

90*0 

0 

•  0 

20 

( 

'22 

INSTITUTIONS) 

I 

•  1 

212  14.8 

3 

♦  2  . 

2 

.1 

216 

IS. 2 

1.201 

83*8 

14 

1*0 

If  433 

0 

•0 

120  15*7 

3 

•4 

0 

•0 

123 

16*1 

636 

83*1 

6 

•  8 

765 

I 

•  1 

92  13*6 

1  °' 

•  0 

*  2 

♦3 

95 

14*2 

565 

84*6 

8 

1*2 

668 

I 

69 

INSTITUTIONS) 

22 

•  3 

840  10*3 

,  .  45 

.6 

Ii459 

17.9 

2.  366 

29.1 

5.513 

67*8 

,257 

3*2  . 

8.136 

ll 

•  3 

434  10*5 

•  16 

•  4 

739 

11.9 

li  202 

29.1' 

2,687 

6  9*8 

'  45 

l.lo 

4f  134 

U 

•  3 

406  10*1 

27 

♦  7 

720 

16*0 

If  164 

29*1 

2T626 

65/6 

212 

5. J 

4.002 

UTAH 
LESS  4-YR  AWARDS 
.  FEMALE 
MLE 

VERMONT 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

VIRGINIA 
LESS  4-YR*  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

WASHINGTON 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 

WEST  VllfcciNl A 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

WISCONSIN  ' 
LESS  4-YR  AWAROS 
FEMALE 
MALE 

WYOMING 
LESS  4-YR  AWARDS 
FEMALE 
MALE 


( 

19 
14 

5, 


3 
2 

( 

38 
22 
16 


6  INSTITUTIONS) 

2.3  1  *1 

2*8  1  *2 

1*6  0  *0 

9  INSTITUTIONS) 

•  0  4  2*0 
.0  2  1*2 
*0  2      6*3  • 

30  INSTITUTIONS) 

•1  137       5*9 1 

•  1  78  6*5  i 
*2  59  5*2 

29  INSTITUTIONS) 

*7  164  3*2 

♦  5  54  2.1  i 
<«  *6  110      4*3  j 

t 

15  INSTITUTIONS) 

-.3*  9  2.8 

*0  6  3*9 

♦  6  3  1*6 


-  I 


31 
6 

23 


13  INSTITUTIONS)  I 

•  2  .  29  3*»  i 
*0             U  2*2 

♦  4  16       3*8  [ 

7  INSTITUTIONS) 

1.7  9       1.9  * 

2.3  3      1*1  ! 

1*0  6      2*9  ) 


THE  STATES  AND  0*C*     (     1,295  .INSTITUTIONS) 


LESS  4-YR  AWARDS 

1.083 

♦  7 

FEMALE 

601 

♦  7 

MALE 

462 

•  6 

AMERICAN  SAMOA* 

( 

1 

LESS  4-YR  AWAROS 

0 

•  0 

-FEMALE  

0 

•  0 

MALE 

0 

•  0 

CANAL  ZONE 

( 

LESS  4-YR  AWARDS 

\i 

x  FEMALE 

•: 

•  0 

;  >    #  MALE 

0 

•  0 

PUERTO  RICO 

-  ( 

12 

LESS  4-YR  AWARDS 

0 

.0 

FEMALE 

0 

•  0 

c  MALE 

0 

•  0 

TRUST  TERRITORY 

( 

1 

LESS  4-YR  ^AWARDS 

0 

•  0 

FEMALE 

0 

•  0 

MALE 

"  0 

•0 

VIRGIN  ISLANOS 

( 

LESS  4-YR  AWARDS  " 

~~  0 

♦6 

FEMALE 

.  0 

•  0 

MALE 

0 

.0 

14.493 
»,406 
6.065 


9*0 
10*2 
7*6 


INSTITUTIONS)  „ 
0  *  *0 
0  *0 
0  .0 

INSTITUTIONS) 

4      **4  i 
2  2*6 
2  10*5 


3.103 
If  465 
If  636 


1*3 


103  2*0 
44  1.7 
59  2.3 


1.9 
1.6 
2.1 


o  75.0 
3  100.0 
3     60.0  ' 


.0 

♦  0 

♦  0 


.0 
*0' 
*0 


INST  ITUf  ION  S» 
0  *0 
0  *0 

0  *0- 

* 

INSTITUTIONS) 

1  100*0 

0  *0 

1  100*0 


7  lQO\o 
3  100*0 
4/100*0 


/ 


.0 
'  *0 
•  0 


18 
10 


65 
30* 
35 


0 
0 
40 


6,481 
4,400 
4.081 


1*3 
1*2 
1*4 


.0 
\0 
*0 


1*9 
*8 

3*3 


5*3 
5*3 
5*2 


27  29*7 
23  31*9 
4  21*1 


1*059  100*0 
707  100*0 
352  100*0 


2339 


30  3*7 
17  3*5 
13  "4.0 


4  2*0 
2  1.2 
2  6*3 


*0 

♦0. 

*0 


♦  0 

.06 

*0 


189 
<?7 
92 


370 
150 
220 


39 
15 
24 


26 
11 
15 


7*2 
5.6 
8*7 


11  3*4 
6  3*9 
5  2.9 


4.0 
3.0 
5.1 


5.5 
4.2 
t.l 


27.160  16.9 
14,874    1  8.'0 
,  12.  286  15.6 


6  rs.o 

3.  100.0 
3  60.0 


31  34.1 
25  34*7 
6  31*6 


7  100*0 
•3-100*0 
4  100*0 


•  1  100*0 
0  *0 
I  1100*0 

0 


757  93*1 
461  93*7 
296    9?, 2 


2.129  91.4»# 
1.008  91*0 
1.041  91*8 


4.598  89*7 
2.390  92*1 
2.208  87*2 


312  96*0 
148  96*1 
164  95*9 


924  95*5 
482  96*6 
442     94. 2 


430  90*7 
250  94*7 
180  85*7 


26  3*2 
14  2.8 
12  3*7 


11 
10 
1 


I>9 
55 
104 


18 
3 
15 


130.423  61*3 
66.806  60*9 
63.617  81*7 


2  25.0 
0  '  .0 
2  40.0 


■  2.838 
921 
1.917 


60 
47 
13 


65*9 
65*3 
66*4 


3*1 
2*1 
4.1 


.6 
.0 
1.2 


3.8 
1.1 
7.1 


l.b 
1.* 
2.5 


813 
492 
321 


196 
164 
32 


2.329 
1.  195 
1.134 


5.127 
2,595 
2.532 


•325 
154 
171 


968 
499 
469 


474 

264 
210 


160.421 
82.601 
77.C20 


1 

72 
19 


100*0 

0 

.0 

0 

•  0 

1/059 

100*0 

0 

•  0 

0 

/  707 

100*0 

0 

•  0 

0 

•  0 

/  352 

table  M.  rom  <4«s  ro.  h-uo*  «ac  c^mia  ijw"^  Hl6H"  £0UCAT,0N  iv        EWM,Cm  AN°  **' 


AMERICAN  IfcOlAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  OR 

NON-HISPANU  PACIFIC  ISUNOER  HlSPAHlC 


NUMBER 


NUMBEf 


X  NUMBER 


OUTLYING  AREAS 
LESS  4-YR  ArtAROS 
F/iHALE 
NALE 


MAJOR  FIELO  AGGREGATE  5600  I 
LESS  4-YR  .AUAROS         It 063 
FEMALE  601 
MALE     ^-  *82 


16  INSTITUTIONS) 

0*0  5  *4 

0       .*0  2  *3 

0*0  3  *8 


1,311  INSTITUTIONS! 
.7      14,498  9*0 
#7        8,410  10*1 
♦6        6,08P  7*6 


13 
6 
7 


3tU6 
1.471 
1*645 


i*t 


1.9 
1**8 

Y*v 


Number 


1,086  93*1 
730  93*0 
356  SJ.4 


9^567 
5,130 
4,437 


5*9 
6*2 
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0 
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921 
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1.1 
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TOTAL 
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APPENDIX  A 


DEPARTMENT  OF  HEALTH,  EDUCATION,  AND  WELFARE 
EDUCATION  DIVISION 
WASHINGTON.  D.C.  20202 
HIGHER  EDUCATION  GENERAL  INFORMATION  SURVEY  (HEGIS  XIV) 

DEGREES  AND  OTHER  FORMAL  AWARDS  CONFERRED 
BETWEEN  JULY  1, 1978  AND  JUNE  30,  1979 


PLEASE 

READ  C 
INSTRUCTIONS 

BEFORE 
COMPLETING 
THIS  FORM 


FEDAC  NO.  A  S 

APPROVAL  EXPIRES  4/t0 


1.  INSTITUTION  CODE  NUMBER 


2.  DUE  OATE 

August  15,  1979 


NOTICE.  This  report  is  mandatory  only  for  those  institutions  subject  to  the  requirements  of  Title  VI  of  the  Civil  Rights  Act  of  1964  and  Title  IX  of  tne  Edu 
cation  Amendments  of  1972.  For  the  other  institutions,  it  is  voluntary*  See  pfge  3  for  further  information. 

Please  supply  all  the  identifying  information  requested  on  this  page.  WherHhe  survey  form  has  beencompleted^please  return  it  either  directly  to  Department 
of  Health,  Education,  and  Welfare,  Education  Division,  National  Center  for  Education  Statistics,  ATTN:  Room  3073-HEG1S,  400  Maryland  Avenue,  SW., 
Washington,  D.C  20202,  or  to  the  HEGIS  coordinator,  if  there  is  a  HEGIS  coordinator  in  your  State. 
 ■  w  


a  NAME  AND  MAILING  ADDRESS  OF  INSTITUTION  OR  CAMPUS  COVERED 
BY  THIS  REPORT  [include  city,  State,  end  ZIP  code)  *, 


4.  NAME  AND  TITLE  OF  RESPONDENT 


TELEPHONE  NUMBER  OF  RESPONDENT  hreecode. 
locei  number,  §nd  extension) 


PLEASE  NbTE  THAT  EACH  INSTITUTION,  BRANCH.  CAMPUS  OR  OTHER  ENTITY  SEPARATELY  CERTIFIED  BY  THE  DIVISION  OF 
ELIGIBILITY  AND  AGENCY  EVALUATION  (DEAE)  OF  THE  U.S.  OFFICE  OF  EDUCATION,  WITH  ITS  OWN  FICE  CODE,  AND  LISTED 
SEPARATELY  IN  THE  EDUCATION  DIRECTORY,  COLLEGES  AND  UNIVERSITIES,  SHOULD  BE  REPORTED  ON  A  SEPARATE  SUR- 
VEY FORM  AND  NOT  INCLUDED  OR  COMBINED  WITH  ANY  OTHER  SUCH  CERTJFIED  UNIT.  BRANCHES,  CAMPUSES,  AND  OTHER 
ORGANIZATIONAL  ENTITIES  NOT  SEPARATELY  CERTIFIED  SHOULD  BE  INCLUDED  WITH  THE  APPROPRIATE  INSTITUTION  OR 
BRANCH  REPORT.  IF  SUCH  ARE  UNCLUDEdSn  THIS  REPORT,  PLEASE  LIST  THEM  BELOW. 


*  \ ARE  DATA  FOR 
THIS  UNIT  INCLUDED 
IN  THIS  REPORT' 

NAME  OF  BRANCH  AND/OR  OTHER  CAMPUS 

ADDRESS  icity.  Sttte.  end  ZIP  code) 

□  YES       □  NO 

□  YES       □  NO  p 

□  YES       □  NO 

7.  IF  THE  EDUCATIONAL  ORGANIZATION  OR  ENTITY  COVERED  BY  THIS  SURVEY  REPORT  IS  PART  OF  A  MULTI-CAMPJS  INSTITUTION. 
OR  PART  OF  A  SYSTEM  OF  INSTITUTIONS,  PLEASE  ENTER  THE  *AME  OF  THE  INSTITUTION  OR  SYSTEM  BELOW.  IF  NOT  APPLICABLE. 
CHECK  HERE      □  • 


DEFINITIONS 


MULT1-CAMFUS  INSTITUTION.  An  organization  bearing  a  resemblance 
to  an  institutional  system,  but  unequivocally  designated  as  a  single 
institution  with  either  of  two  organizational  structures:  (1)  an  institution 
having  two  or  more  campiues  responsible  to  a  central  administration 
(which  central  administration  may  or  may  not  be  located  cn  one  of  the 
administratively  equal  campuses)  or  (2)  an  institution  having. "a  main 
campus  with  one  or  more  branch  campuses  attached  to  it. 

MAIN  CAMPUS.  In  those  institutions  comprised  of  a  nuin.caropus-and  one 
or  more  branch  campuses,  the  main  campus  (sometimes  called  Jhe  parent 
institution)  is  usually  the  location  df  the  core,  primary,  or  most 
comprehensivecprogram.  Unless  the  institution*wide  or  central  administra- 
tive office  for  such  institutions  is  reported  to  be  at  a  different  location,  the 
main  campus  is  also  the  location  of  the  central  administrative  office. 


BRANCH  CAMPUS.  A  campus  of  an  institution  of  higher  education  which 
is  organized  ort  a  relatively  permanent  basis  (i.e.,  has  a  relatively  permanent 
administration),  which  offers  an  organized  program  or  programs  of  work  of 
at  least  2  years  (as  opposed  to  courses),  and  which  is  located  in  a 
community  different  from  that  in  which  its  parent  institution  is  located  ^ 
To  be  considered^  in  a  community  different  from  that  of  the  parent 
instituion,  a  branch  shall  be  located  beyond  a  reasonable  commuting 
distance  from  the  main  campus  of  the  parent  institution. 

INSTITUTIONAL  SYSTEM.  A  complex  of  two  or  more  institutions  of 
higher  education,  each  separately  organized  or  independently  complete, 
unde:  the  control  or  supervision  of  a  single  administrative  body. 


CERTIFICATION 

I  CERTIFY  that  the  information  givan  in  this  report  is  correct  and  trge  to  the  best  of  my  knowledge  and  was  prepared  in  accordance  with 
accompanying  instructions.  Willfully  false  statements  on  this  report  are  Punishable  by  law.  U.S.  Code.  Title  IB.  Section  tOOl . 


NAVE  (type  orpnntl 

TITLE 

OATE 

S!GNATURE  % 

TELEPHONE 

ARE^  CODE 

NUMBER 

EXTENSION  » 
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GENERAL  INFORMATION 


This  survey  constitutes  an  integral  part  of  the  comprehensive  nation-wide  system  of  basic  data  on  higher  education  -  the  Higher^ Ed- 
ucation  General  Information  Survey  (HEG1S)  -  collected  by  NCES.  As  such  it  collects  and  reports  bas.c  data  w.delv  used  by  adm.n- 
istrators.  planners,  researchers,  and  guidance  counselors. 

This  form  of  this  survey  has  had  only  three  additions  since  1970-71.  The  discipline  specialties  oAPharmarch  (0  Phar.  degree)  and 
S  opTtic  (D  C.  or  D  CM. degrees)  were  added  to  the  Part  A:   First-Professional  Degrees  in  1975-76,  as  a  result  of  a  significant  in- 
cTease  n  Ae  number  of  instiins  thaj  had  added  these  discipline  specialty  under  the  "Other"  category.  The  racial/ethnic  data- 
Z Z ere  tlS  for  1 i  fii,  time  ^1975-76  a,  the  request  of  the  Office  forXivil  Rights.  The  form  fo:  1978-79  , :  denial « 
•h*t  used  for  each  year  from  1975-76  to  the  present,  except  that  last  year  the  racial/ethnic  data  areas  were  lightly  shaded  to  mai- 
cSe  Zt  the  racKnlc  dTta  arc  requested  on  an  alternale  year  cycle,  and  were  not  col.ected  on  this  form  last  year.  The  racial/ 
ethnic  data  are  being  required  on  this  form  this  year.  o 


REDUCTION  OF  PAPERWORK  BURDEN 

HEG1S  has  reduced  the  paperwork  burden  on  the  respondents  in  higher 
education  by  providing  ONE  nation-wide  system  of  basic  data  with  stan- 
dard terminology  and  definitions  that  ALL  national,  regional,  State,  and 
local  agencies  and  associations  can  use,  eliminating  the  neces;ity  for  each 
of  them  to  coUect  this  information.  Recent  legislation  has  increased  the 
amount  of  data  requested  on  this  form;  in  order  to  reduce  the  burden 
on  reporting  institutions  by  eluninating  the  considerable  duplication  of 
effort  that  otherwise* would  have  been  required  by  reporting  to  two  sep- 
arate agencies,  the  racial/ethnic  data  required  by  the  Office  for  Civil 
-  Rights  (OCR)  have  been  added  to  this  form  on  altrenate  years,  and  are 
supplied  to  OCR  by  NCES.  - 

MANDATpRY  VERSUS  VOLUNTARY  REPORTING 

Mandatory  Reporting.  Title  VI  of  the  Civil  Rights  Act  of  1964  requires 
that  services  and  benefits  provided  by  recipients  of  Federal  financial  as- 
"  sistance  be  offered  without  regard  to  race,  color,  or  national  origin.  Title 
*  IX  of  the  Education  Amendments  of  1972  requires  that,  with  certain  ex- 
ceptions, the  services  and  benefits  of  federally  assisted  educational  pro- 
grams  and  activities  be  offered  without  discrimination  on  the  basis  of  sex. 
This  report  is  one  indicator  utilized  by  the  Office  for  Civil  Rights  (OCR) 
in  carrying  out  its  responsibilities  to  verify  compliance  with  Title  VI  and 
Title  IX.  ^ 

This  report  is  to  be  completed  in  its  entirety  by  all  institutions  of  higher 
education  that  receive,  are  applicants  for,  or  expect  to  be  applicants  for 
Federal  financial  assistance  as  defined  in  the  HEW  Regulation  implemen- 
ting Title  VI  (45  CFR  80.13),  or  as  defined  in  ary  HEW  Regulation  inv 
^  plementing  Title  IX.  If  your  institution  does  not  fall  into  any  of  these  < 
categories,  please  inform  us  of  this  fact. 

Section  80.6(b)  of  the  Regulation  implementing  Title  VI  (a  portion  of 
Miitch  is  Set  forth  below)  and  similar  provisions  of  the  Title  VI  Regula- 
tions of  other  Federal  agencies,  authorize  collection  6f  this  information. 

"80.6  Compliance  information 
(b)  Compliance  reports 
Each  recipient  shall  keep  such  records  and  submit  to  the  responsi- 
bje  Department  official  or  his  designee  timely,  complete  and  accu- 
rate compliance  reports  at  such  times,  and  in  such  form  «nd  con- 
taining such  information,  as  the  responsible  Department  official  or 
his  designee  may  determine  to  be  necessary  to  enable  him  to  as- 
certain whether  the  recipient  has  complied  or  is  complying  with 
this  part.** 

Voluntary  Reporting.  Those  institutions  to  which  these  regulations  do 
not  apply  are  not  required  to  complete  this  questionnaire,  which  is  au- 
thorized by  law  (P.L.  93-380).  However,  it  is  hoped  that  institutions  not 
subject  to  the  provisions^  Title  VI  andjitle  IX  will  voluntarily  complete 
ail  portions  of  the  survey  (or  at  least  all  except  the  raciallethmc  data 
portions)  as  they  have  done  in  the  past.  Doing  so  will  enable  the  Natton- 
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al  Center  for  Education  Statistics  (NCES)  to  continue  to  publish  complete 
data  on  earned  degrees  for  the  Nation,  the.States,  and  individual  institu- 


tions. 


RECORD  KEEPING 


As  part  of  an  order  in  the  Adams  vs.  Cahfano  litigation  entered  against 
the  Department  of  Health  Education,  and  Welfare  in  December  1977, 
the  Office  of  the  Secretary  of  this-Department  must  advise  instituions 
receiving  Federal  financial  assistance  that  they  are  required  to  keep  cop- 
ies of  completed  surveys  on  file  and  make  them  available  to  the  public  on 
request.  (Order.  December  29,  1977.  K.  28.  at  p.  20-21). 
c 

It  has  been  determined  that  the  Degrees  and  Other  Formal  Awards  Con- 
ftTed  Between  July  I,  1978  and  June  30,  1979  falls  under  the  order  s 
requirement  for  retention  of  copies  and  public  release  of  data  if  request- 
ed. Other  surveys  that  are  part  of  the  enclosed  Higher  Education  Gener- 
al Information  Survey  (HEGIS)  package  are  not  subject  to  the  above  sti- 
pulations because  they  do  not  contain  information  required  by  the  Office 
for  Civil  Rights. 
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DEGREES  AND  OTHER' FORMAL  AWARDS  CONFERRED 
BETWEEN  JULX  1,  1978  AND  JUNE  30,  1979  « 

c  •  , 

*  t 

.  *-  SURVEY  COVERAGE 


This  report  is  divided  into  thr.ee  parts'. 

Put  A  is  concerned  witH  first-professional  degrees  only, 

Part  B  is  concerned  vrith  bachelor's,  master's  and  doctor's  degrees.  ^ 

Part  C  is  concerned  with  awards  below  the  bachelor's  level  (Associate  de- 
grees and  other  formal  awards). 

v 

Many  institutions  will  appropriately  skip  one  or  more  of  the  three  parts 
and  one  or  rnorepf  the  divisions  within  Parts  B  and  C  If  i  particular , 
part  (As  B.  or  C^rdoes  not  apply  to  your  institution,  please  indicate  that 
fact  in  the  space  provided  and  forward  that  page  along  with  those  pages 
completed. 


If  you  will  identify  the  divisions  in  which  your  institutional  giants  degrees 
by  circling  the  appropriate  page  numbers  in  the  contents  on  page  2,  it 
will  be  helpful. 

Classification  of  the  major  fields  of  study  used  in  this  survey*  has  been 
presented  in  the  following  publication: 

U.S.  Department  of  Health,  Education,  and  Welfare,  Education  Division, 
National  Center  for  Education  Statistics,  A  Taxonomy  of  Instructions! 
Programs  in  Higher  education.  By  Robert  A.  Huff  and  Marjorie  C.  Chand< 
ler,  OE-50064-70.  Washington:  U.S.  Government  Printing  Office,  1970. 
Price  $  .45. 

(Note:  Listings  of  data  fcr  individual  institutions  are  regarlarly  included 
in  published  reports  of  this  survey.) 


GENERAL  INSTRUCTIONS 


1.  INCLUSIVE  DATES.  Report  only  those  degrees  (including  awards  in 
Part  C)  which  were  actually  conferred  between  July  1,  1978,  and  June  30, 
1979.  Degrees  earned  but  not  yet  conferred  during  this  time  period 
should  be  reporte  \  in  next  year's  survey. 

2.  INSTITUTIONAL  COVERAGE.  A  separate-report  is  requested  from 
each  branch  or  member  c*f  a  system,  as  well  as  from  each  entirely  inde- 
pendent institution  and  each  "parent"  institution*  Please  provide  the  in- 
formation requested  in  item  6  on  the  cover  page  ..which  is  intended  to 
permit  complete  identification.of  the  reporting  unit.  Do  not  include  de- 
grees conferred  by  branches  of  your  institution  located  in  foreign  coun- 
tries. 

3. . CONSULTATION  ON  PROBLEMS.  If  clarification  of  the  definitions  * 
and  instructions  is  needed,  please  consult  the  associate_*urvey  director, 
Mrs.  Agnes  Q.  Wells,  Department  of  Health,  Education,  and  Welfare,  Edu* 
cation  Division,  National  Center  for  Education  Statistic*,  400  Maryland 
Avenue,  SW.,  Washington,  D.C.  20202.  Or  you  may  reach  Mrs.  Wells  by 
telephone:  (202)  245-8392,  betweeq  8:00  AM  and  4:30  PM,  EST  or  EDT. 

4.  RETURNING  FORMS.  Unless  otherwise  instructed  by  the  cc-ordina*  . 
ting  agency  in  you;  State,  completed  forms  should  be  addressed:  Depart*' 
ment  of  Health,  Education,  and  Welfare,  Education  Division,  National 
Center.for  Education  Statistics,  Attention:  Room  3073-HEGIS,  400 
Maryland  Avenue,  SW.,  Washington,  D.C.  20202. 

5.  MAJOR  CHANGES.  If  the  number  of  degrees  you  report  in  any  area 
is  significantly  larger  or  smaller  than  the  number  you  reported  last  year, 
it  will  be  most  helpful  if  you  will  include  explanatory  Mtes  on  the  form 
or  an  accompanying  sheet  of  paper.  If  degrees  were  conferred  for  the 
first  time  in  1978*79  in  a  discipline  specialty  new  to  your  institution, 
please  indicate  by  .circling  the  "line  number"  in  column  3.  If  your  insti- 
tution now  awards  degrees  at  a  different  level  in  a  specialty  in  which  you 
awarded  degrees  prior  to  1978-79,  please  circle  the  cells  in  the  appropri- 
ate degree  fields. 

6. '  RACIAL/ETHNIC  DATA.  In  part  A  the  number  of  graduates  in  each  a 
first-professional  field  should  be  shown  by  racial/ethnic  category.  In  Parts 
B  and  C  racial/etrfnic  sum  marie  s0are  requested  for  each  discipline  division. 
The  definitions  for  these  categories  are: 

Non-resident  alien.  A  person  who  is  not  a  citizen  of  the  United 
v      States  and  who  is  in  this  country  on  a  temporary  basis  and  does 
not  have  the  right  to  remain  indefinitely.  *  Resident  aliens,  non-citi- 
zens who  have  been  lawfully  admitted  for|  permanent  residence  (and 
who  hold  a  *green, card" -Form  MSI  J,  are  to  be  reported  in  the 
appropriate  racial/ethnic  categories  along  with  United  States  citizens. 


Non-resident  aliens  are  to  be  reported  separately,  on  the  lines  pro* 
vided,  rather  than  in  any  of  the  five  racial/ethnic  categories  which 
follow.  * 

%  Black,  non-Hispanic.  A  person  having  origins  in  any  of  the  balck 
racial  groups  of  Africa  (except  those  of  Hispanic  origin). 

American  Indian  or  Alaskan  Native.  A  person  having  ongins  in  any 
of  the  original  peoples  of  North  America  and  who  maintains  cultur- 
al identification  through  tribal  affiliation  Or  community  recognition. 

Asian  or  Pacific  Islander.  A  person  having  origins  in  any  of  the 
original  peoples  of  the  Far  East,  Southeast  Asia,  the  Indian  Sub- 
continent, or  the  Pacific  Islands.  This  area  includes,  for  example, 
China,  Japan,  Korea,  the  Philippine  Islands,  and  Samoa. 

Hispanic.  A  person  of  Mexican,  Puertcf  Fican,  Cuban,  Central  or 
South  American,  or  other  Spanish  culture  or  origin,  regardless  of 
race. 

•Wrflte,  non-Hispanic.  A  person  having  origins  in  any  of  the  origi- 
nal peoples  ot  Europe,  Nortji  Africa,  or  the  Middle  East  (except 
those  of  Hispanic  origin). 

Racial/ethnic  designations  as  used  in  this  survey  do  not  denote  scientific 
definitions  of  anthropological  origins.  For  the  purpose  of  this  report,  a 
student  may  be  included  in  the  group  to  which  he  or  she  appears  to  be* 
long,  identifies  with,  or  is  regarded*in  the  community  as  belonging.  How- 
ever, no  person  may  be  counted  in  more  than  one  racial/ethnic  group. 

The  manner  of  collecting  the  racial/ethnic  information  is  left  to  the  dis- 
cretion of  the  institution,  provided  that  the  system  which  is  establishsd 
.esults  in  reasonably  accurate  data.  One  acceptable  method  is  a  properly 
controlled  system  of  post-enrollment  self-identification  by  students.  If  a 
self-identification  method  is  utilized,  a  verification  procedure  to  ascertain 
■the  completeness  ana*  accuracy  of  student-submissions  should  also  be  em* 
ployed  where  feasible.  In  order  to  provide  reasonably  accurate  data,  the 
insti»ution  may  require  students  to  complete  a  questionnaire  and/or  iden- 
tify themselves  by  name  or  otherwise  when  providing  information.  The  • 
fact  that  the  information  is  being  gathered  in  compliance  with  Title  VI  of 
the  Civl  Rights  Act  of  1964  and  Title  IX  of  the  Education  Amendments 
of '1972  may  be  disseminated  in  the  manner  and  to  the  extent  that  t^c 
institution  deems  appropriate. 


(continued) 
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7;  CHECKING*  Parts  » tnd  C  of  tjie  fc^  ere.  designed  to  simpUfy  the 
checkin*  to  see  Out  both  the  diedplihe  specialties  andthe  ladel/ethnlc 
cttefoBes  add  to  the  total  for  a  division*  By  adding  down  the  specialty 
lines  and  up  the  jacial/ethnic  iinet,  fcoth  should  result  in  the  same  division 
totali  Please  *e  sure  that  these  additions-axe  verified  prior  to  returning 
the  form.  This  wiU  reduce  the'need  for  this  office  to  ask  for  clarification 
«later. 

8.  ^SPECIFIC  INSTRUCTIONS  AREtfROVIDEO  F.OR  EACH  OF  TOE 
THREE  PARTS.,  •  \ 
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INSTITUTION 


1.  INSTITUTION  CODE  NUMBER 


INSTRUCTIONS  FOR  PART  A:  FIRST-PROFESSIONAL  DEGREES  CONFERRED  IN  SELECTED  FIELDS,  1978-79 


Only  the  10-professions  Listed  below  should  be  reported  in  Part  A.  Within 
these  professions,  report  f  irct-prof actional  degrees  only.  A  first-professional 
degree  is  defined  herein  as  one  which  meets  all  three  of  the  following 
criteria:  / 

(1)  it  signifies  completion  of  the  academic  requirements  to  t  gin  practice 
in  the  profession;  (2)  it  ir  based  on  a  program  which  requifes  at  least  2 
yeai»  of  college  work  prior  to  entrance;  and  (3)  a  total  of  at  least  6 
academic  years  of  college  work  is  required  to  complete  the  degree  program, 
including  prior  required  college  work  plus  the  length  of  the  professional 

curriculum  itself.   ^  

PART  A:  FIRST-PROFESSIONAL  DEGREES  CONFERRED  JN  SELECTED  FIELDS  (Requiring  at  least  sr/fars  of  study),  1978-79 


The  "Other"  category  is  to  be  used  only  in  the  event  that  there  are 
first-professional  degrees  withjn  the  10  professions  other  than  those 
specifically  named  in  connection  with  those  professions.  # 


For  each  of  the  10  disciplines,  degrees  other  tnan  first-professional  are  to 
be  reported  in  Part  3.  «  ' 

Tie  TOTAL  line  (line  14)  shoufd  show  the  sums  of  the  entries  in  each 
discipline  in  columns  4  and  5. 


LUUfc 

(V 

DISCIPLINE  SPECIALTY 
(major-  fittd  of  study) 

 •  ,  :  

LINE* 
NO. 

(Ci ret  § 

if  n$w 

this 

V*r) 
(3) 

NUMBER  OP*  FIRST-PROFESSIONAL 
DEGREES  CONFERRED 

MEN 
(4) 

WOMEN 
(5) 

1204 

Der.cistry  (D.D.S.  or  O.M.D.  degree)  -  Total 

1 

0  • 

Non-resident  alien 

1-1 

f 

/ 

Black,  non-Hispanic 

1-2- 

o, 

American  Indian  cr  Aiaskan  Native                   >■  ' 

1-3 

/ 

c 



° 

Asian  or  Pacific*  Islander  _ 

1-4 

J 

^    Hispanic          *  " 

1-S 

T 

— ,  ^ 

WhiTet  non-Hispanic  • 

1-6 

- 

— ;  " 

1206 

Medicine  (M.D.  ^degree)  -  Total 

2  • 

Non-resident  alien  • 

2-1 

 ^  

Black,  non-Hispanic  fff 

2-2 

American  Indian  or  Alaskan  N«tive 

2-3 

Asian  or  Pacific  Islander 

2-4 

-****a 

Hispanic  . 

2-5 

— \r~  

White,  norftlispanic    «.  0 

2-6 

1209*1 

,  Optometry  (O.D.  degree.  Report  all  other  optometry  in  Part  B.)  -Total 

"  3 

-  i 

Nonresident  alien  « 

3-1 

c 

Black,  non-Hispanic 

«* 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

3-3 

 ■- 

Asian  or  Pacific  Islander 

3-4 



1 

\      Hispanic  d 

4 

White.  non-Hispanir 

3-6 

ERIC 
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'  6  -  ~> 


1.  INSTITUTION  CODE  NUMBER 


:  FIRST-PROFESSIONAL  DEGREES  CQNFERRED  IN  SELECTED  FIELDS  (Requiring  at  least  six  years  of  ^-Continued 


-v  ;  "     ~               '                   "  " 

*  *> 

LINE 
NO.* 

NUMBER  OP  FIRST-PROf  ESSIONAL 
.    DEGREES  CONFERRED 

cooc 

• 

w 

x              •            DISCIPLINE  SPECIALTY 
(mej'or  field  of  study) 

V  ^ 
(2) 

(Circle 
if  new 
this 
yeer) 

t3) 

MEN 

i 

(4)  ; 

WOMEN 
(5) 

1210 

Osteopathic  mWicinc  (D.O.  degree}  -  Total  0 

*  4 

"  ■  

/  Non-resident  alien 

4-1 

• 

'  Black,  non-Hispar.ic 

4-2 

i 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

4-3 

i  • 

Asian  or  Pacific-Islander 

4.4 

1 

Hispanic  * 

4-5 

4 

White,  non- Hispanic 

4-6 

I 

1211-1 

Pharmacy  lD.Phat.  degree.  Report  all  other 

ifrarmacy  in  Part  B.]-  Total  >  

■  5 

t 

i 

8  Non-resident  alien                                                               Cfc  . 

*• 

5-1 

-  i 

Black,  non- Hispanic  ^ 

:  •  i 

 i  1  

American  Indian  or  Alaskan  Native 

►  '5-3 

1 

 !#  

1 

*"  Asian  or  Pacific  Islander:* 

*> 

5^ 

i  • 

Hispanic 

5-5 

*-    ••  i 

White,  Non-Hispanic 

$-6 

1216*1 

Podiatn*  (Pod.D.  or  D.P.  degree)  or  podiatric  medicine  (D.PM  degree) 
[Include  chiropody.]  •  Total 

6 

1 
1 

* 

Non-resident  alien 

Black,  non-Hispanic                    i  -_ 

6-2 

o  American  Indian  or  Alaskan  Nstive  * 

60 

i 

 t  - 

Asian  or  Pacific  Islander  4  

6-4 

I 

| 

Hispanic 

6-5 

 .  3  

White,  Non- Hispanic                                 *  * 

'  '6-6 

,  .i    coi    t  '  p39e  ?  of  51  Paftes 
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1>  INSTITUTION  CODE  NUMBER 


I  1       '"  L  jg"   

PARXA:  FIRST-PROFESSIONAL  pEGREES  CONFERRED  IN  SELECTED  FIELDS  (Requiring  at  (easfstx  years  of  study)- Continued 


0 

LINE 

*  NO. 

NUMBER  OF  FIRST-PROFESSIONAL 
DEGREES  CONFERRED 

coot 

•DISCIPLINE  SPECIALTY  : 
(major  field'of  study) 

* 

(Circle 
if  new 

this 
yeer) 

MEN 

r 

•  WOMEN  - 

n) 

!     \           *  (2) 

(3) 

(4) 

(5) 

1218 

/Veterinary  medicine  (JXV.M.  degree)  r  Total 

7 

Non-resident  alien  J 

7-1 

- 

Black,  non-Hispanic 

7-2* 

1 

• 

1  . 

|       American  Indian  or  Alaskan  Native  * 

7-3 

<  *■ 

Asian  or  Pacific  Islander 

7-4 

i 
1 

Hispanic 

7-5 

• 

i       White*  noh-Hirpanic 

7-6 

\ 

122M  i 

Chiropractic  f  D.u  aegree.  Report  aU  other  chiropractic 
infcart  £.]  •  Total  *i 

8 

Non-iesident'  alien 

8-1 

! 

]      EUck.  norf Hispanic 

8-2 

American  Indian,  or  Alaskan  Native 

8-3 

- 

Asian  or  Pacific  Islander 

84 

gspairic 

i 

8-5'  I 

 ■  7   " 

jo  v 

|      White,  non-Hispcnic 

8-6 

l 

1401-1 

V 

Law,  general  [  LL.B.  or  J.D.  degree.  Report  all  other  law  in  Part  B.) 

•Total 

9  . 

Non-resident  alien 

m 

!M 

1                                          '  m 
|      Black,  non-Hispanic 

9-2 

» 

*  • 

i 

I"     American  Indian  or  Alaskan  Native  » 

9-3 

V 

/        *  i 

— \ — :  '  

Asian  or  Pacific  Islander  « 

 rtr: 

r              .  * 

Hispanic 

9-5 

Wlute,  non-Hispanic  ° 

*P6 
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-     

DISCIPLINE  SPECIALTY 
]                             *  (mtjor  fWd  of twdy)   "  ' 

1      .                                      (2)  % 

LINE 
NO. 

*  Number  of  first-professional  * 

CODE" 

m  ' 

fntw 

this 
y—r) 

(3)  „ 

MEfcl 
W 

/ 

WOMcN 

(5) 

7  I 

2301;! 

fint-proresaontl  decree.  Report  aU  other  theology  in  Hit  B.J  •  Total 

10 

> 

Non»re$idel5?alien  * 

10-1 

V 

Black,  non-Hispanic 

10-2 

I 

f 

 *s  

American  Indian  or  Alaskan  Native 

10-3  . 

Asian  or  Pacific  Islander                                                     *  * 

1<¥ 

 A  , — 

j  Hispanic 

10-5 

 s  

o 

White,  non- Hispanic 

10-6 

9799 

Other  {Specify) 

11 

*  Non-resident  alien 

11*1 

Black,  non-Hispanic 

11-2 

4 
t 

Ame^can  Indian  or  Alaskan  Native 

11-3 

l 

Asian  or  Pacific  Islander 

11-4 

♦ 

• 

 1                                                           *  o 

*  Hispanic 

11-5 

While,  non-Hispanic 

11-6 

9799' 

Ofter  (Specify)  L_ 

12 

Non-resident  alien             '  * 

12*1 

 v»         u  : 

Black,  non-Hispanic 

12-2 

American ^Indian  or  Alaskan  Native  A 

■12-3 

> 

.  Asian  or  Pacific  Islander 

12-4 

Hispanic  , 

0 

12-5 

White;  non-Hispanic 

12-6 
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INSTITUTION 


1. INSTITUTION  CODE  N\JMBE=? 


PART  A;  EIRST»PROFESSIONAL  DEGREES  CONFERRED SELECTED  FIELDS  (Requiring  at  least  six  years  of  stodyl^Conttnuri 


LINE 
NO. 

c  NUMBER  OF  FIRST-PROFESSlOfW.  * 
DEGREES  CONFERRED 

CODE 
°  (V 

DISCIPLINE  SPECIALTY  * 
(m$jor  r#td  of  ttu&y}  V. 

*      .  ' 

o  * 

(Ciklt 
ifntw 

this 
y§§()  - 

(3) 

MEN 
•  (4) 

WOMEN 
"  (5) 

9799  - 

Other  (Specify) 

13 

» 

* 

Non-resident  alien 

0 

Black,  non*Hiipanic 

13-i" 

• 

* 

American  Indian  jm  Alaikan  KttJvt 

13-3 

A$i»n  or  Pacific  Islander 

33-4 

> 

Hispanic                                                         '  * 

13-5 

*  * 

^ttTiite.non-Hispanic                                    „                 .  r 

13* 

y  9700 

TOTAL  team  of  lint  1  through  13)        t  * 

14 

S 

/         —  * 
r 

NOES  FORM  2300-2.1  A,  4/7$    (FM  Control  No.  52) 


Page*  10  of  51  Pages 


ERJC 


INSTRUCTIONS  FOR  PART  B:  BACHELOR'S,  MASTER'S,  AND  DOCTOR'S  DEGREES 

"Ota*  *  *  ' 


IfTYFES  OF  BEGREgS.  Report  eorn*!  bachelor's,  master's,  and  doctor's 
degrees,  except  tor  tnose  fiist^rofessional  degrees  Reported  in  Pari  A. 
Report  certificates  and  diplomas  if  they  are  equivalent  to  a  bachelor's 
degree  and  if  they  are  based  on  at  least  4  years  of  college  work.  t+ 

Do  not  report  honorary  degrees.  k 

Certificate*  for  work  between  the  master '^degree,  and  the  doctor's  degree 
-should  be  separately  listed  at  the  end  of  Part  B.  See  5(d)  below.  • 

(Report  Associate  in  Arts  degrees  or  similar  awards  below  thPbQchelor's  ^ 
level  in  Part  C)'        %  1 

2.  GROUPING  OF  DISCIPLINE^    The  major  fields  of  study  to  be 
reported  here  fall  in  the  following  discipline  divisions: 


0100  Agriculture  and  Natural  Resources 
0200 1 Architecture  and  Environ-    *  . 

mental  Design  . 
0300  Area  Studies  '  . 
040p  Biological  Sciences 

0500  Business  and  Management 
0600  Communications 
0700  Computer  and  Information 
Sciences 

<■*  - 

0800  Education 
0900  Engineering 
1000  Fine  and.Applied  Arts-s 
'1100  Foreign  Languages 
1200  Health  Professions 


1300  Home  Economics 
14Q0  Law 
1500  Letters 
"J600  Library  Science 

1700  Mathematics  4 
1800  Military  Sciences 
1900  Physical  Science* 
2000  Psychology      „  n 

2100  Public  Affai;s  and 

Services 
2200  Social  Sciences 
2300  Theology  * 
4900  Interdisciplinary  Studies 


3.  SKIPPING  lNAPPUCABLE-DlSCIPLlNES/Skip  those  disciplined- 
sions  for  which  your  institution  does  not  grant  degrees.  Please  indicate 
by  circling  the  appropriate  page  number  in  the  Vcon tents"  the  discipline 
divisions  in  which  your  institution  awarded  degrees. 

4.  NUMBER  OF  DEGREES.  Report  all  degrees  (within  tffe  limitations  of 
paragraph  1,  above).  ][  a  student  earned  twe  degrees  between  July  1,  1978 
and  June  30,  1929  fag.,  a  bachelor's. degree  at  the  end  of  the  summer 
session  and  a  master's  degree  at  the  end  of  the  following  academic  year), 
report  each  of  the  two  degrees  in  its  appropriate  classification. 

5.  DEGREE  LEVELS. 

(a)  Report  all  BACHELOR'S  DEGREES  requiring  at  least  4  but  not 
more  than  5  years  of  academic7 work  in  Columns  (4)  and  (5)  of  the 
report*form.  Also,  report  ALL  bachelor's  degrees  conferred  in  a 
COOPERATIVE  or  WORK-STUDY  PLAN  or  PROGRAM  in  Columns 
(4)  and  (5).  A  cooperative  plan  provides  for  alternate  clais  attendance 
and  employment  in  business,  industry,  or  government;  thus,  it  allow*' 
the  student  to  combine  actual  work  experience  with  his  college  studies. 

(b)  MASTER'S  DEGREES.  The  master's  degree  in  liberal  arts  and 
sciences  is  the  degree  customarily  granted  upon  successful  completion 
of  one  (sometimes  two)  academic  years  o'f  work  beyond  the  bachelor's 
degree.  *  . 

,     4  $ 
Except  for  the  Master  of  Divinity  degree  (Part  A),  report  all  master's 
depees  in  Part  B,  Columns  (6)  and  (7)  (even  though' the  master's  ts 

%  required  in  some  fields,  such  as  library  Science,  Hospital  Administra- 
.  tion.  and  Social  Work,  for  employment  at(  the  professional  level  and 
even  though,  as  in  tht  case  of  Social  Work,  4-  years  of  undergraduate 
work  are  require^  for  entrance  into  the  prograrh  and  an  additional  2 
years  for,  completion.)  Report  Education  specialist  (6 -year  degree)  in 
0  same  columns  as  master's  degrees,  in  appropriate  discipline  specialty  in 
Education  (0800). 


(c)  DOCTORAVE.  The  doctorate  classification  includes  such  degrees  as 
Doctor  of  Educationr  Doctor  of  Juridical  Science,  Doctor  of  Public 

Health,  and  the  Ph.D.  degree  in  any  field  whether  Agronomy,  Food  ^ 
Technology, Education,  Engineering,  Public  "Administration,  Ophthal- 
moloot,  Radiology,  etc.  (In  the  case  of  the  Doctor  of  Public  Health,  the 
prior  professional  degree  is  generally  earned  in  the  closely  related 
professional  field  of  medicine  or  of  sanitary  engineering.)  Please  report 
the  doctor's  degrees  (except  those  included  in  Part  A)  in  Columns  (8) 
v.i  (9)  of  the  report-form.  ^ 

(d)  INTERMEDIATE  DEGREE  OR  CERTIFICATE.  If  your  institu- 
tion provides  any  recognition  (degree  or  certificate)  for  a  program 
intermediate  between  the  master's  degree  and  the  doctor's  degree 
(Ph.D..  Ed.D..  etc)  which  in  essence  is  the  doctor's  degree  without  the 

'dissertation  (for  example.  Master  of  Philosophy.  Canidctc*in  fhilosp-  •> 
phy.  etc)  (do  nft  include  6-year  specialty  degrees),  please  report  the 

'  name  of  the  degree  or  certificate  and  the  number  of  students  receiving 
it  in  the  item  at  the  end  of  Tart  B  (after  Item  Xp.  9800).  (Do  not  in- 
clude in  the*  tabulated  figures  for  Bachelors.  Master's,  and  Doctor's 
degrees  in  the  report  form.) 

*  * 
6.  CLASSIFICATION  OF  DEGREES  ACCORDING  TO  MAJOR  FIELD 

OF  STUDY  '  v 

(a)  Specific  Qassificaiion.  Classify  degrees  as  spectficall)  as  the  list  of 
specialties  in  the  broad  discipline  divisions  of  the  report  form  permit*. 
Thus,  report  a  bachelor's  degree  in  , business  administration  with  an  *- 
accounting  'rnajor  in  Accounting  (0502).  NOT  in  Businesmand  comt^JZf$£&+ 
merce. general  (0501*). 

(b)  Degree  of  Doctor  of  BiQosophy.  Classif)  the  Doctor  of  Philosophy 
degree  according  to  the  student's  major  field  of  study.  Tbrs.a  Ph.D.  in 
Chemhtr>  should  be  reported  as  a  degree* in  Chemistr> .  NoTas  one  in 
•Philosophy.  ,  , 

« 

(c)  Majors  of  Students  Prepared  to  Teach.  The  general  rule  is  to  *?lavifv     u  ^ 
degree s*a ceo rdir.£  to  the  majoj  area  of  specialization.  This  means,  in 
gen&4tt7>t  that  decrees  of  students  who  have  prepared  to  teach  'an  , 
academic  subject,  such  as  English,  biologp.  or  foreign  languages,  should 

be  reported  respectively  in  Letters.  biological^Sciences,  and  Foreign 
'  languages  and  NOT  in  Education.  On  the  other  hand,  the  degrees  of  , 
students  who  have  prepared  fb'teach  such  special  subjects  as  agriculture.  * 
art,  music,  etc.  should  be  reported  in  Agricultural  education  (0899-1, 
Art  education  (0831).  and  Music  education  (OS32L 

(d)  Split  major.  When  a  student  graduates  w.ith  a  split  major,  report 

*  the  degree  in'the  area  of  greater  specialization,  if  possible.,  If  this  is  noi 
possible,  the  degree  should  be  reported  tn  the  discipline  specialty      *  * 
closest  to  the  combination.  If  a  sphunajor  invohes  *.uo  languages,  rc 
port  it  in  1 101.  Foreign  languages,  general.  Similarly  xuthtn  each  of 
;he  other  discipline  divisions,  if  a  split  major  involves  two  specialties 
within  a  division,  the  degree  should  be  reported  under  the  appropriate 
"general"  specialty  indicated  under  that  discipline  heading.  For  ev 
ample,  a  major  in  historv  and  political  science  should  be(reported  unier 
2201.  Social  sciences,  general.  If  the  spliftnajor  covers  more  than  one 
discipline  division,  the  (Tepee  should  be  reported  in  the  yfif  of  greater 
specialization.  DO  NOT  REPORT  FRACTION'S  OF  A  DEGREE.  *     •  . 

(e)  Double  majors.  When  a  student  graduates  wttn.  a  major  in  two 
discipline  specialities,  report  the  degree  in  the  fie^d  tn  which  the  degree 
was  awarded.  If  the  student  received  two  degrees,  report  only  one-in 
the  field  of  greater  specialization .  if  possible. 

(0*  Unlisted  Fields  of  Study.  When  classifying  a  specialty  which  does 
not  seem  to  fit  into  the  list.Mhe  institution  has  two  choices:  (a)  the 
specialty  an  be  listed  by  name  under  "other"  if  it  represents  an 

/  " 
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unlisted  specialty,  or  (2)  it  cart bc*placed  in  a  "general"  category  if  it 

,         covers  several  fisted  specialities  *  Do  NOT  erase  or  chartge  any  titles  of  % 

^discipline  specialties.  *  * 

»  *» 

Discipline  specialties  axe  coded  'by*  number.  Keypunching  is /lone 

•  according  to  code  number  and  .any  manual  name  change  would  result  m 
'improper coding.  ,  *, 

•  (g)  <fcneral*Majots,  Tht  term'  general  major  is  used  to  designate 
Ys  *  diversified  curriculums  within  an  area  of  study.  OrdinarUy,  Cegiees 

J    abased  on  a  general  major  should  be  reported  in  one  of  the  general 
V^Tcategorie-s  of  the  report-form.  such  as  Physical  science.s,  gener?)  (1901): 
f      Social  sicence£  geneFal  (2201);  Humanities  and  socul  sciences  (4903).  * 
etc.    thus    a  "  degree    based    on  .  concentration    in  History- 
Government-Economics  should  be  reported  in  Social  sciences,  general. 


(h)  Interdisciplinary  Studies.  The  codes  in  the  4900  group  are  for  re- 
porting fields  oCs'.udy  which  represent  two  or  more  broad ,  djscjp^e. 
divisions;  f<5r  example,  Mats  Communications,  encompassing  laments 
of  psychology,  education,  business,  journalism,  social  sciences,  fine 
1  aits,  etc.,  should  be  reported  there.  Specify  the  name  of  the  interdis- 
ciplinary study  when  reporting  in  4999. "  * 

'     ■  f. 
'  (i)  B«(or«  tubmlitlon.  please  varlfy  lhet  the  specially  subtotals  C«r 
tx«mpltt(  lint*  22.  33,  and  S2..etc.)  ere  the  turn  of  tfit  i?telfl«tf 
precodlni  lines  for  every  column  (column  (4)  throuth  (t). 

•  • 

(j)  No  dau  should  be  entered  tn  gray  areas,  such  as  that  for  code 
number  0899  on  page  23  and  code  numbers  1205,  1207,  1216-2. 
and*'l219  on  page  28. 


«  % 

-V  » 
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NAMC  OF  {NSTITUTION 


1.  INSTITUTION  CODE  NUMBER 


»       PART  B  -  BACHELOR'S,  MASTER'S,  AND  DOCTOR'S  OEGRFES,  1978-79  -  Contfnutd 


IS  Fa'rT  S  APPLICABLE  TO  YOUR  INSTITUTION? 
(If  not  applicable,  proceed  to  Part  CJ 


[jyes  Qno 


LINE 
NO. 
(OrcU 
tfntw 
this 

NUMBER  OF  DEGREES  CONFERRED 

CODE 

OISCIFLINE  SPECIALLY 

(major  field  of  study) 

BACHELOR'S 
DEGREES 
(Requiring  4*$  years) 

MASTER'S 
DEGREES 

DOCTOR'S 
OEGREES 

(Ph.D.,  Ed.D..  etc.) 

year) 

MEN 

WOMEN 

MEN 

WOMEN 

MEN 

WOMEN 

tit 

(h 

(4f 

(S) 

(6) 

P) 

<*) 

(9) 

NOTK:    Agricultural  chemistry: *  Re  port  in  0414 
Agricultural  education:  Report  in  0899*2 
^Agricultural  engineering :  Report  in  0903 


AGRICULTURE  AND  NATURAL  RESOURCES  (0100) 

Botany,  entomology,  genetics,  plant  pathology,  plant  physiology: 
Report  as  appropriate  in  Biological  Sciences 


— A 

.  01011 

Agriculture  .general 

1 

\ 

010? 

Agronomy  (field  crops,  and  «.ro/>  management) 

2 

V 

0103 

\  Soils  science  (management  and  conservation) 

3 

0104 

i 

Animal  science  (husbardry)  (Include  animal  nutrition.) 

4 

0105  " 

Dairy  science  (husbandry)  (Report  dairy  jnajiufacturing and 
technology  in  0113.) 

5 



0106 

Poultry  science 

6 

0107 

Fish,  game,  and  wildlife  management 

7 

0108 

"  Hor  ticulturc  (fruit  end  vegetable  production) 

8 



J0109 

Ornamental  horticulture  (floriculture,  nursery  science) 

9 

i, 

0110 

Agricultural  and  farm  management 

to 

m  * 

- 

0111 

c  Agricultural  economics 

11 

0112 

Agricultural  business  * 

12 

Ul  12 

Food  science  and  technology  | Include, dairy  manufacturing, 
and  technology.  Note  separate  reporting  of  "foods  and 
nutrition.*'  1306.  and  •'nutrition,  scientific."  0424  | 

13 

0114  ' 

Forestry 

14 

0115 

Natural  resources  management 

15 

0116 

Agriculture  and  forestry  technologies  (baccalaureate  and 
'    higher  programs)  • 

16 

"  9117 

Range  management 

17 

0199 

Other,  specify 

18 

0199 

19 

0199 

20 

0199 

21 

0100 
* 

TOTAL  (sum  of  lines  I  thru  21) 

22 

NCES  FORM  2300-2.1  A, «/«    (FM  Control  No.  521 
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i 


NAME  OF  INSTITUTION 


|1.  INSTITUTION  COOE  NUMBER 


PART  B  -  BACHELOR'S,  MASTER'S,  AND  DOCTOR'S  DEGREES,  1978-79  -  Continued 


COOE 


(II 


OlSCifUNE  SPECIALTY 
(mtjor  field  of study) 

(2)  


LINE 
NO. 
(Circle 
if  new 
this 
year) 

(S) 


NUMBER  OF  OEGREES  CONFERREO 


BACHELOR'S 
OEGREES 
f  (Requiring  4«5  years! 

MASTER'S 
OEGREES 

OOCTOR'S 
OEGREES 
(Ph.D..  Ed.D..  etc.) 

MEN  " 
(4) 

WOMEN 

(5) 

MEN 
(6) 

WOMEN 
(7) 

MEN 

(8) 

WOMEN  t 

w 

On  the  lines  immediitely  Wow  show  the  ncial/ethnic  breikdown  of  the  totals  for  AGRICULTURE  AND  NATURAL  RESOURCES  reported 


or  tine 
0100-1 

Non-resident  alien  — 

2M 

0100-2 

Slack,  non*Hispanic 

22-2 

0100-3 

American  Indian' or  Alaskan  Native 

22*3 

b 

Q 

010(M 

Asian  or  Pacific  blander 

22-4 

1 

r 

4 

0100-5 

 ■  

Hispanic 

-  22-5 

0100-6 

White.  non-Hispanic 

22-6 

• 

ARCHITECTURE  AND  ENVIRONMENTAL  DESIGN  (0200! 


NOTE:  Architectural  engineering:  Report  m  0904. 


Distinguish  among  specialties  in  Architecture 
and  Environmental  Design  (0200)  and 
Pine  and  Applied  Arts  (1000). 


0201 

Environmental  design. general 

23 

0202 

Architecture  (Note  separate  reporting  of  "landscape  archi* 
tecture,"  0204  3nd  "urban  architecture/'  0205.] 

24 

0203 

Interior  design 

25 

r 

0204 

Landscape  architecture  ^ 

26 

0205 

Urban  architecture 

27 

0206 

City,  community,  and  regional  planning 

28 

0299 

Other,  specify 

29 

0299 

30 

0299 

31 

0299 

32. 

0200 

TOTAL  (sun  of  lines  23  thru  32) 

33 
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AMC  OF  INSTITUTION  * 


1.  INSTITUTION  CODE  NUMBER 


-PART  B  -  BACHELOR'S,  MASTER'S/ AND  DOCTOR'S  DEGREES,  1978-79  -  Continued 


\  COOE \ 

fV 

DISCIPLINE  SPECIALTY  J> 

*                        (mijbr  fttUS  of  study  j 

,  12) 

LINE  , 
NO. 
(Orel* 
'  ifntw  ' 
this 

US) 

.  NUMBER  OF  DEGREES  CONFERrSj*1^  ' 

BACHELOR'S 
 DEGREES 

(Rtqutrfng  4-3  yetn) 

MASTER'S 
DEGREES 

-DOCTOR'S 
DEGREES 

,'.~.i>.,  E<S.D.,  ere; 

MEN 

(4) 

WOMEN 

(5) 

M*N 
(6) 

WOMEN 

m 

MEN 

m 

WOMEN 

On  the  lines  immediately  below  show*  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  ARCHITECTURE  AND  ENVlRONMEf 
,  reported  on  jinc  33. 

JTAX  DESIGN 

020CM  4 

Nonresident  alien      '  , 

33*1 

< 

0200-2 

p 

Black,  non-Hispanic  / 

33-2 

02%<fo-3 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

33*3 

02004 

Asian  or  Pacific  Islander 

33-4 

0200-5 

Hispanic 

33-5 

020O6 

White,  non-Hispanic 

33-6 

AREA  STUDIES  (0300) 


NOTF:  Distinguish  among  specialties  in  Ares  Studies  (0300). 
I-Oreign.  Languages  ( 1 100).  Public  Affairs  and 
Services  (2 100).  and  Social  Sciences  (2200). 


0301  N 

Asian  studies,  general 

34 

4 

0302 

East  Asian  studies 

35 

0303 

South  Asian  {India,  etc)  studies 

36 

0304 

Southeast  Asian  studies 

37 

030S 

African  studies 

38 

0306 

Isltmic  studies 

39 

a 

-0307 

-Russian  and  Slavic  studies 

40 

0308 

Latin  American  studies 

41 

NCES  FORM  2300-2.1A,4/79 
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INSTITUTION  COOE  NUMBER 


NAME  OF  INSTITUTION 


.  -  ^HE^S.  MASTFR'S  AND  OOCTOfS  ^m^Lj^^ 


COOE~ 


DISCIPLINE  SPECIALTY 
(ma  jor  field  of  study) 

(2)  


LINE 
,  NO. 

if  ww 
this 
year) 

m 


>  CONFERRED 


BACHELOR'S 
(DEGREES 
(Rtfulrint  4-5  years) 


MEN 
(4) 


WOMEN 

(S) 


MASTER'S 
DEGREES 


MEN 

'(6) 
T — 


WOMEN 
(7) 


DOCTOR'S 
DEGREES  - 
fffcA,  Ed,D„  etc.) 


MEN 
<9) 


WOMEN 

'(9) 


0309 
031(5 


0311 


0312 

0313. 

0314 

0399 

0399 

0399 


0399 


0300 


Middle  Eastern  studies 

"5" 

Europeaivstudies.  general 


AREA  STUDIES  (0300)  -  Continued 

42 

c  43 


Eastern  European  studies 


West  European  studies 
American  studies 
Pacific  area  studies 
Other,  specify 


TOTAL  (sum  of  lines  34  thru  5 1 ) 


45 
46 
47 

48 
49 

50 


5i 


52 


On  the  lines  immediately  below 


show.the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  AREA  STUDIES  reported  on  line  52 


0300-1, 
0300-2 
0300-3 
030(H 
0300-5 


Non-residenr  alien 
Black,  non»Hispanic 
American  Indian  or  Alaskan  Native 
Asian  or  J'acific  Islander 
Hispanic 

White.  non»Hispanic 


52-1 
52-2 
52-3 
52-4 
^52-5 
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NAME  Of  INSTITUTION 


1.  INSTITUTION  CODE  NUMBER 


PART  B  —  BACHELOR'S,  MASTER'S,  AND  DOCTOR'S  DEGREES,  1978-78  -  Continutd 


LINE 

.            NUMBER  OF  DEGREES  CONFERRED 

CODE 

DISCIPLINE  SPECIALTY 
(major  fltUS  of study} 

NO, 
(Orcte 
//new* 
this 
ytar) 

<3) 

BACHELOR'S 
DEGREES 
(Requiring  4*5  y**rs) 

MASTER'S  V 
DEGREES 

DOCTOR'S 
DEGREES 
(Ph.D.*  E<LD.,  etc.) 

"A 

MEN 

WOMEN 

W 

MEN  . 

w 

WOMEN 

(7) 

MEN. 4 

m 

WOMEN 

(9) 

iWfE;  s Anil) 


Animal  nutrition:  Report  in  0104. 


BIOLOGICAL  SCIENCES  (0400) 

Clinical  dental;  clinicaJ  medical,  and  clinicaf  veterinary  medical  sciences, 
and  pharmacy:  Report  as  appropriate  in  Health  professions. 


0401 


Biology,  general 


53 


040? 


'Botany,  general 


54 


0403 


Bacteriology 


55 


0404 


/Plant  pathology 


56 


0405 


Plant  pharmacology 


57 


0406. 


Plant  physiology. 


58 


0407 


Zoology,  general 


59 


0408 


Pathology,  human  and  animal 


60. 


0409 


Pharmacology,  human  and  animal  [Report  pharmacy  in  1-21 1. J 


61 


0410 


Physiology,  human  and  animal 


62 


0411 


Microbiology 


63 


04/2 


Anatomy 


r 


64 


0413 


Histology 


65 


-0414 


Biochemistry  (Include  agricultural  chemistry,] 


66 


0415 


Biophysics  s 


67 


-0416- 


.Molecular  biulogy 


.68 


0417 


Cell  biology  (cytology,  cell  physiology) 


69 


0418 


"  Marine  bjojogy 


70 


0419 


Bib  metrics  and  biostatistics 


71 


04  20 


Ecology 5 


72 


0421 


Entomology 


73 


0422 


Genetics  (Include  experimental  plant  and  animal  breeding.) 


74 


04  2  3 


Radiobiology 


75 
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NAUaeOFINSTITUTION 


h.  INSTITUTION  COOE  NUMBER^ 


PART  B-  BACHELOR'S;  MASTER'S,  AND  DOCTOR'S  PEGREE^g*™ 


•  Continutd 


CODE 


PISCIPLINP  SPECIALTY 

"  (major  field  of  study) 


LINE-*  fc 
"NO. 
(Circle 
if  new 
this,  . 
year) 

(S) 


NUMBER  OF  OEGREES  CONFERREO 


BACHELOR'S 
OEGREES 
(Requiring  4-S  years} 


MEN 


I  WOMEN 

(Si 


MASTER'S 
DEGREES 


MEN 

(6)  . 


WOMEN 

(?) 


DOCTOR'S 
OEGREES 

(Ph.D.,  Ed.D..  etc.) 


MEN 
(8) 


WOMEN 
(9) 


BIOLOGICAL  SCIENCES  (0400)  -  Continutd 


0424 

WiiTrit inn  ttienfitic  (prcludtl  nutrition  in  hotTtC 

economics  and  dietetics) ' 

70  » 

0425 

,  'Neurosciences 

ft 

■m 

0426* 

Toxicology 

78 

0427 

Embryology 

79 

0499 

Other,  specify  c 

80 

\ 

\ 

(K99 

81 

\ 

0499  • 

*2 

A 

0499 

83 

0400 

TOTAL  (sum  of  lints  53  thru  83) 

-  84 

• 

o 

On.  the  lines  immedittely  below  ihow  the 


recW/ethiJc  btetkdown  of  the  totris  fot  BIOLOGICAL  SCIENCES  reported.on  line  84. 


0400-1 

*  - 

Non-resident  alien  * 

84-1 

0400-2 

Black,  non-Hispanic 

84-2 

 % 

0400-3 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

84-3 

04004 

Asian  or  Pacific  Islander 

84-4 

0400-5 

Kspanic 

84-5 

0400-6 

•  White,  non-Hispanic      -  0 

84-5 

V 

L^  BUSINESS  AND  MANAGEMENT  (0600) 

NOTEr*  business,  commerce .  and  distributive  education  ■ 
(teacher  preparation):  Report  in  0838. 


Advertising:  Report  in  0604. 


'  Banking  and  finance 
Investments  and  securities 

MCES  F0«M  2300-2.1A,  4/7*  '  (fM  Cantrot.No.  52) 
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NAME  OF  INSTITUTION' 


l:  INSTITUTION  CODE  NUMBER 


-2- 


PART  B  -  BACHELOR'S,  MASTERS,  >ANP  DOCTOR'S  DEGREES,  197B-79  -  Corttlnutd 


> 

COOE 

-  0) 

^  DISCIPLINE  SPECIALTY  * 
jmajor  field  of  study) 

"  LINE 
NO. 
(Circle 
if  new 
this 
year) 

(3) 

NUMBER  OF  DEGREES  CONFERRED 

BACHELOR'S 
DEGREES 
(Requiring  4-5  years) 

MASTER'S 
DEGREES 

DOCTOR'S 
DEGREES 
(Ph.D..  Ed.D.%etc.l 

MEN 

„WOMEN 

"  iS) 

MEN  . 
(6) 

WOMEN 
(7) 

MEN 

'  (*) 

WOMEN 
(9) 

BUSINESS  ANO  MANAGEMENT  (0500)  -  Continutd 

0506 

,   Business  management  and  adminimaiioh^  ^  r 

90 

0507 

Operations  research 

^-^91 

\ 

0508 

Hotel  and  restaurant  management 

92 

c 

'0509 

Marketing  and  purchasing 

93 

0510 

9   Transportation  and  public  utilities 

94 

• 

/ 

0511 

Real  estate 

95  , 

0512 

Insurance 

96 

0513  1 

'international  business 

97 

0514  ' 

Secretarial  studies  (baccalaureate  and  higher  programs)  , 

98 

0515 

Personnel  management 

99 

0516 

-    Labor  and  industrial  relations 

100 

0517 

Business  economics 

101 

0599 

Other,  specify 

-102 

0599 

103 

o  * 

• 

104  ;, 

0599 

105 

TOTAL  (sum  of  lines  BS  thru  105) 

106 

On  th 

t  lines  immediately  bdow  show  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  BUSINESS  AN1 

J  MAPiAOl 

;ucmt  „ 

)orted  on  1 

tne  luo. 

0500-1 

'Non-resident  alien 

106-1 

.  0500?2 

■Black?  non-Hispanic 

106-2 

— 

0500:3 

American  Indian  or  Alaskan  Native, 

106-3 

0500-4 

Asian  or  Pacific  Islander 

106-4 

-;0500-5 

Hispanic 

106-5 

0500-6 

Svhitc,  non-Hispanic 

106-6 

V       Htt%  FORM  23  00*2.1  A,  4/79    (FM  Control  No.  52) 
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NAME  n?  INSTITUTION  , 


Tr^  ■  -  ■  nw.  MASTERS.  AND  DOCTOR'S  DEGREES,  117»7t  V  Continue 


CODE 


OlSCfFUNE^PECIAt/fV 
(major  field  of  study) 


(2) 


NUMBER  OF  OEQflEES  CONFSRREO 


BACHELOR'S  ~ 
OEGREES 
(Requiring  4&  years) 


MEN 


COMMUNICATIONS  (0*00) 


WOMEN 


M  ASTER'S 
OEGREES 


MEN 

t6) 


Women 

_  (V. 


OOCYOR*S 
OEGREES 
(Ph.D.,  Sd.D..  etc.) 


MEN 

(8) 


WOMEN 

(9)  


/     NOTE:  DutmfuiAamonispcciilifcsm 

"Letters  (f500).ind  Fine  and  Applied  Arts  (1000). 


kv*  9Ctt  FOUM  2300-2.1A.  (FM  Control  No.  52) 
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NAME  OF  INSTITUTION- 


I.  INSTITUTION  COOE  NUMBER 


PART  B  -  BACHELOR'S.  MASTER'S,  AND  (DOCTOR'S  DEGREES,  1978-79  -  Continued 


L1N*E 

NUM8ER  OF  DEGREES  CONFERRED 

COOE 
• 

DISCIPLINE  SPECIALTY 

(major  field  ofstjudy)  ( 

NO. 
/Or*/*  . 
r  if  new 
this 

^  BACHELOR'S 

OEGREES 
(Requiring  4-5  years) 

MASTER'S* 
OEGREES  ' 

OOCTOR*S 
OE.GREES  < 
.  tfto.D..  £d.D..  ere; 

-  •  at 

p*  « 

year) 

MEN 

w 

WOMEN 
(S) 

MEN 

WOMEN 

P) 

MEN 

WOMEN 
(9) 

*    COMPUTER  AND  INFORMATION  SCIENCES  (0700)  -  Continutd  ^ 

0799 

Other,  specify 

.  122 

> 

0799 

123  - 

0799 

 r  <— ^  

124 

» 

«  *  «  0799* 

125 

0700 

TOTAL  fxum  o//to«  7  7  7  rtm  72,5; 

126 

0* 

On  the  lines  tmm^liately  below  show  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  COMPUTER  AND  INFORMATION  SCIENCES  on- 
line 126.  .     .  ' 


,0700-1 

*  -  * 
Non-resident  alien 

126-1 

1 

7% 

0700-2 

Black.  non-Hispanic                        »  * 

126-2  ' 

9 

0700-3 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

1*26-3 

070(M 

Asian  or  Pacific  Islander 

126^ 

0700-5, 

 :  

Hispanic 

126-5 

'-070^6 

'  White,  non-Hispanic 

'  126-6 

 ;  ■  1"  - 

»  *4 

EDUCATION  (09OO) 


NOTE'  Student*  *ho  are  prepared  to  teach  an  academic  subject  such 
at  English,  biology,  and  foreign  languages  should  be  re- 
ported as  appropriate  .in  Letters.  .Biological  Sciences,  and 
Foreign  Languages/ and  not  in  Education. 


Education  specialist  (6*ycar  degree):  Report  in  same  columns  as 
master's  degrees,  in  appropriate  discipline  special!) . 

Teaching  of  English  as  a  foreign  language:  Report  in  1508. 


"0801 

Education,  general 

127 

080^ 

Elementary  education,  general 

128 

0803  ; 

^Secondary  education^  general 

129 

0804  * 

\    Juhio7)iig^school  education 

13g^ 

c 

******* 

" "  '  f 

0805. 

Higher  educatio^teneral 

131 

t 

0806, 

1  .Junior  andcommunity^rk|e  education  ^^^f^^ 

132 

0*07. 

AduJt  and  continuing  educationN^^^ 

133 

w 

, .0808 

Special  educa tion ^ge^al^^f^.  / 

134 

* 

0809  ; 

Administration^  special  education  *  " 

"  !35 

1 

HCf5  FORM  230fc*!lA,  4/79    (FM  Control  No.  52) 
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CODE 


DISCIPLINE  SPECIALTY 


(2) 


LINE 
NO. 
(Orck  ■ 
if  new 
this 
yetr) 


EOUCAtfON  (OtOO)  •  Continued  , 


SACHELOR^S  . 
DEGREES  „ 

(Requiring  4-5  year*) 

MASTER'S  . 
•  DEGREES 

DOCT 
DEGP 

(PH.D..  £V 

© 

OR'S 
EES 

,0.t  etc.) 

MEN 

WOMEN 

<s> 

MEN 
(6) 

WOMEN 
(71 

MEN 
<B) 

WOMEN  e 
(9) 

Science  education 

(methodology  and  theory) 
,  '   UCE$  FORM, 23 00-2.1 A,  *  fl?    iFM  Control  No-  M 
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HAMC  Or.  INSTITUTION 


1.  INSTITUTION  CODE  NUMBER 


*ART  S—  BACHELOR'S.  MASTER'S,  AND  DOCTOR'S  DEGREES,  *    *79/~  Continued 


9' 

t 

LINE 

NUM^fcR  OF  DEGREES  CONFERRED 

CODE 

DISCIPLINE  SPECIALTY 
(mtfor  fit  14  of  study} 

» 

^NC. 
(drctJ 
if  new 
.  this 

BACHELOR'S 
DEGREES 
(Rtquirinf  4*S  ytm) 

MASTER'S 
DEGREE5 

».  0 

DOCTOR'S 
DEGREES 

(Ph.D.,  £.10..  ere./ 

X 

yeer) 

MEN 

WOMEN 

MEN 

WOMEN 

MEN 

WOMEN 

(i) 

(2) 

(3)  *• 

W 

tS) 

(7) 

(B) 

(9) 

EDUCATION  (OtOO)  -  Continual 


0835 


Physical  education 


161 


0836 


0837 


Driver  and  safety  education 


J62 


Health  education  (include  femuy  life  education) 


163 


0838 


Burnett,  commerce,  and  distributive  education 


164 


0839 


Industrial  arts,  vocational,  and  technical  sdu^tion  [Report 
traoTortndu rtrial  training  in  0925.) 


165 


0899       Other,  specify- 


0899*1 


tK  Agricultural  eduction 


167 


0899-2 


Education  of  exceptional  children,  not  classifiable  above 


168 


0899-3 


iy     Home  economics  education 


169 


0899-< 


Nursing  education  (trtinbtx  of  school  nurses  and  of 
teachers  of  nursinz)  :  ' 


170 


0899-9. 


171 


0899-9 


172 


0899-9 


173 


0899-9 


174 


0899-9 


175 


0800     .  TOTAL  (sum  of  liner  127  thru  1  Ity 


176 


On  the  lines  immediately  below  show  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  EDUCATION  reported' on  lino  176. 


;08op-r 

Non-resident  alien . 

176-1 

.  0800^2 

Black,  non-Hispanic 

176-2 

08WM 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

176-3 

08<XM: 

■  Asian  or  Pacific  Isltnder ' 

•176-4 

08WV5; 

rfispinic 

176-5 

•  '  \ 

080O6 

'White,  non-Hi rpanic 

176-6 

\ 
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I U  INSTITUTION  CODE  NUMBER 


-NAME  OF  INSTITUTION  *"  . 

*==   "  ™"    WhF,  Q^M^Sl  AND  OOCOR.S  ^g^^^g^^ 


CODE 


OISCIFLINE  SPECIALTY 
(major  field  of  study) 

(2i 


LINE 

.  NO. 

if  new 
this 
yeer)  * 


BACHELOR'S 
DEGREES 
(Requiring  4*5  years) 


MEN  '  WOMEN 
(4)  1  ffl 


— .MASTER'S 
(DEGREES 


MEN 

J6[ 


WOMEN 
(V 


OOCTOR'S 
DEGREES 
(PtuD..Ed.D..etc.)  \ 


MEN 

(S) 


WOMEN 

-2U 


•         •  #  ENGINEERING  (09M) 

NOTE:    in  the  column,  for  maaterS«egrm.  *o  Wad,  other  postgraduate  ptcdoctotU^rm, 
,suchaa  eta  engineer.  tJec^  . 


0901-|   Engineering,  general 


0902 
0903 


0904 
1  0905 


0906 
0907 
0908 
0909 


0910 


0911 
0912 
0913 
0914 
0915 


Aerospace,  aeronautical  and  astronautical.engineering 
Agricultural  engineering 


Architectural  engineering 
Bioengineering  ind  biomedical  engineering* 


Chemical  engineering  (include  petroleum  refining) 
Petroleum  engineeringY«rdurff  petroleum  refining) 

Civil,  construction,  and  tranrportation  engineering 
(Report  sanitary  engineering  in  0922.] 

Electrical,  eltfcttonic*.  and  communications  engineering 


Mechanical  engineering 


Geological  engineering  (Include  mining  geology*] 
Geophysical  engineering 
Industrial  and  management  engineering 
Metallurgical  engineering 
Materials  engineering 


0916 


0917* 
0918 


0919' 
0920 
0921 


0922 
0923 


0924* 


Ceramic  engineering 


Textile  engineering 
Mining  and  mineral  engineering 


Engineering  physics 
Nuclear  engineering 
Engineering  mechanics 


Environmental  and  sanitary  engineering 
Naval  architecture  and  marine  engineering 


"177 


178 
179 


180 
181. 


182 
183 
184 
185 


186 


187 
188 
189 
190 
191 


192 


Ocean  engineering 


200  < 
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NAME  OF  INSTITUTION       *                    "    ,                        *  ^1 

.  *  '2 —  — — .       >  * 

2.  INSTITUTION  CODE  NUMOEH 

PART  8  -  BACHELOR'S,  MASTER'S,  AND  DOCTOR'S  DEGREES,  1t7 

t-70  -  Continutd 

LINE 

NUMBER  OF  DECREES  CONFERRED  - 

CODE 

t 

DISCIPLINE  SPECIALTY 
(major  geU  of  study  J 

no.: 

(Circle 
//new 

ytsrF^ 

m 

BACHELOR'S 
DEGREES 
(Requiring  4-5  yeerxj 

MASTER'S 
DEGREES 

DOCTOR'S 
DEGREES 

(Ph.D..  Ed.tX.  etc.) 

w 

WOMEN  * 

^  (59  ~ 

MEN 

16 1 

WOMEN 
179 

.  MEN 
IS  I 

WOMEN* 
199 

ENGINEERING  (0t00)  •  Continued 

0925 

"Engweennf  tech  nologie  s  (I  <accobufe*te  and  Higher  programs) 
(Indude.trade  or  industrial  training.) 

701  , 

0999 

Other,  specify  - 

:o2 

0999  , 

203 

* 

•  W$9y 

<* 

•  204 

0999 

.205* 

oc^oo 

TOTAL  (sum  of  tints  1  77  thru  205) 

206 

4 

On  the  lines  immediately  below  show  the  racial/ethnic  breadkown  of  the  totals  for  ENGINEERING  reported  on  Ime  206. 


0900-1 

i 

Non-resident  alien 

206-1 

- 

0900-2 

Black,  non-Hispanic  > 

.  .  206-2 

o 

0900-3 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

*  c 

•  206-3 

< 

• 

09004 

Asian  or.Pacific  Islander 

206-4 

0900-5 

Hispanic 

206-5 

0*0O6 

— »  —   _  •* 
White,  non-Hispanic 

*  206-6 

NOTE: 

e              >                                                FINE  AND  APfLlED  ARTS  (10O0T 
Ditiinguith  among  specujjies  in  Fine  and  Applied  Arts  ()000),                 Art  education:  Report  in  0831. 
"  Architecture  and  Environmental  Deagn  (0200),  and                          Music  education:  Report  in  0832. 
Communications  (0600).                                                      "  Religious  or  sacred  music:  Report  in  2302. 

1001 

Fine  arts",  general  ' 

207 

* 

1002 

Art  (pointing,  drawings sculpture)  • 

208 

V 

1003  . 

Art  history,  and  appreciation               .  . 

"**•»».  » 

209 

'1004 

Music (performing, composirhn^theory) 

t  ,                         .  . 

21Q 

1005 

Mu  tic  (liberal  erts'progrcm), 

211 

\  ■ 

1006 

Music  history  and  appreciation  (musicotogy) 

212 

* 

1007  4 

Dramatic  arts                           *  , 

213 
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*ERJC, 


NAVE  CF  INSTITUTION 


*  *  CODE 


.  o>  „   _____ 

_  ^.Jr,  ApiMA^TgR'S.  ANDttOCTOR'S  PEC3ECS,  H7fr7t  ^Contlnutd  

PART  B  -  BACHSLQR^M/Oltn^.  y    i   p-,  "nuM3£W  OF  DECREES  CONf EWffgQ 


XoiSCI?LrN6,9tCCI^LTY 
(maf or  field  c) 'study) 


LINE 
*  'NO. 

*  ffc's 


»ACHELO!VS 
OEGREES  '-:  ^ 
(Requiring  44  years) 


MEN  - 


WOMEN 
«5) 


MASTER 
OEGREES*" 


^MEN- 


WOMEN 


OOCTOR'S 
DEGREES 


~MEN      I  WOMEN 


.  FINE  ANfrAPf LIEO  ARTS  UOOO)  •  ConVmwtd 


1000 


Dance 


Applje  d  design  (ceramics,  waving,  textile  design,  fashion  \ 
derign.jevelQrtrtialsmithing.  interior  decoration,  com- . 
mercklart) 


TOTAL  (rum  of  lines  207  thru  221) 


214 

.215 


"~-      ^  -*  *W«™  ^aUcttnicWdo*,  of  U^oUU  ft,  RNE  AND  APPLIED. ARTS  .pCcd  o,Unc  m. 


V 

'NOTE  Ifctrif  ui<h  amonc  /pcciallict  in  I  ojcipn  tar>igc<  ( 51 OOh  % 
*    '  Area  $udic<  10300).  Utters  (1500).  Public  Affairs  and 

Services  <  2 100).  and  Social  Sciences  <2200>. 


FOREIGN  LANGUAGES  It  1001 

Biblical  languages:  tfepor^in  2303 
Comparative  literature.  Report  in  1503. 
Unguotut.  Rcporu"  1505. 

Tcaihinp  of  Enclish  as  a  forcien  language:  Report  in  1 508. 


1 

1101 

•        *  * 
*   — :  1 

Forcin  lapses.  ceneraJ  (includes  concentration  on  more 
tfrnveforeiSlmgucge  without  ma  or  emphasis  on  one 
'  ^^tVTlt^^hMoty  wd  literatureSf  a  group  of 

223 
t 

t 

% 

* 

1102 

 ^  =  ~£  ■ 

French      ^  ' 

224 

German  * 

-225 

1 

.1» 
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1.  INSTITUTION  CODE  NUMBER 


EAET  g  -  BACHELOR'S,  MASTEft'S^ANDfOOCTOft'S  DEGREES,  197fr7»r-  Continued 


LINE 

NUMBER  OF  DEGREES  CONFERRED 

f "              coot % 

discipline  speciai^y 

(major  field  of  study ^ 

NO. 
(Orcte 
if  new 
this 
yeer) 

,  W 

BACHELOR'S 
DEGREES 
(Requiring  4-S  years) 

MASTER'S 
OEGREES 

OOCTOR'S 
OEGREES 

~  (PH.D.,  Ed.D.,,etc.) 

x  MEN 
(4) 

WOMEN 

(S)  ' 

MEN 

(6)  • 

WOMEN 

.  m 

MEN 

m 

WOMEN 
(9) 

FOREIGN  LANGUAGES  (1100)  •  Continued 


H04 

Italian 

226 

1105 

Spanish 

227 

ifi*^: 

Russian 

228 

—1107  • 

-  Chinei*  . 

229 

1108 

Japanese  ,~ 

230 

1109 

Latin  * 

231 

o 

1110 

Greek,  classicaL  * 

232 

nn  . 

fcebrew^  * 

233 

1112  ; 

Arabic 

234 

1113: ^ 

>  Indian  (Ask tic) 

235 

1114 

Scandinavian  languages  * 

236 

*-  1115  : 

Slay:.*  languages  (other  than  Russian) 

237 

1116 

i  4 

African  languages  (non-Semitic) 

238 

*  1199 

Other,  specify 

■  239 

1199^ 

240  • 

^rii99 

1199, 

*  » 

i 

242 

1100 

■  TOTAL  (sum  of  lints  ?2 J  thru  242)  \v. 

243 

On  theline*  immediately  t«^pw  show  the  raAal/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  FOREIGN  LANGUAGES  reported  on  line  243. 


*"  «   -  110(M 

Non-resident  alien                    ,  f 

243-1 

.  110%-2 

Blackr  hon-  Hispanic                  *•  •  « 

243-2 

\  .    /  riiOO-i 

■   American  Indian  or  Alaskan  Native 

"243./ 

Asian  or  Pacific  Islander, 

243-4 

s 

-b  1100-5 

Hispanic 

243-5 

; ;iioo6 

Whitefhbn-  Hispanic 

243-6 

*  

NCE$:FORMM00-2.1A,  .lV7»    (FM  Con  trol  No.  52) 


P*ge  27  of  51  Pages 


i  o 

rERJC 


i. 


1 


COOE 


DISCIPLINE  SPECIALTY 
(major  ft  tld  of  study) 

J 


LINE 
NO. 

(Circle- 
if  new 
this 
y*ar) 

(3) 


BACHELOR'S 
'  DEGREES 
(Requiring  4*S  years) 


MEN      I  WOMEN 


MASTER'S 
DEGREES 


MEN 

3 


WOMEN 

m 


(DOCTOR'S 
DEGREES 

(PH.D..  E&D.,  etc.) 


MEN  I  WOMEN 
(8)       I  fP/ 


HEALTH  PROFESSIONS  (1200) 


NOTE:    EXCLUDED,  here  are  the  FIRST-PROFESSIONAL  degree* 
conferred  in  telected  field*  a*  listed  in  Part  A. 
Distinguish  among  *pecialtie*  in  Health  Professions  (1 200). 
"  and  Biological  Science*  (0400).               ^  " 
Program*  involving  le*»  than  4  year*  of  college  work  thould 
be  reported  in  Part  CV      «  j?  


1201 
1202 

1203 


1205 


1207 


1208 


1209-2 
12U-2 
UI2 


Health  professions,  general 

Hospital  and  health  catc  administration 

Nursing  (baccalaureate  and  higher  programs)  | Report  nurting 
education  (training  of  school  nurses  and  of  teachers  of 
nursing)  in  0899-4.1  „   


244 


245 


246 


*  Dental  specialties  (Work  beyond  firsx-proftesional  degree, 
;  D.D.S.  or  D.M.D.)  [Report  D.D.S.  or  D.M.D.  degree  in 
Part  A,  1204.]   


247 


Medical  special  tie*  (Work  beyond  first»professional  j 
decree.  M.D.)  [Report  M.D.  degree  in  Part  A.  I306J 


248 


Occupational  therapy 


249 


Optometry  (Include  all  optometry  except  O.D.  degree,  which  |  250 

should  be  reported  in  Part  A.  1209-1.)   I  

Pharmacv  (Report  pharmacology  in  O409.J  (delude all  1 
hftcrnTcv' except  D.Phar.  wtiicrt  Mould  be  reported  in  251 


1213 


1214 


1215 


1216-2 
1217 
1219 
1220 


1221-2 

1222 
1223 
1224 


"except 
Physical  therapy 


252' 


Dental  hygiene  (baccalaureate  and  higher  programs} 


253 


Public  health 


254 


Medical  record  librarianship 


255 


Podiatry  or  pediatric  medicine  [Work  beyond  «Wf«. 
sfon*!  iegree  in  podiatry,  pediatric  medicine :  o. ^chiropody 
Report  first  professional  degrees  in  Part  A,  1216.IJ 

Biomedical  communication 

Veterinary  medicine  specialties  (Work 
Sessional  degree,  aV.Mf  [Report  D.V.M. degree  in  Part 
A.  1218.] 


Speech  pathology  and  audiology 


25$ 


257 


258 


259 


Chiropractic  [include  all  chiror-ractic  except  D.C. 
which  should  be  reported  in'Part  A,  I221-1J 

.  Clinical  social  w or k  (medical  and  psychiatric  and 
ipeciclized  rehabilitation  services) 

Medical  laboratory  technologic*  (baccalaureate  and hightr 
propsms) 

Dcnul  technologies  (baccalaureate  and  higher  programs) 


260 


261 


262 


263 
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t                    NAM6.0F  INSTITUTION   '                         '  ~ 

1.  INSTITUTION  CODE  NUMBER 

,    PART  B  -  BACHELOR'S,  MASTER'S,  AND  DOCTOR'S  DEGREES,  1978-79  -  Continued 

j 

lt           \'  ..CODE 

4 

DISCIPLINE  SPECIALTY 

(major. field  of  study) 

Line 
no. 

(Circle 
Pifnew 
this 
year) 

NUMBER  OF  DEGREES  CONFERRED 

BACHELOR'S 
OEGREES 
(Requiring  4*5  years) 

MASTER'S 
DEGREES 

DOCTpR'S. 

DEGREES  \ 
(Ph.D.,  E(LD„  etc.) 

MEN  " 
(4) 

WOMEN 

tsi 

MEN 
(6) 

WOMEN 
(7) 

MEN 
(8) 

WOMEN  v 

m  I 

i-  *  ^--^^ 

HEALTH  PROFESSIONS  (1200)  •  Continued  j 

|  •  -  1225- 

-  'Radiologic  technologies  (baccalaureate  end  hither  program:) 

264 

;  1299' 

Other,  specify 

o 
265 

c 

•        1  1299 

c 

266 

;  1299 

267 

,  1299 

268 

0 

%    *  1200v 

TOTAL  (sum  of lines  244  thru  268)  * 

269 

0 

J-                 On  the  lines  immediately  below  show  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  fcr  HEALTH  PROFESSIONS  reported  on  line  269.                               ' . 

1200-1 

o 

Non-resident  alien                               *  , 

269-1 

Black,  non-Hispanic 

269*2 

1200-3* 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

269-3 

120O4 

Aiian  or  Pacific  Islander 

269-4 

|  ,  1200-5 

* 

Hispanic 

269-5 

I  12004 

t  White,  non-Hispanic 

269-6 

}      o  NOTE: 

HOME  ECONOMICS  (1300)                                    g>  • 
Food  science  and  technology:  Report  in  0113.                             Hotel  and  restaurant  management:  Report  in  0506. 
Home  economics  education:  Report  in  0899*3. 

5;          *  1301 

Home  economics,  general 

270 

l:  1302 

'  Home  decoration  and  home  equipment  [Include  home 
furnishings  and  housing) 

271 

1303 

frothing  and  textiles 

■  272 

1  1304 

.  Consumer  economics  and  home  management  (Include 
family  economics  and  management.)  / 

273 

; 

4                                                      *  ~~ 

* 
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NAME  OF  INSTITUTION;                                                                                                                j  , 
—      —  ..*e*ert>.c  Aun  nnr-rnD'c  nrriREES  1978-79  -  Continued 

)  * 

CODE 

\  DISCIPLINE  SPECIALTY 
\    (msjorfHldc: study) 

LINE 
NO. 
(Circle 
if  new 
this 

ft  NUMBEF 

BACHELOR'S 
DEGREES 
(Requiring  4-5  years) 

1  OF  DEGREES  CDNFI 

MASTER'S 
DEGREES 

•RRED 

OOCT 
DEGR 

(Ph.D.,  Ed. 

Dfl'S 
EES 

D..  etc.) 

'* 

-  *  ~:« 

i  ' 
J" 

f 

\  M 

year) 
(S) 

MEN 

WOMEN 

MEN 

(6) 

WOMEN 
(7) 

MEN 

c 

(8) 

WOMEN 
(9f 

.  ] 

\                                    HOME  ECONOMICS  (1300)  -Continued 

A 

> 

1305 

Family  reUUons  and  child  development" 

274 

1306 

Foods  and  nutrition  (include  dietetics) 

e  i 

275 

<? 

1307 

.   Institutional  management  and  cafeteria  management 

\  • 

276  ... 

\     ^  \ 

1399 

Other,  specify  \ 

277 

# , 
J 

1399 

\ 

\ 

2?8 

7  ' 

1399 

\  1 
\ 

279 

'  *  s 

J* 

v  . 

1399 

280 

e        -  v 

1300 

TOTAL  (sum  of lines  270  thru  280) 

281 

\ 

On  fte  lines  immedately  below  show  the  taciai/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  HOME  ECONOMICS  reported  on  line  281. 


1300-1 


1300-2 


1300-3 


130HM 


1300-5 


.13006 


Non-resident  alieri* 


\ 


Black,  non-Hispanic 


American  Indian  or  Alaskan  Native 


Asian  or  Pacific  Island 


Hispanic 


White,  non-Hispanic 


I  \ 


28M 


,^281-2 


281^7' 


2814 


281-5 


281-6 


NOTE:  Excluded  here  if  the  ftrit-profeuiontl  degree 


1401-2 


Uw,  geceral  (Undergraduate  majors  designated  "Prelaw" 
Report  under  bachelor's  degrees.  Otfter  students  planning 
to  enter  Uw  school:  Repprt  undergraduate  major  in 
appropriate  field.  Report  LL.B.  or  J.D.  degree  in  Part  A, 
140M.J 


NCil  f  0*M  23 00-2.1  A#  4/7t    (fM\Contro)  No. 


52) 
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i         NAME  OF  INSTITUTION  +  ' ±f             —                 ■ -  « ; -- 

l;  INSTITUTION  COOE  NUMBER 

PART  B  —  BACHELOR'S,  MASTER'S,  AND  DOCTOR'S  DEGREES,  \WS-7T-  Continued  * 

LINE  * 
NO.' 
(Circle 
'  if  new 
this 

NUMBER  OF  DEGREES  CONFERRED 

.COOE  ; 

DISCIPLINE  SPECIALTY 
°  (major  field  of  study) 

BACHELOR'S 
DEGREES 
(Requiring  45  yean) . 

MASTER'S 
DEGREES 

DOCTOR'S 
'  DEGREES 
(Ptt.D..  Ed.D.,  etc.) 

year)- 

men- 

WOMEN 

MEN 

WOMEN 

MEN 

WOMEN 

ft; 

(2)  " 

W 

(6) 

(V. 

(9) 

LAW  U400)  -Continued 


Oil  the  lines  immediately  below  show  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  LAW.reported  on  line  287. 


1400-1, 

.Non-resident  alien              _    .  *  .                _  „ 

287-1  _ 

14ob-2 

Black,  non-Hispanic 

287-2 

MOW 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

287-3 

14004 

Asian  or  Pacific  Islander 

287-4 

1400-5 

.  Hispanic  ^                  ,  e. 

287-5 

1400-6 

Unite;  non-Hispanic 

287-6 

LETTERS  {1500) 


1501 

English,  general 

288 

1502 

Literature,  English1 

289 

1503  . 

Comparative  literature 

290 

1504 

Classics 

.  291 

1505 

Linguistics  (include  phonetics,  semantics,  and  philology) 

(  292 

1506 

. ,  Speech,  debate,  and  forensic  science  (rhetoric  and  public 
address)  (Report  speech  correction  in  0815.] 

293 

~~294 — 

15.07"" 

Creative  writing  \ 

Teaching  of  English  as  a  foreign  language 

295 

*  1509 

,  Philosophy 

.  296 

1510 

:   Religious  studies  (exclude  theological  professions} 

297 

1599 

[  Other,  specify 

298 

J59?  . 

299 

1599 

300 

\ 

1599 

•  301 

1500  ; 

-  TOTAL  (sum  of  lines  288  thru  301) 

302 

2431  ' 
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NAME  O^INSTlTUTlON> 


EARY  B  - BACHELOR'S.  MASTER'S^  AND: DOCTOR'S  DEGREES.  1978*79^  Continued 


COOE- 


DISCIPLINE  SPECIALTY 
(major  field  of  study/ 

(2) 


LINE  . 

no;. 
{Circle 
if  new 

this 
year) 


NUMBER  OF  DEGREES  CONFERRED 


BACHELOR'S 
OEGREES 
(Requirinz  4*5  years) 


MEN 

(4) 


WOMEN 

tsr 


MASTER'S 
OEGREES 


MEN 

(6) 


WOMEN 

<7) 


OOCTOR'S  , 
OEGREES 
(PH.D..  Ed.D.,  etc.) 


MEN 


WOMEN 
(9) 


LETTERS  (16001  •  Continued 


On:the  lines  immedUtdy  below  show  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  LETTERS  reported  on  line  302, 


'1500-f 

7~:Nqn*esidenralien 

302-1 

i 

U500-2 

Black,:  non-Hispanic 

302-2 

I  American  Indian  or  Alaskan  Native 

302-3 

t> 

15004 

;  Asian  or  Pacific  .Islander 

302-4 

1500-5 

Hispanic                •   '  _ 

302-5 

iSQM 

*  White,  non-Hispanic 

'  302-6 

LIBRARY  SCIENCE  (1600) 


1601 

Library  science,  general 

303 

1699 

.  Other,  specify 

304 

1699 

305 

1699 — 

_„306~.-- 

\~  ~  r 

1699 

307 

16<XT 

t 

TOTAL  (sum  of  lines  SOS  thru  S07) 

308 

On  th< 

•  lines  immediately  below  show  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totah  for  LIBRARY  SCIENC 

X  reported 

on  line  30 

8. 

1600-1 

Non-resident  alien 

308-1 

1600-2 

Black,  non-Hispanic 

308-2 

1600-3 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

308-3 

16004 

Asian  or  Pacific  Islander 

%  3084 

1600-5 

Hispanic 

308-5 

1600-6 

White,  nori- Hispanic 

308-6 

t  * 

™     MCU  FWM  2300-2.1A,  4/79  .  IFM  Control  No.  52) 
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NAME  OF  INSTITUTION* 


1.  INSTITUTION  CODE  NUMBER 


FART  B  -  BACHELOR'S,  MASTER*,  AND  DOCTOR'S  DEGREES.  1978-79  —  Continued 


LINEC 

NUMBER  OF  DEGREES  CONFERRED 

C1    ■  *  * 

t  cop£\ 

*                     DISCIPLINE  SPECIALTY 

^  ~  .^jinpior  field  of  study) 

/Ode  ■ 
if  new 

this 

yen). 

BACHELOR'S  . 
DEGREES  , 
(Requiring  4*5  i'ears) 

MASTER'S' 

'     •  DEGREES 

/ 

/ 

DOCTOR'S 
DEGREES 
(Ph.D.,  Ed.D..  etc.) 

i 

MEN 

WOMEN 

MEN 

WOMEN 

MEN 

WOMEN 

;  •  ;  ■    ..  ; 

m 

(S) 

(6) 

(V 

(B) 

(9) 

MATHEMATICS  (1700) 


i' 


NOTE :   Report  Com  puter  sciences  and  Systems  analyst  in  the 

Ctpeaahie?  in  Computet ;and  information  Sckncet  (0700). 

Mathematics  education:  Report  in  0833 


1701 

Mathematics,  general 

309 

1702 

Statistics,  mathematical  and  theoretical 

310 

1703 

•  .'Applied  mathematics 

311 

1799  1 

Other;  specify 

312 

1799  : 

313 

1799 

314 

1799. 

315 

noo: : 

t  "\0TAL  (sum  of  lines  309  thru  31 5) 

316 

On  the  lines  immediately  below  show  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  MATHEMATICS  reported  on  line  316. 


1700-1 


-1700-2 


1700-3 


1700-4 


1700-5 


1700-6 


:  a  Non-resident  alien 


-Biackrnon*  Hispanic- 


American  Indian  or  Alaskan  Native 


Asian  or  Pacific  Islander 


Hispanic 


White,  non-Hispanic 


316-1 


^316-2" 


316*3 


316-4 


316-5 


316-6 


MILITARY  SCIENCES  (1000) 


1801 

Military  science  (Army) 

317 

.  '1302: 

Naval  science,  (Navy,  Marines) 

318 

1803 

, '  Aerospace  science  (Air  Force) 

•  319 

1899 

.  Other,  specify  • 

320 

0 

18??fi; 

;Merchaht  iia^  (deck' officer)     >                       ^  , 

321 

< 

:NCi$'F0RM  2300.2.1A.  4/79  .  (fM  Control, No.' 52) 
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--•  "  ■*  XT 

\ 

1     .....  . 

:i 

^               .NAMt  OF  INSTITUTION  «    -    —       -        •  , 

jl.  lNS^ITUTipN  COOC  NUMBER 

i                                          PART  B-  BACHELOR'S. : -MASTER'S,  AN 

D  DOCTOF 

rs  DEGREES,,  1?78-7*;t. Continued 

- 

***  -  -              'rnnct'  1 

(DISCIPLINE  SPECIALTY 

*  (major  fit  Id  of  study ) 

LINE     '  - 
NO. 

(Circle*  ,  i 
if  new 
this 

.  s  NUMBER 

BACHELOR'S 
•  DEGREES 
(Requiring A'Syeersf  . 

OF  DEGREES  CONrt 

MASTER'S 
OEGREES 

DOCTOR'S 

degrees' 

(Ph.D.,  Ed. D.,' etc,) 

> 

* ;     ; .  .  m 

(2) 

year) 

(Si  v 

MEN 

Ul 

WOMEN 

MEN 

(61 

WOMEN 

,  MEN 

WOMEN 

(91 

% 

MILITARY  SCIENCES  (1800) 

Continued 

*•  ■  j 

322 

v  > 

-   .  1 

-323 

"5  -  3£'  ' 

i  .  1899-9 

t 

324 

5 

*  4 

r woo 

!   TOTAL  f»m  of  tints  31 7  thru  324) 

325 

\ 

-  /> » 

f  S                On  th 

e  lints  irnmediately  Wow  showthe  rKtal/etJinic  breakdown  of  the  tottU  for  MILITARY  SCIENCES  rep 

orted  on  1 

ine  325. 

Non-resident  alien 

325*1 

V 

\ 

il 

Mack,  non-Hispanic                               /  * 

325-2 

!;\  1800-3 

„  American:  Indian  or  Alaskan  Native 

325-3 

v»  . 
t 

i" 

si 
.  i 

{  18004- 

Asian  or  Pacific  Islander 

325-4 

'  \  ! 

£    '  1800-5 

Hispanic 

325-5 

• 

|  '  -  18WW 

«     >  *  * 

White;  non-Hispanic 

325-6 

_i  

 . 



> 

PHYSICAl 

.SCIENCES 

(1800) 

];-  MOTE: 

t 

Chemical  enpiwerinj:  Report  in  0906  | 

MCtulUIflcu  CnjUiPcniij.  jicpon  m  inri^ 

Geography:  Report  in  2206 
Natural  science:  Report  in  4 

902  " 

\ 

Physical  ncknces,  ferierd 

326 

-J 

Fhyiics,  general  (exclude  biophysics)  [Report  biophysics  in 

327 

A 

1903 

Molecular  physic* 

328 

5  1904 

 ....  . 

Nuclear  physics 

329 

**i 

\  * '  '  " .  1905 

Chtmktry.fttMrtl  (exclude  biochemistry)  {Report  biochem- 
;  istryin0414;] 

.  330 

h  :           i?06  ' 

Inorganic  chemistry 

331 

s 

•> 

-V 

1  1907 

Orphic  chemistry  -: 

332 

0 

;  .  *  1908 

'  ^Physical  Chemistry 

333 

-  i 

Analytical  chemistry 

334 

< 

*  -*  - 

1  ^  ;  '  i?hp 

'   rta^ceutical chemistry  # 

335* 

,  -  5 

>V*  1911 

'  Attronomy           *                              • .  , 

336 

>       NCES  F 
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NAME  OF  INSTITUTION 

I.  INSTITUTION  COOE  NUMBeX^  '   *                  -  \ 

•ART  >>  BACHELOR'S»  MASTER'S,- AND  DOCTOR'S  QSGREES,  1i7j»7g  -  Continued 


coot; 

*          »  . 

DISCIPLINE  SPECIALLY 
v                        (msjor  field  of  ttudyh 

•     .    a:  .  .; 

*  LlW 

no; 

:(CSrtte 
,  //nt:» 
r«r  ' 
year; 

.  NUMBER  OF  DEGREES  CONFERRED \V       ,\;\\           K  " 

BACHELOR'S'  " 
OEQREES 
(Rtoulrint  4.$  y*«f*/ 

MASTER'S 
pEOREES 

OCfCTOR/S    »  \ 
OEGREES              X   -  * 
(PKD.,E1<Dtt€tC.)               X  » 

'  MEN 
/*>  . 

WOMEN 

MEN 

(6) 

WOMEN 

(V 

MEN:  . 

WOMEN      #,  ^ 

 ^^^^^  0900) 

•  Continued 

--  ^-l 
—  -  — ^ 

,1912. ; 

^  -V  \.     -           •-/-—/  ;       -  . 

.  /Astrophysics  / 

^337 

1913 

Atinorpheric  sciences  and  meteorolo* y 

33S\ 

1914 

Geology  / 

339 

*v 

*  * 

*1?15 

.  Ccocheraiitry 

340 

i 

f 

1916 

Geophysics  tnd  seismology 

341 

1 

1917 

Earth  soenceV  ftneial 

342 

Y 

V 

t  191S  ' 

;  Paleontology 

* 

1919 

:  Oceanography 

V 

1920  ' 

Metallurgy 

345 

1999 

*  •*  "        -  / 
Other,  specify 

IHI 

IHfl 

1999*1 

Other  earth  sciences 

347 

1999-2 

Other  physical  science* 

348 

i  

* 

1999-9 

349 

1999*9 

350 

lW?r?, 

351 

1900  , 

;  TOTAL  f'ja/m  oflinet  326  thru  351) 

352 

* 

9 

On  the  line*  imme-dia'tely  below  show  the  racial/ethrdc  breakdown  of  the  totals  for  PHYSICAL  SCIENCES  reported  on  line  352. 


1900-1 

'  NoiMesident  alien 

35M 

-  352-2 

:  1900-3 

*.  Americanj  Indian  or  Altskan  Native 

352-3 

I90O4 

.  -  Asian  or;  Pacific;  Islander 

352-4 

^Wspknic"! 

352-S 

1900* 

Vfl\\ttt  non- Hispanic 

352-6 

llCtt  FORM  A,  4/7*    !FM  Control  No.  52) 
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.H*M«Of,NST,7UT..PH/                 -            ~    "  "         . '  ~  ~ ^          .^NS..  .OMON  COOt  NUMBtR 

?              code  • 

DISCIPLINE  SPECIALTY 
%                 (msfdr  field  of  study)  - 

LINE     t  . 

no; 
^Oirele 
//new 

f*r 

NUMiEK 

■ACHfcLOft'S 
DEGREES 
(Requiring  4  Sy**rs) 

OF  DEGREES CONFE 

MASTER'S 
DEGREES 

»           -  ? 

RRED 

DOCTOR'S 
DEGREES 
'(PH.D.,  etc.) 

•  -  r '      *           '/J  J  ' 

i» .     :  .  •  - 

^•ter; 

.* ' 

MEN  \ 

VOMEN 

tsi 

MEN  1 

rVOMEN 

iV 

MEN 
(8) 

WOMEN 

(9) 

v  *  *                            .  *  x£ 

i*  'V 

NOTE  :  & 

7-                  J            •                           ftYCHOLOOY  fcOOO, 
lucatk>nal  piycholoty:  Report  in  0822'  ^ 

?-  ,      "  20?!  ; 

-Ffychok>fy,|t»ertl 

?53 

?*\.         iooi  - 

: .  fcpe/imental  ptycholofy  (tnimiindhumn) 

354 

- 

- 

\  2003 

;         \  z*.\_t 

[   Oiniaa  ptychoiofy 

j  j  j 

)'  , ' "          ^2004  ■  *! 

\  Psychology  for  counseling |Pi>'chok)fy  iiujon  only.) 

356 

 :■ 

< 

f '    -  iposN 

Social  psychology. 

357 

$006.'. 

radiometrics 

:  *  . ,  2007. 

,  Statistics  in  psychology 

\   ~   ' . 

359 

  :/2008  * 

Industrial  psychology 

• 

- 

\\         -       2009  ' 

Developmental  psychology 

361 

Lt 

r       :  20i<L: 

-  -  \ 
.^Physiological  psychology^--—-— — — 

362 

* 

.*  -              « ,  v 
|  2699 

Other,  specify 

363 

_ 

"5  2099 

364 

.2099 

365 

.2099 

366 

s 

j  .-2000 

TOTAL  (sum  of  lines  353  thru  366).  V 

*  s  

367 

1 

-1— t  

> 

M  linei  immedJ.teJy  Wow  ihow  the  neU/ethnJc  bteakdown\f  the  tot*  for  PSYCHOLOGY  reported  on 

line  367. 

;  ,           2  660-1 

'  Nonresident  alien 

'  ^1 

i    1  '  .J* 

V  2000-2 

;  Black,  non-Hispanic  0 

S 

367-2 

\- 

- 

!"'          %#    »  » 

^  2000-3 

>  American  Indian  or  Alaskan  Native 

367-3 

\ 

> 

f  200<H 

*                  ?  ' 

*.  Asian  or  Pacific  Islander" 

367-4 

\ 

\ 

*\  .2000-5 

.Hispanic  » 

367-5 

\ 

c 

f  2000* 

'  Write,  „  non-Hispanic  *  ./ 

367-6 

\ 

\ 

* 

\ 

e 

.  V  . 

£t/V       MKr0^  23M:ilA,  </u   !,FM Control, No.  62 f 
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,'NAMC  OF,  INSTITUTION 


1.  INSTtTUTlON  COOE  NUMBER 


'  .CODE 

>  (US, 

« DISCIPLINE  SPECIALTY- 
(mejorjtetd  of  study)  ,  * 

'  / 

,  *.    ^*  - 
;  'UNE' 

>no; 

fOrd* 
r  //new 
•  this; 
year) 

(S) 

:v     _     NUMBER  OF  DEGREES  CONFERREO 

BACHELOR'S 
OEGREES 
(Requiring  4-S  yetrj) 

Master's 

n  DECREES 

OOCTOR'S 
.   OEGREES  - 

(Pn\D.tEd.D.;etc) 

'MEN 

WOMEN** 
(S) 

MEN 

76/ 

WOMEN 

(7) 

MEN 
(St 

WOMEN 

(9) 

PUBLIC  AFFAIRS  AND  SERVICES  (2100) 

:2\bi ' 

Community.jenicci,  genual 

368 

• 

  j>   — 

-  -  ,  '  <* 

•   Public  administration 

!  369 

- 

. "  Puks  and  recreation  management  (Report  physical 
educttion  in  0835.1                  .  \ 

: — :  -  -  r  $ — L  — 

370 

c 

* 

2104' 

Social  work  and  helping  services  (other  then  clinical  . 
;  xxialwork) 

'  371  • 

• 

2105 

•  .  taw  enforcement  and  corrections  (baccalaureate  and, 
*'  .higher programs}  '* 

372 

■ 

2106' 

Interoatior*!  public  service  (othtr  than  diphmaticiervice) 

'  373  " 

♦  ^199 

Other,  specify  ft  , 

374 

2199 

375 

t 

2199 

376 

2199 

.  377 

2100  r 

TOTAL  (sum  of  Ones  S68  thrui77) 

378 

On  the  lines  immediately  below  show  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  Pl/BUC  AFFAIRS  AND  SEJ&ICES  reported  on  line  378. 


2100-1 

Non-resident  alien 

378-1 

2100-2 

;  ' Black,  non-Hispanic 

378-2 

* 

2100-3 

'.American  Indian  or  Alaskan  Native 

378-S 

2100-4 

Asian  or  Pacific  Islander 

378-4 

,2100-5 

%  Hispanic 

378-5 

2100-6 

White.  nf/n-Hispanic       •                   .  ./ 

t 

3784 

NOTE:  Distinguish  among  specialties  in  Sociil  Sciences  (2200). 

Area  Studies  (0300).  and  Pub u'c  Affairs  and  Services  (2 1 00). 

Hospital  administration:  Report  in  1202, 


SOCIAL  SCIENCES  (2200) 

_  Social  i>s>ihology:  Report  irv20U5. 


.  2201 

Social  scie nets,  general  * 

379 

2202  ] 

Anthropology 

380* 

,2203 

*  Archaeology 

381 
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PART  8  -  tACHELOR'S.  MASTER'S* AND  OOCTOft'S DECREES.  W-7i  -  Continue 


tcobl: 


DISCIPLINE  SPECIALTY 
(mejor  field  of ttvdy) 


LINE 

\NO. 

f Ode 
if  new 
this 

y**l 


NUMSSR  OP  OECREES  CONFERRED 


•ACHE  LOWS 
DEGREES 
{RequHing  45  years  f 


MEN 


WOMEN 

(S) 


MASTER'S 
DEGREES 


MEN 
(6) 


WOMEN 

(7) 


DOCTOR'S 
DEGREES 
(fh.tX.E(LD„  etc.} 


MEN 


WOMEN 


SOCIAL  SCIENCES  (2200)  -  Continued 


2204 


Economics  (Report  i|ri cultural  economics  In  01 1 1  .J 


2205 


History 


383 


.2206 


Geography 


384 


2207 


Political  science  and'fbvernrnent 


385 


2208 


•Soaotogy 


386 


2209 


Criminology 


387 


2210 


{International  relations 


388 


2213 


Afro-American  (bkc*  culture)  studies 
American  Indian  cultural  studies 
Mexican-American  cultural  studies 


391 


of  the  totals  forSOCIAL  SCIENCES  reported  on  line  398. 


2200-1 

:  'Non-resident  alien 

398-1  ; 

1 

2200-2 

Kick.  non-Hispanic 

398-2 

2200-3 

American  Into  or  Alaskan  Native 

398-3 

220O4 

Asian  or  Pacific  Islander 

398-4 

■4 

 £ 

2200-5 

Hispanic 

398-5 

220O6 

Unite.  non-Hispanic 

398-6 

4 

NCES  FORM  2300-2.1A,  4/7*    (FM  Control  No.  52) 


0 

rERIC 


name  ormmrvrhoN 


* 


l.  INSTITUTION  CO  DC  NUMKR 


' ,  t  N  C 
NO,, 
fOrde 
'  If  new 
this 

*  numser of oegrees conferred: 

coot 

OlSCtPUNE  SPECIALTY 
•     (mejorfkU  of  study) 

•ACMEUOR'S 
DEGREES 
(Requiring  4-3  yem) 

MASTER'S 
I  DEGREES 

DOCTOR'S 
DEGREES  , 

(ffuD.,  £*D..  etc.; 

< 

MEN  *" 

WOMEN 

'  MEN 

WOMEN 

XdEN 

WOMEN 

(i) 

m 

isi 

(71 

(9) 

THEOLOGY  (2300) 

NOTE  J  -EXCLUDED  here  vc  HRST-PROFESSIONAL  degrees  in  theological  Report  religious  studies  (exchtdint;  theofoped  profesnont) 

'  profession*,  (B.D.,  M.Dlv.,  M.H.L,  or  other  first  professions!  degrtt),        in  1510. 
requiring  6  years  or  more.  Report  in  Part  A. 

Prciheotofy  degrees:  Report  undergrsduite  major  in 
appropriate  Held. 


*  2301-2 

Theological  professions,  general 

399 

2302 

Religious  music 

9  400 

* 

2303 

Biblical  languages 

40! 

2304 

Religious  education 

402 

2399  'I 

.  Other,  specify  9 

'  2399  / 

404 

2399/ 

405 

23991 

406 

0 

•230d 

TOTAL  (sum  of  tout  399  thru  406) 

407 

oi  the  lines  immedUtely  below  show  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  THEOLOGY  reported  on  line  407. 


231 

0-1 

Non-resident  alien 

407*1 

\23 

KW 

Hack,  non-Hirpanic  - 

407-2 

'2300:3* 

—American  Indian  or  Alaskan  Native 

407*3 

23004 

Asian  or  Picific  Islander  * 

-4074 

5300-5 

Hispanic 

407-5 

MOO*' 

whiteKnon*Hispan}c 

\ '  ,407-6 

:  V' 

* 

-rr~r~i  

•ICES  FORM  2300-2.1 A,  ap%   (FM  Cohlrot  No.  52) 


Pjge  39  of  51 


Pages  / 


2-439 


NAMIO^jNmTUTlON 


U  INSTITUTION  C$OE  NUMtEM 


PART  ■  —BACHELOR'S,  MASTERS,  AND  -  DOCTOR'S  OE6REES«,  l*7*?*  ~  Conllmit* 


O  ISC  if  LINE  SPECIALTY 
(mifrrJWdofsivdy) 

*  « 

(2) 


LINE; 
NO. 

if*** 


1 


NUMSER  OF  OEQWEESCONrEWWEO 


•ACHCLOR*S. 
OIOREES. 


MEN 


WOMEN 


MASTER'S 
OEGRJES 


MEN 


WOMEN 


DOCTOR'S 
OEORtES 


MEN 


WOMEN 

(9)  , 


IRTTERDltCttLINARY  STUOIES  <4M0) 


NOTE:  T«diiA«  of  EAflUhiti  foetid  ,A|^.  Report  te  i?0t, 


4901 

 - — z  —   % — -  .r 

General  libera!  arts  and  idenoet 

40t 

\ 

4902* 

liotofkal  and  physical  sciences 

409  4 

4903 

Huinajutkt  and  social  adencet  g 

410 

■<T  

• 

i 

4904  . 

^Engineering  and  other  disciplines' 

411 

**  » 

4999 

Otitxf Jspecify 

'12 

4999  * 

•  413 

4999 

*                   *  * 

414 

-  » 

'415 

* 

4900  * 

f  TOTAL  (mm  o/tta*  40*  thru  415) 
* 

416 

- 

On  th 

VII  U* 

lint  4 

dines  immediately  below  show  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  tor  1NTERDISOPL 
16.  f 

INARY  ST 

UDIES  rep 

orted  qn 

'  4900:1. 

Non-resident  alien 

4161 

—  • 

4900-2 

Black,  non-Hispanic^                 ,        *  ^ 

416-2 

I 

4900-3 

> 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

416*3 

490O*' 

Asian  or  Pacific  Islander 

41.6-4 

t. 

4900^5 

 — •  s, — ■ — :  

Hispanic 

416-5* 

• 

490O6 

Unite,  non*Hispanic 

$16-6 

* 

.     GRAMO  TOTAL 

9100 

GRAND  TOTAL,  ALL  lACHEtQR'S.  MASTER'S.  AND 
DOCTOR'S 1  DEGREES  /From  July  J.  1978  to  June  30. 

1979)     .  •. 

417 

> 

*  » 

X 

4  • 

c 

< 
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MAMC  INSTITUTION 

  — -         '                      ■*                ;  / 

1.  INSTITUTION  COOC  NUMBER 

BACHELOR'S,  MASTER'S^ AND  DOCTOR'S  DEGREES,  1978-7S  -  Continutd 

/£k?  nor  include  specialist  degrees.)  (Also,  do  not  include 
•»♦?  the  tabulated  figures  for  Bachelor's,  Master's,  and 
Doctor's  degrees.) 


Do  you  jpronde.any  .recognition  (degree  or  certificate)  for  a 
program  intermediate  between  the  master's  degree  and  the 
doctor's  degree  (PkD.t  &LD.,  etc),  which  in  essence  is  the 
doctor's  degree  without  the  dissertation?  For  example, 
Master  of  Philosophy,  Candidate  in  Philosophy,  etc.      '  ' 

no  If  "YES",  specify  the  name(s)  of  the  degree(s)  or  certificate(s)  and  the  number  of  students 

receiving  them  from  July  1/1978  to  June  30,  197°,  1 


CODE 

it) 

<  NAME  OF  DEGREE  OR  CERTIFICATE         *  *' 

^                             '  (2) 

LINE 
NO 

'  (3) 

DUMBER  OF  STU- 
DENTS RECEIVING 
DEGREE  OR 
CERTIFICATE 

MEN  * 
(4) 

WOMEN 
(S) 

9001, 

V  INTERMEDIATE  DEGREES  (9000)  A''' 
Candidatd  in  Philosophy  , 

^                                 s                                                     .  ^ 

418 

9002 

i 

Candidate  in                                                     '  "           (name  of  specific  field) 

419 

9003 

Professional  Diploma             '  f]  Ti 

420 

9004- 

Master  of  Philosophy 

421 

9099 

"Other,  specify                         g  / 

422 

■r 

* 

423 

424 

!-\    .;                  -  .  ' 

42* 

 ~  "     ■     ~  ^  

426 

9000 

TOTAL  (Sum  of  lines  418  through  426)  '                            '    *                             '     „  / 

•  5f27>; 

On  the  lines  Immediately  below  show  the  racial/ethnic  bitakdown  of  the  totals  for  the  INTERMEDIATE  DEGREES  reported  on  line  427. 

900CM 

/ 

Non-resident  alien  * 

427-1 

9000-2 

Black,  non-Hispanic 

427-2 

9000-3 

 1  5  :  ~  

American  Indian  or  Alaskan  Native  { 

427-3 

900O-4 

Asian  or  Pacific  Islander 

427-4 

9000-5 

''  Hispanic           ^  :" 

427-5 

90004 

white,  non-Hijpinlc 

427-6 

*•  .* 

£RJC 
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DEGREES  AND  OTHER  FORMAL  AWARDS  CONFERRED  BETWEEN  JULY  ]-™™™H*™-£!' 

Instructions  for  part  c:  pegrees  and  other  awards  based  on  less  than  4  years 


Part  C  consists  of  3  sections,  as  follows: 

,   Section  1:  Arts  and  science  or  general  programs,  NOT 
organized  as  occupational  curriculum* 

Section  2:  Science-related- or  engineering-related  organized 
occupational  curriculum*,  subdivided  by 
subject  field  designation 

Section  3.  Nonscience-related  and  nonengineering-related 
organized  occupational  curriculums,  sub- 
divided by  subject  field  designation 

Each  student's  curriculum  is  to  be  reported  in  the  ONE  section 
where  it  best  fits.  If  a  student  has  received  both  an  associate 
degree  and  a  certificate  for  the  same  2-year  curriculum,  the 
completion  is  to  be  counted  just  once.  A  combination  curricu- 
lum whichWudes  both  general  courses  and  occupational 
courses  should  be  reported  in  section  2  or  3  if  it  meets  all  the 
criteria  of  an  organized  occupational  curriculum  (see  below): 
otherwise  it  wouldtbene ported  in  section  1.  In  all  sections, 
report  whole  curriculums  only-not  individual  courses.- 

For  purposes  of  this  survey,  an  organized  occupational  cur- 
riculum is  one  which  meets  all  four  of  the  following  criteria: 

* 

A.  High  school  graduation  or  equivalent,  but  no  work 
beyond  high  school,  is  required  for  admission  to  the 
curriculum^. 

*  f 

B.  The  curriculum  is  a  series  of  required  an  d  elective  • 

'  courses  constituting  ™  integrated  program  designed 
to  prepare  students  for  IMMEDIATE  employment 
in  a  SPECIFIC  occupation  or  cluster  of  occupations. 
A  group  of  courses,  even  when  all  of  them  are  in  a 
given  subject  area,  do  not  necessarily  constitute  an 
organized  curriculum. 

C.  Completion  of  the  curriculum  requires  at  least  one 
but  less  than  four  years  of  full-time  attendance,  or 
the  equivalent  in  part -time  attendance  over  a  longer 

/  period.  A  "year"  means  an  academic  year  of  approxi- 

mately nine  months. 


D.    The  .curriculum  leads  to  ANY  type  of  formal  recog- 
nition (certificate,  associate  degree,  diploma,  a  trans- 
script  recognizing  successful  completion,  a  statement 
of  completion  from  an  administrator  of  the  institu- 
tion, or  other  FORMAL  recognition)  signifying  that 
the  student  has  completed-an  organized  curriculum; 
or  the  State  grants  a  license  or  other  formal  recogni- . 
tion,  upon  examination,  to  all  graduates  of  the 
curriculum. 

Note  that,  for  purposes  of  this  survey,  organized  occupational 
programs  are  NOT  designed  as  the  equivalent  of  the  first  one, 
two,  or  three  years  of  a  baccalaureate  degree  program. 

Example:  Pre-engineering  is  NOT  an  organized  occupa- 
tional curriculum  as  defined  in  this  survey,  - 
because  it  is  designed  to  prepare  students  for 
CONTINUATION  in  the  regularxngineering 
program  for  the  bachelor's  degree.  If  an  asso- 
ciate degree  was  awarded  for  this  program,  it p 
■  should  be  reported  in  Section  1 ,  columns  4-5. 
>         If  no  associate  degree  was  awarded,  it  should 
be  excluded  from  thissurvey  altogether. 

Engineering  technology  IS  an  organized  occu- 
pational curriculum,  as  defined  in  this  survey, 
because  it  is  designed  to  prepare  students  for 
immediate  employment  upon  completion.  It 
should  be  repprted  in  Section  2. 

Work  taken  in  an  organized  occupational  curriculum  may  or 
may  not  be  wholly  or  chiefly  creditable  toward  a  bachelor  s 
degree  in  your  institution  or  by  transfer  to  another  institution. 
The  columns  on  the  survey  form  provide  for  the  following 
distinctions  in  reporting  completed  programs  of  2  or  more 
years  but  less  than  4  years: 

Work  wholly  or  chiefly  creditable^oward  a  bachelor's  degree: 
Associate  degree  v 

Other  forrtiahecognition  (withoujgjsociats  degree) 

Work  NOT  wholly  or  chiefly  creditable  toward  a  bachelor's 
degree: 

Associate  degree  _  *  1 

Other  formal  recognition  (without  associate  degree) 

Before  submission  of  the  survey  form,  please  verify  the 
accuracy  of  all  column  totals. 
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NAME  OP  INSTITUTION 


1.  INSTITUTION  COOE  NUMBER 


PART  C,  OCQRSES  AND  AWARDS  BASEO  ON  LESS  THAN  4  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL,  1978  /9 

'      It  PART  C  APPLICABLE  TO  YOUR  INSTITUTION?  I— J    .  |  1 

'  (V mot  QptkiUe.  omit.)   I     1  y "  I  J 


NO 


NOTE:  EXCLUDE  any  students  who  neve  complettd  the  first  pert  oft  4«year  baccalaureate  curriculum,  but  who  have  not  received  any 
type  of  formal  recognition  other  than  a  trarucript. 


CURRICULUMS  OF  2  OR  MORE  YEARS.  BUT  LESS  THAN  4  YEARS 

LINE 
NO. 

(Circle 

ifntw 
thit 

y**r) 

WORK  WHOLLY  OR  CHIEFLY 
CREDITABLE  TOWARD  A 
BACHELOR'S  DEGREE 

WORK  NOT  WHOLLY  OR 
CHIEFLY  CREOJTABLE  TOWARO 
A  BACHELORS  DEGREE 

CURRICULUMS           _  , 

OF  AT  J 
LEAST  " 

1  YEAR.     .  J 

CODE 

CURRICULUM 

ASSOCIATE 
DEGREE 

OTHER  FORMAL 
RECOGNITION 
(without  associate 
dtfrtt)  1 

ASSOCIATE 
"DEGREE 

OTHER  FORMAL 
RECOGNITION 

(without  associate 
degree) 

BUT  ; 
LESS  *] 
THAN 

2  YEARS  I 

01 

A* 

(S) 

MEN 

WOMEN 

Of 

MEN 

(6) 

WOMEN 
(V 

MEN 
(8) 

WOMEN 
(91 

MEN 
(10) 

WOMEN 
(U) 

MEN 
(12) 

WOMEN           .  *  \ 

OS)  * 

SECTION  1 

ARTS  AND  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS,  NOT  ORGANIZED  AS  OCCUPATIONAL  CURRICULUM*  . 

5600 

TOTAL 

I 

I 
I 

On  the  lines  immediately  below  show  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  ARTS  AND  SCIENCE  OR  GENERAL  PROGRAMS.  NOT 
ORGANIZED  AS  OCCUPATIONAL  CURRICULUMS,  reported  on  tine  1. 


5600-1 

Non-resident  alien 

i-i 

560O-2 

Black,  non-Hispanic 

1-2  . 

5600-3 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

1-3 

5600-4 

o 

Asian  or  Pacific  Islander 

M 

5600*5 

Hispanic                    i  < 

1-5 

< 

5600-6 

White,  non-Hispanic 

1-6  ' 

> 

\ 

\ 

SECTION  2  ' 
SCIENCE*  OR  ENGINEERING-RELATED  ORGANIZED  OCCUPATIONAL  CURRICULUMS  . 


DATA  PROCESSING  TECHNOLOGIES  (5100) 


5101 

Dau  processing  technologies,  general 

2 

5102 

Key  punch  operator  and  other  input 
preparation  technologies 

3 

5103 

Computer  programmer  technologies 

4  * 

5104 

Computet  operator  and  peripheral 
equipment  operation  technologies 

5 

5105 

Data  processing  equipment  maintenance 
technologies  6 

6 

< 

5199 

Other,  specify 

7 

5199 

\ 

a 
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PiPTH  r*QREES  AND  AWARDS  BASED  ON  LBS  TH™  A  VEAtt  OF  tt>RK  BEYOND  HIGH  SCHOOU.197--7S  -  Ccnti^d 


CODE 


curriculum 


a 


LINE 
NO. 

(CtrcU 
tfnew 
this 
yetrf 


currIculums  or  a  on  more  years,  but  less  THAN  4  ye  ars 


WORK  WHOLLY  OR  CHIEFLY 
CREDIT AiLE  TOWARD  A 
BACHELOR'S  DEGREE 


ASSOCIATE 
DEGREE 


MEN  WOMEN 


OTHER  FORMAL 
RECOGNITION 


fwithoutlmodMte 
degree) 


MEN 


WOMEN 


WORK^NOT  WHOLLY  OR 
CHIEFLY  CRJEOITABLE  TOWARD^ 
A^BACHELOR'S  DEGREE 


ASSOCIATE 
DEGREE 


MEN 

(8) 


WOMEN 

(9) 


OTHER  FORMAL 
RECOGNITION 
(without  euociatt 
degree) 


MEN    I WOMEN 

HO)    I  (W 


CURRICULUMS 
OF  AT 
LEAST 

1  YEAR, 
BUT 
LESS 
THAN 

2  YEARS 

MEN 

JUL 


WOMEN 


SECTION  2 

SCIENCE.  OR  ENGINEERING-RELATED  ORGANIZED  OCCUPATIONAL  CURRICULUMS  /Continued) 


* 

DATA  PROCESSING 
TECHNOLOGIES  (5100) 
(Continued)   ° 

* 

>  - 

» 

;  5.199 

Other,  speedy 

9 

:  - •  5199 

\ 

s  10 

5100 

TOTAL  /jum  o/fo«  2  thru  10) 

II 

.On  the  lines  immediately  below  i 


5100-1 

HorVresident  alien 

in- 

5100-2 

Black,  rfon-Kspanic  . 

11*2 

5100-3 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

11-3 

\ 

\ 

510(M 

Asian  or  Pacific  Islander 

1M 

\ 

\ 

5100-5 

Hispanic 

11-5 

51004 

White,  non-Hispanic 

11-6 

HEALTH  SERVICES  AND  PARAMEDICAL  TECHNOLOGIES  (5200) 


IvERLC 
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J.; 

INSTITUTION  CODE  NUMBER 

;  .PART  C  OEQREES  ANO  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  4  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL  1978-79  -  Continued 

< 

■<*> ' 
&/  ' 

' ;  CURRICULUMS  OF  2  OR  MORE  YEARS,  BUT  LESS  THAN  4  YEARS 

!>-' 

£*" 

*  ,,\ 

V,  / 

LINE; 
NO, 
(Orcte 

;  WORK  WHOLLY  OR  CHIEFLY- 
CREDITABLE  TOWARO  A 
BACHELOR'S  DECREE 

WORK  NOT  WHOLLY  OR 
CHIEFLY  CREDITABLE  TOWARD 
A  BACHELOR'S  DEGREE 

OF  AT  ' 
LEAST 
1  YEAR, 

p<. 

V-   }  ' 

... 

CODE 

CURRICULUM 

if  new 
mis  . 
yetr) 

• 

ASSOCIATE 
DEGREE 

OTHER  FORMAL 
RECOGNITION 
(without  associate 

ASSOCIATE 
DEGREE 

OTHER  FORMAL 
RECOGNITION 
(without  associate 

BUT 

LESS 
THAN 
 3  Yt AH* 

V" 

 degree)  

 degree) —  — 

^  V 

ID 

(2) 

(3) 

MEN 

WOMEN 

(5) 

MEN 

(6) 

WOMEN/ 

(7) 

MEN 

(Hi 

WOMEN 

MEN 

(10) 

WOMEN 

ill) 

MEN 

all 

WOMEN 

ittU 

i  - 

SECTION  2 

SCIENCE-  OR  ENGINEERING-RELATED  ORGANIZED  OCCUPATIONAL  CURRICULUM*  (Continued) 

< 

HEALTH  SERVICES  AND 
PARAMEDICAL  TECHNOLOGIES 
<52d0>- Continue* 

1 

» 

• 

5210 

Occupational  thera$y  technologies 

2! 

- 

5211 

Surgical  technologies^  \ 

22 

-t 

15212 

Optical  technologies  {include  ocular  care, 
ophthalmic,  optomemc  technologies) 

23 

<> 

i. 

5213* 

Medical  record  technologies 

24 

5214 

Medical  assistant  and  medical  office  - 
assistant  technologies 

.25  • 

V 

5215 

Inhalation  therapy  technologies  ' 

26 

5216 

Psychiatric  technologies  (include  mental 
health  aide  programs) 

27 

5217 

Electro  diagnostic  technologies  [include 
E.K.G.,E.E.G..ett) 

28 

 t 

5218 

Institutional  management  technologies 
(resthome,  etc.) 

29 

.,  - 

5219 

Physics]  therapy  technologies  . 

30 

* 

5299. 

Other,  specify 

31 

- 

5299. 

32 

5299 

33 

5299 

34 

1 

5200 

TOTAL  (sum  of  lines  12  thru  34) 

35 

'{ 

'i 
\ 

\. 

¥ ... 
*/. 

> 

X 
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FORM  2300-2.1A,  4/79  *  (FM  Control  No.  521 

* 

> 

* 

Page  45  of  51  Pages 

5  O 

N 

* 

2445 

?! 

*  .  f 

 _ 

<> 

NAME  OF  INSTITUTION 


* 

i . ; 

5^'-  CQDE 

r 

PART  C  DEGREES  ANO  AWARDS 

r  /-  •  ' 

CURRICULUM 

BASED 

LINE 
NO, 
»l 
ifrtiw 
this 
ytor) 

ON  LESS  THAN  4  YEARS  OF  W01K 
CURRICULUMS  OF  2  OR  MORE  >  E 

\  WORK  WHOLLY  PR'CMIEFLY  \ 
CREDITABLE  TOWARD  A 
BACHELOR  S  DEGREE  %  ^ 

BEYOND  HIGH  SCHOOL  W*"«- 

*RS,  BUT  LESS  THAN  4  YEARS 
'   WORK  NOT  WHOLLY  OR 
CHIEFLY  CREDITABLlfTOWARO 
A  BACHELOR  S  DEGREE 

Continual 

CURRICULUMS 
OF  AT 
LEAST 
1  YEAR, 
BUT 
LESS 
THAN  t 
.    2  YEARS 

ASSOCIATE 
DEGREE 

OTHER  FORMAL 

RECOGNITION""" 
(without  anocUtt 
 digru)-*- 

ASSOCIATE 
DEGREE 

OTHER  FORMAL 
'RECOGNITION 
(without  issocittt 
deirtij  !_L 

>- 

IS) 

MEN  !  1  WOMEN 

W    ill  fflX 

-  men'  I  women 

_(6)    \  (V 

MEN    | WOMEN 

(8)    1  (9) 

MEN  IWOMEN 

no)  1 

MEN     1  WOMEN' 

(12)  \.(I3) 

'   .  ui 

.  _    ;    re  ;  

\      SECTION  2                    -  ^ 

SCIENCE*  OR  ENGINEER! NG»  RELATE D  ORG ANjZEp  OCCUPATION ALC ^^^^^^^^^^^^^ 


HtALTH  SERVICES  ANO 

paraMeoicaltechnologies 

(5200)  •  Continued 


( 


5200-i 

vNonie$id[eni  then  * 

"  35*1 

« 

5200-2 

BlacL  non-Hispanic, 

35-2 

5200-3 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

35-3 

520<M 

'Asian  or  Pacific  Islander 

35-4 

5200-5 

Hispanic 

35-5 

- — —  <© 

5200-6 

White.*  non-Hispanic 

35-6 

> 

t 

ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (5300) 


trt>if  ruf  tun 


COOE 


PART  C  AGREES  ANO  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  4  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL,  1978-79  -  Contlnutd 


CURRICULUM 


m 


LINE 
NO. 
(Circle 
If  new 
'this 


year) 


(3) 


CURR1CULUMS  Or/2  OR  MOREJYEARS,  BUT  LESS  THAN  4  YEARS  - 


WORttWHOLLY  OR  CHIEFLY 
CREDITABLE  TOWARD  A 
BACHELOR'S  DEGREE 


ASSOCIATE 
— DEGREE 


MEN 


WOMEN 

m  ■ 


OTHER  FORMAL 

JMEgQ_aNlTJ  O  N_ 
(without  associate 
degree) 


MEN 

m 


WOMEN 

(V 


WORK  NOT  WHOLLY  OR 
CHIEFLY  CREDITABLE  TOW ARO 
A  BACHELOR'S  DEGREE 


ASSOCIATE 
DEGREE 


MEN 

m 


WOMEN 

(?) 


OTHER-FORMAL 
-RECOGNITION 
(without  associate 
degree) 


MEN 


WOMEN 

(W 


CURRICULUMS* 
OF  AT  - 
LEAST 
.    1  YEAR,  ' 
BUT 

LESS  

THAN 
5  YEARS 


MEN 

(12) 


WOMEN 

(IS) 


SECTION  2 


SCIENCE*  OR  ENGINE ERING'RELATEO  ORGANIZED  OCCUPATIONAL  CURRICULUMS  (Continued) 
MECHANICAL  AND  ENGINEERING  TECHNOLOGIES  (5300)  (Continued) 


5313 

Textile  technologies  , 

4* 

1 

53M 

Instrumentation  technologies 

49 

> 

5315 

Mechanical  technologies 

50 

5316 

Nuclear  technologies 

51 

t 

5317 

Construction  and  buUdin*  technologies 
(carpentry.electrical  work, ptufnbing, 
sheetmetal*ircondltiontngtheating,etc.) 

52 

Other,  specify* 

53 

5399 

> 

54 

/; 

5399 

.55' 

s 

5399 

56  • 

V5300 

TOTAL  {sunt  of  lines  36  thru  56) 

57 

Ontl 
repoi 

he  lines  immediately  below  show  the  racial/ethnic  orokdown  of  the  totals  for  MECHANICAL  AND  EN 
rted  on  line  57.                                                            '  , 

G INHERING  TECHNOLOGI 

ES 

5300-1 

 - —  i  7 

Nonresident  alien 

57-1 

5300-2 

Black,  non- Hispanic 

57-2 

o 

5300:3 

American  Indian  or  Alaskan  Native 

57-3 

t 

530<M 

Asian  or  Pacific  Islander 

57-4 

'  V 

•5300-5 

Hispanic 

57-5 

p 

I. 

-5300-6 

White,  non- Hispanic 

574- 

,# 

?         •  •» 

* 
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_  J 


COOE 


CURRICULUM 


LINE 
NO. 
(Circle 
if  new 


this 
year) 


•   WORK  WHOLLY  OR  CHIEFLY 
r      CRE01TA1LE  TOWARO  A  - 
BACHELOR'S  DEGREE 

WORK  NOT  y 
CHIEFLY  CREOI 
A  BACHELC 

WHOLLY  OR 
TABLE  TOWARO  ' 
>R*S  OEGREE 

OTHER  FORMAL 
"RECOGNITION 
/hWiou*  «toci«fe 
degree} 

ASSOC 
OEGI 

OTHER  FORMAL 
"RECOGNITION 
(wittiout  cssociste 
degree) 

•  ASSOCIATE 
OEOREE 

IATE 
*EE 

MEN 

WOMEN 

MEN 

WOMEN 

MEN  9 

m 

WOMEN 

(9) 

MEN  1 
(10) 

WOMEN 

'_JW  . 

THAN 
2  YEARS 


.NAME  OP  INSTITUTION/. 


J  ^INSTITUTION  CODE  NUMBER 


FASTC  DEGREES  AND  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  4  YEARS  OF  WORK  BCYONO  HIGH  SCHOOL  1978*79  - 


v  CURRICULUMS  OF  2  OR  MORE  YEARS*  BUT  LESS  THAN  4  YEARS- 

CURRICULUMS 
OF  AT 
LEAST  . 
t  YEAR. 

LINE 

NO/ 
(Ctrek 
ifnjw 

this 

y**r). 

WORK. WHOLLY  OR  CHIEFLY 
CREDITABLE  TOWARD  A 
BACHELOR'S  DEGREE, 

-    WORK  NOT  WHOLLY  OR 
CHIEFLY  CREDITABLE  TOWARD 
A  BACHELOR'S  DEGREE 

COOE 

CURRICULUM., 

ASSOCIATE 
DEOftfcE 

OTHER  fORMAL 
RECOGNITION 
(without  associate 
degree) 

ASSOCIATE 
DEGREE 

OTHER  FORMAL 

RECOGNITION 
(without  associate 
degree) 

BUT 
LESS 
THAN 
2  YEARS 

MEN  • 

WOMEN 

WOMEN 

MEN' 

WOMEN 

MEN 

WOMEN 

MEN 

WOMEN 

(D  * 

(3) 

7#  - 

(9) 

*  (10) 

tW 

(12) 

(13) 

.    SECTION  3 

NONSCIENCE'  AND  NONENGINEERING~AELATED  ORGANIZED  OCCUPATIdNAL  CURRICULUMS 

'  BUSINESS  AND: COMMERCE  TECHNOLOGIES  (5000) 
NOTE:  Pita  ftocessuig:  Report  as  appropriate  in  Data  Processing  Technologies  (5100)  in  Section  3. 


'  5001 

Business  and  commerce  technologies, 

general    -    "           *  " /-  "\ 

72 

5002 

Accounting  technologies 

- 

:5003; 

Banking  and  finance  technologic 

"  74 

- 

<rvu 
V  w+  - 

Marketingf^distributionf  purchasing,, 
business,  and  industrial  management 
technologies" 

"* 

- 

• 

■J 

5005 

Secretarial  technologies  (include  office 
machinet  training) 

76^ 

5006 

Personal  service  technologies  (stewardess, 
cosmetologist,  etc.) 

77 

5007 

Photography  technologies 

78 

o 

Communlc\ff6ns]and  broadcasting  tech* 
nologies  (rodlol television,  newspapers) 

79 

*• 

'5009 

•Printing  ami  lithograpnjf  technologies 

80 

V 

5010 

Hotel  and  restaurant  management 
technologies                \  . 

81 

5011 

Transportation. and  public  utility 
technologies  j 

82 

5012* 

Applied  arts,  graphic  arts,  vid  tine  arts 
technologies  (include  advertising  design) 

'  83 

509? 

Other,  specify  1 

84 

5099 

85 

5099 

86  , 

5099 

87 

5000 

TOTAL  (sum  of  tines  7^  thru  87/     j  . 

88 

i 

1 
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AMD  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  4  YEARS  OE  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL)  W»79  -Continued 


•  code; 


— XT" 


CURRICULUM 


LINE 
NO. 
(Ctrck 

if  new 
this 
-ytarL 


(3) 


CURRICULUM*  OF  2  OR  MORE  YEARS.  BUT  LESS  THAN  4  YEARS 


WORK  WMOLLY.OR  CHIEFLY 
CREDITABLE  TOWARD  A 
*  BACHELOR^  DEGREE 


ASSOCIATE 
DEGREE' 


MEN 


WOMEN 

-  3i  . 


OTHER  FORMAL 
RECOGNITION* 
(witnout  txsockte 
degree) 


MEN  WOMEN 


WORK  NOT  WHOLLY  OR 
CHIEFLY^CREDITABLE  TOWARD 
A  BACHELOR  S  DEGREE 


ASSOCIATE 
DEGREE 


MEN 

m 


WOMEN 

n 


OTHER  FORMAL 
RECOGNITION 
(without  associate 
degree) 


MEN  WOMEN 

(10)     h  fW  . 


CURRICULUMS 
OF  AT- 
LEAST 

1  YEAR, 
BUT 
LESS 

.  THAN 

2  YEARS 


MEN    I  WOMEN 

(12)  \13)' 


SECTION  3 

CONSCIENCE.  AND  NQNENGINE£*ING*RELATED  ORGANIZED  OCCUPATIONAL  CURRICULUMS  (Continued) 
™  BUSINESS  AND  COMMERCE  TECHNOLOGIES, (6000)  (Continued) 


On  the  line.  immedUtdy  bdow  *ow  tk^l^  hM^  the  totals  for  BUSINESS  AND  COMMERCE  TECHNOLOGIES  reported 


500O-1 

Non-resident  alien          "  . 

88-f 

- 

1 

5KKK2 

Black,  non-Hispanic 

•8*2. 

/sooo-i 

.American  Indian  or  Alaskan  Native 

*8-3 

-  '» 

50OCM 

''Asian  or  Pacific  Wander 

884' 

88-5 

>• 

Whiti»  nri'n-HitoaitiC 

nfUJlv,  IiUir*J4»p*» **** 

88*6. 

— — - 

t 

NOLOG1I 

EG  (5500 

* — 

55iH 

j  • — *  := 

Public  service  technologies,  general 

MBL1C 

39 

SERVICE 

RELATI 

:D  TECH 

• 

5502 

Bible  study  or  religjon-reUted 
occupations 

90 

• 

- 

* 

• 

5505- 

Education  technologies  {teacher  aide 
end  2-year  teacher  training  programs) 

91 

5504 

Library  assistant  technolofies 

92 

5505 

Police,  law  enforcement,  corrections 
technologies 

93 

— t  

5506 

Recreation  and  social  work  related 
technolofies  ^ 

94 

5507? 

Fire  control  technology' 

95  . 

5508 

Public  administration  and  management  ■ 
technologies 

96 

559* 

Other,  $>erffy 

-97 

* 

<* 

5599, 

98 

I 

f 

5599 

99 

** 

5599 

,  100. 

*  5500 

TOTAL  (sum  of  tines  39  thru  ldOJ 

101 ' 
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NAME  OF  INSTITUTION 


1 1.  INSTITUTION  COOE  NUMBER 

L 


PART  C  DEGREES  AND  AWARDS  BASED  ON  LESS  THAN  4  YEARS  OF  WORK  BEYOND  HIGH  SCHOOL,  197*-7f  -  Continued 


COOE 


(I) 


\».  * 

CURRICULUM 

< 

.LINE 
NO. 
(arcle 
ifniw 
this 

yt*rj* 

XURR1CULUMS  OF  2  OR  MORE  YEARS.  BUT  LESS  THAN  4  YEARS**; 

CURRIcJlUMS 
OF  AT 
LEAST 
1  YEAR. 
BUT 
LESS 
THAN 
2  YEARS 

'WOrW "WHOLLY  OR  CMIiFLY 
CREOITABLE  TOWARO  A 
BACHELOR'S  0  EG  REE 

~    WORK  NOT  WHOLLY  OR 
CHIEFLY  CREOITABLE  TOWARO 
A  BACHELOR'S  OEOREE 

ASSOCIATE 
OEOREE' 

OTHER  FORMAL 
RECOGNITION 
(without  tssockte 
degree) 

ASSOCIATE 
OEOREE 

OTHER  FORMAL 
.  RECOGNITION 
(without  tstockte 
drrrte}. 

MEN 

WOMEN 

m- 

MEN 

'    (6)  ■ 

WOMEN 

m 

MEN 

n 

WOMEN 

m 

MEN 

(10) 

WOMEN 

(ID 

MEN 

WOMEN 

\ 


.T  SECTION  3 

'    NONSCIENCE-  AND  NONENGINEERING-RELATED  ORGANIZED  OCCUPATIONAL  CURRICULUMS  (Continued) 

,    PUBLIC  SERVICE  RELATED  TECHNOLOGIES  »(S5O0)  (Continued)  

On  the  Unet  immediately  below  show  the  racial/ethnic  breakdown  of  the  totals  for  PUBLIC  SERVICE  RELATED  TECHNOLOGIES  repotted 
on  line  101. 


^500-1 

Non-resident  alien  * 

101-1 

550^2 

Black,  noivffispanic 

101-2 

.  \ 
5500-3 

^merican  Indian  or  Alaskan' Native 

101-3 

55004 

A5ta^or  Pacific  Islander 

101-4 

5506-5 

Hispanic^ 

101-5 

5500-6 

White/non-kispinic 

101-6 

5800 


SECTION  3,  TOTAL  \ 

(sum.of tints  88  and  I0lp 


102 


GRAND  TOTAL 


5900 


TOTAL  OF  SECTIONS  1,  2,  and 

(sum  of  tines  /,  7/,  and  102} 


103 

•  V.  i.  OOVSNNMENt  WUCTWO  OITICC  :  IMS  U9*9M/1N« 


NCES  FORM  2300-2.1A.  Apt    (FM  Control  No.  52) 


rERIC 


V 
\ 
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Appendix  b 
technical  notes 


.  This  is  the  third  time  the  Higher  Education  General  Information  Survey  has  collected  rabial  and  ethnic 
dats  through  the  "Degrees  and  Other  Formal  A  wards  Conferred"  survey.  The  publication,  "Data  on  Earned 
Degrees  Conferred  from  Institutions  of  Higher  Education'by  Race,  Ethnicity  and  Sex,  Academic  Year 
1976-1977"  (Volumes  I  and  II)  is  available  from  the  Office  for  Civil  Rights. 

For  those  institutions  reporting  an  "Unknown"  column,  a  proration'  technique  based  on  the  given 
racial/ethnic,  and  sex  columns  from  the  instrument  was  applied  and/or  estimates  were  made  from  the 
racial/ethnic  breakdown  <K.  selected  class  levels  from  the  previous  survey  and/or  appropriate  enrollment 
surveys  for  the  school. 

In  some  aggregates  there  are  differences  in  total  degrees  earned  between  this  publication  and  the  Nation- 
al Center  for  Education  Statistics  publications.  These  discrepancies  may  occur  because  the  Office  for 
Civil.  Rights  does  not  survey  military  institutions  or  proprietary  schools,  or  schools  not  receiving  Federal 
financial  assistance.  "  ^ 

Definitions  of  control  of  institution  used  jn  this  publication  are: 


Public 
Federal 
State 
Local 

State  and  Local 
State-related 


Private 

Independent,  non-profit 
Affiliated  with  religious  groups 
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